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PRESSURE  CONTACT  SOUNDING  DATA  FOR  NASA'S 
ATMOSPHERIC  VARIABILITY  EXPERIMENT  (AVE  III) 

I.  INTRODUCTION 


Each  Atmospheric  Variability  Experiment  (AVE)  has  utilized  a large  network  of 
standard  rawinsonde  stations  acquiring  data  at  3-hour  intervals  instead  of  the  routine  12- 
hour  intervals.  The  measurement  period  was  chosen  in  each  case  when  meteorological 
conditions  were  predicted  to  contain  the  particular  mesoscale  systems  of  interest  for 
studies.  Satellite  and  radar  data  have  also  been  obtained  to  supplement  the  rawinsonde 
data  of  AVE  II  and  III.  The  long-term  objective  of  the  AVE  program  is  to  understand 
the  structure  and  dynamics  of  mesoscale  systems.  The. purpose  of  this  report  is  to  present 
the  rawinsonde  data  from  AVE  III. 


II.  OTHER  AVE  MEASUREMENT  PERIODS 


The  first  NASA  Atmospheric  Variability  Experiment  (AVE  1)  was  conducted  from 
February  19  to  February  22,  1964.  Scoggins  and  Smith  [1,2]  have  presented  data  from 
the  AVE  I experiment,  and  a compilation  of  studies  from  AVE  I has  been  presented  by 
Scoggins  et  al.  [3].  Results  from  this  experiment  demonstrated  conclusively  that  systems 
with  a time  scale  of  less  than  12  hours  are  present  and  lead  to  large  temporal  and  spatial 
variations  in  the  observed  structure  of  the  atmosphere  and  in  weather.  AVE  I 
demonstrated  the  need  for  additional  experiments  of  this  type  to  better  understand 
physical  processes  in  the  atmosphere  and  their  influence  upon  changes  in  local  weather 
conditions. 

The  second  Atmospheric  Variability  Experiment  (AVE  11)  [4]  was  conducted 
from  12  GMT  May  ,11  to  12  GMT  May  12,  1974.  During  this  time  rawinsonde  soundings 
were  taken  at  3-hour  intervals  from  54  stations  over  the  eastern  United  States.  The  data 
have  been  presented  by  Scoggins  and  Turner  [5]  and  Fuelberg  and  Turner  [6]. 
Investigations  utilizing  these  data  are  described  by  Fuelberg  and  Scoggins  [7]  and  Overall 
and  Scoggins  [8].  Some  conclusions  from  these  studies  relative  to  the  value  of  more 
frequent  rawinsonde  measurements  are:  (1)  these  3 -hour  observations  permit  a more 
accurate  evaluatipn  of  storm  (cloud)  motion  in  relation  to  the  ambient  field  than  is 
possible  with  routine  12 -hour  data,  and  (2)  significant  changes  in  vertical  motion 
associated  with  mesoscale  systems  can  be  identified  over  3-hour  intervals  but  often  not  in 
routine  intervals. 

The  AVE  IV  measurement  phase  was  concluded  on  April  24  and  25,  1975.  A 
similar  program,  the  Atmospheric  Variability  Severe  Storm  Experiment  (AVSSE)  [9] , was 
run  in  conjunction  with  Goddard  Space  Flight  Center  aircraft  observations  on  April  27 
and  28  and  May  6 and  7,  1975.  The  data  for  these  programs  are  being  processed  and  will 
be  documented  in  later  reports. 


III.  THE  AVE  III  MEASUREMENT  PROGRAM 


The  AVE  III  was  completed  during  the  period  from  00  GMT  February  6 to  12 
GMT  February  7,  1975.  The  41  rawinsonde  stations  that  participated  in  the  acquisition 
of  sounding  data  at  3 -hour  interv’als  over  the  United  States  east  of  approximately  105 
degrees  west  longitude  are  hsted  in  Table  1.  Soundings  were  taken  at  9 time  periods: 
February  6 at  0000  GMT,  0600  GMT,  1200  GMT,  1500  GMT,  1800  GMT,  and  2100 
GMT  and  on  February  7 at  0000  GMT,  0600  GMT,  and  1200  GMT.  The  stations 
included  in  the  experiment  are  shown  in  Figure  1.  The  surface  synoptic  weather  maps 
depicting  conditions  on  February  6 and  7 are  presented  in  Figure  2.  A tabulated  example 
of  the  3-hour  data  from  the  Marshall  Space  Flight  Center,  Alabama,  rawinsonde  station  is 
presented  in  Table  2 to  indicate  the  format  of  the  data  available  from  the  other  40 
stations  within  the  AVE  III  network.  A complete  microfiche  copy  of  the  contact  data  for 
all  stations  is  enclosed  as  an  appendix  in  the  pocket  attached  to  the  inside  of  the  back 
cover  of  this  report.  Data  from  other  sources  such  as  satellite,  radar,  and  surface  stations 
are  also  available  and  will  be  presented  as  appropriate  in  subsequent  reports  prepared 
from  analyses  of  these  data. 

The  objectives  of  AVE  III  were  to  (1)  capture  the  development  and  evolution  of 
mesoscale  systems  during  winter  conditions,  (2)  measure  the  temporal  and  spatial 
variability  of  atmospheric  parameters/systems  of  a scale  smaller  than  that  normally 
detected  from  data  measured  at  intervals  of  12  hours,  and  (3)  utilize  satellite  data  to  a 
maximum  in  furthering  the  application  to  mesoscale  weather  predictions.  The  period  was 
chosen  for  the  AVE  III  measurements  to  correspond  to  the  occurrences  of  a strong  cold 
front,  large  horizontal  temperature  gradients,  both  cloudy  and  cloud-free  regions,  and 
visible  snow  cover.  The  conditions  were  successfully  met  even  though  a 48 -hour  weather 
prediction  was  necessary  to  allow  time  to  activate  the  rawinsonde  network. 


IV.  DISCUSSION  OF  BASIC  DATA 


A.  Collection 

Original  records  necessary  for  reducing  the  soundings  were  sent  to  the  Aerospace 
Environment  Division,  Space  Sciences  Laboratory,  NASA-Marshall  Space  Flight  Center, 
Alabama,  for  further  processing.  Personnel  at  the  Marshall  Space  Flight  Center  computed 
baseline  data  and  extracted  angle  data  at  30-second  intervals,  or  1- minute  intervals  in  a 
few  cases,  from  strip  charts  and  punched  these  into  computer  cards  that  were  sent  to 
Texas  A&M  University.  Personnel  at  Texas  A&M  University  extracted  ordinate  data  at 
each  pressure  contact  and  punched  these  into  cards.  Soundings  were  computed  at  Texas 
A&M  using  an  IBM  360/65  computer. 


B.  Methods  of  Processing 


The  procedure  used  to  compute  soundings  is  similar  to  that  used  on  the  AVE  IIP 
data  and  is  described  by  Fuelberg  [10].  Since  approximately  120000  data  cards,  each 
containing  about  five  variables,  were  punched  for  AVE  III,  careful  editing  procedures 
were  necessary  to  ensure  accurate  soundings.  Keypunched  data  were  checked  for  errors 
by  calculating  centered  differences  on  the  input  data;  and  processed  soundings,  based  on 
the  input  data,  were  further  checked  by  calculating  centered  differences  of  wind  direction 
and  speed  and  by  calculating  the  lapse  rates  of  temperature  and  dew  point.  All 
questionable  data  were  checked  against  the  original  strip  chart  records,  and  erroneous 
data  were  corrected.  Errors  that  were  discovered  after  these  checks  were  made  and  the 
data  corrected  are  listed  in  Table  3. 

The  final  data  sets  of  the  AVE  III  experiment  consist  of  data  computed  at  each 
pressure  contact  and  at  25 -mb  intervals.  Thermodynamic  quantities  were  computed  at 
each  pressure  contact,  while  wind  data  were  computed  at  30-second  intervals  by  means 
of  centered  finite  differences  over  a 1- minute  period  and  then  smoothed  and  interpolated 
to  each  pressure  contact.  The  detailed  profiles  were  then  interpolated  to  give  data  at  25- 
mb  intervals  as  reported  by  Fuelberg  and  Turner  [11].  The  contact  data  are  the  subject 
of  this  report. 


C.  Ciianges  in  the  Reduction  Procedure 

Several  changes  in  the  reduction  procedure  used  for  the  AVE  HP  data  have  been 
made  that  affect  the  output  soundings  of  the  AVE  III  experiment;  these  will  be  described 
here.  Two  important  changes  were  made  in  the  program  used  to  compute  contact  data. 
Humidity  values,  including  dew  point  temperature,  are  now  computed  only  at 
temperatures  above  -40°C;  at  temperatures  below  -40°C,  humidity  values  are  indicated  by 
fields  of  nines,  as  are  missing  values  of  humidity.  In  the  AVE  IIP  data,  nines  were  used 
to  indicate  both  missing  humidity  values  and  moisture  values  based  on  relative  humidity 
less  than  5 percent.  The  AVE  III  data  contain  computed  moisture  values  down  to  a 
relative  humidity  of  1 percent;  if  the  value  of  relative  humidity  is  below  1 percent,  it  is 
set  equal  to  1 percent  from  which  the  other  moisture  variables  are  computed.  The  second 
change  involves  the  indication  of  winds  that  are  based  on  low  elevation  angles.  An 
asterisk  following  wind  speed  in  the  AVE  III  data  means  that  the  elevation  angle  was 
between  10  degrees  and  6 degrees.  A double  asterisk  indicates  that  the  elevation  angle 
was  less  than  6 degrees.  Since  winds  computed  at  low  elevation  angles  have  large  rms 
errors,  these  data  should  be  used  with  caution.  These  two  changes  are  also  carried  over  to 
the  25-mb  data. 

An  important  change  was  made  in  the  program  that  produced  25-mb  data  from 
contact  data.  In  the  AVE  IIP  data  set,  25-mb  values  of  wind  direction,  scalar  speed,  and 
the  u-  and  v-wind  components  were  interpolated  independently  of  each  other.  The  AVE 
III  scheme  interpolates  the  25-mb  values  of  u-  and  v-wind  components  and  then 
determines  wind  direction  and  wind  speed  from  the  components. 
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Wind  data  at  Ft.  Totten,  New  York,  and  Wallops  Island,  Virginia,  could  not  be 
computed  because  angle  data  were  not  available.  Values  of  wind  direction  and  speed  as  a 
function  of  time  from  release  have  been  computed  by  the  National  Weather  Service  using 
a scheme  different  from  that  used  in  AVE  III.  These  wind  data  are  not  contact  data  but 
are  presented  with  the  attached  microfiche  set  of  contact  data  as  a supplement  to  the 
appendix. 


V.  DISCUSSION  OF  SOUNDING  DATA 


A.  Accuracy  Estimates 

Estimates  of  the  rms  errors  in  the  thermodynamic  quantities  of  the  AVE  III  data 
are  the  same  as  those  given  by  Scoggins  and  Smith  [ 1 ] for  the  AVE  I data  and  Fuelberg 
[10]  for  the  AVE  IIP  data.  These  estimates  are: 


Parameter 


Temperature 


1°C 


Approximate  rms  Error 


Pressure 


1.3  mb  from  surface  to  400  mb; 

1.1  mb  between  400  and  100  mb; 
0.7  mb  between  100  and  10  mb. 


Humidity 


10  percent 


Pressure  Altitude 


10 


gpm  at  500  mb;  20  gpm  at  300  mb; 
50  gpm  at  50  mb. 


The  rms  errors  for  wind  speed  and  direction  are  difficult  to  describe  since  they 
are  a function  of  tracking  geometry  and  other  factors.  The  rms  errors  in  the  AVE  III  wind 
data  are  the  same  as  those  given  by  Fuelberg  [10]  for  the  AVE  IIP  data.  Maximum  rms 
errors  for  winds  computed  at  30-second  inteiwals  (based  on  the  worst  geometric  tracking 
configuration)  are:  at  700  mb,  about  2.5  mps  at  an  elevation  angle  of  10  degrees  and 
about  0.5  mps  at  an  elevation  angle  of  40  degrees;  at  500  mb,  4.5  mps  and  0.8  mps  for 
the  same  elevation  angles;  and  at  300  mb,  7.8  mps  and  1.0  mps,  respectively.  After 
assuming  typical  values  of  scalar  wind  speed  at  the  various  levels,  maximum  rms  errors  in 
wind  direction  were  determined.  The  maximum  rms  errors  at  700  mb  range  from  about 
9.5  degrees  at  an  elevation  angle  of  10  degrees  to  about  1.3  degrees  at  an  elevation  angle 
of  40  degrees.  At  500  mb,  the  errors  are  13.4  degrees  and  1.8  degrees  at  the  same 
elevation  angles,  while  at  300  mb,  the  maximum  errors  are  18.0  degrees  and  2.5  degrees, 
respectively.  The  accuracy  of  the  v/ind  data  on  pressure  contacts  and  at  25-mb  intervals  is 
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greater  than  that  stated  for  the  30-secon'd  winds  because  of  the  added  smoothing  and 
interpolation  performed.  In  addition,  errors  cited  for  the  30-second  winds  were  maximum 
for  the  stated  conditions. 


B.  Tabulated  Data 

An  example  of  AVE  III  contact  data  is  given  in  Table  2.  An  explanation  of  the 
column  headings  is  given  in  Table  4,  and  a list  of  missing  soundings  is  given  in  Table  5. 
In  the  example,  the  first  Une  of  data  for  the  time  of  0 minutes  is  surface  data.  A series 
of  nines  is  used  to  indicate  missing  data.  The  three  numbers  in  the  upper  right  corner  of 
each  page  are  the  number  of  pressure  contacts  computed,  the  minimum  pressure  obtained 
(mb),  and  an  angle  identifier  with  the  value  0 for  30-second  angle  input  and  1 for  1- 
minute  angle  input. 

Questions  relative  to  these  data  can  be  directed  to  the  George  C.  Marshall  Space 
Flight  Center,  Aerospace  Environment  Division,  Space  Sciences  Laboratory,  Marshall 
Space  Flight  Center,  Alabama  35812. 


George  C.  Marshall  Space  Flight  Center 

National  Aeronautics  and  Space  Administration 

Marshall  Space  Flight  Center,  Alabama,  July  1975 
175-11-72 
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Figure  1 . Rawinsonde  stations  participating  in  the 
AVE  III  project. 


TABLE  1 . RAWINSONDE  STATIONS  PARTICIPATING  IN  AVE  III  PROJECT 


Station  Number 

Location 

208  (CHS) 

Charleston,  South  Carolina 

211  (TP  A) 

Tampa,  Florida 

213  (AYS) 

Waycross,  Georgia 

220  (VPS) 

Apalachicola,  Florida 

226  (CKL) 

Centerville,  Alabama 

232  (BVE) 

Boothville,  Louisiana 

235  (JAN) 

Jackson,  Mississippi 

240  (LCH) 

Lake  Charles,  Louisiana 

248  (SHV) 

Shreveport,  Louisiana 

255  (VCT) 

Victoria,  Texas 

260  (SEP) 

Stephenville,  Texas 

261  (DRT) 

Del  Rio,  Texas 

265  (MAE) 

Midland,  Texas 

304  (HAT) 

Hatteras,  North  Carolina 

311  (AHN) 

Athens,  Georgia 

317  (GSO) 

Greensboro,  North  Carolina 

327  (BNA) 

Nashville,  Tennessee 

340  (LIT) 

Little  Rock,  Arkansas 

349  (UMN) 

Monette,  Missouri 

363  (AM A) 

Amarillo,  Texas 

402  (WAL) 

Wallops  Island,  Virginia 

405  (lAD) 

Sterling,  Virginia  (Dulles  Airport) 

425  (HTS) 

Huntington,  West  Virginia 

429  (DAY) 

Dayton,  Ohio 

433 (SLO) 

Salem,  Illinois 

451  (DDC) 

Dodge  City,  Kansas 

456  (TOP) 

Topeka,  Kansas 

486  (JFK) 

Fort  Totten,  New  York  (Kennedy  Airport) 

518  (ALB) 

Albany,  New  York 

520  (PIT) 

Pittsburg,  Pennsylvania 

528  (BUF) 

Buffalo,  New  York 

532  (PIA) 

Peoria,  Illinois 

553  (OMA) 

Omaha,  Nebraska 

562  (LBF) 

North  Platte,  Nebraska 

606  (PWM) 

Portland,  Maine 

637  (FNT) 

Flint,  Michigan 

645  (GRB) 

Green  Bay,  Wisconsin 

654  (HUR) 

Huron,  South  Dakota 

655  (STC) 

St.  Cloud,  Minnesota 

662  (RAP) 

Rapid  City,  South  Dakota 

11001  (MSF) 

Marshall  Space  Flight  Center,  Alabama 
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TABLE  2.  AN  EXAMPLE  OF  CONTACT  DATA  FROM  THE  AVE  III  PROJECT 


STATICN  no.  llOOl 
MARSHALL  SPAC?  FLIGHT  CEfTFP 

6 FFRPUAPy  1975 

1715  G«T  159  27, 


TIME 

MIN 

CNTCT 

Height 

r.PM 

0.3 

6.3 

180.0 

0.3 

7.0 

2A5.A 

0.7 

8.0 

352.5 

1.2 

9.0 

A A 3 . 9 

l«3 

lO.O 

5AA.7 

2,0 

11.0 

663.6 

2.  A 

12.0 

766,6 

2,3 

13.0 

861,9 

3,2 

lA.O 

95P.2 

3,6 

15,0 

1055. A 

A.  1 

16.0 

1180,7 

A.  A 

17,0 

1280, A 

A,/} 

18.0 

1381.2 

5.2 

19.0 

IA83.1 

5.7 

20.0 

1586,2 

6,  2 

21.0 

1709,6 

6.5 

22,0 

1815,3 

6,8 

23.0 

1912.8 

7.3 

2A.0 

2021.8 

7.7 

25.0 

2122,2 

8,2 

26.0 

225A.6 

8.7 

27.0 

2357.7 

9.2 

28.0 

2A72.5 

9.6 

29.0 

2578.2 

9,9 

30.0 

267A.A 

10,3 

31,0 

2782.A 

10.7 

32.0 

2891,6 

11,2 

33.0 

2990,8 

11,5 

3A.0 

3102.2 

11.8 

35.0 

3203.5 

12.3 

36.0 

33A0.3 

12.7 

37.0 

3AAA.2 

13.2 

38.0 

3560.9 

13.5 

39.0 

3667.2 

13.9 

AO.O 

3 7 74.7 

lA.A 

Al.O 

3908. A 

1A.9 

A2.0 

A019  .6 

15.A 

A3.0 

A132.3 

15,9 

AA.O 

A2A6.A 

16.3 

A5.0 

A3A9.1 

16.8 

A6.0 

AA66.2 

17,2 

A7.0 

A571.6 

17.6 

A8,0 

A678.3 

18.0 

A9.0 

A799.5 

18. A 

50.0 

A908.8 

PRES 

TF  MP 

DEW  PT 

Mp 

DO  C 

OG  C 

99A.0 

3.1 

2.4 

586.0 

1.9 

1.5 

973.0 

i.l 

0.8 

962.0 

0,5 

0.3 

950.0 

-0.0 

-0.2 

936.0 

-0.8 

-1.1 

92A.0 

-1,6 

-Ufi 

913.0 

-2.2 

-2.5 

902.0 

-3,0 

-3.3 

891.0 

-3.5 

-3.7 

877,0 

-3.8 

-A.l 

866.0 

-4.2 

-4.6 

855.0 

-4.7 

-5.0 

flAA.O 

• 5,0 

-5.3 

833.0 

-5.5 

-5.8 

820.0 

-6,  2 

-6.5 

809,0 

-6,5 

-6.0 

799.0 

-5.6 

-5,8 

788.0 

-5.0 

-5.2 

778.0 

-5.3 

-5.5 

765.0 

-5.8 

-6.0 

755.0 

-6.5 

-6,7 

744,0 

-6.  7 

-6.9 

734.0 

-7.1 

-7,3 

725.0 

-7.0 

-0.1 

715.0 

-5.4 

-0.9 

705.0 

-9.  5 

-10,3 

696.0 

-10,3 

-U.l 

686.0 

-11.0 

-11,6 

677.0 

-12.0 

-12,8 

665.0 

-12.  6 

-13.5 

656.0 

-13.6 

-16,6 

646.0 

-14,4 

-22.6 

637-0 

-15.  1 

-28.5 

628.0 

-15.  1 

-26.5 

617.0 

-15.0 

-23.9 

608.0 

-15.0 

-19,8 

599,0 

-15.5 

-20.9 

590,0 

-16.5 

-22.0 

582.0 

-16.6 

-21.2 

573,0 

-17.0 

-20.7 

565,0 

-17.6 

-20.1 

557.0 

-IP. 5 

-21.8 

548.0 

-19.4 

-22.2 

540,0 

-20.4 

-23.0 

0!  R 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/srr 

M/SEC 

290.0 

5.2 

4.9 

293.3 

9.6 

O.'l 

294. 1 

10.0 

9.1 

294.8 

10.4 

9,  • 

294.4 

10,4 

9.  • 

290.0 

10.1 

9.  . 

204.4 

10. 1 

9.  . 

206.0 

9.7 

9,  » 

203.6 

9,5 

9,  ! 

281.3 

9.7 

9.5 

276.5 

9.7 

9,6 

270.2 

0.7 

8.7 

261.7 

7.2 

7.1 

257.5 

6.5 

6.3 

264,5 

7,6 

7,6 

267.5 

n.o 

11.0 

264.6 

13,6 

13.5 

257.5 

15.8 

15.5 

250,3 

19,0 

17.9 

247.6 

20.4 

18.9 

246.5 

21.5 

19.7 

247.0 

22.6 

20.  » 

249.  1 

23.6 

22.1 

251.0 

24.4 

23.  • 

251.9 

24.7 

23.  . 

252.3 

24,6 

23.  * 

252,4 

24.4 

23.1 

252,6 

24.4 

23.  . 

252.0 

24.7 

23.6 

252.7 

25.2 

24.1 

251.9 

26,4 

25.  1 

250.8 

27.9 

26,3 

249.3 

30.6 

28.6 

244.4 

32.6 

30.3 

247.6 

34,0 

33,  1 

247.3 

19,4 

36.4 

247.0 

41.7 

38.4 

246.  1 

42,0 

39.2 

244.8 

43,0 

39.7 

241.7 

A4.1 

39.6 

242.3 

43.2 

38.  4 

24UI 

41.7 

36.  S 

240.1 

40.4 

35.0 

239.5 

A0.8 

35,1 

240.0 

45,5* 

39,4 

V COMP 

pnT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

no  K 

DG  K 

-i.a 

277,3 

209.0 

-3.0 

276,8 

287.8 

-4.1 

277.0 

287.6 

-4.4 

277.2 

287.6 

-4.3 

277.7 

207.9 

-3.4 

278  .0 

207.8 

-3.2 

27B.2 

287.6 

-2.7 

278.5 

207.6 

-2.2 

278.6 

287.3 

-1,9 

279.1 

287.7 

-1.1 

280,  1 

208,6 

-0.0 

280.6 

208.9 

l.O 

281.1 

209.3 

U4 

281,8 

290.0 

0.7 

202,4 

290.A 

0,5 

282,9 

290.6 

1.2 

203.7 

291.3 

3.4 

205,7 

294.0 

6.4 

207.5 

296.4 

7.8 

208.2 

297.1 

0.6 

289.1 

297.9 

; 8.8 

289. 3 

297.0 

8.4 

290,4 

298.9 

1 7.9 

?9l.O 

29Q.3 

■ 7.7 

291.2 

299.2 

7.5 

291,  7 

299,3 

7,4 

291.7 

290,7 

7.3 

291.8 

298.4 

7.3 

292,2 

290.7 

7,5 

292.2 

298.2 

0,2 

293.0 

290,9 

9.2 

293.0 

297.6 

10.8 

293.3 

296.1 

12,0 

293,6 

295.4 

13.6 

294.0 

297,0 

15.2 

296.5 

290.2 

16.3 

297.8 

301.7 

17,3 

298.4 

302.0 

10.6 

290.6 

301.9 

19.6 

299.5 

303.2 

20.1 

300. A 

304.3 

20,1 

30L.0 

305.2 

20.2 

301,1 

304.8 

20.7 

301.5 

305.1 

22.7 

30U5 

304.9 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

4.6 

95.0 

0.0 

4.3 

97.2 

0.3 

4.2 

97.7 

0.4 

4.1 

98.5 

0.7 

4.0 

90.5 

0.9 

3.0 

98.2 

1.2 

3.6 

9B.2 

1.4 

3.5 

9G.2 

1.7 

3.3 

97,9 

1.9 

3.3 

98,0 

2.1 

3,2 

97.7 

2.4 

3.2 

97.7 

2.6 

3,1 

97.6 

2*8 

3,1 

97.8 

2.9 

3,0 

97.7 

3.1 

2.9 

90.2 

3.3 

2.0 

98.2 

3,5 

3.1 

98.3 

3.8 

3,3 

90,4 

4.3 

3.3 

98.5 

4,7 

3.2 

98.5 

5.3 

3.1 

90.4 

5.9 

3.1 

90.4 

6.5 

3.0 

98.3 

7.1 

2.9 

98.0 

7.5 

2.7 

96.4 

8.1 

2.5 

93.8 

8,7 

2.3 

93.7 

9.4 

2.3 

95.3 

9.8 

2.1 

94.1 

10.3 

2.0 

93.3 

11.  1 

1,6 

78.1 

11.7 

1.0 

49.7 

12.5 

0.6 

30.6 

13.1 

0.7 

37.1 

13.9 

0.9 

46.2 

15.0 

1.3 

66.6 

16.3 

1.2 

63.2 

17.4 

I.l 

62.5 

18.8 

1.2 

67.3 

19.8 

1.3 

73.2 

21.2 

1.4 

80.8 

22.2 

1.2 

75.6 

23.2 

1.2 

78.0 

24.0 

1.1 

79.6 

24.9 

« BY  SPEED  M?ANS  ELEVATION  ANGLE  flETNEEN  6 AND  10  OEG 
• BY  TEMP  MFANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGIE  LESS  THAN  6 OEG 


0 

AZ 

OG 

0. 

10B« 

no. 

112. 

113. 

113. 

112. 

111. 

111. 

uo. 

109. 

loa. 

106. 

lOA. 

103. 

102. 

lOl* 

100. 

96, 

9A. 

90. 

BB. 

B5. 

BA. 

BA. 

83. 

82. 

81. 

81. 

81. 

80. 

80. 

79. 

79, 

78. 

77. 

76. 

76, 

75, 

7A. 

7A. 

73. 

73. 

72. 

72. 


TABLE  2.  (Continued) 


STATICN  NO*  llOOl 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CINTFR 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GHT 


TIME 

HIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

18. B 

51,0 

5047.1 

19.2 

52.0 

5159.3 

19.5 

53.0 

5287.3 

19.9 

54.0 

5402.7 

20.3 

55.0 

5505.2 

20.9 

56.0 

5654.2 

21.3 

57,0 

5760.1 

21.8 

58. 0 

5882.6 

22.3 

59.0 

6006.7 

22.7 

60.0 

6116.9 

23.2 

61.0 

6228.5 

23.5 

62,0 

6358.0 

23.9 

63.0 

6473.0 

24.3 

64.0 

6589,5 

24.7 

65.0 

6707.4 

25.2 

66.0 

6844.1 

25.6 

67,0 

6965.4 

26.1 

68.0 

7088.3 

26.5 

69.0 

7212.9 

26.9 

70.0 

7321.2 

27.5 

71.0 

7467.8 

27.9 

72.0 

7598.2 

28.3 

73.0 

7711.6 

28.7 

74,0 

7845.7 

29.2 

75,0 

7962,3 

29.5 

76.0 

8080.2 

29.9 

77.0 

8199.7 

30.3 

78.0 

8320,6 

30.7 

79.0 

8443.2 

31.1 

80.0 

6567.4 

31.6 

81,0 

8714,4 

32.0 

02,0 

8842,3 

32.5 

83.0 

8950.2 

33.0 

84.0 

9081.4 

33.4 

85.0 

9102. 1 

33.8 

86,0 

9349,6 

34.3 

87.0 

9463.7 

34.7 

88.0 

9602.6 

35.2 

89.0 

9720.  1 

35.6 

90,0 

9839,3 

36.0 

91.0 

9960.1 

36.4 

92.0 

10083.1 

36.9 

93.0 

10208.4 

37.3 

94.0 

10310.3 

37.8 

95.0 

10439.7 

PRFS 

TFMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

530.0 

-21.0 

-23.6 

522.0 

-21.9 

-25.1 

513.0 

-22.3 

-28.  8 

505,0 

-22.8 

-32.1 

498.0 

-22.2 

-29.5 

488.0 

-22.7 

-29.3 

481.0 

-23.4 

-29.6 

473.0 

-24.6 

-30.7 

465.0 

-25.1 

-29.8 

458,0 

-25.5 

-29.8 

451.0 

-26.0 

-30.1 

443.0 

-26.5 

-29.0 

436.0 

-27.1 

-28.8 

429.0 

-28.0 

-29.7 

422.0 

-29.0 

-30.8 

414.0 

-30.0 

-31.8 

407.0 

-30.8 

-32.8 

400.0 

-31.9 

-34,1 

393.0 

-32.6 

-36.6 

3E7.0 

-33.3 

-39.5 

379.0 

-33.9 

-42.  1 

372.0 

-34.7 

-44.  1 

366.0 

-35.6 

-45.0 

359,0 

-36.4 

-45.4 

353.0 

-37.6 

-46.4 

34  7.0 

-38.9 

-47.1 

341.0 

-30.0 

-48.1 

335,0 

-41,0 

99,9 

329,0 

-4?, 3 

99.9 

323.0 

-43.4 

99.9 

316.0 

-44,  8 

99.9 

310.0 

-46.1 

99.9 

305,0 

-47,  1 

99.9 

299.0 

-48.4 

99.9 

?94,0 

-49.5 

99.9 

287.0 

-50,6 

99.9 

282.0 

-52,1 

9«5.9 

276.0 

-5?. 2 

99.9 

271.0 

-54,3 

99,9 

266.0 

-55,3 

99.9 

261.0 

-56.1 

99.9 

256.0 

-56,  1 

09.9 

251.0 

-56.4 

09,9 

247.0 

-56.9 

99.9 

242.0 

-57.4 

99,9 

DIR  SPEED  U COM! 

DG  K/SCC  H/SFC 

^5.1 

51.1 
55.5 

53. < 

A7.1 

30.  < 
AA.4 
58*2 
67*  • 
63. r 

47.1 
36.  » 
31.4 

31.  ' 
37»/» 

52.1 
67.  I 

104.  * 
Ilf.  • 
117.  i 
100.  » 

77.  I 
52.  • 
26.  I 
15.  I 
14. e 
20.! 

28.1 

32.1 

26.1 
13,7 
-0.7 
-0.7 
12.x 
20.! 
52. C 
69.! 
90.  J 

105.  < 
115.! 

lOS.i 

87.  J 
81. « 

88. t 


240.8 

52.4* 

241.3 

53. 9» 

241.5 

62.9* 

241 .2 

60.9* 

240.6 

54.2* 

240.8 

45.4* 

242.6 

50.0* 

244.9 

64.3* 

246.2 

73.5* 

246.7 

6R.6* 

246.0 

51  .5* 

246.3 

40.3* 

245.3 

34.6* 

244.9 

35.2* 

245,0 

41  .5* 

245.5 

57.2* 

245.9 

74.3* 

246.0 

97.5* 

246.0 

114.9* 

245.8 

127.4* 

245.0 

129.7* 

243.4 

112.3** 

241. 5 

88.1** 

238.8 

6l.5*» 

233.8 

33.7** 

227.9 

20.7** 

227.7 

19.8** 

233.2 

25.5** 

237.0 

33.7* 

240.4 

37,8* 

241.  3 

30.6* 

241.2 

15,7* 

36.1 

1.1* 

21.6 

1.9* 

252.8 

12.6* 

249.9 

31.2* 

249.5 

55,5* 

249,4 

74,2* 

249.4 

97,0** 

249.6 

112.7** 

250.1 

122.9** 

251.1 

1 14.5** 

252.5 

91.4** 

25U9 

85. 6** 

249,1 

105.6** 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
»•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


159  27.  0 


' COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

no  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

no 

25,5 

302.5 

305.  8 

l.l 

79.3 

26.0 

71. 

28.3 

302.7 

305.6 

0.9 

75,3 

27,3 

71, 

30,0 

303,6 

30  5.8 

0.7 

55.0 

28.6 

70. 

29.4 

304,3 

306.0 

0.5 

42.2 

30,1 

70. 

26,6 

306,4 

308.5 

0.7 

51.  1 

31.  8 

69. 

22.2 

307.5 

309.7 

0.7 

54.3 

33.2 

69. 

73.0 

308,0 

310.2 

0.7 

56.3 

34.1 

69. 

27.3 

308.0 

310.0 

0.6 

56.2 

35.4 

68. 

29.7 

308.8 

311.1 

0.7 

64.4 

38.  1 

68, 

27.1 

309.7 

312.0 

0.  7 

67.0 

40.3 

6 8. 

20.3 

310.4 

312.6 

0.7 

68.2 

42.2 

68. 

16.2 

311.3 

313.9 

0.8 

79. a 

42.9 

68. 

14. 4 

312.1 

314.7 

0.8 

85.1 

43.2 

68. 

14.9 

312.3 

314.8 

0.7 

84.9 

44.2 

68. 

17.5 

312.4 

314.7 

0,7 

85.0 

45.0 

68. 

23.7 

313.0 

315.1 

0.6 

84.2 

46.  1 

68. 

30,4 

313-5 

315.4 

0.6 

61.8 

47,7 

66. 

39.6 

313.5 

315,2 

0,5 

80.7 

50.1 

68. 

46.7 

314.2 

315.6 

0.4 

67.0 

53.1 

68. 

52.  1 

314.7 

315.8 

0.3 

52.8 

55.6 

68. 

54,8 

315.7 

316.6 

0.2 

42.8 

61.3 

67. 

80.2 

316.3 

317.0 

0.2 

37.3 

64,5 

67. 

42.  1 

316.6 

317.2 

0.2 

3 7.0 

66.  7 

67, 

31.8 

317.2 

317.9 

0.2 

38.4 

68.5 

67. 

10.6 

317,1 

317.7 

0.2 

39.1 

70.0 

67. 

13.0 

31^.1 

317.6 

0.2 

40.9 

70.2 

67. 

13.3 

317.7 

317,7 

0.  1 

4 0.6 

69.5 

67, 

15.3 

317.4 

999.9 

99,9 

999.9 

70.7 

66. 

17.7 

317.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

66. 

18,7 

317.5 

999.9 

99,9 

999.9 

71.5 

66. 

14,7 

317.5 

999.9 

99,9 

999.9 

74.2 

66. 

7.5 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

66. 

-0,0' 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

66, 

-1,3 

317,5 

999.9 

99,  O 

900,9 

74.2 

66. 

3,7 

317.4 

999-9 

99,9 

999,9 

73.5 

66. 

10.8 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

66. 

19.5 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

66. 

26.1 

317,9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

66. 

34,2 

317.9 

999.9 

99,9 

999,9 

79.6 

66. 

39.4 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

66. 

41.9 

318.8 

999,9 

99,9 

999.9 

84.7 

66. 

37.1 

320.5 

909,9 

99.9 

999,9 

88.7 

67. 

27.4 

321.9 

999.9 

99.9 

999,9 

92.9 

57, 

26.6 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

67. 

37.7 

323.7 

999,9 

99,9 

999.9 

94,9 

67. 

TABLE  2.  (Continued) 


STATICN  NO.  llOOl 
MARSHALL  SPACF  FLIGHT  CINTFR 


6 FEBRUARY  1^75 

171*5  GMT  159  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

0[R 

SPEED 

U COMI 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

Al 

MIN 

r.PH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.3 

96.0 

10590.3 

236.0 

-57.6 

99.9 

247.2 

133.3** 

122.} 

51.7 

325.0 

999,9 

99,9 

990,9 

99.5 

67. 

30.8 

97.0 

10733.5 

231,0 

-57,6 

99,9 

246,3 

138.4** 

126.  ( 

55.7 

327,8 

999,9 

99,9 

999,9* 

104.7 

67. 

39.3 

98.0 

10844.0 

227.0 

-56,9 

99.9 

245.4 

133.6** 

121. S 

55,6 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

67. 

39.7 

99.0 

10985.6 

222.0 

-55,4 

99.9 

245.  1 

142.3** 

129.  1 

60,0 

334.9 

999,9 

99,9 

999.9 

tlO.8 

67. 

AO.I 

100. 0 

11101.6 

218.0 

-55.1 

99.9 

245.1 

161.8** 

146.1 

68.1 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

67. 

AO. 6 

101. 0 

11250.1 

213.0 

-54.3 

99,9 

245.3 

178.4** 

162.  1 

74.5 

340,6 

999,9 

90.9 

999.9 

119.9 

67. 

A0.9 

102.0 

11402.3 

2C0,0 

-54,3 

99.9 

245.2 

172.7** 

156.1 

72.5 

342.9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

67. 

41.3 

103.0 

11526.9 

204.0 

-54.1 

99.9 

244.7 

153.7** 

133.  1 

65.8 

345.1 

999.9 

99.0 

999,9 

127.6 

67. 

41.7 

104.0 

11653.8 

200.0 

-54.3 

99.9 

243.9 

128.9** 

115.  i 

56.6 

346,8 

999,9 

99.9 

999.9 

130,  7 

67. 

42.2 

105.0 

11783.1 

196.0 

-55,1 

99.9 

242.  7 

90,8** 

00,1 

41,6 

347.5 

999.9 

99.9 

999,9 

135.2 

67, 

42.  5 

106.0 

11Q14.9 

192.0 

-54.8 

99.9 

241.4 

63.7** 

55.  J 

30.5 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

L36.4 

67. 

42.9 

107.0 

12049.4 

188.0 

-55.3 

99.9 

236,5 

28.0** 

23.  i 

15,5 

351.4 

999,9 

99,0 

990,0 

137,7 

67, 

43.5 

100,0 

12106.9 

184,0 

-54,6 

99.9 

224,8 

9,4** 

6,  S 

6.7 

354.6 

999.9 

90.9 

999,9 

136.7 

66, 

43.8 

109,0 

12327,0 

180,0 

-54.0 

99.9 

241.6 

36.1** 

31.1 

17.2 

357.9 

999,9 

99.9 

999,9 

136,4 

66, 

44.3 

110.0 

12471.9 

176.0 

-54,3 

99,9 

245.2 

90.9** 

82.  { 

30.1 

359.7 

999,9 

99.9 

999.9 

137.1 

66, 

44.9 

111.0 

12656.3 

171,0 

-55.3 

99,9 

246.6 

122.6** 

112.  i 

48,7 

361.1 

999,9 

99,9 

999,9 

145,0 

66. 

45.4 

112.0 

12769,0 

160.0 

-56.  1 

99,9 

246.5 

80.0** 

81.1 

35.4 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.0 

66, 

45.9 

113.0 

12922.1 

164.0 

-56.4 

99.9 

243.0 

38.0** 

33. 1 

17.3 

363.5 

999.9 

99,9 

999,0 

149,2 

66, 

46.4 

114.0 

13039.3 

161.0 

-56.4 

99.9 

125.3 

2.7** 

-2.  i 

1.6 

365,4 

990,9 

99,9 

999,9 

150.6 

66. 

46.9 

115,0 

13198.9 

157.0 

-56.9 

99,9 

65.4 

16.1** 

-14.  » 

-6,7 

367,2 

999,9 

99,9 

909,9 

147.9 

66. 

47.4 

116.0 

13362.1 

153.0 

-57.6 

99.9 

57.3 

6.9** 

-5.  ] 

-3.7 

368.0 

999.9 

99,9 

999.9 

140.4 

66, 

47.8 

117.0 

13487.1 

150i0 

-57.7 

99.9 

246.0 

8.9** 

8.1 

3.6 

370,6 

9Q9.9 

99,9 

999.9 

148.  1 

66. 

48.3 

110.0 

13614.3 

147.0 

-58.6 

99.9 

245.4 

20. 0** 

26.  1 

12.1 

371,3 

999,9 

99.9 

099,9 

140.5 

66. 

48.8 

119.0 

13787,5 

143.0 

-59.3 

99,9 

243,  1 

46,1** 

42.  1 

17.2 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.0 

66, 

49.2 

120.0 

13920.3 

140.0 

-59.3 

99.9 

249.7 

61.7** 

57.  1 

21.4 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

66, 

49.7 

121.0 

14C56.0 

137.0 

-59.3 

99.9 

250.6 

87.0** 

62.0 

28.9 

377,7 

999,9 

99,  9 

909,9 

152.7 

66. 

50,2 

122.0 

14194,7 

134,0 

-59.3 

99.9 

251,3 

104,0** 

98.5 

33,4 

380.1 

999,9 

90,  9 

999,9 

156.2 

66, 

50.7 

123.0 

14336.3 

131.0 

-60.1 

99.9 

251.5 

94,5** 

89.1 

29.9 

381 .0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.8 

67. 

51.2 

124.0 

14481.0 

120.0 

-59.4 

99.9 

249.3 

77.4** 

72. 1 

27.4 

364.8 

999.9 

90.9 

999.9 

162.3 

67. 

51.7 

125.0 

14629,5 

125,0 

-59.4 

99,9 

245.4 

83.7** 

76.  I 

34.8 

307.4 

9Q9.9 

99,9 

909,9 

163.8 

67. 

52,3 

126.0 

14033.3 

121,0 

-58,9 

99.9 

244.1 

107.3** 

96. » 

46.8 

391.9 

999.9 

09,9 

999,9 

167,5 

67. 

52.0 

127.0 

14990.8 

110.0 

-59.3 

99.9 

244.9 

107.5** 

92,! 

^3.5 

394.1 

999.9 

99.9 

999,9 

172.0 

67. 

53.4 

128.0 

15152.0 

115.0 

-59.4 

99.9 

246.6 

71.7** 

CS.!* 

28.5 

396,7 

909,9 

99,9 

999,9 

174.9 

66. 

53,0 

129.0 

15261.7 

113,0 

-60,  1 

99,9 

244.4 

57,6** 

51.9 

24,9 

397.4 

999.0 

99.9 

999.9 

176.0 

67. 

54.4 

130.0 

15429.4 

110.0 

-60.5 

99.9 

239,1 

53,1** 

45.6 

27,3 

3<3Q.0 

999.9 

99.9 

999.9 

177.7 

66, 

54.9 

131.0 

15601.7 

107.0 

-60. 

99.9 

243.3 

55.3** 

49.4 

24.8 

403.3 

9«»9.9 

99,9 

999,9 

179.4 

66. 

55.4 

132.0 

15778,9 

104.0 

-60,  7 

99,9 

252.0 

55.1** 

52.4 

17.0 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

66. 

55,9 

133.0 

15961,0 

101,0 

-60,  8 

99.9 

257.3 

52,0** 

50.7 

11.4 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

182,9 

67. 

56.4 

134.0 

16085.5 

99.0 

-60.3 

99.9 

256.9 

40, 0** 

47,7 

11,1 

412-4 

999.9 

99.9 

999.9 

184,2 

67, 

56.9 

135.0 

16212.8 

97.0 

-60.  1 

99,9 

25'«,3 

47, 1** 

45.4 

12,7 

415.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

185,5 

67. 

57.7 

136.0 

16476,4 

93,0 

-58.  8 

99,9 

256,6 

20.6** 

20.0 

4,8 

422,9 

999.9 

99.9 

999.9 

188,1 

67. 

58.3 

137.0 

16682.9 

90.0 

-57.6 

99.9 

63.0 

20.0** 

-17.0 

-9.1 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

IBB.l 

67, 

58.9 

133.0 

16897.4 

87.0 

-56.  7 

99.9 

70.4 

46.0** 

-43.4 

-15.5 

435.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

186.3 

67. 

59.5 

139.0 

17044.4 

05,0 

-57.9 

99,9 

78,6 

33.2** 

-32.5 

-6,6 

435,7 

999,9 

99.9 

999.9 

IB4.0 

67. 

60,2 

140.0 

17270.2 

82.0 

-59.3 

99.9 

242.4 

51.2** 

45.4 

23,8 

437.4 

999.9 

99.9 

999.9 

1S3.2 

67. 

• 0Y  SPEFO  MEANS  ELFVATION  ANGLE  0ETHFFN  A AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURF  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


TABLE  2.  (Concluded) 


STATICN  NO.  llOOl 
MAftSHAlL  SPACE  PLIGHT  CENTER 


6 fFBRttARY  1975 

1715  GMT  159  27,  0 


TIMC 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMO 

OFW  PT 

OIR 

SPEED 

U CO«P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

••IN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

OG 

P/S*'C 

M/src 

H/SFC 

nr,  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.8 

191.0 

17503.2 

79.0 

“60.3 

99.9 

2^*7.A 

124. 8** 

115.2 

47.9 

439.9 

999.9 

99,9 

999.9 

106.9 

67. 

61.5 

192.0 

17663.0 

77.0 

“60.5 

99.9 

247.7 

130.2*0 

120,5 

49,3 

442.0 

099,9 

99.9 

999.9 

196,3 

67. 

62«2 

193.0 

17910.5 

79.0 

-60.5 

99.9 

250.0 

60. 8»* 

57.1 

20.0 

447.8 

999,9 

99. q 

999,9 

198.5 

67. 

fr2«9 

199,0 

1RO01.O 

72.0 

-61 , 0 

99.9 

23.1 

12.3** 

-4.8 

-11.3 

450.2 

999,9 

99.9 

999,9 

200,3 

67. 

63.6 

195.0 

10395.1 

69.0 

“61.6 

99.  9 

60.0 

48.1*» 

-41.6 

-24.1 

454.6 

999.9 

99, q 

999.  9 

198.0 

67. 

69. 3 

196.0 

10527.6 

67.0 

-61.0 

99.9 

23.2 

3.1** 

-1.2 

-2.9 

459.6 

999.9 

99. q 

999.9 

194.9 

67. 

69.9 

197.0 

10013,1 

69.0 

-59.  Q 

99,9 

247.9 

35.1*» 

32.5 

13.2 

460.3 

990.9 

9q.q 

990.9 

197.1 

67. 

65.6 

190.0 

19010.9 

62.0 

-61,0 

99.6 

61.4 

5.2** 

-5,5 

-3.0 

469,9 

999,9 

9q,q 

999,9 

199.1 

67, 

66.3 

199.0 

19219.6 

60.0 

“61,0 

99,9 

65.2 

96.7** 

-87.0 

-40,6 

474.3 

999.9 

9q.q 

999,9 

197.3 

67. 

67.0 

150.0 

l«532,5 

57.0 

“62.1 

99.9 

64.4 

107.5** 

-96.9 

-46,4 

478.8 

999.9 

99, q 

999.9 

186.6 

67. 

67.7 

151.0 

19752.7 

55.0 

-63.2 

99.9 

64,3 

70, 0** 

-71,0 

-34,1 

401,2 

999,9 

99*q 

909,9 

107,7 

67, 

68.9 

f.52.0 

19980. 1 

53.0 

-69.0 

99.9 

,65.4 

116.0** 

-105.5 

-40,4 

4 04,6 

900,9 

oq.q 

999.9 

185,2 

67, 

69.2 

151.0 

20215.9 

5U0 

-63.0 

99.9 

64.4 

56. 2** 

-50.7 

-24.2 

490.4 

999,9 

9q.q 

999.9 

175.9 

67, 

70.0 

159.0 

20507.7 

90.0 

-61.8 

99.9 

247,0 

32. 3** 

2^.9 

12.2 

499.0 

999,9 

9q,q 

909,9 

178,7 

67. 

70.9 

155.0 

20899.1 

96.0 

-63.0 

99.9 

62,8 

14.1** 

-12,6 

-6.5 

506,9 

999,9 

9q.q 

999,9 

100, e 

67* 

71.7 

156.0 

21122.0 

99.0 

-62,9 

99.9 

63.0 

30.5** 

-27.4 

-13,5 

513,8 

909,9 

99, q 

999,9 

177,0 

6T, 

72.5 

157.0 

21909,9 

92.0 

-62.9 

99.9 

63.3 

27.4** 

-24.5 

-12.3 

520.7 

999,9 

oq.q 

999.9 

177,7 

67, 

73.9 

150.0 

21710.2 

90.0 

-62.5 

99.9 

63.6 

73.4** 

-65,9 

-32,4 

529,0 

999.9 

99.9 

999,0 

174,1 

67, 

79.3 

159.0 

22191.7 

37.0 

-62.1 

99.9 

52.7 

10.4* 

-14.6 

-11.2 

541,8 

999.9 

oq.q 

999.0 

169.8 

67, 

75.3 

160.0 

22535.9 

35.0 

-61.9 

99.9 

249.9 

19.5* 

13. ♦ 

6.7 

551.0 

999.9 

99,9 

909,0 

in. 2 

67, 

76.  2 

L6I.0 

22090,6 

33.0 

-62.9 

99.9 

250.0 

37.5* 

35.3 

12.0 

557.9 

999,9 

99.9 

999,9 

172.8 

67, 

77.2 

162.0 

232B9.8 

31.0 

-01.7 

99,9 

253.3 

47.1* 

45.  1 

13^5 

570.9 

999.9 

99,9 

099,9 

175.4 

68, 

78.2 

163.0 

23697.9 

29,0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.1 

99,9 

580,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

79.6 

169,0 

29139.3 

27,0 

-61,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

593.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999* 

TABLE  3.  COMMENTS  AND  KNOWN  ERRORS  REMAINING 
IN  THE  REDUCED  DATA  OF  THE  AVE  III  PROJECT 


Station 

Date/GMT 

Error 

402 

All  time 

Angle  data  were  not  available  for 

Wallops  Island, 

periods 

Stations  402  and  486  to  compute 

Virginia 

winds  using  the  AVE  procedure. 
Winds  computed  by  the  National 

486 

All  time 

Weather  Service  are  given  in  the 

Ft.  Totten, 
New  York 

periods 

appendix. 

226 

6/1800 

The  surface  pressure  should  be 

Centerville, 

999.3  mb.  Pressure  altitude  may 

Alabama 

be  corrected  by  adding  49  m to 
each  value  given. 

TABLE  4.  EXPLANATION  OF  COLUMN  HEADINGS  OF 
TABULATED  SOUNDING  DATA  FOR  THE 
AVE  III  PROJECT 


TIME  (MIN) 

Time  after  balloon  release. 

CNTCT 

Contact  number. 

HEIGHT  (GPM) 

Height  of  corresponding  pressure  surface  in 
geopotential  meters. 

PRES  (MB) 

Pressure  in  millibars. 

TEMP  (DG  C) 

Ambient  temperature  in  degrees  Celsius. 
Note:  An  asterisk  indicates  that  time  from 
release  and/or  temperature  were  linearly 
interpolated. 

DEW  PT  (DG  C) 

Dew  point  temperature  in  degrees  Celsius. 

DIR  (DG) 

Wind  direction  measured  clockwise  from  true  north 
and  is  the  direction  from  which  the  wind  is  blowing. 
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TABLE  4.  (Concluded) 


SPEED  (M/SEC) 


U COMP  (M/SEC) 

V COMP  (M/SEC) 

POT  T (DG  K) 

E POT  T (DG  K) 
MX  RTO  (GM/KG) 
RH  (PCT) 

RANGE (KM) 

AZ  (DG) 


Scalar  wind  speed  in  meters  per  second. 

Note:  An  asterisk  indicates  that  wind  quantities 
are  based  on  an  elevation  angle  that  is  between 
10  degrees  and  6 degrees.  A double  asterisk 
indicates  that  the  elevation  angle  is  less  than 
6 degrees. 

The  E-W  wind  component,  positive  toward  the 
east  and  negative  toward  the  west. 

The  N-S  wind  component,  positive  toward  the  north 
and  negative  toward  the  south. 

Potential  temperature  in  degrees  Kelvin. 

Equivalent  potential  temperature  in  degrees  Kelvin. 

Mixing  ratio  in  grams  per  kilogram. 

Relative  humidity  in  percent. 

Distance  balloon  is  from  release  point  along  a 
radius  vector. 

Direction  toward  balloon  measured  clockwise  from 
true  north. 


TABLE  5.  LIST  OF  MISSING  SOUNDINGS  IN  THE  AVE  111  PROJECT 


Station 

226,  Centerville 
451 , Dodge  City 


Date/Time 

06/0600 

07/0000 


Reason  for  Omission 

Sounding  not  taken. 

Sonde  severely  jarred  at 
release. 
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Title:  Pressure  Contact  Sounding  Data  for  NASA's  Atmosperic  Variability  Experiment (AVE  III) 

By  \ 

C.  Kelly  Hill,  Robert  E.  Turner,  and  Xay  E.  Long 
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Y BY  TEMP  MEANS  TEMPER. ATURE  C.R  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


3 


STATICM  MO.  208 
CHARtfcSTCN,  SC 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  159  17.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DI  P 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

OH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37,7 

94.0 

10740.2 

243.0 

-53.8 

99.9 

242.7 

58. l» 

51.6 

26.6 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

70, 

38,2 

95.0 

10873.5 

238.0 

-54.8 

99.9 

241.7 

55.8* 

49.1 

26.5 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

70, 

39.0 

96.0 

11036.4 

232.0 

-55.7 

99.9 

240.4 

51, 1* 

44.5 

25.3 

330,2 

999,9 

99,9 

999,9 

73,4 

69, 

39.5 

97,0 

11174.7 

227.0 

-57.2 

99.9 

239.8 

58.2* 

50.3 

29.2 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

69, 

40.0 

98.0 

11315,.2 

222.0 

-58.4 

99.9 

233.8 

62.7’*' 

53.7 

32.5 

330.3 

999.9 

99,9 

999.9 

77.0 

69, 

40.5 

99.0 

11458,2 

217.0 

-59.3 

99.9 

237.4 

55.9* 

47.1 

30.2 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

69, 

41.2 

100.0 

11574.4 

213,0 

-60.5 

99,9 

236.  1 

44.4* 

36.8 

24.0 

330.9 

999,9 

99,9 

999,'’ 

BO.  6 

68, 

<2.0 

101.9 

11751.9 

207.0 

-61.4 

99.9 

238.9 

49.5* 

42.4 

25.6 

332.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

68, 

42.6 

102.0 

11904.0 

202.0 

-60.4 

99.9 

241.4 

62.8* 

55.1 

30.1 

336.2 

999.9 

■95.9 

999.9 

84.1 

68. 

43.1 

103.0 

12028.5 

198.0 

-60.9 

99.9 

242.4 

65,5* 

58.1 

30.4 

337.3 

999,9 

99.9 

999V  9 

06.  8 

68. 

43.7 

104.0 

12167.9 

193.0 

-59.8 

99.9 

243.4 

53,6* 

47.9 

24.0 

341.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

68. 

44.3 

105,0 

12319.6 

189.0 

-57.2 

99.9 

245.7 

50.4* 

45.9 

20.7 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.1 

68. 

45.0 

106.0 

12455.4 

185.0 

-55.6 

99.9 

247.5 

71.2* 

65.8 

27.3 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

63. 

45.6 

107.0 

12594.4 

181,0 

-56.4 

99.9 

247.9 

75.9* 

70.3 

28.6 

353.4 

999,9 

99,9 

999.9 

95.6 

68. 

46.2 

108,0 

12772.3 

176.0 

- 56.  4 

99.9 

249.4 

59.7* 

55.9 

21.0 

356,3 

999,9 

99.9 

999.9 

98.8 

68. 

46.9 

109.0 

12918.3 

172.0 

-56.2 

99.9 

252.9 

49.3* 

4/  ,1 

14.5 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

68, 

47.6 

110.0 

13067.3 

168.0 

-56.1 

99.9 

254.4 

50.7* 

48.9 

13.6 

361.6 

999,9 

99,  9 

999,9 

102,  6 

6 8. 

48.3 

111.0 

13220.8 

164.0 

-56.9 

99.9 

253.8 

61.4* 

59.0 

17.1 

362.7 

999,9 

99.9 

999.9 

104.0 

6 8, 

49.0 

112.0 

13376.9 

160.0 

-57.7 

99.9 

252.6 

91.8* 

87.6 

27.5 

363.8 

999.9 

99,9 

999.9 

107. A 

68, 

49.7 

113.0 

13536.3 

156.0 

-58.6 

99.9 

253.0 

86.1* 

82.3 

25.2 

365.0 

999.9 

99,9 

999.9 

112.3 

63. 

50.3 

114.0 

13699.3 

152.0 

-59.1 

99.9 

253.5 

67.4* 

64.6 

19.2 

366,9 

999,9 

99,  9 

999.9 

114.4 

6 8. 

50,9 

115.0 

13866.3 

148.0 

-59.6 

99,9 

254.3 

53.5* 

56.3 

15.9 

368.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

68, 

51.8 

116.0 

14037.3 

144.0 

-60.7 

99.9 

253.8 

58.7** 

56.4 

16.4 

369.8 

999,9 

99.9 

999.9 

119.7 

69. 

52.3 

117.0 

14168.0 

151.0 

-61.6 

99.9 

251.1 

57.9** 

54.8 

19.7 

370.4 

999.9 

99,9 

999.9 

121.4 

69, 

52.9 

118.0 

14346.2 

137.0 

-61.8 

99.9 

246.  7 

51.6** 

47.3 

20.4 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.2 

69. 

53.3 

119.0 

14483.1 

134.0 

-62.5 

99.9 

243.4 

48.2** 

43.1 

21.6 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.5 

69. 

53.9 

120.0 

14669.6 

130.0 

-63.5 

99.9 

238,0 

43.4** 

36.8 

23.0 

375,8 

999.9 

99.9 

999,9 

126.6 

69, 

54.7 

121.0 

14812.8 

127.0 

-63.9 

99.9 

229.6 

32.2** 

24.5 

20,9 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

68, 

55.4 

122.0 

14958.8 

124.0 

-65.4 

99.9 

23.3.5 

48.7** 

39.1 

29.0 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

128.0 

68, 

56.  1 

123.0 

15158.1 

120.0 

-66.0 

99.9 

236.8 

61.3** 

51.3 

33.6 

379.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.7 

68, 

56.8 

124.0 

15311,5 

117.0 

-66.4 

99.9 

231.  5 

49.8** 

42.5 

26,0 

381.9 

999.9 

99.9 

999,9 

134.  1 

68, 

57,4 

125.0 

15468.7 

114.0 

-66.6 

99.9 

242.6 

50.9** 

45.1 

23.4 

3B4.3 

999.9 

99.9 

999.9 

135.3 

68. 

58.2 

126.0 

15684.4 

110.0 

-67.5 

99.9 

245.9 

32.6** 

29.8 

13.3 

385.7 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

68. 

53.9 

127.0 

15794.6 

108.0 

-68.7 

99.9 

243.0 

20.9** 

19.3 

7.8 

386,3 

999,9 

99.9 

999,9 

138.3 

68, 

59.6 

126.0 

15962.8 

105.0 

-69,8 

99.9 

249.4 

48.7** 

45.6 

17.1 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

139.7 

68. 

60.2 

129.0 

16135.1 

102.0 

-70.7 

99.9 

250. .1 

60.0** 

56.4 

20.4 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

142.5 

68. 

60.9 

130.0 

16312.0 

99.0 

-71 . 0 

99.9 

249.6 

40.6** 

38,0 

14,2 

391,8 

999,9 

99,9 

999,9 

145.7 

63, 

61.8 

131.0 

16556.5 

95,0 

-70.5 

99.9 

242.6 

22.9** 

20,4 

10,6 

397,3 

999.9 

99.9 

999.9 

145.9 

68, 

62.5 

132.0 

16682.5 

93.0 

-71,4 

99.9 

242.7 

3l.0*» 

27.6 

14.3 

3S7.9 

999.9 

99.9 

999.9 

147.0 

68. 

63.1 

133.0 

16876.1 

90.0 

-71.9 

99.9 

245.4 

29.4** 

26.7 

12.2 

400.8 

999.9 

99.9 

999.9 

148.5 

68. 

63.7 

134.0 

17076.4 

87.0 

-71.0 

99.9 

247.3  ■ 

30,7** 

28,3 

11,8 

406,5 

999,9 

99,9 

999,9 

149,2 

68, 

64.3 

135.0 

17213.7 

85,0 

-72.3 

99,9 

247.4 

41.S*» 

38.6 

16,  1 

406.4 

999,9 

99.9 

999.9 

150.4 

68, 

65.1 

136.0 

17424.8 

82.0 

-72.8 

99.9 

245,3 

42. 2«* 

38.4 

17.6 

409.6 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

68, 

65.9 

137.0 

17644.0 

79.0 

-71.9 

99.9 

242.9 

35.1** 

31.2 

16.0 

416,0 

999,9 

99.9 

999,9 

154,6 

6 8, 

66.8 

138.0 

17872,0 

76,0 

“72.3 

99,9 

246.3 

33.4** 

30.6 

13.4 

419.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.4 

67, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

» by  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  208 
CHA^LCSTON,  SC 


5 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


159  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPFED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

pangf 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

67.7 

139.0 

18108,3 

73.0 

-73.3 

99.9 

248.9 

29.8** 

27.8 

10.7 

422.  5 

999,9 

99.9 

999,9 

158.2 

6 7. 

68.6 

140.0 

18270.7 

71.0 

-73.8 

99.9 

254,0 

30.6** 

29,4 

8.4 

424.8 

999.9 

99.9 

999.9 

159.5 

6 8. 

69.6 

141.0 

18525.4 

68.0 

-69.6 

99.9 

253.3 

42.1** 

40.4 

12.1 

439.1 

999. 9 

99.9 

999.9 

161.7 

68. 

70.2 

142.0 

18794.5 

65.0 

-69.6 

99.9 

251.5 

38,1** 

36,2 

12,1 

444,8 

999.9 

99.9 

999.9 

163.5 

68. 

71.1 

143.0 

19076.0 

62.0 

-69.  8 

99,9 

243.9 

10.9** 

10.2 

3,9 

450.4 

999.9 

99.9 

999.9 

165.3 

6 8. 

72.1 

144.0 

19271.9 

60.0 

-68.  5 

99.  9 

249,1 

21.3** 

19.9  . 

7.6 

457.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165.2 

68. 

73.2 

145.0 

19581.0 

57.0 

-66.4 

99.9 

254.6 

32. I** 

31.0 

3.5 

469.1 

999.9 

99.9 

990.9 

167.4 

63. 

74.2 

145.0 

19797.3 

55.0 

-66.4 

99.9 

257.  1 

26.4** 

25,7 

5.9 

473.9 

999.9 

99.9 

909.9 

169.2 

68. 

75.3 

147.0 

20135.7 

52,0 

-67.9 

90.9 

54.7 

■ 14,2** 

-11.6 

-8.2 

478.2 

999,9 

99.9 

999.9 

1 70.2 

6 8. 

76.6 

148.0 

20371.8 

50.0 

-67.5 

99.9 

50.8 

10.5** 

-8,1 

-6.7 

484.5 

999.9 

99.9 

999.9 

168.5 

68. 

77.8 

149.0 

20617.7 

48.0 

-67.5 

99.9 

253.1 

24.8* 

23.7 

7.2 

490.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.6 

68. 

79.1 

150.0 

21008.5 

45.0 

-65.4 

99.9 

249.3 

29.0* 

27.1 

10.2 

504,3 

999,9 

99.9 

999.9 

171.3 

68. 

80.6 

151.0 

21284.6 

43,0 

-66.2 

99.9 

295.8 

11.5* 

10.4 

-5.0 

508.9 

999.9 

99.9 

999.9 

173.1 

68. 

81.9 

152.0 

21724.6 

40.0 

-64.6 

99.9 

350.5 

10.0* 

1.6 

-9,9 

523.5 

999.9 

99.9 

999.9 

174.3 

6 8. 

83.4 

153.0 

22037.7 

38.0 

-64.  8 

99.9 

9.5 

6.5* 

-l.l 

-6.4 

530.  a 

999.9 

99,9 

999,9 

172.2 

69. 

85.1 

154.0 

22367,2 

36.0 

-65.4 

99.9 

258.4 

18.6* 

18.2 

3.7 

537.5 

999.9 

99.9 

999.9 

172.4 

59. 

87.0 

155.0 

22898.4 

33. 0 

-64.1 

99.9 

249.5 

28.3* 

26.5 

9,9 

554.7 

999,9 

99,9 

999,9 

176,  1 

69. 

88.8 

156.0 

23281,0 

31.0 

-64,4 

99,9 

259.9 

25.8* 

25.4 

4.5 

563.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

178.7 

69. 

90.6 

157.0 

23689.4 

29.0 

-63.7 

99.9 

260.7 

17.9* 

17.7 

2.9 

576.7 

999.9 

99.9 

999.9 

181.6 

69. 

92.7 

158.0 

24360,7 

26,0 

-62,9 

99,9 

249.5 

28.8* 

27,0 

10.  1 

597.1 

999.9 

99.9 

999,9 

183.8 

69. 

95.0 

159.0 

24854,9 

24.0 

-61.8 

99.9 

252.5 

30.0* 

28.6 

9.0 

614.2 

999.9 

99.9 

999.9 

187.2 

6 9. 

97.6 

160.0 

25682.0 

21.0 

-61.6 

99.9 

252.2 

31.0* 

29.5 

9,5 

638.6 

999.9 

99,9 

999,9 

192.8 

69. 

100.2 

161.0 

26302.9 

19.0 

-61.1 

99.9 

265.4 

26.8* 

26.7 

2.1 

658.9 

999,9 

99,9 

999.9 

196.9 

70, 

103.3 

162.0 

26994,5 

17,0 

-60,7 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

681.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  208 
CHARLESTON,  SC 


6 EEBRIIARV  1075 

600  GNT  160  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.9 

13.0 

1012.9 

8.9 

6.9 

310.0 

6.1 

3.1 

-2.6 

281.8 

297.5 

6.2 

87.0 

0.0 

0. 

0.6 

5.0 

36.7 

1010.0 

9.0* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

281.3 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

0.7 

6.0 

152.1 

996.0 

9.0* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1.1 

7.0 

263.9 

985.0 

9.1* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.6 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

1.6 

8.0 

336.7 

976.0 

9.1* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

236.6 

909.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

l.G 

9.0 

622.0 

966.0 

9.2* 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

285.3 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

2.1 

10.0 

525.6 

952.0 

9.2* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

2.5 

11.0 

639.6 

939.0 

9.3* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

2.8 

12.0 

736.9 

928.0 

9.3* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

3.2 

13.0 

826.5 

918.0 

9,6* 

99,9 

• 999,9 

99.9 

■ 99.9 

99.9 

289.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3.5 

16.0 

917.2 

9C8.0 

9.6* 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

290.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3.9 

15.0 

1018.1 

897.0 

9.5* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6.2 

16.0 

1139.0 

886.0 

9.6* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

6.6 

17.0 

1262.7 

873.0 

9.6* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999, 

6.9 

18.0 

1338.1 

863.0 

9.  7* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

5.3 

19.0 

1636.8 

853.0 

9.7 

5.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

296.9 

316.6 

6.5 

73.3 

999.9 

999. 

5.T 

20.0 

1532.6 

863.0 

8.3 

6.0 

999.9 

99  ,9 

99.9 

99  .9 

296.3 

312.8 

6.1 

76.5 

999.9 

999. 

6*1 

21.0 

1651.2 

831.0 

8.1 

6.0 

269.6 

21.5 

20.1 

7.6 

297.3 

316.2 

6.2 

75.5 

5,9 

89, 

6.5 

22.0 

1761.2 

820.0 

7.0 

3.2 

269.3 

21.0 

19.6 

7.6 

297.3 

313.6 

5.9 

76,6 

6,6 

87, 

6.8 

23.0 

1862.1 

810.0 

6.5 

-3.0 

265.  1 

18.8 

17.0 

7,9 

297.5 

308.2 

3.8 

50,6 

6.  8 

86. 

7.2 

26.0 

1966.3 

800.0 

8.1 

-20.6 

260.6 

17.3 

15.1 

8.5 

299,9 

302.7 

0.9 

10.9 

7.1 

85. 

7.7 

25.0 

2057.5 

791.0 

7.9 

-21.6 

238.5 

17.0 

16.5 

8.9 

300.7 

303.6 

0.9 

10.3 

7,6 

83. 

8.0 

26.0 

2183.3 

779.0 

7.6 

-26.1 

237.8 

16.8 

16.2 

8.9 

301.6 

303.8 

0.7 

8.3 

7.9 

82. 

8.6 

27.0 

2289.6 

769.0 

6.5 

-26.8 

238.3 

16.9 

16.6 

8.9 

301.5 

303.7 

0,7 

8.6 

8.2 

81. 

8.7 

28.0 

2385.7 

760.0 

5.6 

-23. T 

238.6 

17.1 

16.5 

8.9 

301.6 

306.0 

0,7 

9.9 

8.5 

80. 

9.0 

29.0 

2693.8 

750.0 

6.8 

-26.3 

238.6 

17.3 

16.8 

9.1 

301.8 

306.1 

0.7 

9.9 

8.8 

80. 

9.6 

30.0 

2591.9 

761.0 

3.8 

-25.0 

238.3 

, 17.6 

16.8 

9.1 

301.8 

303.9 

0.7 

10.0 

9.2 

78. 

9.7 

31.0 

2691.0 

732.0 

3.3 

-26.6 

238.5 

17.5 

16.9 

9.1 

302.3 

306,5 

0.7 

10.7 

9.5 

78, 

10.1 

32.0 

2802.3 

722.0 

2.6 

-25.1 

238.7 

17.7 

15.2 

9.2 

302.7 

306.9 

0.7 

10.8 

9.9 

77. 

10.5 

33.0 

2903.5 

713.0 

1.8 

-26.3 

238.7 

18.6 

15.7 

9.5 

302.9 

306.9 

0.6 

10.2 

10.2 

76. 

10.8 

36.0 

3305.6 

706.0 

1.0 

-26.9 

238.2 

18.9 

16»1 

10.0 

303.1 

305.0 

0.6 

10.3 

10.6 

76. 

11.2 

35.0 

3120.6 

696.0 

-0.0 

-26.9 

238.2 

19.6 

16.6 

10.3 

303.3 

305,2 

0.6 

11.0 

11. 1 

75. 

11.7 

36.0 

3268.0 

683.0 

-1.0 

-27.6 

260(6 

20.6 

17.7 

10.0 

303.6 

305.5 

0.6 

11.1 

11.6 

76. 

12.0 

37.0 

3353.6 

676.0 

-1.7 

-27.5 

263.5 

21.0 

18.8 

9.6 

303.9 

305.8 

0.6 

11.8 

12.0 

76. 

12.6 

38.0 

3660.3 

665.0 

-2.8 

-28.3 

269.3 

22.5 

21.0 

8.0 

303.8 

305.6 

0.6 

11.9 

12.6 

73. 

12.8 

39.0 

3568.2 

656.0 

-3.3 

-28.6 

256.2 

26.1 

23.2 

6.6 

306.5 

306.2 

0.5 

11.9 

13.0 

73. 

13.1 

60.0 

3677.3 

667.0 

-3.8 

-29.5 

257.0 

25.1 

26.6 

5.7 

305.1 

306.8 

0.5 

11.3 

13.5 

73. 

13.6 

61.0 

3800.3 

637.0 

-3.3 

-29.6 

259.2 

25.9 

25.5 

6.8 

307.0 

308.7 

0.5 

10.7 

16.3 

76. 

16.0 

62.0 

3912.7 

628.0 

-3.9 

-28.5 

259.6 

26.1 

25.7 

6.8 

307.6 

309.5 

0.6 

12.6 

15.0 

76, 

16.5 

63.0 

6013.8 

620.0 

-6.2 

-23.3 

257.7 

26.7 

26.1 

5.7 

308.6 

311.6 

0.9 

20.9 

15.6 

76. 

16.8 

66.0 

6128.8 

611.0 

-5.3 

-22.1 

256.6 

27.0 

26.2 

6.3 

303.5 

311.9 

1.1 

25.2 

16.1 

76. 

15.2 

65.0 

6265.3 

602.0 

-5.7 

-22.3 

255.0 

26. r 

25.7 

6.9 

309.3 

312,7 

1.1 

25.6 

16.9 

76, 

15.5 

66.0 

6369.9 

596.0 

-6.8 

-23.0 

256.0 

25.9 

26.9 

7.1 

309.3 

312.5 

1.0 

26.1 

17.6 

76. 

16.0 

67.0 

6655.6 

586.0 

-7.8 

-23.2 

251.9 

26.2 

23.0 

7.5 

309.3 

312.5 

1.0 

2T.7 

18.1 

76, 

16.5 

68.0 

6562.2 

578.0 

-8.8 

-23.3 

268.5 

26.6 

22.9 

9.0 

309.3 

312.5 

1.0 

29.7 

18.7 

76. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

• OY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  208 
CHARLESTON.  SC 

6 FEBRUARY  1975 

600  RHT  160  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

0EW‘.PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

16.8 

49.0 

4670.0 

570.0 

-9.9 

-24.2 

246.5 

25.5 

17.1 

50.0 

4778.9 

562.0 

“10.7 

“25.7 

244.8 

26.3 

17.6 

51.0 

4916.9 

552.0 

“10.9 

“26.1 

243.1 

26.7 

17.9 

52.0 

5023.9 

544.0 

“12.0 

“27.  1 

242.9 

26.6 

13.4 

53.0 

5142.1 

536.0 

-12.8 

“27.8 

243,4 

26.5 

18.7 

54.0 

5256.6 

528.0 

-13.8 

-28.7 

243.9 

26.7 

19.1 

55.0 

5372.4 

520.0 

-14.7 

-29.  A 

244.5 

27.2 

19.6 

56.0 

5504.5 

511.0 

-15.4 

-29.3 

244.8 

29.3 

20.0 

57.0 

5623.6 

503,0 

-15,9 

-29.5 

245.2 

32,4 

20.4 

58.0 

5744.3 

495.0 

-16.3 

-30.4 

245.8 

35,3 

20.7 

59.0 

5851.3 

488.0 

-17.0 

-31.9 

246.2 

36.1 

21.0 

60.0 

5975.2 

480.0 

-17.7 

-32.6 

246.5 

36.3 

21.4 

61.0 

6085.0 

473,0 

-18.5 

-33.5 

246.8 

35.1 

21.8 

62.0 

6196.0 

466.0 

-19.6 

-34.4 

247.0 

35.3 

22.3 

63  .0 

6324.4 

458.0 

-20.7 

-35.5 

247.4 

37.2 

22.7 

64.0 

6438.2 

451.0 

-21.3 

-36.8 

247.8 

38.9 

23.1 

65.0 

6553.4 

444.0 

-22.0 

-37.9 

243.4 

39.6 

23.6 

66.0 

6703.8 

435.0 

-22.9 

-39.8 

248.8 

39.5 

24.0 

67.0 

6822.6 

4 28.0 

-23.7 

-40.5 

248,7 

39.5 

24.5 

68.0 

6942.8 

421.0 

-24.7 

-41.5 

248.1 

39,5 

24.8 

69.0 

7064.6 

414.0 

-25.7 

-42.3 

247.8 

40.0 

25.2 

70.0 

7170,1 

408.0 

-27,0 

-43’.  6 

247.4 

41.3 

25.7 

71.0 

7330.6 

399.0 

-28.1 

-45.0 

247.0 

42.7 

26.0 

72.0 

7439.1 

393.0 

-29.2 

-45'.  9 

246.8 

42.6 

26.5 

73.0 

7567.2 

386.0 

-30.5 

-46.5 

246.8 

40.0 

26.9 

74.0 

7678.4 

380.0 

*-31.4 

-47.2 

246.8 

40.7 

27.4 

75.0 

7809.8 

373.0 

-32.2 

-48.1 

246.4 

44.7* ** 

27.8 

76.0 

7924.0 

367.0 

-33.4 

-49.1 

246.0 

46.4* 

28.3 

77.0 

8039,5 

361.0 

-34.5 

-50.0 

245,4 

44.2* 

28.7 

78.0 

8176.1 

354.0 

-35,7 

-49.4 

244.8 

41.0* 

29.1 

79.0 

8294.6 

348.0 

-37.0 

-49.8 

244.3 

39.4* 

29.6 

80.0 

8414.6 

342.0 

“38.4 

-49.4 

244.4 

42.1* 

30.1 

81.0 

8556.5 

335.0 

-39,5 

“49.8 

244.6 

46.3* 

30.6 

82.0 

8679.9 

329.0 

“40.6 

99.9 

244,2 

47.4* 

31.0 

83.0 

8805.2 

323.0 

“40.8 

99.9 

243.4 

46.3* 

31.5 

84.0 

8932.5 

317.0 

-41.8 

99.9 

242.0 

47.0* 

32.0 

85.0 

9061.9 

311.0 

-42.4 

99',  9 

240.8 

49,9* 

32.6 

86.0 

9215.7 

304.0 

“42.6 

99.9 

239.9 

49.5* 

33.1 

87.0 

9327.3 

299.0 

“43.9 

99.9 

239.8 

47,1* 

33.7 

88.0 

9463.1 

293.0 

“44.9 

99.9 

240.4 

46,7* 

34.1 

89.0 

9577.9 

288.0 

“46.  1 

99i9 

241.0 

48.1* 

34.7 

90.0 

9717,6 

282.0 

-47.1 

99.9 

241.5 

51.3* 

35.2 

91.0 

9835.9 

277,0 

-47.8 

99.9 

241.4 

52.1* 

35.7 

92.0 

9956.0 

272.0 

-48.4 

99.9 

241.0 

51.9* 

36.2 

93.0 

10102.5 

266.0 

-49.5 

9^.9 

240.6 

54.0* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

23.4 

10.2 

309.3 

312.3 

0.9 

29.7 

19.2 

74. 

23.3 

11.2 

309,5 

312.2 

0.8 

27.8 

19.7 

74, 

23.9 

12.1 

310.9 

313.6 

0.8 

27.0 

20.5 

73. 

23,7 

12.1 

310.9 

313.4 

0.8 

27.0 

21.0 

73. 

23.7 

11.9 

311.2 

313.5 

0,7 

27.1 

21.7 

73. 

23.9 

11.7 

311.3 

313.6 

0.7 

27.1 

22.2 

73. 

24.6 

11.7 

311.7 

313.8 

0.6 

27.1 

22.9 

72. 

26.6 

12.5 

312.4 

314.6 

0,7 

29,0 

23.6 

72. 

29.4 

13.6 

313.1 

315.3 

0.7 

29.8 

24.3 

72. 

32.2 

14.5 

314.1 

316.1 

0.6 

28.3 

25.1 

72. 

33.0 

14.6 

314.5 

316.3 

0.5 

26.0 

25.8 

72. 

33.3 

14.5 

315.1 

316,9 

0.5 

25,6 

26.6 

71, 

32,2 

13.8 

315.5 

317.1 

0.5 

25.2 

27.4 

71. 

32.5 

13.8 

315.5 

317.0 

0.4 

25.2 

28.2 

71. 

34.4 

14.3 

315.7 

317.0 

0,4 

24.9 

29,2 

71. 

36.0 

14.7 

316.2 

317,5 

0,4 

23,2 

30.2 

71. 

36.8 

14.6 

316.8 

317.9 

0.3 

21.9 

31.2 

71. 

36.8 

14.3 

317.4 

318.4 

0.3 

19.5 

32.3 

71, 

36.8 

14,3 

317,9 

318.8 

0.3 

19,6 

33.3 

71. 

36.6 

14.7 

318.2 

319.0 

0.2 

19.1 

34.5 

71. 

37.1 

15.2 

318.4 

319.1 

0.2 

19.2 

35.2 

71. 

38.1 

15.9 

318.0 

318.7 

0,2 

18.8 

36.  1 

70, 

39.3 

16.7 

318.6 

319.3 

0.2 

17.9 

37.3 

70. 

39.2 

16.8 

318.6 

319.2 

0.2 

17.9 

38.3 

70. 

36.8 

15.8 

318.5 

319.1 

0.1 

19,0 

39,7 

70. 

37.4 

16.1 

318,7 

319,3 

0.1 

19.1 

40.2 

70. 

40.9 

17.9 

319.4 

319.9 

0.1 

18.7 

41.5 

70. 

42.4 

18.9 

319.3 

319.7 

0.1 

18.8 

42.7 

70. 

40.2 

18,4 

319,4 

319.8 

0.1 

18.8 

44.3 

70. 

37.1  ■ 

17.5 

319.5 

320.0 

0.1 

22.6 

45.3 

70. 

35.5 

17.1 

319.3 

319.7 

0.1 

24.7 

46.0 

70. 

38.0 

18.2 

319.0 

319.5 

0.1 

30.0 

47.2 

69. 

41.9 

19,9 

319.4 

319.9 

0.1 

31.8 

48.5 

69. 

42.6 

20.6 

319.7 

999.9 

99.9 

999,9 

50.1 

41.4 

20.8 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

69. 

41.5 

22.0 

321.3 

999.9 

99.9 

999,9 

52,5 

69. 

43.5 

24,3 

322.3 

999.9 

99,9 

999,9 

53.8 

69. 

42.8 

24.8 

324.0 

999,9 

99,9 

999,9 

55.9 

68. 

40,7 

23.7 

323.8 

999*9 

99.9 

999,9 

57.2 

68. 

40.6 

23.0 

324.3 

999,9 

99.9 

999.9 

58.8 

68. 

42.1 

23.3 

324.2 

999,9 

99,9 

999.9. 

60.0 

68. 

45.1 

24.5 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

68. 

45,7 

24,9 

325,3 

999,9 

99,9 

999.9 

63.4 

67. 

45.4 

25.2 

326.2 

999.9 

99*9 

999.9 

65.0 

67. 

47.0 

26.5 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

67. 

STATION  NO.  208 
CHARLESTON#  SC 


6 FEBRUARY  1975 

600  GNT  160  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

pG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.7 

94.0 

10226.5 

261.0 

-50.5 

99.9 

240.0 

55.9* 

48.4 

28,0 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

67. 

37.1 

95.0 

10352.4 

256.0 

-51.6 

99.9 

239.2 

54.9* 

47,1 

28.1 

327.2 

999,9 

99.9 

999,9 

69,8 

67, 

37,7 

96.0 

10506.0 

250.0 

-52.5 

99.9 

238.7 

53.6* 

45.8 

27.8 

328.0 

999.9 

99.9 

999,9 

71.2 

67, 

38,.  2 

97.0 

10636.3 

245.0 

-53.3 

99.9 

239,0 

58,4* 

50.1 

30,0 

326.7 

999,9 

99,9 

999,9 

72-.  8 

66. 

3S<>7 

98.0 

10768.8 

240.0 

-54.3 

99.9 

238.7 

66.0* 

56.4 

34.3 

329.2 

999,9 

99.9 

999.9 

74.6 

66. 

39.2 

99.0 

10903.4 

235.0 

-55.2 

99.9 

237.7 

70.8* 

59.8 

37.8 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

66. 

39.7 

100.0 

11040.4 

230.0 

-56.4 

99.9 

236.4 

68,8* 

57.3 

38.1 

330.0 

999,9 

99,9 

999.9 

79,2 

66. 

40.4 

101.0 

11207.8 

224.0 

-57.4 

99.9 

234.1 

59,3* 

48.0 

34,8 

331.0 

999.9 

99,9 

999.9 

81.7 

65. 

41.0 

102.0 

11321.3 

220.0 

-58.6 

99.9 

233.7 

56.7* 

45.7 

33.5 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

65. 

41.6 

103.0 

11465.8 

215.0 

-58.6 

99.9 

236.6 

66.2* 

55.3 

36,5 

333.0 

999.9 

99,9 

999,9 

85.2 

65. 

42.1 

104.0 

11583.6 

211.0 

-59.1 

99,9  ■ 

238.3 

73.0* 

62.1 

38,3 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.1 

65. 

42.  r 

105.0 

11734.2 

206.0 

-58.6 

99.9 

239,3 

72.5* 

62.4 

37.1 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

65. 

43.2 

106.0 

11857.9 

202.0 

-56.7 

99.9 

239.6 

68.6* 

59.2 

34.8 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

64. 

43.  « 

107.0 

12016.8 

197.0 

-56.7 

99.9 

239.9 

61.8* 

53.5 

31,0 

344.4 

999.9 

99,9 

999.9 

95.3 

64. 

44.4 

108.0 

12146.6 

193.0 

-57.6 

99.9 

242.1 

58,9* 

52.0 

27.5 

345.1 

999,9 

99,9 

999,9 

96.8 

64. 

44.9 

109.0 

12278.9 

189.0 

-57.4 

99.9 

245.2 

59.4* 

54.0 

24.9 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

64. 

45.5 

110.0 

124 14.2 

185.0 

-56.9 

99.9 

248.3 

53.2* 

49.4 

19,7 

350.4 

999,9 

99.9 

999.9 

101.5 

64. 

46.2 

111.0 

12587.7 

180.0 

-56.9 

99.9 

248.3 

59.1* 

54.9 

21.8 

353,1 

999,9 

99.9 

999,9 

102.8 

64, 

46.8 

112.0 

12730.1 

176.0 

-56.9 

99.9 

247.7 

84,8* 

78.5 

32.2 

355.4 

999.9 

99,9 

999.9 

104.8 

64. 

47.4 

113.0 

12875.4 

172.0 

-57.8 

99.9 

247.9 

88.4* 

81.9 

33.3 

356.4 

999.9 

99.9 

999,9 

110.1 

65. 

48.0 

114.0 

13023.6 

168.0 

-58.6 

99.9 

248.9 

56.9* 

53.1 

20.5 

357,3 

999,9 

99.9 

999,9 

112.2 

65. 

48.7 

115.0 

13174.9 

164.0 

-59.0 

99,9 

250,3 

35.5* 

33.4 

12.0 

359.2 

999.9 

99,9 

999,9 

113.5 

65. 

49.4 

116.0 

13368.6 

159.0 

-60.2 

99.9 

249.5 

39.4** 

36.9 

13.8 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

65. 

50.0 

117.0 

13487.3 

156.0 

-60.4 

99.9 

247.4 

52.6** 

48.5 

20.2 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

65. 

50.6 

118.0 

13643.9 

152.0 

-61.3 

99.9 

246.0 

65.1** 

59,5 

26.5 

363,1 

999.9 

99,9 

999.9 

118.9 

65. 

51.1 

119.0 

13814.3 

148.0 

-61.5 

99.9 

246.0 

74.2** 

67.8 

30.1 

365.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

65. 

51.8 

120.0 

13941.4 

145.0 

-60.9 

99.9 

246.0 

84.7** 

77.4 

34.5 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.1 

65. 

52.5 

121.0 

14115.3 

141.0 

-60.9 

99.9 

243.8 

73.1** 

65.6 

32.3 

371,6 

999.9 

99,9 

999.9 

128.0 

65. 

53.1 

122.0 

14249.0 

138.0 

-60.9 

99.9 

240.  1 

45,4** 

39,3 

22.6 

373.9 

999.9  . 

99.9 

999.9 

130.7 

65. 

53.8 

123.0 

14431.4 

134.0 

-61.9 

99.9 

237.3 

45.0** 

37.9 

24.4 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

65. 

54.3 

124.0 

14571.5 

131.0 

-62.0 

99.9 

237.7 

59.6** 

50.4 

31.9 

377,6 

999.9 

99.9 

999,9 

133.0 

65. 

54.9 

125.0 

14714.5 

128.0 

-62.8 

99.9 

237.7 

72.5** 

61.3 

38.7 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.0 

65. 

55.8 

126.0 

14909.5 

124.0 

-64.1 

99,9 

237.0 

64.9** 

54.4 

35.4 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

140.0 

64. 

56.4 

127.0 

15109.6 

120.0 

-65.5 

99.9 

238.2 

54.9** 

46.7 

28.9 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.  7 

64. 

57.0 

123.0 

15263.4 

117.0 

-66.1 

99.9 

241.4 

63.5** 

55.8 

30,4 

382.4 

999,9 

99.9 

999.9 

143,7 

64. 

57.7 

129.0 

15420.4 

114.0 

-67.4 

99,9 

244,1 

80,5** 

72.4 

35,2 

383.0 

999,9 

99,9 

999.9 

146.0 

64. 

58.3 

130.0 

15580.8 

111.0 

-68.2 

99.9 

246.1 

67.8** 

62.0 

27.5 

384,3 

999,9 

99.9 

999,9 

150.0 

64. 

59.2 

131.0 

15800.9 

107.0 

-68.7 

99,9 

280.6 

3.3** 

8.2 

-1.5 

387,5 

999,9 

99,9 

999,9 

152.0 

64. 

59.8 

132.0 

15970.8 

104.0 

-69.8 

99.9 

327.7 

6,5** 

3.5 

-5.5 

388.6 

999,9 

99,9 

999,9 

150,7 

64. 

60.4 

133.0 

16144.7 

101.0 

-70.9 

99,9 

256.6 

26.8** 

26.1 

6.2 

389,7 

999.9 

99,9 

999,9 

151.2 

64. 

60.9 

134.0 

16323.5 

98.0 

-70.4 

99,9 

245.9 

48,9** 

44.6 

19.9 

393.9 

. 999.9 

99.9 

999,9 

152.6 

65. 

61.4 

135.0 

16446.3 

96.0 

-69.3 

99.9 

241.4 

64.2** 

56.4 

30.7 

398.5 

999,9 

99,9 

999,9 

153.8 

65. 

62.1 

136.0 

16700.3 

92.0 

-69.5 

99,9 

239,5 

60,9** 

52.5 

30,9 

402,9 

999,9 

99.9 

999.9 

158.1 

64. 

63.1 

137.0 

16897.6 

89.0 

-70.4 

99.9 

240.1 

52.9** 

45.9 

26.4 

404.9 

999.9 

99.9 

999.9 

160.0 

64. 

64.0 

138.0 

17170.6 

85.0 

-70.4 

99.9 

238.8 

66.3** 

56.7 

34.4 

410.3 

999.9 

99,9 

999.9 

164.6 

64. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  208 
CHARLESTON.  SC 


6 FF8RUARY  1975 

600  GHT  160  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

64.9 

139.0 

17384.0 

82.0 

-70.4 

99.9 

240,4 

51. 9*4 

45.1 

25.6 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.5 

64. 

65.7 

140.0 

17605.8 

79.0 

-69.5 

99,9 

256,3 

12.2** 

11.9 

2.9 

420,8 

999,9 

95,9 

999,9 

169,8 

64, 

66.7 

Ul.O 

17837.5 

76.0 

-68.2 

99.9 

275.6 

10.7** 

10.7 

-1.0 

428.3 

999.9 

99.9 

999.9 

167.8 

64. 

67.5 

142.0 

18078.6 

73.0 

-69.3 

99.9 

247.6 

36.9** 

34.1 

14.1 

430.9 

999.9 

9?.  9 

999.9 

169.8 

64. 

68.4 

143.0 

18329.0 

70.0 

-69.5 

99.9 

250.7 

38.0** 

35.8 

12.5 

435,7 

99  9.9 

99,9 

999,9 

171.9 

64. 

69.4 

144.0 

18590.3 

67.0 

-69,5 

99,9 

250.6 

39,1** 

36.9 

12.9 

441,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

174.1 

64. 

70.3 

145.0 

18863.4 

64.0 

-69.8 

99.9 

247.0 

40.0** 

36.9 

15.6 

446.5 

999.9 

99.9 

999.9 

176.3 

64. 

71.3 

146.0 

19150.5 

61.0 

-68.2 

99.9 

245.1 

38.7** 

35.1 

16.3 

456.1 

999.9 

99.9 

999.9 

178.6 

65. 

72.4 

147.0 

19453.5 

58.0 

-67,8 

99.9 

244.0 

23.4** 

21.0 

10.2 

463.7 

999,9 

99.9 

999.9 

181.  1 

64. 

73.6 

148.0 

19773.5 

55.0 

-67,2 

99,9 

56.8 

24.5** 

-20.5 

-13.4 

472.2 

999.9 

99.9 

999.9 

180.6 

65. 

74.7 

149.0 

19997.0 

53.0 

-67.2 

99.9 

62.3 

27.5** 

-24.3 

-12.8 

477.2 

999.9 

99.9 

999.9 

179.5 

65. 

75.8 

150.0 

20349.4 

50.0 

-66.1 

99.9 

65.0 

28,4** 

-25,7 

-12.0 

487.7 

999,9 

99,9 

999,9 

176,7 

65. 

76.9 

151.0 

20722.6 

47.0 

-68.4 

99.9 

230.2 

10.7** 

8.2 

6,9 

490.9 

999.9 

99.9 

999.9 

176.2 

65. 

78.2 

152.0 

21120.3 

44.0 

-66.1 

99.9 

251.8 

17.4** 

16.5 

5.4 

505.8 

999.9 

99.9 

999.9 

176.8 

65. 

79.7 

153.0 

21550.2 

41.0 

-64.5 

99.9 

245.2 

31.6** 

28,7 

13.3 

520,2 

999,9 

99.9 

999.9 

180.0 

65. 

81.0 

154.0 

21856.1 

39.0 

-64,1 

99.9 

269.2 

8,0** 

8.0 

0.1 

528.6 

999.9 

99.9 

999.9 

182.3 

65. 

82.7 

155.0 

22346.6 

36.0 

-63,7 

99.9 

247.6 

51,6** 

47,7 

19.7 

541.9 

999.9 

99.9 

999,9 

183.6 

65. 

84.1 

156.0 

22879.9 

33.0 

-64.1 

99.9 

244.8 

56.3** 

50.9 

24.0 

554.5 

999.9 

99.9 

999.9 

187.9 

65. 

85.9 

157.0 

23463.7 

30.0 

-63.9 

99.9 

256.9 

22.8** 

22.2 

5.2 

570.4 

999,9 

99,9 

999,9 

194,1 

65. 

87.9 

158.0 

23887.7 

28.0 

-62.8 

99^9 

293.9 

6.2** 

5.4 

-3,0 

584.9 

999,9 

99,9 

999,9 

194.8 

65. 

89.9 

159.0 

24587.9 

25.0 

-61.7 

99.9 

322.1 

9.0* 

5.5 

-7.1 

607.4 

999.9 

99,9 

999.9 

194.8 

65. 

92.2 

160.0 

25381.5 

22.0 

-60.8 

99.9 

252.7 

64,2* 

61.3 

19.1 

632.8 

999,9 

99,9 

999,9 

198,7 

66. 

95.1 

161.0 

25975.0 

20.0 

-60.4 

99,9 

251.1 

27.0* 

25.6 

8.7 

651.4 

999.9 

99.9 

999.9 

202.1 

66. 

98.0 

162.0 

26987.8 

17.0 

-60.4 

99.9 

251.9 

40.7* 

38.7 

12.7 

682.3 

999.9 

99,9 

999,9 

206.4 

66. 

101.3 

163.0 

28201.9 

14.0 

-59.0 

99i9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

726.1 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 
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STATICN  NO.  ZOe 
CHARLESTONt  SC 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  163  16.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.0 

13.0 

1011.5 

9.4 

8.3 

190.0 

2.6 

0.5 

2.6 

282.5 

299.9 

6.8 

93.0 

0.0 

0. 

0.4 

6.0 

133.3 

997.0 

11.0 

8.4 

254.0 

6.7 

6.4 

1.8 

285.3 

303,3 

7,0 

84.1 

0,2 

35. 

0.7 

7.0 

234.7 

985.0 

12.2 

6.2 

260.0 

6.7 

6.6 

1.2 

287.3 

303.2 

6.1 

67.0 

0.3 

45. 

1.1 

8.0 

329.2 

974,0 

14.1 

3.5 

271.8 

7.4 

7.4 

-0.2 

290.1 

303.7 

5.1 

48.6 

0.4 

58. 

1.5 

9.0 

425.1 

963.0 

14.1 

3.0 

280.9 

9.6 

9,4 

-1.8 

291,1 

304.4 

5,0 

47,1 

0.6 

70. 

1.8 

10.0 

530.8 

951,0 

13.7 

3.1 

282.1 

11.0 

10.8 

-2.3 

291.7 

305.3 

5.0 

48.6 

0.8 

78. 

2.2 

11.0 

646.7 

938.0 

13.1 

2.9 

281.9 

11.8 

11.6 

-2.4 

292.2 

305.9 

5.0 

49.8 

1.0 

85. 

2.7 

12.0 

745.8 

927.0 

12.2 

4,5 

276.3 

11.5 

11.5 

-1.3 

292.3 

307,6 

5,7 

59,3 

1.4 

89, 

3.0 

13.0 

836.6 

917.0 

11.2 

5.4 

269.8 

11.7 

11.7 

0.0 

292.3 

308.8 

6.2 

67.6 

1.6 

90. 

3.3 

14.0 

946.7 

905.0 

10.4 

9.9 

262.2 

13.4 

13.3 

1.8 

292.9 

315.3 

8.5 

96.2 

1.8 

89. 

3.7 

15.0 

1048.7 

894.0 

9.9 

9.3 

255.5 

15.7 

15.2 

3.9 

293.3 

315.2 

8.3 

96.3 

2.1 

87, 

4.1 

16.0 

1170.6 

881.0 

9.5 

9.0 

251.5 

17.4 

16.5 

5.5 

294.2 

316.0 

8.2 

96.8 

2.5 

85. 

4.5 

17.0 

1274.9 

870.0 

8.4 

7.9 

249,7 

17.7 

16.6 

6.1 

294.0 

314.6 

7.7 

96.8 

3.0 

83. 

4.C 

18.0 

1370.6 

860.0 

7.9 

7.3 

248.6 

17.5 

16.3 

6.4 

294.4 

314.3 

7.5 

96.2 

3.4 

81. 

5.2 

19.0 

1476.9 

849.0 

7.0 

5.5 

243.1 

18.2 

16.9 

6.8 

294.4 

312.4 

6.7 

90.4 

3.7 

80. 

5.6 

20.0 

1574.4 

839.0 

6.4 

5.1 

247.5 

19.1 

17.7 

7.3 

294.8 

312.6 

6.6 

91.2 

4.1 

79. 

6.0 

21.0 

1702.7 

826.0 

6.2 

5.1 

245,8 

18,7 

17.1 

7.6 

296,0 

314.1  ' 

6.7 

92.6 

4.6 

78. 

6.4 

22.0 

1802.7 

816.0 

5,7 

4.1 

244.6 

18.0 

16.3 

7,7 

296,4 

313.6 

6.3 

89.5 

5.0 

76. 

6.7 

23.0 

1903.6 

806.0 

4.7 

3.2 

244.2 

18.8 

16.9 

8.2 

296.3 

312.6 

6.0 

90.2 

5.3 

76. 

7.1 

24.0 

2005.5 

796.0 

4.0 

3a 

244.0 

20.1 

18.1 

8.8 

296.6 

313.0 

6.0 

93,9 

5.8 

75. 

7.4 

25.0 

2 113  ..6 

785.0 

3.0 

2a 

243.5 

20.1 

18.0 

9.0 

296.6 

312.3 

5.7 

94.4 

6.  1 

74, 

7.9 

26.0 

2243.4 

773.0 

2.1 

U5 

243.2 

20.6 

18.4 

9,3 

297.0 

312.2 

5.5 

95.3 

6.7 

73. 

8.3 

27.0 

2348.7 

763.0 

2.8 

-26a 

242.9 

21.8 

19.4 

9.9 

298.2 

300.1 

0.6 

9.7 

7.2 

72. 

8.7 

28.0 

2445.0 

754.0 

4.5 

-47.2 

242.2 

23.2 

20.6 

10.8 

301.0 

301.3 

0.1 

1.0 

7.7 

72. 

9.1 

29.0 

2553.6 

744.0 

4.8 

-46,9 

240,9 

24.6 

21.5 

11.9 

302.5 

302.8 

0.1 

1.0 

8.3 

71. 

9.5 

30.0 

2663.8 

734.0 

4,7 

-47.1 

239.0 

25.2 

21.6 

13.0 

303.5 

303.8 

0.1 

1.0 

9.0 

70. 

9.9 

31.0 

2775.2 

724.0 

3.6 

-47a 

237.3 

25.0 

21.0 

13.5 

303.6 

303.8 

0.1 

1.0 

9.0 

70. 

10.3 

32.0 

2876.5 

715.0 

2.8 

-48'.  2 

237.2 

24.8 

20.8 

13.4 

303.7 

304.0 

0.1 

t.O 

10.1 

69, 

10.7 

33.0 

2978.7 

706.0 

1.0 

-34.1 

238.9 

25,0 

21.4 

12.9 

303.8 

304.7 

0.3 

4.8 

10.7 

66. 

ll.l 

34.0 

3093.5 

696.0 

1.1 

-27.2 

242,1 

25.6 

22.6 

12.0 

304.3 

306,2 

" 0.6 

9.8 

11.3 

6 8. 

11.5 

35.0 

3197.9 

687.0 

0.3 

-24.  f. 

245.7 

26.5 

24.2 

10.9 

304.5 

307.0 

0.8 

13.3 

11.8 

67. 

11.9 

36.0 

3326.9 

676.0 

-1.1 

-23.2 

248.8 

26.9 

25.0 

9.7 

304.3 

307.1 

0.9 

16,7 

12.6 

67. 

12.2 

37.0 

3433.6 

667.0 

-2.1 

-23,0 

251.0 

27.1 

25.6 

8.8 

304.4 

307.3 

0.9 

18.3 

13.1 

68. 

12.6 

38.0 

3541.3 

658.0 

-3.2 

-20.9 

253.6 

27.4 

26.3 

7.7 

304.4 

307.8 

1.1 

23.9 

13.6 

68. 

12.9 

39.0 

3650.0 

649.0 

-4.4 

-20.6 

255.3 

28.0 

27.1 

7.1 

304.2 

30  7.8 

1.1 

26.9 

14.2 

68. 

13.2 

40.0 

3759.9 

640.0 

-5.2 

-17.0 

256.7 

28.8 

28.0 

6.6 

304.6 

309.4 

1.6 

38.8 

14.7 

68. 

13.7 

41.0 

3883.3 

630.0 

-6.4 

-15.7 

258.3 

30.6 

30.0 

6.2 

304,6 

310.0 

1.8 

47.3 

15,5 

69. 

14.1 

42.0 

3995.7 

621.0 

-7.4 

-11,6 

259.0 

32.2 

31.6 

6.1 

304.8 

312.3 

• 2.5 

71.8 

16.2 

69. 

14.4 

43.0 

4109.3 

612.0 

-8.2 

-14,9 

259,3 

33.1 

32.5 

6.1 

305.1 

311.1 

2.0 

58.2 

16.9 

70. 

14.7 

44.0 

4224.3 

603.0 

-8.8 

-17,5 

259.6 

32.9 

32.4 

6.0 

305.7 

310.6 

1.6 

48,9 

17,5 

70. 

15.1 

45.0 

4327.7 

595.0 

-9.4 

-22.2 

259,7 

31,9 

31.4 

5,7 

306.1 

309.5 

1.1 

34.2 

18.3 

70. 

15.5 

46.0 

4445.4 

586.0 

-9,8 

-50.2 

259.8 

30.5 

30.0 

5.4 

306.8 

307.1 

0.1 

2.0 

19.0 

71. 

15.9 

47.0 

4551.3 

578.0 

-10.5 

-33.4 

259.5 

30.7 

30.2 

5.6 

307.2 

308,5 

0.4 

13.1 

19.6 

71. 

16.3 

48.0 

4658.4 

570.0 

-10.9 

-31.9 

258.6 

31.6 

31.0 

6.2 

308.0 

309.5 

0.5 

15.8 

20.4 

71. 

16.7 

49.0 

4766.9 

562.0 

-11.5 

-30.5 

257.0 

32.6 

31.8 

7.3 

308.5 

310.3 

0.5 

18.9 

21.2 

72. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  208 
CHAdLSSTONf  SC 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  163  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

17,1 

50.0 

4876,7 

554.0 

-12.1 

-30.0 

254.9 

33.8 

17.6 

51.0 

5015.7 

544.0 

-13.2 

-29* **5 

252.0 

35.6 

18.0 

52.0 

5128.4 

536.0 

-13.9 

-29.2 

250.3 

37,1 

18.3 

53.0 

5262.4 

528.0 

-14,9 

-29.9 

249.8 

37.5 

18.8 

54.0 

5357.8  . 

520.0 

-15.4 

-30.5 

249.7 

37.9 

19.2 

55.0 

5460.0 

513.0 

-16.1 

-30.2 

250,3 

37,8 

19.7 

56.0 

5608.1 

503.0 

-16.8 

-3013 

251.3 

36,7 

20.1 

57.0 

5728.3 

495.0 

-17.5 

-33.1 

252.2 

35.7 

20.6 

58.0 

5850.2 

487,0 

-18.2 

-33,7 

253.2 

36.7 

20.9 

59.0 

5958.3 

480.0 

-18.6 

-38.8 

253.7 

38.3 

21.3 

60.0 

6067.7 

473.0 

-19.0 

-41,9 

254.3 

39.1 

21.7 

61.0 

6178.6 

466.0 

-19.7 

-53.6 

255.0 

39.2 

22.1 

62.0 

6306.9 

458.0 

-20,6 

-54.0 

255,9 

39.2 

22.5 

63.0 

6420.7 

451.0 

-21.4 

-54.4 

256.6 

40.5 

23.0 

64.0 

6535.8 

444.0 

-22.5 

-54.9 

256.2 

42.8* 

23.4 

65.0 

6652.2 

437.0 

-23.4 

-55.3 

254.9 

42.2* 

23.9 

66.0 

6804.3 

428.0 

-24,1 

-55i6 

253,3 

39.9* 

24.3 

67.0 

6907.0 

422.0 

-25.4 

-56^3 

252,4 

38.8* 

24.8 

68.0 

7028.1 

415.0 

-26.6 

-56.9 

251.5 

39,5* 

25.4 

69.0 

7150.8 

408.0 

-27.4 

-52.4 

251.2 

41.3* 

25.8 

70.0 

7257.2 

402.0 

-28.5 

-51.9 

251,2 

41.4* 

26.4 

71.0 

7419.1 

393.0 

-29.6 

-51.0 

250.6 

40.9* 

26.8 

72.0 

7528.6 

387.0 

-30.6 

-50.5 

250.0 

40.9* 

27.3 

73.0 

7639.3 

381.0 

-31.9 

-50l7 

249,7 

41.4* 

27,7 

74,0 

7770.1 

374.0 

-32.7 

-52.1 

249.6 

42.1* 

28.2 

75.0 

7883.8 

368.0 

-33.8 

-55.0 

243.9 

43.6* 

28.7 

76.0 

7998 .8 

362.0 

-34.6 

-59.4 

247.5 

45.3* 

29.1 

77.0 

8134.9 

355,0 

-35.9 

-58,8 

246.1 

45,4* 

29,5 

78.0 

8253.1 

349.0 

-37.1 

-59.0 

244.5 

43.4* 

30.0 

79.0 

8372.8 

343.0 

-37.9 

-59^0 

242.7 

39.4* 

30.5 

80.0 

8494.2 

337.0 

-38,8 

-62,1 

241.9 

39,4* 

31.1 

81.0 

8638.0 

330.0 

-39.7 

99.9 

241.7 

43.6* 

31.6 

82.0 

8763.2 

324.0 

-40.5 

99.9 

241.5 

46.1* 

32.1 

83.0 

8869.0 

319.0 

-41.5 

99.9 

241.9 

46.3* 

32.7 

84.0 

8997.6 

313.0 

-42.3 

99.9 

242.7 

44,7* 

33.1 

85.0 

9128.2 

307.0 

-43,3 

99,9 

242.8 

44.3* 

33.7 

86.0 

9260.8 

301.0 

-44.1 

99.9 

242.4 

49.7* 

34.1 

87.0 

9372.9 

296.0 

-45.2 

99.9 

242.2 

54.7* 

34.4 

88.0 

9509,3 

290.0 

-46.5 

99.9 

242.1 

56.7* 

34.9 

89.0 

9647,8 

284.0 

-47,5 

99.9 

241.3 

53.0* 

35.4 

90.0 

9764.9 

279.0 

-48,8 

99,9 

239.0 

44.2* 

35.9 

91.0 

9883.4 

274.0 

-49.9 

99.9 

236,2 

38.3* 

36.4 

92.0 

10003.6 

269.0 

-50,5 

99,9 

236.5 

40,5* 

37.0 

93.0 

10125.7 

264.0 

-51.7 

99.9 

238.8 

49.5* 

37.6 

94.0 

10249.4 

259,0 

-52,8 

99.9 

239.2 

54,6* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.6 

8.8 

309,1 

311.0 

0.6 

20.8 

22,0 

72. 

33.9 

11.0 

309,4 

311.4 

0.6 

23.9 

23.0 

72. 

34.9 

12.5 

309.9 

312.0 

0.6 

26.0 

23.8 

72. 

35.1 

13.0 

310.0 

312.0 

0.6 

26.4 

24.6 

72. 

35,6 

13.2 

310.7 

312.6 

0.6 

26.0 

25,7 

72. 

35.6 

12.7 

311.1 

313.1 

0.6 

28.3 

26.6 

72. 

34.8 

11.7 

312.0 

314.0 

0.6 

29.7 

27.9 

72. 

34.0 

10.9 

312.6 

314.2 

0.5 

24.1 

28.7 

72. 

35,1 

10,6 

313,2 

314.8 

0.5 

24,2 

29.5 

72. 

36.7 

10.7 

314.0 

314.9 

0.3 

14.9 

30.3 

72. 

37.7 

10.6 

314.8 

315.5 

0.2 

11.1 

31.3 

72. 

37.8 

10.1 

315,3 

315.5 

O.l 

3.1 

32.3 

72, 

38,0 

9,6 

315.7 

315.9 

0.1 

3.2 

33.2 

72. 

39.4 

9.4 

316.1 

316.3 

0.0 

3.3 

34.0 

72. 

41.5 

10.2 

316.1 

316.3 

0.0 

3.4 

35.3 

72. 

40.8 

11. 0 

316.4 

316.6 

0.0 

3.5 

36.5 

72, 

38.2 

11.4 

317,4 

317.6 

0.0 

3.5 

37.7 

72. 

36.9 

11.7 

317.0 

317.2 

0.0 

3.7 

38.6 

72. 

37,4 

12.5 

317,0 

317.2 

0,0  ' 

3.8 

39,7 

72, 

39.1 

13,3 

317.6 

317.8 

O.l 

7.1 

41.2 

72. 

39,2 

13.4 

317.4 

317.7 

0.1 

8.5 

42.2 

72. 

38.5 

13.6 

318.1 

318.4 

O.l 

10.4 

43.7 

72. 

38.4 

14.0 

318.1 

318.5 

0.1 

12.2 

44.6 

72. 

38.8 

14.3 

317.8 

318.2 

0.1 

13.4 

45,9 

72, 

39.5 

14.7 

318.5 

318.8 

0.1 

12.3 

46.9 

72. 

40.7 

15.7 

318.5 

318.7 

0.1 

9.6 

48.1 

72. 

41.8 

17.4 

319.0 

319.1 

0.0 

6.0 

49,4 

72. 

41.5 

18.4 

319.0 

319.1 

0.0 

7.4 

50.6 

72. 

39.2 

18.7 

318.9 

319.1 

0.0 

8.1 

51.8 

72. 

35.0 

18.1 

319.4 

319.6 

0.0 

8.8 

53.1 

71. 

34.8 

18,5 

319.8 

319,9 

0.0 

6.4 

53.8 

71. 

38.4 

20.7 

320.5 

999,9 

99.9 

999.9 

55.5 

71. 

40.5 

22.0 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

71. 

40.8 

21.8 

321.2 

999.9 

99,9 

999,9 

58.2 

71, 

39.7 

20,5 

321.8 

999,9 

99.9 

999.9 

59.« 

70. 

39.5 

20.2 

322,2 

999.9 

99,9 

999,9 

61. ( 

70. 

44.1 

23.0 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

70. 

48.4 

25.5 

322.9 

999,9 

99.9 

999,9 

63.6 

70. 

50,1 

26.5 

323.0 

999,9 

99,9 

999,9 

64.9 

70. 

46.5 

25.4 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

70. 

37.9 

22.7 

323.3 

999.9 

99,9 

999.9 

68.2 

69. 

31.8 

21.3 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.2 

69, 

33.7 

22.3 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

69. 

42.4 

25.6 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

69. 

46.9 

28,0 

324.3 

999,9 

99.9 

999.9 

73.6 

68. 

11 


STATION  MO.  208 
CHARLESTONt  SC 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  163  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.1 

95.0 

10375.1 

254.0 

-53.0 

99.9 

237.8 

52.9* 

44.7 

28.2 

325,9 

999,9 

99,9 

999,9 

75.4 

68. 

38.7 

96.0 

10529.2 

248.0 

-53,4 

99.9 

236.0 

50,1* 

41.6 

28.  1 

327.4 

999,9 

99.9 

999,9 

77.1 

68. 

39.4 

97.0 

10660.3 

243.0 

-53.4 

99,9 

237.4 

60.7* 

51.1 

32.7 

329.3 

999,9 

99.9 

999.9 

79.0 

68. 

39.9 

98.0 

10794.1 

238.0 

-53,4 

99,9 

238.6 

72,6* 

62.0 

37.8 

331.3 

999,9 

99.9 

999.9 

80.9 

67. 

40.3 

99.0 

10902.9 

234.0 

-54.5 

99.9 

238.6 

74.8* 

63.8 

39.0 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

57. 

40.9 

100.0 

11041.0 

229.0 

-55.3 

99.9 

233,0 

67.6* 

57,3 

35,8 

332.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

86.0 

67. 

41.4 

101.0 

11210.4 

223.0 

-55.3 

99,9 

238,7 

62.9* 

53.8 

32,7 

334,6 

999,9 

99,9 

999.9 

87.3 

67, 

41.9 

102.0 

11325.6 

219.0 

-56.6 

99.9 

241.1 

62.0* 

54.3 

29.9 

334.4 

999,9 

99.9 

999.9 

89.3 

67. 

42.3 

103.0 

U471.8 

214.0 

-57.4 

99.9 

242.7 

56.9* 

50.6 

26.1 

335.3 

999,9 

99,9 

999,9 

91.  1 

66. 

42.8 

104.0 

U 590.8 

210.0 

-58.4 

99.9 

242.8 

46,4* 

41,3 

21.2 

335,6 

999,9 

99,9 

999,9 

92.7 

66. 

43.2 

105.0 

11711.9 

206.0 

-57.7 

99,9 

241.4 

41.7* 

36.6 

19.9 

338.5 

999.9 

99,9 

999.9 

93,5 

66. 

43.8 

106.0 

11835.7 

202.0 

-57.7 

99.9 

240.7 

51.5* 

44.9 

25.2 

340.4 

. 999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

66  . 

44.4 

107.0 

11993.6 

197.0 

-58.2 

99.9 

241.7 

70.1* 

61.8 

33.2 

342.1 

999,9 

99,9 

999,9 

96.7 

66. 

45.0 

108.0 

12123.2 

193.0 

-56.7 

99,9 

242.5 

74.4* 

66.0 

34,4 

346.4 

999.9 

99,9 

999,9 

100.7 

66. 

45.6 

109.0 

12255.9 

189.0 

-57.1 

99.9 

243.9 

77.8** 

69.9 

34.3 

348.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

66. 

46.2 

110.0 

12391.3 

185.0 

-56.9 

99.9 

244.2 

84.6** 

76.2 

36.9 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

66. 

47,0 

111.0 

12564.7 

180.0 

-57.4 

99,9 

241.2 

60,8** 

53.2 

29,3 

352.4 

999,9 

99.9 

999.9 

110.  1 

66. 

47.7 

112.0 

12670.8 

177.0 

-57,7 

99.9 

239.8 

42.4** 

36.6 

21.3 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

111.1 

66. 

48.2 

113.0 

12815.0 

173.0 

-57.9 

99.9 

242.4 

50.6** 

44.8 

23.5 

355.6 

999.9 

99.9  . 

999.9 

112.1 

66. 

48.8 

114.0 

12962.4 

169.0 

-58.2 

99^9 

243.8 

70.7** 

63.4 

31.2 

357,4 

999,9 

99.9 

999,9 

114.  3 

66. 

49.4 

115.0 

13113.0 

165.0 

-58,7 

99.9 

244.1 

76.3** 

68.7 

33.3 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

66. 

50.2 

116.0 

13267.0 

161.0 

-59.2 

99^9 

246.5 

57.7** 

52.9 

23.0 

360.7 

999.9 

99.9 

999.9 

121.  1 

66. 

50.8 

117.0 

13424.6 

157.0 

-59.2 

99.9 

243.0 

53.0** 

49.1 

19,9 

363.3 

999,9 

99.9 

999,9 

122.2 

66. 

51.4 

11 8.0 

13545.3 

154.0 

-59.9 

99,9 

247,  1 

53.2** 

49.0 

20,7 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

124.8 

66. 

52.0 

119.0 

13709.2 

150.0 

-61.1 

99.9 

246.0 

43.6** 

39.8 

17.8 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.6 

66. 

52.6 

120.0 

13834.5 

147.0 

-61.7 

99^9 

245.7 

39.1** 

35.7 

16.1 

366.0 

999,9 

99.9 

999,9 

127.7 

66. 

53.2 

121.0 

14005.4 

143.0 

-61.7 

99,;  9 

245.7 

52.8** 

48.1 

21.7 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

66. 

53.9 

122.0 

14136.8 

140.0 

-61,7 

99.9 

245.7 

79.8** 

72.8 

32.9 

371.1 

999.9 

99,9 

999.9 

131.8 

66. 

54.5 

123.0 

14270.7 

137.0 

-62.4 

99.9 

245.5 

88.7** 

80.8 

36.7 

372.1 

999.9 

99.9 

999.9 

135.3 

66. 

55.1 

124.0 

14407.5 

134.0 

-62.0 

99,9 

244,3 

84.8** 

76.4 

36,7 

375,2 

999,9 

99,9 

999.9 

138.6 

66. 

55.7 

125.0 

14594.8 

130,0 

“62.4 

99,9 

242.8 

92,0** 

81.8 

42.  1 

377.8 

999.9 

99,9 

999.9 

141.0 

66. 

46.4 

126.0 

14738.7 

127.0 

-62.9 

99.9 

242.5 

98.9** 

87.7 

45.7 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

145.5 

66. 

57.0 

127.0 

14935.5 

123.0 

-63.5 

99.9 

242.3 

77.6** 

68.7 

36.0 

381.8 

999,9 

99.9 

999,9 

149.9 

65. 

57.6 

123.0 

15086.9 

120.0 

-64,2 

99,9 

241.9 

44.4** 

39,1 

20,9 

383.1 

999.9 

99,9 

999.9 

151.3 

65. 

58.2 

129.0 

15189.7 

118.0 

-64,4 

99.9 

241.0 

21.2** 

18.5 

10.3 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

152.4 

65. 

58.7 

130.0 

15347.0 

115.0 

-64,8 

99.9 

237,4 

15.2** 

12.8 

8.2 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

65. 

59.5 

131.0 

15563.1 

111.0 

-64.8 

99.9 

241.8 

40,7** 

35.9 

19,3 

390,7 

999,9 

99,9 

999.9 

153.2 

65. 

60.1 

132.0 

15730.1 

108.0 

-65,4 

99,9 

245.8 

62,7** 

57,2 

25,7 

392.7 

999,9 

99.9 

999.9 

155.1 

65. 

60.7 

133.0 

15901.4 

105.0 

-65.6 

99;9 

243.1 

57.0** 

52.8 

21.3 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.5 

65. 

61.3 

134.0 

16018.3 

103.0 

-65.8 

99.9 

248.2 

41,5** 

38.6 

15.5 

397,3 

999,9 

99,9 

999,9 

159,7 

65. 

62.0 

135.0 

16198.0 

100.0 

-65,4 

99*9 

245,9 

34.9** 

31.8 

14.3 

401.4 

999,9 

99,9 

999.9 

161.2 

65. 

62.8 

136.0 

16382.8 

97.0 

-66.7 

99.9 

245.4 

26.4** 

24.0 

11.0 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

162.8 

65. 

63.6 

137.0 

16572.1 

94.0 

-68.2 

99.9 

242.4 

11,2** 

9.9 

5.2 

403.1 

999,9 

99,9 

999.9 

164.0 

65. 

64.3 

138.0 

16766.9 

91,0 

-68,2 

99,9 

235.0 

19.0** 

15.6 

10,9 

406.9 

999,9 

99.9 

999,9 

163.7 

65. 

65.0 

139.0 

16967.2 

88.0 

-70.1 

99.9 

220.4 

14.3** 

9.3 

,10.9 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

165.4 

65. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TENP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.-  iO0 
CHARLESTON,  SC 


\ 


ft  FEBRUARY  1975 

1115  GMT  163  16.  0 


tine 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  r 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

65.7 

160.0 

17172.9 

85.0 

-71.6 

99*9^ 

100.6 

5.7** 

-5.6 

1.0 

608.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165.2 

65. 

66.5 

161.0 

17385.1 

82.0 

-71.6 

99.9 

266.6 

51.6** 

67,6 

20.5 

612.1 

999,9 

99,9 

999,9 

166.0 

65. 

67.3 

162.0 

17605.5 

79.0 

-70.9 

99.9 

267.5 

82.5** 

76.3 

31.5 

617.9 

999,9 

99.9 

999,9 

169.8 

65. 

68.2 

163.0 

17835.7 

76.0 

-69.6 

99.9 

268.1 

67.8** 

62.9 

25.3 

625,8 

999,9 

99.9 

999.9 

172.9 

65. 

69.U 

166.0 

18077.7 

73.0 

-66.5 

99.9 

268.5 

52.5** 

68.9 

19.2 

636.8 

999,9 

99,9 

999,9 

177,6 

65. 

69.9 

165.0 

18265.6 

71.0 

-67.1 

.99.9 

266.3 

39.7** 

35.8 

17.3 

639,0 

999,9  . 

99.9 

999,9 

177,0 

65. 

70.7 

166.0 

18506.6 

68.0 

-66.3 

,'99.9 

267.6 

58.3** 

53  .9 

22.6 

666.1 

999.'9 

99.9 

999.9 

181.3 

65. 

71.5 

167.0 

18779.9 

65.0 

-66.3 

99.9 

266.9 

65.9** 

61.6 

19.6 

651.9 

999.9 

99,9 

999.9 

183.6 

65. 

72.6, 

168.0 

19065.5 

62.0  . 

. -67.3 

99.9 

216.0 

13,0** 

7.7 

10.5 

655.9 

999,9 

99.9 

999,9 

186.0 

65. 

73.3 

169.0 

19263.6 

60.0 

-66.3 

99.9 

96.6 

16.9** 

-16.9 

1.1 

662.6 

999,9 

99,9 

999.9 

185.1 

65. 

76.2 

150.0 

19575.8 

57.0  • 

-66.6 

99.9 

82.7 

20.0** 

-19.8 

-2.5 

673.6 

999.9 

99.9 

999.9 

133.7 

65. 

75.1 

151.0 

19796.6 

55.0 

-63.5 

99.9 

81.2 

6.6** 

-6.5 

-0.7 

680.6 

999.9 

99.9 

999.9 

183.5 

65. 

76.0 

152.0 

20138.8 

52.0 

-63.9 

99.9 

51.9 

13,3** 

-10.6 

-8.2 

687,5 

999.9 

99.9 

999,9 

186.  1 

65. 

77.0 

153.0 

20378.7 

50.0 

-66.8 

99.9 

63.0 

17.0** 

-15.1 

-7.7 

690.8 

999.9 

99.9 

999.9 

180.8 

65. 

78.1 

156.0 

20757.7 

67.0 

-63.3 

99.9 

37.8 

12.8** 

-7.8 

-10.1 

503.2 

999.9 

99.9 

999.9 

180.8 

65. 

79.1 

155.0 

21026.9 

65.0 

-63.5 

99^9 

255.1 

65,2** 

63.7 

11.6 

509.0 

999,9 

99.9 

999,9 

181.0 

65. 

80.2 

156.0 

21663.8 

62.0 

-63.3 

99.9 

266.5 

65.9** 

60.5 

26.3 

519.6 

999.9 

99,9 

999.9 

186.5 

65. 

81.6 

157.0 

21768.7 

60.0 

-63.3 

99.9 

266.1 

21.9** 

20.0 

8.9 

526.9 

999.9 

99.9 

999.9 

191.0 

65. 

82.6 

158.0 

22066.7 

38.0 

-62.6 

99,9 

261.0 

20.8** 

20.5 

3.2 

537,0 

999,9 

99,9 

999,9 

190,9 

65. 

83.8 

159.0 

22573.3 

35.0 

-61.7 

99.9 

251.1 

36.3** 

36.6 

tl.7 

551.7 

999.9 

99.9 

999.9 

192.5 

66. 

85.0 

160.0 

22937.8 

33.0  . 

-61.7 

99.9 

66.2 

10.6** 

-7.6 

-7.6 

561.0 

999.9 

99,9 

999.9 

195,6 

66. 

86.5 

161.0 

23528.6 

30.0 

-61.5 

99;  9 

266.5 

26.3** 

26.2 

2.3 

577.0 

999.9 

99,9 

999.9 

196.6 

66. 

88.0 

162.0 

23955.3 

28.0 

-62.6 

99.9 

256.0 

65,7** 

66.3 

11.1 

586.0 

999,9 

99,9 

999,9 

197,8 

66. 

89.6 

163.0 

26613.8 

26.0 

-61.5 

99.9 

272.8 

21.3** 

21.2 

-1.0 

601.1 

999,9 

99,9 

999.9 

200,7 

66. 

91.2 

166.0 

25178.9 

23.0 

-58.7 

99.9 

256.6 

65.3* 

63.6 

12.2 

630.7 

999.9 

99.9 

999.9 

203.9 

66. 

93.1 

165.0 

25750.7 

21.0 

-58g6 

99.9 

252.6 

60.6* 

38.7 

12.2 

668.6 

999,9 

99.9 

999,9 

208.2 

67, 

95.2 

166.0 

26718.6 

18.6 

-59.2 

99.9 

258.6 

30.1 

29.5 

5,9 

676.9 

. 999,9 

99,9 

999,9 

212.2 

67. 

*7.3 

167.0 

27456.5 

16.0 

-60.6 

99i9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

696.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

STATICN  NO* **  208 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1975 

1438  GMT  160  15.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTn 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.0 

13.0 

1011.9 

13.9 

9.9 

230,.  0 

3.1 

2.4 

2.0 

287.1 

306.7 

7.6 

77.0 

0.0 

0. 

0.4 

6.0 

146.7 

996.0 

13.5 

9.1 

237.0 

8.0 

6.7 

4.4 

287.9 

306.8 

7.3 

74.6 

0.2 

30. 

0.7 

7.0 

248.8 

984.0 

13.5 

7.1 

241.4 

7.6 

6.7 

3.6 

288.8 

305.7 

6.4 

65.2 

0.3 

39. 

1.0 

8.0 

360.9 

971.0 

13.3 

6.9 

249.0 

7,0 

6.5 

' 2.5 

289.7 

306.7 

6.5 

65.3 

0.4 

45. 

1.4 

9.0 

474.4 

558.0 

12.9 

7.0 

257.8 

7.0 

6.8 

1.5 

290.4 

307.8 

6.6 

67.3 

0.6 

55. 

l.S 

10.0 

571.3 

947,0 

11.9 

7.4 

257.9 

7.3 

7.2 

1.5 

290.5 

308.5 

6.8 

73.7 

0.7 

60. 

2.1 

11.0 

713.9 

931.0 

10.8 

7.2 

256.9 

7.5 

7.3 

1.7 

290.7 

308.9 

6.9 

78.6 

0.8 

63. 

2.5 

12.0 

813.1 

920.0 

9,9 

7.8 

257.7 

7.0 

6.8 

1.5 

290.8 

309.9 

7.3 

86.9 

1.0 

65. 

2.9 

13.0 

922,3 

908.0 

9.3 

7.3 

251.8 

7.2 

6.9 

’ 2.3 

291.3 

310.0 

7.1 

86.9 

1.2 

67. 

3.3 

14.0 

1032.8 

896.0 

9,3 

7,5 

244.2 

9,4 

8.5 

4.1 

292.5 

311.8 

7.3 

88.4 

1.4 

67. 

3.7 

15.0 

1144,7 

884.0 

8.6 

7.2 

242.5 

12.5 

11.1 

5.8 

292.8 

312.0 

7.2 

90.9 

1.6 

66. 

4.1 

16.0 

1286.5 

869.0 

8.1 

7.7 

244.2 

16.0 

14.4 

7,0 

293,7 

314,0 

7.6 

97.6 

2.0 

65. 

4.5 

17.0 

1391.9 

858.  0 

8.4 

6.9 

246.2 

19.8 

18.1 

8,0 

295.1 

314.8 

7.3 

90,3 

2.4 

66. 

4.8 

18.0 

1508.5 

846.  0 

8.1 

5.8 

245.8 

19.9 

18.1 

8.1 

295.9 

314.4 

6.8 

85.3 

2.8 

66; 

5.2 

19.0 

1616.6 

835.0 

7.4 

3.3 

246.3 

20.4 

18.6 

8.2 

296.1 

312.0 

5.8 

75.2 

3.3 

66. 

5.7 

20.0 

1735.8 

823.0 

7.0 

-I'.Q 

249.0 

20.9 

19.5 

7.5 

296.8 

308.8 

4.3 

56.5 

3.9 

66. 

6.0 

21.0 

11J76.9 

809.0 

7.4 

-21,4 

251.4 

20.8 

19.7 

6.6 

298.1 

300.8 

0.9 

10,7 

4.3 

66. 

6.5 

22^0 

1989.4 

798.0 

7.2 

-21.5 

251.1 

20.7 

19.6 

6.7 

299.1 

301.8 

0.9 

10.8 

4.8 

67. 

6.8 

23.0 

2103.4 

787.0 

7.0 

-21,6 

251.9 

20.9 

19.8 

6.5 

300.1 

302.8 

0,9 

10.8 

5.3 

67. 

7.2 

24.0 

2218.9 

776.0 

6.5 

-20.9 

253.0 

21.2 

20.3 

6.2 

300.8 

303.7 

0.9 

11.9 

5,8 

68. 

7.7 

25.0 

2325.1 

766.0 

5.6 

-12.6 

254.4 

22.1 

21.3 

6.0 

301.1 

306.7 

1.9 

25.5 

6.4 

68. 

8.1 

26.0 

2464.7 

753.0 

4.6 

-11,4 

254.9 

23.3 

22.5 

6.1 

301.5 

307.8 

2.1 

30.3 

6.9 

69. 

8.5 

27.0 

2584.4 

742.0 

3.9 

-10.8 

254.5 

24.6 

23.7 

6.6 

302.0 

308.7 

2.3 

33.1 

7,5 

69. 

8.9 

28.0 

2705,7 

731.0 

3.4 

-13.5 

253.0 

24.8 

23.7 

7.2 

302.7 

308.2 

1.8 

27.6 

8.1 

70, 

9.3 

29.0 

2817.2 

721.0 

2.7 

-18.0 

250.9 

24.8 

23.5 

8.1 

303.1 

307.0 

1.3 

15.8 

8.7 

70, 

9.7 

30.0 

2930.1 

711.0 

2.2 

-19.0 

248.6 

25.1 

23.3 

9.2 

303,7 

307.4 

1.2 

18.9 

9.3 

70. 

10.1 

31.0 

3044.2 

701.0 

1.1 

-22.2 

246.4 

25.7 

23.6 

10.3 

303,7 

306.5 

0.9 

15.5 

9.9 

70. 

10.5 

32.0 

3159.5 

691.0 

0.6 

-20.9 

245.0 

26.7 

24.2 

11.5 

304.4 

307.6 

1.0 

18.1 

10.5 

69. 

10.9 

33.0 

3288.1 

680.0 

-0.4 

-20.3 

245.0 

27.7 

25,1 

11.7 

304.7 

308.2 

1.1 

20.5 

11.2 

69, 

11.3 

34.0 

3394.4 

671.0 

-1,3 

-20.1 

245.7 

28.7 

26.2 

11.8 

304.8 

308.4 

1.2 

22.4 

11.8 

69. 

11.7 

35.0 

3513.8 

661.0 

-2.3 

-21.1 

246.8 

29.7 

27.3 

11.7 

305.1 

308.4 

1.1 

22.0 

12.5 

69. 

12.1 

36.0 

3659.0 

649.0 

-3.5 

-22.1 

247.8 

30.5 

28.3 

11.5 

305.2 

308.4 

1.0 

22.0 

13.2 

69. 

12.4 

37.0 

3769. 1 

640.0 

-4.7 

-13.9 

248,5 

31.0 

28.9 

11.4 

305.2 

311.3 

2.0 

48.4 

13.8 

69. 

12.9 

38.0 

3892.9 

630.0 

-5.6 

-14,6 

249,2 

32,1 

30.0 

11.4 

305.5 

311.4 

2.0 

49.0 

14*7 

69. 

13.3 

39.0 

4005.7 

621.0 

-6.1 

-13.4 

249,5 

33.3 

31.2 

11.7 

306.3 

312.9 

2.2 

55.9 

15.5 

69. 

13*7 

40.0 

4132.6 

611.0 

-7.1 

-13.5 

249.6 

34.5 

32.3 

12.0 

306.5 

313.2 

2.2 

60.2 

16.3 

69. 

14.1 

41.0 

4274.0 

600.0 

-8,4 

-13,8 

249.6 

35.4 

33.2 

12.3 

306.6 

313.2 

2.2 

65.3 

17.2 

69. 

14.5 

42.0 

4391.1 

591.0 

-9.6 

-13.2 

249.8 

35.7 

33.5 

12.3 

306.6 

313.6 

2.3 

74.8 

18.1 

69. 

14.9 

43.0 

4509.5 

582.0 

-10,6 

-14.1 

250.3 

35.6  • 

33.5 

12.0 

306.7 

313.4 

2.2 

75.3 

18.9 

69. 

15.3 

44.0 

4629.3 

573.0 

-11.1 

-19,9 

250.9 

35.6 

33.7 

11.6 

307.5 

311.8 

1.4 

47,7 

19,8 

69. 

15.8 

45.0 

4750.8 

564.0 

-11.9 

-20,2 

251.8 

35.7 

33.9 

11.1 

307.9 

312.1 

1.4 

50.0 

20.8 

69. 

16.2 

46.0 

4873*8 

555.0 

-12.8 

-20.7 

252.5 

35.5 

33.9 

10.7 

308.3 

312.4 

1.3 

51.0 

21.7 

69. 

16.7 

47.0 

4984.6 

547.0 

-12,9 

-21*4 

252.8 

35.4 

33.8 

10.4 

309,4 

313.4 

1.3 

48.8 

22.8 

69. 

17.1 

48.0 

5110.9 

538.0 

-13,7 

-22.6 

252.0 

35.6 

33.8 

11.0 

309.8 

313.5 

1.1 

46.8 

23.6 

70. 

17.6 

49.0 

5224.7 

530.0 

-14.2 

-23.3 

249.3 

36.2 

33.9 

12.8 

310.7 

314.2 

1.1 

45.5 

24.6 

70. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  208 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1975 

1438  6NT  (160  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

6Z 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

1 PCT 

KM 

DG 

17.9 

50.0 

5354.6 

521.0 

-14,8 

-24.7 

247.5 

36.3 

33.5 

13.9 

311.3 

314,5 

1.0 

42,6 

25.4 

70. 

18,S 

51.0 

5501.1 

511.0 

-15.5 

-26.5 

246.5 

36,0 

33.0 

14.4 

312.2 

315.0 

0,9 

38.4 

26.7 

69, 

IS.  9 

52.0 

5620.1 

503.0 

-16,2 

-25.8 

247,9 

37,0 

34.3 

13.9 

312.8 

315.8 

0.9 

j 43.4 

27.4 

69, 

19.3 

53.0 

. 5740.7 

495.0 

-16.6 

-26.1 

248.9 

38.3 

35.7 

13.8 

313.7 

316.7 

0.9 

43.4 

28.4 

69. 

19.7 

54.0 

5862.9 

487.0 

-17.7 

-26.8 

249.3 

39,3 

36,7 

13.9 

313.8 

316,7 

0,9 

44,9 

29.4 

69. 

20.1 

55.0 

5986.8 

479,0 

-18.0 

-27.2 

249.2 

39.7 

37.1 

14.1 

315,0 

317,8 

0.8 

1 44. 1 

30.3 

69. 

20.8 

56.0 

6144.2 

469.0 

-19,  1 

-29.0 

243.4 

38,4 

35.7 

14.1 

315.5 

318.0 

0.7 

; 40.8 

32.1 

69i 

21.1 

57.0 

6272.1 

461.0 

-19.9 

-30.2 

248.0 

37.0 

34.3 

13.9 

316.1 

318.3 

0.7 

■ 39. 3 

32.9 

69. 

21.6 

58.0 

6385.4 

454.0 

-20.8 

-31.3 

246.9 

35.3 

32.5 

13.9 

316.3 

318.3 

0.6 

38.2 

33.6 

69. 

22.0 

59.0 

6516.7 

446.0 

-21.6 

-32.6 

246.0 

36.5 

33.4 

14.9 

316.8 

318.7 

0,5 

\ 36,3 

34.5 

69. 

22.5 

60.0 

6633.1 

439.0 

-22.4 

-33.4 

245.8 

41,8* 

38.1 

17.1 

317.3 

319,0 

0.5 

; 35.8 

35.5 

69. 

22.9 

61.0 

6767.9 

431.0 

-23,4 

-34.3 

246.3 

44.1* 

40.4 

17.8 

317.7 

319.4 

0.5 

35.7 

36.7 

69. 

23.3 

62*0 

6887.4 

424.0 

-24.6 

-35.4 

246.9 

43.4* 

39,9 

17,0 

317,7 

319.2 

0,4 

35,7 

38.0 

69. 

23.7 

63.0 

7008.4 

417.0 

-25,6 

-36,3 

247.7 

41,6* 

38.4 

15.8 

317.8 

319.3 

0.4 

35.7 

38.9 

69. 

2<^.l 

64.0 

7131.0 

410.0 

-26,3 

-36.9 

248.4 

40.6* 

37.7 

15.0 

318.5 

319.9 

0.4 

35.7 

39.7 

69. 

24.7 

65.0 

7255.3 

403.0 

-27.4 

-37.9 

249.0 

44.7* 

41.7 

16.0 

318.7 

320.0 

0.4 

; 35,6 

41.2 

69. 

25*1 

66.0 

7417.5 

394.0 

-28.7 

-39,1 

249,4 

48.8* 

45.7 

17,2 

319.1 

320.2 

0.3 

: 35.6 

42.2 

69. 

25.6 

67.0 

7545.6 

387,0 

-29.7 

-40,0 

249,9 

51.8* 

43.6 

17.8  < 

319.3 

320,4 

0.3 

' 35.6 

44.1 

69. 

26.0 

68.0 

7656.8 

381.0 

-30.7 

-40.9 

250.4 

51.3* 

48  .4 

n.Sr 

319.5 

,320.5 

0.3 

: 35.6 

45.1 

69. 

26.5 

69.0 

7788,2 

374.0 

-31.8 

-42.0 

250,9 

47.3* 

44,7 

15,5 

319.6 

320.5 

0.2 

35.6 

46.9 

69, 

26.9 

70.0 

7921.6 

367.0 

-32.6 

-42.7 

250,9 

43.7* 

41.3 

14.3 

320.3 

321.2 

0.2 

35.5 

48.0 

69. 

27.5 

71.0 

8076.5 

359.0 

-34,0 

-43.9 

249.4 

43.9* 

41.1 

15.4 

320.6 

321.3 

0.2 

35.5 

49.1 

69. 

27.9 

72.0 

8194.2 

353.0 

-35.3 

-45.1 

243.2 

48.4* 

44.9 

18.0 

320.3 

321.0 

0.2 

' 35.5 

50.2 

69. 

28.4 

73.0 

8333.4 

346.0 

-36.5 

-46.2 

247.0 

50.4* 

46.4 

19.7 

320.5 

321.1 

0.2 

• 35.5 

52.1 

69. 

28.8 

74.0 

8454.4 

340,0 

-37.6 

-47,2 

246.2 

48.8* 

44.6 

19.7 

320,7 

321.2 

0.2 

35.4 

53.4 

69, 

29.2 

75.0 

8577.0 

334.0 

-38.8 

-48.3 

245.8 

48.0* 

43.8 

19.7 

320.6 

321.1 

0.1 

. 35.4 

54.3 

69. 

29.8 

76.0 

8701.2 

328.0 

-39.7 

-49.2 

246.1 

50.7* 

46.4 

20.5 

321.0 

321.5 

0.1 

35.4 

56.0 

69. 

30.2 

77.0 

8827.1 

322.0 

-40.7 

99,9 

246.4 

51.2* 

46.9 

20.5 

321.4 

999,9 

99.9 

999,9 

57.4 

69, 

30,7 

, , 78,0 

8954.9 

316.0 

-41,8 

99,9 

246.2 

47.4* 

43.3 

19.1 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

69. 

31.1 

79.0 

9084.4 

310.0 

-43.1 

99.9 

245.3 

42.4* 

38.5 

17.7 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.1 

69. 

31.7 

80.0 

9215.9 

304.0 

-44.0 

99.9 

243.2 

37,9* 

33.9 

17.1 

322.1 

999,9 

99,9 

;999.9 

61.3 

69. 

32.2 

81.0 

9371,8 

297,0 

-45,2 

99,9 

242.3 

40.9* 

36.2 

19.0 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

68. 

32.8 

82.0 

9507.8 

291.0 

-46.3 

99.9 

243.1 

50.3* 

44.9 

22.8 

322.9 

999,9 

99.9 

j999.9 

63.9 

68. 

33.1 

83.0 

9622.8 

286.0 

-46.8 

99.9 

243.8 

53.5* 

48.0 

23.6 

323.9 

999.9 

99,9 

999.9 

65.1 

68. 

33.7 

84.0 

9739.5 

281.0 

-47.8 

99,9 

245.3 

50,6* 

46.0 

21.1 

324.0 

999,9 

99.9 

i999.9 

67.  1 

68. 

34.1 

85.0 

9881.6 

275.0 

-49,0 

99.9 

246.1 

46,4* 

42.4 

18.8 

324.3 

999,9 

99,9 

999.9 

68.3 

68. 

34.8 

86.0 

10026.3 

269.0 

-49.6 

99.9 

246.7 

44.2* 

40.6 

17.5 

325.5 

999,9 

99,9 

999,9 

69,9 

68. 

35.2 

87.0 

10173.6 

263.0 

-50.8 

99.9 

247.0 

44,9* 

41.4 

17.6 

325.8 

999,9 

99,9 

999.  9 

71,0 

68. 

35.7 

88.0 

10273.1 

259.0 

-52.3 

99,9 

247.1 

46.2* 

42.5 

18.0 

325.0 

999,9 

99,9 

999,9 

72.3 

68. 

36.1 

89.0 

10424.4 

253.0 

-53,1 

99,9 

246.8 

47,2* 

43.3 

18.6 

326.0 

999,9 

99.9 

999,9 

73,6 

68. 

36.7 

90.0 

10553.1 

248.0 

-53.1 

99.9 

24^,.  8 

49.3* 

44.9 

20.2 

327,9 

999.9 

. 99.9 

.999.9 

75.1 

68. 

37.0 

91.0 

10684.1 

243.0 

-53.9 

99.9 

245.3 

50,8* 

46.1 

21.2 

328.6 

999.9 

99.9 

999,9 

76.4 

68. 

37.5 

92.0 

10817,4 

238.0 

-54,8 

99.9 

244.8 

57.7* 

52.2 

24,5 

329.1 

999.9 

99.9 

999,9 

77.3 

68. 

38.0 

93*0 

10953.0 

233.0 

-55.3 

99.9 

244.2  , 

64.5* 

58.1 

28.1 

330.4 

999.9 

99,9 

999.9 

79.2 

68. 

38.4 

94.0 

11063.4 

229.0 

-55.5 

99.9 

243,4 

60,9* 

54.4 

27.3 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

68. 

*'  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
P by  temp  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  208 
CHARLESTONt  SC 


6 FEBRUARY  1975  4 

1938  GMT  ' 160  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  f>T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.9 

95.0 

11203.8 

224.0 

“56.7 

99.9 

241.4 

49,2* 

43.2 

23.6 

332.1 

999,9 

99.9 

999.9 

83.0 

66. 

39*4 

96.0 

11375.8 

218.0 

-57.2 

99.9 

239.1 

39.8* 

34,1 

20,4 

333.9 

999.9 

99,9 

999.9 

84.1 

57. 

39.8 

97.0 

11492.6 

214.0 

-58.3 

99.9 

239.1 

40.3* 

34.6 

20,7 

333.9 

999.9 

99,9 

999,9 

85.0 

67. 

40.4 

98.0 

11641.2 

209.0 

-58.9 

99.9 

240.9 

53.0® 

46.3 

25.8 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

67. 

40.8 

99.0 

11762.4 

205.0 

-59.0 

99.9 

241.6 

62.7* 

55.2 

29.9 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

67. 

41.2 

100.0 

11886.3 

201.0 

-58.0 

99.9 

241.9 

69.0* 

60.9 

32.6 

340,4 

999.9 

99,9 

999.9 

89.8 

67. 

41.8 

101.0 

12045.2 

196.  0 

-57.7 

99.9 

241.8 

75.7* 

66.7 

35.8 

343.4 

999.9 

99.9 

999,9 

91.6 

67. 

42.3 

102.0 

12175.7 

192.0 

-56.3 

99.9 

241.4 

78.3* 

68.8 

37,5 

347,6 

999.9 

99.9 

999,9 

94.3 

67. 

42.8 

103.0 

12343.6 

187.0 

-55.5 

99.9 

241.0 

69.2* 

60.5 

33.5 

351.6 

999,9 

99,9 

999.9 

97.7 

67. 

43.3 

104.0 

12446.7 

184.0 

-55,5 

99.9 

241.0 

56.8* 

49,7 

27,5 

353.2 

999,9 

99,9 

999,9 

98,3 

66. 

43.8 

105.0 

125E7.0 

180.0 

-55.2 

99.9 

241.1 

54,1* 

47,3 

26.1 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.4 

66. 

44.4 

106.0 

12730.5 

176.0 

-55.2 

99.9 

241.9 

60.8* 

53.7 

28.7 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

101.5 

66. 

44.9 

107.0 

12377.1 

172.0 

-55.5 

99.9 

243.3 

67.9* 

60.6 

30,5 

360.1 

999.9 

99,  9 

999,9 

104.5 

66. 

45.5 

108.0 

13026.9 

168.0 

-56.3 

99,9 

244.6 

74,1* 

66.9 

31.8 

361.2 

999.9 

99.9 

999,9 

1C6.2 

66. 

45.9 

109.0 

13179.6 

164.0 

-57.2 

99,9 

244.4 

74.6* 

67,2 

32.2 

362,3 

999.9 

99,9 

999.9 

108.5 

66. 

46.3 

110.0 

13296.2 

161.0 

-58.0 

99.9 

243.9 

71.5* 

64.2 

31.4 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

66. 

47.0 

Ul.O 

13495.0 

156.0 

-58.0 

99l9 

243.1 

64.2* 

57,2 

29.0 

366.0 

999,9 

99,9 

999.9 

112.8 

66. 

47.5 

112.0 

13617.2 

153.0 

-58.5 

99,9 

242.9 

65.4* 

58,2 

29,8 

367.2 

999.9 

99.9 

9959.9 

115.3 

66. 

48.0 

113.0 

13783.5 

149.0 

-59.2 

99.9 

242.3 

71, 3** 

63.2 

33.1 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

66  < 

48.5 

114.0 

13910.9 

146.0 

-59.4 

99.9 

241.3 

74. 3** 

65.2 

35.6 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

66. 

4'4.0 

U5.0 

14040.7 

143.0 

-60,1 

99o9 

240.4 

70.7** 

61.5 

34,9 

371,6 

999.9 

99.9 

999,9 

122.0 

66. 

49.7 

116.0 

14217.5 

139.0 

-60.6 

99,9 

240.9 

59.2** 

51.8 

28.8 

373,7 

#8,8 

889,8 

U4ti 

88# 

50.2 

117.0 

14353.3 

1^6.0 

-61.0 

99.9 

242.4 

47. 5** 

42.1 

22.0 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

126.4 

66. 

50.7 

118.0 

14533.5 

13Z.0 

-61.5 

99,9 

244.5 

41.9** 

37.8 

18.0 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

127.0 

66. 

51.2 

119.0 

14680.7 

129.0 

-62.5 

99.9 

246.2 

49.4** 

45.2 

20.0 

378.5 

999.9 

99.9 

9C9.9 

127.9 

66. 

51.7 

120.0 

14325.9 

126.0 

-62.5 

99.9 

247.3 

60. 0** 

55.4 

23.1 

381.0 

999.9 

99.9 

as^..9 

130.1 

66. 

52.3 

121.0 

14974.7 

123.0 

-62,5 

99.9 

243.6 

59.6** 

55.5 

21.7 

383.7 

999,9 

99.9 

99(9*9 

132.5 

66. 

52.8 

122.0 

15126.9 

120.0 

-62.8 

99,9 

249,2 

48.9** 

45.7 

17.4 

385.7 

999.9 

99,9 

134.3 

66. 

53.4 

123.0 

15230.7 

118.0 

-61.7 

99.9 

249.0 

32.8** 

30.6 

11.7 

339.6 

999,9 

99,9 

999.9 

135.5 

66. 

53.8 

124.0 

15389.9 

115.0 

-62.5 

99.9 

251.0 

23 .4** 

22.2 

7.6 

391.1 

999.9 

99,9 

999.9 

136.5 

66. 

54.3 

125.0 

15552.6 

112.0 

-63.8 

99.9 

255.9 

19.4** 

18.8 

4.7 

391,6 

999.9 

99.9 

999,9 

136.6 

66. 

55.0 

126.0 

15718.6 

109,0 

-65,0 

99.9 

251.2 

37.7** 

35.7 

12.1 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.3 

66. 

55.6 

127.0 

15888.7 

106.0 

-65.1 

99.9 

247.2 

54.2** 

49.9 

21.0 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

139.1 

66. 

56.1 

128.0 

16063.5 

103.0 

-65.5 

99.9 

246.0 

44.2** 

40.4 

18.0 

397.7 

999.9 

99,9. 

999,9 

141.9 

66. 

56.8 

129.0 

16242.9 

100.0 

-66.4 

99,9 

242.1 

27.1** 

24,0 

12.7 

399,5 

999,9 

99,9 

999.9 

142.2 

66. 

57.4 

130.0 

16365.1 

98.0 

-67.0 

99.9 

240.3 

51.7** 

44.9 

25.7 

400.7 

999.9 

99,9 

999.9 

142.5 

66. 

58.0 

131.0 

16553.5 

95.0 

-65.5 

99.9 

240.8 

84.1** 

73.4 

41.0 

407.0 

999.9 

99.9 

998,9 

146.0 

66. 

58.7 

132.0 

16748.2 

92.0 

-66.4 

99.9 

240.2 

96.9** 

84.1 

48.2 

409.2 

999.9 

99,9 

999,9 

149.7 

66. 

59.1 

133.0 

16881.1 

90.0 

-67,2 

99.9 

239.7 

99.8** 

86.2 

50.3 

410.1 

999.9 

99,9 

999.9 

151.5 

66. 

59.7 

134.0 

17016.3 

88.0 

-68.4 

99.9 

241.3 

95,0** 

83.3 

45.6 

410.2 

999,9 

99,9 

999.9 

156.5 

65* 

60. 1 

135.0 

17224,2 

85.0 

-68.4 

99.9 

244,0 

89.4** 

80.4 

39.2 

414.3 

999.9 

99,9 

999.9 

157,8 

65. 

60.8 

136.0 

17439,7 

82.0 

-68,4 

99.9 

246,7 

69,6** 

63.9 

27.5 

418.6 

999.9 

99,9 

999.9 

162i5 

65. 

61.5 

137.0 

17587.7 

80.0 

-68.4 

99,9 

239.5 

24.5** 

21.1 

12.5 

421.6 

999.9 

99.9 

999,9 

163.3 

65. 

62.3 

133.0 

17818.1 

77.0 

-66.4 

99.9 

286.2 

3.6** 

3.4 

-1.0 

430.6 

999.9 

99,9 

998.9 • 

UI3.9 

65. 

62.9 

139.0 

18060.0 

74.0 

-64,4 

99.9 

26.4 

10,2** 

-4,5 

-9.1 

439.7 

999,9 

99.9 

998,9 

l<4.6 

65. 

* BY  speed  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  208 
CHARLESTCNt  SC 


6 FEBRUARY  IR75 
1438  GMT 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TENP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  ‘ 

U COPP 

NIN 

6PN 

NB 

OG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

N/SEC 

63.7 

140.0 

18227.5 

72.0 

-64.6 

99.9 

51.9 

15.7** 

-12.3 

64.3 

141.0 

18487.5 

69.0 

-64.6 

99.9 

255.3 

10. 2P* 

9.9 

65.1 

142.0 

18667.2 

67.0 

-64.6 

99.9 

249.7 

22.3** 

2p.9 

65.8 

143.0 

18946.6 

64.0 

-65.3 

99.9 

63.7 

9.8** 

-9.1 

66.5 

144.0 

19139.3 

62.0 

-66.t'» 

99.9 

87.1 

12.2** 

-12.2 

67.3 

145.0 

19337.7 

60.0 

-66.6 

99.9 

201.6 

7.4** 

2.7 

68.0 

146.0 

19648.9 

57.0 

-65.5 

99.9 

239.0 

15.7** 

13.5 

68.8 

147.0 

19866.4 

55.0 

- -65.0 

99.9 

243.7 

32.4** 

29.0 

69.7 

148.0 

20207.3 

52.0 

-66.4 

99.9 

244.0 

67.1** 

60.3 

70.7 

149.0 

20445.3 

50.0 

-65.5 

99.9 

246.6 

51.4** 

47.2 

71.3 

150.0 

20695.2 

48.0 

-62.8 

99.9 

249.2 

35.8** 

33.5 

72.2 

151.0 

21091.7 

45.0 

-64.0 

99.9 

253.6 

14.2** 

13.6 

73.2 

152.0 

21371.3 

43.0 

-62.5 

99.9 

58.0 

27.4** 

-23.2 

74.1 

153.0 

21666.0 

41.0 

-61.4 

99,9 

54.1 

15.1* 

-12.2 

75.2 

154.0 

21977.2 

39.0 

-60.1 

99.9 

254.6 

37.9* 

36.5 

76.2 

155.0 

224  76.7 

36.0 

-60.1 

99.9 

291.9 

lO.l* 

9.4 

77.3 

156.0 

22832.0 

34.0 

-61.7 

99.9 

301.4 

9.2* 

7.8 

78.4 

157.0 

23207.0 

32.0 

-62.3 

99.9 

255.7 

44.0* 

42.6 

79.7 

158.0 

23816.7 

29.0 

-61.2 

99.9 

255.0 

46.9* 

45.3 

81.0 

159.0 

24260.8 

27.0 

-60.8 

99.9 

250,7 

35.7* 

33.7 

82.5 

160.0 

24741.4 

25.0 

-59.0 

99,9 

44.6 

17.3* 

-12.2 

84.0 

161.0 

25266.7 

23.0 

-57.2 

99.9 

253.0 

33.8*' 

32.3 

85.9 

162.0 

26149.9 

20.0 

-57.7 

99.9 

280.5 

8.9* 

8.8 

87.8 

163.0 

26815.5 

18.0 

-57.3 

99.9 

39.9 

10.6* 

-6.8 

90.0 

164.0 

27976.5 

15.0 

-54.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

160  15.  0 


' COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/^C 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-9.7 

44Z-S-? 

999.9 

99,9 

999.  9 

163.0 

66. 

2.6 

448.1 

999,9 

99.9 

999.9 

162.0 

66. 

7.7 

451.9 

999,9 

99.9 

999.9 

165.1 

66. 

-3.5 

456.1 

999.9 

99.9 

999.9 

164.3 

66. 

-0.6 

457.6 

999.9 

99.9 

999.9 

164.1 

66. 

6.8 

461.9 

999,9 

99,9 

999.9 

163,6 

65. 

8.1 

471,1 

999,9 

99.9 

999,9 

163.5 

65. 

14.4 

477.3 

999.9 

99.9 

999.9 

165.2 

65. 

29,4 

481.7 

999,9 

99,9 

999,9 

167,2 

65, 

20.5 

489.0 

999,9 

99,9 

999.9 

171.9 

65. 

12.7 

501.3 

999.9 

99.9 

99,9.9 

173.7 

65. 

4.0 

507.8 

999.9 

99.9 

999.9 

175.1 

65. 

-14.5 

518.2 

999.9 

99,9 

99.9,9 

174.1 

66. 

-8,9 

528.1 

999,9 

99,9 

99^,  9 

171.7 

65. 

10.1 

538.9 

999.9 

99.9 

999.9 

173.7 

66. 

-3.8 

551.3 

999.9 

99.9 

999.9 

175.2 

66. 

-4,8 

556.1 

999,9 

99.9 

999,9 

175.6 

66. 

10.9 

564.4 

999.9 

99.9 

998,9 

176.1 

66. 

12.1 

583.5 

999.9 

99.9 

995,9 

180.1 

66. 

11.8 

596.6 

999,9 

99,9 

999,9 

183.2 

66. 

-12.3 

615.0 

999,9 

99.9 

999.9 

184.2 

66. 

9.9 

635.3 

999.9 

99.9 

999.9 

187.8 

67. 

-1.6 

659.7 

999.9 

99.9 

999.9 

187.8 

67. 

-8.1 

681.0 

999.9 

99,9 

999,9 

190.1 

67. 

99.9 

727.8 

999.9 

99,9 

995,9 

999,9 

999, 

I 
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STATinw  NO.  208 
CHARUtSTCN,  SC 


6 FEBRUARY  l'-J75 

1715  GMT  165  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U CDKP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTn 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

. • M/Sf C 

M/SEC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCjr 

1 

KM 

DG 

0.0 

5.2 

13.0 

1010.8 

16.  1 

9.5 

270.0 

3.6 

3.6 

0,0 

289,4 

30  8,  T 

7,4 

65.0 

0,0 

0. 

0.3 

6.0 

121.4 

998,0 

15.9 

9.8 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

290.2 

310,3 

7.7 

67.3 

999.9 

999, 

0.6 

7.0 

224.1 

986.0 

14.9 

9.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290 . 2 

309.9 

7.5 

69.7 

999.9 

999. 

1.0 

8.0 

319.0 

975.0 

13.9 

9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

00.9 

290.1 

309.6 

7.5 

72.9 

999,9 

999. 

1.3 

9.0 

423.5 

963.0 

13.1 

8.7 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

290.3 

309,6 

7.4 

74.  6 

999.9 

999. 

1.7 

10.0 

520.0 

952.0 

12.3 

6.7 

999.9 

99.9 

• 99,9 

99.9 

290.3 

307.5 

6.5 

68.5 

999.9 

999. 

2.0 

11. 0 

644.3 

938,0 

11.9 

5.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.1 

306.0 

5.9 

63,1 

999„  9 

999, 

2.3 

12.0 

743.1 

927.0 

11.3 

7.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.6 

309.8 

6.9 

75.3 

999.9 

999. 

2.6 

13.0 

842.8 

916.0 

10.6 

8.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.0 

312.4 

7.8 

8fl.'6 

999.9 

999. 

2.9 

14.0 

943.6 

905.0 

9.8 

8.7 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

292.2 

312.8 

7,8 

92„6 

999,9 

999, 

3.2 

15.0 

1054.5 

893,0 

8.7 

8,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.  1 

312.2 

7.6 

95.5 

999.9 

999. 

3-7 

16.0 

1176.2 

8 80.0 

8.7 

8.4 

260.6 

14.8 

14.6 

2.4 

293.4 

314.4 

7.9 

98.1 

1.7 

81. 

4.0 

17.0 

1280.5 

869.0 

8.5 

7.8 

261.1 

16.3 

16.1 

2.5 

294.2 

314.7 

7.7 

95.2 

2.0 

81. 

4.3 

18.0 

1385.9 

858.0 

7.8 

7.3 

258.0 

17.7 

17,3 

3.7 

294,5 

314.6 

7.5 

96.8 

2.3 

81. 

4.  7 

19.0 

1492.5 

847,0 

7.3 

6.2 

254.7 

19.1 

18.4 

5.0 

295.0 

313.9 

7.1 

92.^ 

2.8 

80. 

5.0 

20.0 

1590,3 

837,  0 

6.7 

1.3 

252.6 

19.7 

18.8 

5.9 

295.1 

308.9 

5.0 

68.3 

3.  1 

79. 

5.5 

21.0 

1718.9 

824.0 

6.9 

-11.5 

253.4 

20.1 

19.2 

5.7 

296.2 

301.9 

1.9 

25.4 

3.7 

78. 

5.9 

22.0 

1829.3 

813-0 

7.3 

-17.6 

251.  1 

20.3 

19.2 

6.6 

297,7 

301.2 

1.2 

15,0 

4.2 

78, 

6.2 

23.0 

1931.0 

803.0 

6.9 

-13.3 

248,4 

20.3 

18,8 

7,5 

298.3 

301,0 

1.  1 

14.  ft 

4.6 

77. 

6.7 

24.0 

2033,9 

793.0 

6.9 

-20.6 

244.9 

20.5 

18.6 

8.7 

299.4 

302.3 

0.9 

11. s 

5.2 

76. 

7.0 

25.0 

2137.9 

783.0 

6.2 

-14.5 

244.5 

21.0 

19.0 

9.0 

299.8 

304.6 

1.6 

21.0 

5.5 

75. 

7.5 

26.0 

2274.7 

770.0 

4.8 

-13.1 

245.2 

21.4 

19.4 

9.0 

299.8 

305.1 

1.8 

25.^ 

6.2 

73. 

7.8 

27.0 

2381.1 

760.0 

3.8 

-12.9 

245.9 

21,8 

19.9 

8.9 

299,8 

305,3 

1.9 

28.4 

6.5 

73, 

8.2 

28.0 

2488.5 

750.0 

2.9 

-9.7 

246.2 

22.5 

20.6 

9.1 

300.1 

307.2 

2.4 

38.9' 

7.0 

73. 

6.6 

29.0 

2597.1 

740.0 

2.6 

-9.7 

245.4 

23,3 

21.2 

9.7 

300.8 

308.1 

2.5 

39.9^ 

7.6 

72. 

3.9 

30.0 

2707.0 

730.0 

l.<5 

-11.5 

243.9 

23.9 

21.4 

10.5 

301.2 

307.7 

2.2 

36.3 

8.0 

72. 

9.3 

31.0 

2818.2 

720.0 

1.4 

-12.9 

242.1 

24.6 

21.8 

11.5 

301.9 

307.7 

2.0 

33.4, 

8.6 

71. 

9.7 

32.0 

2919,4 

711.0 

1.1 

-11.3 

240.9 

25.4 

22.2 

12.4 

302.6 

309,4 

2.3 

39.1 

9.2 

71. 

10.1 

33.0 

3044.6 

700.0 

-0.0 

-10.  1 

240.4 

26.4 

22.9 

13.0 

302.7 

310.2 

2.5 

46.7 

9.8 

70. 

10.4 

34.0 

3148.1 

691.0 

-0.9 

-11.7 

240.7 

27.3 

23,8 

13.4 

302.9 

309,7 

2.3 

43.6 

10.3 

70, 

10.9 

35.0 

3264.4 

681.0 

-1.5 

-8,0 

241.7 

29.0 

25.5 

13.8 

303.6 

312.6 

3.1 

61.  1 1 

11.  1 

69. 

11.3 

36.0 

3394.1 

670.0 

-2.3 

-6.7 

242.5 

30.1 

26.7 

13.9 

304.2 

314.2 

3.5 

71.5  , 

11.8 

68. 

11.7 

37.0 

3501.4 

661.0 

-3.2 

-5.1 

242.9 

30.7 

27.3 

14.0 

304.3 

315.8 

4.0 

86.6 

12.6 

6B. 

12.0 

38.0 

3610.0 

652.0 

-3.8 

-5.2 

243.0 

30.8 

27.5 

14.0 

304.  8 

316.3 

4.0 

89,  P ' 

13.2 

68. 

12.4 

39,0 

3731.9 

642.0 

-5.1 

-5.9 

242.9 

30.6 

27.2 

13.9 

304.  8 

315.9 

3.8 

93.8  ' 

13.8 

68. 

12.8 

40.0 

3842.8 

633.0  ■ 

-6.0 

-10.3 

243.0 

30.5 

27.2 

13.9 

304.8 

313.0 

2.8 

71.4 

14.6 

67. 

13,2 

41.0 

3980.1 

622.0 

-6.1 

-13.6 

243.0 

30.8 

27.4 

13.9 

306.1 

312.6 

2.2 

55.5  ■, 

15.3 

67. 

13.7 

42.0 

4081.4 

614.0 

-6.  6 

-14,9 

243.0 

31.9 

28.4 

14.5 

306.7 

312,6 

2.0 

51.4 

16.2 

67. 

14.0 

43.0 

4196.6 

605.0 

-7.6 

-14.9 

242,9 

33.0 

29.4 

15.0 

306.8 

312.8 

2.0 

55.8  \ 

16.8 

67. 

14.4 

44.0 

4313.1 

596.0 

-8.8 

-14.4 

243.1 

34.3 

30.6 

15. .5 

306.8 

313.1 

2.1 

6 3.7  ! 

17.6 

67. 

14.  8 

45.0 

4417.7 

588.0 

-9.8 

-13.5 

24j  . 8 

34.9 

31.3 

15.4 

306.8 

313.7 

2.3 

74.2  ; 

18,5 

66. 

15.1 

46.0 

4536.6 

579,0 

-10.7 

-12.2 

246.4 

34.9 

31.5 

15.1 

307.2 

314.9 

2.6 

88.4  ,i 

19,1 

66. 

15.7 

47.0 

4643.5 

571.0 

-11.8 

-13.2 

245.4 

34.4 

31.3 

14.3 

307.0 

314,3 

2.4 

89.5  . 

20.3 

66. 

15.9 

48.0 

4751.5 

563.0 

-12.4 

-15.8 

245.6 

34.3 

31.2 

14.2 

307.5 

313,6 

2.0 

75.9 

20,8 

66. 

16.3 

4874.6 

554.0 

-13.1 

-20.3 

245.7 

34,5 

31.4 

14.2 

308.0 

312,3 

1,4 

54.6 

21.6 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  means  temperature  CR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  208 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1975 
. 1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

16.7 

50.0 

4985.4 

546.0 

-13.2 

-20.  1 

246,  2 

35.1 

32,1 

17.2 

51.0 

5126.1 

536.0 

-13.8 

-20.5 

247.6 

36.3 

33.5 

17.5 

52.0 

5240.4 

528.0 

-13.8 

-24.5 

248.6 

36.9 

34.4 

17.9 

53.0 

5356.4 

520.0 

-14.1 

-26.3 

249.8 

37.3 

35.0 

18.2 

54.0 

5459.1 

513.0 

-14.8 

-27.7 

250.4 

37.6 

35.5 

18.7 

55.0 

5577.9 

505.0 

-15.6 

-25.0 

250.8 

38.3 

36.1 

19.0 

56.0 

5728.6 

495.0 

-16.6 

-24.4 

250.7 

38.8 

36.6 

19.4 

57.0 

5835.6 

4 3 8.0 

-17.3 

-28.2 

250.2 

39.4 

37.  1 

19.8 

58.0 

5959.3 

480.0 

-18.  1 

-28.5 

249.5 

40.4 

37.9 

20.2 

59.0 

6084.8 

472.0 

-18.8 

-31.6 

248.8 

41.8 

38.9 

20.6 

60.0 

6196.0 

465.0 

-19.6 

-32.  8 

243.0 

42.9 

39.8 

20.9 

61.0 

6308.5 

458.0 

-20.4 

-34.2 

247.4 

43.0 

39.7 

21.3 

62.0 

6422.4 

451.0 

-21.3 

-34.1 

246.8 

42.7 

39.3 

21.7 

63.0 

■j537.6 

444.0 

-22.4 

-29.1 

246. 6 

43.2 

39.6 

22.0 

64.0 

6654.2 

437.0 

-23,2 

-29.2 

246.8 

44.1 

40,6 

22.4 

65.0 

6772.2 

430.0 

-24.  1 

-31.  1 

248.0 

45.5 

42.2 

22.9 

66.0 

6926.2 

421.0 

-25.3 

-33.5 

249.6 

45.6* 

42.7 

23.3 

67.0 

7030.3 

415.0 

-25.9 

-33.2 

250.9 

45.9* 

43.4 

23.7 

68.0 

7153.3 

408.0 

-26.9 

-38.7 

251,7 

47.6* 

45.2 

24.0 

69.0 

7278.0 

401.0 

-27.5 

-38.3 

252.0 

49,7* 

47.3 

24.4 

70.0 

7404.5 

394.0 

-28.6 

-40.1 

251,6 

51.7* 

49.0 

24.9 

71.0 

7551.1 

386.0 

-29.7 

-42.2 

251,2 

51.8* 

49.  1 

25.3 

72.0 

7662.6 

380.0 

-30.  8 

-43,5 

251.0 

51,5* 

48.7 

25.7 

73.0 

7775.3 

374.0 

-31.8 

-43.9 

250.9 

52.0* 

49.2 

26.1 

74.0 

7908.7 

367.0 

-32.6 

-44.6 

250.8 

53.8* 

50.8 

26.6 

75.0 

8024.5 

361.0 

-33.7 

-45.3 

250,2 

56,2* 

52.9 

26.9 

76.0 

8141.8 

355.0 

-34,9 

-46.  1 

249,8 

55.8* 

52.3 

27.3 

77.0 

3260.6 

349.0 

-35.8 

-47.6 

249.2 

51.0* 

47.7 

27.8 

73.0 

3380.9 

343.0 

-37.0 

-48.9 

248.4 

45,0* 

41.9 

28.2 

79.0 

8502.7 

33  7,0 

-38.0 

-49.8 

247.9 

45,1* 

41.8 

28.6 

80.0 

8626.2 

331.0 

-38.8 

-50.6 

247.5 

49.3* 

45.5 

• 29.1 

81.0 

8772.4 

324.0 

-40.5 

99.9 

247.1 

54.2* 

49.9 

29.5 

82.0 

8899.5 

318.0 

-41.5 

99.9 

247.0 

53,9* 

49,6 

29.9 

83.0 

9006.8 

313,0 

-42.6 

99.9 

247,4 

49.8* 

46.0 

30.4 

84.0 

9137.3 

307.0 

-43.3 

99.9 

248,0 

44  .0* 

40.7 

30.8 

8 5.0 

9269.9 

301.0 

-44.0 

99.9 

243.6 

41.2* 

38.4 

31.3 

86.0 

9404.8 

295,0 

-45.0 

99,9 

249,5 

42.9* 

40.2 

31.7 

87.0 

9541.8 

289,0 

-46.  0 

99.9 

249.9 

48.2* 

45.3 

32.1 

88.0 

9657.6 

234.0 

-47.1 

99.9 

250.0 

55.0* 

51.7 

32.6 

89.0 

9775.0 

279.0 

-48.1 

99.9 

249.8 

62.4* 

58,5 

32.9 

90.0 

9893.9 

274.0 

-49.0 

99.9 

249.6' 

64.0* 

60.0 

33.3 

91.0 

10038.9 

268.0 

-50.2 

99.9 

249.6 

59,1* 

55.4 

33.3 

92.0 

10161.7 

263.0 

-51.0 

99.9 

249.9 

47,7* 

44.8 

34.2 

93.0 

10286.3 

258.0 

-52.0 

99,9 

250*2 

41.5* 

39.1 

34.6 

94.0 

10387.3 

254.0 

-53.3 

99.9 

249.6 

41.9* 

39.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUP«=  CR  TIKP  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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O 4^^ 


165  lA.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

rhI 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/XG 

pctI 

KM 

DG 

14,2 

309.2 

313.6 

1.4 

56.  J 

22.4 

66. 

13.8 

310.1 

314.5 

1.4 

57.(1 

23.4 

66. 

13.5 

3U.4 

314,6 

1.0 

35. fj 

24.  1 

66. 

12.9 

312.4 

315.2 

0.9 

34.51 

25.0 

66. 

12.7 

312.8 

315.3 

0.8 

32. a 

25.7 

67. 

12.6 

313.2 

316.4 

1.0 

44.  3| 

26.8 

67. 

12.fi 

313.8 

317.3 

1.  1 

50.51 

27,5 

67. 

13.4 

314.2 

316.7 

0.8 

37.9| 

20.4 

67. 

14.2 

314.7 

317.2 

0.8 

39.4! 

29.4 

67. 

15.1 

315.3 

317.3 

0.6 

30. 9j 

30.3 

67. 

16.  1 

315.7 

317.4 

0.5 

29.6] 

31.3 

67, 

16.5 

316.0 

317.6 

0.5 

27. 6| 

32.3 

67. 

16.9 

316.2 

317.9 

0.5 

30. 3| 

33.3 

67. 

17.1 

316.4 

318.9 

0.  8 

54,3l 

34,2 

6 7, 

17.3 

316.8 

319,4 

0.8 

57.2] 

34.9 

67. 

17.1 

317.1 

319.3 

0.7 

52.0  1 

36.1 

67. 

15.9 

317.4 

319.3 

0.5 

46. 1 1 

37.  6 

67. 

15.0 

317.9 

319,  1 

0,3 

30.4  I 

38.6 

67, 

15.0 

318.2 

319.4 

0.3 

31.3  1 

39.6 

67, 

15.4 

319.0 

320.2 

0.3 

34.6  1 

40.4 

67. 

16.3 

319.2 

320.2 

0.3 

31.6  1 

41.8 

68. 

16.7 

319,5 

320,4 

0.2 

28.3  1 

43,4 

68. 

16.3 

319.6 

320.3 

0.2 

27.3  1 

44.5 

6 8. 

17.0 

319.6 

320.4 

0.2 

29.0  1 

45.  8 

68. 

17,7 

320.3 

321.0 

0,2 

28.7 

47.  1 

68. 

19.0 

320.4 

321.1 

0.2 

29.6 

48.5 

68. 

19.3 

320.4 

321.0 

0.2 

30.6 

49.8 

68. 

18.1 

320.7 

321.2 

O.l 

28.1  ! 

51.3 

68. 

16,5 

320.7 

321.1 

0.1 

27.5 

52.6 

68. 

16,9 

320,8 

321.3 

0.  1 

27.5 

53.3 

6 8, 

18.9 

321.4 

321.8 

0.1 

27.3 

54.3 

68. 

21.1 

321.2 

999,9 

99,9 

999.9 

56,3 

6 8. 

21.0 

321,4 

999,9 

99,9 

999.9 

57.6 

68. 

19.  1 

321,4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

68. 

16.5 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

68. 

15.1 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

68. 

15,1 

323.5 

999,9 

99,9 

999.9 

62.2 

68. 

16.5 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

68. 

18.8 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  7 

68. 

21.5 

324.2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

68. 

22.3 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

68. 

20.6 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

68. 

16.4 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

68. 

14.1 

325,9 

999,9 

99.9 

999.9 

71.9 

68. 

14.6 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

68. 

STATICN  NO.  208 
CHARLESTON.  SC 

6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CO*P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

35.0 

95.0 

10514.9 

249.0 

-54.6 

99.9 

248.2 

43. 8* 

45.3 

18.1 

325.3 

999.9 

99.9 

35.5 

96.0 

10670.8 

243.0 

-55.2 

99.9 

246.0 

55,5* 

50,7 

22.6 

326,6 

999,9 

99.9 

35.9 

97,0 

10803.2 

238.0 

-56,3 

99.9 

243.8 

53.1* 

47.6 

23.4 

326.9 

999.9 

99.9 

36.2 

98.0 

10310.7 

234.0 

-57.0 

99.9 

241.6 

50.5* 

44.4 

24.0 

327.5 

999.9 

99.9 

36.6 

99.0 

11047.2 

229.0 

-57. Q 

99.9 

233.5 

43.1* 

41.0 

25.1 

328.3 

999.9 

99.9 

37.0 

100.0 

11158.4 

225.0 

-57.6 

99.9 

236.3 

50.1-‘ 

41.7 

27.8 

330.2 

999,9 

99.9 

37.7 

101.0 

11329.1 

219.0 

-57.3 

99.9 

235.  1 

53.7* 

44.  1 

30.8 

333.3 

999.9 

99.9 

33.  1 

102.0 

11445,6 

215.0 

-57.5 

99.9 

234.6 

51,8* 

42.2 

30.1 

334.8 

999.9 

99.9 

38.5 

103.0 

11594.0 

210.0 

-58.5 

99.9 

234.5 

48.7+ 

39.7 

28.3 

335.5 

999.9 

99.9 

38.9 

104.0 

11714.5 

206.0 

-59.8 

99.9 

236.2 

49.6* 

41.2 

27.6 

335,2 

999,9 

99.9 

39.3 

105.0 

11836.8 

202,0 

-60.7 

99,9 

238.  1 

54.0* 

45.8 

28.5 

335.7 

999.9 

99.9 

39.8 

106.0 

11961.2 

198.0 

-60.9 

99,9 

240.1 

63.3* 

54.9 

31.5 

337.3 

999.9 

99.9 

40.3 

107.0 

12088.0 

194.0 

-61.2 

99.9 

241.6 

73.0* 

64.2 

34.8 

338.7 

999.9 

^9.9 

40.8 

108.0 

12218.1 

190,0 

-58.5 

99,9 

242,4 

78.5* 

69.5 

36.4 

345,2 

999.9 

99.9 

41.4 

109.0 

12352,4 

186.0 

-56.8 

99.9 

242.6 

74.8* 

66.4 

34.4 

350.0 

999.9 

99.9 

41.9 

110.0 

12490.3 

182.0 

-56.5 

99.9 

241.8 

59.7* 

52.6 

28.3 

352.7 

999.9 

99.9 

42.4 

111.0 

12632.1 

178.0 

-54.3 

99.9 

239.6 

48.6* 

41.9 

24.6 

358.6 

999,9 

99.9 

42.9 

112.0 

12777.6 

174.0 

-54.9 

99.9 

239.8 

59.5* 

51.4 

29.9 

859,9 

999.9 

99.9 

43.3 

113.0 

12925.8 

170.0 

-56.2 

99.9 

241.4 

76  .5* 

67.1 

36.6 

360.2 

999. .9 

99.9 

43.8 

114.0 

13038.9 

167.0 

-56.7 

99.9 

242.8 

87.6* 

77.9 

40.0 

361.2 

999.9 

99.9 

44.3 

115.0 

13192,2 

163.0 

-57.6 

99.9 

243.  5 

04,5* 

75.6 

37,7 

362.  1 

999,9 

99.9 

45.0 

116.0 

13348.9 

159,0 

-58.  1 

99.9 

244.3 

84.0* 

75.8 

36.4 

363.8 

999.9 

99.9 

45.6 

117.0 

13509.2 

155.0 

-58.6 

99.9 

245.3 

86.2** 

78.3 

36.1 

365.6 

999.9 

99.9 

46.1 

118.0 

13631 .8 

152.0 

-59.1 

99.9 

245.7 

80. 6** 

73.5 

33.  1 

366.  8 

999,9 

99.9 

46.6 

119.0 

13799,1 

148.0 

-59.0 

99.9 

246.  1 

78.0** 

71.3 

31.6 

369.9 

999.9 

99.9 

47.0 

120.0 

13927.5 

145.0 

-59.1 

99.9 

246.8 

78  .4** 

72.0 

30.9 

371.8 

999.9 

99.9 

47.5 

121.0 

14058 .5 

142.0 

-59.1 

99.9 

243.7 

73.8** 

68,7 

26.8 

374.0 

999.9 

09,9 

48.0 

122.0 

14192,3 

139.0 

-59.5 

99.9 

250.9 

66.7** 

63.0 

21.9 

375.7 

999.9 

99.9 

43,5 

123.0 

14328.6 

136.0 

-60.2 

99.9 

252.0 

57.7** 

54.8 

17.8 

376.8 

999.9 

99.9 

49.0 

124.0 

14467.5 

133.0 

-60.9 

99.9 

252.1 

46.1** 

43.9 

14.1 

373.0 

999.9 

99.9 

49.6 

125.0 

14609.3 

130.0 

-61.2 

99.9 

251.0 

42.2** 

39.9 

13.7 

379.8 

999.9 

09.9 

50.2 

126.0 

14803.2 

126.0 

-61.4 

99*,9 

249.5 

46.6** 

43.7. 

16.4 

382.9 

999.9 

99.9 

50.8 

127.0 

14952.3 

123.0 

-62.3 

99.9 

250.4 

36.7** 

34.6 

12.3 

383.9 

999.9 

99.9 

51.3 

123.0 

15104.6 

120.0 

-63.0 

99.'9 

257.7 

17.0** 

16.6 

3.6 

385.3 

999.9 

99.  9 

51.3 

129.0 

15260.3 

117.0 

-63.4 

99.9 

281.5 

6.6** 

6.5 

-1.  3 

387.4 

999.9 

99,9 

52.3 

130,0 

15419.6 

114.0 

-64.2 

99.9 

264.0 

13.0** 

13.0 

1.4 

338.9 

999.9 

99.9 

52.9 

131.0 

15582.4 

111.0 

-65.1 

99.9 

251.9 

39.5** 

37,6 

12.3 

390.1 

999.9 

99.9 

53.5 

132.0 

15749.1 

108.0 

-65.9 

99,9 

248.8 

68.6** 

63.9 

24.8 

391,7 

999,9 

99,9 

54,0 

133.0 

15862,5 

106.0 

-66.3 

99.  9 

247.2 

74.3** 

68.5 

28.7 

393.1 

999.9 

99.9 

54.6 

134.0 

16036.5 

103.0 

-66.1 

99.9 

244.5 

55.1** 

49.7 

23.7 

396.7 

999.9 

99.9 

55.1 

135.0 

16215.9 

100.0 

-65.9 

99.9 

236.6 

27.5** 

23.0 

15.1 

400.5- 

999.9 

99,9 

55.8 

136.0 

16400.6 

97.0 

-66.5 

99.9 

203.0 

11. 1** 

4.3 

10.2 

402.8 

999,9 

99,9 

56.4 

137,0 

16590.3 

94.0 

-67.5 

99.9 

225.5 

23.7** 

16.9 

16.6 

404.5 

999.9 

99.9 

57.1 

138.0 

16785.6 

91.0 

-67.7 

99.9 

234.9 

43.3** 

35.3 

23.2 

407.8 

999.9 

99.9 

57.8 

139.0 

16987.4 

88.0 

-57.7 

99.9 

233.  6 

66,8** 

57.0 

34.8 

411.8 

999.9 

99,9 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  ^FThEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CP.  TIME  HAVE  REcN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


20 

"\ 


l|5  lA.  0 


RH 

RANGE 

A 7. 

PCT 

KM 

DG 

999,9 

73.4 

68. 

999.9 

75,4 

68. 

999.9 

77. 0 

68. 

999.9 

77.9 

68. 

999.9 

7H.  8 

68. 

999.9 

79,  6 

6 8. 

999.9 

1 82.2 

68. 

999.9 

1 83.7 

67. 

999.9 

1 84.6 

67. 

999.9 

1 85.5 

67. 

999,9 

1 86.9 

67. 

999.9 

I 88.3 

67. 

999,9 

1 90.6 

67, 

999.9 

1 93.1 

67, 

999.9 

1 95.6 

66. 

999.9 

1 98.9 

66. 

999,9 

1 99,4 

66. 

999.9 

I1OO.2 

66. 

999.9 

I1O2.O 

66. 

999.9 

I105.2 

66. 

999,9 

Iloa,  3 

66. 

999.9 

f 10.1 

66. 

999.9 

1X4.8 

66. 

999.9 

|l7.  1 

66. 

999,9 

|l8.7 

66. 

999.9 

121.1 

66. 

999.9 

I23.9 

66. 

999.9 

■ 25.0 

66. 

999.9 

I28.0 

66. 

999.-9 

|29.  1 

66. 

999.9 

130.3 

66. 

999.9 

131.8 

66. 

999.9 

|34.  3 

66. 

999,9 

I35.  I 

66. 

999,9 

134.  4 

66. 

999.9 

134.8 

66. 

999.9 

134.7 

66. 

999.9 

1I37.5 

66. 

999.9 

040.4 

66. 

999.9 

1I42.3 

66. 

999.9 

il»4.e 

66. 

999.9 

l|3.6 

66. 

999.9 

1K4.2 

66. 

999.9 

115.7 

66. 

999.9 

1|7.  3 

66. 

STATICN  MO.  203 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  0 

SPFEO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

58.A 

lAO.O 

17125.3 

86.0 

-69.1 

99.9 

239.9 

71.5** 

61.8 

59,0 

lAl.O 

17337,2 

83,0 

-69.6 

99.9 

2A1.2 

55,2** 

Aft. A 

59.7 

1A2.0 

17556.9 

80.0 

-69.3 

99.9 

2AA.5 

A8.2** 

A3. 5 

60.A 

1A3.0 

17785.1 

77.0 

-69.3 

99,9 

2A7.  1 

AD. 6** 

A2.0 

61.1 

lAA.O 

18023.9 

7A.0 

-66.7 

99.9 

253.7 

20.6** 

19. ft 

61.8 

1A5.0 

18190.5 

72.0 

-6A.3 

99.9 

255. A 

6.3** 

6,1 

62.5 

IA6.0 

18A50.6 

69.0 

-6A.7 

99,9 

236.8 

15.2** 

12.8 

63.2 

1A7.0 

18630. A 

67.0 

-6A.2 

99,9 

2 A3. 9 

31.3** 

20.1 

6A.0 

1A3.0 

13911.3 

6A.0 

-63.  A 

99.9 

2A5.1 

27.9** 

25.3 

6A.8 

1A9.0 

19106.0 

62.0 

-6A.3 

99.9 

2AA.7 

18,1** 

16.3 

65.5 

150.0 

I9A09.2 

59.0 

-6A.5 

99.9 

251.0 

29,8^'* 

28.2 

66. A 

151.0 

19619.8 

57.0 

-6A.7 

99.9 

2AS.5 

A2.2** 

39.2 

67.1 

152.0 

19950.2 

5A.0 

-6A.3 

99.9 

2A8.5 

43.7** 

AO. 7 

68.0 

153.0 

20180,9 

52.0 

-6A.7 

99.9 

2A9.9 

AA.n** 

A 1.3 

68.8 

15A.0 

205A3.8 

A9.0 

-6A.5 

99.9 

250.2 

■ 26.6** 

25.  1 

69.8 

155.0 

20798.6 

A7.0 

-6A.3 

99.9 

50.0 

21.1** 

-16.2 

70.7 

156.0 

21065.2 

A5.0 

-63. A 

99.9 

32.3 

10.3** 

-5.5 

71.8 

157.0 

21A90.3 

A2.0 

-62.  1 

99.9 

250.8 

A3. a* 

Al.A 

72.7 

158.0 

21792.3 

AO.O 

-61.6 

99.9 

253.  A 

39.7* 

38.0 

73.8 

159.0 

22110.7 

33.0 

-60.9 

99.9 

272.3 

6.3* 

6.3 

7A.9 

160.0 

22623.3 

35.0 

-59.  8 

99.9 

35.5 

• lA.O* 

-a.i 

76.0 

161.0 

22990.2 

33.0 

-60.  7 

99.9 

252,  1 

32.8* 

31.2 

77.3 

162.0 

23379.1 

31.0 

-60.9 

99.9 

2A6.6 

AO.l* 

36.8 

73.7 

163.0 

2A011.5 

28.0 

-61.2 

99.9 

2A6.6 

22.3* 

20, A 

80.0 

16A.0 

2AA73.A 

26,0 

-59,5 

99.9 

2A7.3 

27.6* 

25. A 

81,5 

165.0 

2A97A.5 

2A.0 

-59.3 

99.9 

268.0 

9.3* 

9.3 

83.1 

166.0 

25312.2 

21.0 

-58.6 

99.9 

251.0 

26.1* 

2A.6 

> 85.0 

167,0 

26AA2.3 

19.0 

-57. C 

99.9 

252.2 

1A.7* 

lA.O 

86.9 

168.0 

271A6.1 

17.0 

-56.5 

99.9 

253.1 

A5.1* 

A3. 2 

89.3 

169.0 

28378.7 

lA.O 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

I 


21 


165 


lA.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  R*0 

RH 

RANGE 

A 7. 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

DG 

35.8 

All, 5 

999.9 

99,9 

999,9 

i;5i.9 

66. 

26,6 

AIA.9 

999,9 

99.9 

999.9 

152.2 

66 

20.7 

A19.7 

999.9 

99.9 

999.9 

I55.3 

66 

17.7 

A2A.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

157.5 

66 

5.8 

434. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

66 

1.6 

AA3.2 

999,9 

99.9 

999.9 

159,0 

66 

8.3 

A A 7.  3 

999,9 

99,9 

999.9 

15fl.8 

66, 

13.8 

A52.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

160.2 

66 

11.7 

A60.A 

999.9 

99,  9 

999,9 

162.3 

66. 

7.7 

A62.5 

999.9 

99,9 

999,9 

162.7 

66. 

9.7 

A68.7 

999.9 

99.9 

999.9 

163.9 

66 

15.4 

A72.9 

999.9 

99.9 

999.9 

165.7 

66 

16.0 

A81.2 

999.9 

99,9 

999.9 

16'*, 9 

66. 

15.  1 

AB5.5 

999,9 

99.9 

999.9 

169.8 

66. 

9.0 

A9A.3 

999.9 

9*5.9 

909.9 

172.3 

66 

-13.6 

500.7 

999.9 

99.9 

999.9 

171.7 

66 

-8.7 

509.2 

999,9 

99,9 

999.9 

171.0 

66, 

lA-A 

522.5 

999.9 

99.9 

999.9 

171.8 

66, 

11. A 

531.2 

999.9 

99.9 

999.9 

174. 8 

66 

-0.3 

5A0.9 

999.9 

99,9 

999,9 

176.0 

66, 

-11.  A 

556.5 

999.9 

99.9 

999.9 

174.9 

66. 

10.1 

553.6 

999.9 

99.9 

999.9 

174.5- 

67, 

15.9 

573.3 

999.9 

99.9 

999.9 

179.5 

67. 

8.8 

589.3 

999,9 

99.9 

999,9 

181.4 

67. 

10.6 

606.3 

999,9 

99.9 

999.9 

182.  A 

67 

0.3 

621. A 

999.9 

99.9 

999.9 

185.8 

67. 

8.5 

6A7.6 

999,9 

99,9 

999.9 

185.  L 

67, 

A.  5 

669.0 

999.9 

99.9 

999.9 

188.8 

67, 

13.1 

69A.8 

999.9 

99.9 

999.9 

I93i.5 

67. 

99.9 

735,1 

999.9 

99.9 

999.9 

999^9 

999 

STATICN  NO.  208 

charleston,  SCv 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GFM 

0.0 

5.5 

13.0 

O.A 

6.0 

56.4 

0.8 

7.0 

208.0 

1.2 

6.0 

312.0 

1.7 

9.0 

417.0 

2.0 

10.0 

523.1 

2.5 

1 1 . 0 

648.1 

2.9 

U.0 

756.4 

3.3 

13.0 

865.8 

3.6 

14.0 

967.2 

3.9 

15.0 

1078.9 

4.2 

16.0 

1201.1 

4.6 

17.0 

1315.4 

4.9 

18.0 

1421.6 

• 5.2 

19.0 

1528.9 

5.6 

20.0 

1637.4 

5.9 

21.0 

1777.0 

6.2 

22.0 

1887.9 

6.7 

23.0 

2000.1 

7.0 

24.0 

2113.3 

7.4 

25.0 

2227.7 

7.8 

26.0 

2364.8 

8.1 

27.0 

2471.7 

8.3 

28.0 

2579.8 

8.3 

29.0 

2689.3 

9.2 

30.0 

2799.9 

9.7 

31.0 

2911.9 

10.2 

32.0 

3025.2 

10.5 

33.0 

3140.0 

11.0 

34.0 

3244.8 

11.4 

35.0 

3362.6 

11.8 

36.0 

3506.0 

12.2 

37.0 

3615.0 

12.7 

38.0 

3737.5 

13.1 

39.0 

3849.2 

13.4 

40.0 

3962.2 

14.0 

41.0 

4114.9 

14.4 

42.0 

4231.1 

14.9 

43.0 

4348.8 

15.3 

44.0 

4454.5 

15.7 

45.0 

4574.8 

16.2 

46.0 

4696.7 

16.5 

47.0 

4806.5 

16.9 

48.0 

4931.8 

17.4 

49.0 

5044.7 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

1007.8 

17.2 

9.4 

558.0 

16.7 

8.9 

985.0 

15.7 

8.2 

573.0 

14,9 

8.0 

561.0 

14.1 

8.1 

549.0 

13.3 

8.8 

935.0 

12.2 

3.2 

523.0 

11.3 

9.0 

911.0 

10.9 

7.5 

500.0 

10.5 

7.1 

888.0 

10.0 

99.5 

875.0 

9.6 

99.9 

863.0 

9.6 

99.  9 

852.0 

9.0 

99.9 

841.0 

8.5 

99.9 

830.0 

7.8 

99.9 

816.0 

6.  4 

99.9 

805.0 

5.5 

99.9 

794.0 

4.7 

99.9 

783.0 

3.1 

99.9 

772.0 

3,0 

99.9 

759.0 

2.0 

99.9 

749.0 

0.8 

0.1 

739.0 

0.7 

0.  1 

729.0 

-0.3 

-0.5 

719.0 

-0.8 

-0.9 

709.0 

-1.2 

-1.2 

699.0 

-1  .9 

-1.9 

689.0 

-1.9 

-1.9 

680.0 

-2.2 

-2.2 

670.0 

-2.8 

-2.8 

658.0 

-3.3 

-3.3 

649.0 

-4.0 

-4.0 

639.0 

-4.8 

—4.  8 

630.0 

-5.2 

-5,2 

621.0 

-6.1 

-6.1 

609.0 

-6.9 

-7.  1 

600.0 

-7.6 

-8.  1 

591.0 

-8.4 

-8.6 

583.0 

-9.2 

-9.6 

574.0 

-10.0 

-10.  J 

565.0 

-10.5 

-10.5 

557.0 

-11.0 

-11.0 

548.0 

-11.3 

-11.3 

540.0 

-11.0 

-11.6 

6 FF6RUARY  1975 
2015  GMT 


niR 

SPEED 

IJ  COMP 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

260.0 

4.1 

4.0 

264.2 

4.8 

4.7 

266.5 

3.2 

3.2 

260.2 

1.9 

1.9 

216.9 

1.5 

0.9 

175.1 

1.7 

-0.1 

114.4 

0.8 

-0.7 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

90.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

238.3 

25.4 

21.6 

237.9 

■ 26  .0 

22.0 

239.8 

24.3 

21.0 

242.  1 

24.6 

21.0 

243.7 

25.5 

22.8 

245.1 

26.0 

23.6 

246.  1 

26.7 

24.4 

241,0 

28.3 

26,1 

247,6 

30,1 

27.8 

248.1 

31.1 

28.9 

249.5 

32.2 

30.1 

249.8 

32.3 

30.8 

249.5 

33.4 

31.3 

248.4' 

34.1 

31.7 

247.2 

35,2 

32.5 

245,9 

37.2 

33.9 

245.4 

38.2 

34.8 

245.0 

38,9 

35.3 

244.6 

39.8 

36.0 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

0.7 

290.7 

310.0 

0.5 

291.0 

310.0 

0.2 

291.0 

309.4 

0.3 

291.2 

309.6 

1.2 

291.5 

310.2 

1.7 

291.8 

311.6 

0.3 

291.8 

311.2 

90.9 

292.0 

311.4 

99.9 

292,6 

31  1.7 

99.9 

293.3 

312.0 

99.9 

292.9 

999.9 

99.9 

203.8 

999.9 

99.9 

294.9 

999.9 

99.9 

295.4 

909.9 

99.9 

296.0 

999.9 

99.9 

296.3 

999.9 

99,9 

296.3 

999,9 

99.9 

296.5 

999,9 

99  .9 

296.8 

999.9 

99.9 

296.3 

999.9 

99.9 

297.3 

909,9 

•99.9 

297.7 

999.9 

99.9 

298.3 

312.6 

99.9 

299.2 

313.7 

99.9 

299.3 

313.4 

99.9 

300.0 

314.0 

13.4 

300.6 

314.5 

13.8 

301.1 

314.6 

12.2 

302.4 

316.1 

11.5 

303.2 

316,8 

11.3 

303.7 

317.0 

11. 0 

304.  8 

317.9 

10.8 

305.1 

317,7 

11.1 

305.5 

317.7 

11.5 

306.3 

318.2 

11.6 

306.5 

317.8 

11.3 

307,3 

318.  1 

11.3 

307.7 

317.9 

11.7 

308.2 

318.0 

12.5 

308.3 

317,8 

13.7 

308.8 

318.1 

15.2 

309.5 

318.6 

15.9 

310.3 

319.2 

16.4 

311,4 

320,3 

17.1 

312.0 

320.7 

163 

1 ; 12. 

0 

MX  RTO 

RH 

RAriGF 

AZ 

GM/KG 

PCT 

l* **M 

DG 

7.4 

60.0 

0.0 

0. 

7.2 

59.9 

0.  1 

84. 

7.0 

60.9 

0.2 

84. 

7.0 

63,3 

C.  3 

85. 

7.1 

67.2 

0.3 

82. 

7.5 

74,0 

0.4 

78. 

7.3 

76.5 

0.3 

65. 

7.3 

80,6 

999.9 

999, 

7.2 

79,5 

999.9 

999, 

7.0 

79.2 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,0 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99,9 

999.  9 

999,9 

999, 

99,9 

999,9 

999.  9 

999, 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

999,9 

999.  9 

999, 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

5.2 

95.0 

999.9 

999, 

5.2 

95.7 

999.9 

999. 

5,1 

98.3 

999.9 

999, 

5.0 

99.3 

999,9 

999. 

4.9 

100.4 

9.3 

64. 

4,8 

101.6 

10. 1 

64. 

4.9 

101,6 

10^6 

63. 

4,8 

101.6 

11.1 

63. 

4.7 

101.5 

11,8 

63. 

4.  6 

101.4 

12..4 

63. 

4.4 

101.3 

13iO 

64. 

4.2 

101.2 

13.8 

64. 

4.1 

101.1 

14.5 

64. 

3.9 

101.0 

15.2 

64. 

3.7 

98,6 

16.2 

64, 

3.5 

96.2 

17.0 

65. 

3.3 

96.5 

18.1 

65. 

3.2 

97.6 

18.8 

65, 

3.  1 

99.  1 

19,  6 

65. 

3.0 

100.4 

20  .,7 

65. 

3.0 

100.3 

21.4 

65. 

3.0 

100,3 

22.4 

65. 

2.9 

100.2 

23.4 

65. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVF  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  208 
CHARL(;STCN,  SC 


6 FEBRUARY  1975 

2015  r.MT  163  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPE'^O 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM. 

DG 

17.7 

50.0 

5173.4 

531.0 

-12.2 

-12.2 

244.4 

40.4 

36.5 

1T.5 

313.0 

321.6 

2.8 

100.1 

24,’2 

65. 

18.2 

51.0 

5318.8 

521.0 

-12.8 

-12. P 

244.2 

41,8 

37.7 

18.2 

314.0 

322.4 

2.7 

100.0 

25.5 

65. 

18.6 

52.0 

5436.9 

513.0 

-13.5 

-13.7 

?_44.3 

43.9 

39.5 

19.0 

314.5 

32  2.5 

2.6 

sa.6 

26.4 

65. 

19.0 

53.0 

5556.4 

505.0 

-14.4 

-14.5 

244.5 

47.4 

42.8 

20.4 

314.9 

322.5 

2.5 

98,5 

27.4 

65. 

19.4 

54.0 

5677.4 

497.0 

-15.0 

-15.2 

244.8 

49.9 

45.2 

21,2 

315,5 

322.8 

2,3 

98.4 

28.6 

65, 

19.7 

55,0 

5800.0 

489.0 

-16.  1 

-17.4 

245.  1 

49.6 

45.0 

20.9 

315.6 

321.8 

2.0 

89.9 

29.7 

65. 

20.2 

56.0 

5939.7 

400.0 

-17.2 

-18.  r 

245.6 

46.6 

42.4 

19.2 

315.9 

321.6 

1.8 

88.2 

31.3 

65. 

20.5 

57.0 

6065.6 

4 72.0 

-18.2 

-20.2 

246.0 

44.3 

40.4 

18.0 

316.2 

321.3 

1.6 

84.1 

31.9 

65. 

20.9 

58.0 

6177.1 

465.0 

-19.  1 

-2U2 

246.  3 

44.  3 « 

40.6 

17.8 

316.3 

321,1 

1.5 

82.7 

32.9 

65, 

21.4 

59.0 

63C6.0 

457.0 

-20.1 

-23.? 

246.4 

45  .4^ 

41.6 

13.2 

315.7 

320.8 

1.3 

75.7 

34.' 3 

65. 

21.8 

60.0 

6436.7 

449.0 

-21  .3 

-26.2 

246.2 

46.1*' 

42.2 

18.6 

316.7 

320.0 

1.0 

64.5 

35.5 

65. 

22.2 

61.0 

£552.5 

442.0 

-22.4 

-27.9 

245.9 

47.4* 

43.3 

19,3 

316,  8 

319,7 

0,9 

60.5 

36.5 

65. 

22.7 

62.0 

6669.6 

435.0 

-23.3 

-29.3 

245.5 

50.0* 

45.6 

20,7 

317.0 

319.6 

0.8 

57.7 

37.9 

65. 

23.0 

63.0 

6805.2 

427.0 

-24.4 

-32.3 

245.4 

51.9* 

47.2 

21.6 

317.3 

319.3 

0.6 

47.4 

39.0 

65. 

23.5 

64.0 

6925.4 

420.0 

-25.4 

-34. C 

245.4 

51.5* 

46.8 

21.4 

317,5 

319,2 

0.5 

44.2 

40,5 

65. 

23.8 

65.0 

7047,3 

413.0 

-26.0 

-33.6 

245.7 

49,9* 

45,5 

20,6 

318.3 

320.2 

0.5 

48.3 

41.6 

65. 

24.4 

66.0 

7180,5 

405,0 

-27.5 

-34.9 

246.6 

50.1* 

45.9 

19.9 

318.0 

319.7 

0.5 

49.0 

42.9 

65. 

24.7 

67.0 

7313.7 

398.0 

-28.5 

-35.0 

246.9 

51.9^ 

47.3 

20.4 

318.4 

320.0 

0.4 

49.2  . 

43.9 

65. 

25.2 

68.0 

7440.7 

391,0 

-29.3 

-36.2 

246.7 

54.2* 

49.3 

21.4 

319,0 

320.5 

0,4 

50.9 

45,  8 

65. 

25.6 

69.0 

7569,5 

384.0 

-30.2 

-37.0 

246,0 

53.6* 

48.9 

21,8 

319.4 

320,9 

0.4 

51,1 

47.2 

65. 

26.0 

70.0 

7681.4 

378,0 

-31.4 

-39.0 

245.0 

51.6* 

46.7 

21.8 

319.3 

320.5 

0.3 

46.6 

48. 3 

65. 

26.5 

71.0 

7832.6 

370,0 

-32.3 

-40.6 

244.5 

53.2* 

48.1 

22.9 

320.0 

321.0 

0.3 

42.0 

49,  7 

65. 

26.9 

72.0 

7947.7 

364.0 

-33.5 

-41.5 

244,8 

57.2* 

51.8 

24.4 

319,9 

320,9 

0,3 

44.1 

SO.  9 

65. 

27.3 

73.0 

8083.7 

357.0 

-34,4 

-42.4 

244,9 

60.0* 

54.3 

25.5 

320.4 

321,-3 

0.2 

43.8 

52.6 

65. 

27,7 

74.0 

8202.0 

351.0 

-35.5 

—43.6 

244.6 

60,0* 

54.2 

25.7 

320.6 

321.4 

0.2 

42.9 

54.  1 

65. 

28.1 

75.0 

8321.8 

345.0 

-36.4 

-43.4 

244.1 

56.7* 

51.0 

24.8 

320.9 

321.7 

0.2 

47.9 

55.  5 

65. 

28.6 

76.0 

8443.1 

339.0 

-37.7 

-44,2 

243,3 

49.7* 

44.4 

22.3 

320,8 

321,6 

0,2 

49.9 

57,4 

65. 

29,0 

77.0 

8586.8 

332.0 

-38.5 

-44.5 

242.5 

46.2* 

41.0 

21.3 

321.6 

322.4 

0.2 

52.4 

58.  3 

65. 

29.5 

78.0 

8691.0 

327.0 

-39.1 

-45.2 

241.8 

52.4* 

46.2 

24.7 

322.1 

322.8 

0.2 

52.3 

59.0 

65. 

29.9 

79.0 

8817.7 

321.0 

-40.  1 

99.9 

241.3 

59.8* 

52.5 

28.7 

322.5 

999.9 

99.9 

999,9 

60.9 

65. 

30.3 

80.0 

8946.2 

315.0 

-41.2 

99.9 

240.5 

64.4* 

56.  1 

31.7 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

65. 

30.8 

81.0 

9098.6 

308.0 

-41.9 

99.9 

239.3 

66.2* 

57.0 

33.8 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

65. 

31.3 

82.0 

9231.6 

302.0 

-42.7 

99.9 

238.1 

64.3* 

54.6 

34.0 

324.5 

999.9 

99.9 

999.0 

66.  6 

65. 

31.7 

83.0 

9366.7 

296.0 

-43.9 

99,9 

237.3 

61.8* 

52.0 

33.4 

324.  e 

999,9 

99.9 

999.9 

68.  1 

65. 

32.1 

84.0 

9480.8 

291,0 

-45.  1 

99,9 

236.8 

59.3* 

49.6 

32.5 

324.6 

999,9 

99.9 

999.9 

69.  2 

64, 

32.5 

85.0 

9619.7 

285.0 

-46.1 

99.9 

236.7 

56  .7* 

47.4 

31.1 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  a 

64. 

33.0 

86.0 

9760.7 

279.0 

-47.6 

99.9 

236.6 

47.1* 

39.4 

25.9 

324,9 

999,9 

99.9 

999.9 

72.7 

64. 

33.4 

87.0 

9904.0 

273.0 

-48.6 

99,9 

237.3 

40.5* 

34.1 

21.9 

325,5 

999,9 

99.9 

999.9 

73.  7 

64. 

33.8 

88.0 

10025.2 

268.0 

-50,0 

99.9 

239.5 

45.2* 

39.0 

23.0 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

64. 

34.3 

89.0 

10147.9 

263.0 

-51.4 

99.9 

242.0 

64  .8* 

57.2 

30.4 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

64. 

34.7 

90.0 

10272.4 

258.0 

-52.1 

99.9 

245.1 

81.5* 

72.7 

36.8 

325.6 

999.9 

99.9 

999,9 

77,3 

64. 

35.0 

91.0 

10398.6 

253.0 

-53.7 

99.9 

243.7 

91.2* 

81.7 

40.4 

325,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

79,3 

64. 

35.5 

92.0 

10526,7 

248.0 

-54.5 

99.9 

244.3 

87.3* 

78.7 

37.9 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

64. 

35.9 

• 93.0 

10656.9 

243.0 

-55.3 

99.9 

244.2 

74.1* 

66.7 

32.3 

326,5 

999,9 

99.9 

999.9 

84.2 

64. 

36.4 

94,0 

10789.2 

238.0 

-56,3 

99.9' 

243,5 

53,2* 

47.6 

23.8 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

64. 

♦ BY  SPFED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  208 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1S75 

2015  GMT  163  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPCFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SrC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

DG 

36.8 

95.0 

10896.6 

234.0 

-57.5 

99,9 

242.8 

33. O'-- 

34.3 

17.6 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.4 

64. 

37.4 

96.0 

11060.3 

228.0 

-58.4 

99.9 

244.0 

32.8* 

29,5 

14.4 

327.8 

999,9 

99,0 

999,9 

87.7 

64. 

37,8 

97.0 

11199.6 

223.0 

-59.1 

99.9 

245.5 

44.7* 

40.7 

13,5 

323.9 

999.9 

99.9 

909.9 

88.4 

64. 

30.3 

98.0 

11341.6 

218.0 

-59,8 

99.9 

245.3 

65.9* 

59. 8 

27.5 

3 29.9 

999,9 

99,9 

999.9 

90.3 

64. 

33.7 

99,0 

11457.0 

214.0 

-60.8 

99.9 

244,0 

81.3* 

73.1 

35,6 

330,0 

999.9 

99,9 

999.9 

92,  1 

64. 

39.2 

100.0 

11574.2 

210.0 

-61.6 

99.9 

242.6 

94.3* 

83.7 

43.5 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

64. 

39.8 

101.0 

11753.5 

204,0 

-62.3 

99.9 

242.7 

99.9** 

86.8 

45.8 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.5 

64. 

40.4 

102.0 

11875.5 

200.0 

-63.2 

99.  9 

243.8 

91, 2»* 

81.9 

40,3 

332.6 

999,9 

99,9 

999,  9 

102.5 

64, 

40,8 

103.0 

11999.8 

196.0 

-63.  1 

99.9 

244.4 

74.9** 

67.5 

32.4 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.8 

64. 

41.4 

104.0 

12127.3 

192.0 

-61.0 

99,9 

246.4 

49.7** 

45,5 

19,9 

340.1 

999,9 

99.9 

999.9 

106.  6 

64, 

41.9 

105.0 

12259.3 

188,0 

-57,3 

99.9 

249.5 

43.6** 

40.8 

15.2 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.6 

64. 

42.5 

106.0 

12395.5 

184.0 

-56.3 

99.9 

251.7 

47.7** 

45.3 

15.0 

351.9 

999.9 

99.9 

999.9 

108i7 

64. 

42.9 

107.0 

12535.3 

180.0 

-55,8 

99.9 

251.6 

43.6** 

46.1 

15.3 

354,9 

999.9 

99,9 

999,9 

IIU  1 

64. 

43.4 

108.0 

12676.5 

176.0 

-55.5 

99.9 

250.8 

56.1** 

53.0 

18.5 

357.7 

999,9 

99,9 

999.9 

111^3 

64. 

44.0 

109.0 

12325.1 

172.0 

-55.3 

99.9 

253.0 

81.4** 

76.5 

27.8 

360.4 

999.9 

99.9 

999.9 

113i9 

64. 

44.6 

110.0 

12975.2 

168.0 

-55.3 

99.9 

250.3 

93.2** 

87.7 

31.5 

362.8 

9°9.9 

99.9 

999.9 

117^5 

64. 

45.3 

111.0 

13128.6 

164.0 

-56.5 

99.9 

251.4 

66, 5»* 

63.1 

21.2 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

12U7 

65. 

45.8 

112.0 

13285.4 

160.0 

-56.2 

99.9 

252.6 

47.1** 

44.9 

14.1 

366.5 

999.9 

99,:9 

999.9 

122.8 

65. 

46.4 

113.0 

13405.6 

157.0 

-56.3 

99.9 

253.5 

40.4** 

38.7 

11.5 

368.2 

999.9 

99,9 

999.9 

124.1 

65. 

46.9 

114.0 

13569.6 

153.0 

-56.3 

99.9 

252.7 

42.4** 

40.5 

12.6 

370.9 

999,9 

99.9 

999.9 

125,4 

55. 

47,3 

115,0 

13695.1 

150.0 

-57.2 

99.9 

250.8 

44,2** 

41.7 

14.6 

371.6 

999.0 

99.9 

999.9 

126.4 

65. 

47,9 

116.0 

13865.5 

146.0 

-58.7 

99.9 

247.3 

45.8** 

42.3 

11.7 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

65. 

48.3 

117.0 

14039.5 

142.0 

-59.9 

99.9 

245.8 

47.2** 

43,0 

19.3 

372.6 

999.9 

99.9 

009,9 

129,2 

65. 

48.7 

113.0 

14172.7 

139.0 

-60,5 

99.9 

245.0 

52.2** 

47.3 

22.0 

374.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

55. 

49.3 

119.0 

14308.6 

136.0 

-60,5 

99.9 

244.3 

66.4** 

59.8 

28.8 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

65. 

49.8 

120.0 

14447.3 

133.0 

-61.4 

99.9 

243.4 

70.8** 

63.3 

31.7 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  2 

65. 

50.5 

121.0 

14636.3 

129.0 

-62.3 

99.9 

242.6 

61.?** 

54,3 

28.2 

378,8 

999,9 

99.-9 

999,9 

136,  3 

65, 

50.  8 

122.0 

14732.6 

127.0 

-63.2 

99.9 

243.2 

57.9*» 

51.7 

26.1 

373.8 

999,9 

99,9 

999.9 

1 38 .4 

55. 

51.5 

123.0 

14929.0 

123.0 

-64.0 

99.9 

244.6 

47.7** 

4'3.1 

20.4 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.9 

65. 

52.0 

124.0 

15079.7 

120.0 

-65.4 

99.9 

244.9 

39. 1** 

35,4 

16.6 

381.0 

999.9 

99,9 

999.9 

142,  2 

65. 

52.6 

125.0 

15181.9 

118.0 

-65.  a 

99.9 

244.9 

38,3** 

34.7 

16.2 

382.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  2 

65, 

53.2 

126.0 

15391.2 

114.0 

-66.2 

99.9 

244.9 

40-9** 

37.0 

17.3 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

144.8 

55. 

53.7 

127,0 

15552.8 

111.0 

-66.2 

99.9 

244.9 

45.2** 

40.9 

19.2 

388.1 

999.9 

99.9 

999.9 

146.1 

65. 

54.3 

128.0 

15662.7 

109.0 

-67.4 

99.9 

244.9 

56.0** 

50.7 

23.7 

387,  8 

999.9 

99.9 

999,9 

147.3 

65, 

54.3 

129.0 

15830.8 

106.0 

-67.7 

99.9 

244.9 

55.8** 

50.6 

23.7 

390.5 

999.9 

99.9 

999.9 

149  .'9 

65. 

55.4 

130.0 

16004.2 

103.0 

-66.2 

99.9 

244,9 

40.3** 

36.5 

17.1 

395.5 

999.9 

99.9 

909.9 

152.3 

65. 

56.2 

131.0 

16183.7 

100.0 

-65.6 

99.9 

244.0 

44.2** 

39.7 

19.4 

401.0 

999.9 

99.9 

999,9 

152.5 

65. 

56.3 

132.0 

16368.6 

97,0 

-66.2 

99,9 

24U6 

48,6** 

42.9 

23,0 

403.3 

999.9 

99,9 

999.9 

155.4 

65, 

57.3 

133.0 

16495,2 

95.0 

-65.2 

99.9 

237.3 

37.6** 

31.7 

20.3 

40V.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

156.6 

65. 

57.9 

134.0 

16690.5 

92.0 

-65.4 

99.9 

225,1 

24.7** 

17.5 

17.5 

411.1 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

65. 

53.6 

135.0 

16824.1 

90.0 

-66.  0 

99,9 

225.0 

30.0** 

21.2 

21.2 

412.5 

999.9 

99.9 

999.9 

157.5 

65, 

59.3 

136.0 

17029.7 

87,0 

-66.2 

99.9 

235.4 

39.5**- 

32.5 

22,4 

415.1 

999,9 

99.9 

999.9 

159. ib 

64. 

60.0 

137.0 

17242.1 

84.0 

-66.8 

99.9 

244.5 

40.5** 

36.5 

17.4 

419.0 

999.9 

99.9  , 

999.9 

162.8 

64. 

60.7 

138.0 

17461.2 

81.0 

-68.  1 

99.9 

253.3 

37.8** 

36.2 

10,9 

420,8 

999.9 

99.9 

999,9 

163.  1 

64. 

61.5 

139,0 

17611.4 

79,0 

-68.  1 

99,9 

Z55.6 

47.6** 

46.1 

11.9 

423.8 

999.9 

99.9 

999.9 

163.5 

65. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLO  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCN  NO.  20a 
CHARLESTON,  SC 


6 FEBRUARY  1<375 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEH  PT 

01  R 

SPEED 

U CDRP 

MIN 

GPM 

M8 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

62.2 

140.0 

17843.5 

76.0 

-68.9 

99.9 

252.0 

52.7** 

50.1 

63.1 

141,0 

18086,2 

73,0 

-65.8 

99.9 

248.0 

37.7** 

35.0 

63.9 

142.0 

18256.1 

71.0 

-62.9 

99.9 

2 51.4 

37.0** 

35.0 

64.7 

143.0 

18522.4 

68.0 

-62.3 

99.9 

253.5 

44,7** 

42.8 

65.6 

144,0 

18706.2 

66.0 

-63.6 

99.9 

250.9 

66.5** 

62.8 

66.4 

145.0 

18992,6 

63;0 

-62.3 

99.9 

250.3 

55.6** 

52.3 

67.2 

146.0 

19191.9 

61.0 

-62.3 

99.9 

242.6 

22.8** 

20.2 

s.<68.1 

147.0 

19502.2 

58.0 

-63.8 

99.9 

104.1 

4.8** 

-4.6 

68.9 

148.0 

19717.2 

56.0 

-64.2 

99.9 

66.5 

23,3** 

-21.4 

69.7 

149.0 

20053.5 

53.0 

-65=  0 

99.9 

63.1 

31.6»* 

-28.2 

' 70.4 

150.0 

20288.5 

51.0 

-64.2 

99.9 

36.2 

12,3** 

-7,2 

71.3 

151.0 

20659.6 

48.0 

-64.2 

99,9 

263.2 

37,4** 

37.1 

72,3 

152,0 

20919.5 

46,0 

-65.  0 

99.9 

254.5 

33-3** 

32.1 

73.5 

153.0 

21190.8 

44.0 

— 64 . 6 

99.9 

250.1 

42.5** 

40.0 

74.6 

154.0 

21474.6 

4 2.0 

-65.2 

99.9 

2 50.3 

28.8** 

27.1 

75.4 

155.0 

21927.5 

39.0 

^63.8 

99.9 

355.2 

5,4** 

0.5 

76.5 

156.0 

22250.0 

37.0 

-64.2 

99.9 

24.9 

11.0*» 

-4.6 

77.8 

157.0 

22591.8 

35.0 

-62.1 

99.9 

252.3 

9.0** 

8.6 

79.2 

158.0 

22956.7 

33.0 

-60.8 

99.9 

245,2 

54. 9** 

49.8 

80.3 

159.0 

23547.6 

30.0 

-62.  1 

99.9 

250,2 

59.1** 

55.6 

81.7 

160.0 

23973.9 

28.0 

-62.3 

99.9 

245.1 

44.7** 

40.6 

83.2 

161.0 

24433.0 

26.0 

-61.0 

99.9 

2 50.  6 

24,2** 

22.9 

84.8 

162.0 

24931.9 

24.0 

-59.8 

99.9 

40.  5 

12.3*» 

-8.3 

86.3 

163.0 

25766,2 

21.0 

-59.9 

99.9 

251.6 

41.7* 

39.6 

88.2 

164.0 

26394.1 

19.0 

-58.0 

99.9 

251.2 

71.1* 

67.3 

90.4 

165.0 

27098.1 

17.0 

-56.2 

99.9 

285.0 

9.0* 

8.7 

92.7 

166.0 

28327.9 

14.0 

-57.7 

99.9 

251.2 

53.4* 

50.6 

95.7 

167.0 

29303.9 

12.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 
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STATICM  NO.  208 
CHA8LPST0N,  SC 


6 FPBHUARY  197*5 

2315  r.MT  147  75.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

FiANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

,0G  C 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SPC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

I KM 

DG 

0.0 

5.2 

13.0 

1007.5 

14.0 

! 11.9 

200.0 

3.1 

1.1 

2.9 

207.7 

310,1 

e.7 

87.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

101.6 

997.0 

13.8 

12.7 

219.0 

7.7 

4.0 

6.0 

200.4 

312.3 

9.3 

93.0 

o.l 

34 

0.6 

7.0 

195.3 

986.0 

13.4 

i 12.4 

219.5 

7.7 

4.9 

5,9 

203.9 

312.7 

9.3 

93,8 

0.2 

35. 

0.9 

8.0 

281.3 

976,0 

13.4 

12.4 

221.2 

7.7 

5,1 

5.8 

209,8 

313,9 

9,4 

93.0 

0,3 

37, 

1.2 

9.0 

377.0 

965.0 

13.2 

12.  1 

224.0 

7.3 

5.1 

5.2 

290.5 

314.5 

9.2 

92.8 

0.4 

39 

1.5 

10.0 

464.7 

955.0 

12.6 

11.2 

227.9 

6.7 

5.0 

4.5 

290.7 

313.6 

0.8 

90.7 

0.6 

40 

1.9 

11.0 

579.9 

942.0 

11.9 

9.6 

237.3 

7.4 

6,2 

4.0 

291,0 

312,3 

8.1 

87.3 

0,7 

42, 

2.1 

12.0 

669.3 

932.0 

11.3 

9.  1 

242.6 

8.2 

7.3 

3.8 

291.3 

311.9 

7.8 

86.2 

0.  8 

44 

2.4 

13.0 

759.5 

922.0 

11  .0 

6*6 

249.8 

10.2 

9.6 

3.5 

291.7 

309.4 

6.7 

74.7 

1.0 

48, 

2.7 

14.0 

850,6 

912.0 

11.0 

' 

254.7 

11.7 

11.3 

3.1 

292.5 

308.5 

6.0 

66.2 

1.2 

52 

3.0 

15.0 

942,6 

902.0 

10.4 

1 3.4 

258.4 

13.1 

12.0 

2.6 

292.8 

30  7.4 

5.4 

61.6 

1.4 

56 

3.4 

16.0 

1063.3 

889,0 

9.5 

1 -1.4 

261.3 

13.5 

13.3 

2.0 

292.8 

303,5 

3.9 

46,5 

1.7 

61, 

3.7 

17,0 

1157.1 

879.0 

9.  1 

! -5.6 

264.2 

13.6 

13.5 

1.4 

293.3 

301.3 

2.9 

34.  B 

1.9 

63, 

4.0 

13.0 

1251,8 

869,0 

8.8 

; -16.1 

267.4 

13.6 

13.6 

0.6 

293.6 

297.4 

1.3 

15.4 

2.1 

66 

4.3 

19.0 

1337.7 

860.0 

7.9 

: -15.9 

267.8 

13.9 

13.9 

0.5 

293.6 

29  7.4 

1.3 

16.5 

2.4 

68. 

4.6 

20.0 

1433.9 

850.0 

7.0 

: -17.0 

267.1 

14.5 

14.5 

0.7 

293.6 

297.2 

1.2 

16.  1 

2.6 

70, 

5.0 

21.0 

1540.9 

839,0 

7.0 

-17.4 

263.3 

16.1 

16.0 

1.9 

2®4.7 

298,2 

1.2 

15.5 

2.9 

72, 

5.3 

22.0 

1639.4 

829.0 

7.5 

-11.8 

260. C 

17.6 

17.4 

2.8 

296.4 

301.9 

1.9 

23.9 

3.2 

73 

5.7 

23.0 

1739.2 

819.0 

7.0 

-12.9 

258.5 

18.5 

10.2 

3.7 

296.8 

301.9 

1.7 

22.5 

3.7 

74, 

6.0 

24.0 

1829.9 

810.0 

6.1 

-10.4 

257.  1 

18.4 

10,0 

4.  1 

296.9 

303.1 

2.  1 

29,4 

4.0 

74, 

6.2 

25,0 

1921,3 

801.0 

5.4 

-10.2 

255.9 

10.2 

17.6 

4.4 

297,  1 

303.5 

2.2 

31.3 

4.2 

74, 

6.7 

26.0 

2034.1 

790.0 

4.6 

-10.4 

255.7 

18.3 

17.7 

4.5 

297.4 

303.8 

2.2 

32.7 

4.8 

74, 

7.0 

27.0 

2127.3 

781.0 

3.8' 

-12.3 

257.9 

18.9 

10.5 

4.0 

297.4 

303.0 

1.9 

29.8 

5.1 

74. 

7.3 

28.0 

2221.3 

772.0 

3.1 

-14.4 

259.2 

IB. 8 

10.4 

3.5 

297.7 

302.5 

1.6 

26,2 

5,5 

75, 

7.5 

29.0 

2326,7 

762.0 

2.1 

-14,7 

260.0 

18.7 

18.4 

3.2 

297.7 

302.4 

1.6 

27.5 

5.8 

75, 

7.9 

30,0 

2411.7 

754.0 

1.3 

-13.1 

260.9 

18,5 

18.3 

2.9 

297.7 

303.2 

1.9 

33.3 

6.1 

75, 

8.2 

31.0 

2508.2 

745.0 

0.3 

-11.7 

260.  7 

18.7 

10.4 

3.0 

297.7 

303.0 

2.1 

39.8 

5.5 

76, 

8.5 

32.0 

2605.5 

736.0 

-0.5 

-10.3 

260.3 

19.0 

10.7 

3.2 

297.9 

304.8 

2.4 

47,2 

6.8 

76, 

8.8 

33.0 

2703.8 

727.0 

-1.3 

-10.9 

253.8 

20.2 

19.8 

3.9 

298,1 

304.8 

2.3 

47,8 

7.1 

76, 

9.1 

34.0 

2791.9 

719.0 

-2.1 

-10.6 

257.4 

21.7 

21.2 

4.7 

298.2 

305.1 

2.4 

51.8 

7.5 

76, 

9.4 

35.0 

2892.0 

710.0 

-2.7 

•-6.e 

255.9 

23.9 

23.2 

5.8 

298.6 

306.6 

2r,8 

62.5 

7.8 

76, 

9.8 

36.0 

3004  .6 

700.0 

-2.4 

-?.4 

254,3 

27.4 

26.4 

7.4 

300,3 

309.3 

3.1 

68.4 

8.5 

76, 

10.  1 

37.0 

.3107.4 

691.0 

-2.8 

-5.fi 

253.2 

30.0 

20.7 

0.7 

300.9 

311.2 

3.6 

79.  8 

9.0 

76, 

10.4 

38.0 

3199.8 

683.0 

-2.8 

-4.3 

252.1 

32.2 

30.7 

9.9 

302.0 

313.6 

4.1 

89.8 

9.6 

76. 

10.8 

39.0 

3293.2 

675.0 

-3.3 

-4.4 

250.6 

34.3 

32.4 

11.4 

302.5 

314.2 

4.1 

92.0 

10.4 

76, 

11.1 

40.0 

3387.5 

667.0 

-4.2 

-8.9 

249.3 

35.6 

33.3 

12.6 

302.3 

310.8 

2.9 

69,6 

11.0 

75, 

11.5 

41.0 

3518.9 

656.0 

-3.4 

-17.4 

247.7 

36.9 

34.1 

14.0 

304,4 

309.0 

1.5 

33.0 

11.9 

75, 

11.8 

42.0 

3615.8 

648.0 

, -3.8‘ 

-19.4 

246.9 

37.3 

34,3 

14.6 

305,1 

309,1 

1.3 

28,4 

\2.6 

74, 

12.1 

43.0 

3713,9 

640.0 

-4.1 

-24. C 

246.2 

37.4 

34.2 

15.1 

305,8 

30  8.5 

0.9 

19.4 

13.2 

74, 

12.3 

44,0 

• 3812.9 

632.0 

-4.8 

-23.6 

245.7 

37.1 

33.9 

15.3 

306,1 

308.9 

0.9 

21.3 

13.8 

74, 

12.7 

45.0 

3913.1 

624.0 

-5.1 

-22.5 

244.8 

36.9 

33.4 

15,7 

306.8 

310.0 

1.0 

24.0 

14=6 

73, 

13.1 

46.0 

4014.3 

616.0 

-5.9 

-21.7 

244.0 

37.3 

33.5 

16.3 

307,1 

310.6 

1.  1 

27.3 

15,  A 

73, 

13.4 

47.0 

4116.6 

6C8.0 

-6.2 

-21.8 

243.7 

30.5 

34.6 

17.1 

307.9 

311.4 

1.1 

27.7 

16.0 

72, 

13.7 

48.0 

4220,2 

600.0 

-6.6 

-19.7 

243.6 

39.7 

35.6 

17.7 

308.6 

3J2.8 

1.3 

34.2 

16.8 

72, 

14.0 

49.0 

4324.8 

592,0 

-8.  1 

-26.2 

243.6 

40.9  - 

36.7 

18.2 

308.0 

310.4 

0.8 

21,5 

17.6 

72, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  temp  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*<r  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  208 
CHAPLESTCN,  SC 


6 FEBRUARY  1S75 

2315  GMT  147  75.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/src 

M/SFC 

DG  K 

DG  K • 

GM  /KG 

PC* 

KM 

DG 

14.3 

50.0 

4417.2 

585.0 

-8.1 

— 26.  2 

243.6 

41.0 

36.7 

18,2 

309.0 

311.5 

0,8 

21.5 

18.3 

71. 

14.7 

51.0 

4564.6 

574,0 

-7.9 

-34.  1 

243.4 

40.6 

36,3 

10.2 

310.8 

312.1 

0.4 

10.1 

19.3 

71. 

15.1 

52.0 

4659.8 

567.0 

-8.7 

-33.5 

242.9 

39.9 

35.5 

18.2 

3ii.r 

^ 312.4 

0.4 

11.3 

20.2 

71. 

15.4 

53.0 

4755.9 

560,0 

-9.5 

-32.3 

242.2 

39.7 

35.1 

18.5 

311.2 

312.7 

0.4 

13.6 

21.0 

70, 

15.7 

54.0 

4866.9 

552,0 

-10.3 

-32.4 

241.5 

40.2 

35,3 

19.  1 

311,6 

313.1 

0.4 

14.2 

21,6 

70. 

16.1 

55.0 

4979.1 

544.0 

-11,4 

-31.6 

240,8 

41.3 

36.  1 

20.2 

311.5 

313.2 

0.5 

16.9 

22.5 

70. 

16.4 

56.0 

5092.5 

536.0 

-12.4 

■ -29.8 

240.5 

42.3 

36.8 

20.5 

311.7 

313.7 

0.6 

21.7 

23.3 

69. 

16.8 

57.0 

5207.2 

520.0 

-13.4. 

-32.0 

240,4 

42.4 

36.8 

20.9 

311.  8 

313.5 

0.5 

19.0 

24.4 

69. 

17.1 

58.0 

5308.6 

521.0 

-14.1 

-32.6 

240,4 

41,9 

36,5 

20.7 

312.2 

313.8 

0.5 

19.1 

25,'2 

69, 

1 7.4 

57.0 

5455.4 

511.0 

-15.2 

^33.2 

240.5 

41.1 

35.8 

20.3 

312.6 

314.1 

0.4 

19.6 

25.9 

68. 

17.7 

60.0 

5559.5 

504.0 

-15.9 

-32.1 

240.5 

40.8 

35.5 

20.1 

313.0 

314.7 

0.5 

23.2 

26.6 

68. 

18.0 

61,0 

5664.8 

497.0 

-16.6 

-31.8 

240.4 

40.9 

35.6 

20.2 

313.4 

315.2 

0.5 

25.3 

27.2 

68. 

13,4 

62.0 

5756.1 

491.0 

-17.0 

-33.6 

239.9 

42.0 

37.1 

21.5 

314,0 

315.5 

0.5 

22.0 

28.3 

6 8. 

18.8 

63.0 

5863.7 

484.0 

-17.5 

-34.7 

239.5 

45.5 

39.2 

23.1 

314.6 

316.0 

0.4 

20.7 

29.3 

67. 

19.1 

64.0 

5972.7 

477.0 

-18.2 

-35.7 

239.4 

47.4 

40.8 

24.1 

315.0 

316.4 

0.4 

19.8 

30.  1 

67. 

19.3 

65.0 

6067.0 

471.0 

-19.3 

-35.7 

2 39.6 

48.4 

41,8 

24.5 

314.  8 

316.2 

0.4 

21.7 

30.  7 

57, 

19.8 

66.0 

6194.3 

463.0 

-20.0 

-35.7 

240.7 

49.3 

43.0 

24.1 

315.5 

316.9 

0.4 

23.0 

32.3 

67. 

20.1 

67.0 

6307.1 

456.0 

-20.8 

-36.7 

241.7 

43.9 

43.1 

23.2 

315.9 

317.1 

0.4 

22.2 

33.2 

66. 

20.3 

68.0 

6405.0 

450.0 

-21.0 

-38.4 

242-4 

48.3 

42.8 

22.3 

316.8 

317,3 

0.3 

19,0 

33.7 

66c 

20,7 

69.0 

6520.5 

443.0 

-22.0 

-38,8 

243.7 

47. 

42.3 

20.3 

317.0 

318,0 

0.3 

20,0 

34.  0 

66. 

21.1 

70.0 

6620.7 

437,0 

-22.7 

-38,5 

244,7 

46,2* 

41,7 

19.7 

317.4 

318.5 

0.3 

21.9 

35.9 

66. 

21.5 

71.0 

6756.0 

429.0 

-23.9 

-38.5 

245.4 

45.6* 

41.4 

19.0 

317.5 

318.7 

0.3 

24.4 

37.2 

66. 

21.9 

72.0 

6858.7 

423.0 

-24.8 

-38.8 

246.1 

47.5* 

43,4 

19.3 

317.6 

318.7 

0.3 

25.6 

38.0 

66. 

22.3 

73 . 0 

6962.4 

417.0 

-25.8 

-38.  e 

246.5 

51.2* 

46.9 

20.5 

317,6 

318.7 

0,3 

28.2 

39.  1 

66. 

22.8 

74,0 

7084.9 

410.0 

-26.2 

-44.7 

246.3 

55.3* 

50.6 

22,2 

318.6 

319.2 

0,2 

15.5 

40.9 

66. 

23.2 

75.0 

7191.5 

404.0 

-26.6 

-47.5 

245.6 

56  .4* 

51.4 

23.3 

319.4 

319.9 

0.1 

11.8 

42.4 

66. 

23.6 

76.0 

7299.4 

398.0 

-2  7.2 

-55.9 

244.8 

56.2* 

50.9 

23.9 

320.1 

320.2 

0.0 

4.5 

43.7 

66. 

23.9 

77.0 

7427.1 

391.0 

-27,8 

-56.  3 

244.2 

56.0* 

50.5 

24.3 

320.  8 

321.0 

0.0 

4.6 

44,6 

66. 

24,3 

78,0 

7533.0 

385.0 

-28.  fl 

-59.4 

243.9 

55.3* 

49.7 

24.3 

321.0 

321.1 

0.0 

3.4 

46.0 

66. 

24.7  ' 

79,0 

7650.2 

379.0 

-29.8 

-53.6 

243.9 

53.7* 

48.2 

23.5 

321.1 

321.2 

0.0 

4.2 

47.4 

66. 

25.2 

80.0 

7744.7 

374.0 

-30.6 

-62.0 

244.1 

52,0* 

46.8 

22.7 

321.2 

321.3 

0,0 

2.9 

48,9 

66. 

25.7 

81,0 

7878.7 

367,0 

-31.3 

-70.0 

244.3 

53.9* 

48.5 

23.4 

322.1 

322.1 

0^0 

1.0 

50.3 

66. 

26.1 

82.0 

7995.3 

361,0 

-32.0 

-70.5 

244.2 

57.3* 

51.6 

24.9 

322.7 

322.7 

0.0 

1.0 

51.6 

66. 

26.4 

83.0 

8093.7 

356.0 

-32.9 

-71.1 

244.0 

59.1* 

53.1' 

26.0 

322.8 

322.8 

0.0 

1.0 

52.9 

66. 

26.8 

84.0 

8213.0 

350.0 

-34.1 

-71.9 

243.5 

59.5* 

53.2 

26.5 

322,7 

322.7 

0,0 

1.0 

54.3 

66. 

27.1 

85.0 

8333,8 

344,0 

-35.2 

-72.6 

243.2 

58.9* 

52.6 

26,6 

322.8 

322.9 

0,0 

l.O 

55.3 

66, 

27,6 

86.0 

8456,3 

338.0 

-36.0 

-73.1 

243.1 

56.9* 

50.8 

25.7 

323.4 

323.4 

0.0 

1.0 

57.0 

66. 

27.9 

87.0 

8622.3 

330.0 

-37.2  . 

-73. R 

243.3 

55.0* 

49.2 

24,3 

323.9 

323.9 

0.0 

l.O 

58,3 

66. 

28.2 

88.0 

8727.5 

325.0 

-38.3 

-74.7 

243.4 

52.8* 

47.2 

23.6 

323.8 

323.9 

0.0 

1.0 

59.2 

66. 

28.6 

89.0 

8855.4 

319.0 

-39.4 

-67.7 

243.7 

49.9* 

44,7 

22.1 

324,0 

324.1 

0.0 

3.1 

60.2 

66. 

28.9 

90.0 

8963.4 

314.0 

-40.5 

99.9 

244.0 

48.6* 

43.7 

21.3 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

66. 

29.3 

91.0 

9072.5 

309.0 

-41.4 

99.9 

244.6 

49.3* 

44.5 

21.2 

324.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

65. 

29.6 

92.0 

9183.0 

304.0 

-42.7 

99,9 

245.0 

50,4* 

45.7 

21.3 

324.0 

999,9 

99.9 

999.9 

63,0 

65. 

30.1 

93.0 

9294.6 

299.0 

-43.  S 

99.9 

245.4 

50,9* 

46.2 

21.2 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

65. 

30.8 

94.0 

9407.8 

294.0 

-44 . 4 

99.9 

244.2 

42.7* 

38.4 

18.6 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67,0  ■ 

65. 

* 3V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  13  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMR  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  203 
CHARLESTON,  SC 


6 EPBRUARY  1975 
2315  GMt 


147  75.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PR  PS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

31.1 

95.0 

9522.7 

289.0 

-44,4 

99.0 

242.6 

41.1* 

36.5 

19.9 

326.2 

999.9 

'99.9 

999.9 

67.5 

65. 

31.7 

96.0 

9663.1 

283.0 

-45.0 

99.9 

239.2 

52,0* 

44.7 

26.6 

327.4 

999,9 

99.9 

999.9 

68.  6 

65. 

32.0 

97.0 

9781,9 

278.0 

-46.0 

99.9 

238.2 

61.6* 

52.4 

32.4 

327.6 

99  9.9 

99.9 

999.9 

69.3 

65. 

32.3 

98.0 

9878.1 

274.0 

-47.2 

99.9 

237.2 

66.5* 

55.9 

36.1 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

65. 

32.6 

99.0 

9999.7 

269.0 

-48.4 

99.9 

236.1 

68.7* 

57.0 

30.3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

65. 

32.9 

100.0 

10123.0 

264.0 

-49.3 

99.9 

234.5 

65.3“ 

53.2 

37.9 

327,7 

999,9 

99,9 

999.9 

74,  1 

65, 

33.4 

lOV.O 

10273.4 

250.0 

"50.3 

99.9 

231.8 

58,2* 

45.7 

36.0 

328.3 

999.9 

'99.9 

999.9 

75.4 

65. 

33.8 

104.0 

10375.1 

254.0 

-51.7 

99.9 

230.6 

56.1* 

43.4 

35.7 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

64. 

34.1 

103.0 

10503.7 

249.0 

-52.8 

99.9 

230.4 

57.2* 

44.0 

36.5 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

64. 

34.5 

104.0 

10608.0 

245.0 

-53.9 

99.9 

231.1 

62 ,6* 

43,7 

39.3 

327,8 

999,9 

99.9 

999.9 

78.7 

64. 

35.0 

105,0 

10740.1 

240.0 

-54.9 

99.9 

231.7 

69.6* 

53.9 

42.6, 

328.2 

999,9 

99.9 

999,0 

80,7 

64. 

35.3 

106.0 

10847,2 

236.0 

-56.1 

99.9 

230.7 

64  .7* 

50.1 

41.0 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.6 

63. 

35.8 

107.0 

10955.6 

232.0 

-57.4 

99.9 

223.5 

56.0* 

42.0 

37.1 

327.6 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

63. 

36.2 

108.0 

11065.2 

220.0 

-58.5 

99.9 

227.5 

53.3* 

39.3 

36,  1 

327,7 

999,0 

99,0 

999,9 

85.  1 

63. 

36.8 

109,0 

11176,2 

224.0 

-59.7 

99,9 

228.7 

62.0* 

46,6 

40.9 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

.63. 

37.1 

110  .0 

11317.0 

219.0 

-60.6 

99.9 

229.3 

66.5* 

50.4 

43.4 

323.2 

999.9 

9S.9 

999.9 

88.3 

62. 

37.7 

111.0 

11460.4 

214.0 

-61.7 

99.9 

228.  7 

61.0* 

45.8 

40.3 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91,0 

62. 

38.1 

112.0 

H576.9 

210.0 

-62.9 

99.9 

227.  1 

50,2* 

36.8 

34,1 

328,6 

999,9 

99,9 

999.9 

92.5 

62. 

38.5 

113.0 

11695,2 

206,0 

-63^4 

99.9 

224.8 

40.6* 

28.6 

28.8 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

62. 

38.9 

114.0 

11815.6 

202.0 

-63.8 

99.9 

227.1 

44  .9* 

32.9 

30.6 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

61. 

39.2 

115.0 

11938.0 

198.0 

-64.6 

99.9 

230.3 

53,0* 

40,8 

33.9 

331.4 

999,9 

99.9 

999.9 

94.3 

61. 

39*9 

116.0 

12062.5 

194,0 

-65.0 

99.9 

236.5 

78,2* 

65.2 

43.1 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

61. 

40.3 

117.0 

12189.5 

190.0 

-65.2 

99.9 

233.9 

89.3* 

76*5 

46.1 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

61. 

40.8 

118.0 

12319.1 

186.0 

-65.0 

99.9 

241.4 

95,4* 

83.3 

45 , 7 

336,7 

999,9 

99.9 

999.9 

102.5 

61. 

41.3 

119,0 

12453.0 

182,0 

-61.0 

99,9 

243,9 

91.9** 

82.5 

40.5 

345.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.5 

61. 

41,8 

120.0 

12556.5 

179,0 

-59.9 

99.9 

246,3 

82.7** 

75.7 

33.3 

348.8 

999.9 

99.9 

999.9 

107.9 

61. 

42.3 

121.0 

12657.8 

175.0 

-59.5 

99.9 

248.8 

70.3** 

65.5 

25.4 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.5 

61. 

42.7 

122.0 

12806.1 

172.0 

-59.0 

99.9 

251.3 

59.2** 

56.0 

19.0 

354.3 

999,9 

99,9 

999,9 

112.1 

61. 

43.2 

123,0 

12953.6 

168.0 

-59.5 

99.9 

255.8 

46,5** 

45.1 

11.4 

355.8 

999.9 

99,0 

999.9 

113.4 

62. 

43.6 

124.0 

13104.0 

164.0 

— 60,6 

99.9 

260.4 

33.7** 

30.2 

6.5 

356.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.4 

62. 

44.1 

125.0 

13218.8 

161.0 

-61.0 

99.9 

264.7 

34.1** 

34.0 

3.1 

357.7 

999.9 

99,9 

999.9 

115,4 

62. 

44.8 

126.0 

13375.5 

157.0 

-60.  1 

99.9 

256.3 

53,6** 

52.0 

12.7 

361.9 

999,9 

99,9 

999.9 

115.8 

62, 

45,3 

127.0 

13536.6 

153.0 

-60.1 

99.9 

251.8 

74.4** 

70.7 

23.3 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

62. 

45,8 

128.0 

13660.3 

150.0 

-59.5 

99.9 

251.4 

76.5** 

72.5 

24.5 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

63, 

46.3 

129.0 

13786.6 

147.0 

-60.  1 

99.9 

252.3 

70.5** 

67,1 

21,4 

368.7 

999,9 

99.  9 

999,9 

123.5 

6 3. 

46.9 

130,0 

13914,9 

144,0 

-61.2 

99.9 

250.1 

83.7** 

70.7 

29.5 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

124.6 

63. 

47.5 

131.0 

14089.5 

140.0 

-61.9 

99.9 

248.1 

97 .9** 

90.8 

36.5 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.7 

63. 

43.0 

132.0 

14223,6 

137.0 

-61.7 

99.9 

249.7 

78.1** 

73.2 

27.1 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

63. 

43.5 

133.0 

14360.7 

134,0 

-61.9 

99.9 

252.1 

50.7** 

48.2 

15.6 

375,4 

999,9 

99.9 

999.9 

134.0 

63, 

49.1 

134.0 

14500.6 

131,0 

-62.5 

99.9 

251.1 

37.8** 

35.8 

12.3 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

135.2 

63. 

49.7 

135.0 

14643.6 

128.0 

-62.5 

99.9 

251.3 

44. 1** 

41.8 

14.1 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

63. 

50.4 

136.0 

14839.7 

124.0 

-62.1 

99.9 

251.9 

62,8** 

59.7 

19.5 

383,4 

999.9 

99.9 

999,  9 

138.  1 

64. 

50.9 

137,0 

15042.0 

120.0 

-62.9 

99.9 

251.8. 

66.1** 

62.0 

20.7 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

141-4 

64. 

51.6 

138.0 

15197.8 

117.0 

— 63.4 

99.9 

250.0 

67.0** 

62.9 

23.0 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.2 

64. 

52.2 

139.0 

15357.3 

114.0 

•^63.4 

99.9 

245.7 

82.4** 

75.1 

33.8 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

145.6 

64. 

* 3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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STATtCN  NO,  208 
CHARL'TSTON.  SC 

6 PERRUARY  1973 

2315  GMT  147  75.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

t)  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

52.8 

140.0 

15577.3 

110.0 

-62.3 

99.9 

243.0 

82.1** 

73.1 

37.3 

396.4 

999,9 

99.9 

999,9 

149,9 

64. 

53,5 

141.0 

15747.7 

107.0 

-63.2 

99.9 

242,6 

56.5** 

50.2 

26.1 

397.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

152.4 

64. 

54.1 

142.0 

15921.9 

104.0 

-64.0 

99.9 

244.2 

43.3** 

39.0 

10,8 

398.0 

999.9 

99.9 

999.9 

154.0 

64. 

54,7 

143,0 

16160.7 

100,0 

-65.  8 

99. S 

246.  1 

33.3** 

30.4 

13.5 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

155.8 

64. 

55.4 

144.0 

16345.3 

97.0 

-66.6 

99.9 

244.4 

36.5** 

32.9 

15.8 

402.5  ' 

999.9 

99.9 

999.9 

155.6 

64. 

56.2 

145.0 

16535.3 

94.0 

-66.9 

99,9 

242,3 

48.0** 

42.5 

22,3 

405,  7 

999,9 

99,9 

999.9 

159,  3 

64. 

57.  i 

146.0 

1679«,0 

90.0 

-66.9 

99.9 

246.9 

16.5** 

15.2 

6.5 

410,8 

999.9 

99,  9 

999.9 

161.4 

54. 

•5=3,} 

87.0 

-66.9 

99.9 

48. 4 

30.1** 

-22.5 

-20.0 

414.8 

999.9 

99.9 

999.9 

160.3 

64. 

59.2 

148.0 

17216.0 

84.0 

-64.8 

97.9 

254.4 

40.6** 

39.1 

11,0 

423,1 

999,9 

99,9 

999.9 

158.  8 

64. 

60,0 

149.0 

17437.7 

RI.O 

-65.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

426.7 

999.9 

; 99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60,8 

150.0 

17666.7 

78.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

427.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.6 

151.0 

17903.9 

75*0 

^66.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

433*  6 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

STATIC^  NO.  20fi 
CHAP.LESTGNf  SC 


7 FeaftUARY  l<375 

515  GUT  155  2A.  0 


TIME 

CNTGT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

IJ  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.1 

13.0 

1C0C.5 

11,1 

7.0 

300* **0 

6.2 

5.4 

-3.  1 

284,4 

300.5 

6.3 

76,0 

0,0 

0. 

0.4 

6.0 

125.5 

995.0 

10.6 

6.9 

303.6 

12.8 

10.7 

-7*1 

284,9 

301,2 

6.3 

78.1 

0.3 

115* 

0.7 

7.0 

235.0 

982.0 

9.6 

6.1 

305,3 

13.2 

10.7 

-7.6 

285.1 

300.7 

6.0 

78.5 

0.4 

118. 

1.0 

8.0 

345.6 

969*0 

8.7 

4.9 

307.6 

13.7 

10.8 

-8.3 

235.2 

299.8 

5.6 

76.9 

0.6 

120. 

1.3 

9.0 

448.7 

957.0 

8.0 

4.5 

309.1 

14.6 

11.4 

-9.2 

285.4 

299,9 

5,5 

79,5 

0,9 

123. 

1.7 

10.0 

561.5 

944.0 

6.8 

3.5 

307.7 

15.6 

12.3 

-9.5 

285.3 

298.9 

5.2 

79.5 

1.3 

125. 

2.0 

11.0 

693.1 

929.0 

6.3 

3.1 

304.4 

16,0 

• 13.2 

-9.1 

286.0 

299,6 

5,2 

80.4 

1.6 

126. 

2.3 

12.0 

799.7 

917.0 

5.2 

2.  5 

296.7 

15.6 

14.0 

-7.0 

286.0 

299.2 

5.0 

82.7 

1.8 

125. 

2.7 

13.0 

907,3 

905.0 

4.9 

3.3 

286.0 

14.9 

14.3 

-4,1 

206.8 

300.9 

5.4 

89.5 

2.2 

123. 

3.0 

14.0 

1025.5 

892.0 

4.9 

3.8 

277.3 

14.2 

14.1 

-1.8 

288.0 

302.9 

5.7 

92.8 

2.5 

120. 

3.3 

15.0 

1126.‘9 

831.0 

4.5 

3.7 

267.1 

14,0 

14.0 

0,7 

288,  7 

303.7 

5.7 

94.2 

2.7 

118. 

3.7 

16.0 

1267.0 

866.0 

4.4 

3.7 

2 53.1 

15.0 

14.3 

3 

289.9 

305,3 

5.8 

95.5 

3.0 

114. 

4.1 

17.0 

1380,7 

854.0 

4,0 

2.9 

244.5 

17.6 

15.9 

7.6 

290 . 7 

305.4 

5.5 

92.0 

3.2 

109. 

4.5 

18.0 

1486.3 

843.0 

4.2 

-2.7 

246.2 

21.2 

19.4 

8.5 

291.7 

302.0 

3.7 

60.9 

.3.5 

104* 

4.3 

19.0 

1593.1 

832.0 

3.9 

-10.8 

248.9 

23.5 

21.9 

8.4 

292.2 

298.0 

2.0 

33.4 

3.9 

too. 

5.2 

20.0 

1711.3 

820.0 

4.4 

-7.5 

250.0 

25,4 

23.8 

8,7 

294.1 

301,6 

2.7 

41.7 

4.4 

96* 

5.7 

21.0 

1851.3 

806.0 

3.3 

-6.8 

249.1 

25.8 

24.1 

9.2 

294.5 

302.5 

2.9 

47.4 

5.1 

92. 

6.0 

22.0 

1962.6 

795.0 

2.5 

-7.1 

248.6 

25.7 

23.9 

9.4 

294.7 

302.7 

2.8 

48.9 

5.6 

91. 

6.4' 

23.0 

2075.0 

784.0 

1.4 

-8.3 

248.4 

25.5 

23.8 

9.4 

294.6 

302,1 

2.6 

48.6 

6.  1 

88. 

6.9 

24.0 

2188.6 

773.0 

0.6 

-8.9 

249.4 

26.0 

24.3 

9,2 

294.9 

302.1 

2.5 

49.0 

6,  8 

86. 

7.2 

25*0 

2303.6 

762*0 

0.1 

-7.8 

250.4 

26.5 

25.0 

0.9 

295.7 

303.6 

2.8 

55.5 

7.3 

85. 

7.6 

26.0 

2451.9 

748.0 

-1.4 

-8.3 

252.0 

27.3 

26.0 

8,4 

295.7 

303.4 

2.7 

59.0 

7.9 

84. 

8.0 

27.0 

2559.1 

738,0 

-2.0 

-9.5 

253.6 

27.9 

26.8 

7.9 

296*1 

303.3 

2.5 

56.1 

8.6 

03. 

8.3 

28.0 

2678.3 

727.0 

-2.9 

-11.2 

253.9 

28.1 

27.0 

7.8 

296,3 

302,8 

2.2 

52.7 

9,1 

83, 

8.7 

29.0 

2788.0 

717,0 

-3.5 

-11.3 

253.  1 

28.4 

27.2 

8.3 

206.8 

303.3 

2.3 

55.0 

9,3 

82. 

9.0 

30.0 

2899.0 

707.0 

-4.0 

-12.3 

251.6 

28.7 

27.2 

9.1 

297.5 

303.6 

2.1 

52.1 

10.3 

82. 

9.4 

31.0 

3022.7 

696.0 

-4.3 

-13.5 

248.2 

29.5 

27.4 

11.0 

298.4 

304.1 

1.9 

48.5 

10.9 

81. 

9.9. 

32.0 

3125.4 

687,0 

-3.4 

-26,3 

245.4 

31.3 

28.4 

13„0 

300,4 

302.4 

0*6 

14.9 

11.8 

80. 

10.  1 

33.0 

3241.3 

677.0 

-3.5 

-30.5 

245.0 

32.1 

29.1 

13,6 

301.5 

302.9 

0.4 

10.1 

12.2 

79. 

10.6 

34.0 

3358.6 

667.0 

-4.5 

-32.4 

245.8 

34.2 

31-2 

14.0 

301.7 

302.9 

0.4 

9.1 

13.1 

78. 

10.9 

35.0 

3477.4 

657.0 

-4.9 

-29.9 

246.9 

35.1 

32.3 

13.7 

302.5 

304,1 

0.5 

11.9 

13.8 

78, 

11.4 

36.0 

3634*3 

644.0 

-5.7 

-28.4 

248.9 

36.2 

33.7 

13.0 

303.4 

305.2 

0.6 

14.6 

14.8 

77. 

1U8 

37.0 

3744.4 

635.0 

s —6, 6 

-24.  8 

249.9 

37.0 

34.7 

12.7 

303.6 

306.2 

0.8 

21.3 

15.7 

76. 

12*2 

38.0 

3868.2 

625.0 

-7.5 

-20.7 

250.3 

38.0 

35.8 

12,8 

304 . 0 

307.7 

1.2 

33.7 

16.6 

76. 

12.5 

39.0 

3981.0 

616.0 

-8.3 

-17.9 

250.2 

39,1 

36.7 

13.2 

304.  3 

309,0 

1.5 

45.8 

17.2 

76, 

13.0 

40.0 

4107.0 

606.0 

-9.5 

-15.3 

249,4 

40.6 

38.0 

14.2 

304,5 

310.3 

1.9 

62.5 

18.5 

76. 

13.4 

41.0 

4249.2 

595.0 

-10.5 

-14.4 

243.8 

40.3 

37.5 

14.6 

304.9 

311.2 

2.1 

72.9 

19.5 

75. 

13.8 

42.0 

4379.7 

585.0 

-10.7 

-18.5 

248.3 

39.6 

36.8 

14.6 

306.2 

310.8 

1.5 

52.2 

20*5 

75, 

14.2 

43.0 

4499.0 

576.0 

-10.7 

-20.8 

243.4 

39,8 

37.0 

14.6 

307,5 

311.4 

1*3 

42.9 

21*3 

75. 

14.6 

44.0 

4606.6 

566.0 

-10.9 

-24.0 

249.2 

41.2 

38.5 

14,6 

308.3 

311.4 

1.0 

33.1 

22.  1 

74. 

14.9 

45.0 

4729.3 

559.0 

-10. a 

-25.0 

250.0 

43.0 

40.4 

14,7 

309.9 

312.8 

0.9 

29.8 

23 .1 

74. 

15.2 

46.0 

4854.1 

550.0 

-11.1 

-25.9 

250.5 

44.5 

42.0 

14.9 

311.0 

313.7 

0.8 

28.0 

23.  e, 

74, 

15.7 

47.  0 

4980.6 

541.0 

-11.9 

-23.5 

250.3 

46.5 

43.8 

15.6 

311,5 

314,9 

1.  1 

37,3 

25.2 

74, 

16.  0 

48.0 

5094,5 

533,  0 

-12. ’4 

-23.3 

249.7 

47.3 

44.3 

16.4 

312.3 

315,8 

1.1 

39.5 

26.1 

74. 

16.5 

49.0 

5224.5 

524.0 

-13.1 

-23.9 

243.2 

48.7 

45.2 

18.0 

313.0 

316,4 

1*0 

39,4 

27.5 

74, 

* BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMS  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  -MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  208 
CHARLESTON,  SC  , 


7 FEBRUARY  1975 

515  GV|T  155  2 A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

M/SFC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

50.0 

5341.6 

516.0 

-14.0 

-25.4 

247.8 

49.7=« 

46.0 

18.8 

313.2 

316.2 

.0.9 

37.5 

23.6 

73. 

17.3 

51.0 

5489.9 

506.0 

-15.2 

-26.8 

247.5 

49.4* ** 

45.7 

18.9 

313.5 

316.3 

0.8 

36,2 

29.9 

73. 

17,8 

52.0 

5610.1 

498.0 

-16.3 

-27.0 

247,3 

48.1* 

44.4 

18,6 

313.6 

316.4 

0.8 

38.8 

31.4 

73. 

18.1 

53.0 

5731.9 

490.0 

-16.9 

-25.7 

247.2 

47.8» 

44.0 

18.5 

314.3 

317.4 

1.0 

46.4 

32.2 

73. 

18.  5 

54.0 

5870.7 

481.0 

-18.2 

-26.1 

247.2 

49.1* 

45.3 

19.0 

314.4 

317.5 

0.9 

49.8 

33.0 

72. 

18.9 

55.0 

5980.1 

474.0 

-19.0 

-27.9 

247.7 

51.0* 

47.2 

19.4 

314.7 

317.4 

0,  8 

44,8 

34.5 

72. 

19.4 

56.0 

6138.6 

464.0 

-19.9 

-30.5 

248,1 

50.3* 

46.7 

10.7 

315.4 

317.6 

0.6 

38.2 

36.2 

72. 

19.8 

57,0 

6267.6 

456.0 

-20.2 

-32.9 

248.6 

48.8* 

45.  4 

17.8 

316.7 

318.4 

0.5 

30.9 

37,3 

72. 

20.2 

53.0 

6393.5 

443.0 

-21.  i 

-33.8 

249.4 

49.1* 

45.9 

17.2 

317.1 

318.7 

0.5 

30.6 

30.3 

72. 

20.  7 

59.0 

6514.7 

441.0 

-21. 7 

-34.6 

250.7 

52.7* 

49,7 

17.4 

317.  8 

319.4 

0.5 

29.7 

39.8 

72. 

21.1 

60.0 

6649.4 

433.0 

-22.2 

-36,9 

251.2 

56,1* 

53,1 

13.1 

318.8 

320.1 

0.4 

24.7 

41.2 

72. 

21.5 

61.0 

6769..1 

426.0 

-22.7 

-38.9 

251.2 

57.9* 

54.8 

18.7 

319.6 

320.7 

0.3 

21.1 

42.6 

72. 

22.0 

62.0 

6890.5 

41.9.0 

-23.3 

-44.6 

250.1 

58.0* 

54,5 

19.7 

320.4 

321.0 

0.2 

12.1 

44.4 

72. 

22.4 

63.0 

7031.4 

411.0 

-24.1 

-48.5 

249.3 

57.7* 

54.0 

20.5 

321.1 

321.6 

0.  1 

8,3 

45.6 

72. 

22,9 

64.0 

7156.4 

404.0 

-25.3 

-48.8 

243.9 

55.7* 

51.9 

20.  1 

321.2 

321.6 

0.1 

9.0 

47.5 

72. 

23.2 

65.0 

7283.2 

397.0 

-26.1 

-48.8 

243.8 

54  .2* 

50.6 

19.6 

321.7 

322.2 

0.1 

9.6 

48.6 

71. 

23.8 

66.0 

7430.1 

389.0 

-27.3 

-49.2 

240.8 

55.1* 

51.4 

19.9 

322.1 

322.5 

0.1 

10.3 

50.2 

71, 

24.1 

67,0 

7560.6 

382,0 

-2  8.7 

-49.0 

248.9 

57.5* 

53.7 

20.7 

321,8 

322.3 

0.1 

12.1 

51,0 

71, 

24.7 

68c0 

7673,6 

376,0 

-30,0 

-48.9 

249.3 

59.4* 

55.5 

21.0 

321.5 

322.0 

0.1 

13.7 

53.6 

71. 

25.0 

69.0 

7826.4 

368.0 

-31.2 

-48.2 

249.6 

56.9* 

53.3 

19.8 

321  .9 

322.4 

0,1 

16. B 

55.2 

71. 

25.5 

70.0 

7942.7 

362.0 

-32.0 

-50.2 

250.0 

51.2* 

48,1 

17.5 

322.4 

322.8 

0.1 

14.4 

56,0 

71. 

26.1 

71,0 

8100.4 

354.0 

-32.5 

-52.2 

250.0 

56,1* 

52.7 

19.2 

323.7 

324.1 

0.1 

llo9 

57.9 

71. 

26.6 

72.0 

8220.5 

348.0 

-33.9 

-54.0 

250.2 

61.5* 

57.9 

20.8 

323.5 

323.8 

0.1 

11.0 

59.7 

71. 

27.0 

73.0 

8342.2 

342.0 

-34.9 

-56.1 

250.6 

60.4* 

57.0 

20.1 

323.7 

323.9 

0.1 

9.4 

61.7 

71. 

27.6 

74.0 

8486.2 

335.0 

-35.9 

-57.2 

251.0 

51,4* 

43.6 

16.7 

324,3 

324,5 

0,0 

9,0 

63.6 

71. 

28.1 

75.0 

3611,4 

329.0 

-37.2 

-58.7 

251.1 

49.4* 

46,8 

16.0 

324.2 

324.3 

0,0 

8.5 

64.6 

71. 

28.7 

76.0 

8738.4 

323.0 

-38.3 

-59.4 

250.7 

54.9* 

51.8 

18.2 

324.4 

324.5 

0.0 

8.6 

66.6 

71. 

29.2 

77.0 

8867.1 

317.0 

-39.2 

-59.6 

249.9 

61.1* 

57.3 

21.0 

324.8 

325.0 

0,0 

9,3 

68,4 

71. 

29.8 

78.0 

8997.7 

311.0 

-40,3 

99.9 

248.6 

67.8* 

63.1 

24.3 

325.2 

999,9 

99.9 

999. 9 

70.5 

71, 

30.2 

79.0 

9108.0 

306.0 

-41.3 

99.9 

247.7 

68.1* 

63.0 

25.8 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

71. 

30.8 

. 80.0 

9264.9 

299.0 

-42.1 

99.9 

245.7 

59.1* 

53.9 

24.3 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

71. 

31.3 

•81.0 

9424.6 

292.0 

-43.8 

99.9 

242.1 

49.2* 

43.5 

23.0 

326.1 

999.9 

99,9 

999.9 

76.  7 

71. 

31.8 

82,0 

9540,4 

287,0 

-44.5 

99.9 

237,9 

44.9* 

38.1 

23.8 

326.7 

999,9 

99.9- 

999.9 

77.6 

7i;. 

32.1 

8 3.  0 

9657.9 

282.0 

-45.4 

99.9 

236.2 

45.7* 

38.0 

25,5 

327.2 

999.9 

9S.9 

999.9 

78.1 

70. 

32.5 

84,0 

9801.1 

276.0 

-46.4 

99.9 

235.2 

50.9* 

41.3 

29.0 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  1 

70. 

32.  9 

85.0 

9922.2 

271.0 

-47.7 

99.9 

234.8 

59.1* 

43.3 

34.  1 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

70. 

33.4 

86.0 

10094,4 

264.0 

-49.2 

99.9 

233,7 

64,7* 

52.1 

38.3 

327.8, 

999.9 

99.9 

999.9 

03.0 

70. 

33.9 

87.0 

10219.6 

259.0 

-50.2 

99.9 

230.9 

59.8* 

46.4 

37.7 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

69. 

34.3 

88.0 

10346.5 

254.0 

-51.4 

99.9 

227.5 

52.4* 

38.6 

35.4 

328.1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.2 

69. 

34.3 

89.0 

10475.3 

249.0 

-52,4 

99.9 

224.2 

43. 6-* 

33.9 

34,8 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

69. 

35.3 

90.0 

10606.1 

244,0 

-53.8 

99,9 

2 24,;  9 

53.7* 

37.9 

38.0 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

88.3 

68. 

35.8 

91.0 

10738.8 

239.0 

-54.9 

' 99.9 

227.7 

61.8* 

45.7 

41.6 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

68. 

36.1 

.92.0 

10373.6 

234.0 

-55.9 

99,9 

229.5 

66.4* 

50,5 

43,1 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

67. 

36,7 

93,0 

11010.7 

229.0 

-57.1 

99.9 

23k\.S, 

75.1* 

59.7 

45.4 

329.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

67. 

37.0 

94.0 

11150.1 

224.0 

-58.1 

99.9 

254.0 

79.4* 

64.3 

46,7 

329.9 

999,9 

99.9 

999.9 

94,3 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEFN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 
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STATICN  MO.  208 

charleston,  sc 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  155  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HriGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U CDMP 

V CDMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

no  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.5 

95.0 

11263.4 

220.0 

-58.8 

99.9 

234.1 

79,5** 

64.3 

46.6 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

66. 

38.0 

96.0 

11436.5 

214.0 

-60.0 

99.9 

231.5 

66.5** 

52.0 

41,4 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

66. 

38.4 

97.0 

11554.3 

210.0 

-60.2 

99.9 

227.0 

48.3** 

35.3 

32.9 

332,8 

999,9 

99,9 

999.9 

101,6 

66. 

38.8 

98.0 

11704.5 

205.0 

-60.5 

99.9 

221.0 

32,6** 

21.3 

24.6 

334.5 

999.9 

-J9.9 

999.9 

102.2 

66. 

39.1 

99.0 

11826.9 

201,0 

-61.6 

99.9 

217.1 

24.7** 

14.9 

19.7 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

66. 

39.5 

100.0 

11951.7 

19  7.0 

-60.7 

99.9 

222.3 

22.7** 

15.3 

16.8 

333,1 

999,9 

99.9 

999,9 

102.1 

65. 

40.1 

101.0 

12112.2 

192.0 

-59.1 

99.9 

237.4 

35.6* 

30.0 

19.2 

343.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

65. 

40.5 

102.0 

12244.3 

188.0 

-58,3 

99.9 

241.6 

46.4* 

40.9 

22.1 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

65. 

41.0 

103.0 

12379.3 

184.0 

-59.0 

99.9 

242.9 

61.3** 

54.6 

27.9 

347,5 

999.9 

99,9 

999.9 

105,5 

65. 

41.5 

104.0 

12516.8 

180.0 

-60.2 

99.9 

242.6 

74.6** 

66.2 

34.3 

347.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

65. 

42.0 

105.0 

12657.0 

176.0 

-60.2 

99.9 

241.9 

87.4** 

77.2 

41.1 

350.0 

999,9 

99.9 

999.9 

110.8 

65, 

42.5 

106.0 

12800.0 

172.0 

-61.5 

99.9 

242.  1 

99.8** 

88.2 

46.7 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

65. 

43.  1 

107.0 

12945.7 

168.0 

-62.0 

99.9 

244,3 

93.4** 

84.1 

40.5 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.2 

65. 

43.7 

108.0 

13057.0 

165.0 

-62.4 

99.9 

247.1 

69.9** 

64.4 

27.2 

352.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

65. 

44.2 

109.0 

13208.5 

161.0 

-62.4 

99,9 

248,7 

45.7** 

42.6 

16.6 

355,4 

999.9 

99,9 

999,9 

122.3 

65, 

44.8 

110.0 

13363.9 

157,0 

-62.4 

99,9 

258.0 

14.2** 

13.9 

2,9 

357,9 

999,9 

99,9 

999,9 

123,7 

65, 

45.3 

111.0 

13523.1 

153.0 

-62.6 

99.9 

278.0 

7.9** 

7.8 

-1.1 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

122.7 

65, 

46.0 

112.0 

13686.2 

149.0 

-63.3 

99.9 

251.4 

44.9** 

42.6 

14.3 

361,7 

999,9 

99,9 

999,9 

122.7 

65. 

46.6 

113.0 

13811.5 

146.0 

-62.6 

99,9 

249,0 

82.5** 

77.0 

29.5 

365.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

125.9 

65. 

47.  1 

1 14.  0 

13939.6 

143.0 

-62.4 

99,9 

249.1 

96.3** 

90.0 

34.4 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

65. 

47.7 

115.0 

14070.4 

140.0 

-62.6 

99.9 

248.4 

103.0** 

95.7 

38.0 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

66. 

48.4 

116.0 

14249.1 

136.0 

-62.9 

99.9 

246.7 

104.4** 

95.9 

41.2 

371,9 

999,9 

99.9 

999.9 

136.9 

66. 

48.9 

117.0 

14432.6 

132.0 

-63.7 

99,9 

246.6 

87.1** 

80.0 

34,6 

373.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.4 

66. 

49.6 

118.0 

14526.1 

130.0 

-64.3 

99.9 

250.7 

40.4** 

38.1 

13.3 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.7 

66. 

50.2 

119.0 

14717.2 

126.0 

-64.5 

99.9 

267.6 

17.8** 

17.8 

0.7 

377.4 

999,9 

99,9 

999.9 

143.4 

66. 

50.  8 

120.0 

14864,6 

123.0 

-64,3 

99.9 

272.8 

22.1** 

22.1 

-1.1 

380,3 

999,9 

99.9 

999.9 

143.4 

66. 

51.4 

121.0 

15015.7 

120.0 

-64.1 

99,9 

271.7 

23.0** 

28.0 

-0.8 

383.4 

999.9 

99.9 

999.9 

145.6 

66. 

52.0 

122.0 

15170.9 

117.0 

-63.7 

99.9 

271,6 

29.1** 

29.1 

-0.8 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

145.2 

66. 

52.6 

123.0 

15276.6 

115.0 

-63.9 

99.9 

266.0 

31.8** 

31.7 

2.2 

338.4 

999,9 

99.9 

999.9 

146.6 

66. 

53.2 

124.0 

15438.6 

112.0 

-63,9 

99.9 

257.3 

39.9** 

38.9 

8.8 

391.4 

999.9 

99.9 

999.9 

147.9 

66. 

53.8 

125.0 

15605 .0 

109.0 

-63.9 

99.9 

251.7 

5T.4** 

54.5 

18.0 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

149.3 

67. 

54.6 

126.0 

15776.2 

106.0 

-63-5 

99.9 

250.7 

54.5** 

51.5 

18.0 

398,3 

999,9 

99,9 

999,9 

152.7 

67. 

55.1 

127.0 

15952.5 

103.0 

-63,7 

99.9 

250.4 

42.1** 

39,7 

14.  1 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

154.1 

67. 

55.8 

128.0 

16133.5 

100.0 

-64 . 5 

99.9 

247.9 

34.3** 

32.2 

13.1 

403.2 

999.9 

99.9 

999.9 

155.7 

67. 

56.5 

129.0 

16256.7 

98.0 

-65.5 

99.9 

246.7 

32.3** 

29.6 

12.8 

403.6 

999,9 

99,9 

999.9 

156,8 

67, 

57.1 

130.0 

16445.6 

95.0 

-65.9 

99.9 

246.7 

30.2** 

27.7 

11.9 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

158.4 

67. 

58.0 

131.0 

16640.2 

92.0 

-66.3 

99.9 

246.  7 

62,3** 

57.2 

24.6 

409.3 

999.9 

99.9 

999.9 

157.7 

67. 

58.6 

132.0 

16841.0 

89.0 

-66.5 

99.9 

246.7 

63.6** 

58.4 

25.2 

412.8 

999.9 

99.9 

999.9 

164.3 

57. 

59,1 

133.0 

16978.5 

87.0 

-66.9 

99.9 

246.6 

42.3** 

38.8 

16.8 

414.7 

999,9 

99.9 

999.9 

164.9 

67. 

59.3 

134.0 

17118.9 

85,0 

-67.1 

99.9 

244.3 

28,2** 

25.4 

12.2 

417.0 

999.9 

99,9 

999.9 

165.9 

67. 

60.4 

135.0 

17335.8 

02.0 

-67.1 

99.9 

236.6 

23.1** 

19.3 

12.7 

421.3 

999.9 

99.9 

999.9 

166.5 

67. 

61.0 

136.0 

17484.4 

80.0 

-68.4 

99.9 

223.0 

19.2** 

14.3 

12.9 

421.7 

999,9 

99.9 

999.9 

167,3 

67, 

61.8 

137.0 

17712.9 

77.0 

-69.7 

99.9 

238.6 

30.2** 

25.8 

15.7 

423.6 

999.9 

99.9 

999.9 

15  V.  7 

66. 

62.7 

138.0 

1795,0.5 

74.0 

-68.4 

99.9 

235.9 

29.1** 

24.1 

16.3 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

171.2 

66. 

63.5 

139.0 

18114.9 

72.0 

-68.4 

99.9 

232.6 

13.3** 

10.6 

8.0 

434.6 

999.9 

99,9 

999.9 

170.  1 

66. 

.-.i 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG  | 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  j 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG  ] 
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STATICN  NO.  208 
CHAPLHSTON,  SC 


7 FEBRUARY  1^75 

515  GNT  155  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTD 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.3 

140.0 

13370.5 

69.0 

-67.7 

99.9 

250.9 

42.4** 

40,  1 

13.9 

441.3 

999,9 

99,9 

999,9 

172.2 

66w 

6S.2 

141.0 

18637,7 

66.0 

-68.2 

99.9 

251,2 

62.4** 

59.1 

20.1 

446.0 

999.9 

99.9 

999.9 

175.4 

66, 

66.2 

142.0 

18822.9 

64.0 

-67.3 

99.9 

257.3 

40.0** 

39.0 

3.8 

451.8 

999,9 

99.9 

999.9 

178.7 

67, 

67.0 

143.0 

19114.1 

61.0 

-64.9 

99.9 

283. 7 

13.6*4 

13.2 

-3.2 

463,5 

999,9 

99,9 

999,9 

181.0 

67, 

67,9 

144.0 

19318.2 

59.0 

-63.3 

99.9 

256.  I 

16.2** 

15.7 

3.9 

471.4 

9P9.9 

99.9 

999.9 

leo.o 

67, 

68.9 

145,0 

19530.4 

57.0 

-62.9 

99.9 

246.9 

37.5** 

34.5 

14.7 

477.0 

999,9 

99.9 

999.9 

181.9 

67, 

69.8 

146.0 

19862.8 

54.0 

-63.5 

99.9 

247.1 

36.6*« 

33.7 

14.3 

483.1 

999.9 

99.9 

990.9 

I S 4 '.  3 

67, 

70.9 

147.0 

20094.1 

52.0 

-64.3 

99,9 

253.6 

22.1** 

21.6 

4.4 

486,5 

999,9 

99.9 

900. 

186,4 

67, 

72.  1 

I'Fe.O 

20457.7 

49.0 

-64.3 

99.9 

251.7 

61.5** 

58.4 

19.3 

494.9 

999.9 

99.9 

999.9 

189.3 

67, 

73.  J 

140.0 

20712.5 

47.0 

-64.5 

99.9 

253.4 

44.3** 

42.4 

12.7 

500.3 

999.9 

99.9 

999.9 

192.6 

67, 

74.5 

150.0 

20978.6 

45.0 

-64.1 

99.9 

265.0 

18.5** 

18.5 

1.6 

507,5 

999,9 

99,9 

999.9 

196,4 

67. 

75.7 

151.0 

21401.8 

42.0 

-63,3 

99.9 

262.2 

11. P** 

11.8 

1.6 

519.6 

999,9 

09,9 

999.9 

195,7 

67, 

77.0 

152.0 

21701,6 

40.0 

-63.5 

99.9 

67,3 

4.5** 

-4.1 

-1.7 

526.4 

999.9 

99.9 

999.9 

196.6 

67. 

73.4 

153.0 

22017.8 

38.0 

-61,8 

99.9 

244.3 

5.4** 

4.9 

2.3 

538.5 

999.9 

99.9 

999.9 

197.0 

67. 

79.9 

154.0 

22524.4 

35.0 

-63 . 9 

99.9 

245-2 

44. 1** 

40.0 

18.5 

545.9 

999,9 

99,9 

999.9 

200.2 

67, 

81.7 

155.0 

22885.5 

33,0 

-63,3 

99.9 

235.8 

4,2** 

3.4 

2.3 

556,  7 

999.9 

99,9 

999.9 

200.4 

67. 

83.3 

156.0 

23269.3 

21.0 

-63.9 

99.9 

281,1 

6.6** 

6.5 

-1.3 

565.1 

999.9 

99.9 

999.9 

201.7 

67. 

85.4 

157.0 

23895.4 

28.0 

-62.4 

99,9 

249.5 

25.0** 

23.4 

8,7 

586.1 

999,9 

99.9 

999.9 

205,2 

67. 

87.4 

158,0 

24353.9 

26.0 

-61,5 

99,9 

251.0 

99.7** 

94.3 

32.5 

601.2 

999.9 

99.9 

999.9 

207.6 

67. 

89.7 

159.0 

24847.8 

24.0 

-63 . 5 

99.9 

599.9 

99.9 

99.9 

99.9 

609.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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7 FEBRUARY  IS 7 5 

U15  GMT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

pnT  T 

E POT  T 

MX  P-TQ 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.8 

13.0 

1011.9 

4.4 

-0.4 

300.0 

4.1 

3.6 

-2.0 

277.1 

286.6 

3.7 

71.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

28.3 

1010.0 

4.5 

-0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.4 

287.0 

3.7 

71.3 

999,9 

999, 

0.4 

6.0 

150.1 

995.0 

3.  7 

-0.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.7 

287.6 

3.8 

76.7 

999.9 

999. 

0.7 

7.0 

248.6 

983.0 

3.2 

-1.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.1 

287.5 

3.6 

73.8 

999.9 

999. 

l.O 

8.0 

348.1 

971.0 

2.2 

-1.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.  1 

287.1 

3.5 

75.2 

999.9 

999. 

1.3 

9.0 

440.0 

960.  0 

1.5 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.3 

287.3 

3.4 

77.6 

999.9 

999. 

1.7 

10.0 

533.0 

949.0 

1.8 

-2.7 

333.9 

12.0 

5.3 

-10,8 

279.6 

288.2 

3.3 

71.7 

1.1 

135. 

2.1 

11.0 

653.0 

935.0 

2.3 

-4.0 

346.5 

11.0 

2.6 

-10.7 

281.2 

289.3 

3.0 

62.9 

1.3 

141. 

2.4 

12.0 

757.4 

923.0 

1.8 

-2.0 

351.4 

9.9 

1.5 

-9.8 

281.8 

291.3 

3.6 

75.7 

1.5 

145. 

2.8 

13.0 

854,0 

912.0 

1.2 

-2.9 

346.7 

8.1 

1.9 

-7.9 

282.1 

291.  1 

3.4 

74.3 

1.7 

148. 

3.  1 

14.0 

951.6 

901.0 

0.5 

-2.5 

333.3 

7.3 

3.3 

-6.5 

282.4 

291.7 

3.5 

60.1 

1.8 

150. 

3,5 

15.0 

1050.6 

890,0 

2.2 

-2.9 

309.1 

9.1 

7,0 

-5.7 

285.  1 

294.4 

3.5 

69.3 

2.0 

149. 

3.9 

16.0 

1178.9 

876.0 

3.3 

-10.8 

299.1 

12.8 

11.2 

-6.2 

287.4 

292.8 

1.9 

34.6 

2.2 

146. 

4.2 

17.0 

1272.0 

866.0 

3.5 

-12.4 

294.5 

14.0 

12.7 

-5.8 

288. 5 

293.3 

1,7 

29,9 

2.5 

143. 

4.5 

13.0 

1375.8 

855.0 

3.7 

-14.3 

290.2 

14.4 

13.5 

-5,0 

289.7 

293.9 

1.5 

25.3 

2.7 

140, 

4.9 

19.0 

1480.8 

844.0 

3.3 

-15.3 

287.0 

13.7 

13.1 

-4.0 

290.4 

294.4 

1.4 

23.9 

3.0 

136. 

5.2 

20.0 

1577.3 

834.0 

2.7 

-16.8 

2 86.4 

13.8 

13.2 

-3.9 

290.7 

294.3 

1.2 

22.1 

3.2 

134. 

5.7 

21.0 

1704.2 

821.0 

2.2 

-19.3 

204.6 

13.9 

13.4 

-3.5 

291.4 

294.4 

l.O 

18.5 

3.6 

131. 

6.0 

22.0 

1812.9 

810.0 

1.5 

-20,2 

23  L.  4 

13.6 

13,3 

-2.7 

291.8 

294,7 

0,9 

18.0 

3.8 

129, 

6.3 

23.0 

1912.7 

800.0 

0.5 

-21.0 

2 73.9 

14.1 

13.9 

-2.2 

291.8 

294.5 

0.9 

18.0 

4.0 

128. 

6.7 

24.0 

2013.5 

790.0 

0.2 

-22.0 

274.4 

14.8 

14.8 

-1.1 

292.5 

295.0 

0.8 

17.0 

4.3 

125. 

7.0 

25.0 

2125.7 

779.0 

-0.6 

-23.3 

270.3 

15.5 

16.5 

-0.1 

292.8 

29  5.1 

0.7 

15.9 

4.6 

124, 

7.4 

26.0 

2249.6 

767,0 

-0,8 

-26.3 

266.8 

16.2 

16.2 

0.9 

293.9 

295.7 

0.6 

12.3 

4.9 

121. 

7.3 

27.0 

2354.3 

757.0 

-0.9 

-26.4 

264.9 

16.3 

16.8 

1.5 

294,8 

29  6.  7 

0.6 

12,3 

5.2 

118. 

8.1 

23. 0 

2460.3 

747.0 

-1.4 

-26.7 

264.2 

17.3 

17.2 

1.7 

295.4 

297.2 

0.6 

12.4 

5.4 

116. 

8.5 

29.0 

2567.4 

737.0 

-2 .5 

-27.5 

264.1 

17.9 

17.8 

1.8 

295.4 

297.1 

0,5 

12.5 

5.8 

114. 

8.9 

30.0 

2675.6 

727.0 

-3.3 

-28.1 

264.4 

13.8 

18,7 

1.9 

295.7 

297,3 

0.5 

12.5 

6.2 

U2. 

9.2 

31.0 

2773.9 

718.0 

‘ -4.1 

-28.7 

264.6 

19.4 

19.3 

1.8 

295.9 

297.4 

0.5 

12.6 

6.5 

111. 

9.5 

32.0 

2884.3 

7C8.  0 

-4.8 

-29.2 

264.8 

19.9 

19.8 

1.8 

296.2 

297.7 

0.5 

12.7 

6.  8 

109. 

9.9 

33.0 

2964.7 

699.0 

-5.7 

-29.9 

264.6 

20.4 

20.3 

1.9 

296.3 

297.7 

0.5 

12.7 

7.3 

108. 

10.2 

34.0 

3097.5 

689.0 

-6.5 

-30.4 

264,2 

20.8 

20.7 

2.1 

296.7 

298,1 

0.4 

12.8 

7,6 

107. 

10.6 

35,0 

3200.0 

680,0 

-7.7 

-31.3 

263,6 

21.5 

21.4 

2.4 

296.4 

297.8 

0.4 

12.9 

8.1 

105. 

11,0 

36,0 

3326.6 

669.0 

-8.6 

-32.0 

263.4 

22.4 

22.2 

2.6 

296.8 

298.1 

0.4 

13.0 

8,5 

104. 

11.4 

37.0 

3443.2 

659.0 

-9.2 

-32.4 

264.2 

22.0 

22.7 

2.3 

297.5 

298.7 

0.4 

13.0 

9.  1 

103. 

11.7 

38.0 

3549.4 

650,0 

-9.7 

-32.8 

264.7 

23.0 

22,9 

2.1 

298.0 

290,2 

0,4 

13.  1 

9.5 

102. 

12.1 

39.0 

3656.9 

641,0 

-JO.  6 

-33.5 

264.8 

23.3 

23.2 

2.  1 

298.2 

299.3 

0.3 

13.2 

10.0 

101. 

12.4 

40.0 

3765.7 

632.0 

-10.5 

-33.4 

263.9 

23.8 

23.6 

2.5 

299.5 

300.7 

0.4 

13.1 

10.4 

100. 

12.9 

41.0 

3888.4 

622.0 

-10.5 

-33.4 

261-8 

25.8 

25.5 

3.7 

300.9 

30  2.1 

0.4 

13,1 

11.  1 

99, 

13.2 

42.0 

4000.7 

613.0 

-lO.O 

-33.0 

261.1 

27.5 

27,2 

4.2 

302.7 

303.9 

0.4 

13.1 

11.5 

99. 

13.6 

43.0 

4114,8 

604.0 

-9.7 

-32.  8 

260.8 

29.8 

29.4 

4.7 

304.3 

305.6 

0.4 

13.1 

12.2 

97. 

13.9 

44.0 

4217.5 

596.0 

-10.6 

-33.5 

260.9 

31.1 

30,7 

4.9 

304.4 

305.7 

0.4 

13.2 

12.7 

97. 

14.2 

45.0 

4334.4 

587.0 

-11.3 

-34.0 

260.6 

32.0 

31.5 

5.2 

304 . 9 

306.1 

0.4 

13,2 

13.3 

96. 

14,6 

46.0 

4439.5 

579,0 

-12.0 

-34,5 

259.7 

33.1 

32,6 

5.9 

305,3 

306,5 

0.3 

13.3 

14.  1 

95. 

14.9 

47.0 

4545.9 

571.0 

-12.2 

-34.6 

258.8 

34.4 

33.7 

6.7 

306.3 

307.5 

0.3 

13.3 

14.6 

95. 

15.3 

48.0 

4667.2 

562.0 

-12.7 

-35.1 

258.3  , 

37,0 

36,2 

7.5 

307.1 

308.2 

0.3 

13.3 

15.4 

94. 

i;  * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 CND  10  DEG 

t * BY  temp  means  TEMPERATURE  CP,  TIME  HAVE  BEEN  INTER  POLATED 

i ••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  208 
CHARLESTON,  SC 


TIME 

min 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

15.7 

49.0 

4776,5 

16.0 

50.0 

4887.3 

16.4 

51.0 

5028.1 

16.9 

52,0 

5142.7 

17.3 

53.0 

5258.7 

17.6 

54.0 

5361.5 

17.9 

55.0 

5480.6 

18.3 

56.0 

5616.4 

18.7 

57.0 

5738.7 

19.1 

58.0 

5846.9 

19.5 

59.0 

5972.1 

19.9 

60.0 

6083.3 

20.3 

61.0 

6195.7 

20.7 

62.0 

6309.6 

21.1 

63.0 

6424.9 

21.5 

64.0 

6558.2 

21.9 

65.0 

6676.6 

22.4 

66.0 

6813.9 

22.9 

67.0 

6935.8 

23.3 

68.0 

7041.5 

23.7 

69.0 

7166.6 

24.1 

70.0 

7293.4 

24.7 

71.0 

7440.5 

25.1 

72.0 

7552.3 

2 5.7 

73.0 

7665.4 

26.2 

74.0 

7799.2 

26.6 

75.0 

7915.5 

27.1 

76.0 

8033.1 

27.7 

77.0 

8i52.3 

28.1 

78.0 

8272.9 

28.5 

79.0 

8395.2 

29.0 

80.0 

8519.1 

29.5 

81.0 

8665.8 

30.0 

82.0 

8793.4 

30.5 

83.0 

8922.8 

31.0 

84.0 

9032.0 

31.5 

35.0 

9164.8 

32.1 

86.0 

9299.5 

32.7 

87.0 

9436.1 

33.2 

38.0 

9551.6 

33.7 

89.0 

9668.4 

34.3 

90.0 

9810.9 

34.8 

91.0 

9907.3 

35.4 

92.0 

10054.1 

35.9 

93.0 

10178.4 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

554.0 

-13.2 

-35.4 

546.0 

-13.3 

-35.5 

536.0 

-12.9 

-35.2 

528.0 

-13.4 

-33.0 

520.0 

-14.0 

-32.6 

513.0 

-14.3 

-32.2 

505.0 

-15.0 

-32.  1 

496.0 

-15.8 

-31.8 

408.0 

-17.2 

-30.3 

481.0 

-18.  1 

-29.9 

473.0 

-18.4 

-30.  5 

466.0 

-19.  1 

-31.4 

459.0 

-19.9 

-32.9 

452.0 

-20.6 

-34.4 

445.0 

-21,8 

-34.7 

437.0 

-22.7 

-34.9 

430.0 

-23.4 

-36.2 

422.0 

-23.8 

-37.7 

415.0 

-25,1 

-38.3 

409.0 

-25.6 

-39.6 

402.0 

-26.1 

-41.4 

395.0 

-27.1 

-42.3 

387.0 

-28,4 

-43.8 

381.0 

-29.5 

-44.2 

375.0 

-30.3 

-44.9 

368.0 

-31.1 

-45,9 

362.0 

-32.3 

-46.9 

356.0 

-33.5 

-47.9 

350.0 

-34.3 

-48,6 

344.0 

-35.6 

-49.5 

338.0 

-36.4 

-50.0 

332.0 

-37.6 

-51.2 

325.0 

-38.7 

-52.1 

319.0 

-40.0 

99.9 

313,0 

-41.1 

99.9 

308.0 

-42.0. 

99.9 

3t)2,0 

-43.3 

99.9 

296,0 

-4-i.8 

99.9 

290.0 

-45.9 

99.9 

285.0 

-47.2 

99.9 

280.0 

-48.2 

99.9 

274.0 

-49.1 

99.9 

273.0 

-49.  7 

99.9 

264,0 

-50.6 

99.9 

259.0 

-51 . 6 

99.9 

7 FEBRUARY  1978 
IU5  GMT 


DIP 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

258.1 

39.9 

3°,l 

258.1 

42,2 

41.2 

256.9 

44.4 

43.3 

255.1 

46.9 

45.3 

254.0 

48.7 

46.8 

2 53.4 

49.0 

47.8 

252.9 

50.4 

48.2 

251.9 

50.3 

4 7,0 

2 50.4 

49  .9 

4 / .0 

240.8 

49.5 

46.1 

247.4 

49,2 

45.4 

247.2 

49.1 

45.2 

247.5 

. 49.9 

46.1 

243.0 

51.5 

47.7 

248.3 

53.5 

49.7 

243.4 

55.1 

51.2 

248.3 

54.7 

• 50.8 

248.0 

53.1 

49.3 

247.4 

52.6* ** 

40.6 

246.4 

52.8* 

48.4 

245.2 

52.5* 

47,6 

243.9 

52.1* 

46,8 

24  3.  5 

54.6* 

40.3 

243.6 

57.3* 

51.3 

243.3 

58.7* 

52.5 

243.0 

59.0* 

52.0 

242.7 

58.9*' 

52.3 

242.0 

66.2* 

49.6 

241.2 

51.9* 

45,5 

241.6 

51.8* 

45.6 

242.8 

54.7* 

48.6 

243.3 

58.8* 

52.6 

242.5 

56,6* 

50.2 

241.1 

50.7* 

44.3 

241.6 

53.3* 

46.9 

245.4 

62.0* 

55.4 

243.9 

60.6* 

54.4 

242.7 

49.1* 

43.6 

242.0 

47.7+ 

42.1 

242.6 

56.9* 

49.6 

243.1 

61.9* 

55,2 

243.2 

54.2* 

48  .4 

243.6 

44.8* 

40,2 

245.3 

46  .6* 

42.4 

246.5 

55.8* 

51.2 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

3.2 

307.8 

309.0 

8.7 

308.9 

310.1 

lO.O' 

311.1 

312.3 

12.1 

311.8 

313.3 

13.4 

312.5 

314.0 

14.2 

313.3 

315.0 

14.8 

313,9 

315.6 

15.6 

314.5 

316.3 

16.7 

314.3 

316.4 

17.9 

314.4 

316.6 

18.9 

315,6 

317,7 

19.0 

316.1 

316.1 

19.1 

316.4 

318.2 

19.3 

317.0 

318,5 

19.8 

316.9 

318.4 

20.3 

317.3 

318.9 

20.2 

318.0 

319.4 

19,9 

319,2 

320.4 

20.2 

319.0 

320.2 

21.1 

319.6 

320.7 

22.0 

320,5 

321.4 

22.9 

320.9 

321.8 

24.4 

321.1 

321.8 

25.5 

321.0 

321.7 

26,4 

321.4 

322.1 

26.8 

322.1 

322,7 

27.0 

322.0 

322.6 

26.4 

322.0 

322.5 

25.0 

322,5 

322.9 

24.6 

322.3 

322.7 

25.0 

322.8 

323.2 

26.4 

322.8 

323.2 

26.1 

323.3 

323.7 

24.5 

323.3 

999.9 

25.3 

323.5 

999.9 

27.8 

323.7 

999,9 

26,7 

323.8 

999.9 

22.5 

323.5 

999,9 

22.4 

323.8 

999.9 

25.7 

323.5 

999,9 

28.0 

323.7 

999.9 

24.4 

324.5 

999.9 

19.9 

325,0- 

999,9 

19.5 

325.8 

999.9 

22.3 

326.0 

999.9 

163  13. 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.3 

13.4 

16.3 

0.3 

n.4 

17.  0 

0.4 

13.4 

18.0 

0.4 

17.4 

19.4 

0.5 

19.0 

20.5 

0.5 

20.0 

21.3 

0.5 

21.5 

22,2 

0.5 

23.0 

23.5 

0.6 

30.8 

24.6 

0.7 

34,5 

25.6 

0.6 

33,4 

27.0 

0.6 

32.4 

27.9 

0.5 

30.2 

29.  1 

0.5 

27.6 

30,2 

0.4 

29.8 

31,3 

0.4 

31.5 

32.9 

0.4 

29.5 

34.0 

0.3 

26.2 

35,8 

0.3 

27.8 

37.0 

0.3 

25.5 

38.3 

0,2 

22.1 

39.7 

0.2 

21.7 

40.9 

0.2 

20.8 

42.5 

0.2 

22.3 

43.  9 

0,2 

22.3 

46.  1 

0,2 

21.5 

47,  6 

0.1 

21.5 

48.9 

0,1 

21.6 

51.1 

O.l 

21.6 

52.6 

0.1 

22.2 

53.8 

0.1 

22.6 

55.  1 

0.1 

22,3 

56,5 

0.1 

22.3 

58.8 

99.9 

999.9 

60.4 

99.9 

999.9 

61.2 

99,9 

999.9 

62.7 

99.9 

999.9 

65.9 

99.9 

999.9 

67.0 

99.9 

999.9 

68.6 

99.9 

999.9 

69,8 

99.9 

999.9 

71.9 

99.9 

999.9 

74.5 

99,9 

999,9 

75.7 

99.9 

999.9 

76.8 

99.9 

999.9 

78.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

OG 

93. 
92. 
92. 
90. 
89. 
89. 
8 8. 
87. 
87. 
86. 
85. 
8A. 
84. 
83. 
82. 
82. 
81. 
81. 
80. 
SO. 
79. 
79. 
78. 
78. 
77. 
77. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73. 
72. 
72. 
72. 
72. 
71. 
71. 
71. 
71. 
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STATICN  MO.  20S 
CHAP.LPSrCN,  SC 


7 f-rOWJARY  IS75 

1115  RMT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

0 COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

.MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

K/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

r.M/KG 

PCT 

KM 

OG 

36. 'V 

94.0 

10304.6 

254.0 

-52,7 

99.9 

247.2 

60.7- 

55.9 

23.5 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

71. 

36.9 

95.0 

10407.0 

250.0 

-53.2 

99.9 

247.8 

59. 0* 

54,6 

22.3 

327,1 

999,9 

99,9 

999,9 

82.3 

71, 

37.7 

96.0 

10563.1 

244.0 

-54,4 

99.9 

240.2 

55.8* 

51.fi 

20.7 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

04.9 

71, 

38.1 

97.0 

10695.5 

239.0 

-55.2 

99.9 

243.3 

56  .BT 

52.8 

21.0 

328.2 

999,9 

99,9 

999.9 

85.0 

71. 

3 8.7 

98.0 

10830, 1 

234,0 

-56,3 

99,9 

248.4 

54.2* 

50.4 

19.9 

328,5 

999.9 

99,9 

999.9 

88.5 

71. 

39.3 

99.0 

10967.2 

229.0 

-56.8 

99.9 

248.4 

44.1* 

41.0 

16.2 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

71. 

39.8 

100.0 

11078.5 

225.0 

-58.0 

99.9 

248,1 

41.0* 

38.0 

15.3 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

71. 

40.9 

101.0 

11248.5 

219.0 

-58.8 

99.9 

247.3 

46.fi* 

43,2 

18. 1 

330.9 

999,9 

99.9 

999.9 

92.5 

71. 

40.8 

102,0 

11364.1 

215.0 

-59.5 

99.9 

246.1 

50.4* 

46.1 

20.5 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.2 

71. 

41.4 

103.0 

11512.1 

210.0 

-57.3 

99.9 

244.1 

59.6* 

53.6 

26.1 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

71. 

41.9 

104.0 

11634.5 

206.0 

-54.4 

99.9 

244.9 

75.7* 

6fl.6 

32.  1 

343,7 

999.9 

99,9 

999,9 

96.  8 

70. 

42.4 

105,0 

11760.7 

202.0 

-52.5 

99.9 

248.0 

96,8* 

89,8 

36.2 

348.6 

999.9 

99.9 

999.0 

101.2 

70. 

43.0 

106.0 

11890.0 

198.0 

-52.2 

99.  9 

C99.9 

99.0 

99.9 

99.9 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

43.6 

107.0 

12055.4 

193.0 

-52.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

353.4 

999.9 

99.0 

999.9 

999.9 

999. 

44.1 

108.0 

12190.8 

189.0 

-52.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,0 

99.9 

355.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.3 

109.0 

12328,7 

185.0 

-53.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

355.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

45.3 

110.0 

12468.9 

181.0 

-54.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.1 

111.0 

12611.6 

177.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

355.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

46.7 

112.0 

12756.9 

173.0 

-56.5 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

357,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

47.3 

113.0 

12905.0 

169,0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

358.4 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.8 

114.0 

13055.8 

165.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.4 

115.0 

13170.9 

162.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.2 

999.9 

99.9 

909.0 

999,9 

999, 

49.2 

116.0 

13367,2 

157.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

362.5 

999,9 

99.9 

909,0 

999.9 

999, 

49.7 

117.0 

13487.8 

154.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.3 

118.0 

13652.3 

150.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.9 

119.0 

13778.3 

147.0 

-60.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

367,9 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

51.4 

120.0 

13950.4 

143.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.9 

121.0 

14082.8 

140.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.5 

122.0 

14217.7 

137.0 

-61.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

099, 

53.0 

123,0 

14354.8 

134.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.6 

124,0 

14541.7 

130.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

376.6 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.2 

125.0 

14685.0 

127.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

54.9 

126.0 

14880.8 

123.0 

-64.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

55.6 

127.0 

15031,8 

120.0 

-64.  8 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.2 

128.0 

15134.2 

118.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.8 

129.0 

15291.1 

115.0 

-65,1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386,1 

999.9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

57.5 

130.0 

15452.1 

112.0 

-65.1 

99,9 

99  7.9 

99,9 

99,9 

99.9 

389,1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

58.3 

131,0 

15673.7 

108.0 

-65,  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58.9 

132.0 

15845.5 

105.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

59.7 

133.0 

15962.8 

103.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

398,5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

60.3 

134.0 

16142.7 

100,0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

401.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.0 

135.0 

16328.0 

97.0 

-65.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.8 

136.0 

16518.8 

94.0 

-66.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

407,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

62.7 

137.0 

16715.2 

91,0 

-66.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.5 

138.0 

16917.8 

88.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

413.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

I 

! 


* BY  SPEED  MEANS  cLSVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO,  203 
CHARLESTON,  SC 


7 FEBRUARY  197S 
ms  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFFD 

U COMO 

HIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

64.3 

137.0 

17127.3 

85.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

65.1 

140.0 

17344,5 

82.0 

-66.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

65.9 

141.0 

17570,2 

79.0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

66.8 

142.0 

17805.7 

76.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

67.7 

143.0 

18051.9 

73.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

68.6 

144.0 

18308.5 

70.0 

-64.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

69.4 

145.0 

16575.9 

67.0 

-64.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

70.5 

146.0 

18761.5 

65.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

71.4 

147.0 

19051.0 

62.0 

-64.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

72.5 

148.0 

19353.4 

59,0 

-65.1 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

73.6 

149.0 

19564,4 

57,0 

-63.4 

99.9 

999 . 9 

99.9 

99.9 

74.6 

150.0 

19893.0 

54.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

75.8 

151.0 

20252.9 

51.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

77.2 

152.0 

20501,5 

49,0 

-61.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

78,3 

153.0 

20892.4 

46.0 

-62.3 

99,  9 

999.9 

99.0 

99.9 

79.6 

154.0 

21165.9 

44.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

80.3 

155.0 

21597.7 

41.0 

-64.8 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

82.1 

156.0 

21904.6 

39.0 

-62.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

83.6 

157.0 

22399.4 

36.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

34.9 

158.0 

22753.2 

34.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

86.3 

159.0 

23326.6 

31.0 

-60.  7 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

88.0 

160.0 

23742.4 

29.0 

-59.8 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

89.8 

161.0 

24423.0 

26.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99,9 

91.4 

162  .0 

25188.1 

23.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

93.4 

163.0 

25761.9 

21.0 

-56.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

95.7 

164.0 

26738.7 

18.0 

-57.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

98.0 

165.0 

27482.5 

16.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

101.0 

166.0 

28804. 1 

13.0 

-53.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

1 


ii 

I 

y 


I 


37 


•0  >0 


163  13.  0 


V COMP  POT  T 

M/SeC  DG  K 

99.9  -il7.A 

99.9  422.1 

99.9  427.9 

99.9  435.5 

99.9  441,3 

99.9  446.3 

99.9  451.1 

99.9  458.7 

99.9  461.6 

99.9  467,3 

99.9  475.9 

99.9  487.5 

99.9  497,6 

99.9  501.6 

09.9  508.6 

99.9  511.0 

99.9  519,6 

99.9  532.7 

99.9  547.0 

99.9  556.0 

99.9  573,7 

99.9  587.2 

99.9  602.8 

99.9  629.0 

99.9  654,6 

99.9  681.0 

99.9  702.7 

99,9  759.1 


■ POT  T 

MX  RTO 

OG  K 

GM/KG 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999,9 

99.9 

999,9 

99,9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99,9 

999,9 

99.9 

990.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999,9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

999,9 

99,9 

999.9 

99.9 

999,9 

99.9 

999.9 

99.9 

RH  RANGE  AZ 
PCT  KM  DG 

999.9  999.9  999. 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999, 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999, 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999.9  999. 

999.9  999,9  999. 

999.9  999.9  999, 

999.9  999,9  999, 

999.9  999,9  999. 


STATICN  NO.  2U 
TAMPA,  FLA 


5 FEBRUARY  1975 

2330  GMT  142  55.  1 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINEARLY  INTERPOLATED 

FRCM  whole 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.5 

8.0 

1017.2 

19.2 

le.o 

280.0 

3.1 

3.1 

-0.5 

292.7 

325.9 

12.9 

93.0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

60.8 

1011.0 

19.1 

18.1 

85.4 

2.8 

-2.7 

-0.2 

293.1 

326.8 

13.1 

93.8 

0.4 

105. 

0.6 

6.0 

189.5 

596.0 

18.5 

16.4 

81.2 

1.7 

-1.7 

-0.3 

293.6 

324,3 

11,9 

87.4 

0.4 

106. 

1.0 

7.0 

284.9 

985.0 

17.6 

14.4 

280.6 

2.4 

2.4 

-0.4 

293.5 

320.9 

10.5 

81.1 

0.3 

111. 

1.3 

8.0 

381.0 

574.0 

16.8 

13.6 

270.5 

5.4 

5.4 

-0.0 

293,5 

320,0 

10.1 

81.3 

0.4 

106. 

1.6 

9.0 

478.1 

963.0 

16.6 

14.2 

266.1 

7.7 

7.6 

0.5 

294.3 

322.3 

10.7 

85.9 

0.6 

102. 

2.0 

10.0 

576.1 

552.0 

16.2 

13.7 

258.1 

8.4 

8.3 

1.7 

294.8 

322.3 

10.5 

85.3 

0.7 

97. 

2.5 

11.0 

693.4 

939.0 

16.2 

13.7 

252.5 

11.5 

11.0 

3.5 

296.0 

323,9 

10.6 

85,1 

1.0 

91. 

2.8 

12.0 

793.8 

528.0 

15.6 

12.8 

249,5 

13.3 

12.5 

4.7 

296.3 

323.0 

10.1 

83.6 

1.2 

87. 

3.2 

13.0 

895.1 

917.0 

14.8 

12.1 

244.8 

14.7 

13.3 

6.3 

296.5 

322.3 

9.7 

83.9 

1.6 

83. 

3.4 

14.0 

997.3 

506.0 

14.2 

11.8 

241.7 

14.9 

13.1 

7.1 

296.9 

322.6 

9.7 

85.7 

1.7 

81. 

3.9 

15.0 

1091.2 

856.0 

13.4 

10.9 

238.1 

14.4 

12.2 

7.6 

296,9 

321.4 

9,2 

.84.6 

2.2 

76. 

4.3 

16.0 

1214.4 

883.0 

13.0 

10.3 

238.3 

14.2 

12.1 

7.5 

297,7 

321.8 

9.0 

83.8 

2.5 

74. 

4.8 

17.0 

1320.0 

872.0 

12.6 

10.1 

235.8 

13.6 

11.2 

7.6  . 

298.4 

322.4 

9 c 0 

84.5 

2.9 

72. 

5.1 

18.0 

1417.0 

862.0 

12.2 

9.2 

233.0 

13.3 

10.6 

8.0 

298.9 

322.0 

8.5 

81.8 

3.1 

70. 

5.7 

19.0 

1524.7 

851.0 

11.5 

8.7 

230.6 

14.0 

10.8 

8.9 

299,2 

321.8 

8.4 

83,2 

3.6 

68. 

5.9 

20.0 

1623.7 

841.0 

10.9 

8.4 

230.5 

14.0 

10.8 

8.9 

299.6 

322,1 

8.3 

84.6 

3.8 

67. 

6.5 

21.0 

1753.8 

828.0 

10.4 

8.2 

227.9 

12.0 

8.9 

8.0 

300.3 

322.9 

8.3 

86.5 

4.2 

65. 

6.9 

22.0 

1844.8 

819.0 

9.2 

7.0 

228.9 

12.3 

9.3 

8.1 

300.0 

321.0 

7.7 

85.8 

4.5 

64. 

7.3 

23.0 

1957.0 

8C8.0 

8.5 

6.3 

230.2 

12.2 

9.3 

7,8 

300,  3 

320.7 

7.4 

85.7 

4.8 

63. 

7.7 

24.0 

2060.2 

798.0 

8.0 

6.2 

232.1 

12.0 

9.4 

7.4 

300.8 

321.4 

7.5 

88.6 

5.1 

62. 

8.1 

25.0 

2164.3 

788.0 

7.3 

5.6 

234.5 

12.0 

9.7 

6.9 

301.1 

321.2 

7.3 

89.3 

5,3 

62. 

8.7 

26.0 

2290.7 

776.0 

6.4 

4.8 

237.7 

12.1 

10.2 

6.5 

301,5 

320.8 

7.0 

89.9 

5.8 

62. 

9.0 

27.0 

2397.2 

766.0 

5.7 

4,2 

238.8 

12.1 

10.4 

6,3 

301.8 

320.^ 

6.8 

89.9 

6.0 

61. 

9.5 

28.0 

2504.9 

756.0 

5.3 

3.8 

240.0 

12.3 

10.6 

6.1 

302.5 

321.2 

6.7 

90.1 

6.3 

61. 

9.9 

29.0 

2602.8 

747.0 

4.3 

2.8 

241.1 

12.7 

11.1 

6.1 

302.4 

320.0 

6.3 

90.2 

6.6 

61. 

10.2 

30.0 

2712.6 

737.0 

3.6 

2.2 

242.0 

13.0 

11.5 

6.1 

302.8 

319.9 

6.1 

90.2 

6.9 

61. 

10.6 

31.0 

2823.7 

727.0 

3.1 

1.7 

243.1 

13.3 

11.9 

6.0 

303,4 

320.2 

6.0 

90.2 

7,2 

61. 

11.0 

32.0 

2924.7 

718.0 

2.3 

0.8 

243.9 

13.3 

12.0 

5.9 

303.5 

319.6 

5.7 

90.2 

7.5 

61. 

11.3 

33.0 

3026.7 

709.0 

1.5 

C.5 

243.5 

13.2 

11.8 

5.9 

304.3 

320.2 

5.6 

90.2 

7.8 

62. 

11.7 

34.0 

3141.3 

699.0 

0.8 

-0.6 

242.1 

13.1 

11.6 

6.1 

304.2 

319.1 

5.2 

90.2 

8.1 

62. 

12.1 

35.0 

3245.5 

690.0 

0.3 

-l.l 

239.9 

13.0 

11.3 

6.5 

304.7 

319,3 

5.1 

90.  1 

8.4 

62. 

12.7 

36.0 

3374.7 

679.0 

0.3 

-l.l 

237.7 

12.9 

10.9 

6,9 

306.1 

321.1 

5.2 

90,1 

8.9 

61. 

13.1 

37.0 

3493.8 

669.0 

0.2 

-1.3 

237.8 

12.8 

10.8 

6.8 

307.3 

322.3 

5.2 

90.0 

9.2 

61. 

13.7 

38.0 

3590.4 

661.0 

-0.3 

-1.8 

238.7 

12.7 

10.9 

6.6 

307.8 

322.5 

5.1 

90.0 

9.6 

61. 

14.1 

39.0 

3712.4 

651.0 

-1.0 

-2.4 

238.9 

13.0 

11. 1 

6,7 

308.4 

322.7 

4.9 

90.1 

9,9 

61. 

14.7 

40.0 

3811.2 

643.0 

-1.6 

-3.1 

238.6 

13.8 

11.8 

7,2 

308.7 

322.6 

4.8 

89.8 

10.4 

61. 

15.2 

41.0 

3948.7 

632.0 

-2.1 

-3.6 

238.6 

14.3 

12.2 

7.5 

309.7 

323.3 

4.7 

89.4 

10.8 

61. 

15.7 

42.0 

4062.8 

623.0 

-2.7 

-4.3 

239.0 

14  .4 

12.3 

7.4 

310.2 

323.4 

4.5 

89.0 

11.3 

61. 

16.2 

43.0 

4178.3 

614.0 

-3.0 

-4.6 

239,6 

14.1 

12.2 

7,1 

311.1 

324.3 

4.5 

89.0 

. 11.7 

61. 

16.7 

44.0 

4282.3 

606.0 

-3,3 

-4.9 

240.0 

13.8 

12.0 

6.9 

311,9 

324.9 

4.4 

88.7 

12.1 

61. 

17.2 

45.0 

4400.7 

597.0 

-4.1 

-5.7 

240.3 

13.9 

12.1 

6,9 

312.3 

324.8 

4.2 

88.5 

12.5 

61. 

17.7 

46  .0 

4507.2 

589.0 

-4.4 

-6.0 

241.3 

14.5 

12.7 

6.9 

313.2 

325.6 

4.1 

88.3 

12.9 

61. 

IB.l 

47.0 

4628.6 

580.0 

-5.0 

-6.6 

242.8 

15.4 

13.7 

7.1 

313.8 

325.9 

4.0 

88.2 

13.3 

61. 

1B.7 

48.0 

4724.0 

573.0 

-5.8 

-7,4 

245.1 

17.7 

16.0 

7,4 

314.0 

325.5 

3.8 

88.0 

13.8 

61. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


211 


STATION  NO. 
TAI«PA,  FLA 


5 FEBRUARY  1975 

2330  GMT  142  55.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.1 

49.0 

4062.2 

563.0 

-5.9 

-7,6 

246.4 

18.9 

17.3 

7.6 

315.4 

327.0 

3.8 

87.8 

14.3 

61. 

19.5 

50.0 

4974.3 

555.0 

-6.7 

-8.4 

247.8 

19.5 

18.0 

7,3 

315.8 

326.9 

3.7 

87,4 

14.8 

61. 

20.1 

51.0 

5116.3 

545.0 

-7.4 

-9.2 

250.6 

19.3 

18.2 

6.4 

316.5 

327.3 

3.5 

87.1 

15.5 

61. 

20.6 

52.0 

5231.5 

537.0 

-8.3 

-10. 1 

252.8 

19.3 

18.4 

5.7 

316.8 

32  7.0 

3.3 

86.9 

16.0 

62. 

21.0 

53.0 

5348.0 

529.0 

-8.9 

-10.7 

254.3 

19.3 

18.6 

5.2 

317,4 

327,3 

3.2 

86.7 

16.5 

62. 

21.5 

54.0 

5466.0 

521.0 

-9.6 

-11.4 

255.7 

19.5 

18.9 

4.8 

317.9 

327.4 

3.1 

86.4 

17.1 

63. 

21.9 

55.0 

5570.5 

514.0 

-10.3 

-12,2 

255.9 

20.1 

19.5 

4.9 

318.3 

327.3 

2.9 

86.0 

17.5 

63. 

22.5 

56.0 

5721.7 

504.0 

-11.5 

-13.4 

255.4 

20.8 

20.1 

5.3 

318.6 

327,1 

2.7 

85.6 

18.2 

64. 

22.9 

57.0 

5844.4 

496.0 

-12.0 

-14.0 

254.2 

20.2 

19.4 

5.5 

319.4 

327.6 

2.6 

85.3 

18.8 

64. 

23.4 

58.0 

5968.7 

488.0 

-13.2 

-15.2 

252.2 

19.3 

18.3 

5.9 

319,5 

327.1 

2.4 

84.7 

' 19.3 

64. 

23.9 

59.0 

6078.7 

481.0 

-13.7 

-15.7 

249.9 

19.3 

18.1 

6.6 

320.1 

32  7.5 

2.3 

84,7 

19.9 

64. 

24.3 

60.0 

6206.1 

473.0 

-14.6 

-16.6 

247.8 

20,0  ■ 

18.5 

7,6 

320.6 

327.6 

2.2 

84.2 

20.3 

64. 

24.8 

61.0 

6319.0 

466.0 

-15.5 

-17.6 

244.9 

21.0 

19.0 

8,9 

320.7 

327.3 

2.1 

83.9 

21.0 

65. 

25.3 

62.0 

6449.7 

458.0 

-16.1 

-18.4 

242.2 

22.0 

19.5 

10.3 

321.6 

327.9 

2.0 

82.5 

21.6 

65. 

25.8 

63.0 

6565.5 

451.0 

-17.2 

-19.6 

240.9 

23.1 

20.1 

11.2 

321.6 

327,4 

1.8 

81.2 

22.3 

64. 

26.3 

64.0 

6682.7 

444.0 

-18.3 

-20.7 

240.9 

24.3 

21.2 

11.8 

321.6 

327.0 

1.6 

80.8 

23.0 

64. 

26.8 

65.0 

6801.3 

437.0 

-18.8 

-21.3 

241.6 

25.5 

22.4 

12.1 

322.4 

327.6 

1.6 

80.5 

23.7 

64. 

27.3 

66.0 

6956.1 

428.0 

-20.0 

-22.5 

242.7 

26.1 

23.2 

12.0 

322.8 

327,6 

1.5 

80.2 

24.5 

64. 

27.8 

67.0 

7078.3 

421.0 

-21.0 

-23.5 

244.2 

25.9 

23.3 

11.3 

323,1 

327,6 

1.4 

79,9 

25.3 

64, 

28.2 

68.0 

7202.1 

414.0 

-21.6 

-24.2 

245.8 

25.6 

23.4 

10.5 

323.8 

328.1 

1.3 

79.6 

25.9 

64. 

28.8 

69.0 

7327.5 

407.0 

-22.6 

-25.1 

247.9 

25.9 

24.0 

9.8 

324.1 

328.2 

1.2 

79.4 

26.8 

64. 

29.2 

VO.O 

7454.7 

400.0 

-23.5 

-26.4 

248.8 

26.4 

24.6 

9.5 

324.5 

328.2 

1.1 

77.0 

27.5 

64, 

29.7 

71.0 

7602.1 

392.0 

-25.0 

-28,1 

249.6 

26,2 

24.6 

9.1 

324,5 

327,7 

1.0 

74,9 

28.3 

64, 

30.1 

72.0 

7733.0 

385.0 

-25.6 

-28.9 

250.0 

25.4 

23.9 

8.7 

325.3 

328.4 

0.9 

73.6 

28.9 

65. 

30.6 

73.0 

7846.7 

379.0 

-26.8 

-30.3 

250.2 

24.7 

23.2 

8.4 

325.2 

327.9 

0.8 

72.1 

29.6 

65. 

31.1 

74.0 

7981.0 

372.0 

-27.9 

-31.4 

249.6 

25,2 

23.6 

8.8 

325.5 

328.0 

0.7 

71.3 

30.3 

65, 

31.6 

75.0 

8097.6 

366.0 

-29.0 

-32.9 

248.7 

26,0 

24.2 

9.4 

325.4 

327.7 

0.6 

68<7 

31.1 

65. 

32.1 

76.0 

8235.4 

359.0 

-30.0 

-34,2 

247.9 

26.3 

24.3 

9.9 

326.0 

328.0 

0.6 

66. 3,./' 

31.9 

65. 

32.6 

77.0 

8355.2 

353.0 

-31.1 

-35,4 

247.4 

26.2 

24.2 

10.1 

325.9 

327.8 

0.5 

65.6 

32.7 

65. 

33.0 

78.0 

8497.1 

346.0 

-31.7 

-36.0 

247.2 

26.2 

24.1 

10.  1 

327,1 

328.9 

0,5 

65.4 

33,4 

65. 

33.5 

79.0 

8599.8 

341.0 

-33.1 

-37.5 

246.9 

26.5 

24.4 

10.4 

326,5 

328.0 

0.4 

64.6 

34.0 

65. 

33.9 

80.  0 

8745.3 

334.0 

-34.3 

-38^8 

246.4 

27.0 

24.8 

10.8 

326.8 

328.2 

0.4 

63.6 

34.8 

65. 

34.5 

81.0 

8893.2 

327.0 

-35.2 

-39.8 

246.0 

28.5 

26.0 

11.6 

327.5 

328.8 

0.4 

62.6 

35.7 

65. 

34.9 

82.0 

9022.0 

321.0 

-36.3 

-41.3 

246.2 

30.2 

27.7 

12.2 

327.7 

328. 

0.3 

59,4 

36.4 

65. 

35.4 

83.0 

9152.7 

315.0 

-37.0 

-42.4 

246.7 

32.0 

29.4 

12.6 

328.6 

329.6 

0.3 

56.8 

37.4 

65. 

35.8 

84.0 

9285.4 

309.0 

-38.3 

-43.8 

247.0 

32.0 

29.5 

12.5 

328.5 

329.4 

0.2 

55.8 

38.2 

65. 

36.2 

8 5.0 

9419.9 

303.0 

-39.5 

-45  i 3 

246.8 

30.9 

28.4 

12.2 

328.6 

329,4 

0.2 

53.7 

39,0 

65. 

36.8 

86.0 

9556.4 

297.0 

-41.0 

99.9 

245,0 

28.7 

26.0 

12.1 

328,5 

999.9 

99,9 

999,9 

40.0 

65. 

37.2 

87.0 

9694.8 

291.0 

-42.1 

99.9 

243.4 

28.1 

25.1 

12.6 

328.9 

999,9 

99,9 

999.9 

40.7 

65. 

37.7 

88.0 

9835.6 

285.0 

-42.8 

99.9 

242.1 

28.7 

25.4 

13.5 

329.8 

999.9 

• 99,9 

999,9 

41.5 

65. 

38.1 

89.0 

9954.7 

280.0 

-44.1 

99,9 

242.0 

30.0 

26.5 

14.1 

329,7 

999,9 

99.9 

999,9 

42.2 

65. 

38.5 

90.0 

10099.6 

274.0 

-45.5 

99.9 

242.5 

31.4 

27.9 

14.5 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

65. 

39.0 

91.0 

10222.0 

269.0 

-46.8 

99.9 

242.9 

33.2 

29.5 

15.1 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

65. 

39.5 

92.0 

10346.1 

264.0 

-48.1 

99i9 

243.3 

34.1 

30,5 

15.3 

329.4 

999.9 

99,9 

999,9 

44,9 

65. 

40.0 

93.0 

10497.5 

258.0 

-48.5 

99.9 

243.8 

33.3 

29.9 

14.7 

331.0 

999.9 

99.9 

999,9 

46.1 

65. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  NO.  211 
TAMPA,  FLA  - 


. 5 FEBRUARY  1975 

2330  GMT  1A2  55.  1 

ANGLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  EROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V roMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

or.  c 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC- 

M/s  EC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

40.6 

94.0 

10625.9 

253.0 

-49.  7 

99.9 

244.0 

32.8 

29.5 

14.4 

331.1 

999,9 

99,9 

999.9 

47,1 

65. 

41.0 

95.0 

10730.1 

249.0 

-50.4 

99.9 

243.6 

34.3 

30,7 

15.2 

331.5 

999,9 

09,9 

999,9 

47.8 

65. 

41.8 

96.0 

10915,3 

242.0 

-52.3 

99.9 

242.4 

42.0 

37.2 

19.5 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

65. 

42.3 

97.0 

11050.1 

237.0 

-53.2 

99.9 

241.9 

44.8 

39.5 

21.1 

332.0 

999.9 

99,9 

999.9 

51.0 

65. 

43.1 

98,0 

11187.0 

232.0 

-54.6 

99.9 

241.7 

40.6 

35.7 

19.3 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

65. 

43.8 

99.0 

11326.1 

227.0 

-55.9 

99.9 

241.9 

37.7 

33.2 

17.7 

332.0 

999,9 

99,9 

999,9 

54,7 

65. 

44.3 

100.0 

11467.6 

222.0 

-56.6 

99,9 

241.8 

38,5 

33,9 

18.2 

333.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

65. 

45.1 

101.0 

11611.7 

217.0 

-57.7 

99,9 

240,4 

38.8 

33.7 

19.2 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

64. 

45.7 

102.0 

11758.4 

212.0 

-59.1 

99.9 

238.6 

37.9 

32.4 

19.8 

333.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

64. 

46.2 

103.0 

11907.9 

207.0 

-59,3 

99.9 

237.3 

38.1 

32.1 

20.6 

335,6 

999,9 

99,9 

999.9 

60.3 

64. 

47.0 

104.0 

12030»3 

203.0 

-58,9 

99.9 

237,2 

44,4 

37,4 

24.0 

338.0 

999,9 

99.9 

999.9 

61.9 

64. 

47.8 

105.0 

12186.8 

198.0 

-58.8 

99,9 

240.0 

51.3* ** 

44  .4 

25.7 

340.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

64. 

48.4 

106.0 

12315.4 

194.0 

-57.4 

99.9 

242.  5 

50.8* 

45,1 

23,4 

344.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

64. 

49.2 

107. 0 

12447.9 

190.0 

-54,6 

99.9 

245.2 

52,1* 

47,3 

21.8 

351,4 

999,9 

99,9 

999,9 

68.  8 

64, 

49.9 

108.0 

12618.9 

185.0 

-54,0 

99.9 

246.8 

54.9* 

50.4 

21.6 

355.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

64. 

50.5 

109.0 

12759.4 

181.0 

-53.4 

99.9 

243.1 

52.2* 

48.4 

19.4 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

64. 

51.2 

110.0 

12903.0 

177.0 

-54.1 

99.9 

250.0 

41.4* 

38.9 

14.2 

359.4 

999,9 

99,9 

999,9 

75.2 

64. 

52.1 

111.0 

13086.6 

172.0 

-54,8 

99.9 

251.7 

33,5* 

31.8 

10.5 

361.3 

999,9 

99.9 

999.9 

76.9 

64. 

52,9 

112.0 

13236.7 

168.0 

-55,9 

99.9 

249.2 

40.3* 

37.6 

14.3 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

64. 

53.6 

113.0 

13389.7 

164.0 

-56.9 

99,9 

245.3 

57.4* 

52.2 

24.0 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

64. 

54.3 

114.0 

13545.5 

160.0 

-58,4 

99,9 

242.6 

74,1* 

65.7 

34.1 

362,7 

999,9 

99,9 

999,9 

83.3 

64. 

55.1 

115.0 

13704.3 

156.0 

-59,6 

99.9 

241.2 

62.6* 

54.9 

30.2 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.5 

64. 

55.9 

116.0 

13907.3 

151.0 

-61.2 

99.9 

239.9 

35.6* 

30.8 

17.8 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

64. 

56.6 

117.0 

14031.5 

148.0 

-62.7 

99.9 

239.2 

22.5* 

19,4 

11.5 

363.5 

999,9 

99,9 

999,9 

90.5 

64. 

57.2 

IIB.O 

14200.4 

144.0 

-62,7 

99.9 

241.7 

17,6* 

15.5 

8.3 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.2 

64. 

57.9 

119.0 

14373.9 

140.0 

-63,0 

99<9 

246.3 

23.3* 

21.3 

9.4 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

64. 

58.6 

120.0 

14507.1 

137.0 

-63.4 

99,9 

245.5 

39.6* 

36.1 

16.4 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

64. 

59.2 

121.0 

14688.4 

133.0 

-65.1 

99,9 

243.8 

47.2* 

42.4 

20.8 

370,4 

999,9 

99,9 

999,9 

94.8 

64. 

60.0 

122.0 

14826.9 

130.0 

-66.7 

99,9 

244,3 

38.8* 

35.0 

16.8 

370,0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.4 

64. 

60.9 

123.0 

15015.4 

126.0 

-67.8 

99.9 

246.1 

32.1* 

29.3 

13.0 

371.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

64. 

61.6 

124.0 

15160.5 

123.0 

-67.4 

99.9 

241.0 

31.9* 

27,9 

15.4 

374,8 

999.9 

99.9 

999,9 

100.2 

64. 

62.1 

125.0 

15309.4 

120.0 

-67,4 

99.9 

233.2 

25,8* 

20.7 

15.5 

377,4 

999,9 

99,9 

999,9 

101.4 

64. 

62.9 

126.0 

15512.0 

116.0 

-70.8 

99.9 

225.5 

26.1* 

18.6 

18.3 

374.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.8 

64. 

63.7 

127.0 

15667.0 

113.0 

-71.7 

99.9 

233.4 

40.5* 

32.5 

24.1 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

64. 

64.4 

128.0 

15879.3 

109.0 

-72.4 

99^9 

236.0 

42.0* 

34.8 

23,5 

378,4 

999,9 

99,9 

999,9 

105.6 

64. 

65.2 

129.0 

16043.8 

106.0 

-71.5 

99,9 

229.8 

31,5* 

24,0 

20,3 

383,2 

999,9 

99.9 

999,9 

107.4 

63. 

66.0 

130.0 

16213.0 

103.0 

-72,4 

99.9 

219.0 

26.3* 

16.6 

20.4 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

63. 

67.0 

131.0 

16445.5 

99.0 

-73.1 

99.9 

218.9 

.27.1* 

17,0 

21.1 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

109.9 

63. 

67.8 

132.0 

16626.0 

96.0 

-72,6 

99,9 

227,9 

35.0* 

25.9 

23,5 

391,9 

999,9 

99. 9 , 

999,9 

111.1 

63. 

68.5 

133.0 

16812.4 

93.0 

-72,6 

99.9 

233.1 

48.3* 

38.6 

29.0 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

62. 

69.3 

134.0 

17005.7 

90.0 

-71.2 

99i,9 

233.9 

56.9* 

46.0 

33.6 

402.0 

999.9 

99.9 

999.9  ' 

115.5 

62. 

70.2 

135.0 

17205.4 

87.0 

-72.9 

99^9 

234.0 

39,9* 

32.3 

23.4 

402,7 

999,9 

99.9 

999,9 

118.7 

62. 

71.2 

136.0 

17411.6 

84.0 

-72.2 

99,9 

239,0 

21.8* 

18,7 

11.2 

408.2 

999.9 

99.9 

599.9 

120.0 

62. 

72.2 

137.0 

17625.1 

81.0 

-73.4 

99.9 

250.4 

14.6* 

13.8 

4.9 

410.0 

999,9 

99.9 

999,9 

121.2 

62. 

73.2  , 

138.0 

17919.8 

77.0 

-75.6 

99,9 

251.4 

17.3* 

. 16,4 

5.5 

41U3 

999,9 

99.9 

999,9 

121.8 

62. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  - 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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211 


STATION  NO. 

TANPA,  FLA 

5 FEBRUARY  1975 

2330  GMT  1A2  55.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO  . 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M /S  EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

74.2 

139.0 

16148.4 

74.0 

-78.0 

99.9 

235.5 

10.8* 

6.9 

6.1 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.1 

62. 

75.3 

140.0 

18385.9 

71.0 

-76.4 

99.9 

213.1 

13.4* 

7.3 

11.2 

419.3 

999.9 

99.=> 

999.9 

123.4 

62. 

76.6 

141,0 

18635.5 

68.0 

-75.1 

99^9 

215.2 

19.0* 

11.0 

15.6 

427.3 

999.9 

99.9 

999,9 

124.2 

62. 

77.8 

142.0 

18989.0 

64.0 

-73.  1 

99.9 

238.3 

27.7* 

23.6 

14.5  . 

439.1 

999,9 

99.9 

999.9 

126.9 

61. 

79*1 

143.0 

19270.1 

61.0 

-73.4 

. 99.9 

325.9 

5.4* 

3.0 

-4.5 

444.6 

999.9 

99.9 

999,9 

127.4 

62. 

80.6 

144.0 

19566.0 

58.0 

-72.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

453.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

82.2 

14S.0 

19880.6 

55.0 

-69.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

466.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO. 
TAMPA,  FLA 

6 FEBRUARY 
532  GMT 

211 

1975 

152 

: 16. 

0 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.7  . 

'■  8.0 

1015.0 

19.9 

18.0 

230.0 

3.6 

2.8 

2.3 

293,5 

327,0 

13.0 

89.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

62.1 

lOU.O 

19.7 

17.5 

219.8 

12.8 

8.2 

9,8 

293.6 

326.2 

12.6 

87.6 

0.2 

62. 

0.6 

6.0 

171.2 

996.0 

19.0 

16.9 

220.6 

12.9 

3.6 

9.8 

296.2 

326.0 

12.3 

87,3 

0.3 

62. 

0.9 

7.0 

266.8 

985.0 

18.6 

15.8 

222.6 

13.2 

8.9 

9.8 

296,5 

326.6 

12.6 

90.5 

0.5 

61. 

t.2 

8.0 

372.2 

973.0 

18.2 

15,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295,1 

326.3 

11.1 

81,7 

999.9 

999. 

1.7 

9.0 

670.0 

962.0 

19.3 

12.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

296.9 

321.9 

9.6 

63.8 

999.9 

999. 

2.0 

10.0 

569.0 

951.0 

18.8 

11.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297.6 

320,9 

8.8 

60.6 

999,9 

999. 

2.5 

11.0 

696.6 

937.0 

18.6 

10.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.2 

320.9 

8.6 

59.1 

999.9 

999. 

2.8 

12.0 

797.6 

925.0 

17.6 

10. 0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.3 

320.9 

8.6 

61.2 

999.9 

999. 

3.2 

13.0 

899.7 

915.0 

16.7 

10.1 

225.3 

11.0 

7.8 

7.8 

298,5 

321.5 

8.5 

66.8 

2.3 

62. 

3.6 

16.0 

1002.8 

906.0 

15.9 

9.6 

229.1 

10.7 

8.1 

7,0 

298.7 

321.2 

8.6 

66.1 

2.6 

62. 

3.9 

15.0 

1106.8 

893.0 

15.1 

7.8 

231.6 

10.0 

7.9 

6.2 

298.7 

319.0 

7.5 

61.5 

2.8 

63. 

6.6 

16.0 

1260.8 

879.0 

15.1 

7,6 

236.1 

8.6 

7.1 

6.8 

300,1 

320,3 

7.6 

60.1 

3.0 

66. 

6.8 

17.0 

1367.5 

868.0 

16.5 

6.8 

266.2 

8.0 

7.3 

3.2 

300.5 

320.1 

7.2 

59.6 

3.2 

65. 

5.1 

18.0 

1455.3 

857.0 

16.1 

5.8 

256.0 

8.0 

7.7 

2.2 

301.1 

319.9 

6.8 

57.3 

3.6 

66. 

5.6 

19.0 

1556.6 

867.0 

13.3 

5»0 

260.6 

8.2 

8.1 

1.6 

301,3 

319,2 

6.5 

57,0 

3.6 

68. 

5.9 

20.0 

1666.3 

836.0 

12.6 

6.8 

262.3 

8.1 

8.0 

1.1 

301.6 

319.5 

6.5 

58.9 

3.7 

69, 

6.2 

21.0 

1785.8 

826.0 

12.6 

5.5 

266.6 

8.0 

8.0 

0,5 

302.7 

321.8 

6.9 

62.7 

3.8 

50. 

6.7 

22.0 

1898.6 

813.0 

11.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.6 

320.7 

6.5 

63.0 

999.9 

999. 

7.0 

23.0 

2012.1 

U02.0 

10.1 

6.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.6 

320.5 

6.6 

66.2 

999.9 

999, 

7.5 

26.0 

2115.6 

792.0 

9.2 

3.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.6 

319.7 

6.1 

66.2 

999,9 

999. 

7.8 

25.0 

2221.8 

782.0 

8.6 

2.1 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

303,1 

319.1 

5.7 

63,5 

999.9 

999. 

8.2 

26.0 

2360.6 

769.0 

7.7 

0.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.5 

318.5 

5.3 

61.5 

999,9 

999, 

8.7 

27.0 

2668.3 

759.0 

7.0 

-0.1 

277.3 

10.0 

10.0 

-1.3 

303.8 

318.1 

5.0 

60.5 

6.8 

62. 

9.0 

28.0 

2566.3 

750.0 

6.0 

-0,8 

276.7 

10.9 

10.9 

-0.9 

303.7 

317.6 

6.8 

61.6 

5.0 

63. 

9.3 

29.0 

2687.3 

739.0 

5.3 

-0.5 

276.2 

11.1 

11.1 

-0.8 

306,2 

318.5 

5.0 

66.2 

5.1 

66. 

9.8 

30.0 

2798.5 

729.0 

6.3 

-0.8 

275.7 

11.2 

11.1 

-l.l 

306.3 

318.5 

5.0 

69.7 

5.6 

66. 

10.1 

31.0 

2911.0 

719.0 

3.6 

-0.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.8 

319.6 

5.1 

76,6 

999.9 

999. 

10.6 

32.0 

3013.2 

710.0 

2.7 

-0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.0 

320.2 

5.3 

81.2 

999.9 

999. 

11.0 

33.0 

3116.5 

701.0 

2.1 

-0.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

305.3 

320.6 

5.3 

83.2 

999,9 

999. 

11.3 

36.0 

3232o7 

691.0 

1.9 

-1.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.6 

320.8 

5.0 

78.7 

999.9 

999. 

11.8 

35.0 

3350.3 

681.0 

1.1 

-3.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.7 

319.7 

6.5 

73.8 

999.9 

999, 

12.2 

36.0 

3693.3 

669.0 

0.6 

-6.1 

257.0 

13.5 

13.6 

0.7 

307.5 

319.8 

6.2 

71.6 

7.0 

72. 

12.6 

37.0 

3601.9 

660.0 

-0.6 

-5.6 

266.2 

12.6 

12.6 

1.3 

307.7 

318.9 

3.8 

67.5 

7.3 

73. 

13.0 

38.0 

3711.8 

651.0 

-0.6 

-13.5 

258.8 

11.2 

11.0 

2.2 

308.7 

315.0 

2.1 

36.3 

7.5 

73. 

13.3 

39.0 

3823.0 

662.0 

-1.2 

-16.9 

257.0 

10.7 

10.5 

2.6 

309.0 

316.7 

1.9 

36.2 

7.7 

73. 

13.8 

60.0 

3966.0 

.632.0 

-2.3 

-11. 1 

257.1 

10.6 

10.2 

2.3 

309.2 

317,0 

2.6 

50.5 

8.0 

73. 

16.2 

61.0 

6087.2 

621.0 

-3.5 

-11,0 

260.6 

10.8 

10.7 

1.8 

309.3 

317.6 

2.7 

56.0 

8.3 

73. 

16.6 

62.0 

6202.7 

612.0 

-3.5 

-11,0 

265.2 

11.8 

11.8 

1.0 

310.6 

318.8 

2.7 

56.2 

8.5 

73* 

15.0 

63.0 

6319.8 

603.0 

-6.3 

-9.0 

263.8 

13.5 

13.5 

0.3 

311.1 

320.8 

3.2 

69.5 

8.8 

76. 

15.3 

66.0 

6638.2 

596.0 

-5.2 

-10.0 

269.3 

15.0 

15.0 

0.2 

311.6 

320.5 

3.0 

68.8 

9.1 

76. 

15.7 

65.0 

6556.1 

585.0 

-5.8 

-13.1 

268.7 

15.9 

16.9 

0.6 

311.9 

319.3 

2,6 

56.2 

9.6 

75. 

16.1 

66.0 

6679.7 

576.0 

-5.9 

-15.8 

267.0 

18.6 

18.6 

1.0' 

313.1 

319.1 

1.9 

65.6 

9.8 

76. 

16.6 

67.0 

6775.3 

569.0 

-6.8 

-15.1 

265.3 

19.7 

19.6 

1.6 

313.1 

319.6 

2.1 

51.6 

10.2 

76. 

I6j9 

68.0  6899.7  560.0  -7.3  -15,6  263.1  20.9 
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20.8 

t 

2.5 

316.0 

320.6 

2.0 

51.2 

10.8 

76. 

STATICN  NO.  211 
TAMPA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

532  GMT  152  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

min 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17,2 

49.0 

5025.8 

551.0 

-8.2 

-25.1 

262.2 

21.6 

21.4 

2.9 

314.3 

317.2 

0.9 

24,0 

11.2 

76, 

17.6 

50.0 

5139.2 

543.0 

-8,8 

-29;7 

261.1 

22.4 

22.1 

3,4 

314.9 

316,9 

0,6 

16.4 

11.7 

77. 

18.1 

51,0 

5282.9 

533.0 

-9.9 

-35.3 

259,8 

23.4 

23.0 

4.2 

315.1 

316.3 

. 0.4 

10.4 

12.4 

77. 

18* *•5 

52.0 

5414*0 

524.0 

-10.8 

-25.5 

25S.8 

24.1 

23.6 

4.7 

315.7 

318.7 

0.9 

28.4 

13.0 

77. 

18.9 

53.0’ 

5517.2 

517.0 

-11.9 

-23.8 

257,9 

24.7 

24.1 

5.2 

315.6 

319.1 

1.1 

36.3 

13.5 

77. 

19.2 

54.0 

5636 .3 

509.0 

-13.5 

-22.1 

257.1 

24.8 

24.2 

5.6 

315.1 

319.2 

1.3 

48.0 

14.0 

77. 

19.7 

55.0 

5771.9 

500.0 

-14.2 

-18.5 

254.9 

24.5 

23.6 

6.4 

315.9 

321.6 

1.8 

69,6 

14.8 

77. 

20.1 

' 56.0 

5925,3 

490.0 

-14.3 

-15.0 

252.6 

23.7 

22.6 

7.1 

317.7 

325.3 

2.4 

94.6 

15.4 

77. 

20.6 

57.0 

6050.1 

482hO 

-15.1 

-16.2 

250.1 

22.9 

21.6 

7.8 

318.1 

325.2 

2.2 

92.0 

16.1 

77. 

21.0 

58.0 

6160.6 

475.0 

-16.1 

-17.0 

249.0 

23.0 

21.4 

8.2 

313.2 

325.0 

2.1 

93.2 

16.5 

76. 

21.3 

59.0 

6272.2 

468.0 

-17.2 

-18.8 

248.7 

23.2 

21.6 

8.4 

318.2 

324,1 

1.9 

87,7 

17.0 

76, 

21.8 

60.0 

6401.4 

460.0 

-18.2 

-20.0 

243.2 

23.2 

21.6 

8.6 

318.6 

324.0 

1.7 

85.4 

17.7 

76. 

22.  1 

61.0 

6549.0 

451.0 

-18.6 

-20.6 

247.7 

23.3 

21.6 

8.9 

319.8 

325.1 

1.6 

83.9 

18.1 

76. 

22.6 

62.0 

6648.8 

445.0 

-19.5 

-21.8 

245.9 

24.0 

21.9 

9.8 

319,9 

324.7 

1.5 

82.0 

18.7 

76. 

23.0 

63.0 

6783.5 

437.  0 

-20.1 

-22i2 

244,  0 

24.9 

22.4 

10,9 

320.3 

325.6 

1.5 

82.8 

19.3 

75. 

23.3 

64.0 

6920.4 

429.0 

-21.0 

-23.2 

242.2 

25.3 

22.4 

11.8 

321.3 

325.8 

1.4 

82.4 

19.9 

75. 

23.9 

65.0 

7041.7 

422.0 

-21.9 

-24.4 

238.7 

25.5 

21.8 

13.3 

321.6 

325.7 

1.2 

80.1 

20.7 

74. 

2A.2 

66.0 

7200.2 

413.0 

-22.9 

-25,5 

237,  2 

25.5 

21.4 

13,8 

322.4 

326,2 

1.2 

78,9 

21.  1 

74, 

2A.8 

67.0 

7325.3 

406.0 

-23.9 

-26,7 

234,9 

25.1 

20.6 

14.4 

322.6 

326.1 

1.1 

77.6 

22.0 

73* 

25.2 

68.0 

7452.1 

399.0 

-25.0 

-28.0 

233.8 

25.0 

20.1 

14.8 

322.8 

326.0 

0.9 

75.5 

22.6 

73. 

25.6 

69.0 

7580.6 

392.0 

-25.8 

-29.2 

232.9 

25.2 

20.1 

15.2 

323.4 

326.3 

0.9 

72.8 

23.2 

72, 

26.0 

70.0 

7710.9 

385.0 

-27.0 

-30.4 

232,5 

25.9 

20.6 

15.8 

323.5 

326.2 

0.8 

72.7 

23.7 

72. 

26.5 

71.0 

7881.2 

376.0 

-28.0 

-3U4 

233.5 

28.2 

22.7 

16.8 

324.3 

326.8 

0.7 

72.5 

24.5 

71. 

26.9 

72.0 

7996.5 

370.0 

-29.2 

-32.5 

233.7 

28.1 

22.7 

16.7 

324.2 

326.5 

0.7 

72.9 

25.1 

71. 

27.2 

73.0 

8132.7 

363.0 

-30.4 

-33.6 

95^i.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.4 

326.5 

0.6 

73.0 

999.9 

999* 

27.8 

74.0 

8270.9 

356*0 

-31.6 

-34.7 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

324.6 

326.5 

0.6 

73,7 

999,9 

999* 

28.1 

75.0 

8390.9 

350.0 

-32.8 

-35.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.6 

326.4 

0.5 

76.2 

999,9 

999. 

28.5 

76.0 

8512.5 

344.0 

-33.4 

-35.7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

325.3 

327.1 

0.5 

80.0 

999,9 

999. 

28.9 

77.0 

8656.5 

337.0 

-34.6 

-36.8 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

325,5 

327.2 

.0,5 

80.2 

999.9 

999*. 

29.2 

78.0 

8781*8 

331.0 

-35.8 

-38,0 

235.6 

34.2 

28.2 

19.3 

325.6 

327.1 

0.4 

79.6 

29.1 

68. 

29.  8 

79.0 

8930.0 

324.0 

-37,1 

-39.  8 

235.0 

32.1 

26.3 

18.4 

325.7 

327.0 

0.4 

76.2 

30.3 

68. 

30.1 

80.0 

9037.3 

319.0 

-38.2 

-41.7 

235.5 

31.4 

25.9 

17.8 

325.7 

326.8 

0.3 

• 69,5 

30.8 

68. 

30.7 

81.0 

9211.5 

311.0 

-39.7 

-43,6 

237.3 

32,6 

27.5 

17,6 

326.0 

326.9 

0,3 

05.8 

31.9 

67, 

31.0 

82.0 

9344.4 

305.0 

-40.8 

99.9 

233.3 

33,4 

28,5 

17,6 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

67, 

31.4 

83.0 

9479.3 

299.0 

-42.2 

99.9 

239.6 

34.2 

29.5 

17.3 

326.2 

999*9 

99.9 

999.9 

33.2 

67, 

31.9 

84.0 

9593.1 

294.0 

-43.3 

99.9 

240.9 

35.2 

30.8 

17.1 

326.2 

999.9 

99,9 

999,9 

34,3 

67. 

32.2 

85.0 

9733.5 

288.0 

-44.7 

99,9 

241.3 

35,9 

31.5 

17,2 

326,2 

999.9 

99,9 

999,9- 

35,0 

67, 

32.9 

86.0 

9919.4 

280.0 

-46.  1 

99.9 

241.6 

37.3 

32.8 

17.8 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

66. 

33.3 

87.0 

10039.0 

275.0 

-47.0 

99,9 

241.8 

37.8 

33.3 

17.9 

327.2 

999.9 

99,9 

999.9 

37.4 

66. 

33.8 

88.0 

10184.7 

269.0 

-48.4 

99.9 

242.4 

3S.3 

34.0 

17.7 

327.2 

999,9 

99.9 

999.9 

38.6 

66* 

34.3 

89*0 

103 08.0 

264.0 

-49.3 

99,9 

243,4 

39.2 

35.0 

17.6 

327.  6 

999,9 

99*9 

999.9 

39.6 

66. 

34.8 

90.0 

10458.3 

258,0 

-50.5 

99,9 

243.9 

39.8 

35.8 

17.5 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

66. 

35.3 

91.0 

10585.7 

253.0 

-51.3 

99.9 

243.6 

40.2 

36.0 

17,9 

328.7 

999.9 

99*9 

999,9 

42.1 

66. 

35.9 

92*0 

10715.1 

248.0 

-52.5 

99,9 

242.2 

42,2 

37.4 

19.7 

323.8 

999.9 

99.9 

999,9 

43.4 

66. 

36.4 

93.0 

10846.3 

243.0 

-53.7 

99.9 

240.8 

44.9 

39.2 

21.9 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

66. 
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STATION  NO. 

TAt»PA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

532  GMT  152  lA,  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

37.0 

94,0 

11006.7 

237.0 

-54.7 

« 99.9 

239.6 

46.8 

40.4 

23.7 

329.8 

999,9 

99.9 

999,9 

46.5 

65. 

37.6 

95.0 

11142.7 

232.0 

-55.8 

99,9 

238,7 

48*1 

41.1 

25.0 

330.1 

999,9 

99,9 

999,9 

48.3 

65. 

38.4 

96.0 

11309*3 

226.0 

-56.5 

99,9 

239.4 

51.3 

44.2 

26.1 

331.5 

999,9 

99,9 

999.9 

50.6 

65. 

38.9 

97.0 

11451.2 

221.0 

-56.6 

99.9 

239.9 

51.4 

44.5 

25.7, 

333.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

65. 

39.5 

98.0 

11596.9 

216.0 

-54.9 

99.9 

239.1 

47.8 

41.0 

24.5 

338,4 

999,9 

99,9 

999,9 

54.3 

65. 

40.1 

99.0 

11716.3 

212.0 

-55.5  . 

99.9 

238,9 

46.3 

39,6 

23,9 

339,2 

999,9 

99.9 

999,9 

55.5 

64. 

40.8 

100.0 

11868.4 

207.0 

-55.7 

99.9 

240.9 

49,2 

43.0 

23,9 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

64. 

41.5 

101. 0 

12055.3 

201.0 

-56.6 

99.9 

242.2 

49.6 

43.9 

23.1 

342.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.8 

64. 

42.0 

102.0 

12183.5 

197.0 

-54.2 

99.9 

242.9 

49.5 

44.1 

22.5 

343.4 

999.9 

99.9 

959.9 

61.0 

64. 

42.6 

103.^ 

12348.8 

192.0 

-53.0 

99.9 

244,0 

53.1 

47.7 

23,3 

353,0 

999,9 

99,9 

999.9 

63.0 

64. 

43.2 

104.0 

12484.4 

188.0 

-53.6 

99.9 

243.5 

56.2 

50.3 

25.1 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.9 

64. 

43.8 

105.0 

12622.6 

184.0 

-54.2 

99.9 

241,5 

52.5 

46.1 

25.0 

355.3 

■ 999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

64. 

44.2 

106.0 

12798.6 

179.0 

-55.7 

99i9 

240,3 

47.8* 

41.5 

23.6 

355,7 

999.9 

99,9 

999.9 

68.3 

64. 

45.0 

107.0 

12942.1 

175.0 

-57.1 

99,9 

243.4 

45,4* 

39.4 

22.4 

355.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

64. 

45.8 

lOB.O 

13088.3 

171.0 

-57.7 

99.9 

240.6 

59.1* 

51.5 

29.0 

357.1' 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

64. 

46.3 

109.0 

13237.3 

167.0 

-58.7 

99^9 

240.5 

61,6* 

53,6 

30.4 

357,9 

999,9 

99.9 

999.9 

74.7 

64. 

47.1 

110.0 

13389.4 

163.0 

-59.4 

99.9 

240.4 

49,5* 

43.0 

24,4 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

64. 

47.9 

lll.O 

13583.9 

158.0 

-60,6 

99,9 

241.2 

42.5* 

37.3 

20,5 

360,3 

9R9.9 

99.9 

999.9 

79.5 

64. 

48.6 

112.0 

13743.3 

154.0 

-61.3 

99.9 

243.1 

43.0* 

38.3 

19.4 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 ■ 

81.4 

63. 

49.1 

113.0 

13906.2 

150.0 

-62.4 

99.9 

244.5 

45.8* 

41,3 

19,7 

362.6 

999,9 

99,9 

999,9 

82.4 

63. 

49.8 

114.0 

14072.7 

146.0 

-63,1 

99,9 

244.6 

52.  i* 

47,1 

22.4 

364.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

34.7 

64. 

50.3 

115.0 

14200.1 

143.0 

-64.1 

99.9 

242.7 

55.6* 

49.4 

25.5 

364.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

64. 

51.1 

116.0 

14417.8 

138.0 

-64.7 

99.9 

239.7 

61.1* 

52.7 

30.8 

367.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

63. 

51.8 

117.0 

14596.7 

134.0 

-66.3 

99.9 

239.6 

58.3* 

50.3 

29,5 

367.6 

999,9 

99.9 

999.9 

92.0 

63. 

52.5 

118.0 

14733.5 

131.0 

-67.7 

99^9 

239.8 

46.9* 

40.5 

23.6 

367,  5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

63. 

53.1 

119.0 

14919.6 

127.0 

-68.7 

99.9 

239.2 

34.3* 

29.4 

17.6 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

63. 

53.8 

120.0 

15062.1 

124.  C 

-70.5 

99.9 

241.0 

17.9* 

15.7 

8.7 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.7 

63. 

54.4 

121.0 

15207.3 

121.0 

-70,9 

99,9 

248.3 

16,1* 

15.0 

6.0 

369,9 

999.9 

99,9 

999,9 

96.7 

63. 

55.1 

122.0 

15355.9 

118.0 

-71.4 

99,9 

' 248.3 

27.3* 

25.4 

10.1 

371.8 

999,9 

99.9 

999.9 

97.7 

63. 

55.7 

J23.0 

15508.0 

115.0 

-71.6 

99.9 

245.8 

33.5* 

30.5 

13.7 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

63. 

56.3 

124.0 

157HV.B 

111.0 

-71.9 

99.9 

242.9 

41.5* 

37,0 

18.9 

377,5 

999,9 

99,9 

999,9 

100.2 

63. 

57.0 

125.0 

15878.1 

108.0 

-72.6 

99.9 

239.8 

49.4* 

42.7 

24.9 

379.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

63. 

57.8 

126.0 

16100.1 

104.0 

-72.1 

99.9 

233.4 

31.9* 

25.6 

19.0 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

63. 

58.5 

127.0 

16272.6 

101.0 

-71.9 

99.9 

229.9 

22.9* 

17.5 

14.7 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

63. 

59.2 

128.0 

16450.2 

98.0 

-72.1 

99,9 

235.4 

28.6* 

23.5 

16.2 

390  ,7 

999,9 

99,9 

999.9 

106.3 

63. 

59.9 

129.0 

16633.0 

95.0 

-72,8 

99,9 

237.8 

36,0* 

32.1 

20.2 

392.8 

999,9 

99.9 

999,9 

107.4 

63. 

60.7 

130.0 

16820.4 

92.0 

-74.8 

99,9 

236.7 

44.8* 

37.5 

24.6 

392.5 

999,9 

99.9 

999.9 

109.8 

63. 

61.7 

131.0 

17078.7 

88.0 

-74.8 

99.9 

231.9 

31.7* 

24.9 

19.5 

397.6 

999,9 

99,9 

999,9 

112.T 

63. 

62.3 

132.0 

17279.8 

85.0 

-75,8 

99,9 

228.1 

19.8* 

14.8 

13.2 

399,5 

999,9 

99,9 

999,9 

113.  1 

62. 

63.1 

133.0 

17487.5 

82.0 

-75.8 

99.9 

229.5 

23.2* 

17.7 

15.1 

403.6 

999,9 

99.9 

999.9 

113.9 

62. 

64.0 

134.0 

17702.7 

79.0 

-76.3 

99.9 

227.9 

36.1* 

26.8 

24.2 

406.8 

999.9 

99,9 

999.9 

115.2 

62. 

64.9 

135.0 

17850.8 

77.0 

-75.5 

99.9 

222.8 

28.3* 

19.2 

20.8 

411.4 

999,9 

99.9 

999,9 

117^5 

62. 

66.0 

136.0 

18159. 8 

73.0 

-75.3 

99^9 

222.3 

19.6* 

13.2 

14.5 

418.3 

999.9 

99,9 

999.9 

118.0 

62. 

67.0 

137.0 

18404.5 

70.0 

-72.8 

99^9 

243.6 

9.4* 

8.7 

3.4 

428.7 

999.9 

-99.9 

999.9 

119.5 

61. 

68.1 

138.0 

18661.0 

67.0 

-73.8 

99*9 

251.5 

33.0* 

31.3 

10.5 

432,0 

999.9 

99,9 

999.9 

121.1 

62. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ,6  AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

,{ 
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STATION  NO.  211 
TANPA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

532  GMT  152  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

69.3 

139.0 

1901B.7 

£3.0 

-75.8 

99.9 

259.2 

21.8* 

21.4 

4.1 

435.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

62. 

70.6 

140.0 

19303.0 

60.0 

-72.6 

99.9 

10.2 

8.1* 

-1.4 

-7,9 

448.5 

999,9 

99,9 

999.9 

123.4 

62. 

7 US 

141,0 

19605.4 

57,0 

-71.2 

99.9 

250.4 

12.3* 

11.6 

4.1 

458.3 

999.9 

99,9 

999.9 

123.3 

62. 

73.2 

142.0 

19927.6 

54,0 

-68.3 

99.9 

241.4 

5.6* 

4.9 

2.7 

472.0 

999,9 

99.9 

999.9 

124.7 

62. 

74.  t 

143.0 

20270.9 

51.0 

-67.9 

99.9 

238.1 

32.2* 

27. 3 

17.0 

480.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

62. 

76.3 

144.0 

20638.7 

48.0 

-64.1 

99.9 

249.3 

14.5* 

13.6 

5.1 

498.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.1 

62. 

78.0 

145.0 

21035.4 

45.0 

-62.6 

99,9 

247.9 

29,2* 

27.1 

11.0 

511.2 

999,9 

,99.9 

999,9 

131.2 

62. 

79.7 

146.0 

21460.5 

42.0 

-63,0 

99.9 

320.6 

7.5* 

4.8 

-5.8 

520.5 

. 999,9 

99,9 

■999.9 

132.3 

63. 

81.5 

147.0 

21917.4 

39,0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

533.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

83.4 

148.0 

22410.9 

36.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

543.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

85.5 

149.0 

23137.3 

32.0 

-62.2 

99.9 

251.6 

26.9* 

25,5 

8.5 

564.5 

999.9 

99,9 

999,9 

134.9 

63. 

87.8 

150.0 

23746.9 

29.0 

-61,3 

99*9 

249.1 

35.8* 

33.4 

12.8 

583.2 

999.9 

99.9 

999.9 

138.3 

63. 

90.2 

151.0 

24426.5 

26.0 

-60.1 

99.9 

256.7 

20.9* 

20.3 

4.8 

605.2 

999.9 

99.9 

999.9 

142.0 

64. 

93.0 

152.0 

25193.9 

23.0 

-58.0 

99.9 

253.6 

25.6* 

24.5 

7.2 

630.4 

999.9 

99,9 

999.9 

146.2 

64. 

96.1 

153.0 

26070.6 

20.0 

-59,2 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

655.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

96.8 

154.0 

27091.2 

17,0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

689.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999* 

97.3 

155.0 

28310.5 

14.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

725.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO.  211 
TAf<PA>  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

1195  GMT  152  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

DG 

0.0 

5.0 

8.0 

1013.6 

19.3 

18.5 

220.0 

3.1 

2.0 

2.4 

293.1 

327.5 

13.4 

95.0 

0.0 

0. 

0.4 

6.0 

116.0 

1001.0 

19.3 

18.1 

255.8 

7.8 

7.5 

1.9 

294.1 

328.2 

13.2 

92.6 

0,1 

59, 

0.7 

7.0 

220.1 

989.0 

19.1 

18.0 

257.5 

8.3 

8.1 

1.8 

294.9 

329.4 

13.3 

93.4 

0.2 

66. 

1.1 

8.0 

316.6 

978,0 

19.1 

18.1 

259.9 

9.4 

9.2 

1 o6 

295.9 

331.0 

13,5 

93.7 

0.4 

72. 

1.4 

9.0 

414.1 

967.0 

18,9 

16.1 

261.0 

9.9 

9.8 

1.6 

296.5 

328.1 

12.1 

84,1 

0.6 

75. 

1.7 

10.0 

503.7 

957.0 

19.1 

14.1 

259.2 

9.6 

9.5 

1.8 

297.4 

325.6 

10.6 

72.6 

0.8 

76* ** 

2.2 

11.0 

630.7 

943.0 

19.3 

13.5 

255.8 

8.8 

8.5 

2.2 

298.8 

326.6 

10.4 

69.2 

1.1 

76. 

2.5 

12.0 

722.5 

933.0 

18.9 

11.6 

256.0 

8.6 

8.3 

2.1 

299.1 

324.1 

9.3 

62.8 

1.2 

76. 

2.8 

13.0 

824.3 

922.0 

18.0 

11.0 

257.8 

8.3 

8.1 

1.8 

299.2 

323.4 

9.0 

63.4 

1.4 

76, 

3.2 

14.0 

917.8 

912.0 

17.6 

10.9 

257,4 

7.6 

7.4 

1.7 

299.7 

324.1 

9.0 

64.7 

1.6 

77, 

3.5 

15.0 

1021.5 

901.0 

16.8 

11.0 

254.3 

6.8 

6.6 

1.8 

299.9 

324.7 

9.2 

68.6 

1.7 

77. 

4.0 

16.0 

1145.4 

888.0 

15.5 

10.5 

242.1 

5n? 

- 5.0 

2.7 

299.9 

324.2 

9.0 

71.8 

1.9 

76. 

4.3 

17.0 

1251.3 

877.0 

15.1 

9.7 

235,5 

5.9 

4.8 

3.3 

300,5 

324.0 

8.7 

70.0 

2.0 

75. 

4.7 

18.0 

1348. 5 

867.0 

14.5 

9.2 

236.2 

6.4 

5.3 

3.6 

300.8 

323.8 

8.5 

70.2 

2.1 

73. 

5.0 

19.0 

1446.6 

857.0 

13.9 

8.6 

242.5 

7.0 

6.2 

3.3 

301.1 

323.5 

8.2 

70.0 

2.2 

72. 

5.3 

20.0 

1535.7 

848.0 

13. ,1 

7.5 

246.2 

7.7 

7.1 

3.1 

301.1 

322.3 

7.7 

6 8.  6 

2.4 

72. 

5.7 

21.0 

1665.7 

835.0 

12.4 

5,8 

248.2 

8.2 

7.6 

3.0 

301.5 

320.8 

7,0 

64.2 

2.6 

72. 

6.1 

22.0 

1776.9 

824.0 

12.0 

2.5 

248.3 

8.1 

7.6 

3.0 

302.1 

317.8 

5.6 

52.4 

2.8 

71. 

6.4 

23.0 

1868.8 

815.0 

11.4 

0^0 

249.3 

8.3 

7.8 

2.9 

302.3 

315,7 

4,7 

45.4 

2.9 

71, 

6.8 

24.0 

1971.9 

805.0 

11.0 

-1.1 

249,6 

8.8 

8,3 

3.1 

302.9 

315,5 

4.4 

42,9 

3.  1 

71. 

7.1 

25.0 

2086.6 

794.0 

10.1 

1.9 

249.9 

9.2 

8.7 

3.2 

303.3 

319.0 

5.6 

56.9 

3.3 

71. 

7.5 

26.0 

2202.5 

783.0 

9.0 

2.2 

250.8 

9.6 

9.0 

3.1 

303.3 

319.5 

5.8 

62.7 

3.5 

71. 

7.9 

27.0 

2308.9 

773.0 

7.9 

2.8 

251.8 

10.0 

9.5 

3.1 

303.3 

32C.3 

6.1 

70.0 

3.7 

71. 

8.3 

28.0 

2416.3 

763.0 

7.2 

2^8 

252.3 

10.7 

10.2 

3.3 

303,7 

320.9 

6.1 

73,5 

4.0 

71. 

8.7 

29.0 

2524.9 

753.0 

6.3 

2^3 

252.3 

11.6 

11.1 

3.5 

303.8 

320.7 

6.0 

75.6 

4.2 

71. 

9.0 

30.0 

2623.5 

744.0 

5.4 

0.8 

252.  1 

12,4 

11.8 

3.8 

303.8 

319.3 

5.5 

72.1 

4.4 

71. 

9.3 

31.0 

2723.1 

735.0 

5.2 

0.4 

251.7 

12.9 

12.3 

4.0 

304.7 

319.9 

5.4 

70.8 

4.7 

71. 

9.6 

32.0 

2835.0 

725.0 

4.5 

-1.3 

251.7 

13.3 

12.6 

4.2 

305.1 

318.8 

4.8 

65.7 

4.9 

71. 

10.0 

33.0 

2936.8 

716.0 

4.0 

-2.0 

252.4 

13,4 

12.8 

4.1 

305.6 

318.8 

4„6 

64.8 

5.3 

71. 

10.4 

34.0 

3039.6 

707.0 

3.0 

-3.  1 

255,  1 

13.7 

13.2 

3.5 

305.5 

317.9 

4.3 

64.0 

5.6 

71. 

1G.7 

35.0 

3143.3 

698.0 

2.2 

-2.7 

257.5 

13.9 

13.6 

3.0 

305.7 

318.7 

4.5 

69.9 

5.8 

72. 

11.  1 

36.0 

3271.7 

687.0 

1.7 

-2.3 

260.7 

14.1 

13.9 

2.3 

306.6 

320.2 

4.7 

74.8 

6.2 

72. 

11.4 

37.0 

3389.8 

677.0 

0.7 

-6.9 

262.5 

14.0 

13.9 

1.8 

306.6 

316.5 

3.4 

56.8 

6.4 

72. 

11.8 

38.0 

345  f.  2 

668.0 

-0.3 

-5.0 

263.4 

13.8 

13.7 

1.6 

306.7 

318.3 

4.0 

70.7 

6.8 

73. 

12*1 

39.0 

3605.7 

659.0 

-1.3 

-3.0 

263.5 

13.8 

13.7 

1.6 

306.9 

320.4 

4.6 

87.5 

7.0 

74, 

12.5 

40.0 

3703.1 

651.0 

-1.9 

-5.9 

262.8 

14.1 

14.0 

1.8 

307.2 

318.2 

3.8 

73.7 

7.3 

74. 

12.9 

41.0 

3826.3 

641.0 

-2.2 

-7.9 

262.4 

14.6 

14.5 

1.9 

308.1 

317,9 

3,3 

65.0 

7,7 

74, 

13.4 

42.0 

3938.4 

632.0 

-3.3 

-14*0 

262.5 

14.9 

14.8 

2.0 

307,9 

314.2 

2.0 

43.3 

8.1 

75. 

13.7 

43.0 

4051.8 

623.0 

-3.9 

-12.3 

262.8 

15.0 

14.9 

1.9 

308.5 

315.8 

2.4 

52.1 

8.4 

75. 

14.0 

44.0 

4153.7 

615.0 

-4.8 

-11.8 

263.2 

15.0 

14.9 

1.8 

308.6 

316.3 

2.5 

58.2 

8.6 

75. 

14.4 

45.0 

4269.6 

606.0 

-5.6 

-11.1 

263.5 

15.5 

15.4 

1.8 

309,1 

317,2 

2,7 

65.1 

9,0 

75. 

14.8 

46.0 

4373.7 

598.0 

-6.5 

-11.5 

262.2 

16.4 

16.3 

2.2 

309.2 

317.2 

2.7 

67.7 

9.3 

76. 

15.2 

47.0 

4492.2 

589.0 

-7.1 

-10.9 

259.9 

17.6 

17.3 

3.1 

309.9 

318.4 

2.8 

74.2 

9.7 

76. 

15.6 

43.0 

4598.8 

581.0 

-8.1 

-11.9 

257.8 

18.7 

18.3 

4.0 

309.9 

317.9 

2.7 

74.4 

10.2 

76. 

16.0 

49.0 

4706.5 

573.0 

-3.7 

-11.7 

257.4 

19.3 

18.9 

4.2 

310.4 

318.7 

2.7 

79.1 

10.7 

76. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

♦BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  211 
TAMPA,  FLA 

6 FEBUUARV  1975 

11^5  GMT  152  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

16.3 

50.0 

4815.4 

565.0 

-9.6 

-15.0 

258,8 

19.4 

16.7 

5L.0 

4953.4 

555,0 

-9.3 

-21,3 

259.6 

19.7 

17.1 

52.0 

5065.6 

547.0 

-9.6 

-30.4 

258.8 

20.3 

17.4 

53.0 

5179,3 

539.0 

-10.3 

-24;3 

256,6 

21.0 

17.8 

54.0 

5294.3 

531.0 

-10.9 

-25,8 

253.7 

21.8 

18.2 

55.0 

5410.8 

523.0 

-11.6 

-28.0 

251.8 

22.2 

18.6 

56.0 

5558.7 

513.0 

-12.0 

-37,5 

251.2 

22.1 

19.1 

57.0 

5663.6 

506.0 

-13,0 

-33,6 

252.4 

21.7 

19.5 

58.0 

5784.8 

498.0 

-14.0 

-30.9 

254.3 

21.6 

19.8 

59.0 

5892.1 

491.0 

-15.0 

-34.9 

255.3 

21.7 

20.2 

60.0 

6016.1 

483.0 

-15.9 

-32.5 

256,0 

22.0 

20.6 

61.0 

6125.9 

476.0 

-16.9 

-33,3 

255.8 

22.3 

21.0 

62.0 

6253.0 

468.0 

-17.7 

-26,2 

254.8 

22.7 

21.4 

63.0 

6365.6 

461.0 

-18.7 

-32.5 

253.6 

23.5 

21.8 

64.0 

6495,9 

453.0 

-19,4 

-32.8 

252,5 

24.7 

22.2 

65.0 

6594.9 

447.0 

-20,2 

-28,3 

251,  7 

26.3 

22.6 

66.0 

6745.4 

438.0 

-21.4 

-28.0 

251.1 

27.8 

23.0 

67.0 

6864.1 

431.0 

-22.2 

-27.9 

250,7 

28.8 

23.4 

68.0 

6984.2 

424.0 

-23.4 

-28.8 

250.0 

28.3 

23.8 

64.0 

7105.8 

417.0 

-24.4 

-29.2 

243.7 

27.2 

24.3 

70.0 

7229.0 

410.0 

-25.2 

-29.5 

245.9 

26.0 

24.7 

71.0 

7390.0 

401.0 

-26.0 

-29.9 

243.1 

25,5 

25.1 

72.0 

7499.0 

395.0 

-27,1 

-30.5 

240.1 

25,3 

25.6 

73.0 

7627.7 

388.0 

-28.0 

-31.6 

235.5 

25.5 

25.9 

74.0 

7739.4 

382.0 

-29.2 

-32.6 

232.6 

26.1 

26.3 

75.0 

7871.6 

375.0 

-29.2 

-32.7 

230.6 

27.8 

26.8 

76.0 

7986.7 

369.0 

-29.9 

-33^6 

230.4 

29.9 

27.1 

77.0 

8103.3 

363.0 

-31.0 

-34.2 

230.8 

30.3 

27.6 

78.0 

8241.1 

356.0 

-32.3 

-35.4 

231.3 

29.0 

28.0 

79,0 

8360.9 

350.0 

-33.1 

-36.6 

231.9 

27.5 

28.5 

80.0 

8482.3 

344.0 

-33,9 

-38,2 

233.8 

28,0 

29.0 

81.0 

8646.8 

336.0 

-35.2 

-40.2 

235.6 

30.4 

29.4 

82.0 

8772.2 

330.0 

-36.0 

-41.4 

236.6 

31.5 

29.8 

83.0 

8899.5 

324.0 

-36,7 

-42.0 

237.4 

32.0 

30.1 

84.0 

9028.8 

318.0 

-37.6 

-43.9 

238.0 

32.6 

30.5 

85.0 

9137.8 

313.0 

-38.8 

-44.9 

238.7 

34.6 

30.9 

86.0 

9292.7 

306.0 

-40.0 

-46.0 

239.4 

38,3 

31.3 

87,0 

9427,6 

300.0 

-41,2 

99^9 

239.8 

40.9 

31.6 

88.0 

9564.5 

294.0 

-42.4 

99.9 

239.9 

41.9 

32.0 

89.0 

9680.1 

289.0 

-43.6 

99.9 

239.9 

41.6 

32.5 

90.0 

9820.9 

283,0 

-44.5 

99,9 

239,8 

41.9 

32.9 

91.0 

9940,0 

278.0 

-45.6 

99.9 

240,0 

43.3 

33.4 

92.0 

10060.7 

273.0 

-46.8 

99.9 

239.9 

44.6 

33.8 

93.0 

10182.9 

268.0 

-47,9 

99^9 

239,3 

44.9 

34.4 

94.0 

10332.0 

262.0 

-48.8 

99.9 

233.3 

46.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

19.1 

3.8 

310,5 

317,0 

2.1 

64.5 

11.0 

76, 

19,4 

3.5 

312.4 

316.4 

1.3 

36. 8 

11.5 

76. 

19.9 

4.0 

313.2 

315.1 

0.6 

16.4 

11.9 

77. 

20,4 

4.9 

313.7 

316.9 

1.0 

30.5 

12.3 

77. 

20.9 

6.1 

314,4 

317.3 

0.9 

28.0 

12.8 

77. 

21.1 

6.9 

314,9 

317.3 

0.7 

24.2 

13.4 

76, 

20,9 

7,1 

316.0 

317.1 

0,3 

9,9 

13,9 

76, 

20.6 

6.5 

316.1 

317.6 

0.4 

15.7 

14.6 

76. 

20.7 

5.8 

316.3 

318.3 

0.6 

22.2 

15.1 

76, 

21.0 

5.5 

316.4 

317.8 

0.4 

16.4 

15,5 

76. 

21.4 

5.3 

316.7 

318,5 

0.5 

22,3 

16.0 

76, 

21.7 

5.5 

316.9 

318.5 

0.5 

22.4 

16.5 

76. 

21.9 

6.0 

317.4 

320.6 

1.0 

47.3 

17.1 

76. 

22.5 

6.6 

317.6 

319.4 

0.5 

28.3 

17.6 

76, 

23.6 

7.4 

318.3 

320.1 

0.5 

29.0 

18.2 

76. 

25.0 

8.3 

318.5 

321.3 

0.8 

47.9 

18.8 

76. 

26.3 

9.0 

318.9 

321.8 

0.9 

54.6 

19.4 

75, 

27.2 

9,5 

319.3 

322.3 

0.9 

59.3 

20.  1 

75, 

26.6 

9.6 

319,3 

322.1 

0.8 

60.8  . 

20,9 

75, 

25.3 

9.9 

319.5 

322.2 

0.8 

64.4 

21.5 

75. 

23.7 

10.6 

320.0 

322.7 

0.8 

■ 67.3 

22.3 

75. 

22.7 

11.5 

321.0 

323.7 

0.8 

69.5 

22.9 

74. 

22.0 

12.6 

321.0 

323.6 

0.8 

72.1 

23.5 

74. 

21.0 

14.4 

321.4 

323.8 

0.7 

70.7 

24.2 

74. 

20.7 

15.8 

321.3 

323.5 

0.6 

72.1 

24.7 

73. 

21.5 

17.7 

323.0 

325.2 

0.6 

71.1 

25.2 

73. 

23.0 

19.1 

323.5 

325.5 

0.6 

70.1 

26.0 

72. 

23.5 

19.2 

323.6 

325.6 

0.6 

72.7 

26.6 

71. 

22.7 

18.1 

323.6 

325.4 

0.5 

73.8 

27.4 

71. 

21.7 

17.0 

324.1 

325,8 

0.5 

70,5 

28.1 

70, 

22.6 

16.6 

324.6 

326.1 

0.4 

64.8 

28.7 

70. 

25.1 

17.2 

325.0 

326.2 

0.3 

59.5 

29.6 

69. 

26.3 

17.3 

325.6 

326.7 

0,3 

56,7 

30.4 

69. 

26.9 

17.2 

326,4 

327.4 

0,3 

57,0 

31.2 

69. 

27.7 

17.3 

326.8 

327.7 

0.2 

51.0 

31.8 

69, 

29.6 

18.0 

32C.6 

327.5 

0.2 

52.0 

32.3 

68. 

33.0 

19,5 

327.1 

327,8 

0.2 

52,1 

33.2 

68, 

35.3 

20.6 

327,3 

999,9 

99.9 

999.9 

34.3 

68. 

36.2 

21.0 

327.4 

999,9 

99.9 

999.9 

35.1 

68. 

36.0 

20.9 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.1 

67. 

36,2 

21.0 

328,0 

999.9 

99,9 

999.9 

37,2 

67. 

37.5 

21.? 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

67. 

38.6 

22.4 

328.2 

999.9 

99.9 

999,9 

39.6 

67. 

38.6 

23.0 

328,2 

999,9 

99.9 

999,9 

40,  7 

67. 

39.4 

24.3 

329.  i 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

66. 
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STATION  NO.  211 
TAMPA,  FLA 


6 FEBPUARY  1975 

1145  GMT  152  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.9 

95.0 

10458.4 

257.0 

-49.7 

99.9 

238.2 

49.4 

42.0 

26.1 

329,6 

999.9 

99.9 

999.9 

43,6 

66. 

35.5 

96.0 

10612.6 

251.0 

-50.9 

99.9 

238.2 

53,4 

45.3 

28.1 

330.1 

999,9 

99,9 

999,9 

45,5 

66. 

36.0 

97,0 

10743.4 

246.0 

-51  i6 

99,9 

237.8 

54.6 

46.2 

29.  1 

330.8 

999.9 

99,9 

999.9 

47.1 

65. 

36.5 

98.0 

10876.2 

241.0 

-53.0 

99.9 

237.9 

54.3 

46.0 

28.9 

330.7 

999,9 

99.9 

999.9 

48.9 

65. 

37.0 

99.0 

11011.1 

236.0 

-53.9 

99.9 

233.5 

54.1 

46.1 

28.3 

331.3 

999.9 

99,9 

999,9 

50.3 

65. 

37.6 

100.0 

11148.5 

231.0 

-54.2 

99.9 

239.4 

53,8 

46.3 

27,3 

332,9 

999,9 

99,9 

999,9 

52.4 

65. 

38.2 

101.0 

11317.3 

225.0 

-54.1 

99.9 

239,2 

51.6 

44.3 

26,4 

335.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

65. 

38.7 

102.0 

11461.8 

220.0 

-53.2 

99.9 

237.1 

49.8 

41.8 

27.0 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

65. 

39.3 

103.0 

11560.1 

216.0 

-53.0 

99.9 

235.3 

51.2 

42.1 

29.1 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

64. 

40.0 

104.0 

11731.0 

211.0 

-53,2 

99,9 

237,6 

55.7 

47,0 

29,8 

343.3 

999,9 

99.9 

999.9 

59,9 

64. 

40,7 

105.0 

11854.7 

207.0 

-51.9 

99.9 

240.5 

53.3 

46.4 

26.2 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

64. 

41.2 

106.0 

11981.3 

203.0 

-51.5 

99.9 

242.5 

51.1* ** 

45.3 

23.6 

349.8 

999.9 

99.9 

999.9 

■ 63.7 

64. 

41.7 

107.0 

12143.0 

198.0 

-52.1 

99.9 

244.5 

53.2* 

48.0 

22,9 

351.3 

999,9 

99.9 

999,9 

65.0 

64. 

42.3 

108.0 

12274.8 

194.0 

-53.2 

99.9 

246.2 

61.5* 

56.3 

24.8 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

64. 

42.8 

109.0 

12442.9 

189.0 

-53,6 

99,9 

247.0 

65.5* 

60.3 

25.6 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

64. 

43  '' 

110.0 

12580.3 

185.0 

-54.1 

99,9 

247.4 

• 63.3* 

58.4 

24.3 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

64. 

44.0 

111.0 

12755.9 

180.0 

-54,7 

99,9 

247,8 

52.1* 

48.2 

19,7 

356.7 

999,9 

99,9 

999.9 

73,5 

64. 

44.6 

112.0 

12899.4 

176.0 

-55.5 

99.9 

245.7 

53.9* 

49.2 

22.2 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

64. 

45.1 

113.0 

13045.9 

172.0 

-35.7 

99.9 

243.4 

64.4* 

57.6 

28.9 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

64. 

45.6 

114.0 

13195.3 

166.0 

-57.0 

99.9 

241.2 

76.7* 

67,2 

36c  9 

360.1 

999,9 

99,9 

999.9 

78.8 

64. 

46.2 

115.0 

13347.6 

164.0 

-57.8  • 

99,9 

238.9 

77.1* 

66.0 

39.8 

361.2 

999,9 

9*.  9 

999,9 

82.4 

64. 

47.0 

116.0 

13542.1 

159.0 

-59.7 

99.9 

236.9 

54.9* 

46.0 

29.9 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

85,5 

64. 

47.6 

117.0 

13700.9 

155.0 

-60.9 

99.9 

238.4 

47.0* 

40.0 

24.6 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

63. 

48.1 

118.0 

13862.9 

151.0 

-62.3 

99l9 

239.4 

53.6* 

46.1 

27,3 

362.0 

999,9 

99,9 

999,9 

87.8 

63. 

48.7 

119.0 

14028.3 

147.0 

-63.4 

99,9 

239,3 

60.5* 

52.0 

30.8 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.8 

63. 

49.3 

120.0 

14157.2 

143.0 

-64.8 

99.9 

239.7 

54.6* 

47.2 

27.5 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

63. 

49.9 

121.0 

14326.2 

140.0 

-66.1 

99.9 

241.1 

53.1* 

46.5 

25.6 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

63. 

50.5 

122.0 

14501.5 

136.0 

-67,3 

99,9 

242.2 

71.0* 

62.8 

33.1 

364.2 

999,9 

99,9 

999,9 

96.5 

63. 

51.1 

123.0 

14635.8 

123.0 

-67.9 

99,9 

242.6 

93.1* 

82.6 

42.8 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

63. 

51.8 

124.0 

14819.1 

129.0 

-68.4 

99.9 

242.3 

75.9* 

67.2 

35.3 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

63. 

52.5 

125.0 

14960.0 

126.0 

-69.2 

99.9 

241.5 

27,4* 

24.1 

13.0 

368.8 

999.9 

99,9 

999.9 

106.5 

63. 

53,3 

126.0 

15152.2 

122.0 

-70.3 

99,9 

242.8 

13.9* 

12.3 

6.3 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

63. 

54.0 

127.0 

15349.8 

118.0 

-71.4 

99.9 

242,7 

27.9* 

24.8 

12.8 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

63. 

54.6 

128.0 

15502.1 

115.0 

-71.2 

99.9 

241.0 

32.1* 

28.1 

15.6 

375.0 

999,9 

99,9 

999.9 

108.9 

63. 

55.2 

129.0 

15712.0 

111.0 

-70.3 

99.9 

238.3 

24.0* 

20.4 

12.6 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.6 

63. 

55,9 

130.0 

15875,3 

108.0 

-69,0 

99.9 

237.2 

11.8* 

9.9 

6.4 

385.9 

999.9 

99.9 

9*9,9 

111.1 

63. 

56.7 

131.0 

16100.9 

104.0 

-69.2 

99.9 

242.7 

19.8* 

17.6 

9.1 

389,7 

999,9 

99.9 

999.9 

110,2 

63. 

57.4 

132.0 

16275.3 

101.0 

-70.3 

99.9 

243.0 

36,4* 

32.5 

16.5 

390.9 

999,9 

99,9 

999,9 

112.4 

63. 

58.1 

133.0 

16453.7 

98.0 

-72.1 

99.9 

242.9 

32.5* 

29.0 

14.8 

390,  7 

999.9 

99,9 

999,9 

113.8 

63. 

58.9 

134.0 

16636.8 

95.0 

-72.1 

99.9 

240.9 

28,9* 

25.3 

14.1 

394.2 

999,9 

99.9 

999.9 

115.0 

63. 

59.7 

135.0 

16889.7 

91.0 

-72.8 

99.9 

234.8 

29.5* 

24.1 

17.0 

397.7 

999.9 

99.9 

999,9 

116.5 

63. 

60.6 

136.0 

17085.8 

88.0 

-74.2 

99.9 

233.4 

30.8* 

24.8 

18.4 

398.7 

999,9 

99.9 

999,9 

118.0 

63. 

61.4 

137.0 

17357.7 

84.0 

-73,0 

99,9 

233.0 

32.1* 

27.3 

17.0 

406.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

63. 

62.4 

138.0 

17645.4 

80.0 

-70.7 

99.9 

238.3 

29.8* 

25.3 

15.7 

416.9 

999.9 

99.9 

999,9 

121.5 

63. 

63.3 

139.0 

17872.1 

77.0 

-70.5 

99,9 

241.3 

29,4* 

25.8 

14.1 

421.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

63. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO. 

TAHPA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

11V5  GHT  152  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MtN 

6PM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

69.3 

190.0 

18188.8 

73.0 

-70.5 

99.9 

236.1 

16.2* 

13.5 

9.0 

428.4 

999.9 

99.9 

999.9 

124.9 

63. 

65.5 

191.0 

18937.6 

70.0 

-70.9 

99.9 

240.3 

23.1* 

20.1 

11.5 

432.6 

999,9 

99.9 

999.9 

125.2 

62. 

66.5 

192.0 

18785.9 

66.0 

-71,8 

99,9 

246.3 

53.4* 

49,0 

21.4 

433.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.4 

62. 

67.7 

193.0 

19059.9 

63.0 

-71.6 

99.9 

248.4 

43.5* 

40.5 

16.0 

444.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.1 

63. 

6S.9 

199.0 

19350,1 

60.0 

-68.6 

99.9 

243.5 

33.4* 

34.3 

17.1 

457.5 

999.9 

99.9 

999.9 

134.0 

63. 

70.1 

195.0 

19763.7 

56.0 

-68.9 

99.9 

233.8 

55.2* 

47.2 

23.6 

467.1 

999.9 

99,9 

999,9 

138.2 

63. 

71,3 

196.0 

20095.7 

53.0 

-66.3 

99.9 

222.8 

4.6* 

3.1 

3,4 

479.2 

999.9 

99.9 

999.9 

141.0 

63. 

72.6 

197,0 

2095 L. 3 

50.0 

-63,2 

99.9 

52.4 

30.8* 

-24.4 

-18,8 

494,5 

999,9 

99.9 

999.9 

138.8 

63. 

79.0 

198.0 

20832.6 

97.0 

-62.3 

' 99.9 

19.2 

4.4* 

-1.4 

-4.1 

505.5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.2 

63. 

75.6 

199.0 

21385.3 

93.0 

-59.7 

99.9 

255.0 

21.5* 

20.8 

5.6 

525.0 

999,9 

99,9 

999,9 

139.0 

63. 

77.2 

150.0 

21837.6 

90.0 

-59.7 

99,9 

256.8 

23.8* 

23.1 

5.4 

536.0 

999,9 

99,9 

999,9 

140.2 

63. 

7S.9 

151.0 

22323.9 

37,0 

-60,7 

99.9 

265.3 

22.2* 

22.1 

t.S 

545.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.2 

63. 

80.6 

152.0 

23035.2 

33.0 

-61.1 

99.9 

261.5 

19.1* 

18.9 

2.8 

562.6 

999.9 

99.9 

999.9 

145.5 

64. 

82.5 

153.0 

23629.5 

30.0 

-59.5 

99.9 

270.5 

18.7* 

18.7 

-0.2 

582.5 

999.9 

99,9 

999,9 

146.2 

89.3 

159.0 

29290.9 

27.0 

-58.5 

99,9 

269.4 

19.3* 

19.3 

0.2 

603.1 

999,9 

99.9 

999.9 

149.1 

64. 

86.5 

155.0 

25033.1 

29.0 

-57.3 

99,9 

257.8 

41.2* 

40.2 

8.7 

627.2 

999.9 

99.9 

999.9 

152,7 

65. 

89.0 

156,0 

25877.3 

21.0 

-57,3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

651.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  211 
TAMPA,  FLA 

6 FEaRUARY  1975 
1430  GMT 


156  16.  0 


TIME 

CNTCT 

. HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V rcMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/K5 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.7 

8.0 

1014.1 

22.5 

19.5 

195.0 

4.1 

l.l 

4.0 

296.4 

333.4 

14.2 

83.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

43.3 

1010.0 

21.8 

18.3 

208.2 

6.8 

3,2 

6.0 

295,9 

330.5 

13.3 

8C.9 

0.  1 

9, 

0.6 

6.0 

164.7 

996.0 

20.9 

19.6 

210.8 

6.9 

3.6 

6.0 

296.3 

334.2 

14.6 

92.4 

0.2 

14. 

0.9 

7.0 

261.0 

985.0 

19.6 

in.  6 

218.0 

7.4 

4,6 

5.8 

295.8 

331.8 

13.8 

94.1 

0.3 

19. 

1.3 

8.0 

358.0 

974.0 

l^.l 

18.1 

228.4 

9.0 

6.8 

6.0 

296,3 

331,8 

13.6 

94,0 

0,5 

29, 

U7 

9.0 

455.9 

963.0 

IH.9 

16.4 

233.5 

10.8 

3.7 

6.4 

296.9 

329.1 

12.3 

85.  1 

0.7 

37. 

2.0 

10.0 

554.8 

952.0- 

18.5 

14.1 

234.8 

11  .8 

9.6 

6.  8 

297,2 

325,7 

10.7 

75.9 

0.9 

41. 

2.4 

ll.O 

682,1 

938.0 

18,3 

12.6 

237.7 

10,9 

9.2 

5.8 

298.1 

324,4 

9.8 

69.4 

1.2 

44. 

2.8 

12.0 

783.2 

927.0 

17.2 

12.9 

238.5 

.9.6 

8.2 

5.0 

298.1 

325.3 

10.2 

75.9 

1.4 

4 7. 

3.2 

13.0 

.885.3 

916,0 

■ 16.4 

• 14.5 

2 37,5 

■8.9 

7.5 

4.8 

298.4 

328.7 

11.4 

88.3 

1.6 

49. 

3.6 

14.0 

i 980.3 

905.0 

16.0 

13.1 

23 5.0  • 

9.0 

7.4 

5.2 

298,9 

32  7.1 

10.6 

83.0 

1.  8 

49. 

3.9 

15.0 

1082.9 

895.0 

15.2 

12.6 

232.4 

9,2 

7.3 

5.6 

299.0 

326.6 

10.3 

84.6 

2.0 

50. 

4.3 

16.0 

1216.7 

881.0 

14.6 

12,4 

227.8 

8.5 

6.3 

5.7 

2°9.7 

327.4 

10.3 

86.5 

2.2 

50. 

4.7 

17.0 

1323.1 

870.0 

13.4 

11.9 

224.2 

fi.O 

5.6 

5.7 

299.5 

326.8 

10.2 

90.7 

2.4 

49. 

5.1 

18.0 

1430.4 

859.0 

12.8 

11.3 

224.2 

8.0 

5.6 

5.7 

300.0 

326.5 

9,9 

90,5 

2.6 

49, 

5.4 

19.0 

1529.0 

849.0 

12.4 

10.7 

227.5 

8,2 

6.1 

. 5.5 

300.5 

326.5 

9.6 

89.2 

2.8 

49. 

5,8 

20.0 

1628.5 

839.0 

11.7 

9.4 

231.5 

7.7 

6.0 

4.8 

300.7 

324.8 

8.9 

86.2 

3.0 

49. 

6.2 

21.0 

1749,2 

827,0 

li.i 

8.7 

235.5 

7,6 

6.2 

4.3 

301.3 

324,6 

8.6 

84,9 

3.  1 

49, 

6.7 

22.0 

1861,2 

816.0 

10.7 

7.5 

238.9 

8.2 

7.0 

4.2 

301.9 

324.0 

e.o 

80.7 

3.4 

50. 

7.0 

23.0 

1953.7 

807.0 

9.6 

6.3 

240.2 

8.6 

7.5 

4.3 

301.6 

322.2 

7.5 

79.8 

3.5 

50, 

7.4 

24.0 

2057.3 

,797.0 

9.1 

6.4 

237.2 

8.8 

7.4 

4.8 

302,1 

323.  1 

7.6 

83.3 

3.7 

51. 

7.0 

25.0 

2172,5 

786.0 

8.3 

5.8 

235,9 

9.3 

7.7 

5.2 

302,5 

323.0 

7.4 

84.2 

3.9 

51. 

8.2 

26.0 

2299.7 

774.0 

7.4 

5.3 

236.0 

9.9 

8.2 

5.5 

302.9 

323.0 

7.3 

86.5 

4.1 

51. 

3.6 

27.0 

2406.9 

764.0 

6.9 

2.2 

236.9 

10.4 

8.7 

5.7 

303.2 

319.8 

5.9 

71.9 

4.4 

51. 

3.9 

28.0 

2515.3 

754.0 

6.2 

3.7 

237.8 

10.6 

8.9 

5.6 

303.7 

322.2 

6.6 

03.8 

4.6 

52, 

9.3 

29.0 

2613.8 

745.0 

5.7 

1.8 

233.6 

10.9 

9.3 

5.7 

304 . 1 

320.6 

5.9 

75.9 

4.8 

52. 

9.7 

30.0 

2724.5 

735.0 

5.0 

2.1 

239.5 

11.3 

9.7 

5.7 

304.5 

321.7 

6.1 

81.6 

5.1 

52. 

lOcO 

31.0 

2836.3 

725.0 

4.1 

3.0 

240.4 

11.7 

10.2 

5.8 

304.0 

323.4 

6.6 

92.6 

5.3 

52. 

10.3 

32.0 

2938.1 

716.0 

3.6 

1.7 

242.1 

12.1 

10.7 

5.7 

305.3 

322.5 

6.1 

87.5 

5.5 

53. 

10.7 

33.0 

3052.3 

706,0 

2.6 

0.2 

244,6 

12.5 

11.3 

5,4 

305j3 

321,0 

5,5 

83,9 

5.8 

53. 

ll.l 

34.0 

3156,2 

697,0 

2.4 

-0.6 

247,4 

12.3 

11.8 

4,9 

306,2 

321.3 

5.3 

80.1 

6.  1 

54. 

11.4 

35.0 

3273.2 

’687.0 

2.3 

-2.7 

249.5 

12  .9 

12.1 

4.5 

307.2 

320.5 

4.6 

69.4 

6.4 

55. 

11.9 

36.0 

3403.6 

676.0 

1.6 

-5.1 

253.0 

13.0 

12.5 

3,8 

307,8 

319,2 

3.9 

61,0 

6.7 

55, 

12.3 

37.0 

3511.5 

667.0 

0.8 

-6.4 

255.3 

13.4 

13.0 

3.4 

308,0 

318.5 

3.6 

58,4 

7,0 

56. 

12.7 

38,0 

3620.7 

658.0 

0,3 

-7.6 

256.7 

13,9 

13.5 

3.2 

308.6 

318.4 

3.3 

55.1 

7.3 

57. 

13.1 

39.0 

3731.0 

649.0 

-0.6 

-9.2 

257.0 

14.4 

14.0 

3.2 

308.7 

317.6 

2.9 

52.4 

7.6 

58. 

13.4 

40.0 

3842.6 

640.0 

-1.0 

-8.8 

256.3 

14.6 

14.2 

3.5 

309.6 

318.0 

3.1 

55.3 

7.9 

59. 

13.8 

41.0 

3980.7 

629.0 

-2.4 

-9.6 

254,1 

14.8 

14.2 

4.1 

309,5 

318.4 

2.9 

57,7 

0.2 

60. 

14.2 

42.0 

4095.1 

620.0 

-3.2 

-9.1 

251.1 

15.3 

14.5 

5.0 

309.9 

319.2 

3.1 

63.6 

8.6 

60. 

14.6 

43.0 

4210.7 

611.0 

-3.9 

-10.6 

248.6 

16.2 

15.1 

5.9 

310.3 

318.7 

2.8 

59.5 

8.9 

61. 

15.0 

44.0 

4314.8 

603.0 

-4.2 

-12.7 

247.5 

17.5 

16.1 

6.7 

311.0 

318.4 

2.4 

51.8 

9,3 

61. 

15.3 

45.0 

4433.3 

594.0 

-4.7 

-13.3 

248.5 

18.3 

17.1 

6.7 

311.8 

310.9 

2.3 

50.9 

9,7 

61. 

15.6 

46.0 

4553.3 

585.0 

-5.3 

-14.1 

249.7 

19.1 

17.9 

6.6 

312.5 

319.3 

2.2 

49.8 

10.0 

61. 

16.0 

47.0 

4661.4 

577.0 

-6.1 

-14.6 

251.6 

19.3 

18.8 

6.2 

312.8 

319.4 

2.1 

50.5 

10.5 

61. 

16.4 

48.0 

4784,3 

568.0 

-7.1 

-14.9 

252.9 

20.8 

19,9 

6,1 

313.0 

319,5 

2.1 

53.4 

10.9 

62. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DFG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO. 

TAI^PA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

1930  GMT  156  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

P^T  T 

E POT  T 

MX  RTq 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

16.9 

49.0 

4894.7 

560.0 

-8.3 

-13.9 

252.2 

22.8 

21.7 

7,0 

312,9 

320.1 

2.3 

64.0 

11.5 

63, 

17.3 

50.0 

5020.4 

551.0 

-8.9 

-12.3 

250.5 

24.5 

23.1 

8.2 

313.7 

322.0 

2.7 

76.1 

12.1 

53 

17.8 

51.0 

5162.2 

541.0 

-10.0 

-11.2 

248.2 

25.9 

24.  1 

9,6 

314,0 

323.2 

3,0 

91.4 

12.9 

64, 

13.1 

52.0 

5277.1 

533.0 

-10.6 

-ll.l 

?46.9 

26.3 

24.1 

10,3 

314.7 

324.0 

3.1 

95.9 

13.4 

64. 

18.6 

53.0 

5393.3 

525.0 

-11.8 

-11.8 

244.7 

26.1 

23.6 

11.2 

314.6 

323.7 

3.0 

100.2 

14.2 

64 

19.1 

54.0 

5510.9 

517.0 

-12.5 

-12.5 

242.4 

26.3 

23.3 

12.2 

315.1 

323.9 

2.8 

100.9 

15.0 

64, 

19.5 

55.0 

5630.1 

509.0 

-12.7 

-14,0 

240.  8 

26.7 

23.3 

13.1 

316,2 

324.1 

2.5 

90.4 

15.5 

64. 

20.0 

56.0 

5781.5 

499.0 

-13.4 

-15.3 

2 39.7 

27.4 

23.7 

13.8 

317.1 

324.4 

2.3 

86.0 

16.4 

63, 

20.4 

57.0 

5904.4 

491.0 

-14.4 

-16.0 

239.8 

27.6 

23.8 

13.9 

317.3 

324.4 

2.2 

87.9 

17.0 

63 

20.3 

53.0 

6013.1 

484.0 

-15.5 

-16.7 

240.7 

27.2 

23.7 

13.3 

317.3 

324,0 

2,  1 

90.5 

17,  7 

63, 

21.3 

59.0 

6138.8 

476.0 

-16.5 

-17.6 

243.5 

26.2 

23.4 

11.7 

317,6 

323,9 

2.0 

91.0 

18.5 

63, 

21.7 

60.0 

6266.0 

468.  0 

-17.7 

-19.9 

246.7 

25.5 

23.4 

10. 1 

317.5 

322.9 

1.7 

83.1 

19.2 

63, 

22.1 

61.0 

6378.7 

461.0 

-18.5 

-20.3 

249.9 

25.3 

23.8 

3.7 

317-9 

323.2 

1.6 

86.0 

19.8 

63, 

22.6 

62.3 

6509,1 

453.0 

-19.6 

-25.0 

252.3 

26,0 

24.8 

7.9 

318.0 

321.7 

1.  1 

52.3 

20.5 

64, 

23.1 

63.0 

6624.5 

446.0 

-20.8 

-27.7 

253.2 

27.1 

26.0 

7,8 

317,9 

320.8 

0.9 

53.9 

21.3 

64. 

23.5 

64.0 

6741.4 

439.0 

-21.2 

-28.3 

, 253.5 

28.2 

27.1 

8.0 

313.8 

321.6 

0.8 

52.5 

21.9 

64. 

23.9 

6 5.0 

6859.8 

432.0 

-22.4 

-32.2 

263.9 

29.5 

28.3 

8.2 

318.7 

320.7 

0.6 

40,2 

22,6 

65, 

24.4 

66.0 

7014.1 

423.0 

-23.4 

-40.  3 

254.3 

30.5 

29,4 

3,3 

319.4 

320.4 

0,3 

19,4 

23.5 

55, 

24.3 

67.0 

7136.1 

416.0 

-24.0 

-40.6 

254.  1 

30.9 

29.7 

8.4 

320.1 

321.0 

0.3 

19.9 

24.2 

55. 

25.2 

68.0 

7277.5 

408.0 

-25.0 

-40.4 

253.6 

31.1 

29.8 

3.0 

320.7 

321.7 

0.3 

22.1 

25.0 

66. 

25.7 

69.0 

7403.2 

401.0 

-25.8 

-37.0 

252.6 

30.8 

29.4 

9.2 

321.3 

322.7 

0.4 

33,6 

25.9 

66. 

26.0 

70.0 

7512.3 

395.0 

-26.7 

-31.8 

252.1 

30.3 

28.8 

9.3 

321.5 

323,8 

0.7 

61.8 

26.5 

66. 

26.5 

71.0 

7678.3 

386.0 

-23.0 

-30.9 

251.1 

29.3 

27.7 

9.5 

321.9 

324.4 

0.7 

75.7 

27.4 

66, 

26.9 

72.0 

7809.5 

379.0 

-29.0 

-30.2 

249.0 

29.3 

27.4 

10.5 

322.2 

325.0 

O.H 

89.4 

28.0 

66. 

27.3 

73.0 

7923.6 

373.0 

-29.2 

-34.0 

246.1 

30.3 

27.7 

12.2 

323.5 

325,5 

0.6 

62.7 

28.7 

66. 

27.7 

74.0 

3059.0 

366.0 

-29.3 

-35.6 

243.5 

31.9 

28.5 

14.2 

325.0 

326.8 

0.5 

54.3 

29.5 

66, 

23.1 

75.0 

8176.9 

360.0 

-30.2 

-37.0 

242.0 

33.9 

29.9 

15.9 

325.3 

326.9 

0.4 

51.1 

30.2 

66, 

23.6 

76.0 

8316.3 

353.0 

-31.3 

-39.  1 

242.3 

36.9 

32.7 

17.1 

325.7 

327.0 

0.4 

45.8 

31.2 

66, 

29.0 

77.0 

8437.5 

347.0 

-32.2 

-40.9 

243.7 

39.1 

35.0 

17,3 

326.1 

32  7,2 

0.3 

41.4 

32.2 

66, 

29.3 

78.0 

8581.0 

340.0 

-33.4 

-44.0 

244.6 

39.8 

36.0 

17,  1 

326.4 

327.2 

0,2 

33.  1 

33,0 

66. 

29.8 

79.0 

8705.8 

334.0 

-34.4 

-46.0 

245.6 

40.8 

37.1 

16.9 

326.5 

327.3 

0.2 

29.7 

34.2 

66, 

30.2 

80.0 

8832.4 

328.0 

-35.1 

-46.9 

246.0 

41.7 

38.1 

17.0 

327.4 

328.0 

0.2 

28.4 

35.  1 

66, 

30.8 

81.0 

9004.0 

?20.0 

-36.8 

-49.3 

246.6 

43.7 

40.1 

17.4 

327.3 

327,8 

0.1 

25.8 

36.7 

66, 

31.2 

82.0 

9134.7 

314.0 

-37.8 

-49.2 

246.7 

44.8 

41.2 

17.7 

327,7 

328.2 

0.1 

28.8 

37.8 

66. 

31.7 

83.0 

9245.1 

309.0 

-3^.1 

-49.3 

246,3 

45  .3 

42.4 

13.6 

327.4 

327.9 

0.1 

32.5 

39.1 

66. 

32.1 

84.0 

9379.2 

303.0 

-40.1 

99.9 

245.5 

47.6 

43.3 

19.7 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

66, 

32.6 

85.0 

9515.4 

297.0 

-41,4 

99.9 

244.4 

48.0 

43,3 

20,7 

327,9 

999,9 

99,9 

999,9 

41.7 

66, 

3 3.1 

86.0 

9676.9 

290.0 

-42.5 

99.9 

243.5 

47.0 

42.1 

20.9 

328.6 

999.9 

99,9 

999.9 

43.3 

66 

33.7 

87.0 

9817.7 

234.0 

-43.9 

99.9 

242.3 

47.9 

42.4 

22.3 

328.6 

999,9 

99.9 

999.9 

44.7 

66, 

34.1 

88.0 

9936,6 

279.0 

-45.1 

99.9 

240.9 

49.5 

43.3 

24.1 

328.5 

999,9 

99.9 

999,9 

46.0 

66, 

34.6 

89.0 

1008 1.7 

273.0 

-45.5 

99,9 

2 38,8 

50,9 

43.5 

26.4 

330.0 

999,9 

99,9 

999.9 

47.5 

65, 

35.0 

90.0 

10204,7 

268.0 

-46,  8 

99.9 

23/. 3 

51.4 

43.3 

27.8 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

65. 

35.5 

91.0 

1C354.4 

262.0 

-48.1 

99.9 

236. B 

51.2 

42.9 

28.1 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

65 

36.0 

92.0 

10481.1 

257.0 

-49.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

330,7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

36.5 

93.0 

10609.9 

252.0 

-49,3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMS  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NQ. 
TA«PA,  FLA 


6 FFBRIIARY  1975 

1430  GMT  156  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTfl 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.0 

94.0 

10740.6 

247.0 

-51.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

331,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

37,6 

95,0 

10900,4 

241.0 

-SI. 5 

99,9 

237.1 

57.6 

43,3 

31.3 

333.0 

999,9 

99,9 

995.9 

56,4 

64. 

38.2 

96.0 

11063.9 

235.0 

-52.0 

99.9 

235.1 

53.2-»' 

47.7 

33.3 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

64. 

38.7 

97.0 

11202.9 

230.0 

-52.9 

99.9 

232.7 

56.3* 

44,8 

34,1 

335,4 

999,9 

99,9 

999.9 

60.2 

63. 

39.2 

98.0 

11344.3 

225.0 

-54.3 

99.9 

229.5 

58.5* 

44,5 

38,0 

335,3 

999,9 

99.9 

999,9 

61.7 

63. 

39.8 

99.0 

11488.0 

220.0 

-55.4 

99.9 

231.6 

60.2* 

47.2 

37.4 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

62. 

40.2 

100.0 

11605.3 

216.0 

-54.3 

99.9 

238.8 

59.4* 

50.8 

30.7 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

62. 

40.8 

101.0 

11785.9 

210.0 

-54.3 

99.9 

249.0 

56.0* 

52.2 

20.1 

342.0 

999.9 

99,9 

999.9 

67,5 

63. 

41.3 

102.0 

11940.5 

205,0 

-53,  8 

99,9 

248,4 

49.2* 

45.8 

18,1 

345,  1 

999. .9 

99.9 

999,9 

69.  3 

63. 

41.8 

103.0 

12067.0 

201.0 

-54.3 

99.-! 

243,6 

47.1* 

42.2 

20.9 

346.3 

999.9 

99.9 

999. 9 

70.4 

63. 

42.4 

104,0 

12228.1 

196.0 

-55.3 

99.9 

242.4 

61.4* 

54.4 

28.4 

347.3 

999.9 

99.9 

999,9 

71.8 

63. 

43.0 

10  5.0 

12359,5 

19  2.0 

-55.9 

99.9 

243.  1 

31.6* 

72.8 

36.9 

348,3 

999.9 

99,  9 

999.9 

74.2 

63. 

43,6 

106.0 

12493.6 

188.0 

-55.4 

99.9 

242.8 

75.5* 

67.2 

34.5 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

63. 

44,3 

107,0 

12665.6 

183.0 

-55.1 

99.9 

244.0 

49.4* 

44.4 

21.7 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

63. 

44.9 

108.0 

12806.9 

179.0 

-54.9 

99.9 

246.6 

37.5* 

34.4 

14.9 

356.9 

999.9 

99.9 

999,9 

81.9 

63. 

45.5 

109.0 

12951.1 

175,0 

-55.4 

99.9 

244.9 

45.3* 

41.1 

19.2 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

63. 

46.2 

110.0 

13098.5 

171.0 

-55.7 

99.9 

242.4 

44.6* 

39.5 

20.6 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

63. 

46.9 

111.0 

13286.8 

166.0 

-57.2 

99.9 

62.9 

59.6* 

-53.1 

-27.1 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.5 

63. 

47.6 

112.0 

13440.7 

162.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

361.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.1 

113.0 

13597.5 

150.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.7 

114.0 

13757.4 

154.0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

49.3 

115.0 

13879.3 

151.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

361.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.0 

116.0 

14086,3 

146.0 

-64,0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.6 

117.0 

14256.1 

142.0 

-64.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

363.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.2 

113.0 

14336.1 

139.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

364,4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

51.7 

119.0 

14563.1 

135.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

366.7 

999,9 

99,9 

999.9 

,999.9 

999, 

52.4 

120.0 

14699.1 

132.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.0 

121.0 

14884.4 

128.0 

-68.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.6 

122.0 

15C27.0 

125.0 

-67.6 

99,9 

999.9 

09.9 

99.9 

99,9 

372.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

54.2 

123.0 

15223.2 

121.0 

-66.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.8 

124.0 

15375.0 

118.0 

-66.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.3 

125.0 

15530.5 

115.0 

-67.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.1 

126.0 

15743.4 

111.0 

-68.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

384.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

56.8 

127.0 

15907,7 

108.0 

-68,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.4 

128.0 

16076.5 

105.0 

-68,8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

58.0 

129.0 

16249.4 

102.0 

-70.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

390.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

58.3' 

130.0 

16426,8 

99.0 

-70.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

393,0 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

59,1', 

131.0 

16671.2 

95,0 

-71.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

59.7; 

132.0 

16796.6 

93.0 

-72.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.4 

133.0 

16989.0 

90.0 

-73,1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

398,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,  9 

999, 

61.0 

134.0 

17187.3 

87,0 

-73.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

400.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.7 

135.0 

17392.4 

84.0 

-73.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

405.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.6 

136.0 

17605.9 

81.0 

-72.2 

99.9 

999.5 

99.9 

99.9 

99.9 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.3 

137.0 

17823,1 

78.0 

-72.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

416.9 

99q,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.2 

138.0 

18060.9 

75.0 

-68.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

428.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

I * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

: + BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  I NTEP.PC LATED 

f ♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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time 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PPES 

MB 

TEMP 
DG  C 

65.1 

139.0 

18304.6 

72.0 

-69.5 

65.8 

140.0 

18558.3 

69.0 

-70.1 

66.3 

141.0 

18821.8 

66.  0 

-71.5 

67.8 

142.0 

19097.1 

63.0 

-70.8 

68.8 

143.0 

19389.6 

60.0 

-66.  1 

69,8 

144.0 

19699.7 

57.0 

-67.4 

70.9 

145.0 

20026.0 

54.0 

-66.9 

71.9 

146.0 

20373.1 

51.0 

-64.(1 

72.9 

147.0 

2079A.7 

48.0 

-63..  0 

74.1 

148.0 

21007.0 

46.0 

-62.5 

75.4 

149.0 

21423.9 

43.0 

-61.7 

76.7 

150.0 

21873.0 

40,0 

-60.5 

78.0 

151,0 

22193,7 

38,0 

-58.9 

79.4 

152.0 

22712.0 

35.0 

-57.1 

80.8 

153.0 

23278.1 

32.0 

-57.9 

8 2.3 

154.0 

23685,2 

30.0 

-57.7 

84.2 

155,0 

24351.1 

27.0 

-57.1 

86.1 

156.0 

25097.4 

24.0 

-56.6 

38.1 

157,0 

25643.4 

22.0 

-57.4 

90.4 

158.0 

26578.1 

19.0 

-55.9 

92.7 

159.0 

27676.1 

16.0 

-54.1 

staticn  no. 

TAMPA,  FLA 

6 FenRUAPY  1975 
lATO  GMT 


DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

999.9 

99. 5j 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99, 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

240.  1 

27.5 

23.8 

13.7 

99.9 

240.5 

67.4* 

56.8 

25.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.5 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

223,4 

18.4* 

12.6 

13.4 

99.9 

262.1 

28.5* 

28.3 

3.9 

99.9 

253.0 

36.3* 

34.7 

10.6 

99.9 

255.2 

19.5* 

18.8 

5.0 

99.9 

264.3 

41.2* 

41.0 

4.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

155  16 


POT  T 

e POT  T 

MX  p.'^n 

PH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

432.3 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

436.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999.  9 

438.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

446.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

462.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

467.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

475.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

483.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

500.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.9 

508.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

519.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

534.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

545.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

563.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

576.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

587.3 

999.9 

99,9 

999.9 

153.9 

607.1 

999.9 

99.9 

999.9 

155.9 

629.4 

999.9 

99.9 

999.9 

159.5 

642,8 

999,9 

99.9 

999.0 

161.2 

674.9 

999.9 

99.9 

999.9 

164.8 

714,7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

999. 

999. 

999. 

999, 

999. 

999. 

999. 

62, 

62. 

999. 

999, 

999. 

999. 

999. 

999. 

63. 

64. 
64. 
64. 
64. 

999. 
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TIM= 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

6 

niR 

TAMPA,  FLA 

FEPRUAPY 
1730  GMT 

SPEED  U 

1975 

fDMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

153 

RH 

23. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.0 

8.0 

1013.3 

22.7 

20.0 

210.0 

7.7 

3.8 

6.7 

296.7 

335.1 

14.8 

85.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

132.1 

999.0 

21.3 

20.4 

209.7 

11.4 

5.7 

9.9 

297.1 

336,9 

15.3 

91.  r. 

0.4 

37, 

0.7 

7.0 

228.5 

«aa.o 

20.9 

20.4 

213.3 

11.5 

6.3 

9.6 

297.1 

337.3 

15.4 

96.7 

0.5 

35. 

1.0 

8.0 

325.7 

977.0 

20.2 

19.7 

218.6 

11.7 

7.3 

9.2 

297,4 

336.5 

15.0 

96.8 

0.7 

34. 

1.2 

9.0 

423.8 

966,0 

19.8 

19.3 

221.9 

12,2 

8.2 

9,1 

297.8 

336.5 

14.6 

96.9 

0.9 

36. 

'il.7 

10.0 

513.7 

956,0 

18.7 

10.  1 

225.2 

11.8 

8.4 

8.3 

297.5 

333.8 

13.8 

96.2  ‘ 

1.3 

39. 

2.0 

11.0 

631.5 

943.0 

18.1 

17.3 

223.1 

10.0 

6.8 

7.3 

297,9 

33  3.0 

13.3 

95.1 

1.5 

40, 

2.3 

12.0 

732.4 

932.0 

18.1 

17.0 

204.7 

9.4 

3.9 

3.5 

298,9 

333.8 

13.2 

93.1 

1.6 

40. 

2. a 

13.0 

834.3 

921.0 

16.8 

16.  1 

198.3 

10.5 

3.3 

9.9 

298.6 

331.9 

12.6 

95.5 

1.9 

35. 

3.1 

14.0 

927.6 

911.0 

16.6 

15.1 

. . 206.2 

10.7 

4.7 

9.6 

299.2 

331.0 

12.0 

90.9 

2.1 

33. 

3.4 

15.0 

1022.0 

901.0 

16.6 

13.2 

220.8 

9.8 

6.4 

7.5 

300.0 

328.5 

10.7 

80.1 

2.3 

34. 

3.9 

16.0 

1145.9 

888.0 

16.0 

11.8 

213.7 

9.5 

5.9 

•'.4 

300,5 

327.0 

9.9 

76,0 

2.6 

35, 

4.2 

17.0 

1251.9 

877.0 

15.0 

10.7 

212.8 

10.1 

5.5 

8.5 

300.4 

325.4 

9.3 

75.4 

2.7 

35. 

4.6 

18.0 

1349.2 

867.0 

14.4 

10.2 

207.5 

11.1 

5.1 

9.8 

300.7 

325.4 

9.1 

76.0 

3.0 

35. 

4.9 

19.0 

1447.3 

857.0 

14.0 

10.2 

207.2 

IX. 1 

5.1 

9.9 

301.3 

326.2 

9.2 

77.8 

3.2 

34. 

5.2 

20.0 

1546.4 

847.0 

12.8 

9,4 

203.9 

10.7 

5.2 

9.3 

301,0 

324.9 

8.  8 

79.5 

3.4 

34. 

5.7 

21.0 

1666.4 

835.0 

12.2 

9.9 

213,2 

10.5 

5.7 

8.8 

301.7 

326,9 

9,3 

85,9 

3,7 

34, 

6.1 

22.0 

1767.6 

825.0 

11.5 

8.6 

215.5 

11.4 

6.6 

9.3 

301.8 

325.2 

6.6 

82.5 

3.9 

34. 

6.4 

23.0 

1869.6 

815.0 

10.7 

9.1 

216,9 

12.0 

7.2 

9.6 

302.2 

326.7 

9.0 

89.8 

4.2 

34. 

6.9 

24.0 

1962,3 

806,0 

10.2 

8.3 

219.3 

M.9 

7,5 

9,2 

302.5 

325,9 

8.6 

88.1 

4.5 

34. 

- 7. 1 

25.0 

2076.7 

795.0 

8.9 

6.T 

220.3 

11.7 

7.6 

8.9 

302.2 

323.6 

7.8 

G6.5 

4.7 

34. 

7.6 

26.0 

2202.8 

783.0 

8.5 

6.  1 

223-0 

11.2 

7.6 

8.2 

303,1 

324,1 

7.6 

85.0 

5,0 

354 

7.9 

27.0 

2298.5 

774.0 

8.1 

4.8 

225.1 

10.7 

7.6 

r.6 

303.6 

323,0 

7.0 

79.2 

5.2 

35. 

3.2 

28.0 

2406.0 

764.  0 

7.6 

2.8 

228.4 

10.5 

7.3 

6.9 

304.0 

321.3 

6.2 

71.7 

5.4 

36. 

3.8 

29.0 

2514.7 

754.0 

7.2 

1.7 

236.3 

10.9 

9.1 

6.1 

304.7 

321.0 

■5.8 

67.7 

5.7 

36. 

9.1 

30.0 

2613.5 

745.0 

6.5 

1.7 

239,2 

11.6 

9.9 

5.9 

305,0 

321,5 

5.8 

71.2 

5.9 

37. 

9.5 

31.0 

2713.3 

736,0 

5.8 

1.8 

241.2 

12.6 

11.1 

6.1 

305.3 

322.2 

6.0 

75.4 

6.2 

38. 

9.8 

32.0 

2814.1 

727.0 

5.3 

0.9 

241.3 

13.1 

11.5 

6.3 

305,8 

321.3 

5.6 

73,1 

6.4 

39. 

10.1 

33.0 

2915.9 

718.0 

4.4 

0.5 

241  .2 

13.6 

11.9 

6.5 

305.9 

321.6 

5.5 

75.3 

6.7 

40. 

10.5 

34.0 

3030.1 

708.0 

3.4 

0.4 

240.9 

14.1 

12.4 

6.9 

306.0 

321.9 

5.6 

80.7 

6.9 

41. 

10.9 

35,0 

3134.0 

699.0 

3.1 

0.3 

240.3 

14.7 

12.8 

7.3 

306.7 

322,8 

5.6 

82,0 

7,3 

42, 

11.2 

36,0 

3262,5 

688.0 

1.9 

-0.5 

240.2 

14.9 

13.0 

7.4 

306,8 

322.3 

5.4 

84.2 

7.5 

43. 

11.7 

37.0 

3368.8 

679.0 

1.3 

-1.5 

241.2 

14.9 

13.0 

7.2 

307.2 

321.7 

5.0 

81.6 

8.0 

44. 

12.0 

38.0 

34 76.2 

670.0 

0.4 

-6.0 

242.5 

14.6 

13.0 

6.7 

307.2 

318.0 

3.7 

62.1 

8.2 

44. 

12.3 

39.0 

3584.7 

661.0 

0.3 

-7.6 

245.1 

14.5 

13.1 

6.1 

308.2 

317,9 

3.3 

55.3 

8.5 

45. 

12.8 

40,0 

3594,7 

652,0 

0.3 

-10.  1 

248.8 

14.7 

13,7 

5.3 

309,3 

317,6 

2.7 

45.7 

3.9 

46. 

13.2 

41.0 

3318.6 

642.  D 

-0.2 

-21.8 

249.7 

15.4 

14.4 

5.3 

309.9 

313.2 

1.0 

17.6 

9.2 

47. 

13.7 

42.0 

3931.3 

633.0 

^1.2 

-23.2 

243.4 

16.6 

15.5 

6.1 

310.1 

313.1 

0.9 

16.7 

9.6 

48. 

14.0 

43.0 

4Q32.6 

625.0 

-1.3 

-21.4 

247.1 

17.4 

16.  1 

6,8 

310,5 

314.0 

1.1 

20.6 

9.9 

48, 

14.3 

44.0 

41.47.8 

616.0 

-2,4 

-23.9 

246.6 

17.6 

16.2 

7,0 

311.0 

314,0 

0.9 

17.3 

10.2 

49. 

14,8 

45.0 

4264.4 

607.0 

-3.1 

-22.4 

246.9 

17.7 

16.3 

7.0 

311.6 

315.0 

1.0 

20.7 

10.8 

50. 

15.1 

46.0 

4369.2 

599.0 

-4.1 

-21.5 

247.6 

17.8 

16.4 

6.3 

3U.6 

315.2 

1.1 

24,2 

11.0 

50, 

15.5 

47,0 

4475,1 

591,0 

-4.9 

-20.0 

249.0 

18.0 

16,8 

6.5 

311.9 

316.1 

1.3 

29.3 

11.4 

51. 

15.9 

48.0 

4582.1 

533.0 

-6.0 

-16.6 

290.1 

13.4 

17.3 

6.2 

312.0 

317.5 

1.8 

42.5 

11.9 

52. 

16.1 

49.0 

4703.7 

574.0  ’ 

-7.0 

-16.5 

250.5 

18.6 

17.5 

6.2 

312.1 

317.8 

1.8 

46.4 

12.  1 

52. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  temp  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  means  ELEVATICN  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  no.  211 
TAHPA,  FLA 


6 FEPRUARY  l'}75 

1730  GMT  15i3  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DO  < 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

■ 50.0 

4813.1 

56  6.  0 

-7.0 

-17.2 

250.7 

19.4 

18.3 

6,4 

312,5 

318.0 

1.  S 

46.6 

12.6 

53. 

17,0 

51.0 

4951,6 

556,0 

-8.  8 

250,4 

20.5 

19.3 

6,9 

312,9 

318.0 

1,6 

46.2 

13.0 

53. 

17.2 

52.0 

5063.8 

548.0 

-9.4 

-17.2 

250.4 

21.1 

19.9 

7.1 

313.5 

319.2 

1.8 

52.6 

13.3 

54. 

17.8 

53.0 

5163.1 

541.0 

-10.1 

-17.6 

250.4 

22.6 

21.3 

7 .6 

313.0 

319,4 

1.6 

54.2 

14.  1 

55. 

18.0 

54.0 

5277.9 

533,0 

-10.2 

-21.3 

250.5 

22.9 

21.6 

7.6 

314.9 

319,1 

1.3 

39.8 

14.3 

55. 

18.3 

55,0 

5394.4 

525.0 

-10.5 

-26.7 

251.0 

23.1 

21.8 

7.5 

315.8 

318.5 

0.0 

24.9 

14.8 

55. 

18.9 

56.0 

5542.2 

515.0 

-11.2 

-40.2 

252.0 

23.3 

22.6 

7.3 

316.6 

317.4 

0.2 

6.9 

15.5 

56. 

19.2 

57.0 

5647.2 

5G8.0 

-11.2 

-38.  1 

252.0 

24.6 

23.4 

7.6 

317.9 

318,9 

0,3 

8.7 

15.9 

57, 

19.6 

53.0 

5768.9 

500.0 

-11.8 

-39.  1 

251,4 

24.0 

24.6 

0,3 

318,6 

319.5 

0.3 

8.2 

16.  5 

57, 

20.0 

59.0 

5892.1 

492.0 

-12.  8 

-40.5 

2 50,  1 

27.4 

25.8 

9.3 

318.9 

319.7 

0.2 

7.7 

17.1 

50. 

20.3 

60.0' 

6001.2 

465.0 

-13.6 

-41. C 

249.1 

28.1 

26.2 

10.0 

319.1 

319.9 

0.2 

7.8 

17.7 

^'8. 

' 2^).8  ' 

61.0 

6111.5 

478.0 

-14.6 

-43.  J 

247.7 

?o.l 

26.9 

11.1 

319.3 

319.9 

0.2 

6.7 

. 18,5 

59. 

21.1 

62.0 

6239.2 

470,0 

-15,5 

-43.6 

246.7 

29,9 

27.5 

11.8 

319,8 

320.4 

0,2 

6.8 

‘ 19*0 

59. 

21.6 

63.0 

6352.3 

463.0 

-15.9 

-44.7 

244.8 

31.7 

23.6 

13.5 

320.6 

321.2 

O.l 

6.3 

19.9 

59. 

21.9 

64.0 

6467.0 

456.0 

-16.4 

-45.9 

243.6 

32.6 

29.2 

14.5 

321.3 

321.8 

0.1 

5.7 

20.5 

59. 

22.2 

65.0 

6583.2 

449.0 

-17.4 

-48,5 

242.5 

32.9 

29,2 

15.2 

321.6 

321,9 

0.  1 

4.6 

21.1 

59. 

22.8 

66.0 

6734.5 

440,0 

-18.6  . 

. -53.3 

241,2 

32,9 

23.8 

15.8 

321.9 

322.1 

0.1 

2.9 

22.3 

59, 

23.2 

67.0 

6853.9 

433.0 

-19.5 

-47.0 

24-3.9 

32.7 

28.6 

15.9 

322.1 

322.6 

O.l 

6.1 

23.1 

60. 

23.7 

68.0 

6974.7 

426.0 

-20.6 

-47.6 

241.3 

32.7 

28.7 

15.7 

322.3 

322.7 

0.1 

6.8 

24.  1 

60. 

24.1 

69.0 

7097,0 

419,0 

-21,7 

-53.2 

242.  2 

32.4 

28.6 

15.  1 

322.4 

322.7 

0.  1 

3.9 

24,9 

60. 

24.5 

70.0 

7220.8 

412,0 

-22.8 

-51.5 

243.6 

31,5 

28.2 

14.0 

?2?,6 

322,9 

0.1 

5.2 

25.6 

60. 

25.0 

71.0 

7364.4 

404.0 

-23.7 

-50.3 

245.7 

30.0 

27.4 

12.3 

323.2 

323.6 

0.1 

6.5 

26.6 

60. 

25.6 

72.0 

7491.9 

397.0 

-24.6 

-48.9 

247.4 

30.2 

27.0 

11.6 

323.6 

324,1 

o.l 

8.3 

27,6 

60. 

26.0 

73.0 

7602.5 

391.0 

-25.5 

-52.3 

247,8 

31.8 

29.4 

12.0 

323,8 

324.  1 

0.  1 

6.  1 

28.3 

60. 

26.3 

74;  0 

7733.3 

384,0 

-26,5 

-55.7 

247.8 

32.8 

30.4 

12.4 

324.3 

324.5 

0.0 

4.4 

28.9 

61. 

26.9 

75.0 

7866.1 

377.0 

-27.1 

-56.0 

248.0 

33.4 

30.9 

12.5 

325.1 

325.3 

0.0 

4.5 

30.2 

61. 

27.3 

76.0 

7981.4 

371.0 

-28.3 

-56.7 

248.4 

33.0 

30.7 

12.2 

325.1 

325.2 

0.0 

4,6 

■ 30,9 

61. 

27.9 

77,  0 

8098.2 

365.0 

-28.9 

-53.7 

249.2 

33.4 

31.2 

11.9 

325.7 

326,0 

0.1 

7.  1 

32.0 

61. 

28,2 

78.0 

8216.6 

359.0 

-29.6 

-49.3 

249.4 

33.8 

31.6 

11-9 

326.4 

326.8 

0.1 

12.7 

32.6 

61. 

28.8 

79.0 

8356.9 

352.0 

-30.3 

-48.2 

249.1 

33.2 

31.0 

11.9 

327.3 

327.9 

0.1 

15.3 

34,0 

62. 

29.1 

80.0 

8479.1 

346,0 

-30.9 

-48.7 

248.5 

32.4 

30.2 

11.9 

328,1 

328.6 

0.1 

15,3 

34.6 

62. 

29.7 

81,0 

8623.7 

339.0 

-32.1 

-4  9. ‘7 

247.8 

32.2 

29.8 

12.2 

328.4 

328.8 

0.1 

15.4 

35.6 

62. 

30.1 

82.0 

6749.5 

333.0 

-33.3 

-50.3 

248.1 

33.3 

30.9 

12,4 

328.4 

328.9 

0.1 

16.0 

36.3 

62. 

30.5 

83.0 

8876.9 

327,0 

-34.5 

-50.3 

243.9 

34.4 

32.1 

12.4 

328.5 

328.9 

0,1 

18,0 

37.3 

62. 

30.9 

84,0 

9006.2 

321.0 

-35,4 

-50.5 

249.6 

34.1 

32.0 

11.9 

329.0 

329.4 

0.1 

19.4 

38.  1 

62. 

31.2 

85.0 

9115.3 

316.0 

-36.5 

-49.5 

249.9 

33.8 

31.7 

11.6 

329.0 

329.5 

0.1 

24.3 

38.6 

63. 

31.8 

86.0 

9292.5 

308.0 

-37.9' 

-49.9 

250.2 

33.3 

31.4 

11.3 

329.3 

329.8 

0.1 

26,9 

39.8 

63. 

32.1 

87.0 

9405.0 

303.0 

-39,0 

-51.2 

250.5 

33,5 

31.6 

11.1 

329,4 

329,8 

0.  1 

25.9 

40.4 

63. 

32.6 

P8.0 

9541.9 

297.0 

-39.9 

-52.5 

251.9 

34.1 

32.4 

10.6 

329,9 

330.3 

o.l 

24.5 

41.4 

63. 

32.9 

89.0 

9657.7 

292,0 

-40.9 

99.9 

253.2 

34.4 

■'  33.0 

10,0 

330,3 

999.9 

99.9 

999,9 

42i0 

63. 

33.3 

90.0 

9798.6 

286,0 

-41.9 

99.9 

254,9 

34.7 

33.5 

9.0 

330.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

63. 

33,8 

91.0 

9917. 8 

281.0 

-43.0 

99.9 

256.2 

35.0 

34.0 

8.4 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

64. 

34.2 

92.0 

10063.0 

275.0 

^44.1 

99.9 

255.9 

35.4 

34.3 

8.6 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  7 

64. 

34.6 

93.0 

10185.8 

270,0 

-45.5 

99.9 

254.7 

36.0 

34,7 

9.5 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

64. 

35.0 

94.0 

10310.2 

265.0 

-46.5 

99.9 

252.7 

37.5 

35.8 

11. I 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

64. 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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211 


STATICN  NO 
TAMPA, 


FLA 


6 FFBP.UAfiY  1975 
17^0  GMT 


153  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES  • 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  k'TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCI 

KM 

DG 

35.5 

95.0 

10936,2 

260.0 

-97.9 

99.9 

2 50.5 

90.9 

38.6 

13.7 

331.1 

999.9 

99.9 

909.9 

47.3 

65. 

36.0 

96.0 

10616.1 

253.0 

-98.5 

99.9 

299.0 

92,0 

39.2 

15.1 

332.9 

999,9 

99,9 

999.9 

48,9 

65. 

36.6 

97,0 

10797.2 

298,0 

-99.2 

99.9 

297.2 

39.6 

36.5 

15.9 

333.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

65. 

36.9 

98.0 

10853.7 

299.0 

-50.0 

99.9 

295.9 

39.9 

36.0 

16.1 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

65. 

37.2 

99,0 

10988,7 

239.0 

-51.0 

99.9 

299.7 

90.2 

36.3 

17.2 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

65. 

37.7 

100.0 

11125.1 

239.0 

-51.5 

99.9 

293.3 

91.5 

37.1 

10.7 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53,0 

65. 

33.1 

101.0 

11299.5 

228,0 

-52.2 

99.9 

293.0 

92,2 

37,6 

19.2 

337.2 

999,9 

99,9 

999.9 

54.  1 

65. 

33.7 

102.0 

11909,0 

229,0 

-52.7 

99.9 

293.6 

95.5 

90,7 

20.2 

338,2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

65. 

39.1 

103.0 

11559.9 

219.0 

-53.8 

99.9 

299.0 

98.2 

93.3 

21.2 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

65. 

39.6 

104.0 

11702.8 

219.0 

-53.8 

99.9 

243.6 

93.8 

93.7 

21.7 

341.0 

99'9.9 

99,9 

999.9 

58.2 

65. 

AO.O 

105.0 

11829.0 

210.0 

-53.9 

99.9 

242.5 

97.9 

92.5 

22.1 

392,6 

999,9 

99,0 

999.9 

59.2 

65, 

90.5 

106.0 

11978,5 

205,0 

-59,7 

99,9 

241.2 

99.2 

93.1 

23.7 

393.7 

999.9 

99,9 

999.9 

60.5 

65. 

91.0 

107.0 

12109.6 

201.0 

-59.6 

99.0 

240.6 

51.7 

95.0 

25.9 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

64. 

91.5 

108.0 

12265.9 

196.0 

-56.0 

99.9 

240.5 

53.1 

96.3 

26.  1 

346.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

63.7 

64, 

92.0 

109.0 

12396,3 

192,0 

-56.8 

99.9 

291.0 

59.6 

97.7 

26,5 

346 . 8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

64. 

92.5 

110.0 

12529.5 

188.0 

-57.5 

99.9 

291.7 

58. l« 

51.2 

27.5 

347.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

64. 

93.1 

111.0 

12699.7 

183.0 

-57.6 

99.9 

292.3 

69.1* ** 

56.7 

29.0 

350.3 

999.9 

99,9 

999.9 

69,2 

64. 

93.8 

112.0 

12839,6 

179.0 

-56.3 

99.  9 

291.9 

66,8* 

58.9 

31.5 

354.  7 

999.9 

99.9 

990,0 

72.0 

64, 

99.2 

113,0 

12982.9 

175.0 

-57.1 

99.9 

291.2 

62.3* 

59.6 

30.0 

355.6 

999.9 

99.9 

990.9 

73.8 

64. 

99.8 

119.0 

13129.0 

171.0 

-57.6 

99.9 

239.9 

99.7* 

93.0 

2A.9 

357.1 

999.9 

99.9 

999.0 

76.1 

64. 

95.2 

115.0 

13278.9 

167.0 

-57.6 

99.9 

290,2 

46.9* 

90.2 

23.1 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

64. 

95.9 

116.0 

13969,9 

162.0 

-58.5 

99.9 

292.2 

63.0* 

55.8 

29.9 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

64. 

96.9 

117.0 

13587.2 

159,0 

-59.5 

99.9 

292.5 

83.2* 

73.8 

33.5 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

64. 

97.0 

118.0 

13796.2 

155.0 

-60.6 

99.9 

291.8 

91.6* 

80.7 

93.3 

362,4 

999,9 

99,9 

999.9 

84.9 

64, 

97.7 

119,0 

13908.7 

151,0 

-61.9 

99.9 

290.9 

60.0* 

56.5 

32.1- 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

64. 

98.2 

120.0 

19079,6 

197.0 

-62,9 

99.9 

290.7 

95.1  + 

39.9 

22.1 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

63. 

98.8 

121.0 

19201.3 

199.0 

-63.8 

99.9 

299.3 

37.7* 

39.0 

16.3 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

63. 

99.2 

122.0 

19373.6 

190.0 

-69,8 

99,9 

295.6 

93.5* 

39.6 

18.0 

365.6 

999,9 

99,9 

999,9 

\ 91,4 

64. 

99.9 

123.0 

14550,6 

126.0 

-69.  8 

99,9 

295.3 

59.8* 

59.3 

25,  1 

368,7 

999,9 

99.9 

999.9 

93.4 

64. 

50.3 

129.0 

19686.6 

133.0 

-65.2 

99.9 

295.5 

60.6* 

55.2 

25.2 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

64. 

51.0 

125.0 

19825.3 

130.0 

-66.0 

99,9 

296.6 

51.6* 

97.3 

20.9 

371,4 

- 999,9 

99.9 

999,9 

97,4 

64. 

51.8 

126.0 

15063.6 

125.0 

-65.9 

99.9 

296.2 

53.9* 

99,3 

21.8 

376,6 

999,9 

99,9 

999.9 

100,0 

64. 

52.9 

127.0 

15211.5 

122.0 

—65.  9 

99.9 

299.  1 

78.0* 

70.2 

39.1 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.8 

64, 

53.1 

128.0 

15362.8 

119.0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.9 

129.0 

15518.1 

116.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

385.5 

999.9 

99,0 

999.9 

999.9 

999. 

59.6 

130,0 

15677.9 

113.0 

-65,0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

388,4 

909.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

55.3 

131.0 

15897.9 

109.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

56.0 

132.0 

'16129.3 

105,0 

-66.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.6 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.6 

133.0 

16299.7 

102.0 

-66.8 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

95,9 

396,5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

57.1 

139,0 

16979,8 

99,0 

-67.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

398,3 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

57,7 

135,0 

16669.6 

96.0 

-68.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

399.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

58.9 

136.0 

16853.9 

93.0 

-70.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

59.2 

137,0 

17119,9 

89,0 

-71.2 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

403,3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

60.1 

138.0 

17316.3 

86.0 

-72.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.0 

139.0 

17595.9 

82.0 

-72.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410,1 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVA’’ION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  211 
TAVPA,  FLA 

6 FEBRUARY  1975 

1730  GMT  153  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  R'^O 

RH 

RANGE 

A1 

MIN 

GPM 

MB 

DO  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SSC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

6 2.0 

140.0 

17815.5 

79.0 

-71.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

416.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.0 

141.0 

18122.4 

75.0 

-71.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

423.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999. 

64. 0 

142.0 

18363.9 

72.0 

-71.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

429.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.1 

143.0 

18616.7 

69.0 

-69.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99 .9 

99.9 

437.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

66.1 

144.0 

18973.5 

65.0 

-68.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

67.0 

145.0 

19256.3 

62.0 

-69.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

452.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.0 

146.0 

19555.0 

59.0 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

465.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.2 

147.0 

19872.4 

56.0 

-64.8 

99.9 

49.0 

9.5 

-7.2 

-6.2 

475.2 

999.9 

99,9 

999.9 

133.7 

63. 

79.3 

29325.9 

52.0 

-63.6 

99.9 

244.8 

8,6* 

7.8 

3.7 

4«8.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.5 

63. 

71,6 

149.0 

20690.3 

49.0 

-64.0 

99.9 

259.5 

14. 3« 

14.1 

2.6 

495.5 

999.9 

99.9 

999.9 

134.5 

63. 

72.9 

150.0 

21079.8 

46.0 

-61.3 

99.0 

262.7 

19.9* 

19.7 

2,5 

511.2 

999,9 

99.  E 

999,9 

135,7 

63. 

74.3 

151.0 

21500.5 

43.0 

-59.2 

99.9 

258.  1 

27,4* 

26.8 

5.7 

526.3 

999.9 

99.9 

999.9 

137.4 

64. 

75.8 

152.0 

22112.2 

39.0 

-59,3 

99.9 

259,3 

27.5* 

27.0 

5,1 

540.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.4 

64. 

77.0 

153.0 

22615.3 

36.0 

-57.8 

99.9 

284.0 

6.8* 

6.6 

-1.6 

557,2 

999.9 

99.9 

999.9 

141.8 

64. 

78.9 

154.0 

23164.2 

33.0 

-57.8 

99.9 

250.7 

40.1* 

37.9 

13.3 

571,3 

999,9 

99,9 

999,9 

142.4 

64. 

80.7 

155.0 

23766.5 

30.0 

-57.0 

99.9 

251.2 

35.7* 

33.8 

11.5 

589,3 

999,9 

99.9 

999.9 

147.  1 

64. 

82.4 

156.0 

24432.9 

27.0 

-57.5 

99.9 

272.0 

17.7* 

17.7 

-0.6 

606.0 

999.9 

99.9 

999.9 

150.9 

65. 

64*7 

157.0 

25444.7 

23.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

632.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  211 
TAVPA,  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

2030  GMT  152  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CDMP 

V CCHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

H/SEC 

M/S^C 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.2 

8.0 

1010.6 

22.9 

18.7 

215.0 

7.2 

4.1 

5.9 

297.0 

332.4 

13.  5 

77.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

100.2 

1000.0 

23.  1 

17.9 

214.6 

13.0 

7.4 

10.7 

298.1 

332.5 

13.1 

72.6 

0.3 

32. 

0.6 

7.0 

196.8 

989.0 

22.2 

18.0 

215.4 

13.1 

7.6 

10.7 

298.1 

333.1 

13.3 

77.0 

0.4 

32. 

0.9 

8.0 

294.1 

978.0 

20.9 

16.7 

217.4 

13.4 

8.1 

10.6 

297.6 

330.0 

12,3 

76.6 

0.7 

33. 

1.2 

9.0 

333.1 

963.0 

20.0 

16.5 

219.0 

14.1 

8.9 

11.0 

297.6 

330.1 

12.3 

80.0 

0.9 

35. 

1.6 

10.0 

481.9 

957.0 

19.4 

14.3 

220.1 

15.5 

10.0 

11.9 

297 . 7 

325.3 

1 Vi  . 0 

72.1 

1.3 

36, 

2.0 

11. 0 

6C8.9 

943,0 

19.2 

12.7 

220.0 

17.0 

11. 0 

13.0 

298,6 

325.0 

9.9 

66.1 

1.6 

37. 

2.3 

12.0 

700.6 

933.0 

18.4 

11.5 

220.2 

16.4 

10.6 

12.5 

298.6 

323.3 

9.2 

64.3 

2.0 

38. 

2.7 

13.0 

802.4 

922.0 

18.1 

ll.V 

221.7 

15.4 

10.3 

11.5 

299.4 

324.8 

9.4 

66.1 

2.3 

38. 

3.0 

14.0 

895.8 

912,0 

17.3 

10. C 

223.9 

14,6 

10.1 

10.5 

299.4 

323.6 

9.0 

65.3 

2.6 

38. 

3.3 

15.0 

999.5 

901.0 

16.5 

11.2 

228.6 

13.8 

10.4 

9.2 

299.7 

324.9 

9.4 

71.0 

2.9 

39. 

3.9 

16.0 

1123.4 

888.0 

15.9 

11.9 

234.2 

13.3 

10.8 

7.8 

300,4 

327.2 

9.9 

77.2 

3.3 

41. 

4.2 

17.0 

1219.7 

878,0 

15,3 

10.9 

234.2 

14.6 

11.3 

8.5 

300.6 

325.0 

9.4 

74.8 

3.6 

42. 

4.6 

18.0 

1326.6 

067.0 

14.3 

10.8 

233.6 

16.6 

13.4 

9.8 

300.7 

326.3 

9.4 

79.3 

3.9 

43. 

4.9  . 

19.0 

1424.7 

857.0 

13.5 

9.8 

234,2 

16.7 

13.5 

9.7 

300,  8 

325.2 

9.0 

78,  3 

4,3 

44. 

5.2 

20.0 

1523.7 

847,0 

13.0 

10. 0 

233.9 

15,6 

12,6 

9.2 

301.2 

326.1 

9.2 

82.2 

4.5 

45. 

5.8 

21.0 

1643.8 

835.0 

12.2 

10.5 

231.4 

14.4 

11.2 

9.0 

301.7 

327.8 

9.6 

09.1 

5.0 

45. 

6.1 

22.0 

1744.9 

825.0 

11.1 

10.2 

230.8 

15.2 

11.8 

9.6 

301.6 

327.4 

9.5 

94,0 

5.3 

46. 

6.6 

23.0 

1846.8 

815.0 

10.2 

9,2 

232.1 

17.7 

• 14,0 

1C. 9 

301,6 

326,2 

9.1 

94.1 

5.8 

46. 

6.9 

24.0 

1949.7 

805.0 

9,4 

8.4 

232.2 

17.9 

14.2 

11.0 

301.8 

325.5 

8.7 

93.5 

6.1 

47. 

7.2 

25.0 

2053.5 

795.0 

8.5 

7.6 

231.2 

17.6 

13.7 

11.0 

301.9 

324.5 

8.3 

93.7 

6.5 

47. 

7.8 

26.0 

2179.6 

783.0 

8.2 

7.4 

228.7 

16.9 

12.7 

11.2 

302,  8 

325.5 

8.3 

94.6 

7.1 

47, 

8.2 

27.0 

2286,1 

773.0 

3,7 

4.9 

223.1 

16,9 

12.6 

1U3 

304,3 

324.1 

7.1 

77.2 

• 7,5 

47. 

6.6 

28.0 

2333.1 

764.0 

8.2 

4.1 

223.5 

17.2 

12.9 

11.4 

304.7 

323.7 

6.8 

75.5 

7.8 

47. 

9.0 

29.0 

2491.9 

754.0 

7.1 

3.6 

229.8 

17,8 

13.6 

11.5 

304.7 

323.2 

6.6 

78,1 

8.2 

47. 

9.3 

30.0 

2601.7 

744.0 

6.2 

3.4 

231.6 

17.9 

14.0 

11.1 

304.9 

323.4 

6.6 

81,8 

8.6 

47. 

9.8 

31.0 

2701.5 

735.0 

5.2 

3,4 

234.8 

17.6 

14.4 

10.1 

304,  8 

323.6 

6.7 

88.1 

9.2 

46. 

10.1 

32.0 

2813.5 

725.0 

4.5 

2.V 

236.7 

17.2 

14.4 

9.5 

305.2 

323.4 

6.4 

87.8 

9.  5 

46. 

10.4 

33.0 

2915.3 

716.0 

3.5 

l.V 

238.4 

16.9 

14.4 

8.9 

305.2 

322.3 

6.1 

87.0 

9.8 

48. 

10.8 

34.0 

3013.1 

707.0 

3.0 

o.v 

240.2 

16.9 

14,7 

8,4 

305.7 

321.9 

5.7 

84.9 

10.1 

49. 

II.  1 

35.0 

3121.9 

698.0 

1.9 

0.0 

241.6 

17.2 

15.1 

8,2 

305,5 

321.2 

5.5 

87.6 

10.4 

49, 

11.6 

36.0 

3250.1 

687.0 

1.4 

-0.0 

244.5 

18,0 

16.2 

7.8 

306.3 

322.3 

5.6 

90.5 

10.9 

50. 

11.9 

37.0 

3368,1 

677.0 

O.l 

-1.4 

246.2 

18.5 

16.9 

7.5 

306.1 

320.7 

5.1 

89.5 

11.3 

50. 

12.2 

38.0 

3463.5 

669.0 

-0.4 

-2.3 

247.2 

18.8 

17.3 

7.3 

306,6 

320.  5 

4.8 

86.  8 

11.6 

51, 

12.6 

39.0 

3571.8 

660.0 

-0.7 

-13.0 

248.1 

19.0 

17.7 

7.1 

307,1 

313.5 

2.  1 

38,7 

12.0 

51, 

12.9 

40.0 

3681.4 

651,0 

-1.5 

-10.5 

243.9 

19.1 

17.8 

6.9 

307,4 

315.3 

2.6 

50.1 

12.4 

52. 

13.2 

41.0 

3817.0 

640.0 

-2.4 

-10.3 

251.1 

19.3 

18.3 

6.3 

307.9 

316.1 

2.7 

54.6 

12.7 

52. 

13.7 

42.0 

3916.7 

632.0 

-3.2 

-11. C 

255.7 

20.0 

19.4 

4.9 

308.1 

316.0 

2.6 

55.0 

13.2 

53. 

14.0 

43.0 

4030.1 

623.0 

-4.3 

-10.2 

258.3 

20.7 

20.3 

4.2 

308.2 

316.6 

2.8 

63.3 

13.6 

54. 

14.4 

44.0 

4131.9 

615.0 

-5.2 

-9.7 

258.1 

21.5 

21.0 

4.4 

308.3 

317.2 

3.0 

70.7 

14.0 

55. 

14.9 

45.0 

4247.3 

606.0 

-5.1 

-8.9 

255.3 

22.3 

21.6 

5.7 

309.3 

319.4 

3.2 

74.3 

14.6 

56. 

15.2 

46.0 

4365.6 

597.0 

-5.1 

-7.9 

253.3 

22.7 

21.7 

6.5 

311.  1 

32 1.7 

3.5 

80.4 

15,0 

56. 

15.7 

47.0 

4471.6 

589.0 

-5.5 

-12.  1 

250.8 

23.3 

22.0 

7,7 

311.7 

319.5 

2.6 

59.7 

15.7 

57, 

16.1 

48.0 

4578.3 

581.0 

-6.5 

-13.0 

249,8 

23. C 

22.3 

8.2 

311.7 

319.1 

2.4 

60.2 

16.2 

57, 

16.5 

49.0 

4700,7 

572.0 

-7.3 

-13.5 

249.8 

24,1 

22.6 

8,3 

312.2 

319.4 

2.4 

60,9 

16.8 

58. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


58 


211 


STATION  NO. 
TAMPA,  FLA 


6 FEtlP.llARY  1975 
2030  GMT 


152  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

pnT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

•HIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

50.0 

4810.4 

564.0 

-7.7 

-15.0 

249.8 

23.7 

22.2 

a, 2 

312.9 

319,5 

2.1 

55.9 

17.4 

58. 

I7.A 

51.0 

4935.5 

555.0 

-8.2 

-17. 0 

249.0 

23.4 

21.9 

8.4 

313.8 

319.5 

1.8 

■ 48.7 

18.1 

59. 

17.9 

52.0 

5048.3 

547.0 

-8,5 

-17.2 

247.0 

24.5 

22.6 

9.6 

314.7 

320.5 

1.8 

49.3 

18.7 

59. 

18,2: 

53.0 

5162.5 

539.0 

-9.2 

-17.8 

245.7 

25.5 

23.2 

10.5 

315.2 

320.7 

1.7 

49.3 

19.1 

59. 

IB.fet 

54.0 

5292.7 

530.0 

-9.8 

-18.2 

243.8 

25.6 

23.8 

11.7 

316.0 

321.5 

1.7 

50.2 

20.2 

59. 

19.1 

55.0 

5410.0 

522.0 

-10.5 

-20.2 

243.2 

26.5 

23.6 

12.0 

316.5 

321.2 

1.5 

44,7 

20.7 

59, 

19.7 

56.0 

5543.8 

513.0 

-10. B 

-27.5 

242.5 

25.9 

23.0 

12.0 

317.6 

320.2 

0.8 

23.7 

21,5 

60. 

20,1 

57.0 

5664.4 

505.  0 

-U.9 

-28.6 

242.4 

25.9 

22.9 

12.0 

317.7 

320.0 

0.7 

23.4 

22.2 

60. 

20.4 

58.0 

5771.0 

498.0 

-13.0 

-29.2 

242. 7 

26.0 

23.1 

11.9 

317.5 

319.8 

0.7 

24.3 

22.7 

60. 

20.9 

59.0 

5894.3 

490.  D 

-13.7 

-24.1 

244.6 

26.4 

23.9 

11.3 

318,2 

321.8 

l.l 

40.9 

23.4 

60. 

21.2 

60.0 

6003,5 

4 83.0 

-14.  9 

-19.6 

246.4 

26.7 

24.5 

10.7 

318.2 

323.6 

1.7 

66,7 

23.9 

60. 

21.6 

61.0 

6129.8 

475.0 

-15.7 

-18.0 

249.0 

26.8 

25.0 

9.6 

318.8 

325.0 

1.9 

82.1 

24.  6 

60. 

21.9 

62.0 

6241.7 

468.0 

-16.5 

-18. C 

251.2 

26.4 

25.0 

8.5 

319.1 

325.4 

2.0 

88.3 

25.1 

60. 

22.2 

63.0 

6354.9 

461.0 

-17.3 

-19.  J 

253.5 

25.9 

24.8 

7.3 

319.4 

325.3 

1.8 

86.1 

25.5 

60. 

22.7 

64.0 

6469.5 

454.0 

-18.0 

-20.1 

257.2 

25.0 

24.4 

5.5 

319.9 

325.5 

1.7 

83.9 

26.2 

61. 

23.0 

65.0 

6602.3 

446.0 

-18.8 

-22.2 

259.3 

24.7 

24.3 

4.6 

320.5 

325.2 

1.4 

74.6 

26.8 

61. 

23.4 

66.0 

6737.1 

438.0 

-19.4 

-23.8 

261.2 

24.0 

24.5 

3.8 

321.5 

325.7 

1.3 

67.9 

27,1 

62. 

23.8 

67.0 

6856.8 

431.0 

-20,2 

-24.8 

261.9 

25.2 

25.0 

3.5 

321.9 

325.8 

1.2 

66.4 

27,8 

62. 

24,1 

68.0 

6977.9 

4 24.0 

-21.3 

-25,6 

262.  1 

25.7 

25.5 

3.5 

322.0 

325.  8 

1.1 

67.8 

28.2 

62. 

24.6 

69.0 

7100.6 

417.0 

-22.2 

-26.  P 

262.0 

26.2 

26.0 

2.6 

322.3 

325.8 

1.0 

66.  1 

28.9 

63. 

24.9 

70.0 

7224.9 

410.0 

-23.1 

-27.2 

262.3 

26.1 

25.8 

3.5 

322.7 

326.  1 

1.0 

69.3 

29,5 

63. 

2 5.3 

71.0 

7369.0 

402.0 

-24.1 

-27.5 

262.7 

25.3 

25.  1 

3.2 

323,3 

326,7 

l.O 

73.0 

30.0 

64. 

25.9 

72.0 

7497.1 

395.0 

-24.6 

-28.4 

262.4 

23.5 

23.3 

3.1 

324.2 

327.4 

0.9 

70.2 

30.8 

64. 

26.2 

73.0 

7608.5 

389.0 

-25.1 

-32.6 

262.1 

22.7 

22.5 

3.1 

324.9 

327.1 

0.6 

49.5 

31.2 

64. 

26.7 

74.0 

7740.3 

382.0 

-25.7 

-33. 8 

262.1 

22.0 

21.0 

3.0 

325.9 

327.9 

0.6 

46.3 

31.9 

65. 

27.1 

75.0 

7874.2 

375,0 

-26,6 

-34.5 

262.7 

22.5 

22.3 

2.9 

326.4 

328,3 

0.5 

47.0 

32.3 

65. 

27,6 

76,0 

7990.4 

369.0 

-27.6 

-35.3 

263.0 

24.5 

24.4 

3.0 

326.5 

328.3 

0.5 

47.6 

32.9 

65. 

28.0 

77.0 

8108.2 

363.0 

-28.2 

-37.  J 

263.1 

26  .3 

26.1 

3.2 

327.3 

328.9 

0.4 

41.8 

33.6 

66. 

28.5 

78.0 

8247.7 

356.0 

-29,2 

-38.8 

264.1 

27.1 

27.0 

2.8 

327.7 

329,0 

0.4 

38.7 

34.4 

66. 

28.9 

79.0 

8368.9 

350.0 

-30.4 

-39,9 

265.3 

27.7 

27.6 

2.3 

327.7 

328.9 

0.3 

38.8 

34.9 

66. 

29.2 

80.0 

8491.5 

344.0 

-31.6 

-41.0 

265.8 

23.4 

28.4 

2.1 

327.7 

328.8 

0.3 

38.8 

35.4 

67. 

29.9 

81.0 

8636.7 

337.0 

-32.7 

-42.2 

266. 2 

30.6 

30.6 

2.0 

328.2 

329.2 

0.3 

37.5 

36.6 

67. 

30.2 

82.0 

8763.0 

331.0 

-33,5 

-43.1 

266.9 

31.4 

31.4 

1.7 

328,8 

329.7 

0.2 

36.9 

37,1 

68. 

30.3 

83,0 

8912.7 

324.0 

-34.8 

-43.7 

268.  7 

32.2 

32.2 

C.7 

328.9 

329.8 

0,2 

39.3 

38,3 

68. 

31,1 

84.0 

9021*0 

319.0 

-36.0 

-44.8 

269.3 

32.1 

32.1 

0.4 

328.7 

329.5 

0.2  ■ 

39.6 

38.8 

69. 

31.6 

85.0 

9152.6 

313.0 

-37.1 

-44.6 

269.1 

31.0 

31.0 

0.5 

329.0 

329,8 

0.2 

44.9 

39,7 

69. 

32.0 

86.0 

9331.1 

305.  0 

-38.5 

-45.4 

268.8 

29.7 

29.7 

0.6 

329.5 

330.3 

0,2 

47,  5 

40.4 

69. 

32.5 

87.0 

9444.6 

300,0 

-39,3 

-45.9 

268.7 

28.1 

28.1 

0.6 

329.9 

330.7 

0.2 

49.1 

41.2 

70. 

32.9 

88.0 

9582.6 

294.0 

-40.4 

99.9 

267.5 

27.6 

27.5 

1.2 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

70, 

33.2 

89.0 

9699.3 

289.0 

-41.5 

99.9 

265.9 

27.7 

27.6 

2.0 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

70. 

33.7 

90.0 

9841.3 

283,0 

-42.6 

99. 

262,8 

28.3 

28.0 

3.6 

330,  8 

999,9 

99.9 

999,9 

43.  1 

71, 

34,1 

91.0 

9961.4 

278.0 

-43.7 

99.9 

260.5 

28.5 

28.1 

4.7 

3!i3.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

71. 

34.5 

92.0 

10107.7 

272.0 

-44.9 

99.9 

258.7 

28.0 

27.4 

5.5 

331.3 

999.9 

99.9 

999,9 

44.4 

71, 

34.9 

93,0 

10231.4 

267.0 

-46,0 

99.9 

256.9 

27.3 

26.6 

6.2 

331.4 

999,9 

99,9 

999,9 

45.2 

71. 

35,5 

94.0 

10356.6 

262.0 

-47.3 

99.9 

254.0 

27.5 

26.5 

7.6 

331.2 

999.9 

99,9 

999.9 

45.9 

71. 

, * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO 
TAf'PA, 


j 


r 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

iv 

1 

MIN 

GPH 

MB 

35,8 

95.0 

10509.6 

256.0 

3b. ‘t 

96.0 

1P665.2 

250.0 

; 

37,0 

97.0 

10797.0 

245,0 

37.5 

98.0 

10931.0 

240.0 

3fi.O 

99.0 

11067.3 

235.0 

i: 

33.3 

100.0 

11178.0 

231.0 

39.0 

101,0 

11346,7 

225.0 

39.6 

102.0 

11490.0 

220.0 

40.0 

103.0 

11636.2 

215.0 

40.6 

104,0 

11755.6 

211.0 

41,0 

105.0 

11908.2 

206,0 

41.5 

106.0 

12033.1 

202.0 

41. 9 

107.0 

12160.5 

198.0 

42,3 

108.0 

12323,0 

193.0 

42,9 

109,0 

12455.5 

189.0 

43.2 

110.0 

12590 .4 

185.0 

43,9 

111.0 

12762.7 

180.0 

44,7 

112.0 

12904.2 

176.0 

45.2 

113.0 

13049.1 

172.0 

45.9 

114.0 

13197.2 

168.0 

46,5 

115,0 

13348,6 

164.0 

47^0 

116.0 

13542.8 

159.0 

47.7 

117.0 

13701.9 

155.0 

48.1 

118.0 

13823.1 

152.0 

48,8 

119.0 

13987,6 

148.0 

49.2 

120.0 

14155.8 

144.0 

50.0 

121.0 

14284.4 

141.0 

50,6 

122.0 

14459.2 

137,0 

51,  1 

123,0 

14593.2 

134.0 

51.9 

124.0 

14776.0 

130.0 

52.5 

125.0 

14916.5 

127.0 

53,1 

126.0 

15109.0 

123.0 

t 

53.9 

127.0 

15307. 8 

119.0 

54.5 

128.0 

15461.3 

116.0 

1 

55,1 

129.0 

15619.0 

113.0 

■ 'I 

55,8 

130.0 

15836.0 

109.0 

1 

56.6 

131.0 

16060.9 

105.0 

f 

57.2 

132.0 

16234.5 

102.0 

1. 

57,9 

133.0 

16413,0 

99.0 

1 

58,6 

134,0 

16596.4 

96.0 

\- 

59,1 

135.0 

16784.3 

93.0 

] 

59.9 

136.0 

17043.1 

89.0 

'(■ 

60.8 

137,0 

17244,3 

86.0 

61.8 

138.0 

17523.5 

82.0 

t,- 

62.3 

139,0 

17742.4 

79.0 

f 


6 FEBRUARY 
2030  GMT 


TEM? 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

-48.7 

99.9 

252.8 

27.7 

-49.  7 

99.9 

251.4 

28,0 

-51,0 

99,9 

251.1 

30.1 

-51.7 

59.9 

251.3 

33.6 

-52.5 

99.9 

251.7 

37.1 

-53.6 

99.9 

251.9 

38.6 

-54.9 

99.5 

251.7 

40,1 

-55.9 

99.9 

250.2 

42.0 

-56.2 

99.9 

248.3 

44.9 

-55,9 

99,9 

244.0 

46.9 

-55.9 

99.9 

241.1 

46.4 

-55.4 

99.9 

239.2 

49  .6 

-55.9 

99.5 

238.8 

55.0 

-56.7 

99.5 

233.2 

56,8 

-57.6 

99.  C 

237.5 

52.5 

-58.1 

99.9 

237.7 

50.1 

-58,8 

99.9 

240,0 

Sl.S* 

-57.6 

99.9 

240.5 

58.2K- 

-58.1 

99.5. 

240.0 

57.6* 

-58.6 

99.9 

240.3 

58.5* 

-58.6 

99.5 

240,5 

67,3* 

-59.3 

99.9 

240.0 

70.1* 

-60.8 

99.9 

239.3 

54.1* 

-62.1 

99.9 

239.5 

42.8* 

-63.0 

99.9 

242.6 

45.4* 

-64.0 

99.9 

243.9 

63.9* 

-65.4 

99.5 

244.3 

97.2* 

-66.2 

99.5 

243.9 

70.5* 

-67.0 

99.9 

244.4 

43.4* 

-67.4 

99.9 

249.2 

36.8* 

-67.9 

99.9 

250.4 

45.3* 

-67,9 

99.9 

250,0 

51.3* 

-67.9 

99.9 

248.7 

46.0* 

-67.9 

99.5 

249.0 

34.6* 

-67.6 

99.5 

250.9 

30.6* 

-67.4 

99.5 

250,7 

34,7* 

-68.3 

99.9 

251.8 

42.7* 

-68.9 

99.9 

252.9 

42.3* 

-69.2 

99.9 

251.9 

42,1* 

-70.3 

99.5 

248.2 

36.3* 

-71.9 

99.5 

242.4 

27,9* 

-72.4 

99.5 

240.9 

36,4* 

-73.4 

99.9 

244,8 

58,5* 

-72.6 

99.9 

247,9 

47.4* 

-72.6 

99.9 

246.0 

29.9* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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211 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

26.5 

8.2 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

71. 

26.6 

8.9 

332.1 

999,9 

99.  9 

999,9 

47,6 

71, 

28.5 

9.8 

332.2 

99  9.9 

99.9 

999.9 

48.5 

71. 

31.8 

10.8 

333.0 

999.9 

99,9 

999.9 

49.5 

71, 

35.2 

11.6 

333.9 

999,9 

99.9 

999,9 

50.6 

71. 

36.6 

12.0 

333.8 

999,9 

99.9 

999.9 

51.2 

71. 

38.1 

12.6 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.1 

71. 

39.5 

14.2 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

71. 

41,7 

16.6 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

71, 

42.1 

20,6 

339.0 

999.9 

99,9 

999,9 

57,2 

71. 

40.6 

22.4 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

71. 

42.6 

25.4 

344. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

71. 

47.0 

28.5 

345,2 

999,9 

99.9 

999.9 

60.  7 

70. 

48.3 

29.9 

346.4 

999.9 

99.9 

999,9 

62.2 

70. 

44.2 

28.2 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

70. 

42.3 

26.7 

348.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

69. 

44,4 

25.7 

350.0 

999,9 

99.9 

999,9 

67,  1 

69, 

50.7 

28.6 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

69. 

49.9 

28.7 

355.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

69. 

50.8 

2&,9 

357.3 

999,9 

99.9 

999,9 

73,6 

68. 

58.6 

33.  1 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76,0 

68. 

60.7 

35.1 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

68. 

46.6 

27,6 

362.0 

999,9 

99,9 

999.9 

81.2 

68. 

36.9 

21.7 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

67. 

40.3 

20,9 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.3 

67. 

57.4 

28.2 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

67. 

87.6 

42.1 

363.9 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

67. 

63.4 

31.0 

365,5 

999.9 

99,9 

999,9 

93.0 

67, 

39.1 

18.7 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

6 7, 

34.4 

13.0 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

67. 

42.7 

15.2 

370.4 

999,9 

99,9 

999.9 

96.9 

67. 

48.2 

17.6 

373.8 

999.9 

99.9 

999,9 

98.3 

67. 

42.9 

16.7 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

67. 

32.3 

12.4 

380.2 

999,9 

99,9 

999.0 

102.5 

67, 

28.9 

10.0 

383.4 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

67. 

32.8 

11.5 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  B 

67. 

40.6 

13.3 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.5 

67. 

40.4 

12,4 

392,3 

999,9 

99,9 

999,9 

108.6 

67, 

40.0 

13,1 

395.3 

999.9 

99,9 

999,9 

109.7 

67. 

33.7 

13.5 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

68. 

24.7 

12.9 

357,0 

999,9 

99,9 

999,9 

113.0 

68. 

31.8 

17.7 

401.0 

999,9 

99,9 

999,9 

113.6 

67. 

52,9 

24.9 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.3 

67. 

43.9 

17.8 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

67, 

27.3 

12.2 

414.4 

999,9 

99.9 

999.9 

122.2 

67, 
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STATiCN  NO. 

TAMPA,  FLA 

6 FFBRUARY  1975 

2030  GMT  152  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.7 

140.0 

18049.4 

75.0 

-70,3 

99.9 

241,9 

18,9* 

16.7 

8.9 

425.6 

999,9 

98.9 

999.9 

124.0 

67. 

64. 8 

141.0 

18291  .8 

72.0 

-70.5 

99.9 

208.3 

8.5* 

4.0 

7.5 

430.1 

999.9 

99,9 

999.9 

124.3 

67. 

65.8 

142,0 

18631.1 

68.0 

-70,5 

99.9 

219.2 

7.3* 

4.6 

5.7 

437.2 

999.9 

99,9 

999.9 

124,9 

67, 

66.9 

143.0 

• 18901.9 

65.0 

-66.0 

99.9 

258.7 

3.6* 

3.5 

0.7 

452.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.3 

67. 

68.1 

144.0 

19189.7 

62.0 

-64.6 

99.9 

261.2 

23.9* 

23.6 

3.6 

462.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

67. 

69.3 

145.0 

19595.4 

58.0 

-66.4 

99.9 

257.6 

27,6* 

27,0 

5.9 

466.8 

999.9 

99,9 

999.9 

128.0 

67. 

70.8 

146.0 

19917.3 

55.0 

-66,0 

99,9 

273.3 

11.7* 

11.6 

-0.7 

474.9 

999.9 

9D.9 

999.9 

129.3 

67. 

72. 1 

147.0 

20259. 7 

52.0 

-63.6 

99.9 

256.9 

43.8* 

42.7 

9.9 

488.2 

999.9 

99.9 

999.9 

131.1 

68. 

73.6 

148.0 

20751.0 

43.0 

-63.6 

99.9 

253.6 

16.7* 

16.0 

4,7 

499.5 

999,9 

99.9 

999.9 

134.9 

68. 

149.0 

21148.8 

45.0 

-61,9 

99,9 

262.3 

20.1* 

20,0 

2.7 

512.9 

999.9 

99.9 

999.9 

136.1 

68. 

76.5 

150.0 

21577.6 

42,0 

-60,0 

99.9 

255.9 

25.4* 

25.7 

6.0 

5?7.7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.2 

68. 

78.1 

151.0 

22202.4 

38.0 

-60.0 

99.9 

253.9 

33.3* 

32.0 

9.2 

543.0 

999.9 

99.9 

999.9 

1 40.  9 

68. 

79.9 

152.0 

22715.5 

35.0 

-60.2 

99.9 

259.0 

19.1* 

18.7 

3.6 

555,4 

999,9 

99.9 

999.9 

143.9 

68. 

81.9 

153.0 

23274,6 

32.0 

-60,0 

99.9 

236.8 

7.4* 

6.2 

4.0 

570,3 

999.9 

99,9 

999,9 

145.8 

69. 

83.6 

154.0 

24108.5 

28.0 

-59.9 

99.9 

285.9 

3.4* 

3.3 

-1.0 

593.0 

999.9 

99.9 

999.9 

147.1 

68. 

85.9 

155.0 

24818.8 

25.0 

-58.5 

99.9 

257.6 

30.1-* 

29.4 

6.4 

616.6 

999.9 

99.9 

999.9 

148.5 

69. 

88.2 

156.0 

25623.4 

22.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

640.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATICN  NO.  211 
TAMPA,  FLA 


6 r-EnRUARY  1S75 

2315  fiMT  113  123.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFO 

U COMP 

V ffiMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.2 

8.0 

1012.1 

18.0 

17.5 

340.0 

4.1 

1.4 

-3.9 

291.8 

324.1 

12.6 

97.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

111.3 

1000.0 

18.0 

17.7 

221.7 

9,8 

6.5 

7,3 

292,9 

326.0  , 

12.9 

98.3 

0.4 

157. 

0.6 

7.0 

215.1 

988.0 

18.2 

18.  1 

225,6 

9.3 

6,7 

6.5 

294.1 

32B.8 

13.4 

99.6 

0.3 

148. 

1.0 

8.0 

320.1 

976.0 

17.4 

17.3 

245.6 

e.o 

7.3 

3,3 

294.2 

327.5 

12.9 

99.5 

0.4 

108. 

1.3 

9.0 

426.1 

964.0 

16.9 

16.9 

256.1 

7.6 

7,4 

1.8 

294,8 

327,8 

12.7 

99.5 

0.5 

105. 

1.5 

10.0 

533,4 

952.0 

17.2 

17.  1 

263,6 

7.5 

7.5 

0.8 

296.1 

330.1 

13.0 

99.5 

0.6 

103. 

1.9 

11.0 

660.3 

938.0 

16.7 

16.7 

256.4 

8.8 

8.6 

2.1 

297.0 

330,6 

12.9 

99.4 

0.7 

96. 

2.2 

12.0 

770.3 

926,0 

16.1 

16.0 

255.3 

9,8 

9,5 

2.5 

297,4 

330.2 

12.5 

99.3 

0.9 

92. 

2.5 

13.0 

872.2 

915.0 

15.7 

15.6 

255.9 

10.8 

10.5 

2.6 

297.9 

330.4 

12.3 

99.3 

1.1 

89. 

2.8 

14.0 

984.6 

903.0 

14.9 

14.8 

251.5 

11.5 

10.9 

3.7 

298.2 

329.6 

11.9 

99.5 

1.3 

87. 

3.1 

15.0 

1088.6 

892.0 

14.3 

14.1 

248.2 

12.0 

11.2 

4,5 

298.5 

328,9 

11.4 

98,5 

1.  5 

85. 

3.6 

16.0 

1222.3 

878.0 

12.8 

12.4 

244.6 

11.9 

10.7 

5.1 

298.1 

325.7 

10.4 

97.5 

1.9 

81. 

A.  1 

17.0 

1323.4 

867.0 

11.8 

10.8 

240.8 

11.6 

10.1 

5.7 

298.1 

323.3 

9.4 

93.5 

2.2 

78. 

4.6 

18.0 

1435.3 

856.0 

11.0 

6.9 

234.3 

12.2 

9.9 

7.1 

298.1 

317.9 

7.3 

75.5 

2.5 

75. 

5.1 

19.0 

1553.4 

844.0 

11.2 

6.2 

225,9 

12,0 

3.6 

8.3 

299.5 

318,9 

7,1 

71.4 

2.9 

72. 

5.6 

20.0 

1653.0 

834.0 

10.9 

6.0 

223.1 

12.5 

a. 6 

9.  1 

300,1 

310.4 

7,1 

71.9 

3.2 

69, 

6.1 

21.0 

1784.1 

821.0 

10.1 

5.4 

222.3 

12.8 

8.6 

9.5 

300.6 

319.5 

6.9 

72.3 

3.5 

66. 

6.6 

22.0 

1896.3 

810.0 

9.4 

5.3 

220.0 

12.8 

8.2 

9„8 

301.0 

320.0 

6.9 

,75.5 

3.9 

64. 

7.1 

23.0 

2009.8 

799.0 

3.5 

4.7 

221.1 

13.5 

8.9 

10.2 

301.2 

319.8 

6.7 

77.3 

4.2 

62. 

7.5 

24.0 

2124.4 

788.0 

7.7 

4.  1 

221.4 

14.3 

9.5 

10.7 

301.6 

319,6 

6.5 

77.5 

4,6 

60. 

3.0 

25.0 

2229,8 

778,0 

7.2 

3.0 

221.8 

15.2 

iO.2 

11.4 

302.0 

319.1 

6.  1 

74.6 

5.0 

59. 

8.5 

26.0 

2368.6 

765.0 

6.9 

2.3 

223.0 

15.7 

10.7 

11.5 

303.1 

319.7 

5.9 

72.5 

5.4 

57. 

8.9 

27.0 

2476.8 

755.0 

6.3 

2.6 

225.9 

15.9 

11.4 

11. 1 

303.7 

320.9 

6.1 

77.1 

5.S 

56. 

9.5 

28.0 

2586.2 

745.0 

5.3 

2.7 

232.7 

16.5 

13.1 

10. 0 

303.7 

321.3 

6,3 

83.5 

6.3 

55. 

9.9 

29.0 

2707,7 

734.0 

4.1 

2.7 

237.9 

17,3 

■ 14.7 

9,2 

303.7 

321,5 

6,4 

90,6 

6.8 

55. 

10.4 

30.0 

2819.4 

724.0 

3.7 

2.5 

242.6 

18.2 

16.1 

8.4 

304.5 

322.4 

6.4 

91.4 

7.3 

56. 

10.8 

31.0 

2921.1 

715.0 

2.9 

1.7 

244.9 

18.3 

16.5 

7.7 

304.6 

321.8 

6.1 

91.8 

7,8 

57. 

11.2 

32.0 

3046.7 

704.0 

1.7 

1.4 

246.8 

18.0 

16.5 

7,1 

304.7 

321,7 

6.0 

9 7,6 

3.2 

57. 

11.7 

33.0 

3162,1 

694,0 

1.1 

0.7 

249.5 

17,6 

16.5 

6.2 

305.2 

321,7 

5.8 

97.5 

8.7 

58. 

12.2 

34.0 

3267.2 

685.0 

0.4 

0.  1 

252.4 

17.9 

17.1 

5.4 

305.6 

321.6 

5.6 

97.4 

9.2 

58. 

12.5 

35.0 

3385.3 

675.0 

-0.2 

-0.6 

254.0 

18.3 

17.6 

5,1 

306.1 

321.7 

5.5 

9 7.3 

9.6 

59. 

13.1 

36.0 

3529.0 

663.0 

-0.8 

-1.2 

257.1 

20. L 

19.5 

4.5 

306,9 

322.1 

5.3 

97,2 

10.  1 

60. 

13.4 

37.0 

3638.3 

654.0 

-1.2 

-1.6 

258.9 

21.0 

20,6 

4.0 

307.8 

322.9 

5.2 

97.1 

10.6 

61. 

13.8 

38.0 

3748.9 

645.0 

-1.8 

-2.2 

261.3 

22.3 

22.0 

3.4 

308.2 

322.9 

5.1 

97.0 

11.0 

61. 

14.2 

39.0 

3860.9 

636.0 

-2.3 

-2.7 

263.2 

23.5 

23.3 

2.8 

308.9 

323,3 

5.0 

97,0 

11.5 

62. 

14.5 

40.0 

3986.9 

626.0 

-2.7 

-4.4 

264.4 

24,4 

24.2 

2.4 

309,7 

322,7 

4.4 

88.4 

12.0 

63. 

15.1 

41.0 

4127.1 

615.0 

-4.6 

-6,7 

265.6 

25.6 

25.6 

2.0 

309.1 

320.2 

3.8 

84.8 

12.8 

65. 

15.5 

42.0 

4243.5 

606.0 

-4.1 

-7.0 

265.7 

26.2 

26.1 

2.0 

310.9 

322.0 

3.7 

80.2 

13.4 

66. 

15.8 

43.0 

4361.4 

597.0 

-5.3 

-9.5 

264.U 

26.4 

26,3 

2.4 

310.8 

320.2 

3.1 

72,6 

13,  8 

66. 

16.3 

44,0 

4480.4 

588,0 

-6.7 

-9,4 

262.9 

27,0 

26.8 

3.3 

310,5 

320.1 

3,2 

81.2 

14.6 

67, 

16.7 

4(  . 0 

4601.2 

579.0 

-6.2 

-8.7 

261.8 

2T.5 

27.2 

3.9 

312.5 

322.8 

3.4 

82.7 

15.2 

68. 

17.1 

46.0 

4723.6 

570.0 

-7.3 

-9.6 

261.7 

23.0 

27.7 

4.0 

312.6 

322.4 

3.2 

83.6 

15.9 

69. 

17.5 

47.0 

4347,8 

561.0 

-7,6 

-lO.O 

262.9 

28.4 

28.2 

3.5 

313.7 

323,4 

3,2 

82.9 

16.6 

69. 

17.9 

48.0 

4959.5 

553.0 

-8.5 

-11.6 

266.0 

28.6 

28.5 

2.0 

313.9 

322.6 

2.9 

78.2 

17.2 

70. 

18.2 

49.0 

5086.7 

544.0 

-9.5 

-11.8 

269.0 

28.7 

28.7 

0.5 

314.1 

322.8 

2.8 

82.9 

17.7 

70. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
■* **  BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  21  I 
TAMPA,  FLA 

6 FFBRIIARY  1975 

2315  GMT  118  123.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  R’"0 

RH 

RANGE 

A 2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.5 

50.0 

5230.0 

534.0 

-10.2 

-13.0 

272.4 

28.8 

28.7 

-1.2 

314.9 

323,0 

2.6 

80,0 

18,3 

70, 

19.0 

51.0 

5346.2 

526.0 

-11.5 

-14.7 

276.9 

29.2 

29.0 

-3.5 

314.7 

321.9 

2.3 

76.8 

18.9 

72. 

19.4 

52.0 

5478.4 

517.0 

-12.5 

-15.1 

278.9 

29.2 

28.8 

-4.5 

315.0 

322.2 

2.3 

80.7 

19.6 

73. 

19.9 

53.0 

5597.5 

509.0 

-13.1 

-15.3 

281.2 

27.9 

27.4 

-5.4 

315,8 

322,9 

2.3 

83.2 

20.5 

74. 

20.4 

54,0 

5713,0 

501.0 

-14.2 

-16,6 

282.9 

26,2 

25.5 

-5.9 

315,8 

322.3 

2.1 

81.9 

21.1 

75. 

21.0 

55.0 

5840.2 

493.0 

-14.7 

-17.2 

281.5 

26.0 

25.4 

-5.2 

316.6 

322.9 

2.0 

81.4 

21.9 

76. 

21.8 

56.0 

5995.3 

403.0 

-15.4 

-17.9 

274.3 

28.7 

28.6 

-2.2 

317.6 

323.7 

1.9 

80.9 

23.1 

77. 

22.4 

57.0 

6121.3 

475.0 

-16.1 

-18.7 

2 69.  9 

29.8 

29,0 

O.l 

318.2 

324,1 

l.B 

80.3 

24.2 

78, 

22.9 

58.0 

6233.1 

468,0 

-16.5 

-19,1 

266.  8 

30,3 

30,3 

1.7 

319,0 

324.8 

1.8 

80.2 

25.0 

78. 

23.4 

59,0 

6362.6 

460.0 

-17.3 

-20.0 

263.9 

31.6 

31.4 

3.3 

319.6 

325.0 

1.7 

79.7 

25.9 

79. 

23.9 

60.0 

6494.1 

452.0 

-18.0 

-20.7 

261.5 

32.8 

32.4 

4.8 

320.3 

225.6 

1.6 

79.1 

26.9 

79. 

24.2 

61.0 

6610.5 

445.0 

-19.  1 

-21.9 

260.4 

32.6 

32.1 

5.5 

320.4 

32  5.2 

1.5 

7 8. -3 

27.5 

79. 

24.7 

62.0 

6762.6 

436,0 

-19.7 

-22.5 

258.9 

30,9 

30.3 

6.0 

321.5 

326.3 

1.4 

77.9 

28.6 

79. 

25.1 

63,0 

6882.6 

429.0 

-20.5 

-23.5 

253.2 

28.6 

28  .0 

5.9 

322.0 

326.4 

1.3 

76.5 

29.3 

79. 

25.5 

64.0 

7004.3 

422.0 

-21.4 

-24.5 

257.8 

26.2 

25.6 

5.5 

322.3 

326.4 

1.2 

76.0 

30.0 

79. 

25.9 

65.0 

7145.3 

414.0 

-22.  1 

-25.4 

256.1 

24,8 

24,1 

5,9 

323.2 

327.  1 

1.2 

74.  1 

30.5 

79. 

26.5 

66.0 

7306.8 

405,0 

-23.0 

-26.5 

252.1 

24.4 

23.2 

7.5 

324.0 

327.6 

1.1 

73.0 

31.2 

79. 

26.8 

67.0 

7434.4 

398.0 

-23.8 

-27.3 

250.7 

24.3 

22.9 

8.0 

324.6 

328.0 

1.0 

72.6 

31.8 

78. 

27.4 

68.0 

7563.8 

391.0 

-24.9 

-28.4 

249.2 

23.4 

21.8 

8.  3 

324.8 

328.0 

0.9 

71.8 

32.6 

78. 

27.7 

69.0 

7695,0 

384.0 

-25.9 

-29,5 

248,8 

22,9 

21.4 

8.3 

325,1 

328.0 

0.9 

71,4 

33.0 

78. 

28.2 

70.0 

7828.1 

377.0 

-26.7 

-30.  5 

247.7 

22.3 

20.6 

8.5 

325.8 

328.5 

0.8 

70.1 

33.7 

78. 

28.7 

71,0 

7982.5 

369.0 

-28.0 

-31.9 

245.6 

21.0 

19.2 

3.7 

326.0 

328.5 

0.7 

69.3 

34.4 

78. 

29.0 

72.0 

8100.0 

363.0 

-29.1 

-33.0 

243.9 

19.8 

17.8 

8.7 

326.1 

328.4 

0.6 

68.8 

34.9 

70. 

29.4 

73.0 

8238.9 

356.0 

-30.4 

-34.4 

242.  1 

18.0 

15.9 

8,4 

326,2 

328.2 

0.6 

67,4 

35.2 

77. 

29.8 

74.0 

8380,0 

349,0 

-31.2 

-35.5 

241.8 

17.4 

15.3 

8.2 

32T.0 

328.8 

0.5 

65.3 

35.5 

77. 

30.3 

75.0 

8502.6 

343.0 

-32.5 

-37.1 

242.4 

18-3 

16.2 

8.5 

326.8 

328.4 

0.5 

63.3 

36.0 

77. 

30.7 

76.0 

8626.7 

337.0 

-33.7 

-38.6 

242.8 

19. U 

17.6 

9.1 

326.8 

328.2 

0.4 

60.7 

36.5 

77. 

31.2 

77.0 

8752,5 

331.0 

-34.7 

-39.8 

242.7 

21.7 

19.3 

10.0 

327.0 

328.3 

0,4 

59.9 

37.  1 

77. 

31.6 

78.0 

8880.1 

325.0 

-35.3 

-40.8 

242.3 

23.0 

20.3 

10.7 

328.0 

329.2 

0.3 

56.6 

37.6 

76. 

31.9 

79.0 

9031.4 

318.0 

-36.5 

-41.9 

241.9 

23.8 

21.0 

11.2 

328.4 

329.5 

0.3 

57.1 

38.1 

76. 

32.5 

80.0 

9141.0 

213.0 

-37.8 

-43.1 

241.2 

26.4 

23.  1 

12.7 

328.0 

329.0 

0.3 

56.9 

38.7 

76, 

32.8 

Sl.O 

9319.9 

305,0 

-39.3 

-44.5 

241.5 

27.7 

24.3 

13.  2 

328.3 

329.2 

0.2 

57.1 

39.4 

76. 

33.1 

82.0 

9454,7 

299.0 

-40.4 

99.9 

241.9 

28.8 

25.4 

13-6 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

76. 

33.4 

83.0 

9569.4 

294.0 

-41.8 

99. q 

242.6 

29.4 

26.1 

13.5 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

75, 

34.0 

84.0 

9708.7 

288.0 

-43.3 

99.9 

243.0 

30.7 

27.3 

13.9 

328,2 

999,9 

99,9 

999.9 

41.4 

75. 

34.7 

85.0 

9850.1 

282,0 

-44,1 

99.9 

242,3 

33,1 

29,3 

15.4 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

75. 

35.4 

86.0 

9993.8 

276.0 

-46.0 

99.9 

242.7 

35.2 

31.3 

16.1 

328.3 

999.9 

99,9 

999.9 

44.2 

74. 

35.8 

87.0 

10139.8 

270.0 

-47.0 

99.9 

241.8 

35.3 

31.1 

16.7 

328,9 

999,9 

99,9 

999,9 

45.0 

74, 

36.4 

38.0 

10263.2 

265.0 

-48,4 

99,9 

240.2 

34,2 

29,7 

17.0 

328.6 

999.9 

99,9 

999.9 

46.3 

74. 

36.6 

89.0 

10388.3 

260.0 

-49.6 

99.9 

240.3 

33.8 

29.4 

16.8 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

74. 

37.0 

90.0 

10540.7 

254.0 

-51.0 

99.9 

241.6 

33.5 

29.4 

15.9 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

73, 

37.5 

91.0 

10669.6 

249.0 

-52.5 

99,9 

242,9 

35.4 

31.5 

16.  1 

328,4 

999,9 

99,9 

999,9 

48.4 

73. 

38.0 

92.0 

10800.4 

244.0 

-53.6 

99.9 

242.5 

38,7 

34,3 

17.9 

323.7 

999,9 

99.9 

999.9 

49.4 

73. 

33.5 

93.0 

10933.2 

239.0 

-54.9 

99.9 

241.8 

40.8 

35.9 

19.3 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

73. 

39.0 

94.0 

11068.1 

234.0 

-55,7 

99.9 

240,9 

41.8 

36.5 

20.3 

329,5 

999.9 

99,9 

999.9 

51.8 

72. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  N0. 

TAVPA,  FLA 

6 FE3RUASY  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEM.P 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

39.8 

95.0 

11205.5 

229.0 

-56-.  2 

99.9 

233.4 

48.1 

41.0 

40.7 

96.0 

11345.5 

224.0 

-57.1 

99.9 

237.0 

52,2 

43,9 

41.2 

97,0 

11488,3 

219.0 

-57.5 

99.9 

236.0 

43,5 

40.2 

41.7 

98.0 

11634.2 

214.0 

-57.3 

99.9 

235.5 

46.4 

38.3 

42.1 

99.0 

11753.4 

210.0 

-57.5 

99.9 

235.7 

46.7 

38.6 

42.5 

100.0 

11905.4 

205.0 

-58.2 

99,9 

235.8 

46.8 

38.7 

43.2 

101.0 

12061.0 

200,0 

-50.0 

99.9 

236.3 

51,4* 

42,8 

43.8 

102.0 

12188.4 

196.0 

-57.7 

99.9 

237.7 

56.3* 

47.6 

44.3 

103.0 

12319.3 

192.0 

-55.2 

99.9 

238.7 

52.4* 

44.8 

44.3 

104.0 

12437.8 

187.0 

-55.2 

99.9 

240.1 

43,7* 

37.9 

45.2 

105.0 

12590.9 

184.0 

-56.0 

99.9 

242.8 

40,4* 

35.9 

45.7 

106.0 

12730.4 

lao.o 

-56.6 

99.9 

247.1 

46.1* 

A2.5 

46.2 

107.0 

12372.7 

176.0 

-57.5 

99.9 

249.2 

58.0* 

54.2 

46.7 

108.0 

13017.6 

172.0 

-58.5 

99.9 

249,3 

64,7* 

60  • 6 

47.3 

109.0 

13165,3 

168.0 

-59.2 

99,9 

248.3 

62.3* 

.57.9 

4 7.8 

110.0 

13316.1 

164.0 

-59.9 

99.9 

247.2 

54.9* 

50, 7 

48.4  ' 

111.0 

13469.7 

160.0 

-61.7 

99.9 

245.7 

43. St- 

39.7 

49.0 

112.0 

13626.1 

156.0 

-62.8 

99.9 

245.1 

39, 2* 

35,5 

49.4 

113.0 

13745.6 

153.0 

-63.3 

99.9 

246.1 

47.7* 

43.6 

49.8 

114.0 

13907.9 

149.0 

-64.7 

99,9 

246.8 

60.8  + 

55.8 

50.4 

115.0 

14031.8 

146.0 

-65.7 

99.9 

247.0 

79,7* 

73.4 

50.9 

116.0 

14200.2 

142.0 

-66.7 

99.9 

247,2 

85.1* 

78.5 

51.4 

117.0 

14329.4 

139,0 

-66.7 

99.9 

248.0 

80.2* 

74.3 

52.0 

118.0 

14506.3 

135.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

52.5 

119.0 

14642,5 

132,0 

-66,  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.0 

120.0 

14781.6 

129.0 

-66.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.4 

121.0 

14923.7 

126.0 

-67.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.9 

122.0 

15068. 8 

123.0 

-67,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 
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STATION  NO.  211 
TAf»PA,  FLA 


7 FEBRUARY  1975 


556  GMT 

154 

31. 

0 

! TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

range 

AZ 

:•  MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

K/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

i 0.0 

5.1 

8,0 

1012.8 

17.4 

15.7 

330.0 

3.6 

1.8 

-3.  1 

291.0 

319,8 

U.2 

90,0 

0.0 

0. 

0.5 

6.0 

108.4 

1001,0 

17,5 

14.3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

292.0 

318.7 

10.3 

81.1 

999.9 

999. 

0.8 

7.0 

202.9 

990.0 

16.9 

13.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.2 

317.1 

9.6 

77.7 

999.9 

999. 

i 1.1 

0.0 

298.3 

979.0 

16.1 

12.4 

999.9 

99.0 

99.9 

99.9 

292.2 

316.6 

9,3 

79.0 

999,  9 

999, 

? 1.5 

9.0 

385.6 

969.0 

15.7 

7.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.3 

310.2 

6.7 

58.1 

999.9 

999. 

' 1.8 

10.0 

482.7 

958.0 

15.7 

11. 1 

302.4 

7.4 

6.3 

-4„0 

29  3.6 

316,5 

8,7 

74,3 

0.  8 

134, 

2.  1 

11.0 

598.7 

945.0 

14.7 

13,9 

2S5.0 

7.5 

6.8 

-3.2 

293.9 

321.8 

10.7 

95.5 

0,9 

131. 

2.5 

12.0 

688.9 

935,0 

14.3 

13.6 

289.1 

7.6 

7.7 

-2.5 

294.4 

321.9 

10.5 

95.5 

I.l 

128. 

2.9 

13.0 

780.0 

925.0 

14.1 

13.  1 

203.1 

H.7 

8.4 

-2.0 

295.1 

322.2 

10.3 

94.1 

1.3 

J.25. 

3.1 

14.0 

t;71.9 

915.0 

13.5 

12.9 

279.8 

9.0 

8.9 

-1,5 

295,4 

322.5 

10.3 

96.5 

1.4 

123, 

3.6 

15.0 

9i4.1 

904.0 

13.9 

12.3 

272.  1 

9.8 

9,8 

-0.4 

296,7 

323.3 

10.0 

90,2 

1.6 

118. 

4.0 

16.0 

1087.1 

892,0 

13.7 

11.6 

270,7 

10.3 

10.3 

-0.1 

297.6 

323.4 

9.7 

87.1 

1.8 

115. 

4-2 

17.0 

1182.2 

882.0 

12.9 

9.x 

272.3 

10.2 

10.2 

-0.4 

297.6 

319.8 

8.3 

77.9 

1.9 

113. 

4.7 

18.0 

1287.0 

871.0 

12.9 

5.6 

277.2 

10.9 

10.8 

-1.4 

298.4 

316.3 

6.6 

61.0 

2.2 

111. 

5.0 

19.0 

1375.1 

862,0 

12.  7 

4.7 

280.2 

11.9 

11.7 

-2.1 

299.1 

316.2 

6.2 

58,3 

2.4 

110. 

5.2 

20.0 

1473,0 

852.0 

11.7 

5.7 

2 79.3 

12.4 

12.2 

-2.0 

299.1 

317.6 

6.8 

66.5 

2.6 

109. 

5.8 

21.0 

1581.8 

841.0 

11.1 

6.4 

273.2 

12.8 

12.7 

-0.7 

299.7 

319.4 

7.2 

72.6 

3.0 

108. 

6.1 

22.0 

1681.6 

831.0 

10.0 

7.0 

268.9 

12.9 

12.9 

0.2 

299.6 

320.3 

7.6 

ei.6 

3.3 

106. 

6.5 

23.0 

1782.5 

821.0 

9.8 

8.0 

265.5 

14,3 

14.2 

l.l 

300.5 

372.9 

8,2 

88.  1 

3.6 

105. 

6.8 

24.0 

1884.5 

811.0 

9.6 

6.9 

264.9 

15.8 

15.7 

1 .4 

301  .3 

322.5 

7.7 

82.9 

3.8 

103. 

7.1 

25.0 

1977.2 

802,0 

8.7 

5.0 

264.  3 

17.1 

17.0 

1.7 

301.1 

320.1 

6,9 

77.7 

4.  1 

102. 

7.5 

26.0 

2091.7 

791,0 

e.7 

4.8 

263.4 

18.5 

18.4 

2.1 

302.3 

321.4 

6.9 

76.6 

4.5 

100, 

7.9 

27.0 

2197.0 

781,0 

7.0 

4.3 

261.9 

19.1 

10.9 

7.7 

302.4 

321.1 

6.7 

78.6 

5.0 

99. 

8.1 

28.0 

2303.3 

771.0 

6.7 

4.4 

261.3 

19.3 

19.1 

2.9 

302.4 

371.3 

6.8 

84.9 

5.2 

98. 

■ 8.5 

29.0 

2399.1. 

762.0 

6.0 

4.3 

260.3 

19.6 

19.3 

3.3 

302.6 

321,7 

6.9 

88.6 

5.6 

96. 

3.9 

30.0 

2497.3 

753.0 

5.3 

3.6 

260.5 

20,3 

20,0 

3.3 

302.9 

321.3 

6.6 

88.6 

6.  1 

95. 

9.  1 

31.0 

2595,6 

744.0 

4.8 

3.  1 

260.7 

20o7 

20.4 

3.4 

303.3 

321.4 

6.5 

88.7 

6.3 

95. 

9.5 

32.0 

2695.1 

735.0 

4.6 

1.5 

260.9 

21.5 

21.2 

3.4 

304.1 

320.6 

5.8 

80.3 

6.8 

94. 

9.9 

33.0 

2795.6 

726.0 

4.3 

1.2 

260.9 

21.8 

21.6 

3.5 

304.8 

321.2 

5.3 

80.5 

T.4 

93. 

10.  1 

34.0 

2897.2 

717,0 

3.6 

-0.7 

261.0 

22.0 

21.7 

3.4 

305.0 

319.6 

5.1 

73.5 

7,6 

^2* 

10.6 

35.0 

2999,8 

708.0 

3.  1 

-3.5 

262.3 

22.4 

72.2 

3.0 

305.4 

317.5 

4.2 

61.8 

8.2 

91. 

11.0 

36.0 

3126.7 

697.0 

2.3 

-5.4 

264.5 

22.9 

22.7 

2.2 

306.4 

317.2 

3.7 

55.1 

8.8 

91. 

; 11.2 

37.0 

3231.7 

683.0 

1.8 

-12.3 

265.7 

23.0 

22.9 

U7 

306.2 

312.7 

2.2 

34,4 

9,  1 

91, 

‘ 11.8 

38.0 

3337.9 

679,0 

1.8 

-13,1 

263.9 

23.2 

23.2 

0,4 

307.3 

313.6 

2.0 

32.1 

9.9 

90. 

1 12.0 

39,0 

34  33.3 

671.0 

1 .3 

-12.9 

269.8 

23.1 

23.1 

0.1 

307.8 

314.2 

2.1 

33,8 

10.2 

90, 

12.4 

40.0 

3541.8 

662.0 

-0.0 

-13.2 

270.6 

22.8 

22.8 

-0,2 

307,5 

313,9 

2.1 

36.2 

10.8 

90, 

1 12.9 

41.0 

3663.5 

652,0 

-0,9 

-13,8 

270,5 

23.1 

23.  1 

-0,2 

308,0 

314.2 

2,0 

36.8 

11.4 

90. 

' 13.2 

42,0 

3774.2 

643,0 

-2.  1 

-14.  1 

269.8 

23.5 

23.5 

O.l 

307.7 

313.8 

2.0 

39.2 

11. B 

91, 

! 13. 7 

43.0 

3886.1 

634.0 

-3.1 

-15.0 

266.1 

24.9 

24.9 

0.8 

307.9 

313.7 

1.9 

39.1 

12.5 

90. 

^ 14.0 

44.0 

3973.9 

627.0 

-3.5 

-17.5 

267.0 

25,7 

25,6 

1.4 

308.3 

313.1 

1.5 

32.8 

13.0 

90. 

1 14.3 

45,0 

4088.0 

618.0 

-4,3 

-18,  1 

265.8 

26.4 

26,3 

1.9 

308,7 

313,3 

1.5 

33,1 

13.5 

90, 

14,9 

46,0 

4190.7 

6X0.0 

-4.6 

-18,4 

263.2 

23.2 

20.0 

3.3 

309.5 

314.1 

1.5 

33.1 

14.4 

90. 

r 15.2 

47.0 

4294.5 

602.0 

-5.1 

-12.3 

261.9 

29.0 

23.7 

4.1 

310.2 

317.8 

2.5 

56.6 

14.9 

90. 

15.7 

48.0 

4399.7 

594,0 

-5.5 

-9.2 

260.0 

29,5 

29,0 

5.1 

311.0 

320,7 

3.2 

75.4 

15.9 

89. 

16.0 

49.0 

4506.0 

586.0 

-6.0 

-19.4 

259,1 

29.0 

28.4 

5.5 

311.4 

315.9 

1.4 

-33.7 

16.5 

89. 

• 6Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* 5Y  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIMS  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
” BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO 
TANPA, 


FLA 


7 FFBRUARY  1975 
556  GMT * •* 


15A  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEM" 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PK) 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.5 

50.0 

4627.1 

577.0 

-6.4 

-22.7 

258.1 

26.9 

26.3 

5.6 

312.2 

315.7 

l.l 

26.0 

17.3 

88. 

17.0 

51.0 

4750.0 

568.0 

-6.  6 

-27.1 

256.5 

26.3 

25.6 

6.2 

313.4 

315.8 

0.7 

17.6 

18.0 

88. 

17.2 

52.0 

4860.7 

560.0 

-7.2 

-22.4 

255,4 

26.8 

25,9 

6.7 

314.1 

317.7 

1.1 

28.3 

18.3 

88. 

17.8 

53.0 

4972.6 

552.0 

-8.2 

-1  7.6 

252.6 

28.7 

27.4 

3.6 

314.2 

319.7 

1.7 

4t,6 

19,3 

87. 

18.1 

54.0 

5086.0 

544.0 

-0.2 

-18,0 

251.5 

29.8 

28.2 

9.4 

315.5 

320.9 

1.7 

45.  1 

19.8 

66. 

13.6 

55.0 

5186.4 

537.0 

-9.4 

-17.3 

250.7 

31.2 

29.5 

10.3 

315.3 

321.1 

1.8  • 

52.4 

20.6 

86. 

19.0 

56.0 

5316.9 

528.0 

-10.5 

-18. 0 

250.5 

31.6 

29.0 

10.6 

315,4 

321.0 

1.8 

54,0 

21.4 

85. 

19.2 

57.0 

5434.3 

520.0 

-11.3 

-20.0 

250.4 

31.1 

29.3 

10.5 

315.9 

320.7 

1.5 

48.4 

21. a 

85. 

19.7 

58.0 

5553.3 

512.0 

-11.3 

-32.6 

250.2 

29.9 

23.2 

10.1 

317-2 

31  8.8 

0.5 

15.1 

22.7 

64. 

20.0 

59.0 

3658.8 

505.0 

-11.8 

-37.9 

250.2 

29.3 

27.6 

9.9 

317,7 

318.7 

0.3 

9.3 

23.2 

84. 

20.3 

60.0 

5765.5 

498.0 

-12.5 

-43.7 

250.6 

29.6 

27.9 

9.8 

318.1 

318.7 

0.2 

5.3 

23.6 

84. 

20.8 

61.0 

5873.5 

491.0 

-12.8 

-43.9 

251.3 

30.4 

28,7 

9.8 

319.0 

319,6 

0,2 

5,3 

24.5 

83. 

21.1 

62.0 

5998.6 

433.0 

-13.7 

-44.3 

251.5 

30.9 

29.3 

9.  8 

319.5 

320.0 

0.  1 

5.4 

25.  1 

83. 

21.5 

63.0 

6109.3 

476.0 

-14,  a 

-45,0 

251.6 

31.4 

29.8 

9.9 

319.4 

320.0 

0.1 

5.6 

25.8 

83. 

21.9 

64.0 

6221.2 

469.0 

-15.6 

-45.4 

251.9 

31.4 

29.8 

9,  7 

319.8 

320.3 

0.1 

5.6 

26.6 

82. 

22.2 

65.0 

6334.5 

462.0 

-16,6 

-46.0 

251.8 

30.8 

29.3 

9.6 

319.9 

320,4 

0.1 

5.7 

27.  1 

82. 

22.8 

66.0 

6482.1 

453.0 

-17.3 

-46.4 

260,5 

29,2 

27,5 

9.8 

320.9 

321,4 

0.1 

5,8 

28.3 

82. 

23.2 

67.0 

6598,6 

446.0 

-18.2 

-47.0 

249.1 

29.2 

27.3 

10.4 

321.1 

321.6 

0.1 

5.9 

28.9 

82. 

23.7 

68.0 

6699.5 

440.0 

-19.4 

-47.7 

243.4 

51.3 

29.6 

11.7 

320.8 

321.2 

O.l 

6.1 

29.6 

81. 

24.1 

69.0 

6818.5 

433.0 

-20.4 

-48,3 

248,6 

34.6 

32.2 

12.6 

321.1 

321.5 

0.1 

6.2 

30.4 

81. 

24.5 

70.0 

6938,9 

426.0 

-21.4 

-48,9 

248,9 

35.9 

33.5 

1?.  9 

.371.2 

321.6 

0.1 

6.3 

31.4 

80. 

25.1 

71.0 

7096.1 

417.0 

-22.4 

-49.5 

248.4 

34.3 

31.9 

12,6 

322.0 

322.4 

0.1 

6.4 

32.7 

80. 

25.6 

72.0 

7202.4 

411,0 

-23.2 

-50.0 

247.4 

32.7 

30.2 

12.6 

322.3 

322.7 

0.1 

6.5 

33.5 

80. 

26.1 

73.0 

7327.8 

404.0 

-24,4 

-50.7 

245.8 

30.6 

27,9 

12.5 

322,3 

322.7 

0.1 

6.6 

34.6 

79. 

26.5 

74.0 

7436.7 

39  8.0 

-25.3 

-51,3 

244.6 

28. 5 

- 25.7 

12.2 

322.5 

322.8 

0.1 

6.7 

35.3 

79. 

27.0 

75.0 

7546.7 

392.0 

-26.3 

-52.0 

246.0 

28.2 

25.7 

11.5 

322.6 

322.8 

0.1 

6.8 

35.9 

79. 

27.5 

76.0 

7676.8 

385.0 

-27.3 

-50.7 

248.7 

30.3 

28.2 

11. 0 

323.0 

323.4 

0.1 

8.6 

36.8 

78. 

27.9 

77.0 

7808.6 

378.0 

-23.4 

-51.5 

249.1 

30.8 

28.8 

UrO 

323,2 

323.5 

0.1 

8,7 

37,6 

78. 

23.4 

78.0 

7923.1 

372.0 

-29.5 

-52.2 

248.5 

29,6 

27.6 

10.9 

323.2 

323.5 

0.1 

8.9 

38.6 

78. 

23.8 

79.0 

8039.0 

366.0 

-30.1 

-52.7 

247.7 

28.3 

26.2 

10.7 

323.9 

324.2 

0.1 

8.9 

39.2 

78. 

29.2 

80.0 

8156. 4 

360.0 

-31.2 

-48,2 

246.6 

27.3 

25.0 

10.8 

324.0 

324.5 

0.1 

16.8 

39.  C 

78. 

29.9 

31.0 

8315.1 

352.0 

-32.  8 

-48.3 

243,2 

27,5 

24.5 

12.4 

324,0 

324.5 

0.  1 

19.2 

40,9 

77, 

30.2 

82.0 

8435.9 

346.0 

-33,9 

-41.9 

241.7 

29.1 

25.6 

13.8 

324.0 

325.0 

0.3 

43.8 

41.3 

77. 

30.7 

83.0 

8558.2 

340.0 

-35.0 

-40.3 

239.  7 

32.2 

27.8 

16.  3 

324  „ 2 

325,4 

0.3 

58.  1 

42.2 

77. 

31.1 

34.0 

8682.3 

334.0 

-35.7 

-41.3 

238.1 

33.6 

28.5 

17.7 

324.9 

326.0 

0.3 

55.5 

43.1 

76. 

31.5 

35.0 

8808.2 

3 28.0 

-36.4 

-42.5 

235.9 

32.7 

27.1 

18.3 

325.5 

326.5 

0.3 

53.1 

44.0 

76. 

32.0 

86.0 

8957.4 

321.0 

-37,8 

-44.1 

234.4 

32.1 

26.1 

13,7 

325,7 

326.5 

0.2 

50,8 

44.7 

76. 

32.5 

87.0 

9087.1 

315,0 

-39.  1 

-45.2 

236.0 

35.2 

29.2 

19.7 

325.6 

326.4 

0.2 

51.9 

45.4 

75. 

33.0 

88.0 

9213.7 

309.0 

-40.2 

99.9 

237.4 

38.2 

32.2 

20.6 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.8 

75. 

33.2 

89.0 

9352.1 

303.0 

-41.4 

99.9 

236.6 

37,9 

31.7 

20.9 

326.1 

999.9 

99.9 

999,9 

47.2 

75. 

33.8 

90.0 

9464.9 

208,0 

-42.2 

99.9 

232.8 

35.7 

28.4 

21.6 

326,5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

74. 

34.1 

91.0 

9602.1 

292.0 

-43.3 

99.9 

230.5 

34.2 

26.4 

21-8 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.1 

74. 

34.5 

92.0 

9718.1 

287,0 

-44.4 

99.9 

223.5 

32.8 

24,6 

21.7 

326.9 

999.9 

99.9 

999,9 

49.8 

73. 

35.0 

93.0 

9835.6 

282.0 

-45.3 

99,9 

231.4 

34.0 

26.5 

21.2 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

73. 

35.3 

94.0 

9978.9 

276.0 

-46.3 

99.9 

234.2 

36.0 

29.2 

21.0 

327,9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

73, 

* BY  SPBEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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I 

I STATICN  MO.  211 

I TAMPA,  FLA 


7 FEBRUARY  1975 

556  GMT  154  31.  0 


i time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

f MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 35.8- 

95.0 

10100.1 

271.0 

-47.4 

99.9 

238.2 

39.7 

33.7 

20.9 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

72. 

S 36.3 

96.0 

10247.7 

265.0 

-48.0 

99,9 

241,3 

42.3 

37.1 

20.3 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

72. 

; 36.9 

97.0 

10397.8 

25S.0 

25^0 

-49.7 

99.9 

244.8 

40.6 

36.8 

17.3 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

72. 

^ 37.3 

08.0 

10525.4 

-49.9 

99.9 

247.1 

38.2 

35.2 

14.8 

330.4 

999.9 

99.9 

999,9 

56.  1 

T2. 

37.9 

99.0 

10655.4 

249.0 

-50,0 

99.9 

249.3 

39.2* 

36.7 

13.8 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  1 

72. 

38.5 

100.0 

10787.8 

244,.  0 

-50.6 

99.9 

249.6 

45  .8* 

42.9 

16.0 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

72. 

39.1 

101.0 

10949.9 

236,  0 

-51.0 

99.9 

249.5 

48,7* 

45.6 

17.1 

334.9 

999,9 

99.  9 

999.9 

60,5 

72. 

39.7 

102.0 

UC60.0 

234.D 

-52.0 

99,9 

248.9 

45.9* 

42,8 

16.  5 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

71, 

40.2 

103.0 

111  99.9 

2^9.0 

-52,1 

99,9 

247.7 

42.5* 

39.3 

16.1 

337.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

71. 

40.8 

104.0 

11342.9 

224.0 

-51.8 

99.9 

246.1 

44.3* 

40.5 

17.9 

339.6 

999.9 

99.9 

99  9.9 

64.9 

71. 

41.3 

105.0 

11459.7 

2(20.0 

-52.0 

99.9 

245.3 

52.0* 

47,2 

21.7 

341.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

66.4 

71. 

41.9 

106.0 

11608.7 

2|15.0 

-51.6 

99.9 

244.3 

59,8* 

53.9 

26.0 

343.8 

999.9 

90,9 

999.9 

68.3 

71. 

42.5 

107.0 

11730.5 

2'U.O 

-52.0 

99.9 

242.4 

54.8* 

48.6 

25.4 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

71. 

43.0 

108.0 

11885.5 

206.0 

-52.9 

99.9 

239.6 

43.2* 

37.3 

21.8 

346.1 

999.9 

99,9 

999.9 

72.2 

71, 

43.3 

109.0 

12011.9 

202.0 

-53.3 

99.9 

238.8 

39,0* 

33.3 

20,2 

347.3 

999.9 

99,9 

999,9 

72,9 

70, 

43.8 

IIO.O 

12140,4 

|l98.0 

-54.6 

99.9 

239,3 

36,8* 

31.6 

18.8 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

70. 

44.2 

111.0 

12336.6 

192.0 

-56.3 

99.9 

241.3 

41.4* 

36.3 

19.9 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

70. 

44.9 

112.0 

12470.2 

ies.o 

-56.5 

99.9 

243.7 

62.6* 

56.2 

27.7 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

70, 

45.3 

113.0 

12606.6 

184,0 

-57,0 

99.9 

243.8 

74.3* 

66.6 

32.8 

350.8 

999,9 

99,9 

999.9 

78.2 

70. 

46.0 

114.0 

12745.4 

180.0 

-58.1 

99.9 

242.3 

72.2* 

64.0 

33.6 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

02.5 

70. 

46.5 

115.0 

12886.4 

176.0 

-59.5 

99.9 

239.5 

50,3* 

43.3 

25.6 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

69. 

47.4 

116.0 

13066.6 

171.0 

-60.0 

99.9 

237.6 

27.5* 

23,2 

14.8 

353.2 

999,9 

99.9 

999.9 

85,4 

69. 

48.1 

117.0 

13177,1 

168.0 

-59.  8 

99,9 

241.  1 

23.4* 

20,5 

11.  3 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

69. 

48.8 

118,0 

13327.8 

164.0 

-59.5 

99.9 

245.8 

38.2* 

34.9 

15.6 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

69. 

49,4 

119.0 

13432.3 

160.0 

-59.7 

99.9 

247.9 

61,7* 

57.2 

23.3 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89,5 

69. 

50.0 

129,0 

13640,5 

156.0 

-60.0 

99.9 

248,2 

85.7* 

79,6 

31.8 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

59. 

50.5 

121,0 

13761,3 

153.0 

-61.4 

99.9 

247.7 

97,6* 

90,5 

37.  1 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

69, 

51.0 

122.0 

13925.2 

149.0 

-62.5 

99.9 

247.2 

92.4* 

85.2 

35.9 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.4 

69. 

51.6 

123.0 

14092.8 

145.0 

-63.4 

99.9 

246.6 

75.9* 

69.6 

30.2 

364,4 

999,9 

99.9 

999.9 

100.9 

59. 

52.1 

124,0 

14221,1 

142.0 

-63.8 

99.9 

2 ',6,0 

61.0* 

55.7 

24.8 

365,9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.0 

59, 

52.7 

125.0 

14395.9 

138.0 

-64.9 

99.9 

244.4 

33.9* 

30.6 

14.7 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

69. 

. 53.3 

126.0 

14575.0 

124.0 

-65.5 

99.9 

238.7 

fl.l* 

6,9 

4.2 

369.0 

999,9 

99.9 

999.9 

105,  6 

69. 

1 54.0 

127.0 

14712.4 

131.0 

-66.7 

99.9 

245.0 

5.9* 

5.4 

2.5 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

69. 

i 54.7 

128.0 

14852.1 

128.0 

-67.  7 

99.9 

245,4 

23.3* 

21.2 

9.7 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

69. 

r 55.2 

129.0 

15942.6 

124.0 

-69.1 

99.9 

245.3 

28  .8* 

26.3 

11.8 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

A 106.9 

59. 

f 55,9 

130.0 

15188.7 

121.0 

-69.8 

99.9 

252.0 

27.0* 

25.7 

8,4 

372.1 

999.9 

99.9 

999,9 

/ 108.1 

68. 

1 56.5 

131.0 

15388,6 

117,10 

-70.4 

99.9 

258,7 

30,9* 

30,3 

6.1 

374.5 

999.9 

99.9 

999.9  , 

109.4 

69. 

57.2 

132.0 

15542.7 

114J0 

-70.9 

99.9 

258.6 

54.6* 

53.5 

10.7 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9/ 

110.2 

69. 

1 57.9 

133.0 

15700.5 

111.0 

-71.3 

99.9 

259.8 

62.2* 

61.2 

11. 1 

373.5 

999.9 

99,9 

999.9/ 

113.9 

69. 

T ■ 58.6 

134.0 

15062.5 

108 .0 

-71.3 

99.9 

260.2 

55,8* 

55,0 

9.5 

381.5 

999.9 

99,9 

999,9/ 

115.5 

69. 

“ 59.2 

135.0 

16029,7 

.05.0 

-69.  8 

99.9 

258.5 

55,0* 

53.9 

lloO 

387.5 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

59. 

60.0 

136,0 

16261.0 

101.0 

-70.0 

99.9 

257.0 

47.2* 

46.0 

10.6 

391.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.9 

70. 

60.8 

137.0 

16440.7 

98.0 

-69.3 

99.9 

257.8 

33.6* 

32.8 

7.1 

396.0 

999.9 

99.9 

999, 

122,2 

70, 

61.7 

138.0 

16688,7 

94,0 

-70,6 

99,9 

257,6 

30.4* 

29,7 

6,5 

398.2 

999.9 

99.9 

999.19 

123.9 

70. 

? 62 .5 

139.0 

16881.0 

91. 0\ 

-70.9 

99.9 

250.7 

27.6* 

26.0 

9.1 

401.5 

999.9 

99.9 

999.!9 

125.2 

70. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION \ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMP6RATURe\  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION\ ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO.  211 
TAMPA,  FLA 


\ 7 FeRRUARY  1975 

\ 556  GMT  154  31.  <7 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

. E POT  T 

MX  pTn 

RH! 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C \ 

nr. 

M/SEC 

. M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

Jog  k 

GM/KG 

',J?CT 

KM 

DG 

63.0 

140.0 

17079.6 

88.0 

-70.9 

99.9 

-246.3 

22.4* 

20.5 

9.0 

405.4 

999.9 

99,9 

999.9 

126.6 

7,0. 

63.8 

141.0 

17354.5 

84.0 

-72.0 

99.9 

2'44.  8 

26.8'!' 

24,3 

11.4 

408,5 

999,9 

99,9 

999.9, 

126.9 

70, 

64.5 

142.0 

17567.8 

81,0 

-73.9 

99.9 

245fc7 

J6,l* 

32.9 

14.8 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9' 

128.3. 

70. 

65.3 

143.0 

17863.8 

77.0 

-73.4 

99,9 

247.7 

33.0* 

30,6 

12.5 

415.9 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

70, 

66.3 

144.0 

18096.1 

74.0 

-73.6 

99.9 

249.6 

. 11.6* 

10.9 

4.0 

420.2 

999.9 

99.9 

999.9 

132.0 

70. 

67.1 

145.0 

18338.6 

71.0 

-72.7 

99.9 

99.5 

1.5* 

-1.5 

0.3 

427.2 

999,9 

99.9 

995.9 

131.6 

70. 

68.  1 

146,0 

18591.4 

68.0 

-73,9 

99.9 

263.7 

11.3* 

11.2 

1.2 

429.9 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  1 

70. 

69.  1 

147.0 

18855,4 

55.0 

-72,9 

99.9 

271,2 

14.7* 

14,7 

-0,3 

43T.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.3 

70. 

70.2 

148.0 

19137.8 

62.0 

-65.3 

99.9 

262.1 

33.2* 

32.9 

4.5 

460.4 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  1 

70. 

71.6 

149.0 

19545.9 

58.0 

-63.2 

99.9 

254.2 

39,8* 

38,3 

10.8 

474.0 

999,9 

99.9 

999.9 

138.  1 

70. 

72.7 

150.0 

19870.7 

55,0 

-65,5 

99.9 

256.4 

35,9* 

34,9 

8.4 

476,0 

• 999,9 

99.9 

999.9 

140.4 

70. 

73.9 

151.0 

. 20095,0 

53,0 

-67.3 

99.9 

253.4 

30.3* 

29.1 

8.7 

477.0 

999.9 

99.9 

999.9 

142.1 

70. 

75.2 

152.0 

20569 .4 

49.0 

-66.3 

99.9 

250.2 

33.5* 

31.5 

11.3 

490.2 

999.9 

99.9 

999.9 

145.0 

70. 

76.7 

153.0 

20952.8 

46.0 

-65.7 

99.9 

248.7 

27.7* 

25.  B 

10.  1 

500.5 

999.9 

99.9 

999,9 

147.6 

70. 

78,3 

154,0 

21363.1 

43,0 

-65.3 

99.9 

247,7 

14,4* 

13.4 

5.5 

511.2 

999.9 

99.9 

999.9 

150.2 

70. 

79.9 

155,0 

21806.7 

40.0 

-62 . 1 

99.9 

254.6 

18.6* 

17.9 

4.9 

529.9 

999.9 

99.9 

999.9 

151.4 

70. 

81.7 

156.0 

22290.5 

27.0 

-60.5 

99,9 

87,7 

8,9 

-8.9 

-0,4 

545,9 

999,9 

99,9 

999.9 

152.  1 

70. 

83.3 

157,0 

22816,9 

34,0 

-60,  7 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

558.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

,85.3 

158.0 

23387.8 

31.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

566.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

( 
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STATICN  NO.  2H 
TAf'PA,  FLA 


7 FEPPUAPY  1975 

1115  GMT  146  24* **  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  G 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

5.0 

8.0 

1014.3 

14.4 

12.1 

330.0 

6.2 

3.1 

-5.4 

287.5 

310.1 

8.3 

86.0 

0.0 

0. 

0.4 

6.0 

119.7 

1001.0 

14.1 

11.9 

323.6 

12.9 

7.7 

-10,4 

288,3 

310,9 

8.8 

86.7 

0.2 

137. 

0.8 

7.0 

221.5 

989.0 

12.9 

11.2 

322,3 

12.8 

7,8 

-10.2 

288.1 

310.0 

8.5 

8^3.7 

0.5 

140. 

1.1 

8.0 

324.1 

977.0 

12.1 

10.9 

320.8 

12.7 

8.0 

-9.8 

288.3 

310.0 

8.4 

91.9 

0.7 

141. 

1.4 

9,0 

419.1 

966.0 

11.4 

10.7 

310.6 

12.4 

8,2 

-^•3 

280.5 

310.1 

8.4 

95.3 

0.9 

140. 

1.8 

10.0 

506.1 

956.0 

10.4 

9.9 

315.5 

11.9 

8.3 

-8.5 

208.3 

309.2 

8.1 

96.6 

1.2 

140. 

2.2 

11. 0 

629.1 

942.0 

9.  5 

9.3 

310.0 

11. 0 

8.3 

-1.2 

208.6 

308.9 

7.8 

98.2 

1.5 

139. 

2.5 

12.0 

726.7 

931.0 

9.0 

8.7 

305.6 

10.1 

8.2 

-5.9 

289.0 

308.8 

7.6 

98.1 

1.7 

138. 

2.9 

13.0 

816.2 

921.0 

8.4 

8.1 

294.8 

8.5 

7.7 

-3.6 

289.3 

308.6 

7.4 

97.8  ■ 

1.9 

136. 

3.2 

14.0 

925.0 

909.0 

9.0 

5.6 

261.8 

8.1 

7,9 

-1.7 

290,8 

30  7.5 

6,3 

79.3 

2.0 

134. 

3.6 

15.0 

1016,9 

899.0 

10.3 

3.4 

266.0 

3.7 

8.6 

0.5 

292.9 

307.6 

5.5 

62.4 

2.2 

131. 

4,0 

16.0 

1138.2 

886.0 

11. 0 

-13.5 

260.6 

9.8 

9.6 

1.6 

294.4 

298,8 

1.5 

16.4 

2.3 

126. 

4,4 

17.0 

1232*8 

876.0 

10.6 

-10.6 

265.9 

11.0 

11.0 

0.0 

295.0 

300.6 

1.9 

21.3 

2.5 

122. 

4.7 

18.0 

1337.8 

865.0 

10.  1 

-7.5 

267.6 

12.5 

12.5 

0.5 

295.6 

302.8 

2.5 

28.2 

2.7 

120. 

5.0 

19.0 

1434.4 

855.0 

9.5 

-2.3 

260.2 

14.3 

14.3 

0.4 

296.1 

30  6.7 

3.8 

43,4 

2.9 

117. 

5.4 

20.0 

1532,0 

845.0 

9.5 

-3.5 

268.1 

15.2 

15.2 

0,5 

297.1 

307,0 

3,5 

39.7 

3.2. 

114. 

5.9 

21.0 

1660.7 

832.0 

10.1 

-26.5 

263.5 

17.1 

17.0 

0.5 

290.6 

300.3 

0.5 

5.7 

3,6 

111. 

6.2 

22.0 

1761,1 

822.0 

10.4 

-21.8 

263,9 

10.3 

18.3 

0.4 

300.1 

302.6 

0.8 

8.4 

3.9 

109. 

6.5 

23.0 

1862.8 

812.0 

10.3 

-18.6 

269.3 

19.6 

19.6 

0.2 

300,9 

304,3 

1.1 

11.2 

4,3 

108. 

6.9 

24.0 

1975,9 

801.0 

9.2 

-19.4 

269.3 

19,1 

19,1 

0,2 

300.9 

304,1 

l.O 

11.3 

4.7 

106. 

7.3 

25.0 

2069,4 

792,0 

9,0 

-19,5 

266.6 

19.0 

19.0 

l.l 

301.7 

304.9 

1.0 

11.3 

5.2 

104. 

7.7 

26.0 

2195.4 

780.0 

8.3 

-20.0 

262.9 

19.1 

19.0 

2.4 

302.3 

305.4 

1.0 

11.4 

5.6 

103. 

8.1 

27.0 

2312.4 

769.0 

7.4 

-22.3 

259.4 

19.4 

19.1 

3.6 

302.5 

305,1 

0.  8 

9,9 

6.0 

lot. 

8.4 

28.0 

2409.1 

760.0 

6.7 

-23.4 

257,5 

20,0 

19.5 

4.3 

302,8 

305.2 

0.8 

9.4 

6.3 

100. 

3.9 

29.0 

2517.6 

750,0 

6.2 

-23,8 

257.1 

21.7 

21.2 

4.8 

303.3 

305.7 

0.7 

9.5 

6.9 

98. 

9.1 

30.0 

2627.3 

740.0 

5.5 

-14.7 

257.6 

22.5 

22.0 

4.8 

303.9 

308.9 

1.6 

21.6 

7.1 

97, 

9.5 

31.0 

2727.2 

731.0 

5.1 

-11.7 

259.4 

24.2 

23.7 

4.4 

304,6 

311.0 

2.  1 

28.4 

7.7 

96. 

9.8 

32,0 

2839,5 

721.0 

4.1 

-9.4 

260.8 

24,9 

24,6 

4.0 

304,8 

312.5 

2.6 

36.6 

8.1 

95. 

10.2 

33.0 

2953.0 

711.0 

3.6 

-9.8 

262.4 

25.4 

25.1 

3.4 

305.4 

313.0 

2.5 

36.6 

8.7 

94. 

10.5 

34.0 

3067.7 

701.0 

2.8 

-23.8 

263.4 

25.3 

25.2 

2.9 

305.5 

308.0 

0.8 

12.0 

9.2 

93. 

10.9 

35.0 

3183.9 

691.0 

2.6 

-22.1 

264.3 

25.1 

25,0 

2.5 

306,6 

309.6 

0.9 

14.1 

9,8 

93. 

11.3 

36.0 

3313.2 

6 30,0 

1.3 

-23.9 

264.8 

25.2 

25.1 

2.3 

306.5 

309.1 

0.8 

13.2 

10.4 

92. 

11.7 

37.0 

3420.3 

671.0 

0.6 

-22.8 

264.4 

25.6 

25.5 

2.5 

307.0 

309.9 

0.9 

15.3 

11. 0 

92. 

12.0 

38.0 

3528.4 

662.0 

-0.6 

-20.4 

263,8 

26,1 

25.9 

2.8 

306.8 

310,3 

1.1 

20.6 

11,4 

92. 

12.3 

39.0 

3637.6 

653.0 

-1.1 

-22.7 

261.6 

26  .4 

26.1 

3.9 

307.4 

310.4 

0.9 

17.4 

11.9 

91, 

12.7 

40.0 

3748.1 

644.0 

-1.7 

-24.2 

258.1 

26.8 

26.2 

5.5 

307.9 

310.6 

0.8 

16.0 

12.5 

91. 

13.0 

41.0 

3884.9 

633.0 

-2.5 

-25.9 

255.1 

27.1 

26.2 

7,0 

308.5 

310.9 

0,7 

14.6 

13.0 

91, 

13.4 

42.0 

3985.7 

625.0 

-3.3 

-21.8 

2 52.1 

27.6 

26,2 

8.5 

308.8 

312.2 

1.1 

22.2 

13.6 

89. 

13.8 

43.0 

4100. 2 

6 16.  0 

-4,2 

-15.3 

250.3 

28.1 

26.5 

9.5 

309.1 

314.9 

1.9 

41.5 

14.3 

89. 

14.1 

44.0 

4216.1 

607.0 

-5.4 

-13.0 

249*0 

28.6 

26.8 

10.0 

309.1 

315.7 

2.2 

51.7 

14.6 

88. 

14.  5 

45.0 

4333.3 

598,0 

-5.6 

-18,  1 

249.1 

29.4 

27.5 

10.5 

310.1 

314,9 

1.5 

36.4 

15,3 

87. 

14.8 

46.0 

4438,8 

590.0 

-5.9 

-49,0 

249.2 

29.8 

27.9 

10.6 

310,8 

311.0 

0.1 

1.7 

15.9 

86. 

15.2 

47,0 

4545.6 

582.,  0 

-6.3 

-53.9 

249.6 

30.2 

28.3 

10.5 

311.5 

311.6 

0.0 

1.0 

16.6 

86. 

15.6 

48.0 

4667.4 

573.0 

-6.5 

-54.0 

250.3 

30.4 

28.6 

10.2 

312.7 

312.8 

0.0 

l.O 

17.3 

85. 

16.0 

49.0 

4777.1 

565.0 

-6.9 

-54.3 

. 251.4 

30.7 

29.1 

9.8 

313.4 

313.6 

0.0 

1.0 

17.9 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIC.M  NO. 

TAMPA,  FLA 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  1A6  2A.  0 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COM? 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.3 

50.0 

4902.0 

556.0 

-8.5 

-49.3 

252.5 

30.7 

29.3 

9.3 

312.9 

313.2 

0.1 

2.0 

18.6 

84. 

16.8 

51.0 

5042.4 

546.0 

-9.3 

-41.8 

254.4 

30,8 

29,6 

8.3 

313,7 

314.3 

0.2 

5.1 

19,5 

84. 

17.2 

52.0 

5156.3 

533,' 

-10,1 

-46.0 

255.6 

31,3 

30,3 

7.7 

314.0 

314.4 

0.1 

3.4 

20.2 

03. 

17.6 

53.0 

5271.8 

530.0 

-10.0 

-56.2 

256.2 

32.1 

31.2 

7.6 

315.5 

315.6 

0.0 

1.0 

20.9 

83. 

18.0 

54.0 

5388,9 

522.0 

-10,6 

-56.6 

255,8 

32.6 

31.6 

e.o 

315.2 

316.3 

0.0 

1.0 

21.7 

83. 

18.  A 

55.0 

5507.7 

514.0 

-10.7 

-56.7 

254.7 

32.0 

30.9 

8.4 

317.4 

317.5 

0.0 

1.0 

22.6 

83. 

18.8 

56.0 

5643.2 

505.0 

-11.7 

-57.3 

254.1 

32.2 

30,9 

8.8 

317.8 

317.9 

0.0 

l.O 

23.  2 

82. 

19.3 

57.0 

5765.2 

49  7,0 

-12.8 

-58,  1 

253.8 

33.8 

32,4 

9,4 

317.9 

318,0 

0.0 

1.0 

24.2 

82. 

19.6 

58.0 

5873.2 

490.0 

-13.5 

-58.5 

253.7 

34.9 

33.5 

9.8 

318.3 

318.4 

0.0 

1.0 

24.8 

82. 

20.0 

59.0 

5998.3 

482.0 

-14.1 

-58.9 

253.5 

36.0 

34.6 

10.2 

319.1 

319.2 

0.0 

1.0 

25.7 

81. 

20.5 

60.0 

6109.0 

475.0 

-15.2 

-59.6 

253.1 

36.2 

34.7 

10.6 

319.1 

319.2 

0,0 

1.0 

26.8 

8)3 

20.8 

61.0 

6237,2 

467,  0 

-15.9 

-60.0 

252,8 

36.4 

34.8 

10.3 

319.8 

319.9 

0.0 

l.O 

27.4 

81. 

21.3 

62.0 

6367.0 

459.0 

-17.3 

-60.9 

252.4 

36.5 

34.0 

11.0 

319.5 

319.7 

0.0 

1.0 

28.5 

81. 

21.6 

63.0 

6482.0 

452.0 

-18.2 

-61.5 

252.3 

36.3 

34.6 

11.0 

319.9 

319.9 

0.0 

1.0 

29.2 

80. 

22.0 

64.0 

6598.3 

445.0 

-19.2 

-62.  1 

252.3 

35.8 

34,1 

10,9 

320,1 

320,2 

0.0 

l.O 

30.  1 

80, 

22.5 

65,0 

6716,0 

438.0 

-20.3 

-62.8 

252.6 

35.6 

34.0 

10.7 

320.2 

320.2 

0.0 

1.0 

30.9 

80. 

22.9 

66.0 

6869.5 

429.0 

-21.2 

-63.4 

252.6 

35.5 

33.9 

10.6 

320.9 

32 1 .0 

0.0 

1.0 

32.0 

80. 

23.4 

67.0 

6990.7 

422.0 

-22.4 

-64.2 

252.3 

35.1 

33.5 

10.7 

320.9 

320.9 

0.0 

1.0 

33.0 

80. 

23.7 

68.0 

7113.2 

415,0 

-23.6 

-65.0 

252.6 

35.1 

33.5 

10.5 

320.9 

320,9 

0,0 

1.0 

33.6 

79, 

24.2 

69.0 

7237.3 

408.0 

-24,7 

-58.0 

254.1 

36.0 

34,6 

9,9 

321.0 

321.2 

0.0 

2.8 

34.6 

79. 

24.5 

70.0 

7363.0 

401.0 

-25.7 

-55.7 

255.5 

57.0 

35.8 

9.2 

321.3 

321.4 

0.0 

4.1 

35.3 

79. 

25.1 

71.0 

7527.3 

392.0 

-26.5 

-51.8 

258.2 

38.7 

37.9 

7,9 

322.3 

322.6 

o.l 

7.1 

36.6 

79, 

25.4 

72.0 

7638.4 

336.0 

-27.8 

-43,7 

259.  1 

38,7 

38.0 

7.3 

322.0 

322,8 

0.2 

20.  1 

37,4 

79. 

25.8 

73,0 

7769,6 

379.0 

-29.0 

-40.3 

259.9 

38.5 

37.9 

6.3 

322.1 

323.2 

0.3 

32.3 

38.4 

79. 

26.3 

74.0 

7883,4 

373.0 

-30.2 

-39.4 

260.5 

39.7 

39.2 

6.5 

322.0 

323.2 

0.3 

39.9 

39.3 

79. 

26.8 

75.0 

8017.9 

366.0 

-31.4 

-39.8 

261.1 

41.7 

41.2 

6.5 

322.2 

323.4 

0.3 

43.0 

40.6 

79. 

27.1 

76,0 

8134,7 

360.0 

-32,5 

-40.3 

261.5 

42.2 

41.7 

6.3 

322,3 

323,4 

0.3 

45.3 

41,5 

79, 

27.5 

77.0 

8273.0 

353.0 

-33.1 

-44.5 

262.2 

41.2 

40.8 

5.6 

323.2 

324.0 

0.2 

30.7 

42.5 

79. 

27.9 

78.0 

8393.4 

347.0 

-33.7 

-49.9 

263.3 

39.9 

39.6 

4.6 

324.1 

324.5 

0.1 

17.5 

43.4 

79. 

23.4 

79.0 

8515.5 

341.0 

-34.7 

-53.1 

264.9 

40.0 

39.9 

3.6 

324.2 

324.5 

0,1 

13,3 

44.5 

79. 

28.7 

80.0 

8639.3 

335.0 

-35,4 

-54,2 

266.0 

40.9 

40,8 

2.9 

325.0 

325.2 

0.1 

12.4 

45.3 

79. 

29.3 

81.0 

8807.2 

327,0 

-36.6 

-56.6 

268.0 

43.2 

43.2 

1.5 

325.5 

325.8 

0.1 

10.4 

46.8 

80. 

29.7 

82.0 

8935.3 

321.0 

-37.4 

-57.2 

269.2 

44.2 

44.2 

0.6 

326.2 

326.4 

0.0 

10.5 

47.  8 

80. 

30.0 

83.0 

9065.3 

315,0 

-38.2 

-57.4 

269.8 

44,6 

44,6 

O.l 

326.8 

327.0 

0,0 

11.2 

48.7 

80. 

30.5 

84.0 

9197.4 

309,0 

-39.2 

-58.1  . 

269.9 

46. 0+ 

46.0 

O.l 

327,3 

327.4 

0.0 

11.3 

49.9 

80. 

30.9 

85.0 

9331.4 

303.0 

-40.4 

99.9 

269.2 

49.1* 

49.1 

0.7 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51,0 

81. 

31.3 

86.0 

9490.3 

296.0 

-41.8 

99.9 

268.1 

50.9* 

50,  n 

1.7 

327,7 

999,9 

99,9 

999.9 

52.1 

81. 

31.8 

87.0 

9605.5 

291.0 

-42.8 

99.9 

265,9 

50,0* 

49,9 

3,5 

327.9 

999,9 

99,9 

999,9 

54,1 

81. 

32.4 

88.0 

9745.7 

285.0 

-44.1 

99,9 

262.3 

30.5 

30,2 

4.1 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

81. 

32.8 

89.0 

9886.0 

279.0 

-45.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999* 

33.3 

90.0 

10008.5 

274.0 

-46.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

33.8 

91,0 

10130.8 

269.0 

-46.9 

99.9  . 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

329,3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

34.4 

92.0 

10279,8 

263.0 

-48.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.8 

93.0 

10431.5 

257.0 

-49.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

330.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

35.3 

94,0 

10560.0 

252.0 

-50.5 

99,9 

999.9 

09.9 

99,9 

99,9 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO. 
TAMPA,  FLA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  146  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A 7. 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFX 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.7 

95.0 

10690.3 

247.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

90.9 

330,5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

36.  1 

96.0 

10349.7 

241,0 

-52,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

331,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.5 

97.0 

10985.0 

236.0 

-53.2 

99.9 

999.9 

99  .P 

99.9 

99.9 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.9 

98.0 

11122.6 

231.0 

-54.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.4 

99.0 

11262.6 

226.0 

-55.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.0 

100.0 

11405.0 

221.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

334,0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.8 

101.0 

11581,8 

215.0 

-51.4 

99.9 

999.9 

99.9 

09.9 

99.9 

344.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

39,4 

102.0 

11734.6 

210.0 

-51.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

346.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.8 

103.0 

11890.9 

205.0 

-52.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

347.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.2 

104.0 

12018.1 

201.0 

-53.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

347.6 

999,9 

99,9 

999,  9 

999.9 

999. 

40,7 

105.0 

12179,8 

196.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

348.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.3 

106.0 

12344.8 

191.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

41.9 

107.0 

12479.5 

187.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.5 

108.0 

12616.6 

183.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

351.5 

999,9 

99,9 

999.  9 

999,  9 

999, 

43.1 

109.0 

12791.8 

178,0 

-57.4 

99,  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

353.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

43.8 

110.0 

12935.3 

174,0 

-57„9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.5 

111.0 

13155.8 

168.0 

-59  i 3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.2 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

45.1 

112.0 

13306.5 

164.0 

"60.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

357.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

45.8 

113.0 

13460.5 

160.0 

-60.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.4 

9R9.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

114.0 

13617.9 

156,0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.1 

115.0 

13778.6 

152.0 

-62.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

361.2 

999,9 

99,9 

999,  9, 

999,9 

999, 

47.9 

116.0 

13985.3 

147.0 

-61,9 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

365.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

48.6 

117,0 

14155.9 

143.0 

-62,2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.2 

118.0 

14330.6 

139.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

49.8 

119.0 

14509.1 

135.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

368,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

50.3 

120.0 

14645,9 

132.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

51.0 

121.0 

14832.6 

128.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.7 

122.0 

15024.3 

124.0 

-67,4 

99.9 

999.9 

99.9 

• 99.9 

99.9 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

52.4 

123.0 

15171.7 

121.0 

-60,2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.0 

99,9 

374.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

53,1 

124.0 

15373.2 

117.0 

-68.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.9 

125.0 

15528.4 

114.0 

-69.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.8 

126.0 

15795.2 

109.0 

-70.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

382,1 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

55,4 

127,0 

15960.9 

106,0 

-70.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99<9 

99.9 

385.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56,  1 

128.0 

16131.1 

103.0 

-71.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

56.9 

129.0 

16365.5 

99.0 

-71.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.7 

130.0 

16547.4 

96.0 

-71.6 

99.9 

9 99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

394,0 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

53.6 

131.0 

16798.2 

92.0 

-72.3 

99.9 

999.9 

90.9 

99,9 

99,9 

397.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

59.4 

132.0 

17059.4 

88,0 

-72.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

401.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.3 

133.0 

17263.0 

85.0 

-72.8 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.2 

134.0 

17473.9 

82.0 

-72.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.0 

135.0 

17693.1 

79.0 

-72.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

4}.5,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

63.0 

136.0 

17997,6 

75.0 

-74.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

417.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.2 

137.0 

18317.9 

71.0 

-73.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,  9 

999. 

65,4 

138.0 

18571.0 

68,0 

-72.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

432.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

66,7 

139.0 

18930.3 

64.0 

-68.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

448.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMP6RATUFE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

68,0 

140.0 

19218.8 

61.0 

-67.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

458.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

69.3 

141.0 

19632.2 

57.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

' 99,9 

99.9 

99.9 

476.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

70.8 

142.0 

20079.9 

53.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

486.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

7i.i 

143.0 

20437,5 

50.0 

-64.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

492.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

74,0 

144*0 

20950,3 

46.0 

-62,2 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

508.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

75.5 

145.0 

21512.7 

42.0 

-62.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

69,9 

522.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

77,2 

146.0 

21972.7 

39.0 

-60,4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

538.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

79.2 

147.0 

22645.4 

35.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

552.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

81.4 

148.0 

23402.9 

31,0 

-58,6 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

579,4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

83.7 

149.0 

24044.3 

28.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

599.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

86.2 

150.0 

25015,7 

24.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

623.4 

999,9 

99*P 

999,9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  213 
WAYCPnSS.  GA 

5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  161  18.  1 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINEARLY  INTERPCLATED 

FROM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.0 

44.0 

1009,5 

17.4 

15.2 

200.0 

2.1 

0,7 

2.0 

291.2 

319.2 

10.9 

87.0 

0.0 

0. 

0.6 

5.0 

150.7 

997.0 

17.2 

15. ^ 

265.8 

4.3 

4.3 

0.3 

292.1 

321.4 

11.3 

90.6 

0.3 

39. 

1.0 

6.0 

280.4 

982.0 

16.8 

15.1 

249.3 

6.8 

6.4 

2.4 

292,9 

321.7 

11.1 

89.6 

0.4 

50, 

1.3 

7.0 

385.4 

570,0 

16.2 

14.  A. 

246.6 

3.8 

8. 1 

3.5 

293.3 

321.1 

10,7 

88.9 

0.6 

54. 

1.7 

8.0 

491.5 

558.0 

15.6 

14.  1 

246,5 

10.0 

9,2 

4,0 

293.7 

321.4 

10.6 

90.7 

0.  8 

57, 

2.1 

9,0 

589.6 

947,0 

14.8 

13.8 

248.0 

9,9 

9.2 

3.7 

293.8 

321.4 

10.6 

93.9 

1.0 

60. 

2.5 

10.0 

657.7 

935.0 

14.0 

13.2 

247.1 

10.5 

9.7 

4.1 

294.1 

320.9 

10.3 

94.8 

1.2 

61. 

2.9 

11.0 

825.1 

921.0 

13.0 

12.3 

247.3 

10.6 

9.8 

4.1 

294.3 

320.1 

9.8 

95.6 

1.5 

62. 

3.2 

12.0 

935.5 

909.0 

11.9 

11.5 

247,4 

10.4 

9,6 

4,0 

294.  1 

318,9 

9.4 

97,5 

1.7 

63. 

3.7 

13.0 

1037.6 

893.0 

11.3 

10.9 

246.9 

9.9 

9.1 

3.9 

294.5 

318.8 

9.2 

97.4 

2.0 

64. 

^.0 

14.0 

1140.9 

887.0 

11.5 

10.7 

246.3 

9.5 

8.7 

3.8 

295.8 

320.1 

9.2 

94.9 

2.2 

64. 

4.5 

15.0 

1245.4 

876.0 

11.1 

10.3 

245.4 

9.6 

8.6 

4.1 

296.4 

320.5 

9.0 

94.7 

2.5 

64. 

5,0 

16.0 

1380,3 

862.0 

10.9 

10.1 

249,3 

11.3 

10.6 

4.0 

297,6 

321.9 

9.1 

94.7 

2.8 

64. 

5.4 

17,0 

1487,6 

851,0 

10.5 

8.U 

253.2 

12.6 

12.1 

i.6 

298.2 

320.9 

8.4 

89.  1 

3.  1 

65. 

5,7 

18.0 

1 596 . 1 

840.0 

9.8 

3.0 

254.6 

13.2 

12.7 

3.5 

298.5 

320.2 

8.0 

88.3 

3.3 

66. 

6.0 

19.0 

1695.8 

830.0 

9.3 

7.2 

255.3 

13.5 

13.1 

3.4 

298.9 

319.8 

7.7 

86.8 

3,5 

66. 

6.4 

20.0 

1806.5 

819.0 

8.4 

6.7 

256.3 

14.0 

13.6 

3.3 

299,0 

319,6 

7.6 

89,3 

3.9 

67. 

6.8 

21.0 

1538.9 

806.0 

7,8 

6.P 

257.6 

14.7 

14.4 

3.2 

299.9 

320.9 

7.7 

93.0 

4.2 

68. 

7.1 

22.0 

2041.9 

756.0 

6.8 

6.0 

250.2 

15.3 

15.0 

3.1 

299.7 

320.0 

7,4 

95.2 

4.5 

68. 

7.5 

23.0 

2156.4 

785.0 

6.2 

5.4 

258.2 

16.2 

15.9 

3.3 

300.3 

320.1 

7.2 

94.7 

4.8 

69. 

7.8 

24.0 

2261.6 

775.0 

5.5 

4.8 

257.5 

16.7 

16.3 

3.6 

300,7 

319,9 

7.0 

95.0 

5.1 

70. 

3.1 

25,0 

2367.9 

765,0 

4.7 

4.0 

256,9 

17.0 

16.5 

3,9 

300.8 

319.2 

6.7 

95.1 

5.5 

70. 

8.6 

26.0 

2507.7 

752,0 

3.8 

3.2 

255,9 

17,1 

16.6 

4.2 

301.3 

319.2 

6.5 

95.9 

6.0 

71. 

9.0 

27.0 

2616.6 

742.0 

3.0 

2.^ 

255.8 

17.2 

16.7 

4.2 

301.5 

316.7 

6.2 

96.0 

6.4 

71. 

9.5 

28.0 

2715.5 

733.0 

2.2 

1.6 

256.1 

17.7 

17.2 

4.3 

301.6 

318.0 

5,9 

96.0 

6.  R 

71. 

9.9 

29.0 

2826.4 

723.0 

1.2 

0.6 

256,2 

13,1 

17.6 

4.3 

301.7 

317.2 

5.5 

96.0 

7.3 

72. 

10.3 

30.0 

2938.6 

713,0 

0.7 

-0.0 

256.8 

18.2 

17.7 

4.2 

302.3 

317.5 

5.4 

95.1 

7.8 

72. 

10.7 

31.0 

3052.1 

703.0 

0.0 

-0.8 

257.9 

13.2 

17.8 

3.8 

302.8 

317.4 

5.2 

94.4 

8.2 

72. 

11.1 

32.0 

3166.9 

693.0 

-l.l 

-1.5 

259.4 

18.3 

18.0 

?.4 

302.8 

316.4 

4.8 

94.0 

8.6 

72. 

11.6 

33.0 

3282.8 

683.0 

-2.2 

-3,5 

260.6 

18.5 

18,2 

3.0 

302.7 

315,2 

4,4 

91.2 

9,2 

73, 

12.0 

34.0 

3388.0 

6 74,0 

-3.6 

-6.7 

260.2 

18.6 

18.4 

3.2 

302.2 

312.1 

3.4 

79.1 

9.6 

73. 

12.4 

35.0 

3494.3 

665.0 

-3.6 

-14.0 

258.8 

19.0 

18.6 

3.7 

303.2 

309.0 

1.9 

44.0 

10.0 

74. 

12.9 

36.0 

3638,3 

653.0 

-3.4 

-15.3 

257.1 

19.5 

19.0 

4.4 

304.9 

310.3 

1.8 

39.1 

10.6 

74, 

13.2 

37.0 

3748,0 

644.0 

-4.2 

-5,6 

256.3 

19.7 

19,1 

4,7 

305,5 

316.9 

3,9 

89.9 

11.0 

74. 

13.7 

38,0 

3859.0 

635.0 

-4.8 

-6.7 

255,5 

19.9 

19,2 

5.C 

306.0 

316.7 

3.7 

86.6 

11.6 

74. 

14.1 

39.0 

3971.3 

626.0 

-5.1 

-13.5 

255.6 

19.8 

19.2 

4.9 

306.7 

313.0 

2.1 

49.9 

12.1 

74. 

14.5 

40.0 

4085.1 

617,0 

-5.3 

-17.6 

256.5 

19.9 

19,4 

4.6 

307.7 

312.5 

1.5 

37,0 

12.5 

74. 

15.0 

41.0 

4226.2 

606,0 

-5.9 

-41.? 

253,8 

20.5 

20,  1 

4.0 

308.4 

309.0 

0.2 

4.1 

13.1 

74. 

15.5 

42.0 

4343,2 

557.0 

-6.5 

-54.0 

261.4 

21.6 

21.3 

3.2 

309.1 

309.2 

0.0 

1.0 

13.7 

75. 

15.9 

43.0 

4443.4 

589.0 

-7.5 

-49.2 

262.7 

22.5 

22.3 

2.8 

309.0 

309,3 

0.1 

1,9 

14.3 

75. 

16.3 

44.0 

4568.0 

580,0 

-8.5 

-55,3 

262.9 

23.4 

23.2 

2.9 

309.2 

309.3 

0.0 

1.0 

14.8 

75. 

16.8 

45,0 

4675.4 

572.0 

-9.6 

-56.0 

261„5 

24.7 

24.4 

3.6 

309.2 

309.4 

0.0 

1.0 

15.5 

76. 

17.1 

46.0 

4797,9 

563.0 

-9,7 

-56.1 

260.2 

25.5 

25.1 

4,3 

310.5 

310.6 

0.0 

1.0 

16.0 

76, 

17.6 

47.0 

4908.1 

555.0 

-10.6 

-56.6 

258.4 

26.5 

26.0 

5.4 

310.7 

310.8 

0.0 

1.0 

16.7 

76. 

17.9 

48.0 

5019o7 

547.0 

-ll.O 

-56.9 

258.0 

26.5 

25.9 

5.5 

311.5 

311.6 

0.0 

1.0 

17.3 

76. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  213 
WAYCROSSt  GA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  161  18.  I 

ANGIES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVF  BEEN  LINEARLY  INTtRPClATcO  FROM  WHOLE  MINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18*.  2 

49.0 

5132.8 

539.0 

-U.3 

-57.1 

253.2 

26.0 

25.4 

5.3 

312,5 

312.6 

0.0 

l.O 

17.8 

76. 

1 8 . 7 

SO.O 

5247,2 

531.0 

-12,4 

-57.8 

259,2 

25,0 

24,5 

4,7 

312,4 

312.6 

0.0 

1.0 

18.5 

76. 

51.0 

5392,3 

521.0 

-13,0 

-58.1 

260.0 

25.0 

24.6 

4.3 

313.5 

313.6 

0.0 

1.0 

19.2 

76. 

19.6 

52.0 

5509.9 

513.0 

-14.2 

-55.6 

260.1 

25.9 

25.5 

4.5 

313.3 

313.5 

■0.0 

1.5 

19.8 

76. 

20.0 

53.0 

5628.9 

505.0 

-15.2 

-53.  1 

259.4 

27.5 

27.0 

5.1 

313.6 

313,8 

O.l 

2.3 

20.4 

76. 

20,4 

54,0 

5734.2 

498,0 

-16.0 

-51.4 

258.4 

28.7 

28.  1 

s;8 

313.8 

314.0 

0.  1 

2.9 

21.1 

77. 

20.9 

55,0 

5856.0 

490.0 

-16.9 

-51.7 

257.3 

29,6 

23.9 

6.5 

314,2 

314.5 

O.l 

3.0 

22.1 

77. 

21.4 

56.0 

5995,0 

481.0 

-17.3 

-53.7 

256.3 

30.6 

29.7 

7.3 

315.4 

315.6 

0.1 

2.5 

72.9 

77. 

21.8 

57.0 

6104.7 

474.0 

-18.2 

-56.  1 

255.2 

32.1 

31.0 

0.2 

315.6 

315.7 

q.o 

2.0 

23.6 

77. 

22.2 

58.0 

6231.6 

466.0 

-18.9 

-58.9 

254.1 

33.5 

32.2 

9.1 

316.2 

316,4 

d.o 

1.5 

24.4 

77. 

22.6 

59.0 

6344.2 

459.0 

-19.6 

-5  8.9 

253.2 

3<i.2 

32.  7 

9.9 

316,8 

316.9 

0,0 

1.6 

25.3 

76. 

23.1 

60.0 

6458.2 

452.0 

-20.2 

-59.0 

252.4 

33.7 

32.2 

10.2 

317.3 

317.4 

0.0 

1.7 

26.3 

76. 

23.5 

61.0 

6573.6 

445.0 

-21.1 

-63.3 

251.0 

33.6 

32.0 

10.5 

317.7 

317.8 

0.0 

1.0 

27.1 

76. 

24.0 

62.0 

6690.5 

438.0 

-21.9 

-62.3 

251.2 

35.3 

33.4 

11.4 

318,2 

318,2 

0.0 

1.2 

28.0 

76. 

24.4 

63.0 

6809.0 

431.0 

-22.5 

-62.3 

250.4 

36.5 

34,4 

12.3 

318.8 

318.8 

0.0 

1.3 

29.0 

76. 

24.3 

64.0 

6929.0 

424.0 

-23.3 

-62.3 

249.2 

36.5 

34.1 

13.0 

319.2 

319.3 

0.0 

1.4 

29.9 

76. 

25.3 

65.0 

7050.5 

417.0 

-24.6 

-48.7 

247.1 

35.3 

32-5 

13.7 

319.1 

319.5 

0.1 

8.5 

31.0 

75. 

25.8 

66.0 

7208,9 

408,0 

-25,8 

-47.  Z 

244.6 

34.4 

31.1 

14.8 

319.5 

320,0 

0.  1 

11.3 

32.0 

75, 

26.2 

67,0 

7316.0 

402.0 

-26.9 

-41.9 

242,2 

34.9 

30.9 

16.3 

319,5 

320.4 

0.2 

22.5 

32.8 

75. 

26.6 

68.0 

7442.5 

395.0 

-27.7 

-42.4 

239.6 

36.6 

31.5 

18.5 

320.1 

320.9 

0.2 

22.9 

33.5 

75. 

26.9 

69.0 

7552.4 

389.0 

-28.5 

-48.4 

237.5 

38.5 

32.5 

20.7 

320,5 

320.9 

o.l 

12.7 

34,2 

74. 

27.3 

70.0 

7682.3 

382.0 

-29.4 

-36.6 

235.1 

41.2 

33.8 

23,6 

321.0 

322.5 

0.4 

49.4 

35.  1 

74. 

27.9 

71,0 

7833.1 

374.0 

-30.6 

-36.1 

233.1 

44.5 

35.6 

?6.7 

321.3 

323.0 

0.5 

58.2 

36.6 

73. 

28.4 

72.0 

7947.9 

368.0 

-31.4 

-33.4 

232.6 

45.7 

36.3 

27.8 

321.8 

323.9 

0.6 

82.5 

37.9 

72. 

28.9 

73.0 

8064.1 

362.0 

-32.4 

-40.5 

232.2 

45.4 

35.0 

27.8 

321.9 

322.9 

0.3 

44.1 

39,3 

71. 

29.4 

74.0 

8181.8 

356,0 

-33.0 

-4  7,4 

231.7 

44.9 

35.3 

27.8 

322.7 

323,2 

0.1 

21. T 

40.5 

71. 

29.8 

75.0 

8301.1 

350.0 

-34.2 

-46.9 

231.6 

45.9 

36.0 

28,5 

322.6 

323.2 

0.2 

25.9 

41.4 

70. 

30.3 

76.0 

8421.8 

344.0 

-35.4 

-47.7 

231.1 

47.5 

37.0 

29.8 

322.6 

323.1 

O.l 

26.7 

42.8 

70. 

30.8 

77.0 

8564.7 

337.0 

-36.4 

-43.9 

229,8 

47.8 

36.5 

30,9 

323.0 

323.9 

• 0,2 

45.6 

44,3 

69, 

31.2 

78,0 

8668.4 

332.0 

-36.6 

-40.2 

223.5 

47.1 

35.3 

31.2 

324.3 

325.5 

0.3 

68.4 

45.3 

69. 

31.6 

79,0 

8794,7 

326.0 

-37.0 

-40.4 

227.7 

46.5 

34.4 

31.3 

325.4 

326.6 

0.3 

70.2 

46.3 

68. 

32.0 

80.0 

8922.9 

320.0 

-38.0 

-41.6 

228.2 

46.7 

34.8 

31.1 

325.6 

326.7 

0.3 

68.5 

47.3 

68. 

32.6 

81.0 

9074.9 

313.0 

-39.  1 

-43.0 

230.6 

47.2* 

36,4 

30.0 

326.2 

327.2 

0,3 

66.5 

49,0 

67, 

33.0 

82,0 

9185.2 

308.0 

-39.7 

-43.  1 

232.4 

47.2* 

37.4 

28.8 

326.9 

327.9 

0.3 

68.9 

50.1 

67. 

33.6 

83.0 

9297.0 

303.0 

-40.3 

99.9 

234.5 

46.6* 

37.9 

27.1 

327.6 

999.9 

99,9 

999.9 

51.7 

66. 

34.0 

84.0 

9433.1 

297.0 

-41.2 

99.9 

235.1 

45.7* 

37.5 

26..  2 

328.3 

999.9 

99,9 

999,9 

53.0 

66. 

34.6 

85.0 

9548.2 

292,0 

-42.3 

99.9 

234.5 

46,5* 

37.8 

26,9 

328.3 

999.9 

99.9 

999,9 

54.3 

66. 

35.1 

36.0 

9711.9 

285,0 

-43.5 

99.9 

233.8 

49.6* 

40  . I 

29.3 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.7 

65. 

35.6 

87.0 

9830.7 

280.0 

-44.4 

99.9 

233.4 

53.3* 

42.8 

31.8 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

65, 

36.1 

88.0 

9951.2 

275.0 

-45.4 

99.9 

233.5 

56.2* 

4,5.2 

33.4 

329.5 

999,9 

99.9 

999,9 

58.9 

65. 

3 6.6 

89,0 

10073,3 

270.0 

-46,5 

99.9 

233.  8 

58,5* 

47,2 

34.6 

329,6 

999.9 

99,9 

999.9 

60.6 

64. 

37.0 

90.0 

10197.0 

265.0 

-48.0 

99.9 

233.8 

60.0* 

48.4 

35.4 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

64. 

37.5 

91,0 

10322.4 

260.0 

-48,8 

99.9. 

233.6 

60.2* 

48.4 

35.7 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

64. 

38.0 

92.0 

10449.6 

255.0 

-50.2 

99.9 

233.3 

53.9* 

47.3 

35.2 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

64. 

38.4 

93.0 

10578.7 

250.0 

-50.9 

99.9 

233.0 

53,5* 

46.8 

35.2 

330.3 

999.9 

99,9 

999.9 

67,0 

63. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMF,  HAVE-  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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~ -r- 

STATICN  NO, 

213 

WAYCROSS, 

GA 

5 

FEBRUARY 

1975 

2315  GMT 

161 

18, 

1 

ANGLES 

ON  THE 

HALF  .MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATEO 

FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

DIR 

SPEED  11 

1 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

KIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38,9 

94.0 

10709.9 

245.0 

-52.2 

99.9 

232.5 

59.9* 

47.5 

36.4 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

63. 

39.3 

95.0 

10816.1 

241.0 

-53.3 

99.9 

232.0 

61.4* 

48,4 

37.8 

330,3 

999,9 

99,9 

999,9 

70.  1 

63. 

40.0 

5 0 

10978,1 

235.0 

-54,4 

99,9 

230.7 

61.5* 

47.6 

33,9 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

62. 

40.5 

97.0 

11087.9 

231.0 

-55,5 

99.9 

229.9 

59.0* 

45.  1 

38.0 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

62. 

40,9 

98.0 

11227.1 

226.0 

-56.3 

99,9 

229.4 

55.9* 

92. 5 

36.4 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

62. 

41.3  • 

99.0 

11340.3 

222.0 

-57.3 

99.9 

229.3 

53.7* 

40.7 

35.0 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

62. 

41.8 

100.0 

11483.8 

217.0 

-58.9 

99.9 

230.0 

53,8* 

91.2 

34  „ 6 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

78,5 

61. 

42.4 

101.0 

11629.7 

212,0 

-59.9 

99.9 

231.5 

56,7* 

94.9 

35,3 

332.3 

999,9 

99,9 

999.9 

60.5 

61. 

42,9 

102.0 

11778.6 

207.0 

-60.6 

99.9 

232.1 

' 55.5* 

93.8 

34.1 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

61. 

43.3 

103.0 

11900.0 

203.0 

-60.8 

99.9 

232.2 

53.0* 

91.9 

32.5 

335.1 

999.9 

99,  9 

999.9 

83,7 

61. 

43.9 

104.0 

12023.5 

199.0 

-61.9 

99.9 

232.6 

53.2* 

92,3 

32.3 

335.3 

999,9 

99,9 

999,9 

85.2 

61. 

44.4 

105,0 

12149.0 

195,0 

-62.2 

99,9 

233.8 

57.8* 

96.7 

34.  1 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

61. 

45.0 

106.0 

12278^-1 

191.0 

-58.7 

99.9 

235.8 

63.2* 

52.2 

35-5 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

50. 

45.6 

107.0 

12412,1 

187.0 

-55.5 

99.9 

237.4 

67.1* 

55.5 

36.1 

351.6 

999,9 

99,9 

999.9 

91.5 

60. 

46.  1 

108.0 

12550.0 

183.0 

-55.2 

99.9 

238.4 

69.6* 

59,3 

36,5 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

60. 

46.6 

109.0 

12691.0 

179.0 

-55.7 

99.9 

239.8 

70.7* 

61.1 

35.6 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

60. 

47.1 

110.0 

12798.9 

176.0 

-54.7 

99.9 

242.1 

70.0* 

61.9 

32.8 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.8 

60. 

47.8 

lll.O 

12982.8 

171.0 

-55.0 

99,9 

245.9 

64.2* 

58,6 

26.3 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

60. 

43.4 

112.0 

13095.2 

168.0 

-56.  fl 

99,9 

248.0 

59.4* 

55.1 

22.3 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

61. 

49.0 

113.0 

13247.7 

164.0 

-57.5 

99.9 

247.6 

63.1* 

58.3 

24.0 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 

104.8 

61. 

49.7 

114.0 

13364.2 

161.0 

-58.0 

99.9 

246.6 

74.3* 

63.2 

29.3 

352.8 

999,9 

99.9 

999,9 

107.8 

61. 

50,2 

115.0 

13522.3 

157,0 

-59.2 

99.9 

247.1 

79.6* 

73.3 

30.9 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

61. 

51.0 

116.0 

13683.7 

153.0 

-60.1 

99. ,9 

248.0 

83.5* 

77.4 

31.3 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

61. 

51.6 

117.0 

13848.8 

149.0 

-60.6 

99.9 

248.7 

79.6** 

74.2 

28.9 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

U7.2 

61. 

52.1 

118.0 

13975.5 

146.0 

-60.6 

99,9 

249.6 

70,6** 

66.2 

24.6 

368,5 

999,9 

99.9 

999,9 

119.7 

62. 

52.3 

119.0 

14104.7 

143,0 

-60.6 

99,9 

249.7 

55.6** 

52.2 

19.3 

370.7 

999,9 

99.9 

999.9 

122.  1 

62. 

53.3 

120.0 

14281.3 

139.0 

-60.6 

99.9 

247.8 

46.2** 

42.8 

17-4 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

123.6 

62. 

53. S 

121.0 

14417.0 

136.0 

-61.1 

99.9 

244.1 

39.0** 

35.1 

17.0 

375.1 

999.9 

99.9 

999,9 

124.8 

62. 

54,3 

122.0 

14555.2 

133.0 

-62.2 

99,9 

239.7 

35.0** 

30.3 

17..  7 

375.6 

999,9 

99,9 

999.9 

125.8 

62. 

54.9 

123.0 

14696.0 

130.0 

-62.6 

99.9 

236.2 

35.4** 

29.4 

19.7 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

127.0 

62. 

’ 55.5 

124.0 

14839.8 

127.0 

-63.0 

99.9 

234.7 

42.4*-* 

34.6 

24,5 

379,2 

999,9 

99.9 

999,9 

128.2 

52. 

' 55.9 

125.0 

14986.5 

124.0 

-64.5 

99,9 

233.6 

49.7** 

40.0 

29.4 

379.0 

999.9 

99,9 

999.9 

129,3 

62. 

' 56.7 

126.0 

15186.1 

120.0 

-66.1 

99,9 

232-.  4 

51.8** 

41.0 

31.5 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

61. 

; 57.3 

127.0 

15339,5 

117.0 

-66.5 

99.9 

233.4 

44.5** 

35.7 

25.5 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

133.9 

61. 

57.9 

128.0 

15443.5 

115.0 

-67.7 

99.9 

236.1 

46.6** 

38.7 

25.0 

381,3 

999,9 

99.9 

999,9 

134.9 

61. 

r 58,5 

129,0 

15602.5 

112.0 

-68,0 

99,9 

233.6 

54,1** 

46,2 

28.2 

383.8 

999,9 

99,9 

999,9 

137,1 

61. 

59.1 

130.0 

15765.5 

109.0 

-68.4 

99.9 

241.9 

49.0** 

43.9 

23.5 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

139.3 

61. 

' 59.8 

131.0 

15932.8 

106.0 

-68.6 

99.9 

245.3 

48.5** 

44.0 

20.3 

398.7 

999.9 

99.9 

999.9 

140.7 

61. 

i 60.5 

132.0 

16104,2 

103,0 

-70.1 

99.9 

245.4 

58.9** 

53,6 

24.5 

389,0 

999,9 

99,9 

999.9 

143.  1 

61. 

’ 61.1 

133,0 

16220.6 

lOl.O 

-70.8 

99.9 

244.9 

65.0** 

59.6 

27.9 

389.8 

999.9 

99.9 

999.9 

145.4 

61. 

61.8 

134.0 

16399.4 

98.0 

-70.6 

•99.9 

245.6 

68.8** 

61.6 

30,7 

393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

148.3 

61. 

62.5 

135.0 

16584.1 

95.0 

-70.1 

99.9 

240.7 

58.7** 

51,2 

23.8 

398.1 

999,9 

99,9 

999.9 

151.3 

61. 

63,2 

136.0 

16774,6 

92,0 

-70.8 

99.9 

232.5 

29,9** 

23.8 

18.2 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

153.5 

61. 

f 64.0 

137.0 

16971.0 

89.0 

-71.0 

99.9 

229.7 

21.6** 

16.5 

13.9 

403.8 

999.9 

99.9 

999,9 

153.3 

61. 

1 64,7 

1. 

138.0 

17173,9 

86.0 

-71,3 

99,9 

237.0 

34,3** 

28.8 

18.7 

407.3 

999.9 

99,9 

999.9 

155.0 

61. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
WAYC^JOSS,  GA 

5 FFflRlJARY  1975 

2315  GMT  161  18 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTEkPCLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

cntct 

HEIGHT 

pops 

TEMP 

DEW  PT 

01 R • 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RM 

RANGE 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

65.3 

139.0 

17383.0 

83.0 

-72.9 

99.9 

235.2 

36.0*M 

29.5 

20.6 

408.1 

999.9 

99.9 

999.9 

156.5 

66.1 

140.0 

17525.9 

81.0 

-73.4 

99.9 

229.8 

33.1^-* 

25.3 

21.4 

409.9 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

66.6 

141.0 

17747.6 

78.0 

-71.9 

99.9 

228.5 

24,1** 

18.1 

16,0 

417,4 

999,9 

99,9 

999,9 

159.6 

67.7 

142.0 

17979.0 

75.0 

-71.5 

99,9 

242.1 

17,2** 

15.2 

8.0 

423.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.0 

68.4 

143.0 

18219.1 

72.0 

-73.1 

99.9 

249.4 

23.9** 

22.4 

8.4 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

161.1 

69.3 

144.0 

18468.5 

69.0 

-73.1 

99.9 

307.9 

4.4** 

3.5 

-2.7 

429.7 

999.9 

99.9 

999.9 

162.4 

70.2 

145.0 

18640.8 

67.0 

-73.1 

99.9 

55.2 

21.2** 

-17,4 

-12.1 

433.3 

999,9 

99,9 

999.9 

161.4 

71.  1 

146.0 

13909.0 

64.0 

-73.4 

99.9 

315.8 

2.9** 

2.0 

-2.  1 

433.5 

999.9 

99.9 

999,9 

159.8 

72.0 

147.0 

19095.4 

62.0 

-72.2 

99.9 

250.0 

29.2** 

27.4 

10.0 

445.2 

999.9 

99.9 

999.9 

161.3 

73.0 

148.0 

19388.2 

59.0 

-71.0 

99.9 

253.2 

13.5** 

12.9 

3.9 

454.1 

999.9 

99.9 

999.9 

163.5 

74.0 

149.0 

19594.1 

57.0 

-67,5 

99.9 

349.7 

7.2** 

1.3 

-7,1 

466.5 

999.9 

99,9 

999.9 

162,9 

75.1 

150.0 

19920.9 

54.0 

-66,1 

99,9 

257,3 

22. 9* 

22.3 

5.0 

477,1 

999.9 

99.9 

999,9 

163.2 

76.2 

151.0 

20267,2 

51.0 

-66.5 

99.9 

246.6 

38.5* 

35.4 

15.3 

434.0 

999.9 

99.9 

999.9 

165.7 

77.3 

152.0 

20633.8 

48.0 

-66.9 

99.9 

250.4 

28,4* 

26.7 

9.5 

491.5 

999.9 

99.9 

999.9 

168.3 

78.6 

153.0 

20891.0 

46.0 

-66.7 

99.9 

253.5 

4.0* 

3.9 

1.  1 

490,0 

999.9 

99.9 

999,9 

169.0 

79.8 

154.0 

21161.0 

44.0 

-64,9 

99.9 

256.8 

14,4* 

14.0 

3.3 

508.8 

999,9 

99.9 

999.9 

170.  1 

81.3 

155.0 

21594.1 

41.0 

-62.6 

99.9 

313.1 

10.4* 

7.6 

-7.1 

524.9 

999.9 

99.9 

999.9 

170.4 

82.9 

156.0 

22061.7 

38.0 

-63.6 

99.9 

285.7 

17.0* 

16.4 

-4.6 

534.0 

999.9 

99.9 

999.9 

172.  1 

64.5 

157.0 

22394.9 

36.0 

-61.9 

99.9 

253.7 

12.6* 

12.1 

3.5 

546.7 

999.9 

99.9 

999,9 

172.  3 

86.0 

158.0 

22748,0 

34.0 

-62.6 

99.9 

276.9 

16.7* 

16.6 

-2.0 

553.8 

999.9 

99.9 

999.9 

172.7 

87.8 

159.0 

2331T.7 

31.0 

-62.6 

99.9 

250.8 

17.0* 

16.1 

5.6 

568.6 

999.9 

99.9 

999.9 

174.8 

89.8 

160.0 

23945.9 

28.0 

-62.2 

99.9 

250.6 

17,9* 

16.9 

5.9 

586,4 

999,9 

99,9 

999,9 

178,  6 

91.8 

161.0 

24403.6 

26.0 

-62.4 

99.9 

243.3 

27,1* 

25.2 

10,0 

598.5 

999.9 

99.9 

999.9 

179.7 

94.2 

162.0 

25161.0 

23.0 

-62.1 

99.9 

- 250.2 

29.6* 

27.9 

10-1 

620.9 

'999.9 

99.9 

999.9 

184.  6 

96.8 

163.0 

25727.1 

21.0 

-59.4 

99,9 

259.2 

31.3* 

30,7 

5,9 

645.4 

999,9 

99,9 

999,9 

188.5 

99.7 

164.0 

26692.7 

18.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

675.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

1 


AZ 

DG 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

64. 
999. 
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STATICN  N’O.  213 
WAYCROSS,  GA 


6 F=3RUARY  1975 

600  GHT  158  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

: 0.0 

4.2 

44.0  ■ 

1008.0 

17.4 

8.0 

240.0 

3.6 

3.1 

1.8 

290,8 

308,5 

6,7 

54,0 

0.0 

0. 

! 0,3 

5,0 

129,3 

598,0 

17.3 

16.7. 

251.  1 

11.7 

n.  1 

3,8 

292.2 

323,4 

12.1 

96.5 

0.2 

80. 

0.7 

6.0 

250.3 

584.0 

16.9 

16.3 

249.9 

12.5 

11.7 

4.3 

293.0 

323.9 

12.0 

96.4 

0.3 

76. 

1.1 

7.0 

355.1 

572.0 

16.3 

15.6 

247.6 

13.9 

12.8 

5.3 

293,3 

32  3,4 

11.6 

96,1 

0.7 

73. 

1.4 

8.0 

461.0 

560.0 

15.2 

14.6 

245.6 

14.6 

13.3 

6.0 

293.2 

321.8 

11.0 

95.9 

0.9 

71, 

1.7 

9.0 

549.9 

950.0 

14.8 

14.2 

244.9 

13.9 

12.6 

5.9 

293.7 

321.9 

10.8 

96,  1 

1.2 

70. 

2.1 

10.0 

657.7 

538.0 

14.1 

12.9 

245.4 

12.6 

11.4 

5.2 

293.8 

320,2 

10.1 

92.  B 

1.5 

68. 

2.6 

11.0 

784.9 

524,0 

13.7 

12,2 

248.5 

12.5 

11.6 

4.6 

294,7 

320.4 

9.8 

91.1 

1.9 

68. 

2.9 

12.0 

876.9 

914.0 

13.9 

12.1 

249.0 

12.5 

11.7 

4.5 

295.8 

321.6 

9.8 

89.0 

2.1 

68. 

3.3 

13.0 

988  .6 

902.0 

13.7 

12.0 

249.7 

12.2 

11.4 

4.2 

296,7 

322,8 

9,8 

89.6 

2,4 

68. 

3.7 

14.0 

1092.1 

891.0 

12.7 

11.2 

251.8 

12.1 

11,5 

3.8 

296,7 

321.8 

9,4 

90.7 

2.7 

69. 

4.0 

15.0 

1187,0 

881.0 

11.9 

9.6 

254.1 

12.5 

12.0 

3.4 

296.7 

319.6 

8.5 

85.4 

2.9 

59. 

4.5 

1.6.0 

1321.2 

867.0 

11.2 

7.9 

257.1 

13.7 

13.4 

3.1 

297.2 

318.1 

7.8 

80.3 

3.3 

70. 

4.8 

17.0 

1413.2 

857.0 

10.6 

7.3 

257.5 

13.5 

13.2 

2.9 

297.6 

317.9 

7.5 

80.1 

3.5 

70. 

5.1 

18;.0 

1525.9 

846.0 

9.7 

6,4 

258.  1 

13.4 

13.1 

2.8 

297,6 

317.1 

7.2 

80.2 

3.8 

71, 

5.6 

19.0 

1624,7 

836.0 

8.9 

7.0 

258,5 

13.8 

13.5 

2.8 

297.9 

318.4 

7.6 

87.8 

4.2 

71. 

5,9 

20.0 

1734,4 

825.0 

8.0 

6.1 

256.6 

15.2 

14,8 

3.5 

298.0 

317.5 

7.2 

37.2 

4.4 

72. 

6.3 

21.0 

1855.4 

813.0 

7.0 

4.9 

253.4 

15.7 

15.0 

4.5 

298.1 

316.4 

6.7 

86.9 

4.6 

72. 

6.7 

22.0 

1967.4 

802.0 

5.9 

4.8 

250,8 

15.1 

14.3 

5.0 

298,1 

316.5 

6.7 

92.2 

5.2 

72. 

7.0 

23.0 

2070.2 

792.0 

4.9 

0,9 

249.6 

14,2 

13.3 

5.0 

297.9 

312.2 

5.2 

75.5 

5,5 

72. 

7.« 

24.0 

2173.8 

782,0 

4.7 

-13.7 

247.5 

13.7 

12.7 

5.3 

298.3 

303.3 

1.7 

24.7 

5.8 

72. 

7.7 

25.0 

2278.5 

772.0 

4.0 

-27.9 

245.7 

13.7 

12.5 

5.6 

298.5 

300.1 

0.5 

7.5 

6.0 

72. 

3.2 

26.0 

2405.8 

760.0 

4.2 

-47.3 

242.3 

14.1 

12.5 

6.5 

300.0 

300.2 

0.1 

1.0 

6.4 

71. 

8.6 

27.0 

2513,4 

750.0 

4,4 

-47,2 

23  7,4 

14.6 

12.6 

7.5 

301.3 

301.6 

0.  1 

1.0 

6.7 

71. 

9.0 

23.0 

2622.6 

740.0 

4.5 

-47.1 

236.5 

14.9 

12.5 

8.3 

302.7 

302.9 

0.1 

1.0 

7.1 

70. 

9.3 

29.0 

2722.1 

731.0 

4.7 

-47.0 

234.9 

14.7 

12.0 

8.4 

303.9 

304.2 

0.1 

1.0 

7.4 

69, 

9.7 

30.0 

2834.0 

721.0 

3.5 

-47.8 

233.4 

14.4 

11.5 

8.6 

303.8 

304.1 

0.1 

l.O 

7.7 

69. 

10.1 

31.0 

2935.6 

712.0 

2.7 

-48.3 

232.9 

14.2 

11.3 

8.6 

304.0 

304.2 

0.1 

1.0 

8.0 

68. 

10.5 

32.0 

3049.7 

702.0 

1.7 

-48.9 

233.7 

14.4 

11.6 

8.5 

304.1 

304.3 

0.1 

1.0 

8.4 

67. 

10.9 

33.0 

3153.4 

693.0 

0,9 

-49.4 

237,0 

14.7 

12.3 

8.0 

304.3 

304.5 

0.1 

1.0 

8.7 

67. 

11.2 

34.0 

3258.2 

684.0 

-0.2 

-50.1 

240.9 

14.7 

12.9 

7.2 

304.2 

304.4 

0.1 

1.0 

9.0 

66. 

11.6 

35,0 

3363.9 

675.0 

-1.2 

-50.7 

247.5 

15.1 

13.9 

5,8 

304.3 

304.5 

0.1 

1.0 

9.3 

66. 

i 12.1 

36.0 

3494.5 

664.0 

-2.3 

-51.4 

255.8 

16.7 

16.2 

4.1 

304.5 

304.7 

0.0 

1.0 

9.7 

67. 

f 12.5 

37.0 

3602.6 

655-0 

-2.9 

-51.8 

260.2 

19.3 

19,0 

3.3 

305.0 

305.1 

0.0 

1.0 

10.  1 

67. 

( 12.9 

38.0 

3724.4 

645,0 

-2.8 

-51,7 

262.7 

22.1 

21.9 

2.8 

306.5 

306,7 

0.0 

1.0 

10.6 

68. 

f 13. 2 

39.0 

3823.2 

637,0 

-2.9 

-51.8 

264.0 

23.5 

23,4 

2.5 

307.4 

307.5 

0.0 

1.0 

11.1 

68. 

? 13.5 

40.0 

3935.8 

628.0 

-3.4 

-52.1 

265.0 

24.7 

24.6 

2.2 

308.1 

308.3 

0.0 

1.0 

11.5 

69. 

J 14.0 

41.0 

4075.2 

617.0 

-4.2 

-52.6 

264.4 

25.7 

25.6 

2.5 

308.  e 

309.0 

0.0 

1.0 

12,3 

70. 

14.4 

42.0 

4177.9 

609.0 

-5.  1 

-53.1 

261.5 

27.2 

26,9 

4.0 

308.9 

309.1 

0.0 

1.0 

12.7 

71. 

t-  14.8 

43,0 

4294.6 

600.0 

-5.7 

-52.6 

257.9 

29.0 

28,4 

6.1 

309.5 

309.7 

0.0 

1.1 

13.5 

71. 

; 15.1 

44.0 

4412.8 

591,0 

—6.6 

-52.5 

255.2 

30.1 

29,1 

7.7 

309.8 

310.0 

0.0 

1.2 

14.1 

72. 

1;  15.5 

45.0 

4519.2 

533.0 

-6.9 

-54.3 

251.8 

30.9 

29.3 

9,6 

310.7 

310,8 

0,0 

1.0 

14.7 

72, 

15.9 

46.0 

4626.9 

575,0 

-7,3 

-54.6 

249,1 

30.5 

28.5 

10.9 

311.4 

311.5 

0.0 

1.0 

15.6 

72. 

i 16.3 

47.0 

4735.8 

567.0 

-8.2 

-55,1 

247.0 

30.5 

28.1 

11.9 

311.6 

311.7 

0.0 

1.0 

16.3 

71. 

i 16. 6 

48.0 

4846.0 

559.0 

-8.6 

-55.4 

245.7 

30,8 

28,1 

12.7 

312.3 

312.5 

0.0 

1.0 

16.8 

71, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


77 


STATTGM  NO.  213 
HAVCROSS,  GA 


6 FEBRUARY  1975 

600  GMT  158  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.0 

49.0 

4971.5 

550.0 

-9.5 

-55.9 

244,6 

31.9 

28.8 

13.7 

312.8 

312.9 

0.0 

1.0> 

17.4 

71. 

17.4 

50.0 

5070.3 

543.0 

-10.4 

-56.5 

244.1 

31.9 

23.7 

13,9 

312.9 

313.0 

0.0 

-i.o 

18,4 

71. 

17.9 

51.0 

5213.1  ‘ 

533.0 

-11.4 

-57.  1 

244,3 

30,5 

27.5 

13.2 

313.3 

313.4 

0.0 

1.0 

19.4 

70. 

18.2 

52.0 

5328.8 

525.0 

-12.4 

-57.0 

244.9 

30.1 

27.3 

12.8 

313,5 

313,6 

0.0 

1.0 

19.8 

70. 

18.7 

53.0 

5446.0 

517.0 

-12.8 

-58.0 

246.5 

30.8 

28.2 

12.3 

314.4 

314.5 

0.0 

1.0 

20.6 

70. 

19.3 

54.0 

5564.7 

509c0 

-13.5 

-58.5 

247.5 

31.8 

29.4 

12.2 

314.9 

315.0 

0.0 

1.0 

21.3 

70, 

19.4 

55.0 

5669.3 

502.0 

-14,6 

-59.2 

243,9 

32,7 

30,5 

11.8 

314,8 

314.9 

0,0 

1.0 

22.0 

70. 

19.9 

56.0 

5806.6 

493.0 

-15.6 

-59.8 

250.2 

33.6 

31.6 

11.4 

315.2 

315.3 

0.0 

1.0 

23.0 

70. 

20.2 

57.0 

5929.0 

485.0 

-16.6 

-60.4 

250.6 

34.5 

32.6 

11.5 

315.5 

315.6 

0.0 

1.0 

23.6 

70. 

20.7 

58.0 

6039.0 

478.0 

-16.7 

-60.5 

250.9 

36.4 

34.4 

11.9 

316.7 

316.8 

0.0 

1.0 

24,6 

70, 

21.0 

59.0 

6165.7 

470.0 

-17.0 

-60.7 

250.9 

37.6 

35.5 

12.3 

317.9 

318,0 

0,0 

1.0 

25.3 

70, 

21.4 

60.0 

6278.1 

463.0 

-18.1 

-61.4 

250.7 

37.5 

35.4 

12.4 

317.9 

318.0 

0.0 

1.0 

26.4 

70. 

21.7 

61.0 

6391.7 

456.0 

-19.0 

-62.0 

250.4 

37.2 

35.1 

12.5 

318.1 

318.2 

0.0 

1.0 

27.0 

70. 

22.2 

62.0 

6506.7 

449.0 

-19.8 

-62.5 

249.8 

37.1 

34.8 

12,8 

318.5 

318.5 

0.0 

1.0 

28.0 

70. 

22.6 

63.0 

6623.1 

442.0 

-20.8 

-63.  1 

249.  5 

37,8 

35,5 

13.2 

318,7 

318.8 

0.0 

1.0 

28.9 

70. 

23.0 

64.0 

6740.8 

435.0 

-21.8 

-63.0 

249.6 

39.1 

36.7 

13.6 

313.8 

318.9 

0.0 

1.0 

29.9 

70. 

23.4 

65.0 

6860.0 

428.0 

-22.8 

-64.4 

249.7 

40  .9 

38.4 

14.2 

319,1 

319.2 

0.0 

1.0 

30.  8 

70. 

23.9 

66.0 

7015.4 

419.0 

-24.2 

-65.4 

249,5 

42.9 

40,2 

15.0 

319,2 

319.2 

0.0 

1.0 

32,0 

70. 

. 24.2 

67.0 

7120.4 

413.0 

-25.1 

-66.0 

249.0 

43.4 

40.5 

15.5 

319.3 

319.3 

0.0 

1.0 

32.9 

70. 

24.6 

68.0 

7244.3 

406.0 

-26.2 

-66,7 

243.  3 

43.3 

40,3 

16.0 

319.5 

319.5 

0,0 

1.0 

34.0 

70, 

25.0 

69.0 

7351,8 

400.0 

-27,3 

-67.4 

247,5 

42.4 

39.2 

16.2 

319.5 

319.5 

0.0 

1.0 

34.8 

70. 

25.4 

70,0 

7478.7 

393.0 

-28.3 

-36.3 

246.9 

40.5 

37.3 

15.9 

319.0 

321.3 

0.4 

45.7 

36.1 

70. 

25.8 

71.0 

7625.8 

385.0 

-29.8 

-35.8 

246.1 

39.2 

35.9 

15.9 

319.8 

321.4 

0.5 

55.5 

35.9 

70. 

26.3 

72,0 

7737.5 

379,0 

-30.8 

-36,4 

245,1 

39,6 

35.9 

16.7 

319,8 

321.4 

0,4 

57.6 

38.0 

70, 

26.7 

73,0 

7850.6 

373,0 

-31,7 

-36.4 

244.4 

40.7 

36,7 

17.6 

320,0 

321.6 

0.4 

62.7 

39,0 

69. 

27.0 

74.0 

7965.0 

367.0 

-32.9 

-37.1 

244.1 

41.6 

37.4 

18.2 

319.9 

321.4 

0.4 

65.8 

39.7 

59. 

27.4 

75.0 

8080.9 

361.0 

-33.7 

-37.4 

244,  1 

41.1 

36.9 

18,0 

320,4 

321.9 

0.4 

68,9 

40.9 

69. 

27.7 

76.0 

8217.9 

354.0 

-34.7 

-37.9 

243.9 

41.1 

36,9 

18.1 

320,9 

322,4 

0,4 

72.0 

41,5 

69, 

28.2 

77.0 

8317,1 

349,0 

-35,6 

-38.8 

243.0 

42.7 

38.0 

19.4 

321  .0 

322.3 

0.4 

72.0 

42.6 

69. 

28.5 

78.0 

8437.6 

343.0 

-36.6 

-39.6 

242.0 

44.8 

39.5 

21.0 

321.1 

322.4 

0.4 

74.1 

43.6 

69. 

29.0 

79.0 

8559.7 

337.0 

-37.1 

-39.5 

239.7 

47.5 

41.0 

24.0 

322,2 

323,5 

0.4 

77.8 

44.6 

69. 

29.4 

80.0 

8683.8 

331.0 

-38,0 

-39,8 

237.8 

46.1 

39.0 

24,6 

322.6 

323.8 

0,4 

83.0 

46.3 

68. 

29.9 

81.0 

8830.8 

324,0 

-38.8 

-40.0 

236.0 

43,4 

36.0 

24.3 

323.4 

324.7 

0.4 

88.6 

47.3 

68. 

30.3 

82.0 

8958.8 

318.0 

-39,8 

-40.8 

235.9 

44.1* ** 

36.5 

24.7 

323,8 

325,0 

0,3 

89.5 

48.2 

66. 

30.7 

83.0 

9066.9 

313,0 

-40.  8 

99.9 

236.6 

47.5* 

39.6 

26.1 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

67. 

31.1 

84.0 

9198.4 

307.0 

-41.7 

99.9 

237.4 

52.2* 

44.0 

28.1 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

67. 

31.5 

85.0 

9309.6 

302.0 

-42.4 

99.9 

237.7 

55.5* 

46.9 

29.6 

32  5, ,1 

999,9 

99,9 

999,9 

51,8 

67. 

32.0 

86.0 

9467.6 

29  5,0 

-43.  8 

99.9 

237.1 

52.7* 

44.3 

23.6 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

57. 

32.3 

37.0 

9582.3 

290.0 

—44 . 6 

99.9 

236.7 

49.9* 

41-7 

27.4 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

67. 

32.8 

88.0 

9698.4 

285.0 

-45.7 

99.9 

236.9 

48.7* 

40.3 

26.6 

325.7 

999.9 

99.9 

999,9 

55.6 

66. 

33.2 

89,0 

9840.0 

279,0 

-46.4 

99.9 

237.9 

51.1* 

43,3 

2 7.2 

326.6 

999,9 

99.9 

999.9 

56.8 

66. 

33.6 

90.0 

9959.8 

274.0 

-47.2 

99.9 

239.1 

54.8* 

47.0 

23.2 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

66. 

34.1 

91.0 

10081.5 

269.0 

-48.0 

99.9 

239.8 

57,3* 

49,5 

23.8 

327,7 

999,9 

99,9 

999.9 

59.6 

66. 

34.5 

92.0 

10205.0 

264,0 

-48,8 

99.9 

239,5 

56,3* 

48.5 

23.6 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

66. 

34.9 

93.0 

10330.4 

259.0 

-49.8 

99.9 

238.2 

52.3* 

44.5 

27.6 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 4N0  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  2l3 
HAYCROSSt  GA 

6 FEBRUARY  1-375 

600  GMT  158  21.  0 


TIME 

CNTCT' 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.3 

94,0 

10432.0 

255.0 

-50.9 

99.9 

237.1 

50.1* 

42.1 

27.3 

328.6 

999,9 

99,9 

999,9 

63.9 

65. 

35,8 

95.0 

10560,6 

250.0 

-51.9 

99.9 

236,3 

52,2* 

43,4 

28.9 

328,9 

999,9 

99.9 

999.9 

65.0 

65. 

36.2 

96.0 

10717.5 

244.0 

-53.2 

99.9 

235.9 

55,9* 

46.3 

31.3 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

65. 

36.7 

97.0 

10850.7 

239.0 

-54.0 

99.9 

235,0 

58,4* 

47.9 

33.5 

330,1 

999.9 

99,9 

999,9 

68.4 

65, 

37.1 

98.0 

10958.9 

235,0 

- 54.  8 

99.9 

233.7 

57.9* 

46.7 

34.3 

330.4 

999.9 

99,9 

999.9 

69.7 

65. 

37.5 

99.0 

11068.4 

231.0 

-55.7 

99.9 

232.4 

57.1* 

45.3 

34.9 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

64. 

38.0  ^ 

100.0 

11207.4 

226.0 

-56.9 

99.9 

232.2 

6D,6* 

47.9 

37.  1 

330,9 

999.9 

99,  9 

999.9 

72.7 

64. 

38.6 

101,0 

11348.7 

221.0 

-50.1 

99.9 

234.0 

66,5* 

53,8 

39.1 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

64. 

39,  1 

102,0 

11492.6 

216,0 

-58,9 

99.9 

235.2 

66.0* 

54.2 

37.7 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

63. 

39.5 

103.0 

11610.0 

212.0 

-58.4 

99.9 

235.2 

61.2  + 

50.2 

34.9 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

63. 

40.0 

104.0 

11730.2 

208.0 

-57.2 

99.9 

233.  7 

58.2* 

46.8 

34,5 

338,3 

999,9 

99.9 

999.9 

80.4 

6 3, 

40.5 

105.0 

11884.6 

203,0 

-55,  7 

99.9 

233.3 

65.6* 

52.6 

39.  1 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

63. 

41.0 

106.0 

12011.4 

199.0 

-55.6 

99.9 

234.8 

76 .1* 

62.2 

43.9 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

63. 

41.4 

107.0 

12140.7 

195.0 

-55.9 

99.9 

236.2 

77.4* 

64,3 

43.  1 

346,7 

999, <» 

99,9 

999.9 

85.9 

62. 

41,9 

108.0 

12272.3 

191.0 

-56.7 

99.9 

237.5 

69,7* 

58,8 

37.4 

347,5 

999,9 

99,9 

999,9 

88.8 

62. 

42,3 

109.0 

12406,4 

18  7.0 

-56.9 

99.9 

233.2 

60.8* 

51.7 

32.0 

349.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

62. 

42.9 

110.0 

12543.6 

183.0 

-56.1 

99.9 

239.4 

59,3* 

51.1 

30.2 

352.  8 

999,9 

99,9 

999,9 

92.  1 

62. 

43.3 

111.0 

12719.5 

178.0 

-56.9 

99.9 

24J.4 

70.2* 

61.0 

34.7 

354,3 

999,9 

99.9 

999.9 

92,5 

62. 

43.9 

112.0 

12827.1 

175,0 

-57,  1 

99,9 

241.4 

80,1* 

70.3 

38.  '♦ 

355,7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

62. 

44.3 

113.0 

12973.4 

171.0 

-57.2 

99.9 

241.9 

75.0* 

66.2 

35.3 

357.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  7 

62. 

44.9 

114.0 

13122.7 

167.0 

-58.2 

99.9 

243.4 

71.1  + 

63.6 

31.9 

358.6 

999.9 

99,9 

999,9 

99,9 

62. 

45.3 

115.0 

13236.6 

164.0 

-59.1 

99.9 

244.  5 

72.6* 

65.5 

31.3 

359,0 

999,9 

99,9 

999,9 

102.3 

62. 

46.0 

116.0 

13391.0 

160.0 

-60.3 

99.9 

245.3 

63.3* 

57.5 

26.4 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

62. 

46.5 

117.0 

13548.7 

156.0 

-60.7 

99.9 

245.0 

53.1* 

48.1 

22.5 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

62. 

47.0 

118.0 

13710.0 

152.0 

-61.4 

99,9 

245.3 

58.3* 

52.9 

24.3 

362.9 

999,9 

09,9 

999,9 

108.3 

62. 

47.5 

119.0 

13833.7 

149.0 

-61.2 

99.9 

245.0 

80.5* 

73.0 

34c0 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

62. 

48.0 

120.0 

13959.9 

146.0 

-61.4 

99.9 

244.  1 

99.8* 

39.7 

43.6 

.67.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

62. 

43.5 

121.0 

14132.3 

142.0 

-61.2 

99.9 

242.5 

86,7* 

76.9 

40.0 

370.4 

999.9 

99,9 

999,9 

119,  1 

63. 

49.1 

122,0 

14264,7 

139.0 

-61,8 

99.9 

238.0 

55.3* 

47.3 

29.6 

,371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.5 

62. 

49.6 

123.0 

14399.7 

136,0 

-62.0 

99.9 

234.8 

47,7* 

39.0 

27.5 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

62. 

50.1 

124.0 

14584.3 

132.0 

-62  = 1 

99.9 

234.7 

49.4* 

40.3 

28.6 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.3 

62. 

50.5 

125.0 

14726.4 

129.0 

-62  c3 

99.9 

234,5 

51.7* 

42.1 

30.1 

378.7 

999,9 

99,9 

999.9 

122.  1 

62. 

51.2 

126,0 

14920,2 

125,0 

-63.8 

99.9 

233.6 

60.9* 

49,0 

36.1 

379.4 

999,9 

99,9 

999.9 

125.3 

62. 

51.7 

127.0 

15068.7 

122.0 

-65.0 

99.9 

234.0 

61.5* 

49.7 

36.2 

379.9 

9Q9.9 

99.9 

999.9 

127.1 

62. 

52.2 

128.0 

15220.1 

119.0 

-66.2 

99.9 

234.9 

54.3* 

44.4 

31.2 

380,5 

999.9 

99,9 

999.9 

129.3 

62. 

52.3 

129.0 

15374.9 

116.0 

-66,2 

99.9 

236,7 

48,5** 

40.6 

26.6 

383.3 

999,9 

99,9 

999,9 

130.6 

62. 

53.3 

130,0 

15533.5 

113.0 

-66,  8 

99.9 

239.3 

52.4** 

45.1 

26.  T 

385.0 

999.9 

99.9  . 

999.9 

131.8 

62. 

54.1 

131.0 

15750.7 

109.0 

^68.0 

99.9 

245.6 

51. 4+* 

46.8 

21.3 

386.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.3 

62. 

54.7 

132.0 

15861.9 

107.0 

-68.2 

99.9 

251.7 

42.5** 

40.4 

13.3 

388,3 

999,9 

99,9 

999.9 

136.4 

62. 

55.2 

133,0 

16032.3 

104.0 

-68,9 

99.9 

254.3 

40,7** 

39,2 

11.0 

390,3 

999,9 

99.9 

999.9 

137.5 

62. 

55.8 

134.0 

16207.3 

101.0 

-69.3 

99.9 

250.5 

43.1** 

40.6 

14.4 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

139.0 

62. 

56.3 

135.0 

16337.5 

98.0 

-68.9 

99.9 

242.6 

45.0** 

40.0 

20.7 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

62. 

56.9 

136.0 

16573.9 

95.0 

-68,0 

99,9 

232.  1 

38,2** 

30,1 

23,5 

402,2 

999.9 

99.9 

999.9 

141.8 

62. 

57.6 

137,0 

16766.4 

92.0 

-68,7 

99.9 

225.1 

28.8** 

2.0.4 

20.3 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

144.3 

62. 

58.2 

138.0 

,17031.6 

88.0 

-70.2 

99.9 

232.2 

50,8** 

40,2 

31.2 

406,7 

999,9 

99,9 

999.9 

142.9 

62. 

♦ BY  SPEED  MEANS,ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG' 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTER FOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
' WAVCROSS,  GA 


6 FEBRUARY  l-JTS 
. 600  GMT 


158  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r. 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.0 

139.0 

17237.7 

85.0 

-70.9 

99.9 

232.6 

52.8*'* 

41  .9 

32.1 

410.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.0 

61. 

59.7 

190.0 

17951.0 

82.0 

-70.6 

99.9 

226.5 

25. 4*-* 

18.5 

17.5 

414.1 

999.9 

99.9 

999,9 

148.6 

61. 

60.5 

191.0 

17671.9 

79.0 

-70.9 

99.9 

227.8 

17,4** 

12.9 

11.7 

418.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.4 

61. 

61.2 

192.0 

17901.3 

76.0 

-70.9 

99.9 

239.2 

29.5** 

25.4 

15.1 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

150.0 

61. 

62.1 

193.0 

18190.5 

73.0 

-70.0 

99.9 

242.3 

28.8** 

25.5 

13.4 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

153.5 

61. 

63.0 

199.0 

18390.2 

70.0 

-70.0 

99.9 

249.8 

21.1** 

19,8 

7.3 

434.7 

999.9 

99.9 

999.9 

153.8 

61. 

63.6 

195.0 

18650,2 

, 67.0 

-71.1 

99.9 

250.  1 

31.3* 

29.4 

10,7 

437.7 

999.9 

99.9 

999.  P 

154.  1 

61. 

69.5 

196.0 

18922,7 

69.0 

-69.1 

99.9 

256.5 

23.1* 

22,5 

5*4 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

*55.8 

61. 

65.5 

197.0 

19209.0 

61.0 

-70.0 

99.9 

249.3 

14.6* 

13.6 

5.1 

452.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.9 

62. 

66.5 

198*0 

19509.9 

58.0 

-68,9 

99.9 

246,2 

36.8* 

33.7 

14.9 

461.2 

999,9 

99,9 

999,9 

158,0 

62. 

67.6 

199.0 

19828.0 

55.0 

-68.5 

99.9 

245.4 

19.6* 

17.8 

8.2 

469,2 

999,9 

99,9 

999,9 

160.4 

62. 

68.8 

150.0 

20166.5 

52.0 

-65.8 

99.9 

48.7 

14.8* 

-11.1 

-9.8 

483.1 

999.9 

99,9 

999.9 

161.6 

62. 

70.0 

151.0 

20528.5 

99.0 

-69.6 

99.9 

249.5 

33.1* 

31.0 

11.6 

494.1 

999.9 

99.9 

999,9 

161.3 

62. 

71.2 

152.0 

20919.8 

96.0 

-69.2 

99.9 

254,  7 

10.6* 

10.3 

2.8 

504.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

163.  1 

62. 

72.5 

153.0 

21186.9 

99.0 

-69.2 

99.9 

9.4 

5.6* 

-0.9 

-5.5 

510.5 

999.9 

99.9 

999.9 

163.9 

62. 

73.9 

159.0 

21619.7 

91.0 

-63.6 

99.9 

244.5 

18.0* 

16.3 

7.3 

522.4 

999.9 

99.9 

999.9 

162.8 

62. 

75.5 

155.0 

22086.9 

38.0 

-63.3 

99.9 

250.1 

10.8* 

10.2 

3.7 

534.8 

999,9 

99,9 

999.9 

166.  1 

62. 

77.0 

156.0 

22592,7 

35.0 

-62.7 

99.9 

250.1 

10.7* 

10.1 

3,6 

549.0 

999,9 

99.9 

999.9 

165.5 

62. 

78.6 

157.0 

23195.2 

32.0 

-62.7 

99.9 

246.1 

41,4* 

37.8 

16.7 

563.3 

999.9 

99.9 

999.9 

167.9 

62. 

80.5 

158.0 

23599.6 

30.0 

-61.0 

99.9 

40.7 

10.1* 

-6.6 

-7.6 

578.2 

999.9 

99.9 

999.9 

169.8 

62. 

82.3 

159.0 

29935.1 

26.0 

-60.3 

99,9 

259,3 

37,6* 

37.0 

7.0 

i04.4 

999.9 

99,9 

999,9 

170,7 

63. 

89.5 

160,0 

25199,1 

23.0 

-60,5 

99.9 

266.8 

28.8* 

28,7 

1.6 

625,3 

999.9 

99.9 

999.9 

176.5 

63. 

87.0 

161.0 

25766.0 

21.0 

-60,3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

642.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 
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STATICN  NO,  213 
WAYCROSSf  GA 

6 FFBRU4RY  1975 

1115  GMT  160  19,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C06.P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0--.0 

4.3 

44.0 

1007.6 

16.8 

16. 0 

210,0 

2.1 

l.O 

1.8 

290,8 

320.2 

11.4 

95.0 

0.0 

0, 

0.2 

5.0 

125.9 

998.0 

17,0 

16.4 

269.3 

11.9 

11.9 

0.2 

291.9 

322.4 

11.9 

96.3 

0.2 

28. 

0.7 

6.0 

246.6 

984.0 

16.1 

15.7 

267.1 

U.6 

11.6 

0.6 

292.2 

321.8 

ll.E 

97.1 

0.3 

56, 

l.l 

7.0 

351.2 

972.0 

15,7 

15.2 

263.5 

11,2 

11. 1 

1.3 

292.7 

322.0 

ll-,3 

96.9 

0.5 

72. 

1.6 

8.0 

457.0 

960.0 

15.3 

14.6 

262.6 

11.3 

11.2 

1.5 

293.3 

321.9 

11. 0 

95.6 

0.8 

75. 

2.0 

9.0 

554.9 

949.0 

14.5 

13.8 

263.3 

12.0 

11.9 

l.'+ 

293,4 

320,9 

10.5 

95,5 

l.l 

78, 

2, A 

10.0 

662.6 

937.0 

n.7 

13.1 

260.2 

12..0 

11.8 

2.0 

293.6 

320.2 

10.2 

96.0 

1.4 

78. 

2.9 

11.0 

789.7 

923.0 

12.9 

12.4 

257.2 

12.1 

11.8 

2,7 

294.0 

320.0 

9.9 

96,6 

1.  8 

78. 

3,3 

12.0 

890.6 

912.0 

12.2 

11.6 

254.9 

13,2 

12.7 

-3,4 

294.2 

319.1 

9.5 

96.5 

2.  1 

78. 

3,  7 

13.0 

1001.7 

900,0 

11.0 

10.5 

252.6 

13.2 

12.6 

4,0 

294.0 

317,5 

8,9 

96.5 

2.4 

77. 

4.0 

14.0 

1 104.5 

889.0 

10.6 

10.0 

250.5 

12.3 

11  .6 

4.1 

294.7 

317.8 

8.8 

96.1 

2.7 

77. 

4.4 

15.0 

1208.4 

878.0 

9.7 

9.1 

249.4 

12.4 

11.6 

4.4 

294.7 

316,8 

8.3 

96,  1 

2.9 

76. 

5.1 

16.0 

1342.1 

664.0 

9.3 

8.8 

247.9 

14.0 

12.9 

5.2 

295.6 

317,7 

8,3 

96.4 

3.5 

75. 

5.4 

17,0 

1438,8 

854.0 

n,  6 

8.1 

245.7 

13.8 

12.6 

5.7 

295.8 

317,1 

8.0 

96.4 

3.7 

74. 

5.7 

18.0 

1546.2 

843.0 

8«2 

7.7 

244.3 

14.8 

13.3 

6.4 

296.5 

317.6 

7.9 

96.4 

4.0 

74. 

6.1 

19.0 

1644.8 

833. 0 

6.6 

5.7 

243.3 

16.2 

14.4 

7.3 

295.7 

314.4 

6.9 

94.0 

4.3 

73. 

6.4 

20.0 

1753.9 

822.0 

5.6 

0.4 

242.4 

15.7 

13,9 

7.3 

295.4 

308,6 

4.8 

69.2 

4,7 

72. 

7,0 

21,0 

1884.0 

809,0 

4,2 

-9.3 

246.6 

15.4 

14.1 

6.  1 

295.0 

301.7 

2.3 

36.6 

5.  1 

71. 

7.3 

22.0 

1985.3 

799.0 

5.6 

-46.5 

251,3 

16.2 

15.3 

5.2 

297.2 

297.4 

0.1 

1.0 

5.5 

71. 

7.7 

23.0 

2098.6 

788.0 

5.9 

-46.3 

256.5 

17.0 

16.5 

4.0 

298.8 

299.0 

0.1 

1.0 

5.9 

71. 

B.l 

24.0 

2202.9 

778.0 

5.4 

-46.5 

260.1 

17.5 

17.2 

3.0 

299,3 

299.5 

0.1 

1.0 

6.3 

72. 

3.5 

25.0 

2308.4 

768.0 

4.9 

-46.9 

261.9 

17,8 

17.6 

2.5 

299,8 

300,1 

0.1 

1.0 

6.7 

73. 

9.1 

26.0 

2447.2 

755.0 

4.2 

-47.4 

259.0 

18.6 

18.3 

3.6 

300.5 

300.8 

0.1 

1.0 

7.3 

74. 

9.5 

27.0 

2544.6 

746.0 

3.8 

-47.6 

255.4 

19.7 

19.1 

5.0 

301.2 

301.4 

0.1 

1.0 

7.8 

74. 

9.9 

28.0 

2654.0 

736.0 

3.3 

-47.9 

.251.3 

20-7 

19.6 

6.6 

301.8 

302.1 

0.1 

l.O 

8.3 

74. 

10.2 

29.0 

2764.8 

726,0 

3.  7 

-47.7 

248.7 

21.2 

19.8 

7.7 

303.4 

303.6 

0,1 

l.O 

8.7 

74. 

10.7 

30.0 

2877.2 

716.0 

3.2 

-48.0 

245.5 

21-8 

19.9 

9.0 

304.0 

304.3 

0.1 

l.O 

9.3 

73. 

11.  1 

31.0 

2990.9 

706.0 

2.3 

-4B.5 

244.7 

22.3 

20.1 

9.5 

304.3 

3Qi4.5 

0.1 

l.O 

9.8 

73. 

11.5 

32.0 

3105.8 

696.0 

1.3 

-46.0 

245.7 

22.8 

20,8 

9,4 

304,  5 

304.8 

0.1 

1.4 

10.3 

72. 

12.0 

33.0 

3210.2 

687,0 

0.0 

-39.0 

248.7 

23.1 

21.5 

8,4 

304.1 

304.8 

0.2 

3.3 

11.1 

72. 

12,4 

34.0 

3327.3 

677,0 

-0.9 

-26.0 

251.5 

23.2 

21.9 

7.4 

304.4 

306.6 

0.7 

12.8 

11.6 

72, 

12.8 

35.0 

3433.9 

668.0 

-1.7 

-26.6 

253.6 

23.5 

22.5 

6.6 

304.7 

306.8 

0.6 

12.9 

12.1 

72. 

13.3 

36.0 

3577.8 

656.0 

-2.7 

-27,2 

255,0 

24,1 

23,3 

6.2 

305.2 

307.2 

0.6 

13.0 

12,9 

72. 

13.9 

37.0 

3637.1 

647,0 

-3.8 

-21.8 

254.9 

25.1 

24.2 

6.5 

305.2 

308.5 

1.0 

23.0 

13.7 

72. 

14.2 

38.0 

3797.6 

638.0 

-4.5 

-19.4 

2 54.8 

25.7 

6.7 

305.6 

309.6 

1.3 

30.1 

14.2 

72. 

14.7 

39.0 

3909.3 

629.0 

-5.4 

-20.2 

254.  9 

26.4 

25.5  , 

6.9 

305.8 

309.6 

1.2 

30.1 

15,0 

72. 

15.1 

40.0 

4022.2 

620.0 

-6.3 

-13.5 

255.5 

26.6 

. 25.7  ” 

6.7 

306,1 

312.7 

2.2 

56.9 

15.7 

73. 

15.6 

41.0 

4162,0 

609.0 

-7,5 

-12.3 

256,7 

26.8 

26.1 

6.2 

306,4 

312-7 

2.4 

68.6 

16.4 

73. 

16.1 

42.0 

4277.8 

600.  C 

-8.6 

-11.2 

257.5 

28.4 

27.7 

6.1 

306.5 

314.6 

2.7 

81.2 

17.2 

73. 

16.5 

43.0 

4381.7 

592.0 

-9.7 

-11.3 

257.4 

30.4 

29.7 

6.6 

306.3 

314.5 

2.7 

88.4 

17.9 

73. 

16.9 

44.0 

4499.9 

583.0 

-10.6 

-20.2 

256.  1 

32.4 

31,4 

7.8 

306.5 

310,6 

1.3 

45.0 

18.7 

73, 

17.2 

45,0 

4606.5 

575,0 

-9,3 

-21.3 

254.9 

3?.  3 

32.2 

8.7 

309.2 

313.0 

1.2 

36.8 

19.3 

73. 

17.7 

46.0 

4728.3 

566.0 

-10.0 

-28.0 

252.7 

34.0 

32.5 

lO.l 

309.7 

311.9 

0.7 

21.3 

20.4 

73. 

18.1 

47,0 

4851,7 

557,0 

-10,9 

-28.9 

251.1 

34,0 

32.1 

11.0 

310.1 

312.1 

0.6 

20.9 

21.2 

73, 

48.0 

4962.7 

549.0 

-11.6 

-30.4 

249.8 

33.6 

31.5 

11.6 

310.5 

312.3 

0.5 

19.2 

22.1 

73. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIC.M  NO.  213 
MAYCPOSS.  GA 

• 6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  160  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT  • 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

BH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC,  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.0 

49.0 

5075.0 

541.0 

-12.3 

-33.5 

249.2 

33.0 

30.8 

11.7 

310.9 

312.3 

0.4 

15.0 

23.1 

73. 

19.3 

50,0 

5180.6 

533.0 

-13.3 

-31.5  . 

248.7 

32.7 

30.4 

IU9 

311.1 

312.8 

0.5 

19,8 

23,6 

73, 

20,0 

51.0 

5332.5 

523.0 

-14,6 

-30.0  • 

247.7 

33.3 

30,8 

12.6 

311.3 

313.3 

0.6 

25.3 

24.8 

73. 

20.4 

52.0 

5449.2 

515.0 

-15.0 

-34.6 

248.0 

34.3 

31.8 

12.8 

312,1 

313.5 

0.4 

16.8 

25. T 

72. 

20.9 

53.0 

5567,4 

507.0 

-15.8 

-36.5 

243.7 

34.5 

32.1 

12.5 

312.5 

313.6 

0,3 

14.9 

26.8 

72. 

21.2 

54.0 

5687,2 

499.0 

-16.2 

-35.9 

249.1 

34.3 

32.1 

17.2 

313.4 

314,7 

0,4 

16.4 

27.4 

72. 

21.7 

55,0 

5793.3 

492,0 

-17.3 

-38.3  : 

249.6 

34.4 

32.2 

12.0 

313.3 

314.3 

0.3 

14.1 

2B.4 

72. 

22.3 

56.0 

5947.0 

482.0 

-18.0 

-40.6 

250,5 

36,2 

34.1 

12.1 

314.3 

315.1 

0.2 

11.7 

29.6 

72. 

22.7 

57.0 

6056.2 

475.0 

-18.8 

-42.5  • 

251.3 

33.0 

- 36.0 

12.2 

314.7 

315.3 

0.2 

10.2 

30.5 

72. 

23.1 

58.0 

6182,6 

467.0 

-19,5 

-45.1  ' 

252,2 

39.4 

37,5 

12.1 

315.3 

315.9 

0.1 

8,1 

31.5 

72, 

23.7 

59.0 

6294.6 

460.0 

-20,4 

-46.3  : 

252.8 

39.6 

37.9 

11.7 

315.5 

316.0 

0.1 

7.7 

32.9 

72. 

24.1 

60.0 

6424.2 

452.0 

-21.4 

-50.7 

2 52.7 

39,0 

37.2 

11.6 

315.9 

316.2 

0.1 

5.0 

33.9 

72. 

24.5 

61.0 

6539.1 

445.0 

-22.3 

-60.2 ' 

252.0 

38.6 

36.7 

11,9 

316.2 

316.3 

0.0 

1.7 

34,8 

72. 

25.0 

62.0 

6672.2 

437,0 

-23.1 

-64,7 

251.1 

39.3* 

37.1 

12.7 

316.8 

316.8 

0.0 

1.0 

35.9 

72. 

25.5 

63.0 

6790.3 

430,0 

-24,0 

-65.3 : 

250.5 

40.1* 

37.8 

13.4 

317.1 

317.1 

0.0 

1.0 

37.2 

72. 

25.9  • 

64.0 

6909.6 

423.0 

-25.1 

-65.9 

250.1 

41.47 

30.9 

14.1 

317.2, 

317.3 

0.0 

1.0 

38.1 

72. 

26.4 

65.0 

7030.8 

416.0 

-26.1 

-66.5 

249,8 

44.3* 

41.6 

15.3 

317.4 

317.4 

0.0 

l.O 

39.2 

72. 

26.9 

66.0 

7188. 6 

407,0 

-27.4 

-58.0 

249.5 

45.1* 

42.2 

15.8 

317.7 

317,8 

0,0 

3.6 

40.8 

72. 

27,4 

67.0 

7313.2 

400.0 

-28.4 

-54.6 

248.9 

40.5* 

37.0 

14.6 

318.1 

318.3 

0.1 

6.0 

42.4 

72. 

27.9 

68.0 

7439.5 

393.0 

-29.5 

-52.2  ■ 

248.4 

36.3* 

34.2 

13.6 

318.1 

318.4 

O.l 

8,9 

43,3 

72. 

28.4 

69.0 

7567.5 

386.0 

-30.5 

-51.1 

248.5 

40.5* 

37.7 

14,9 

318.6 

318.9 

0.  1 

11.1 

44.0 

72. 

28.8 

70,0 

7678.7 

380.0 

-31,2 

-54.4 

248.2 

44.4* 

41.2 

16.  5 

319.0 

319,2 

0.1 

8.0 

45.2 

72. 

29.3 

71.0 

7829.1 

372.0 

-32.3 

-58.4 

246.7 

43.6* 

40.1 

17.2 

319.5 

319.6 

0.0 

5.4 

47.0 

71. 

29.9 

72.0 

7962.8 

365.0 

-33.5 

-60.9 

244.0 

38.7* 

34.8 

16.9 

319.7 

319.8 

0.0 

4.4 

48.2 

71. 

30,4 

73..  0 

8078.9 

359,0 

-34,7 

-60.6 

243,7 

40.9* 

36.6 

18.1 

319,6 

319,7 

0.0 

5,  1 

49.0 

71, 

30.8 

74.0 

8216.2 

352.0 

-35.6 

-59.6 

244.3 

43.5* 

39.2 

10.9 

320.1 

320.3 

0.0 

6.4 

50.3 

71. 

31.3 

75.0 

8335.5 

346.0 

-36.9 

-60.5 

244.6 

44.3* 

40.1 

19.0 

319.9 

320.0 

0.0 

6.6 

51.9 

71. 

31.8 

76.0 

8456.3 

340.0 

-37.  8 

-61.0 

244.5 

45,0* 

40.6 

19.4 

320.3 

320.4 

0,0 

6.7 

52,8 

71. 

32.3 

77.0 

8578.8 

334.0 

-38.8 

-61.6 

243.8 

47,6* 

42.7 

21.0 

320.6 

320.7 

0.0 

6.B 

54.3 

70. 

32,8 

78.0 

,8703.0 

328.0 

-39.5 

99.9 

242.3 

48.0* 

42.5 

22.3 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

70., 

33.4 

79.0 

8829,2 

322.0 

-40.3 

99.9 

239.7 

42.0* 

36.3 

21.  2 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

70. 

33.9 

80.0 

8957.2 

316.0 

-41.5 

99.9, 

238.0 

35.8* 

30.3 

19.0 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

59.0 

70. 

34.6 

81.0 

9108.8 

309,0 

-42.4 

99,9 

240,2 

39.0* 

34.6 

19.8 

322.8 

999,9 

99.9 

999.9 

59,6 

69, 

35.1 

32.0 

9241.1 

303.0 

-43.3 

99.9 

242.1 

47.8* 

42.2 

22.4 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

69. 

35.6 

83.0 

9375.5 

29  7.0 

-44.4 

99.9 

242.0 

49,2* 

43.4 

23.1 

323,7 

999.9 

99.9 

999.9 

.63,2 

59. 

36.1 

84.0 

9488.9 

29  2.0 

-45.6 

99.9 

241.3 

46.9* 

41,1 

22.5 

323,5 

999,9 

99,9 

999,9 

64.  1 

69, 

36.7 

85.0 

9626,9 

286.0 

-46.9 

99.9 

241,  5 

4 7.4* 

41.7 

22,7 

323.6 

999.9 

?9.9 

999.9 

.66.0 

69. 

37.2 

86.0 

9767.0 

280.0 

-48.2 

99.9 

242.1 

49.7* 

43.9 

23.3 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

69. 

37,8 

87.0 

9909.3 

274.0 

-49.5 

99.9 

242.4 

51.4* 

45.6 

23.9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

68. 

33.3 

88.0 

10029.7 

269.0 

-50.  1 

99.9: 

241.6 

50,0* 

44,7 

24.2 

324,7 

999,9 

99,9 

999,9 

70,8 

68. 

38.3 

89.0 

10152.1 

264.0 

-51.0 

99.9 

240.4 

49.5* 

43.0 

24.5 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

68.. 

39.3 

90.0 

10276.2 

259.0 

-52.1 

99.9 

239.5 

48.0* 

41.4 

24.4 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

68. 

39.9 

91.0 

10402.2 

254.0 

-52.7 

99.9 

239.0 

48,2* 

41,3 

24.8 

326.3 

999.9 

99,9 

999,9 

75,2 

6E. 

40.4 

92,0 

10530,5 

249,0 

-53.2 

99,9 

238.3 

50,3* 

42.8 

26.4 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

68. 

41.0 

93.0 

10661.2 

244.0 

-53.2 

99.9 

237.2 

51.2* 

43.1 

27.7 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 


BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


82 


STATICN  MO.  213 
WAYCPOSSt  GA 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  160  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COM? 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  e 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

41,5 

94.0 

10794.4 

239.0 

-53.9 

99.9 

237.4 

55. 2« 

45.5 

29.7 

330,1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.9 

67. 

42.1 

95.0 

10930.0 

234.0 

-54.2 

99.9 

239,0 

67.1* 

57,5 

34.5 

331.6 

999,9 

99,9 

999,9 

82.2 

6 7. 

42.5 

96.0 

11096.6 

228.0 

-54.2 

99,9 

240.0 

73.5* 

. 63.7 

36.7 

334.x 

999.9 

99.9 

999.9 

84.1 

67, 

43.0 

97.0 

11209.7 

224.0 

-55.5 

99,9 

241.2 

60.1* 

59.7 

32.8 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

67. 

43.4 

98,0 

11353.3 

219.0 

-56.5 

99.9 

242.3 

55.1* 

48.8 

25.6 

334.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

67. 

43.9 

99.0 

11470.1 

215.0 

-57.3 

99.9 

243.3 

44.3* 

39.6 

19,  9 

335.0 

999,9 

99,9 

999.9 

88.4 

66. 

44.4 

100,0 

11619.1 

210.0 

-56.7 

99.9 

242.2 

47.2* 

41,7 

22.0 

338.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

66. 

45.1 

101,0 

11772.0 

205,0 

-56.3 

99.9 

237.9 

66,3* 

57,3 

33.3 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

66. 

45.6 

10?. 0 

11928.8 

200.0 

-56.3 

99.9 

239.5 

77.2* 

66.5 

39,2 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  1 

66. 

46.1 

103.0 

12057.2 

196.0 

-56.0 

99.9 

239.5 

76.8* 

66.1 

38.9 

346.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

97,4 

66. 

46.7 

104.0 

12188,5 

192,0 

-55.5 

99,9 

240,1 

69,5* 

60.3 

34,7 

348.9 

999,9 

99,9 

999.9 

100.  1 

66. 

47.3 

105.0 

12322.5 

188.0 

-56.2 

99.9 

241.3 

69.9* 

61.3 

.33.6 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

66. 

47.9 

106.0 

12459.2 

184.0 

-56.3 

99.9 

241.3 

71,2* 

62.4 

34.  1 

351.9 

999.9 

99,9 

999,9 

105,  4 

66. 

48.4 

107.0 

12598,5 

180. 0 

-57.0 

99,9 

240.0 

62.8* 

54,4 

31,4 

353.0 

999,9 

99,9 

999.9 

107.0 

66. 

49.0 

108.0 

12740.7 

176.0 

-57.3 

99.9 

238.1 

56.8** 

48.3 

30,0 

354. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

65. 

49.5 

109.0 

12805.9 

172.0 

-58.0 

99.9 

239.2 

70.6** 

60.7 

36.2 

356.0 

999.9 

99,9 

999.9 

109,3 

65. 

50.0 

110.0 

13033.9 

168.0 

-53.  8 

99,9 

240,6 

82.8** 

72,1 

40,6 

357.0 

999,9 

99.9 

999.9 

113,7 

65. 

50,6 

111.0 

13184.9 

164,0 

-59,7 

99.9 

241.2 

78.5** 

68.8 

37.8 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

65. 

51.2 

112.0 

13339.1 

160.0 

-60.2 

99.9 

242.0 

80.5** 

71.1 

37.7 

359.7 

999.9 

99,9 

999.9 

118.5 

65. 

51.8 

113.0 

13497.0 

156.0 

-60.2 

99.9 

243.6 

89.1** 

79,8 

39.6 

362.3 

999,9 

99.9 

999.9 

121.9 

65. 

52.3 

114.0 

13618.0 

153.0 

-60,5 

99.9 

244,4 

82.4** 

74,2 

35.6 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.8 

65. 

52.9 

115.0 

13782.7 

149.0 

-61.2 

99.9 

243.8 

54.5** 

48.9 

24.0 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.4 

65. 

53.6 

116.0 

13951.4 

145.0 

-62.0 

99.9 

241.5 

40. B** 

35.9 

19.5 

366.9 

9pq.q 

99.9 

999.9 

128,3 

65. 

54.1 

117,0 

14080.3 

142,0 

-63.1 

99.9 

242.3 

49.6** 

43.9 

23.0 

367.2 

999,9 

99,9 

999,9 

129,9 

65. 

54.6 

118.0 

14256.1 

138.0 

-63.2 

99.9 

243.1 

47.4** 

42.3 

21.4 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

65. 

55.2 

119.0 

14391.3 

135.0 

-63.1 

99.9 

242,1 

42.2** 

37.3 

19.7 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

65. 

55.7 

120.0 

14529.5 

132.0 

-63.2 

99.9 

241,3 

53.2** 

46.6 

25,6 

374,6 

999.9 

99,9 

999.9 

133.9 

65* 

56,3 

121.0 

14670.6 

129.0 

-64,0 

99.9 

240.5 

65.7** 

57.2 

32.3 

375.7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.7 

65. 

56.8 

122,0 

14814.7 

126.0 

-64.2 

99.9 

239.7 

71.5** 

61.7 

36  1 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

138.4 

65. 

57.4 

123.0 

14962.0  - 

123.0 

-64.  8 

99.9 

239.7 

76.5** 

66.  1 

38,7 

379,5 

999,9 

99.9 

999.9 

142,3 

65. 

57,9 

124.0 

15112.5 

120.0 

-65.3 

99.9 

240.8 

71.8** 

. 62.7 

35.0 

381.1 

999.0 

99.9 

999.9 

144.4 

64. 

58.5 

125,0 

15266.5 

117.0 

-65.7 

99.9 

243.1 

65.7** 

59.5 

30.2 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

145.7 

64. 

59.3 

126.0 

15477.7 

113.0 

-66.1 

99.9 

244.5 

63.6** 

57.4 

27.4 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.9 

64. 

59.8 

127.0 

15540.7 

110.0 

-66.5 

99,9 

245.4 

63.0** 

57.3 

26.2 

388.5 

999.9 

99,9 

999.9 

151.  1 

64. 

60,4 

128,0 

15752.1 

ICB.0 

-65r  1 

99.9 

240.4 

56,7** 

52.8 

20.9 

393.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

154.2 

64. 

60.9 

129.0 

15923.8 

105.0 

-65.1 

99.9 

253.1 

44.1** 

42.2 

12. B 

396.3 

999.9 

99.9 

999.9 

156.0 

64, 

61.5 

130.0 

16100.4 

102.0 

-65.1 

99.9 

254.1 

43.2** 

41.6 

11.8 

399,6 

999.9 

99,9 

999,9 

155.2 

65. 

62.3 

131.0 

16282.3 

99,0 

-65.1 

99,9 

246,3 

51.0** 

46.8 

20.1 

403.0 

999.9 

99,9 

999,9 

159,3 

65. 

62.8 

132.0 

16469.8 

96.0 

-64.9 

99.9 

242,2 

33.5** 

34.0 

18.0 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.7 

65. 

63.3 

133.0 

16598.1 

94.0 

-65.5 

99.9 

231.2 

17.2** 

13.4 

10.0 

408.3 

999.9 

99.9 

999.9 

162.0 

65. 

63.9 

134.0 

16794.8 

91.0 

-66.7 

99.9 

184,4 

6.5** 

0,5 

6.5 

409,7 

999.9 

99,9 

999,9 

161.6 

65. 

64.4 

135iO 

16928.7 

89,0 

-68.  1 

99,9 

226.8 

22,6** 

16.5 

15,5 

409,5 

999.9 

99.9 

999.9 

160.4 

65. 

65.2 

136.0 

17133.7 

86.0 

-69.8 

99.9 

232,6 

51.5** 

40.9 

31  .2 

410.1 

999.9 

99.9 

999.9 

164.1 

64. 

65.9 

137.0 

17344.6 

83.0 

-70.9 

99.9 

230.9 

53.9** 

41.8 

34.0 

412.1 

999.9 

99.9 

999,9 

165.8 

64. 

66.7 

138.0 

IV562.5 

80.0 

-71,2 

99,9 

238.3 

53.8** 

45.8 

28.2 

416.0 

999.9 

99,9 

999,9 

168.7 

64. 

* BY  SPEED  WEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


83 


STATICN  NO.  213 
WAYCftOSSt  GA 


6 FE8R1IAPY  1975 

1115  GMT  160  19,  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

67,3 

139,0 

17712.2 

78,0 

-71.4 

99,9 

243,9 

51.3*4 

46.0 

22.5 

418.5 

999.9 

99.9 

999.9 

170,0 

64. 

68,1 

140.0 

17944.7 

75.0 

-70.3 

99.9 

249.2 

41.0*4 

38.3 

14.5 

425,6 

999,9 

99,9 

999.9 

173.6 

64. 

68,8 

141.0 

18187.4 

72.0 

-70.1 

99.9 

260.9 

17.0** 

16.8 

2.7 

431.0 

999,9 

99,9 

999,9 

173.  9 

64. 

69.6 

142.0 

18355.6 

70.0 

-68.6 

99.9 

263.7 

10.9** 

10.9 

0.3 

437.7 

999.9 

99.9 

999.9 

174.5 

64. 

70.5 

143.0 

18619.0 

67.0 

-67.1 

99.9 

250.1 

21.6** 

20.3 

7,4 

446.4 

999,9 

99.9 

999.9 

174.0 

64. 

7Ii3 

144..0 

10002.8 

65.0 

-65.  1 

99.9 

254.3 

25,1** 

24.1 

6,  8 

454.6 

999.9 

99.9 

999.9 

177.3 

64. 

72,0 

145.0 

19090,7 

62.0 

-65.1 

99.9 

44.7 

13.4*- 

-9.4 

-9.5 

460.8 

999.9 

99.9 

999.9 

177.9 

64. 

72.8 

146.0 

19289.6 

60.0 

-66.9 

99.9 

253.8 

5,8** 

5.6 

1.6 

461.1 

999.9 

99,9 

999,9 

176.  1 

64. 

73.6 

147,0 

19599,3 

57.0 

-67.  1 

99.9 

245.5 

30.7** 

27.9 

12.7 

467.5 

999.9 

99.9 

999.9 

176.9 

64. 

74,4 

148.0 

19815.5 

55.0 

-65.9 

99.9 

247.8 

50,6** 

46.9 

19.1 

475.0 

999,9 

99.9 

999.9 

178.8 

64. 

75.3 

149.0 

20157.7 

52,0 

-63.8 

99.9 

252.8 

15.7** 

15.0 

4.6 

487.6 

999.9 

99.9 

999.9 

182.3 

64. 

76.2 

150.0 

20398.6 

50.0 

-63.2 

99.9 

245.2 

24,7** 

22.4 

10,3 

494.5 

999.9 

99.9 

999.9 

180.9 

64. 

77.1 

151.0 

20780.3 

47.0 

-61.6 

99,9 

247,1 

43,9** 

40,5 

17.1 

506.8 

999.9 

99.9 

999.9 

185.2 

64. 

78.0 

152,0 

21049.9 

45.0 

-61.2 

99.9 

55.6 

13.0** 

-10.7 

-7.4 

514.4 

999.9 

99.9 

999.9 

191.2 

65. 

79.1 

153.0 

21332.7 

43.0 

-60.4 

99.9 

65.6 

39.2** 

-35.8 

-16,2 

523,3 

999.9 

99,9 

995,9 

183,0 

65. 

80. 1 

154.0 

21628.8 

41.0 

-61.4 

99.9 

2 54.8 

15, 8** 

15.2 

4.1 

527.9 

999,9 

99.9 

999.9 

179.  1 

65. 

81.2 

155.0 

22098.6 

38.0 

-62,7 

99,9 

243.4 

62,4** 

55,8 

27.9 

536.2 

999.9 

99.9 

999.9 

184.7 

65. 

82.3 

156.0 

22433.3 

36.0 

-60.9 

99.9 

249.1 

28.4*4 

26.5 

10. 1 

549.3 

999.9 

99.9 

999.9 

188.8 

65. 

83.6 

157.0 

22788.4 

34.0 

-61.2 

99.9 

254.5 

30.6** 

29.5 

8r2 

557.4 

9Q9.9 

99.9 

999.9 

187.6 

65. 

84.8 

158.0 

23361.3 

31.0 

-61.6 

99,9 

345.4 

6,6** 

1.7 

—6.4 

571.3 

999,9 

99.9 

999,9 

191.5 

65. 

86.3 

159.0 

23775,3 

29.0 

-60.9 

99.9 

265.4 

28.0* 

27.9 

2.2 

584.3 

999.9 

99.9 

999.9 

192.2 

65. 

87.8 

160.0 

24219.7 

27.0 

-60.7 

99.9 

276.8 

16.5* 

16.4 

-2.0 

596.9 

999.9 

99.9 

999.9 

195.6 

65. 

89.3 

161.0 

24952.9 

24.0 

-60.5 

99.9 

314.7 

5,1* 

3.6 

-3.6 

617. S 

999,9 

99.9 

999.9 

194.1 

65. 

91.0 

162.0 

25495.0 

22.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

633.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

92.8 

163.0 

264C9.6 

19.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

662.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

I 
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STATICN  NO.  213 
WAYCROSSf  GA 


6 FEBRUARY  1975 

1540  GMT  156  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

or,  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.3 

44.0 

1007.6 

13.2 

14.7 

300.0 

1.5 

1.3 

-0.7 

292.  1 

319,4 

10,5 

80.0 

0.0 

0. 

0.3 

5.0 

134.6 

997.0 

17.1 

14.2 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

291.8 

31 8,  5 

10.3 

83.0 

999.9 

999. 

0.7 

6.0 

264.0 

982.0 

15.9 

14.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.9 

319.1 

10.5 

90.5 

999.9 

999. 

I.l 

7.0 

368.6 

970.0 

14.8 

14.1 

999.9 

99.9 

09.9 

99, 

291.9 

319.1 

10.5 

95.2 

999.9 

999. 

1.5 

8.0 

482.9 

957.0 

13.7 

13.3 

999.9 

99.9 

99i>  9 

99,9 

291.8 

317.9 

10.1 

97.4 

999.9 

999. 

1.8 

9.0 

589.4 

945,0 

12.9 

12.5 

251.2 

4.2 

4.0  ' 

1.4 

292.0 

317.3 

9.7 

97.8 

0.3 

103. 

2.1 

10,0 

697,0 

933.0 

12.5 

12.2 

250.0 

6.0 

5.7 

2.  1 

292.6 

317,7 

9,6 

97.7 

0,4 

96. 

2.5 

U.O 

833,3 

918.0 

12.  1 

11.7 

254.9 

10.2 

9.8 

2,7 

293.6 

318.5 

9.5 

97.5 

0.5 

87. 

2.8 

12.0 

943.8 

906.0 

11.7 

11.3 

253.6 

12.0 

11.5 

3.4 

294.3 

318.9 

9.3 

97.1 

0.8 

85. 

3.1 

13.0 

1055.6 

894.0 

11.4 

10.9 

251.3 

13.5 

12.8 

4.3 

295.0 

319,4 

9.2 

97.1 

l.O 

82. 

3.5 

14.0 

1159.3 

883.0 

U.O 

10.6 

245.9 

15.2 

13.9 

6.2 

295.6 

319.9 

9.  1 

97.3 

1.3 

79. 

3.9 

15.0 

1273.6 

871.0 

10.1 

9.6 

245.2 

17.8 

16.1 

7.4 

295.7 

318.8 

8.7 

97.0 

1.7 

75. 

4.3 

16.0 

1400.5 

857.0 

9.3 

8.8 

244.0 

18.9 

17.0 

8.3 

29b. 3 

318.6 

8.3 

96.4 

2.2 

73. 

4,7 

17.0 

1515.6 

846.0 

8.6 

8.0 

243.2 

18.9 

16.9 

8.5 

29b, b 

313.0 

8.0 

95.9 

2.6 

71. 

5,0 

18.0 

1624.1 

835.  G 

7.7 

7,  1 

243.2 

13.4 

16.4 

8.3 

296,7 

317.3 

7,6 

96.4 

3.0 

70, 

5,3 

19,0 

1733.6 

824,0 

7.0 

6.5 

242.5 

17,2 

15,3 

8,0 

297.0 

317.0 

7.4 

96.7 

3.3 

70, 

5.7 

20.0 

1843.1 

813.0 

1.2 

-4.0 

240.5 

16.3 

14.1 

8.0 

291.5 

301.2 

3.5 

68.2 

3.7 

69. 

6.2 

21.0 

1983.2 

799.0 

2.5 

-30.5 

238.3 

16.0 

13.6 

0,4 

294,0 

295,2 

0,4 

6.5 

4.1 

68. 

6.5 

22.0 

2095.3 

788.0 

3.2 

-27,7. 

233.  1 

15.8 

13.4 

8,4 

295.9 

297.4 

0,5 

a.i 

4.4 

67. 

6.9 

23.0 

2209.1 

777,0 

3.2 

-48,0 

239.6 

16.2 

14.0 

8.2 

297.0 

297.2 

0.1 

l.O 

4.8 

66. 

7.3 

24.0 

2314.1 

767.0 

3.7 

-19. i 

242.1 

16.8 

14.9 

7.9 

298.8 

302.2 

1.1 

17.0 

5.2 

66. 

7.5 

25.0 

2431.2 

756.0 

3.5 

-22.3 

243.4 

17,2 

15.4 

7.7 

299.8 

302.4 

o.e 

12.9 

5.4 

65. 

8.1 

26.0 

2571.9 

743.0 

3,5 

-26.  1 

245,7 

18.2 

16.  6 

7,5 

301,3 

303,2 

0.6 

9,2 

6.0 

66. 

3.5 

27.0 

2703,8 

721.0 

3.2 

-20.  1 

245.7 

19.3 

17.6 

0.0 

302.4 

305.6 

1.1 

16.0 

6.5 

66. 

8,9 

28,0 

2815.2 

721.0 

2.5 

-19.0 

244.7 

21.7 

19.7 

9.3 

302.8 

306.5 

1.2 

18.5 

6.8 

66  . 

9.3 

29.0 

2928.0 

711.0 

1 .9 

-16.3 

244.3 

24.0 

21.6 

10.4 

303.4 

308. 0 

1,5 

24.4 

7.5 

66* •• 

9.7 

30,0 

3053,5 

700.0 

1.0 

-21.1 

244.5 

25.2 

22.8 

10.9 

303,8 

306,9 

l.O 

17.2 

8.  1 

65. 

10.1 

31.0 

3169.0 

690.0 

0.7 

-40.5 

245.3 

25,5 

23.1 

10.6 

304,5 

305.1 

0.2 

2.7 

8.7 

65c 

10.5 

32.0 

3206.0 

680.0 

-0.4 

-5.9 

246.3 

25.2 

23.1 

10. 1 

305.0 

315.6 

3.6 

66.4 

9.3 

65. 

10.9 

33.0 

3404.4 

670.0 

-1.7 

-3.7 

246.3 

25.2 

23.1 

10.  1 

305,0 

317,5 

4.4 

86,0 

9,9 

66. 

li.2 

34.0 

3524.1 

660.0 

-2.6 

-4.2 

245.6 

25,5 

23.3 

19. 5 

305.2 

317,5 

4.3 

89.  1 

10,4 

66. 

11.6 

35.0 

3632.9 

651.0 

-3,7 

-8.8 

244.4 

26.3 

23.7 

11.4 

305.0 

313.9 

3.0 

67.5 

11.0 

66. 

12.1 

36.0 

3779.7 

639.0 

-4.3 

-23.8 

243.2 

27.9 

24.9 

12.6 

305.7 

308.4 

0.9 

20.0 

11.7 

65. 

12.6 

37.0 

3904.0 

629.0 

-4.5 

-14.6 

243.5 

29.4 

26.3 

13.1 

307.0 

313.0 

2.0 

44.8 

12.7 

65. 

12.9 

38.0 

4030.0 

619,0 

-5.5 

-12.9 

244,3 

29,6 

26.7 

12.9 

307.2 

314,1 

2,3 

55.9 

13,2 

65. 

13.4 

39,0 

4144.8 

610.0 

-6.7 

-12.4 

245.7 

29.2 

26.6 

12  .0 

307.2 

314.4 

2.4 

63.7 

14.2 

65. 

13.7 

40.0 

4260.7 

601.0 

-7.9 

-11.5 

246.3 

29.4 

26.9 

11.8 

307.1 

315.0 

2.6 

75.4 

14.6 

65. 

14.3 

41.0 

4404.0 

590.0 

-9.4 

-11.4 

247.1 

31.5 

29.0 

12.2 

307.1 

315.2 

2.7 

85.4 

15.6 

65. 

14.7 

42.0 

4536.3 

580.0 

-9,2 

-30.2 

247.8 

33.1 

30,6 

12.5 

308.4 

310.2 

0.5 

16.2 

16.4 

65. 

15.1 

43.0 

4657.3 

571,0 

-8.6 

-34,2 

248.6 

33.7 

31.4 

12.3 

310.5 

311.7 

0.4 

10.5 

17.3 

65. 

15.5 

44.0 

4780.2 

562.0 

-9.7 

-32.3 

249.0 

33.0 

30.8 

11.8 

310.7 

312.2 

0.4 

13.7 

18.2 

66. 

15.9 

45.0 

4890.8 

554.0 

-10.2 

-32.3 

247.9 

32,3 

30.0 

12,2 

311.3 

312.8 

0.5 

14.3 

18.3 

66. 

16.3 

46.0 

5016,7 

545.0 

-11.1 

-33.0 

246.4 

32.3 

29.7 

12.9 

311.7 

313.2 

0.4 

14.4 

19.6 

66. 

16.7 

47.0 

5144.3 

536.0 

-12.2 

-31.2 

245.6 

32.9 

30.0 

13,6 

311.9 

313,6 

0,5 

18. B 

20.4 

66. 

17.0 

48.0 

5259.1 

528.0 

-13,1 

-26.8 

245,6 

33.6 

30.6 

13.9 

312.2 

314.9 

0.8 

30,3 

21.1 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 IND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  .MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO,  213 
hAYC>OSS,  GA 


6 FEBRUARY  1975 

1540  GMT  156  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

pnT  T 

E POT-  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ  >- 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

..  RCT  ■ 

KM 

DG 

17.4 

49.0 

5389.8 

519.0 

-14.3 

-22.9 

245.7 

35.7 

32.8 

14.1 

312.3 

316.0 

1.2 

48.0 

21.7 

66. 

17,8 

50.0 

5507,5 

511.0 

-15.0 

-21.6 

248,0 

37,8 

35,0 

14.2 

312.9 

317.1 

1.3 

57.2 

22.7 

66. 

13.2 

51.0 

5656.8 

501.0 

-15.7 

-20.8 

249.1 

39.0 

36.4 

13.9 

313.8 

318.5 

1.5 

65. 1 

23.7 

66. 

18-7 

52.0 

5793.4 

492.0 

-16.6 

-22.8 

249.9 

39.5 

37.1 

13.  6 

314.4 

318.4 

1.2 

58,4 

24.8 

66. 

19.1 

53,0 

5916.6 

484.0 

-17,0 

-38.4 

249,9 

40,0 

37,6 

13  „ 8 

315,3 

316.2 

0.3 

13.5 

25.7 

66. 

19,5 

54,0 

6041.4 

476,0 

-17.9 

-42.  1 

249.4 

41.3 

33.6 

14.6 

315.6 

316.3 

0.2 

9.9 

26.8 

66. 

19.9 

55.0 

6167.9 

468.0 

-18.9 

-43.2 

249.0 

42,0 

39,2 

15.0 

315.9 

316.5 

0.2 

9.5 

27.7 

67. 

20.3 

56.0 

6312.3 

459.0 

-19.7 

-44.3 

249.6 

41,4 

38,8 

14.4 

316,7 

317,2 

0,2 

9.  1 

28.8 

67. 

20.7 

57.0 

6442.6 

451.0 

-20,8 

-43.1 

250.7 

40.5 

38.2 

13.4 

316,9 

317,6 

0.2 

11.3 

29.8 

67. 

21.1 

58,0 

6574.7 

443.0 

-21.4 

-43.6 

251.8 

40.1 

38.1 

12.5 

317.7 

318.3 

0.2 

11.4 

30.7 

67. 

21.6 

,59.0 

6692.1 

436.0 

-22.0 

-40.4 

251.4 

42.2 

40.0 

13.  4 

318.5 

319.4 

0.3 

16.9 

31.8 

67. 

22.0 

60.0 

6828.2 

428.0 

-22.6 

-45.3 

2 50.0 

44  -9 

42.2 

15.4 

319,3 

319.9 

0,2 

10,5 

32.9 

67. 

22.5 

61.0 

6949.0 

421,0 

-23.4 

-55.9 

248.7 

46.6 

43.4 

16.9 

319,8 

319.9 

0.0 

3.2 

34.4 

6 7. 

22.9 

62.0 

7C39.0 

413.0 

-24.5 

-53o9 

248.9 

45.2 

42.1 

16.3 

320.2 

320.4 

0.1 

4.5 

35.5 

67. 

23.4 

63.0 

7213.2 

406.0 

-25.7 

-55.5 

250.1 

42.0 

39.4 

14.3 

320.2 

320.4 

0.0 

4.1 

36.9 

67. 

23.8 

64.0 

7339.0  . 

399.0 

-26,7 

-56.2 

251.0 

40,8 

38.6 

13.2 

320,4 

320.6 

0,0 

4.2 

37.8 

67, 

24,3 

65,0 

7466,5 

392,0 

-27.8 

-53.3 

251.3 

43,3 

41.0 

13.9 

320.7 

320.9 

0.1 

6.7 

38.8 

68. 

24.9 

66.0 

7632.9 

383.0 

-29.4 

-51.4 

250.5 

49.9 

47.0 

16.7 

320.7 

321.0 

0.1 

9.6 

40.5 

68. 

25.3 

67.0 

7764.3 

376.0 

-30.6 

-52.3 

250.2 

53. 0* 

49.8 

17.9 

320.8 

321.1 

O.l 

9.8 

42.0 

68. 

25.7 

68.0 

7897,6 

369.0 

-31.6 

-54.5 

250,1 

54.7* 

51,5 

18.6 

321,2 

321,4 

0,1 

8.2 

43.2 

6 8* 

26.1 

69.0 

8013.3 

363.0 

-32.8 

-54,3 

250,0 

55.0* 

51.7 

18,8 

321.1 

321.3 

0.1 

9.5 

44.2 

68. 

26.5 

70.0 

8150.0 

356.0 

-34.0 

-54.3 

249.3 

53.0* 

49.8 

13.3 

321.3 

321.5 

O.l 

10.7 

46.4 

68. 

27.0 

71.0 

8308.7 

348.0 

-35.6 

-54.  G 

249.3 

47.7* 

44.6 

16.9 

321,2 

321,5 

0,1 

12,9 

47.3 

68. 

27.4 

72.0 

8449,8 

341.0 

-36.8 

-55.3 

248.8 

45.1* 

42,0 

16.3 

321,4 

321,7 

0.1 

12.6 

48.4 

68. 

27. F 

73,0 

8572.3 

335.0 

-30,  1 

-56.6 

248.4 

44.6* 

41.5 

16.4 

321.2 

321.4 

0.1 

12.2 

49.6 

68* 

2C.2 

74.0 

0717.3 

328.0 

-39.3 

-57.2 

248.5 

44.9* 

41.0 

16,4 

321.5 

321.7 

0.0 

12.8 

50.  5 

68. 

28.6 

75-, 0 

8843.5 

322.0 

-40.3 

99.9 

249.1 

44.8* 

41.9 

16.0 

322.0 

999,9 

99,9 

999.9 

51.5 

68. 

29,0 

76.0 

8971.4 

316,0 

-41.5 

99,9 

250.2 

43.5* 

40.9 

14.7 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.1 

68. 

29.4 

77.0 

9101.3 

310.0 

-42.2 

99.9 

251.2 

44.2* 

41.9 

14.3 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

68. 

29.9 

78.0 

9233.2 

304.0 

-43.3 

99.9 

251.3 

49.9* 

47.3 

16.0 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

68. 

30.3 

79.0 

9367.1 

298.0 

-44.3 

99.9 

250.9 

53.7+ 

50,8 

17.6 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

56.4 

68. 

30.7 

80.0 

9503.1 

292.0 

-45.4 

99,9 

250.7 

55,2* 

. 52.1 

18.2 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

68. 

31.2 

81.0 

9687.9 

284.0 

-46.6 

99.9 

250.9 

55.3+ 

52.3 

in.  1 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

68. 

31.7 

82.0 

9005.5 

279,0 

-47.6 

99,9 

251.0 

55.8* 

52.8 

18.2 

324,9 

999,9 

99,9 

999,9 

61.0 

69, 

32,2 

83,0 

9948,8 

273.0 

-48*  8 

99.9 

251.2 

53.5* 

50.6 

17.2 

325.3 

909.9 

99.9 

999,9 

62.9 

69, 

32.6 

84.0 

10094.4 

267,0 

-50,0 

99.9 

251.7 

50.2* 

47.7 

15.8 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64,1 

69, 

33.2 

85.0 

10217.8 

262.0 

-50.9 

99.9 

252.7 

49.6* 

47.3 

14.7 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

69. 

33.8 

86.0 

10368.1 

256.0 

-52.4 

99.9 

253.3 

50,5* 

48.3 

14,5 

325.9 

999,9 

99,9 

999,9 

67,4 

69. 

34.3 

87.0 

10521,6 

250,0 

-51.  8 

99,9 

253,6 

43.8* 

46.8 

13.8 

329,1 

999.9 

99.9 

999,9 

69,3 

69, 

34.8 

38.0 

106  52.4 

245.0 

-52.7 

99.9 

253,2 

4.8  .4* 

46.3 

14.0 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

69. 

35.3 

89.0 

10785.2 

240.0 

-53,8 

99.9 

251.4 

49.8* 

47.2 

15,9 

329,9 

999,9 

99.9 

999.9 

71.8 

69. 

35.7 

90.0 

10920.1 

235.0 

-54.9 

99.9 

249.0 

49.3* 

46.0 

17.7 

330,2 

999,9 

99,9 

999.9 

73.4 

69, 

36.1 

91,0 

11085.4 

229.0 

-54,9 

99,9 

246,  1 

46,4* 

42.4 

18.8 

332,7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

69. 

36.5 

92.0 

11226.3 

224.0 

-55.6 

99.9 

243.0 

42.1* 

37.5 

19.1 

333.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

69. 

37.0 

93.0 

11340.9 

220.0 

-56.2 

99,9 

241.0 

42,0* 

37,5 

20.7 

334.5 

999.9 

99.9 

999,9 

76,9 

69. 

♦ BY  SPEED  MEANS  FUEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦»  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
HAYCWOSS,  GA 


6 FFBRUARY  ISIS 

1540  GMT  156  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.5 

94.0 

11486.6 

215.0 

-57.6 

99.9 

240.0 

52.9* 

46.2 

25.8 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

69. 

37.9 

95.0 

11634.7 

210.0 

-58.9 

99.9 

241.1 

59,0* 

51,7 

28,5 

334,7 

999,9 

99,9 

999,9 

79,4 

69. 

38o5 

96.0 

11816.0 

204.0 

-60.2 

99.9 

241.7 

58.5* 

51.5 

27.7 

335.6 

999.9 

99.9 

999.9 

81,9 

68. 

39.0 

97.0 

11939.4 

200.0 

-60,9 

99.9 

241.8 

58.9* 

51.9 

27.8 

336.4 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

68. 

39.5 

98.0 

12097,0 

195.0 

-60.3 

99.9 

241.1 

60.4* 

52.9 

29.2 

339.7 

999.9 

99.9 

999,9 

84.8 

68. 

40.0 

99.0 

12226.5 

191.0 

-59.5 

99.9 

239.8 

51.3* 

44,3 

25.8 

343,1 

999.9 

99,9 

999.9 

87,7 

68. 

40.5 

100,0 

12393.6 

186.C 

-56.7 

99.9 

238.9 

45.9* 

39.3 

23.7 

350.1 

999.9 

99.9 

999.0 

37.8 

68. 

41.2 

101. 0 

12566.7 

181.0 

-55.  7 

99,9 

233.8 

67.9* 

58.1 

35.  2 

354.5 

999.9 

99,9 

999.9 

89.9 

68. 

41.7 

102.0 

12709.0 

>77.0 

-55.7 

99.9 

238.2 

81.3* 

69.1 

42  .9 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

67. 

42.2 

103.0 

12854.6 

173.0 

-55.7 

99.9 

237.2 

80.7* 

67,9 

43.7 

359.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

95.3 

67. 

42.7 

104.0 

13003.0 

169,0 

-57,2 

99,9 

236.8 

72,1* 

60.4 

39,5 

359,0 

999.9 

99,9 

999,9 

97.8 

67. 

43.3 

105,0 

13154,3 

165.0 

-57.9 

99.9 

237.8 

63.3* 

53.6 

33.8 

360.4 

999.9 

99.9 

999.0 

99.7 

67. 

43.8 

106.0 

13308.8 

161.0 

-58.6 

99.9 

239.3 

60.8* 

52.3 

31.0 

361. 8 

999.9 

99.9 

999,0 

102.0 

67. 

44.3 

107.0 

13466.6 

157.0 

-59.3 

99.9 

241.6 

68,9* 

60.6 

32.8 

363.2 

999,9 

99.9 

999,9 

102.9 

66. 

44.8 

108.0 

13628,4 

153,0 

-59.  1 

99.9 

243.6 

81.6* 

73.1 

16.2 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

66. 

45.3 

109.0 

13794.1 

149.0 

-60.0 

99.9 

244.9 

82.1* 

74.3 

34.8 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

66. 

45.9 

110.0 

13963.8 

145.0 

-60.5 

99.9 

245.3 

70.8* 

64.3 

29.6 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 

110,4 

66. 

46.6 

lll.O 

14137.9 

141.0 

-60.9 

99,9 

244,0 

62.8* 

56.4 

27,6 

371,8 

999.9 

99,  9 

999.9 

114.  5 

66. 

47,1 

112.0 

14315.9 

137.0 

-60.7 

99.9 

242.8 

60.2* 

53.6 

?7.5 

375.1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

66. 

47.7 

113.0 

14454.3 

134.0 

-62.1 

99.9 

242.4 

69.2* 

61.3 

i'.O 

374.9 

999.9 

99,9 

990.9 

117.5 

66. 

43.2 

114.0 

14594.0 

131.0 

-62.7 

99.9 

242.6 

77.2* 

68.6 

35.5 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.1 

66. 

48.9 

115.0 

14785.2 

127.0 

-62,7 

99,9 

242.9 

66.5* 

59.2 

30.3 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

66. 

49.6 

116.0 

14982.2 

123.0 

-63.3 

99.9 

244.9 

45.7* 

41.4 

19,4 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

66. 

50.1 

117.0 

15133.8 

120.0 

-64.0 

99.9 

247.9 

41.8* 

38.7 

15.7 

383.5 

999,9 

99,9 

999.9 

126.9 

66. 

50.7 

118.0 

15288.6 

U7.0 

-64,6 

99.9 

248.1 

50.1* 

46.5 

18.7 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

66. 

51.2 

119.0 

1 3446,9 

1 14.0 

-65,6 

99.9 

247.7 

50.5* 

46.7 

19.2 

386.3 

999.0 

99.9 

999.9 

130.1 

66. 

51.7 

120.0 

15609.0 

111.0 

-65.0 

99.9 

250.0 

36.8* 

34.6 

12.6 

388.9 

999.9 

99.0 

999.9 

132.4 

66. 

52.2 

121.0 

15775.7 

108.0 

-65.2 

99,9 

256.5 

25.7* 

25.0 

6.0 

393,1 

999.9 

99.9 

999,0 

132.2 

66. 

52.9 

122.0 

15947.0 

105.0 

-65.0 

99.9 

2 54.2 

3 6. ‘4* 

35,0 

9,9 

3R5.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.4 

66. 

53.4 

123.0 

16123.4 

102.0 

-65.2 

99.9 

243.4 

54.3* 

50.5 

20.0 

399.5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

66. 

54.0 

124.0 

16304.9 

99.0 

— 66.  0 

99.9 

245.2 

74.9** 

68.0 

31.4 

401,4 

999.9 

99.9 

999,9 

137,8 

66. 

54.5 

125.0 

16491.3 

96.0 

-66.  6 

99.9 

244,3 

74.0** 

66.6 

32.1 

405,8 

999.9 

99,9 

999.9 

139.2 

66. 

55.2 

126.0 

16683.9 

93,0 

-65.6 

99.9 

235.9 

34.0** 

28.1 

19.0 

409,8 

999.9 

99.9 

999.9 

142.7 

66. 

55.7 

127.0 

16016.1 

91.0 

-55.4 

99.9 

183.2 

11.6** 

1.7 

11.5 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.0 

66. 

56.3 

128.0 

17019.6 

88.0 

—66.  6 

99.9 

206.4 

21.9** 

9.7 

19,6 

414.0 

999.9 

99,9 

999,9 

140,9 

66. 

56.9 

129,0 

17158.1 

66.0 

-68.2 

99,9 

229,7 

54.0** 

41.2 

34.9 

413.3 

999,9 

99.9 

999.9 

143.7 

66. 

57.4 

130.0 

17370.7 

83.0 

-69.3 

99.9 

232.5 

52.3* 

41.5 

31,8 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

145.9 

65. 

58.1 

131.0 

17590.1 

80.0 

-70.0 

99.9 

236.0 

30.7* 

25.4 

17.2 

418.4 

999.9 

99,9 

999.9 

147.3 

65. 

58.7 

132.0 

17740.7 

78.0 

-70.  2 

99,9 

24.3.  5 

34.1** 

30.5 

15.2 

421.0 

999,9 

99.9 

999.9 

147,7 

65. 

59.2 

133.0 

17895.1 

76.0 

-70.2 

99.9 

246.  0 

35.7** 

32.6 

14.5 

424.1 

999.9 

99.9 

999.9 

149,2 

65. 

59.8 

134.0 

18054.3 

74.0 

-58.5 

99.9 

250.5 

13.7** 

12.9 

4.6 

431.0 

999.9 

99.9 

999.9 

151.8 

65. 

60.4 

135.0 

18304.7 

71.0 

-64.  8 

99.9 

2'iS.2 

5.3** 

5,0 

2.0 

444.0 

999.9 

99.9 

999,9 

148,7 

65. 

61.1 

136,0 

18479.2 

69.0 

-64,6 

99.9 

243.8 

48. 1** 

43.1 

21,2 

448.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.9 

65. 

61.3 

137,0 

18749,6 

66.0 

-66.4 

99.9 

245.8 

57.5* 

52.4 

23.5 

449.9 

999.9 

99.9 

999.9 

154.3 

65. 

62.5 

138.0 

18935.1 

64.0 

-68.2 

99.9 

250.5 

44.4* 

41.9 

14.8 

449.8 

909.9 

99.9 

999.9 

155.8 

65. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MPftNS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FEBPlJARY  1975 

1540  GMT  156  20.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

1)1  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

' E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.2 

139.0 

19224.6 

61.0 

-66.4 

99.9 

250.6 

34.9* 

32.9 

11.6 

460.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.9 

65. 

63.9 

140.0 

19427.2 

59.0 

-64. 8 

99.9 

241.4 

9.8* 

8,6 

4,7 

46B.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

159,5 

65. 

64.7 

141.0 

19638.2 

57.0 

-63.8 

99.9 

238.8 

7 .0^ 

6.0 

3.6 

475.0 

999.9 

99.9 

999.9 

158.2 

65. 

65.4 

142.0 

19856.5 

55.0 

-65.2 

99.9 

245.2 

17.6* 

16.0 

7.4 

476.7 

999,9 

99.9 

999,9 

160,2 

65. 

66.2 

143.0 

20197.7 

52.0 

-65.  8 

99.9 

61.2 

8.5* 

-7.5 

-4,  1 

483,1 

999,9 

99,9 

999.9 

160,  1 

65. 

66.9 

144.0 

20436.2 

50.0 

-65.4 

99.9 

54.9 

8.9* 

-7.3 

-5.1 

489.4 

999.9 

99.9 

999.9 

159.0 

65. 

67.8 

145.0 

20666.3 

48.0 

-62.  5 

99.9 

248.0 

36.4* 

33,7 

13.6 

502,0 

999,9 

99,9 

999.9 

159.6 

65. 

68.6 

146.0 

20949.0 

46.0 

-62.3 

99.9 

250.9 

42.4* 

40.0 

13.9 

508.6 

999.9 

99.9 

999.9 

162.2 

65. 

69.5 

147.0 

21223.7 

44.0 

-62.1 

99.9 

256.6 

34.4* 

33.5 

a.o 

515.6 

999.9 

99.9 

999.9 

164.1 

66; 

70.2 

148.0 

21659.6 

41.0 

-62.7 

99.9 

262.0 

19.9* 

19,7 

2.8 

524.7 

999,9 

99,9 

999.9 

165.8 

66. 

71.0 

149.0 

21967.9 

39.0 

-62.7 

99.9 

269.1 

12.3* 

12.3 

0.2 

532.3 

999.9 

99.9 

999,9 

163.3 

66. 

71.9 

150.0 

22292.1 

37.0 

-63.1 

99.9 

254.0 

35.8* 

34.4 

9.8 

539.4 

999.9 

99.9 

999.9 

167.5 

66. 

72.7 

151.0 

22634.7 

35.0 

-62.3 

99.9 

290.5 

10.2* 

9.5 

-3.6 

550.0 

999.9 

99.9 

999.9 

168.9 

66. 

73.7 

152.0 

22999.6 

33.0 

-60.5 

"9.9 

337.0 

8.8* 

3,5 

-8.1 

564,  1 

999.9 

99,9 

999,9 

168.  1 

66. 

74.7 

153.0 

23191.9 

32.0 

-59.1 

99.9 

267.5 

19.7* 

19.7 

0.9 

572.9 

999.9 

99.9 

999.9 

160.  5 

66. 

75.7 

154.0 

23596.5 

30.0 

-59.1 

99.9 

4.1 

6.1* 

-0.4 

-6ol 

583.5 

999.9 

99.9 

999.9 

169.0 

66. 

76.8 

155.0 

24029.3 

28.0 

-58.9 

99.9 

253.0 

19.0* 

18.1 

5.5 

595.6 

999,9 

99.9 

999.9 

170,6 

66. 

78.0 

156,0 

24495.8 

26.0 

-57.6 

99.9 

249.8 

33.3* 

31.2 

11.5 

612.3 

999.9 

99.9 

999.9 

174.0 

66. 

79.2 

157.0 

25001.6 

24.0 

-57.2 

99.9 

247.3 

65.5* 

60.4 

25.3 

627.4 

999.9 

99.9 

999.9 

172.9 

67. 

80.4 

158>0 

25550.6 

22.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

640.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

81.7 

159.0 

26150.8 

20.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

658.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO.  213 
WAYCanSSf  GA 


,6  FFBPDARY  1975 

IGOO  GMT  164  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

.MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/src 

. M/s  EC 

M/S  EC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

per 

KM 

OG 

0.0 

4.3 

44.0 

1006.0 

18.6 

14.9 

310.0 

2.6 

2.0 

-1.7 

292,7 

320.4 

10,7 

79,0 

0.0 

0. 

Gs2 

5.0 

112.5 

958,0 

17.2 

14.2 

231.8 

2.9 

2.8 

-0.6 

291.9 

318.6 

10.3 

82.5 

0.1 

113. 

0.6 

6.0 

233.2 

. 584.0 

16.2 

13.5 

283.1 

2,0 

2.8 

-0.6 

292.0 

317.9 

10.0 

83.8 

0.2 

112. 

0.9 

7.0 

337=s=6 

972.0 

15,2 

13.3 

281.2 

2.7 

2.6 

-0.8 

292.1 

317.9 

10.0 

88.3 

0,2 

110. 

1.3 

8.0 

434.  l\ 

961.0 

14.1 

12. T 

298.3 

2.7 

2.4 

-1.3 

291.0 

316.9 

9.7 

91.3 

0.3 

110. 

1.7 

9.0 

522.6^ 

951.0 

13.5 

12.6 

301.1 

3.4 

2.0 

-1.8 

292.1 

317.4 

9,7 

94.5 

0,3 

113. 

2.1 

lO.O 

620,6 

940.0 

12.5 

11.7 

294.4 

4.8 

4.4 

-2,0 

292.0 

316.2 

9,3 

94.9 

0.4 

115. 

2.5 

11.0 

746,8 

926,0 

12.0 

ll»4 

284.6 

6.6 

6.4 

-1,7 

292,7 

316.7 

9.2 

96.3 

0.6 

114. 

2.8 

12.0 

846.9 

915.0 

10.8 

9.8 

279.5 

7.9 

7.0 

-1.3 

292.4 

314.4 

8.4 

93.5 

0.7 

111. 

5.2 

12.9 

928. 6 

905.0 

10.1 

8.4 

271.0 

9.7 

9.7 

-0.2 

292.5 

312,7 

7.7 

88.9 

0.9 

108. 

3.5 

14.0 

1040.4 

899.0 

9.6 

5.1 

264.2 

11.4 

11.3 

1.2 

292.7 

309.3 

6.2 

73,6 

1.  1 

106. 

3.9 

15.0 

1143.4 

883.0 

9.7 

5,; 

256.2 

12.6 

12.3 

3.0 

294.0 

311.6 

6.5 

76.0 

1.4 

99. 

4.4 

16.0 

1266.8 

870.0 

9.7 

5.9 

2 53.7 

13.0 

12.5 

3.7 

295.3 

313.3 

6.7 

76.7 

1.7 

94. 

4.8 

17.0 

1372.5 

859.0 

8.8 

5.7 

251.9 

13.1 

12.5 

4.1 

295.4 

313.5 

6.7 

80.5 

2.0 

91. 

5.2 

18.0 

1469.4 

849.0 

8.0 

4.7 

248.0 

13.6 

12.6 

5.1 

295.4 

312.5 

6.3 

79.7 

2.3 

88. 

5.7 

19.0 

1567,0 

839.0 

6.0 

2.4 

240.6 

14.3 

12.5 

7,0 

294.3 

309.0 

5.4 

77.2 

2.7 

84. 

6.1 

20.0 

1675.3 

828.0 

6,0 

3.2 

235.5 

14.7 

12.1 

8.3 

295.4 

311.3 

5.9 

.•2.2 

3.0 

81. 

6.7 

21.0 

1795.1 

816.0 

5.9 

3.8 

232.3 

16,2 

12.8 

9.9 

296.5 

313.4 

6.2 

86.8 

3.5 

77. 

7.2 

22.0 

1896.1 

806.0 

5.3 

3,5 

231.8 

17.9 

14,0 

11. 0 

297.0 

313,7 

6.1 

87,8 

4.0 

74. 

7.6 

23.0 

1998.3 

796,0 

5.0 

3.3 

232,8 

18.9 

15.1 

11.5 

297,  7 

314.5 

6.  I 

88.9 

4.4 

72. 

8.3 

24.0 

2101.7 

786.0 

5.0 

3,5 

237,8 

22.5 

19.1 

12,0 

298.8 

316.0 

6.3 

89.7 

5.3 

69. 

8.8 

25.0 

2206.2 

776.0 

4.0 

2.6 

238.5 

23.8 

20.3 

12.4 

298.8 

315.2 

6.0 

90.  7 

6.0 

68. 

9.3 

26.0 

2333.0 

764.0 

3.3 

2.1 

238.1 

24.2 

20.6 

12.8 

299,4 

315.5 

5.9 

91.6 

6,7 

67, 

9.7 

27.0 

2429.1 

755.0 

2.2 

1.  1 

237,8 

24.3 

20.6 

13.0 

299,1 

314.3 

5.5 

92,4 

7,3 

66. 

10.2 

28.0 

2536.8 

745,0 

1.4 

0.2 

238.7 

24.4 

20.9 

12.7 

299.3 

313.8 

5.2 

92.0 

8.0 

65. 

19.7 

2V.9 

2645.7 

735.0 

1 .0 

-0.1 

241.3 

24.9 

21.9 

12.0 

300 .1 

314.5 

5.2 

92.0 

8.7 

65. 

ll.l 

39.0 

2745.0 

726.0 

1.0 

-0.1 

243,8 

25.7 

23.0 

11.3 

301.2 

315.8 

5.2 

92,0 

9.3 

65. 

1 1.6 

31.0 

2845,4 

717,0 

0.6 

-0,6 

246.4 

26.5 

24.3 

1C, 6 

301.7 

316.1 

5,1 

91, B 

10.  1 

65. 

12.0 

32.0 

2958.3 

707.0 

0,  1 

-1.  1 

247.8 

26.6 

24.7 

IC.O 

30,2.,  3 

316.5 

5.0 

91.7 

10.8 

65. 

12.5 

33.0 

20 61.0 

698.0  ■ 

-0.2 

-1.3 

248.5 

26.6 

24.7 

9.7 

303.1 

317.2 

5.0 

92.3 

11.5 

65. 

13.0 

34.0 

3165.0 

689.0 

-0.7 

-1.7 

248.3 

26.9 

25.0 

9,9 

303.7 

317,6 

4,9 

92.7 

12,4 

65. 

13.4 

35.0 

3270.1 

630.0 

-1.3 

-2,3 

248.6 

27,0 

25.1 

9.9 

304.1 

317,7 

4.8 

93.5 

13.0 

66. 

14.1 

36.0 

3400.2 

669.0 

-2.0 

-2.7 

250.5 

25.9 

24.4 

8.7 

304.8 

318.2 

4.7 

94.6 

14.2 

66. 

14.7 

37.0 

3507.9 

660.0 

-2.6 

-3.4 

251.1 

26.3 

24.9 

8.5 

305.3 

318.3 

4.5 

94.4 

15.0 

66. 

15.2 

38.0 

3616.9 

651.0 

-3.4 

-4.2 

250.1 

27.4 

25.8 

9.3 

305.6 

318.0 

4.3 

93.9 

15.8 

57. 

15.8 

39,0 

3727.1 

642.0 

-3.8 

-4,7 

249.5 

27.2 

25.4 

9„5 

306.2 

318.5 

4,2 

93,9 

16.9 

67. 

16.2 

40.0 

3826.1 

634.0 

-4.3 

-5.3 

249,3 

26.7 

24.9 

9.4 

306.8 

318.6 

4.1 

92.3 

17.5 

6 7. 

16.9 

41.0 

3964.3 

623.0 

-4.6 

-5.7 

243.6 

26.9 

25.1 

9.8 

308.0 

319.7 

4.0 

91.7 

IB, 6 

67. 

17.3 

42.0 

4066.0 

615.0 

-5.5 

-6.7 

243.5 

26.9 

25.0 

9.6 

308.0 

319.1 

3.8 

91,2 

19.3 

67, 

17,8 

43.0 

4181,7 

606.0 

-6,  1 

-7.4 

250,0 

27.2 

25.5 

9.3 

308.6 

319,4 

3.6 

90.6 

20.1 

67. 

18.3 

44.0 

4285.8 

598,0 

-6,7 

-8,1 

252.5 

28,8 

27,5 

8.7 

309.1 

r 319.  5 

3.5 

B9.9 

20.8 

57. 

18.7 

45.0 

4391.0 

590.0 

-7.3 

-8.6 

253.1 

30.1 

28.8 

8.8 

309.6 

319.5 

3.3 

88.9 

21.5 

67. 

19.1 

46.0 

4510.8 

581.0 

-7.7 

-9.2 

251.6 

30.2 

28,7 

9.6 

310,4 

320,2 

3.3 

88.8 

22.4 

68. 

19.4 

47,0 

4613,7 

573.0 

-8.4 

-10. 0 

248.9 

29.3 

27.3 

10.5 

310,8 

320.1 

3.1 

88.2 

23.0 

68. 

19.9 

48.0 

4727.8 

565.0 

-9.0 

-10.  7 

243.8 

29  .0 

26.0 

12.8 

311.3 

320.4 

3.0 

87.7 

23.6 

68. 

* BY  speed  hEANS  elevation  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  ME4N5  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  213 
WAYCROSS.  GA 

6 FEBRUARY  1975 
1800  GMT 


164  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SHC 

w/sec 

M/S6C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

20.3 

49.0 

4838.1 

557.0 

-9.7 

-11.5 

239.7 

30.6 

26.5 

15.5 

3U.7 

320.4 

2.9 

87.1 

24.3 

68. 

20.7 

50.0 

4963.9 

548.0 

-10.5 

-12.3 

236.3 

33.0 

27,4 

18.3 

312.3 

320.6 

2.7 

86.6 

25.2 

67. 

21.3 

51.0 

5091.3 

539,0 

-11.2 

-13.0 

235,0 

35.7 

29.2 

2P.5 

312,9 

320.9 

2.6 

86.0 

26.3 

66. 

21.7 

52.0 

5206.1 

531.0 

-11.9 

-13.6 

237.5 

36.0 

30.3 

19.3 

313.4 

321.0 

2.5 

85,3 

27.2 

66, 

22.1 

53.0 

5322.2 

523.0 

-12.7 

-14. e 

241.2 

34.7 

30.4 

16.7 

313.7 

320.9 

2.3 

84.6 

28,2 

66. 

22.6 

54'.0 

5425.0 

516.0 

-13.3 

-15.' 

244.5 

30.7 

27.7 

13.2 

314.2 

321.2 

2.2 

83.9 

29.2 

66. 

23.0 

55.0 

5544.0 

508.0 

-14.0 

-16.2 

245.1 

27.8 

25.2 

11.7 

314, e 

321.4 

2.1 

83.2 

29.8 

66. 

23.6 

56.0 

5679.7 

499.0 

-14.6 

-16.9 

244.  1 

31,1* 

• 27.9 

13.6 

315,7 

322.1 

2.0 

82,5 

30.6 

66. 

24.0 

57.0 

5786.6 

492.0 

-15.5 

-17,9 

243.9 

36.3* 

32.6 

16.0 

315.8 

321.8 

1.9 

81.9 

31.5 

66. 

24.3 

58.0 

5894,8 

485.0 

-15.9 

-18.4 

244.0 

39.5* 

35.5 

17.3 

316.5 

322.4 

1.8 

81.4 

32.2 

66. 

24.7 

59.0 

6019.9 

477.0 

-17.0 

-19.6 

244.2 

41.2* 

37,1 

17,9 

316,7 

322.1 

1.7 

80,6 

33.3 

66. 

25.1 

60.0 

6130.8 

470.0 

-17.7 

-20.3 

244,  5 

39.5* 

35.6 

17.0 

317.1 

322.3 

1.6 

80.0 

34.4 

66. 

25.4 

61.0 

6243.0 

463.0 

-18.4 

-21. C 

244.9 

35.8* 

32.4 

15.2 

317.6 

322.6 

1.5 

79.6 

35.2 

66. 

25.8 

62.0 

6356.7 

456.0 

-19.1 

-21.7 

245.8 

32.0* 

29.1 

13.1 

310.2 

322.9 

1.5 

79.5 

35.9 

66. 

26.2 

63.0 

6471.7 

449.0 

-19.9 

-22.6 

246,4 

31.4* 

28.8 

12.6 

318.6 

323.0 

1.4 

78.8 

36.4 

66. 

25.4 

64.0 

6583.2 

442.0 

-20.7 

-23,5 

246.4 

34,4* 

31.6 

12.8 

319.0 

323.2 

1.3 

77.9 

37.0 

66. 

27.0 

65.0 

6706.1 

435.0 

-21,6 

-24.5 

245.8 

39.4* 

36.0 

If  .1 

319.2 

323.2 

1.2 

77.6 

38.2 

66. 

27.4 

66.0 

6842.6 

427.0 

-22.7 

-25.6 

245.7 

44  .2* 

40.3 

IP. 2 

319.5 

323.2 

1.1 

77.2 

39.0 

66. 

27.8 

67.0 

6963.8  ' 

420.0 

-23.4 

-26.3 

246.0 

49.3* 

45.1 

20.1 

320,2 

323.7 

1.1 

76,7 

40.2 

66. 

28.  1 

68.0 

7069.0 

414. C 

-24.2 

-27.2 

246.2 

52.4* 

47.9 

21.2 

320.5 

323.8 

1.0 

76.1 

41.1 

66. 

28.4 

69.0 

7193.2 

407.0  .. 

-25.1 

-23.  J 

246.2 

53  .5* 

48.9 

21.5 

320.8 

323.9 

0.9 

75.6 

41.8 

66. 

23.8 

70.0 

7300.9 

. 401.0 

-25.9 

-29.  i 

246.4 

48.0* 

44.0 

19.2 

321.1 

324.0 

0.9 

74.4 

43.9 

66. 

29.3 

71.0 

7446.7 

‘?393.0 

-26.8 

-30.  1 

246.1 

38,8* 

35.4 

15.7 

321,8 

324,4 

0.8 

73.7 

45,  1 

66. 

29.7 

72.0 

7576.2 

386.0 

-27.8 

-31.  1 

244.2 

36.3* 

32.7 

15.8 

322.2 

324.7 

0.7 

73.2 

45.2 

66. 

30.1 

73.0 

7688.6 

380.0 

-28.8 

-32.2 

242.0 

38  .8* 

34.2 

13.2 

322.2 

324,5 

0.7 

72.2 

46.0 

66. 

30.5 

74.0 

7802.3 

374.0 

-29.8 

-33.2 

241.5 

41.7* 

36.6 

19.9 

322.4 

324.6 

0.6 

71,5 

48.3 

66. 

30.9 

75.0 

7917.4 

368.0 

-30.7 

-34.3 

246.2 

42.5* 

38.8 

17.2 

322.7 

324.7 

0.6 

70.4 

48.2 

65. 

31.3 

76.0 

3034.0 

362.0 

-31.6 

”35.3 

249.9 

45.4* 

42.6 

15.6 

323.0 

324.8 

0.5 

69,8 

49.3 

66. 

31.7 

77.0 

8151.9 

356.0 

-32.8 

-36.5 

250.3 

4B.7* 

45.8 

16.4 

322.9 

324.5 

0,5 

69.5 

50.5 

66. 

32.1 

78.0 

8271 .4 

350.0 

-33.8 

-37.6 

247,9 

50.4* 

46.7 

ie.9 

323.2 

324,7 

0.4 

68.0 

51.8 

66. 

32.5 

79.0 

8372.1 

345.0 

-34,6 

-38,5 

245.0 

48.5* 

44,0 

20.5 

323.4 

324.3 

0.4 

67.^  - 

52.9 

66. 

32.9 

80.0 

8494.5 

339.0 

-35.5 

-39.6 

244.4 

44,7* 

40.3 

19.3 

323.8 

325.0 

0.4 

65.7 

54.5 

66. 

33.5 

81.0 

8639.5 

322.0 

-36.6 

-40.6 

244.4 

47.2* 

42,6 

20,4 

324,2 

325,4 

0,3 

64.8 

55,2 

66. 

33.9 

82.0 

3765.6 

3 26.0 

-37.5 

-41.7 

243.6 

54.6* 

48.9 

24.  3 

324i6 

325,7 

0,3 

64.7 

56.  5 

66. 

34.2 

83,0 

8872.1 

321.0 

-38,5 

-42.7 

243.2 

55.8* 

49,7 

25.2 

324,7 

325.7 

0.3 

64.2 

58.0 

66. 

34.7 

84.0 

9001.4 

315.0 

-39.7 

-44.0 

242.7 

50.8* 

45.1 

23.3 

324.7 

325.6 

0.2 

63.3 

60.1 

66. 

35.1 

85.0 

9110.5 

310.0 

-41.0 

99.9 

242r5 

44.7* 

39.7 

20.6 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

66, 

35.7 

86.0 

9265.5 

303.0 

-42.1 

99.9 

241. 5 

47,6* 

41. B 

22.8 

325.1 

999,9 

99,9 

999,9 

62.  1 

66, 

36.1 

87,0 

9377.9 

298.0 

-42.8 

99.9 

240.8 

54.4* 

47.5 

26.5 

325,7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

65. 

36.6 

88.0 

9491.9 

293.0 

-43.7 

99.9 

241.1 

59.4* 

52.0 

28.7 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

65. 

37-0 

89.0 

9630.6 

287.0 

-44.9 

99.9 

241.9 

57.9* 

51.1 

27.3 

326,1 

999.9 

99,9 

999,9 

67,3 

65. 

3 7.4 

90.0 

9747.8 

282.0 

-45,  8 

99,9 

242.8 

54.5* 

48.5 

24,9 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

65. 

37.9 

91.0 

9866.6 

277.0 

-47.1 

99.9 

243 . 1 

52.3* 

46.6 

23.7 

326,3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

65. 

38.3 

92.0 

9986.9 

272.0 

-48.2 

99,9 

242.6 

51.0* 

45.3 

23.4 

326,5 

999.9 

99.9 

999,9 

71.0 

65. 

38.7 

93.0 

10108.9 

267,0 

-49,1 

99.9 

242,3 

50.5* 

44.7 

27.5 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

65. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
e*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAr:  6 DEG 
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ST4TICN  NO.  213 
WAYCROSS,  G4 

6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  16A  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

39.2 

94.0 

10232.7 

262.0 

-50.3 

99.9 

242  .4 

SP-.T* 

46.7 

24.4 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

65. 

39.7 

95.0 

10358.1 

257.0 

-51.4 

99.9 

242.5 

59.3* 

52.6 

27.4 

327.1 

999.9 

99,9 

999,9 

75,2 

65. 

40.3 

96.0 

10485.3 

252.0 

-52.  8 

99.9 

242.0 

69,9* 

51,7 

32.9 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

65. 

40.8 

97.0 

10614.4 

247.0 

-53.8 

99. E 

242.4 

73.5* 

65.2 

34.0 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.9 

65. 

41.2 

98.0 

10745.4 

242.0 

-55.1 

99.9 

243.6 

70,6* 

63.2 

31.4 

327,2 

999.9 

99,9 

999,9 

81.8 

65. 

41.8 

99.0 

10851.8 

238.0 

-55.2 

99.0 

245.3 

55.9* 

60.1 

27.0 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.1 

65. 

42.3 

100.0 

,10959.9 

234.0 

-55,7 

99.9 

246.5 

69.9* 

64.  1 

27,9 

329,4 

999.9 

99,9 

999,9 

85.4 

65, 

42.9 

101,0 

11125. 1 

228.0 

-56.4 

99,9 

247,6 

66.9* 

61.9 

25,4 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.3 

65. 

43.4 

102.0 

11237.2 

224,0 

-57.3 

99.9 

249.9 

54.9* 

51.5 

18.8 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

65, 

43.9 

103.0 

11351.0 

220.0 

-58,0 

99.9 

249.9 

57.8* 

54.3 

19.9 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

65. 

44.3 

104.0 

11495.7 

215.0 

-58.5 

99.9 

248.1 

68.2* 

63,3 

25,4 

333.2 

999,9 

99,9 

999,9 

93.  1 

65. 

44.8 

105,0 

11613,5 

21 1.0 

-59.6 

99.0 

246.5 

71.9* 

65.9 

28.6 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

65. 

45.3 

106.0 

11733.0 

207.0 

-60.3 

99.0 

245.1 

61.4* 

56.1 

24.8 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  1 

65. 

46.0 

107.0 

11854. 7 

203.0 

-60.3 

99.9 

246.9 

55.2* 

50.8 

21,7 

335.9 

999.9 

99,9 

999.9 

99,7 

65, 

46.4 

108.0 

11978.8 

199.0 

-60.  1 

99.9 

245.9 

69,2** 

63.2 

28,3 

338.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

100.6 

65. 

47,0 

109,0 

12106.0 

19  5.0 

-58.7 

99,9 

24,3.8 

8 A. 5** 

75. C 

37.3 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

65. 

47.4 

110.0 

12236.4 

191.0 

-58.0 

99.9 

242.8 

81.3** 

72.4 

37.1 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

65. 

48.1 

111.0 

12404.1 

136.0 

-56.8 

99.9 

244.1 

66.5** 

59,8 

29,1 

350.1 

999,9 

99.9 

999,9 

109.2 

65. 

48.6 

112.0 

12507.6 

183.0 

-54,9 

99,9 

246.2 

58.6** 

53.5 

23.7 

354.7 

999.9 

. 99.9 

999.9 

112.3 

65. 

49.2 

113.0 

12649.1 

179.0 

-54.1 

99.0 

243.8 

70.9** 

63.7 

31.3 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

65. 

49.7 

114.0 

12794.1 

175.0 

-54.3 

99.0 

240.3 

72.8** 

63.2 

3t.l 

360.4 

999.9 

99,9 

999,9 

116.0 

65. 

50.3 

115.0 

12904.8 

172.0 

-54.7 

99.9 

235.8 

48.5** 

40.1 

27.2 

361,3 

999,9 

99.9 

999,9 

119.  1 

65. 

5..  2 

116.0 

13093.5 

167.0 

-54.9 

99.9 

242.7 

83.8** 

74.5 

38.4 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.7 

65. 

51.8 

117.0 

13209.3 

164.0 

-54.9 

99.9 

243.9 

110.4** 

99.1 

48.6 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.1 

65. 

52.4 

113.0. 

13366.8 

160.0 

-55.9 

99.9 

242.9 

103, 9** 

92.5 

47.3 

366.9 

999,9 

99,9 

999.9 

128,7 

65. 

53.0 

119.0 

13487,1 

157,0 

-56.6 

99.9 

241,3 

87. 7»* 

76.9 

42.1 

367.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.3 

65. 

53.5 

120.0 

13650.7 

153.0 

-56.8 

99.0 

240.7 

72.3** 

63.0 

35.4 

370.2 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

64. 

54.0 

121.0 

13776.3 

150.0 

-55.4 

99.0 

240.8 

65.9** 

57.5 

32.1 

372.9 

999.9 

99,9  . 

999,9 

134.9 

64, 

54.6 

122.0 

13904.3 

147.0 

-57.3 

99.9 

241.0 

60.7** 

53.1 

29.4 

373.6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.0 

64. 

55.0 

123.0 

14034.5 

144.0 

-5B.0 

99.9 

241.0 

52.2** 

45.6 

25.3 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

139.3 

64. 

55.6 

124.0 

14211.7 

140.0 

-58.8 

99.9 

240. 0 

39.9** 

34.5 

19.9 

376.1 

999.9 

99,9 

999,9 

142,7 

64. 

56.0 

125.0 

14347,3 

137.0 

-60.1 

99,9 

238.6 

39, 1** 

33,4 

20,4 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

142.1 

64. 

56.7 

126.0 

14531,8 

133.0 

-61.2 

99.9 

238.3 

35.3** 

30..0 

18.5 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.7 

64, 

57.2 

127.0 

14673.0 

130.0 

-62.5 

99.0 

233  v8 

,17.0** 

13.7 

10.0 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

146.4 

64. 

57.8 

123.0 

14816.7 

127.0 

-63.5 

99.0 

218.2 

12.7** 

7,8 

10. 0 

378.3 

999.9 

99,9 

999,9 

145.0 

64. 

58.4 

129,0 

14963.3 

124.0 

-64,1 

99.0 

231.0 

41.6** 

32.7 

25.7 

379,9 

999.9 

99,9 

999.9 

145.4 

64, 

58.9 

130.0 

15112.9 

121.0 

-65.1 

99.9 

235.4 

^n,qm<k 

41.1 

28.3 

380.7 

999,9 

99.9 

999.9 

148.4 

64. 

59.5 

131.0 

15266.0 

118.0 

-65.1 

99.9 

238.0 

,28.2** 

23,9 

15,0 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

150,3 

64, 

60.0 

132.0 

15422.5 

115.0 

-56.  1 

99,9 

243.9 

22.3** 

20,0 

9,8 

384,4 

999,9 

99,9 

999.9 

149.3 

64. 

60.6 

133.0 

15582.8 

112.0 

-66,3 

99,9 

246.8 

59.3** 

54.5 

23.4 

386.9 

999.9 

99.9 

999.9 

150.7 

64. 

61.3 

134.0 

15746.7 

109.0 

-67. B 

99.9 

247.4 

90.1** 

83.2 

3f.5 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154.9 

64. 

62.1 

135.0 

158 53. 2 

107.0 

-67.6 

99.0 

255.6 

'30.4*»- 

37.2 

9.6 

389,6 

999.9 

99,9 

999,9 

160.0 

64. 

63.0 

136,0 

16067. 5 

103.0 

-67.8 

99,0 

251,3 

24,9** 

24.6 

2.8 

393.5 

999,9 

99.9 

999.9 

157.5 

64. 

63.8 

137.0 

16265.8 

100.0 

-66.7 

99.9 

246.1 

•49.4** 

45.2 

20.0 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

161.5 

64. 

64.6 

138.  C 

16450.0 

97.0 

-56,7 

99.9 

243,8 

•66,4** 

59.5 

29,3 

402.4 

999.9 

99,9 

999,9 

163,3 

64. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  PCEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


100 


STATION  NO.  213 
WAYCROSSf  GA 

6 FEBRUARY  1«575 
1800  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'»’ 

01 R 

SPEED 

■U  COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

65.1 

139.0 

16640.3 

94.0 

-66.1 

99.9 

242.3 

68. OY* 

60.2 

65.9 

140.0 

1683  7.3 

91.0 

-65.5 

99. V 

223.3 

21.2** 

14.6 

66.6 

141.0 

17040.8 

80.0 

-66.3 

99, V 

155.2 

11.4** 

-4,0 

67.4 

142.0 

17250.7 

85.0 

-66.9 

99.  r 

229.0 

50 . 2** 

37.9 

68.2 

143.0 

17467.0 

82.0 

-68.2 

99.0 

235.2 

52.9'"* 

43.4 

69.0 

144.0 

17690.7 

79.0 

-68.4 

99.9 

240.1 

30,6** 

26,5 

69,9 

145.0 

17922.8 

76.0 

-68.4 

99.9 

243.5 

51.7** 

46.3 

70,7 

146,0 

18164.1 

73.0 

-68.9 

99.9 

243.7 

63.1** 

56.6 

71.6 

147.0 

18416.4 

70.0 

-66.9 

99.9 

247.3 

23.0** 

21.2 

72-5 

148.0 

18681.0 

67.0 

-66.9 

99.9 

251.  1 

10.1** 

9.6 

73.4 

149,0 

18863.5 

65,0 

-68.2 

99.9 

244.3 

30.0** 

27.0 

74.4 

150.0 

19149.6 

62.0 

-64.7 

99.0 

267.7 

11.5** 

11.5 

75.4 

151.0 

19452.4 

59.0 

-64.9 

99.0 

254.7 

40.5** 

39.1 

76.3 

152.0 

19771.1 

56.0 

-64.5 

99,0 

249,4 

59.0** 

55.3 

77,3 

153,0 

20107.0 

53,0 

-65.3 

99,9 

273.2 

12.6»* 

12.5 

78.6 

154.0 

20342.3 

51.0 

-63.5 

99.9 

248.2 

54.9** 

50.9 

79.9 

155.0 

20716.2 

48.0 

-61.8 

99.9 

250.9 

46.4** 

43.8 

81.1 

156.0 

20979,8 

46.0 

-61,6 

99.9 

49.0 

18.2** 

-13.7 

82.3 

157.0 

21396.7 

43.0 

-62.7 

99.9 

251.9 

15. 6** 

14.8 

83.7 

158.0 

21843.7 

40.0 

-61.6 

99.9 

256.9 

21.7** 

21.2 

84.9 

159.0 

22162.0 

38.0 

-61.0 

99.0 

56.  1 

40,6** 

-33.7 

86.2 

16C.C 

22673.5 

35.0 

-60,6 

99.9 

257.9 

17.2** 

16.8 

87.8 

161.0 

23233.0 

32.0 

-59.4 

99.9 

254.3 

- 35.4** 

34.1 

89.4 

162.0 

23638.1 

30.0 

-58.3 

99.9 

250.9 

55.7** 

52.6 

91.1 

163,0 

24300.1 

27,0 

-59,0 

99.9 

248.1 

35.8** 

33,2 

93.0 

164.0 

25040,7 

24.0 

-58.0 

99.9 

243.7 

15.1** 

13.6 

95.0 

16’5.0 

25880.0 

21.0 

-59.2 

99. »• 

245.1 

50.0** 

45.3 

97.1 

166.0 

26507.2 

19.0 

-59,2 

99.0 

60.3 

45.0 

-39.1 

99.4 

I67v0 

27589.1 

16.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

101 


16^  16.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

31.7 

407.2 

999.9 

15.4 

412.2 

999,9 

IC.4 

414.6 

999.9 

32.9 

417.4 

999.9 

30,2 

419.1 

999.9 

15.2 

423,  1 

999,9 

23.0 

427.8 

999.9 

2B.0 

431.9 

999.9 

6.9 

441.3 

999.9 

3.3 

446.8 

999.9 

13.0 

447,9 

999,9 

0.5 

461.8 

999.9 

10.7 

46R.0 

999,9 

20.8 

475,9 

999,9 

-0.7 

481.6 

999.9 

20.4 

491.1 

999.9 

15.2 

503,8 

999,9 

-12.0 

510,5 

999,9 

4.8 

517.6 

999.9 

4.9 

531.3 

999.9 

-22.6 

540.5 

999.9 

3.6 

554.4 

999.9 

9.6 

572.2 

999.9 

IB. 2 

585.7 

999.9 

1-3.4 

601.6 

999.9 

6.7 

625.3 

999.9 

21.0 

645.9 

999,9 

-22.3 

664,7 

999,9 

99.9 

704,5 

999,9 

MX  RTO  RH  RANGE  AZ 

GM/KG  PCT  KM  OG 

99. R 999.9  165.8  6^. 

99.9  999.9  167.6  64, 

99.9  999.9  169.9  64. 

99.9  999.9  167.6  64. 

99.9  999.9  173.7  64. 

99.9  999.9  174.0  64, 

99.9  999.9  176.0  64. 

99.9  999.9  179.2  64. 

99.9  999.9  182.5  64. 

99.9  999.9  182.5  64, 

99.9  999.9  181.9  64. 

99.9  999.9  186.5  64. 

99.9  999,9  182.0  64. 

99.9  999.9  190,  1 64, 

99.9  999.9  189.4  64. 

99.9  999.9  193.8  64. 

99.9  999.9  199,1  64, 

99.9  999.9  200.8  64. 

99.9  999.9  198.4  64. 

99.9  999.9  200.2  64. 

99.9  999,9  200.6  65. 

99.9  999.9  197.3  65. 

99.9  999.9  201.0  65. 

99.9  999.9  202.6  65. 

99.9  999.9  213.1  65. 

99.9  999.9  216.4  65. 

99.9  999.9  214,2  65. 

99.9  999.9  210.7  65. 

99.9  999.9  999.9  999. 


STATICN  NO,  213 
KAYCPOSS,  GA 

6 FEBRUARY  1?75 

2100  GMT  151  50.'  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.3 

44.0 

1004.1 

18.0 

14.9 

310.0 

2.6 

2.0 

-1.7 

292.2 

319.9 

10.7 

82,0 

0.0 

0. 

0.3 

5.0 

113.4 

996.0 

16.9 

14.3 

242.7 

2.0 

1.8 

C.9 

291,8 

318.6 

10.4 

84.7 

0.1 

56. 

o.a 

6.0 

234.2 

982.0 

15.9 

15.0 

243.9 

2.8 

2.5 

1.2 

292.0 

320.4 

11. 0 

94.2 

0.1 

59, 

1.1 

7.0 

338.8 

970.0 

15.1 

14.2 

249.2 

3.9 

3.7 

1.4 

292.2 

319.5 

10.5 

94,  1 

0.  1 

61. 

1,4 

8.0 

435,6 

959,0 

14.5 

12.~ 

257.5 

5.8 

5.7 

1.3 

292.4 

317,6 

9.7 

88.8 

0,2 

62. 

1.8 

9.0 

533.3 

948.0 

14.5 

7.0 

266.2 

7.6 

7.6 

0.5 

293.0 

310.8 

6.7 

60.8 

0.4 

72, 

2.2 

10.0 

632.0 

937.0 

14.3 

5.  S 

272.2 

9.1 

9.  1 

-0.3 

293.  7 

310.0 

6.1 

55,3 

0.6 

78, 

2.6 

11.0 

759.0 

923.0 

13.4 

3.2 

275.0 

10.5 

10.4 

-1.1 

293.8 

308.0 

5.2 

50.0 

0.8 

82. 

2.9 

12.0 

859.8 

9,  ?.0 

12.6 

2.9 

278.5 

11.2 

11.1 

-1.7 

294.1 

308.2 

5.2 

51.6 

1.0 

85. 

3.3 

13,0 

961,5 

901.0 

11.6 

2.4 

269.3 

12.5 

:2.3 

-2.0 

294,1 

307.9 

5.1 

53.0 

1.3 

88. 

3.7 

14,0 

1054.7 

891.0 

10.9 

l.O 

275.8 

13.9 

13.8 

-’  .4 

294.2 

30  7.3 

4.8 

52.1 

1.6 

91. 

4.0 

15.0 

1158.5 

880.0 

11.5 

-1.7 

271.2 

15.0 

15.0 

-0.3 

295.7 

306.4 

3.8 

39.7 

1.9 

92. 

4.5 

16.0 

1282.6 

867.0 

10.7 

-12.0 

267,9 

15.5 

15.5 

0,6 

295.9 

301.1 

1.8 

18.9 

2.3 

90, 

4.9 

17.0 

1388.8 

856.0 

10.2 

-8.6 

269.8 

16.1 

16.1 

0.0 

296.5 

303,3 

2.3 

25.8 

2.7 

90. 

c n 
c. 

18.0 

1486.3 

846.0 

9.6 

-11.4 

269.5 

15.7 

15.7 

0.1 

296.9 

302.4 

1.9 

21.3 

3.0 

90. 

5.6 

19.0 

1594.7 

835.0 

8.9 

-16.7 

267.1 

14.9 

14.9 

C.R 

297.1 

300.9 

1.2 

14.5 

3.4 

90. 

6.0 

20,0 

1694.2 

825.0 

8.2 

-10.2 

262.3 

14.8 

14.6 

2.0 

297.5 

303.7 

2.1 

25.8 

3,7 

90, 

6.4 

21.0 

1814.9 

813,0 

7,1 

-8.4 

261.3 

15.8 

15,6 

2.4 

297.7 

304,9 

2,5 

32.1 

4.  1 

89, 

6.7 

22.0 

1926.7 

802.0 

6.3 

-7.0 

262.9 

16.2 

16.1 

2.0 

297.9 

305.6 

2.7 

35.8 

4.4 

88. 

7.1 

23.0 

2029.5 

792.0 

6.1 

-14.2 

264.7 

16.7 

16.6 

1.5 

298.7 

303.5 

1.6 

21.6 

4.7 

88. 

7.5 

24.0 

2133.4 

782.0 

5.4 

-14.5 

261.9 

17.7 

17.5 

2.5 

299.0 

303.8 

1.6 

22.1 

5.2 

88. 

7,9 

25.0 

2238.4 

772.0 

4.4 

-6.7 

250,2 

19,5 

19.1 

4.0 

299.2 

307,8 

3.0 

44.2 

5,6 

88. 

3.3 

26,0 

2355,2 

761,0 

4.2 

-4.7 

254.5 

21.8 

21.0 

5.8 

300,3 

310.5 

3.5 

52.1 

6.0 

87. 

8.7 

27.0 

2462.9 

751.0 

3.9 

-1.7 

251.8 

23.9 

22.7 

7.5 

301.2 

314.0 

4.5 

66.8 

6.6 

85. 

9.1 

28.0 

2571.9 

741.0 

3.4 

3.1 

250.1 

25.7 

24.2 

r.7 

302,1 

320.1 

6.5 

97.8 

7,2 

84. 

9.4 

29.0 

2671.2 

732.0 

2.9 

l.V 

249.6 

26.6 

25,0 

9.3 

302,6 

319,4 

6.0 

93,0 

7.7 

83. 

9.9 

30.0 

2782,8 

722.0 

2.7 

1.9 

249.5 

27,9 

26.2 

9,8 

303.6 

320.8 

6.1 

94.7 

8.4 

82. 

10.2 

31,0 

2884.4 

713,0 

2.1 

1.7 

249.7 

20.6 

26.8 

9.9 

303.9 

321.0 

6.1 

97.2 

9.0 

81. 

10.5 

32.0 

2987.0 

704.0 

1.2 

O.F 

250.0 

29.3 

27.5 

10.0 

304.1 

320.5 

5.8 

97.5 

9.5 

80. 

10.9 

33.0 

3090.6 

695.0 

0.6 

0.  J 

2 50.4 

30.3 

28.5 

10.2 

304,5 

320,3 

5.6 

96.8 

10,2 

80. 

11.3 

34.0 

3195.4 

686.0 

0.  1 

-0.3 

2 50.4 

31.5 

29.6 

10.6 

305.1 

320.6 

5.5 

96.7 

10.9 

79, 

11.6 

35.0 

3301,4 

677,0 

-0.2 

-0.7 

250.1 

32.4 

30.5 

11.0 

305.8 

321.3 

5.4 

96.7 

11.5 

79. 

12.1 

36.0 

3432.6 

666.  0 

-1.0 

-1.5 

249.1 

34.0 

31.8 

12.1 

306.4 

321.2 

5.2 

96.6 

12.4 

78. 

12.4 

37.0 

3541,2 

657.0 

-1.8 

-2.  1 

248,  1 

34,8 

32.3 

13.0 

306.6 

321.0 

5,0 

97,4 

13.1 

78, 

12.8 

38.0 

3651,0 

648.0 

-2.6 

-2,9 

246,0 

35,5 

32.4 

14.4 

306,9 

- 320,8 

4.8 

97.7 

13.9 

77. 

13.1 

39.0 

3749.7 

640.0 

-2.9 

-3.:. 

244.3 

35.8 

32.2 

15.5 

307.7 

321.5 

4.8 

98.3 

14.5 

77. 

13.4 

40.0 

3862.2 

631.0 

-2.7 

-2.° 

242.5 

36.0 

31,9 

16.6 

309.1 

323.4 

4,9 

98.3 

15,2 

76. 

14.0 

41.0 

4001.6 

620.0 

-3.8 

-4.0 

240.3 

36.4 

31.6 

IS.O 

309.4 

322,8 

4,6 

98,2 

16.4 

75. 

14.3 

42.0 

4104,2 

612.C 

-4.7 

-5.0 

240.0 

36.5 

31.6 

If  .2 

309.5 

322.2 

4.3 

98.0 

17.1 

74. 

14.-7 

43.0 

4207.9 

604.0 

-4.7 

-5.1 

239.8 

36.3 

31.4 

18.3 

310.6 

323.4 

4.3 

97.0 

17.9 

73. 

15.1 

44.0 

4326.1 

595.0 

-5.5 

-6.^ 

239.8 

36  .0 

31.1 

18.1 

311.0 

323.1 

4.1 

94.7 

18.8 

73. 

15.5 

45.0 

4432,4 

58  7,0 

-5,9 

-8.9 

240.  2 

35,9 

31.1 

17.8 

311.6 

322.0 

3.4 

81.9 

19.6 

72. 

15.9 

46.0 

4526.4 

580.0 

-6.2 

-9.4 

241.2 

36.4 

31.9 

17.6 

312.3 

322.1 

3.2 

78.0 

20.4 

72. 

16.2 

47.0 

4648.7 

571.0 

-7.1 

-10.6 

241.9 

37.0 

22.6 

11.4 

312.7 

321.8 

3.0 

76.1 

21.  1 

71. 

16.6 

48.0 

4758,7 

563.0 

-8,0 

-10.6 

242.9 

37.9 

33,7 

17.3 

312.9 

322.1 

3.0 

81.4 

22.0 

71. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  '^IME  HAVE  BfcE.N  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO,  213 
HAYCROSSf  GA 

6 FEBRUARY  l-JTS 
2100  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMO 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEX 

H/SFC 

16.9 

49.0 

4855.9 

556.0 

-8.8 

-11.7 

243.7 

38.6 

34.6 

17,2 

50.0 

4568,0 

543,0 

-10,0 

-15.6 

244.6 

39.2 

35.4 

17.7 

51.0 

5095.6 

539.0 

-10.6 

-19. V 

245.3 

39.7 

36.2 

18.0 

52,0 

5210.6 

531,0 

-11.4 

-20.5 

246,4 

39,7 

36.3 

18.3 

53.0 

5326.8 

523.0 

-12.4 

-20.1 

246.6 

39.9 

36.6 

18.7 

54,0 

5429.5 

516.0 

-13.0 

-20.  r 

247.0 

40.5 

37.3 

19.0 

55.0 

5548.1 

508.  0 

-14.7 

-2U  • 

247^4 

41.4 

33i2 

19.3 

56.0 

5668.2 

500.0 

-15.6 

-21.9' 

247.4 

41.8 

38.6 

19.7 

57.0 

5774.4 

493.0 

' -16.5 

-22.2 

247.0 

41.7 

38.4 

20.1 

58.0 

5857.4  ■ 

405.0 

-16.9 

-25.5 

245.9 

41.4 

37.8 

20,4 

59.0 

6006.5 

478,0 

-17.6 

-34.5 

244.9 

41.6 

37.7 

20.8 

60.0 

61 16.8 

471.0 

-18.1 

-36.; 

243.6 

42.6 

38.2 

21.1 

61.0 

6228.5 

464.0 

-18.9 

-37.3 

242.8 

43.4-« 

38.6 

21.5 

62.0 

6341.6 

457.0 

-19.9 

-27.’ 

241.9 

43.7* ** 

38.6 

21.9 

63.0 

6456.0 

450.  0 

-20.7 

-27.1 

241.8 

43.4* 

38.3 

22.3 

64.0 

6555.1 

444.0 

-21.2 

-37.3 

242.6 

43.6* 

38.7 

22.7 

65.0 

6689.0 

436.0 

-22.4 

-39.5 

243.7 

44.0* 

39.5 

23.2 

66.0 

6807,7 

429.0 

-23.5 

-40.4 

244.8 

44.7* 

40,5 

23.6 

67,0 

6927.7 

422.0 

-24.5 

-39.  V 

245.2 

44,8* 

40.7 

24.0 

68.0 

7049.4 

415.0 

-25.1 

-42.6 

245.3 

44.7* 

40.6 

24.3 

69.0 

7155.2 

409.0 

-25.2 

-53.:. 

245.5 

45.6* 

41,5 

24.7 

70.0 

7262.4 

403.0 

-26.0 

-51.5 

246,0 

46,9* 

42,8 

25,3 

71.0 

7407,2 

395,0 

-27.2 

-52.2 

246.7 

46.8* 

43.0 

25.7 

72.0 

7517.3 

389.0 

-27.7 

-60.9 

246.6 

45.8* 

42.0 

26.2 

73.0 

7629.0 

333.0 

-28.0 

-67.9 

246.1 

47.6* 

43.5 

26.6 

74.0 

7742,3 

377.0 

-28.5 

-68,2 

245.  8 

51.7* 

47.1 

27.0 

75.0 

7857.0 

371.0 

-29.5 

-68.0 

245.9 

54.7* 

49.9 

27.4 

76.0 

7973.2 

365.0 

-30.0 

-69.3 

245.6 

50.8* 

46.3 

2 7.8 

77.0 

8091,2 

359,0 

-30.4 

-69.'’. 

245.3 

47.5* 

43.1 

23.1 

78,0 

8190,7 

354.0 

-31,3 

-70.0 

245.2 

46  .9* 

42.6 

28.5 

79.0 

8311.6 

348.0 

-32.1 

-70.6 

245.6 

5 1 . 1 « 

46.5 

28.9 

80.0 

8434.1 

342.0 

-33.2 

-71.3 

246.3 

56.2* 

51.5 

29.3 

81.0 

8579.1 

335,0 

-34.- 

-72,2 

247.0 

56.9* 

52.4 

29.7 

82.0 

8684,0 

330,0 

-35.3 

-72.'. 

247,4 

54.7* 

50.5 

30.0 

83.0 

8811.6 

324.0 

-36.0 

-73.1 

247.4 

51.3* 

47.9 

30.3 

84.0 

8919.4 

319.0 

-37.1 

-73. '• 

246.3 

50,0* 

45.8 

30.7 

85.0 

9028,4 

314.0 

-33,0 

-48, P 

244.1 

48.1* 

43,2 

31.1 

86,0 

9183.3 

307.0 

-39.4 

-47.1 

240.9 

46.7* 

40.8 

31.4 

87.0 

9295,4 

302.0 

-40.5 

99.9 

238.3 

45.9* 

39.0 

31.7 

88.0 

9409.0 

297.0 

-41.2 

99.9 

236.1 

45,0* 

37,4 

32.1 

99,0 

9524.1 

292,0 

-42,2 

99.9 

233.9 

43.9* 

35,5 

32.4 

90.0 

9640.6 

2B7.0 

-43.5 

99.9 

232.8 

43.2* 

34.4 

32.8 

91.0 

9758.7 

282.0 

-44.3 

99.'' 

232.4 

45.2* 

35  8 

33,1 

92,0 

9878,3 

277.0 

-45.3 

99. 

232.6 

48.5* 

38.6 

33.5 

93.0 

9999.5 

272.0 

-46.5 

99.9 

233.3 

56.0* 

44.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* 3Y  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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151  50.  0 


RH  RANGE  AZ 
PCT  KM  DG 


V COMP 
M/SEC 

ir.i 
If. 8 

16.2 

15.9 

15.8 

15.6 

15.9 

16.0 

16.3 

16.9 

17.7 

18.9 

19.3 
2C.6 
2C  .5 

20.1 

19.5 

19.0 

18. a 

18.7 

16.9 

19.1 

10.5 

18.2 

19.3 

21.2 

22.3 

21.0 

19.9 

19.7 

21.1 

22.5 

22.2 

?1.0 

19.9 
20.1 
2’.0 

22.7 

2A.1 

25.1 

25.9 
?6.l 
2V.5 

29.5 

33.5 


POT  T 
OG  K 

312,9 

312.8 
313.5 

313.8 
3U.0 
313.5 
3L3.9 
314.1 
3U.3 

315.3 

315.7 

316.3 

316.7 

316.9 

317.3 

317.8 

317.9 

318.0 

318.1 

319.0 

320.1 

320.4 
320,7 

321.4 
322. .5 

323.3 
323«5 

324.3 

325.3 

325.4 

325.9 

326.1 

326.2 

326.5 

327.2 

327.2 

327.4 

327.6 

327.6 

328.2 

328.4 
328.2 

328.7 

323.9 

328.9 


E POT  T 
OG  K 

321.5 

319.2 

318.2 

318.3 

318.7 

318.1 

318.3 

318.3 

318.5 

318.5 

317.1 

317.6 

317.8 

319.9 

320.3 

319.0 

318.9 

310.9 

319.1 

319.7 

320.4 

320.7 

321.0 

321.5 

322.5 

323.3 

323.5 

324.3 

325.4 

325.4 

325.9 

326.1 

326.2 

326.5 

327.3 

327.2 

327.9 

328.2 
999..  9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 


MX  RTO 
GM/KG 

•2.8 

2.1 

1.5 

1.4 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.3 
l.O 
0.4 
0.4 
0.3 
0.9 
,0.9 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,1 
0.2 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


79.7 
63.4 

46.8 

47.6 

52.3 

56.7 

57.9 

58.4 

60.7 

47.0 

21.0 

18.8 
18.0 

52.2 
56.0 

21.7 

19.2 

19.3 

22.7 
17.6 

5.2 

7.0 

7.2 
2.5 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
l.O 

30.8 
43.2 

999,9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 


22. 

6 

71, 

23. 

3 

71. 

24. 

6 

70. 

25. 

3 

70. 

26. 

0 

70. 

26. 

9 

70, 

27. 

7 

70, 

28. 

4 

70. 

29. 

5 

70. 

30. 

6 

70. 

31. 

1 

70. 

32. 

1 

69. 

32. 

9 

69. 

34, 

1 

69. 

35. 

0 

69. 

36. 

1 

69. 

37. 

1 

68. 

38. 

4 

68. 

39. 

6 

68. 

40. 

6 

68. 

41. 

4 

68. 

42. 

4 

68. 

44. 

4 

68. 

45. 

5 

68. 

46. 

5 

6 8. 

47. 

6 

68. 

49. 

1 

68. 

50. 

8 

68. 

51. 

8 

68. 

52. 

3 

68. 

53. 

1 

68. 

54. 

9 

68. 

56. 

3 

68. 

57. 

7 

68, 

58. 

8 

68. 

59. 

5 

68. 

60. 

6 

68. 

62. 

0 

67. 

62. 

7 

67, 

63. 

4 

67, 

64. 

4 

67. 

65. 

6 

67. 

66. 

1 

67, 

66. 

6 

66. 

68. 

1 

66. 

STATION  NO.  213 
WAYCP-OSS,  GA 

6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  151  50.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P” 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

vE  POT  T 

MX  PTC 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GFH 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

33.9 

94.0 

10122.4 

267.0 

-47.5 

99.9 

233.5 

61.5* 

49.5 

36.6 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  6 

66 

34.2 

95.0 

10222.0 

263,0 

-48.6 

99.9 

233.3 

61.9* 

49,6 

37,0 

329,1 

999,9 

99,9 

999,9. • 

70,7 

66. 

34.7 

96.0 

10373.4 

257.0 

-49.  8 

99.9 

231.9 

55,8* 

44,0 

.34,4 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

65 

35.0 

97.0 

10501.6 

252.0 

-50.9 

99.5 

230,3 

49.2* 

37.0 

31.4 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

65 

35.4 

98.0 

10605.6 

248.0 

-51.6 

99, «• 

227.8 

44.8*  • 

33,2 

30.1 

330.1 

999,9 

99, 9 ' 

999.9 

74,7 

65 

35.8 

99.0 

10710.8 

244.0 

-53.1 

99.'“ 

228,0 

49,6* 

36.9 

33.2 

329.5 

999,9 

99.9 

999.9 

75.0 

65, 

36.1 

lOO.O 

10844.1 

239,0 

-53.  7 

99,9 

223.9 

55.5* 

41.8 

36.5 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

65 

36,6 

101.0 

10979.5 

234.0 

-55.2 

99.9 

229.8 

62.4* 

47.7 

40.3 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

64. 

37.0 

102.0 

11117.2 

229.0 

-56.0 

99,9 

228.7 

58.7* 

44.1 

38.7 

331.0 

999.9 

99.9 

999,9 

80.  1 

64 

37.3 

103.0 

11228.9 

225.0 

-57.4 

99,9 

22  7,5 

53.9* 

39.8 

36.4 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

64. 

37.7 

104.0 

11342.1 

221.0 

-58.2 

99.9 

226.6 

50.7* 

36.3 

34.8 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

63 

38.1 

105.0 

11456.8 

217.0 

-59.3 

99.' 

226.7 

51.3* 

37.3 

35.2 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

63. 

38.4 

106.0 

11573.2 

213.0 

-59.8 

99.9 

227.1 

53.5* 

39.2 

36.4 

332.0 

999,9 

99,9 

999,9 

84,0 

63. 

38.9 

107.0 

11691.3 

209.0 

-61.  1 

99,0 

228.1 

58.5* 

43.5 

39.  1 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

63. 

39.2 

108.0 

11811.1 

205.0 

-61.8 

99.9 

228.9 

62.1* 

46.8 

40.3 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  3 

63, 

39.7 

109.0 

11932.7 

201.0 

-63.2 

99.9 

23J.4 

66.5* 

51.2 

42.4 

332.3 

999,9 

99,9 

999,9 

88.4 

62. 

40. 1 

110.0 

12056.1 

197,0 

-63.9 

99.9 

231.5 

67.4* 

52.7 

41,9 

333.0 

,999.9 

99.9 

999.9 

90.1 

62. 

40.6 

111.0 

12213.4 

192.0 

-64,7 

99.9 

233,2 

67.2* 

53.8 

40.2 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

62, 

41.0 

112.0 

12309.6 

189.0 

-64.3 

99.9 

234.9 

68.2* 

55.8 

39.2 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

62. 

41.4 

113.0 

12440.3 

185.0 

-64.7 

99.'' 

236.3 

64.8* 

53,9 

35.9 

337,7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

62. 

41.9 

114.0 

12574.7 

181.0 

-61.8 

99.9 

233.1 

57.6* 

48,9 

30,4 

344,6 

999.9 

99,9 

999.9 

97.3 

62. 

42.3 

115,0 

12713.8 

177.0 

-59.3 

99.9 

239.7 

57.4* 

49.6 

29.0 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  1 

61. 

42.9 

116.0 

12857.4 

173.0 

-58.2 

99.9 

241,3 

68. 5* 

60.1 

32.9 

355.  J 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

61. 

43.4 

117.0 

13004.7 

169.0 

-53.2 

99.9 

242.1 

82.0* 

72.4 

-38.4 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

61. 

43.9 

118.0 

13117,4 

166.0 

-58.2 

99.9 

242.7 

90.1* 

80.1 

41.4 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

61. 

44.3 

119.0 

13270.9 

162.0 

-58,6 

99.9 

242.9 

67.8* 

78,2 

40.0 

361.2 

999.9 

99,9 

999.9 

108.0 

62, 

44.8 

120.0 

13388.3 

159.0 

-58»7 

99.9 

243,3 

77.6* 

69.3 

34.9 

362.8 

999,9 

99.9 

999.0 

110.4 

62. 

45.2 

121.0 

13548.2 

155.0 

-59.1 

99.9 

244.3 

69.6* 

62.7 

30.2 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

62. 

45.7 

122.0 

13670.4 

152.0 

-60.2 

99.9 

246.  7 

66.0* 

60.7 

26.1 

365,0 

999.9 

99,9 

999.9 

113,9 

62, 

46.2 

123.0 

13794.5 

149.0 

-61, 1 

, 99.9 

248.5 

70.0** 

65,2 

25,7 

365.6 

999,9 

99,9 

999.9 

115.7 

62, 

46.6 

124.0 

13963.5 

145.0 

-61,3 

99.9 

248.8 

74.3** 

69.3 

26.8 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.7 

62, 

47.1 

125.0 

14093.2 

142,0 

-61.3 

99.9 

249.4 

71.2** 

66.6 

25.0 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

62, 

47.7 

126.0 

14270.6 

138.0 

-61 . 3 

99.9 

253.4 

51.0** 

48.8 

14.6 

373,3 

999e9 

99,9 

999,9 

122.9 

62, 

48.2 

127.0 

14406.8 

135.0 

-61.6 

99,9 

256.5 

40.7** 

39.5 

9.5 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

62, 

48.7 

128.0 

14545.8 

132.0 

-62.6 

99.9 

254.4 

41.8** 

40.3 

11.2 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

124.  1 

62. 

49,1 

129.0 

14687.5 

129.0 

-62. 8 

99.9 

252.2 

43.1** 

41.0 

13.1 

377.9 

909.9 

99.9 

999,9 

125.5 

63, 

49.6 

130.0 

14832.1 

126.0 

-63.9 

99,9 

251,6 

43.0** 

40.0 

13.6 

378,4 

909,9 

99,9 

999,9 

127,4 

63, 

50.2 

131.0 

15029.9 

122.0 

-63.7 

99.9 

252.1 

52.4** 

49.9 

16.1 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127.5 

63. 

50.7 

132.0 

15182.7 

119.0 

-63.5 

99.9 

252.8 

57.2** 

54.7 

17.0 

385.3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

63. 

51.2 

133.0 

15339.2 

116.0 

-64,  1 

99.9 

252.1 

60, 7** 

57.3 

18,7 

387,0 

999,9 

99,9 

999,9 

131.4 

63. 

51.7 

134.0 

15499.4 

113.0 

-64.7 

99.9 

250.3 

68.3** 

64.3 

23.0 

388.8 

999.9 

99.', 

999.9 

133.1 

63 

52.2 

135.0 

15663.5 

110.0 

-65. 1 

99.'' 

249.4 

67.3** 

63.0 

23.7 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

63. 

52.8 

136.0 

15831  .9 

107.0 

-65.3 

99.9 

248.7 

53.0** 

49.4 

19,3 

393,8 

999,9 

99,9 

999.9 

138,0 

63. 

53.4 

137.0 

16063.4 

103.0 

-66.2 

99.9 

245.6 

51.7** 

47.0 

21.4 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

139.7 

63 

54.1 

138.0 

16242.3 

100.0 

-66.  8 

99.9 

243.6 

72.5** 

64.9 

32.3 

398.7 

999.9 

99.9 

999.9 

141.6 

63 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  213 
WAYCROSSt  GA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

54.8 

139.0 

16426,3 

55.5 

140.0 

16679.5 

56.1 

141.0 

16675.4 

56.8 

142.0 

17077.7 

57.6 

143.0 

17287.4 

58.3 

144.0 

17580.1 

59,0 

145.0 

17810.5 

59,3 

146.0 

18050.4 

60.7 

147.0 

18300.2 

61.6 

148.0 

18562.6 

62.4 

149.0 

16838.2 

63.4 

150.0 

19127.0 

64.3 

151-0 

19430.5 

65.3 

152.0 

19749.0 

66.4 

153.0 

20085.0 

67.4 

154.0 

20442.2 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

MB 

or,  c 

DG  C 

97.0 

-67.2 

99.9 

93.0 

-68.5 

99.9 

90,0 

-69,8 

99,9 

87.0 

-69.2 

99. 

84.0 

-68.9 

99.0 

80.0 

-67.  8 

99.9 

77.0 

— 66.  8 

99.9 

7 4.0 

-67.4 

99.9 

71.0 

-66.8 

99.9 

68.0 

-64.5 

99.9 

65,0 

-64.7 

99, <= 

62.0 

-64.1 

99.9 

59.0 

-64.3 

99.9 

56.0 

-65,3 

99.9 

53.0 

-64.3 

99.9 

50.0 

-63.4 

99.9 

6 FEBRUARY  IRTB 
2100  GMT 


01 R 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/3EC 

H/SEC 

243.4 

77.7** 

69.5 

243,4 

56.5** 

50.5 

243.4 

43.4** 

38.8 

243.6 

39.8** 

35.7 

245.7 

44.1** 

40.2 

243.2 

46.7** 

43.3 

249.2 

43.2** 

40.4 

246.7 

38.9** 

35.7 

243.9 

27.1** 

24.4 

58. 3 

0.6** 

-0,5 

46.7 

4.2** 

-3.1 

250.4 

25.4** 

23.9 

254.7 

15.4** 

14.8 

258.8 

48.4 

47.4 

999.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

V COMP 

POT  T 

E POT 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

34.8 

401.4 

999.9 

25.3 

403.7 

999,9 

15.4 

404.8 

999.9 

17.7 

410.1 

999.9 

18.1 

414.7 

999.9 

17.4 

422.8 

999.9 

15.3 

429.7 

999.9 

15.4 

433.2 

999.9 

U.9 

439.8 

999.9 

-C.3 

450,1 

999,9 

-2.9 

455,5 

999,9 

8.5 

463.0 

999.9 

4.1 

469,2 

999,9 

9.4 

473.9 

999.9 

99.9 

483.8 

999.9 

99,9 

494,2 

999,9 

151  50. 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999.9 

146.0 

99.9 

999.9 

148.8 

99.9 

999.9 

150.4 

99.9 

999.9 

152.0 

99.9 

999.9 

153.8 

99.9 

999,9 

155,9 

99.9 

999.9 

157.9 

99.9 

999.9 

159.8 

99.9 

999.9 

161.8 

99.9 

999.9 

163,0 

99,9 

999.9 

163.3 

99.9 

999.9 

161.6 

99.9 

999.9 

164.7 

99.9 

999.9 

164.0 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

0 

AZ 

DG 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 
64. 

999. 

999. 


STATIcn  no.  213 
WAYC«inSS,  GA 

6 FEBRUARY  IRTE 

2315  G* **1T  161  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  t>T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PHT  T 

F POT  T 

MX  PTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SET. 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.6 

66.0 

1006.3 

16.6 

16.1 

280.0 

1.5 

1.5 

-0.3 

290,5 

316.6 

10.  1 

86,0 

0,0 

0. 

0.3 

5.0 

97.7 

S98.0 

16.  !♦ 

13. t 

208.7 

6.3 

6.0 

-2,0 

290,7 

316.2 

9.9 

85.3 

0.2 

106. 

0.6 

6.0 

226.6 

983.0 

15.7 

12.7 

283.5 

6.6 

6.1 

-2.0 

291.5 

316.1 

9.5 

82.6 

0.2 

106. 

l.O 

7.0 

330.9 

971.0 

16.7 

11.3 

287.7 

6.8 

6.5 

-2.1 

291.5 

316.2 

8,7 

80.  1 

0,6 

107. 

1.6 

8.0 

636.1 

959.0 

13.9 

8.7 

288.6 

7.9 

7.5 

-2.5 

291.5 

311.0 

7.6 

70.9 

0.6 

107. 

1.7 

9.0 

562.3 

967.0 

12.9 

8.  1 

286.8 

8.0 

7.7 

-2.3 

291.5 

310.5 

7.2 

72.6 

0.7 

108. 

2.1 

10.0 

660.5 

936.0 

12.0 

7.5 

282.0 

7.6 

7.6 

-1.6 

291.5 

310.0 

7.0 

76.0 

0.9 

108. 

2.6 

11.0 

766.7 

922.0 

11.0 

6.9 

.?79„9 

7.2 

7,  1 

-C.7 

291,8 

309,8 

6.8 

75.7 

1.  1 

105, 

3.0 

12.0 

E75.9 

910.0 

9.9 

6.1 

280.1 

8.2 

8.0 

-1.4 

291.7 

309.0 

6.5 

77.2 

1.3 

106. 

2.3 

13.0 

977.  1 

899.  0 

9.6 

6,5 

283.9 

9.0 

8.8 

-2.2 

292.0 

307,8 

5,9 

71.6 

1.  5 

106. 

3.6 

16.0 

1088.5 

88  7.0 

8.6 

6.5 

287.1 

10.1 

9.7 

-3.0 

292.6 

300.3 

6.0 

76.9 

1.6 

106. 

6.1 

15.0 

1191.7 

876.0 

7.9 

-0.5 

289.5 

12.7 

12.0 

-6.2 

292.5 

306.0 

6.2 

55.3 

2.0 

105. 

6.5 

16.0 

1315.1 

863.0 

8.3 

-6.6 

236.6 

16.5 

13.0 

-6.1 

296.0 

302.8 

3.1 

39.6 

2.3 

106, 

6.9 

17.0 

1630,9 

65 1. 0 

9.0 

-7.6 

280.0 

16.6 

16.6 

-2.5 

295,8 

303.2 

2.6 

30.6 

2.6 

105. 

5.2 

18.0 

1528.6 

861.0 

8.3 

-9.2 

276.5 

■ 16.7 

16.6 

-1.7 

296.0 

302.6 

2.3 

27.9 

2.9 

105. 

5.6 

19.0 

1637.2 

8 30.0 

7.6 

-8.9 

273.6 

16.9 

16.9 

-0.9 

296.6 

303.1 

2.3 

29.9 

3.3 

106. 

5*9 

20.0 

1736.8 

820.0 

6.7 

-8.C 

273.5 

15.2 

15.2 

-0.9 

296.5 

303,8 

2.6 

36,  1 

3.5 

103. 

6.6 

21.0 

1867.8 

007,0 

5.6 

-7.6 

270,7 

16,2 

16.2 

-0.2 

296,8 

306,6 

2.7 

37,8 

6.0 

102. 

6.7 

22.0 

1979,8 

796.0 

6,8 

-8.5 

268.9 

16.6 

16.6 

0,3 

297.0 

306.3 

2.5 

37.5 

6.3 

101. 

7.1 

23.0 

2082.8 

7d6.0 

6.1 

-8.1 

266.9 

17.2 

17.2 

0.9 

297.3 

306.9 

2.6 

60.5 

6.7 

99. 

7.6 

26.0 

2186.7 

776.0 

3,1 

-7.8 

266.2 

10.8 

18.7 

;.3 

297,3 

305,2 

2.7 

66,7 

5.  1 

98, 

7.9 

25.0 

2291.8 

766.0 

2.6 

-7,5 

265,8 

19.8 

19,8 

1.5 

297,9 

306,  1 

2.8 

67.3 

5.5 

97. 

B.6 

26.0 

2629.9 

753.0 

1.  1 

-8.6 

263,9 

21.3 

21.2 

2.3 

297.0 

305.5 

2.7 

69.  1 

6.1 

96. 

8.8 

27.0 

2537.3 

763.0 

0.6 

-7.6 

261.2 

22.6 

22.3 

3.5 

298.6 

306.8 

2.9 

56.2 

6.6 

95. 

9.2 

28.0 

2635.2 

736.0 

0.6 

-5.0 

258.6 

26.5 

26.0 

6.9 

299.3 

309.6 

3.6 

66.8 

T.  1 

96. 

9.6 

29.0 

2765.3 

726.0 

-0,2 

-2.6 

2 56.  t 

27.0 

26,2 

6.5 

299.9 

312,2 

6.6 

83.7 

7.7 

93. 

10. 0 

30.0 

2856.-8 

716.0 

-0.0 

-1.7 

256,6 

29.7 

28.  (, 

7.9 

301.3 

316.7 

6.8 

88.9 

8.6 

91. 

10.3 

31.0 

2958.6 

705.0 

-0.2 

-0.5 

253.5 

30.8 

29.6 

8.8 

302.3 

317.1 

5.2 

97.9 

9.0 

90. 

10.8 

32.0 

3073.1 

695.0 

-0.5 

-0.6 

251.5 

32.2  - 

30.5 

10.2 

303.2 

31  7,9 

5,2 

97.8 

9.9 

89. 

11.1 

33.0 

3177.6 

686.0 

-1.0 

-1,3 

250.2 

32,8 

30.0 

11.1 

303.8 

319.1 

5,1 

97.5 

10.6 

88. 

11.5 

36.0 

3282.8 

677.0 

-2.  1 

-Z.‘ 

268.6 

33,6 

31  .3 

12.3 

303.6 

317.2 

6.8 

98.0 

11.2 

86. 

11.9 

35.0 

3601.1 

667.0 

-2.7 

-3.0 

267,2 

36.2 

31.5 

13.2 

306.2 

317.6 

6.6 

97.9 

12.0 

85. 

12.3 

36.0 

3533.1 

656.0 

-3.2 

-3.5 

266.6 

36.2 

31.6 

13.6 

305,1 

318.  1 

6.5 

97,8 

12.8 

86. 

12.7 

37.0 

3662.6 

667,0 

-6.0 

-6.3 

266.3 

36,0 

31.1 

13.7 

305.6 

317.8 

6.3 

97.3 

13.6 

83. 

13.1 

38.0 

3753.0 

638.0 

-6.7 

-5.1 

266.3 

33.8 

31.0 

17.6 

305.7 

317.7 

6.1 

97.6 

16.3 

82. 

13.5 

39.0 

3852.3 

630.0 

-5.6 

-6.0 

266.5 

36.2 

31.6 

13.6 

305.8 

317.0 

3.9 

97.0 

15.1 

81. 

13.9 

60.0 

3977.8 

620.0 

-6.2 

-10.9 

267.5 

35.2 

32.5 

13.6 

306.3 

316,3 

2.7 

69,6 

15.9 

80, 

16.3 

61.0 

6117.8 

609.0 

-6.2 

-25.2 

268.9 

35,8 

33.6 

12.9 

307,6 

310,3 

0,8 

20.6 

16.7 

80. 

16.7 

62.0 

6221.1 

601.0 

—6  • 8 

-28.6 

250.1 

36.0 

33.9 

12.3 

300.1 

310.1 

0.6 

16.0 

17.  6 

79. 

15.2 

63.0 

6338.7 

592.0 

-7.6 

-29.0 

250.9 

36.0 

36.0 

11.8 

300.6 

310.5 

0.6 

16.0 

18.  7 

79. 

15.6 

66.0 

6666.6 

586.0 

-0.5 

-26.  1 

250.8 

36.0 

36.0 

11.9 

308,8 

311.3 

0.8 

22.5 

19,5 

78. 

15.9 

65.0 

6551.3 

576.0 

-9.2 

-28.5 

250.3 

36,2 

36.1 

12.2 

309.1 

311.2 

0.6 

19.0 

20.2 

78, 

16.3 

66.0 

6659.3 

568.0 

-9.6 

-30.2 

269.7 

37.1 

36.8 

12.9 

309.8 

311.6 

0.5 

16.7 

21.0 

78. 

16.7 

67.0 

6768.7 

560.0 

-10.6 

-30.6 

269,6 

38.7 

36.3 

13.5 

310.2 

312.0 

0.5 

16.8 

21.9 

7T, 

17.1 

68.0 

6810.0 

557,0 

-11.5 

-31,1 

250,0 

60.6 

38.2 

13.9 

309.3 

311.0 

0.5 

17.8 

22.8 

77. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OF.G 
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STAirCN  NO.  213 
WAYCROSS,  GA 


6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


161  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR  . 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.5 

99.0 

9991.1 

599.0 

-11.2 

-30.9 

250.5 

92.2 

39.7 

19.1 

311.8 

313.6 

0.6 

18.7 

23.9 

77. 

17.9 

50.0 

5109,9 

536.  0 

-13.2 

-33.6 

2 50.6 

92.9 

90.0 

19.1 

310.7 

312.1 

0,6 

16.  1 

26.9 

77. 

18.9 

51.0 

5297.6 

526.0 

-13.9 

-35.8 

250.  1 

92.7 

90.  1 

19.5 

311.5 

312.7 

0.3 

13.7 

26.  1 

76. 

18.8 

52.0 

5399.9 

519.0 

-13.8- 

-35.7 

299.5 

93.9 

90.6 

15.2 

312.9 

319.1 

0.3 

13.6 

27.  1 

75. 

19.3 

53.0 

5967.9 

511.0 

-19.2 

-90.7 

299-1 

99.5 

91.6 

15,9 

313.0 

319.5 

0.2 

8.6 

28.5 

76. 

19.6 

59.0 

5571.8 

509.0 

-15.0 

-91.2 

299.1 

95. 2» 

92.2 

16.1 

319„0 

319.7 

0.2 

8.5 

29.2 

75, 

20,0 

55.0 

5692.7 

996.0 

-15.6 

-92.  t 

299.9 

95. 9<- 

93.0 

16.  1 

319,8 

315.9 

0.2 

7.5 

30.3 

75. 

20.9 

56.0 

5830.7 

987.0 

-16.  1 

-99.7 

250.0 

96.0* •* 

93.3 

15.8 

315.7 

316.2 

0.1 

6.6 

31.5 

75. 

20.9 

57.0 

5939.6 

980.0 

-16.9 

-93.1 

250.9 

95.5* 

92.9 

15.3 

316.0 

316.6 

0.2 

8.2 

32.  8 

75. 

21.2 

58.0 

6099.7 

973.0 

-17.3 

-97.  1 

250.9 

99.3* 

92.2 

lE.O 

316.  8 

317,3 

0.1 

5.6 

33.  7 

75, 

21.5 

59.0 

6161.2 

966.0 

-18.3 

-97.6 

2 50.3 

90  .9* 

91.9 

1-^  .0 

317.0 

317.9 

0.1 

5.5 

36.5 

75. 

22.0 

60.0 

6290.3 

958.0 

-19.2 

-97.3 

250.6 

99.1* 

91.6 

19  .6 

317.9 

317.8 

0.1 

6.2 

35.9 

76. 

22.3 

61.0 

6388.2 

952.0 

-20.2 

-97.  1 

251.0 

96.7* 

99.  1 

15.2 

317,9 

317.8 

0.1 

6.9 

36,  6 

76. 

22.8 

62.0 

6503.5 

995,0 

-21.9 

-95.5 

251.3 

50.6* 

97.9 

16.2 

317.3 

317.8 

0.1 

9.2 

37.9 

76. 

23.1 

63.0 

6620,3 

938.0 

-22.2 

-96.  C 

251.0 

51.5* 

98.7 

16.8 

317.7 

318.2 

0.1 

9.3 

39.  1 

76. 

23.5 

69.0 

6738.6 

931.0 

-22.6 

-53.0 

250.0 

99.9* 

96.9 

16.9 

318.7 

318.9 

O.l 

6.3 

60.5 

76. 

29.0 

65.0 

6891.9 

925.0 

-23.3 

-69.8 

298.0 

95,2* 

91.9 

16.9 

319.1 

319.2 

0.0 

1.0 

41.5 

76, 

29.5 

66.0 

6997.9 

916.0 

-23.7 

-65.0 

296,8 

99.1* 

90,5 

17,3 

320.5 

320.5 

0,0 

1,0 

62.9 

76, 

29,9 

67,0 

7103.9 

910.0 

-29.7 

-65.7 

297.0 

99  .9* 

90.9 

17,3 

320.5 

320.6 

0.0 

1.0 

66.0 

76. 

25.3 

68.0 

7211.0 

909.0 

-25.1 

-66.0 

297.5 

99.6* 

91.2 

17.1 

321.9 

321.9 

0,0 

l.O 

65.0 

73. 

25.7 

69.0 

7337.7 

397,0 

-26.3 

-66.'. 

298.1 

95.1* 

91.9 

16,9 

321.9 

321.5 

0.0 

1.0 

66.  1 

73. 

26.2 

70.0 

7997,6 

391,0 

-27.2 

-67.9 

298.6 

97.0* 

93,7 

17.2 

321.6 

321,7 

0.0 

l.O 

67.6 

73. 

26.7 

71.0 

7577.9 

389.0 

-28.7 

-68. S 

298.6 

99.9* 

96.0 

16.0 

321.9 

321.9 

0.0 

l.O 

68.8 

73. 

27.1 

72.0 

7709.0 

377.0 

-29.1 

-68.6 

298.3 

50.2* 

96.6 

16.6 

322.5 

322.6 

0.0 

1.0 

50.  1 

73. 

27.6 

73.0 

7823.5 

371.0 

-30.0 

-69.2 

297.6 

98.7* 

95.0 

ir,5 

322,8 

322.8 

0.0 

l.O 

51.8 

73. 

23.0 

79,0 

7919.9 

366.0 

-31.2 

-69.9 

297.3 

97.3* 

93.7 

18.2 

322.5 

322.5 

0.0 

1.0 

52.6 

73. 

28.5 

75.0 

8036.9 

360.0 

-31.7 

-70.3 

298.1 

97.9* 

99.5 

17.9 

323.3 

323.3 

0.0 

l.O 

56.6 

72. 

29.0 

76.0 

8155.5 

359.0 

-32.8 

-71.0 

299.9 

98,9* 

95.3 

17,0 

323.9 

323,5 

0,0 

1.0 

55.2 

72. 

29,9 

77.0 

8275.6 

398.0 

-39,0 

-71.6 

299.9 

96.3* 

93.5 

15.9 

323.9 

323.9 

0.0 

1.0 

57.  1 

72. 

29.9 

78.0 

8376. 8 

393,0 

-39.9 

-72. ' 

250.0 

99.3* 

91.6 

15.2 

323.5 

323-5 

0.0 

l.O 

58.  1 

72. 

30.3 

79.0 

8999.8 

337.0 

-35.5 

-72.6 

299.9 

99.9* 

92.1 

15.8 

329.2 

329.2 

0.0 

l.O 

58.9 

72. 

30.7 

80.0 

8629.5 

331.0 

-36.6 

-73.5 

298.2 

96.9* 

93,1 

17,3 

329,9 

329.9 

0.0 

l.O 

60.2 

72. 

31.2 

81,0 

8750.9 

325.0 

-38.0 

-79.9 

295.5 

99.1* 

99.7 

20,3 

329.3 

329.3 

0.0 

1.0 

61.7 

72. 

31.7 

82.0 

8879.0 

319,0 

-38,9 

-75.1 

292.5 

52.8* 

96.8 

29.9 

329.7 

329.7 

0.0 

1.0 

62.9 

72. 

32.0 

83.0 

8987.2 

319.0 

-39.7 

-75.6 

290.8 

55.2* 

98.2 

26.9 

325.0 

325.1 

0.0 

1.0 

66.6 

72. 

32.3 

89.0 

9096.8 

309.0 

-90.9 

99.  V 

239.2 

59.9* 

96.7 

27,9 

325.7 

999,9 

99,9 

999.9 

65.  2 

72. 

32.7 

85.0 

9230.2 

303,0 

-91.5 

99.9 

2 36,  6 

51.0* 

92.6 

28.1 

326,0 

999,9 

99.9 

999.9 

66.6 

71. 

33.2 

86.0 

9365.5 

297.0 

-92.7 

99. E 

232 . 2 

93.9* 

39.3 

26.6 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

71. 

33.6 

87.0 

99 79.9 

292.0 

-93.8 

99. E 

227.9 

38.0* 

28.2 

25.5 

326.1 

999.9 

99.9 

099.9 

60.  7 

71. 

39.0 

88.0 

9595.6 

237,0 

-99.8 

99.0 

229.5 

35.9* 

25.  1 

25.6 

326,3 

999.9 

99.9 

999.9 

69,6 

70. 

39.3 

89,0 

9712.9 

282.0 

-95.  0 

99.9 

229.7 

38.9* 

27.0 

27.3 

326.5 

999.9 

99.9 

999,0 

69.8 

70. 

39.7 

90.0 

9831.8 

277.0 

-96.7 

99.9 

225.2 

92.0* 

29.8 

29.6 

326.9 

999.9 

99.9 

999,9 

70.7 

70. 

35.1 

91.0 

9952.3 

272.0 

-98.0 

99.9 

225.3 

95.9* 

32.3 

31,9 

326,8 

999,9 

99.9 

999.9 

72.0 

69, 

35.5 

92,0 

10079.9 

267,0 

-99.0 

99.9 

229.5 

97.1* 

33.0 

33.6 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

69. 

35.9 

93.0 

10173.3 

263.0 

-99.9 

99.9 

223.9 

97.9* 

32.9 

39.8 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

69. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  213 
WAYCROSS,  GA 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  161  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SF.C 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.2 

94.0 

10298.5 

258.0 

-50.8 

99.9 

223.5 

48. 6+ 

33.4 

35. 3 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

68 

36.6 

95.0 

10425.7 

253.0 

-51.7 

99.9 

224.7 

50.5* 

35.5 

35.8 

328.1 

909,9 

99.9 

999.9 

76.0 

68, 

37.1 

96.0 

10554,9 

243.0 

-52.5 

99,0 

228.5 

55.9* 

41.9 

37^0 

328.8 

99  9.9 

99.9 

999.9 

76.6 

68 

37.6 

97.0 

10659.7 

244.0 

-53.7 

99.9 

230.7 

60.1* 

46.5 

38  ,1 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.1 

67 

38.1 

98.0 

10792.6 

239.0 

-54.5 

99.9 

229.5 

53. 2« 

44.3 

37.8 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

67 

33.5 

99.0 

10900.4 

235.0 

-55.5 

99.9 

227.1 

54.4* 

39.9 

37,0 

329.3 

999.9 

99,  9 

999.9 

81,6 

67 

38.9 

100. 0 

11037.1 

230.0 

-56.6 

99.9 

224.8 

50.1* 

35.3 

35.6 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

66 

39.5 

101,0 

11176.0 

225.0 

-58.2 

99.9 

222.4 

45.7* 

30.8 

33.7 

329.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

66 

102.0 

11288.8 

221.0 

-59.0 

99.9 

222.9 

47.8* 

32.5 

35.0 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  5 

65, 

40.6 

103.0 

11403.2 

217.0 

-59.7 

99.9 

223.0 

49.1* 

33.5 

35,9 

330,4 

999,9 

99.9 

999.9 

87.2 

65, 

40.8 

104.0 

11519.2 

213.0 

-60.6 

99.9 

223.5 

50,2* 

34.6 

36.4 

330.8 

999,9 

99,9 

999,9 

88.3 

65 

41.2 

105.0 

11636.9 

209.0 

-61  .9 

99.9 

225.7 

55.3* 

39.5 

38.6 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  1 

65 

41.7 

106.0 

11756.3 

205.0 

-62.  6 

99.9 

229.2 

68.2* 

51.6 

44.6 

3.31.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

90.  5 

64, 

42.2 

107.0 

11877.6 

201.0 

-63.3 

99.9 

231.3 

78.3* 

61.  1 

49.0 

332.0 

999,9 

99.9 

999.9 

93.2 

64 

42.5 

108.0 

12001.1 

197.0 

-63.7 

99.9 

231.9 

70.9* 

62.9 

49.3 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

64, 

42.9 

109.0 

12126.7 

193.0 

-64.3 

99.9 

232.6 

74.8* 

59.4 

45,4 

334.4 

999,9 

99,  9 

999.9 

96.4 

63, 

43.3 

110.0 

12222.5 

190.0 

-64.5 

99,9 

233,4 

68.5* 

55,0 

40.8 

335.5 

999,9 

99,9 

999,9 

98,  1 

63. 

43.7 

111.0 

12385.6 

185.0 

-64.3 

99,9 

234.3 

62.2* 

50.5 

36  ,3 

333.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.1 

63. 

44.2 

112.0 

12519.6 

181.0 

-63.3 

99.9 

236.2 

58.2* 

4Vi . s 

32  .4 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.5 

63. 

44.7 

113.0 

12622.5 

178.0 

-62.8 

99.9 

238.7 

62.3* 

53.2 

•2.4 

344,7 

999,9 

99,9 

999.9 

102,7 

63. 

45.1 

114.0 

12762.8 

174.0 

-62,0 

99.9 

240.5 

69,0* 

60.0 

33.9 

348,1 

999,9 

99,9 

999.9 

105.3 

63. 

45.7 

115.0 

12870.5 

171.0 

-61.3 

99.9 

243.1 

78.1* 

69.7 

35.3 

351.1 

999.9 

99,9 

999.9 

106.9 

63. 

46.3 

116.0 

13054.7 

166.0 

-61.1 

99,9 

244.7 

31.6** 

73.8 

34,8 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

111.0 

63. 

46.7 

117.0 

13168.0 

163.0 

-61.1 

99.9 

245.2 

81  .0** 

73.5 

34.0 

356,2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

63. 

47.3 

118.0 

13283.1 

160.0 

-62.0 

99.9 

245.6 

76.4** 

69.6 

31.5 

356.6 

999,9 

99,  9 

999,9 

115.6 

63, 

47.7 

119.0 

13439. 7 

156.0 

-62.0 

99,9 

246.4 

71. H** 

65«  8 

23,8 

359,2 

999.9 

99.9 

999.9 

117.8 

63, 

48.3 

120.0 

13559.5 

153.0 

-62.8 

99.9 

243.6 

72.3** 

67. .4 

26.3 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

63. 

48.8 

121.0 

13681 .5 

150.0 

-63. 0 

99.9 

250. 8 

78,5** 

74.1 

25.8 

361.6 

999,9 

99.9 

999,9 

121,6 

63, 

49.4 

122.0 

13805.3 

147.0 

-63.  1 

99,9 

252.8 

77, 2** 

73.7 

22,9 

363.4 

999,9 

99,9 

999,9 

125.0 

6 3, 

49.9 

123.0 

13975.7 

143.0 

-62.8 

99.9 

252.3 

69.4** 

66.1 

21.1 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.6 

64. 

50.5 

124.0 

14106.3 

140.0 

-62.8 

99.9 

247.4 

57.4** 

53.0 

22.1 

369.2 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

64, 

51.0 

125.0 

14239  .5 

137.0 

-63.9 

99.9 

243.3 

46.2** 

41.3 

20.8 

369,5 

999,9 

99.9 

909,9 

130,8 

64, 

51.3 

126.0 

14374.8 

134,0 

-65.  1 

99.9 

257.4 

32.3** 

32.0 

7.1 

369,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

133.  1 

64. 

52.5 

127.0 

14513.1 

131.0 

-64.3 

99.9 

254.7 

55.5** 

53.6 

14.7 

373.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131.1 

64, 

53.0 

128.0 

14654.6 

128.0 

-64.9 

99.9 

249.0 

90.1** 

84.1 

32.3 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

64, 

53.7 

129.0 

14799.1 

125,0 

-65.3 

99,9 

249.9 

93,7** 

88,0 

32,2 

376,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.5 

64, 

54.2 

130.0 

14947.1 

122.0 

-65.1 

99.9 

252.3 

78.2** 

74.5 

23.7 

379.8 

999.9 

99.9 

999.9 

143.0 

64 

54.9 

131.0 

15150.2 

118.0 

-65.3 

99.9 

256.1 

54.5** 

52.9 

13.1 

383.1 

999.9 

99.9 

999.9 

146.5 

65 

55.5 

132.0 

15307.1 

115.0 

-65.3 

99.9 

257.2 

47.1** 

46.0 

10.4 

385,9 

999.9 

99,9 

999.9 

146.0 

65, 

56.2 

133.0 

15413.8 

113.0 

-65,5 

99,9 

252.4 

62. 1** 

59.2 

18.8 

387.5 

999.9 

99.9 

999.9 

149.3 

65, 

56.9 

134.0 

15577.8 

110.0 

-64,9 

99.9 

250.8 

74.0** 

69.9 

24.3 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

152.6 

65 

57.5 

135.0 

15746.2 

107.0 

-65.5 

99.9 

250.8 

73,8** 

69,7 

24.3 

393.6 

999.9 

99.9 

999.9 

154,5 

65, 

53.3 

136,0 

15919.1 

104.0 

-65.9 

99,9 

249,9 

62.3** 

58.5 

21.4 

396.0 

999,9 

99.9 

999.9 

158.5 

65, 

59.0 

137.0 

16096.7 

101.0 

-66.1 

99.9 

243.4 

58.8** 

54.6 

21.6 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.0 

65 

59.6 

138.0 

16279.3 

98.0 

-66.9 

99.9 

246.0 

55.4** 

50.6 

22.5 

400.9 

999.9 

99.9 

999.9 

163.7 

65, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
WAYC?nSSf  GA 

6 OFBRUARY  1975 

2315  GMT  161  26 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMp 

DEW  PT 

OIK 

SPFEfl 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

K/SEC 

MZSEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

60.4 

139.0 

15530.4 

94.0 

-67.9 

99.9 

242.3 

51. 0+* 

45.1 

23.7 

403,6 

999,9 

99,9 

999,9 

165.8 

61.2 

140.0 

16659,3 

92.0 

-69,4 

99.9 

235.2 

13.3** 

15.0 

10,5 

403.2 

999,9 

99.9 

999.9 

167.7 

62.  1 

141.0 

16925.4 

88.0 

-68.  1 

99.9 

. 178.5 

3.6** 

-0.1 

3.6 

410.9 

999.9 

99.9 

999.0 

166.8 

63.0 

142.0 

17133.4 

35.0 

-68.  7 

99.9 

243.2 

36. 6«* 

32.7 

16.5 

413.7 

999,9 

99.9 

999.9 

159.  1 

63.7 

143.0 

17348.2 

82.0 

-69.4 

99.9 

249.7 

26.8** 

25.  1 

9.3 

416.7 

999.9 

99.9 

999.9 

169.9 

64.5 

144.0 

17571.5 

79.0 

-67.9 

99.9 

251.6 

41. 9** 

39.8 

13.2 

424.2 

999.9 

99.9 

999.9 

170.3 

65.4 

145.0 

17803.8 

76.0 

-68.7 

99.9 

253.4 

35. 5** 

34.0 

10.  1 

427.2 

999,9 

99.9 

999.9 

172.8 

66.2 

146.0 

17962.8 

74.0 

-70.3 

99.9 

255.6 

24.6** 

23.0 

6,  1 

427.2 

999.9 

99.9 

999.9 

175.3 

67.3 

147.0 

18209.6 

71.0 

-69.0 

99.9 

250.8 

36.1** 

34.1 

11.9 

435.1 

999.9 

99.9 

999.9 

177.5 

68.2 

14P.0 

18467.9 

68.0 

-66.7 

99.9 

251.1 

26.7** 

25.2 

8.6 

441.0 

999.9 

99.9 

999.9 

178.0 

69.1 

149.0 

18733.9 

65.0 

-67.5 

99.9 

246,9 

37*7** 

34.7 

14.8 

449.  5 

999,9 

99,9 

999,9 

180.2 

70.  1 

150.0 

18928. 1 

63.0 

-65.5 

99.9 

250.7 

60.6** 

57.2 

20.0 

458.0 

999.9 

99.9 

999.9 

182.5 

71.3 

151.0 

19225.9 

60.0 

-64.  1 

99.9 

298.3 

8.8** 

7.8 

-4.2 

467.4 

999.9 

99.9 

999.9 

187.2 

72.3 

152.0 

19540.6 

57.0 

-63.3 

99.9 

54.3 

29.5** 

-23.9 

-17.2 

476,  1 

999.9 

99,9 

999,9 

1.83.7 

73.3 

153.0 

19759.2 

55.0 

-65,  1 

99.9 

258.4 

4.6** 

4.5 

0.9 

477.0 

999.9 

99.9 

999.9 

184.5 

74.5 

154.0 

20098,9 

52.0 

-67.7 

99.9 

245.9 

43.5** 

39.7 

17„8 

478.6 

999.9 

99.9 

999.9 

188.9 

75.8 

155.0 

20456.9 

49.0 

-67.3 

99.9 

245.9 

20.1** 

18.4 

8.2 

487.8 

999.9 

99.9 

999.9 

188.  6 

77.2 

156.0 

20838,3 

46.0 

-66,9 

99.9 

266.3 

7.0** 

6.9 

0.5 

497.  7 

999.9 

99.9 

999,9 

189,  4 

78.5 

157.0 

21106.7 

44.0 

-67,1 

99,9 

62.3 

47.4** 

-42.0 

-22.0 

503.5 

999.9 

99.9 

999.9 

188.9 

80.0 

158.0 

21535.5 

41.0 

-64.7 

99.9 

245.8 

10.7** 

9.8 

4.4 

519.8 

999.9 

99.9 

999.9 

189.  7 

61.8 

159.0 

21842.3 

39.0 

-62.8 

99.9 

255.8 

48,6** 

47.1 

11.9 

532.1 

999,9 

99.9 

999,9 

191.  1 

83.5 

160.0 

22335.1 

36.0 

-63,1 

99.9 

246.3 

59,8** 

54.7 

24.0 

543,4 

999,9 

99,9 

999,9 

198.6 

85.2 

161.0 

22686,7 

34.0 

-63.1 

99.9 

256.0 

17.3** 

16.8 

4.2 

552.4 

999,9 

99.9 

999.9 

196.5 

86.9 

162.0 

23253.6 

31.0 

-64.1 

99.9 

248.1 

69,0** 

64.1 

25.7 

564.6 

999,9 

99.9 

999,9 

205.0 

89.1 

163.0 

23663.0 

29.0 

-63.1 

99.9 

250.7 

81.2 

76.6 

26.8 

578,1 

999,9 

99,9 

999,9 

202.4 

91.0 

164.0 

24335,3 

26.0 

-62.  0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

597,5 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66  . 
66, 
66. 

999. 
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STATICN  NO.  213 
WAYCIOSSf  GA 


7 FESm/AttY  1975 

600  GMT  155  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V cn?iP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C. 

DG  . 

M/SFC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.2 

44.0 

1008.4 

9.6 

2.0 

300.0 

5.1 

4.4 

-2.5 

282,7 

294,  1 

4.4 

59.0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

121.6 

999.0 

8.6 

2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.4 

293.9 

4.4 

63.3 

999.9 

999. 

0.6 

6.0 

254.9 

983.0 

7.1 

2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

232.3 

294.2 

4.6 

71,1 

999.  9 

999, 

0,9 

7.0 

355.9 

971.0 

6.4 

2.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.6 

294,9 

4,7 

76.0 

999.  9 

999. 

1.3 

a.o 

4 66.4 

958.0 

5.4 

2.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

232.6 

295.1 

4.8 

82.3 

999.9 

999. 

1.7 

9.0 

569.3 

946.0 

4.3 

2.5 

317.1 

12.1 

8.2 

-8  8 

282.6 

295.1 

4.8 

87.5 

1.1 

132. 

2.0 

10.0 

673.3 

934.0 

3.  7 

1.6 

316.8 

12.8 

8.  7 

-9.3 

282.9 

294,9 

4.5 

86.3 

1.3 

134, 

2.5 

11.0 

804.6 

919.0 

2.5 

0.2 

304,  1 

13.3 

11.0 

-7  ,4 

282.9 

294.0 

4.2 

04.6 

1.7 

133. 

2.3 

12.0 

911.1 

907.0 

2.8 

0.1 

208.6 

12.5 

11.8 

-4.0 

284.3 

295.5 

4.2 

81.9 

1.9 

131. 

3.1 

13,0 

1019.2 

895.0 

4.0 

-0.4 

271.8 

12.7 

12.7 

-0.4 

286.5 

297.7 

4.2 

72.9 

2.1 

128. 

3.5 

14.0 

1 129.4 

883.0 

5.2 

3.8 

251.2 

14.5 

13.7 

4.7 

289.2 

304.3 

5.7 

90.5 

2.3 

123. 

3.3 

15.0 

1232.0 

872.0 

5.9 

1.6 

247.1 

16.0 

14.8 

6.2 

290.8 

304.2 

5.0 

74.0 

2.5 

117, 

4.3 

16.0 

1374.1 

857.0 

5,2 

-1.6 

246.5 

18.0 

16.5 

7 2 

291.4 

302.3 

4.0 

61.2 

2.  8 

109, 

4.6 

17.0 

1479.6 

846.0 

5.2 

-3.3 

247.9 

19.0 

17.6 

7.1 

292.4 

302.2 

3.5 

53.9 

3. 1 

104. 

5.0 

18.0 

1596.2 

• 834.0 

4.7 

-4.8 

249.5 

20.4 

19.1 

7.2 

293.1 

302.0 

3.2 

50.1 

3.5 

100. 

5.4 

19.0 

1704.5 

823.0 

4.5 

-6.3 

249.0 

21.4 

19.9 

7.7 

293.9 

302.1 

2.9 

45.2 

3.9 

96, 

5.7 

20.0 

1814.0 

812.0 

4.0 

-6,5 

248.9 

21.6 

20.  1 

7,8 

294,5 

302.7 

2.9 

46,  1 

4.3 

94, 

6.2 

21.0 

1955.0 

790.0 

2,5 

-7.8 

250.3 

21  .5 

20.3 

7.2 

294.4 

301.9 

2.7 

46.5 

4.9 

91. 

6.6 

22.0 

2067.1 

787.0 

1.7 

-7.9 

253.4 

21.5 

20.6 

6.1 

294.5 

302.2 

2.7 

48.9 

5.4 

89. 

7.0 

23.0 

2180.4 

776.0 

0.8 

-17.0 

257.7 

21.4 

20.9 

4.5 

294.8 

298,6 

1.3 

24.9 

5.9 

88. 

7.4 

24.0 

2284.4 

766.0 

0,4 

-22,6 

260.6 

22.3 

22.0 

3.  6 

295.3 

297.7 

0.8 

15,8 

6.4 

87. 

7,9 

25,0 

2400.2 

755.0 

-0.4 

-17.5 

261.8 

24.4 

24,1 

3,5 

295.7 

299.5 

1.3 

26.2 

7.0 

87. 

8.3 

26.0 

2538. 8 

742.0 

-1.7 

-15,2 

260.2 

27..  2 

25.9 

4.5 

295.8 

300.4 

1.6 

34.7 

7.7 

87. 

8.7 

27.0 

2657.5 

731.0 

-2.0 

-16.8 

257.5 

27.7 

27,1 

6.0 

296,7 

300,9 

1.4 

31.  1 

8.3 

86. 

9,1 

23.0 

2767.3 

721.0 

-0.6 

-23.3 

254,6 

28,8 

27,7 

7.6 

299,4 

301,9 

0.8 

15.9 

9.0 

85. 

9,5 

29,0 

2878.8 

711.0 

-0.8 

-28.  3 

252.7 

29.4 

28.1 

0,8 

300.3 

302.0 

0.5 

10.2 

9.7 

84. 

'5.9 

30.0 

2991  .0 

701.0 

-0.8 

-29.5 

253,1 

30.7 

29.3 

8,9 

301.5 

303.1 

0.5 

9.1 

10.3 

83. 

10.2 

31.0 

3106.4 

691.0 

-1.4 

-32.0 

254.0 

32.0 

30.  7 

8 .8 

302.1 

303.3 

0.4 

7.5 

10.9 

83. 

10.6 

32.0 

3222.3 

681,0 

-2.0 

-31,6 

255.4 

33.9 

32,8 

0.5 

302.6 

303.9 

0,4 

8.2 

11.7 

82. 

10,9 

33,0 

3339,7 

671.0 

-2.5 

-30.0 

256.2 

35.0 

34.0 

8.4 

303.4 

304.9 

0.5 

9.8 

12.3 

82. 

11.2 

34.0 

3458.6 

661.0 

-3.3 

-26.4 

256.7 

35.8 

34.8 

3.2 

303.8 

306.0 

0.7 

14.6 

13.0 

82. 

11.6 

35.0 

3578.9 

651.0 

-4.4 

-18.0 

257.1 

36.5 

35.6 

8.2 

304.1 

308.4 

1.4 

33,5 

13.9 

81. 

12.1 

36,0 

3725.2 

639.0 

-5.7 

-16.6 

257.3 

37.7 

36.8 

8.3 

304.  1 

309.  1 

1.6 

41.8 

14.9 

81. 

12,5 

37.0 

3836.2 

630.0 

-6,8 

-15.6 

257.5 

39,1 

38.7 

3.5 

304.2 

309.5 

1.8 

49.2 

15.8 

81. 

12.9 

38.0 

3961.0 

620.0 

-7.5 

-13.0 

257.4 

40.1 

39.2 

8.7 

304.8 

311.6 

2.3 

64,6 

16.8 

81. 

13.3 

39.0 

4074.8 

611.0 

-8.0 

-16.9 

257.1 

40,8 

39.0 

9.  1 

305.5 

310.6 

1.7 

48.4 

17.8 

81. 

13.6 

40.0 

4190.2 

602.0 

-7.8 

-18.7 

256.8 

41.2 

40.1 

9.4 

306.9 

311.4 

1.5 

41.2 

18,5 

80. 

14.1 

41.0 

4333.8 

591,0 

-7.1 

-23.9 

256.2 

41.8 

40.6 

10,0 

309.3 

312.3 

0.9 

24.5 

19.6 

80. 

14.6 

42.0 

4453 .4 

582.0 

-7.5 

-21.4 

255.4 

42-5 

41.2 

10.7 

310.2 

314.0 

1.2 

31.9 

21.0 

80. 

14.9 

43.0 

4574.5 

573.0 

-8.6 

-19.1 

254.9 

43.0 

41.5 

11.2 

310.4 

315.0 

1.5 

42.0 

21.8 

80. 

15.3 

44.0 

4697.3 

564,0 

-8.7 

-19.5 

254.  1 

43.7 

42.  1 

12.0 

311.7 

316.2 

1.4 

41.2 

22.9 

80. 

15.6 

45.0 

4821  .8 

555.0 

-9.6 

-20.0 

253.4 

44.3 

42.5 

12.6 

312.1 

316.5 

1.4 

42.2 

23.7 

79. 

16.1 

46.0 

4947.9 

546.0 

-10.3 

-20.3 

252.3 

45.6 

43.4 

13.9 

312,7 

317.1 

1.4 

43.4 

24,9 

79, 

16.4 

47,0 

5061.5 

533.0 

-10,9 

-23.3 

251,8 

46,3 

44.0 

14.5 

313.3 

315.8 

1.1 

34.9 

25.8 

79. 

16.8 

48.0 

5176.6 

530.0 

-11.3 

-26.4 

251.6 

46.8 

44.4 

14.8 

314.1 

316.8 

0.8 

27.4 

26.9 

78. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  CP.  TIME  HAVE  HEcM  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  MO.  213 
WAYCROSS,  GA 


7 FEBPtlARY  1975 

600  GMT  155  21.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  “T 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COVP 

POT  T 

E POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.2 

A9.0 

5307.9 

521.0 

-12.0 

-25.0 

251.6 

A6.5 

AA.  1 

1A.7 

31A.7 

317.9 

1.0 

32.8 

28;0 

78. 

17.5 

50.0 

5A26.1 

513.0 

-12.9 

-25.9 

251.6 

A5.8 

A3.  5 

1A.5 

315.1 

318.1 

0,9 

32.5 

28,9 

78. 

18.0 

51.0 

5576.0 

503.0 

-13.7 

-26.7 

250.8 

AA.5-* ** 

A2.0 

1A.6 

315.9 

318.7 

0.8 

32.2 

30.3 

78. 

18. A 

52.0 

5697.8 

A95.0 

-lA.A 

-2R.0 

250.3 

A5.5* 

A2.8 

15. A 

316. A 

318.8 

0.7 

27.5 

31.2 

77. 

18.9 

53.0 

5821.1 

A87.0 

-15.2 

-29.7 

2 50.3 

A6.8* 

AA.  1 

15.8 

316,9 

319.  1 

0.7 

27.6 

32.  5 

77, 

19.2 

5A.0 

59A6.1 

A79.0 

-16.1 

-32.2 

2 30.6 

A6.A* 

A3. 7 

15. A 

317.3 

319,2 

0.5 

23.A 

33.6 

77. 

19.5 

55.0 

6072.8 

A71.0 

-16.6 

-3  3.8 

251.0 

A5.3* 

A2.R 

IA.,8 

318.2 

319.8 

0.5 

20.9 

3A.7 

77. 

20.1 

56.0 

6233.8 

A61.0 

-17.6 

-35.9 

252.3 

A5.0* 

A3. 8 

13.9 

318.9 

320.3 

O.A 

18.3 

35.  7 

76, 

20.6 

57.0 

63A8.2 

A5A.0 

-18. A 

-37.6 

253.2 

50.2^ 

A8.1 

1A.6 

319.3 

320.5 

0.3 

16.5 

37.2 

76. 

20.9 

58.0 

6 A 80 . 6 

AA6.0 

-19.5 

-AO. 6 

253.3 

52.0* 

A9.R 

IA.9 

319,6 

320. A 

0,2 

13.2 

38.3 

76. 

21.  A 

59.0 

6598.0 

A39.0 

-20.1 

-Al.l 

253.1 

50.5* 

A8.3 

1A.7 

320.1 

321.0 

0.2 

13.3 

AO.O 

76. 

21.8 

60.0 

673A.3 

A31.0 

-20.3 

-AA.7 

252. A 

A8.2* 

A5.9 

1A.6 

321.7 

322.3 

0.2 

9.1 

Al.l 

76. 

22.3 

61.0 

6855.3 

A2A.0 

-21.3 

-52.3 

250.7 

AS. A* 

A5.7 

16.0 

321.8 

322.0 

0.1 

A.  2 

A2.A 

76, 

22.7 

62.0 

6977.9 

A17.0 

-22.  1 

-59.3 

2A9.3 

51.1* 

A7.8 

18.  1 

322.3 

322. A 

0.0 

1.9 

A3.  A 

76. 

23.2 

63.0 

7102.2 

AlO.O 

-22.9 

-62,3 

2A7.8 

53.7* 

A9.7 

20.3 

322.8 

322.9 

0.0 

l.A 

A5.2 

76. 

23.6 

6A.0 

7228.2 

A03.0 

-23.9 

-65.2 

2A6.7 

52.9* 

A8.6 

21.0 

323.2 

323.3 

0.0 

1.0 

A6.B 

75. 

2A.1 

65.0 

7355.8 

396.0 

-2A.9 

-60,0 

2A5.5 

50, A* 

A5.9 

20,9 

323, A 

323.6 

0,0 

2.2 

A7.9 

75, 

2A.5 

66.0 

7522. A 

387,0 

-26.6 

-57.3 

2A5.1 

50, A* 

A5.7 

21.2 

323,3 

323,5 

0,0 

3.6 

A9,  3 

75. 

25.0 

67.0 

7635.0 

381,0 

-27.7 

-59.2 

2A5.5 

53.7* 

AO. 9 

22.3 

323. A 

323.5 

0.0 

3.1 

50.6 

7A. 

25. A 

68.0 

7768.0 

37A.0 

-28.9 

-59.7 

2A6.0 

55.7* 

50.9 

22.7 

323,5 

323.7 

0.0 

3.3 

51.9 

' 7A» 

25.9 

69.0 

7883. A 

368.0 

-30.1 

-59.0 

2A6.3 

55,0* 

50,3 

22.1 

323.5 

323,6 

0.0 

A.O 

53.9 

7A. 

26.2 

70.0 

8019.9 

361.0 

-31.1 

-58.5 

2A6.A 

53.3* 

A8.9 

21-A 

323.8 

32A.0 

0.0 

A. 7 

5A.8 

7A. 

26.8 

71.0 

8178.3 

353.0 

-32.7 

-57.1 

2A6.6 

50.3* 

A6.2 

20.0 

323.8 

32A.O 

0.0 

6.7 

56.5 

7A, 

27, v2 

72.0 

8298.7 

3A7.0 

-33.9 

-57.8 

2A6.6 

A9.2* 

A5.1 

19.6 

323.8 

323.9 

0.0 

6.8 

57,7 

,7A. 

27.7 

73.0 

8A20.6 

3A1.0 

-35.2 

-58,  1 

2A6,  A 

A9.A* 

AA.A 

19, A 

323,6 

323.8 

0.0 

7.5 

59,  1 

'73. 

28.1 

7A.0 

8565.0 

33A.0 

-35.9 

-59.8 

2A6.3 

A8.5* 

AA.A 

19.5 

32A.6 

32A.7 

0.0 

6.5 

60.2 

73. 

28.5 

75.0 

3690.7 

328.0 

-36.9 

-60.  A 

2A6.2 

A9,9* 

A5  .6 

20.1 

32A.8 

325.0 

0.0 

6.6 

61.7 

73. 

29.0 

76.0 

8818.1 

322.0 

-38.0 

-61.1 

2A6.1 

52.1* 

A 7.  7 

2U  1 

325.  I 

325,2 

0,0 

6.7 

62.5 

73. 

29.5 

77.0 

89A7.3 

316.0 

-39,2 

-61.9 

2A6.0 

52.7* 

A8.2 

21.  5 

325.1 

325.2 

0.0 

6.9 

65.0 

73. 

39.9 

73.9 

9056. A 

311.0 

-AO. 2 

99.9 

2A5.6 

53.7* 

AS.o 

22.2 

325. A 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

73. 

39.  A 

79.0 

9189.0 

305.0 

-A1.5 

99.9 

2A5.0 

5A.5* 

A9.A 

23.0 

325.3 

999.9 

99,9 

999.9 

67.3 

72. 

30.9 

80.0 

9323.5 

299.0 

-A2. 5 

99.9 

2AA.0 

51.5* 

A6.3 

22.6 

325.8 

999,9 

99.9 

999.9 

69.3 

72. 

31.3 

81.0 

9A83.0 

292.0 

-AA.2 

99.9 

2A3.1 

A7.8* 

A?. 6 

21.7 

325,6 

999,9 

99.9 

995.9 

70.  A 

72. 

31.9 

82.0 

9621 .9 

286.0 

-A5.1 

99.9 

2A1 .6 

A6.9* 

A1.3 

22-3 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

72. 

32.3 

83.0 

9739.5 

281.0 

-A6.0 

99.9 

2A0.7 

A9.7* 

A3. 3 

?A.  3 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

72. 

32.7 

8A.0 

9858.7 

276.0 

-A7.0 

99.9 

239.6 

51.7* 

AA.6 

26.  1 

326.  8 

999,9 

99.9 

999,9 

7A.  2 

72. 

33.1 

85.0 

10003.9 

270,0 

-A8.0 

99.9 

238.3 

52.0* 

AA.2 

27.3 

327. A 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

71. 

33.7 

86.0 

10151.6 

26A.0 

-A9.5 

99.9 

235.2 

50.0* 

A2.3 

28.3 

327. A 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

71. 

3A.2 

87.0 

10276.5 

259.0 

-50.8 

99.9 

235. A 

51.7* 

A2.6 

29. A 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78,6 

71. 

3A.7 

88.0 

10A03.2 

25A.O 

-51.9 

99.9 

235.2 

53.6* 

AA,  1 

30.6 

3?7,A 

999,9 

99.9 

999,9 

80.2 

70. 

35.1 

89.0 

10531.7 

2A9.0 

-53.0 

99.9 

23A.9 

53.8* 

AA.O 

31.0 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

70. 

35.5 

90.0 

10662.3 

2AA.0 

-53.9 

99.9 

233.7 

51.0* 

Al.l 

30.2 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

70. 

36.0 

91.0 

1079A.8 

239.0 

-55.2 

99.9 

231.6 

AA.8* 

35.1 

27.  8 

328.2 

999,9 

99,9 

999,9 

8A.  1 

70. 

36. A 

92.0 

10929.5 

23A.0 

-56,2 

99,9 

232.3 

AA.9* 

35,6 

27,.  5 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.0 

69. 

36.9 

93.0 

11038.8 

230.0 

-57.5 

99.9-,. 

236.0 

52.7* 

A3. 7 

29.5 

328. A 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

69. 

• BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  2X3 
WAVCROSSf  GA 

7 FEBPUARY  IQ7!5 

600  GMT  155  21.  0 


time 

cntct 

HE  ICHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

S PEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/src 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.3 

94.0 

11177.3 

225.0 

-58.5 

99.9 

239.2 

60.6* 

52.1 

31.0 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  5 

69 

37.9 

95.0 

11318.5 

220.0 

-58.  8 

99.9 

243.0 

66 .3* 

59.1 

30.1 

330,5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

69, 

38.5 

96.0 

11463.2 

215.0 

-57.6 

99.9 

246.0 

62.7* 

57.3 

25.6 

334.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

69 

38.9 

97.0 

11611.9 

210.0 

-57.0 

99,9 

247.1 

57.2* 

52.7 

22.2 

337.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

69, 

39.3 

98.0 

11734.0 

206.0 

-56.0 

99.9 

247.2 

49.0* 

45.2 

19.  0 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

69 

39.9 

99.0 

11858.8 

202.0 

-55.8 

99.9 

245.0 

40,3* 

36.5 

17,  1 

343,4 

999,9 

99.9 

999.9 

97,0 

69, 

40. A 

100. 0 

11985.9 

198.0 

-56.5 

99.9 

243.  1 

47.5* 

42.4 

21.5 

344.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

69, 

41.  1 

101. 0 

12181.0 

192.0 

-57.0 

99.9 

241.9 

60,6* 

53,5 

28,5 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.8 

68, 

41.6 

102.0 

12314.3 

188.0 

-57.0 

99.9 

241.3 

65.0* 

57.0 

31.2 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.9 

68 

42.1 

103.0 

12450.6 

184.0 

-56.5 

99.9 

241.7 

69.7* 

61.3 

33.0 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  6 

6 8, 

42.6 

104.0 

12589.8 

180,0 

-57.3 

99,9 

242.0 

66.9* 

59,1 

31.4 

352.  5 

999.9 

99,9 

999.9 

107.0 

6 8, 

43.1 

105.0 

12731.7 

176.0 

-58.0 

99.9 

241.4 

56.7* 

49.8 

27.1 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

58 

43.6 

106.0 

12876.3 

172.0 

-58.7 

99.9 

241.0 

50.8** 

44.5 

24.6 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  5 

6 8, 

44.  1 

107.0 

12937.0 

169.0 

-58.2 

99.9 

242.7 

54.6** 

48.5 

25.  1 

357.5 

999,9 

P9.  9 

999,9 

111.4 

6 8, 

44.6 

108.0 

13137.7 

16  5.0 

-58.  7 

99.9 

245.4 

63.0** 

57.3 

26. Z 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

58, 

45.1 

109.0 

13291.8 

161.0 

-58.8 

99.9 

247.9 

63.3** 

58.6 

23.8 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

68, 

45.6 

110.0 

13A09<,7 

158.0 

-59.3 

99.9 

249.7 

55.6** 

52.2 

19.3 

362,4 

999.9 

99,9 

999.9 

116.8 

6 8, 

46.2 

lll.O 

13610,7 

153,0 

-60,2 

99,9 

250.2 

49,9** 

46,9 

16.9 

364,  3 

999,9 

99,9 

999.9 

118.2 

68, 

46.8 

112.0 

13734.1 

150.0 

-60.8 

99.9 

250.0 

30.8** 

36.4 

13.3 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.6 

68, 

47.2 

113.0 

13902.2 

146.0 

-60.8 

99,9 

248.7 

40.4** 

37.7 

14.  7 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.3 

68, 

47.6 

114.0 

14031.1 

143.0 

-61.8 

99,9 

247.0 

56.4** 

51.9 

?2.0 

368,6 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

6 8. 

48.1 

115.0 

1A162.1 

140.0 

-62.4 

99.9 

245.7 

83.4** 

76.0 

34.3 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

124.9 

68, 

43.8 

116.0 

14340.9 

136.0 

-62.9 

99.9 

244.5 

87.3** 

78.8 

37.5 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

68, 

49.3 

117.0 

1A524.5 

132.0 

-63.3 

99.9 

244.9 

39.3** 

80.9 

37.8 

374,5 

999,9 

99,9 

999,9 

130.3 

6 8, 

49.9 

118.0 

14665.6 

129.0 

-64.1 

99.9 

246.3 

89.4** 

81.9 

35.9 

375.6 

999.9 

99.9 

999,9 

134.0 

67, 

50.4 

1 19.0 

14809.6 

126.0 

-64.3 

99.9 

247.1 

73.0** 

67.3 

28.4 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

137.1 

67. 

51.0 

120.0 

14956.8 

123.0 

-65.0 

99.9 

247.8 

49.2** 

45.6 

18,6 

379,0 

999,9 

99,9 

999.9 

138,8 

67, 

51.5 

121.0 

15056.7 

121.0 

-65.2 

99.9 

249.6 

42.9** 

40.2 

15,0 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

139.6 

67. 

52.0 

122.0 

15261.0 

117.0 

-66.2 

99,9 

252.8 

42.6** 

40.7 

12.6 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

141.4 

67, 

52.5 

123.0 

15418.0 

114.0 

-67.4 

99,9 

255.5 

39.7** 

38,4 

9.9 

382.9 

999,9 

99.9 

999.9 

142.7 

68. 

53.  1 

124.0 

15524.4 

112.0 

-68.3 

99.9 

255.8 

39.1** 

37.9 

9.6 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

143.7 

68, 

5 3.6 

125.0 

15687.3 

109.0 

-68.5 

99.9 

256.3 

40.6** 

39  .5 

9.6 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

145.0 

68, 

54.2 

126.0 

15911.3 

105.0 

-68.  7 

99.9 

259.3 

38.5** 

37.8 

7.2 

389.6 

999,9 

99.9 

999.9 

146.6 

6 8, 

54.9 

127.0 

16026.5 

103.0 

-68.7 

99.9 

261.7 

35.2** 

34.8 

5.  1 

391.7 

999.9 

99.9 

999.9 

147.9 

68. 

55.5 

128.0 

16203.7 

100.0 

-68.3 

99.9 

260.5 

33.9** 

33.5 

5..6 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

149.2 

68, 

56.1 

129.0 

16325.2 

98,0 

-67.2 

99.9 

260.0 

28.8** 

28.4 

5,0 

400.2 

999.9 

99.9 

999.9 

150.4 

68. 

56.6 

130.0 

16512.3 

95.0 

-68,3 

99,9 

259.6 

29.6** 

29,1 

5.3 

401,7 

999,9 

99,9 

999.9 

151.3 

6 8, 

57.4 

131,0 

16705.0 

92.0 

-68,0 

99.9 

256.5 

39.7** 

38.6 

9.2 

405.8 

999,9 

99.9 

999.9 

153.0 

68, 

53.0 

132.0 

16904.1 

89.0 

-68.3 

99.9 

257.8 

27.3** 

26.6 

5.8 

409.3 

999.9 

99.9 

999.9 

155.0 

68. 

58.5 

133.0 

17040.3 

87.0 

-68.9 

99.9 

257.2 

20,5** 

20.0 

4.5 

410.7 

999,9 

99.9 

999,9 

153^9 

68, 

59.1 

134.0 

17250.0 

84.0 

-69.3 

99,9 

251.3 

34, l»* 

32.3 

10.9 

413.9 

999.9 

99,9 

999.9 

155.6 

68, 

59.7 

135.0 

17393.6 

82.0 

-70,0 

99.9 

251.0 

53.2** 

50.3 

17.3 

415.5 

999.9 

99.9 

999.9 

156.8 

68, 

60.5 

136.0 

17616.3 

79.0 

-68.5 

99.9 

252.6 

62.8** 

59.9 

18.8 

423.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.9 

69, 

61.3 

137,0 

17850,0 

76.0 

-65.6 

99.9 

252.6 

36.6** 

34.9 

10.9 

433,7 

999,9 

99,9 

999.9 

162.8 

59, 

62.1 

138.0 

18094.4 

73.0 

-66.4 

99.9 

217.1 

6.9** 

4.2 

5.5 

437.1 

999.9 

99.9 

999.9 

164.2 

69. 

» BY  SPEET  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ^ND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  temperature  OR  TIKE  HAVE  BE^N  INTERPOLATED 
*•  3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
WAYCROSSt  GA 

7 FOBPUARY  1S75 

600  GMT  155  21,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

63.0 

139.0 

18262.5 

71.0 

~ 66 . 6 

99.9 

219.1 

12.2*^ 

63.3 

140.0 

18523.4 

68.0 

-67.0 

99.9 

243.3 

45.9** 

64.7 

141.0 

18796.1 

65.0 

-66.6 

99,9 

244.  1 

42.2** 

65.6 

142.0 

18984.9 

63.0 

-67.2 

99.9 

244.0 

36.5** 

66.5 

143.0 

19280.5 

60.0 

-65.4 

99.9 

250.5 

41.3** 

67.5 

144.0 

19593.7 

57.0 

-64.1 

99.9 

260.9 

36.7** 

68.5 

145.0 

19612.9 

55.0 

-63.1 

99.9 

2 56.8 

37. 8** 

69.5 

146.0 

20158.4 

52.0 

-62.6 

99,9 

255.8 

39,0** 

70.6 

147.0 

20526.7 

49.0 

—60.  6 

99.9 

250.7 

46.3** 

71.7 

148.0 

20785.9 

47.0 

-61.1 

99.9 

64.3 

31  .3** 

72.8 

149.0 

21194.0 

44.0 

-62.7 

99.9 

62.4 

7,6** 

73.9 

150.0 

21480.3 

42.0 

-63.3 

99.9 

272.0 

3,5** 

75.4 

151.0 

21936,2 

• 39.0 

-62.9 

99.9 

254.5 

20.2** 

76.7 

152.0 

22260.4 

37.0 

-62.9 

99.9 

248.9 

45.9** 

73.0 

153.0 

22778.7 

34.0 

-64.  8 

99.9 

248.9 

44.6** 

79.5 

154.0 

23345.7 

31.0 

-62.4 

99.9 

259.2 

21,5** 

81.3 

155.0 

23757.5 

29.0 

-62,4 

99.9 

327.5 

2.6* 

83.3 

156.0 

24434.8 

26.0 

-60.4 

99.9 

253.0 

56.0* 

85.2 

157.0 

25200.1 

23.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99,9 

87.3 

158.0 

25768.2 

21.0 

-60.2 

99,9 

999.9 

99,9 

U COMP 

V COMP 

POT  * 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

G«/KG 

PCT 

KM 

DG 

7.7 

9.5 

440.1 

999.9 

99.9 

999.9 

163.  8 

68. 

41.1 

20.6 

444,7 

999,9 

99.9 

999,9 

164.9 

6 8. 

38.0 

10.  4 

451.4 

999.9 

99.9 

999.9 

168.0 

68. 

32.8 

16,0 

454.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

169.6 

6 8. 

39.0 

13.8 

464,  5 

999,9 

99.9 

999.9 

171.9 

68. 

36.3 

5.8 

474.4 

999.9 

99.9 

999.9 

174.4 

68. 

36.  8 

8.6 

481.5 

999.9 

99.9 

999.9 

176.1 

69. 

37,8 

9.5 

490,5 

999,9 

99,9 

999.9 

178.9 

69. 

43.7 

15.3 

503.7 

999.9 

99.9 

999.9 

180.  8 

69. 

-28.2 

-13.6 

508.4 

999.9 

99.9 

999.9 

181.4 

69. 

-6,7 

-3.5 

514.1 

999,9 

99,9 

999.9 

180.9 

69, 

3.5 

-O.l 

519.6 

999.9 

99.9 

999.9 

181.2 

69. 

19.5 

5.4 

531.7 

999.9 

99.9 

999.9 

182.2 

69. 

42.8 

16.5 

539.7 

999.9 

99.9 

999.9 

183.8 

69. 

41.7 

16.  1 

548.0 

999.9 

99,9 

999.9 

188.9 

69. 

21.1 

4,0 

569,3 

999.9 

99.9 

999.9 

188.1 

69. 

1.4 

-2.2 

580.2 

999.9 

99.9 

999.9 

192.2 

69. 

53,6 

16,4 

604,2 

999,9 

99,9 

999,9 

195.0 

69, 

99,9 

99,9 

627.9 

999,9 

99,0 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

99,9 

642.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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ST4TICN  NO,  213 
WAVCRQSS,  GA 


7 FEBRUARY  1975 
11X5  GMT 


153  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPtFD 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S  EC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.9 

44.0 

1010.4 

3.8 

O.l 

320.0 

2.6 

1.7 

-2.0 

276.6 

286.5 

3.8 

77.0 

0.0 

0, 

0.1 

4.0 

55.3 

1009.0 

4.3 

0.9 

321.9 

9.1 

5.6 

-7.2 

277.3 

287.7 

4.1 

78.3 

0.3 

147. 

0.4 

5.0 

168.9 

995.0 

3.3 

-0.1 

321.9 

9.1 

5.6 

-7.2 

277.4 

287.2 

3.8 

78.0 

0,3 

147. 

0.9 

6.0 

291,9 

980,0 

2.0 

-1.5 

323.3 

10.0 

6.0 

-8.0 

277.2 

286.3 

3.5 

77.8 

0.5 

144, 

1.3 

7.0 

399.6 

967.0 

1.0 

-1.6 

322.6 

11.0 

6.7 

-8.8 

277.2 

286.3 

3.5 

82.5 

0.7 

144. 

1.7 

8.0 

508.3 

954,0 

0.2 

-1.3 

319,9 

11.5 

7.4 

-8.8 

277.5 

286.9 

3.6 

89,6 

1.0 

144. 

2.1 

9.0 

609.7 

942.0 

-0.8 

-1.5 

317.8 

11.3 

7.6 

-8.3 

277.5 

287.0 

3.6 

94.9 

1.3 

143. 

2.5 

10.0 

720.7 

929.0 

-1.4 

-6.6 

322.4 

10.6 

6.5 

-8.4 

277.8 

284.5 

2,5 

67.7 

1.6 

141. 

3.0 

11.0 

851.6 

914.0 

3.7 

-10.3 

315.9 

9.5 

6.6 

-6.9 

284.3 

289,6 

1.9 

35,2 

1.9 

143, 

3,5 

12.0 

959.0 

902,0 

4.3 

-13,9 

296.3 

12.5 

11.2 

-5.5 

286.0 

290.1 

1.4 

24.9 

2.1 

140. 

3.9 

13.0 

1068.1 

890.0 

5.2 

-17.9 

292.0 

14.3 

13.3 

-5.4 

287.9 

291.0 

1.0 

16.9 

2.5 

136. 

4.2 

14.0 

1178.9 

878.0 

5.2 

-18.2 

283.8 

13  .5 

12.7 

-4.3 

289.0 

292.1 

1.0 

16.4 

2.7 

134. 

4.7 

15.0 

1291.0 

866.0 

4.5 

-19.9 

284.0 

10.5 

10.2 

-2.5 

289.4 

292.1 

0,9 

14,9 

3.0 

130. 

5.2 

16.0 

1433.0 

851.0 

3.8 

-21.2 

284.6 

9.3 

9.0 

-2.3 

290.2 

292.6 

0.8 

14.0 

3.3 

128. 

5,6 

17,0 

1548.2 

839,0 

3,7 

-22.7 

235.7 

9.8 

9.4 

-2.7 

291.2 

293.4 

0.7 

12.4 

3.5 

127. 

6.0 

18.0 

1665.0 

827.0 

3.3 

-23.4 

281.2 

9.8 

9.6 

-1.9 

292.0 

294.1 

0.7 

11.9 

3.7 

126. 

6.5 

19.0 

1773.3 

616.0 

2.2 

-23.3 

274.2 

11.4 

11.3 

-0,8 

291.9 

294,  1 

0,7 

13.1 

4.0 

123. 

6.8 

20.0 

1892.8 

804.0 

2.0 

-24.8 

275.7 

12.5 

12.5 

-1.2 

292.9 

294.8 

0.6 

11.5 

4.2 

122. 

7.3 

21.0 

2034.2 

790,0 

1.3 

-26.9 

278.3 

12.7 

12.6 

-1.8 

293.7 

295.3 

0.5 

9.9 

4.5 

120. 

7.7 

22.0 

2146.9 

779.0 

0.8 

-27.9 

280.3 

12.2 

12.0 

-2.2 

294.3 

295.9 

0.5 

9.5 

4.8 

119. 

8.1 

23.0 

2261.0 

768.0 

0.4 

-28.2 

281.8 

12.1 

11.8 

-2.5 

295.0 

29  6.5 

0,5 

9,5 

5.  1 

118. 

8.5 

24,0 

2376.4 

757.0 

-0.6 

-28.8 

282.6 

12.1 

11.8 

-2.6 

295.2 

296.6 

0.5 

9.7 

5.4 

117. 

8.9 

25.0 

2493.1 

746.0 

-1.2 

-29.2 

282.1 

12.5 

12.2 

-2.6 

295.7 

297.2 

0.5 

9.7 

5.6 

116. 

9.5 

26.0 

2632.9 

733.0 

-2.4 

-29.9 

280.6 

13.6 

13.4 

-2.5 

296.0 

297.4 

0.4 

9.9 

6.1 

115. 

9.9 

27.0 

2752.6 

722.0 

-3.4 

-31.1 

279.0 

14.5 

14.3 

-2.3 

296,  1 

297.3 

0,4 

9.5 

6.4 

114. 

10.3 

23.0 

2873.7 

711.0 

-4,4 

-30, 1 

277.2 

15.4 

15.3 

-1,9 

296.4 

297.8 

0.4 

11.3 

6.8 

113. 

10.6 

29.0 

2985.1 

701.0 

-5.1 

-30.6 

275.6 

16.1 

16.1 

-1.6 

296.7 

298.1 

0.4 

11.4 

7.  1 

113. 

11.1 

30.0 

3097.8 

691.0 

-5.7 

-30.5 

272.1 

17.9 

17.8 

-0.6 

297.3 

298.7 

0.4 

12.0 

7.5 

112. 

11.4 

31.0 

3223.4 

680.0 

-6,  0 

-30.7 

269.  7 

19,1 

19.  1 

0.  1 

298.3 

299.7 

0.4 

12.0 

7.8 

111. 

11.9 

32,0 

3339.4 

670.0 

-6.2 

-31.3 

266,0 

21.4 

21.4 

1.5 

299.4 

300,7 

0.4 

11.5 

8.4 

109. 

12.3 

33.0 

3456.9 

660,0 

-6.8 

-31.7 

263.7 

23.8 

23.6 

2.6 

300.0 

301.3 

0,4 

11.6 

8.9, 

108. 

12.7 

34.0 

3576.0 

650.0 

-6.8 

-31.7 

262.0 

26.9 

26.6 

3.7 

301.3 

302.7 

0.4 

11.6 

9.4 

106. 

13.2 

35.0 

3697.0 

640.0 

-6.6 

-32.1 

260.7 

31.1 

30.7 

5.0 

302.8 

304.  1 

0.4 

11.0 

10.2 

104. 

13.7 

36.0 

3844,8 

628,0 

-6,6 

-32.6 

259.6 

34.2 

33.6 

6.2 

304.5 

305.8 

0.4 

10.5 

11.  1 

102. 

14.0 

37.0 

3970.3 

618.0 

-6.0 

-30.3 

258.8 

35.2 

34.5 

6.8 

306.6 

308.2 

0.5 

12.6 

11.8 

101. 

14.6 

38.0 

4097.9 

608.0 

-6.3 

-30.9 

257.7 

36.1 

35.3 

7.7 

307.7 

309.2 

0.5 

12.1 

12.9 

99. 

15.1 

39.0 

4214.4 

599.0 

-6.9 

-28.6 

257.6 

37.7 

36.8 

8.1 

308,3 

310.3 

0.6 

15.7 

13,9 

97, 

15.4 

40.0 

4332.3 

590.0 

-8,0 

-26.1 

257.6 

38.6 

37,7 

8.3 

308  .4 

310.9 

0.8 

21.5 

14.6 

96. 

16.0 

41,0 

4491.8 

578.0 

-8.4 

-23.8 

256.3 

39.4 

38.3 

9.4 

309.8 

312.9 

1.0 

27.6 

16.0 

95. 

16.4 

42.0 

4613.4 

569.0 

-9.3 

-24.7 

2 54.7 

39.2 

37.9 

10.4 

310.1 

313.1 

0.9 

27.3 

16.9 

93. 

16.9 

43.0 

4736.6 

560,0 

-9.4 

-25.9 

253.5 

39.7 

38,0 

11.2 

311.4 

314.0 

0.8 

24.6 

17.9 

92. 

17.3 

44.0 

4861.7 

551.0 

-10.2 

-25.2 

253.3 

40,6 

38,9 

11.6 

312.0 

314.8 

0.9 

27.7 

18.8 

91. 

17.7 

45.0 

5002.6 

541.0 

-11.3 

-24.2 

253.4 

41.7 

40.0 

11.9 

312.2 

315.4 

1.0 

33.3 

19.8 

90. 

18.2 

46.0 

5116.6 

533.0 

-12.4 

-24.1 

253.6 

43.3 

41.6 

12.2 

312.2 

315.5 

1.0 

36.8 

21.0 

89. 

18.6 

47.0 

5246,7 

524.0 

-12.9 

-24,9 

253.6 

44.4 

42.6 

12.5 

313.2 

316.3 

1.0 

35.5 

22.0 

89. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  L’=SS  THAN  6 DEG 


114 


STATICM  MO.  213 
HAVCROSS,  GA 


7 FfinPLlARY  1975 

1115  GHT  153  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIB 

SPEEn 

LI  COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEO 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.0 

48.0 

5363.8 

516.0 

-13.8 

-25.3 

253.5 

44.9 

43,0 

12.7 

313.4 

316,5 

0.9 

37.0 

23.2 

88. 

19.4 

49,0 

5497,4 

507.0 

-14,3 

-26.7 

253.2 

44,5 

42.6 

12.3 

314.5 

317.2 

0.8 

33.9 

24.2 

87. 

19.8 

50.0 

5617.9 

499.0 

-14.8 

-27.7 

253.2 

44.5 

42.6 

12.9 

315.2 

317.8 

0.8 

32.1 

25.1 

87. 

20.3 

51.0 

5770.9 

489,0 

-15.9 

-29.0 

253.3 

45.1 

43.2 

13.0 

315.7 

318.0 

0.7 

31.2 

26.5 

86. 

20.8 

52.0 

5910.7 

480.0 

-16.7 

-30.3 

253.0 

45.8 

43,8 

13.4 

316,3 

318,5 

0.6 

29,7 

27.  0 

85, 

21.2 

53.0 

6036.7 

472,0 

-17.8 

-31.2 

252.  1 

46.1 

43.8 

14,2 

316.5 

318.5 

0.6 

29.7 

28.9 

85. 

21.6 

54.0 

6164.3 

464.0 

-18.9 

-32.2 

251.0 

46.0 

43.5 

15.0 

316.7 

318.5 

0.5 

29.7 

30.  1 

04. 

22.1 

55.0 

6293.6 

456.0 

-20.0 

-33.9 

250.2 

45.4 

42.7 

15.3 

316.9 

318.5 

0.5 

27.4 

31.3 

84. 

22.5 

56.0 

6441.1 

447,0 

-21.1 

-36.  1 

250.6 

44.5 

42,0 

14.8 

317.3 

318.7 

0,4 

24.2 

32.4 

83. 

23.0 

57,0 

6574.2 

4 39.0 

-22.  1 

-36.9 

252.0 

43.5 

41.4 

13.4 

317.6 

318.9 

0.4 

24.6 

33.7 

83. 

23.4 

58.0 

6709.1 

431.0 

-23.2 

-37.8 

252.9 

44.0 

42.0 

12.9 

317.9 

319.1 

0.3 

24.7 

34.6 

83. 

23.9 

59.0 

6846.1 

423.0 

-24.1 

-38.6 

253.1 

44.8 

42.8 

13.0 

318.5 

319.6 

0,3 

24.8 

36.0 

82. 

24.3 

60.0 

6967.5 

416.0 

-25.3 

-39.8 

252.9 

44.5 

42.5 

13.  1 

318.4 

319.4 

0,3 

24.  1 

37.  1 

82. 

24. B 

61.0 

7108.2 

408.0 

-26.4 

-41.0 

253.4 

44.7* 

42,8 

12.3 

318.9 

319,8 

0.3 

2 3.4 

38.4 

82. 

25.2 

62.0 

7233.0 

401.0 

-27.6 

-42.3 

254.6 

46.9<> 

45.2 

12.5 

318.9 

319.7 

0.2 

22.8 

39.3 

81. 

25.7 

63.0 

7359.4 

394.0 

-28.6 

—44.  0 

255.4 

51.3* 

49.6 

12.9 

319.1 

319.8 

0.2 

20.8 

40.  8 

81. 

26.2 

64.0 

7487,7 

387.0 

-29.3 

-44.8 

254.4 

53.5* 

51.5 

14.  4 

319.9 

320.6 

0.2 

20.5 

42,6 

81. 

26.6 

65.0 

7617.9 

380.0 

-30.1 

-45.6 

252.9 

53.6* 

51.2 

15.3 

320.5 

321.1 

0.2 

20.2 

43.9 

81. 

27.2 

66.0 

7769.0 

372.0 

-31.4 

-47.0 

252.2 

54.9* 

52.2 

16.8 

320,7 

321,3 

0.1 

19.5 

45,  6 

80. 

27.6 

67.0 

7903.2 

365.0 

-22.3 

-47.8 

252.5 

55.7* 

53.1 

16.3 

321.3 

321,8 

0.  1 

19.6 

47.0 

80. 

28.  1 

68.0 

8039,6 

358.0 

-33.4 

-47.9 

252.6 

53.8* 

51.4 

16.  1 

321.6 

322.1 

0.1 

21.3 

48.8 

80. 

23.5 

69.0 

8177.9 

351.0 

-34.5 

-48.7 

252.7 

51.1* 

48.8 

15.2 

321.8 

322.3 

0.1 

21.8 

50.0 

80. 

29.0 

70.0 

8298.2 

345.0 

-35.6 

-49.6 

253.4 

51  .9* 

49.7 

14.9 

322.0 

322.4 

0.1 

21.9 

51,3 

79. 

29.5 

71,0 

8460.9 

337.0 

-37.  1 

-50.8 

253.4 

56.5* 

54,2 

16.1 

322.1 

322.5 

0.1 

22.  1 

52.9 

79. 

30.  1 

72,0 

8605.7 

330,0 

-38.3 

-52.0 

252.0 

55.1* 

52.4 

17.0 

322.4 

322.8 

0.1 

21.8 

55.2 

79. 

30.6 

73.0 

8731.6 

324.0 

-39.6 

-53.1 

250.8 

47.6* 

45.0 

15.7 

322.3 

322.6 

0.1 

22.0 

57.0 

79. 

31.1 

74.0 

8859.2 

318.0 

—40.  6 

99.9 

251.0 

43.9* 

41.5 

14.3 

322.8 

999.9 

99,9 

999,9 

57.'9 

T9, 

31.5 

75.0 

8988.5 

312.0 

-42.1 

99.9 

252.2 

47.8* 

45.5 

14.6 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

79. 

31.9 

76.0 

9119.6 

306.0 

-43.3 

99.9 

253.2 

53.5* 

51.2 

15.5 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

78. 

32.4 

77.0 

9252.6 

300'.0 

-44.4 

99.9 

253.4 

53.9  + 

51.7 

15.4 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

78. 

32.8 

78.0 

9387.6 

, 294.0 

-45.6 

99.9 

253.2 

50.3* 

48.  1 

IV.  5 

323.0 

999,9 

99.9 

999,9 

63,2 

78, 

33,4 

79.0 

9524.8 

288.0 

-46.4 

99.9 

254.0 

47.1* 

45,3 

13.0 

323.7 

999,9 

99.9 

999.9 

64.9 

78. 

33.8 

80.0 

9664.3 

282.0 

-47.3 

99.9 

255.2 

48  .R* 

46  .6 

12.3 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

78. 

34.6 

81.0 

9830.1 

275.0 

-48.7 

99.9 

256.3 

49.2* 

47,8 

U.7 

324,6 

999.9 

99,9 

999.9 

68.  6 

78. 

35.1 

82.0 

9950.5 

270.0 

-49.6 

99.9 

256.4 

49.9* 

48.5 

11.8 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69,6 

78. 

35.7 

83.0 

10097,3 

264.0 

-50,5 

99.9 

256.4 

55.0* 

53.4 

12.9 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

78. 

36.2 

84.0 

10221.8 

259.0 

-51.3 

99.9 

256.0 

58.9* 

57.1 

14.2 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

78. 

36.7 

85.0 

10348.1 

254.0 

-52.5 

99.9 

255.1 

59.7* 

57.7 

15.3 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75,2 

~0. 

37.3 

86.0 

10528,3 

247.0 

-53,4 

99,9 

253.6 

57.7* 

55.3 

16.  3 

327,8 

999,9 

99,9 

999.9 

77,5 

8. 

37.9 

87.0 

10659.9 

242.0 

-53.8 

99.9 

253.1 

56.0* 

53.6 

16.3 

329.2 

999.9 

99.9 

999,9 

79.0 

ts. 

33.3 

88.0 

10793.9 

237.0 

-54.1 

99.9 

253.7 

54.6* 

52.4 

15.3 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.0 

77. 

38.9 

89.0 

10930.5 

232.0 

-54.9 

99.9 

254.4 

53.6* 

51.6 

14.4 

331.5 

999,9 

99,9 

999,9 

82,  1 

77. 

39,4 

90.0 

11069.9 

227.0 

-54.5 

99.9 

254.2 

56.2* 

54,0 

15.3 

334.1 

999.9 

99.9 

999,9 

84.5 

77. 

40.0 

91.0 

11183.6 

223.0 

-55.0 

99.9 

253.4 

61.3* 

58.7 

17.5 

335.1 

999.9 

99.9 

999,9 

85.8 

77. 

40.4 

92.0 

11328,5 

218,0 

-55.0 

99,9 

253.5 

62,5* 

59,9 

17.7 

337,2 

999.9 

99.9 

999,9 

87.8 

77. 

♦ BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  213 
HAYCaOSS.  GA 

7 FFBRUARY  1975 

HI 5 GMT  153  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

60.9 

93.0 

11676.7 

213.0 

-55.2 

61.5 

96.0 

11620.7 

208.0 

-56.2 

62.0 

95.0 

11753.1 

206.0 

-56.5 

62.7 

96.0 

11966.3 

198,0 

-56.6 

63.2 

97.0 

12075.2 

196.0 

-56.2 

63.7 

98.0 

12208.7 

190.0 

-56.5 

66.2 

99.0 

12366.7 

186.0 

-55.3 

66.8 

100.0 

12683.3 

182.0 

-55.5 

65.3 

101.0 

12697.0 

176.0 

-55.5 

65.9 

102.0 

12806.5 

173.0 

-56.2 

66.3 

103.0 

12956,9 

169,0 

-56.  0 

66.8 

106.0 

13106.3 

165.0 

-58.0 

67.6 

105-0 

13260.9 

161-0 

-58.2 

68.0 

106.0 

13619.3 

157.0 

-58.2 

68.6 

107.0 

13560.5 

156.0 

-59.3 

69.1 

108.0 

13705.0 

150.0 

-60.2 

69.8 

109.0 

13830.7 

167.0 

-61.  1 

50.3 

110.0 

16001.5 

163.0 

-62.6 

51.1 

111.0 

16176.1 

139.0 

-63.5 

51.7 

112.0 

16310.1 

136.0 

-63.5 

52.3 

113.0 

16666.9 

133.0 

-63.9 

52.9 

I 16.0 

16633.9 

129.0 

-66.6 

53.3 

115.0 

16777.6 

126.0 

-66.8 

56.1 

116.0 

16976.2 

122.0 

-65.6 

56.6 

117.0 

150 76.6 

120.0 

-66.2 

55.1 

113.0 

15228.2 

117.0 

-65.8 

55.7 

119.0 

15385.6 

116.0 

-66.8 

56.2 

120.0 

15566,5 

111,0 

-67.6 

56.8 

121,0 

15711-6 

108.0 

-67.8 

57.6 

122.0 

15880.6 

105.0 

-68.5 

58.1 

123.0 

15996.0 

103.0 

-68.0 

58.7 

126.0 

16173.6 

100.0 

-68.  0 

59.2 

125.0 

16296.9 

98.0 

-68.3 

60.0 

126.0 

16565.3 

96.0 

-67.8 

60.6 

127.0 

16676.6 

92.0 

-67,  8 

61.2 

128.0 

16876.0 

89.0 

-67.8 

61.8 

129.0 

17010.6 

87.0 

-67.8 

62.3 

130.0 

17150.3 

85.0 

-68.5 

63.1 

131.0 

17365.2 

82.0 

-69.5 

63.7 

132.0 

17512.5 

80.0 

-69.3 

66.2 

133.0 

17663.7 

70.0 

-69.3 

66.9 

136.0 

17897.9 

75.0 

-69.  1 

65.5 

135.0 

18059.7 

73.0 

-68.5 

66.2 

136.0 

18226.6 

71.0 

-67.6 

66.9 

137.0 

18399,0 

69.0 

-66.  8 

DEW  PT  01 R SPFFO  U COMP  V COHR 

DG  C OG  M/SEC  M7SEC  M/SEC 

16.3 

U.4 

15.0 

17.5 

20.1 

23.5 

27.0 

31.2 

28.6 

21.0 

17. 't 

16.5 

17.3 

17.2 

17.6 

15.3 

12.3 

17.8 

23.1 
16.  1 

7.1 

8.1 

lA.  2 

20. 3 

18.8 
17.0 

11.2 

5.6 

3.5 

2.9 
-0.7 

0.1 
2.2 

9.5 

15.8 
16.2 

8.9 

6.6 

10.6 

16.6 

16.3 

7.6 

-6.0 

-1.9 

15.8 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

DG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

339.2 

999,9 

99,9 

999.9 

90,0 

77, 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

77. 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  6 

77. 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

77. 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

77. 

351.5 

999,9 

99.9 

999.9 

100.3 

77. 

352.6 

999.9 

99,9 

999.9 

102.  1 

77. 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.1 

76. 

357,7 

999,9 

99.9 

999,9 

107,  6 

76. 

358.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

110,0 

76. 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.4 

76. 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

111.0 

76. 

362.5 

999,9 

99,9 

999.9 

113.  6 

76. 

365.  I 

999,9 

99,9 

999.9 

116.8 

76. 

365.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.  5 

76. 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

76. 

366.9 

999,9 

99,9 

999.9 

122.7 

76. 

367.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

76. 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.7 

76. 

371.0 

999,9 

99.9 

999.9 

131.  6 

76. 

372.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.6 

75. 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

131.0 

75. 

376.7 

999,9 

99,9 

999.9 

132.4 

75. 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

136.9 

75. 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

138.2 

75. 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

161.0 

75. 

306,0 

999,9 

99,9 

999,9 

163.  3 

75. 

385.8 

999.9 

99,9 

999,9 

165.0 

75. 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

165.  1 

76. 

390.0 

999.9 

99,9 

999,9 

168.  2 

76, 

392.9 

999.9 

99,9 

999,9 

169.3 

76. 

396.3 

999.9 

99.9 

999.9 

169.8 

76. 

398.2 

999.9 

99.9 

999.9 

151.6 

76. 

603.8 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  1 

76, 

606,2 

999.9 

99.9 

999.9 

153,7 

76. 

610.1 

999.9 

99.9 

999.9 

157.0 

76. 

612.8 

999.9 

99.9 

999.9 

158.3 

76. 

416.3 

999,9 

99.9 

999.9 

159.4 

76. 

616.6 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

76. 

619.8 

999.9 

99.9 

999.9 

162.6 

76. 

422.8 

999,9 

99,9 

999.9 

164.6 

76, 

428.0 

999.9 

99.9 

999.9 

168.0 

76. 

432.7 

999.9 

99.9 

999.9 

169.4 

76. 

437.9 

999,9 

99.9 

999,9 

167.3 

T6. 

443.3 

999.9 

99.9 

999.9 

167.3 

76. 

99.9 

254.5 

99.9 

256,0 

99.9 

256.0 

99.9 

253.7 

99.9 

251.9 

99.9 

250.1 

99.9 

248,1 

99.9 

246.5 

99.9 

245.5 

99.9 

243.8 

99.9 

245.3 

99.9 

250.6 

99.9 

255.  1 

99.9 

257.0 

99.9 

256.5 

99.9 

255.4 

99,9 

254.3 

99.9 

253.  7 

99.9 

252.2 

99.9 

250.3 

99,9 

248.3 

99.9 

252.3 

99.9 

253.0 

99.9 

253.  7 

99.9 

2 54.6 

99.9 

255.7 

99.9 

253.2 

99.9 

262.6 

99.9 

265.5 

99.9 

266.3 

99.9 

271.4 

99.9 

269.9 

99.9 

265.4 

99.9 

256.4 

99.9 

254,7 

99.9 

255.2 

99.9 

255.8 

99.9 

256.0 

99.9 

256.0 

99.9 

256.1 

99.9 

256.6 

99.9 

259.9 

99.9 

337.5 

99.9 

56.3 

99.9 

251.8 

60.7* 

58.5 

59. 7t 

58.0 

61.8* 

-60.0 

62.2* 

59,7 

64  .6* 

61.4 

68.9* 

64.8 

74,6* 

69.2 

78.3* 

71.9 

69.0* 

62.7 

47.6* 

42.7 

41.7* 

37.9 

49.5** 

46.7 

67.4** 

65.1 

76.6** 

74.6 

75.4** 

73.3 

60.5** 

58.6 

47.5** 

45.7 

63.4** 

60  .9 

75.6** 

72.0 

47,9** 

45.  1 

19,1** 

17.7 

26.5*+ 

25.3 

48.6** 

46,5 

72.4** 

69.5 

71.0** 

68.5 

68.5** 

66.4 

54.8** 

53,6 

42.5** 

42.  1 

45.0** 

44.9 

46.0** 

45.9 

30.4** 

30.4 

27.4** 

27.4 

27.2** 

27.2 

40.3** 

39.1 

59.7** 

57,6 

55.8** 

54.0 

36  .4** 

35.3 

26.3** 

25.5 

43.9** 

42.6 

68  .3** 

6n.3 

72.7** 

70,7 

43.7** 

43.0 

4.3** 

1.7 

3.4** 

-2.8 

50.7** 

48.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  8ELN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


116 


TIME 

HIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

67,7 

138.0 

18667.9 

66.0 

-66*6 

63.5 

139.0 

18856.6 

66.0 

-66.  0 

69.2 

160.0 

19067.5 

62.0 

-65.0 

70.0 

161.0 

19267.3 

60.0 

-65.2 

70.8 

162.0 

19656.1 

58.0 

-66.6 

71.6 

163.0 

19778.0 

55,0 

-66.3 

72.4 

166.0 

20005.8 

53.0 

-63.7 

73.2 

165.0 

20261.8 

51.0 

-63.7 

76.1 

166.0 

20687.2 

69,0 

-63.7 

75.1 

167.0 

20766,1 

67,0 

-61.8 

76.0 

163.0 

21013.5 

65.0 

-61.5 

76.8 

169.0 

21295.7 

63.0 

-60.9 

77.8 

150.0 

21591,3 

61.0 

-61.6 

78.8 

151,0 

21900.3 

39.0  . 

-62.7 

79.7 

152.0 

22223.7 

37.0 

-66.1 

80.8 

153.0 

22566.2 

35.0 

-63.9 

81.9 

156.0 

22925,9 

33.0 

-62.7 

82.9 

155.0 

23311,9 

31.0 

-62.0 

STATICN  NO.  213 
HAYCROSS,  GA 

7 FEBRUARY  1«375 
1115  GMT 


OEM  PT 

OIF 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

256.8 

58.3-** 

56.3 

15.3 

99.9 

61.9 

2.3** 

-1.6 

-1.7 

99.9 

266.7 

13.8** 

12.7 

5.5 

99.9 

252.9 

57.0** 

55.3 

17.0 

99.9 

267.1 

23»0** 

21.2 

8,9 

99.9 

86.2 

26.0** 

-25,9 

-2.6 

99.9 

236.8 

15.1** 

12.6 

8.2 

99.9 

256.3 

22.8** 

22.0 

6.0 

99.9 

257.3 

63.5** 

62.6 

9.5 

99.9 

259.0 

51.5** 

50  .6 

10.7 

99.9 

257.8 

50.2** 

69.1 

10.6 

99.9 

101.1 

5.9** 

-5,8 

1.1 

99,9 

82.8 

15.1** 

-16,9 

-1.9 

99.9 

255.0 

67.5** 

65.9 

12.3 

99.9 

259.8 

23.0** 

22.6 

6.1 

99,9 

75.8 

1.9 

-1,0 

-0.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

153  31 


POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

RH 

RANGE 

r>G  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

669.8 

999.9 

“ 9.9.9 

999.9 

172.8 

656.7 

999,9 

99,9 

999.9 

173.6 

661.0 

999.9 

99.9 

999.9 

172.5 

666.9 

999.9 

99.9 

999.9 

176.1 

670.8 

999,9 

99,9 

999.9 

178.6 

678.9 

999.9 

99.9 

999.9 

177.3 

685.3 

999.9 

99.9 

999.9 

175.2 

690.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

178.5 

696.3 

999, P 

99,9 

999,9 

177,5 

506.7 

999.9 

99.9 

999.9 

181.5 

513.9 

999.9 

99.9 

999.9 

183. 1 

522,0 

999.9 

99,9 

999,9 

187.3 

527,3 

999.9 

99,9 

999.9 

185.0 

532.1 

999.9 

99.9 

999.9 

185.6 

536.8 

999.9 

99.9 

999.9 

188.7 

565,9 

999.9 

99.9 

999.9 

188.  3 

558.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

570.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

999. 

999. 


ST4TICN  NO.  220 
AP iLACHICnLA,  FLA 


5 FEBRUARY  1975 


ANGLES 

TIME 

ON  THE 
CNTCT 

HALF  minute 
HEIGHT 

HAVE  BEEN 
PRES 

LINEARLY  INTERPOLATED 
TEMP  DEW  PT  OIR 

2315  GMT 
FROM  WHOLE 

SPEED  U 

MINUTE 

COMP 

VALUES 
V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

166 

RH 

21. 

range 

1 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S^c 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

3.4 

11.0 

1013.7 

19.0 

18.3 

220.0 

3.6 

2.3 

2.8 

292.8 

327.2 

13.4 

97.0 

0.0 

0. 

0.3 

4.0 

76.8 

1006.0 

19.0 

18.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

293,4 

32  7,8 

13.4 

96.1 

999.  9 

999, 

0,7 

5.0 

180.3 

994.0 

19.0 

18.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.4 

329.2 

13.4 

95.5 

999.9 

999. 

1.2 

6.0 

302.4 

980.0 

18.1 

17.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.7 

327.7 

12.7 

94.3 

999.9 

999. 

1.5 

7.0 

399.3 

969.0 

17.5 

15.  j 

909,  <9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.8 

325.  1 

11.6 

88,4 

999.9 

999. 

1,9 

8.0 

497.1 

958.0 

16.9 

13.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.0 

322.2 

10.4 

81.4 

999.9 

999. 

2.3 

9.0 

595.7 

947.0 

16.5 

11.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.4 

320.0 

9.3 

74.2 

999.9 

999. 

2.7 

10.0 

695.2 

936.0 

15.3 

11.6 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

295.1 

319,5 

9.2 

78.8 

999.9 

999, 

3,3 

11. 0 

823.1 

922.0 

14.7 

13,0 

999.9 

99.9 

99,9 

95.9 

295.9 

323.1 

10.3 

90, O' 

999.9 

999. 

3.6 

12.0 

9 24.8 

911.0 

14.5 

10.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.6 

320.3 

8.9 

78.0 

999.9 

999. 

4.1 

13.0 

1027.7 

900.0 

14.7 

10.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.8 

321.3 

8.8 

74.8 

999.9 

999. 

4.5 

14.0 

1131.8 

889.0 

14.1 

9.  A 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

298.1 

320.7 

8.4 

73.6 

999,  9 

999. 

4.9 

15.0 

1227,4 

879.0 

13.7 

9.0 

238.6 

8.3 

7.1 

4.4 

298,  7 

320.9 

8.2 

73.2 

1.4 

47. 

5.4 

16.0 

1353.1 

866.  0 

13,3 

a.  5 

243.5 

9.4 

8.4 

4,2 

299.5 

32  1.5 

8.1 

72.9 

1.6 

49. 

5.7 

17.0 

1460.7 

855.0 

12.5 

8.2 

245.0 

10  .0 

9.1 

4.2 

299.8 

321.6 

8.0 

74.8 

1.8 

51. 

6.1 

18.0 

1559.5 

045.0 

11.9 

7.3 

246.3 

10.8 

9.9 

4,3 

300.1 

320.9 

7,6 

73.  1 

2.0 

53, 

6.S 

19.0 

1669.3 

834.0 

11.5 

6.0 

247.8 

11.5 

10.6 

4,3 

300.8 

320.2 

7.1 

68.6 

2.3 

54. 

6.9 

20.0 

1770,4 

824.0 

11.5 

5,4 

251.3 

11.4 

10.8 

3.6 

301.8 

320.8 

6.9 

66.  1 

2.6 

56, 

7.4 

21.0 

1893.0 

812.0 

10.8 

3.6 

255.8 

11.5 

11.2 

2.8 

302.2 

319.3 

6.1 

61.2 

2.9 

58. 

7.8 

22.0 

1996.3 

802.0 

9.9 

2.9 

257.4 

12.1 

11.8 

2.6 

302.2 

318.7 

5.9 

61.9 

3,2 

60. 

8.2 

23.0 

2100.5 

792.0 

8.9 

2. -4 

258.5 

12.7 

12.5 

2.5 

302,3 

318.5 

5.8 

63.6 

3,4 

61. 

8.6 

24.0 

2205,6 

782.0 

7.8 

l.O 

259,6 

13.5 

13.2 

2.4 

302.2 

317.5 

5.4 

63.8 

3.7 

63. 

9,0 

25,0 

2311.6 

772.0 

6.6 

-1.'- 

260.3 

14.3 

14.1 

2.4 

301.8 

314.8 

4.6 

57.7 

4.1 

64. 

9.5 

26.0 

2440.1 

760.0 

5.9 

-5.6 

260.2 

15.2 

15.0 

2.6 

302.3 

311.8 

3.3 

43.3 

4.5 

66. 

9.8 

27.0 

2537.7 

751,0 

5.9 

-6.3 

259.2 

15.3 

15.0 

2.9 

303,3 

312,6 

3.2 

41,2 

4.8 

67. 

10.2 

28,0 

2636.3 

74  2,0 

5.0 

-9.0 

257.6 

15.2 

14.9 

3.3 

303.3 

311,0 

2.6 

35.4 

5.  1 

68. 

10.6 

29,0 

2746.8 

732,0 

4.3 

-12. t 

255.4 

15.0 

14.5 

3,8 

303.6 

309.7 

2.0 

28.4 

5.5 

68. 

11.0 

30.0 

2847.4 

723.0 

3.7 

-14.-. 

253.3 

14.8 

14.2 

4.3 

303.9 

309.2 

1.7 

25.1 

5.8 

69, 

11.4 

31.0 

2960.2 

713.0 

2.8 

-18. n 

252.8 

14.8 

14.2 

4.4 

304.2 

308.2 

1.3 

19,9 

6.2 

69, 

11.3 

32,0 

3063,0 

704.0 

2.7 

-33,  8 

254.2 

15.1 

14.5 

4.1 

304.9 

306.0 

0,3 

4,  7 

6.6 

69. 

12.2 

33.0 

3166.7 

695,0 

1.3 

-35.6 

256.9 

15.6 

15.2 

3.5 

304.6 

305.5 

0.3 

4.3 

6.9 

69. 

12.6 

34.0 

3283.1 

685.0 

0.7 

-49.5 

259.9 

16.2 

16.0 

2.8 

305.1 

305.3 

0.1 

l.O 

7.3 

70. 

13.0 

35.0 

3389.1 

676.0 

0.  7 

-45.9 

262.5 

17.0 

16.8 

2,2 

306,3 

306.6 

0.  1 

1.5 

7.7 

70, 

13.4 

36.0 

3520.7 

665.0 

0.4 

-37.3 

264,0 

17.5 

17.4 

1.8 

307.4 

303.1 

0.2 

3.9 

8.1 

7i. 

13.9 

37.0 

3617.4 

657.0 

-0.9 

-34.4 

264.4 

18.1 

18.1 

1.8 

307.0 

308.0 

0.3 

5.7 

8.6 

72. 

14.2 

38.0 

3739.6 

647.0 

-1.6 

-32.9 

264.1 

18.5 

IS  .4 

1.9 

307.6 

308.9 

0.4 

6.9 

8.9 

72. 

14.6 

39.0 

3338.4 

6 39.0 

-2.5 

-32.7 

263.5 

19.0 

18,8 

2.2 

307,6 

308.9 

0.4 

7.6 

9.4 

73. 

15.0 

40.0 

3950.7 

630,0 

-3.4 

-30.7 

262.7 

19.3 

19,  1 

2.4 

307,8 

309.4 

0.5 

9.9 

9.8 

73. 

15.4 

41.0 

4089.7 

619.0 

-4.2 

-28.7 

261.0 

19.3 

19.0 

3.0 

308.5 

310.4 

0.6 

12.6 

10.3 

74. 

15.8 

42.0 

4204.9 

610.0 

-5.0 

-30.2 

258.1 

19.4 

18.9 

4.0 

303.9 

310.6 

0.5 

11.7 

10.7 

74. 

16.2 

43.0 

4308.6 

602.0 

-5.3 

-31.4 

254.6 

19,6 

18.9 

5.2 

309.7 

311.3 

0.5 

10,7 

11.2 

74. 

16.6 

44,0 

4426.8 

593.0 

-5.6 

-33.<- 

251.2 

19.9 

13,9 

6,4 

310.7 

312.0 

0,4 

8,5 

11.7 

74. 

17,0 

45.0 

4533.2 

585.0 

-5.9 

-36.2 

248.6 

20.2 

18,8 

■<  .4 

311.6 

312.6 

0.3 

6.9 

12.2 

74. 

17.4 

46.0 

4640.9 

577.0 

-6.5 

-39.2 

24  7.2 

20.1 

18,6 

7,8 

312.1 

312.8 

0.2 

5.3 

12.7 

74, 

17,8 

47.0 

4749.8 

569,0 

-6.9 

-39,4 

246.4 

20.1 

13,4 

0.1 

312.8 

313.6 

0.2 

5.4 

13.1 

73. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST4TTCN  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


5 FEBRUARY  1R75 

2315  GMT  166  21.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPPLATFD  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG  • 

M/SEC 

M/SEC 

M/SrC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.3 

48.0 

4860.1 

561.0 

-7.8 

-38.9 

245.8 

20.4 

18.6 

8.3 

313.0 

313.8 

0.2 

6.1 

13.7 

73. 

18.7 

49.0 

4971.5 

553.0 

-8.8 

-38.  r 

245.3 

20.8 

18.9 

8.7 

313.1 

313.9 

0,2 

6.8 

14.2 

73, 

19,1 

50.0 

5084.1 

545.0 

-9,7 

-40.  C 

244,6 

21.2 

19,  1 

9,  1 

313.4 

314,1 

0.2 

6,3 

14.7 

73. 

19.6 

51.0 

5226.8 

535,0 

-10.7 

-40.5 

243.0 

21.5 

19.2 

9.8 

313.8 

314.5 

0.2 

6.5 

15.4 

72s 

20.1 

52.0 

5327.9 

528.0 

-11.6 

-33.9 

241.1 

21.9 

19.2 

10.6 

314,0 

314.8 

0.2 

8.2 

16.0 

72, 

20,4 

53.0 

5444.8 

520.0 

-12.0 

-38.0 

240.  1 

22.1 

19.2 

1 1.0 

314.8 

315.8 

0.3 

9.3 

16.4 

71. 

20.8 

54,0 

5563.1 

512.0 

-13.0 

-38.6 

239.4 

22.5 

19.4 

11.5 

315.0 

315.9 

0.3 

9.5 

16.9 

71. 

21.2 

55.0 

5667.9 

505.0 

-14.0 

-40.4 

239.3 

23.0 

19.8 

11.8 

315.1 

315.9 

0.2 

8.5 

17.4 

71, 

21.7 

56.0 

5804.1 

496.0 

-15.2 

-41,6 

239.9 

23.9 

20.6 

12.0 

315.2 

315.9 

0.2 

8.1 

18.  1 

70. 

22.1 

57.0 

5926.7 

488.0 

-15,9 

-45.1 

240.5 

24,6 

21.4 

12,1 

315.8 

316.3 

0.1 

6.0 

18.7 

70. 

22.5 

58.0 

6035.4 

431.0 

-17.0 

-42.9 

240.7 

25.5 

22.2 

12.5 

315.7 

316.4 

0.2 

8.4 

19.3 

70. 

22.9 

59.0 

6145.2 

474.0 

-18.0 

-26.1 

240.0 

26.5 

23.0 

13.3 

316.0 

319.1 

1.0 

48,8 

19,9 

6 9. 

23.3 

60.0 

6256.2 

467.0 

-19,2 

-24.7 

239,2 

27,4 

23.5 

14.0 

315,8 

319,4 

1.1 

61.2 

20.5 

69. 

23.7 

61.0 

6368.6 

460.0 

-19.3 

-22.5 

238.6 

27.8 

23.8 

14.5 

317.1 

321.5 

1.4 

75.6 

21.2 

69. 

24.1 

62.0 

6482.5 

453.0 

-20.1 

-24.6 

238.4 

28.0 

23.9 

, 14.7 

317.4 

321.1 

1.1 

67.1 

21.9 

68. 

24.5 

63.0 

6597.8 

446.0 

-20.9 

-25.6 

238.6 

28.3 

24.1 

14.7 

317.8 

321.2 

1,0  ■ 

64.8 

22.5 

6 8. 

24.9 

64.0 

6714.7 

439.0 

-21.1 

-29.6 

239,1 

29.1 

25.0 

15.0 

319,0 

321.5 

0.7 

45.7 

23.2 

68. 

25.2 

65.0 

6833.2 

432.0 

-22.0 

-31. C 

239.4 

29.6 

25.5 

15.1 

319.3 

321-6 

0.7 

43.8 

23.7 

68. 

25.7 

66.0 

6970.4 

424.0 

-23.2 

-32.8 

239.9 

30.0 

25.9 

15.0 

319.5 

321.4 

0.6 

40.9 

24.7 

67. 

26.1 

67.0 

7092.1 

417.0 

-24.  1 

-33.3 

240,4 

30,4 

26.4 

15.0 

319,8 

321.7 

0.5 

42.2 

25.4 

6 7, 

26.6 

68.0 

7197.6 

411.0 

-25.5 

-33.9 

241.1 

32.2 

28.1 

15.6 

319.4 

321.2 

0.5 

45.0 

26.2 

67. 

26.9 

69.0 

7322.0 

404.0 

-26.6 

-34.6 

241.2 

33.8 

29.6 

16.3 

319.4 

321.1 

0.5 

45.9 

26.8 

67. 

27.2 

70.0 

7429.8 

398.0 

-27.8 

-34.4 

240.8 

34.6 

30.2 

16.9 

319.3 

321.0 

0.5 

53.0 

27.4 

67. 

27.7 

71,0 

7575.4 

390.0 

-28.9 

-33.4 

239.0 

34.0 

29.1 

17,5 

319.8 

321.8 

0.6 

64.9 

28.6 

67, 

28.1 

72.0 

7686.2 

384.0 

-29,5 

-33.4 

236.6 

32.2 

26.9 

17.7 

320.3 

322.3 

0.6 

69.0 

29.4 

66. 

23.6 

73.0 

7798.5 

378.0 

-30.1 

-33.0 

233.2 

30.8 

24.6 

18.4 

321.1 

323.2 

0.6 

75.4 

30.2 

66. 

29.0 

74.0 

7912.3 

372.0 

-31.0 

-33.5 

231.5 

31.1 

24.4 

19.4 

321.3 

323.4 

0.6 

78,4 

30.9 

66. 

29.3 

75.0 

8027.5 

366.0 

-31.6 

-34.3 

230.9 

32.0 

24,8 

20.2 

321.9 

323.9 

0.6 

77.0 

31.5 

65. 

29.8 

76.0 

8144.3 

360.0 

-32.3 

-35.2 

230.2 

33.2 

25.5 

21.3 

322.6 

324.4 

0.5 

75.3 

32.4 

65. 

30.1 

77.0 

8262.7 

354.0 

-33.2 

-36.2 

229.7 

33.5 

25.7 

21.7 

322.9 

324.6 

0.5 

74.5 

33.0 

65. 

30.6 

78.0 

8382.6 

348.0 

-34.4 

-37,0 

228.8 

33.7 

25.4 

22.2 

322.8 

324.4 

0,5 

77.3 

34,0 

64. 

31.1 

79.0 

8504.0 

342.0 

-35.3 

-37,5 

227.7 

33.7 

24.9 

22,7 

323.2 

324.7 

0.'4- 

80.5 

35.0 

64. 

31.4 

80.0 

8606.4 

337.0 

-36.1 

-38.3 

227.2 

34  .6 

25.4 

23.5 

323.5 

324.9 

0.4 

80.4 

35.5 

63. 

32.0 

81.0 

8773.3 

329.0 

-36.1 

-38.3 

227.0 

39.4 

28.8 

26.9 

325.7 

327.2 

0.4 

80.5 

36.6 

63. 

32.4 

82.0 

8879,4 

324.0 

-37.2 

-39,4 

226.2 

41.4 

29.9 

28,6 

325.6 

327,0 

0.4 

79.3 

37,7 

62. 

32.8 

83.0 

9008,3 

318.0 

-38.1 

-41,2 

224.3 

30,5 

27,6 

28.3 

326.1 

327.2 

0.3 

72.9 

38.9 

62. 

33.3 

84.0 

9117.2 

313.0 

-38.9 

-43.4 

221.1 

34.5 

22.7 

26,0 

326.4 

32  7.4 

0.3 

62.1 

39.9 

61. 

33.7 

85.0 

9227.5 

308.0 

-39.8 

-44 . 1 

219.9 

31.7 

20.3 

24.3 

326.8 

327.7 

0.2 

62.3 

40,5 

61. 

34.3 

86.0 

9384.3 

301.0 

-40.  8 

99.9 

222.5 

32.7 

22.  1 

24.1 

327.5 

999,9 

99,9 

999.9 

41,5 

60. 

34.7 

87.0 

9498.0 

296.0 

-42.1 

99.9 

224.6 

35.8 

25.2 

25.5 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

60. 

35.1 

88.0 

9613.0 

291.0 

-43.5 

99.9 

226,0 

39.5 

28.4 

27.5 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  1 

60. 

35.6 

89.0 

9753.0 

285.0 

-44.0 

99.9 

225.8 

43.2 

31.5 

29.6 

323.1 

999,9 

99,9 

999,9 

44.4 

60. 

36.1 

90.0 

9871.5 

280.0 

-45.  1 

99.9 

227,5 

45.7 

33.7 

3C.9 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

59. 

36.6 

91.0 

9991.6 

275.0 

-45.7 

99.9 

227.5 

47.6 

35.1 

32.1 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

59. 

37.0 

92.0 

10113.5 

270.0 

-47.0 

99,9 

226.8 

48.6 

35,4 

33.2 

328.9 

999.9 

99,9 

999,9 

4B,2 

59. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LFSS  THAN  6 DEG 


1X9 


STATinM  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


5 FFBRUARY  1975 

2315  GMT  166  21.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TF«'P 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

H/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DC,  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.4 

93.0 

10212.2 

266.0 

-48.0 

99.9 

225.5 

47.8 

34.1 

33.5 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

58. 

37.9 

94.0 

10337.1 

261.0 

-48.9 

99.9 

224,0 

45.3 

31.5 

32.6 

329.3 

999,9 

99,9 

999.9 

50.0 

58. 

38.4 

95.0 

10463.8 

256.0 

-50.1 

99.9 

223.4 

42.8 

29.4 

31.  1 

329.4 

999,9 

99.9 

999,9 

52.0 

58. 

30.9 

96.0 

10618.3 

250.0 

-51.3 

99.9 

224.2 

42.5 

29.6 

30.5 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53,2 

57. 

39.4 

97.0 

10723.0 

246,0 

-52.2 

99.9 

225.4 

43,5 

31.0 

30.6 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

57. 

39.9 

98.0 

10855.4 

241.0 

-53.6 

99.9 

225.7 

44.2 

31.6 

30.9 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

57. 

40.3 

99.0 

10962.9 

237.0 

-54.4 

99.9 

225.1 

45.6 

32.2 

32.1 

330.2 

999.9 

99,9 

999.9 

56.8 

56, 

40.8 

100.0 

11099.1 

232.0 

-55,5 

99,9 

223,9 

49,2 

34.1 

35,4 

330.5 

999,9 

99,9 

999.9 

58.  1 

56. 

41.3 

101.0 

11237.7 

227.0 

-56.5 

99.9 

222.9 

53.1  + 

36.2 

38.9 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

56. 

41.8 

102.0 

11350.3 

223.0 

-57.6 

99.9 

222.0 

53.1* 

35.5 

39.4 

.331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.4 

55. 

42.2 

103.0 

11464.2 

219.0 

-58,7 

99.9 

221.5 

50.3* 

33.4 

37.7 

331.2 

999,9 

99.9 

999.9 

62.  7 

55, 

42.7 

104.0 

11579.9 

215.0 

-59.3 

99.9 

221.4 

47.1* 

31.2 

35,3 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

55, 

43.2 

105.0 

11697.6 

211.0 

-59.0 

99.9 

221.8 

46.3* 

30.9 

34 ,5 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

55. 

43.7 

106.0 

11847.8 

206.0 

-59.5 

99.9 

221.8 

45.6* 

30.4 

34.0 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

54. 

44.1 

107.0 

11970.9 

202.0 

-58,3 

99,9 

221.0 

44,0* 

28.9 

33,2 

339.5 

999,9 

99,9 

999.9 

67.0 

54. 

44.5 

lOfl.O 

12096.7 

198.0 

-58.5 

99.9 

219.7 

42.0* 

26.0 

32.3 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

54. 

45.0 

109.0 

12225.2 

194.0 

-57.8 

99.9 

213.7 

42.6* 

26.6 

33.2 

344.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

54. 

45.5 

110.0 

12323.5 

191.0 

-57.6 

99,9 

219.8 

46.2* 

29.5 

35,5 

346.0 

999,9 

99.9 

999.  9 

71.  i 

53. 

46.1 

111.0 

12491.3 

186.0 

-56.8 

99.9 

222.  8 

50.4* 

34.2 

37.0 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

53. 

46.6 

112.0 

12629.2 

182.0 

-56.3 

99.9 

225.0 

54.1* 

38.2 

38.2 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

53. 

47.1 

113.0 

12734.8 

179.0 

-56.2 

99.9 

226.3 

58.3* 

42.2 

40.2 

354,9 

999,9 

99,9 

999,9 

75.9 

53. 

47.5 

114.0 

12878,5 

175.0 

-56.0 

99.9 

227,1 

60,5* 

44.3 

41,2 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

53. 

48.  1 

115,0 

12988.3 

172.0 

-56.6 

99.9 

228.6 

58.4* 

43.8 

38.6 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

52. 

48.7 

116.0 

13174.9 

167.0 

-57.8 

99.9 

231.0 

55.7* 

43.3 

35.1 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

52. 

49.3 

117.0 

13289.0 

164.0 

-58.  8 

99.9 

23  3.  1 

56.0* 

44.8 

33.7 

359,4 

999,9 

99,9 

999.9 

83.7 

52. 

49.8 

118.0 

13443.7 

160^  C? 

-59.  7 

99.9 

233.6 

57.1* 

45.9 

33.9 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

52. 

50.3 

119.0 

13561.7 

157.0 

-60.8 

99.9 

233.2 

56.3* 

45.1 

33.7 

360.7 

999.9 

99.9 

999,  S 

87.2 

52. 

50.7 

120.0 

13681.5 

154.0 

-61.5 

99.9 

232.9 

53.8* 

43,0 

32,5 

361.5 

999,9 

99.9 

999. 

88.6 

52, 

51.3 

121.0 

13803.3 

151.0 

-62.4 

99.9 

233.  7 

49.2* 

39.7 

29.  1 

361.9 

999,9 

99.9 

999.'* 

90.4 

52. 

51.8 

122,0 

13968.7 

147.0 

-63.1 

99.9 

236.2 

46.5* 

38.7 

25.9 

363.5 

999.9 

99.9 

999. ‘v 

91.0 

52. 

52.3 

123.0 

14095.5 

144.0 

-63.3 

99.9 

239.6 

43.9* 

37.9 

22.3 

365.3 

999.9 

99,9 

999.9 

93.  1 

53. 

52.0 

124.0 

14224.8 

141.0 

-63.7 

99.9 

241.9 

40.5* 

35,7 

19.1 

366.8 

999.9 

99.9 

999,9 

94.5 

53, 

53.3 

125.0 

14356.8 

138.0 

-63.5 

99.9 

241.9 

40,3* 

35.6 

19.0 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 i 

95.5 

53. 

53.9 

126.0 

14537.4 

134.0 

-63.7 

99.9 

239.3 

52.0* 

44.7 

26.6 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9^ 

96.  6 

53, 

54.5 

127.0 

14629.5 

132.0 

-64.3 

99.9 

237.0 

68.4* 

57.3 

37.2 

372.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98,9 

53. 

55.0 

128.0 

14817.6 

128.0 

-64,6 

99,9 

235.4 

69.2* 

57,0 

39.3 

375.4 

999,9 

99,9 

999,9 

101,9 

53, 

55.5 

129.0 

14962.9 

125.0 

-63.5 

99.9 

233.1 

67.1* 

53.6 

40.3 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

53, 

56.0 

130.0 

15061.7 

123.0 

-64.4 

99.9 

231.0 

74.9* 

58.3 

47.1 

380.1 

999,9 

99.9 

999.9 

104.  7 

53. 

56.4 

131.0 

15263.2 

119.0 

-65,8 

99.9 

230,5 

80,2* 

61.8 

51.1 

381,2 

999,9 

99,9 

999,9 

107.4 

53, 

56.9 

132.0 

15365,8 

117.0 

-67.0 

99,9 

230.  7 

76.4* 

59.2 

48.4 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

53. 

57.5 

133.0 

15522.3 

114.0 

-68.0 

99.9 

232.0 

65.4* 

51.5 

40  ..3 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

53. 

57.9 

134.0 

15682.1 

111.0 

-68.9 

99.9 

232.6 

61,1* 

48.6 

37.  1 

383,0 

999,9 

99.  9 

999,9 

H3.9 

53, 

58.4 

135.0 

15845.6 

108.0 

-70,0 

99.9 

233.0 

55.5* 

44.3 

33,4 

304.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

53. 

59.0 

136.0 

16012.8 

105.0 

-71.1 

99.9 

233.0 

45.3* 

36.2 

27.3 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.7 

53. 

59.6 

137.0 

16184.2 

102.0 

-71.5 

99.9 

233.0 

35.9* 

28,6 

21.6 

387,3 

999,9 

99.9 

999.9 

U8.9 

53. 

* SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

120 


STATICN  »«0.  220 

APALACHICOLA,  FLA 


5 FEBRUAP.Y  1975 

2315  GMT  166  21.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTF.  HAVE  BEEA  LINEA1LY  INTERPOLATED  FRCP  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.2 

138.0 

16360.6 

99.0 

“71.3 

99.9 

233.0 

31.3* 

25.0 

18.9 

391,  1 

999.9 

99.9 

999,9 

120.  1 

53. 

60.7 

139.0 

16481.6 

97.0 

-70.0 

99.9 

233.0 

30.5* 

24.4 

18^4 

396.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.9 

53. 

61.4 

140.0 

16669.3 

94.0 

-68.5 

99.9 

233.0 

32.8* 

26.2 

19  ,8 

402.5 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

53. 

62.1 

141.0 

16863.1 

91.0 

-69.8 

99.9 

233.0 

38.8* 

30.9 

23,3 

403.7 

999.9 

99,9 

999.9 

123.6 

53. 

62.6 

142.0 

17062.9 

8 8.0 

-69.  8 

99.9 

233.0 

38.9* 

31.1 

23.4 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

53. 

63.0 

143.0 

17269. 1 

85.0 

-70.6 

99.9 

233.0 

33.0* 

26.3 

19.8 

409.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

5 3. 

63.5 

144.0 

17481.8 

82.0 

-71.3 

99.9 

233.0 

21.8* 

17.4 

13.1 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

127.0 

53. 

64.2 

145.0 

17627.9 

80.0 

-71.1 

99.9 

233.0 

21.6* 

17.3 

13.0 

416.1 

999.9 

99,9 

999,9 

127.3 

53. 

65.0 

146.  0 

17854.0 

77.0 

-71.3 

99.9 

233.0 

29.4* 

23.5 

17.7 

420,2 

999,9 

99.9 

999.9 

128.7 

53. 

65.8 

147.0 

18080.8 

74.0 

-71.5 

99.9 

233.0 

26.9* 

21.5 

16,2 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

130.2 

53. 

66.7 

148.0 

18250.2 

72.0 

-72.5 

99.9 

233.0 

13.6* 

10.8 

8.2 

425.9 

999.9 

99,9 

999,9 

131,5 

53, 

67.4 

149.0 

18500.1 

69.0 

-72.9 

99.9 

53.0 

6.4* 

-5.1 

-3.9 

430,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

131.8 

53. 

68.3 

150.0 

18761.5 

66.0 

-71.8 

99.9 

53.0 

18.6* 

-14.9 

-11.2 

438.2 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

53. 

69.2 

151.0 

10943.5 

64.0 

-70.9 

99.9 

53.0 

6.5* 

-5.2 

-3.9 

444.0 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

53. 

70.1 

152.0 

19227.8 

61.0 

-71.1 

99.9 

233.0 

1.5* 

1.2 

0.9 

449.7 

999.9 

99.9 

999.9 

130.0 

53. 

71.0 

153.0 

19426.2 

59.0 

-68.  7 

99.9 

52.0 

6.7* 

-5.3 

-4.  1 

459,4 

999.9 

99,9 

999,9 

129.9 

53. 

72.0 

154.0 

19739.6 

56.0 

-67.6 

99.9 

270.9 

3.1* 

3.1 

-0.0 

468.7 

999.9 

99.9 

999,9 

129.0 

53. 

73.0 

155.0 

19958.5 

54.0 

-67.6 

99.9 

279.1 

5.1* 

5.0 

-0.8 

■ 473.6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

53. 

74.1 

156.0 

20302.1 

51.0 

-68.3 

99.9 

270.2 

6.3* 

6.3 

-0,0 

479,9 

999,9 

99,9 

999.9 

129.5 

53, 

75.3 

157.0 

20542.3 

49.0 

-68.0 

99.9 

251.8 

10.5* 

10. 0 

3.3 

486.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

53. 

76.7 

158.0 

20923.6 

46.0 

-66.2 

99.9 

234.7 

20.6* 

16.8 

11.9 

499.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131.9 

53. 

78.0 

159.0 

21194.3 

44.0 

-64.3 

99.9 

233.9 

13.5* 

10.9 

8.0 

510.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.5 

53. 

79.4 

160.0 

21628.0 

41.0 

-62.7 

99.9 

338.4 

3.6* 

1.3 

-3.4 

324,6 

999,9 

99,9 

999.9 

134.0 

53. 

80.8 

161.0 

21937.4 

39.0 

-61.1 

99.9 

18.  1 

10,4* 

-3.2 

-9,8 

536.3 

999.9 

99,9 

999,9 

132.9 

54. 

82.3 

162.0 

22433.5 

36.0 

-62.0 

99.9 

254.3 

17.6* 

17.0 

4,8 

546.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.7 

54. 

83.8 

163.0 

22786.6 

34.0 

-62.6 

99.9 

251.5 

14.6* 

13.8 

4.6 

553,9 

999,9 

99,9 

999,9 

134,7 

54. 

85.5 

164.0 

23354.9 

31.0 

-63.7 

99.9 

274.1 

8.9* 

8.9 

-0.6 

565.7 

999.9 

• 99.9 

999,9 

136.8 

54. 

87.4 

165.0 

23765.9 

29.0 

-61.8 

99.9 

236.5 

18.1* 

15,1 

10.0 

581.7 

999,9 

99.9 

999.9 

137.1 

54. 

89.6 

166.0 

24442.4 

26.0 

-61.5 

99.9 

235.7 

30.1* 

24.9 

16.9 

601.2 

999.9 

99.9 

999.9 

140.7 

54. 

91.7 

167.0 

25203.2 

23.0 

-61.1 

99.9 

260.4 

11.5* 

11.4 

1.9 

623.7 

999.9 

99.9 

999.9 

144.7 

55. 

94.4 

163.0 

25771.8 

21.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

648,1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

STATICN  NO.  220 
APALACHICOtA.  FLA 


6 FFBRUARY  1975 

515  GMT  161  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

; GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.5 

11.0 

1016.2 

15.0 

16.7 

230.0' 

2.1 

1.6 

1,3 

288.6 

315.0 

10.6 

98.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

63.6 

1008.0 

18.  5 

18.1 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

292.7 

326.5 

13.1 

97,6 

999,9 

999, 

0.6 

5.0 

175.3 

995.0 

18.9 

18.6 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

296.3 

329.7 

13.7 

97.7 

999.9 

999* ** 

1.1 

6.0 

297.3 

901.0 

17.9 

17.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296,6 

327.9 

13.0 

97.5 

999.9 

999. 

1.5 

7.0 

602.8 

969.0 

17.  1 

16.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

296.5 

326. T 

12.6 

97.6 

999.9 

999. 

1.9 

8.0 

. 509.6 

957,  n 

16.6 

16.0 

099.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.9 

326.3 

12.1 

97.3 

999.9 

999. 

2.6 

9.0 

’617.1 

965.0 

15.8 

15.6 

999.9 ' 

99,9 

99,9 

99.9 

295,3 

326.0 

11.8 

97,2 

999,9 

999, 

2.8 

10.0 

; 716.8 

936.0 

15.2 

11.5 

099.9 

99,9 

99.9 

99.9 

295.3 

319,7 

9,2 

78.6 

999.9 

999. 

3.2 

11.0 

i 865.1 

920.0 

15.6 

10.9 

235.0 

7.9 

6.5 

6.5 

296.9 

320.8 

8.9 

73.2 

1.3 

55. 

3.7 

12.0 

956.6 

908.0 

16.8 

11.7 

239.0 

8.0 

6.9 

6.1 

297.3 

322.8 

9.6 

81.3 

1.6 

55. 

6.1 

13.0 

1059.9 

897.0 

16.1 

11.2 

260.8 

8.7 

7.6 

6.3 

297.5 

322.6 

9.6 

83.0 

1.8 

56. 

6.5 

16.0 

1166.2 

886.0 

13.7 

ll.O 

260.  5 

9.7 

8,6 

6,7 

298.2 

323.2 

9.3 

83.7 

2.0 

56, 

6.9 

15.0 

1269,6 

875.0 

12.7 

8.  8 

269.0 

10.9 

10.1 

3.9 

298.1 

320.0 

8.1 

76.9 

2.2 

57. 

5.3 

16.0 

1605.1 

861.0 

11.9 

7.9 

256.6 

12.0 

11.5 

3.2 

298.6 

319.7 

7.8 

76.1 

2.5 

59. 

5.7 

17.0 

1512.8 

850.0 

11.6 

5.7 

255.5 

12.8 

12.6 

3,2 

299.0 

317.5 

6.8 

67.9 

2.8 

61. 

6.1 

18.0 

1621,7 

839.0 

10.6 

5.3 

253.8 

13.6 

13.  1 

3,8 

299,3 

317,6 

6,7 

69.3 

3.  1 

62. 

6.6 

19.0 

1731.6 

828.0 

9.7 

5.6 

252.2 

16.8 

16.1 

6,5 

299,6 

318.1 

6.8 

76.3 

3.5 

63. 

7.0 

20.0 

1:862.7 

817.0 

8.6 

3.6 

269.9 

15.0 

16.1 

5.2 

299.3 

315.9 

6.0 

69.9 

3.9 

66. 

7.6 

21.0 

1975.3 

806.0 

7.9 

2.3 

265.8 

15.6 

16.1 

6.3 

299.9 

315.5 

5.6 

67.6 

6.6 

65. 

8.0 

22.0 

2078.5 

796.0 

6.7 

1.7 

265.6 

13.9 

12.6 

5.7 

299.6 

316.8 

5.5 

70,7 

6.8 

65. 

8.5 

23.0 

2182.6 

786,0 

6.2 

-6,2 

267.5 

12.6 

11.7 

6.8 

299.8 

308.6 

3.  1 

60.5 

5.2 

66, 

8.9 

26,0 

2298,6 

773.0 

6.5 

-25.0 

250.2 

12.3 

11.5 

6 .2 

301.1 

303.1 

0.6 

0.3 

5.5 

65. 

9.6 

25.0 

2606.9 

763.0 

5.8 

-37.6 

251.6 

12.3 

11.6 

3.9 

301.6 

302.1 

0.2 

2.6 

5.8 

65. 

9,9 

26.0 

2565.2 

750.0 

5.3 

-66^  T 

269.2 

12.3 

11.5 

6.6 

302.3 

302.6 

0.1 

l.O 

6.2 

66. 

10.3 

27,0 

2656.6 

760.0 

5.  1 

-66.  8 

266.6 

12.1 

11.  1 

6.9 

303.3 

303.6 

O.l 

l.O 

6.5 

66. 

10.8 

28.0 

2765,5 

730.0 

6.8 

-67.0 

266.2 

12.0 

10.8 

5.2 

306.1 

306.6 

0.1 

l.O 

6.8 

66. 

11.3 

29.0 

2866.6 

721.0 

6.1 

-67.6 

265.6 

12.3 

11.2 

5.1 

306.6 

306.7 

0.1 

1.0 

7.2 

65. 

11.7 

30.0 

2979.6 

711.0 

3.3 

-6  7.9 

268.7 

12.6 

11.7 

6,6 

306,7 

305,0 

0,1 

l.O 

7.5 

65. 

12.0 

31.0 

3096.1 

701.0 

2.3 

-68,5 

251.5 

12,8 

12.1 

6.1 

306.9 

305,1 

0.1 

l.O 

7.8 

66. 

12.5 

32.0 

32  09,7 

691.0 

1.0 

-69.  6 

256.7 

13.5 

13.0 

3..5 

306.7 

306.9 

0.1 

l.O 

8.1 

66. 

12.9 

33.0 

3316.9 

682.0 

0.6 

-69.6 

255.8 

16.6 

16.1 

3.6 

305.6 

305.7 

0.1 

1.0 

8.6 

67. 

13.3 

36.0 

3633.2 

672.0 

-0.0 

-50.0 

256.9 

15.8 

15.6 

3.6 

306.0 

306.2 

O.l 

1.0 

8.8 

67. 

13.7 

35.0 

3561.0 

663.0 

-0.6 

-38.9 

258,6 

17.0 

16.6 

3.6 

306,5 

30  7,2 

0.2 

3.6 

9.2 

67, 

16.2 

36.0 

3686.6 

651,0 

-1.6 

-29.9 

260.6 

18.2 

18.0 

3.0 

307.1 

308.7 

0.5 

9.3 

9.7 

68. 

16.7 

37.0 

3797.1 

662.0 

-2.7 

-25.9 

262.0 

19.1 

19.0 

2.6 

307.1 

309.6 

0.7 

16.7 

10.2 

69. 

15.1 

36.0 

3908.8 

633.0 

-3.8 

-25.9 

262,6 

19.5 

19.6 

2-5 

307.1 

309,6 

0.7 

15.9 

10,7 

69, 

15.5 

39,0 

6021.6 

626.0 

-5.0 

-22.3 

262.6 

19,7 

19.5 

2,5 

307.0 

310.2 

1.0 

26.2 

11.2 

70. 

16.0 

60.0 

6135.6 

615.0 

-5,6 

-25.0 

261.1 

19.7 

19.5 

3.1 

307,6 

310.2 

0.8 

19.9 

11.7 

71. 

16.5 

61.0 

6276.9 

606.0 

-6.6 

-28.8 

257.7 

19.6 

19.1 

6.2 

307.9 

309.8 

0.6 

15.2 

12.3 

71. 

17.0 

62.0 

6396.0 

595.0 

-7.2 

-31.1 

252.7 

20.0 

19,1 

6.0 

308.5 

310.1 

0.5 

12.7 

12.9 

71. 

17.5 

63.0 

6512,5 

586,0 

-8.3 

-38.0 

267,5 

21.5 

19.9 

8.2 

308.6 

309.5 

0.2 

6.9 

13.5 

71. 

17.9 

66.0 

6619.1 

576.0 

-8.6 

-35,6 

266.3 

23.1 

20.8 

10.0 

309.7 

310. B 

0.3 

9.1 

16.0 

71. 

18.3 

65.0 

6727.2 

570.0 

-8.7 

-61.9 

261.6 

26.3 

21.6 

11.5 

310.6 

311,2 

0.2 

6,7 

16.6 

71, 

18.7 

66.0 

6850.6 

561,0 

-9.  1 

-55.7 

239,3 

25.2 

21.6 

12.8 

311.6 

311,6 

0.0 

1.0 

15.2 

70. 

19.2 

67.0 

6961.3 

553.0 

-9.7 

-50.3 

237.5 

25.7 

21.7 

13„8 

312.0 

312,3 

0.1 

2.0 

16.0 

70, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  PEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  220 
APALACHICnLAt  FLA 

6 FE3RUARY  1975 

515  GMT  161  17,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

19.6 

48.0 

5087.7 

544.0 

-10.7 

-39.4 

237.4 

25.8 

20.0 

49.0 

5201.4 

536.0 

-11.7 

-38.0 

233.9 

25.5 

20.5 

50,0 

5316.4 

528,0 

-12.6 

-39.8 

241.5 

25.3 

21.1 

51.0 

5462.2 

518.0 

-13.0 

-40.7 

242.4 

27,1 

21.5 

52,0 

5580.8 

510,0 

-13.1 

-58.2 

242.3 

29.7 

22.0 

53.0 

5701,0 

502.0 

-14.2 

-58.9 

242.5 

32.7 

22. A 

54.0 

5822.6 

494.0 

-15.1 

-59.5 

242.4 

33.3 

22.9 

55.0 

5945.9 

486.0 

-15.6 

-59.8 

242.0 

33.2 

23.5 

56.0 

6086,6 

477.0 

-16.7 

-60.5 

241.6 

33,3 

23.9 

57.0 

6157.4 

470.0 

-17.7 

-61.2 

241.9 

32.9 

24.4 

58.0 

6325.6 

462.0 

-18.6 

-61.8 

242.8 

32.3 

24.8 

59.0 

6439.2 

455.0 

-19,7 

-62.5 

243.7 

32.1 

25,2 

60.0 

6570.6 

447,0 

-20.8 

-63.2 

244.2 

32.3 

25.7 

61.0 

6687.1 

440.0 

-21.6 

-63.7 

244.  1 

32.7 

26.1 

62.0 

6805.0 

433.0 

-22.8 

-64,5 

243.6 

33,3 

26.6 

63.0 

6924.3 

426,0 

-23.7 

-65,1 

242.5 

34.0 

27.0 

64.0 

7062.4 

418.0 

-25.1 

-65.9 

241.4 

33.8 

27.5 

65.0 

7167.3 

412.0 

-25.9 

-66.5 

239.3 

32.1 

28.0 

66.0 

7326.9 

403.0 

-27.0 

-66.3 

237.1 

30.5 

23.  5 

67.0 

7452.9 

396,0 

-28,4 

-52.6 

236.5 

30.5 

28.9 

68.0 

7562.1 

390.0 

-29.3 

-46.  1 

237.9 

31.5 

29.4 

69.0 

7691.1 

383.0 

-30.0 

-41.2 

239.  7 

32.7 

29.9 

70.0 

7803.0 

377.0 

-31,8 

-39.2 

240.2 

33.9 

30.5 

71.0 

7954.3 

369.0 

-33.1 

-39.6 

233.0 

34.7 

30.9 

72.0 

8088.9 

362.0 

-33.4 

-37.2 

234.7 

34.3 

31.4 

73,0 

8206.0 

356.0 

-34.5 

-37,4 

231.0 

34.1 

31.8 

74.0 

8324.6 

350.0 

-35.4 

-37.8 

229.9 

35.3 

32.3 

75.0 

8465.0 

343.0 

-36.6 

-38.9 

230.3 

38.1 

32.8 

76.0 

8587.1 

337.0 

-37.4 

-39.5 

231.1 

40.0 

33.3 

77.0 

8710.9 

331.0 

-36.4 

-40.3 

231.1 

38.6 

33.7 

78.0 

8836.5 

325.0 

-39.2 

-41.4 

230.5 

36.6 

34.2 

79.0 

8964.0 

319.0 

-40.0 

99.9 

229.7 

36.0 

34.7 

80.0 

9071.6 

314.0 

-41.1 

99.9 

229.9 

40.4 

35.3 

81.0 

9224.5 

307,0 

-42.1 

99.9 

230.9 

43.6 

35.7 

82.0 

9357.8 

301.0 

-43.1 

99.9 

231.5 

44.0 

36.2 

83.0 

9493.2 

295.0 

-44.2 

99.9 

231.9 

44.3 

36.7 

84,0 

9607,5 

290,0 

-45,3 

99.9 

232.4 

45.6* 

37.2 

85.0 

9746.9 

284.0 

-45.9 

99.9 

232.9 

47. 0» 

37.8 

86.0 

9912.7 

277.0 

-46.8 

99.9 

232.9 

50,8* 

38.4 

87.0 

10033.2 

272.0 

-47.8 

99.9 

231.7 

47,9« 

39.0 

88,0 

10155.4 

267,0 

-48.  7 

99.9 

229.7 

41.1* 

39.5 

89.0 

10279.4 

262.0 

-49.8 

99.9 

228.4 

41.2* 

40.0 

90.0 

10405.2 

257.0 

-50.5 

99,9 

226,9 

43.4* 

40.5 

91.0 

10533.0 

252,0 

-51,9 

99.9 

224,8 

42.7* 

41.1 

92.0 

10662.6 

247.0 

-52.8 

99.9 

222.8 

44.2* 

* 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BETWEEN  6 

AND  10  1 

[)EG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

21.7 

13.9 

312.3 

313.1 

0.2 

7.3 

16.6 

69. 

21.9 

13,2 

312,5 

313.4 

0.3 

9.1 

17.2 

69. 

22.2 

12.1 

312.8 

313.6 

0.2 

8.1 

17.9 

68. 

24.0 

12.6 

314.0 

314.7 

0.2 

7.6 

18.8 

6 8. 

26.3 

13.8 

315.2 

315,3 

0,0 

1,0 

19,4 

68. 

29.0 

15,  1 

315.3 

315.4 

0.0 

1.0 

20.4 

68. 

29.5 

15  •4 

315.7 

315.8 

0.0 

l.O 

21.4 

6 7. 

29.3 

15.6 

316.5 

316.6 

0.0 

1.0 

22.2 

67. 

29,3 

15.8 

316.8 

316.9 

0.0 

1.0 

23.5 

67. 

29.0 

15.5 

317.0 

317.1 

0.0 

1.0 

24.3 

67. 

28.7 

14,7 

317.4 

317,4 

0.0 

1.0 

25,2 

6 7. 

28.8 

14,3 

317.4 

317.5 

0.0 

1.0 

26.0 

66. 

29.1 

14.0 

317.6 

317.7 

0.0 

1.0 

26.8 

66. 

29.5 

14.3 

318.1 

318.1 

0.0 

1.0 

27.7 

66. 

29.8 

14.8 

318.0 

318,1 

0.0 

l.O 

28.5 

66. 

30.1 

15.7 

318.3 

318.3 

0.0 

1.0 

29.5 

66. 

29.6 

16.1 

318.3 

318.4 

G.O 

1.0 

30.4 

66. 

27.6 

16,4 

318.6 

318.7 

0.0 

l.O 

31.4 

66. 

25.6 

16.6 

319,1 

319,1 

0.0 

1. 1 

32.3 

66. 

25.5 

16.8 

319. u 

319.2 

0.1 

7.6 

33.1 

65. 

26.6 

16,7 

319.2 

319.7 

0.2 

17.7 

33.8 

65. 

20.2 

16.5 

318.9 

319.9 

0.3 

34,8 

34.9 

65. 

29,4 

16.8 

319.0 

320,1 

0,3 

47,4 

35,8 

65. 

29.5 

18.4 

319.2 

320.3 

0.3 

52.1 

37.1 

65. 

28.0 

19.8 

320,6 

322.1 

0.4 

68.0 

38.0 

65. 

26.5 

21.5 

320.7 

322.2 

0.4 

74.7 

38.9 

64. 

27.0 

22.7 

321.0 

32  2.4 

0.4 

78.6 

39.7 

64. 

29.3 

24.3 

321.2 

322.5 

0.4 

79.4 

40.7 

64. 

31.1 

25,1 

321.7 

323.0 

0.4 

80.6 

41.9 

63. 

30.0 

24.2 

322.0 

323.2 

0.3 

81.6 

43.3 

63. 

28.2 

23.3 

322.6 

323.7 

0.3 

79.0 

44.  1 

63. 

28.1 

23.0 

323.3 

999,9 

99.9 

999.9 

44.9 

62. 

30.9 

26.0 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  1 

62. 

33.8 

27.5 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

62. 

34.4 

27  4 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

61. 

34,9 

27.3 

324.6 

999,9 

99.9 

999,9 

50.0 

61. 

36.1 

27.8 

324.6 

999,9 

99.9 

999,9 

51.2 

61. 

38.1 

28.8 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

61. 

40.5 

30,6 

326.8 

999,9 

99,9 

999,9 

54.3 

60. 

37.6 

29.7 

327,0 

999,9 

99.9 

999,9 

56,7 

60. 

31.3 

26.6 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

60. 

30.8 

27.4 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

60. 

31.6 

29,6 

328.4 

999,9 

99,9 

999,9 

60.3 

59. 

30.1 

30.3 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

59, 

30,0 

32.4 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

59. 
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STATICN  no.  220 
APALACHlCOLAi  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  161  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEKP 

OEH  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GK/KG 

PCT 

KM 

DG 

41.6 

93.0 

I079A.3 

242.0 

-53.6 

99,9 

221.7 

49.1* 

32.7 

36.7 

329,4 

999,9 

99,9 

999,9 

64.0 

59, 

42.  1 

94.0 

10923,3 

237.0 

-54,4 

99.9 

220,3 

52.4* 

33.9 

39.9 

330,2 

999,9 

99,9 

999,9 

66.0 

58. 

42.7 

95.0 

11064.6 

232.0 

-55.2 

99.9 

218.8 

5 1 .5* 

32.3 

40.2 

330.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

58. 

43.4 

96.0 

11203.2 

227.0 

-56.9 

99.9 

219.0 

51.2* 

32.2 

39,0 

330,5 

999,9 

99.9 

999.9 

59.5 

57, 

43.8 

97.0 

113A3.8 

222.0 

-58.3 

99.9 

219.7 

50.4* 

32.2 

38.8 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

57. 

44.4 

98,0 

11458,1 

218,0 

-59.0 

99.9 

221,8 

49.7* 

33.  1 

37.0 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

56. 

44.9 

99.0 

11603.9 

213.0 

-58.1 

99.9 

225.2 

53,8* 

38.2 

38.0 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

56. 

45.4 

100. 0 

11723.9 

209.0 

-55.9 

99.9 

227.1 

59.3* 

43.4 

40,4 

339,9 

999,9 

99,9 

999.9 

75.8 

56. 

46.1 

101.0 

11909.9 

203.0 

-54.6 

99.9 

226,8 

60.3* 

43.9 

41,  3 

344,9 

999.9 

99,9 

999.9 

78.  3 

56. 

46.6 

102.0 

12037.1 

199.0 

-55.2 

99.9 

226.7 

5R.6* 

42.7 

40. 2 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

55. 

47.1 

103.0 

12166.5 

195.0 

-55.7 

99,9 

227.2 

57.4* 

42,1 

38.9 

347.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

55. 

47.7 

104.0 

12298.4 

191.0 

-56.2 

99.9 

226.6 

55.3* 

40.2 

30.0 

348.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

55. 

48.2 

105,0 

12A67.1 

186.0 

-55.  7 

99.9 

225.8 

56.3* 

40.3 

39,3 

351,7 

999.9 

99,9 

999.9 

85.3 

55. 

48.8 

106.0 

12570.5 

103.0 

-56.2 

99.9 

227.7 

64.3* 

47.6 

43.3 

352.6 

99<5.9 

9q.9 

999,9 

87.4 

55. 

49.3 

107.0 

12710.9 

179-0 

-56.4 

99.9 

230.2 

72.2* 

55.5 

46.2 

354.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  1 

54. 

49.8 

108.0 

1285A.2 

175.0 

-56.9 

99,9 

231.2 

72.4* 

56.4 

45.4 

356,0 

999,9 

99.9 

999.9 

92,0 

54. 

50.4 

109.0 

13000.4 

171,0 

-57.6 

99.9 

231.1 

67,0* 

52.2 

42.0 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

54. 

50.9 

110.0 

13149.4 

167.0 

-59.0 

99.9 

231.9 

70.5* 

55.5 

43.4 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

54. 

51.6 

111.0 

13301.2 

163.0 

-59.9 

99.9 

232,3 

65.1* 

51.6 

39.8 

358,4 

999,9 

99.9 

999,9 

100,2 

54. 

52.1 

112.0 

13455.9 

159.0 

-61,1 

99,9 

232.  1 

46.8* 

36.9 

28.7 

358.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

54. 

52.7 

113.0 

13614.1 

155.0 

-61.5 

99,9 

233.  1 

34.4* 

27.5 

20.6 

360.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

54. 

53.3 

114.0 

13735.0 

152.0 

-62.2 

99.9 

234.0 

37.9* 

30 .7 

22.3 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

54. 

54.0 

115.0 

13899.8 

148.0 

-62.2 

99,9 

234.1 

40.2* 

32.5 

23.5 

364.3 

999,9 

99,9 

999,9 

105.7 

54. 

54.8 

116,0 

14068.8 

144,0 

-62.8 

99.9 

234.1 

32.1* 

26.0 

18r8 

366,2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

54. 

55.4 

117.0 

14198.7 

141.0 

-62.4 

99.9 

233.6 

38.2* 

30.8 

22.7 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.9 

54. 

55.9 

118.0 

14376.0 

137.0 

-63.2 

99.9 

232.0 

51.7* 

40.7 

31.8 

370.8 

999.9 

99,9 

999.9 

109.0 

54. 

56.5 

119.0 

14512.3 

124.0 

-62.8 

99,9 

229.  1 

62.4* 

47.2 

40.9 

373.8 

999,9 

99.9 

999.9 

111,5 

54, 

57.0  , 

120.0 

14651,7 

121.0 

-63.2 

99.9 

226.0 

55.1* 

39.6 

38.3 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

54. 

57.5 

121  .0 

14793.9 

128.0 

-64.1 

99.9 

222.0 

41.5* 

27.7 

30.8 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

54. 

58.1 

122.0 

14939.1 

125.0 

-64,1 

99.9 

220.0 

36.9* 

23.7 

28.3 

378.9 

999.9 

99.9 

995,9 

116.0 

54. 

5 8.7 

123.0 

15087.4 

122.0 

-65.3 

99.9 

223.8 

45.8* 

31.7 

33..0 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.2 

53. 

59.2 

124.0 

15238.9 

119.0 

-65.5 

99.9 

225.1 

51.8* 

36.7 

36.6 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

53. 

59.8 

125.0 

15446.4 

115.0 

-66.3 

99.9 

222.3 

45.5* 

30.6 

33.7 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

121.1 

53. 

60.5 

126.0 

15606.2 

112.0 

-67.4 

99.9 

221.1 

32.0* 

21.0 

24.1 

384.  9 

999,9 

99.9 

995,9 

122.4 

53. 

61.2 

127.0 

15769.5 

109.0 

-68.2 

99.9 

229,  5 

28.3* 

21.5 

18.4 

386.3 

999.9 

99.9 

995.9 

123.6 

53. 

61.9 

128.0 

15936.7 

106.0 

-68.9 

99.9 

232.8 

27.8* 

22.2 

16.8 

388.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.8 

53. 

62.5 

129.0 

16050.5 

104.0 

-69.5 

99.9 

233.0 

30.6* 

24.5 

18,4 

389,0 

999,9 

99,9 

999.9 

125.6 

53, 

63.1 

130,0 

16224.7 

101.0 

-70,4 

99.9 

233.0 

34,5* 

27,6 

20,  8 

390.5 

999.9 

99.9 

999.9 

125.9 

53. 

63.8 

131.0 

16464,5 

97.0 

-70.  7 

99,9 

233.0 

34,1* 

27.3 

20.,  5 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

53. 

64.4 

132.0 

16588.1 

95.0 

-70.7 

99.9 

233.0 

32.5* 

26.0 

19.6 

397.0 

999,9 

99.9 

999.9 

129.6 

53. 

65.0 

133.0 

16779.1 

92.0 

-69,3 

99.9 

233.0 

31.8* 

25,4 

19.1 

403.3 

999,9 

99,9 

999,9 

130.9 

53. 

65.6 

134,0 

16910,2 

90,0 

-69.5 

99.9 

233,0 

32.2* 

25.7 

19,4 

405.4 

999,9 

99.9 

999.9 

131.9 

53. 

66.3 

135.0 

17112.4 

87.0 

-69.5 

99.9 

233.0 

32.5* 

26.0 

19.6 

409.4 

999.9 

99,9 

999.9 

133.3 

53. 

67.0 

136.0 

17321.3 

84.0 

-70.4 

99.9 

233.0 

30.3* 

24.2 

18.2 

411.7 

999.9 

99,9 

999,9 

134.8 

53. 

67.8 

137.0 

17463.7 

82.0 

-72.3 

99,9 

233.0 

31,8* 

25.4 

19,2 

410.7 

999.9 

99.9 

999.9 

136.0 

53. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  KEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIOM  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRUARY 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT  . 

P»ES 

TEMP 

OEW  PT 

niR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

68.6 

138.0 

17757.9 

78.0 

-72.3 

99.9 

233.0 

31.9* 

69.4 

139,0 

17910.6 

.76,0 

-72. 8 

99.9 

233.0' 

29.7* 

70.3 

140.0 

10147.1 

73.0 

-72.5 

99.9 

233.0 

33.3* 

71.0 

141.0 

18394.0 

70.0 

-72.1 

99.9 

232.5 

26.3* 

72.0 

142.0 

18565.4 

68.0 

-70.4 

99.9 

70.7 

8.5* 

72.8 

143.0 

18833.5 

65.0 

-70.2 

99.9 

213.8 

5.6* 

74.0 

144.0 

19114.6 

62.0 

-70.0 

99.9 

232.9 

26.1* 

74.9 

145.0 

19310.1 

60.0 

-69.  1 

99.9 

232.9 

24  .9* 

75.9 

146.0 

19513.4 

58,0 

-67.8 

99.9 

232.9 

23.7* 

77.0 

147.0 

19833.9 

55-0 

-66.5 

99.9 

244.3 

8.0* 

78.0 

148.0 

20173.7 

52.0 

-66,1 

99.9 

40.2 

25.6* 

79.  1 

149.0 

20412.4 

50.0 

-64.5 

99.9 

248.  1 

17.4* 

80.3 

150.0 

20662.1 

48.0 

-64.1 

99.9 

243.9 

13.2* 

81.4 

151.0 

21057.4 

45.0 

-63.9 

99.9 

240.4 

33.5* 

82.7 

152.0 

21480.4 

42.0 

-63.  7 

99.9 

239.3 

30.8* 

83.9 

153.0 

21779.7 

40.0 

-63.7 

99.9 

241.5 

10.4* 

85.2 

154.0 

22095.5 

38.0 

-62.2 

99.9 

245.5 

24.8* 

86.4 

155.0 

22604.7 

35.0 

-61.3 

99.9 

240.0 

15.3* 

87.8 

156.0 

22970.6 

33.0 

-60,4 

99.9 

250.4 

7.6* 

89.4 

157.0 

23359.8 

31.0 

-60.9 

99.9 

233.9 

33.2* 

91.0 

158.0 

23992.8 

28.0 

-60.8 

99.9 

233.9 

32.1* 

92.8 

159.0 

24453.8 

26.0 

-60.  8 

99.9 

*24.3 

2.0* 

94.7 

160.0 

24953.3 

24.0 

-59.5 

99.9 

245.4 

20.4* 

96.9 

161.0 

25495.5 

22.0 

-61.3 

99.9 

239.8 

27.6* 

99.2 

162.0 

26407.2 

19.0 

-60.4 

99.9 

245.7 

26.1* 

102.0 

163.0 

27107,2 

17.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

1975 

161 

17. 

. 0 

COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SiC 

DC  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

25.5 

19.2 

416.6 

999,9 

99,9 

999,9 

137,8 

53. 

23.7 

17.9 

418,7 

999,9 

99.9 

999.9 

139.1 

53, 

26.6 

20.0 

424.1 

999.9 

99.9 

999.9 

140.8 

53. 

21.2 

16.3 

430.2 

999,9 

99.9 

999,9 

142,5 

53, 

-8.  1 

-2.8 

437.3 

999,9 

99.9 

999.9 

143.7 

53. 

3.1 

4.6 

443.5 

999.9 

99.9 

999,9 

141.9 

53. 

20.8 

15,7 

450.1 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

53. 

19.9 

15.0 

456.3 

999.9 

99.9 

999.9 

145.3 

53. 

22.9 

17.3 

463.7 

999,9 

99.9 

999.9 

146.7 

53. 

7.2 

3.5 

473.6 

999.9 

99.9 

999.9 

148.9 

53. 

-16.5 

-19.6 

482.2 

999,9 

99.9 

999.9 

145.9 

53. 

16.1 

6o5 

491.5 

999.9 

99.9 

999.9 

147.5 

53. 

12.3 

4.7 

498.2 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

53. 

29.1 

16.6 

507.9 

999,9 

99.9 

999.9 

150,0 

53. 

26.5 

15.7 

518.5 

999.9 

99,9 

999.9 

152.7 

53. 

9.1 

5.0 

525.8 

999.9 

99.9 

999.9 

154.7 

53. 

22.6 

10.3 

537.4 

999.9 

99.9 

999.9 

155.  1 

54. 

13.7 

7..  9 

552.6 

999,9 

99.9 

999,9 

156.7 

54. 

7.2 

2-5 

564.4 

999.9 

99.9 

999.9 

157.6 

54. 

28.4 

17.1 

573.2 

999.9 

99.9 

999.9 

159.5 

54. 

25.9 

13.9 

590.6 

999,9 

99,9 

999.9 

163.3 

54, 

-0.8 

-1.9 

603.2 

999.9 

99.9 

999.9 

164.4 

54. 

18.5 

8.5 

620.9 

999.9 

99.9 

999.9 

165.6 

54, 

23.9 

13o9 

631.1 

999.9 

99.9 

999.9 

167.2 

54. 

23.8 

10,7 

661.0 

999.9 

99.9 

999,9 

170.7 

54. 

99.9 

99.9 

695.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 
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STATICN  Nn.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  153  21.  1 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINEARLY  INTERPCLATED 

FRCM  whole 

minute 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HE  IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V CO 'IP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DO 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.7 

11.0 

1012.6 

16.6 

16.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

290.3 

319.9 

11.5 

98.0 

0.0 

0. 

0.3 

4.0 

50.0 

1C08.0 

18.4 

18.1 

204.0 

4.8 

2.0 

4.4 

292.6 

326.2 

13.1 

98.3 

0.3 

155. 

0.5 

5.0 

153.1 

996.0 

18.  1 

17.8 

204.0 

4.8 

2,0 

4,4 

293,4 

326,8 

13.0 

97,6 

0,3 

155, 

I.O 

6.0 

283.3 

981.0 

17.3 

16.5 

235.8 

3,9 

3,3 

2.2 

293.7 

325.2 

12.2 

95.3 

0.3 

130. 

1.4 

7.0 

388.7 

969.0 

16.7 

16.0 

2 52.0 

4.4 

4.2 

1,3 

294.0 

325.1 

12.0 

96.0 

0.3 

118. 

1.9 

8.0 

495.2 

957.0 

16.5 

15.8 

238.3 

5.1 

4.3 

2„7 

294.9 

326.0 

11.9 

96.0 

0.5 

105. 

2.3 

9.0 

602.8 

945.0 

15. T 

15.0 

223.1 

5.9 

4.0 

4.3 

295.0 

325,0 

11.5 

95.9 

0.5 

93. 

2.6 

10.0 

702.5 

934.0 

15.3 

13.8 

217.6 

7>.6 

4.0 

5.2 

295.5 

323,7 

10.  7 

91.0 

0.6 

85. 

3.0 

11.0 

830.8 

920.0 

15.1 

12.5 

220.2 

7.1 

4.6 

5.4 

296,5 

322.9 

10. 0 

84,0 

0.  7 

73. 

3.4 

12.0 

951.5 

907.0 

14.3 

12.0 

225.2 

7.6 

5.4 

5.3 

296.8 

322.9 

9.8 

86.5 

0.9 

69. 

3.8 

13.0 

1045.2 

89  7.0 

13.3 

11.4 

227.4 

8.0 

5.9 

5.4 

296.7 

321.9 

9.5 

88.2 

l.l 

65. 

4.3 

14.0 

1149.1 

686.0 

12.3 

10.9 

231.0 

9.3 

7.2 

5.8 

296.7 

321.5 

9.3 

91.1 

1.3 

62. 

4.7 

15.0 

1263.8 

874.0 

12.5 

10.7 

231,5 

10.3 

8.  1 

6.4 

298.  1 

323.0 

9.3 

88.7 

1.5 

60. 

5.2 

16.0 

1389.6 

861.0 

11.2 

8.9 

228.1 

11.0 

8,2 

7.3 

297.8 

320.4 

8.4 

86,2 

1.9 

59. 

5.6 

17.0 

1497.0 

850.0 

10.2 

7.3 

227.5 

11.1 

8,2 

7.5 

297.9 

318.3 

7.6 

81.9 

2.1 

57. 

6.1 

18.0 

1615.5 

838.0 

10.0 

3.9 

236.9 

11.3 

9.4 

6.2 

298.7 

315.4 

6.1 

65.8 

2.  5 

56. 

6.5 

19.0 

1715.3 

828.0 

10.0 

-5.5 

245.9 

11.6 

10,6 

4.7 

299.3 

30  8,? 

3.1 

32.9 

2.7 

57. 

7.0 

20.0 

1826.5 

817.0 

10.6 

-10.0 

240.8 

13.5 

12,7 

4.7 

300,9 

307.4 

2.2 

22.3 

3.  1 

58. 

7.5 

21.0 

1959.9 

804.0 

10.4 

-22.0 

253.0 

16.3 

15.6 

4.7 

301.9 

304.5 

0.8 

8.3 

3.5 

60. 

7.9 

22.0 

2074.3 

793.0 

9.9 

-17.9 

251.2 

16.9 

16.0 

5 .4 

302.6 

306.2 

1.2 

12.3 

3.9 

61. 

8.3 

23.0 

2179.4 

783.0 

8.9 

-16.7 

250.3 

17.5 

16.4 

5.  9 

302.7 

306,7 

1.3 

14.5 

4,3 

62. 

8.7 

24.0 

2296.2 

772.0 

7.8 

-15.5 

249.0 

18.0 

16.9 

6.2 

302,8 

307.3 

1.5 

17.2 

4.8 

63. 

9.1 

25.0 

2403.4 

762.0 

7.0 

-15.2 

250.0 

10,4 

17.3 

6.3 

302.9 

30  7.6 

1.5 

18.7 

5.2 

63. 

9.6 

26.0 

2533.6 

750.0 

6.4 

-14.4 

250.1 

19.1 

18. 0 

6.5 

303.8 

308.8 

1.7 

20.7 

5.7 

64. 

10.0 

27.0 

2643.5 

740.0 

5.4 

-15.0 

249.9 

19.6 

13.4 

6,7 

303.3 

308.7 

1.6 

21.3 

6.2 

64. 

10.3 

28.0 

2765.5 

729.0 

4,2 

-17.  1 

249.3 

19.7 

18.4 

7.0 

303.7 

308.0 

1.4 

19.5 

6.6 

65. 

10.8 

29.0 

2877.6 

719.0 

3.5 

-19,8 

247.7 

19.7 

18.3 

7.5 

304.1 

307.6 

1.1 

16.1 

7.2 

55. 

11.1 

30.0 

2979.6 

710.0 

2.3, 

-21.8 

246.3 

19.7 

18.0 

7.9 

303.9 

305.9 

0.9 

14.7 

7.  5 

55. 

11.6 

31.0 

3094.0 

700.0 

1.8 

-23.9 

243.0 

19,4 

17.3' 

8.8 

304.6 

307.1 

0.8 

12.7 

8.  1 

65. 

12.0 

32.0 

3209.7 

690.0 

0.7 

-25,2 

239.7 

19.1 

16.5 

9,6 

304.6 

306.8 

0.7 

17.3 

8.6 

65. 

12.4 

33.0 

3326.7 

680.0 

0.2 

-20.4 

237.1 

18.9 

15.8 

10.3 

305.3 

308.8 

1.1 

19.3 

9.1 

55. 

12.9 

34.0 

3433.3 

671.0 

-0.4 

-50.2 

235.9 

19.4 

16.1 

10.9 

305.6 

305.8 

0.1 

1.0 

9.6 

64. 

13.3 

35.0 

3541.1 

662.‘0 

-0.8 

-48.6 

236.7 

20.5 

17.1 

11.2 

306.5 

306,7 

0.1 

1.2 

10.0 

64. 

13.8 

36.0 

3686.9 

650.0 

-1.2 

-40.7 

238.5 

21.7 

13.5 

llo4 

307.5 

308.1 

0.2 

3.1 

10.7 

63. 

14.3 

37.0 

3797.9 

641.0 

-2.0 

-26.2 

240.3 

22.4 

19.5 

iia 

307.9 

310.2 

0.7 

13.6 

11.4 

63. 

14.8 

38.0 

3922.5 

631.0 

-3.3 

-25.6 

242.0 

22.5 

19.9 

10.6 

307.9 

310.3 

0.7 

15.8 

12.1 

63. 

15.3 

39.0 

4035.9 

622.0 

-4.4 

-26.4 

243,7 

22.7 

20,3 

10. 0 

307.9 

310,2 

0,7 

15.9 

12.7 

63. 

15.8 

40.0 

4150.4 

613.0 

-5.4 

-24.9 

245.  7 

23.3 

21,3 

9.6 

308,0 

310,7 

0.8 

19.8 

13.4 

63. 

16.3 

41.0 

4292.2 

602.0 

-6.5 

-23.5 

247.8 

24,2 

22.4 

9.2 

308.4 

311.4 

0.9 

24.3 

14.1 

63. 

16.6 

42.0 

4409.8 

593.0 

-7.4 

-21.9 

249.4 

24.8 

23.2 

8.7 

308.7 

312.3 

l.l 

30.0 

14.9 

63. 

17.2 

43.0 

4528.7 

584.0 

-8.  1 

-21,8 

250,0 

25.1 

23,6 

8.6 

309.2 

312.8 

1.1 

32.0 

15.5 

64. 

17.7 

44.0 

4635.8 

576.0 

-8,6 

-20.4 

249.5 

25.7 

24.1 

9.0 

309,9 

314.1 

1.3 

37.5 

16.2 

64. 

18.2 

45.0 

4758.0 

567.0 

-8.3 

-23.8 

248.0 

27.2 

25.2 

10.2 

311.6 

314.8 

1.0 

27.2 

17.0 

64. 

18.6 

46.0 

4882.1 

558.0 

-8.G 

-28.9 

246.6 

29.2 

26.8 

11.6 

312.3, 

314.4 

0.6 

17,8 

17.6 

64. 

19.1 

47.0 

4993.7 

550.0 

-9.9 

-37,5 

245.2 

32.0 

29.1 

13.4 

312.4 

313.3 

0.3 

8.3 

18.5 

64. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FF8RUARY  1975 

1115  GMT  153  21.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPF.ED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.4 

48.0 

5106.6 

542.0 

-10.4 

-34.7 

244.6 

33.1 

29.9 

14.2 

313.0 

314.3 

0.4 

11.5 

19.2 

64 

19.9 

49.0 

5235.2 

533.0 

-11.7 

-29.6 

243 . 7 

32.9 

29.5 

14.6 

313.0 

315.0 

0.6 

20.8 

20.2 

64, 

20.3 

50,0 

5350.8 

525.0 

-12,6 

-32.9 

243,0 

31.5 

28.  1 

14,3 

313.3 

314,9 

. 0,5 

16.3 

21.0 

64 

20.9 

51.0 

5497.6 

515.0 

-12.9 

-38.8 

242.5 

29,1 

25.8 

13,4 

314.7 

315.6 

0.3 

9.2 

22.  1 

64, 

21.3 

52.0 

5616.7 

507.0 

-13.7 

-37.8 

242.6 

28.4 

25.2 

13.1 

315.1 

316.1 

0.3 

10.9 

22.7 

64 

21.8 

53.0 

5737.4 

499.0 

-14.5 

"38.4 

242.7 

29.0 

25.0 

13.3 

315.5 

316.4 

0.3 

11.0 

23.5 

64 

22.3 

54.0 

5859.7 

491.0 

-15.2 

-53.0 

242.6 

30.7 

27.3 

14.1 

316.1 

316.3 

0.1 

2.3 

24.4 

54. 

22.8 

55.0 

5983.6 

403.0 

-15.9 

-53.1 

242.2 

31,6 

27.9 

14.7 

316.7 

316.9 

0.1 

2.4 

25.4 

64, 

23.3 

56.0 

6125.0 

474.0 

-17.2 

-55.5 

241.6 

31.2 

27.4 

14.8 

316.9 

317.0 

0.0 

2.0 

26.4 

64, 

23.8 

57.0 

6252.5 

466.0 

-18.0 

-55.5 

241.1 

30.5 

26.7 

14.8 

317.4 

317.6 

0.0 

2.1 

27.3 

64. 

24.2 

58.0 

6365.3 

459.0 

-19.2 

-6  2.  i 

240.  B 

30.3 

26.5 

14.8 

317.3 

317.3 

0.0 

1.0 

28.0 

64. 

24.7 

59.0 

6495.9 

451.0 

-20.0 

-62. T 

240.6 

30.4 

26.5 

14,9 

317.8 

317.9 

0.0 

1,0 

20.9 

64, 

25.2 

60.0 

6611.6 

444.0 

-21.3  ' 

-50.9 

240.2 

30.4 

26.4 

15.  1 

317.6 

317.9 

0.1 

4.9 

29.8 

64. 

25.7 

61.0 

6745.5 

436.0 

-22.0 

-45.3 

239.7 

30.5 

26.3 

15.4 

318.4 

318.9 

0.1 

9.9 

30.8 

64. 

26.3 

62.0 

6864.3 

4 29.0 

-23.2 

-44.4 

239.0 

31.0 

26.6 

16.0 

318.3 

319,0 

0.2 

12,2 

31.8 

63, 

26.8 

63-0 

6984.5 

422.0 

-24.3 

-45.6 

233.9 

32.0 

27.4 

16.5 

318.5 

319.0 

0.  1 

11.8 

32.8 

63. 

27.3 

64.0 

7106.3 

415.0 

-25.  1 

-4  7.8 

239.0 

32.6 

27.9 

16.8 

319.0 

319.4 

0.1 

9.8 

33.7 

63, 

27.8 

65.0 

7229.7 

408.0 

-26.0 

-50.5 

238.6 

32.3 

27.5 

16.8 

319.3 

319.7 

0.1 

7.8 

34.8 

63. 

23.5 

66.0 

7390.8 

399.0 

-27.0 

-56.7 

237.1 

31.9 

26.8 

17.3 

320.0 

320.2 

0.0 

4.1 

36.0 

63. 

29.0 

67.0 

7518.1 

392.0 

-28.1 

-57.2 

236,2 

33.2 

27.6 

18,5 

320,3 

320.4 

0.0 

4.2 

37.0 

63. 

29.5 

68.0 

7628.6 

386.0 

-29.3 

-57.7 

235.7 

33  .9 

28.0 

19.1 

320.1 

320.3 

0.0 

4.4 

38.0 

62. 

30.0 

69.0 

7759.0 

379.0 

-30.3 

-58.2 

235.2 

32.4 

26.6 

18,5 

320.4 

320.6 

0.0 

4.6 

39.2 

62. 

30.5 

70.0 

7372.3 

373.0 

-31.5 

-58.8 

234.7 

32.0 

26.  1 

13,5 

320.3 

320,4 

0.0 

4,7 

39.9 

62. 

31.1 

71.0 

8044.7 

364.0 

-32.7 

-59.4 

233.9 

35.2 

28.4 

20,8 

321.0 

321.1 

0.0 

4.9 

41.  1 

62, 

31.6 

72.0 

8161.6 

358.0 

-33.4 

-59.8 

233.2 

36.9 

29.5 

22.1 

321.6 

321.7 

0.0 

5.0 

42.3 

62. 

32.1 

73.0 

8300.0 

351.0 

-34.5 

-60.4 

233.0 

35.5 

28.3 

21.4 

321.8 

321.9 

0.0 

5.2 

43.5 

61. 

32.7 

74.0 

8460.7 

343.0 

-35,7 

-61.  1 

234,4 

34.3 

27.9 

19.9 

322,3 

322,4 

0.0 

5.4 

44.5 

61, 

33.2 

75.0 

8583.2 

337.0 

-36.7 

-61.6 

236.8 

35.4 

29.7 

19.4 

322.7 

322.8 

0.0 

5.5 

45.5 

61. 

33.6 

76.0 

8707.3 

331.0 

-37.9 

-62.2 

238.5 

36.3 

30.9 

18.9 

322.7 

322.8 

0.0 

5.7 

46.5 

61. 

34.1 

77.0 

8854.3 

324.0 

-38.9 

-62.9 

239.8 

35.8 

31.0 

13  .0 

323.2 

323.3 

0.0 

5.9 

47.6 

61. 

34.6 

78.0 

8982.2 

318.0 

-40.2 

99.9 

240,1 

36.5* ** 

31.6 

18,2 

323.3 

999.9 

99,9 

999.9 

48.6 

61. 

35.0 

79.0 

9090.0 

313.0 

-41.5 

99.9 

239.8 

38.9* 

33.6 

19.5 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

61, 

35.5 

80.0 

9221.0 

307.0 

-42.6 

99.9 

239.2 

39.9* 

34.3 

20.4 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

61, 

36.2 

81.0 

9398.8 

299.0 

-44.0 

99.9 

238.4 

34.2* 

29.1 

17.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999,9 

52.4 

61, 

36.7 

82.0 

9511. 7 

294,0 

-45,0 

99,9 

238,  2 

34,5* 

29.3 

18.1 

323.  8 

999,9 

99,9 

999,9 

53.  1 

61, 

37.2 

83.0 

9649.3 

288.0 

-45.7 

99.9 

238.6 

41.4* 

35.3 

21.6 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

61. 

37.7 

84.0 

9765.7 

283.0 

-46.9 

99.9 

238.8 

49.2* 

42.1 

25.5 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

61, 

38.2 

85.0 

9907.4 

277.0 

-47,9 

99.9 

238,4 

50.3* 

42.8 

26.3 

325.2 

999.9 

99.9 

999,9 

57,3 

61. 

38.7 

86.0 

10076.0 

270,0 

-48.6 

99.9 

236.  a 

41,9* 

35,  1 

22.9 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

61, 

39,3 

87.0 

10198.6 

265.0 

-49.8 

99.9 

232.4 

27.0* 

22.0 

17.0 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

61. 

39.9 

88.0 

10323.0 

260.0 

-50.5 

99.9 

230.3 

25.4* 

19.6 

16.2 

327,3 

999.9 

99,9 

999,9 

60.5 

60, 

40.4 

89.0 

10449.5 

255.0 

-51.0 

99,9 

231.9 

31.8* 

25.0 

19,6 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61.5 

60. 

40.8 

90.0 

10604.4 

249.0 

-51.3 

99.9 

231.8 

35.6* 

28.0 

22.0 

330.2 

999,9 

99.9 

999.9 

62.4 

60 

41.4 

91.0 

10736.0 

244.0 

-52.0 

99.9 

230.7 

37.2* 

28.8 

23o5 

331.0 

999,9 

99.9 

999,9 

63.7 

60, 

41.8 

92.0 

10869,3 

239.0 

-53.0 

99,9 

230.8 

36,6* 

28,4 

23,1 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

60 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCN  NO.-  220 
APftlACHTCOLA,  FLA 


6 rCBmiARY  1975 

1115  GMT  153  21.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE“P 

DEW  PT 

DIR 

speed 

U CCMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFX 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

A2.3 

93.0 

10978.3 

235.0 

-54,2 

99.9 

232.1 

35.9^- 

28.3 

22.0 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  7 

60. 

A2.9 

94.0 

11116.0 

230.0 

-55.0 

99.9 

234.4' 

36.0* 

29.3 

20.9 

332.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

67.0 

60. 

A3.4 

95.0 

11256.1 

225.0 

-56.0 

99.9 

236,1 

36.4’* 

30.2 

20.3 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  1 

59. 

A4.1 

96.0 

11427.6 

219.0 

-57.0 

99.9 

237.6 

37.3* 

31.5 

20.0 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  6 

59. 

44,7 

97.0 

11573,9 

214.0 

-57.0 

99,9 

237,1 

41. 3* 

34.7 

22.4 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

59. 

45.2 

98.0 

11693.3 

210.0 

-57.0 

99.9 

235.5 

47. S'* 

39.2 

26.9 

337.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

59. 

45.8 

99.0 

11846.0 

205.0 

-56.8 

99.9 

233.5 

56.1* 

45,1 

33.3 

340,4 

999.9 

99.9 

999.9 

74,0 

59. 

46.3 

100.0 

11970.8 

201.0 

-57,0 

99,9 

232.3 

58,7* 

46.4 

35.9 

342.1 

999.9 

99,9 

999.9 

75,9 

59, 

46.9 

101.0 

12130.5 

196,0 

-56.5 

99.9 

231.4 

52.4* 

40.9 

32.7 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

59. 

47.5 

102.0 

12294.7 

191.0 

-56.0 

99.9 

231.4 

50.5* 

39.5 

31.3 

348.7 

999,9 

99,9 

999.9 

79,6 

59. 

48.0 

103.0 

12429.3 

187.0 

-56.2 

99.9 

232.4 

67.0* 

53.0 

40.9 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

59. 

48.5 

104,0 

12566.6 

183.0 

-56.3 

99.9 

232.8 

81.5* 

64.9 

45.3 

352.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.7 

58. 

49.1 

105.0 

12707.0 

179.0 

-56.2 

99.9 

232.5 

74.3* 

59.0 

45.2 

354.9 

599.9 

99.9 

999.9 

87.1 

58. 

49.6 

106.0 

12850.5 

175.0 

-56.8 

99.9 

231  .0 

66.3* 

52.1 

41.0 

356.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

58. 

50.1 

107.0 

12996,8 

171.0 

-57,5 

99,9 

231.2 

69.1* 

53.9 

43.3 

357,4 

999,9 

99,9 

999.9 

90,3 

58, 

50,7 

108.0 

13146,0 

167.0 

-58,3 

99.9 

231.3 

75. 

58.7 

47.1 

358.4 

999.9 

99.9 

995.9 

53.2 

58, 

51,3 

109.0 

13298.3 

163.0 

-59.2 

99,9 

232.1 

75.4* 

59.5 

46.3 

359.5 

999.9 

99.9 

999,9 

96.0 

58, 

51.9 

110.0 

13453.9 

159.0 

-59.3 

99.9 

232.9 

78.0* 

62.2 

47.0 

361.8 

999,9 

99,9 

999,9 

98,4 

57, 

52.7 

111.0 

13613.5 

155,0 

-59,3 

99,9 

232.9 

78,2* 

62,4 

47.1 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

57, 

53.2 

112.0 

13776.8 

151.0 

-60.4 

99,9 

232.3 

67.7* 

53.6 

41.4 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.1 

57. 

53.8 

113.0 

13944.1 

147.0 

-60.6 

99.9 

231.3 

50.6* 

39.5 

31.6 

367.9 

999,9 

99,9 

999.9 

107,1 

57. 

54.4 

114.0 

14072.2 

144.0 

-61.5 

99,9 

230,6 

39.7* 

30.7 

25.2 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

57. 

54.9 

115,0 

14246.5 

140.0 

-62.2 

99,9 

229.6 

36.4* 

27.7 

23.6 

370.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

57. 

55.5 

116.0 

14425.0 

136.0 

-63,9 

99.9 

229.1 

34.7* 

26.2 

22.7 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.9 

57. 

56.1 

117.0 

14561.4 

133.0 

-64.8 

99.9 

232.1 

34.3* 

27.1 

21.0 

371,0 

999,9 

99,9 

999.9 

111.9 

57, 

56.6 

118.0 

14747,3 

129.0 

-65.8 

99,9 

235.0 

34.0* 

27.9 

15.5 

372*5 

999,9 

99.9 

999.9 

113.  1 

57, 

57,2 

119,0 

14889,8 

126.0 

-66.0 

99,9 

236.5 

32.7* 

27.3 

lE.l 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

57, 

57.7 

120.0 

15035.5 

123.0 

-66.  8 

99.0 

236.7 

31.7* 

26.5 

17.4 

375,7 

999,9 

99,9 

995.9 

115.2 

57. 

58.3 

121.0 

15184.7 

120.0 

-66.8 

99.9 

236.7 

31.6* 

26.4 

17.3 

378.4 

999,9 

99,9 

999.9 

115,3 

57, 

58.9 

122.0 

15337.5 

117,0 

-67.4 

99.9 

236.7 

33.0* 

27.6 

18.  1 

380.0 

999.9 

99.9 

995.9 

117.4 

57. 

59.6 

123.0 

15547.4 

113.0 

-66.8 

99.9 

236.7 

32.7* 

27.4 

18.0 

385.0 

999.9 

99.9 

995. '9 

118.9 

57. 

60.1 

124.0 

15705.6 

110.0 

-68.0 

99.9 

236.7 

30.0* 

25.1 

16.5 

385.5 

999.9 

99,9 

995.9 

120,0 

57, 

60.8 

125,0 

15819.6 

108.0 

-68.9 

99.9 

236,7 

20.3* 

24.5 

16.1 

386.0 

999,9 

99,9 

999.9 

121.0 

57. 

61.6 

126.0 

16045.9 

104.0 

-68.0 

99.9 

236.7 

33.8* 

28.2 

18.5 

391.8 

999.9 

95.9 

999.9 

122.5 

57. 

62.1 

127.0 

16221.8 

101. 0 

-67,8 

99.9 

237.1 

34.3* 

28.8 

IE. 6 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123.6 

57. 

62.8 

123.0 

16403.1 

98.0 

-67.8 

99.9 

239.1 

33.7* 

28.9 

17.3 

399,0 

999,9 

99.9 

999,9 

125.0 

57. 

63.5 

129.0 

16590.4 

95.0 

-67,2 

99,9 

241.5 

36,6* 

32.1 

17.5 

403.7 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

57. 

64.0 

130.0 

16784.0 

92,0 

-67.0 

99.9 

242.1 

37.9* 

33.5 

17.7 

407.9 

999.9 

99.9 

999.9 

127.7 

57. 

64.7 

131.0 

16984.3 

89.0 

-66.  8 

99.9 

241.0 

34.9* 

30.5 

16.9 

412,2 

599,9 

99.9 

999.9 

129.  1 

57. 

65.3 

132.0 

17190.8 

86.0 

-68,3 

99.9 

238,2 

30.9* 

26,3 

16.3 

413.3 

599.9 

99.9 

999.9 

130.4 

57. 

66.  1 

133,0 

17331.8 

84.0 

-69.  1 

99.9 

232.7 

32,3* 

25.7 

15.5 

414.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

57. 

66.8 

134.0 

17549.0 

81.0 

-69.3 

99.9 

230.5 

44.2* 

34.1 

28.2 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

133.0 

57. 

67.5 

135.0 

17773.7 

78.0 

-70.4 

99.0 

230.0 

48,3* 

37.0 

31.1 

420.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135,5 

57, 

68.3 

136.0 

18006,9 

75,0 

-70,0 

99,9 

231.9 

29.1* 

22.9 

18.0 

426.2 

999.9 

99.9 

999.9 

137.4 

57. 

69.2 

137.0 

18250.3 

72.0 

-69.1 

99.9 

236.4 

38.8* 

32.3 

21.5 

433.1 

999.9 

99.9 

999.9 

138.3 

57, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRDAPY  1975 

1115  GMT  153  21.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCP  WHOLE  MINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SF.C 

M/SEC 

M/5EC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

70.1 

133.0 

18504.7 

69.0 

-69.1 

99.9 

236.6 

46.8* 

39,0 

25,7 

438,4 

999.9 

99,9 

999,9 

141.5 

57, 

70*9 

139.0 

13770.7 

66f.O 

-68,7 

99,9 

236.6 

37.2* 

31.0 

20.5 

444,9 

999,9 

99.9 

999.9 

143.3 

57, 

71.9 

140.0 

19050.6 

63.0 

-66.4 

99.9 

236.6 

33.1* 

27.6 

IS. 2 

455.9 

999.9 

99.9 

999.9 

145.3 

57. 

72.9 

141.0 

19347.6 

60.0 

-64.6 

99.9 

236.6 

27.7* 

23,1 

15,2 

466.2 

999,0 

99.9 

999,9 

147.3 

57, 

74.0 

142.0 

19554.5 

58.0 

-64.  8 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

470.3 

999.9 

99.9' 

999.9 

999.9 

999. 

75.1 

143.0 

19879,4 

55.0 

-63.9 

99,9 

999,9 

<10,9 

99,9 

99,9 

479,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.2 

144.0 

20222.4 

52.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

485.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.2 

145.0 

205B4.8 

49.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

493,  1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

73.3 

146.0 

20971.6 

46.0 

-63.  3 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

95.9 

506.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

5’99, 

79.5 

147.0 

21384. 8 

43.0 

-64.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

512.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

80.8 

148.0 

21676.8 

41.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

523.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.1 

149.0 

22146.1 

38.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

539.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

83.6 

150.0 

22655,2 

35,0 

-62.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

550.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

84.9 

151.0 

23212.6 

32.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

572.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

86.6 

152.0 

23832.1 

29.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

594.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

88.2 

153.0 

24283.2 

27.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

604.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

90.1 

154.0 

25292,9 

23.0 

-58,3 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

631.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

91.9 

155.0 

25866.5 

21.0 

-57.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

651.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

129 


STfiTICN  NO.  220 
APALACHICOLA,  fLA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

/ 3.8 

11.0 

0.1 

4.0 

23.7 

0.5 

5.0 

125.7 

0.9 

6.0 

245.9 

1.3 

7.0 

341.5 

1.7 

8.0 

438.4 

2.0 

9.0 

536,4 

2.3 

10.0 

635.5 

2.7 

11.0 

763.3 

3.0 

12.0 

855.5 

3.3 

13.0 

967.3 

3.7 

14.0 

1061.5 

3.9 

15.0 

1165.9 

4.3 

16.0 

1290.6 

4.6 

17.0 

1387.5 

4.8 

18.0 

1485.3 

5.1 

19,0 

1584.1 

5.4 

20.0 

1694.0 

5.7 

21.0 

1815.3 

6.0 

22.0 

1917.6 

6.3 

23.0 

2021.1 

6.7 

24.0 

2125.5 

7.0 

25.0 

2230.8 

7.5 

26,0 

2358.5 

7.9 

27,0 

2455.3 

8.3 

28.0 

2563.9 

8.7 

29.0 

2673.8 

9.1 

30.0 

2773.7 

9.9 

31.0 

2374.7 

10.7 

32.0 

2976.8 

11.1 

33.0 

3091.5 

11.7 

34.0 

3196.  1 

12.1 

35.0 

3301.7 

13.1 

36.0 

3432.5 

13.6 

37,0 

3541.4 

14.7 

38,0 

3651.0 

15.6 

39,0 

3761,4 

16.4 

40.0 

3873.-1 

17.4 

41.0 

3998.6 

18.3 

42.0 

4112.9 

19.2 

43.0 

4228.5 

19.9 

44.0 

4332.6 

20.2 

45.0 

4451.2 

20.6 

46.0 

4558.0 

21.0 

47.0 

4666.0 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

MB 

DG  C 

OG  C 

1012.5 

16.9 

16.1 

1011. 0 

17.1 

16.0 

999.0 

15.9 

14.  V 

985.0 

15.7 

14.  t> 

974.0 

16.5 

8.7 

963.0 

16.5 

14.2 

952.0 

16.  1 

14.0 

941.0 

15.9 

14.8 

927.0 

15.7 

14.6 

917.0 

14.9 

13.9 

905.0 

14.7 

13,  V 

895.0 

13.9 

12.9 

864.0 

12.9 

11.9 

871.0 

12-1 

11.? 

861.0 

11.3 

10.4 

051.0 

10.9 

10.0 

841.0 

10.6 

9.6 

830.0 

9.8 

8.9 

818.0 

9.6 

8.8 

808.0 

9.3 

0.4 

798.0 

8.7 

7.e 

788.0 

7.6 

6.8 

778.0 

6.4 

5,5 

766.0 

5.8 

5,0 

757,0 

4.  8 

3,9 

747.0 

4.5 

3.5 

737.0 

3.8 

2.0 

728,0 

3.1 

2.r, 

719.0 

2.9 

2.0 

710.0 

2.1 

1.1 

700.0 

1.9 

0.9 

691.0 

1.6 

0.5 

682.0 

0.3 

-0.8 

671.0 

- 1.1 

O.i 

662.0 

0.9 

0.0 

653.0 

-2.0 

-2.0 

644.0 

-2.6 

-3.8 

635.0 

-3.4 

—5.0 

625.0 

-4.3 

—6.  0 

616.0 

-5.2 

-6,9 

607.0 

-5.8 

-7.V 

599.0 

-6.0 

-7.L 

590.0 

-6.6 

-8.4 

582.0 

-6.9 

-8.7 

574.0 

-7.3 

-9.2 

6 FEBRUARY  1975 
1500  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

350.0 

2.6 

0,5 

999,9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

229.7 

4.2 

3.2 

225.7 

5.5 

4.0 

227.5 

6.7 

5.0 

228.3 

8.4 

6.3 

228.3 

9.8 

7.3 

227.3 

11.0 

8.1 

226.5 

11.9 

8.6 

226.4 

12.0 

9.7 

227.6 

12.2 

9.0 

229.1 

12.6 

9.5 

230.5 

17.9 

9,9 

2J2.0 

13.3 

10.5 

232.5 

13.5 

10.7 

232.1 

13.8 

10,9 

231,2 

14,1 

11.0 

231.0 

15.3 

11.9 

230,9 

16  .6 

12.9 

230.9 

17.4 

13.5 

230.9 

18,5 

14.4 

230,5 

19.1 

14.7 

229.8 

19.2 

14.7 

228.9 

19.0 

14,3 

227,8 

10,6 

13.7 

226.6 

10.7 

13.6 

227.5 

19.0 

13.3 

228.5 

17.7 

13.3 

229,4 

18.3 

13,9 

229.1 

18.6 

14.0 

228.8 

17.1 

12.8 

229.8 

18.1 

13.8 

228.8 

26,4 

19.9 

227,4 

29.3 

21.5 

226.6 

25,6 

18.6 

227,1 

27,0 

19,8 

227.6 

26.6 

19,6 

228.0 

27.4 

20.4 

223.4 

30.8 

23.0 

228,9 

30.6 

23.0 

230,1 

28,9 

22.2 

232.5 

25.9 

20.6 

V COMP 

POT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

-2.6 

290.5 

319.9 

99.9 

290.9 

320.1 

99.9 

290.5 

317.0 

99.9 

291.5 

319.0 

99,9 

292.8 

312.1 

2.7 

294.2 

322.0 

3.9 

294.8 

324.3 

9 .5 

295.6 

325.3 

5.6 

296.7 

326.7 

6.5 

296.7 

32  5.7 

7.5 

297.6 

326.7 

8.2 

297.7 

325.6 

8.3 

297.6 

324.2 

8.3 

298.0 

323.7 

9.2 

298.  1 

323.0 

P.  2 

290.7 

323.3 

8.2 

299.3 

323.6 

8.2 

299,6 

323.1 

8,5 

300.7 

324.4 

8.8 

301.3 

324.8 

9.6 

301.0 

324.7 

1C. 5 

301.6 

323.4 

11. 0 

301.3 

321.5 

11.7 

302.0 

321.9 

12.2 

301.9 

320.5 

12.4 

302.6 

321.1 

12.5 

303,0 

320.9 

12.5 

303,3 

320.6 

12.9 

304.2 

321.5 

12.2 

304.3 

320.9 

11.7 

305.4 

321.9 

11,9 

306.1 

322.5 

12.2 

305.7 

320.9 

XI. 3 

308.1 

324.7 

11.7 

309,1 

325,9 

n.4 

306,9 

320.6 

19.8 

307.4 

320.5 

17.6 

307.7 

319.8 

18.3 

308.0 

319.5 

17.9 

308,2 

319,1 

18.3 

308.8 

319.3 

20.4 

309.8 

320.3 

20.1 

310,4 

320,7 

18.5 

311.3 

321.5 

15.8 

312.0 

322.0 

62 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

11.5 

95,0 

0.0 

11.4 

92.8 

999.9 

10.6 

92.6 

999.9 

10.7 

93.  1 

999,9 

7.3 

59.8 

999.9 

10.6 

86.  1 

0.2 

11.3 

92.7 

0.2 

11.3 

93.1 

0.3 

U.4 

93.6 

0.5 

ll.O 

94.0 

0.6 

11. 0 

94,0 

0.  8 

10.5 

93.9 

1.  1 

10. 0 

93.7 

1.3 

9,6 

93,6 

1.5 

9,3 

94.0 

1.8 

9.1 

94.0 

1.9 

9.0 

93.9 

2.2 

8.7 

94.1 

2.4 

8,7 

94.4 

2.6 

8.6 

94.3 

2.9 

8.4 

94.2 

3.1 

7.9 

94.7 

3.5 

7,3 

94.4 

3.9 

7.2 

94.3 

4.4 

6.7 

93.9 

4.8 

6.6 

93.7 

5.3 

6.4 

93,6 

5,8 

6.2 

93,5 

6.3 

6.2 

93.5 

7.1 

5.9 

93.4 

8.1 

5.8 

92,7 

8.5 

5.7 

92.2 

9.0 

5.3 

92.6 

9.6 

5v,8 

93.1 

10.6 

5.0 

93.7 

11.1 

4.7 

93.3 

12.5 

4.5 

91.6 

14.2 

4.2 

68. 4 

15.4 

3.9 

87,8 

16.9 

3,7 

87.7 

18.5 

3.5 

86,8 

19.8 

3.5 

86.7 

21.0 

3.4 

86.7 

21.7 

3.4 

86.0 

22.5 

3.3 

86.7 

23.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


0 

AZ 

OG 

0. 

999. 

999. 

999. 

999. 

lOA. 

85. 

71. 

63. 

60. 

57. 

54. 

53. 

52. 

51. 

51. 

51. 

52. 
52. 
52. 
52. 
51. 
51. 
51. 
51. 
51. 
51. 
51. 
50. 
50. 
50. 
50. 
50. 
50. 
50. 
50. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 
49. 


130 


STATION  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEePUARY  197S 
1500  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFO 

U COPP 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

P/SEC 

21.3 

68.0 

6775.6 

566.0 

-8.1 

-10.0 

235.0 

26.7 

20.3 

21. a 

69.0 

6S86.0 

558.0 

-,8.7 

-10.6 

239.0 

26.6 

20.9 

22.2 

50.0 

6997.9 

550.0 

-9.6 

-11.6 

261.3 

25.0 

21.9 

22.6 

51.0 

5139.8 

560.0 

-10.0 

-12. 

263.0 

25.6 

22.8 

22.9 

52.0 

5256.8 

532.0 

-11. 0 

-13.) 

266.0 

25.6 

22.8 

23.6 

53.0 

5371.2 

526.0 

-11.5 

-13.9 

266.7 

25,0 

22.6 

23.8 

56.0 

5689.1 

516.0 

-12.1 

-16.5 

266.3 

25.6 

23.0 

26.2 

55.0 

5608.6 

508. 0 

-13.1 

-15. V 

263.8 

26,5 

23.8 

25.0 

56.0 

5766.8 

699.0 

-13.7 

-16.3 

266.5 

26.9 

26.2 

25.7 

57vO 

5852.1 

692.0 

-16.2 

-16.9 

268.0 

25.3 

23.6 

26.3 

58.0 

5976.5 

686.0 

-16.6 

-17.6 

250.8 

26.3 

23.0 

27.2 

59.0 

6086.8 

677.0 

-15.6 

-18.6 

251.1 

25.2 

23.9 

27.9 

60.0 

6198.3 

670.0 

-16.2 

-19.2 

269.9 

27.9 

26.2 

26.6 

61.0 

6327.6 

662.0 

-17.0 

-20.1 

250.1 

26.0 

26.6 

29.3 

62.0 

6661.9 

655.0 

-17.9 

-21.  i 

266.9 

26.3 

26.6 

30.2 

63.0 

6557.7 

668.0 

-18.6 

-21.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.1 

66.0 

6675.0' 

661.0 

-19.6 

-23.1 

999,9 

99.9 

99.9 

131 


62  AAl.  0 


V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT  ' 

KM 

DG 

16.2 

312.3 

321.9 

3.2 

.06,2 

23.5 

69, 

12.5 

312.9 

322.2 

3.1 

85.7 

26.2 

69. 

12.0 

313.3 

322.2 

2.9 

85.1 

26.7 

69. 

11.6 

316.2 

322.9 

2.8 

86.6 

25.  6 

50. 

11.1 

316.3 

322./, 

2.6 

86.2 

25.9 

50. 

10.7 

315.0 

322^7 

2.5 

82.9 

26.5 

50. 

11.1 

315.7 

323.2 

2.6 

82.6 

27.1 

51. 

11.7 

315.9 

322.8 

2.2 

80.8 

27.7 

51. 

11.6 

316.8 

323.5 

2.1 

80.3 

29.  1 

52. 

9.5 

317.6 

323.9 

2.1 

79.8 

30.  1 

52. 

8.0 

318.3 

326.7 

2.0 

79.1 

30.9 

53. 

8.2 

318.6 

326,6 

1.8 

77.9 

32.  1 

53, 

9.6 

319.1 

326,8 

1.8 

77.1 

33.1 

56. 

8.8 

319.6 

325.0 

1.7 

76.3 

36.5 

56. 

10.5 

319,8 

326.8 

1.5 

75.8 

35.3 

55, 

99,9 

320.6 

325.2 

1.5 

75.0 

999.9 

999. 

99.9 

320.6 

325.0 

1.3 

73.6 

999.9 

999. 

STftTICN  NO.  220 
APALACHtCOLAf  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  166  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P7 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/S^C 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.0 

11.0 

1012.4 

16.1 

15. J 

230.0 

1.5 

1.1 

1.0 

289.7 

317.2 

10.8 

94.0 

0.0 

0. 

0.4 

5.0 

115.7 

1000.0 

14.3 

11.7 

313.8 

8.1 

5.4 

-t.l 

288.6 

311,0 

8.7 

84.3 

0.2 

114. 

0.9 

6.0 

252.3 

584.0 

14.7 

10,5 

306.2 

8.5 

6.9 

-r-.o 

290.3 

311.6 

8.2 

75.9 

0.4 

126. 

1.3 

7.0 

356.3 

972.0 

14.7 

9.6 

290.5 

9.4 

B.R 

-3.3 

291.2 

311.6 

7.7 

71.2 

0.6 

123. 

1.6 

8.0 

461.5 

960.0 

14.5 

9.2 

231.7 

10.5 

10.3 

-2.1 

2°2.l 

312.2 

7.6 

70.3 

0.8 

119, 

2.0 

9,0 

567.9 

948.0 

14.3 

9.5 

276.8 

12.3 

12.2 

-1.5 

292.9 

313.8 

7.9 

72.5 

l.O 

113. 

2.3 

10.0 

675.6 

936.0 

13.9 

9.0 

276.6 

12.6 

12.5 

-1.5 

293.5 

314.1 

7.7 

72.2 

1.3 

110. 

2.8 

11.0 

812.0 

921.0 

13.5 

8.6 

276,3 

12.6 

12.6 

-i.4 

294.5 

314.9 

7.6 

71.8 

1.6 

107. 

3.1 

12.0 

913.2 

910.0 

12.4 

8.8 

275.2 

12.6 

12.6 

-l.l 

294,4 

315.3 

7.9 

79.0 

1.8 

106. 

3.5 

13.0 

1034.0 

897.0 

11.8 

10.6 

271.6 

13.3 

13.3 

-C.4 

295.1 

318.9 

9.0 

92.4 

2.2 

104. 

3.9 

14.0 

1137.4 

886.0 

11.4 

10.3 

266.5 

13.6 

13.6 

0.8 

295.7 

319,5 

8.9 

92,9 

2.5 

102. 

4.2 

15.0 

1242.1 

375.0 

11.0 

9.9 

263.2 

14.6 

14.5 

1,7 

295.4 

319,9 

8.8 

92.8 

2.7 

101. 

4.7 

16.0 

1376.9 

861.0 

10.9 

9,'', 

253.7 

17.3 

17.0 

3.4 

297.1 

320.3 

8.6 

93,0 

3.  1 

98. 

5.1 

17.0 

1434.1 

850.0 

9.7 

8.6 

255.8 

20.0 

19.4 

4.9 

297.4 

319.7 

8.3 

93.0 

3.6 

95. 

5.5 

18.0 

1592.4 

839.0 

9.2 

7.5 

254.0 

22.5 

21.6 

6.2 

297.9 

319.0 

7.8 

89.6 

4.0 

93. 

5.9 

19.0 

1702.0 

828.0 

9.0 

6.8 

252,8 

24.9 

23.8 

T.4 

298.8 

319.3 

7,6 

86.5 

4.6 

90. 

6.2 

20.0 

1612.9 

817,0 

8.4 

6.  4 

252,0 

26,5 

25.2 

299.3 

319,5 

7.4 

87.1 

5.0 

89, 

6.7 

21.0 

1945.6 

804.0 

7.7 

5.9 

250.2 

28,5 

26.9 

0.7 

299.9 

319.8 

7.3 

88.5 

5.8 

86. 

7.1 

22.0 

2059.3 

793.0 

7.0 

5.C 

248.3 

29.6 

27.5 

1)  .0 

300.3 

319.3 

6.9 

87.4 

6.5 

84. 

7.6 

23.0 

2174.3 

782.0 

6.6 

4,4 

246.5 

30.3 

27.8 

12.1 

301.0 

319.7 

6.8 

85.9 

7.4 

82. 

7.9 

24.0 

2290.8 

771,0 

6.1 

4.3 

245,3 

30.0 

27.2 

12.5 

301,7 

320,5 

6.8 

88,3 

8.0 

81. 

8.3 

25.0 

2397.8 

761.0 

4,9 

3.4 

243.9 

28.9 

26.0 

12.7 

301.4 

319.3 

6.4 

89.8 

8.7 

80. 

8.9 

26.0 

2538.4 

748.0 

4.0 

2,7 

242.2 

27.1 

23.9 

12.6 

302.0 

319.3 

6.2 

90.9 

9.6 

78. 

9.3 

27.0 

2647.9 

738.0 

3,2 

1.9 

241.0 

26.2 

22.9 

12.7 

302.2 

318.9 

6.0 

91.6 

10.2 

77, 

9.7 

28.0 

2758.6 

728,0 

2.5 

1.5 

239,3 

26,0 

22.3 

13.3 

302.6 

319,1 

5,9 

93,4 

10.8 

76. 

10.1 

29,0 

2870.5 

718.0 

1.8 

1.0 

237.1 

26.6 

22.3 

14.4 

303.0 

319.2 

5.7 

94.0 

11.4 

75. 

10.5 

30.0 

2983.7 

708,0 

1.2 

0.3 

234.9 

28.1 

23.0 

16.1 

303.5 

319.1 

5.5 

93.9 

12.0 

74. 

10.9 

31.0 

3098.3 

698.0 

0,5 

-0.3 

233.7 

29.9 

24,1 

17.7 

304,0 

319.2 

5,4 

94,1 

12.6 

73, 

11.3 

32.0 

3214,1 

688.0 

-0,5 

-1.3 

233.4 

31.6 

25.3 

18.8 

3D4,  1 

318,5 

5.1 

93.9 

13.3 

72. 

11.7 

33.0 

3331,3 

678,0 

-0,8 

-1.7 

233.8 

33,0 

26.7 

19.5 

305.0 

319.3 

5.0 

93.6 

14.  1 

71. 

12.0 

34.0 

3438.2 

669.0 

-1.1 

-2.1 

234.5 

34.0 

27.7 

n.8 

305.0 

320.0 

4.9 

93.1 

14.6 

70. 

12.4 

35.0 

3558.3 

659.0 

-2.2 

-3.3 

235.4 

34.9 

28.7 

19.8 

305,8 

319,0 

4.6 

92.0 

15.4 

69. 

12.9 

36,0 

3704,5 

647.0 

-2.7 

-3.9 

2 36.1 

34.8 

28.9 

19,4 

306.9 

319.8 

4.4 

91.3 

16.6 

69. 

13.3 

37.0 

3815.5 

638.0 

-3.8 

—6 . 3 

236.3 

34.3 

20.6 

19.0 

306.8 

317.8 

3.8 

82.7 

17.4 

68. 

13.7 

38.0 

3927.7 

629.0 

-4.4 

-6.6. 

236.3 

33.9 

28.2 

18.0 

307.3 

318.3 

3.7 

84.6 

18.1 

67. 

14.1 

39.0 

4041.4 

620.0 

-4.5 

-7.0 

236.0 

33.4 

27.7 

10.7 

308.4 

319,2 

3.7 

82.8 

18.9 

67, 

14.4 

40.0 

4156,6 

611.0 

-5.0 

-7,4 

235.3 

32,6 

26.0 

18.6 

309.2 

319.8 

3.6 

83.1 

19.  6 

67. 

15.0 

41.0 

4299.5 

600.0 

-5.3 

-7.7 

233.4 

30.1 

24.2 

Ifi.O 

310.4 

321,1 

3.6 

83.0 

20.7 

66. 

15.4 

42.0 

4418.2 

591.0 

-6.2 

-8.4 

232.7 

29.5 

23.5 

17.9 

310,7 

321.0 

3.4 

84.5 

21.3 

66. 

15.8 

43.0 

4538.3 

582.0 

-6.B 

-8.V 

232.6, 

30,6 

24,3 

ie.6 

311.4 

321.6 

3,4 

86.3 

22,0 

65. 

16.2 

44.0 

4659.9 

573.0 

-7.7 

-9,0 

232.8 

33.0 

26,3 

19.9 

311.7 

321.8 

3.4 

89.9 

22.7 

65, 

16.7 

45.0 

4783.1 

564.0 

-8.3 

-9.5 

233.0 

37.1 

29.6 

22.3 

312.4 

322.4 

3.3 

91.0 

23.7 

64. 

17.0 

46.0 

4894.0 

556.0 

-9.0 

-10..» 

233.1 

39.6 

31.7 

23.8 

312.3 

322.5 

3.2 

91.6 

24.4 

64. 

17.4 

47.0 

5020.4 

547.0 

-9.6 

-10.6 

233.5 

41.6 

33.4 

24.8 

313.6 

323.0 

3.1 

92.2 

25,4 

63. 

17.8 

48.0 

5134.2 

539.0 

-10.2 

-11.2 

234.0 

42,4 

34.3 

24.9 

314.2 

323.4 

3.0 

91.8 

26.4 

63. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCIATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  220 
APALACHICOtA.  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

IBOO  GMT  166  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  OT 

OIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.1 

49.0 

5249.4 

531.0 

-10.9 

-12.0 

234.4 

42.5 

34.6 

24 .8 

314.6 

323.4 

2.9 

91.3 

27.2 

63. 

13.5 

50.0 

5366.0 

523.0 

-11.7 

-13.0 

2 34.7 

42.3 

34.5 

2^  .5 

314.9 

323.3 

2.7 

90.6 

28.2 

63. 

19.0 

51.0 

5513.9 

513.0 

-12.6 

-13. r. 

234.7 

40.7 

33.2 

23.5 

315.6 

323.6 

2.6 

90.5 

29.3 

62. 

19.4 

52.0 

5633.8 

505.0 

-13.6 

-14.0 

234.7 

37,2 

30.4 

21,5 

315,8 

323,3 

2.4 

90.0 

30.6 

62. 

19.8 

53.0 

5755.2 

497.0 

-14.1 

-15.5 

235.0 

34.4 

28,2 

IV,  7 

316.6 

323.8 

2.3 

89.3 

31.3 

62. 

20.2 

54.0 

5878.3 

489.0 

-15.0 

-16.4 

235.6 

33.8* 

27.9 

19.1 

317.0 

323.9 

2.2 

88.9 

31.9 

62. 

23.7 

55.0 

5987.3 

482.0 

-15.8 

-19.5 

236,3 

36.2* 

30,1 

20,  1 

317.2 

322.7 

1.7 

73,3 

33.0 

61. 

21.1 

56.0 

6145.1 

472.0 

-17.0 

-21.3 

236.5 

38.7* 

32.3 

a;. 4 

317,6 

322,4 

1.5 

69.5 

33.9 

61. 

21.5 

57.0 

6257.1 

465.0 

-17.9 

-23.: 

236.5 

40.3* 

33,6 

22.3 

317.9 

322.0 

1.2 

62.0 

34.8 

61. 

21.9 

58.0 

6306.7 

457.0 

-18.5 

-26.?. 

237.2 

40.9* 

34.4 

22.2 

318.6 

321.8 

1.0 

50.4 

35.8 

61. 

22.2 

59.0 

6501.6 

450.0 

-19.9 

-29.? 

238.0 

40.6* 

34.4 

21.5 

318.3 

320.8 

0.7 

42.5 

36.  6 

61. 

22.7 

60.0 

6617.8 

443.0 

-20.6 

-37.6 

239.4 

38,8* 

33.4 

19,7 

318.8 

320.0 

0,3 

20,0 

37,8 

61. 

23.0 

61.0 

6752.5 

435.0 

-21.2 

-50.7 

240,3 

37.3* 

32.4 

18.4 

319.6 

319.9 

0.1 

5.0 

38.7 

61. 

23.5 

62.0 

6872.0 

428.0 

-21.8 

-55. V 

241.5 

35.4* 

31.2 

16.9 

320.4 

320.5 

0.0 

2.8 

39.4 

61. 

23.8 

63.0 

6993.3 

421.0 

-22.4 

-48.2 

242.4 

35.5* 

31,4 

16.5 

321.0 

321.5 

0,1 

7,4 

40.2 

61. 

24.2 

64.0 

7098.5 

415.0 

-23.5 

-58.2 

243.3 

36.7* 

32.7 

16.5 

321.0 

321.1 

0.0 

2.4 

41.  1 

61. 

24.6 

65.0 

7222.6 

408.0 

-24.6 

-65.6 

243.9 

39.2* 

35.2 

IT. 3 

?21.2 

321.2 

0.0 

1.0 

41.8 

61. 

25.0 

66.0 

7384.6 

399.0 

-25.9 

-66.5 

243.7 

42.9* 

38.5 

19.0 

321.5 

321.6 

0.0 

1.0 

42.7 

61. 

25.4 

67.0 

7512.5 

392.0 

-27.1 

-66.3 

242.9 

45,7* 

40,7 

20.8 

321.6 

321.7 

0.0 

1.1 

44.  1 

61. 

25.9 

68.0 

7623.5 

386.0 

-27.8 

-63.3 

241.9 

49,5* 

43.7 

2:^.3 

322,0 

322.1 

0,0 

1.8 

45.3 

61. 

26.5 

69.0 

7735.8 

380.0 

-29.0 

-63.5 

241.3 

57.4* 

50.4 

2'’. 6 

321.9 

322.0 

0.0 

2.0 

47.1 

61. 

26.9 

70.0 

7868.5 

373.0 

-30.1 

-63.8 

241.1 

62.5* 

54.8 

30.2 

322,2 

322.3 

0.0 

2.1 

48,7 

61. 

27.4 

71.0 

8022.5 

365.0 

-31.2 

-64.: 

240.8 

63.8* 

55.7 

3?,1 

322.6 

322.7 

0,0 

2.3 

50.7 

61. 

27,8 

72.0 

8139.6 

359.0 

-32.6 

-61.6 

240.4 

60.2* 

52.3 

29.7 

322.4 

322.5 

0.0 

3.7 

52.4 

61. 

28.2 

73.0 

8250.3 

353.0 

-33.0 

-61.8 

240.1 

54.9* 

47.6 

27.4 

323.4 

323.5 

0.0 

3.7 

53.0 

61. 

28.8 

74.0 

8378.7 

347.0 

-34.0 

-62.2 

240.3 

47.5* 

41.? 

23.5 

323.6 

323.7 

0.0 

3.9 

55.4 

61. 

29.2 

75.0 

8500,5 

341.0 

-35. 2 

-62.8 

240.7 

44.6* 

38.9 

21.8 

323,6 

323,7 

0.0 

4.  0 

56.6 

61. 

29.7 

76o0 

8624.0 

335.0 

-36.  1 

-63.3 

240.9 

47.1* 

41.2 

22.9 

324.0 

324.1 

0.0 

4.2 

57.8 

61. 

30.3 

77.0 

8749.3 

329.0 

-36.9 

-56.5 

240.2 

62.8* 

54.5 

31  .2 

324.6 

324.8 

O.l 

10.9 

59.2 

61. 

30.7 

78.0 

8876.4 

323.0 

-38.0 

-49. C 

239.2 

73.5* 

63,2 

3-».6 

324.  8 

325,3 

O.l 

27.3 

61.2 

61. 

31.0 

79.0 

9005.3 

317.0 

-38.  8 

-47.0 

238.3 

79,4* 

67.5 

41.7 

325.5 

326.0 

0.2 

37.4 

63.3 

61. 

31.4 

80.0 

9114.2 

312.0 

-39.7 

-48.  7 

236.  7 

77.6* 

64.8 

42.7 

325.6 

326.2 

0.1 

39.6 

64.7 

61. 

31.9 

81.0 

9269.1 

305.0 

-40.7 

99.9 

234.6 

70.7* 

57.7 

40.7 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

61. 

32.4 

82.0 

9404.1 

299.0 

-41.8 

99.9 

233.0 

62,0* 

49.6 

3. '.3 

326,8 

999.9 

99,9 

999.9 

69.2 

61. 

32.7 

33.0 

9518.0 

294.0 

-43.0 

99. V 

231.6 

57.5* 

45,1 

3C,8 

326,7 

999.9 

99.9 

999,9 

70,0 

60. 

33.1 

84.0 

9633.4 

289.0 

-44. .1 

99.9 

229.0 

52.0* 

39.3 

3‘.l 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

60. 

33.4 

85.0 

9773.8 

283.0 

-45.2 

99.5 

225.3 

47.8* 

34,5 

3?.0 

327.0 

999.9 

99.9 

999,9 

72.5 

60. 

34.1 

86.0 

9916.4 

277.0 

-46.6 

99, 

220.7 

42.2* 

27,5 

32.0 

327.0 

999.9 

99.9 

999,9 

73.8 

60. 

34.7 

87.0 

10037.1 

272.0 

-47.2 

99.0 

220,0 

44.3* 

28,5 

33.9 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

59. 

35.1 

88.3 

>0184. 3 

266.0 

-48.7 

99.9 

219.2 

44  .6* 

28.2 

34.6 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

59. 

35.6 

89.0 

10308.8 

261.0 

-49,4 

99.9 

216.0 

41.9* 

24.6 

33.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999,9 

77.6 

59. 

36.0 

90.0 

10435.4 

256.0 

-50,1 

99.9 

213.3 

40,8* 

22,4 

34,1 

329.3 

999.9 

99.9 

999,9 

78.5 

58. 

36.4 

91.0 

10538.1 

252.0 

-51.0 

99, V 

214.0 

45.1* 

25.2 

37.4 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

58. 

36.8 

92.0 

10668.2 

247.0 

-52.1 

99.9 

215.9 

50.4* 

29,6 

40.8 

329,8 

999,9 

99,9 

999.9 

80.2 

58. 

37.2 

93.0 

10800.2 

242.0 

-53.5 

99. <: 

216.9 

53.2* 

32.0 

42,5 

329,6 

999.9 

99,9 

999.9 

81.6 

57. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  HO,  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRUARY  1975 
1000  GMT 


166  13. 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

37,5 

94.0 

10907.2 

238.0 

-54.2 

99.9 

216.9 

53.1* 

31.9 

42,5 

330.0 

999,9 

99,9 

999,9 

83.0 

37.9 

95.0 

11043,0 

233,0 

-55,4 

99,9 

213.6 

47.2* 

26.2 

39,3 

330,4 

999.9 

99,9 

999.9 

83.9 

38.5 

96.0 

11208.8 

227,0 

-57.1 

99.9 

208.1 

39.4* 

18.6 

34.8 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.1 

38,9 

97.0 

11321,0 

223.0 

-58.3 

99.9 

208.6 

38,5* 

10.4 

3'i.8 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

39.4 

98.0 

11434.6 

219.0 

-59.3 

99.9 

214.1 

44.3* 

24.8 

36.7 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  8 

39^8 

99.0 

11549.9 

215.0 

-59.7 

99.9 

219.6 

55.3* 

35.2 

42.6 

331.4 

999,9 

99,9 

999,9 

87.7 

40.2 

100.0 

11696.8 

210,0 

-60.5 

99,9 

223,1 

64.6* 

44.2 

47.2 

332.2 

999.9 

99.9 

999,9 

89.  1 

40,7 

101.0 

11846,5 

205.0 

-61.6 

99.0 

225.3 

64.3* 

45.7 

45.2 

332.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

41.1 

102.0 

11968.3 

201.0 

-62.5 

99.9 

225.8 

55.6* 

39.9 

38.8 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

41.6 

103.0 

12092.1 

197.0 

-63.2 

99.9 

225.9 

50.7* 

36.4 

35,3 

334,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

94.0 

42.0 

104.0 

12218,0 

193.0 

-64.2 

99,9 

226.0 

57.4* 

41.3 

39.8 

334,  5 

999.9 

99,9 

999.9 

94.8 

42.5 

105.0 

12345.8 

189.0 

-65.3 

99.9 

225.4 

63.0* 

44.9 

4<  .3 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

43.0 

106.0 

12476.0 

185.0 

-65.3 

99.9 

225.9 

64.3* 

46.2 

4*. 7 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

43.4 

107,0 

12610.0 

lai.o 

-62.3 

99,9 

223.5 

73.0* 

54.7 

48.4 

343.7 

999,9 

99,9 

999,9 

100.  3 

43.9 

108.0 

12748.7 

177,0 

-60.2 

99.0 

231.1 

87.2* 

67.9 

54.8 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

44,4 

109.0 

12855.5 

174.0 

-59.5 

99.9 

232.5 

101.5** 

80.5 

61.7 

352.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  1 

44.9 

110.0 

13001.0 

170.0 

-59.7 

99.9 

233.4 

112.4** 

90.2 

67,0 

354.4 

999,9 

99.9 

999,9 

108,7 

45.4 

111.0 

13149.9 

166.0 

-59.7 

99.9 

233.  7 

110.4** 

89.0 

65.  3 

356.8 

999,9 

99.9 

999.9 

113.9 

45.9 

112.0 

13302.2 

162.0 

-60.2 

99.9 

233.5 

101.9** 

81.9 

6C.7 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.1 

46.4 

113.0 

13418.7 

159.0 

-60.5 

99.9 

232.8 

100,0** 

79.7 

60,4 

359,7 

999,9 

99,9 

999.9 

118.4 

46.9 

114.0 

13577,1 

155.0 

-61,4 

99.  9> 

232.6 

«JS,3** 

75.7 

57.9 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.9 

47.3 

115.0 

13698,1 

152,0 

-62.1 

99.0 

232.9 

83.9** 

66.9 

50.7 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.5 

48.0 

116.0 

13362.7 

148.0 

-62.7 

99.9 

233.7 

59.5** 

48.0 

35.  2 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.8 

48.4 

117.0 

13988.8 

145.0 

-63.2 

99.9 

233.9 

43,6** 

39.2 

25.7 

364,7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

49.0 

118.0 

14117.4 

142.0 

-63.1 

99,9 

234,2 

39.9** 

32.4 

23.3 

367,2 

999,9 

99.9 

999.9 

130.0 

49.5 

119.0 

14248.9 

139.0 

-62.5 

99.9 

236.3 

40.6** 

33.7 

22.5 

370.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.1 

49.9 

120.0 

14429.2 

135.0 

-62.3 

99.9 

240.2 

40.3** 

35.0 

30,0 

373,8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

50.4 

121.0 

14521.3 

133.0 

-62.7 

99,0 

245.8 

38,7** 

35.3 

15. V 

374.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

133.4 

50.9 

122.0 

14661.8 

130.0 

-62.9 

99.0 

247.4 

38.3** 

35.4 

14.7 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.5 

51.5 

123.0 

14805.5 

127.0 

-63.2 

99.0 

243.7 

40.4** 

36.2 

17.9 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  7 

51.9 

124.0 

14952.2 

124.0 

-64.0 

99.9 

242.5 

41.3** 

36.6 

19.0 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

136.9 

52.' 

125.0 

15102.2 

121.0 

-64.2 

99.9 

243.4 

40,7** 

36.4 

16.2 

382.3 

999,9 

99.9 

999,9 

138.2 

53.0 

126.0 

15256.0 

118.0 

-63.8 

99.9 

244.0 

40.0** 

36.0 

17.5 

305.0 

999.9 

99,9 

999.9 

139.5 

53.6 

127.0 

15414.0 

115.0 

-63.6 

99.9 

242.4 

41. 0** 

36.4 

19.0 

389.0 

999.9 

99,9 

999.9 

140.9 

54.0 

128.0 

15575.9 

112.0 

-64.4 

99.9 

242.5 

41.5** 

36.8 

19,2 

390.5 

999.9 

99,9 

999,9 

142,  2 

54.5 

129,0 

15686.0 

110,0 

-64,9 

99.9 

244,0 

42.1** 

37,9 

10.3 

391.4 

999,9 

99.9 

999.9 

143.1 

55.0 

130,0 

15854.4 

107.0 

-65.5 

99,9 

244,0 

42.8** 

38  .5 

18.8 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.5 

55.5 

131.0 

16026.9 

104.0 

-66.5 

99.9 

242.4 

42.2** 

37.4 

19.6 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

145.9 

56.0 

132.0 

16144.1 

102.0 

-67.7 

99.9 

240.9 

41.2** 

36,0 

2C.1 

394,6 

999.9 

99.9 

999,9 

146,9 

56.5 

133.0 

16323.3 

99.0 

-68,  8 

99.9 

239. 1 

41.0** 

35,2 

2L.  1 

396.0 

999,9 

99.9 

999,9 

148.3 

57.0 

134.0 

16445.3 

97.0 

-69.4 

99.9 

237.3 

40.0** 

33.6 

21.6 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

149.3 

57.5 

135.0 

16632.3 

94.0 

-70.3 

99.0 

237.5 

37.0**. 

31.2 

19.8 

399,0 

999.9 

99,9 

999,9 

150.8 

58.2 

136.0 

16760,1 

92.0 

-70.3 

99.0 

239.5 

35.7** 

30.8 

18.1 

401.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.0 

58.9 

137.0 

16957.8 

89.0 

-69.0 

99.0 

237.4 

41.7** 

35.1 

22.5 

407.8 

999.9 

99.9 

999.9 

153.5 

59.5 

138.0 

17164.0 

86.0 

-66.7 

99.9 

235.4 

54.2** 

44.6 

30.8 

416.4 

999.9 

99,9 

999.9 

155.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLF  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

M 

DG 

57. 

57. 

56. 

56. 

56. 

56. 

55. 

55. 

55. 

55, 

55. 

5A. 

5A. 

5A. 

54. 

54. 

54, 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54, 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

54. 

55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 


134 


STATICN  NO,  220 
APALACHICOLA,  FLA 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

> 

GPM 

MB 

OG  C 

60.0 

139.0 

17306.6 

84.0 

-65.7 

60.7 

140.0 

17527,0 

81,0 

-66,  7 

61.2 

141.0 

17754.3 

78.0 

-68.4 

61.7 

142.0 

17909,9 

76.0 

-69.2 

62.3 

143,0 

18149.8 

73.0 

-70.3 

63.1 

144.0 

18314,4 

71.0 

-71.4 

63.9 

145.0 

18570.2 

68.0 

-70.5 

64.8 

146.0 

19748.2 

66.0 

-68.6 

65.5 

147.0 

18932.5 

64.0 

-68.  8 

66.  1 

148.0 

19221.0 

61.0 

-67.3 

66.9 

149.0 

19422.9 

59.0 

-65.3 

67.8 

150.0 

19633.1 

57.0 

-64,8 

68.7 

151.0 

19962,3 

54.0 

-65.9 

69.4 

152.0 

20191.6 

52.0 

-65.5 

70.2 

153.0 

20429.7 

50.0 

-66.1 

71.0 

154.0 

20677.9 

48.0 

-65.1 

72.1 

155.0 

21072.9 

45.0 

-63.2 

73.2 

156.0 

21352.4 

43.0 

-63.2 

74.0 

157,0 

21645.8 

41.0 

-62.5 

74,9 

158.0 

21953.8 

39.0 

-63.2 

76.0 

159.0 

22277.5 

37.0 

-63.2 

77.2 

160.0 

22797.8 

34.0 

-62.9 

78.3 

161.0 

23173,0 

32.0 

-60,9 

79,6 

162.0 

23575.3 

30.0 

-59.8 

81.4 

163.0 

24235.9 

27.0 

-58.3 

82.9 

164,0 

24719,9 

25,0 

-53.6 

84.5 

165.0 

25242.5 

2J.0 

-59.7 

86,2 

166.0 

26119.6 

20.0 

-58.1 

88.0 

167.0 

26785.5 

18.0 

-56.7 

90.2 

168.0 

27536.6 

16.0 

-54.2 

92.9 

169.0 

28878.7 

13.0 

-50.7 

6 FFPRUARY  1975 
1800  GMT 


OEM  P'^ 

01  R 

SPEED 

U CORP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

99.9 

235.1 

72.8** 

59.7 

41,7 

99.9 

235.1 

109.5** 

89,8 

6 7. '6 

99. V 

235.1 

128.0** 

105.0 

73.2 

99.9 

235.1 

123.2** 

lOl.O 

70,5 

99,'’ 

235,1 

95.7** 

78.5 

54,7 

99. o 

735.1 

64.7** 

53.1 

37.0 

99.9 

235.1 

40,8** 

33.4 

23,3 

99,9 

235.  1 

37.1** 

30.4 

21.2 

99.9 

235.1 

46.1** 

37.8 

26.4 

99.9 

235.1 

46.3** 

37.9 

26.5 

99.9 

235.1 

38,2** 

31.3 

21,9 

99.9 

236.7 

41,7** 

34.8 

22.9 

99.9 

259.8 

10.3** 

10-2 

1.8 

99.9 

52.1 

93.7** 

-74.0 

-57.5 

99.9 

53.0 

97.1** 

-77.6 

-5K.4 

99,9 

248.9 

17.1** 

15.9 

6.2 

99.9 

244.1 

38  .9** 

32.3 

15.7 

99.9 

286.1 

8.9** 

8.5 

-2.5 

99,9 

23.9 

10.2** 

-4.1 

-9,3 

99.0 

31.3 

12.9** 

-6.7 

-11.0 

99.9 

267.1 

19.5** 

19.5 

1.0 

99.9 

245.4 

46,0* 

41.8 

IS.l 

99.9 

253.8 

32.9* 

31.6 

9.2 

99.9 

253.1 

18.8* 

18.4 

3.9 

99.9 

237.5 

41.0* 

34.6 

22.1 

99.9 

236.6 

38.3* 

32.0 

21.1 

99.0 

236.6 

47,3* 

39.5 

26.0 

99.9 

43.7 

4.3* 

-2.9 

-3.1 

99.9 

307.0 

3.9* 

3.1 

-2.4 

99.9 

237.  1 

47,6* 

40.0 

25.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

166  13 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

421.3 

999,9 

99,9 

999,9 

156.3 

423,6 

999.9 

99.9 

999.9 

160.6 

424.8 

999.9 

99.9 

999.9 

164.1 

426,2 

999,9 

99.9 

999.9 

169,5 

428.9 

999.9 

99.9 

999.9 

172.8 

429.9 

999.9 

99.9 

999.9 

177.0 

437,2 

999,9 

99.9 

999.9 

179,0 

445.2 

999.9 

99.9 

999.9 

180.7 

448.6 

999.9 

99.9 

999.9 

182.2 

458.1 

999.9 

99.9 

999.9 

184.5 

466.9 

999,9 

99,9 

999.9 

186.3 

472.9 

999.9 

99.9 

999.9 

188.  2 

477.5 

999.9 

99.9 

999.9 

190.8 

483.6 

999.9 

99,9 

999.9 

192.7 

487,7 

999.9 

99,9 

999.9 

180.3 

495.8 

999.9 

99.9 

999.9 

180.7 

509.6 

999.9 

99.9 

999.9 

183.7 

516.3 

999.9 

99,9 

999,9 

5.85.0 

525,2 

999.9 

99,9 

999,9 

185.6 

530.9 

999.9 

99.9 

999.9 

183.5 

538.9 

999.9 

99.9 

999.9 

183.0 

553.1 

999.9 

99.9 

999.9 

186.7 

568.1 

999.9 

99.9 

999.9 

189.5 

581.5 

999.9 

99.9 

999.9 

190.1 

603.6 

999.9 

99,9 

999,9 

194,7 

616.1 

999.9 

99.9 

999.9 

198.2 

627.9 

999.9 

99,9 

999.9 

201.9 

658.2 

999.9 

99.9 

999.9 

204.4 

683.1 

999.9 

99.9 

999,9 

202.6 

714.3 

999,9 

99.9 

999.9 

207.8 

770.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

OG 

55. 

55. 

55. 

55. 

55. 

55. 

55, 

55. 

55. 

55. 

55. 

55, 

55. 

55. 

55. 

55. 

55. 

56. 
56. 
56. 
56. 
56. 
56. 

56. 

57. 
57. 
57. 
57. 
57. 
57. 

999. 
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STATION  NO. 
APALACHICOLA 


220 

FLA 


6 FFBRUARY  1975 
2100  GMT 


H8  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.9 

11.0 

1011.2 

16.6 

16,6 

260.0 

1.0 

1.0 

0.2 

290,2 

316.7 

10,3 

87,0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

21.1 

1010,0 

15.1 

ll.P 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

2R8.6 

311.1 

81.6 

999.9 

999. 

0.6 

5.0 

131.0 

997.0 

16.7 

10.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.2 

310.6 

8.2 

77.2 

999.9 

999. 

1.0 

6.0 

267.9 

981.0 

16.1 

9.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

289,8 

309,5 

7,5 

72,5 

999.9 

999, 

l.A 

7.0 

380.6 

968.0 

16.5 

3.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.0 

306.5 

5.1 

67.2 

999.  9 

999. 

1.8 

8.0 

696,8 

955,0 

16.  1 

2.6 

306.6 

9.6 

7,5 

-5.6 

291,7 

30  5.0 

6,9 

66.6 

0.7 

120. 

2.1 

9.0 

610.3 

962.0 

13.6 

2.0 

303.6 

11.0 

9.2 

-6.1 

Z92.1 

306.9 

6.7 

66.2 

0.9 

121. 

2.6 

10.0 

718.2 

930.0 

13.2 

2.9 

296.  1 

11.3 

10.2 

-5.0 

293.0 

306.7 

69.5 

1.2 

121. 

3.2 

11.0 

855.0 

915.0 

13.2 

3.8 

286.8 

11,7 

11.2 

-3.6 

296.6 

309.6 

j 

53.1 

lo7 

118. 

3.6 

12.0 

566.0 

903,0 

12.6 

3.0 

283.5 

11. 

11.6 

-2.8 

296.9 

309.3 

5.3 

52.0 

1.9 

116. 

6.0 

13.0 

1087.5 

890.0 

11.5 

0,9 

281.3 

12.5 

12.2 

-2.6 

296.9 

30  7.5 

6.6 

68.2 

2.2 

115. 

6.6 

16.0 

1200.7 

878.0 

10.7 

-6.3 

279.7 

12.5 

12,3 

-2.1 

295.0 

302.7- 

2.7 

29.6 

2.5 

113. 

6.B 

15.0 

1315.3 

866.0 

10.5 

-6.6 

275.9 

12.6 

12.3 

-1.3 

296,0 

306,8 

3.1 

33.6 

2.  8 

111. 

5.3 

16.0 

1650.8 

852.0 

9.6 

-6.3 

267.2 

12,9 

12.9 

0.6 

296,5 

305,7 

3.3 

37.1 

3.2 

109, 

5.7 

17.0 

1568.5 

860,0 

8.9 

5.3 

261.2 

16.3 

16.1 

2.2 

297.3 

315.5 

6.7 

77.9 

3.6 

107. 

6.1 

18.0 

1677.8 

829.0 

8.7 

8.2 

257.6 

16.2 

15.8 

3.5 

298.5 

320.8 

8.3 

96.6 

3.8 

106. 

6.5 

19.0 

1798.7 

817.0 

8.0 

7.6 

253.7 

17.7 

17.0 

5.0 

298.9 

320.7 

8.0 

97.0 

6.  1 

102. 

6.9 

20.0 

1910.6 

806.0 

7.1 

• 6.0 

252.0 

17.0 

16.2 

5.3 

299,1 

319.0 

7.3 

92.5 

6,5 

99. 

7.5 

21.0 

2066.7 

793.0 

7,0 

5.2 

255.2 

19.6 

19.0 

5.0 

300.2 

319.5 

7.0 

88.6 

5.0 

96. 

7.8 

22.0 

2159.6 

782.0 

6.6 

6.6 

255.  1 

20.7 

20  .0 

5.3 

300.8 

319.3 

6.7 

86.5 

5.6 

95. 

8.2 

23.0 

2286.7 

770.0 

5.9 

6.2 

256.0 

21.9 

21.1 

6.0 

301.6 

320.3 

6.0 

88.9 

6.0 

93. 

8.6 

26.0 

2393.8 

760.0 

5.1 

3.9 

251.9 

22.8 

21.7 

7.1 

301.8 

320.6 

6.7 

92.6 

6.6 

92, 

9.0 

25.0 

2512.9 

769,0 

6.0 

3,3 

269.1 

23.3 

21.8 

8.3 

301,9 

320,0 

6.5 

95.0 

7.0 

90. 

9.6 

26.0 

2655.6 

736,0 

3.6 

3.2 

266.0 

23.6 

21.5 

9.6 

302.7 

321.0 

6.6 

98.9 

7.5 

88. 

9.9 

27.0 

2777.6 

725.0 

2.2 

2.0 

263.3 

26.1 

21.6 

1C. 8 

302.7 

319.8 

6.1 

98.7 

8.2 

86. 

10.3 

28.0 

2889.9 

715.0 

1.7 

1.5 

262.7 

26.6 

21.8 

11.3 

303.3 

320.2 

6.0 

98.6 

8.7 

86. 

10.7 

29,0 

3015.0 

706,0 

0.9 

0.7 

262^6 

26,6 

21.9 

l!.3 

303.7 

319,9 

5.7 

98.5 

9,3 

83. 

11.1 

30.0 

3161.8 

693,0 

0.6 

0.2 

262.8 

26.3 

21.6 

11.1 

306.6 

320.5 

5.5 

98.6 

9.9 

82. 

11.6 

31.0 

3258.5 

683.0 

-0.2 

-O.A 

263.0 

26.0 

21.3 

10.9 

305.1 

320.6 

5.6 

98.3 

10.5 

81. 

12.0 

32.0 

3376.7 

673.0 

-0.7 

-0.9 

263.6 

26.5 

21.9 

10.9 

305.8 

321.0 

5.3 

98.2 

11.0 

80. 

12.6 

33,0 

3696.5 

663.0 

-1,2 

-1.6 

263.6 

25.7 

23.0 

11.6 

306.6 

321,6 

5,2 

98.2 

11.6 

79. 

12.8 

36.0 

3617.7 

653,0 

-1.9 

-2.2 

262.8 

26.6 

23.7 

12.2 

307.0 

321.6 

5.0 

98.0 

12.2 

78. 

13.1 

35.0 

3760.6 

663.0 

-2.6 

-2.7 

261  .8 

27.1 

23.9 

12.8 

307.8 

322.0 

6.9 

98.0 

12.7 

78. 

13.6 

36.0 

3902.8 

630.0 

-3.2 

-3.5 

260.0 

27.5 

23.3 

13.7 

308,7 

322,6 

6.7 

97.8 

13.5 

77. 

16.1 

37.0 

6029.6 

620.0 

-3.5 

-3.6 

239.6 

28.8 

26.8 

16.7 

309,8 

323.6 

6.7 

97.8 

16,2 

76, 

16.5 

38.0 

6158.1 

610.0 

-5.0 

-5.? 

239.6 

30.6 

26.6 

15.5 

309,6 

321.8 

6.2 

97.5 

15.0 

75, 

15.0 

39.0 

6275.0 

601.0 

-5.5 

-5.8 

239.8 

33.0 

28.5 

16.6 

310.2 

322.6 

6.1 

97.5 

15.8 

76. 

15.5 

60.0 

6393.3 

592..  0 

—6 « 6 

-12,7 

239.7 

36.0 

29.3 

ir.i 

309.9 

317,3 

2.6 

61,7 

17,0 

73. 

16.1 

61.0 

6552.9 

580,0 

-8,3 

-16.7  . 

261.0 

33.8 

29.5 

16.6 

309,7 

315,3 

1.8 

50,5 

18.1 

72. 

16.6 

62.0 

6676.2 

571.0 

-8.8 

-16.6 

263.0 

36.1 

30.6 

15.5 

310.5 

317.2 

2.2 

66.1 

19.1 

72. 

17.1 

63.0 

6797.5 

562.0 

-8.6 

-11.1 

266.6 

35.3 

31.9 

15.1 

312.3 

321,2 

2.9 

81.6 

20.  1 

71. 

17.5 

66.0 

6936,6 

552.0 

-9.6 

-16.6 

265.2 

36.2 

32,9 

15.2 

312.8 

319.9 

2.3 

67,  1 

21.0 

71. 

18.0 

65.0 

5063.3 

563.0 

-11.2 

-15.6 

266.6 

36.3 

32.8 

15.6 

312.2 

318.7 

2.1 

69.3 

22.0 

71. 

18.6 

66.0 

1 '.77.6 

535,0 

-11,0 

-16.6 

263,7 

35.6 

31.9 

15.7 

313.7 

320,9 

2.3 

76,5 

23.0 

70. 

18.9 

67,0 

5307,1 

526,0 

-13.7 

-36.3 

263.0 

36.8 

31.0 

15.8 

311.8 

313.1 

0.6 

15.5 

26.0 

70. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* 8Y  TE“o  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FFPRUARY  1975 
2100  GMT 


lAB  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

H/SFC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.4 

48.0 

5437.9 

517.0 

-15.2 

-43.4 

243.0 

35.3 

31.4 

16.0 

311,5 

312.0 

0,2 

6.8 

25.0 

70. 

19.9 

49.0 

5570.4 

508.0 

-15.9 

-45,4 

243.4 

37,0 

33.1 

16.6 

312.2 

312.6 

0.1 

5.8 

26.0 

70. 

20.3 

50.0 

5689.9 

500.0 

-16.5 

-45.7 

243.9 

37.8 

33.9 

16.6 

312.9 

313.4 

0.1 

5.9 

25.9 

69. 

20.8 

51.0 

5E56.9 

489.0 

-17.3 

-46.1 

244.7 

37.2 

33.6 

15.9 

313.9 

314.4 

0.1 

6.0 

28.2 

69. 

21.3 

52.0 

5995.9 

480.0 

-18.0 

-49.4 

245.2 

35.8 

32.5 

15.0 

314.7 

315.1 

0.1 

4.4 

29.2 

69. 

21.7 

53.0 

6121.4 

472.0 

-18.5 

-50.8 

244.9 

35.7 

32.3 

15.2 

315.6 

315,9 

0,  1 

3.9 

30.0 

69. 

22.2 

54.0 

6248.8 

464.0 

-19.2 

-44.5 

244.0 

36.6 

32.9 

16.0 

316.3 

316.9 

0.2 

8.5 

31.  1 

69. 

22.6 

55.0 

6378.0 

456.0 

-19.9 

-47.6 

243.4 

37.0 

33.1 

16.5 

317.0 

317.4 

0.1 

6.4 

32.1 

69. 

23.1 

56.0 

6542.2 

446.0 

-20.8 

-51.7 

242.9 

35.6 

32.6 

16.7 

317.8 

318.1 

0.1 

4.3 

33.  1 

68. 

23.7 

57.0 

6675.9 

438.0 

-21.2 

-63.4 

241.9 

36,7 

32.4 

17.3 

319,0 

319.0 

0.0 

1.0 

34.4 

6 8. 

24.1 

58.0 

6794.6 

431.0 

-22.0 

-64.0 

241.2 

37.6 

32.9 

18.  1 

319.4 

319.5 

0.0 

1.0 

35.3 

68. 

24.5 

59.0 

6932.2 

423.0 

-22.7 

-64,  4 

240.8 

39.1 

34.2 

19.1 

320.3 

320.3 

0.0 

1.0 

36.0 

68. 

25.1 

60.0 

7072.0 

415.0 

-23.9 

-65.2 

241.1 

39.9 

34.9 

19.3 

320.5 

320.5 

0.0 

l.O 

37.6 

68. 

25.5 

61.0 

7196.0 

408.0 

-24.7 

-55,7 

241.3 

30,2 

33.5 

18.4 

321.0 

321.1 

0.0 

1.0 

38.8 

67. 

26.0 

62.0 

7340.0 

400.0 

-25.2 

-66. C 

241.1 

35.7 

31.2 

17.2 

322.1 

322.2 

0.0 

l.O 

39.6 

67. 

26.5 

63.0 

7468.0 

393.0 

-26.0 

-66.6 

241.3 

35.2* •* 

30.9 

16.9 

322.7 

322.8 

0.0 

l.O 

40.7 

67. 

27.0 

64.0 

7616.5 

385.0 

-27.2 

-67.3 

242.5 

34.3* 

30.5 

15.9 

323. 1 

323,1 

0.0 

1.0 

41.9 

67, 

27.6 

65.0 

7748.4 

378.0 

-28.3 

-68.0 

244.2 

32.8* 

29.5 

14.3 

323.4 

323.4 

0.0 

1.0 

43.0 

67. 

28.2 

66.0 

7901.5 

370.0 

-29.3 

-68.7 

245.2 

33.5* 

30.4 

14.1 

323.9 

324.0 

0.0 

1.0 

44.1 

67. 

28.6 

67.0 

8057.2 

362.0 

-30.5 

-69.5 

245.1 

34.6* 

31.4 

14.6 

324.4 

324.4 

0.0 

1.0 

45.0 

67. 

29.1 

68.0 

8175.7 

356.0 

-31.7 

-70,3 

243.9 

35,7* 

32.1 

15.7 

324.3 

324.3 

0.0 

1.0 

45.9 

6 7. 

29.5 

69.0 

8315.8 

349.0 

-32.8 

-71. C 

242.4 

36.1* 

32.0 

16.7 

324.7 

324.7 

0.0 

1.0 

47.0 

67. 

29.9 

70.0 

8458.1 

342.0 

-34.0 

-71.8 

241.1 

36.5* 

32.0 

17.5 

325.0 

325.0 

0.0 

1.0 

47.8 

67. 

30.4 

71.0 

8623.5 

334.0 

-35,2 

-72.6 

240.1 

38.3* 

33.2 

19.1 

325.5 

325,5 

0.0 

l.O 

48,7 

66. 

30.8 

72.0 

8770.8 

327.0 

-36,  1 

-65.4 

239.1 

39,3* 

33.7 

20.2 

326,2 

326,3 

0.0 

3.1 

49.7 

66. 

31.3 

73.0 

8399.2 

321.0 

-37.0 

-62.5 

236.9 

37.8* 

31 .6 

20.6 

326.8 

326.9 

0.0 

5.0 

51.1 

66. 

31.3 

74.0 

9051.3 

314.0 

-38.2 

-60.5 

234.0 

34.3* 

27,7 

20.1 

327.2 

327,3 

0.0 

7.4 

52.1 

66. 

32.2 

75.0 

9183.8 

308.0 

-39.3 

-59.2 

232.5 

33.0* 

26.2 

20.1 

327.4 

32  7.6 

0.0 

9.8 

52.8 

66. 

32.7 

76.0 

9318.1 

302.0 

-40.8 

99.9 

232.3 

34.8* 

27.5 

21.3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

65. 

33.1 

77,0 

9454.3 

296.0 

-42.2 

99.9 

232.3 

37.2* 

29.5 

22.8 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

65. 

33.6 

78.0 

9615.8 

289.0 

-43.5 

99.9 

230.4 

38.2* 

29.4 

24.3 

327.6 

999,9 

99.9 

999.9 

55.8 

65. 

34.0 

79.0 

9756.6 

283,0 

-44.6 

99,9 

2 27.3 

37,1* 

27.2 

25.2 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

65. 

34.4 

80.0 

9899.7 

277.0 

-45.6 

99.9 

223.6 

35.3* 

25.1 

26.3 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

64. 

34.9 

81.0 

10069.6 

270.0 

-47.4 

99.9 

220.7 

37.4* 

24.4 

28.4 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

64. 

35.3 

82.0 

10217.9 

264.0 

-48.6 

99.9 

219.9 

39.0* 

25.0 

29,9 

328,7 

999.9 

99,9 

999,9 

59.2 

64, 

35.8 

83.0 

10343.4 

259.0 

-49.5 

99.9 

219,3 

39.3* 

24.9 

30.4 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

63. 

36.2 

84.0 

10496.6 

253.0 

-50.5 

99.9 

213.0 

37.5* 

23.1 

29.5 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.4 

63. 

36.7 

85.0 

10626.4 

243.0 

-51.6 

99.9 

215.6 

34.8* 

20.3 

28.3 

330.1 

999,9 

99,9 

999.9 

62.2 

62v 

37,3 

86,0 

10811.6 

241.0 

-53.  1 

99.9 

214.2 

35.3* 

19.8 

29.2 

330,7 

999,9 

99.9 

999.9 

63.2 

62. 

37.7 

87.0 

10946.4 

236.0 

-54.2 

99.9 

214.5 

37.4* 

21.2 

30.8 

330.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

62. 

38.2 

88.0 

11083.2 

231.0 

-55.8 

99.9 

214,4 

39.2* 

22.2 

32,3 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

61. 

38.8 

89.0 

11250.2 

225.0 

-57.4 

99.9 

212.1 

36.8* 

19,6 

31,1 

330,6 

999,9 

99,9 

999,9 

66.4 

60. 

39.2 

90.0 

11391.9 

220.0 

-58.4 

99.9 

210.4 

33.9* 

17.2 

29.3 

331.2 

999,9 

99.9 

999.9 

67.1 

60. 

39.7 

91.0 

11506.9 

216.0 

-60.0 

99.9 

209.5 

31.7* 

15.6 

27.6 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

60. 

40.2 

92.0 

11652.8 

211.0 

-60,9 

99.9 

210.7 

31.6* 

16.  1 

27,2 

331.2 

999,9 

99.9 

999,9 

68.7 

59. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  148  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

40.7 

93.0 

1X801.6 

206.0 

-61.8 

99.9 

212.7 

33. 7’* •• 

18.2 

23.3 

332.0 

999,9 

99,9 

999,9 

69,5 

59. 

41.2 

94.0 

11953.0 

201,0 

-63.5 

99.9 

214.9 

37,3* 

21.4 

30.6 

331.7 

999,9 

99,9 

999.9 

70.4 

59. 

41.6 

95.0 

12076.1 

19  7,0 

-64,7 

99.9 

216.4 

39.6* 

23.5 

31.9 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

58. 

42.2 

96.0 

12265.4 

191.0 

-63.7 

99.9 

219.0 

39,3* 

24.7 

30,5 

336.2 

999,9 

99,9 

999.9 

72.9 

58, 

42.7 

97,0 

12395.5 

187,0 

-62,  0 

99.9 

222.9 

40.6* 

27.7 

29,8 

339.8 

999, q 

99.9 

999.9 

73.7 

58, 

43.2 

98.0 

12563.3 

182.0 

-60,  7 

99.9 

227.3 

47.6* 

35.0 

32.3 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

57. 

43.7 

99.0 

12701.8 

178.0 

-60.0 

99.9 

229.6 

57.3* 

43.7 

37.1 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  5 

57. 

44.3 

100.0 

12343.8 

174.0 

-60,0 

99,9 

230.0 

66.1* 

50.7 

42,5 

351,5 

999,9 

99.9 

999.9 

78.9 

57. 

44.9 

101. 0 

13025,6 

169.0 

-60.4 

99,9 

229.9 

69,6* 

53.2 

44.9 

353,8 

999,9 

99.9 

999.  9 

81.2 

57. 

45.6 

102.0 

13175.1 

165.0 

-60.0 

99.9 

230,7 

68.1* 

52.7 

43.1 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

5 7. 

46.1 

103.0 

13328.1 

161.0 

-60.5 

99.9 

231.5 

66.1* 

51.7 

41.1 

358,5 

999,9 

99,9 

999,9 

86,2 

56. 

46.6 

104.0 

13484.6 

157.0 

-61.1 

99.9 

232.0 

64,1* 

50.5 

39,5 

360.1 

999,9 

99,9 

999.9 

88.2 

56. 

47.1 

105.0 

13644.7 

153.0 

-61.6 

99,9 

232.5 

53.9* 

46.8 

35.9 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

56. 

47.6 

106.0 

13808.6 

149.0 

-62.2 

99.9 

233.6 

50.2* 

40.4 

29.8 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

56. 

43.1 

107.0 

13976.2 

145.0 

-63.5 

99.9 

235.2 

44.6* 

36.6 

25.4 

364.1 

999.9 

99,9 

999.9 

93.  1 

56, 

48.6 

108.0 

14104.4 

142.0 

-64,  1 

99.9 

236.0 

43.4* 

36.0 

24.2 

365.3 

999.9 

99,9 

999.9 

94.2 

56. 

49.1 

109.0 

14279.2 

138.0 

-64.5 

99.9 

236.2 

39.2* 

32.6 

21.8 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  1 

56. 

49.7 

110.0 

14413.6 

135-0 

-63.9 

99.9 

236.2 

30.5* 

25.4 

17.0 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

56. 

50.5 

111.0 

14598,0 

131.0 

-63.9 

99.9 

236,6 

27.8* 

23.2 

15.3 

374.2 

999.9 

99,9 

999.9 

98.  1 

56. 

51.1 

112.0 

14787.8 

127.0 

-64.3 

99.9 

239.4 

31.8* 

27.4 

16.2 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

56. 

51.7 

113.0 

14933.5 

124.0 

-65.9 

99.9 

242.5 

42.8* 

37.9 

19.8 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

56. 

52.2 

114.0 

15081.8 

121.0 

-66.8 

99.9 

243.0 

54.6* 

48.7 

24.8 

377,5 

999.9 

99,9 

999,9 

101.7 

56. 

52.7 

115,0 

15233.4 

1 18.0 

-67.2 

99.9 

243.3 

58.7* 

52.4 

26.4 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

55. 

53.2 

116.0 

15442.0 

114.0 

-66.2 

99.9 

245.1 

51.6* 

46.8 

21.7 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.8 

57. 

53.7 

117.0 

15603.4 

111.0 

-66.  0 

99.9 

248.7 

41.3* 

38.5 

15.0 

387.0 

999,9 

99,9 

999.9 

107.0 

57. 

54.2 

118.0 

15769.1 

108,0 

-66,8 

99.9 

251.2 

35.2* 

33.4 

11.4 

390.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

57. 

54.8 

119,0 

15939.4 

105.0 

-66.8 

99.9 

248.3 

36.5* 

33.9 

13.5 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

57. 

55.3 

120.0 

16055.7 

103.0 

-66.4 

99.9 

243.6 

46.2* 

41.4 

20.5 

396,2 

999.9 

99,9 

999,9 

110,0 

57. 

55.9 

121.0 

16234.6 

100,0 

-66.8 

99.9 

240.6 

59.8* 

52.1 

29.4 

398.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.  1 

57. 

56.5 

122.0 

16418.2 

97,0 

-67,8 

99.9 

239.4 

61.7* 

53.1 

31.4 

400.1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

57. 

57.0 

123.0 

16606.6 

94.0 

-69.2 

99.9 

238.4 

55.1* 

46.9 

28.9 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

116.1 

57. 

57.6 

124.0 

16734.9 

92.0 

-69.6 

99.9 

237.6 

44,3* 

37.4 

22.7 

402.7 

999.9 

99,9 

999.9 

118.4 

57. 

58.2 

125.0 

16932.8 

39.0 

-69.2 

99.9 

233.3 

34.0* 

28,9 

17.9 

407,5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

57. 

58.9 

126.0 

17068.5 

87.0 

-69.4 

99.9 

241.1 

30.2* 

25.5 

14.6 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.5 

57. 

59.5 

127.0 

17277,7 

84.0 

-69.  8 

99.9 

241.9 

30.6* 

27.0 

14,4 

412.9 

999.9 

99,9 

999.9 

121.9 

57. 

60.1 

123.0 

17421.2 

32.0 

-70,1 

99,9 

242,6 

30,1* 

26.7 

13.9 

41'i,3 

999,9 

99,9 

999,9 

122.9 

57. 

60.6 

129.0 

17567.5 

80,0 

-71.7 

99.9 

245.4 

30.5* 

27.8 

12. T 

414.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.8 

57. 

61.2 

130.0 

17717.2 

78.0 

-70.8 

99.9 

247.7 

32.3* 

29.9 

12.2 

419.8 

999.9 

99.9 

999.9 

124.9 

58. 

61.9 

131,0 

17951,1 

75.0 

-68.5 

99,9 

244,8 

32.5* 

29,4 

13.8 

429,3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

58. 

62.5 

132.0 

181 13.0 

73,0 

-68.7 

99.9 

240.2 

31.1* 

27.0 

15.5 

432.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127.4 

50. 

63.1 

133.0 

18279.3 

71.0 

-68,7 

99.9 

238.0 

30.6* 

26.0 

16,2 

435.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

58. 

63.7 

134.0 

18450.8 

69.0 

-67.3 

99.9 

237,7 

30.2* 

25.5 

16.  1 

441.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

129,6 

58. 

64.3 

135.0 

18627,5 

67,0 

-68.3 

99,9 

237.7 

29,7* 

25,1 

15,9 

443.9 

999,9 

99.9 

999.9 

130.7 

58. 

65.  1 

136.0 

18810.6 

65.0 

-65.5 

99.9 

237.7 

32.1* 

27.1 

17.1 

453.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.1 

58. 

65.9 

137.0 

19097.5 

62.0 

-66.2 

99.9 

237,7 

47,3* 

40.0 

25.3 

458.5 

999.9 

99,9 

999,9 

133.8 

58. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MFANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  IA8  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC. 

H/SFC 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

66.7 

138.0 

19295.5 

60.0 

-67.8 

99.9 

237.7 

76.2* 

64.4 

40,7 

459.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

136,  5 

5 8, 

67,4 

139.0 

19459,7 

58.0 

-67,2 

99,9 

237.7 

67.9* 

57.4 

36,3 

465.0 

999,9 

99,9 

999,9 

141.0 

58, 

68.2 

140.0 

19712.4 

56.0 

-65.3 

99.9 

237.7 

38.7* 

32.7 

20.7 

473.9 

999.9 

99.9 

999.9 

142.8 

58. 

69.0 

141.0 

19933.5 

54.0 

-65.7 

99.9 

237.7 

33.0* 

27.9 

17.6 

477.9 

999,9 

99,9 

999,9 

144.3 

58. 

69.7 

142.0 

20162.8 

52.0 

-65.7 

99.9 

237,7 

34,7* 

29,3 

IB. 5 

483.1 

999,9 

99,9 

999.9 

145.8 

5 8, 

70.5 

143.0 

20401,4 

50,0 

-65.  1 

99.9 

233.6 

34,9* 

29.8 

' 18.2 

490.0 

999.9 

99.9 

999.9 

147.4 

58. 

71.2 

144.0 

20649.8 

48.0 

-65.7 

99.9 

247.6 

22.7* 

21.0 

8.7 

494.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.1 

58. 

71.9 

145.0 

20908.7 

46.0 

-65.1 

99.9 

36.1 

18. 1* 

-10.7 

-14.7 

501.8 

999.9 

99,9 

999,9 

149.3 

58. 

72.7 

146.0 

21180,5 

44.0 

-63,7 

99,9 

51,3 

60,5* 

-47,2 

-37,8 

511.7 

999.9 

99,9 

999,9 

147.4 

58. 

73.7 

147,0 

21465.5 

42.0 

-64.3 

99.9 

329.3 

5.7* 

2.9 

-4.9 

517.1 

999.9 

99.9 

999.9 

144.2 

58. 

74.7 

148.0 

21764.3 

40.0 

-63.7 

99.9 

233,2 

12.7 

10,8 

6.7 

525.8 

999.9 

99,9 

999,9 

145.9 

5 8, 

75.7 

149,0 

21920,2 

39,0 

-62.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

533.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

76.7 

150.0 

22246.9 

37.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

546.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MlN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.9 

11.0 

1011.4 

16.7 

11.0 

250.0 

2.1 

2.0 

0.7 

290.0 

311.3 

8.2 

69.0 

0.0 

0. 

0.2 

4.0 

31.3 

1C09.0 

16.9 

10.7 

273.5 

6.3 

6.3 

-0»4 

290.4 

31 1.3 

8.0 

66.6 

0.  1 

79. 

0.5 

5.0 

124.7 

998.0 

16.1 

10.  1 

273.5 

6.3 

6.3 

-0..4 

290.5 

310.9 

7.8 

67.7 

0.1 

79. 

0.9 

6.0 

244.8 

994.0 

15.1 

9.5 

276.9 

6.6 

6.6 

-0.8 

290.6 

310.5 

7.6 

69.0 

0.2 

88. 

1.2 

7.0 

340.0 

973.0 

14.5 

8.5 

283.9 

6.5 

6.4 

-1.6 

290.9 

309,8 

7.2 

67,1 

0.4 

91, 

1.5 

B.O 

436.2 

962.0 

14.1 

8.3 

293.6 

6.5 

5.9 

-2.6 

291.4 

310.4 

7,2 

68.  I 

0.5 

94. 

2.0 

9.0 

524.4 

952.0 

13.7 

8.0 

314.  l' 

6.8 

4.9 

-4.7 

291.9 

310.7 

7,1 

68.4 

0,7 

103, 

2.4 

10.0 

622.4 

941.0 

13.2 

7.2 

317.6 

8.1 

5.5 

-6.0 

292.2 

310.3 

6.  8 

67.1 

0.8 

111. 

2.3 

II. 0 

739.4 

923.0 

12.8 

6.4 

321.9 

3.9 

5.5 

-7.0 

293.0 

310.4 

6.5 

65.2 

1.0 

116. 

3.2 

12.0 

839.6 

917.0 

12.2 

6.0 

324.0 

9.8 

5.7 

-7.9 

293.4 

310.6 

6.4 

65.9 

1.2 

121. 

3.6 

13.0 

931.4 

907.0 

11.3 

5.2 

321.7 

10.7 

6.6 

-8.4 

293.3 

309.7 

6.1 

66.0 

1.4 

125. 

3.9 

14.0 

1033.3 

896.0 

10.5 

4.3 

315.8 

11.5 

8.0 

-8.2 

293.5 

309,2 

5.8 

65.4 

1.6 

127. 

4.2 

15.0 

1126.8 

886. 0 

10.3 

2.6 

309.2 

U.5 

8,9 

-7.3 

294,2 

308.3 

5.2 

58.5 

1.8 

128. 

4.7 

16.0 

1249.8 

873.0 

9.8 

-1.0 

296.2 

11.5 

10.3 

-5.1 

294.7 

306.0 

4.1 

47.1 

2.2 

127. 

5.1 

17.0 

1345.5 

863.0 

9.8 

-9.7 

284.7 

11.8 

11.4 

-3.0 

295,4 

301.5 

2.1 

24.2 

2.  5 

125. 

5.4 

18.0 

1442.2 

853.0 

9.9 

-11.8 

275.2 

11. 8 

ll.B 

-l>  1 

296,3 

301.7 

1.8 

20.4 

2.7 

123. 

5.8 

19.0 

1539.9 

843.0 

9.2 

-11.9 

263.6 

12.1 

12.0 

1.4 

296.8 

302.1 

1.8 

21.0 

2.9 

120. 

6.1 

20.0 

1638.7 

833.0 

8.7 

-2.4 

257.9 

12.8 

12.5 

2.7 

297.5 

308.3 

3.9 

45.6 

3.1 

117. 

6.6 

21.0 

1758.6 

821.0 

7.6 

-0.3 

257.4 

14.5 

14.2 

3.2 

297.7 

310.4 

4.6 

57.1 

3.4 

113. 

6.9 

22.0 

1859.5 

811.0 

6.9 

0.2 

257.5 

14.9 

14.5 

3.2 

298.0 

311.3 

4.8 

62.2 

3.6 

110. 

7.3 

23.0 

1961.5 

801.0 

6.8 

-3.1 

259.5 

15.8 

15.5 

3.1 

298.7 

309.5 

3.8 

49.5 

3.9 

107. 

7.7 

24.0 

2054.3 

792.0 

6.4 

-2.8 

260.2 

17.3 

17.1 

2.9 

299.3 

310.4 

3.9 

51.6 

4.3 

105. 

B.O 

25.0 

2158.5 

782.0 

5.7 

-2.7 

261.5 

18. 8 

18.6 

2.8 

299.7 

311.1 

4.0 

54.7 

4.6 

103. 

8.4 

26.0 

2274.4 

771.0 

5.4 

-2.3 

260.5 

20.7 

20.4 

3.4 

300.6 

312,5 

4,2 

57.6 

5.0 

102, 

8.8 

27.0 

2381.0 

761.0 

4.3 

-2.6 

257.9 

22.5 

22.0 

4.7 

300.6 

312.3 

4.2 

60.4 

5.5 

100. 

9.1 

28.0 

2477.9 

752.0 

3.7 

2.0 

255.5 

23.6 

22.9 

5.9 

301.1 

317.5 

5,9 

88.5 

5.9 

98, 

9.5 

29.0 

2586.8 

742.0 

3.5 

3.5 

252.0 

24.8 

23.6 

7.7 

302.2 

320.7 

6.7 

100,3 

6.5 

96, 

9.9 

30.0 

26G6.0 

733.0 

3.2 

3.2 

249.5 

25.5 

23.9 

8.9 

302.8 

321,2 

6.6 

100.0 

r.o 

94. 

10.3 

31.0 

2786.3 

724.0 

2.5 

2.5 

247.6 

25.8 

23.9 

9.9 

303.2 

320.9 

6.4 

99.9 

7.6 

92. 

10.6 

32.0 

2887.5 

715.0 

1.7 

1.7 

246.3 

26.0 

23.8 

10.4 

303.3 

320,3 

6.  1 

99.7 

8.0 

90, 

11.1 

33.0 

2989.7 

706.0 

0.7 

0.6 

244.7 

26.5 

24.0 

11.3 

303.3 

319,3 

5,7 

99,3 

8.7 

88. 

11.4 

34.0 

3092.9 

697.0 

0.7 

0.2 

244.0 

27.2 

24.5 

11.9 

304.4 

320.2 

5.6 

96.4 

9.2 

87. 

11. S 

35.0 

3197.6 

688.0 

0.9 

-0.2 

243.2 

28.3 

25.2 

12.8 

305.7 

321.3 

5.5 

92.3 

9.7 

85. 

12.3 

36.0 

3327.2 

677.0 

0.4 

-1.5 

242.0 

28.9 

25.5 

13.5 

306.5 

321.1 

5.1 

87.1 

10.6 

84. 

12.5 

37.0 

3422.6 

669 . 0 

-0.4 

-l.O 

241.5 

28.9 

25.4 

13.8 

306.7 

321.9 

5.3 

95.7 

11.0 

83. 

13.1 

38.0 

3531.0 

660.0 

-1.5 

-2.5 

241.3 

20.1 

24.7 

13.5 

306.5 

320.4 

4.8 

92.7 

11.9 

81. 

13.5 

39.0 

3628.1 

652.0 

-2.3 

-3.7 

242.4 

28.3 

25.1 

13.1 

306.7 

319.6 

4.5 

90.0 

12.4 

80. 

13.9 

40.0 

3738.5 

643.0 

-3.4 

-4.  5 

243.6 

29.1 

26.0 

12.  9 

306.6 

319,0 

4,3 

91.7 

13.2 

79. 

14.4 

41.0 

3862.4 

633.0 

—4.6 

-5.  1 

244.  8 

30.1 

27.2 

12. B 

306.6 

318,7 

4,2 

96.6 

14.0 

78. 

14.8 

42.0 

3975.2 

624.0 

-4.7 

-7.0 

245.9 

31.0 

28.3 

12.7 

307.6 

318.3 

3.6 

84.3 

14.7 

77. 

15.2 

43.0 

4076.7 

616.0 

-5.5 

-11.3 

246.9 

31.5 

29.0 

12.4 

307.7 

315.6 

2.6 

63.7 

15.5 

77. 

15.5 

44.0 

4179.2 

608.0 

-6.1 

-17.6 

247.6 

31.6 

29.3 

12.0 

308,1 

312.9 

1.6 

39.5 

16.  1 

T7. 

15.9 

45.0 

4282.8 

600.0 

-6.5 

-19.2 

247,6 

31.6 

29.2 

12.0 

308.7 

313.0 

1.4 

35.6 

16.8 

76. 

16.3 

46.0 

4387.7 

592.0 

-6.8 

-20.8 

247.4 

32.7 

30.2 

12.6 

309.5 

313.4 

1.2 

31.7 

17.5 

76. 

16.7 

47.0 

4493.8 

584.0 

-7.0 

-22.7 

247.2 

34,6 

31.9 

13.4 

310.5 

313.9 

l.O 

27.1 

18.3 

75. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FEBRUARY  l<375 
2115  GHT 


159  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

H/S* *•C 

MTSvC 

DG  K 

OG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

17,0 

48.0 

4601.3 

576.0 

-7.6 

-17.8 

247.2 

36.4 

33.5 

14,1 

311.1 

316,2 

1.6 

43.5 

19.0 

75, 

17,3 

49.0 

4710,0 

568.0 

-8.5 

-24,6 

247.2 

37,3 

34,4 

14,4 

311.2 

314,2 

0.9 

25.6 

19.6 

75. 

17.8 

50.0 

4819.9 

560.0 

-9.3 

-26.1 

247.5 

37.9 

35.1 

14.5 

311.5 

314,1 

o.e 

24.1 

20.0 

74, 

18.2 

51.0 

4945,1 

551.0 

-9,5 

-27,2 

247,9 

37.6 

34.0 

14.1 

312,7 

315.2 

0.7 

22.0 

21.7 

74, 

13,5 

52.0 

5058.0 

543,0 

-10,1 

-27.9 

248.4 

37.0 

34.4 

13.6 

313.3 

315.7 

0.7 

21.6 

22.4 

74. 

19.0 

53.0 

5172,4 

535.0 

-10.2 

-30.2 

248.5 

36.3 

33.8 

13.3 

314.5 

316.4 

0.6 

17.5 

23.4 

74. 

19.5 

54.0 

5273,8 

528.0 

-10.5 

-32.0 

247.3 

36,8 

34.0 

14.2 

315.3 

317.0 

0.5 

15.  1 

24,5 

74, 

19,9 

55.0 

5376,3 

521,0 

-11.3 

-33.3 

245.5 

30.0 

34,6 

15,8 

315.5 

317,0 

0,4 

14.2 

25.3 

73, 

20.4 

56,0 

5524,8 

511.0 

-12.1 

-34,2 

243.4 

38.5 

34.4 

17.3 

316.4 

317.8 

0.4 

13.8 

26.6 

73. 

20.9 

57.0 

5630.2 

504.0 

-12.6 

-36.2 

242.5 

37.7 

33.4 

17.4 

316.9 

318.1 

0.3 

11.8 

27.7 

72. 

21.2 

58.0 

5736.8 

497.0 

-13.0 

-36.9 

242.8 

37.5 

33.4 

17.1 

317,7 

318.8 

0.3 

11.4 

28.3 

72. 

21.6 

59.0 

5844.8 

490,0 

-13,5 

-37.6 

243.8 

37.9 

34.0 

16.8 

318.4 

319.5 

0,3 

10.9 

29.2 

72. 

22.1 

60.0 

5969.8 

482.0 

-14.4 

-38.3 

244.8 

39.8 

36.1 

16.9 

318.7 

319.8 

0.3 

11. 0 

30.3 

72. 

22.5 

61.0 

6064.7 

476.0 

-15.0 

-38.7 

245.1 

41.3 

37.5 

17.  4 

319.2 

320.2 

0.3 

11.  1 

31.3 

71. 

22.8 

62.0 

6176.6 

469.0 

-15.7 

-39.2 

245.  1 

41.8 

37.9 

17,6 

319,7 

320,7 

0,3 

11.2 

32.1 

71, 

23.3 

63.0 

6289,8 

462.0 

-16,6 

-39,8 

244.9 

42.3 

38.3 

17.9 

319.9 

320.8 

0.3 

11.3 

33.3 

71. 

23.6 

64.0 

6404.3 

455.0 

-17.3 

-40.3 

244.7 

42.2 

38.2 

18.1 

320.4 

321.3 

0.2 

11.4 

34.0 

71. 

24.0 

65.0 

6520.4 

448.0 

-17.7 

-40.6 

244.0 

41.3 

37.1 

18.1 

321.3 

322.2 

0.2 

11.5 

75.2 

71. 

24.4 

66.0 

6655.0 

440.0 

-18,8 

-41,3 

243.0 

38. BT 

34.5 

17,6 

321.6 

322.4 

0.2 

11.6 

36.2 

71. 

24,9 

67.0 

6774,3 

433,0 

-19,6 

-41.9 

241,7 

35.9* 

31.6 

17.0 

322.0 

322.8 

0.2 

11.7 

37.2 

70. 

2 5.4 

68.0 

6877.7 

427.0 

-20.4 

-42.5 

241.0 

34  .9* 

30.5 

16.9 

322.3 

323,1 

0.2 

11.8 

38.2 

70. 

25.8 

69.0 

6982.3 

421.0 

-21.4 

-43.  1 

241.3 

35.8* 

31.4 

17.2 

322.4 

323.1 

0,2 

11.9 

39,1 

70. 

26.2 

70,0 

7105.8 

414,0 

-22.2 

-43.7 

242.3 

38.1* 

33.7 

17.7 

322.9 

323.6 

0.2 

12.0 

39.9 

70. 

26.7 

71.0 

7248.8 

406.0 

-23.7 

-44.7 

244.1 

4 1 .4* 

37.2 

18.1 

322.8 

323.4 

0.2 

12.2 

41.0 

69. 

27.1 

72.0 

7357.4 

400.0 

-24.7 

-45.5 

245.2 

42. 3T 

30.4 

17.7 

322.8 

323.4 

0.2 

12.4 

42.2 

69. 

27.4 

73.0 

7467.1 

394.0 

-25.8 

-46.3 

245.4 

40.6* 

36.9 

16.9 

322.  8 

323,4 

0.1 

12.5 

43,0 

69. 

27.9 

74,0 

7578. 1 

388.0 

-26.  8 

-47.0 

245.  1 

35.8* 

32.5 

15.  1 

322.8 

323.4 

0.1 

12.7 

44.2 

69. 

23.3 

75.0 

7690.3 

382.0 

-28.0 

-47.9 

244.6 

33.1* 

29.9 

14  2 

322.7 

323.2 

0.1 

12.8 

44.8 

69. 

28.8 

76.0 

7803.8 

376.0 

-28.7 

-48.4 

244.2 

31.9* 

20.7 

13,9 

323,3 

323.8 

0.  1 

12.9 

45.8 

69, 

29.3 

77.0 

7918.8 

370.0 

-29,4 

-48.9 

243.6 

32.4* 

29.0 

14,4 

323.9 

324.4 

0.1 

13.0 

46.  7 

69. 

29.7 

78.0 

8035.3 

364.0 

-30.3 

-4  9.6 

243.0 

33.3* 

29.6 

15.1 

324.2 

324.6 

0.1 

13.1 

47.5 

69. 

30.2 

79.0 

8153.3 

358.0 

-31.5 

-50.4 

242.5 

34.6* 

30.7 

16.0 

324.1 

324.5 

0.1 

13.3 

48.6 

69. 

30.6 

80.0 

8272.6 

352.0 

-32.7 

-51.3 

242.6 

35.5* 

31.5 

16.3 

324.1 

324.4 

0.1 

13.4 

49,3 

69. 

31.2 

81.0 

8413,8 

345,0 

-33.9 

-52.2 

242.5 

33.7* 

29.9 

15.6 

324.3 

324.6 

0.1 

13.6 

50.8 

68. 

31.7 

82.0 

8515.9 

340.0 

-34.7 

-52.8 

241.2 

30.0* 

26.3 

1A.4 

324.6 

324.9 

0.1 

13.7 

51.7 

68. 

32.2 

83.0 

8640.1 

334.0 

-38.5 

-53.4 

240.0 

28.6* 

24.7 

14.3 

325.1 

325,4 

Ocl 

13.8 

52.4 

68. 

32.7 

84.0 

8766.1 

328.0 

-36.3 

-54,0 

240.0 

32.7* 

28. 6 

16.0 

325.7 

326.0 

0,1 

13,9 

53.2 

6 8. 

33.1 

85.0 

8872.4 

323,0 

-37.5 

-54.9 

241,  7 

30.4* 

33.9 

18.2 

325.5 

325.7 

0.1 

14.1 

53.9 

68. 

33.7 

86.0 

9023.2 

316.0 

-38.9 

-56.0 

242.0 

41.8* 

36.9 

19.6 

325.6 

325.9 

0.1 

14.3 

55.7 

68. 

34.2 

87.0 

9132.3 

311.0 

-40.1 

99.9 

241.8 

37,7* 

33,3 

17.8 

325,5 

999,9 

99,9 

999.9 

57.2 

68. 

34.8 

88.0 

9265,1 

305.0 

-40,9 

99.9 

242,5 

35.5* 

31.5 

16.4 

326.1 

999.9 

09.9 

999.9 

58.0 

66. 

35,3 

89.0 

9377.3 

300.0 

-41,6 

99.9 

242.4 

39.0* 

34.6 

18,  1 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

67. 

35.7 

90.0 

9491.1 

295,0 

-42.3 

99.9 

241.2 

40.3* 

35.3 

19  4 

327,3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

67. 

36.1 

91.0 

9606.5 

290.0 

-43.2 

99.9 

238.7 

38,2* 

32.6 

19,8 

327.7 

999,9 

99,9 

999.9 

61.4 

67, 

36.5 

92.0 

9723.4 

285.0 

-44.3 

99.9 

234.9 

33.4* 

27.4 

19.3 

327.7 

999,9 

99.9 

999.9 

62.1 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  DR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


6 FFUROARY  IR75 

2315  GMT  159  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP. 

SPE*=D 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/Scr 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.9 

93.0 

9841.7 

280.0 

-45.3 

99.9 

231.0 

30.6* 

23.8 

19.2 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

67. 

37.4 

94.0 

9951.8 

275.0 

-46.2 

99.9 

229.2 

31.7* 

23.7 

21.1 

328,4 

999,9 

99,9 

999,9 

63,6 

67, 

37,9 

95,0 

10083.5 

270,0 

-47,2 

99,9 

228.2 

38,2* 

2.9.5 

25,5 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  3 

66. 

38.5 

96.0 

10231,8 

264.0 

-48.5 

99.9 

223.2 

47.5* 

35.5 

31.7 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

66. 

39.0 

97.0 

10357.4 

259.0 

-49.3 

99.9 

227.1 

51.2* 

37.5 

34.8 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

66. 

39.5 

98.0 

10459.2 

255.0 

-50.5 

99.9 

226.4 

51.7* 

37.4 

35»7 

329,1 

999,9 

99,9 

999,9 

68.9 

65. 

40.  L 

99,0 

10587.9 

250.0 

-51.9 

99,9 

226.4 

51.0* 

37.0 

35.2 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

65. 

40.7 

100,0 

10692,3 

246.0 

-52,5 

99.9 

224.5 

47.0* 

32.9 

33.5 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

64. 

41.2 

mi.o 

10851.5 

240.0 

-53.5 

99.9 

220.2 

41.4* 

26.7 

31.6 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

64. 

41.7 

102.0 

10959.5 

236.0 

-54.4 

99.9 

214.3 

37.6* 

21,5 

30.9 

330,6 

999,9 

99,9 

999.9 

74.7 

63. 

42.  1 

103.0 

11069,7 

232,0 

-55.6 

99,9 

212.2 

37.5* 

20,0 

31>8 

330,4 

999.9 

99,9 

999.9 

' 75.4 

63. 

42.5 

104,0 

11207.2 

227.0 

-56.7 

99.9 

212.3 

39.8* 

21.3 

33  .5 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

63. 

43.0 

105.0 

11319.4 

223.0 

-50.3 

99.9 

216.1 

44.3* 

26.1 

35.8 

330.0 

999,9 

99.9 

999.9 

77,0 

62. 

43.4 

106.0 

11433.1 

219.0 

-59.2 

99.9 

220.4 

48.5* 

31.5 

37.0 

330,4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

62. 

43.9 

107.0 

11548.4 

215,0 

-60.2 

99,9 

224.2 

53.6* 

37.4 

38.5 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

62. 

44.4 

108.0 

11665.2 

211.0 

-61.3 

99.9 

225.5 

56.0* 

39.9 

39.3 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

61. 

44.9 

109.0 

11783.7 

207.0 

-62.3 

99.9 

225.8 

56.0* 

40.2 

39.0 

330.9 

999,9 

99.9 

99S.9 

82.9 

61. 

45.4 

110. 0 

11904.0 

203.0 

-63.2 

99,9 

225.8 

54.6* 

39.2 

38  ,0 

331,3 

999,9 

99,9 

999.9 

84.6 

61. 

45,9 

111.0 

12057.1 

198.0 

-64.0 

99.9 

224.5 

48.6* 

34.1 

34.6 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

60. 

46.5 

112.0 

12182.1 

194.0 

-64.0 

99.9 

223.4 

37.9* 

26.1 

27.6 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

60. 

46.9 

113.0 

12310.3 

190.0 

-62.1 

99,9 

226.9 

38.0* 

27.7 

26.0 

339,4 

999,9 

99,9 

999,9 

88.5 

60. 

47.5 

114.0 

12442.5 

186.0 

-60,2 

99.9 

231.7 

53.9* 

42.2 

33.4 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

60. 

48.1 

115.0 

12578.6 

182.0 

-58.5 

99.9 

231.6 

77.2* 

60.5 

48.0 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

60. 

43.7 

116.0 

12718.2 

178.0 

-59.0 

99.9 

229.1 

74.2* 

56.0 

48.6 

350,9 

999,9 

99.9 

999,9 

95,9 

59. 

49.1 

117,0 

12860.5 

174,0 

-59.7 

99.9 

227.0 

61,1* 

44,7 

41,7 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

59. 

49.5 

113.0 

12969.2 

171.0 

-60.0 

99.9 

227,1 

51,7* 

37.9 

35.2 

353,2 

999,9 

99,9 

999,9 

97.8 

59. 

50.0 

119.0 

13117.0 

167.0 

-59.9 

99.9 

230.9 

59,3* 

46.0 

37.4 

355.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

59. 

50.3 

120.0 

13230.1 

164.0 

-60.4 

99.9 

230.3 

60.0* 

46.1 

38.3 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101. i 

59. 

50.9 

121.0 

13383.6  ' 

160.0 

-61.5 

99.9 

225.6 

49.3* 

35.2 

34.5 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

59. 

51.4 

122.0 

13500.9 

157,0 

-61.7 

99.9 

221.9 

38.0* 

25.4 

28.3 

359,1 

999.9 

99.9 

999,9 

104.2 

58. 

51.9 

123,0 

13620.3 

154.0 

-62.1 

99.9 

225.3 

34,8* 

24.7 

24.5 

360.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.1 

58. 

52.4 

124.0 

13782,7 

150,0 

-62.  8 

99.9 

231.2 

35.0* 

27.3 

21,9 

361.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

58. 

52.8 

125.0 

13907.0 

147.0 

-63.4 

99.9 

234.6 

34.0* 

27.7 

19.7 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

107.1 

58. 

53.4 

126.0 

14076.2 

143.0 

-64.2 

99.9 

237.6 

30.2* 

25.5 

16.2 

364,5 

999,9 

99.9 

999.9 

108.3 

5 8. 

54.0 

127.0 

14206.0 

140.0 

-64.0 

99.9 

240.2 

26.1* 

22.7 

13.0 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.3 

58. 

54.7 

128.0 

14338.5 

137.0 

-64.  8 

99.9 

242.6 

25.6* 

22.8 

11.8 

367,9 

999,9 

99.  9 

999,9 

110,3 

5 8. 

55.3 

129,0 

14473.6 

134.0 

-65.0 

99.9 

241,0 

27.2* 

23,8 

13.2 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

58. 

55,9 

130,0 

146U.4 

121.0 

-65.6 

99.9 

238. 8 

28.8* 

24.6 

14.9 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

58. 

56.6 

131.0 

14799.7 

127.0 

-66.2 

99.9 

233.1 

29,3* 

24,9 

ID.  5 

373.5 

999,9 

99.9 

999.9 

113.5 

58. 

57,3 

132.0 

14944.6 

124.0 

-66.4 

99,9 

238.  1 

31.2* 

26.5 

16.5 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

58. 

57.8 

133.0 

15092.6 

121.0 

-67.2 

99,9 

238.3 

33.1* 

28.  1 

17,4 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

58. 

58.3 

134.0 

15243.8 

118.0 

-67.9 

99.9 

239.6 

32.8* 

28.3 

16.6 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

58. 

58.8 

135.0 

15398.6 

115.0 

-68.1 

99,9 

243.3 

30,0* 

26,8 

13,5 

380,7 

999,9 

99.9 

999,9 

117.8 

58. 

59.6 

136.0 

15557.2 

112.0 

-68.5 

99,9 

254.9 

26,5* 

25.6 

6.9 

382.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

58. 

60.4 

137.0 

15719.7 

109.0 

-69.2 

99.9 

262.7 

29.4* 

29.1 

3.7 

384.5 

999.9 

99.9 

959.9 

120.1 

58. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


142 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

STATION  NO. 
APALACHICOLA, 

6 FEBRUARY 
2315  GMT 

DIR  SPFFO  U 

220 

FLA 

1975 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

159  39. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

P/SEC 

M/sac 

PG  K 

DG  K 

r,H/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.1 

138.0 

15886.4 

106.0 

-69.2 

99,9 

260.9 

32.2* 

31.8 

5.1 

307.6 

999.9 

99.9 

999.9 

121.3 

59. 

61.9 

139.0 

16116.3 

102.0 

-69.2 

99.9 

255,9 

30,6* 

29,7 

7.5 

391.9 

999,9 

99,9 

999,9 

122,9 

59, 

62.7 

140.0 

16294.5 

99.0 

-69.6 

99,9 

255.0 

26,9* 

26.0 

7.0 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

124.2 

59. 

63.7 

141.0 

16478.5 

96.0 

-68.3 

99.9 

251.4 

37.6* 

35.6 

12.0 

400,5 

999,9 

99,9 

999.9 

125.5 

59, 

64.5 

142.0 

16668. 8 

93.0 

-68,  7 

99.9 

250,1 

45.8* 

43.1 

15,6 

403.3 

999.9 

99,9 

999.9 

128.5 

59. 

65.3 

143.0 

16864.9 

90.0 

-69.4 

99.9 

246.4 

33.7* 

30.9 

13.5 

405.7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.9 

60. 

66.1 

144.0 

17066.0 

8 7.0 

-70.3 

99.9 

240.5. 

28.8* 

25.0 

14.  2 

407.9 

999.9 

99.9 

999.9 

131.3 

60. 

67.0 

145.0 

17276.3 

04.0 

-63.3 

99,9 

242.2 

28,4* 

25.1 

13.3 

416,1 

999,9 

99,9 

999.9 

132,8 

60. 

67.9 

146.0 

17494.8 

81.0 

-67.9 

99,9 

246,6 

29.2* 

26.8 

11.6 

421.3 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

60. 

63.8 

147.0 

17722.3 

78.0 

-66.8 

99.9 

246.0 

29.0* 

26.5 

11.8 

428.0 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

60. 

69.8 

148.0 

17959.0 

75.0 

-67.4 

99.9 

241.1 

29,0* 

25.4 

14,0 

431.6 

999.9 

99,9 

999.9 

137.6 

60. 

70.8 

149.0 

18204.8 

72.0 

-67.9 

99.9 

239.9 

32.5* 

28.1 

16.3 

435.7 

999.9 

99.9 

999.9 

139.4 

60. 

71.6 

150.0 

18459.8 

69.0 

-69,4 

99.9 

239.9  •• 

33.2* 

28.8 

16.7 

437.8 

999.9 

99.9 

999.9 

141.1 

60. 

72.6 

151.0 

18725.9 

66.0 

-68.1 

99.9 

2 39'.  9 

30  .4* 

26.3 

15  .2 

446.2 

999.9 

99.9 

999.9 

143.0 

60. 

73.7 

152.0 

19006.4 

63.0 

—66.  6 

99,9 

239*9 

26.5* 

22.9 

13.3 

455,5 

999,9 

99.9 

999.9 

144.9 

60. 

74.7 

153.0 

19201.4 

61.0 

-67.0 

99.9 

2^9,9 

24.9* 

21.6 

12.5 

458.8 

999,9 

99.9 

999.9 

146.4 

60. 

76.1 

154.0 

19506.7 

58.0 

-66.0 

99.9 

239.9 

28.9* 

25.0 

14.5 

467.8 

999.9 

99.9 

999.9 

148.5 

60. 

77.2 

155.0 

19823.7 

55.0 

-66.4 

99.9 

241.3 

28,7* 

25.2 

13.8 

474.0 

999,9 

99.9 

999.9 

150.6 

60. 

78.3 

156.0 

20053.5 

53.0 

-65.4 

99,9 

246.2 

27,1* 

24.8 

lUO 

481.4 

999,9 

99.9  ^ 

999,9 

152.3 

60. 

79.7 

157.0 

20408.0 

50.0 

-65.6 

99.9 

245.3 

32.7* 

29.7 

13  7 

489.0 

999.9 

99.91” 

999.9 

154.8 

60. 

80.9 

158.0 

20783.9 

47.0 

-66.0 

99.9 

241.4 

32.2* 

28.3 

l5o4 

496.8 

999.9 

99.9 

'?,95.9 

157.3 

60. 

82.5 

159.0 

21184.2 

44.0 

-66,0 

99,9 

252,9 

13.3* 

12.7 

3,9 

506.2  ■ 

999.9 

99.9 

999.9 

160.  1 

60. 

84.4 

160.0 

21468.9 

42.0 

-62.4 

99.9 

240.2 

24.7 

21.4 

12.3 

521.7 

999.9 

99.9 

999.9 

160.2 

60. 

86*0 

161.0 

21926.7 

39.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

533.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATIGN  NO.  220 
APALACHICOLA.  FLA 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  135  71.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPE  ro 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.5 

11.0 

1016.1 

6.5 

2.4 

325.0 

6.2 

3.6 

-5.1 

279.0 

290.5 

4.5 

75.0 

0.0 

0. 

0.2 

4.0 

60.4 

lOlO.O 

6.1 

2.5  • 

319.6 

9,0 

5.8 

-6.  9 

279.1 

290.7 

4.5 

77.2 

0,2 

135. 

0.5 

5.0 

158.4 

998,0 

5.6 

2.3 

319.6 

9.0 

5,3 

-6.9 

279.5 

29  1.2 

4.5 

79.0 

0.2 

135. 

0.9 

6.0 

282.2 

983.0 

. 4.6 

2.1 , 

,32  5.5 

8.8 

5.0 

-7.3 

279.7 

291.4 

4.5 

83.9 

0.4 

137. 

1.3 

7.0 

382.2 

971.0 

3.7 

2.5 

331.8 

8.8 

4.1 

-7,7 

•,  279,8 

292.0 

4.7 

91.5 

0.6 

142. 

1.6 

8.0 

483.2 

959.0 

2.9 

2.1' 

' 331.0 

9.0 

4.4 

-7','9 

280.0 

29  2,0 

4.7 

94,8 

0.0 

144, 

2.0 

9.0 

585.3 

947.0 

2.9 

1.7 

317.7 

10.3 

6.9 

-7.6 

281,0 

292.8 

4.6 

91,5 

l.O 

147. 

2.3 

10.0 

689.0 

935.0 

4.6 

3.4 

300.0 

10.2 

8.8 

-5.1 

283.0 

297.4 

5.2 

91.9 

1.2 

143. 

2-8 

11.0 

821.4 

920.0 

6.0 

4.8 

271.1 

10.4 

10,4 

-0.2 

286.6 

302.0 

5,9 

92.4 

1.5 

135. 

3.2 

12.0 

920.3 

909.0 

8.1 

-13.5 

257.9 

10.9 

10.7 

2.3 

289.2 

29  3.5 

1.5 

19.9 

1.6 

128. 

3.6 

13.0 

1030.0 

897.0 

8.6 

-14.4 

255.5 

11.0 

10.6 

2,7 

290.9 

294.9 

1.4 

17,9 

1.8 

121. 

4.0 

14.0 

1131.9 

866.0 

8.3 

-13.  1 

257.0 

ll.O 

10.7 

2,3 

291,5 

296,  1 

1.6 

20.4 

2.0 

116. 

4.4 

15.0 

1244.3 

874,0 

7,7 

-13.0 

261.9 

12.2 

12.1 

1.7 

292.1 

296.8 

1.6 

21.3 

2.2 

111. 

5.0 

16.0 

1377.1 

860.0 

7.2 

-12.9 

260.0 

i3.2 

13.0 

2.3 

292.9 

297.7 

1.6 

22.3 

2.6 

107. 

5.4 

17.0 

1482-8 

849.0 

6.3 

-12.7 

255.1 

12.0 

12.4 

3.3 

293,1 

298.0 

1.7 

24.1 

2.9 

103, 

5.9 

18.0 

1589.5 

838.0 

5.5 

-12.3 

256.7 

12.8 

12.4 

2.  9 

293,3 

298,4 

1.8 

26,3 

3,2 

100. 

6.2 

19.0 

1697.3 

827.0 

4.8 

-13.1 

259,4 

12.8 

12,6 

2.3 

293.6 

298,5 

1.7 

25.9 

3.5 

99. 

6.6 

20.0 

1806.3 

816.0 

4.1 

-15.9 

263.3 

13.2 

13.1 

1.5 

294.0 

298.0 

1.4 

21.6 

3.8 

97. 

7.1 

21.0 

1936.6 

803.0 

3.4 

-18.4 

264.3 

14.9 

14.8 

1.5 

294.6 

297.9 

1.1 

18,4 

4.2 

96. 

7.5 

22.0 

2038.1 

793,0 

2,9 

-17.4 

258.9 

17.1 

16.8 

3,3 

295.1 

298,8 

1.2 

20.8 

4.5 

95, 

7.9 

23.0 

2151.1 

782.0 

2.6 

-14.2 

254.9 

19.2 

18.6 

5.0 

296.0 

300.8 

1* **6 

27.6 

5.0 

94. 

8.3 

24.0 

2265.6 

771.0 

2.7 

-14.3 

252,7 

21.3 

20.4 

6.3 

297.4 

302,3 

1.6 

27,2 

5.4 

92. 

8.7 

25.0 

2382.1 

760.0 

. 3. 7 

-14.8 

252,6 

23.3 

22.3 

7.  0 

299.7 

304.5 

1.6 

24.3 

5.9 

90. 

9.1 

26.0 

2522.2 

747.0 

3.9 

-15.8 

253.9 

25.3 

24.3 

7.0 

301.3 

305.9 

1.5 

22.1 

6.  5 

88. 

9.6 

27.0 

2631.6 

737.0 

3.7 

-13.8 

255.8 

27.8 

26.9 

6.8 

302.4 

307.7 

1.8 

26.4 

7.2 

87. 

10.1 

28.0 

2742.4 

727.0 

3.1 

-11,8 

256.5 

30,3 

29,5 

7.1 

302.9 

309,2 

2.1 

32.4 

8.1 

86. 

10.6 

29.0 

2854.5 

717.0 

2.2 

-11.5 

256.1 

32.5 

31.5 

7.8 

303.1 

309.7 

2.2 

35.3 

9.  1 

85. 

11.1 

30.0 

2967.8 

707.0 

1.4 

-10.5 

255.1 

34.4 

33.2 

8.8 

303.5 

310.7 

2.4 

40.7 

10.  1 

84. 

11.6 

31.0 

3082.5 

697.0 

1.2 

-9.4 

2 53.3 

35.9 

34.4 

10.3 

304.6 

312.5 

2.7 

44.7 

11.1 

83, 

12.1 

32.0 

3198.6 

687.0 

0.3 

-in.o 

250.9 

35.7 

34.7 

12.0 

304,7 

312.5 

2.6 

45.9 

12.  2 

82. 

12.6 

33.0 

3315.9 

677.0 

-1,0 

-9,4 

248.4 

36,3 

33.7 

13c  3 

304.6 

312.8 

2.8 

52.8 

13.3 

81. 

13.0 

34.0 

3434.6 

667.0 

-1.8 

-10.5 

246.9 

35.4 

32.5 

13.9 

305.0 

312.6 

2.6 

51.2 

14,2 

80. 

13.4 

35.0 

3542.6 

658.0 

-2.6 

-10.5 

247.1 

34.8 

32.0 

13.6 

305.3 

313.1 

2,6 

54.5 

14.9 

79, 

13.8 

36.0 

3688.4 

646.0 

-3.5 

-10.5 

243.6 

34.3 

31.9 

12,5 

305,9 

313.8 

2.7 

58.4 

15.7 

79, 

14.3 

37.0 

3799,3 

637,0 

-4.  1 

-11.3 

251.2 

33.4 

31.7 

10. R 

306.4 

313.9 

2.5 

57.1 

16.8 

78. 

14.7 

30.0 

3924.1 

627.0 

-4.4 

-12.9 

252.6 

32.8 

31.3 

9.8 

307.4 

314.2 

2.3 

51.4 

17.6 

78. 

15.2 

39.0 

4037.9 

618.0 

-4.9 

-20.9 

252.6 

32.8 

31.3 

9.8 

308.0 

311.6 

1.2 

27.2 

18,5 

78, 

15.6 

40.0 

4153.2 

609,0 

-5.0 

-19.6 

251.8 

33.4 

31,7 

10,4 

309.1 

313.3 

1.3 

30,8 

19,2 

78. 

16.1 

41,0 

4296.3 

598.0 

-5.9 

-19.2 

250.7 

34.2 

32.3 

11.3 

309.7 

314.1 

1.4 

34.1 

20.4 

77, 

16.5 

42.0 

4414.9 

589.0 

-6.7 

-21.3 

250.1 

34.6 

32.6 

11.8 

310.1 

313.9 

1.2 

30.1 

21.1 

77. 

17.0 

43.0 

4534.9 

580.0 

-7.9 

-22.0 

249.5 

34,9 

32.7 

12.2 

310,1 

313.7 

1.1 

30,9 

22,2 

77. 

17.5 

44.0 

4656.3 

571,0 

-8,6 

-24.2 

248.3 

35,1 

32.6 

13.0 

310.6 

313.6 

0.9 

26.9 

23.2 

76. 

IS.O 

45.0 

4779.3 

562.0 

-9.1 

-30.1 

246.7 

35.2 

32.4 

14.0 

311.4 

313.3 

0.6 

16.2 

24.3 

76, 

18.5 

46.0 

4890.2 

554.0 

-9.2 

-42.6 

245.3 

35,5 

32.2 

14.  8 

312.5 

313.1 

0.2 

4,  6 

25,3 

75. 

19.0 

47,0 

5016.8 

545.0 

-9.5 

-36.3 

245.0 

36.3 

32.9 

15,3 

313.6 

314.7 

0.3 

9.0 

26.4 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  220 

APALACHTCHLA,  FLA 


7 FEBPUARY  1975 

600  GHT  135  71,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.5 

46.0 

5130.8 

537.0 

-10.6 

-25.1 

245.7 

37.8 

34.5 

15.5 

313.7 

316.7 

0.9 

29.2 

27.3 

75. 

20.0 

49.0 

5260.6 

528.0 

-11.5 

-22.8 

245,8 

37.9* •* 

34,6 

15.5 

314.2 

317,9 

1.2 

38.5 

28.  8 

74. 

20.5 

50.0 

5377.4 

520.0 

-12.9 

-23.  1 

244.9 

36.5* 

33.1 

15.5 

313.9 

317.5 

l.I 

41.0 

29.7 

74. 

21.1 

51.0 

5525.3 

510.0 

-13.6 

-23.0 

244.4 

35.5* 

32.0 

15.3 

314.  8 

318.6 

1.2 

44.9 

30.9 

74. 

21.6 

52.0 

5645.5 

502.0 

-14,^2 

-26.2 

245.4 

35.4* 

32.2 

14.  7 

315.5 

318,4 

0,9 

35,1 

32.  1 

73. 

22.1 

53.0 

5767.4 

494,0 

-14,2 

-30.4 

247.3 

36.0* 

33.2 

13,9 

316.9 

318.9 

0.6 

23.7 

32.9 

73. 

22.6 

54.0 

589l„2 

436.0 

-14.3 

-33,8 

248.8 

36.0* 

33.6 

13.0 

316.2 

319.7 

0.4 

17.2 

34.2 

73. 

23.1 

55.0 

6016.8 

478.0 

-15.6 

-35.4 

249.2 

34.8* 

32.6 

12.4 

318.1 

319,5 

0.4 

16.3 

35.  3 

73, 

23.6 

56.0 

6176.0 

468.0 

-16.8 

-36.9 

243.8 

35.2* 

32.8 

12.7 

318.5 

319.7 

0.3 

15.5 

36.2 

73. 

24.2 

57.0 

6288.9 

461.0 

-17.8 

-36.3 

247.7 

38.8* 

35,9 

14.7 

318.7 

320,0 

0,4 

18.0 

37.  5 

73. 

24.6 

58.0 

6419,7 

453,0 

-18.4 

-41.4 

246.8 

40.3* 

37,0 

15.9 

319.4 

320.2 

0.2 

11.2 

38.5 

72. 

25.1 

59,0 

6535,7 

446.0 

-19.4 

-42.0 

245.6 

39.1* 

35.6 

16.  2 

319,0 

320.4 

0.2 

11.3 

39.9 

72. 

25.6 

60.0 

6670.0 

438.0 

-20.5 

-42.4 

245.1 

38.4* 

34,8 

16,.  2 

319.9 

320,7 

0,2 

12.0 

40.8 

72. 

26.1 

61.0 

6789,0 

431.0 

-21.3 

-42.2 

245.3 

40.3  + 

36.7 

16.8 

320.4 

321.2 

0.2 

13.1 

42.0 

72. 

26.6 

62.0 

6927.1 

423.0 

-21.9 

-44.2 

245,3 

41.5* 

37.7 

17.4 

321.3 

321.9 

0.2 

11.1 

43.3 

72. 

27.0 

63.0 

7049.7 

416.0 

-22.7 

-45.2 

244.6 

40.0* 

36.1 

17.2 

321.8 

322.3 

0.2 

10.7 

44.4 

71. 

27.6 

64.0 

7173.9 

409.0 

-24.1 

-46.2 

243.3 

36,4* 

32.5 

16.4 

321,6 

322,1 

0.1 

10. e 

45.7 

71, 

28.1 

65.0 

7299.6 

402.0 

-25.1 

-47.3 

243.6 

36.5* 

32.7 

16,2 

321.8 

322.3 

0.  1 

10.5 

46.5 

71. 

2B.8 

66.0 

7445.2 

394.0 

-26.4 

-47.8 

245.6 

39.8* 

36.2 

16.4 

322.0 

322.4 

0.1 

11.1 

48.3 

71. 

29.2 

67.0 

7574.5 

387.0 

-27.5 

-48.6 

246.3 

41.7* 

30.1 

16.7 

322.2 

322.7 

0.1 

U.3 

49,2 

71, 

29.8 

68.0 

7705.7 

380.0 

-28.2 

-49.1 

246.1 

42,5* 

38.9 

17.2 

323.0 

323.5 

0,1 

11.4 

50.8 

71, 

30.3 

69.0 

7838.8 

373.0 

-29.2 

-49.8 

244.6 

40.5* 

36.6 

17.4 

323.4 

323.8 

O.l 

11.5 

52.2 

71. 

30.7 

70.0 

7973.9 

366.0 

-30.4 

-50.7 

243.1 

30.5* 

35.2 

17.9 

323.5 

323.9 

O.l 

11.6 

52.9 

70. 

31.3 

71.0 

3130.6 

358.0 

-31.7 

-51.6 

242.0 

40.7* 

35.9 

19.1 

323.8 

324.2 

O.l 

11.8 

54.3 

70. 

31.9 

72.0 

8249.9 

352.0 

-32.6 

-52.3 

241,6 

42.0* 

36.0 

19.9 

324.  1 

324.5 

0.1 

11.9 

56.0 

70. 

32.4 

73.0 

8391.1 

345.0 

-33.8 

-53.2 

240,5 

43.7* 

38.0 

21.  5 

324.4 

324.7 

O.l 

12.1 

57.0 

70. 

32.9 

74.0 

8513.8 

339.0 

-35.0 

-54.0 

239.0 

45.0* 

38.6 

23.2 

324.4 

324,7 

O.l 

12.2 

58.4 

70, 

33.3 

75.0 

8638.0 

333.0 

-36.  1 

-54,0 

237.9 

42.7* 

36.2 

22.7 

324.6 

324.9 

0.1 

12.3 

59.7 

69. 

33.9 

76.0 

8785.2 

326.0 

-37.1 

-55.6 

237.1 

38.0* 

31.9 

20.6 

325.1 

325.3 

O.l 

12.5 

61.0 

69. 

34.4 

77.0 

8891.8 

321.0 

-38.5 

-56.6 

238.2 

40.8* 

34.7 

21.5 

324.7 

324.9 

0.1 

12.6 

61.7 

69. 

35.0 

78.0 

9042.9 

314.0 

-39,  e 

-57.6 

239.3 

49.7* 

42.8 

25.4 

324.9 

325.0 

0,0 

12,8 

63.5 

69. 

35.5 

79.0 

9174,4 

308.0 

-41,1 

99.9 

238.4 

50.6* 

43.1 

26  ,5 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

6 8. 

36.0 

80.0 

9307.8 

302.0 

-42.3 

99.9 

236.0 

‘ 42.9* 

35.6 

24.0 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

68. 

36.7 

81.0 

9466.1 

295.0 

-43.1 

99.9 

231.5 

33.6* 

26.3 

21,0 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

68. 

37.2 

82.0 

9604.1 

289.0 

-44,  5 

99,9 

230,3 

33.7* 

25.9 

21,5 

326.1 

999.9 

09,9 

999.9 

68,9 

68. 

37.7 

83.0 

9720.6 

284.0 

-45.8 

99.9 

232.  1 

37,7* 

29.8 

23.2 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

67. 

38.2 

34.0 

9862.4 

278.0 

-47.0 

99.9 

233,9 

41.1* 

33.2 

24.2 

326.2 

999.9 

99.9 

995.9 

71.1 

67. 

38.7 

85.0 

9982.4 

273.0 

-48.1 

99.9 

234.2 

42.1* 

34.2 

24.6 

326.2 

999.9 

99.9 

995,9 

72.5 

67, 

39.3 

86.0 

10153.0 

266.0 

-49.  8 

99,9 

234,9 

45.3* 

37,0 

26.  0 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

73.7 

67, 

39.8 

87.0 

10301.8 

260.0 

-51,1 

99,9 

236.3 

49  .4* 

41.1 

27.4 

326  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

66. 

40.4 

88.0 

10427.8 

255.0 

-52.2 

99.9 

236.8 

49.6* 

41,5 

27,2 

326.6 

999,9 

99,9 

995,9 

77,3 

66. 

40.9 

89.0 

10555.8 

250.0 

-52.8 

99.9 

236.8 

47.5* 

39,8 

26.0 

327.6 

999,9 

99,9 

995,9 

78.4 

66. 

41.5 

90.0 

10685,7 

245.0 

-54.2 

99,9 

239.4 

47.9* 

41.3 

24.4 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

66. 

42.0 

91.0 

10844.7 

239.0 

-54.2 

99.9 

243.0 

50,5* 

45.0 

22.9 

329.7 

999.9 

99.9 

995.9 

81.5 

66. 

42.6 

92.0 

10952,9 

235,0 

-54.4 

99,9 

244.  2 

49,5* 

44.5 

21.5 

331.0 

999,9 

99.9 

995.9 

83.5 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLA’ED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  220 
APALACHICOLAt  FLA 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  135  71.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DG 

43.2 

93.0 

11090.8 

230.0 

-54.2 

99.9 

243.5 

41.3* 

37.0 

10.  4 

333,3 

999,9 

99.9 

999.9 

85,4 

66. 

43.  R 

94.0 

11232.0 

225.0 

-53,4 

99.9 

243.8 

33.3* 

29.8 

14,7 

336,6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

66  . 

44.3 

95.0 

11377.0 

220.0 

-52.2 

99.9 

244.7 

31.1* 

28.1 

13.3 

340.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.4 

66. 

45.1 

96.0 

11555.9 

214.0 

-52.3 

99.9 

243.5 

36,6* 

32.8 

16.3 

343.2 

999.9 

99,9 

999,9 

88.  8 

66. 

45.7 

97.0 

11708.5 

209.0 

-53.4 

99. <5 

241.1 

42.7* 

37.4 

20.6 

343.8 

999.9 

99,9 

999.9 

90,  3 

66. 

46.3 

98.0 

11832.8 

205.0 

-53,7 

99.9 

239.6 

42.0* 

36,3 

21.3 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  1 

65. 

46.8 

99.0 

11991.3 

200.0 

-54.1 

99.9 

239.9 

41.1* 

35.6 

20.6 

347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

65. 

47.3 

100.0 

17153.7 

195.0 

-54.4 

99.9 

241.0, 

42.9* 

37.5 

20  ,8 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

65. 

46,1 

101. 0 

12319.8 

190,0 

-55.2 

99.9 

240.3 

40.3* 

35,0 

19  .,9 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

65, 

4 5.7 

102.0 

12455.6 

186.0 

-55.5 

99.9 

235.9 

33.8* 

28.0 

19.0 

352.1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.8 

65. 

49.3 

103.0 

12594.0 

182.0 

-56.0 

99.9 

232.0 

31.7* 

25.0 

19.5 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98,9 

65. 

49.9 

104.0 

12770.9 

177.0 

-56.  8 

99.9 

232.0 

30.B* 

24.2 

19.0 

355.0 

999,9 

99,9 

999.9 

100.  1 

65. 

50.6 

105.0 

12915.5 

173.0 

-57.7 

99.9 

232.7 

28.9* 

23.0 

17.5 

355.9 

99  9.9 

99.9 

999.9 

101.3 

65. 

51.2 

106.0 

13062.9 

169.0 

-58.3 

99.9 

233.5 

28,2* 

22.7 

16.8 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

65. 

51.9 

107.0 

13213.7 

165.0 

-58.2 

99.9 

237.5 

27.6* 

23.3 

14.  9 

359,9 

999.9 

99.9 

999,9 

103.4 

64. 

52.6 

108.0 

13363.2 

161,0 

-58,2 

99.9 

242.5 

28,0* 

24.8 

12.9 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

64. 

53.1 

109.  C 

13486.7 

158,0 

-58.0 

99.9 

244,1 

29.3* 

26.4 

12.8 

364.7 

995.9 

99.9 

999.9 

105.4 

64. 

53.6 

110.0 

13648.1 

154.0 

-58.5 

99.9 

244.4 

40.8* 

36.8 

17.6 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  6 

64. 

54.6 

111.0 

13855.2 

149.0 

-59.5 

99.9 

244,4 

62.9* 

56,7 

27.2 

368.2 

999,9 

99,9 

999.9 

108.8 

64. 

55.1 

112.0 

14025.2 

145.0 

-60.  1 

99,9 

244.0 

58.6* 

52.7 

25.6 

370.2 

999,9 

99.9 

999,9 

112.2 

64. 

55.8 

113.0 

14155.4 

142.0 

-60.9 

99.9 

241.9 

41.5* 

36.6 

19.5 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.3 

64. 

56.6 

114.0 

14332.8 

138.0 

-61.5 

99.9 

240.1 

48.2* 

41.8 

24o0 

373,0 

999,9 

99,9 

999.9 

114,9 

64, 

57.1 

115.0 

14469.0 

135.0 

-61.9 

99.9 

2 39.  7 

53.  B* 

46.4 

27,2 

374.7 

999,9 

99.9 

999,9 

117.1 

64. 

58.0 

116.0 

14654.5 

131.0 

-63.  1 

99.9 

240,4 

4B.9* 

42.5 

24.2 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

64. 

58.7 

IIT.O 

14844.6 

127.0 

-64.7 

99.9 

242.8 

37.7* 

33.5 

17.2 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.6 

64. 

59.2 

118.0 

14990.2 

124.0 

-65.9 

99.9 

243.9 

32.2* 

28.9 

14.2 

376,6 

999.9 

99,9 

999.9 

122.6 

64. 

59.9 

119.0 

15138.6 

121,0 

-66.7 

99.9 

244.  1 

30,2* 

27.2 

13.2 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

123.8 

64. 

60.6 

120.0 

15290.2 

118.0 

-67.3 

99.9 

244.1 

31.0* 

27.9 

13.6 

379.4 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

64. 

61.2 

121.0 

15*97.9 

114.0 

-67.9 

99.9 

244.1 

30.5* 

27.4 

13.  3 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

64. 

62.0 

122.0 

15604.4 

112.0 

-67,5 

99,9 

244.  1 

33.5* 

.30,1 

14.6 

384.  7 

999.9 

99,9 

999,9 

127,3 

64. 

62.5 

123.0 

15823.1 

108.0 

-68.  1 

99.9 

244.1 

34.7* 

31.3 

15,2 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

64. 

63.2 

124.0 

15992.2 

105.0 

-68.5 

99.9 

244.1 

29.4* 

26.4 

12.8 

389.9 

999.9 

99.9 

999.9 

130.2 

64. 

63.9 

125.0 

16107.4 

103.0 

-68.5 

99.9 

244.1 

27.3* 

24,5 

11.9 

392.0 

999.9 

99,9 

999.9 

131.2 

64. 

64.8 

126.0 

16344.5 

99,0 

-69,2 

99.9 

244.7 

2B.3* 

25,6 

12.1 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

64, 

65.5 

127.0 

16466.3 

97,0 

-69.6 

99.9 

248.7 

30.5* 

28.4 

11.1 

396.7 

999,9 

99.9 

999,9 

133.8 

64. 

66.1 

128.0 

16654.0 

94.0 

-68.7 

99.9 

252.7 

33.5* 

32.0 

10,0 

402.0 

999.9 

99.9 

999.9 

135.1 

64. 

66.9 

129.0 

16848.5 

91.0 

-68,  1 

99.9 

249.2 

34.4* 

32.1 

12„2 

407.0 

999.9 

99,9 

999.9 

136.7 

64. 

67.5 

130,0 

17049.5 

88.0 

-68,7 

99,9 

245.  1 

32.7* 

29.7 

13,8 

409.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.1 

64. 

68.2 

131.0 

17186.7 

86.0 

-70.0 

99.9 

244.3 

30.7* 

27.7 

13.3 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

139.2 

64. 

63.9 

132.0 

17397.0 

83.0 

-71.9 

99.9 

244.3 

29,3* 

26.4 

12.7 

410.2 

999,9 

99,9 

999,9 

140.6 

64. 

69.7 

133.0 

17541,1 

81.0 

-71.2 

99,9 

245,6 

28.9* 

26.3 

11.9 

414,5 

999,9 

99,9 

999.9 

141.9 

64. 

70.5 

134.0 

17763.8 

78.0 

-72.1 

99.9 

252,1 

30.9* 

29.4 

9.5 

417.1 

999.9 

99.9 

999.9 

143.4 

64. 

71.2 

135.0 

17917.1 

76.0 

-71.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

421.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.  1 

136.0 

18156.4 

73,0 

-69,2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

431.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.9 

137.0 

18322.9 

71.0 

-67.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437. 4 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9' 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ^ND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  MCI.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


TIME  ' 
MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

3.1 

11. 0 

0.3 

4.0 

103.0 

0.7 

5.0 

200.0 

1.2 

6.0 

314.4 

1.6 

7.0 

405.1 

2.0 

8.0 

504.8 

2.4 

9.0 

597.3 

2.7 

10.0 

690.9 

3.2 

11.0 

812.8 

3.5 

12.0 

919.5 

3.8 

13.0 

1018.7 

4.3 

14.0 

U19.2 

4.6 

15.0 

1221.2 

5.1 

16.0 

1353.0 

5.5 

17.0 

1467.5 

6.0 

18.0 

155413 

6.4 

19.0 

1661.3 

6.8 

20.0 

1759.7 

7.3 

21.0 

1880.4 

7.7 

22.0 

2000.7 

8.2 

23.0 

2103.1 

3.6 

24.0 

2206.6 

9.0 

25.0 

2311.2 

9.5 

26.0 

2449.0 

9.9 

27.0 

2556.2 

10.3 

28.0 

2654.0 

10.  7 

29.0 

2764.1 

11.1 

30.0 

• 2876,0 

U.5 

31.0 

’ 2978.0 

il.9 

32.0 

3092.8 

12.3 

33,0 

’3209.2 

12.8 

34.0 

3315.2 

13.1 

35.0 

3434.4 

13.7 

36.0 

3567.2 

14.1 

37.0 

3677.1 

14.5 

38.0 

3738.2 

14.8 

39.0 

3900.4 

15.2 

40.0 

4013.8 

15.7 

41.0 

4154.4 

16.1 

42.0 

4258.1 

16.5 

43.0 

•4376.5 

16.9 

44.0 

4496.5 

17.4 

45.0 

4604.4 

17.8 

46.0 

4727.3 

18.2 

47.0 

4838.0 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

1017.5 

2.7 

-0.2 

1006.0 

2.5 

-0,8 

994.0 

2.0 

-0.6 

980.0 

1.2 

-1.2 

969.0 

-0.3 

-2.2 

957.0 

-0.4 

-1.8 

946.0 

-l.l 

-1.9 

935.0 

0.4 

-4.2 

921,0 

4.0 

-5.9 

909.0 

4.3 

-7.5 

898.0 

4.9 

-10.9 

887,0 

5,4 

-11. 0 

876.0 

5.9 

-10.5 

862.0 

5.6 

-10.8 

850.0 

5.2 

-12.  1 

841.0 

4.5 

-12.9 

•830.0 

3.8 

-13.6 

820.0 

3.7 

-14.4 

807.0 

3.5 

-15.2 

796.0 

3.3 

-16.2 

*-786.0 

3.2 

-16.4 

776.0 

2.2 

-16.2 

766.0 

1.8 

-16.5 

753.0 

0.8 

-17.3 

743.0 

0.4 

-17.9 

734.0 

0.4 

-18.6 

724.0 

1.2 

-18.0 

714.0 

1.3 

-16.9 

705.0 

1.0 

-17.0 

695.0 

1.0 

-17.0 

685.0 

0.4 

-16.4 

676.0 

0.2 

-15.7 

666.0 

-0.9 

-16.1 

655.0 

-1.4 

-16.4 

646.0 

-2.8 

-16,7 

637.0 

-3.7 

-16.7 

628.0 

-4.7 

-17.0 

619.0 

-5.6 

-17.4 

608.0 

-5.9 

-17.5 

600.0 

-6.0 

-17.2 

591.0 

-6.2 

-16.9 

582.0 

-6.8 

-17.5 

574.0 

-7.7 

-18.  1 

565.0 

-8.0 

-18.3 

557.0 

-8.7 

-19.6 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

335.0 

5.1 

2.2 

317.2 

7.8 

5.3 

320.3 

8.1 

5.2 

327.6 

9.4 

5.1 

331.6 

10.7 

5.1 

332.5 

11.3 

5.2 

325.7 

10.3 

5.7 

317.5 

10. 1 

6.8 

301.3 

10.8 

9.2 

294.4 

11.5 

10.5 

291,8 

9.R 

9,1 

291.7 

8.3 

7.7 

293.2 

8.5 

7.8 

292.2 

10.5 

9.7 

289.4 

10.2 

9.6 

235.8 

10.4 

10.0 

287.3 

12.4 

11.8 

287.5 

13.9 

13.3 

285.7 

14,4 

13.9 

283,8 

13.9 

13.4 

281.7 

13.2 

12.9 

279.3 

13.6 

13.4 

275.1 

14.9 

14.8 

269.8 

17.3 

17.3 

263.5 

19.3 

19.2 

258.1 

21  .4 

20.9 

254.2 

23.3 

22.4 

252.2 

25.0 

23.8 

252.0 

26.5 

25.2 

252.7 

27.8 

26.6 

253.2 

29.1 

27,9 

253.5 

30.5 

29.3 

253.6 

31.2 

29.9 

253.3 

31.6 

30.3 

252.9 

31.9 

30.5 

252.0 

32.7 

31.1 

251.0 

33.4 

31.6 

250.0 

33.9 

31.9 

249.6 

33.5 

31,4 

249.9 

32.6 

30.6 

250.3 

31.5 

29.6 

250.7 

31.0 

29.3 

251.3 

32.3 

30.6 

251.9 

34.4 

32.7 

252.1 

36.6 

34.8 

V COMP 

POT  T 

E PPT  • 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

-4.6 

275.0 

284.4 

-5.7 

275.6 

284,8 

-6.3 

276.1 

285.6 

-8.0 

276.4 

285,6 

-9  ,4 

275.8 

284.4 

-10  .0 

276.6 

285.6 

-8.6 

276,9 

285.9 

-7.4 

279.2 

28  7,  1 

-5.6 

284,1 

291,3 

-4,7 

285.5 

292.1 

-3.6 

286.9 

292.1 

-3,  1 

288.5 

293.8 

-3.4 

290.1 

295.6 

-4-0 

291.0 

296.6 

-3,4 

291.8 

296.9 

-2.8 

292.0 

296.8 

-3.7 

292.3 

297.0 

-4.2 

293.2 

297.6 

-3,9 

294.3 

298.6 

-3,3 

295.3 

299.3 

-2.7 

296.2 

300.2 

-2.2 

296.2 

300,3 

-1.6 

296.9 

301,0 

0.1 

297.3 

301.2 

2.2 

297.9 

301.7 

4.4 

298.9 

302.6 

6.4 

301,0 

304.9 

7.7 

302.4 

306.7 

8.2 

303.1 

307.5 

8.3 

304.4 

308.8 

8.4 

304.9 

309.7 

8.7 

305.9 

311.0 

8.8 

306.0 

311.0 

9.1 

306.9 

311.9 

9,4 

306.5 

311.4 

10.1 

306,7 

311.7 

10.9 

306.9 

311.8 

11.6 

307.1 

311.9 

11.7 

308.3 

313.2 

11.2 

309.3 

314.5 

10,6 

310.5 

315.8 

10,3 

311.2 

316.3 

10.3 

311.3 

316.3 

10.7 

312.4 

317.4 

11.2 

312.8 

317,4 

162 

24. 

, 0 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

A2 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.7 

81,0 

0.0 

0. 

3.6 

78.9 

0.2 

127. 

3.7 

83.0 

0.3 

131. 

3.6 

84.5 

0.5 

137. 

3.4 

87.2 

0.7 

141. 

3.5 

90.5 

1.0 

144. 

3.5 

94.2 

1.3 

146. 

3,0 

71.6 

1.5 

146. 

2.7 

48.3 

1.7 

143. 

2.4 

41.7 

2.0 

140. 

1.8 

30.7 

2.1 

137. 

1.9 

29.6 

2.3 

135. 

2.0 

29.6 

2.5 

133. 

1.9 

29.6 

2.8 

131. 

1.8 

27.2 

3.0 

129. 

1.7 

26.9 

3.3 

128. 

1.6 

26.5 

3.5 

126. 

1.5 

25.2 

3.8 

124. 

1.5 

24.0 

4,3 

123. 

1.3 

22.2 

4.6 

121. 

1.4 

22.2 

5.0 

120. 

1.4 

24.1 

5,2 

119. 

1.4 

24.1 

5.5 

lie. 

1.3 

24.1 

6.0 

116. 

1.3 

23.7 

6.  4 

114. 

1.2 

22.4 

6.8 

112. 

1.3 

22.4 

7.2 

109, 

1.4 

24.1 

7.7 

107. 

1.4 

24.6 

8.2 

104. 

1.5 

24.6 

8.8 

102. 

1.5 

27.1 

9.4 

100. 

1.7 

29,0 

10.2 

98. 

1.6 

30.5 

10.7 

96. 

1.6 

30.8 

11.8 

94. 

1.6 

33.4 

12.5 

93. 

1.6 

35.7 

13.2 

92. 

1.6 

37.2 

13.8 

91, 

1.6 

38.6 

14.6 

90. 

1.6 

39.3 

15,5 

88. 

1.7 

40.8 

16.3 

88. 

1.7 

42.1 

17.0 

87. 

1.7 

42.0 

17.8 

86. 

1.6 

42.6 

18.5 

85. 

1.6 

43.2 

19.3 

85. 

1.5 

40,9 

20.2 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  220 
APALACHICOLA,  FLA 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

18.6 

48.0 

4950.1 

549.0 

-9.0 

19.1 

49.0 

5063.5 

541.0 

-10.2 

19.4 

50.0 

5192.8 

532.0 

-10.3 

19.9 

51.0 

5338.7 

522.0 

-11.6 

20.4 

52.0 

5456.9 

514.0 

-12.3 

20.8 

53.0 

5576.6 

506.0 

-13.3 

21.2 

54.0 

5682.6 

499.0 

-14.1 

21.6 

55.0 

5820.6 

490.0 

-14.8 

22.1 

56.0 

5960.6 

481.0 

-16.  1 

22.6 

57.0 

6070.8 

474.0 

-17.0 

23.1 

58.0 

6198.4 

466.0 

-17.6 

23.6 

59.0 

6311.5 

459.0 

-18.7 

24.1 

60.0 

6442.4 

451.0 

-19.5 

24.6 

61.0 

6558,6 

444.0 

-20.0 

25.1 

62.0 

6676.3 

437.0 

-20.5 

25.6 

63.0 

6795.6 

430.0 

-21.5 

26.1 

64.0 

6916.4 

423.0 

-22.5 

26.5 

65.0 

7038.7 

416.0 

-23-.5 

27.1 

66.0 

7198.2 

407.0 

-24.9 

27.7 

67.0 

7305.9 

401.0 

-26.4 

28.1 

68.0 

7433.0 

394,0 

-27.3 

28. 5 

69.0 

7561.8 

387.0 

-23.7 

29.0 

70.0 

7673.5 

381.0 

-29.5 

29.6 

71.0 

7843.6 

372.0 

-30.9 

30.1 

72.0 

7958.8 

366.0 

-31.9 

30.5 

73.0 

8075.4 

360.0 

-32.7 

31.0 

74.0 

8193.7 

354.0 

-33.2 

31.4 

75.0 

8333.7 

347.0 

-34.3 

31.9 

76.0 

8455.5 

341.0 

-35.5 

32.3 

77.0 

8578.8 

335.0 

-36.7 

32.8 

78.0 

8703.6 

3 29.0 

-38.  1 

33.1 

79.0 

8830.0 

323.0 

-39.1 

33.6 

80.0 

3958.3 

317.0 

-40,0 

34.1 

81.0 

9110.5 

310.0 

-41.1 

34.7 

82.0 

9220.8 

305.0 

-41. C 

35.1 

83.0 

9355.2 

299.0 

-42.  8 

35.6 

84.0 

9491.6 

293.0 

-44.0 

36.0 

85.0 

9606.8 

288.0 

-45.1 

36.6 

86.0 

9770.9 

281.0 

-45.9 

37.1 

87.0 

9914.2 

275.0 

-47.0 

37.5 

88.0 

10035.4 

270.0 

-48.5 

38.0 

89.0 

10158.0 

265.0 

-49.8 

33.5 

90.0 

10282.3 

260.0 

-51.1 

39.0 

91.0 

10408.4 

255.0 

-51.7 

39.4 

92.0 

10536.5 

250.0 

-52.8 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-20.2 

252.1 

38.2 

36.3 

11,8 

-21.5 

251.4 

33,8 

36.7 

12.  4 

-21.7 

250.8 

38.3 

36.2 

12,6 

-22.9 

249.6 

36.9 

34,6 

12.9 

-23.6 

249.2 

36.5 

34.2 

12.9 

-24.4 

249.8 

37.4 

35.1 

12-9 

-25.2 

250.6 

38.3 

36.1 

12,7 

-26.4 

2 51.1 

38.8 

36,7 

12,.6 

-28.0 

251.0 

38,6 

36.5 

12,5 

-29.2 

250.5 

38.2 

36.0 

12.7 

-30.5 

249.8 

37.8 

35.4 

13.0 

-31.7 

249.3 

38.1 

35.7 

13.4 

-32.6 

249.8 

40.5 

33.0 

14,0 

-33.3 

250.5 

43.7* 

41.2 

I4v6 

-33.2 

250.5 

45.7* 

43,1 

15.  3 

-33.4 

249,7 

46,9* 

44.0 

16.  3 

-33,6 

248.8 

47.3* 

44.1 

17.1 

-34.2 

247.9 

46.3* 

42.9 

17.4 

-35.3 

246.8 

43.0* 

39.5 

16.9 

-36.4 

247.0 

42,9* 

39.5 

16.7 

-36.6 

247.9 

45.1* 

41.8 

17.0 

-37.5 

248.8 

48.3* 

45.0 

17.4 

-38.2 

249.9 

50.3* 

47,2 

17,3 

-39.4 

251.0 

48.0* 

45.4 

15.7 

-40.7 

252.1 

44  .4* 

42.3 

13.7 

-42.2 

253.4 

42.8* 

41.0 

12.2 

-43.2 

253.4 

45.4* 

4 3.5 

12.9 

-44.1 

251.0 

47.8* 

45.2 

15.6 

-45.2 

248.4 

48.6* 

45.2 

17.9 

-46.2 

248.8 

48.8* 

45.5 

17,6 

-4  7,3 

250.9 

49.8* 

47.0 

16.3 

-47.8 

2 52.1 

50.2* 

47.8 

15.4 

99.9 

253.0 

49,4* 

47,2 

14.4 

99,9 

253.6 

49,4* 

47,4 

14.0 

99.9 

254.4 

54.9* 

52.9 

14.8 

99.9 

254.7 

56.8* 

54,8 

15.0 

99.9 

254.8 

51.5* 

49.7 

13., 5 

99.9 

254.8 

45.7* 

44,1 

12..0 

99,9 

. 254.8 

47.5* 

45.8 

12.4 

99.9 

254.8 

50.2* 

48.4 

13.2 

99,9 

2 54.8 

48.9* 

47,2 

12.8 

99.9 

254.8 

45.7* 

44.1 

12.0 

99.9 

254.0 

46.6* 

45.0 

12.2 

99,9 

254.8 

51,4* 

49.6 

13.  5 

99.9 

254.8 

54.2* 

52.3 

14,2 

162  2A. 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GM/kG 

PCT 

KM 

313.7 

318.2 

1.4 

39.7 

21.1 

313.6 

31  7.  T 

1,3 

38.6 

22.  2 

315.0 

319.1 

1.3 

38.6 

23.0 

315.1 

318.9 

1.2 

38.3 

24.  1 

315,6 

319.2 

1.1 

38,  1 

25.  1 

315.9 

319.3 

l.O 

38.5 

25.9 

316.1 

319.3 

l.O 

38.4 

26.8 

316,9 

319.8 

0.9 

36.4 

27.8 

317,0 

319.6 

0.8 

34.7 

29.0 

317.1 

319.5 

O.T 

33.7 

30.1 

318.0 

320.2 

0.6 

31.1 

31.2 

318.0 

320.0 

0.6 

30.5 

32.3 

318.6 

320,4 

0.5 

29.9 

33.3 

319.3 

321.1 

0.5 

29.3 

34.6 

320,1 

321,9 

0.5 

30.9 

36.  1 

320,4 

322,2 

0.5 

32.9 

37,3 

320.5 

322.3 

0.5 

35.6 

38.9 

320.9 

322.6 

0.5 

36.2 

39.9 

321.0 

322.6 

0.5 

37.0 

41,7 

32Cr,5 

321.9 

0.4 

38,0 

42.9 

320  .9 

322.3 

0.4 

40.3 

44.0 

320.6 

322.0 

0.4 

42.2 

45.1 

321,0 

322.3 

0.4 

42.4 

46.7 

321.5 

322.6 

0.3 

42.6 

40.4 

321.5 

322.6 

0.3 

40.8 

50.0 

322,0 

322,9 

0.3 

37.7 

50.7 

322.8 

323,7 

0.2 

35.7 

52.0 

323.3 

324.0 

0.2 

35.7 

53.3 

323,2 

324,0 

0.2 

35,7 

54,7 

323.3 

323.9 

0.2 

36.2 

55.9 

322.9 

323.5 

0.2 

37.3 

57.2 

323.3 

323.9 

0.2 

38.7 

58.0 

323.8 

999,9 

99,9 

999.9 

60.  1 

324.4 

999,9 

99,9 

995.9 

61.1 

324.9 

999.9 

99.9 

959.9 

62.9 

32  5,4 

999.9 

95,9 

955,9 

64.4 

325.5 

999,9 

99,9 

999,9 

66.5 

325.5 

599.9 

99.9 

999.9 

67.3 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.6 

327.2 

999.9 

99.9 

999,9 

70.4 

326.8 

599,9 

99,9 

999,9 

71.9 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

326.4 

999.9 

99,9 

999,9 

74.6 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

327.6 

599.9 

99.9 

995.9 

77.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**<  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 


AZ 

DG 

8A. 

83. 

83. 

82. 

82. 

81. 

81. 

81. 

80. 

80. 

79. 

79. 

79. 

78. 

78. 

78. 

T8. 

77. 

77. 

77. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

75. 

75. 

76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
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STATION  NO.  220 
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7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  152  2A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.9 

93.0 

10666.5 

245.0 

-54.2 

99.9 

2 54.4 

56.9^> 

54.8 

15.3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.0 

75. 

40,4 

94.0 

10798.6 

240.0 

-54.5 

99.9 

253,0 

66.4* ** 

63.5 

19,4 

328,8 

999.9 

99.9 

999,9 

80.  1 

75. 

40.  a 

95,0 

10933.0 

235.0 

-55.8 

99.9 

251,5 

76,5* 

72,5 

24.  3 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

75. 

41.3 

96.0 

11097.5 

229.0 

-56.2 

99.9 

249.7 

77.5* 

72.7 

26.9 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

75. 

41.8 

97.0 

11209.6 

225.0 

-56.0 

99.9 

247.6 

61.7* 

57.0 

23.  5 

332,7 

999,9 

99,9 

999,9 

87,4 

74. 

42.3 

98.0 

11353.1 

220.0 

-54.2 

99.9 

243,7 

44,9* 

40.3 

19.9 

337,6 

999,9 

99.9 

999.9 

88.5 

74. 

42.7 

99.0 

11471.1 

216.0 

-53.0 

99.9 

240.3 

39.1* 

34,0 

19.4 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

74. 

43.2 

100.0 

11622.0 

211.0 

-53.3 

99.9 

239.4 

40.8* 

35.1 

20.8 

343.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

74. 

43.8 

101. 0 

11776.1 

206.0 

-54.4 

99.9 

243.2. 

47.9* 

42.8 

21.6 

343.7 

999.9 

99.9 

999,9 

91.7 

74. 

44.1 

102.0 

11901.8 

202.0 

-54,2 

99.9 

245.3 

50.4* 

45.  0 

21w  1 

345,9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  7 

74. 

44.7 

103.0 

12062.4 

197.0 

-54.5 

99.9 

247.3 

46.8* 

43.2 

10.0 

347.9 

999.9 

99.9 

99  9.9 

95.0 

73. 

45.1 

104.0 

12193.6 

193.0 

-55.0 

99.9 

246.0 

41.4* 

37.8 

16.8 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

73. 

45.6 

105.0 

12327.3 

189.0 

-55.5 

99.9 

241.3 

39,1* 

34.3 

18.8 

350.5 

999.9 

99.9 

999,9 

96.9 

73. 

46.1 

106.0 

12463.5 

185.0 

-56.0 

99.9 

240.4 

46,4* 

40.3 

22.9 

351.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

73. 

46.6 

107.0 

12602.5 

181.0 

-56.0 

99.9 

243.1 

58.3* 

52.0 

26.3 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  2 

73. 

47.1 

108.0 

12744.6 

177.0 

-56.  0 

99.9 

244.2 

62.9* 

56.7 

27.4 

3 56.3 

999,9 

99.  9 

999.9 

101.6 

73, 

47.6 

109.0 

12889.7 

173.0 

-57.0 

99,9 

242.4 

54.3* 

48.1 

25.  2 

357.1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

73. 

48.1 

110.0 

13037.6 

169,0 

-57,  3 

99,9 

239,4 

41.7* 

35.9 

21  2 

358.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.8 

73. 

48.8 

111.0 

13180.2 

165.0 

-59.0 

99.9 

242.3 

35.4* 

31.4 

16.5 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  1 

72. 

49.3 

112.0 

13342.1 

161.0 

-59.2 

99.9 

246.6 

35,5* 

32.6 

14.  1 

360.8 

999,9 

99.9 

999.9 

107.2 

72, 

49.7 

113.0 

13499.6 

157.0 

-59.7 

99,9 

249.1 

35.2* 

32.9 

12.5 

362.5 

999,9 

99.9 

999.9 

108. 2 

72. 

50.3 

114.0 

13620.3 

154.0 

-59.5 

99.9 

251.2 

34.4* 

32.6 

11. 1 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.3 

72. 

50.9 

115.0 

13784.9 

150.0 

-59.5 

99.9 

25J.5 

35.4* 

33,4 

IU8 

367.5 

999,9 

99.9 

999.9 

110,5 

72. 

51.4 

116.0 

13953.4 

146,0 

-61.  1 

99,9 

248,0 

37,5* 

34.7 

14.0 

367,7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

72. 

51.9 

117.0 

14082.5 

143.0 

-60.9 

99.9 

246.3 

43.7* 

40.0 

17,6 

370.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

72. 

52.5 

118.0 

14258.8 

139.0 

-60.9 

99.9 

245.0 

55.2* 

50.0 

23,3 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

72. 

52.9 

119.0 

14394.0 

136.0 

-62.2 

99.9 

242,5 

56.8* 

50.4 

26.3 

373,3 

999.9 

99,9 

999.9 

116.3 

72. 

53.3 

120.0 

14531.6 

133.0 

-62.9 

99,9 

239,5 

52.9* 

45,6 

26.8 

374,3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

72. 

53.8 

121-0 

14671.7 

130.0 

-64.1 

99.9 

238.2 

45.9* 

39.0 

24.2 

374.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.7 

72. 

54.2 

122.0 

14814.5 

127.0 

-64.6 

99.9 

240.7 

41.7* 

36.4 

20.4 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119.7 

71. 

54.6 

123.0 

14960.1 

124.0 

-66.  0 

99.9 

245,3 

39.6* 

36.0 

16.6 

376,3 

999,9 

99,9 

999.9 

120.8 

71. 

55.2 

124.0 

15108.4 

121.0 

-66.8 

99.9 

250.0 

38.5* 

36.2 

13.2 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

122.  1 

71. 

55.6 

125.0 

15260.0 

118.0 

-67.0 

99.9 

251.1 

37.8* 

35.8 

12.2 

3-79.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

71. 

56.3 

126.0 

15467.9 

114.0 

-67.6 

99.9 

251.4 

35,2* 

33,3 

1 1.2 

382.5 

999,9 

99,9 

999.9 

124,6 

71. 

56.9 

127.0 

15628.1 

11 1.0 

-68.5 

99.9 

251.4 

34.6* 

32.8 

11.0 

383.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.8 

71. 

57.4 

128.0 

15737.0 

109.0 

-68.0 

99.9 

251.4 

37.7* 

35.7 

12.0 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

71, 

57.9 

129.0 

1 0903.4 

106.0 

-70,4 

99.9 

251,4 

41,2* 

39,0 

13.1 

385,2 

999,9 

99,9 

999,9 

128.0 

71, 

58.2 

130.0 

16073.9 

103,0 

-70.4 

99.9 

251.4 

41.8* 

39.6  . 

13.3 

388.4 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

71, 

58.9 

131.0 

16249.1 

lOO.O 

-71.1 

99.9 

251.4 

38.0* 

36,0 

12.1 

390,4 

999.9 

99.9 

999.9 

130.5 

71. 

59.3 

132.0 

16429.3 

97.0 

-71.3 

99.9 

251.4 

31.0* 

29.3 

9.9 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.5 

71, 

59.9 

133.0 

16552.3 

95.0 

-71.0 

99.9 

251.4 

10.8* 

17.8 

6.0 

394,  8 

999,9 

99.9 

999,9 

132.7 

71. 

60.4 

134.0 

16677.5 

93.0 

-72,9 

99,9 

251,4 

17.0* 

17,0 

5.7 

394,9 

999.9 

99,9 

999,9 

132.3 

VI. 

60.9 

135.0 

16870.2 

90.0 

-72.0 

99,9 

251  .4 

25.6* 

24.3 

0.2 

400.5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

71. 

61.6 

136.0 

17070.4 

8 7.0 

-71.1 

99.9 

251.4 

33.5* 

31.8 

10,7 

406.2 

999.9 

99,9 

999,9 

134.7 

71, 

62.2 

137.0 

17207.8 

85.0 

-71,8 

99.9 

251,4 

36.3* 

34,4 

11.6 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.8 

71. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCN  NO.  220 
APALACHICOLA.  fLA 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

62.8 

133.0 

17418.9 

82.0 

-73.4 

63.4 

139,0 

17636.9 

79,0 

-73.4 

64.1 

140.0 

17786.8 

77.0 

-73.7 

64.9 

141.0 

18020.3 

74.0 

-71.5 

65.6 

142.0 

18182.5 

72.0 

-70,4 

66.3 

143.0 

18436.2 

69,0 

-68,9 

67.0 

144.0 

18612.2 

67.0 

-68.9 

67.7 

145.0 

188B6.3 

64.0 

-68.9 

6»,5 

146,0 

19077,2 

62.0 

-66,  8 

69.2 

147.0 

10276.2 

60.0 

-65.0 

70.0 

148.0 

19433.0 

58.0 

-64.8 

70.7 

149.0 

19007.4 

55.0 

-64.4 

71.5 

150.0 

20033.4 

53.0 

-65.2 

72.1 

151.0 

20267.7 

51.0 

-65.2 

72.9 

152.0 

20511.7 

49.0 

-64.6 

73.9 

153,0 

20767.9 

47,0 

-61.  8 

74,8 

154,0 

21038,5 

45,0 

-59.  7 

75.8 

155,0 

21469,3 

42.0 

-60.2 

76.7 

156.0 

21774.4 

40.0 

-59.2 

77.7 

157,0 

22094.6 

38.0 

-60.9 

78,7 

158.0 

22429.2 

36.0 

-62.7 

79.8 

159.0 

22782.7 

34.0 

-61.3 

80.9 

160.0 

23158.0 

32.0 

-62.4 

81.9 

l6 1 « 0 

23557.3 

30.0 

-61.5 

83.1 

162.0 

23986.9 

28.0 

-59.7 

84.5 

163.0 

24452.5 

26.0 

-57.6 

85.8 

164.0 

24957.7 

24.0 

-57,6 

7 FEBRUARY  1<?75 
1115  GMT 


OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CG.MP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

99.9 

251.4 

37.0* 

35,9 

12.  1 

99.9 

251.4 

35.5* 

33.7 

11  3 

99.9 

251.4 

32.0* 

30.3 

10.2 

99.9 

251.4 

32.4* 

30,7 

10.3 

99.9 

251,4 

34.9* 

33.1 

11. 1 

99.9 

251.4 

36.7* 

34.8 

11.7 

99.9 

251.4 

37,8* 

35.8 

12.1 

99.9 

251.4 

36.2* 

34.3 

11,5 

99.9 

251.4 

32.4* 

30,8 

10.  3 

99.9 

251.4 

33.0* 

32.1 

10.8 

99.9 

251.4 

40.5* 

38.3 

12.9 

99,9 

251.4 

42.4* 

40.2 

13,5 

99.9 

251.4 

40.0* 

37.9 

12.8 

99.9 

251.4 

38.6* 

36.6 

12.3 

99.9 

251.4 

34.4* 

32.6 

11.0 

99,9 

251.4 

34.0* 

32,2 

10.  8 

99.9 

251.4 

41.7* 

39.5 

13  .3 

99.9 

251.4 

43.9* 

41.6 

14,0 

99.9 

251.4 

39,4* 

37,3 

12.6 

99,9 

251,4 

33.2* 

36.2 

12.2 

99.9 

251.4 

37.9* 

35.9 

12.1 

99.9 

251.4 

38.7* 

36,7 

12.4 

99.9 

251.4 

42.3* 

40.1 

13.5 

99,9 

251,4 

43.1* 

40.9 

13.8 

99.9 

251.4 

39.5* 

37.4 

12.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

162  24 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

408,4 

999,9 

99,9 

999,9 

137.2 

412.8 

999.9 

99.9 

999.9 

138.7 

415.3 

999.9 

99.9 

999.9 

140.0 

424,5 

999.9 

99,9 

999.9 

141.6 

430.3 

999,9 

99.9 

999.9 

142.8 

438.8 

999.9 

99.9 

999,9 

144.5 

442.5 

999,9 

99.9 

999,9 

145.9 

448.4 

999,9 

99.9 

999,9 

147,7 

457.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

149.2 

465.4 

999.9 

99.9 

999.9 

150.6 

470.3 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  1 

478,4 

999.9 

99,9 

999.9 

154.2 

481.7 

999.9 

99.9 

999.9 

156.0 

487.1 

999.9 

99.9 

999.9 

157.6 

494.0 

999,9 

99,9 

999,9 

159,4 

506.7 

999.9 

99.9 

999.9 

161.2 

518.2 

999.9 

99,9 

999.9 

163.2 

527.2 

999.9 

99.9 

999.9 

166.0 

537,3 

999,9 

99,9 

999,9 

168.2 

540,  7 

999,9 

99,9 

999.9 

170,5 

544.5 

999.9 

99.9 

999.9 

172.8 

557,3 

999,9 

99,9 

999,9 

175,3 

564.1 

999,9 

99,9 

999,9 

177.9 

577.1 

999.9 

99.9 

999.9 

180.6 

593.5 

999.9 

99.9 

999.9 

183.6 

612.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

626.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

150 


0 

AZ 

DG 

71, 

71. 

71. 

71. 

71, 

71. 

71, 

71, 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71, 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

999. 

999. 
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5 FEBRUARY  1975 

2314  GMT  155  13.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I NTERPCl ATED  FRCH  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

RPTEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.  1 

140,0 

996.6 

16.5 

8.5 

260.0 

3.6 

3.5 

0,6 

290.9 

309.3 

7.0 

59.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

222.4 

S87.0 

16.3 

6.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.3 

307.2 

6.0 

50.6 

999.  9 

999. 

0.7 

8.0 

317.7 

976.0 

15.9 

5.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.8 

30  7,7 

5.9 

51.  1 

999.9 

999, 

1.0 

9.0 

422.6 

964,0 

14.  8 

5,3 

999.9 

99.9 

99.9 

99^9 

291,0 

30  7.4 

5.8 

52.8 

999.9 

999. 

1.4 

10.0 

519.6 

953.0 

13.9 

5.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

291.8 

307.2 

5.8 

55,0 

999.9 

999, 

1.8 

11,0 

644,2 

939,0 

12.9 

4.6 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

292,0 

307,2 

5.7 

57.1 

999.9 

999. 

2.1 

12.0 

743.1 

928.0 

11.9 

4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.0 

307.1 

5.6 

59.6 

999.9 

999, 

2.4 

13.0 

833.7 

918.0 

10.8 

4.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.7 

306.6 

5.6 

62.6 

999.9 

999. 

2.7 

14.0 

934.1 

907.0 

9.7 

3.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

291,6 

306.3 

5.5 

65.  8 

999.9 

999. 

3.1 

15.0 

1035,3 

896.0 

8.6 

3.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

291.4 

306.1 

5.5 

69.8 

999.9 

999. 

3.5 

16.0 

1165.6 

882.0 

7.9 

3.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

292.0 

307.0 

5.6 

73.7 

999.9 

999. 

3.8 

17.0 

1269.0 

871.0 

6.6 

3.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

291.8 

307.0 

5.7 

80.4 

999.9 

999. 

4.2 

18.0 

1363.8 

861.0 

5.8 

3.1 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

291.8 

306.8 

5.6 

83.2 

999.  9 

999. 

4.4 

19.0 

1459.4 

851.0 

4.9 

2.5 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.9 

306,4 

5.4 

84,7 

999.9 

999, 

4.8 

20,0 

1565.5 

840,0 

4.0 

1.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.0 

306.1 

5.2 

85.8 

999.9 

999. 

5.2 

21.0 

1692.3 

827.0 

2.9 

0.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.1 

305.4 

4.9 

86.7 

999.9 

999, 

5.5 

22.0 

1800.7 

816.0 

2.2 

1.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.5 

306.5 

5.2 

93.8 

999.9 

999, 

5.9 

23.0 

1910.4 

805,0 

2.0 

-8,1 

099,9 

99.9 

99,9 

99.9 

293.1 

300.4 

2.6 

47.0 

999,9 

999, 

6.2 

24.0 

2001.3 

796.0 

3.2 

-25.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295.0 

296.9 

0.6 

9.6 

999.9 

999. 

6.5 

25.0 

2103.9 

786.0 

4.2 

-31.6 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

297.2 

298.3 

0.3 

5.2 

999.9 

999, 

6.8 

26.0 

2239.5 

773.0 

4.7 

-34.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.1 

300.0 

0.3 

3.9 

999,9 

999. 

7.1 

27.0 

2345.3 

763.0 

3.9 

-33.  1 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

299,3 

300.3 

0.3 

4.6 

999.9 

999, 

7.4 

28.0 

2452,2 

753.0 

3.0 

-3  3.5 

999,9 

99.9 

99,0 

99.9 

299,5 

300,5 

0.3 

4.7 

999.9 

999. 

7.8 

29.0 

2560.2 

743.0 

2.2 

-33.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.8 

300,7 

0.3 

4.8 

999.9 

999. 

8.1 

30.0 

2658.4 

734.0 

1.2 

-33.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.8 

300.8 

0.3 

5.5 

999,9 

999, 

8.4 

31.0 

2768.5 

724.0 

0.7 

-32.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.4 

301.5 

0,3 

6.2 

999,9 

999. 

8.7 

32.0 

2880,0 

714.0 

0.1 

-31.8 

999.9 

99.9 

99.9 

og.9 

300,9 

302.1 

0.4 

6.9 

999.9 

999. 

9.1 

33.0 

2992.7 

704.0 

-0.9 

-31.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.0 

302.3 

0.4 

7.6 

999.9 

999. 

9.4 

34.0 

3095.2 

695.0 

-1.7 

-32.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.3 

302.5 

0.4 

7.7 

999.9 

999. 

9.8 

35.0 

3198.7 

686.0 

-2.6 

-34.3 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

301.3 

302,3 

0,3 

6,5 

999,9 

999, 

10.2 

36.0 

3350.1 

673,0 

-3,4 

-33.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.1 

303.2 

0.3 

7.2 

999.9 

999. 

10.5 

37,0 

3456.2 

664.0 

-4.6 

-36.5 

999.9 

99.9 

09.9 

99.9 

301.9 

302.7 

0.2 

6.1 

999.9 

999. 

10.9 

38.0 

3563.4 

655.0 

-5.5 

-34.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.1 

303.1 

0.3 

8.0 

999.9 

999, 

11.3 

39.0 

3671,6 

646.0 

-6,9 

-32.2 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

301.7 

303,0 

0.4 

11.1 

999.9 

999. 

11.6 

40.0 

3780.9 

637.0 

-7.9 

-31.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.8 

303,  1 

0.4 

12.4 

999.9 

999. 

12.1 

41.0 

3928.5 

625.0 

-8.5 

-31.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.8 

304.2 

0.4 

13.5 

999.9 

999. 

12.5 

42.0 

4028.4 

617.0 

-8.2 

-39.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

304,2 

304,8 

0.2 

5.8 

999,9 

999, 

12.9 

43.0 

4142.4 

6CB.0 

-8.5 

-40.9 

999,9 

99.9 

99.9 

9S.9 

305,1 

305,7 

0,2 

5.2 

999.9 

999, 

13.3 

44,0 

4257,9 

599.0 

-9,1 

-39.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.7 

306.5 

0.2 

6.5 

999.9 

999. 

13.7 

45.0 

4374.9 

590.0 

-9.7 

-31.2 

253.0 

40.5 

38.8 

11.9 

306.4 

308.0 

0.5 

15.2 

17.0 

81. 

14.1 

46.0 

4480.2 

582.0 

-10.2 

-28.0 

253.0 

43.0 

41.2 

12.6 

307.0 

309.1 

0.6 

21.6 

18.0 

80. 

14.4 

47,0 

4600.0 

573.0 

-11.4 

-26.3 

253.4 

43,0 

41.2 

12.2 

307,0 

309.5 

0.8 

27,8 

18.8 

eo. 

14.8 

48.0 

4721.2 

564.0 

-12.2 

-25.  V 

254.8 

41.6 

40.1 

10.9 

307.4 

310.1 

0.8 

31.4 

19.9 

60. 

15.1 

49.0 

4830.2 

556.0 

-13.2 

-23.3 

256.2 

40.1 

39.0 

9.5 

307.5 

310.9 

1.0 

42.4 

20,7 

79, 

15.5 

50.0 

4940,5 

548.0 

-13,8 

-25.3 

258.5 

38.0 

37,3 

7.6 

308.1 

311.0 

0.9 

36.9 

21.5 

79. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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5 FEBRUARY  1975 

2314  GMT  155  13.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

tfmp 

DEW  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

51.0 

5094.7 

537.0 

-13.5 

-28.’, 

259.7 

37.1 

36.5 

6 .6 

310.2 

312.5 

0.7 

27.9 

22.4 

79. 

16.3 

52.0 

5208.7 

529.0 

-14.5 

-29.1 

259.9 

36.5 

36.0 

6.4 

310.4 

312.5 

0.6 

27,5 

23.3 

79. 

16.7 

53.0 

5338.6 

520.0 

-15.3 

-29.7 

259.4 

36.4 

35.8 

6,7 

310,9 

313.0 

0.6 

27.9 

24.2 

79i 

17.1 

54.0 

5455.5 

512.0 

-15.3 

-30.2 

258.2 

37.0 

36.2 

7.6 

311.1 

313.1 

0.6 

28.7 

25.0 

79. 

17.5 

55.0 

5573.9 

504.0 

-17.0 

-31.0 

256.6 

39.2 

38.2 

9.1 

311.7 

313.6 

0.6 

28,3 

25.  8 

79. 

17.9 

56.0 

5708.8 

495.0 

-18.  1 

-32.0 

255.0 

43.6 

42.1 

11.3 

311.9 

313.7 

0.5 

28.0 

26.7 

79. 

13.3 

57.0 

5830.4 

487.0 

-19.0 

-32.'' 

253.7 

46.1 

44.2 

12.9 

312.2 

313-9 

0.5 

28.4 

27.9 

79. 

18.7 

58.0 

5953-6 

479.0 

-19.5 

-34.3 

252.6 

45.1 

43.0 

13.5 

313.0 

314.5 

0.4 

25.4 

29.2 

79. 

19.1 

59.0 

6078.5 

471.0 

-20.4 

-36.4 

251.4 

41.0 

38.9 

13.1 

313.5 

314.7 

0,4 

22.2 

30.4 

79. 

19.4 

60.0 

6189.3 

464.0 

-21.0 

-37.  1 

250.3 

37.6 

35.4 

12.7 

314.0 

315.2 

0.3 

21.8 

31.0 

78. 

19.8 

61-0 

6317.5 

456.0 

-22.0 

-38.3 

249.0 

37.1 

34.6 

13,3 

314.4 

315.5 

0.3 

20.9 

31.6 

78. 

20.2 

62.0 

6431.1 

449.0 

-22.9 

-39.  , 

240.1 

3<5.8 

36,9 

14.8 

314.6 

315.6 

0.3 

21.0 

32.5 

78, 

20.5 

63-0 

6546.1 

442.0 

-24.0 

-39,3 

247.7 

43.1 

39.9 

16.4 

314.7 

315.6 

0,3 

21.5 

33.2 

78, 

20.9 

64.0 

6679.1 

434.0 

-25,3 

-39. ’ 

247.1 

46.3 

42.7 

18.0 

314.7 

315.6 

0.3 

24.5 

34.3 

77. 

21.2 

65.0 

6814.0 

426.0 

-25.9 

-41.4 

246.8 

47.4 

43.5 

10.7 

315.5 

316.3 

0.2 

21.6 

35.2 

77. 

21.7 

66.0 

6985.7 

416.0 

-26.9 

-43.9 

246.4 

47.2 

43.2 

18.9 

316,5 

317,1 

0,2 

18.0 

36,  7 

77. 

22.1 

67.0 

7107.9 

409.0 

-27,8 

-46.2 

246,4 

46,4* ** 

42,5 

18.5 

316.8 

317.3 

0.1 

15.1 

37,8 

76. 

22.4 

68.0 

7231.7 

402.0 

-23.7 

-47.0 

246.6 

46.3* 

42.5 

18.4 

317,2 

317.7 

0.1 

15.2 

38.6 

76. 

22.8 

69.0 

7357.2 

395.0 

-29.9 

-47.  5 

246.8 

48.1* 

44.2 

18,9 

317.2 

317.7 

0.1 

15.3 

39.6 

76. 

23.3 

70.0 

7484.3 

388.0 

-30.9 

-49,3 

247,2 

50,9* 

46.9 

19.7 

317.5 

317.9 

0,1 

14.9 

41.0 

76, 

23.7 

71.0 

76  50.4 

379i0 

-32.1 

-49.9 

247.6 

51.2* 

47.4 

19.5 

318.0 

318.4 

0.1 

15.0 

42.4 

75. 

24.1 

72.0 

7762.8 

373.0 

-33.3 

-50.3 

248.1 

49.4* 

45.8 

18.4 

317.9 

318.3 

0.1 

16.1 

43.7 

75. 

24.4 

73.0 

7895.6 

366.0 

-34.5 

-51.5 

249.3 

47,2* 

43,8 

17,4 

318,0 

318.4 

0.1 

15,7 

44.5 

75. 

24.8 

74.0 

8030.3 

359.0 

-35.3 

-51.7 

248.0 

46.1* 

42.8 

17.3 

318.7 

319.1 

0.1 

16.7 

45.5 

75. 

25.2 

75.0 

8147.5 

353.0 

-36,2 

-52.2 

247.3 

47.4* 

43.7 

18.3 

319.0 

319.3 

0.1 

17.3 

46.6 

75. 

25.5 

76.0 

8286.1 

346.0 

-37.6 

-53.0 

246.7 

49.6* 

45.5 

19.6 

319.0 

319.3 

0.1 

17.9 

47.5 

75. 

26.0 

77.0 

8406.5 

340.0 

-38.8 

-53.5 

246.3 

55,7* 

51.0 

22.3 

319,0 

319,3 

0.1 

16,9 

48,7 

74, 

26.4 

78.0 

8549.1 

333.0 

-39.6 

99.9 

246.4 

58.1* 

53.2 

23.2 

319,9 

999,9 

99,9 

999.9 

50.4 

74. 

26.8 

79.0 

8673.1 

327,0 

-41.1 

99.9 

246.5 

55.8* 

51.2 

22,3 

319.5 

999,9 

99,9 

999.9 

52.0 

74. 

27.2 

80.0 

8798.7 

321.0 

-42.1 

99.9 

246.3 

50.7* 

46.5 

20.4 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.  3 

74. 

27.7 

81.0 

8968.9 

313.0 

-43.6 

99.9 

245.3 

44.5* 

40.4 

18.6 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

73. 

28.2 

82.0 

9098.7 

307.0 

-44,7 

99.9 

243.8 

43.7* 

39.2 

19,3 

320,2 

999,9 

99.9 

999.9 

55.7 

73. 

28.6  . 

83.0 

9230.4 

301,0 

-46.  0 

99.9 

243.0 

47.2* 

42.1 

21.4 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

73. 

29.1 

84.0 

9364.0 

295.0 

-47.2 

99.3 

242.9 

54,0* 

48.1 

24.6 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

73. 

29.4 

85.0 

9499.6 

289.0 

-48.5 

99.9 

242.8 

56,6* 

50.3 

28.8 

320,4 

999,9 

99,9 

999.9 

59.3 

73. 

30.1 

86.0 

9660.6 

282,0 

-49.  7 

99.9 

241.6 

54.1* 

47.6 

25.7 

321  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.8 

72. 

30.4 

87.0 

9801.0 

276,0 

-50,9 

99.9 

240.5 

51.8* 

45.1 

25.5 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

72. 

30.9 

88.0 

9919.8 

271.0 

-51.6 

99.9 

238.4 

51.7* 

44.1 

27.1 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

72. 

31.3 

89.0 

10064.8 

265.0 

-52.6 

99.9 

236.7 

54.0* 

45.1 

29,6 

322.5 

999,9 

99.9 

999,9 

65,  2 

72. 

31.8 

90,0 

10187.5 

260,0 

-53,7 

99.3 

235.2 

56,8* 

46.6 

32.4 

322.7 

999,9 

99.9 

999.9 

66.9 

71. 

32.3 

91.0 

10337.3 

254.0 

-54.6 

99.3 

235.0 

58.2* 

47.7 

33.3 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

71. 

32.8 

92.0 

10464.2 

249.0 

-55.7 

99.9 

236.9 

58.9* 

49.4 

32.2 

323.6 

999,9 

99.9 

999,9 

70,2 

70. 

33.3 

93.0 

10593.2 

244,0 

-56.4 

99,9 

239.0 

59.1* 

50.6 

30.5 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

70, 

33.8 

94.0 

10751.2 

238.0 

-56.6 

99.9 

238.0 

57.1* 

48.4 

30.2 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

70, 

34.2 

95.0 

10885.7 

233.0 

-57.4 

99.9 

235.0 

54,4* 

44.6 

31.2 

327.3 

999.9 

99.9 

999,9 

75.2 

70. 

• 3Y  SPEED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BFTWEFN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO,  226 
CENTERVILLE,  ALA 


5 FEBRUARY  1975 

231^  GMT  155  13.  1 

ANGLES  ON  the  half  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRPCLATFD  FRCK  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

•^EMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SF.C 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.9 

96.0 

11050.2 

227.0 

-58.2 

99.9 

229.7 

52.1* 

39.7 

33.7 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

69. 

35.3 

97.0 

11190.2 

222.0 

-58.9 

99.9 

229.0 

53.6* 

40.4 

35.1 

329.5 

999,9 

99,9 

9P9.9 

78,3 

69, 

35.B 

98,0 

11333.2 

217,0 

-58.6 

99.9 

229,4 

56.9* 

43.2 

37.0 

332.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  8 

68. 

36.3 

99.0 

11479.9 

212.0 

-58.1 

99.9 

230.6 

60.8* 

47.0 

38.6 

335.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

68. 

36.9 

100,0 

11600.3 

20B.0 

-56.6 

99,9 

233.3 

64.8* 

51.9 

38.8 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.6 

67. 

37.6 

101. 0 

11786.6 

202.0 

-55.1 

99.9 

237.3 

65.2* 

54.8 

35.2 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.4 

67. 

38.1 

102.0 

11947.3 

197.0 

-53.7 

99.9 

240.0 

62.5* 

54.1 

31.3 

349,3 

999.9 

99,9 

999.9 

88.5 

67. 

38.6 

103.0 

12C79.1 

193,0 

-53.7 

99.9 

241.  1 

61.6* 

54.0 

27.8 

351.4 

999,9 

99.9 

999.9 

90.  1 

67. 

39.1 

104.0 

12247.8 

188.0 

-53.8 

99.9 

240.4 

64.2* 

55.8 

31.7 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

67. 

39.7 

105.0 

12385.9 

184.0 

-54.1 

99.9 

240.1 

65.5* 

56,8 

32.6 

355.4 

999.9 

99.9 

999,9 

94,4 

67. 

40.2 

106.0 

12526.8 

180,0 

-54,6 

99,9 

241.5 

62.8* 

55.2 

30.0 

356.9 

999.9 

99,9 

999.9 

96,4 

66. 

40.8 

107.0 

12706.9 

175.0 

-55.1 

99.9 

243.9 

59.6+ 

53.5 

26.2 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.5 

66. 

41.3 

108.0 

12854.2 

171.0 

-56.1 

99.9 

245.0 

59.4* 

53.9 

25.1 

359,7 

999,9 

99,9 

999.9 

100.2 

66. 

41.8 

109.0 

13004.5 

167,0 

-56,7 

99,9 

245.0 

59.9* 

54,3 

25.3 

361.1 

999,9 

99.9, 

999.9 

102.0 

66. 

42.3 

110,0 

13158.0 

163.0 

-57.4 

99.9 

244.5 

58.3* 

52.6 

?5.1 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

66. 

42.9 

111.0 

13354  .6 

158.0 

-57.9 

99.9 

244.5 

53.4* 

48.2 

23.0 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

66. 

44.1 

112.0 

13515.9 

154.0 

-58.9 

99,9 

244.7 

65.5* 

59,2 

28.0 

365,8 

999,9 

99.9 

999.9 

109.5 

66. 

44.1 

113.0 

13680,8 

150,0 

-59,6 

99,9 

244.  7 

65.5* 

59.2 

28.0 

367.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

66. 

44.7 

114.0 

13049.5 

146.0 

-60.5 

99.9 

244.6 

68.7* 

62.1 

29.5 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.  6 

66. 

45.2 

115.0 

14022.3 

142.0 

-60.9 

99.9 

244.8 

62.7* 

56.7 

26.7 

371,0 

999,9 

99,9 

999.9 

114,5 

66. 

46.0 

116.0 

14199,9 

138.0 

-61.2 

99.9 

244.0 

50.  1* 

45.1 

22.0 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

117.3 

66. 

46.5 

117.0 

14382  .0 

134.0 

-62.3 

99.9 

242.6 

47.1* 

41  .8 

21.7 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

118.7 

66. 

47.1 

118.0 

14521.5 

131.0 

-63.3 

99.9 

242.7 

51.6* 

45.8 

23.7 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

66. 

47.7 

119.0 

14711.6 

127.0 

-64.4 

99.9 

244.6 

53.1* 

48.0 

?2.8 

376,7 

999,9 

99,9 

999.9 

122.4 

66. 

48.2 

120.0 

14850,1 

124.0 

-63.6 

99.9 

247.5 

48.6* 

44.9 

18.6 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

66. 

48.8 

121.0 

15008.6 

121.0 

-62.9 

99.9 

251.6 

44.2* 

41.9 

14.0 

384.7 

999.9 

99.9 

999.9 

125.3 

66. 

49.3 

122.0 

15215.6 

117.0 

-63,  1 

99,9 

253.6 

43.6* 

41.8 

12.3 

388.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

126.7 

66. 

49.8 

123.0 

15375.1 

114.0 

-64.0 

99.9 

253,8 

42.1* 

40.4 

11.7 

389.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.1 

66. 

50.3 

124.0 

15538.2 

111.0 

-64.6 

99.9 

252.7 

39.0* 

37.2 

11.6 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

1 29 . 3 

66. 

50.9 

125.0 

15705.3 

108.0 

-65.2 

99.9 

249.6 

36.0* 

34.5 

IT. 8 

393.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

130.6 

66. 

51.8 

126.0 

15935.1 

104,0 

-65.4 

99.9 

243.3 

40.  1* 

43.0 

21.7 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

132.5 

66. 

52.3 

127.0 

16113.3 

101.0 

-65.4 

99.9 

241.2 

55.5* 

40.6 

26.8 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

134.2 

66. 

53.0 

128.0 

16296.4 

98.0 

-66.2 

99.9 

240.0 

53.2* 

46.  1 

26.6 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

137.0 

66. 

53.6 

129.0 

16484.7 

95,0 

-66.6 

99.9 

240,1 

44.5* 

38.6 

22,2 

405.0 

999.9 

99.9 

999.9 

138.4 

66. 

54.2 

130.0 

16679.0 

92.0 

-66.4 

99.9 

240.0 

39.7* 

34.4 

17.8 

409.1 

999,9 

99.9 

999.9 

139.9 

66. 

55.1 

131.0 

16947.1 

88.0 

-68.0 

99.9 

240.8 

37.8* 

33.0 

13.5 

411.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.0 

66. 

55.8 

132.0 

17085.1 

86.0 

-68,5 

99,9 

246.4 

49,5** 

45.4 

19.9 

412.9 

999,9 

99,9 

999,9 

143,3 

66. 

56.3 

133.0 

17298.0 

83,0 

-68,5 

99.9 

249.6 

54.7** 

51.2 

19.  1 

417.1 

999.9 

99,9 

999.9 

145.2 

66. 

57.0 

134.0 

17518.5 

80.0 

-68.9 

99.9 

252.5 

35.1** 

33.5 

10.6 

420.7 

999.9 

99.9 

999.9 

148.4 

66. 

57.7 

135.0 

17670-1 

78.0 

-68.7 

99.9 

262.9 

0,2** 

8,1 

1.0 

424.2 

999,9 

99,9 

999,9 

148.2 

66. 

58.6 

136.0 

17906.9 

75.0 

-65.4 

99.9 

282,7 

6,2* 

6,0 

-1.4 

435. B 

999,9 

99.9 

999.9 

148.2 

66. 

59.3 

137.0 

18155.1 

72.0 

-65.8 

99.9 

267.1 

13.5* 

13.5 

0.7 

440.1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.6 

66. 

60.1 

138.0 

18413.3 

69.0 

-66.2 

99.9 

260.6 

27.5* 

27.2 

4.5 

444,7 

999.9 

99,9 

999,9 

149.3 

66. 

60.8 

139,0 

18682.6 

66.0 

-66.6 

99.9 

263.0 

28.9* 

28.7 

3.5 

449,5 

999,9 

99.9 

999.9 

151.2 

66. 

61.7 

140.0 

18964.1 

63.0 

-66.6 

99.9 

264.3 

24.1* 

24.0 

’.4 

455.5 

999.9 

99.9 

999.9 

151.9 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTFRVILLEt  ALA 


5 FfBPUAP.Y  ’<J75 

2314  GM‘  155  13,  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  PEEK  LINEARLY  INTcRPOLATFO  FRCM  WHCLt  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE'-P 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

DG  r. 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

62.5 

141.0 

19260.5 

60.0 

-64.8 

99.9 

252.6 

34.8* 

33.2 

10.4 

455,9 

999,9 

99.9 

999,9 

153,4 

67, 

63.5 

142.0 

19573,3 

57.0 

-65.2 

99.9 

242.6 

23,5* 

25,3 

13.1 

471.9 

999.9 

99.9 

999.9 

155.7 

67. 

64.4 

143.0 

19790.7 

55.0 

-65.6 

99.9 

244.7 

10.7* 

9.7 

4.6 

475.8 

999.9 

99.9 

999.9 

156.6 

67. 

65.4 

144,0 

20133,3 

52.0 

-63.6 

99,9 

270.1 

10,4* 

10.4 

-0.0 

488.0 

■ 999.9 

99.9 

999.9 

157.0 

67. 

66.3 

145.0 

20497.3 

49.0 

-64.4 

99.9 

319,4 

7.4* 

4.8 

-3.7 

494.6 

999.9 

99.9 

999.9 

157.  6 

57. 

67.3 

146.0 

20750.9 

47.0 

-66.4 

99,9 

46.  1 

13,5* 

-9,7 

-7.4 

495.8 

999,9 

99,9 

999.9 

157,  1 

67, 

68.3 

147,0 

21149,6 

44,0 

-67.2 

99,9 

129.0 

1.2* 

-1.0 

0.8 

503.2 

999,9 

99.9 

999.9 

155.4 

67. 

69.4 

143.0 

21430.4 

42.0 

-67.0 

99.9 

246.2 

29.4* 

26.9 

11.9 

510.5 

999.9 

99.9 

999.9 

157.1 

67. 

73.5 

149.0 

21S78.6 

39.0 

-66.4 

99.9 

256.5 

33.5* 

32.5 

7,8 

523.0 

999,9 

99,9 

999.9 

160,  1 

57. 

71.6 

150.0 

22197.4 

37,0 

-66,4 

99,9 

271,5 

22.4* 

22.4 

-0.6 

530,9 

999,9 

99,9 

999.9 

161.  1 

67. 

72,8 

151.0 

22710.6 

34,0 

-65.6 

99.9 

263.0 

24.2* 

24.1 

3.0 

546.0 

999.9 

99.9 

999.9 

163.6 

67. 

74.1 

152.0 

23079.2 

32.0 

-65.6 

99.9 

13.2 

13.1* 

-3.0 

-12.8 

555.5 

999.9 

«>9.9 

999.9 

163.9 

68. 

75.6 

153.0 

23679.4 

29.0 

-64.4 

99.9 

255.5 

19.7* 

19.0 

4.9 

574,6 

999,9 

99,9 

999,9 

164.2 

68. 

77,1 

154,0 

24116.8 

27,0 

-64,0 

99,9 

273.0 

3,9* 

3,9 

-0.6 

587.5 

999,9 

99.9 

999.9 

165.0 

68. 

78.6 

155.0 

24589.9 

25.0 

-62.5 

99.9 

249.9 

35.5* 

33,4 

12  = 2 

605.0 

999,9 

99.9 

999.9 

166.3 

68. 

80.3 

156.0 

25376.5 

22.0 

-63.6 

99.9 

269.5 

19.3* 

19.3 

0.2 

624.2 

999.9 

99.9 

999.9 

170.5 

68. 

82.2 

157.0 

25961.7 

20.0 

-63.4 

99.9 

253.1 

39,3* 

37.6 

11.4 

542.0 

999.9 

99,9 

999,9 

171,5 

68. 

84.3 

158.0 

26970.4 

17.0 

-59,1 

99.9 

251.8 

37.4* 

35.5 

11.7 

6 86.5 

999.9 

99.9 

999.9 

175.7 

68. 

86.5 

159.0 

27755.7 

15.0 

-58.8 

99.9 

266.8 

30.5* 

30.5 

1.7 

712.5 

999.9 

99.9 

999.9 

179.8 

69. 

89.1 

160.0 

28658.7 

13.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

749,4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

STATICM  MO.  226 
CENTERVILLE,  ALA 

6 FEBRUARY  1975 


ANGLES 

ON  THE  HALF  MINUTE 

HAVE  BEEK  LINEARLY  INTERPOLATED 

1115  GMT 
FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 
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46. 

1 

TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFFD  U 

COMP 

V COMP 

PHT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.2 

140.0 

997.2 

6.7 

5.7 

350.0 

3.1 

0,5 

-3.1 

280.8 

295.5 

5.8 

93,0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

216.2 

988,0 

6.  1 

5.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

280.9 

295.6 

5.8 

96.3 

999.9 

999. 

0.5 

8.0 

308.1 

977.0 

6.2 

6.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.1 

297.7 

6.1 

100.1 

999.9 

999, 

0.9 

9.0 

392.6 

967.0 

6.1 

5.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.7 

29  7,7 

5.8 

95.6 

999,9 

999, 

1.3 

10.0 

486.4 

956.0 

5.9 

5.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.4 

298.7 

5.9 

96.8 

999.9 

999. 

1.6 

11.0 

598.8 

943.0 

6.2 

6.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

284,9 

301,0 

6,2 

98.1 

999,  9 

999, 

1.9 

12.0 

6S5.2 

932.0 

6.2 

5.0 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

285,8 

301,2 

5.9 

92.0 

999.9 

999, 

2.2 

13.0 

774.9 

923.0 

6.2 

4.  1 

999.9 

99,9 

99,9 

99.  9 

286.6 

301.2 

5.6 

86.1 

999.9 

999. 

2.5 

14.0 

864.3 

913.0 

5.9 

3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.1 

301.2 

5.4 

83.7 

999.9 

999. 

2.9 

15.0 

963.7 

902.0 

6.2 

1.4 

322.8 

11.6 

7,0 

-9,2 

288,4 

300,9 

4.7 

71.1 

1.8 

159, 

3.3 

16.0 

1073.6 

890.0 

6.2 

-6.  1 

303.6 

12.5 

9,8 

-7,8 

289.2 

296.7 

2.7 

40.6 

2.  1 

155. 

3,7 

17,0 

1 175.5 

879.0 

6.4 

-10.4 

308.7 

12.6 

9.8 

-7.9 

290.3 

295.9 

2.0 

28.7 

2.3 

151. 

3.9 

18.0 

1259.7 

870.0 

5.5 

-13.5 

315.9 

11.9 

8.3 

-8.6 

290.2 

294.7 

1.6 

23.9 

2.5 

149. 

4.3 

19.0 

1354.2 

860.0 

5.4 

-13. S 

336.3 

11.0 

4.4 

-10. 0 

291.0 

295.5 

1.6 

23.9 

2.8 

149. 

4.6 

20.0 

1449.5 

350.0 

4.5 

-13.0 

314.5 

9,7 

6,9 

-6.8 

291,  1 

295,8 

1.6 

26.6 

2.9 

150. 

5.1 

21.0 

1574,7 

837.0 

3.3 

-12.8 

240.8 

32.4 

28.3 

15.8 

291.1 

296.0 

1.7 

29.5 

3.2 

146. 

5,4 

22.0 

1662.3 

828.0 

2.6 

-12.4 

226.5 

51.5 

37.3 

35.5 

291.3 

296.4 

1.8 

31.8 

3.4 

128. 

5.7 

23.0 

1760.3 

818.0 

1.3 

-9.8 

222.8 

49.8 

33.9 

36.5 

291.0 

297.2 

2.2 

43.2 

3.6 

111. 

6.0 

24,0 

1859.3 

8C8.0 

l.l 

-ll.O 

220.5 

37,2 

24,1 

28.3 

291.8 

297,6 

2,0 

39,8 

3.9 

94, 

6.4 

25.0 

1949.2 

799.0 

0.3 

-13.6 

243.8 

20.7 

19.3 

7.5 

291.8 

296.6 

1.7 

34.2 

4.3 

93. 

6.8 

26.0 

2070.5 

787.0 

0.2 

-17.3 

260.3 

19.2 

18.9 

J.2 

292.8 

296.5 

1,2 

25.4 

4.8 

92. 

7,1 

27.0 

2162.6 

778,0 

-0.3 

-19.3 

258,  1 

19,8 

19,3 

4.  1 

293.3 

296.4 

l.l 

22.2 

5.  1 

91. 

7.4 

28,0 

2255.5 

769,  0 

-1.0 

-21.5 

255.9 

19.6 

19.0 

‘•(.8 

293.5 

296.2 

0.9 

19.2 

5.5 

90. 

7.9 

29.0 

2359.8 

759.0 

-1.5 

-22.9 

254.2 

?0.l 

19.3 

5.5 

294.1 

296.5 

0.8 

17.6 

6.0 

89. 

8.2 

30.0 

2454.7 

750.0 

-2.1 

-22.7 

254.3 

20.5 

19.0 

5.6 

294.4 

296.9 

0.8 

18.7 

6.4 

88. 

8.5 

31.0 

2550.4 

741.0 

-2.9 

-22.7 

254.8 

21.1 

20.3 

5.5 

294,6 

297.1 

0.8 

19.8 

6.7 

87. 

8.9 

32.0 

2647.1 

732.0 

-3.7 

-21.8 

256.2 

22.1 

21.5 

5.3 

294.8 

297.5 

0.9 

22.8 

7.2 

86. 

9.2 

33.0 

2744.6 

723.0 

-4.6 

-21.5 

257.2 

23.2 

22.6 

5.1 

294.8 

297.6 

0.9 

25.1 

7.6 

86. 

9.6 

34.0 

2843.1 

714.0 

-5.2 

-20.1 

253.0 

24.9 

24.4 

5.2 

295.2 

298.4 

l.l 

29.6 

8.2 

85. 

9.9 

35.0 

2942,8 

705.0 

-5.2 

-18.6 

258,1 

26.6 

26.0 

5.5 

296,3 

300,0 

1.2 

33.8 

8.6 

85. 

10.4 

36,0 

3077.6 

693.0 

-5.3 

-16.0 

257.3 

29.2 

28.5 

6.4 

297.6 

302.3 

1.6 

42.7 

9.5 

84. 

10.7 

37.0 

3168.7 

685.0 

-5.6 

-19.9 

256.3 

30.8 

29.0 

7.3 

298.2 

301.7 

1.2 

31.5 

10.0 

84. 

11.1 

38.0 

3272.2 

676.0 

-6.4 

-30.4 

254.8 

32.8 

31.6 

8.6 

298.4 

299.8 

0.4 

12.8 

10.8 

83. 

11.4 

39.0 

3365.2 

668.0 

-7.1 

-24.5 

253.5 

34.5 

33.1 

9.8 

298.6 

301,1 

0.8 

23.4 

11.3 

83. 

11.7 

40.0 

3470,8 

6 59,0 

-7.7 

-13,3 

252.4 

36.4 

34.7 

11.0 

299.3 

305.2 

2.0 

61.8 

12.0 

82, 

12.1 

41.0 

3589.8 

649.0 

-8.2 

-11.7 

251.1 

38.8 

36.7 

12.6 

300.1 

307.2 

2.4 

76.0 

12.9 

82. 

12.4 

42.0 

3698.1 

640.0 

-8.9 

-11.0 

250,3 

40.0 

37.7 

13.5 

300,5 

308.0 

2.6 

84.6 

13.6 

81. 

12.9 

43.0 

3795,5 

632.0 

-9.9 

-11.3 

249,  9 

40,5 

38.1 

13,9 

300.4 

307,9 

2.6 

89,8 

14.8 

80. 

13.1 

44,0 

3093,7 

624.0 

-10.9 

-11.4 

250.0 

40.5 

38.0 

13.9 

300.4 

30  7.9 

2.6 

96.7 

15.3 

80. 

13.5 

45.0 

4005.1 

615,0 

-12.1 

-15.9 

250.5 

40.1 

37.8 

13.4 

300.2 

305.5 

1.8 

73.0 

16,3 

79. 

13.8 

46.0 

4105.3 

607.0 

-12.2 

-19.8 

251.3 

40.6 

38,5 

13.1 

301.1 

305,1 

1.3 

52,9 

16.9 

79. 

14.2 

47.0 

4206.8 

599.0 

-12.4 

-19.7 

251.8 

41.8 

39.7 

13.1 

302.1 

306.2 

1.3 

54.0 

17.9 

78, 

14.5 

48.0 

4309.5 

591.0 

-12,5 

-19.7 

251.9 

43.2 

41.1 

13.4 

303.1 

307.2 

1.4 

54.9 

18.7 

78. 

14.9 

49.0 

4413.6 

583.0 

-12.7 

-19,8 

251.1 

45.2 

42.8 

14.6 

304.  1 

308.3 

1.4 

55.1 

19,7 

78. 

15.2 

50,0 

* BY  SPEED 

4519.0 
MEANS  ELI 

575,0 

EVATION 

-13,4  -20.4  251.0 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  1 

46.0 

DEG 

43.5 

15.0 

304.5 

308.5 

1.3 

55.4 

20.5 

78, 

♦BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATEO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


155 


STATICN  NO.  226 
CENTEPVILLE.  ALA 

6 FEBPUARY  1S75 

ni5  GMT  148  46.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MJNUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INT5RPCLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/sec 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.6 

51.0 

4652.3 

565.0 

-14.5 

-21.4 

251.6 

45.9 

43.6 

14.5 

304.7 

300.5 

1.2 

55.6 

21.7 

77, 

16.0 

52.0 

4760.4 

557.0 

-14.9 

-21.8 

254.0 

44.4 

42.7 

12.2 

305.4 

309.2 

1.2 

55,6 

22.9 

77, 

16.3 

53,0 

4856.0 

550,0 

-15.4 

-22,3 

256,3 

44.2 

42.9 

10.5 

305.9 

309,5 

1.2 

55,4 

23.6 

77. 

16. T 

54.0 

4966.5 

542.0 

-16.1 

-23.3 

258.2 

45.5 

44.5 

9.3 

306.3 

309.6 

1.1 

55.1 

24.5 

77. 

17.1 

55.0 

5078.4 

534.0 

-16.  8 

-23.7 

258.5 

47.8 

46,9 

9.5 

306.8 

310,1 

l.l 

55.  1 

25.6 

77. 

17,5 

56.0 

5220.3 

524.0 

-17.4 

-24.2 

257.0 

48.8 

47.7 

10.3 

307.8 

311.1 

l.O 

55.1 

26.9 

77. 

17.R 

57.0 

5335.5 

516.0 

-17.8 

-24.9 

257.3 

44.9 

43.8 

9.8 

308.6 

311.8 

1.0 

53.4 

28.3 

77. 

18.2 

58.0 

5437.6 

509.0 

-in. 6 

-26.2 

257.1 

42.4'*' 

41.3 

9.5 

308.9 

311.7 

0.9 

51.0 

29,0 

77. 

18.7 

59,0 

5540.8 

502,0 

-19.0 

-28,0 

256,7 

41,4* 

40.2 

9.5 

309.6 

312.0 

0.8 

44.  7 

29.9 

77. 

19,0 

60.0 

5660.3 

494.0 

-19.4 

-30.  1 

256.5 

43.4* 

42.2 

10.1 

310.5 

312.6 

0.6 

37.9 

30.5 

77. 

19.4 

61.0 

5766.4 

487.0 

-19.7 

-34.3 

256.4 

48.1* 

46.7 

li.3 

311.4 

312.8 

0.4 

25.7 

31.8 

77. 

- 19.7 

62.0 

5873.6 

480.0 

-20.7 

-35.7 

256.4 

50.2* 

48.8 

U.B 

311.3 

312.6 

0.4 

24.5 

32.8 

77, 

20.1 

63.0 

5982.1 

473.0 

-21. 7 

-35.8 

256.5 

51,7* 

50.3 

12.1 

311.5 

312.8 

0,4 

2 6,5 

34.  1 

77. 

20.6 

64.0 

6091,7 

466.0 

-22.9 

-34,1 

256o5 

51.5* 

50.1 

12.0 

311.4 

312.9 

0.4 

34.7 

35.5 

77. 

20.9 

65.0 

6202.4 

459.0 

-23.8 

-34.3 

256.3 

51.0* 

49.6 

12.1 

311.5 

313.1 

0.5 

37.3 

35.5 

77. 

21.4 

66.0 

6346.8 

450.0 

-25.0 

-34.6 

255.0 

49.9* 

48.4 

12.3 

311.8 

313.3 

0,4 

40,2 

38.  1 

77, 

21.9 

67.0 

6460,5 

443.0 

-26.0 

-34.1 

254,9 

49,1* 

47.4 

12.8 

311,9 

313.5 

0.5 

46.4 

39.5 

77. 

22.2 

68.0 

6575.7 

436.0 

-26.7 

-34,9 

254.3 

49.0* 

47.2 

13.2 

312.5 

314,0 

0.4 

45,4 

40.4 

77. 

22.5 

69.0 

6675.6 

430.0 

-27.4 

-37.1 

2 53.7 

49.0* 

47.0 

13.8 

312.9 

314.1 

0.4 

38.9 

41.3 

77. 

22.9 

70.0 

6793.6 

423.0 

-28.0 

-38,2 

252.6 

49,5* 

47,2 

14,0 

313.5 

314.6 

0.3 

36,9 

42.4 

77. 

23.3 

71,0 

6930.6 

415.0 

-28.7 

-39.7 

251.7 

51.7* 

49.1 

16.2 

314.4 

315.4 

0.3 

33.5 

43.6 

77. 

23.7 

72.0 

7052.1 

400,0 

-29,7 

-39.3 

251.4 

55.5* 

52.6 

17.7 

314.5 

315.6 

0.3 

36.6 

44.  8 

76. 

24.1 

73.0 

7157.6 

402.0 

-30.6 

-38.8 

251.5 

59.5* 

56,4 

18,9 

314.7 

315.8 

0,3 

44,2 

46.  1 

75. 

24.4 

74.0 

7282.2 

395,0 

-31.4 

-39.5 

251.8 

60.6* 

57.6 

18,9 

315.3 

316.3 

0.3 

44.6 

47.4 

76. 

24.8 

75.0 

7390,3 

389.0 

-32,6 

-40.9 

252.4 

56.6* 

53.9 

14 .1 

315.1 

316.0 

0.3 

43.0 

49.  1 

76. 

25.2 

76.0 

7499.7 

383.0 

-33.5 

-42.1 

252.8 

50.4* 

48.1 

l4.9 

315.3 

316.1 

0.2 

41.4 

50.4 

76. 

25.5 

77.0 

7628.9 

376,0 

-34,4 

-43.0 

252.8 

45.4* 

43.3 

n,4 

315,7 

316,5 

0,2 

41.0 

51.  1 

76. 

25.9 

78.0 

7741.1 

370.0 

-35.6 

-44.0 

251.1 

46.0* 

43.5 

14.9 

315.6 

316.3 

0.2 

41.6 

51.6 

76. 

26.3 

79.0 

7854.7 

364.0 

-36.5 

-44.6 

' 249.5 

51.8* 

48.5 

18,1 

315.8 

316.5 

0.2 

42.7 

53.0 

76. 

26.7 

80.0 

7969.6 

350,0 

-37.7 

-44,6 

248.8 

60,0* 

56.0 

21.8 

315.8 

316.5 

0.2 

48.0 

54.3 

75. 

27,1 

81.0 

8105.4 

351.0 

-38.8 

-44.5 

248.6 

67.8* 

63.1 

24.8 

316.1 

316.8 

0.2 

54.1 

55.  8 

75. 

27.6 

82.0 

8223.5 

345.0 

-40,0 

99.9 

248.3 

71,0* 

66.0 

26,2 

316,1 

999.9 

99,9 

999.9 

58,  1 

75. 

27.9 

83,0 

8343.0 

339,0 

-41,2 

99.9 

247.8 

67.7  + 

62.7 

25,6 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

75. 

28.3 

84.0 

8484.4 

332.0 

-42.3 

99.9 

247,2 

60.1* 

55.4 

23.2 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61,2 

75. 

28.7 

85.0 

8586.8 

327.0 

-43.3 

99.9 

247.4 

52.0* 

48.7 

20.3 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

75. 

29.2 

86.0 

8732.1 

320.0 

-44.4 

99.9 

249.2 

47.6* 

44,5 

16,9 

316,9 

999,9 

99.9 

999,9 

53.7 

74. 

29.6 

87,0 

8837.4 

315,0 

-45.6 

99s9 

251.3 

46.6* 

44.2 

15,0 

316.6 

999,9 

99.9 

999.9 

64.9 

74. 

30.1 

88,0 

8965.2 

309.0 

-46.0 

99.9 

253.0 

49.2* 

47.0 

14.4 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66,2 

74, 

30.5 

89.0 

9073.2 

304.0 

-47.6 

99.9 

253.5 

54.4* 

52,2 

15,4 

317,0 

999,9 

99,9 

999.9 

57,3 

74. 

30.9 

90.0 

9204.6 

298.0 

-48.6 

99.9 

253.4 

62.4* 

59,8 

IV,  8 

317,4 

999,9 

99,9 

999,9 

68.6 

74. 

31.3 

91.0 

9315.6 

293.0 

-49.7 

99.9 

253,2 

67,3* 

64,5 

l".4 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

70,3 

74. 

31.8 

92.0 

9450.8 

287.0 

-50.4 

99.9 

253.2 

65.0* 

63.0 

IP.O 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

74. 

32.2 

93.0 

9565.3 

282.0 

-51,1 

99,9 

253,3 

59,7* 

57.1 

17,1 

318.9 

999,9 

99.9 

999.9 

74.3 

74. 

32,7 

94.0 

9681.5 

277,0 

-51.7 

99.9 

253.2 

52.1* 

49.9 

15.1 

319.7 

999,9 

99.9 

999.9 

75.7 

74. 

33.2 

95.0 

9799.4 

272.0 

-52.6 

99,9 

252,7 

49,6* 

47.4 

14,7 

320.0 

999,9 

99.9 

999.9 

77.2 

74. 

'*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENT6RVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  ISTS 
1115  GMT 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEA  LINEARLY  TNTERPCLATFO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


1A8  A6.  I 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TF^'P 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

'33.8 

96.0 

9943.1 

266.0 

-53.7 

99.9 

252.9 

51.6* ** 

49,3 

IE.? 

320.5 

999.9 

99,9 

999,9 

79.0 

74, 

34.2 

97,0 

10064,8 

261.0 

-54,8 

99,9 

253,7 

54,2* 

52.0 

15,2 

320,6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

74. 

34. T 

-98.0 

10188.2 

256.0 

-55.8 

99.9 

255.3 

59  .0* 

57.1 

14.9 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81. 8 

74. 

3 5.1 

99.0 

10313.6 

251.0 

-56.3 

99.9 

256.6 

63.3* 

61.6 

14.6 

322,1 

999,9 

99.9 

999.9 

83.3 

74. 

35.7 

100.0 

10441^.3 

246.0 

-56.9 

99.9 

258.0 

66.0* 

64,5 

13,7 

323.0 

999,9 

99.9 

999.9 

85.8 

74. 

36.2 

101.0 

1C597.3 

240.0 

-57,9 

99,9 

258,6 

64.4* 

63.2 

12.8 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

74. 

36.7 

102.0 

10729.8 

235.0 

-58.7 

99.9 

258,4 

63.9* 

62.6 

12.9 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  6 

74. 

37.2 

103.0 

10837.5 

231.0 

-59.4 

99.  9 

257.3 

70.1 

68.4 

15.4 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

75. 

37.7 

104.0 

10974.3 

226.0 

-59,9 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

326,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

38.2 

105.0 

110S5.8 

222.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.7 

106.0 

11227.8 

217.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.2 

107.0 

11373.9 

212.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

39.9 

108.0 

11494.3 

208,0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.2 

109.0 

11617.2 

204.0 

-57.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.6 

110.0 

11742.0 

200.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.0 

111.0 

11933.0 

194.0 

-59,6 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

341.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

41.4 

112.0 

12063.1 

190.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

341.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.  1 

113.0 

12195.4 

186.0 

-61.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.6 

114.0 

12330.8 

182.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

347.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

43.1 

115.0 

12469.8 

178.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

350.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

43.7 

116.0 

12649,2 

173.0 

-57,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.2 

117.0 

12797.1 

169.0 

-57.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.9 

118.0 

12948.5 

165.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9J.9 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

45.5 

119.0 

13064.3 

162.0 

-58.2 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

361.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.0 

120.0 

13221.7 

158,0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

00.1) 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.5 

121.0 

13383.0 

154.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.1 

122.0 

13506.6 

151.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368,5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

47,6 

123.0 

13675.1 

147.0 

-59.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.2 

124.0 

13847.3 

143.0 

-60,  6 

99.9 

999.0 

99.9 

99.9 

99.9 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.7 

125.0 

13979.1 

140.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

49.5 

126.0 

14158.6 

136.0 

-62.0 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

9". 9 

373,6 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

50.0 

127.0 

14342.8 

132.0 

-63.  1 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

374,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.6 

128.0 

14483.9 

129.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.2 

129.0 

14676.9 

125.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

379,4 

99  9,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

51.8 

130.0 

14826.0 

122.0 

-63,5 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

382.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

52,5 

131.0 

15030.3 

118.0 

-64,4 

99. 'J 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

53.1 

132.0 

15188.0 

115.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.7 

133.0 

15349.8 

112.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

390.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

54.3 

134.0 

15515,4 

109.0 

-65.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

391,7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

54.9 

135.0 

15685.2 

106.0 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.6 

136.0 

15919.3 

102.0 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.3 

137.0 

16101.0 

99.0 

-65.4 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

402,5 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

57.1 

138.0 

16351.3 

95.0 

-66.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

405.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58.0 

139.0 

16612.4 

9..0 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

58.8 

140.0 

16816.0 

88.0 

-66,2 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

414.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


157 


STATION  NO. 
CENTCRVILLF, 


226 

ALA 


6 FEBRUARY  1975 

1115  r,MT  148  46.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEK  LINEARLY  INTLRPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEW  P^ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

5S>.5 

141.0 

17026.5 

85.0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

419.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.4 

142.0 

17319.8 

81.0 

-64.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

427.6 

999.9 

99.0 

999.0 

999.9 

999. 

61.2 

143.0 

17549.4 

78.0 

-66.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

429.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999,  9 

909. 

62.1 

144.0 

17787.5 

75.0 

-65.6 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

435.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.9 

145.0 

18121.9 

71.0 

-64. 2‘ 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

445,2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

63.8 

146.0 

18386.2 

68.0 

-64,0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

9^.9 

451.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.8 

147,0 

1866J .8 

65.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

454.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

b5.') 

i4g.7 

1«550.I 

62.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

461.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.0 

149.0 

19357.6 

58.0 

-64.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

471.3 

999,9 

99,9 

999,9 

99.9,  9 

999. 

68.1 

150.0 

19682.5 

55.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

478.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.3 

151.0 

20025.6 

52.0 

-64.4 

99.  C 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

486.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.6 

152.0 

20388.4 

49.0 

-65.0 

99.0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

493.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

71.9 

153.0 

20773.8 

46.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

502.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 
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STATIflM  NO,  226 
CENTPRVtLLf-,  ALA 


6 FEBRUARY  1^75 

1455  GMT  161  10.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  BTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.2 

140,0 

993.3 

6.  7 

' «:7 

^30.0 

3.6 

1.8 

-3.1 

231.1 

294,9 

5,4 

87.0 

0,0 

0. 

0,2 

7.0 

183,8 

988.0 

4.0 

3%  3 

315.2 

7.6 

5.3 

-5.4 

279,5 

29  2.  1 

4.9 

90.5 

0.  1 

124. 

0,5 

8.0 

275.1 

977.0 

4.1 

3<6 

,315.2 

7.6 

5.3 

-5.4 

279.7 

292.7 

5.1 

96.7 

0.1 

124. 

0.8 

9.0 

367.2 

966.0 

3.1 

3.0 

313.1 

7.6 

5.5 

-5.2 

279,6 

292,2 

4.9 

99,8 

0.3 

129. 

1,2 

10.0 

460.0 

955.0 

2.2 

2.2 

■^309,  7 

8.3 

6.4 

-5,3 

279.6 

291.7 

4.7 

100.2 

0.5 

130. 

1.7 

il.O 

570.9 

942.0 

2.4 

2.3 

305.7 

iO,0 

8.1 

-5.8 

280.9 

293.3 

4.B 

99.5 

0.7 

129. 

1.9 

12.0 

665.8 

931.0 

1.7 

1.7 

304.2 

10.5 

3.7 

-5.9 

281,2 

293.2 

4.7 

100.3 

0.9 

129, 

2.2 

13.0 

752.9 

921.0 

0.9 

0.9 

301.3 

11.2 

9c6 

-5.8 

281.2 

292.7 

4.5 

100.2 

l.l 

128. 

2.6 

14.0 

840.7 

911.0 

0.6 

0.6 

296.3 

12.2 

10.9 

-5.4 

281.7 

293.1 

4,4 

100,2 

1.3 

126. 

2,9 

15.0 

938.4 

900.0 

0.6 

0.6 

ptJl.O 

13.0 

12,2 

-4.7 

282,7 

294,3 

4.4 

100.2 

1.6 

125. 

3,3 

16.0 

1055.6 

807.0 

1.4 

1.4 

279.0 

12.1 

12.0 

-1.9 

284.3 

297.3 

4.8 

100.3 

1.9 

121. 

3.7 

17.0 

1147.0 

877.0 

1 .4 

1.4 

265.1 

11.5 

11.4 

l.O 

235.7 

298.4 

4.8 

100.3 

2.1 

118. 

4.1 

18.0 

1239.5 

867.0 

1.4 

1.4 

254.7 

12.2 

11.8 

3,2 

286.6 

299,6 

4.9 

100,3 

2.3 

113, 

4.4 

19.0 

1342.5 

856.0 

1.4 

1.4 

250.4 

14.1 

13.3 

4.7 

287,7 

300.8 

5,0 

100.5 

2.5 

110. 

4,8 

20.0 

1437.4 

846.0 

2.1 

2.  1 

247.3 

16.8 

15.4 

6.5 

289.4 

303.4 

5.3 

100.6 

2.8 

105. 

5.1 

21.0 

1552.8 

834.0 

1.4 

1.4 

246.5 

10.2 

16.7 

7.3 

289.8 

303o5 

5.1 

100.5 

3.0 

101. 

5.4 

22.0 

1659.5 

823.0 

-0.4 

-3.7 

247.6 

13.6 

17.2 

7.1 

288.9 

298.5 

3.5 

78.0 

3.3 

98. 

5.8 

23.0 

1757.4 

813.0 

-0.2 

-7.3 

248.4 

19.3 

17,9 

7.  1 

289.9 

297.5 

2.7 

58.9 

3,7 

94, 

6.1 

24.0 

1856.5 

803.0 

-0.4 

-11.2 

248.3 

19.7 

10.3 

7.3 

290.7 

296.4 

2.0 

43.7 

4.0 

92. 

6.3 

25.0 

1956.8 

793.0 

-0.0 

-13.2 

247.3 

20.0 

18.5 

7.7 

292.0 

297.1 

1.7 

36.2 

4.3 

91. 

6.8 

26.0 

2078.8 

781.0 

-0.4 

-17.4 

246.8 

21.3 

19.6 

8.4 

292.9 

296.6 

1.2 

26.1 

4.8 

88. 

7,1 

27,0 

2171.4 

772.0 

-0.8 

-16.  1 

247.2 

22.2 

20,4 

3.5 

293.4 

297.5 

1.4 

30,3 

5,2 

86. 

7,4 

28.0 

2275.4 

762.0 

-1.2 

-17.6 

247.6 

22.7 

20.9 

3.6 

294.1 

29  7.9 

1.3 

27.3 

5.6 

85. 

7.7 

29.0 

2380.6 

752.0 

-2.0 

-17.6 

248.5 

22.9 

21.3 

8.4 

294.4 

298.2 

1.3 

28.9 

6.0 

R4. 

8.0 

30.0 

2476.1 

743.0 

-2.7 

-19.1 

249.6 

23.0 

21.5 

8.0 

294.5 

29  7.9 

l.l 

27,0 

6.4 

82. 

8.3 

31.0 

. 2572.6 

734.0 

-3.4 

-20.0 

251.2 

23.3 

22.1 

7.5 

294,9 

298.1 

1.1 

26.2 

6.  B 

82. 

8.7 

32.0 

2681.1 

724.0 

-3.4 

-16.9 

252.9 

24.2 

23.1 

7,1 

296.1 

300.2 

1.4 

34.0 

7.3 

81. 

9.0 

33.0 

2779.9 

715.0 

-4.1 

-15.0 

253.3 

25.0 

24.0 

7.0 

296.3 

301.2 

1.7 

42.4 

7.8 

81. 

9,3 

34.0 

2890.9 

705.0 

-4.6 

-16.8 

254.5 

25.9 

24.9 

6.9 

297.0 

301.3 

1.5 

37.8 

8.3 

80. 

9.7 

35.0 

2991,9 

696.0 

-5.6 

-15.4 

255.5 

27,1 

26.2 

6.8 

296.9 

301, fl 

1.7 

45,9 

8.9 

80. 

10.1 

36.0 

3105,2 

686.0 

-6.5 

-15.6 

256.7 

23.4 

27.7 

6.6 

297.1 

302.0 

1.6 

4B.3 

9.5 

80. 

10.4 

37.0 

3208.2 

677.0 

-7.6 

-13.9 

257.7 

29.5 

28.8 

5.3 

297.1 

302.8 

1.9 

60.6 

10.0 

80, 

10.8 

38.0 

3323.9 

667.0 

-8.6 

-13.4 

259.0 

30.8 

30.2 

5,9 

297.3 

303,2 

2.0 

67.9 

10.  8 

79, 

11. 1 

39,0 

3429.2 

658.0 

-9.3 

-12.9 

259.7 

31.7 

31.2 

5,7 

297.6 

303,9 

2.2 

75.3 

11.4 

79. 

11.6 

40.0 

3523.7 

650.0 

-10.  1 

-13.2 

259,6 

33.5 

32.9 

6.0 

297.8 

304.0 

2.1 

77.9 

12.3 

80. 

12.0 

41.0 

3655.2 

6 39.0 

-10.6 

-13.2 

253.0 

35.3 

34.5 

7.4 

298.6 

305.0 

2.2 

81.3 

13.1 

80. 

12.3 

42.0 

3764.3 

630.0 

-11.2 

-14.6 

255.3 

36.6 

35.4 

9,3 

299.2 

304.9 

2.0 

75.8 

13.8 

80. 

12.7 

43.0 

3862.5 

622.0 

-ll.l 

-18.9 

252.2 

38.4 

36,5 

11. 6 

300,3 

304.5 

1.4 

52.4 

14,7 

79, 

13.0 

44.0 

3974.4 

613.0 

-11.5 

-19.5 

250.0 

39.6 

37.2 

13.5 

301,1 

305.1 

1.3 

51.2 

15.4 

79. 

13.3 

45.0 

4087.8 

604.0 

-11.4 

-22.0 

249.0 

40.4 

37.7 

14.5 

302.5 

305.9 

l.l 

40.8 

16.1 

78. 

13.7 

46.0 

4190.3 

596.0 

-10.6 

-28.6 

248.1 

41.5 

38.5 

15  .5 

304.4 

306,4 

0.6 

21.2 

17.1 

78. 

14.1 

47.0 

4294.2 

588.0 

-10.5 

-28.0 

247.5 

42,7 

39.4 

15, .4 

305,8 

30  7.9 

0.6 

22.0 

18.  1 

77. 

14.4 

48.0 

4412.8 

579.0 

-11.2 

-26.3 

247.0 

43,9 

40.4 

IT. 2 

306,3 

308.8 

O.G 

27.3 

18.8 

77. 

14.7 

49.0 

4519.5 

571,0 

-11.8 

-25.7 

246.7 

44.8 

41.1 

17.7 

306.9 

309.5 

0.8 

30.2 

19.6 

76. 

15.1 

50.0 

4627.3 

563.0 

-12.8 

-27.0 

246.4 

45.2 

41.4 

18.1 

306,9 

309.3 

0.7 

29,1 

20.  8 

76. 

* 0Y  SPEED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TTM6  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
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STATION  NO.  226 
CENTERVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 
1455  GMT 


161  10.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCI 

KM 

DG 

15,6 

51.0 

4750.0 

554.0 

-14.0 

-29.2 

246.3 

43.8 

40.1 

17.6 

306.8 

308.8 

0,6 

26.3 

22,  1 

75. 

15,9 

52.0 

4874.0 

545.0 

-15,3 

-29.7 

246.5 

42,7 

39,2 

17.  1 

306.8 

308.7 

0,6 

27.8 

22.8 

75. 

16.2 

53.0 

49E5.7 

537.0 

-15.6 

-37.7 

246.7 

42.3 

38.9 

16.7 

307.7 

308.6 

0.3 

12.9 

23.5 

75. 

16.7 

54.0 

5058,9 

529.0 

-15,8 

-35,2 

247,5 

42.6 

39,4 

16.  3 

308.7 

309.9 

0.4 

16.9 

24.8 

74. 

17.0 

55.0 

5213.6 

521.0 

-16.8 

-30.2 

248.0 

43.3 

40.2 

16.2 

308.9 

310.9 

0.6 

29.9 

25.6 

74. 

17.6 

56.0 

5344.3 

512.0 

-17.3 

-29.5 

248.9 

46.0 

42,9 

16,5 

309.8 

311,9 

0.6 

33.7 

27.  1 

74. 

17.9 

57.0 

5462.2 

504,0 

-18.3 

-28.4 

249.2 

47,4 

44.3 

16.9 

310,1 

312.4 

0.7 

40.5 

28.0 

74. 

18.2 

53.0 

5566,5 

497,0 

-18.8 

-31.0 

249.1 

48.2* 

45.0 

17.2 

310.6 

312.5 

0.6 

33.1 

28.9 

74. 

13.7 

59.0 

5687.2 

4 89.0 

-19.5 

-31.6 

248.5 

48.7* 

45.3 

17  .9 

311.2 

313.1 

0.5 

33.1 

30.4 

73. 

19.1 

60.0 

5794.3 

482.0 

-19.9 

-31.4 

247.8 

43.7* 

45.1 

18,4 

312.0 

313.9 

0.6 

35.0 

31.5 

73, 

19.6 

61,0 

5918,2 

474.0 

-2l«  1 

-31.6 

247.5 

50,1* 

46.3 

19,2 

312,0 

313.9 

0.6 

38.2 

33.0 

73. 

19.9 

62.0 

6027.8 

467.0 

-22.3 

-30.9 

247.8 

52.4* 

48.6 

19.8 

311.9 

313.9 

0.6 

45.2 

33.8 

73. 

20.3 

63.0 

6138.7 

460.0 

-22.6 

-29.1 

243.5 

55.3* 

51.5 

20.3 

312.9 

315.3 

0.7 

54.9 

35.0 

73. 

20.7 

64.0 

6267.3 

452.0 

-23.7 

-30.3 

249.0 

56,0* 

52.3 

20„  1 

313.1 

315.4 

0,7 

54.3 

36.6 

72. 

21.0 

65.0 

6364,9 

446,0 

-23.9 

-31.9 

249.2 

54.8* 

51.3 

19.4 

314.0 

315.9 

0.6 

47.5 

38.  1 

72. 

21.6 

66.0 

6513.5 

437.0 

-24.9 

-34.4 

248.3 

52.1* 

48,4 

19.2 

314.6 

316.2 

0.5 

40.5 

39.2 

72. 

21.9 

67.0 

6630.9 

430.0 

-25.1 

-35.5 

247.5 

53.3* 

49.2 

20,4 

315.7 

317.2 

0.4 

37.  1 

40.4 

72. 

22.3 

68.0 

6750.0 

423.0 

-26.0 

-39.2 

246,5 

56.3* 

51.6 

22.5 

316.0 

317.1 

0.3 

27.4 

41.6 

72. 

22.7 

69.0 

6870.6 

416.0 

-26.6 

-44.5 

246,0 

58.7* 

53.6 

23.9 

316.8 

317.5 

0.2 

16.4 

43.0 

72. 

23.0 

70.0 

6993.0 

409.0 

-27.5 

-48.5 

245.9 

59.5* 

54.3 

24  .3 

317.2 

317.5 

O.l 

11.4 

44.2 

71. 

23.6 

71.0 

7134.7 

401.0 

-28.9 

-5i.4 

246,8 

55.6* 

51,2 

21.9 

317.  1 

317,4 

0.  1 

8.2 

46,3 

71. 

24.0 

72.0 

7260,5 

394.0 

-29,7 

-65.7 

247.5 

52.8* 

48.8 

20.2 

317.6 

317.7 

0.0 

1.6 

47.5 

71, 

24.4 

73,0 

7369.7 

388.0 

-30.7 

-63.6 

247.8 

52.5* 

43.6 

19.8 

317.8 

317.9 

0.0 

2.3 

48.7 

71. 

24.8 

74.0 

7498.6 

381.0 

-32.0 

-61.0 

243.0 

54.3* 

50.3 

20.3 

317,8 

317,9 

0.0 

3.7 

50.0 

71. 

25.2 

75.0 

7610.5 

375.0 

-33.2 

-55.9 

248.3 

56.4* 

52.4 

20.9 

317,6 

317.8 

0.0 

8.1 

51,2 

71. 

25,7 

76.0 

7742,6 

368.0 

-34.3 

-56.2 

249.0 

56.4* 

52.7 

20.3 

317,8 

318,0 

0.0 

8.8 

53.  1 

71. 

26.0 

77.0 

7857.4 

362.0 

-35.1 

-57.2 

249.6 

54.6* 

51.1 

19  ,0 

318.2 

318.4 

0.0 

8.3 

54.6 

71. 

26.4 

78.0 

7973.8 

356.0 

-35.9 

-53.4 

250.1 

53.3* 

50.1 

18.2 

318.6 

318.9 

0.0 

7.8 

55.4 

71. 

26.8 

79.0 

8111.4 

349.0 

-37.1 

-58.1 

249.9 

56.9* 

53.5 

19,6 

318.8 

319,0 

n.o 

9.  1 

56.3 

71, 

27,1 

80.0 

8231.0 

343.0 

-38.4 

99.9 

249.7 

59.9* 

56.2 

20.8 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

71. 

27.7 

81. 0 

8372.2 

336.0 

-40.1 

99.9 

249.9 

58.3* 

54.7 

20.1 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

71. 

28.0 

82.0 

8494.9 

330.0 

-41.5 

99.9 

250.2 

53.5* 

50.4 

18,  1 

313.1 

999,9 

99.9 

999.9 

61.9 

71. 

28,4 

83.0 

8'640.  1 

323.0 

-42.4 

99.9 

250.0 

53.2* 

50.0 

18.  2 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

71. 

2B,9 

84,0 

0745,2 

318.0 

-43.7 

99,9 

249.6 

59.9* 

56.1 

20.9 

318.4 

599.9 

99.9 

999.9 

63.5 

71. 

29.2 

85., 0 

0872.9 

312.0 

-44.8 

99.9 

249.6 

63.2* 

59.2 

22.0 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

71. 

29.8 

86.0 

9024.1 

305.0 

-46.  5 

• ,99,9 

250.4 

65.4* 

61.6 

22.0 

318.3 

999,9 

99,9 

999,9 

67.0 

71. 

30.1 

87,0 

9155.8 

299.0 

-47.0 

99,9 

250.9 

64.0* 

60.5 

21.0  . 

319.5 

999,9 

99.9 

999.9 

67.9 

71. 

30.6 

88.0 

9267.3 

294.0 

-48.0 

99.9 

252.1 

56.3* 

53.6 

17.3 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

71. 

31.0 

89.0 

9403.2 

288.0 

-48.3 

99.9 

253.5 

46.6* 

44,7 

13.3 

321.0 

599.9 

99,9 

999.9 

72,0 

71. 

31.4 

90.0 

9541.5 

282.0 

-49.5 

99.9 

254.2 

44.7* 

43.0 

12.2 

321,3 

999,9 

99,9 

999,9 

72.2 

71. 

31,9 

91,0 

9658,4 

277.0 

-50,  8 

99.9 

255,0 

48,4* 

46.8 

12.6 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

71. 

32.2 

92.0 

9776.7 

272.0 

-51.9 

99.9 

255.8 

50.4* 

43.8 

12.3 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75,0 

71. 

32.7 

93.0 

9896.7 

267.0 

-52.8 

99.9 

257,2 

54,2* 

52.9 

12.0 

321.5 

999,9 

99,9 

999.9 

76,5 

71. 

33,0 

94,0 

10043.0 

261,0 

-54.1 

99.9 

257.7 

57.9* 

56.6 

12.3 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

Tl. 

33.4 

95.0 

10166.9 

256.0 

-55.0 

99.9 

258.1 

62.8* 

61.4 

12.9 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.5 

71. 

t 
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STATICN  NO.  226 
CtNTFRVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 

IA55  GMT  161  10.  0 i 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

H/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

( 

33.9 

96.0 

10317,7 

250.0 

-57.0 

99.9 

259.8 

GO.ai- 

59.8 

10.3 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

71. 

3A.3 

97.0 

10445.5 

245,0 

-57.3 

99.9 

260.3 

63.0* 

62.1 

10„6 

322,7 

999,9 

99.9 

999.9 

82.2 

72. 

( 

34.8 

98.0 

10575,8 

240.0 

-57.7 

99.9 

259.2 

75.6* 

74.3 

14.2 

324.1 

999.9 

99.9 

999,9 

83.0 

72. 

35.1 

99.0 

10708,6 

235.0 

-58.0 

99.9 

258.8 

81.6* 

80,0 

15.9 

325,5 

999,9 

99,9 

999,9 

04,7 

72. 

35.5 

100.0 

10843.7 

230.0 

-59,4 

99.9 

259.4 

77.3* 

75.9 

14.2 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

72. 

i 

36.0 

101. 0 

110C8.7 

224.0 

-60.8 

99.9 

262.7 

50.2* 

49.0 

6.4 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  7 

72. 

36.4 

102.0 

11120.7 

220.0 

-61,1 

99.9 

260.0 

44.9* 

44,2 

7.8 

325,9 

999,9 

99,9 

999.9 

90.5 

72. 

36.9 

103.0 

11263.4 

215,0 

-61.1 

99.9 

252.3 

59,5^ 

56.7 

18,0 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.7 

72. 

{ 

37.3 

104.0 

11410.2 

210.0 

-59.4 

99.9 

248.6 

75.3* 

70.2 

27.5 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

72. 

37.8 

105.0 

11530.8 

206.0 

-58.7 

99.9 

246.3 

86.4* 

79.  1 

34,7 

337,0 

999,9 

99,  9 

999.9 

95.7 

72. 

33.1 

106.0 

11653.9 

202.0 

-58.  8 

99.9 

245.3' 

84.4* 

76,7 

35.  3 

338.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

72. 

38.6 

107.0 

11811.3 

197.0 

-58.8 

99,9 

242.2 

61.2* 

54,1 

28.6 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

72. 

39.0 

108.0 

11940.0 

193.0 

-59.0 

99.9 

232.7 

32.8* 

26.1 

19.9 

342.8 

990.9 

99.9 

999.9 

102.5 

72. 

< 

39.5 

109.0 

12071.7 

189.0 

-57.  8 

99.9 

225.6 

23.3* 

17.0 

16., 6 

346,  0 

999.9 

99,9 

999.9 

100.  6 

72. 

40.0 

110.0 

12207.0 

185.0 

-56.  8 

99.9 

242.0 

51.7* 

45.6 

24.3 

350.5 

999,9 

99,9 

999.9 

101.  7 

71. 

40.6 

111.0 

12416-3 

179.0 

-56.0 

99.9 

246.7 

84.6** 

77,7 

33.4 

355.2  . 

999.9 

99.9 

999.9 

105.  1 

71. 

( 

41.1 

112.0 

12559.7 

175.0 

-57.0 

99.9 

247.2 

83.4** 

75.9 

32.4 

355,9 

999.9 

99.9 

999.9 

108,  1 

71. 

41.7 

113.0 

12705.9 

171.0 

-57.5 

99.9 

247,5 

53,9** 

49.8 

20,6 

357.4 

999.9 

99,9 

999.9 

111.3 

71. 

42.  1 

114.0 

12855.6 

167,0 

-57.0 

99.9 

247.  7 

39,5** 

36.5 

15.0 

360.7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.4 

71. 

( 

42.6 

115.0 

13009.8 

163.0 

-55.2 

99.9 

246.5 

47.4** 

43.5 

18.9 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

71. 

43.2 

116.0 

13168.4 

159.0 

-55.3 

99.9 

245.4 

67.7** 

61.6 

28.2 

368.5 

999,9 

99.9 

999,9 

114.4 

71, 

43.7 

117.0 

13330.3 

155.0 

-57.0 

99.9 

245.  7 

68,3** 

62.2 

28. 1 

368.4 

999,9 

99.9 

999.9 

118.0 

71. 

44.2 

118.0 

13495.6 

151.0 

-57.7 

99.9 

247.8 

66.1** 

61.2 

25.0 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.2 

71. 

(. 

44.8 

119.0 

13622.3 

148.0 

-57.7 

99.9 

248.6 

69.3** 

64.5 

25.3 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

71. 

45.1 

120.0 

13794.9 

144.0 

-58.3 

99,9 

247,4 

70.0** 

64.6 

26.9 

373.9 

999,9 

99.9 

99  9^9 

128.8 

71, 

45.6 

121.0 

13971.7 

140.0 

-59.5 

99,9 

244.3 

70.1*» 

63.1 

30.5 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

71. 

c 

46.0 

122.0 

14106.9 

137.0 

-60.6 

99.9 

243.7 

68.4** 

61.3 

30,  3 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  1 

70. 

46.6 

123.0 

14244.8 

134.0 

-60.6 

99.9 

245.5 

33.7** 

30.7 

14.-0 

377.7 

999,9 

99,9 

999,9 

130.9 

70, 

47.1 

124.0 

14433.3 

130,0 

-60,9 

99.9 

250.5 

14.8** 

13.9 

4,9 

380.3 

999.9 

99.9 

999.9 

127.7 

70. 

c 

47.7 

125.0 

14578.3 

127.0 

-61,1 

99.9 

251.3 

38.9*f 

36.0 

12.4 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

70. 

48.3 

126.0 

14776.4 

123.0 

-62.6 

99.9 

251.2 

65.2** 

61.7 

21.0 

383.4 

999,9 

99.9 

999,9 

131.7 

70, 

c 

48.8 

127.0 

14928.2 

120.0 

-63.9 

99,9 

251.4 

66.8** 

63.3 

21.3 

383.7 

999.9 

99.9 

999.9 

133.7 

70. 

49.3 

12B.0 

15083.1 

117.0 

-64.7 

99.9 

251.8 

61.1** 

58.0 

19.  1 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

70. 

49.9 

129.0 

15241.3 

114.0 

-65.9 

99.9 

251.6 

69.4*» 

65.8 

22.0 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

136.8 

70. 

C; 

50.3 

130.0 

15403.2 

111.0 

-65.9 

99.9 

251.7 

73.9** 

70,2 

23.2 

388.7 

999.9 

99,9 

999.9 

130.8 

70. 

51.0 

131.0 

15626.5 

107.0 

-65.1 

99,9 

257.6 

33.5** 

32,7 

7.2 

394,3 

999,9 

99,9 

999,9 

145.8 

70. 

51.7 

132.0 

15800.2 

104.0 

-64,3 

99.9 

307.3 

a,7«* 

6.9 

-5.3 

399,0 

999.9 

99.9 

999.9 

141.4 

71. 

c' 

52.2 

133.0 

15980.0 

101.0 

-62.4 

99.9 

264,9 

30.5** 

30.4 

2.7 

406.0 

999.9 

99,9 

999,9 

141.9 

71, 

52.8 

134.0 

16166.7 

98.0 

-61.1 

99,9 

256,7 

49,7** 

48,3 

IU4 

412,0 

999.9 

99,9 

999,9 

144.8 

71, 

53.3 

135.0 

16359,8 

95.0 

-61. 1 

99.9 

253.1 

40.2** 

38.4 

11..7 

415.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.6 

71. 

54.1 

136.0 

16558.4 

92.0 

-62.6 

99.9 

242.4 

31.6** 

28.0 

14.6 

416.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.1 

71. 

c 

54.8 

137.0 

16762.4 

89.0 

-63.5 

99.9 

244.5 

62.0** 

56.0 

26.7 

418,7 

999,9 

99,9 

999,9 

148.8 

71, 

55.6 

138.0 

17044.2 

85.0 

-64.5 

99.9 

248.9 

71,8** 

67,0 

25.8 

422,3 

999.9 

99,9 

999.9 

153.6 

71. 

56.4 

139.0 

17264.4 

82.0 

-63.3 

99.9 

255,3 

25.9** 

25.0 

6.6 

429.0 

999,9 

99.9 

999.9 

155.4 

71. 

57.1 

140.0 

17493.1 

79.0 

-63.9 

99,9 

259,9 

2.9** 

2.9 

0,5 

432.5 

999,9 

99.9 

999,9 

156.3 

71. 

c- 

ci 


* BY  SOFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  226 
CENTFOVILLF,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 

1455  GMT  161  10.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57,9 

141.0 

17731.2 

76.0 

-62.6 

99,9 

293.5 

3.1** 

2.8 

-1.2 

440.0 

999.9 

99.9 

999.9 

156.5 

71. 

53.7 

142.0 

17979,8 

73.0 

-62.2 

99.9 

253.  1 

41.6** 

39.8 

12.1 

445.9 

999.9 

99.9 

99S.9 

155.8 

71. 

59,6 

143.0 

18239.1 

70.0 

-62.2 

99.9 

250.8 

47. 0»* 

44.3 

15.  5 

451.3 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

71. 

60.3 

144.0 

18510.3 

67.0 

-61.3 

99.9 

267.9 

12.2** 

12.  1 

0.4 

4 59.0 

999.9 

99,9 

995,0 

160.9 

71, 

61.2 

145.0 

18794.5 

64.0 

-61,3 

99,9 

251.0 

12,?** 

11.5 

4.0 

465.0 

999,9 

09,9 

999,0 

161.6 

71. 

62.2 

146.0 

18991.0 

62.0 

-60.8 

99.9 

245.9 

60.0** 

54.0 

24.5 

470.4 

999.9 

99.9 

999.9 

162.  1 

71. 

63.1 

147.0 

19299. V 

59.0 

-61.7 

99.9 

251.0 

50.5** 

55.3 

19,  1 

475,1 

999,9 

99,9 

999.9 

169.5 

71. 

63.9 

148.0 

19622.0 

56.0 

-63.0 

99,9 

265.4 

25.4** 

25.3 

2.  1 

479,3 

999,9 

99.9 

999,9 

171.9 

71, 

64.8 

149.0 

19346.2 

54,0 

-62.4 

99.9 

60.3 

19.5** 

-16.9 

-9.6 

485.6 

999.9 

99.9 

999.9 

168.6 

71. 

65.3 

150.0 

20199.6 

51.0 

-61.7 

99.9 

246.4 

34.2** 

31.3 

13.7 

495.4 

999.9 

99.9 

999.9 

168.0 

71. 

66.3 

151.0 

20574.7 

48.0 

-62.2 

99.9 

52.9 

6.8** 

-5.5 

-4.1 

502.7 

999.9 

99.9 

999.9 

171.2 

71. 

67.8 

152.0 

20837.3 

46.0 

-62.  8 

99,9 

313.9 

4.3** 

3.1 

-3.0 

507,5 

999,9 

99.9 

999.9 

169.  3 

71. 

68.9 

153.0 

21252.9 

43.0 

-62.8 

99.9 

253.9 

36.6* 

35.2 

10.2 

517.4 

999.9 

99.9 

999.9 

171.8 

71. 

70.0 

154.0 

21698.4 

40.0 

-63.0 

99.9 

69.9 

15.3* 

-14.4 

-5.3 

527.8 

999.9 

99.9 

999.9 

171.1 

71. 

71.2 

155.0 

22014.5 

38.0 

-62.6 

99.9 

298.9 

3.3* 

7.3 

-4.0 

536,5 

999.9 

99.9 

999.9 

171.2 

71. 

72.6 

156.0 

22521.7 

35.0 

-62.6 

99,9 

264.6 

27.3* 

27.2 

2.6 

549.3 

999.9 

99.9 

999.9 

174.3 

71. 

73.8 

157.0 

23074.4 

32.0 

-62.6 

99.9 

253.6 

70.1* 

67.3 

19.8 

563.5 

999.9 

99.9 

999.9 

175.4 

71. 

75.1 

158.0 

23472.8 

30.0 

-62.2 

99.9 

271.2 

25,4* 

25.4 

-0.6 

573.0 

999,9 

99,9 

999,9 

182.8 

71, 

76.6 

159.0 

24122.9 

27.0 

-62.8 

99.9 

61.3 

10,5* 

-9,2 

-5.0 

591.1 

999.9 

99.9 

999.9 

180.9 

72. 

78.2 

160.0 

24599.4 

25.0 

-60.8 

99,9 

259.0 

19.5* 

19,2 

3.7 

610.0 

999.9 

99.9 

999.9 

179.5 

72. 

80.0 

161.0 

25397.0 

22.0 

-59.5 

99.9 

275.9 

21.5* 

21.3 

-2.2 

636.4 

999.9 

90.9 

999.9 

183.4 

72. 

82.1 

162.0 

25994.1 

20.0 

-59.0 

99.9 

258.1 

32.3* 

31.6 

6.7 

655,6 

999,9 

99.9 

999.9 

185,2 

72, 

84.3 

163.0 

27019.9 

17.0 

-56.3 

99.9 

263.9 

23.4* 

23.3 

2.5 

695,4 

999,9 

99,9 

999,9 

193.4 

72, 

86.9 

164.0 

27816.1 

15.0 

-55.7 

99.9 

273.0 

35.0* 

34.9 

-1.8 

722.9 

999.9 

99.9 

999.9 

195.2 

72. 

89.7 

165.0 

29251.5 

12.0 

-51.4 

99.9 

253.2 

44.4* 

43.4 

9.1 

735,6 

999,9 

99,9 

999,9 

201.3 

73. 

93.4 

166.0 

30451.4 

10.0 

-45.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

849,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

STATIGN  Nf).  226 
CENTERVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 
1750  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SP'^ED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S=C 

M/SEC 

0.0 

5.6 

140.0 

999.4 

6.8 

3.9 

290.0 

5.7 

5.4 

0.2 

6.0 

192.7 

993.0 

5.5 

2.0 

999,9 

99.9 

99,9 

0.5 

7.0 

283,7 

982,0 

4,5 

2.5 

999.9 

99.9 

99,9 

0.9 

8.0 

375.4 

971.0 

3.6 

2.7 

999.9 

99.9 

99.9 

I.l 

9.0 

467.9 

960.0 

2.4 

2.2 

999.9 

99.9 

99,9 

1.4 

10.0 

552,5 

950,0 

1.9 

1.9 

999,9 

99.9 

99,9 

1.8 

11.0 

672.4 

936.0 

1.5 

1.5 

999.9 

99.9 

99.9 

2.1 

12.0 

767.6 

925.0 

0.8 

0.6 

277,9 

11.3 

11.7 

2.4 

13.0 

863,8 

914.0 

0.3 

0.3 

220.8 

5.2 

3.4 

2.7 

14.0 

952.0 

904.0 

-0.3 

-0.3 

235.4 

3.6 

2.9 

2.9 

15.0 

1041.0 

894.0 

-1.0 

-l.O 

288.1 

5.5 

5,3 

3.3 

16.0 

1158.0 

881.0 

-1.3 

-1.3 

300 . 0 

12.9 

11.2 

3.6 

17.0 

1258.2 

870-0 

-2.1 

-2.1 

296.8 

14.4 

12.9 

3.9 

18.0 

1350.1 

860.0 

-2.7 

-2.7 

276.8 

8.6 

8.5 

4.1 

19.0 

1442.9 

850.0 

-3.0 

-3.0 

266.2 

8.7 

8.7 

4.5 

20.0 

1536.7 

840.0 

-3.2 

-4.7 

271.5 

15,2 

15,2 

4.9 

21.0 

1660.7 

827.0 

-1.3 

-3.2 

283.9 

20.5 

19.4 

5.1 

22.0 

1757.8 

817.0 

-l.O 

-7.6 

290.2 

22.4 

21,0 

5.5 

23.0 

1856.4 

807.0 

o;3 

-6.9 

284.0 

24,0 

23.3 

5.9 

24.0 

1956,4 

79  7.0 

0.3 

-9.5 

270.2 

28.4 

28.4 

6.1 

25.0 

2047.4 

788.0 

-0.3 

-9.3 

267.6 

29.7 

29.7 

6.6 

26.0 

2180.3 

775.0 

-1.4 

-9.7 

267.9 

30.1 

30.1 

7.0 

27.0 

2273.2 

766.0 

-2.4 

-9,5 

266.4 

31.4 

31.4 

7.2 

28.0 

2377,6 

756,0 

-2,7 

-7.9 

265.8 

32.1 

32.0 

7.6 

29.0 

2483.1 

746.0 

-3.3 

-8.4 

264.6 

33.5 

33.4 

8.0 

30.0 

2579.0 

737.0 

-4.1 

-7.9 

263.5 

34.9 

34.7 

8.2 

31.0 

2676.1 

728,0 

-4.1 

-6.2 

263.2 

35,4 

35,1 

3.6 

32.0 

27E5.2 

718.0 

-4,4 

-6.7 

262.5 

36.2 

35.9 

9.0 

33.0 

2884.6 

709.0 

-4.7 

-7.5 

262.1 

36.7 

36.3 

9.2 

34.0 

2985.1 

700.0 

-5.6 

-10.3 

261.8 

36.8 

36.5 

9.7 

35.0 

3097.8 

690.0 

-6.5 

-10.9 

261.1 

37.2 

36.7 

10.1 

36.0 

3223,3 

679,0 

-7.3 

-1 1.5 

260.2 

37,2 

36.6 

10.4 

37.0 

3327.2 

670.0 

-8.3 

-12.4 

259.5 

36.9 

36.3 

10.8 

38.0 

3432.2 

661.0 

-8.9 

-12.5 

258.5 

37.0 

36.3 

11.1 

39.0 

3538.2 

652,0 

-9.7 

-13.0 

257,7 

37.6 

36.7 

11.5 

40,0 

3645,5 

643.0 

-10.2 

-13.0 

256.7 

39.2 

38.1 

12.0 

41.0 

3778.4 

632.0 

-11.0 

-13,6 

254.9 

41.8 

40.4 

12.3 

42.0 

3888.4 

623.0 

-12.0 

-13.7 

253.0 

42.4 

40.6 

12.7 

43.0 

3987,3 

615.0 

-12,9 

-14.5 

250.  1 

43.1 

40,5 

13.0 

44.0 

4100.0 

606.0 

-11.8 

-19.3 

247.6 

43.4 

40.2 

13.3 

45.0 

4201.9 

598.0 

-11.3 

-20.9 

246.0 

44  .7 

40.8 

13.7 

46.0 

4318.3 

589.0 

-11.2 

-23.1 

245.0 

46,5 

42,2 

14.0 

47.0 

4423.3 

581.0 

-11.5 

-27.2 

245.1 

48.0 

43.5 

14.3 

48.0 

4542.8 

572.0 

-12.0 

-26.1 

246.0 

49.0 

44.8 

14.7 

49.0 

4650.5 

564.0 

-12.7 

-24.7 

247.2 

50,5* 

46.6 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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V COM? 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGF 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

c 

-1.9 

280.7 

293.7 

5.1 

82.0 

0.0 

0. 

99.9 

279,8 

291.3 

4.5 

78,3 

999,9 

999. 

c 

99,9 

279.7 

291.7 

4.7 

87.2 

999.9 

999, 

99.9 

279.7 

292.0 

4.8 

93.4 

999.9 

999. 

99.9 

279,4 

201,4 

4.7 

97.9 

999.9 

999, 

c 

99.9 

279.8 

291.7 

4.6 

99.8 

999,9 

999. 

99,9 

280,4 

292.2 

4,6 

102.  1 

999,9 

999, 

-1,6 

280.7 

29  2.  1 

4.4 

102.3 

1.3 

101. 

c 

3.9 

281  .1 

292.3 

4.3 

102.5 

1.  5 

98. 

2.0 

281  .3 

292.1 

4.1 

103.3 

1.4 

93. 

c 

-1.7 

281,6 

292,0 

4,0 

102.3 

1.3 

88. 

-6.4 

282.4 

292.8 

4.0 

102.3 

1.6 

97. 

-6.5 

282.6 

292.5 

3.8 

102.2 

2.0 

102. 

c 

-1.0 

282.8 

292.5 

3.6 

102.4 

2.  1 

101. 

0.6 

283.4 

293.0 

3.6 

103.2 

2.2 

100. 

-0,4 

284.2 

292.8 

3.2 

89.0 

2.3 

99. 

-6.6 

287.5 

297.4 

3.7 

87.1 

2.9 

98. 

-7.7 

288.7 

296.1 

2.7 

60,8 

3.2 

99. 

-5.3 

291.1 

299.0 

2.8 

58.2 

3.6 

103. 

-O.l 

292.1 

298.7 

2.3 

47.7 

4.3 

101. 

G; 

1.3 

292.4 

299.1 

2.4 

50.6 

4.  7 

100. 

1.1 

292.5 

299.2 

2.4 

53.1 

5.5 

98. 

2.0 

292.5 

299,4 

2.4 

58,  1 

6.2 

97, 

c 

2.4 

293.3 

301.2 

2.8 

67.2 

6.6 

96. 

3.1 

293.  8 

301.5 

2.7 

68.0 

7.4 

95. 

3.9 

293.9 

302.0 

2.9 

74.7 

8.2 

94. 

c 

4.2 

295.0 

304,3 

3.3 

85.0 

8.6 

93. 

4,7 

295.9 

305.0 

3,2 

64,0 

9.5 

92. 

5.1 

296.6 

305.3 

3.1 

80.5 

10.3 

91. 

G 

5.2 

296.6 

303.8 

2.5 

69,5 

10.8 

91. 

5.8 

296.8 

303.7 

2.4 

70.7 

11.9 

90, 

6.3 

297.3 

304.1 

2.3 

71.7 

12.8 

90. 

c 

6.3 

297.3 

303.6 

2.2 

71.9 

13.5 

89. 

7.4 

297.8 

304.2 

2.2 

74.8 

14.3 

88. 

c 

8.0 

297,9 

304.2 

2.1 

76.7 

14.9 

88. 

9.0 

298.6 

305.0 

2.2 

79.6 

15.8 

87. 

10.9 

299.1 

305. 3 

2.1 

81.0 

17.0 

87. 

C; 

12.4 

299.2 

30  5.4 

2.1 

87,4 

17,8 

86. 

14,7 

299.3 

305.2 

2.0 

87,5 

18.9 

85. 

16.6 

301.8 

305.9 

1.4 

53.2 

19.6 

85. 

18.2 

303.4 

307.1 

1.2 

44.9 

20.2 

84. 

C 

19,7 

304.9 

308.0 

l.O 

36.4 

21.3 

83. 

20.2 

305.7 

308.0 

0.7 

25.8 

22.2 

82. 

r 

19.9 

306.4 

308.9 

0.8 

29.7 

23.0 

82. 

19,6 

306.8 

309.7 

0.9 

35.0 

24.  1 

81. 

c 


r 


TIME 

MIN 

15.0 

15.3 

15.7 

16.0 

16.3 

16.7 
17.1 
17.  5 
17.9 
13.  1 
18.6 

19.0 

19.4 

19.8 

20.1 

20.5 

21.0 

21.5 

21.8 
22.1 

22.5 

23.0 

23.2 

23.7 

24.1 

24.4 

24.8 

25.1 

25.6 

25.9 

26.3 
26.8 

27.1 

27.6 

27.9 

28.2 

23.8 

29.1 

29.6 

30.0 

30.2 

30.7 

31.1 

31.5 

31.9 


STATION  NO, 

226 

i 

CENTERVILLE, 

ALA 

t 

6 

FEBRUARY 
1750  GMT 

1975 

158 

12. 

G 

c 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

c 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

50.0 

4759.4 

556.0 

-13.2 

-23.6 

247.9 

51.91' 

48.0 

19.5 

307.6 

310.8 

1.0 

40.9 

24.9 

80. 

51.0 

4897.4 

546.0 

-14.1 

-24.1 

247.5 

52.81' 

48.8 

20.2 

308.0 

311.2 

1.0 

42.5 

26.0 

80. 

c 

52.0 

5009.3 

538.0 

-15.0 

-25.0 

246.6 

53.2* 

48.9 

20.9 

308.3 

311.3 

0.9 

41.9 

27.3 

79. 

53.0 

5122.4 

530.0 

-16. Q 

-25.7 

246.1 

52.9* 

48.4 

21.4 

308,5 

311.3 

0,9 

42.6  ' 

28.2 

79. 

C: 

54.0 

5236.8 

522.0 

-17.0 

-25.7 

246.0 

51.71' 

47.2 

21,1 

308.5 

311.4 

0.9 

46.6 

29.  1 

78. 

55.0 

5337.9 

515.0 

-18.3 

-25,7 

246.0 

50.0* 

45.6 

20.3 

308.2 

311.1 

0.9 

51.8 

30.3 

78. 

56.0 

5499.1 

504.0 

-18.7 

-25.5 

246.2 

48.71' 

44.5 

19.  A 

309.6 

312.7 

0.9 

54.8 

31.  5 

78. 

r 

57.0 

5603.2 

497.0 

-19.6 

-26.0 

246.3 

49.0* 

44.9 

19.7 

309.7 

312.7 

0.9 

56.6 

32.5 

77. 

58.0 

5723.5 

489.0 

-20.6 

-25.8 

246.5 

51.9* 

47,6 

20.7 

310,0 

313.0 

0.9 

62.5 

33.5 

77. 

59.0 

5830.1 

482.0 

-21.2 

-23.4 

246.6 

53.3* 

48.9 

21.2 

310.5 

314.3 

1.2 

82.6 

34.2 

77. 

60.0 

5953.5 

474.0 

-22.0 

-24. 1 

247.0 

55.9* 

51,5 

21.9 

3U.0 

314.6 

1.1 

83.3 

36.  1 

76. 

c 

61.0 

6062.9 

467.0 

-22.6 

-24.5 

247.5 

56.7* 

52.4 

21.7 

311.6 

315.2 

1.1 

83.9 

37w  1 

76, 

62.0 

6189.9 

459.0 

-22.3 

-28.3 

248.5 

57.1* 

53.1 

21.0 

313.5 

316.1 

0.8 

57.8 

38.9 

75. 

c 

63.0 

6302.9 

452.0 

-22.0 

-35.6 

249.3 

58.3* 

54.6 

20.6 

315.1 

316.5 

0.4 

2 7.7 

39.9 

75. 

64.0 

6417.6 

445.0  . 

-22.6 

-39.8 

249.7 

59.9* 

56.2 

20.8 

315.8 

316.8 

0.3 

19.0 

40.8 

75, 

65.0 

6533.7 

438.0 

-23.6 

-39.3 

249.7 

63.3* 

59,4 

21.9 

315.9 

316.9 

0.3 

22.0 

42.8 

75. 

C; 

66.0 

6685.  1 

429.0 

-25.0 

-40.6 

249.0 

72.0* 

67. 2 

25r9 

316.1 

317.0 

0.3 

21.6 

44.3 

75. 

67.0 

6804.4 

422.0 

-26.1 

-41.0 

248.4 

78  .3* 

72.8 

28.8 

316.1 

317.0 

0.2 

23.0 

46.  1 

74. 

68.0 

6925.2 

415.0 

-27.1 

-43.2 

248.0 

73.0* 

67,7 

27.3 

316.4 

317,1 

0.2 

19,8 

48.8 

74, 

69.0 

7047.6 

408.0 

-28.0 

-44.4 

247.5 

66.2* 

61.2 

25.3 

316.8 

317.4 

0.2 

18.9 

50.6 

74. 

c 

70.0 

7171.8 

401.0 

-23.4 

99.9 

246.2 

53.1* 

48.6 

21.4 

317.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

74. 

71.0 

7316.0 

393.0 

-29.4 

99.9 

244.8 

41.3* 

37.3 

17.6 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

74. 

72.0 

7444.0 

386.0 

-30.5 

99.9 

244.5 

30,1* 

34,4 

16.4 

318.6 

999,9 

99,9 

999.9 

53.  1 

74. 

73.0 

7555.1 

380.0 

-31.7 

99.9 

244 . 2 

34,3* 

30.9 

15.0 

318.5 

999,9 

99,9 

999.9 

53.9 

73. 

74.0 

7686.3 

373.0 

-32.9 

99.9 

244.8 

39.8* 

36.0 

17.0 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

73. 

75.0 

7819.2 

366.0 

-34.2 

99.9 

245.7 

52.2* 

47.6 

21.4 

318,6 

999,9 

99,9 

999.9 

54,5 

73. 

Q 

76.0 

7934.7 

360.0 

-35,2 

99.9 

246.7 

72.8* 

66,9 

28.8 

318,7 

999,9 

99,9 

999.9 

56,5 

73. 

77.0 

8071.2 

353.0 

-36.3 

99.9 

247.0 

84.7* 

78.0 

33.1 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

73. 

78.0 

8189.8 

347.0 

-37.5 

99.9 

246.8 

83.3* 

76.5 

32.9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

73. 

G 

79.0 

8310.0 

341.0 

-38.6 

99.9 

246.1 

67.8* 

62.0 

27.5 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

72. 

80.0 

8431.6 

335,0 

-39,8 

99.9 

245.0 

51.3* 

46,5 

21.7 

319.1 

999,9 

99.9 

999,9 

63.9 

72. 

C 

81.0 

8575.5 

328.0 

-41  .3 

99.9 

244-5 

47.6* 

43.0 

20.5 

318.9 

999.9 

99.9 

999.0 

64.4 

72. 

82.0 

8700.5 

322.0 

-42.5 

99.9 

245.0 

51.7* 

46.8 

21.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.0 

66.0 

72. 

83.0 

8827.3 

316.0 

-43.  7 

99.9 

246.3 

57.6* 

52.8 

23.  1 

319,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

67.8 

72. 

C 

84.0 

8955.8 

310,0 

-44.9 

99.9 

247.0 

57.8* 

53.2 

22.6 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

72. 

65.0 

9086.1 

304.0 

-46.1 

99.9 

247.0 

58.1* 

53.5 

22.6 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

72. 

86.0 

9240.7 

297.0 

-47.2 

99.9 

246.7 

58.0* 

53.3 

22,9 

319.8 

999,9 

99,9 

999,9 

72,  1 

72. 

c- 

87.0 

9375.4 

291.0 

-48.2 

99.9 

247.2 

59.5* 

54,8 

23,0 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

71. 

80.0 

9489.3 

286.0 

-49,5 

99.9 

249.4 

63.8* 

64.4 

24.2 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

T3.9 

71. 

89.0 

9627.8 

280.0 

-50.6 

99.9 

250.6 

79.6* 

75.1 

26.4 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

71. 

c 

90.0 

9745.0 

275,0 

-51,7 

99,9 

250.3 

80,0* 

75,3 

27,0 

320.4 

999,9 

99.9 

999,9 

77,6 

71. 

91.0 

9887.7 

269.0 

-52.9 

99.9 

2 50.0 

81.0* 

76.1 

27.7 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

71. 

92.0 

10008.6 

264.0 

-53.5 

99.9 

251.4 

83.0* 

78,7 

26.4 

321,5 

999,9 

99.9 

999.9 

81.0 

71. 

c 

93.0 

10131.4 

259.0 

-54,3 

99,9 

255.9 

88,7* 

86.0 

21c6 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

82.8 

71. 

94.0 

10256.0 

254.0 

-55.4 

99.9 

261.0 

84.0** 

83.0 

13rl 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

72. 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION  , 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

G 

BY  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

OR  TIME 

HAVE  BEEN 

INTERPOLATED 

* BY  SPEED  MEANS 

ELEVATION 

ANGLE  LESS  THAN  6 

DEG 

164 

c 

. 

c 

STATrCN  NO.  226 
CENTERVILLE.  ALA 


6 FEBRUARY  1975 
1750  GNT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

32.2 

95.0 

10382.6 

249.0 

-56.2 

99.9 

263.7 

73.9** 

73.4 

32.9 

96.0 

10563=4 

242.0 

-57.2 

99.9 

275.4 

31. 8** 

31.6 

33.2 

97.0 

10668.7 

238.0 

-57.6 

99.9 

292.  1 

17.2** 

16.0 

33.7 

98.0 

10802.7 

233.0 

-57.9 

99.9 

278.0 

18. 4»* 

18.2 

3A.1 

99.0 

10939.3 

228.0 

-58.4 

99.9 

256,6 

55.7** 

54.2 

34.5 

100.0 

11078.5 

223.0 

-59.3 

99.9 

252.0 

113.5** 

103.0 

35.0 

lOl.O 

11249.9 

217,0 

-57,9 

99.9 

250.  1 

126.5** 

118,9 

35.5 

102.0 

11397.4 

212.0 

-56.2 

99.9 

246.6 

65.0** 

59.7 

35.9 

103.0 

11518.2 

208.0 

-57.1 

99.9 

236.6 

28.1** 

23.4 

36.2 

104.0 

11640.8 

204.0 

-58.1 

99.9 

232.8 

31,2** 

24.9 

36.8 

105.0 

11796.9 

199.0 

-58.9 

99,9 

238.3 

77.1** 

65.7 

37.1 

106.0 

11924.1 

195.0 

“59.6 

99.9 

239.2 

94  .1** 

80.8 

37.5 

107.0 

12066.7 

190.0 

-59.1 

99.9 

238.4 

87,4** 

74,5 

38.0 

108. 0 

12220,7 

186.0 

-57.4 

99.9 

236.7 

59.9** 

50.1 

38.6 

109.0 

12358.2 

182.0 

-56.9 

99.9 

239.8 

64  .5** 

55.7 

39.0 

110.0 

12498.7 

178,0 

-57.7 

99,9 

242.8 

80.0** 

71.1 

39.5 

111.0 

12677,9 

173.0 

-59.1 

99.9 

246.6 

96,7** 

88. 8 

40.0 

112.0 

12861.7 

168.0 

-59.4 

99.9 

248.9 

81. 7** 

76.2 

40.5 

113.0 

12974.5 

165.0 

-59.3 

99.9 

250.9 

44,2** 

41,7 

41.0 

114.0 

13123.4 

161.0 

-58.9 

99,9 

255.8 

32.3** 

31.3 

41.6 

115.0 

13286.6 

157.0 

-57.9 

99.9 

256.1 

50.3** 

48.9 

42.2 

116.0 

13490.3 

152.0 

-58.8 

99.9 

254.0 

64.7** 

62.2 

42.8 

117.0 

13615.4 

149.0 

-58.9 

99.9 

253.9 

65.4** 

62.9 

43.3 

118.0 

13786.0 

145.0 

-59,4 

99.9 

255.6 

60.1** 

58.2 

43.9 

119.0 

13960.8 

141.0 

-60.1 

99.9 

255.5 

62.1** 

60.2 

44.3 

120.0 

14095.0 

138.0 

-60.1 

99.9 

253.1 

64.5** 

61.7 

44.9 

121.0 

14278.3 

134.0 

-60,7 

99.9 

248.6 

48.8** 

45.5 

45.4 

122.0 

14419.0 

in.o 

-61.2 

99.9 

246.5 

37.8** 

34.6 

45.9 

123.0 

14562.5 

128.0 

-62.1 

99.9 

249.5 

63.8** 

59.7 

46.5 

124.0 

14758.7 

124.0 

-62.3 

99,9 

249.9 

111. 7** 

104.9 

47.0 

125.0 

14910.3 

121.0 

-61.4 

99.9 

248.7 

113.6** 

105  .0 

47.8 

126.0 

15119.1 

117.0 

-60.8 

99.9 

246.0 

76.0** 

69.4 

48.4 

127.0 

15280.3 

114.0 

-61.7 

99.9 

245.6 

80.5** 

73.9 

49.0 

123.0 

15445.1 

111.0 

-62.5 

99.9 

252.3 

50.7** 

48.3 

49.6 

129.0 

15613.8 

108.0 

-63.4 

99.9 

38.3 

15.9** 

-9.9 

50.2 

130.0 

15786.5 

105.0 

-64.4 

99.9 

269.4 

16.0** 

16.0 

50.9 

131.0 

16023.8 

101. 0 

-64.  8 

99.9 

249.3 

88,6** 

82.9 

51.5 

132.0 

16207.8 

98.0 

-64.9 

99,9 

252,7 

64.4** 

61.5 

52.0 

133.0 

16334.1 

96,0 

—62 . 9 

99.9 

267.2 

25.9** 

25.9 

52.7 

134.0 

16529.9 

93.0 

-62.5 

99.9 

259.4 

19.4** 

19,1 

53.3 

135.0 

16732.1 

90,0 

-62.9 

99.9 

250.  1 

31.4** 

29,5 

54.1 

136.0 

16941.2 

87.0 

-62.3 

99.9 

264.4 

22.1** 

22.0 

55.0 

137.0 

17231.3 

83.0 

-63.0 

99.9 

253.1 

60.4** 

57.7 

55.8 

138.0 

17457.3 

80.0 

-64.2 

99,9 

250,2 

130.2** 

122.5 

56.7 

139.0 

17692.0 

77,0 

-62.9 

99.9 

62.6 

67,8** 

-60.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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c 

c 


158  12.  0 C 


V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

c 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

8.1 

322.8 

999.9 

99.9 

•999.9 

88.  1 

72. 

-3.0 

324.0 

999,9 

99,9 

999,9 

91,6 

72. 

c 

-6.5 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

72. 

-2.6 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

73. 

12.9 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

73. 

c 

35.1 

328.5 

999,9 

99,9 

995,9 

91,5 

73. 

43,2 

333.2 

999,9 

99.9 

999.9 

96.9 

73. 

25.8 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.0 

72. 

c 

15.4 

338.6 

999.9 

99.9 

999.0 

100.3 

72. 

18.9 

338,9 

999.9 

99.0 

'>99.9 

99.9 

72, 

40.5 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.6 

72. 

c 

48.2 

340.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.8 

72. 

45.7 

344,2 

999,9 

99.9 

999.9 

111.6 

71. 

c 

32.8 

349.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

71. 

32.4 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

111.0 

71. 

36.5 

352,9 

999,9 

99.9 

999.9 

113.4 

71. 

33.4 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

71. 

c 

29.5 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

70. 

14  <4 

358,  1 

99  9.9 

99,9 

999.9 

119.2 

71. 

7.9 

361.2 

999.9 

99.9 

999,9 

120.5 

70. 

c 

12,1 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

71. 

17.8 

367.5 

999,9 

99,9 

999.9 

124,3 

71, 

c 

18.2 

369.3 

999,9 

99,9 

999.9 

126.7 

71. 

14.9 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129.2 

71. 

15.6 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.0 

71. 

c 

18.7 

375.3 

999,9 

99.9 

999.9 

131.8 

71, 

17.8 

377.6- 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

71. 

15-1 

379.1 

999.9 

99,9 

999.9 

135.9 

71, 

22.3 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  1 

71. 

c 

38.3 

383,1 

999.9 

99.9 

999.  R 

140.5 

71, 

41.3 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

71. 

30.9 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

149.  6 

71. 

c* 

32,0 

393.4 

999,9 

99,9 

999.9 

146.4 

71, 

15.4 

395.1 

999.0 

99.9 

995.9 

160.9 

70. 

-12.5 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.5 

71. 

0.2 

397,8 

999,9 

99,9 

999.9 

152,2 

71, 

31,3 

401.5 

999.9 

99.9 

999.9 

155.1 

71. 

c 

19.1 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

162.7 

70, 

1.3 

411.1 

999.9 

99.9 

999.9 

158.8 

71. 

3,6 

415.6 

999,9 

■ 99,9 

999.9 

161,6 

71. 

10,7 

410,7 

599,9 

99,9 

999.9 

160.3 

71, 

r 

\ 

2,  1 

423.9 

999.9 

99.9 

999.9 

166.1 

71. 

17,5 

428,2 

999,9 

99,9 

999,9 

161.6 

71. 

44.  1 

430,4 

999.9 

99,9 

999,9 

174.7 

71, 

( 

-31.3 

437,8 

999.9 

99.9 

999.9 

170.8 

71. 

< 


<;! 

c;i 


STATICN  MO.  226 
CENTEi^VILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 
1750  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

. MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

K/SFC 

57.4 

140.0 

17936.3 

74.0 

-63.8 

99.9 

261.3 

10. 2«’^ 

10.1 

58.2 

141.0 

18191.0 

71.0 

-62.3 

99.9 

252.0 

41. 2** 

39,2 

59,  1 

142.0 

18458.6 

68.0 

-60.7 

99.9 

254.9 

14. 9^* 

14.3 

60.0 

143.0 

18740.1 

65,0 

-59.6 

99.9 

245.7 

29.8** 

27.2 

60.9 

144.0 

19034.8 

62.0 

-60.8 

99.9 

72.7 

11.9** 

-U.4 

61.8 

145.0 

19342,8 

59.0 

-61,6 

99.9 

265.3 

10,4** 

10.4 

62.8 

146.0 

19665.6 

56.0 

-62.3 

99.9 

279.9 

7.3** 

7.2 

63.7 

147.0 

20004.8 

53.0 

-63.4 

99.9 

276.4 

13.3** 

13.2 

64.7 

148.0 

20240.3 

51.0 

-64.8 

99.9 

260,0 

30.3** 

29.8 

65.7 

149.0 

20610.8 

48.0 

-64.4 

99.9 

271.7 

12.4** 

12.4 

66.8 

150.0 

21005.1 

45.0 

-64.  8 

99.9 

259.7 

31.0** 

30,5 

67.9 

151,0 

21426.3 

42.0 

-64.  8 

99.9 

257.2 

37.0** 

36.1 

69.2 

152.0 

21881.3 

39.0 

-62.3 

99.9 

265.3 

18.6** 

18.5 

70.5 

153.0 

22206.9 

37.0 

-61.7 

99.9 

263.0 

35.2** 

34.9 

71.9 

154.0 

22730.7 

34.0 

-61.6 

99.9 

261.9 

22.5** 

22.3 

73.2 

155,0 

23302.2 

31.0 

-62.3 

99.9 

23,1 

8.1** 

-3.2 

74,7 

156.0 

23714.1 

29.0 

-62.3 

99.9 

252.8 

21.9* 

20.9 

76.1 

157.0 

24390.6 

26.0 

-61,0 

99.9 

252,4 

43,5* 

41,5 

77.9 

158.0 

25155,2 

23.0 

-59,4 

99.9 

254.8 

78.3* 

75.6 

79.8 

159.0 

26031.5 

20.0 

-58.8 

99.9 

38.9 

14.3* 

-9.0 

82.0 

160.0 

27054.6 

17,0 

-57.7 

99.9 

262.9 

43.8* 

43.4 

84.7 

161.0 

27853.8 

15.0 

-52.6 

99,9 

257,8 

27,8* 

27.2 

87.9 

162.0 

29296.6 

12.0 

-52.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

166 
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158  12.  0 < 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

< 

H/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1.5 

440.9 

999.9 

99.9 

999.9 

167.0 

71. 

12.  7 

449,3 

999,9 

99.9 

999.9 

173,7 

71, 

c 

3.  9 

458.4 

999.9 

99.9 

999.9 

171.9 

71. 

12.3 

466.7 

999.9 

99.9 

999.9 

174.2 

71. 

-3.5 

470.3 

999,9 

99.9 

999.9 

173,2 

71. 

c 

0,9 

475.4 

999.9 

99.9 

999.9 

175.6 

71. 

-1.3 

480.9 

999.9 

99.9 

999.9 

174.3 

71. 

( 

-1.5 

485.9 

999.9 

99.9 

999.9 

175.8 

71. 

5.3 

4BB.l 

999.9 

99,9 

999.9 

176,4 

71. 

-0.4 

497.6 

999.9 

99.9 

999.9 

179.2 

72. 

5.5 

505.9 

999.9 

99,9 

999.9 

177.4 

72. 

(• 

8.2 

516.0 

999.9 

99.9 

999.9 

183.0 

72. 

1.5 

533.3 

999.9 

99.9 

999.9 

183.9 

72. 

4.3 

542.8 

999,9 

99,9 

999.9 

186.4 

72, 

c 

3.2 

556.5 

999.9 

99.9 

999.9 

184.0 

72, 

-7.  5 

569.5 

999.9 

99.9 

999.9 

191.4 

72. 

6 .5 

580.4 

999.9 

99.9 

999.9 

184.  1 

72. 

(: 

13.2 

602.5 

999,9 

99,9 

999,9 

192.0 

72. 

20.5 

628.6 

999.9 

99.9 

999.9 

194.0 

72, 

-11.2 

656.4 

999.9 

99.9 

999.9 

202.5 

72. 

r 

5,4 

690.9 

999.9 

99.9 

999,9 

201.  1 

73. 

5.9 

733.2 

999,9 

99,9 

999.9 

208.6 

73, 

99.9 

782.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

C 

€ 

< 


-I 

Cl 
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STATICN  NO.  226 
CFNTFRVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

2100  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

156 

RH 

11. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.3 

140.0 

999.5 

4.7 

0.3 

■ 280.0 

4.1 

4.0 

-0,7 

278.4 

288.5 

3,9 

73.0 

0.0 

0. 

O.l 

7.0 

209.6 

991.0 

4.C 

-2.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

278.3 

286.6 

3.2 

61.2 

999.9 

999. 

0.3 

e.o 

300.2 

9S0.0 

3.0 

-2.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.2 

286.5 

3.2 

65.7 

999.9 

999. 

0.7 

9.0 

391.5 

969.0 

2.2 

-2.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.2 

287.0 

3.4 

72.8 

999.  9 

999, 

0.9 

10.0 

483.6 

958.0 

1.2 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.1 

286.9 

3.4 

77.7 

999.9 

999. 

1.2 

11.0 

593.4 

945.0 

-0.3 

-2.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.j9 

277.7 

286.6 

3.4 

85.0 

999.9 

999. 

1.6 

12.0 

687.0 

934.0 

-l.l 

-2.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.9 

286. T 

3.4 

90.1 

999.9 

999. 

2.0 

13.0 

781.4 

923.0 

-2.2 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.6 

286.1 

3.2 

91.8 

999.9 

999. 

2.5 

14.0 

867.8 

913.0 

-3.3 

-3.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.4 

285.6 

3.2 

96.3 

999,9 

999, 

3.0 

15.0 

963.7 

902.0 

-3.9 

-4.2 

308,7 

11.4 

8.9 

-7.1 

277.  7 

285.8 

3.1 

97.7 

1.7 

132, 

3.3 

16.0 

1078.2 

889.0 

-4.8 

-5.1 

306.5 

11.4 

9.1 

-6,8 

277.9 

285.6 

3.0 

98.4 

1.9 

131. 

3.8 

17.0 

1167.2 

879.0 

-5.2 

-5.4 

301.4, 

11.9 

10.1 

-6.2 

278.4 

286.1 

2.9 

98.2 

2.3 

130. 

^.0 

18.0 

1266.3 

868.0 

-5.0 

-5.7 

299.0 

12.2 

10.7 

-5.9 

279,6 

287,2 

2,9 

94.8 

2.4 

130. 

4.2 

19.0 

1366.8 

857.0 

-3.9 

-12.0 

297,1 

13,1 

11.6 

-5.  9 

281.6 

286,5 

1.8 

53,5 

2.5 

129. 

4.7 

20.0 

1459.8 

84  7.0 

-1.9 

-10.9 

291.9 

14.7 

13.7 

-5.5 

234.7 

290.1 

2.0 

50.1 

3.0 

127. 

5.0 

21.0 

1582.9 

834.0 

-1.4 

-11.0 

288.2 

15.3 

14.5 

-4.8 

286.5 

292.0 

2.0 

48.0 

3.2 

126. 

5.3 

22.0 

1679.0 

824.0 

-1.9 

-10.1 

284.3 

16.8 

16.2 

-4.2 

207.0 

293.0 

2.2 

53.5 

3.5 

124. 

5.7 

23.0 

1776.0 

814.0 

-2.5 

-9.3 

279,9 

18,2 

18,0 

-3.1 

287,3 

293,8 

2.3 

59,5 

3.9 

122. 

6.1 

24.0 

1884.0 

803.0 

-2.5 

-23.6 

276.7 

19,0 

18.9 

-2.2 

288.2 

290.3 

0.7 

17.8 

4.3 

119. 

6.5 

25.0 

1973.4 

794.0 

-2.5 

-23.9 

276.8 

19.2 

19.0 

-2.3 

289.2 

291.2 

0.7 

17.3 

4,7 

117. 

7.0 

26.0 

2094.1 

782.0 

-2.8 

-24.2 

280.3 

22.4 

22.1 

-4,0 

290.1 

292.2 

0,7 

17,4 

5.3 

115. 

7.3 

27.0 

2196.0 

772.0 

-2.8 

-24.5 

279.1 

22.6 

22,3 

-3,6 

291.2 

293,2 

0.7 

16.9 

5.7 

114, 

7.8 

28.0 

2299.1 

762.0 

-3.5 

-25.0 

277.6 

23,1 

22.9 

-3.1 

291.6 

293.6 

0.7 

16.9 

6.4 

112. 

8.1 

29.0 

2392.9 

753.0 

-4.1 

-25.5 

276.5 

23.4 

23.3 

-2.7 

291.9 

293.8 

0.6 

17.0 

6.8 

111. 

8.5 

30.0 

2498.2 

743.0 

-4.5 

-26.5 

274.2 

23.9 

23.9 

-1.8 

292.5 

294,3 

0.6 

16,0 

7,3 

111. 

8.9 

31.0 

2594.2 

734.0 

-4.1 

-27,2 

271,2 

24,6 

24.6 

-0.5 

294.0 

295,7 

0.6 

14,5 

7,9 

109, 

9.2 

32.0 

2702.2 

724.0 

-5.2 

-27,3 

269,2 

25.3 

25.3 

0.3 

794.0 

295.7 

0.6 

15.6 

0.3 

108. 

9.8 

33.0 

2811 .3 

714.0 

-5.6 

-28.7 

265.9 

27.1 

27.0 

1.9 

294.6 

296,2 

0.5 

14.1 

9.2 

106. 

10.0 

34.0 

2910.6 

705.0 

-6.2 

-29.2 

265.0 

27.8 

27,7 

2.4 

295.0 

296.6 

0.5 

14.1 

9.5 

105. 

10.3 

35.0 

3011.1 

696.0 

-6.5 

-22,8 

263.8 

29.1 

29,0 

3.2 

795,8 

29  8.5 

0.9 

26.0 

10.0 

104, 

10.9 

36.0 

3146.8 

684.0 

-7.4 

-22.1 

261.8 

32.0 

31.6 

4.6 

296.3 

299.2 

0.9 

29.7 

11.0 

102. 

11.2 

37.0 

3249.8 

675.0 

-8.2 

-21.1 

261,3 

33.0 

32.6 

5,0 

296,6 

299.8 

1.0 

34.3 

11.6 

101. 

11.6 

38.0 

3353.9 

666.0 

-8.7 

-23.3 

261.1 

33.0 

33.4 

5.2 

297.1 

299.8 

0.9 

29.4 

12.4 

100. 

12.0 

39.0 

3459.2 

657.0 

-9.5 

-30.6 

261.5 

33.7 

33.4 

5.0 

297.4 

298.8 

0,5 

15.9 

13.  1 

99, 

12.3 

40.0 

3553.8 

649.0 

-9.6 

-31,4 

262.2 

33.9 

33,6 

4.6 

298.2 

299,6 

0,4 

14,9 

13.7 

98, 

13.0 

41.0 

3685.8 

638.0 

-9.6 

-32.9 

264.1 

35.8 

35.6 

■ 3,7 

299.7 

300.9 

0.4 

12.9 

15.0 

96. 

13.3 

42.0 

3795.4 

629.0 

-10. 1 

-32.8 

264.3 

37.6 

37.4 

3.7 

300.4 

301.7 

0.4 

13.4 

15.7 

96. 

13.8 

43.0 

3906.3 

620.0 

-10.9 

-30.8 

263.8 

40.9 

40,6 

4.4 

300.7 

302,2 

0.5 

17.5 

16.9 

95. 

14.1 

44.0 

4018.5 

611.0 

-11.5 

-28.6 

263.1 

43.1 

42.8 

5.2 

301,3 

303.2 

0.6 

22.5 

17.6 

95. 

14.5 

45.0 

4119.4 

603.0 

-12.5 

-24.4 

261.6 

46.3 

45.8 

6.8 

301.3 

304.0 

0.9 

36.0 

18.6 

94. 

14.8 

46.0 

4234.1 

594.0 

-13.3 

-23.0 

259.9 

47.7 

46.9 

8-4 

301.7 

304.8 

1.0 

43.6 

19.5 

94. 

15.1 

47.0 

4337.3 

586.0 

-13.3 

-24,7 

258,1 

43.4 

47,4 

lOtO 

302.8 

305.6 

0,9 

37.8 

20.4 

93, 

15.5 

48.0 

4455.4 

577.0 

-12.6 

-24,6 

255.1 

47.6 

46.0 

12.2 

305.0 

30  7.  B 

0.9 

36.0 

21.6 

92. 

15.9 

49.0 

4561.9 

569.0 

-12.8 

-23.2 

252.3 

45.7 

43.5 

13.9 

306.0 

309.3 

l.O 

41.2 

22.6 

91. 

16.2 

50.0 

4669.8 

561.0 

-13.5 

-21.7 

251.0 

45.6 

43.1 

14.9 

306,5 

310,2 

1.2 

49.9 

23.4 

90. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 4N0  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATfCN  NO.  226 
CENTFRVtLLE,  ALA 


6 FFBRUARY  1975 
2100  GMT 


156  11.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.8 

51.0 

4806.6 

551.0 

-14.0 

-21.5 

251.0 

50.0* 

47.2 

16.3 

307.4 

311,3 

1.2 

52,9 

24,7 

89, 

17.2 

52.0 

4917,6 

543.0 

-14.6 

-23.2 

252.0 

54.6* 

51.9 

16,9 

308.0 

311.4 

l.l 

47.7 

25.9 

88. 

17,6 

53.0 

5029.8 

535.0 

-15.6 

-24.2 

252.6 

57.3* 

54,7 

17,2 

308.1 

311.3 

l.O 

47.4 

27.4 

87. 

18.0 

54.0 

5143.4 

527,0 

-16.5 

-23,6 

252.3 

55.8* 

53,1 

16,9 

308,3 

311.7 

1.1 

53.9 

29.1 

87. 

18.2 

55.0 

5258.1 

519.0 

-17.8 

-22.5 

252.0 

53.7* 

51.1 

16.6 

308.2 

312.0 

1.2 

66.2 

29.6 

86  • 

18.8 

56.0 

5403.6 

509.0 

-18.3 

-21.6 

251.2 

49.1* 

46.5 

15,8 

309,3 

313.5 

1.3 

75.1 

31.1 

86. 

19.1 

57.0 

5522,0 

501,0 

-18,3 

-23.1 

251.1 

48.5* 

45,9 

15.7 

310.7 

314,4 

1.2 

65.8 

32.0 

85, 

19.6 

58.0 

5626.9 

494,0 

-19.4 

-24.1 

251.2 

51.4* 

48.7 

16.5 

310.6 

314.1 

1.1 

65.9 

33.4 

85. 

20.0 

59.0 

5748.3 

486.0 

-19.6 

-24.8 

251.6 

57.8* 

54.9 

18.3 

311.7 

315,1 

l.O 

63.3 

34.4 

84. 

20^3 

60.0 

5856.0 

479.0 

-19.8 

-26.2 

251.7 

63.2* 

60.0 

19.9 

312.8 

315,8 

0.9 

56,3 

35.4 

84, 

20.8 

61.0 

5965.2 

472.0 

-20,3 

-28.5 

251.  1 

65,7* 

62.1 

21.2 

313.4 

316,0 

0.8 

47.7 

37.9 

83. 

21.1 

62.0 

6091.8 

464.0 

-20.3 

-35.0 

250.5 

63.3* 

59.6 

21.2 

314.9 

316.3 

0.4 

25.4 

39.4 

83. 

21.6 

63.0 

6204.3 

457.0 

-21.1 

-36.6 

249.3 

57.0* 

53.3 

20.2 

315.3 

316.5 

0.4 

23.1 

40.  7 

82. 

22.0 

64.0 

6334.4 

449.0 

-22.1 

-36.  1 

249.2 

57,8* 

54,0 

20.5 

315.7 

317.0 

0.4 

26.6 

41.  5 

82. 

22.3 

65.0 

6449.8 

442.0 

-23.0 

-36,9 

249.8 

60.8* 

57.1 

21.0 

315.9 

317.2 

0.4 

26.6 

42.7 

81. 

22.9 

66.0 

6600.2 

433.0 

-24.3 

-38.1 

250.4 

60.3* 

56.8 

20.2 

316.1 

317.3 

0.3 

26.3 

45.6 

81. 

23.3 

67.0 

6718.8 

426.0 

-25. 1 

-38.9 

25J.0 

54.6* 

51,3 

18,7 

316.6 

317.7 

0.3 

26.0 

46.6 

81. 

23.9 

68.0 

6838.9 

419.0 

-26.2 

-38,6 

249.3 

48.8* 

45,7 

17,3 

316.7 

317.9 

0.3 

29.8 

43.6 

80. 

24.2 

69.0 

6960.6 

412.0 

-27,  1 

-41.6 

250,1 

50.3* 

47.3 

17.1 

317.1 

317.9 

0.2 

23.4 

49.2 

80. 

24.8 

70.0 

7066.3 

406.0 

-27.6 

-44.1 

2 52.8 

58.1* 

55.4 

17.2 

317.7 

318.4 

0.2 

18.8 

51.0 

80. 

25.4 

71.0 

7227,1 

397.0 

-28.9 

-48.4 

254.6 

65.5* 

63.2 

17,4 

318.1 

318.5 

0,1 

13.1 

53.3 

79. 

25.9 

72.0 

7354.1 

390,0 

-30.  1 

-49,0 

255.0 

68.9* 

66.6 

17.9 

313,1 

318.5 

0.1 

13.7 

55,0 

79. 

26.3 

73.0 

7464.2 

384,0 

-31  .3 

-50.2 

254.5 

68.1* 

65.6 

18.2 

318.0 

318.4 

0.1 

13.3 

57.3 

79. 

26.9 

74.0 

7594.2 

377.0 

-32.4 

-51.1 

253.1 

66.1* 

63.2 

19,2 

318.1 

318.5 

0.  1 

13.5 

59.3 

79. 

27.3 

75.0 

7726.2 

370.0 

-33.2 

-51.1 

252.4 

70.5* 

67.2 

21.3 

318.8 

319,1 

0.  1 

14,5 

60,  7 

79. 

27.8 

76.0 

7840.8 

364.0 

-34.3 

-52.2 

251.7 

81.5* 

77.4 

25.6 

318.9 

319.2 

0.1 

14.1 

63.2 

78. 

28.1 

77.0 

7956.9 

358.0 

-35.4 

-53.1 

251.2 

88.1* 

83.4 

28.4 

318.8 

319.1 

0.1 

14.3 

64.  7 

78. 

28.7 

78,0 

8094.0 

351.0 

-36.5 

-53.4 

249.9 

87.4* 

82.0 

30.1 

319.2 

319.5 

O.l 

15.3 

63.0 

78. 

29.0 

79.0 

8213,3 

345.0 

-37.7 

-54.3 

249.1 

78.4* 

73.2 

27.9 

319.1 

319.4 

O.l 

15,5 

70,6 

78, 

29.5 

80.0 

8333.9 

339.0 

-39.0 

99.9 

247.4 

50.3* 

46.4 

19.3 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

77. 

30.0 

81.0 

8497.2 

331.0 

-40.5 

99.9 

247.2 

46.4** 

42.8 

18.0 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

77. 

30.5 

82.0 

8663.4 

323.0 

-41.7 

99.9 

249.4 

66,8** 

62.6 

23.5 

319.7 

999,9 

99,9 

999.9 

73.2 

77, 

30.9 

83,0 

8768.9 

318.0 

-43.0 

99.9 

250.3 

72.0** 

67,7 

24.3 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

77. 

31.3 

84.0 

8897.2 

312.0 

-43.4 

99.9 

250.5 

69.0** 

65.0 

23.1 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.5 

77. 

31.8 

85.0 

9027.6 

306.0 

-44.6 

99.9 

2 50.6 

68.1** 

64,2 

22.6 

320.7 

999.9 

99,9 

999,9 

79,  1 

77. 

32.2 

86.0 

9204.6 

298,0 

-45.6 

99,9 

250,9 

71,5** 

67.5 

23.4 

321 .7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

76. 

32.8 

87.0 

9317,0 

293,0 

-46,9 

99,9 

251.4 

73.2** 

69.4 

23,3 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

76, 

33.1 

88.0 

9453.9 

267.0 

-47.7 

99.9 

251.9 

70,6** 

67.1 

21-9 

322.2 

999.9 

99.9 

999,9 

84.9 

76. 

33.7 

89.0 

9569.7 

282.0 

-48.9 

99,9 

253,5 

60.4** 

57,9 

17.1 

322.1 

999,9 

99,9 

999,9 

88.4 

76. 

34.1 

90,0 

9710.8 

276.0 

-49.4 

99.9 

255.0 

55.6** 

53.7 

14.4 

323.3 

999,9 

99.9 

999.9 

89.3 

76. 

34.6 

91.0 

9830.2 

271.0 

-50.6 

99.9 

256.5 

62.9** 

61.2 

14.7 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

76. 

35.0 

92.0 

9951.3 

266.0 

-52.0 

99.9 

256.9 

78,6** 

76.6 

17,8 

323.0 

999.9 

99,9 

999.9 

91,5 

76, 

35.5 

93,0 

10073,8 

261.0 

-53.3 

99,9 

258.0 

39.6** 

87.6 

18,6 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

76. 

36.0 

94.0 

10223.5 

255.0 

-53.3 

99.9 

260.2 

81.2** 

80.0 

13,8 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.4 

76. 

36.5 

95.0 

10351.0 

250.0 

-53,7 

99.9 

261.8 

67.4** 

66.8 

9n7 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

99,6 

76. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIGN  NO.  225 
CENTERVILLE,  ALA 


6 FEOPUARY  1975 

2100  GHT  156  11.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPr*=0 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

no  K 

DO  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.0 

96.0 

10533.2 

243.0 

-54.6 

99.9 

261.0 

59.5** 

58.8 

9,3 

327.6 

999,9 

99,9 

999,9 

102.9 

76, 

37,6 

97.0 

10666.2 

238.0 

-54,7 

99,9 

259,3 

54, 7»* 

53.7 

10.2 

329.3 

999,9 

09.9 

999.9 

103,2 

77 

38.0 

98,0 

10801.9 

233.0 

-55.2 

99.9 

257.8 

52.0** 

50.8 

11.0 

330.6 

999,9 

99.9 

999.9 

107.0 

77 

38.5 

99.0 

10940.1 

228.0 

-56,2 

99.9 

255.0 

53.3** 

51.5 

13  .8 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

77 

39.0 

100.0 

11052.4 

224.0 

-56.  7 

99.9 

252.1 

54,5** 

51,8 

16.7 

332.1 

999,9 

99,9 

999.9 

109.3 

76, 

39.8 

101.0 

11224.1 

218,0 

-57.8 

99,9 

248.  1 

75.9** 

70,4 

23.3 

332.9 

999,9 

99.9 

999.9 

110.2 

76 

40.1 

102.0 

11370.7 

213.0 

-57.3 

99.9 

247.3 

92.1** 

85.0 

35.6 

335.9 

999.9 

99,9 

999.9 

111.0 

76 

40.7 

103.0 

11490.5 

209.0 

-57.5 

99.9 

244.0 

103.3** 

92. B 

45.4 

337.5 

9R0.9 

99.9 

999.9 

117.0 

76 

41.1 

104.0 

11643.8 

204.0 

-56.5 

99.9 

238.6 

82.8** 

70,7 

43.2 

341,4 

999.9 

99.9 

999,9 

120.5 

76, 

41.6 

105.0 

11769.5 

200.0 

-56.5 

99,9 

230.7 

57,1** 

44,2 

36.2 

343,3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.1 

75 

42.0 

106.0 

11930.0 

195-0 

-56.8 

99.9 

236.1 

66.2** 

54.9 

37,0 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

75 

42.3 

107.0 

12061.3 

191.0 

-56.8 

99.9 

241.4 

83.0** 

72.9 

39.7 

347.3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

75, 

42.9 

108.0 

12195.4 

187.0 

-57.0 

99,9 

245.4 

32,0** 

74.6 

34.1 

349.2 

999,9 

99.9 

999.9 

128,9 

74, 

43.5 

109.0 

12366.9 

182.0 

-57.3 

99.9 

247.4 

57.5** 

53.1 

22.1 

351.4 

999.9 

99.9 

999.9 

127.5 

74 

43.9 

110.0 

12507.4 

178.0 

-57.3 

99.9 

249.7 

66.1** 

62.0 

23.0 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.7 

74 

44.5 

111.0 

12687.0 

173.0 

-58.5 

99,9 

251,9 

73,9** 

70,2 

22.9 

354.6 

999.9 

99,9 

999,9 

134,9 

74. 

45.1 

112.0 

12833.8 

169.0 

-59.5 

99.9 

252.2 

71.1** 

67.7 

21.0 

355.3 

999.9 

99,9 

999.9 

134.5 

74, 

45.8 

113.0 

12983.5 

165.0 

-60.0 

99.9 

251.1 

99.9** 

94.5 

32,4 

356.9 

999.9 

99.9 

995.9 

137.9 

74, 

46.3 

114.0 

13136.8 

161.0 

-59.  8 

99.9 

250.9 

103.4** 

97.7 

33. B 

359,7 

999,9 

99.9 

999.9 

142.  1 

74, 

46.9 

115.0 

13293.9 

157.0 

-60.  0 

99,9 

250.5 

59,8** 

56.4 

20,0 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

147.7 

74, 

47.6 

116.0 

13496.0 

152,0 

-50.0 

99.9 

248.5 

45.9** 

42.7 

16.8 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

145.1 

74, 

48.0 

117.0 

13620.6 

149.0 

-59.7 

99.9 

249.6 

73.6** 

69.0 

25.7 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146.3 

74. 

48.6 

118.0 

13790.7 

145.0 

-59,8 

99,9 

251.3 

62.2** 

58.0 

19.9 

370,6 

999.9 

99.9 

999.9 

153.  1 

74, 

49.1 

119,0 

13965.3 

141.0 

-60.3 

99.9 

250.4 

29,0** 

27,4 

9,7 

372,7 

999.9 

99,9 

999.9 

153.7 

74, 

49.7 

120.0 

14099.1 

138,0 

-61.2 

99.9 

249.0 

50.8** 

47.5 

18.3 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

151.1 

74. 

50.2 

121.0 

14281.8 

134.0 

-60.9 

99.9 

250.6 

75,9** 

71.5 

25,2 

377.2 

999.9 

99.9 

999,9 

155.  7 

74, 

50.8 

122.0 

14'422  .4 

131.0 

-61.4 

99,9 

252.4 

61,8** 

58,9 

18,7 

378,7 

999,9 

99,9 

999.9 

159,0 

74, 

51.3 

123.0 

14614.7 

127.0 

-61.6 

99.9 

253.7 

52.0** 

49.9 

14.6 

381.8 

999.9 

99.9 

999.9 

158.3 

74. 

52.0 

124.0 

14762-.8 

124.0 

-61.7 

99.9 

255.4 

39.0** 

37,7 

5,8 

384.1 

999.9 

99,  9 

999,9 

165.4 

74, 

52.7 

125.0 

14914.3 

121.0 

-62.1 

99,9 

254.9 

56.7** 

54.0 

14.8 

386.1 

999.9 

99.9 

995,9 

161.4 

74, 

53.4 

126.0 

15122.0 

i 17,  0 

-62.3 

99.9 

254.5 

97.0** 

93.5 

25.9 

389,5 

999.9 

99.9 

999.9 

167.9 

74, 

54.0 

127.0 

15336.7 

113.0 

-62.6 

99.9 

258.2 

60.9** 

59.6 

12.4 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

171.1 

74, 

54.6 

128.0 

15502.3 

110.0 

-63.6 

99.9 

260.5 

17.0** 

16.8 

2.8 

394.0 

999a9 

99.9 

999.9 

172.  1 

74. 

55,2 

129,0 

15671.9 

107.0 

-63,  7 

99,9 

246.0 

39.6** 

36.2 

16.1 

396,8 

999.  « 

99.9 

999,9 

170.2 

74, 

55.9 

130.0 

15846.0 

104.0 

-64.7 

99.9 

251.5 

74.2** 

70.4 

23.6 

398.3 

999.9 

99.9 

999.9 

177.3 

74, 

56.7 

131.0 

16085.2 

100.0 

-65.3 

99.9 

257.8 

53.1** 

51.9 

11.2 

401.7 

999.9 

99,9 

999.9 

176.6 

74, 

57.2 

132.0 

162  70.6 

97.0 

-65.3 

99.9 

261.4 

28,0** 

27,7 

4,2 

405.2 

999,9 

99,9 

999.9 

181.2 

74, 

58.0 

133.0 

16462.6 

94,0 

-63.9 

99,9 

256.3 

62.1** 

60.4 

14.7 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

173.1 

74, 

58.7 

134.0 

16662.3 

91.0 

-61.9 

99.9 

255.8 

120.4** 

116.8 

29.5 

419.3 

999.9  . 

99.9 

999.9 

186.6 

74 

59.2 

135.0 

16869.9 

so.o 

-61.6 

99.9 

261.3 

78,0** 

77,1 

11,7 

424.0 

999.9 

99,9 

999,9 

190,8 

74, 

60.0 

1 36.  0 

17084.4 

65.0 

-62.5 

99,9 

295.7 

17.3** 

15,6 

-7.5 

426.4 

999.9 

99.9 

999.9 

187.9 

74 

60.8 

137,0 

17306,1 

82.0 

-62.5 

99.9 

262.3 

11.0** 

10.9 

1.5 

430.8 

999.9 

99.9 

999.9 

191.3 

74 

61.8 

138.0 

17614.7 

78.0 

-62.5 

99.9 

271.5 

15.3** 

15.3 

-C.4 

437.0 

999.9 

99.9 

999.9 

194.3 

74 

62.7 

139.0 

17856.1 

75,0 

-63,7 

99,9 

37.7 

9.5** 

-5,8 

-7.5 

439.3 

999.9 

99,9 

999.9 

187,7 

74, 

63.5 

140.0 

18105.9 

72.0 

-64.7 

99.9 

253.1 

45.4** 

43.5 

13.2 

442.' 

999.9 

99.9 

999.9 

197.5 

74 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTFRVILLE,  AU 


6 FEBRUARY  1975 
2100  GMT 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPFED 

U CCMP 

MIN 

GPM 

M3 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

64.4 

141.0 

18366.7 

69.0 

-63.2 

99.9 

228.7 

12. 6»* 

9.5 

65.3 

142.0 

18640.1 

66.0 

-63.2 

99.9 

100.9 

13.5** 

-13.3 

66.5 

143.0 

18927.3 

63.0 

-61.6 

99.9 

253.1 

95.7** 

91.5 

67.7 

144.0 

19229.7 

60.0 

-61.6 

99.9 

258.4 

25.5** 

25.0 

68.8 

145.0 

19547.2 

57.0 

-62.1 

99.  <? 

67.6 

80.9** 

-74.8 

69.9 

146.0 

19080.2 

54.0 

-63.6 

99.9 

257.3 

96.6** 

94.2 

71.0 

147.0 

20231.3 

51.0 

-63.4 

99.9 

278.2 

12.5** 

12.4 

72.1 

143.0 

20605.4 

48.0 

-61.6 

99.9 

49.0 

26.2** 

-19.7 

73.3 

149.0 

21004.9 

45.0 

-62.1 

99.9 

255.4 

26.3** 

25.4 

74.7 

150.0 

21431.4 

42.0 

-62.1 

99.9 

258.6 

31.8** 

31.2 

76.1 

151.0 

21688.6 

39.0 

-63.0 

99.9 

251.8 

75.3** 

71.6 

77.3 

152.0 

22380.6 

36.0 

-63.6 

99.9 

64.  3 

33.7** 

-30.4 

78,’a 

153.0 

22731.5 

34.0 

-63.6 

99.9 

258.^ 

64.6** 

63.3 

80.2 

154,0 

23298.6 

31.0 

-63.6 

99.9 

71.5 

29.9** 

-28.3 

81.8 

155.0  • 

23927.5 

28. 0 

-60,9 

99.9 

288.8 

19.1** 

18.1 

83.5 

156.0 

24633.7 

25.0 

-60.0 

99.9 

‘ 257.1 

72.5** 

70.7 

85.2 

157.0 

, 25432.5 

22.0 

-59.7 

99.9 

81.4 

4.2** 

-4.2 

87.4 

158.0 

26028.7 

20.0 

-59.5 

99.9 

295.6 

3.0** 

2.8 

90.0 

159.0 

27051.5 

17.0 

-57.  1 

99.9 

252.0 

35.0** 

33.3 

93.2 

160.  0 

28285.9 

14.0 

-55.1 

99.9 

270.2 

35.6** 

35.6 

96.9 

161.0 

29832.0 

11.0 

-53.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

156  11.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

az 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

8.3 

451,1 

999,9 

99.9 

999.9 

195.5 

74. 

2.6 

456.8 

999,9 

99.9 

999.9 

192.3 

74. 

27.9 

466.5 

999.9 

99.9 

999.9 

198.7 

74. 

5.1 

473.1 

999,9 

99,9 

999,9 

201,4 

74. 

-30.9 

478.9 

999,9 

99,9 

999,9 

198.2 

74. 

21.2 

483.0 

999.9 

99.9 

999.9 

201.6 

74. 

-i.e 

491,4 

999,9 

99,9 

999,9 

203.9 

74. 

-17.2 

504,3 

999,9 

99,9 

999.  9 

201,0 

75. 

6.6 

512.4 

999.9 

99.9 

999.9 

203.1 

75. 

6.2 

522.6 

999.9 

99.9 

999.9 

202.6 

75. 

23.5 

531.5 

999,9 

99.9 

999,9 

205,3 

75. 

-K.6 

542.4 

999,9 

99,9 

999,9 

212.6 

75. 

12.8 

551.3 

999.9 

99.9 

999.9 

213.3 

75. 

-9.5 

566.1 

999.9 

99.9 

999.9 

211.7 

75. 

-6,1 

590,3 

999,9 

99.9 

999.9 

213,7 

75. 

16.2 

612.2 

999.9 

99.9 

999.9 

218.5 

75. 

-0.6 

636.0 

999.9 

99.9 

999.9 

222.7 

75. 

-1.3 

654.1 

999.9 

99.9 

999,9 

225,0 

75, 

10.8 

692.7 

999.9 

99.9 

999,9 

230.7 

75. 

-0,1 

739.4 

999.9 

99.9 

999.9 

230.8 

76. 

99.9 

797,8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO.  226 
CENTERVILLE,  ALA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  152  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PY 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

M 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.0 

140.0 

1000.4 

2.8 

-2.  1 

290.0 

5.1 

4.8 

-1.7 

276,3 

284.8 

3.3 

70.0 

0.0 

0. 

0.4 

7.0 

240,6 

988.0 

0,9 

-5.0 

273.9 

7.4 

7.4 

-C.5 

275.3 

282.3 

2.7 

64.9 

0.2 

87. 

0.8 

8.0 

338.7 

976.0 

-0.3 

-4.5 

282.9 

8.9 

8.7 

-2.0 

275,2 

282.5 

2,8 

73,2 

0.3 

90. 

1.1 

9.0 

429.4 

965.0 

-0,6 

-5.0 

296.7 

10.4 

9.3 

-4.7 

275,7 

282,8 

2.7 

71.8 

0.5 

94. 

1.4 

10.0 

529.3 

953.0 

-1.4 

-5.2 

313.6 

13.1 

8.6 

-9,8 

275,9 

283,0 

2.7 

74.8 

0.7 

101. 

1.8 

11.0 

647.1 

939.0 

-2.3 

-4.U 

329.8 

13.6 

6.8 

-11.8 

276.1 

284.0 

3.0 

88.3 

1.0 

119. 

2.2 

12.0 

749.2 

927.0 

-3.3 

-4.1 

327. 9 

12.0 

6.4 

-10.1 

276.2 

284.1 

3.0 

94.0 

1.3 

127. 

2.6 

13. C 

843.6 

916.0 

-4.0 

-4.1 

316.8 

10.7 

7.3 

-7.8 

276.3 

284.4 

3.1 

99.6 

1.5 

129. 

2.9 

14.0 

938.9 

905.0 

-4.8 

-4.P 

310,9 

11.6 

7.6 

-e.8 

276.5 

284,2 

3,0 

102.7 

1.7 

130. 

3.3 

15.0 

1043.8 

893.0 

-5.7 

-5.7 

320.9 

11.6 

7.3 

-9.0 

276.6 

283.9 

2.8 

104.2 

2.0 

131. 

3.7 

16,0 

1167.6 

879.0 

-6.6 

-6.6 

322.6 

10.1 

6.1 

-8.0 

276.9 

283.0 

2.7 

104.0 

2.3 

133. 

4.1 

17.0 

1265.8 

868.0 

-7.7 

-7.7 

322.8 

9.0 

5.4 

-7.1 

276.8 

203.3 

2.5 

103.9 

2.5 

133, 

4.6 

18.0 

1365.3 

- • 857.0 

-7,1 

-7.  i 

317.9 

12,7 

8,5 

-9.4 

278,4 

285,4 

2.6 

104.0 

2.7 

134. 

4.8 

19.0 

1466.3 

846.0 

-6,2 

-6.2 

314.4 

13.5 

9.6 

-9.4 

280.4 

288.0 

2.9 

104.1 

3.0 

135. 

5.1 

20.0 

1568.9 

835.0 

“5.7 

-9.9 

309.4 

14.0 

10.  n 

-e  .9 

281.9 

287.7 

2.2 

72.2 

3.2 

135. 

5.6 

21.0 

1691 .9 

322.0 

-5.7 

-22.5 

300.8 

13.6 

11.7 

-7.0 

283.0 

285.2 

0.8 

25.2 

3.6 

133, 

5.9 

22.0 

1797.5 

811.0 

-5.6 

-25.8 

301,5 

15.1 

12.9 

-7.9 

284.2 

285.9 

0.6 

18,4 

3,9 

132. 

6.3 

23.0 

1894.8 

801.0 

-5.4 

-25.7 

302.0 

15.8 

13.4 

-8.4 

285.3 

287.1 

0.6 

18.4 

4.2 

131. 

6.7 

24.0 

2003.3 

790.0 

-5.3 

-25.6 

299.6 

16.3 

14.1 

-8.0 

286.6 

288.5 

0.6 

18.4 

4.6 

131. 

7.1 

25.0 

2103.4 

780. 0 

-5.1 

-25.*, 

294.8 

16.9 

15.4 

-7.1 

287.9 

289.7 

0.6 

18.4 

5.0 

130. 

7.5 

26.0 

2235.5 

767.0 

-4,6 

-25.  1 

290.1 

17,2 

16.2 

-5.9 

289.7 

291,7 

0.6 

18.4 

5.4 

128. 

7.8 

27.0 

2338.8 

757,0 

-4.5 

-29.0 

287.8 

17.5 

16.6 

-5.3 

291.0 

292.4 

0.5 

12.6 

5.7 

127. 

8.2 

28.0 

2453.9 

746.0 

-5.0 

-29.3 

285.4 

18.0 

17.3 

-4.8 

291.7 

293.1 

0.4 

12.7 

6.1 

126. 

8.6 

29.0 

2559.8 

736.0 

-5.4 

-29.6 

283.5 

18.7 

18.2 

-A. 4 

292.3 

29  3.7 

0.4 

12.7 

6.5 

124. 

8.9 

30.0 

2667.1 

726,0 

-5.7 

-29.9 

282,4 

19,4 

19,0 

-4,2 

293.1 

294,5 

0,4 

12,7 

6.8 

123. 

9.2 

31.0 

2775.6 

716.0 

-6.3 

-30.3 

281.0 

20,0 

19.7 

-3,8 

293.6 

295.0 

0.4 

12.8 

7.1 

122. 

9.6 

32.0 

2885.5 

706.0 

-6.9 

-30.7 

273.8 

20.7 

20.5 

-3.2 

294.1 

295.5 

0.4 

12.8 

7.6 

121. 

10.0 

33.0 

2996.5 

696.0 

-8.0 

-31.5 

276.2 

21.1 

21.0 

m 3 

294,2 

295,4 

0.4 

12.9 

8.0 

119. 

10.3 

34.0 

3108.9 

686.0 

-8.5 

-31,9 

274.5 

20.8 

20.7 

-1.6 

294.8 

296,0 

0,4 

13.0 

8.4 

118. 

10.7 

35.0 

3211.1 

677,0 

-9.4 

-32,6 

272.9 

20.2 

20.1 

-I.O 

294.9 

296.0 

0.4 

13.1 

8.9 

117. 

11.2 

36.0 

3360.7 

664.0 

-10.1 

-33.1 

272.6 

19.3 

19.3 

-0.9 

295.7 

296.8 

0.3 

13.1 

9.4 

115. 

11.6 

37.0 

3465.7 

655.0 

-11.0 

-33.8 

2 73.1 

19.2 

19.2 

-1.0 

295.9 

297.0 

0.3 

13.2 

9.8 

114. 

12.1 

38.0 

3571.7 

646.0 

-12.1 

-34,6 

272.8 

20,3 

20.3 

-1.0 

295,8 

296,8 

0,3 

13.3 

10.3 

113, 

12.4 

39.0 

3690,8 

636.0 

-12.9 

-35.1 

271.6 

21.6 

21.6 

-0.6 

296.3 

297.2 

0.3 

13.3 

10.7 

113. 

12.8 

40.0 

3799.4 

627.0 

-13.4 

-35.6 

270.1 

23.3 

23.3 

-0.0 

296.8 

297.8 

0.3 

13.4 

11.2 

112. 

13.2 

41.0 

3946.4 

615.0 

-13.6 

-35.7 

269.0 

26.5 

26.5 

C.4 

29R.3 

299,3 

0.3 

13.4 

11.7 

110. 

13.7 

42.0 

4058.5 

606.0 

-13.7 

-35. R 

268,0 

30.5 

30,5 

I.l 

299.4 

300.4 

0.3 

13.4 

12.5 

109. 

14.1 

43.0 

4184.9 

596.0 

-13.8 

-35.9 

266.6 

33.8 

33. T 

?.o 

3P,.7 

301.7 

0.3 

13.4 

13.3 

108. 

14.5 

44.0 

4300.5 

587.0 

-14.0 

-36.0 

264.6 

37.1 

37.0 

3.5 

:!J1.8 

302.8 

0.3 

13.4 

14.1 

107. 

14.9 

45.0 

4404.5 

579,0 

-15.0 

-35.5 

262,6 

40,5 

40.2 

5,2 

301,9 

302,9 

0.3 

15.3 

14,9 

105, 

15.3 

46.0 

4522.9 

570.0 

-15,2 

-34.*, 

260,8 

43.4 

42.9 

6,9 

302,9 

304.1 

0.4 

17.5 

15.9 

104. 

15.7 

47.0 

4643.1 

561.0 

-15.8 

-30.2 

258.8 

45.8 

45.0 

t).9 

303.7 

305.4 

0.5 

27.5 

16.9 

102. 

16.1 

48.0 

4764.9 

552.0 

-16.5 

-25.6 

256.5 

47.7 

46.4 

11.2 

304.3. 

307.0 

0.9 

45.1 

17.9 

101. 

16.6 

49.0 

4888,5 

543,0 

-16,5 

-26,2 

253.7 

49.4 

47,5 

13.9 

305.7 

308.4 

0.8 

42.5 

19.2 

99. 

16.9 

50.0 

4999.9 

535.0 

-17.4 

-28.1 

252.8 

50.1 

47.8 

14.8 

305.9 

308.1 

0.7 

38.5 

20.1 

98. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLF  BETWEEN  6 AMO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  226 
CFNTE!?VrtLEt  AU 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  152  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.5 

51.0 

5155.6 

524.0 

-17.6 

-30.5 

253.4 

51.3 

49,1 

14.7 

307.5 

309,4 

0.6 

31.2 

21.7 

96, 

17.9 

52.0 

5271.0 

516.0 

-16.7 

-32. Y 

255.4 

53.1 

51,3 

13,4 

309,8 

311.4 

0,5 

23.4 

22.8 

94. 

IS.  3 

53.0 

5403.1 

507.0 

-17.2 

-30. o 

257.2 

55.3 

53,9 

12.2 

310.9 

312.9 

0.6 

29.8 

24.  1 

93. 

IB. 8 

54.0 

5522.1 

499.0 

-18.1 

-30.  J 

253.7 

57.4 

56.3 

11.2 

311.2 

313.1 ' 

0.6 

31.8 

25.8 

92. 

19.2 

55.0 

5642.7 

491.0 

-19.2 

-30.9 

253.9 

57,7 

56.6 

U.  1 

311,3 

313.2 

0.6 

34.5 

27.1 

92, 

19.7 

56.0 

5795.5 

481.0 

-20.1 

-31.0 

257.8 

56.3 

55,0 

13  .9 

311.9 

313.9 

0.6 

36.9 

28.9 

91. 

20.1 

57.0 

5919.7 

473.0 

-20.7 

-30.3 

256.2 

55.5* ** 

53.9 

13.3 

312.8 

314.9 

0.6 

41.7 

30.2 

91. 

20.5 

58.0 

6045.8 

46  5.0 

-20.9 

-29.2 

254.6 

56.4* 

54,4 

15.0 

314,0 

316,4 

0.7 

47.0 

31.  1 

90, 

25.9 

59.0 

6157.8 

458.0 

-21,7 

-34.0 

253.0 

58.1* 

55.8 

16.2 

314.3 

315.9 

0.5 

31.8 

32.7 

89. 

21.3 

60.0 

6287.4 

450.0 

-22.4 

-36.0 

253.4 

58.9* 

56.5 

16.8 

315.1 

316.4 

0.4 

27.7 

34.2 

89. 

21.8 

61.0 

6413.9 

442.0 

-23.3 

-39.2 

253.4 

60.7* 

58.2 

l".3 

315.5 

316.5 

0.3 

21.5 

35.7 

88. 

22.1 

62.0 

6552.4 

434.0 

-24.0 

-40.0 

253.  7 

62.6* 

60.1 

1’.6 

316.3 

317.2 

0.3 

21.0 

36.6 

87. 

22.5 

63,0 

6670.8 

427.0 

-25.2 

-38.9 

254.2 

66.2* 

63.7 

18.0 

316.3 

317.3  ■ 

0.3 

26.2 

38.3 

87. 

22.9 

64.0 

6807.9 

419.0 

-26.2 

-39.8 

254.2 

67.2* 

64.7 

18.3 

316.6 

317.6 

0.3 

26.3 

40.1 

86. 

23.3 

65.0 

6929.5 

412.0 

-27.2 

-41.1 

253.9 

66.6* 

64.0 

18.4 

317.0 

317.9 

0.2 

25.1 

41.6 

86. 

23.8 

66.0 

7088.2 

403.0 

-28.6 

-42.8 

253.3 

65.7* 

63.0 

IH.9 

317,1 

317,9  . 

0,2 

23.9 

43.4 

85, 

24.2 

67.0 

7213.5 

396.0 

-29.6 

-44.0 

252.6 

65.8* 

62.8 

19.7 

317.3 

318.0 

0.2 

23.1 

45.0 

85. 

24.7 

68.0 

7358.9 

388.0 

-30.4 

-44.2 

251.7 

66.2* 

62.9 

2C-8 

318.1 

318.3 

0.2 

24.4 

46.9 

84. 

25.2 

69.0 

7488.0 

381.0 

-31.5 

-44.6 

251.0 

66.0* 

62.4 

21.5 

318,4 

319,1 

0,2 

25.7 

4S.9 

84, 

25.6 

70.0 

7600.1 

375.0 

-32.  7 

-45.4 

250.7 

65.5* 

61.8 

21.6 

318.3 

318.9 

0.2 

26.5 

50.5 

83. 

26.1 

71.0 

7770.7 

366.0 

-34.2 

-46.6 

250.5 

64.4* 

60.7 

21.5 

318.4 

319.0 

0.2 

2S.9 

52.3 

83. 

26.6 

72.0 

7905.5 

359.0 

-35.4 

-47.4 

250.1 

62.4* 

58.6 

21.2 

318.6 

319.1 

0.1 

27.7 

54.3 

82. 

27.1 

73.0 

8042.3 

352.0 

-36.5 

-47.2 

250,2 

61.9* 

58.2 

21.0 

319.0 

319,5 

0.1 

31.5 

56.0 

82. 

27.6 

74.0 

8181.3 

345.0 

-37.7 

-4  7.  i. 

251.2 

66.6* 

63.1 

21.5 

319.2 

319.7 

0.2 

36.3 

57.7 

82. 

27.9 

75.0 

8301.9 

339.0 

-39.0 

-47.2 

252.0 

71.6* 

68.1 

22.1 

319.0 

319.5 

0.2 

41.0 

58.8 

81. 

28.3 

76.0 

8424.1 

333.0 

-40.2 

99.9 

252.5 

75.7* 

72.2 

22.7 

319,0 

999,9 

99.9 

999.9 

60.7 

81. 

28.9 

77.0 

8568.7 

326.0 

-41.3 

99.9 

251.7 

70.0* 

66.5 

22.0 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

81. 

29.5 

78.0 

8694.7 

320.0 

-41.9 

99.9 

248.6 

55.3* 

51.5 

20.2 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

80. 

29.9 

79.0 

8844.2 

313.0 

-43.0 

99.9 

248.5 

57.9* 

53.9 

21.2 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

80. 

30.4 

80.0 

8974.5 

307.0 

-43.6 

99.9 

250.3 

71.6* 

67.4 

24.2 

321,7 

999,9 

99.9 

999.9 

68.5 

80. 

30.9 

31.0 

9128.9 

300.0 

-45.5 

99.9 

251.4 

81.4* 

77.2 

25.9 

321,3 

999,9 

99.9 

999.9 

71.4 

80. 

31.5 

82.0 

9263.3 

294.0 

-46.9 

99.9 

252.1 

76.4* 

72.7 

22.5 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

79. 

31.9 

83.0 

9399.6 

288.0 

-48.0 

99.9 

252.7 

66,2* 

63.2 

19.6 

321.4 

999,9 

99,9 

999,9 

76.6 

79, 

32.4 

84.0 

9538.1 

282.0 

-48.9 

99.9 

255.0 

45.4* 

43.8 

11.7 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

79. 

32.8 

85.0 

9679.0 

276.0 

-50.1 

99.9 

254.3 

62.7 

60.4 

17,0 

322.4 

999.9 

99,9 

999.9 

78,8 

79, 

33.4 

36.0 

9846.5 

269.0 

-51.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

33.9 

87.0 

9992.8 

263.0 

-52.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

34.5 

88.0 

10116.4 

258.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.0 

69.0 

10267.3 

252.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

323,9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

35.6 

90.0 

10395.1 

247.0 

-56.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

323.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

36.2 

91.0 

10524.8 

242.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.8 

92.0 

10684.0 

236.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.3 

93.0 

10819.9 

231.0 

-56.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

329,6 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

37.8 

94.0 

10958.8 

226.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.3 

95.0 

11100.4 

221.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEA.IS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtON  NO. 
CENTERVILLEf 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

38.9 

96.0 

11274.2 

215.0 

39.3 

97.0 

11422.5 

210.0 

39.9 

98.0 

11574.3 

205-0 

40.3 

99.0 

11658.9 

201.0 

40.9 

100.0 

11858.9 

196.0 

41.5 

101.0 

12056.4 

190.0 

42.1 

102.0 

12191.3 

186.0 

42.6 

103.0 

12328.6 

182.0 

43.1 

104.0 

12503.5 

177.0 

43.7 

105.0 

12646.6 

173.0 

44.3 

106.0 

12793.0 

169.0 

45.0 

107.0 

12980.6 

164.0 

45.5 

108.0 

13095.6 

161.0 

46.2 

109.0 

13291.8 

156.0 

46.9 

110.0 

13453.2 

152.0 

47.5 

111.0 

13618.6 

148.0 

48.  1 

112.0 

13831.9 

143.0 

48.8 

113.0 

13963.6 

140.0 

49.4 

114.0 

14143.9 

136.0 

50.0 

115.0 

14282.5 

133.0 

50.9 

116.0 

14520.1 

128.0 

51.6 

117.0 

14667.0 

125.0 

52.2 

118.0 

14817.2 

122.0 

52.9 

119.0 

15022.5 

118.0 

53.6 

120.0 

15180.4 

115.0 

54.2 

121.0 

15341.9 

112.0 

54.9 

122.0 

15507.4 

109.0 

55.7 

123.0 

15677.4 

106.0 

56.4 

124.0 

15852.1 

101.0 

57.1 

125.0 

16031 .6 

100. 0 

5S.0 

126.0 

16279.0 

96.0 

53.8 

127.0 

16471.6 

93.0 

59.4 

128.0 

166  70.5 

90.0 

60.1 

129.0 

16875.7 

87.0 

60.8 

130.0 

17016.6 

05.0 

61.7 

131.0 

17309.6 

81.0 

62.4 

132.0 

17461.5 

79.0 

63.4 

133.0 

17697.4 

76,0 

64.2 

134.0 

17861.5 

74.0 

65.0 

135.0 

18117.6 

71.0 

65.9 

136.0 

18384.0 

68.0 

66.8 

137.0 

18660.7 

65.0 

67.8 

138.0 

18951,1 

62.0 

66.9 

139.0 

19256.8 

59.0 

70.1 

140.0 

19577.4 

56.0 

6'  FF.9PUARY 
2315  GMT 


TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

-58.  I 

99.9 

999.9 

99.9 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

-56.  1 

99.9 

999.9 

99,9 

-56,4 

99.9 

999.9 

99.9 

-57.1 

99.  7 

999.9 

99  .9 

-58.1 

99,9 

999.9 

99.9 

-59.4 

99.9 

999,9 

99.9 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

-60.8 

99.  V 

999.9 

99.9 

-61,3 

99.9 

999.9 

99.9 

-61,3 

99.9 

999.9 

99,9 

-61,3 

99,9 

999.9 

99.9 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-61.3 

99.9 

999,9 

99.9 

-61.5 

99.  5 

999,9 

99.9 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

-62,4 

99,9 

999,9 

99.9 

-63.3 

99.9 

999,9 

99,9 

-64.3 

99.9 

999.9 

99.9 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

-65.2 

99.9 

999,9 

99.9 

-65.2 

99.  ^ 

999.9 

99,9 

-65.6 

99.9 

999.9 

99.9 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

-66,2 

99.9 

999,9 

99.9 

-66.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

-66.8 

99.9 

999.9 

99.9 

-65.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

-64.1 

99.9 

999.9 

99,9 

-62,0 

99.9 

999,9 

99,9 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

-64.3 

99.  9 

999,9 

99.9 

-62,4 

99,9 

999.9 

99.9 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-63.9 

99,9 

999,9 

99,9 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO.  226 
C6NTERV1LLE,  ACft 


6 EE0RUARY  1975 
2115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

soreo 

U COMP 

MIN 

GPM 

M3 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

71.1 

141.0 

19799.7 

54,0 

-£5.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

72.2 

142.0 

20148.3 

51.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

73.5 

143.0 

20519.7 

48.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

74.7 

144.0 

20781.2 

46.0 

-63.5 

99,  5 

999.9 

99.9 

99.9 

75.8 

145.0 

21194.8 

43.0 

-64.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

77.2 

146.0 

21636.0 

40.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

78.7 

147.0 

21948.9 

38.0 

j4.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

80.1 

148.0 

22452.5 

35,0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

Bl.T 

149.0 

22813.5 

33.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

83.4 

150.0 

23358.6 

30.0 

-63.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

85.3 

151.0 

23320.7 

28.0 

-64.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

87.2 

152.0 

24517,8 

25.0 

-61.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

89.4 

153.0 

25035.3 

23c0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

91.7 

154.0 

25906.8 

20.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

94.2 

155.0 

26567,0 

18.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

97.0 

156.0 

27706.6 

15.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

100.4 

157.0 

29110.6 

12.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

174 


152  12.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99,9 

479.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

488.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

500.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9, 

505.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

514.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

521.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

532.3 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

545,9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

556.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

571,0 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

99,9 

579.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

607.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

624.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

653.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99,9 

676.0 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

9 9.9 

706.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

769,1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  226 
CENTO'^VTULFi  ALA 


7 FEB>?UARY  1975 

545  GMT  157  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/GEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

pr.T 

KM 

DG 

0.0 

5.4 

140.0 

1004.9 

-0.5 

-5,7 

340,0 

4.1 

1.4 

-3,9 

272.6 

279,0 

2.5 

68.0 

0.0 

0. 

0.5 

6.0 

211.1 

996.0 

-0.6 

-5.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.2 

279.8 

2.6 

70.0 

999.9 

999. 

0.7 

7.0 

299.7 

985.0 

-1.7 

-5.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273,0 

279,9 

2.7 

78.2 

999,9 

999, 

0.8 

8.0 

397.2 

973,0 

-2.8 

-4.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.8 

280.0 

2.8 

87.7 

999.9 

999. 

1.0 

9.0 

487.2 

962.0 

-3.6 

-4.4 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

272.9 

280.3 

2.9 

93.9 

999.9 

999. 

1.4 

10. 0 

569.6 

952.0 

-5.1 

-5.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.2 

279.0 

2.6 

96.3 

999,  9 

999, 

1.8 

11.0 

686.0 

938.0 

-5.7 

-5.7 

359.3 

6.2 

0.1 

-6.2 

272.7 

279.6 

2.7 

104.2 

0.7 

153. 

2.1 

12.0 

770.0 

928.0 

-6.5 

-6.3 

351.3 

6.1 

0.9 

-6.1 

272.8 

279.3 

2.5 

104.8 

0.8 

158. 

2.4 

13.0 

863.1 

917,0 

-7,4 

-7,4 

328.2 

6.1 

3.2 

-5.2 

272.8 

279.0 

2.4 

105.4 

1.0 

156. 

2.7 

14,0 

957.1 

906,0 

-7,9 

-7,9 

322.2 

6.5 

4.0 

-5,2 

273,1 

279,1 

2.3 

104.2 

1.1 

154. 

3.0 

15.0 

1043.5 

896.0 

-7.5 

-7.5 

324.1 

6.8 

4.0 

-‘5.5 

274.4 

28Q.8 

2.4 

104.6 

1.2 

153. 

3.4 

16.0 

1157.2 

883.0 

-8.4 

-8.4 

323.9 

7.8 

4.0 

-6.7 

274.6 

280.7 

2.3 

105.6 

1.4 

152. 

3.7 

17.0 

12=4.5 

372.0 

-8.8 

-8.8 

326.9 

8,5 

4.  6 

-■',1 

275,2 

281.1 

2.2 

105.6 

1.5 

152, 

4.0 

18.0 

1344.0 

862.0 

-8,1 

-8,  i 

322.9 

9,1 

5.5 

-7.3 

276.9 

283.2 

2.4 

105.3 

1.7 

152. 

4.3 

19.0 

1444.0 

851.0 

-7.7 

-9.2 

317.5 

10.0 

6.7 

-7.3 

278.3 

284.3 

2.2 

88.3 

1.8 

150. 

4.7 

20.0 

1536.1 

841.0 

-6.9 

-9.5 

313.0 

11.1 

8.1 

-7.5 

280.0 

286.0 

2.2 

81.2 

2.  1 

148. 

5.1 

21.0 

1648.6 

829.0 

-5.9 

-11.3 

309.5 

U.7 

9.  1 

-7,5 

282.3 

207,6 

1.9 

65.5 

2,3 

147. 

5.4 

22.0 

1753,4 

818.0 

-5.4 

-12.0 

304.  3 

11.5 

9.5 

—6.5 

283.8 

288.9 

1.9 

59.4 

2.6 

145. 

5.8 

23.0 

1849.8 

808.0 

--6.0 

-17.9 

301.1 

11.6 

9.9 

-6  .0 

204.1 

287,4 

1.2 

38.5 

2.8 

143. 

6.1 

24.0 

1937.4 

799.0 

-6.5 

-20.0 

301.1 

11.8 

10. 1 

-6.1 

284.5 

287.3 

1.0 

33.2 

3.0 

141. 

6.4 

25.0 

2045.7 

788.0 

-6.8 

-21,2 

303.8 

11.9 

9,9 

-6,6 

235.3 

28  7.0 

0.9 

30.4 

3.2 

140. 

6.9 

26,0 

2165.4 

776.0 

-7,4 

-23.  3 

304,7 

12.3 

10,  1 

-7,0 

285.9 

288.1 

0,7 

26.5 

3.5 

138. 

7.2 

27.0 

2266.3 

766.0 

-7.7 

-28.  1 

304.2 

12.8 

10.6 

-7.2 

286.6 

288.1 

0.5 

17.5 

3.8 

138. 

7.6 

28.0 

2358.2 

757.0 

-8.1 

-35.1 

302.8 

13.4 

11.3 

-7.3 

287.0 

207.8 

0.3 

9.2 

4.1 

137. 

7.9 

29.0 

2461.5 

747.0 

-8.1 

-35.1 

301.0 

14.0 

12.0 

-V.2 

288,1 

288.9 

0,3 

9.2 

4.3 

136. 

8.3 

30.0 

2555.6 

738.0 

-7.9 

-35.0 

293.7 

14.7 

12.9 

-^.  1 

289.3 

290.1 

0.3 

9.1 

4.6 

135. 

8.6 

31.0 

2661.7 

728.0 

-7.7 

-34.8 

297.4 

15.3 

13.6 

-9,0 

290.8 

291.6 

0.3 

9.1 

4.9 

134. 

9.0 

32.0 

2758.4 

719.0 

-7.7 

-34.  3 

296.8 

16.1 

14.4 

-7.2 

291.8 

292.7 

0.3 

9.1 

5.2 

133. 

9.3 

33.0 

2867.3 

709.0 

-7.7 

-34.3 

297.1 

16.6 

14.8 

-7.5 

293.0 

293,8 

0.3 

9.1 

5.5 

132. 

9.7 

34.0 

2966.7 

700,0 

-7.9 

-35.0 

297.2 

17.2 

15.3 

-7,9 

293.  7 

294.6 

0.3 

9.1 

6.0 

131. 

10.1 

35.0 

3067.1 

691.0 

-8.5 

-35.4 

296.6 

17.8 

15.9 

-8.0 

294.1 

295.0 

0.3 

9.2 

6.3 

130. 

10.5 

36.0 

3191.2 

680.0 

-9.7 

-36.2 

295.1 

18,5 

16,7 

-'7,8 

294.2 

295,0 

0. -> 

9,3 

6.7 

129, 

10.8 

37.0 

3305.4 

670.0 

-10,4 

-36.  7 

293.5 

18,9 

17.4 

-•'.5 

294.6 

295.4 

0.2 

9.4 

7.1 

12B. 

11.2 

38.0 

3397.7 

662.0 

-11.1 

-37.2 

291.5 

19.7 

18.3 

-7.2 

294.8 

295.6 

0.2 

9.5 

7.6 

127. 

11.6 

39.0 

3502.7 

653.0 

-11.8 

-37.  7 

290.0 

20.6 

19.4 

-7.1 

295.2 

295.9 

0.2 

9.5 

8.0 

126. 

11.9 

40.0 

3608.7 

644,0 

-12.7 

-38,3 

289,3 

21,5 

20,3 

-7.1 

295,4 

296,1 

0,2 

9,6 

3,3 

126. 

12.3 

41.0 

3739,9 

633.0 

-13.7 

-38.9 

288.4 

22.5 

21,4 

-7,1 

295,7 

296,4 

0,2 

9.7 

8.9 

125. 

12.6 

42.0 

3848.6 

624.0 

-14.5 

-39.5 

287.9 

23.0 

21.9 

-7.1 

296.0 

296.6 

0.2 

9.8 

9.3 

124. 

13.0 

43.0 

3958.5 

615.0 

-15.3 

-40.  1 

287.2 

23.3 

22.2 

-U.9 

296.3 

296..9 

0.2 

9,9 

9.8 

123. 

13.3 

44.0 

4057.2 

607.0 

-16,4 

-40,9 

287,4 

23.3 

22.3 

-’.O 

296,1 

296,7 

0,2 

10,0 

10.2 

122. 

13.7 

45,0 

4169,4 

598,0 

-17,1 

-41.3 

287.8 

23.5 

22.4 

-7.2 

296.6 

297.1 

0.2 

10.0 

10.8 

121. 

14.1 

46.0 

4270.2 

590.0 

-17.8 

-41.3 

283.0 

23.8 

22.7 

-7.4 

296.9 

297.5 

0.2 

10.1 

11.3 

121. 

14.4 

47.0 

4372,3 

582,0 

-18,0 

-41.9 

287.6 

24,2 

23.0 

-7.3 

297.9 

29  8.5 

0.2 

10.1 

11.8 

121. 

14.8 

48.0 

4489,1 

573.0 

-16.6 

-41.0 

286.2 

24.9 

23.9 

0 

300.8 

301.5 

0.2 

10.0 

12.3 

120. 

15.2 

49.0 

4594.8 

565.0 

-16.6 

-41.0 

284.5 

26.2 

25.4 

•“o#6 

302.1 

302.7 

0.2 

10.0 

12.9 

119. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTSRVILUe,  ALA 


7 FEBRUARY  1975 

545  GMT  iS?  i3.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P"^ 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGt 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.6 

50.0 

4701.9 

557.0 

-17.1 

-41.3 

283.2 

27.7 

27o0 

-6,3 

302.6 

303.3 

0,2 

10,0 

13;5 

119. 

15.9 

51.0 

4837.5 

547.0 

-18,0 

-41.9 

282.5 

28.5 

27.8 

-6,2 

303.2 

303.8 

0.2 

10.1 

14.0 

113. 

16.3 

52.0 

4947.6 

539.0 

-18.2 

-42.  i 

282.1 

20.2 

27.6 

-5.9 

304.2 

304.  8 

0.2 

10. 1 

14.7 

117. 

16.7 

53.0 

5059.2 

531.0 

-18.6 

-42.  V 

281.4 

27.7 

27.1 

-5,5 

325.0 

305,6 

0.2 

10.2 

15.4 

116. 

17,2 

54.0 

5172.2 

523.0 

-19.3 

-42.9 

279.3 

23.2 

27.8 

-4.6 

305,5 

306,1 

0.2 

10.2 

16.  1 

116. 

17.6 

55.0 

5272.3 

516.0 

-20.0 

-43.4 

276.  2 

30.0 

29,8 

-3.3 

305.9 

306.4 

0.2 

10.3 

16.7 

115. 

18.0 

56.0 

5417.1 

506.0 

-21.1 

-44.  1 

272.2 

32.7 

32.7 

-..2 

306.3 

306.8 

0.1 

10.4 

17.5 

114. 

2.?.  4 

57. r9 

5534. 7 

490.0 

-21.6 

-44.5 

263.2 

35,4 

35,4 

:.i 

307,0 

307,5 

0.1 

10,5 

18.2 

113. 

18.8 

58.0 

5638.9 

491.0 

-21.9 

-44,  t 

265.5 

38.1 

38,0 

3.0 

309,0 

308.5 

0.1 

10.5 

19.0 

112. 

19.2 

59.0 

5759,8 

483.0 

-22.3 

-45.0 

263.8 

40.7 

40.5 

4.4 

308.9 

309.4 

0.1 

10.5 

19.8 

111. 

19.5 

60.0 

5866.9 

476.0 

-22.9 

-45.5 

262.9 

42.5 

42.2 

5.3 

309.4 

309.9 

0.1 

10.6 

20.5 

no. 

19.9 

61.0 

5991.1 

468.0 

-23.3 

-45.8 

262.0 

44.3 

43.8 

6.1 

310.4 

310.9 

0,1 

10.6 

21.5 

108. 

20.3 

62.0 

6101.3 

461.0 

-23.5 

-45,8 

261,8 

46,0 

45.5 

6.  6 

311.6 

312.0 

0.1 

10.6 

22.4 

107. 

20.8 

63.0 

6213.2 

454.0 

-23.6 

-45.9 

262.0 

48.8 

43.3 

6.8 

312.8 

313.2 

0.1 

10.6 

23.7 

106, 

21.2 

64.0 

6343.0 

446.0 

-24,1 

-46.3 

262.1 

51.6 

51.1 

’.1 

313.7 

314.1 

O.l 

10.7 

24.8 

105. 

21.7 

65.0 

6458.4 

439.0 

-24,4 

-46,  j 

261.5 

55.3 

54,7 

8.2 

314,8 

315.2 

0.1 

10.7 

26,3 

103. 

22.2 

66.0 

6592.3 

431,0 

-24.  8 

-46,0 

260.4 

58.7 

57.9 

9.8 

315.9 

316.4 

0.1 

10.8 

27.9 

102, 

22.6 

67.0 

6711.3 

424.0 

-25.2 

-47.'. 

259.7 

60.7 

59.8 

10.9 

316.9 

317.4 

O.l 

10.8 

29.3 

101- 

23.0 

68.0 

6832.0 

417.0 

-26.0 

-47.7 

2 59.1 

61.7 

60.5 

li.7 

317,4 

317,8 

0.1 

10.9 

30,6 

100. 

23,4 

69,0 

6954,5 

410.0 

-26.5 

-48.1 

258.5 

60.3 

59,  1 

12.0 

313.2 

318,7 

0,1 

10,9 

32.2 

99. 

23.9 

70,0 

7070.6 

403.0 

-27.6 

-48,8 

258.0 

58.6 

57.3 

12.2 

318.4 

316. S 

0.1 

11.0 

33.7 

98. 

24.5 

71.0 

7222.7 

395.0 

-28.3 

-49.4 

258.0 

60.1 

58.3 

12.5 

319.2 

319.6 

0.1 

ii.i 

35.5 

97. 

24.8 

72»0 

7350.7 

388.0 

-29.0 

-49,9 

257.8 

61.9 

60.5 

13.1 

320,0 

320,4 

o.l 

11.2 

36.7 

96. 

25.2 

73.0 

7461.9 

382.0 

-30,2 

-50,3 

257,2 

63.1* 

61.5 

14,0 

319.9 

320,2 

0.1 

11.3 

38.2 

95, 

25.6 

74.0 

7593.1 

375.0 

-31.5 

-51.' 

2 56.4 

62.8* 

61.0 

14.8 

319.8 

320.1 

o.l 

11.4 

39.7 

95. 

26.1 

75.0 

7707.1 

369.0 

-32.6 

-51.0 

256.1 

62.1* 

60.2 

14.9 

319.9 

320.2 

o.l 

13.9 

41.4 

94, 

26.5 

76.0 

7822.4 

363.0 

-33.4 

-50,3 

257,2 

63.94 

62.3 

14.2 

320,3 

320,7 

0.1 

16.2 

42.7 

93. 

26.9 

77.0 

7939.3 

357.0 

-34.2 

-48.  1 

258.8 

63.4* 

67.1 

U.3 

320.8 

321.3 

0.1 

22.5 

44.1 

93, 

27.3 

78.0 

8077.7 

350. C 

-34.8 

-47.5 

259.4 

71.1* 

69.9 

l?.l 

321.7 

322.3 

0.1 

25.8 

46.  0 

92. 

27.8 

79.0 

8198.2 

344.0 

-35.9 

-48.0 

258.9 

72.1* 

70.8 

1?.8 

321.9 

322.4 

0.1 

26.6 

48.2 

92. 

2B.2 

80.0 

8320.2 

330,0 

-36.  8 

-49.5 

258.  1 

72.0* 

70.5 

14.9 

322.2 

322.7 

0.1 

25,1 

49,7 

91. 

28.7 

81.0 

8485.8 

330.0 

-37.5 

-50.'' 

257.0 

70.7* 

68.8 

15.9 

323.5 

323.9 

0.1 

23.5 

51.9 

91. 

29.3 

82.0 

8612.0 

324.0 

-39.2 

-52.2 

255.6 

65.3* 

63.2 

16.2 

322.8 

323.1 

o.l 

23.6 

54.5 

90, 

29.8 

83.0 

8718.4 

319.0 

-40.2 

99.9 

255.3 

63.9* 

61.8 

16.2 

323,0 

999,9 

99,9 

999.9 

56.0 

89, 

30,5 

84.0 

8847.6 

313.0 

-41,3 

99.9 

256.5 

69.3* 

67.4 

16.2 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

89. 

30,9 

85.0 

8970.8 

307.0 

-42.3 

99.9 

256.7 

69.6* 

67.7 

16.0 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

88. 

31.7 

86.0 

9134.3 

300.0 

-43,5 

99.9 

256.4 

71,3* 

69.3 

16.8 

324.0 

999,9 

99.9 

999,9 

63.4 

88. 

32.3 

87.0 

9269,9 

294,0 

-44.6 

99,0 

256.0 

74,0* 

71.8 

17,9 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

87. 

32.7 

88.0 

9384.4 

289.0 

-45.8 

99,9 

255.7 

73.3* 

71,0 

18.0 

324.3 

999.9 

99.9 

999,9 

68.0 

87. 

33.3 

89.0 

9523.7 

283.0 

-47.1 

99.9 

255.1 

69.5* 

67.1 

17.9 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

87. 

33.8 

90.0 

9665.3 

277.0 

-48.1 

99.9 

254.2 

68,3* 

65.8 

18.6 

324.9 

999.9 

99,9 

999.9 

72.6 

86. 

34.3 

91.0 

9785.0 

272,0 

-49,4 

99,9 

254,2 

70.8* 

68.2 

19,3 

324.7 

999,9 

99,9 

999.9 

74.5 

86. 

34.7 

92,0 

9906,3 

267.0 

-50,8 

99.9 

255.4 

74.0* 

71.6 

IP. 7 

324.4 

999,9 

99.9 

999.9 

76.2 

86. 

35.1 

93.0 

10053.9 

261.0 

-52.0 

99.9 

257.1 

77.1* 

75.1 

17.3 

324.7 

999.9 

99.9 

999,9 

78.1 

85. 

35.4 

94.0 

10178.8 

256,0 

-53.3 

99.0 

253,2 

79.2* 

77.5 

16.2 

324,7 

999,9 

99,9 

999.9 

79.5 

B5. 

♦ BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTERVILLE,  ALA 


7 FEBRUARY  1975 

545  GMT  157  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  P t" 

OIR 

S“EFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.9 

95.0 

10305.5 

251.0 

-54.5 

99.“ 

258.8 

80,74 

79.1 

15.7 

324.6 

999,9 

99,9 

999.9 

81,7 

85, 

36,6 

96,0 

10460,0 

245.0 

-55,0 

99.9 

257.7 

67,0* 

65,5 

14,2 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.6 

85. 

37.1 

97.0 

10590.9 

240.0 

-57.0 

99.9 

257.1 

54  .0* 

52.6 

12.0 

325.1 

999,9 

99.9 

999.9 

87.3 

85. 

37.7 

98.0 

10723.9 

235.0 

-58.0 

99.9 

258.3 

60,5* 

59.3 

12.3 

325,6 

999.9 

99,9 

999.9 

88.0 

85. 

33.2 

99.0 

10859.4 

230.0 

-58.2 

99.9 

258.2 

71.7* 

70.2 

14,7 

327,3 

999,9 

99.9 

999,9 

90.7 

8 5, 

38.7 

100.0 

10969.7 

226.0 

-58.  7 

99.9 

256.8 

75.2** 

73.2 

17.2 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

84. 

39.3 

101.0 

11138.5 

220.0 

-59.4 

99.9 

255.3 

82.1** 

79.4 

20.9 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

84. 

39.9 

102.0 

11282.8 

215.0 

-58.2 

99.9 

254.6 

88.6** 

85.5 

23.5 

333.7 

999,9 

99,9 

999.9 

98.3 

84, 

40,5 

103,0 

11401.8 

211.0 

-55.7 

99.9 

254.2 

69.1** 

66.5 

" 16,8 

339.4 

999,9 

99,9 

999.9 

104.  1 

83. 

41.0 

104.0 

11554.8 

206.0 

-54.9 

99,9 

256.0 

55.6** 

53.9 

13.5 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

83. 

41.5 

105.0 

11680.1 

202.0 

-55.3 

99.9 

258.2 

62.8** 

61.5 

12.8 

344.2 

999.9 

9“.9 

999.9 

104.9 

83. 

42.1 

106.0 

11839.9 

197.0 

-55.7 

99.9 

258.0 

49.5** 

48.5 

10,3 

346.1 

999,9 

99,9 

999.9 

108.  1 

8 3, 

42.8 

107.0 

11970.6 

193.0 

-55.5 

99.9 

257.1 

24.8** 

24-1 

5.5 

348.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108.7 

83. 

43.4 

108.0 

12104.1 

189.0 

-55.7 

99.9 

260.4 

44.4** 

43.8 

7.4 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

83. 

44.0 

109.0 

12240.2 

185.0 

-56.2 

99.9 

262.1 

60.4** 

59.8 

6.3 

351.6 

999,9 

99,9 

999,9 

112.9 

83. 

44.6 

110,0 

12378.7 

181.0 

-57.3 

99.9 

264.3 

56.3** 

56,  1 

5,6 

351.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

83. 

45,3 

111.0 

12591.7 

175.0 

-57.7 

99.9 

264.1 

71.6** 

71.3 

7.4 

354.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.3 

83. 

45.8 

112.0 

12737.4 

171.0 

-58.3 

99.9 

262.9 

74.3** 

73.7 

“,1 

356.0 

999.9 

99,9 

999.9 

119.0 

83. 

46.4 

113,0 

12386.6 

167.0 

-57.7 

99.9 

261.2 

60.2** 

59.5 

9.2 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.7 

83. 

47.0 

114,0 

13001.0 

164.0 

-57.5 

99. e 

260.2 

45,2** 

44.5 

7.7 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

83. 

47.6 

115.0 

13156.7 

160.0 

-58.5 

99.“ 

261.5 

51.7** 

51.2 

7.6 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

124.5 

83. 

43.5 

116.0 

13356.3 

155.0 

-58.5 

99.9 

261,1 

74.8** 

73.9 

11.5 

365.8 

999.9 

99.9 

999,9 

128.3 

83. 

49.  1 

117,0 

13520.6 

151.0 

-58.7 

99.9 

260.5 

49.4** 

48.7 

£.2 

368,3 

999,9 

99,9 

999,9 

131.7 

83. 

49.8 

118.0 

13646.5 

148.0 

-59.2 

99.9 

261.9 

34.1** 

33-7 

4.8 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131.7 

83. 

50.5 

119.0 

13318.1 

144.0 

-59.4 

99.9 

262.7 

83.6** 

82.9 

10,6 

372,1 

999,9 

99,9 

999.9 

132.3 

83, 

51.0 

120.0 

13949.6 

141.0 

-60.6 

99.9 

262.2 

109,9** 

108.9 

14,9 

372,2 

999.9 

99,9 

999,9 

137.7 

83. 

51.7 

121.0 

14128.3 

137.0 

-61.7 

99.9 

260.2 

56.4** 

55.6 

9.6 

373.4 

999,9 

99.9 

999.9 

142.4 

83. 

52.4 

122.0 

14265.5 

134.0 

-61.5 

99.9 

225.1 

4.3** 

3.0 

3.0 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

141.5 

83. 

53.0 

123.0 

14452.9 

130.0 

-62.6 

99.9 

254.0 

20.5** 

19.7 

5,7 

377.4 

999,9 

99.9 

999,9 

140,0 

83. 

53,7 

124.0 

14596.7 

127.0 

-63.2 

99.9 

256.5 

41.9** 

40.8 

9.8 

378.9 

999,9 

99.9 

999.9 

144.0 

83. 

54.4 

125.0 

14743.7 

124.0 

-63.2 

99.9 

258.1 

61.8*t 

60.5 

12.7 

381.5 

999.9 

99.9 

999.9 

146.2 

83. 

55.3 

126.0 

14945.4 

120.0 

-63.2 

99.9 

260.1 

87.5** 

86.2 

15.0 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

149,6 

83. 

55.9 

127.0 

15153.5 

116.0 

-63.9 

99.9 

258.7 

61.9** 

60.7 

12.  1 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

155.  1 

82. 

56.6 

128,0 

15259.9 

114,0 

-64.5 

99.“ 

257.2 

39.2** 

30.2 

8.7 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

152.8 

82. 

57.4 

129.0 

15478.2 

110.0 

-64.5 

99.9 

262.2 

25. 3** 

25.0 

3.4 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

156.6 

82. 

58„1 

130.0 

15647.0 

107.0 

-64.9 

99.9 

266.6  , 

17.5** 

17.4 

1.0 

394,  6 

999,9 

99.9 

999,9 

157.  2 

82. 

58,9 

131.0 

15879,5 

103.0 

-64,7 

99,9 

268.6 

24.8** 

24,8 

C.6 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

159.2 

82. 

59,7 

132.0 

16059.7 

100.0 

-65.5 

99.9 

274.5 

22.0** 

21.9 

-1.7 

401.2 

999.9 

99.9 

999,9 

158.9 

82. 

60.4 

133.0 

16244.8 

97.0 

-65.7 

99.9 

277.8 

31.4** 

31.1 

-4,3 

404.3 

999.9 

99.9 

999,9 

160.4 

82. 

61.2 

134,0 

16371.6 

95.0 

-65.  / 

99.9 

268.8 

47.2** 

47.2 

1.0 

407,9 

999.9 

99.9 

999.9 

161.8 

83. 

61.9 

135.0 

16567.6 

92,0 

-66,  . 

99.9 

261.  1 

51,4** 

50.8 

7.9 

413.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165.4 

83. 

62.8 

136.0 

16039.8 

88.0 

-64.1 

99.9 

261,7 

42.2** 

41.8 

6.1 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

167.2 

83. 

63.7 

137.0 

17051.6 

85.0 

-65.1 

99.9 

262.4 

53.2** 

52.7 

V.O 

421.1 

999,9 

99.9 

999.9 

168.7 

83. 

64.5 

138.0 

17269.9 

82.0 

-66.5 

99.9 

259.9 

65,9** 

64.9 

U.5 

422,6 

999,9 

99.9 

999.9 

172.2 

03. 

65.4 

139.0 

17573.3 

78.0 

-65.5 

99.9 

251.2 

32.4** 

30.7 

1C. 4 

430.7 

999.9 

99.9 

999.9 

177.0 

83. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI'  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTERVILLE.  «LA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

66.4 

140.0 

17811.4 

75,0 

-66,3 

67.2 

141.0 

18058.0 

72.0 

-67.5 

68.3 

142.0 

18313.8 

69.0 

-68.4 

69.4 

143.0 

18582.7 

66.0 

-64.9 

70.6 

144.0 

18867.0 

63.0 

-64.1 

71.7 

145,0 

19165.4 

60.0 

-64.5 

72.8 

146,0 

19477.5 

57.0 

-66.3 

73.9 

147.0 

19606.5 

54.0 

-64.5 

75.2 

14S.0 

20157.9 

51.0 

-62,  1 

76.5 

149.0 

20531.6 

48.0 

-63,4 

77.8 

150.0 

20928.7 

45.0 

-62.8 

79.1 

151.0 

21351.9 

42.0 

-64.  7 

80.7 

152.0 

21804.1 

39,0 

^64.9 

82.3 

153.0 

22292.4 

36.0 

-64.9 

83.9 

154.0 

22824.4 

33.0 

-63.9 

85.7 

155.0 

23411.8 

30.0 

-61.5 

87.6 

156.0 

23839.9 

28.0 

-61,  1 

89.7 

157.0 

24790.9 

24,0 

-63.9 

92.3 

158.0 

25323.4 

22.0 

-64.5 

95.0 

159.0 

26226.1 

19.0 

-61,3 

98.2 

160.0 

27299.1 

16.0 

-58.7 

102.1 

161.0 

28607.7 

13.0 

-57.3 

7 FEBRUARY  1975 
545  GMT 


OEM  PT 

01  P 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

99.  <v 

91.9 

15,1** 

-15.  1 

0,5 

99. C 

255.5 

27.9** 

27.0 

7.0 

99. c 

250.7 

42,5** 

41.7 

8.3 

99.0 

256.2 

43.7** 

42.5 

1G.4 

99.9 

251.1 

26,1** 

24,7 

F.4 

99,9 

254,8 

29,0** 

27.9 

99.9 

269.7 

17.5** 

17.5 

0.1 

99.9 

264.2 

18,6** 

18,5 

1,9 

99,9 

277.1 

9.7** 

9.6 

-1.2 

99,0 

1 11.2 

•2,8** 

-2.7 

1.0 

99.9 

257.7 

31.3** 

30.6 

6.7 

99.9 

262.1 

7,2** 

7,2 

1.0 

99.9 

262,1 

20,2** 

20,0 

2.8 

99.9 

257.1 

33.2** 

32.3 

7.4 

99.9 

245.3 

2.2** 

2.0 

0,9 

99.9 

253.3 

25.2** 

24,7 

5.  1 

99.0 

264.3 

30,5** 

30.4 

3.0 

99.9 

259.7 

25.4** 

25.0 

4.5 

99.9 

263.5 

40.1** 

39.8 

< .5 

99,9 

262.  1 

37.5** 

37.2 

5.2 

99.9 

243.5 

21.2** 

19.0 

9.5 

99.9’ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

157  13. 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

433.9 

999.9 

99.9 

999.9 

174.8 

436.4 

999.9 

99,9 

999.9 

174.7 

439,9 

999.9 

99,9 

999,9 

176.9 

453.1 

999.9 

99.9 

999.9 

179.2 

460.9 

999,9 

99.9 

999,9 

182.8 

466.5 

999.9 

99.9 

999.9 

186.4 

469.3 

999.9 

99.9 

999.9 

186.8 

480.8 

999,9 

99,9 

999.9 

188.4 

494.4 

999.9 

99.9 

999.9 

190.3 

500.0 

999.9 

99.9 

999.9 

186.3 

510.7 

999.9 

99.9 

999.9 

191.1 

516.1 

999,9 

99.9 

999,9 

192.2 

526.7 

999.9 

99.9 

999.9 

196.4 

538.9 

999.9 

99.9 

999.9 

194.8 

555.0 

999.9 

99,9 

999,9 

197,3 

577.0 

999,9 

99.9 

999.9 

199.5 

589.5 

999.9 

09.9 

999.9 

201.9 

607.9 

999.9 

99.9 

999.9 

208.0 

621.5 

999.9 

99.9 

999,9 

209,5 

658.1 

999,9 

99.9 

999.9 

216.0 

699.9 

999.9 

99.9 

999.9 

222.6 

747.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

M 

DG 

82, 
82. 
82, 
82, 
82, 
82. 
82. 
82. 
32. 
82. 
82. 
82. 
8 2. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
999. 
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5TATICN  NO.  226 
CENTERVILLE,  ALA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  154  12.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

CG  C 

OG 

M./SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.1 

140.0 

1005.8 

-1.6 

-6.3 

310.0 

5.1 

3.9 

-3.3 

271.4 

277.5 

2.4 

70.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

249,6 

992.0 

-3.5 

-6.5 

86.1 

4.1 

-4.1 

-0,3 

270,5 

276.6 

2,4 

79.7 

0.6 

141. 

0.7 

8.0 

337.7 

981.0 

-4.5 

-6.3 

53.6 

3.0 

-2.4 

-1  .8 

270.5 

276.7 

2.4 

87.0 

0.5 

146. 

1.0 

9.0 

434.5 

969.0 

-5.4 

-6.4 

353.6 

4.0 

0.1 

-4.0 

270.5 

276,8 

2,4 

92.  1 

0.5 

153. 

1.3 

10.0 

524.0 

958.0 

-6.6 

-7.2 

337.4 

6.4 

2.4 

-5,9 

270.2 

276.2 

2.3 

95.4 

0.7 

152. 

1.7 

11.0 

647.2 

943.0 

-7.3 

-7.3 

331.7 

8.1 

3.8 

-7.1 

270.6 

276,7 

2.3 

103.9 

0.9 

V>2. 

2.1 

12.0 

738.6 

932.0 

-8.0 

-8.0 

334.5 

8.0 

3.5 

-7.2 

270.8 

276,6 

2,2 

103.8 

1.  1 

152. 

2.4 

13.0 

830.8 

921.0 

-8.8 

-8.8 

337.1 

8.3 

3.2 

-7.6 

270.9 

276.5 

2.1 

103.7 

1.2 

152. 

2.8 

14.0 

923.8 

910.0 

-9.8 

-9.8 

335.3 

8.3 

3.5 

-7.6 

270.0 

276.0 

2.0 

103.5 

1.4 

153. 

3.1 

15.0 

1017.6 

899.0 

-10.7 

-10.7 

332.3 

8.6 

4.0 

-7.6 

270,8 

275.8 

1.9 

103,4 

1.6 

154. 

3.6 

16.0 

1129.6 

886.0 

-11. 1 

-11.  1 

326.7 

9,9 

5.4 

-8.3 

271,5 

276.4 

1.8 

103.4 

1.8 

153. 

3.9 

17.0 

1235.0 

874,0 

-8.2 

-10. C 

323.1 

10.5 

6.3 

-8.4 

275.6 

281.0 

2.0 

86.7 

2.0 

152. 

4.2 

18.0 

1333.5 

863.0 

-7.5 

-12.9 

319.0 

10.8 

7.1 

-8.2 

277.3 

281.8 

1.6 

64.9 

2.2 

151. 

4.7 

19.0 

1433.6 

052.0 

-6.6 

-13.3 

311.8 

11.6 

8.6 

-7,7 

279.3 

283.7 

1.6 

58.6 

2.5 

149. 

5.0 

20.0 

1535,3 

841,0 

-5.7 

-14.2 

308. Q 

12.3 

9,7 

-7,6 

281,3 

285,4 

1.5 

50.8 

2.7 

148. 

5.4 

21.0 

1657,7 

828.0 

-4,6 

-20.5 

301.7 

12.9 

11.0 

-6.8 

283.5 

286.1 

0.9 

27.5 

3.0 

145, 

5.8 

22.0 

1763.1 

817.0 

-3.8 

-21. T 

300.2 

14.0 

12.1 

-7.0 

285.4 

287.8 

0.8 

23.4 

3.3 

143. 

6.1 

23.0 

1870.0 

806^0 

-4.3 

-22.1 

300.1 

14.6 

12.7 

-7.3 

286.0 

288.4 

0.8 

23.4 

3,5 

141. 

6.4 

24,0 

1978.3 

795.0 

-4.5 

-22.  C 

299.7 

15,0 

13.1 

-7.4 

287,0 

289.4 

0.8 

23.8 

3,8 

140. 

6.8 

25.0 

2077.8 

785.0 

-5.2 

-23.3 

299.2 

15.5 

13.6 

-7.6 

287.2 

289.4 

0.7 

22.6 

4.1 

138. 

T.2 

26.0 

2208.8 

772.0 

-5.8 

-24.4 

290.9 

16.1 

14.1 

-7.8 

287.9 

290.5 

0.7 

21.3 

4.5 

136. 

7.5 

27.0 

2310.8 

762.0 

-6.3 

-25.8 

298.7 

16.6 

14,5 

-7,9 

288,5 

290.4 

0.6 

19.5 

4.8 

135. 

7,9 

28.0 

2424.4 

751.0 

-6,9 

-26.2 

298,5 

17.2 

15,1 

-8.2 

289.1 

290.9 

0.6 

19.5 

5.2 

134. 

8.2 

27.0 

2528.9 

741.0 

-7.5 

-26. T 

298.5 

17.6 

15.5 

-0.4 

289.5 

291.3 

0.6 

19.6 

5.5 

133. 

3.5 

30.0 

2634.6 

731.0 

-7.7 

-26.9 

298.6 

18.1 

15.9 

-8.7 

290.3 

292.1 

0.6 

19.6 

5.8 

132. 

9.0 

' 31.0 

2741.6 

721.0 

-8,2 

-27,3 

299.5 

19.1 

16.7 

-9,4 

291,0 

292.7 

0.6 

19.6 

6,3 

131. 

9.3 

32.0 

2850.  1 

711,0 

-8.0 

-27.2 

300.0 

19.8 

17.2 

-9.9 

292.3 

294.1 

0.6 

19.6 

6.7 

131. 

9.7 

33.0 

2960.0 

701,0 

-8.6 

-27.6 

300.1 

20.6 

17.8 

-10.3 

292.9 

294.6 

0.6 

19.7 

7.2 

130. 

10.1 

34.0 

3060.0 

692.0 

-9.4 

-28.2 

299.3 

21.2 

18.5 

-10.4 

293.1 

294.8 

0.5 

19.7 

7.6 

129. 

10.4 

35,0 

3161.  1 

683.0 

-9.5 

-28.3 

297.8 

21,4 

19,0 

-10.0 

294,  1 

295.7 

0.5 

19,7 

8.0 

129. 

10,9 

36.0 

3309.6 

670.0 

-9.5 

-28.3 

294,0 

22.0 

20.1 

-f  .9 

295.7 

297.4 

0.5 

19.7 

8.7 

128. 

11.3 

37.0 

3414.0 

661.0 

-9.9 

-20.7 

291.0 

22.2 

20.7 

-7.9 

296.3 

298.0 

0.5 

19.8 

9.2 

127. 

11.7 

38.0 

3519.8 

652.0 

-9.8 

-28.6 

283.9 

22.0 

20.8 

-7,1 

297,  7 

299,4 

0.5 

19.8 

9.7 

126. 

12.1 

39.0 

3626,9 

643.0 

-10.4 

-29.0 

28  8,0 

21.5 

20.5 

-6.6 

298.2 

299.9 

0.5 

19.8 

10.2 

125. 

12.5 

40.0 

3735.3 

634.0 

-10.9 

-29.5 

288.3 

21  .1 

20.0 

-6.6 

298.8 

300.4 

0.5 

19.8 

10.7 

124. 

13.0 

41.0 

3882.1 

622.0 

-11.1 

-29.6 

289.3 

21-9 

20.6 

-7.2 

300.2 

301.9 

0.5 

19.8 

11.3 

123. 

13.4 

42,0 

3993,9 

613.0 

-11.4 

-29.9 

289.9 

23.5 

22.0 

-8,0 

301,1 

302.8 

0.5 

19.9 

11.8 

123, 

13.8 

43.0 

4107.2 

604.0 

-12.  1 

-30.4 

290.0 

25.2 

23.7 

-8.6 

301.6 

303.2 

0.5 

19.9 

12.3 

122. 

14.2 

44.0 

4221.8 

595.0 

-13.3 

-31.5 

289.5 

26.5 

25.0 

-8.8 

301.4 

302.9 

0.5 

20.0 

13.0 

122. 

14.5 

45.0 

4324.6 

587.0 

-14.3 

-32.2 

288.8 

27.1 

25.6 

-6,8 

301.4 

302.8 

0.4 

20.1 

13.5 

121. 

14.9 

46.0 

4441.6 

578,0 

-15.2 

-32.9 

287.4 

26.6 

25.4 

-8,0 

301.8 

303.1 

0.4 

20.1 

14.2 

121. 

15.4 

47,0 

4560.1 

569.0 

-16.0 

-33.6 

286.0 

26.1 

25.1 

-7.2 

302.2 

303.5 

0.4 

20.2 

14.9 

120. 

15.8 

48.0 

4666.6 

561.0 

-16.8 

-34.3 

285.6 

26.6 

25.6 

-7.2 

302.4 

303.7 

0.4 

20.2 

15.5 

119. 

16.3 

49.0 

4787.7 

552,0 

-18.0 

-35,3 

285.4 

20.0 

27.0 

-7,4 

302.4 

30  3.5 

0.3 

20.3 

16.2 

119. 

16.7 

50.0 

4896.6 

544.0 

-19.0 

-36.0 

284.5 

29.2 

28.3 

-7.3 

302.5 

303.6 

0.3 

20.4 

16.9 

118. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfCN  NO.  226 
CENTPRVILLE.  ALA 


ANGLES 

TIME 

MIN 


17.2 
17.6 
18.0 

18.5 
18.9 

19.6 

19.8 

20.2 

2.9.7 
21.3 

21.8 
22.2 

22.7 

23.1 

23.7 
26.6 

25.1 

25.7 

26.1 
26.6 

27.2 

27.8 

28.5 

29.1 

29.8 

30.6 

31.0 

31.7 

32.3 

32.9 

33.6 

36.2 

36.9 

35.2 

35.7 

36.6 

37.1 

37.8 

38.6 
39,0 

39.6 

60.2 

60.9 

61.6 
62.2 


7 FEBRUARY  1975 


ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED 

1115  GMT 
FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

156 

12. 

1 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PI 

DIF 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

GPM 

MB 

DG  C 

or,  c 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/S3C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

51.0 

5068.7 

533.0 

-19.3 

-36.3 

282.6 

30.1 

29,3 

-6,6 

306.0 

305.0 

0.3 

20.6 

17,8 

117. 

52,0 

5175.3 

526.0 

-19.6 

-36,6 

281.3 

30.3 

29.7 

-6.0 

305.3 

306.3 

0.3 

20.6 

18.5 

117. 

53.0 

5289.6 

516.0 

-20.5 

-37.2 

280.9 

30.6 

29.9 

-5.8 

305.3 

306.3 

0.3 

20.5 

19.2 

116. 

56.0 

5606.8 

500.0 

-21.7 

-38.2 

231.0 

30.9 

30.3 

-5.9 

305.2 

306.1 

0.3 

20.6 

20.1 

115. 

55.0 

5521.5 

500.0 

-22.6 

-39.0 

280.0 

31.2 

30.7 

-5.6 

305.5 

306.3 

0.3 

20.6 

20,9 

115. 

56.0 

5656,6 

691.0 

-23.6 

-39.7 

278.0 

3l.7> 

31.3 

-6.6 

306.1 

306,9 

0.2 

20.7 

21.7 

116, 

57.0 

57  76.6 

683.0 

-26.3 

-60.6 

276.0 

32.1 

31.9 

-3.3 

306,6 

307.1 

0.2 

20.8 

22.6 

116. 

58.0 

5B96.1 

675.0 

-25.6 

-61.3 

276.1 

32.5 

32.6 

-2.3 

306.5 

30  7.2 

0.2 

20.8 

23.2 

113. 

59.0 

6019.0 

667.0 

-26.7 

-62.6 

272.3 

32-7 

32.7 

-1.3 

306.6 

30  7.0 

0.2 

20.9 

26,  1 

112. 

60.0 

6163.5 

659.0 

-27.8 

-63.3 

271,3 

33.1 

33.1 

-0,8 

306,5 

30  7.2 

0.2 

21.0 

25.2 

111. 

61.0 

6269.7 

651.0 

-28.6 

-63,9 

271.6 

36.1 

36-1 

-0.9 

307.1 

307.7 

0.2 

21.1 

26.2 

111. 

62.0 

6397.7 

663.0 

-29.6 

-66.6 

2 71.8 

35.2 

35,2 

-1.1 

307.7 

308.2 

0.2 

21.1 

27.0 

110. 

63.0 

6511.3 

636.0 

-30.0 

-65.1 

272.7 

36.6 

36.3 

-1  .7 

308.2 

308.8 

0.2 

21.2 

28.0 

109, 

66.0 

6662.9 

628.0 

-30.9 

--65.9 

273.6 

37.0 

37.0 

-2  3 

308,7 

309,2 

0.1 

21.2 

28.8 

109. 

65.0 

6759.7 

621.0 

-31.9 

-66.7 

276.5 

37.6 

37.5 

-3,0 

309.0 

309.6 

0.1 

21.3 

30.1 

108. 

66.0 

6912.2 

612.0 

-32.5 

-67.2 

276.3 

37.8 

37.7 

-2.8 

310.0 

310.5 

O.l 

21.3 

31.7 

108, 

67.0 

7032.8 

605.0 

-33.3 

-67.9 

272.8 

38.8 

38.8 

-1.9 

310,5 

310,9 

0,1 

2U6 

33,2 

107, 

68.0 

7155. 1 

398,0 

-33.9 

-68.3 

271,6 

61.6 

61,6 

-l.O 

311.6 

311,8 

0.1 

21.6 

36.6 

106. 

69,0 

7279.3 

391.0 

-36,5 

-68.9 

270.6 

63.7 

63.7 

-0.3 

312.1 

312.5 

0.1 

21.5 

35.6 

106. 

70.0 

7605.6 

386.0 

-35.2 

-69,6 

268.8 

65.6 

65.6 

0.9 

312.8 

313.2 

0.1 

21.5 

36.9 

105. 

71,0 

7570.6 

375.0 

-36.1 

-50.2 

267,1 

66.8 

66.7 

2.6 

313.7 

316,1 

0,1 

21.6 

38.5 

105. 

72.0 

7682.3 

369.0 

-36,6 

-50.6 

266.9 

50.7* 

50.6 

2.8 

316.  8 

315.2 

0.1 

21.6 

60.0 

106. 

73.0 

7815.2 

362.0 

-36.1 

-50.2 

267.8 

58.0* 

57.9 

2.2 

316.9 

317.3 

0.1 

21.6 

62.2 

103. 

76.0 

7950.5 

355.0 

-37.1 

-51,0 

267.6 

60,5* 

60.6 

2,8 

317,6 

317,7 

0,1 

21.6 

66,5 

102. 

75.0 

8088.0 

368.0 

-37,9 

-51.7 

265.9 

59.3* 

59,1 

6.2 

318,1 

318,6 

0,1 

21.7 

66.9 

101. 

76,0 

8207.8 

362.0 

t38.6 

-52.1 

266.7 

57.2* 

56.9 

5„3 

318.9 

319.3 

0.1 

21.7 

68.9 

101. 

77.0 

8329.2 

336.0 

-39.2 

99.9 

263.5 

56.9* 

56.5 

6.  2 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

100. 

78.0 

8673.1 

329.0 

-60.5 

99.9 

262.1 

56.6* 

53.9 

7,6 

319.8 

999.9 

99,9 

999,9 

53.0 

99, 

79.0 

8598.3 

323.0 

-61,6 

99,9 

261.5 

55.9* 

55.3 

8,3 

320,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

56.9 

99. 

80.0 

8725.2 

317.0 

-62.5 

99.9 

262.2 

58.2* 

57.6 

7.9 

320.3 

999.9 

09.9 

999.9 

56.8 

98. 

81.0 

8875.7 

310.0 

-63,7 

99,9 

263.6 

61.0* 

60.7 

6.8 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

97. 

82.0 

9028.9 

303.0 

-66.7 

99,9 

263.1 

61.0* 

60.5 

1.3 

321.5 

999,9 

99,9 

999.9 

61.  5 

97, 

83,0 

9162.6 

297,0 

-65.  0 

99, a 

259.5 

53.3* 

52.6 

9.7 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66. 1 

96. 

86.0 

9275.3 

292.0 

-66.6 

99.9 

257.7 

50.1* 

68.9 

10.7 

322.5 

999.9 

99.9 

999,9 

66,9 

96. 

85,0 

9612,8 

286,0 

-67,7 

99.9 

257,0 

69.3* 

68.0 

11. 1 

322.5 

999,9 

99,9 

999.9 

65.9 

95. 

66„0 

9575.9 

279.0 

-69.2 

99.9 

261.0 

58.3* 

S/.6 

9.1 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

95. 

37.0 

9718.3 

273.0 

-50,1 

99.9 

263.6 

61.0* 

60.6 

7.0 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

95. 

88.0 

9863.6 

267.0 

-50.6 

99.9 

266.3 

58,9* 

58.6 

5.9 

325,0 

999,9 

99.9 

999,9 

73.  1 

96. 

89,0 

9986.9 

262,0 

-69.8 

99.9 

266,5 

60.6* 

60.2 

5,8 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

96. 

90.0 

10138,2 

256.0 

-50.7 

99.9 

263.3 

62.7* 

62.3 

7.3 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

96, 

91.0 

10266.5 

251.0 

-51.3 

99-9 

261.6 

63.6* 

62.9 

9.5 

329.6 

999,9 

99,9 

999,9 

79,7 

93, 

92.0 

10397.5 

266.0 

-50.7 

99,9 

260.3 

63.1* 

62,2 

10,6 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

93. 

93.0 

10531.6 

261.0 

-50.2 

99.9 

259.6 

58.7* 

57.7 

10,8 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

93. 

96.0 

10696.0 

235.0 

-50.2 

99.9 

259.8 

56.0* 

53.2 

9.6 

337,3 

999.9 

99,9 

999.9 

85.7 

92, 

95,0  10808,1  231,0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-50,2  99.9 

ANGLE  BETWEEN  6 i 

262.1 
AND  10  1 

57.5* 

DEG 

56.7 

7,9 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88,5 

92. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  no.  226 
CENTERVILL6,  ALA 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I NTE.^PCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

42.8 

96.0 

11008.4 

224.0 

-51.6 

43.3 

97.0 

11154.5 

219.0 

-52.8 

44.0 

98,0 

11303.5 

214.0 

-53.0 

44.6 

99.0 

11425.0 

210.0 

-53.8 

45,1 

100.0 

11579.8 

205,0 

-53,6 

45.9 

101.0 

11771.3 

199.0 

-52.7 

46.7 

102.0 

11902.4 

195.0 

-52.  7 

47.4 

103,0 

12069.9 

190,0 

-53.3 

47.9 

104.0 

12206.9 

186.0 

-53.3 

43.6 

105.0 

12346.6 

182.0 

-54.1 

49.2 

106.0 

12525.0 

177.0 

-54.9 

49.9 

107.0 

12707,8 

172,0 

-55.9 

50.6 

108.0 

12857.3 

168.0 

-56.6 

51.3 

109.0 

13009.9 

164.0 

-57.2 

52.0 

110.0 

13165.8 

160.0 

-57.9 

52,9 

111.0 

13365.7 

155.0 

-58.6 

53.8 

112.0 

13530.3 

151.0 

-57.8 

54.5 

113.0 

13699.6 

147.0 

-57.9 

55.0 

114.0 

13873.2 

143.0 

-58.8 

55.7 

115.0 

14005,8 

140.0 

-60.5 

56.6 

116.0 

14231.5 

135.0 

-62.0 

57.1 

117,0 

14370.3 

132.0 

-62.4 

57.9 

118.0 

14560.1 

128.0 

-62.8 

58.7 

119.0 

14706.0 

125.0 

-63.7 

59.5 

120.0 

14905.0 

121.0 

-64.7 

60.1 

121.0 

15058.3 

118.0 

-64.7 

60.7 

122.0 

15215.2 

115.0 

-65,7 

61.3 

123.0 

15375.6 

112.0 

-66.3 

62.1 

124.0 

15540.0 

109.0 

-66.  7 

62.9 

125.0 

15708.9 

106.0 

-66.3 

63.9 

126.0 

15942.0 

102.0 

-66.3 

64.8 

127.0 

16122.5 

99.0 

-67.3 

65.7 

123.0 

16308.4 

96.0 

-66.5 

66.5 

129.0 

16500.5 

93.0 

-66.7 

67.3 

130.0 

16698.8 

90,0 

-66.7 

68.3 

131.0 

16903,8 

87.0 

-66.7 

69.3 

132.0 

17116.4 

84.0 

-65.9 

70.1 

133.0 

17337.1 

81.0 

-66.1 

71.0 

134.0 

17486.9 

79.0 

-65.7 

71.9 

135.0 

17724.0 

76.0 

-66.1 

72.8 

136.0 

17968.0 

73.0 

-66.5 

73.9 

137,0 

18222.3 

70,0 

-66.1 

75.0 

138.0 

18487.9 

67.0 

-66.3 

76.1 

139,0 

18765.7 

64.0 

-65.9 

77.2 

140.0 

18959.0 

62.0 

-64.9 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

DG  C 

DG 

K/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

263.5 

64.6* ** 

64.2 

7.4 

99.9 

262.9 

65,8* 

65.3 

81,1 

99.9 

258.9 

51.3* 

50.3 

9,  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.0 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9- 

99.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,0 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99  „9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

999,9 

99,9 

09.9 

99,9 

99.9 

999,9 

99.9 

09,9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.0 

99,9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99r9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

154 

> 12. 

1 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  6 

92. 

340,1 

999,9 

99,9 

999.9 

92.8 

92. 

342.2 

999,9 

99.9 

999.9 

95.9 

91. 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

345.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

349.8 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

351.9 

999,9 

99,9 

999.9 

990.9 

999, 

353,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

355.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

356.6 

999,9 

99,9 

999.  9 

999,9 

999. 

358.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

359.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

360.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

362.1 

999.0 

99.9 

999,9 

999.  9 

999, 

363.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

372.4 

909,9 

99,9 

999.9 

990.9 

999. 

373.9 

999.9 

99.0 

999.  9 

999.9 

999. 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

376.1 

999,9 

09,9 

999.9 

999,9 

999, 

378.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

379.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

381.4 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

384.2 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

386.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

389.2 

999.9 

99.9 

99  9.9 

999.9 

999, 

393,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

404.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

407.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

411.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

415.1 

999.0 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

420.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

424.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

428.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

432,7 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

436.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

443.0  < 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

448.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

455,0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

461.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTFRPCLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  226 
CENTERVILLE#  ALA 


7 FEBRIIARY  1975 

1115  GMT  15^  12.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATEP  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUEi 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

1J  COMP 

V COMP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

HH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

M8 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SFC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCt 

KM 

DG 

78.3 

141.0 

19263.1 

59.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.0 

99.9 

99.9 

472.7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

79.7 

142.0 

19585.1 

56.0 

-62.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

481.1 

999.9 

99.0 

999.9 

999.9 

999. 

80.8 

143.0 

19925.4 

53,0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

09.9 

488.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

82.2 

144.0 

20162.4 

51.0 

-63.3 

99.9 

999,9 

99.9 

09.9 

99. 9 

491.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

83.5 

145.0 

20535.0 

48.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,  9 

500.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

8A.9 

146.0 

20932.1 

45.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99i9 

510.3 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

909, 

86.1 

147.0 

21211.7 

43.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99,0 

99.9 

99.9 

516,1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

87.6 

143.0 

21656.2 

40.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99.9 

526.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

89.0 

149.0 

22137.5 

37.0 

-61.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

543.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

90.4 

150.0 

22482.4 

35.0 

-61.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

553.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

92.0 

151.0 

23037.1 

32.0 

-62,6 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99^  9 

563,6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

93.6 

152.0 

23435.2 

30.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

574.1 

999.9 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

95.1 

153.0 

24085.7 

27.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

592.7 

999.9 

90.9 

999.9 

999.9 

999. 

97.1 

154.0 

24561.5 

25.0 

-62.0 

99.9 

999.0 

99,9 

99,9 

99.9 

606.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99.0 

155.0 

25360.7 

22.0 

-57.4 

99,9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

642.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

101.1 

156.0 

25962.5 

20.0 

-57.8 

99.9 

999.9' 

99.9 

99.9 

99.9 

659.4 

999.9 

99.9 

999.9 

' 999.9 

999. 

103.7 

157.0 

26988.7 

17.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99  .'9 

99.9 

691.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

106.7 

158.0 

28218.6 

14.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

734.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

110.2 

159.0 

29203.5 

12.0 

-53.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

777.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  MO.  232 
BOOTHVILLlit  La 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  67  395.  I 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  been 

LINEARLY  INTERPOLATED 

FROM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFD  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.3 

1.0 

1014.5 

21.1 

17.2 

170.0 

3.1 

-0.5 

3.1 

294,7 

326.9 

12.4 

79.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

82.4 

1005.0 

19.4 

15.5 

345.1 

2.9 

0.7 

-2.8 

293.6 

322.5 

11. 1 

77.9 

0.2 

4. 

0.7 

7.0 

177,2 

994.0 

18.2 

14.9 

331,7 

2.0 

1.0 

-1.8 

293,3 

321.4 

10.8 

81.4 

0.2 

8. 

1.0 

8.0 

290.1 

981.0 

17.3 

15.4 

285.0 

1.4 

1.3 

-0.4 

293.6 

322.9 

11.3 

68.2 

0.1 

17. 

1.3 

9.0 

369.0 

972.0 

16.9 

15-1 

245.6 

2.0 

1.9 

0.8 

293.9 

323.2 

11.2 

89.2 

0.2 

25. 

1.6 

10. 0 

466.1 

961.0 

15.9 

14.2 

240.0 

2.8 

2.4 

1.4 

293.8 

321.7 

10.7 

89.7 

0.2 

31. 

2«1 

11.0 

582.2 

948.0 

15.7 

14.1 

271.0 

3.1 

3.1 

-0.1 

294,7 

322,9 

10,7 

90,0 

0.3 

43. 

2.4 

12.0 

681.4 

937.0 

14.9 

13.1 

289.3 

3.4 

3.2 

-1,1 

294,8 

321.5 

10.2 

88.7 

0.3 

53. 

2.8 

13.0 

781,5 

926.0 

14.3 

12.0 

286.5 

4.3 

4.1 

-1  .2 

295.1 

320.4 

9.6 

85.9 

0.4 

66. 

3.1 

14.0 

882.7 

915.0 

14.1 

11.6 

279.5 

5.3 

5.2 

-0.9 

295.9 

321.0 

9.5 

85.0 

0.4 

73. 

3.5 

15.0 

984.8 

904.0 

13.0 

10.4 

271.4 

7.3 

7.3 

-0.2 

295.7 

319.1 

8.8 

84.4 

0.6 

77. 

4.0 

16.0 

1106.7 

891.0 

12.2. 

9,6 

277.0 

8.1 

8.1 

-1.0 

296.0 

318.6 

8,5 

83.9 

0.8 

82. 

4.4 

17.0 

1210,9 

880,0 

11.6 

8.7 

281.0 

8.9 

8.7 

-1.7 

296.4 

318.1 

8.1 

82.4 

1.0 

86. 

4.8 

18.0 

1306.7 

870.0 

11.4 

8.5 

276.8 

9.4 

9.4 

-1.1 

297.2 

318.9 

8.1 

82.4 

1.2 

89. 

5.1 

19.0 

1413.1 

859.0 

10.7 

7.  7 

271.0 

9.9 

9.9 

-0.2 

297.5 

318.2 

7,7 

01.5 

1.4 

90. 

5.5 

20,0 

1510.9 

849.0 

10,5 

6.1 

261.9 

10. 8 

10.6 

1,5 

298,2 

317.2 

7.0 

74.2 

1.6 

89. 

5.9 

21.0 

1639.4 

836.0 

10.0 

2.3 

258.9 

11.9 

11.7 

2.3 

298.7 

313.7 

5.4 

58.  8 

1.9 

88. 

6.4 

22.0 

1739.4 

826.0 

9.4 

3.2 

255.3 

14.1 

13.6 

3.6 

299.2 

315.4 

5.9 

65.2 

2.3 

86. 

6.7 

23.0 

1840.4 

816.0 

8.5 

0.2 

255.1 

15.9 

15,4 

4.1 

299,1 

312.4 

4.8 

55.7 

2.5 

85. 

7.  1 

24.0 

1952,6 

805.0 

8.5 

-10.2 

255.5 

18.1 

1T.6 

4.5 

300.0 

306.4 

2.2 

25.4 

2.9 

83. 

7.4 

23.0 

2055.8 

795,0 

8.3 

-12.4 

255.5 

18.8 

18.2 

4.7 

300,8 

306.3 

1.8 

21.4 

3.3 

83. 

7.9 

26.0 

2181.4 

783.0 

8.3 

-16.2 

255.5 

19.1 

18.5 

4.8 

302.0 

306.2 

i.4 

15.6 

3.9 

81. 

8.2 

27.0 

2287.3 

773.0 

7,8 

-23,4 

255.6 

18.7 

18.1 

a.6 

302,5 

304.9 

0,7 

8.7 

4.3 

81. 

8.6 

28.0 

2394.3 

763.0 

6.9 

-30.3 

256.0 

17.8 

17.3 

4.3 

302.6 

303.9 

0,4 

4,9 

4,7 

80. 

8.9 

29.0 

2491.6 

754.0 

6.6 

-36.9 

256.6 

17.0 

16.6 

3.9 

303.2 

304.0 

0.2 

2.6 

5.0 

80. 

9.3 

30.0 

2600.9 

744.0 

6.0 

-39.5 

258.2 

16.1 

15.7 

3.3 

303.8 

304.4 

0.2 

2.1 

5.4 

80. 

9.6 

31.0 

2711.4 

734.0 

5.2 

-37.3 

259.9 

15.5 

15,3 

2.7 

304.1 

304.8 

0.2 

2,8 

5.7 

80. 

10.  1 

32.0 

2823. 1 

724,0 

4.3 

-37.5 

263.6 

15.3 

15.2 

1.7 

304.3 

305.0 

0.2 

2.9 

6.1 

80. 

10.4 

33.0 

2924.6 

715.0 

3.8 

-37.7 

265.7 

15.6 

15.5 

1.2 

304.9 

305.6 

0.2  • 

2.9 

6.4 

80. 

10.8 

34.0 

3027.3 

706.0 

3.3 

-39.9 

267.6 

16.2 

16.2 

0.7 

305.4 

306.0 

0.2 

2.4 

6.8 

81. 

11.2 

35.0 

3142.7 

696.0 

2.6 

-40.0 

268.7 

16.9 

16,9 

0.4 

305.9 

306,5 

0.2 

2.5 

7.2 

81. 

11.6 

36.0 

3271.2 

665.0 

1.5 

-40.3 

269.4 

17.7 

17.7 

0.2 

306.0 

306.6 

0.2 

2.6 

7.6 

81. 

12.1 

37.0 

3380.3 

675.0 

0.7 

-31.6 

269.7 

19.0 

19.0 

0.1 

306.4 

307.8 

0.4 

6.7 

8.1 

82. 

12.5 

38.0 

3484.9 

667.0 

0.2 

-33.7 

269.5 

20.4 

20.4 

C.2 

306.9 

308.0 

0,3 

5,7 

8.5 

82. 

12.8 

39,0 

3593.5 

658.0 

—0.  6 

-31.5 

269.0 

21.1 

21.1 

C.4 

307,2 

300,6 

0,4 

7.4 

8,9 

83. 

13.3 

40,0 

3715.6 

648.0 

-1.4 

-27. T 

267.9 

22.1 

22.0 

C.8 

307.7 

309.7 

0.6 

11.3 

9.6 

83. 

13.7 

41.0 

3851.8 

637.0 

-2.0 

-27. « 

266.6 

22.4 

22.4 

1.3 

308.5 

310.5 

0.6 

11.9 

10.1 

83. 

14.2 

42.0 

3952.0 

629.0 

-3.0 

-27.8 

264.3 

22.5 

22.4 

2.2 

303.6 

310.6 

0.6 

12,5 

10.8 

84. 

14.5 

43.0 

4065.9 

620.0 

-4.0 

-22.2 

262.6 

22.5 

22.4 

2.9 

308.6 

311.9 

1.0 

22.6 

11.3 

84. 

15.0 

44.0 

4181.1 

611.0 

-4.6 

-29.0 

259.1 

22.7 

22.3 

4.3 

309.2 

311.0 

0.6 

12.7 

11.9 

84. 

15.4 

45.0 

4284.6 

603.0 

-5.4 

-25.5 

257.4 

22.8 

22.2 

5.0 

309.5 

312.1 

0.8 

18.7 

12.4 

83. 

15.8 

46.0 

4402.4 

594.0 

-6.3 

-23.9 

257,2 

22.7 

22.1 

5.0 

309,8 

312.8 

0.9 

23.2 

13.0 

83. 

16.3 

47,0 

4508,4 

5 66,  0 

-6,7 

-24.4 

258,3 

22.3 

21.9 

4,5 

310,5 

313.4 

0.9 

22.8 

13.7 

83. 

16.7 

48.0 

4629.0 

577.0 

-7.6 

-25.4 

259.4 

22.2 

21.9 

4.1 

310.8 

313.5 

0.8 

22.4 

14.2 

62. 

ir.i 

49.0 

4737.6 

569.0 

-7.9 

-26,1 

260.  1 

22.4 

22.1 

3.9 

311.7 

314.3 

0^8 

21.6 

14.7 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATir.N  NO.  232 
BOOTHVILLE,  LA 


5 FEBRUARY  IS?? 
2315  GMT 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTfcP.PGLATEO  FRCN  HHGLE  MINUTE 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

niR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

or. 

M/SEC 

H/SFC 

17.5 

50.0 

4847.5 

561.0 

-8.7 

-28.1 

260.3 

22.8 

22.5 

18.0 

51.0 

5000.8 

550.0 

-9.4 

-30.0 

260.3 

23.3 

23.0 

18.4 

52.0 

5113.8 

542.0 

-10.1 

-30.3 

259.5 

23.8 

23.4 

18.8 

53.0 

5228.4 

534.0 

-10.4 

-32.4 

258.0 

24.5 

24.0 

19.3 

54.0 

5344.5 

526.0 

-10.8 

-32. f 

255.6 

25.9 

25,1 

19.6 

55.0 

5462.0 

518.0 

-12.0 

-34. P 

254.2 

26,7 

25,7 

20.1 

56.,  0 

5610,9 

508,0 

-13,0 

-35.5 

252.2 

27.8 

26,5 

20.4 

57.0 

5731.8 

500.0 

-13.7 

-36.8 

250.8 

28.2 

26.6 

20.8 

58.0 

5838.7 

493.0 

-14.8 

-3  7.6 

248.5 

28.5 

26.5 

21.1 

59.0 

5962.3 

485,0 

-15,9 

-38,4 

246.7 

28,6 

26.3 

21.5 

60.0 

6087,5 

477.0 

-16.6 

-38.9 

244.8 

28.6 

25.9 

21.9 

61.0 

6198.4 

470.0 

-17.5 

-40.  C 

244.5 

28.3 

25.6 

22.3 

62.0 

6326.7 

462.0 

-18.7 

-40.5 

245.1 

27.9 

25.3 

22.6 

63.0 

6440,3 

455,0 

-19,6 

-41.1 

245.7 

27,6 

25,1 

23.0 

64.0 

6555.2 

44  8.0 

-20.5 

-41.7 

246.4 

27.3 

25.0 

23.4 

65.0 

6671.5 

441.0 

-21.7 

-42.3 

246.9 

27.3 

25.5 

23.9 

66.0 

6823.1 

432.0 

-22.8 

-43,  L 

247,3 

28,9 

26.7 

24.4 

67.0 

6959,9 

424.0 

-23.8 

-43.6 

2h7.7 

32.2 

29,8 

24.7 

68.0 

7081.2 

417.0 

-25.0 

-44.2 

999.9 

99.9 

99.9 

25.1 

69.0 

7204.0 

410.0 

-26,0 

-44,0 

999,9 

99.9 

99,9 

25.5 

70.0 

7328.4 

403.0 

-27,1 

-46.  1 

999,9 

99.9 

99.9 

26.0 

71.0 

7472.6 

395.0 

-28.1 

-47.4 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.8 

312.1 

314.3 

0.7 

19.0 

15,2 

82. 

3,9 

313,0 

314.9 

0,6 

16,7 

16.0 

82. 

4.3 

313.4 

315.3 

0.6 

17.2 

16.5 

82. 

5.1 

314.4 

316.0 

0.5 

14.3 

17.  1 

82. 

6.4 

315,2 

316.  8 

0.5 

14.4 

17.8 

82. 

7.3 

315,3 

316.7 

0.4 

14.0 

18.3 

82. 

6,5 

315.8 

317,1 

0.4 

13,1 

19.  1 

31. 

9.3 

316.4 

31  7.5 

0.3 

12.1 

19.6 

81. 

IG.4 

316.3 

317.4 

0,3 

12.2 

20.3 

81. 

11.3 

316.4 

317,4 

0,3 

12.3 

20.8 

80. 

12.2 

317.1 

318.0 

0.3 

12.4 

21.5 

80. 

12.2 

317.2 

318.1 

0.2 

12.0 

22.1 

79. 

11.8 

317.3 

318.1 

0.2 

12.6 

22.  8 

79, 

11.4 

317,6 

318,4 

0,2 

12.7 

23.3 

79. 

10.9 

317.8 

318.6 

0.2 

12.8 

23.9 

78. 

10.9 

317.7 

318.5 

0.2 

13.5 

24.5 

78. 

11.2 

318.3 

319.0 

0.2 

13.6 

25.4 

78, 

12.2 

318.6 

319,3 

0.2 

14.2 

26.2 

77. 

99.9 

318.6 

319,2 

0.2 

14.8 

999.9 

999. 

99.9 

318.9 

319,5 

0.2 

14,9 

999,9 

999. 

99.9 

319.0 

319,5 

0.1 

14.5 

999.9 

999. 

99.9 

319.6 

320.1 

0.1 

13.6 

999.9 

999. 

STATICN  NO.  232 
aOOTHVILLEt  Lft 


6 FFDRUARY  1975 

600  GHT  161  16,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CGMP 

PCiT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

5.  A 

1.0 

1015,0 

12,8 

12, P 

90,0 

0,0 

0.0 

0,0 

235,9 

309,3 

9.2 

100.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

68.0 

1007.0 

16.0 

11.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.8 

312.A 

8.7 

76.5 

999,9 

999. 

0.7 

7.0 

170. A 

995.0 

17.9 

11.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.6 

315.6 

8.8 

67.A 

999,9 

999. 

1.0 

B.O 

265,6 

SSA.O 

17,3 

9,«t 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

292.8 

312,8 

7.6 

59.9 

999.9 

999. 

1.3 

9.0 

352.8 

97A.0 

16. A 

12. C 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

293.0 

316.9 

9.1 

75.0 

999.9 

999. 

1.6 

10.0 

AA9.A 

963.0 

15. A 

11. C 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.9 

315.5 

8.6 

75.0 

999.9 

999. 

2.1 

11. 0 

56A.8 

S50.0 

15.0 

10.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.6 

316.1 

8.5 

7A.9 

999.9 

999. 

2. A 

12.0 

663,5 

939.0 

lA.A 

10.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.9 

315.8 

8.3 

7A.8 

999,  9 

999, 

2.8 

13.0 

75A.0 

929,0 

13.9 

6,2 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

29A.0 

311.2 

6.A  • 

59.7 

999.  9 

999. 

3.1 

lA.O 

85Ar5 

918,0 

13,3 

7.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

29A.5 

313.6 

7.2 

68. A 

999.9 

999. 

3.  A 

15.0 

9A6.7 

908.0 

13.1 

A.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.0 

310.9 

5.8 

56.1 

999.  9 

999. 

3.8 

16.0 

1077. A 

89A.0 

13.7 

-AO.O 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

296,2 

296.6 

0,1 

1.2 

999,  9 

999. 

A. 2 

17.0 

1171o8 

88A.0 

13.5 

-33.: 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

296.9 

297.8 

0.3 

2, A 

999.9 

999, 

A.5 

13.0 

1267.2 

87A.0 

12.5 

-25.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.0 

298.7 

0.6 

5. A 

999.9 

999. 

A. 9 

19.0 

1373.2 

863.0 

12.1 

-31.3 

> 999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.6 

298.6 

0.3 

3.1 

999.9 

999. 

5.2 

20.0 

1A70.5 

853.0 

11.9 

-33.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.  A 

299.3 

0.3 

2.6 

999.9 

999. 

5.7 

21.0 

1588.8 

8A1.0 

11.9 

-A2.6 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

299,6 

299.9 

0.  1 

1.0 

999,  9 

999, 

6.0 

22.0 

1688.7 

831.0 

11.6 

-39.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.2 

300.7 

0.1 

l.A 

999.9 

999. 

6. A 

23.0 

1799.6 

820.0 

10.6 

-30. L 

.-999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.  A 

301.6 

O.A 

3.9 

999.9 

999. 

6.8 

2A.0 

1891.3 

811.0 

9.9 

-26.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.6 

302.3 

0.5 

5,7 

999.9 

999, 

7.1 

25.0 

199A.2 

801.0 

9.9 

-22.) 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

301.7 

30A.2 

0.8 

8.5 

999.9 

999. 

7,5 

26.0 

2119.3 

789.0 

9.5 

-19.1 

' 997.9 

99.9 

99,9 

99.9 

302.6 

305,9 

1.1 

11.3 

999.9 

999, 

3.0 

27.0 

222A.9 

779.0 

8.8 

-17.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.0 

306.9 

1.3 

lA.O 

999.9 

999. 

3.3 

28.0 

2320.8 

770. Q 

8.  1 

-23.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.2 

305.6 

0,8 

8.7 

999,9 

999, 

8.7 

29.0 

2A28.A 

760.0 

7.2 

-23.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303,3 

305,7 

0.7 

8.8 

999,9 

999, 

9.1 

30.0 

2526.1 

751.0 

6.5 

-28.5 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

303.6 

305.2 

0.5 

6.1 

999.9 

999. 

9. A 

31.0 

2635.8 

7A1.0 

5.8 

-A2.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.9 

30A.3 

0.1 

1.5 

999.9 

999. 

9.8 

32.0 

27A6.6 

731.0 

A. 9 

-A6.9 

2 A3. 5 

18.2 

16.3 

B.l 

30A.2 

BOA. A 

O.l 

1.0 

A.  6 

72. 

10.2 

33.0 

28A7.5 

722.0 

A. A 

-A7.  2 

239.9 

18.2 

15.7 

9,  1 

30A.7 

30A.9 

0,1 

1.0 

5.0 

71. 

10.6 

3A.0 

29A9.3 

713.0 

3.8 

-A2.5 

239.2 

19.1 

16. A 

9.8 

305.0 

305.5 

0.1 

1.8 

. 5. A 

70, 

10,9 

35.0 

3052.2 

70A.O 

2.9 

-A2.0 

233.9 

19.3 

17.0 

10.2 

305.2 

305.7 

0.1 

1.9 

5.8 

70. 

11.3 

36.0 

3179.3 

693.0 

1.6 

-AO. 3 

239.2 

20.8 

17,9 

10.7 

305.1 

305.7 

0.2 

2.6 

6.3 

69. 

11.6 

37.0 

3296.2 

683.0 

l.l 

-A0.6 

239.8 

21.5 

18.6 

10.8 

305.9 

306, A 

0,2 

2.7 

6.6 

68. 

12.0 

38.0 

3A02.6 

67A.0 

0,3 

-25,5 

2A1.1 

22.1 

19,3 

10.7 

306.2 

308,5 

0,7 

12.2 

7.2 

67. 

12,  A 

39.0 

3A98.1 

666.0 

-0.6 

-18.7 

2A3.6 

22.A 

20.1 

10.0 

306.3 

310.5 

l.A 

25.0 

7.7 

67. 

12.7 

AO.O 

3606.7 

657.0 

-l.A 

-9.5 

2A5.9 

22.6 

20.6 

9.2 

306.7 

315.2 

2.8 

5A.0 

8.1 

67. 

13.1 

Al.O 

37A1.1 

6A6.0 

-2.5 

-7.3 

2A8.9 

22.8 

21.2 

6.2 

307,1 

317,2 

3,  A 

69,7 

8.7 

67, 

13.A 

A2.0 

3852.A 

637.0 

-3,3 

-7.0 

250.6 

22.. 8 

21.5 

7.6 

307. A 

317.5 

3.A 

72,3 

9.1 

67. 

13.9 

A3.0 

396A.8 

628.0 

-A.5 

-7.1 

251.9 

23.0 

21.9 

7.2 

307.3 

317.8 

3.6 

82.2 

9.7 

68. 

IA.2 

AA.O 

A065.8 

620.0 

-5. A 

-6.9 

252.0 

23.3 

22.1 

7.2 

307. A 

318.2 

3.7 

89. A 

10.2 

68. 

1A.6 

A5.0 

Also. A 

611.0 

-6.6 

-11." 

252.0 

23.7 

22.5 

7.3 

307,1 

31A.7 

2,5 

65.8 

10,7 

68. 

15.0 

A6.0 

A283.A 

603.0 

-6.8 

-15.6 

252.1 

2A.2 

23.0 

7.  A 

308.0 

313.8 

1.9 

A9.A 

11.3 

68. 

15.3 

A7.0 

A387.5 

595.0 

-7.5 

-20.8 

252.8 

2A.9 

23.8 

V.A 

308.3 

312.1 

1.2 

33.5 

11.7 

68. 

15.7 

A8.0 

A506.0 

586.0 

-8.1 

-27.6 

25A.2 

26.1 

25.1 

7.1 

308.9 

311.1 

0,7 

18.9 

12.3 

68. 

16.1 

A9.0 

A612.7 

578,0 

-8.A 

-30.3 

256.1 

27. A 

26.6 

6.6 

309.7 

311.5 

0.5 

15.1 

12.9 

69. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


185 


STATICN  no.  232 
BOOTHVILLE*  LA 


6 FEBRUARY  1975 
600  GMT 


161  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

niR 

SPFEO 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.4 

50.0 

4720.8 

570.0 

-8.7 

-31.2 

257.5 

28.2 

27.5 

6.1 

310.6 

312.3 

0.5 

14.1 

13.5 

69, 

IT.O 

51.0 

4857.7 

560.0 

-9.7 

-31.9 

258.6 

28.8 

28.3 

5.7 

311,0 

• 312,5 

0.5 

14.2 

14,4 

70. 

17.3 

52.0 

4982.6 

551.0 

-10.3 

-31.:*. 

258,2 

28.4 

27.8 

5.8 

311.7 

313.4 

0.5 

15.8 

15.0 

70. 

17,7 

53.0 

5095.1 

543.0 

-11.0 

-30.4 

257.7 

27.8 

27.1 

5.9 

312.2 

314.1 

0.6 

18.2 

15.7 

71. 

18.1 

54.0 

5194.5 

536.0 

-12,1 

-29.9 

257.6 

27.2 

26,6 

5,9 

312.0 

314,0 

0.6 

21.0 

16,4 

71, 

19.5 

55.0 

5309.3 

528.0 

-13,1 

-28.2 

253.2 

27.1 

26.5 

5.5 

312,2 

314,5 

0.7 

26,7 

16.9 

71, 

19,0 

56.0 

5454.7 

518.0 

-14.4 

-27.>t 

259.2 

28.0 

- 27,5 

5,2 

312.4 

314.9 

0.8 

31.9 

17.8 

71. 

19.4 

57.0 

5572.6 

510.0 

-14.9 

-28.2 

259.6 

29.0 

28.5 

5.2 

313.1 

315.5 

0.7 

31.0 

18.4 

72. 

19.8 

58.0 

5677.1 

503.0 

-15.1 

-31.5 

2 59.9 

29.8 

29.3 

5.2 

314.1 

316.0 

0.5 

22.9 

19.2 

72. 

20. 2 

59.0 

5798.2 

49  5.0 

-15.6 

-33.6 

260.  1 

30.2 

29.8 

5.2 

314.9 

316.4 

0,4 

19,5 

19,9 

72. 

20.6 

60.0 

5905.4 

488.0 

-16.9 

-35.9 

260.0 

30.2 

29.7 

5.3 

314.6 

315.9 

0.4 

17.3 

20.6 

73. 

21.0 

61.0 

6029.4 

480.0 

-17.5 

-38.5 

259.5 

29.5 

29.0 

5.4 

315.3 

316.3 

0.3 

14.0 

21.4 

73. 

21.3 

62.0 

6139.2 

473.0 

-18.2 

-40.9 

258.7 

28.9 

28.3 

5.7 

315.8 

316.6 

0.2 

11.5 

21.9 

73. 

21.7 

63.0 

6266.4 

465.0 

-19.0 

-40.3 

257,6 

20,7 

28.0 

6.2 

316,3 

317.1 

0,2 

13.2 

22.5 

73. 

22.1 

64.0 

6379.0 

458.0 

-20.3 

-42.0 

256.4 

29.4 

28.5 

6,9 

316.1 

316.9 

0.2 

12.3 

23.2 

73. 

22.5 

65.0 

6493.0 

451.0 

-21.1 

-42. '3 

255.4 

31.0 

30.0 

7.8 

316,5 

317.2 

0.2 

11.9 

23.9 

73. 

23.0 

66.0 

6641.5 

442.0 

-22.3 

-46.1 

254.1 

32.5 

31.3 

8.9 

316.3 

317.3 

0.1 

9.3 

24.9 

73. 

23.3 

67,0 

6758.6 

435.0 

-23.1 

-46.6 

253.1 

32.4 

31.0 

9.4 

317.3 

317.7 

0.1 

9.4 

25.5 

73. 

23.7 

68.0 

6877.2 

428.0 

'■24.0 

-47.8 

252.1 

31.8 

30,3 

9,7 

317.5 

318.0 

0.1 

9.0 

26.3 

73. 

24.1 

69.0 

6997.4 

421.0 

-24.8 

-48,3 

251.6 

30.7 

29,1 

9.7 

318.0 

318.4 

0.1 

9.1 

27.1 

73. 

24.5 

70.0 

7101,6 

415.0 

-25,7 

-48.-. 

251.9 

29.6 

28.2 

9.2 

318.1 

318.5 

0,1 

9.7 

27,8 

73. 

25.0 

71.0 

7260.1 

406.0 

-27.0 

-48.9 

253,2 

29,6 

28.3 

3.6 

318.4 

318.8 

0.1 

10.4 

28.6 

73. 

25.4 

72.0 

7385.2 

399.0 

-28.1 

-47.*. 

254.0 

30.3 

29.2 

8.4 

319.6 

319.1 

0.1 

14.1 

29.3 

73. 

25.7 

73.0 

7512.0 

392.0 

-29,0 

-47.0 

254.2 

30.9 

29,7 

8.4 

319.0 

319.5 

0.1 

15.7 

29.9 

73. 

26.2 

74.0 

7622.0 

386.0 

-30.4 

-4  8.0 

254.0 

31.9 

30.7 

6.8 

318.7 

319.2 

0.1 

15.8 

30,8 

73, 

26.6 

75.0 

7752.0 

379.0 

-31.0 

-50.3 

253.5 

32.6 

31.3 

5.3 

319.5 

319.9 

0.1 

12.9 

31.5 

73. 

26.9 

76.0 

7865.0 

373.0 

-31.9 

-52.8 

252.8 

33.0 

31.6 

5,7 

319.7 

320.0 

0.1 

10.4 

32.2 

73. 

27.3 

77.0 

7979.3 

367.0 

-33.0 

-54.9 

251,5 

32.4 

30.7 

IP.  3 

319.8 

320.0 

0.1 

9.0 

33.0 

73. 

27.7 

78.0 

8114.4 

360.0 

-34.2 

-55.3 

249.7 

30.7 

28.8 

10.6 

320.0 

320.2 

0.1 

9.1 

33.  8 

73. 

23.1 

79.0 

8231.9 

354.0 

-35.0 

-56.3 

247.7 

28.8 

26.6 

10,9 

320,4 

320.6 

0.0 

9.2 

34.6 

73. 

29.6 

80.0 

8350. 8 

348.0 

“36.  3 

-5  7,3 

246.3 

28.0 

25.6 

li.2 

320.2 

320.4 

0.0 

9.3 

35. 2 

73. 

29.1 

81.0 

8511.6 

340.0 

-37.8 

-58.3 

247.0 

29  .0 

26.7 

lx.  3 

320.3 

320.4 

0.0 

9.5 

36.1 

73. 

29.5 

82.0 

8634.0 

334.0 

-39,1 

-59.2 

247.9 

29.9 

27.7 

11.3 

320.2 

320.4 

0.0 

9,7 

36,9 

73. 

29.9 

83,0 

8758.1 

328.0 

-39.7 

-59.  / 

248.4 

30.4 

28.3 

n.2 

321.0 

321.1 

0.0 

9.7 

37.6 

73. 

30.4 

84.0 

8862.9 

323.0 

-40.7 

99.9 

248.9 

31.2 

29,1 

11.2 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

73. 

30.7 

85.0 

8990.3 

317.0 

-41.8 

99.9 

249.3 

31.4 

29.4 

11.1 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

72. 

31.2 

86.0 

9141.1 

310.0 

-43.2 

99.0 

241.9 

30.9 

29,0 

10.6 

321,4 

999.9 

99,9 

999.9 

40.0 

72. 

31.7 

87.0 

9272.4 

304.0 

-44.3 

99.0 

250,4 

29.4 

27.7 

9.9 

321.7 

999.9 

99.9 

999,9 

41.0 

72. 

32.2 

88.0 

9405.6 

298.0 

-45.6 

99.9 

251.1 

28.8 

27.2 

9.3 

321.7 

999,9 

99.9 

999.9 

41.8 

72. 

32.6 

89.0 

9540.9 

292.0 

-46.5 

99,9 

251.7 

29,8 

28.3 

5.3 

322,3 

999,9 

99,9 

999,9 

42.4 

72. 

33.0 

90,0 

9655.3 

287.0 

-47.5 

99,9 

252.3 

31.9 

30.4 

9.7 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

72. 

33.4 

91,0 

9771.2 

282.0 

-40.7 

99.9 

253.0 

33. i 

31.6 

9.7 

322.4 

999,9 

99.9 

999.9 

44.0 

72. 

33.8 

92.0 

9912.3 

276.0 

-49.8 

99,9 

254. 1 

32,8 

31.5 

9,0 

322.8 

999.9 

99,9 

999.9 

44.8 

72. 

34.3 

93.0 

10031.6 

271.0 

-51.0 

99.0 

255.7 

31.5 

30.5 

7.8 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

72. 

34.7 

94.0 

10152.5 

266,0 

-51.7 

99.0 

256,3 

31.1 

30.2 

7.4 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

72. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  233 
8C0THVILLE,  LA 


6 FEBRUARY  1975 
600  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TF  MP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

35,1 

95.0 

10300.2 

260.0 

-52.5 

99.9 

255.7 

32.1 

31.1 

35.7 

96.0 

10450.7 

254.0 

-53.8 

99.9 

251.9 

36.5 

34.7 

36.2 

97.0 

10578.1 

249.0 

-54.8 

99.  7 

247.7 

39,8 

36.8 

36.6 

98.0 

10707.9 

244.0 

-54.9 

99.9 

244.4 

40.5 

36.5 

37.  1 

99.0 

10840.0 

239.0 

-55.6 

99.0 

241.1 

38.1 

33.3 

37.4 

100. 0 

10974.7 

234.0 

-55.7 

99.9 

240,2 

36.2 

31.5 

38.  1 

101. 0 

11140.1 

220.0 

-55.9 

99.9 

241.7 

39.2 

34,5 

38.5 

102.0 

11281.3 

223.0 

-55.4 

99.9 

2;3.2 

45.1 

40,2 

39.0 

103.0 

11425.9 

218.0 

-55.4- 

99.9 

243.6 

49.9 

44.7 

39.4 

104.0 

11544.3 

214.0 

-54.6 

99.9 

242.8 

48.6 

43.3 

40.0 

105.0 

11695.5 

209.0 

-55.1 

99.9 

241.4 

45.6 

40,0 

40.4 

106.0 

11818.7 

205.0 

-55.7 

99.9 

241.3 

46.1 

40.4 

40.9 

107,0 

11975.9 

200.0 

-55.7 

99.9 

241.7 

47.5 

41.8 

41.4 

108.0 

12104.8 

196.0 

-54.9 

99.9 

74i.9 

43.4 

42.7 

41.8 

109.0 

12236.3 

192.0 

-56.1 

99.9 

241,7 

49.6 

43.6 

42.3 

110.0 

12404.1 

187.0 

-55.9 

99.  V 

240.9 

51.9 

45.4 

42.9 

111.0 

12576.2 

182.0 

-56.9 

99.9 

239.6 

54.5* 

47.0 

43.3 

112.0 

12716.7 

178.0 

-57.8 

99.9 

23.3.5 

54.5* 

46,4 

43.8 

113.0 

12860.4 

174.J 

-56.9 

99.9 

236.8 

52.3* 

43.8 

44.3 

114.0 

13007.7 

17G.0 

-56.9 

99.9 

235.7 

51.0* 

42.1 

44.8 

115.0 

13158.3 

166.0 

-57.4 

99.9 

236.7 

53.7* 

44.9 

45.5 

116.0 

13350.9 

161.0 

-59.0 

99.  9 

239.1 

55.2* 

47.4 

46.0 

117.0 

13508.7 

157.0 

-59.  1 

99.  9 

239.3 

48.9* 

42.1 

46.6 

118.0 

13670.4 

153.0 

-59.1 

99.9 

240.5 

49.9* 

43.4 

47.1 

119.0 

13794.4 

150.0 

-59.  7 

99.9 

242.3 

53.5* 

47,3 

47.6 

120.0 

13963.1 

146.0 

-60.6 

99.9 

243.5 

49,0* 

43.9 

48.0 

121.0 

14092.3 

143.0 

-60.  8 

99.9 

243.9 

40.9* 

36.7 

48.5 

122.0 

14268.6 

139.0 

-61.3 

99.9 

243.8 

36,9* 

33.1 

49.0 

123.0 

14403.7 

136.0 

-62.2 

99.  9 

244.1 

41.1* 

37.0 

49.5 

124.0 

14587.6 

132.0 

-63.4 

99.9 

244.4 

46.0* 

41  .4 

49.9 

125.0 

14728.4 

129.0 

-64.7 

99.9 

244.6 

49.2* 

44.4 

50.6 

126.0 

14920.7 

125,0 

-64.7 

99.9 

245.7 

54.8* 

49.9 

51.1 

127.0 

15069.0 

122.0 

-64.7 

99.9 

246.3 

55,6* 

51.0 

51.6 

128.0 

15221.1 

119.0 

-64.7 

99.9 

245.5 

53.0* 

48.2 

52. 1 

129.0 

15429.4 

115.0 

-65.5 

99.9 

242.7 

48.4* 

43.0 

52.6 

130.0 

15590.2 

112.0 

-65.5 

99.  J 

239.7 

41,8* 

36.1 

53.3 

131.0 

15755.4 

109.0 

-65.3 

99.9 

237.6 

34.2* 

28.9 

53.8 

132.0 

15982.6 

105.0 

-65.9 

99.9 

235.9 

32.7* 

27.1 

54.3 

133.0 

16099.1 

103.0 

-66.9 

99.9 

235.0 

32.3* 

26,4 

54.8 

134.0 

16277.3 

100.0 

-67.8 

99.9 

236.9 

31.7* 

26,6 

55.4 

135.0 

16460.6 

9 7.0 

-67,  5 

99.9 

240.5 

31.9* 

27.8 

56.0 

136.0 

16649.2 

94.0 

-68.7 

99.9 

243.1 

33.8* 

30.1 

56.7 

137.0 

16909.7 

90.0 

-68.7 

99.  7 

245,7 

38.1* 

34,7 

57.2 

138.0 

17112.5 

87.0 

-69.3 

99,9 

246,5 

41.9* 

38,4 

57.9 

139.0 

17322.3 

84.0 

-68.7 

99.9 

246.6 

42.3* 

38,9 

♦ BY  SPEEC-  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEAN'  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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161  16.  0 


STATITN  MO.  232 
BOOTHVILLE,  LA 


6 FEBRUARY  1975 
600  r.MT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P7 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

or.  c 

OG  C 

DG 

M/SPC 

M/SEC 

58.7 

140.0 

17541.0 

81.0 

-67.2 

99.9 

246.6 

35. 7^ 

32.7 

59.3 

141.0 

17769.0 

78.0 

-66.5 

99.9 

246.8 

34.  !♦ 

31.4 

60.0 

142.0 

18005.4 

75.0 

-68.2 

99.9 

249.0 

34.9* 

32.5 

60.7 

143.0 

18250.4 

72.0 

-68.4 

99.9 

255.4 

36.6* 

35.4 

61.3 

144.0 

18505.4 

69.0 

-68.7 

99o9 

253.6 

35.9* 

35.2 

62.1 

145.0 

18772.5 

66.0 

-67.4 

99.9 

254.4 

31.8* 

30.6 

62.8 

146.0 

18957.9 

64.0 

-67.6 

99.9 

250.9 

25.0* 

23.6 

63.5 

147.0 

19247.0 

61.0 

-67.6 

99.9 

247.0 

9.8* 

9.0 

64.3 

148.0 

19550.2 

58.0 

-68.2 

99.9 

241.7 

10.5* 

9.2 

65.1 

149.0 

19762.7 

56.0 

-64.7 

99.9 

246.7 

16.4* 

15.1 

65.9 

150.0 

20100.5 

53.0 

-62.6 

99.9 

253.7 

17.3* 

16.6 

66.8 

151.0 

20459.3 

50.0 

-63.4 

99.  J 

263.0 

20.0* 

19.9 

67,7 

152.0 

20709.5 

48.0 

-64.3 

99.9 

256.6 

9.7* 

9.4 

68.6 

153.0 

21103.9 

45.0 

-64.7 

99.9 

56.9 

10.7* 

-9.0 

69.6 

154.0 

21382.1 

43.0 

-63. 7 

99.9 

260.9 

19.3* 

19. 1 

70.5 

155.0 

21826.2 

40.0 

-63.4 

99.9 

253.6 

33.3* 

32,0 

71.5 

156.0 

22142.6 

38.0 

-61.7 

99.9 

295.8 

1.8* 

1.7 

72  .6 

157.0 

22653.8 

35.0 

-60.2 

99.9 

23.4 

4.0* 

-1.9 

73.6 

158.0 

23020.9 

33.0 

-60.2 

99.9 

253.0 

29.8* 

28.5 

74.8 

159.0 

23410.8 

31.0 

-60.2 

99.9 

248.4 

10,7* 

9,9 

76.0 

160.0 

24046.5 

28.0 

-59.7 

99.9 

246.8 

61.3* 

56.3 

77.3 

161.0 

24510.9 

26.0 

-58.8 

99.9 

271.7 

11.4* 

11.4 

78.9 

162.0 

25013.8 

24.0 

-58.4 

99.9 

262.6 

32.5* 

32.2 

80.6 

163.0 

25854.3 

21.0 

-58.  1 

99.9 

256.1 

22.3* 

21.7 

82.4 

164.0 

26487.0 

19.0 

-56.6 

99.9 

257.1 

21.0 

20.5 

84.4 

165.0 

27581.4 

16.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

188 


j 


161  16.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.2 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

57. 

13.4 

428.5 

999.9 

99,9 

999.9 

110,  7 

67, 

13.5 

429.9 

909.9 

99.9 

999.9 

112.2 

57. 

9.2 

434.5 

999.9 

99,9 

999.9 

113,7 

57, 

7.  1 

439.3 

999.9 

99.9 

999,9 

115.0 

57. 

8.5 

447.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

67. 

a. 2 

451.2 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

67. 

3.8 

457.5 

999,9 

99,9 

999.9 

119.5 

67. 

5.0 

462.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.7 

67. 

6.5 

475.3 

999.9 

99,9 

999.9 

119.8 

67. 

4.8 

487.8 

999,9 

99,9 

999,9 

120,  6 

67. 

2,4 

494.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.4 

6 7. 

2,2 

497.7 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

67. 

-3.8 

506.0 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

67. 

3.0 

515.0 

999.9 

99,9 

999.9 

121.8 

67, 

9,4 

526,8 

909,9 

99,9 

999,9 

124,  1 

6 7. 

-0.8 

533.9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.8 

67, 

-3.5 

555,5 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

67. 

8.7 

564,9 

999.9 

99,9 

999,9 

125.6 

68. 

3.9 

575.1 

999,9 

99,9 

999.9 

127.8 

68. 

24.1 

593.6 

999,9 

99.9 

999,9 

129.7 

67. 

-0.3 

608.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.5 

68. 

4.2 

623,9 

999,9 

99,9 

999.9 

133,4 

6 8. 

5.4 

649.2 

999.9 

99,9 

999.9 

137.3 

68. 

4.7 

672.8 

999.9 

99.9 

999.9 

139.6 

68. 

99.9 

712.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

STATION  NO.  232 
BOOTHVILLE,  LA 


6 FEBRUARY  1<575 

U15  GMT  15T  25.  0 


TIM5 

CNTCT 

HEIGHT  ■ 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFD 

U COMP 

V C>5MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/lEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.5 

l.O 

1013.8 

16.2 

12. 

350.0 

2.6 

0.5 

-2.6 

289.4 

312.5 

9.0 

78.0 

0.0 

0. 

O.A 

6.0 

58.5 

1007.0 

18.0 

9,- 

347.0 

8.4 

1.9 

-8.2 

291,6 

3U,5 

7.6 

58,5 

0.2 

187. 

0.7 

7,0 

152,5 

996,0 

17.2 

9.? 

347,2 

8.7 

1.9 

-H.4 

291.6 

311.1 

7.4 

59.5 

0.3 

180. 

1.0 

6.0 

247.1 

985.0 

16.2 

8.5 

347.5 

9.0 

2.0 

-L.8 

291.5 

310.3 

7.1 

60.5 

0.4 

175. 

1.3 

9.0 

342.6 

974.0 

15.4 

7,2 

346,7 

8.8 

2.0 

-f.,6 

291,6 

309,0 

6.6 

58.1 

0.6 

173. 

1.7 

10,0 

430,  1 

964,0  . 

15.0 

7.0 

343,4 

7.7 

2.2 

-7,4 

292.0 

309.5 

6.6 

59.  I 

0.  8 

171. 

2.0 

11,0 

545.0 

951.0 

14.8 

3.0 

337.6 

6.4 

2.4 

-5.9 

292.8 

306.4 

5.0 

45.2 

0.9 

170. 

2.3 

12.0 

643.3 

940.0 

14.0 

6.  -» 

324.5 

5.0 

2.9 

-4.0 

293.1 

310.4 

6,4 

60.2 

1.0 

168. 

2.7 

13,0 

733.6 

930.0 

13.2 

11.  2 

291.8 

4.4 

4.1 

-1,6 

79  3.6 

317.3 

9.0 

87.5 

1.  1 

165. 

3.0 

14.0 

824.6 

920,0 

12.5 

11.2 

269,4 

5,5 

5.5 

0.1 

293.7 

317.7 

9.1 

91.8 

1.1 

162. 

3.3 

15.0 

925.8 

909.0 

12.5 

9.6 

259.5 

6.6 

6.5 

,.2 

294.6 

316.6 

8.3 

82.5 

1.2 

155. 

3.7 

16.0 

1046.8 

896.0 

12.1 

6.6 

249.5 

7.3 

6.8 

2.6 

295.2 

313.7 

6.9 

69,3 

1.2 

147. 

4.0 

17.0 

1140.8 

886.0 

11.9 

-3.  ( 

241,5 

7.2 

6.4 

3.5 

295.5 

304.8 

3.3 

33.4 

1.2 

141, 

4.4 

18.0 

1235.6 

876.0 

11.3 

-9,0 

238.0 

7.7 

6.5 

4,1 

295.8 

302.1 

2.2 

23.0 

1.3 

133. 

4,7 

19,0 

1331.3 

866.0 

10,6 

-lO.-/ 

237.8 

8.1 

6.8 

4.3 

295.9 

301-.7 

2.0 

21.6 

1.3 

127. 

5.1 

20.0 

1437.5 

855.0 

9.5 

-6.6 

237.7 

3.5 

7.2 

4.5 

296.0 

303.7 

2.7 

31.3 

1.4 

119. 

5,4 

21.0 

1554,5 

843,0 

8.6 

-4.4 

235.1 

8.7 

7.1 

5.0 

296.3 

305,5 

3.3 

39.6 

1.5 

114. 

5.8 

22.0 

1653.1 

833.0 

7.7 

-1.1 

235.6 

9.0 

7.5 

5.1 

296,5 

308.3 

4.2 

53.5 

1.6 

107. 

6.1 

23.0 

1752.6 

823.0 

7.2 

-0.5 

237.6 

9.6 

8.1 

5.2 

297,0 

309,4 

4.5 

57,9 

1.7 

103. 

6.4 

24,0 

1853.2 

813,0 

6,7 

-0,  i 

240.5 

10.8 

9.4 

'.3 

297.5 

310.5 

4.7 

62.1 

1.8 

99. 

6.7 

25.0 

1944.6 

804.0 

6.0 

0.0 

242.8 

12.2 

10.8 

5,6 

297.7 

311.7 

5,0 

69.2 

2.0 

95. 

7,2 

26.0 

2067,8 

792.0 

5.6 

1.6 

246.2 

14.2 

13.0 

5.7 

298.7 

313.8 

5.4 

75.4 

2.4 

90. 

7.5 

27.0 

2171.8 

782.0 

4.6 

4.6 

248.2 

15.3 

14.2 

b.7 

298.9 

317.5 

6.8 

101.1 

2.6 

88. 

7.8 

28.0 

2276.9 

772.0 

4.4 

4.4 

250. C 

16.1 

15.1 

5.5 

299.8 

318.5 

6.8 

101.9 

2.9 

86. 

8.2 

29.0 

2372.8 

763.0 

5.3 

5.3 

251.7 

17,0 

16.2 

5,3 

301.8 

322,0 

7.3 

102.3 

3.3 

84. 

8.6 

30.0 

2480.6 

753,0 

4,4 

4.-. 

252.5 

IS.O 

17.2 

5.4 

301  .9 

321.3 

7.0 

102.4 

3.7 

83. 

8,9 

31.0 

2567,8 

745.0 

3,9 

3.9 

252.2 

18.8 

10. 0 

5.7 

302.3 

321.3 

6.8 

102.3 

4.0 

82. 

9.3 

32.0 

2677.8 

735.0 

3.6 

3.6 

251.2 

19.8 

18.8 

6.4 

303.1 

321.9 

6.8 

102.3 

4.5 

81. 

9.7 

33.0 

2778.0 

726.0 

3.1 

3,1 

250.  1 

20,4 

19,2 

7,0 

303,5 

322.1 

6.6 

102.2 

5.0 

80. 

10.0 

34.0 

2890.5 

716.0 

2.3 

2.3 

249,2 

20.7 

19.4 

),4 

303.3 

321.6 

6.3 

101.3 

5,4 

79. 

10.3 

35,0 

2992,9 

707.0 

1.9 

1.9 

248.8 

21.0 

19.6 

1 .6 

304.6 

322.2 

6.3 

100.7 

5.7 

79. 

10.7 

36.0 

3119.2 

696.0 

-0.0 

-0.0 

249.7 

21.8 

20.3 

7.9 

303.7 

319.2 

5.5 

99.9 

6.2 

78. 

11.1 

37.0 

3211.8 

688.0 

-1.3 

-2.9 

249.0 

23.0 

21.5 

C.3 

303.1 

3lo.O 

4,5 

88.7 

6,  7 

77. 

11.4 

38,0 

3316. 8 

679,0 

-2,  1 

-4.U 

249,5 

24.2 

22.6 

0.5 

303.4 

315.4 

4.2 

86.  8 

7.  1 

77. 

11.7 

39,0 

3434.7 

669.0 

-2.8 

-4.U 

250.1 

25.1 

23.6 

8.5 

303.8 

315.5 

4.1 

87.7 

7.6 

76. 

11.9 

40.0 

3530.0 

661.0 

-4.1 

-5.9 

250.5 

25.6 

24.1 

ft. 6 

303.4 

314.2 

3.7 

87.1 

7.9 

76. 

12.3 

41.0 

3662.5 

650.0 

-4.4 

-6.2 

251.0 

26.1 

24.7 

ft. 5 

304.5 

315.2 

3.7 

86.9 

8.5 

75. 

12.7 

42.0 

3772,5 

641,0 

-4,  1 

-6.9 

251.5 

26.1 

24.7 

J.3 

306,0 

316.5 

3,6 

80.8 

9.2 

75. 

12.9 

43.0 

3884,1 

632.0 

-4,5 

-10.0 

251.8 

25.9 

24.6 

3.1 

306.6 

315.0 

2.8 

65.1 

9.5 

75. 

13.2 

44.0 

3984.3 

624.0 

-5.7 

-10.2 

252.4 

25.5 

24.3 

7.7 

306,4 

314.8 

2.8 

70.6 

9.9 

75. 

13.6 

45.0 

4085.4 

616.0 

-6.3 

-12.2 

253.4 

25.0 

24,0 

7,2 

306.8 

314.1 

2.4 

62,9 

10.5 

75. 

13.8 

46.0 

4200.4 

607,0 

-7.2 

-14.6 

2 54,0 

25,0 

24,0 

6,9 

307,0 

313,1 

2.0 

55,2 

10.8 

75. 

14.0 

47,0 

4303,8 

599.0 

-7.9 

-12. C 

254,5 

25.0 

24.1 

6.7 

307.3 

314.5 

2.4 

67.7 

11.1 

75. 

14.3 

48.0 

4408.2 

591.0 

-8.4 

-19.’ 

254.8 

25.3 

24.4 

6.6 

307.9 

312.2 

1.4 

40.7 

11.6 

75. 

14.7 

49.0 

4527,2 

582,0 

-9,0 

-19,7 

254.8 

25.9 

25.0 

6,8 

308 ,6 

312.9 

1.4 

41.3 

12.2 

75. 

♦ BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAU  6 OEG 
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STATICN  NO.  232 
BOCTHVILLc,  LA 


■IME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

15.0 

50.0 

4634.2 

15.5 

51.0 

4769.7 

15.8 

52.0 

4879.3 

16.3 

53.0 

4990.2 

16.8 

54.0 

5102.6 

17.2 

55.0 

5202.2 

17.8 

56.0 

5346.4 

19.3 

57.0 

5448.7 

19.7 

53.0 

5552.1 

19.1 

59.0 

56B7.0 

19.5 

60.0 

5793.3 

19.9 

61.0 

5916.1 

20.3 

62.0 

6024.9 

20.7 

63.0 

6135.0 

21.1 

64.0 

6262.3 

21.4 

65.0 

6375.2 

21.9 

66.0 

6522.5 

22.3 

67.0 

6638.7 

22.7 

68.0 

6756.4 

23.0 

69.0 

6875.7 

23.3 

70.0 

6996.5 

23.9 

71.0 

7154.1 

24.4 

72.0 

7260.6 

24.9 

73.0 

7386.4 

25.3 

74.0 

7495.5 

25.7 

75.0 

7605.9 

26.1 

76.0 

7736.3 

26.6 

77.0 

7849.4 

27.0 

?8.0 

7983.1 

27.4 

79.0 

8099.3 

27.8 

80.0 

8217.0 

28.3 

81.0 

8376.3 

28.7 

82.0 

8497.4 

29.1 

83.0 

8620.2 

29.5 

84.0 

8744.6 

29,9 

85.0 

8870.7 

30.5 

86.0 

9020.0 

30,9 

87.0 

9128.1 

31.3 

88.0 

9259.5 

31.8 

89.0 

9370.6 

32.2 

90.0 

9505.9 

32.6 

91.0 

9643.3 

33.0 

92.0 

9759,5 

33,3 

93.0 

9877.3 

33.7 

94.0 

10021.1 

PRES 

TEHP 

OEW  P 7 

MB 

DG  C 

DG  C 

574.0 

-9.7 

-22.5 

564.0 

-10.7 

-27.9 

556.0 

-11.7 

-28. y 

548.  0 

-12.4 

-27.0 

540.0 

-12.4 

-27.0 

533.0 

-13.0 

-26.'^ 

523.0 

-13.8 

-26.9 

516.0 

-14.5 

-23.7 

509.0 

-15.  1 

-23.8 

500.0 

-15.3 

-33.4 

493.0 

-16.3 

-37. 

485.0 

-17.3 

-43.-. 

478.0 

-18.1 

-42.0 

471.0 

-18.9 

-43.  > 

463.0 

-19.8 

-46.6 

456.0 

-20.6 

-50.3 

447.0 

-21.3 

-51,7 

440.0 

-22.3 

-38.0 

433.0 

-22.8 

-35. < 

426.0 

-23.9 

-33. r 

419.0 

-24,9 

-3  7.0 

410.0 

-26.0 

-41.1 

404.0 

-27.0 

-42.1 

397.0 

-27.8 

-48.  b 

391.0 

-29,0 

-49.7 

335.0 

-30.0 

-50. C 

378.0 

-31.3 

-50.? 

372.0 

-32,4 

-57,0 

365.0 

-33.3 

-60.8 

359.0 

-34.4 

-57.6 

353.0 

-35.2 

-58.1 

345.0 

-36.8 

-59.7 

3 39.0 

-38.0 

-59.7 

333.0 

-39.0 

99. f 

327.0 

-40.1 

99,9 

321.0 

-41,3 

99,9 

314.0 

-42.7 

99.9 

309.0 

-43.7 

99,9 

303.0 

-44.8 

99.9 

298.0 

-45.7 

99.5 

292.0 

-46,6 

99.5 

286.0 

-47,  8 

99, 

281.0 

-48.7 

99.9 

276.0 

-49.4 

99,9 

270.0 

-50.2 

99.9 

6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


01  R 

SPEED 

U CONP 

DG 

M/SEC 

N/SEC 

254.5 

26.4 

25.4 

253.8 

27,4 

26.3 

253.5 

20.0 

26.  B 

252.3 

28.6 

27.3 

251.8 

28.8 

27,4 

251,  1 

29.0 

27.4 

250,6 

29.3 

27.7 

250.6 

29.7 

28. 0 

250.5 

30,1 

28,4 

249.9 

30,6 

28.7 

243.9 

30.9 

28.8 

248.5 

31.0 

28.8 

249,2 

31.0 

29,0 

250.2 

31.3 

29.5 

251.1 

32.0 

30.3 

251.2 

32.8 

31.0 

251.3 

33.7 

31.9 

251.6 

34.0 

32.2 

251.8 

33.8 

32.1 

251.9 

33.5 

31.8 

252.2 

32.6 

31.0 

253.2 

31.4 

30.0 

253.7 

. 32.4 

31.1 

253.3 

35.7 

34,2 

252.8 

38.0 

36.3 

252.2 

33.3 

36.4 

2 51.7 

36.8 

34.9 

251.3 

35.3 

33.4 

251.4 

36.5 

34,5 

252.0 

33.6 

36.7 

252.9 

39.6 

37.9 

254.0 

39.9 

33.3 

254.7 

39.4 

38.0 

255.8 

38.3 

37.2 

257.5 

36.6 

35.7 

260,0 

34.9 

34,4 

263.5 

32.8 

32.6 

264,7 

31.9 

31.7 

264.6 

32.6 

32.4 

263.0 

36.2 

35.9 

261.5 

39,6 

39,  1 

260,5 

41.4 

40.9 

260.2 

40.2 

39.6 

259,8 

38.9 

38.3 

258.6 

38.7 

37.9 

COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

".I 

300.9 

312,4 

7,7 

309.2 

311.4 

7.9 

309.3 

311.4 

8.4 

309.8 

312.2 

9.0 

311.1 

315,4 

5,4 

311.6 

314.2 

5.7 

312.2. 

314.9 

9.3 

312.6 

316.1 

10,  1 

313.2 

316.7 

10.5 

314.4 

315.9 

11.1 

314.4 

315.5 

11.4 

314.7 

315.3 

11. 0 

315,0 

315.7 

10.6 

315.3 

316.0 

10.4 

315.7 

316.1 

10.6 

316,0 

316.3 

10.8 

317,0 

317,3 

10.7 

317.3 

318.4 

10.6 

318.1 

319.5 

1C. 4 

318,2 

320.0 

9.9 

319.3 

319,6 

9.1 

318.9 

319.8 

9.1 

318.9 

319.7 

10,3 

319,4 

319,8 

11.2 

319.3 

319.6 

11.7 

319.5 

319.8 

11.5 

319.4 

319.8 

1-..3 

319.4 

319,6 

11.7 

319.9 

320.0 

11.0 

320.0 

320.2 

11.6 

320,5 

320.6 

11. 0 

320,4 

320,5 

10.4 

320.3 

320.5 

9.4 

320.8 

999.9 

7.9 

320.9 

999.9 

6.1 

320.9 

999,9 

3.7 

321.0 

999.9 

2.9 

321.1 

999.9 

5.0 

321.3 

999,9 

•(,5 

321.6 

999,9 

5.9 

322.2 

999.9 

6 . 8 

322.4 

999.9 

6,8 

322.8 

999.9 

6.9 

323.3 

999,9 

7.7 

324.3 

999.9 

157  25. 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

l.l 

34.0 

12,7 

0.7 

22.6 

13.4 

0.6 

22.7 

14.0 

0.8 

28.2 

14.  8 

0.7 

26,7 

15.7 

O.R 

31.0 

16.4 

0.8 

31.9 

17.4 

1.1 

45.4 

18.3 

l.l 

47.  1 

19.0 

0.5 

19.5 

19.8 

0.3 

14.0 

20.5 

0.2 

7.8 

21.2 

0.2 

10.  1 

22.0 

0.2 

9.7 

22.7 

0.1 

7.1 

23.4 

0,1 

5.0 

24.0 

0.1 

4.5 

25.  1 

0.3 

22.2 

25.8 

0.4 

30.2 

26.7 

0.5 

39.2 

27,3 

0.4 

31.2 

27.9 

0.3 

22.5 

29.0 

0.2 

22.2 

30.0 

0.1 

11.3 

30.8 

0.1 

11.5 

31.8 

0.1 

12.1 

32.9 

0.1 

13.2 

33,9 

0.0 

6.5 

34,7 

0.0 

4.4 

35.5 

0.0 

7.3 

36.5 

0.0 

7.5 

37.5 

0,0 

7.7 

38.6 

0.0 

8.4 

39.6 

99.9 

999.9 

40.6 

99.9 

999.9 

41,5 

99,9 

999.9 

42.3 

99.9 

999.9 

43.5 

99.9 

999.9 

44.4 

99.9 

999.9 

45.0 

99,9 

999,9 

45,9 

99,9 

999,9 

46.  5 

99.9 

999.9 

47.9 

99.9 

999.9 

49.1 

99,9 

999,9 

49,7 

99.9 

999.9 

50.4 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

7A. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

74. 
74. 
74. 
74. 
74. 

74. 

75. 
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ST4TICN  NO.  232 

ROCTHVTLLE,  LA 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  157  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

IJ  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

• RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3A.1 

95.0 

10143.0 

265.0 

-51.1 

99.9 

257.0 

40.0 

38.9 

9,0 

324,7 

999,9 

99,9 

999,9 

51.2 

75 

34,5 

96.0 

10292,0 

259,0 

-50.8 

99,9 

255.6 

41.4 

40,1 

10.3 

327.3 

999,9 

99,9 

999.9 

52.7 

75 

34.9 

97.0 

10418.9 

254.0 

-51.2 

99. C 

255.7 

41  .4 

40.1 

IC.2 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

75 

35.3 

98.0 

10573.9 

248.0 

-52.3 

99.'’ 

256.9 

41,6 

40.6 

9.4 

329,0 

999,9 

99.9 

999.9 

54.4 

75 

35.6 

99.0 

10678.8 

244.0 

-53.3 

99.9 

258.3 

41.9 

41.0 

0.5 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

75 

36.1 

100.0 

10811.8 

239.0 

-54.4 

99.9 

260.9 

42.0 

41.5 

6.7 

329.4 

999.9 

99,9 

999,9 

56.4 

75, 

36.7 

101.0 

10974.2 

233,0 

-55,7 

99.9 

261,8 

40.8 

40,4 

5.8 

329.8 

999,9 

99.9 

999.9 

58.0 

75, 

37.1 

102.0 

11112.3 

220.0 

-55.9 

99.9 

260.7 

39.9 

39.4 

6.4 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

75 

37.5 

103.0 

11253.2 

223.0 

-56.4 

99.9 

258.5 

39.4 

38.6 

7,8 

332.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

75 

37.9 

104.0 

11397.0 

218.0 

-56.9 

99.  S 

256.6 

39.1 

38.0 

9,1 

334.3 

999.9 

99,9 

999,9 

60.9 

75. 

38.2 

105.0 

11514.0 

214,0 

-58.1 

99.  C 

255.5 

39.3 

38.0 

9.9 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.5 

15, 

38.7 

106.0 

11662-6 

209.0 

-59.0 

99.0 

254.1 

41.7* 

40.1 

11.4 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

75, 

39.1 

107.0 

11783.6 

205.0 

-59.9 

99.9 

253.7 

46.3* 

44.5 

13.0 

335.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.6 

75, 

39.5 

108.0 

11906.4 

201,0 

-60,  8 

99,9 

253,7 

52.2* 

50.2 

14.7 

336,0 

999.9 

99,9 

999.9 

64.  2 

75, 

39,9 

109.0 

12062.7 

196.0 

-61.7 

99.9 

253.3 

51.5* 

49.4 

1‘,.8 

337.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.5 

75, 

40.3 

110. 0 

12190.8 

192.0 

-60.6 

99.9 

251.2 

46.8* 

44.3 

l‘‘.l 

340.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

75. 

40.8 

111.0 

12356.5 

187.0 

-56.  8 

99.9 

246.1 

41.7* 

38.1 

16.9 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68,  5 

75. 

41.2 

112.0 

12493.3 

183.0 

-57.6 

99.9 

242.2 

39.9* 

35.3 

18.6 

350.3 

999.9 

09.9 

999.9 

69.  5 

75, 

41.6 

113.0 

12632.6 

179.0 

-58.3 

99.9 

240.2 

39.3* 

34.1 

19.5 

351.4 

999.9 

99.9 

999.9  ■ 

70.  7 

75. 

42.  1 

114.0 

12810.7 

174.0 

-58.8 

99.9 

240.7 

39.4* 

34.4 

19.3 

353.4 

999,9 

99.9 

999.9 

71,6 

74. 

42,5 

115.0 

12920.0 

171,0 

-58,3 

99.9 

242.3 

42.9* 

38.0 

20.0 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

74. 

43.  1 

116.0 

13106.7 

166.0 

-58.5 

99,9 

243.7 

51.8* 

46.4 

23.0 

358.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

74. 

43.5 

117.0 

13260.0 

162.0 

-58.6 

99.9 

243.9 

54  .7* 

49.1 

24  .0 

361.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

74. 

43.9 

113.0 

13417.2 

158.0 

-58.5 

99.9 

244.9 

56.0* 

50,7 

23,7 

363.9 

999,9 

99,9 

999.9 

77.0 

74. 

44.3 

119.0 

13578.1 

154,0 

-59,4 

99.9 

246.4 

60,8* 

55.7 

24,3 

365,  1 

999,9 

99,9 

999,9 

78.0 

73. 

44.8 

120.0 

13701.2 

151.0 

-59.7 

99.0 

247.0 

64.6* 

59.4 

25.2 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.8 

73. 

45.3 

121.0 

1386C.7 

147.0 

-60.4 

99.9 

245.2 

54.5* 

49,5 

22.9 

368,1 

999,9 

99,9 

999.9 

82.8 

73. 

45.7 

122.0 

13997.0 

144.0 

-61.0 

99,9 

241.8 

40.9* 

36.1 

19,3 

369.3 

999.9 

99.9 

999,9 

83.9 

73. 

46.3 

123.0 

14171.9 

140.0 

-61,5 

99.9 

238.  1 

32.3* 

27.4 

IT.l 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

73, 

46.8 

124.0 

14306.1 

137.0 

-61 .7 

99.9 

238.7 

36.9* 

31.5 

19.1 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

73. 

47.3 

125.0 

14489.4 

133.0 

-62.3 

99.9 

238.7 

40.1* 

34.2 

20.9 

375.5 

999.9 

99,9 

999,9 

86,  5 

72, 

47.9 

126.0 

14677.4 

129,0 

-63,6 

99.9 

239.0 

41,5* 

35.6 

21.4 

376.4 

999,9 

99.9 

999.9 

87.6 

72, 

43.4 

127.0 

14821 .4 

126.0 

-64.8 

99.0 

240.3 

43.7* 

37.9 

21.6 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

72. 

43.9 

12S.0 

14968.2 

123.0 

-65.4 

99.9 

240.7 

45.2* 

39.4 

22.1 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

72, 

49.4 

129.0 

15118.1 

120.0 

-66.4 

99,9 

240.7 

46,4* 

40.5 

22,7 

379.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

91.9 

72, 

49.9 

130.0 

15270.9 

117.0 

-67.7 

99,9 

242.0 

48.1* 

42.4 

22.6 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

72, 

50.6 

131.0 

15479.5 

113.0 

-69.2 

99.9 

244.0 

46.8* 

42.4 

19.8 

380*4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

71, 

50.9 

132.0 

15694.4 

109.0 

-69.9 

99,9 

245.9 

43.8* 

40.0 

17,9 

383.1 

999.9 

99,9 

999,9 

96,2 

71, 

51.4 

133.0 

15804.6 

107,0 

-69.9 

99,9 

246.8 

38.7* 

35.6 

15.2 

385.2 

999.9 

99.9 

999,9 

97.2 

71 

51.9 

134.0 

16031.7 

103.0 

-69.5 

99,0 

243.0 

35.4* 

32.9 

13.3 

390,2 

999.9 

99,9 

999.9 

98.3 

71, 

52.4 

135.0 

16207.9 

100.0 

-69.9 

99.9 

250.9 

32.7* 

30.9 

10.7 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

71 

53.0 

136.0 

16389.3 

97,0 

-69.7 

99.9 

256.1 

30,6* 

29.7 

7.3 

396,6 

999.9 

99,0 

999,9 

100,5 

71, 

53.7 

137,0 

16576.7 

94.0 

-69.5 

99.9 

257.3 

32.1* 

31.3 

7.1 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

71 

54.3 

138.0 

16836.4 

90.0 

-69.0 

99.9 

254.5 

32.6* 

31.4 

8.7 

406,5 

999,9 

99.9 

999.9 

103.0 

71, 

55.0 

139.0 

17039,0 

87.0 

-69,2 

99,9 

251.4 

34,0* 

32.2 

10.8 

410.0 

999,9 

99.9 

999.9 

104.3 

71, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  232 

boothville,  la 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  157  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPFED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

55.8 

160.0 

17268.5 

86.0 

-69,5 

99. S 

269.1 

38.9* 

36.6 

13.9 

613,7 

999,9 

99,9 

999,9 

106,  1 

71, 

56.6 

161,0 

17665.1 

81,0 

-70.1 

99.9 

269.2 

37,1* 

36,7 

13,2 

616.6 

999,9 

99.9 

999.9 

107.9 

71. 

57.2 

162.0 

17689.6 

78.0 

-70,1 

99.9 

252.5 

36.6* 

36.7 

10.9 

621.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.2 

71. 

57.7 

163.0 

17922.9 

75.0 

-69.9 

99.9 

256.6 

35,3* 

36,0 

9,5 

626,6 

999.9 

9P.9 

999.9 

110.6 

71, 

58.5 

166,0 

18166.0 

72,0 

-69.9 

99.9 

253.6 

31,7* 

30.6 

9.0 

631.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

71. 

59,3 

165.0 

13621.0 

69.0 

-67.3 

99,9 

256.1 

32.0* 

30,8 

8.8 

662.3 

999.9 

99.9 

999.9 

113.6 

71. 

60.1 

166.0 

18689.8 

66.0 

-66.0 

99.9 

250.3 

31.3* 

29.6 

10.6 

650.7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.0 

71. 

60.9 

167.0 

18972.1 

63.0 

-66,0 

99,9 

261.9 

23,5* 

20,7 

11. 1 

656,7 

999,9 

99.9 

999.9 

116.6 

71, 

61,7 

168.0 

19267,6 

60.0 

-67.  1 

99.9 

268.1 

25,1* 

23,2 

9,6 

660,8 

999,9 

99.9 

999.9 

117.  1 

71. 

62.5 

169.0 

19577.3 

57.0 

-66.6 

99.9 

251.8 

26.3* 

26.9 

8.2 

668.6 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

71. 

63.6 

150.0 

19906.8 

56.0 

-66.0 

99.9 

271.1 

6.3* 

6.3 

-0.1 

677,3 

999.9 

99,  9 

999.9 

119.7. 

71. 

66.3 

151.0 

20136.5 

52.0 

-66.8 

99.9 

267.9 

16,2* 

16,2 

C.5 

685.3 

999,9 

99,9 

999,9 

119.7 

71. 

65.3 

152,0 

20695.9 

69.0 

-66.2 

99.9 

265,2 

16,8* 

16.7 

1.6 

690.3 

999.9 

99.9 

999.9 

120.9 

72. 

66.3 

153.0 

20879.6 

66.0 

-65.6 

99.9 

259.8 

17.2* 

16.9 

3.1 

500,7 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

72. 

67.5 

156.0 

21288.8 

63.0 

-66.2 

99.9 

2 56.1 

25.7* 

26.7 

7.0 

508.9 

999.9 

99.9 

999,9 

123.6 

72. 

6S.7 

155,0 

21580.5 

61.0 

-61.9 

99,9 

236.7 

3.6* 

2.8 

2.0 

526,7 

999.9 

99.9 

999,9 

125.2 

72, 

70.1 

156.0 

22053.1 

38.0 

-59.7 

99.  V 

253.6 

33,0* 

31.6 

9.3 

563.8 

999.9 

99.9  ' 

999.9 

125.6 

72. 

71.1 

157.0 

22567.5 

35.0 

-59.5 

99.9 

252.6 

65.6* 

63.5 

13.6 

557.3 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

72. 

72.6 

158.0 

22935.5 

33.0 

-59.7 

99.9 

362,9 

6.0* 

1.8 

-5.8 

566,2 

999,9 

99,9 

999,9 

130,3 

72. 

76,1 

159.0 

23530.1 

30.0 

-60.6 

99,9 

275.3 

15,3* 

15.2 

-1.6 

579.6 

999,9 

99.9 

999.9 

130.6 

72. 

75.6 

160.0 

26186.0 

27.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

593.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.3 

161.0 

26661.3 

25.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

609.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

192 


STATICN  NO.  232 
aOOTHVlLLE,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  15A  19,  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

•PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

pnT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

5.4 

1.0 

1015. 5 

17.8 

13.5 

340.0 

4.1 

1.4 

-3.9 

291.0 

316.0 

9.7 

76.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

81.4 

1006.0 

17.1 

10.7 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

290,8 

311.9 

e.i 

66.2 

999,9 

999, 

0.6 

7,0 

183.7 

994.0 

16.0 

10.5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

290.8 

311.8 

8.1 

69.6 

999.9 

999. 

0.9 

8.0 

278.4 

983.0 

15.4 

10.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

291.1 

312.3 

8.1 

71.8 

999.9 

999, 

1.2 

9,0 

373, e 

972.0 

14,4 

9.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.0 

311.7 

7.9 

74.0 

999.9 

999. 

1.5 

10. 0 

478.7 

960.0 

13.7 

7.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.1 

308.6 

6.6 

64.6 

999.9 

999. 

1.9 

11. 0 

593.6 

947.0 

13.1 

5.7 

32.8.2 

5.1 

2,7 

-4.3 

291,5 

307.8 

6.1 

61.0 

0,7 

157. 

2.2 

12.0 

691,9 

936,0 

13.  1 

3,8 

314.0 

5,8 

4.2 

-4.1 

292.4 

307.0 

5.4 

53.4 

0.8 

155. 

2.6 

13.0 

791.3 

925.0 

13.3 

-2.3 

300.0 

7.5 

6.5 

-3,0 

293.4 

303.1 

3.5 

33.8 

1.0 

151. 

2.9 

14.0 

891.9 

914.0 

13.1 

-1.7 

292.2 

8.1 

7.5 

-3  1 

294.2 

304,5 

3.7 

35,8 

1.  1 

146. 

3.2 

15.0 

993.6 

903.0 

12.7 

1.6 

287.8 

3.1 

7,7 

-2,5 

295.0 

308,1 

4,8 

46.8 

1.2 

142. 

3.7 

16.0 

1124,5 

889,0 

11.4 

0.6 

284.7 

8.3 

8.0 

-2.1 

294.9 

307.2 

4.5 

47.3 

1.4 

136. 

4.0 

17.0 

1228.4 

878.0 

11.0 

-5.4 

284.7 

8.8 

8.5 

-2.2 

295.3 

303.6 

2.9 

31.2 

1.5 

133. 

4.3 

18.0 

1323.9 

868.0 

10.8 

-2.8 

286.2 

9.9 

9.5 

-2.8 

296.2 

306,2 

3.6 

38.3 

1.  7 

130. 

4.7 

19.0 

1430.0 

857,0 

9,7 

-5,2 

286.9 

11.0 

10.6 

-3.2 

296.0 

304,6 

3.0 

34,4 

1.9 

127, 

5.0 

20.0 

1537.1 

846.0 

9,2 

-6.2 

286,8 

11.8 

11.3 

-3  .4 

296.5 

304.6 

2.8 

33.0 

2.1 

126. 

5.4 

21.0 

1665.3 

833.0 

8.6 

-8.4 

282.9 

12.6 

12.3 

-2.8 

297.2 

304.2 

2.4 

28,9 

2.4 

123. 

5.7 

22.0 

1765.0 

823.0 

8.3 

-8.2 

279.3 

13.9 

13.8 

-2.3 

297.9 

305.1 

2.5 

30.1 

2.6 

121. 

6.1 

23.0 

1876.2 

812.0 

8.3 

0.5 

275.0 

16.2 

16.1 

-1.4 

299.3 

313.0 

4.9 

57.9 

3.0 

118. 

6.4 

24.0 

1968.3 

803.0 

7.9 

2.2 

272.4 

17.9 

17.8 

-0.7 

300.0 

315.6 

5.6 

67.3 

3.2 

116. 

6.7 

25.0 

2082.2 

792.0 

7.7 

3.9 

270.4 

19,5 

19,5 

-0.1 

301.1 

318.9 

6.4 

76,7 

5.  b 

114. 

7.2 

26.0 

2208,1 

780.0 

6,7 

4,8 

267.5 

22.0 

21.9 

1 .0 

301.3 

320.5 

6.9 

87.7 

4.1 

no. 

7.5 

27,0 

2314.2 

770.0 

6.2 

4.5 

265.6 

23.2 

23.2 

1 8 

301.9 

321.0 

6.9 

89.3 

4.5 

108. 

7.8 

28.0 

2421.4 

760.0 

5.3 

3.8 

262.7 

23.9 

23.7 

3.0 

302.0 

320.4 

6.6 

89.8 

4.9 

106. 

3.2 

29.0 

2529.8 

750.0 

4,8 

3.6 

258.8 

24.5 

24.1 

4.8 

302,6 

321.0 

6.6 

91.7 

5.5 

104. 

8.5 

30.0 

2639,3 

740.0 

3.8 

2.0 

255.7 

24.8 

24.0 

6.1 

302.6 

319.3 

6.G 

87,9 

5.9 

102. 

8.9 

31.0 

2750.0 

730.0 

3.4 

1.5 

251.9 

24.9 

23.6 

7.7 

303.4 

319.8 

5.8 

86.9 

6.4 

99. 

9.2 

32.0 

2350.7 

721.0 

2.6 

0.9 

249.5 

24.9 

23.3 

8.7 

303.5 

319.5 

5.7 

88.4 

6.8 

97. 

9.5 

33.0 

2963.8 

711.0 

2.6 

-0.3 

247.1 

24.9 

23.0 

9.7 

304.7 

319.7 

5.3 

81.4 

7.2 

96. 

9,9 

34,0 

3078.4 

701.0 

1.6 

-2.3 

245.0 

25,0 

22.7 

10.6 

304,7 

317.9 

4.6 

75.0 

7,7 

93. 

10.2 

35.0 

3182.5 

692.0 

0.8 

-3.6 

243.9 

25.0 

22.5 

11.0 

304.9 

317.1 

4.2 

72.3 

8.1 

92  i 

10.6 

36.0 

3323.1 

680.0 

0.5 

-4.2 

243.1 

24.9 

22.2 

11.3 

306.1 

318.1 

4.1 

70.9 

8.7 

90. 

11.0 

37.0 

3430.0 

671.0 

-0.2 

-7.9 

242.9 

24.7 

22.0 

11.3 

306.4 

315.7 

3.1 

55,8 

9,2 

88. 

11.4 

38.0 

3550.2 

661.0 

-0.6 

-7.4 

243.4 

24,9 

22.3 

n.  1 

307.2 

317.0 

3.3 

60.4 

9.7 

86. 

11.7 

39,0 

3659,8 

652.0 

-1.  1 

-7.9 

244.0 

25.4 

22.8 

11.1 

307.8 

317.4 

3.2 

59.7 

10.2 

86. 

12.1 

40.0 

3758.1 

644.0 

-2,2 

-7.9 

244.7 

26.3 

23.7 

11.2 

307.7 

317.4 

3.3 

64.8 

10,7 

84. 

12.6  ' 

41.0 

3907.6 

632,0 

-2.5 

-7,2 

244,7 

27,5 

24.6 

ll.  7 

309,0 

319,5 

3.5 

70,4 

11.5 

8 3. 

12.9 

42.0 

4021.4 

623.0 

-3.1 

-12.0 

244,0 

27,9 

25,1 

12,  2 

309.4 

316.8 

2.4 

50.1 

12.0 

82. 

13.3 

43,0 

4136.5 

614,0 

-3.8 

-8.6 

242.7 

28.1 

25.0 

12,9 

310.1 

319.9 

3.3 

69.1 

12.6 

81. 

13.7 

44.0 

4253.2 

605.0 

-4.2 

-7.7 

241.6 

28.4 

25.0 

13.5 

310.9 

321.5 

3.5 

76.5 

13.2 

80. 

14.0 

45.0 

4371.3 

596.0 

-4.8 

-12.8 

241,1 

28,8 

25,2 

13.9 

311.4 

318.7 

2.4 

53.3 

13.7 

80. 

14.3 

46.0 

4477.5 

588.0 

-5,4 

-22.0 

241,4 

29.2 

25.6 

14.0 

311.7 

315.3 

1.1 

25.7 

14.2 

79. 

14.7 

47.0 

4598.5 

579.0 

-5.7 

-22.2 

242.5 

29.7 

26.3 

13,7 

312.8 

316.3 

1.1 

25.7 

14.9 

78. 

15.1 

48.0 

4707,4 

571.0 

-6,5 

-19.0 

244.3 

30.1 

27.1 

13.0 

313.2 

317.9 

1.5 

36,0 

15.6 

77. 

15,5 

49.0 

4831.4 

562.0 

-7.4 

-24.4 

246.8 

30.5 

28.1 

12..0 

313.5 

316.6 

0.9 

24.1 

16.3 

77. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AMD  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCN  MO.  232 
BOGTHVILLEt  LA 

6 FEBRUARY  1975 
1500  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COHP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

15.9 

50.0 

4943.0 

554.0 

-8.0 

-24.9 

248.4 

31.3 

29.1 

16.4 

51.0 

5084.2 

544,0 

-9.3 

-26.0 

248.4 

32,4 

30.1 

16.9 

52.0 

5213.0 

535.0 

-9.9 

-26.6 

246.5 

33.3 

30.5 

17.2 

53.0 

5329.1 

527,0 

-10,7 

-26.0 

245.4 

33.6 

30,5 

17.7 

54.0 

5446.5 

519.0 

-11.9 

-27.0 

244.8 

33.5 

30.3 

18.1 

55.0 

5565.2 

511.0 

-12.8 

-28.3 

245.6 

33.0 

30.1 

18.6 

56.0 

5715.6 

501.0 

-14,0 

-29.2 

243.3 

31,9 

29,6 

18.9 

57.0 

5837.8 

493.0 

-14,4 

-29.9 

250.3 

31.4 

29.6 

17.3 

58.0 

5961.8 

485.0 

-14.7 

-31.4 

252.3 

31.6 

30.1 

19.7 

59.0 

60  71.7 

478.0 

-15.6 

-32.3 

253.1 

32.1 

30.7 

20.0 

60.0 

6198,9 

470.0 

-16.0 

-33.4 

252.9 

32.6 

31.1 

20.4 

61.0 

6328.1 

462.0 

-16.9 

-35.1 

251.9 

32.4 

30.8 

20.9 

62.0 

6442.5 

455.0 

-17.7 

-35.5 

251.7 

32.0 

30.4 

21.2 

63.0 

6575.0 

447.0 

-18.9 

-36.0 

252.1 

32.2 

30.7 

21.7 

64.0 

6692.3 

440.0 

-20.0 

-36,1 

253.1 

33.2 

31.8 

22.0 

65.0 

6811.0 

433.0 

-20.9 

-36.9 

253.5 

34.2 

32.7 

22.6 

66.0 

7000.7 

422.0 

-22.1 

-38.3 

253.0 

35.1 

33.6 

22.9 

67.0 

7123,4 

415.0 

-23.5 

-39,6 

252.4 

34,6 

33.0 

23.3 

68.0 

7247,6 

408.0 

-24.1 

-40,7 

251,7 

33.2 

31.5 

23.7 

69.0 

7391.7 

400.0 

-25.3 

-41.7 

251.1, 

32.6 

30.8 

24.3 

70.0 

7519.6 

39  3.0 

-26,7 

-43.2 

250.0 

34.9 

32.8 

24.8 

71.0 

7686.5 

384.0 

-27.8 

-44.2 

248.7 

36.7 

34.2 

25.2 

72.0 

7799,4 

378,0 

-29,0 

-45,2 

247.6 

35.8 

33.1 

25.7 

73.0 

7932.7 

371.0 

-30.1 

-45.4 

247.0 

32.9 

30.3 

26.1 

74.0 

8068.0 

364.0 

-31.5 

-46.5 

247.3 

31.5 

29.1 

26.5 

' 75.0 

8105.3 

358,0 

-32.  7 

-46,8 

248.3 

32,2 

29.9 

26.8 

76.0 

8304.0 

352.0 

-33,9 

-47.6 

249.0 

33.4 

31.2 

27.2 

77.0 

8444.4 

345.0 

-35.3 

-48.4 

250,1 

34.8 

32.7 

27.7 

78.0 

8566.4 

339.0 

-36.3 

-49,3 

251.3 

36,2 

34,3 

28.1 

79.0 

8710.7 

332.0 

-37,6 

-50.3 

252.1 

37.5 

35,7 

23.5 

80.0 

8836,3 

326.0 

-38.6 

99.9 

252.6 

39.5 

37.7 

29.0 

Bl.O 

9006.7 

318.0 

-39.3 

99.9 

253.4 

41.: 

39.4 

29.4 

82.0 

9136,9 

312.0 

-40,4 

99,9 

254,9 

40,4 

39.0 

29.8 

83.0 

9268.9 

306,0 

-41,7 

99,9 

256.9 

39,0 

38,0 

30.2 

B4.0 

9402.8 

300.0 

-42.6 

99.9 

259.1 

37,6 

36.9 

30.7 

85.0 

9515.9 

295.0 

-44.1 

99.9 

261.1 

36.4 

36.0 

31.2 

86.0 

9699.9 

287.0 

-45,3 

99,9 

261,9 

37.1 

36.7 

31.7 

87.0 

9816,9 

282.0 

-46.3 

99,9 

261.8 

39.5 

39.1 

32.1 

88.0 

9959.3 

276.0 

-47.8 

99.9 

261.5 

41.7 

41.2 

32.5 

89.0 

10079.7 

271.0 

-48.7 

99.9 

261.1 

43.5 

43.0 

32.9 

90.0 

10226,5 

265.0 

-49,9 

99.9 

261.2 

44.3 

43.8 

33.3 

91.0 

10350.8 

260.0 

-51.1 

99.9 

261.8 

44.7 

44.2 

33.7 

92.0 

10502.3 

254.0 

-51,9 

99,9 

262,6 

44,9 

44.6 

34.2 

93.0 

10631.2 

249.0 

-51.9 

99.9 

263.2 

44.9 

44.6 

34.7 

94.0 

10789.0 

243.0 

-52.7 

99.9 

263.0 

43.1 

42. a 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*<*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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154  19.  0 


V COriP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

11.5 

slt.l 

317.1 

0.9 

24.1 

17.0 

75. 

12.0 

314,  1 

316,9 

0.8 

24.2 

18.0 

75. 

13.3 

314.9 

317.6 

0.8 

23.0 

19.0 

76. 

14.0 

315.3 

318.1 

0.9 

27.0 

19.6 

75. 

14.3 

315.3 

317.9 

0.8 

27.1 

20.6 

75. 

13,6 

315.5 

317.9 

0.7 

25.9 

21.4 

74. 

11,8 

315,9 

318.1 

0.7 

26.0 

22.  3 

74, 

10.6 

316.8 

319.0 

0.6 

25.2 

22.9 

74. 

9.6 

317.9 

319.9 

0.6 

22.3 

23.6 

74. 

9.4 

319.1 

319.9 

0.5 

22,3 

24,4 

74. 

9.6 

319,1 

320,7 

0,5 

20,6 

25.0 

74. 

10,0 

319.6 

321.1 

0.4 

18.8 

25.8 

74. 

10,  0 

320.0 

321.4 

0.4 

19.3 

26.8 

74. 

9.9 

320.  1 

321.4 

0.4 

20,3 

27.3 

74. 

9.7 

320,2 

321.5 

0.4 

22.1 

28.3 

74. 

9.7 

320.4 

321.7 

0.4 

22.2 

28.9 

74. 

10,3 

321.2 

322.4 

0.3 

21.4 

30.  1 

74. 

10.5 

321.1 

322.1 

0.3 

21.0 

30,9 

74, 

10,4 

321.8 

322.7 

0.3 

19.7 

31.7 

74. 

10.6 

322.0 

322.9 

0.2 

19.8 

32.4 

74. 

11.9 

321.9 

32  2.7 

0.2 

19.0 

33.4 

73. 

13.3 

322.5 

323.2 

0.2 

19.1 

34.7 

73. 

13.6 

322.4 

323.0 

0.2 

19.1 

35.7 

73. 

12.9 

322.7 

323.3 

0.2 

20.6 

36.6 

73, 

12.2  , 

322.5 

323.1 

0.2 

21.1 

37.4 

73. 

11.  9 

322.4 

323,0 

0.2 

22.8 

37.9 

73. 

11.  9 

322.4 

322.9 

0.1 

23.3 

38.6 

73. 

11.9 

222.4 

322.9 

0.1 

24.6 

39.5 

73. 

11.6 

322.6 

323.1 

0.1 

24.6 

40,5 

73. 

11.5 

322.9 

323.3 

0.1 

24.7 

41.4 

73. 

11.8 

323.1 

969.9 

99.9 

999.9 

42.3 

73. 

Il.T 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  5 

73. 

10.5 

324,7 

999,9 

99,9 

999,9 

44.7 

73. 

8.8 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

73. 

7.1 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

73. 

5.6 

324.8 

999,9 

99.9 

999,9 

47.6 

73. 

5.2 

325,6 

999,9 

99.9 

999.9 

48.5 

73. 

5,6 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.7 

73. 

6,  2 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

74. 

6.  7 

326.1 

999.9 

99.9 

999,9 

51.6 

74. 

6,8 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

74. 

6.4 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

74. 

5.8 

327.4 

999,9 

99.9 

999,9 

54.9 

74. 

5.3 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

74. 

5.3 

330.4 

999.9 

99.9 

999,9 

57.5 

75. 

STATION  NO.  ■ 232 

flOC^HVILLE,  LA 

6 EEBRUARY  1975 

1500  GNT  154  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

niR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r. 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.0 

95.0 

10923.0 

238.0 

-53.5 

99.9 

262.5 

40.8 

40.5 

5.3 

331,2 

999,9 

99,9 

999,9 

58,5 

75, 

35.4 

96,0 

11087.4 

232.0 

-53.2 

99.9 

260,9 

35.8 

35.3 

5.7 

334.1 

999,9 

99,9 

999.9 

59.3 

75 

35.8 

97.0 

11227.6 

227.0 

-54.0 

99.9 

258.4 

31.9 

31.2 

6.4 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.1 

75 

36.3 

98.0 

11370.1 

222.0 

-55.2 

99.9 

254.1 

30.3 

29.1 

8.3 

335.1 

999,9 

99,9 

999,9 

60,9 

75, 

36.7 

99,0 

11515,  1 

217.0 

-56.6 

99,9 

249.6 

31.3 

29.3 

10.9 

335,3 

999.9 

99,9 

999.9 

61.6 

75 

37.1 

100.0 

11632.8 

213,0 

-57.8 

99.9 

244.3 

32.7 

29,4 

14.2 

335.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

75 

37.4 

101.0 

11812.6 

207.0 

-59.0 

99.9 

239.3 

32.5 

27.9 

16.6 

336.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

75 

37.8 

102.0 

11965.7 

202.0 

-59.7 

99.9 

233.3 

30.6 

24.5 

18.3 

337.3 

999,9 

99.9 

999,9 

63.9 

74 

38.2 

103.0 

12090,6 

198,0 

-60.2 

99.9 

229.8 

29.1 

22.2 

19.  7 

338.4 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

74 

38.6 

104.0 

12249.7 

193.0 

-61.5 

99.9 

230,2 

29  .3 

22.5 

18,7 

338.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

74 

39.0 

105-0 

12412.0 

188.0 

-62.6 

99.9 

233.4 

32.4 

26.0 

19.3 

339.6 

999.9 

99.9 

999,9 

65.6 

74, 

39.4 

106.0 

12544.8 

184.0 

-01.9 

99,9 

237.0 

37.9 

31.8 

20.6 

342.9 

999.9 

99,9 

999.  9 

66.3 

73, 

39.9 

107,0 

12681,2 

180.0 

-60.8 

99.9 

241.1 

45,8* 

40,1 

22.2 

346.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

73, 

40.4 

108.0 

12821.7 

176.0 

-58.6 

99.9 

242.1 

51.3* 

45.4 

24.0 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

73, 

40.8 

109.0 

12966.1 

172.0 

-58.8 

99.9 

239.7 

50.8* 

43.9 

25  6 

354.6 

999.9 

99.9 

999,9 

70,  5 

73, 

41.3 

110. 0 

13113,9 

168.0 

-58.  8 

99.9 

235.6 

48,6* 

40.1 

27.4 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

72. 

41.8 

111.0 

13303,3 

163.0 

-59.5 

99.9 

234.5 

51.3* 

41.7 

29.8 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

72 

42.3 

112.0 

13459.0 

159.0 

-59.0 

99.9 

236.0 

58.8* 

48.8 

32.9 

362.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

72. 

42.8 

113.0 

13618.5 

155.0 

-59.7 

99.9 

237.0 

63.3* 

53.1 

34.4 

363.9 

999,9 

99,9 

999,9 

76,5 

71, 

43.3 

114.0 

13781,9 

151,0 

-60,0 

99.9 

237.9 

60.7* 

51.4 

32.2 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.6 

71. 

43.8 

115.0 

13948.6 

147.0 

-62.2 

99.9 

240.0 

55.5* 

48.1 

27.7 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

71. 

44.3 

116.0 

14118.6 

143.0 

-63.4 

99.9 

242.2 

51,7* 

45,8 

24„1 

365.9 

999,9 

99.9 

999.9 

81.6 

71, 

44.8 

117.0 

14292,8 

139,0 

-63.7 

99,9 

242.4 

47.0* 

41.6 

21.,8 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

70, 

45.3 

118.0 

14471,8 

135,0 

-63.9 

99.9 

241.5 

41.7* 

36.6 

19.9 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

70. 

45.9 

119.0 

14609.6 

132.0 

-63.7 

99.9 

243.3 

43.0* 

38.4 

19.3 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

85.6 

70, 

46.4 

120.0 

14798.2 

128.0 

-64.1 

99.9 

246.5 

49,7* 

45.6 

19.8 

376,3 

999.9 

99,9 

999,9 

87,2 

70, 

47.0 

121.0 

14943.2 

125.0 

-64.5 

99.9 

249.0 

55.0* 

51.4 

19.7 

378.2 

999,9 

99,9 

999,9 

89.2 

70, 

47.6 

122.0 

15091.5 

122.0 

-65.1 

99.9 

249.9 

56.2* 

52.7 

19.3 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.  1 

70, 

48.2 

123.0 

15242.8 

119.0 

-66.1 

99.9 

2 50.0 

52.6* 

49.4 

18.0 

380.6 

999.9 

99,9 

999.9 

93,3 

70, 

48.7 

124.0 

15450.7 

115.0 

-65.1 

99.9 

250.1 

45,2* 

42,5 

15.4 

386.2 

999.9 

99.9 

999.0 

94.9 

70, 

49.2 

125.0 

15611,7 

112.0 

-65.3 

99.9 

250.8 

38.0* 

35,9 

12.5 

388.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

70. 

49.8 

126.0 

15833.1 

108.0 

-65.3 

99.9 

253.6 

34.1* 

32.7 

9.6 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

70. 

50.3 

127.0 

16004.6 

105.0 

-65.1 

99.9 

256.6 

35.0* 

34.0 

8.1 

396.4 

999.9 

99.9 

999,9 

98.2 

70, 

50.9 

128.0 

16180.9 

102.0 

-65.9 

99.9 

257.8 

39,8* 

30.9 

8,4 

398.1 

999.9 

99,9 

999.9 

99.2 

70, 

51.6 

129.0 

16362,0 

99.0 

-66.3 

99.9 

256.0 

44.9* 

43.6 

10.9 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

70, 

52.2 

130.0 

16548.9 

96.0 

-65.1 

99.9 

253.9 

43.5* 

41.8 

12v0 

406.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

70. 

52.9 

131.0 

16742.4 

93.0 

-65.1 

99.9 

254.0 

36.4* 

35.0 

lO.l 

410.4 

999,9 

99,9 

999,9 

104,7 

70, 

^3.6 

132,0 

16942.1 

90.0 

-65.3 

99.9 

255.5 

32.4* 

31,4 

8.1 

413.8 

999.9 

09.9 

999.9 

105.9 

70, 

54.  1 

133.0 

17140.1 

67.0 

-66.1 

99.9 

254.8 

32.3* 

31.2 

8.5 

416.2 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

71, 

54.7 

134.0 

17289.1 

85.0 

-66.3 

99.9 

251.1 

32.8* 

31.0 

10.,  6 

418,6 

999,9 

99,9 

999,9 

108.1 

71, 

55.2 

135,0 

17506.5 

82.0 

-66.  7 

99.9 

248.2 

33,0* 

30,6 

12.2 

422.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

71, 

55.9 

136.0 

17731,1 

79.0 

-68.2 

99.9 

248,4 

31.7* 

29.5 

11.7 

423.6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.5 

70. 

56.7 

137.0 

17964.6 

76.0 

-66.1 

99,9 

250.4 

31.6* 

29.7 

10.6 

432.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

70. 

57.4 

133.0 

18208.7 

73.0 

-66.3 

99.9 

252.3 

32.8* 

31.3 

10.0 

437,2 

999,9 

99.9 

999,9 

113.3 

70, 

58.2 

139.0 

18463.7 

70.0 

-65.1 

99.9 

256.7 

34.6* 

33.7 

8.0 

445.1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

71 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 jNO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  8E'=N  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


195 


STATICN  NO.  232 
BOOTHVILLEt  LA 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  15A  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

58.9 

140.0 

18731.5 

67.0 

-63.7 

99.9 

258.0 

32.0* 

31.3 

6.  7 

453.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

71. 

59.6 

141.0 

19013.3 

64.0 

-62.6 

99.9 

254.2 

24.3* 

23,4 

6i  6 

462.2 

999,9 

99,9 

999.9 

117,8 

71. 

60.4 

142.0 

19307.7 

61.0 

-64.9 

99.9 

243.3 

28.9* 

25.8 

13,0 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

71. 

61.2 

143.0 

19615.0 

58.0 

-65.3 

99.9 

243.0 

34.5* 

30.8 

15.7 

469.2 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

71. 

62.1 

144.0 

19941.4 

55.0 

-61.5 

99.9 

248.6 

30.8* 

28.7 

11.3 

485.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

70. 

63.0 

145.0 

20170.6 

53.0 

-62.2 

99.9 

253.3 

27,3* 

26.1 

7.8 

488.7 

999.9 

99.  9 

999,9 

123.  6 

70, 

63.8 

146.0 

20529.6 

50.0 

-63.4 

99.9 

263.1 

19.5* 

19.4 

2.3 

494.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.8 

71. 

64.8 

147.0 

20908.5 

47.0 

-64.9 

99.9 

277,8 

10.5* 

10.4 

-1  .4 

499.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.6 

71. 

65.9 

148.0 

21176.8 

45.0 

-60.0 

99.9 

277.1 

13.2* 

13,1 

-1.6 

517.4 

999.9 

99.9 

999.9 

125.8 

71. 

66.8 

149.0 

21608.9 

42.0 

-58.6 

99.9 

280.7 

16.4* 

16.1 

-3.0 

531,2 

999,9 

99.9 

999.9 

127,0 

71. 

67.8 

150.0 

21914.8 

40.0 

-59.7 

99.9 

275.0 

19,8* 

19.7 

-1.7 

5 36.  0 

999,9 

99.9 

999,9 

127.6 

71, 

68.9 

151.0 

22403.3 

37.0 

-58.8 

99.9 

266.5 

27.5* 

27.5 

1.7 

550.4 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

71. 

70.0 

152.0 

22752.1 

35.0 

-59.0 

99.9 

253.2 

15,6* 

14.9 

4.5 

558.7 

999,9 

99.9 

999,9 

130.  3 

72. 

71.2 

153.0 

23314.7 

32.0 

-58.6 

99,9 

247.8 

19.0* 

17.6 

7.2 

574.2 

999,9 

99,9 

999.9 

132.  1 

72. 

72.4 

154.0 

23933.8 

29.0 

-58.3 

99,9 

253.7 

14.3* 

13.7 

4,  0 

591.: 

999.9 

99.9 

999.9 

133.0 

72. 

73.8 

155.0 

24383.2 

27.0 

-58.6 

99.9 

262.0 

21.1* 

20.9 

2,  9 

602,7 

999.9 

99.9 

999.9 

134.5 

72. 

75.3 

156.0 

25124.9 

24.0 

-57.8 

99.9 

271,2 

23.6* 

23.6 

-0.5 

625,9 

999,9 

99,9 

999,9 

136.8 

72. 

76.8 

157.0 

25673.4 

22.0 

-58.1 

99.9 

258.8 

13.7 

13.4 

2.6 

640.7 

999,9 

99.9 

999.9 

138.5 

72. 

78.8 

158.0 

26601.6 

19.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

674.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 
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STATION  NO.  232 
BOCTHVILLEr  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  160  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.4 

l.O 

1016.8 

12.9 

9.5 

360.0 

7.2 

0.0 

-7.2 

285.7 

304.6 

7.4 

80.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

73.9 

1003.0. 

11.4 

7.5 

4,3 

8.7 

-0.7 

-8.7 

284.8 

301,5 

6.  5 

76.7 

0,4 

177. 

0.7 

7.0 

174.0 

996,0  ■ 

10.5 

7,8 

1.0 

9.4 

-0.2 

-9.4 

284.9 

30  2.1 

6.7 

83.4 

0.5 

179, 

1.1 

8.0 

258.1 

986.0 

9.6 

7.7 

355.6 

10.8 

0.8 

-10,7 

284.8 

302.1 

6.7 

88.3 

0.7 

179. 

1.4 

9.0 

351.2 

975.0 

8.7 

7.3 

351.8 

11  .4 

1.6 

-11.  3 

284,7 

301.8 

6.6 

91.1 

1.0 

178. 

1.8 

10.0 

445.0 

964.0 

7.6 

6.5 

349.4 

11.8 

2.2 

-11  6 

284.5 

300.8 

6.3 

92.5 

1.2 

176. 

2.3 

11.0 

557.1 

951.0 

7.3 

6.4 

340. t 

11.8 

3.9 

-11.1 

285.3 

301.7 

6.3 

94.0 

1.6 

174. 

2.6 

12.0 

652.9 

940.0 

6.9 

5.8 

330.9 

11.5 

5.6 

-10,  1 

285.9 

301.9 

6.2 

92.5 

1.8 

172. 

2.9 

13.0 

741.1 

930.0 

8.  1 

3.0 

315.9 

10.9 

7.6 

-7.8 

287.9 

301.4 

5.1 

69.8 

2.0 

169. 

3.2 

14.0 

839.5 

919.0 

8.3 

-0.5 

306.0 

11.0 

8.9 

-6,5 

283.9 

299.7 

4.0 

53.7 

2.1 

166. 

3.5 

15.0 

930.3 

909.0 

10.9 

1.1 

299.2 

11.3 

9.9 

-5  5 

292.5 

304.9 

4.6 

50,9 

2.3 

162. 

3.9 

16.0 

1050.3 

896.0 

10.1 

-0.2 

297.4 

10.7 

9.5 

-4  .9 

292.9 

304.5 

4.2 

48.7 

2.5 

150. 

4.2 

17.0 

1152.9 

885.0 

9.4 

-2.7 

294.2 

9.8 

9.0 

-4.0 

293.1 

302.9 

3.5 

42.4 

2.6 

155. 

4.6 

18.0 

1247.2 

875,0 

9.4 

-6.3 

268.3 

9.1 

8.6 

-2,9 

293.9 

301.6 

2.7 

32,2 

2.8 

152, 

5.0 

19.0 

1352.0 

864.0 

9,2 

-7.5 

285.3 

10.2 

9.0 

-2.7 

294.8 

301.9 

2.5 

29.7 

2.9 

149. 

5.3 

20.0 

1438.7 

855.0 

8.9 

-7.5 

283.1 

11.4 

11.1 

-2.6 

295.3 

302.5 

2.5 

30.6 

3.1 

146. 

5.6 

21.0 

1565.3 

842.0 

8.1 

-7.9 

281.7 

13.0 

12-7 

-2.6 

295.8 

303.0 

2.5 

31.0 

3.2 

144. 

6.0 

22.0 

1663.8 

832.0 

7.8 

-8.1 

281.2 

15.7 

15.4 

-3.0 

296.4 

303.6 

2,5 

31.4 

3,  5 

140. 

6.3 

23.0 

1773.4 

821.0 

7,3 

-7.2 

280.5 

18.0 

17.7 

-3  ,3 

297.0 

304.8 

2.7 

34.9 

3.7 

137. 

6.6 

24.0 

1874.1 

811.0 

6.6 

-2.4 

278.2 

19.5 

19.3 

-2-e 

297.5 

308.6 

4.0 

52.8 

4.0 

134. 

6.9 

25.0 

1975.9 

801.0 

6.0 

-1.5 

272.5, 

19.7 

19.7 

-0.9 

298.0 

310.0 

4.3 

58.4 

4.3 

131. 

7.4 

26.0 

2099.6 

• 789.0 

5.5 

-1.4 

265.2 

20.8 

20.8 

1.7 

298.8 

311.0 

4.4 

60.8 

4.8 

126. 

7.0 

27.0 

2203.9 

779.0 

5.3 

-1.6 

260.7 

21  .9 

21.6 

3.5 

299,7 

312,0 

4.4 

60.8 

5,2 

122. 

8.1 

28.0 

2300. 5 

769.0 

4.7 

-O.l 

257.8 

22,7 

22.2 

4c8 

300.1 

314,0 

5.0 

71.2 

5.5 

119. 

S.6 

29.0 

2405.5 

760.0 

4.1 

2.5 

254.2 

23.8 

22.9 

6.  5 

300.7 

317.5 

6.0 

88.9 

6.0 

115. 

8.9 

30.0 

2513.3 

750.0 

3.5 

1.7 

252.3 

24.3 

23.1 

7,4 

301.1 

317.2 

5.8 

88.1 

6.3 

112. 

9.3 

31.0 

2611.4 

741.0 

3.0 

1.1 

249.7 

25.0 

23.5 

8..  7 

301.6 

317.2 

5.6 

87.3 

6.8 

109. 

9.6 

32.0 

2721.8 

731,0 

3.8 

-0,7 

247.8 

25,7 

23.8 

9,7 

303.6 

317,7 

5.0 

72.1 

7.  1 

106. 

10.0 

33.0 

2322.4 

722.0 

3.0 

-2.  1 

245.6 

26.7 

24.3 

11.0 

303.7 

316.7 

4.6 

69.4 

7.6 

104. 

10.3 

34.0 

2924.0 

713.0 

2.0 

-2.4 

244.7 

27.2 

24.6 

11.6 

303.7 

316.6 

4.5 

72.8 

8.0 

101. 

10.7 

35.0 

3038.0 

703.0 

1.3 

-4.0 

244.2 

27.6 

24.9 

12»0 

304.1 

315.8 

4.1 

67.5 

8.6 

98, 

11.2 

36.0 

3165.0 

692,0 

0,8 

-4.8 

245.0 

27,9 

25.3 

11  8 

304.9 

316.  1 

3.9 

66.0 

9.2 

95. 

11.6 

37.0 

3270,1 

683.0 

0.4 

-11.3 

246.5 

28.0 

25.7 

11,2 

305.3 

312.4 

2.4 

41.1 

9.8 

93. 

12.0 

38.0 

3376.4 

674.0 

-0.3 

-13.2 

248.4 

27.9 

25.9 

10,3 

305.7 

311.9 

2.1 

37.0 

10.5 

92. 

12.4 

39.0 

3483.8 

665.0 

-1.2 

-12.5 

250.9 

27.6 

26.1 

9,0 

305.8 

312.4 

2,2 

41.8 

11. 1 

90. 

12.8 

40.0 

3592,4 

656.0 

-1.6 

-13.4 

253.6 

27.7 

26.6 

7.S 

306.6 

312.9 

2.1 

39.8 

11.7 

89. 

13.2 

41.0 

3726.8 

645.0 

-2.6 

-15.8 

255.6 

28.5 

27.6 

7.1 

306.8 

312.1 

1.7 

35.3 

12.3 

89. 

13.6 

42.0 

3838.1 

636.0 

-3.4 

-15.7 

256.3 

29.9 

29.0 

7.1 

307,2 

312.6 

1.8 

37,7 

13.0 

88. 

14.0 

43.0 

3950.6 

627.0 

-4.3 

-15.6 

255.3 

31.2 

30.2 

7.  9 

307,4 

312.9 

l.B 

40.9 

13.7 

8B. 

14.3 

44.0 

4077,2 

617.0 

-4,9 

-16,5 

254. 1 

31.4 

30.2 

8,6 

308.1 

313.4 

1.7 

39.6 

14.3 

87. 

14.7 

45.0 

4102.7 

608.0 

-5.2 

-16.8 

253.0 

31.4 

30.0 

9. .2 

309.1 

314.3 

1.7 

39.6 

15.1 

86. 

15.2 

46.0 

4296.7 

600.0 

-5.7 

-17.2 

252.6 

31.2 

29.8 

9.3 

309.7 

314.8 

1.6 

39,5 

15.9 

86. 

15.5 

47.0 

4415.0 

591.0 

—6.  6 

-18.  1 

252.7 

31.3 

29.8 

9,3 

310.0 

314.9 

1.6 

39,5 

16.5 

85. 

15.9 

48.0 

4521.4 

583.0 

-7.2 

-18.4 

253.0 

31.2 

29.8 

9.1 

310.5 

315.3 

1.5 

40.2 

17.2 

85. 

16.2 

49.0 

4642.6 

574.0 

-7.5 

-20.5 

253.3 

30.6 

29,3 

3.8 

311.5 

315.6 

1.3 

34.2 

17.8 

64. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


197 


STATION  NO.  232 
BOOTHVILLE,-  LA 


6 FEBRUARY  1S75 

1800  GMT  160  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

50.0 

4751.7 

566.0 

-8.2 

-21.4 

253.8 

29.3 

28.2 

8.2 

311.9 

315.8 

1.2 

33.6 

18.6 

84. 

IT.l 

51.0 

4889.9 

556.0 

-9.4 

-23.0 

254.0 

28.2 

27,1 

7.8 

312.1 

315,5 

l.l 

31.8 

19,3 

83. 

17.4 

52,0 

5001.8 

548.0 

-10.1 

-23.7 

253.6 

28.7 

27.5 

8.  1 

312.5 

315.8 

1.0 

31.8 

19.7 

83. 

17,8 

53.0 

5115.1 

540.0 

-10.4 

-24.6 

252.8 

30.4 

29.0 

9.0 

313.5 

316.6 

1.0 

29.9 

20.5 

83. 

18.2 

54.0 

5229.9 

532.0 

-10.8 

-24.7 

252.0 

32.2 

30.6 

10„0 

314.3 

317.5 

1.0 

30.7 

21.2 

82. 

18.6 

55.0 

5346.2 

524.0 

-11.5 

-25.6 

251.2 

33.6 

31.8 

10.8 

314.  8 

317.8 

0.9 

29.9 

22.0 

82. 

19.1 

56.0 

5478.9 

515.0 

-12.2 

-27,0 

250.7 

33.7 

31c8 

11.2 

315,5 

318.2 

0.8 

27,9 

23.  1 

82. 

19.4 

57,0 

5598.3 

507.0 

-13.4 

-27.5 

250.  7 

33.3 

31,4 

11,0 

315.5 

318.1 

0.  8 

29.2 

23.7 

81. 

19.9 

58.0 

5719.2 

499.0 

-14.1 

-28.3 

251.2 

33.1 

31.4 

10.7 

316.1 

318.5 

0.7 

28.8 

24-  5 

81. 

20.3 

59.0 

5841  .8 

491.0 

-14.6 

-28.9 

251.6 

33.6 

31.9 

10.6 

316.9 

319.3 

0.7 

28.4 

25.4 

81. 

20.7 

60.0 

5950.4 

484.0 

-15.5 

-30.3 

251.7 

34.4 

32.7 

10.8 

317,2 

319.3 

0.6 

26.7 

26.2 

80. 

21.1 

61.0 

6076.2 

476.0 

-15.9 

-31.0 

251,6 

35.4 

33.6 

11.2 

319.2 

320.2 

0.6 

25.6 

27.0 

80. 

21.5 

62.0 

6187.7 

469.0 

-16.6 

-31.5 

251.6 

36.2 

34.4 

11.4 

318.6 

320.6 

0.6 

25.9 

27.8 

30. 

22.0 

63.0 

6316.3 

461.0 

-17.7 

-32.1 

251.3 

35.5 

33.7 

11.4 

318.8 

320.7 

0.6 

26.8 

29.  1 

79. 

22.4 

64, C 

6431. 1 

454.0 

-10.7 

-33.1 

251.2 

34,8 

33,0 

11.2 

318.9 

320.6 

0.5 

26.  8 

29.8 

79. 

23.0 

65.0 

6546.8 

447.0 

-19.1 

-33.8 

251.9 

35.3 

33.6 

11,0 

319.8 

321.5 

0.5 

26.0 

30.9 

79. 

23.5 

66.0 

6697.8 

438.0 

-20.2 

-34.7 

252.1 

35.8 

34.1 

11.  0 

320.3 

321.9 

0.5 

26.0 

32.2 

79. 

23.9 

67.0 

6817.0 

431.0 

-21.3 

-36.5 

251.3 

36.0 

34.1 

11.5 

320.4 

321.7 

0,4 

23.7 

33.0 

79. 

24.3 

68.0 

6937.6 

424,0 

-22.0 

-38.  1 

250.6 

37,2 

35.1 

12,4 

321.0 

322.2 

0.3 

21.3 

33.7 

78. 

24.8 

69,0 

7059.9 

417.0 

-23.0 

-39.0 

250.1 

38.5 

36.2 

13.1 

321.2 

322.3 

0.3 

21.4 

34.9 

78. 

25.2 

70.0 

7183.7 

410.0 

-24.0 

-41.1 

249.7 

37.8 

35.5 

13.1 

321.5 

322.4 

0.3 

18.8 

36.0 

78. 

25.7 

71.0 

7327.2 

402.0 

-25.2 

-42.0 

249.4 

35.4 

33,2 

12.5 

321.8 

322.6 

0,2 

18.8 

37.  1 

78. 

26.2 

72.0 

7454.5 

395.0 

-26,2 

-42.9 

249.8 

34.4 

32.3 

11.9 

322.0 

322.8 

0.2 

18.9 

37.9 

77. 

26.6 

73.0 

7583,6 

388.0 

-27.4 

-43.6 

250.3 

34.8 

32.0 

11.8 

322,1 

322.0 

0.2 

19.5 

38.8 

77. 

27.0 

74.0 

7714.3 

301.0 

-28.5 

-44.7 

250.1 

35.2 

33.1 

12.0 

322.4 

323.1 

0.2 

19.  1 

39,7 

77. 

27.3 

75.0 

7827.9 

375.0 

-29,4 

-45.5 

249.5 

34.5 

32,3 

12.1 

322.6 

323.3 

0,2 

19.1 

40.3 

77, 

27.7 

76,0 

7962.1 

368.0 

-30.5 

-46,  1 

249.5 

34.1 

31.9 

11.9 

323.0 

323.6 

0.2 

19.8 

41.1 

77. 

23.1 

77.0 

8078.7 

362.0 

-31.6 

-47.1 

2 50.7 

34.9 

33.0 

11.5 

322.9 

323.4 

0.1 

19.8 

41.9 

77. 

28.6 

78.0 

8196.6 

356.0 

-33.1 

-47.4 

253.5 

38.7 

37.1 

11.0 

322.5 

323.0 

0.1 

22.0 

42.7 

76, 

29.1 

79.0 

8335.9 

349.0 

-34.3 

-48,4 

255.6 

41,4 

40.1 

10.  3 

322.7 

323.2 

0.1 

22.0 

44.  2 

76. 

29.3 

80.0 

8456.9 

343.0 

-35.6 

-49.6 

256.4 

41.0 

39.8 

9.  7 

322.5 

322.9 

0.1 

22.1 

44.8 

76. 

29.8 

81.0 

8599.9 

336.0 

-37.1 

-50.8 

258 .5 

39.3 

37.5 

7.6 

322.4 

322.8 

0,1 

22.2 

45.9 

76. 

30.2 

32.0 

8745.3 

329.0 

-3  7,  a 

-51.4 

260.3 

35.4 

34.9 

'’.0 

323,4 

323,8 

0.1 

22.2 

46.8 

77. 

30.6 

83.0 

8871.8 

323.0 

-39.0 

-52.4 

261.9 

32.8 

32.5 

4.6 

323.4 

323.7 

0.1 

22.3 

47.7 

77. 

31.0 

84.0 

90C0.2 

317.0 

-40.0 

-53.2 

262.9 

31.0 

30.8 

3.8 

323.8 

324.1 

O.l 

22.4 

48.4 

77. 

31.5 

85.0 

9130.4 

311.0 

-41,1 

99.9 

263.2 

32.6 

32.3 

3.9 

324.1 

999.9 

99,9 

999.9 

49.  1 

77. 

32.1 

86.0 

9284,7 

304.0 

-42,3 

99.9 

265.8 

38.3* 

33.2 

2.8 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

77. 

32.6 

87.0 

9419.1 

298.0 

-43.6 

99.9 

268.9 

42.5* 

42.5 

0.8 

324.6 

999.9 

99,9 

999.9 

51.7 

77. 

33.0 

88.0 

9532.6 

293.0 

-44.7 

99.9 

270.2 

44.4* 

44.4 

-0,2 

324.5 

999,9 

99,9 

999,9 

52,7 

77. 

33.4 

89.0 

9670.8 

28  7.0 

-45.7 

99,9 

268.8 

42.8* 

92.8 

0,9 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.9 

T8. 

33.9 

90.0 

9811,2 

281,0 

-46,7 

99,9 

267.4 

37.9* 

37,8 

1.7 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

78. 

34.4 

91.0 

9954.0 

275.0 

-47.8 

99.9 

260.3 

33.0* 

33.0 

1.0 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  1 

78. 

34.8 

92.0 

10075.0 

270.0 

-48.5 

99.9 

260.7 

32.2* 

32.2 

0,7 

326,7 

999,9 

99.9 

999,9 

56.8 

78, 

35.2 

93.0 

10222.5 

264.0 

-49.7 

99.9 

267.7 

34.0* 

34.0 

1.4 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

78. 

35.7 

94.0 

10347.3 

259.0 

-50.9 

99.9 

205.3 

3T,7* 

37,6 

3.  1 

327,1 

999.9 

99,9 

999,9 

58.5 

79. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEcN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATinU  NO.  23? 
BCOTHVILLEt  LA 


6 FEBPUARY  1975 

1800  OMT  160  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRt'S 

Tt“P 

DEW  PT 

DIR 

SPPED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC* ** 

KM 

DG 

36.1 

95.0 

10473.8 

254.0 

-52.1 

99.9 

263.9 

39.9* 

39.6 

4,3 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

79. 

36.T 

96.0 

10628.2 

248.0 

-53.2 

99.9 

262.9 

42.4* 

42.1 

5.  2 

327,7 

999,9 

99,9 

999.9 

61.0 

79. 

37.2 

97,0 

10785.6 

242.0 

-54.2 

99.9 

263,3 

46,5* 

46.2 

5,4 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  1 

79. 

37.6 

98.0 

10919.1 

237.0 

-55.3 

99.9 

263.9 

43.3* 

48.0 

5.1 

328.8 

999.9 

99,9 

999.9 

63.5 

79, 

33.1 

99.0 

11054.7 

232,0 

-56,8 

99.9 

263.7 

44.3* 

44.0 

4,9 

328,6 

990,9 

99.9 

999.9 

65.3 

79. 

38.6 

100.0 

11192.7 

227.0 

-57.2 

99.9 

261.0 

39.5* 

39.1 

6.2 

330.1 

999.9 

99.0 

999.9 

66. 1 

79. 

39.1 

101.0 

11333.6 

222.0 

-57.0 

99.9 

257.2 

39.0* 

38.0 

8.  6 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.1 

79. 

39.4 

102.0 

11478.0 

217.0 

-56,7 

99,9 

254.8 

38.4* 

37.1 

lOv  1 

335,2 

999.9 

99,9 

999,9 

68.2 

79, 

39.9 

103.0 

11625.7 

212.0 

-57.0 

99.9 

248.7 

34.6* 

32.2 

12.5 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

79. 

40.4 

104.0 

11746.1 

208.0 

-57.7 

99»9 

240.5 

31.9* 

2f.u 

15.7 

337.6 

909.9 

99.9 

999.9 

70.1 

79. 

40.8 

105.0 

11399.4 

203,0 

-58.5 

09.9 

236.2 

32,5* 

27.0 

18.1 

338,6 

999,9 

99,9 

999,9 

70.8 

79. 

41.3 

106.0 

12024,3 

199,0 

-59.2 

99.9 

235.8 

35.7* 

29.6 

20,  1 

339.5 

999.9 

99.0 

999.9 

71.7 

78. 

41.7 

107,0 

12183.6 

194.0 

-59.6 

99.9 

237.9 

39,3* 

33,3 

20.9 

341.4 

999.9 

99.9 

999,9 

72.4 

78. 

42.2 

108.0 

12314.0 

190.0 

-59.4 

99.9 

239.9 

43.1* 

37.3 

21.6 

343.7 

999.9. 

99,9 

999.0 

73.7 

78. 

42.6 

109.0 

12481.3 

185.0 

-58.5 

99.9 

239.3 

44.7* 

38.5 

22.9 

347.8 

999,9 

99.9 

999.9 

75.  0 

77, 

43.0 

110. 0 

12618.8 

181.0 

-58,4 

99.9 

236.8 

46.6* 

39,0 

25,5 

350,2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

77. 

43.6 

111.0 

12795.2 

176.0 

-57.8 

99.9 

235.8 

53.3* 

44.1 

30.0 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77. 1 

77. 

44.1 

112.0 

12940.2 

172.0 

-58.0 

99.9 

236.8 

55.3* 

46.2 

30.3 

355,9 

999.9 

99.9 

999,9 

79,3 

76. 

44.5 

113.0 

13088.1 

168.0 

-58.9 

99.9 

237.4 

53.1* 

44.7 

28.6 

356,9 

999,9 

99,9 

999,9 

80,  1 

76. 

45.0 

114.0 

13239.1 

164.0 

-59.8 

99.9 

237.6 

50.8* 

42.9 

27.2 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

76. 

45.4 

115.0 

13393.2 

160.0 

—60,3 

99.9 

239.4 

51.5* 

44.3 

26  .2 

359.5 

909.9 

99.9 

999.9 

82.8 

75. 

46.0 

116.0 

13551.0 

156.0 

-60.6 

99.9 

243.4 

52.2* 

46.7 

23.3 

361.5 

999.9 

99.9 

999,9 

84,7 

75. 

46.5 

117.0 

13712.6 

152.0 

-60,8 

99.9 

245.0 

50.1* 

45.4 

21.2 

363,9 

999.9 

99,9 

999.9 

86.  6 

75. 

47.1 

118.0 

13378.1 

148.0 

-61.6 

99.9 

245.4 

49.0* 

44.6 

20.4 

365.4 

999.9 

99,9 

999.9 

87.8 

75. 

47.6 

119.0 

14048.2 

144.0 

-61.0 

99.9 

246.4 

51.8* 

47.5 

20.8 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

74. 

48.1 

120.0 

14178.7 

141.0 

-62.1 

99.9 

247.4 

54.0* 

49.0 

20,8 

369,6 

999.9 

99,9 

999,9 

90,  7 

74. 

48.7 

121.0 

1431  1.6 

133.0 

-62.1 

99,9 

249.5 

50.0* 

46.9 

17.5 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

74. 

49.2 

122.0 

14493.0 

134.0 

-63.1 

99.9 

252.1 

46.7* 

44.4 

14  .3 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

74. 

49.7 

123.0 

14632.0 

131.0 

-64.0 

99.9 

253.2 

45,5* 

43.6 

13n2 

374.0 

999,9 

99,9 

999.0 

95.7 

74. 

50.2 

124.0 

14821,8 

127,0 

-64,4 

99.9 

251,7 

42.4* 

40.2 

13.3 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.4 

74. 

50.7 

125.0 

14967,9 

124.0 

-64.8 

99,9 

248.3 

38.9* 

36.2 

14.4 

378.5 

999.9 

99.0 

999.9 

98.3 

74. 

51.4 

126.0 

15168.1 

120.0 

-64.6 

99.9 

246.9 

44.0* 

40.5 

17.3 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

74. 

51.9 

127.0 

15322.1 

117.0 

-66.2 

99.9 

250.3 

51.5* 

48.5 

17.4 

302.3 

999.9 

99,  9 

999,9 

101,  4 

74, 

52.4 

128.0 

15479,5 

114,0 

-66.4 

99.9 

254.2 

58.1* 

55.9 

15..  8 

384.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

102.7 

74. 

52.9 

129.0 

15655.6 

110.0 

-66.8 

99.9 

256.9 

61.1* 

59.5 

13  ,9 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

74. 

53.4 

130.0 

15806.3 

108.0 

-67.4 

99.9 

253.6 

59,3* 

58.1 

11,7 

388,8 

999,9 

99»9 

999,0 

106,9 

74. 

54.1 

131.0 

16033.5 

104.0 

-67.9 

99.9 

259.1 

53,7* 

52,7 

10.1 

392.2 

999,9 

09.9 

999.9 

108.6 

74. 

54,6 

132.0 

16200,5 

101.0 

-67,9 

99,9 

258.7 

47.8* 

46,9 

9.4 

395.5 

999.9 

99,9 

999.9 

110.9 

74. 

55.2 

133.0 

16390.9 

98.0 

-67.7 

99.9 

259.8 

42.8* 

42.1 

7.6 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.1 

74. 

55.8 

134.0 

16578.7 

95.0 

-66.2 

99.9 

259.0 

46.4* 

45.6 

8.9 

405.7 

999.9  ■ 

99.9 

999,9 

113,4 

74, 

56.3 

135.0 

16773.3 

92.0 

-66.0 

99,9 

257.1 

48.3* 

47.1 

10.8 

409.9 

999,9 

99.0 

999.9 

115.3 

74. 

57.1 

136.0 

16974,3 

89.0 

-66.4 

99.9 

254.2 

39.8* 

38.3 

10  .8 

413.0 

999.9 

99.9 

999.9 

11T.3 

74. 

57.6 

137.0 

17182.2 

86.0 

-66.0 

99.9 

243.9 

33.3* 

31.1 

12,0 

417.9 

999.9 

99.9 

999,9 

118.5 

74. 

58.2 

138.0 

17397,0 

83.0 

-67.2 

99,9 

245.8 

32.8* 

29,9 

13.4 

419,6 

999.9 

99.9 

999.0 

119.5 

74. 

58.8 

139.0 

17694.1 

79.0 

-68.3 

99.9 

250.7 

39.3* 

37.1 

13.0 

423.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

74o 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  232 
BCICTHVILLF.,  LA 


6 FEBRUARY  1*375 
leOO  GMT 


160  13 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

59.4 

140.0 

17926.8 

76.0 

-67.7 

99. V 

255.0 

35.1* 

33.9 

9.1 

429.4 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

60.3 

141.0 

18169.6 

73.0 

-67.0 

99.9 

259,8 

16.7* 

16.4 

2.9 

435.8 

999.9 

99,9 

999.9 

123,6 

61.0 

142.0 

18423.4 

70.0 

-66.2 

99.9 

253,5 

19.9* 

19.1 

5.6 

442.8 

999.9 

99.9 

999.9 

123.7 

61.7 

143.0 

18690.3 

67.0 

-64,2 

99.9 

245.7 

14.4* 

13.2 

5,9 

452.7 

999.9 

99,9 

999,9 

125.5 

62.3 

144.0 

18971.9 

64*0 

-62.3 

99,9 

208.6 

7.3* 

3.5 

6,4 

462,8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.3 

63.2 

145.0 

19167.5 

6 2,0 

-63.4 

99.9 

228.4 

18.8* 

14.1 

12.5 

464.5 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

64.1 

146.0 

19471.1 

59.0 

-64.8 

99.9 

235.0 

21.3* 

17.4 

12.2 

463.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.1 

65.0 

147.0 

19790.4 

56.0 

-63.  8 

99,9 

249.7 

36,9* 

34.6 

12.8 

477,4 

999,9 

99.9 

999.9 

128.0 

65.8 

148,0 

20129.4 

53.0 

-62.1 

99.9 

253.  1 

39.9* 

38.2 

11.6 

488.9 

999,9 

99.9 

999.9 

130.6 

66.6 

149.0 

20367.5 

51.0 

-61.4 

99.9 

261.6 

25.7* 

25.4 

3.8 

496.1 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

67.3 

150.0 

20742.1 

48.0 

-63.1 

99.9 

275.1 

21.4* 

21,3 

-1.9 

500,7 

999,9 

99,9 

999.9 

132.8 

68.2 

151.0 

21139.5 

45.0 

-62.9 

99.9 

314.9 

10. B* 

7.7 

-7.6 

510,5 

999,9 

99.9 

999.9 

134.0 

69.3 

152.0 

21419.5 

43.0 

-62.9 

99.9 

297.2 

7.3* 

6.5 

-3.3 

517.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

70.2 

153.0 

21865.8 

40.0 

-62.1 

99.9 

262.1 

10.9* 

10.8 

1.5 

529.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.0 

71.2 

154.0 

22184.8 

38.0 

-59.6 

99.9 

•’55.8 

30.0* 

29.0 

7.4 

544.2 

999.9 

99.9 

999.9 

135.2 

72.4 

155.0 

22700.1 

35,0 

-58.9 

99.9 

249,4 

24.7* 

23,1 

8.7 

559.0 

999.9 

99,9 

999.9 

138.0 

73.6 

156.0 

23067.7 

33.0 

-60.8 

99.9 

235.7 

10.7* 

8.8 

6.0 

563.3 

999.9 

99.9 

999.9 

139.4 

74.6 

157.0 

23661.2 

30.0 

-60.3 

99.9 

251.8 

15-4* 

14.7 

4.8 

580.3 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

75.8 

158.0 

24091.9 

28.0 

-59.8 

99.9 

256.2 

15,0* 

14.6 

3.6 

593,4 

999,9 

99,9 

999.  9 

140.3 

7 7.2 

159.0 

24801^8 

25.0 

-58,9 

99.9 

248.8 

33.7* 

31.4 

12.2 

615.4 

999.9 

99.9 

999.9 

142.6 

78.7 

160.0 

25326.8 

23.0 

-57.5 

99.9 

257,1 

31.7* 

30.9 

7.1 

634.3 

999.9 

99.9 

999,9 

145.6 

80.2 

161.0 

26210.4 

20.0 

-57.2 

99.9 

259.9. 

32.5* 

32.0 

5,7 

661.2 

999,9 

99,9 

999.9 

148.7 

81.8 

162.0 

26881.8 

18.G 

-54.0 

99.9 

254.3 

23.6* 

22.7 

6.4 

691.3 

999.9 

99.9 

999.9 

151.6 

83.8 

163.0 

28056.6 

15.0 

-52.3 

99,9 

264,5 

20.9* 

20.8 

2.0 

734.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154.6 

86.1 

164.0 

28982.7 

13.0 

-52.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

765.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

7A, 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

74. 

999. 
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ST4T!CN  MO.  232 
eOCTHVfLLEt  LA 


6 FFBSUARY  1975 

2100  GMT  150  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TE* **»n 

DEW  P't 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

HX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

HO 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

5,2 

l.O 

1015.5 

15.6 

8.4 

330.0 

5.1 

2.6 

-4.4 

288.4 

306.2 

6.8 

62.0 

0.0 

0. 

0.4 

6.0 

08.9 

1005.0 

13.3 

6.0 

343.3 

10.3 

2.9 

-9.8 

286.8 

302.0 

5.  8 

61.2 

0.3 

155. 

0.6 

7.0 

189.8 

993.0 

12.3 

5.6 

343.4 

10.4 

3.0 

-IC.O 

286.8 

301.9 

5.  0 

63.7 

0.4 

157. 

1.0 

8.0 

283.2 

982.0 

11.5 

5.4 

343.7 

11.1 

3.1 

-10.6 

286.9 

302.0 

5.8 

66.1 

0.6 

159. 

1.3 

9.0 

377.3 

971.0 

10.6 

5.6 

343.1 

10.8 

3.  1 

-10,3 

286,9 

30  2.4 

5.9 

71.3 

0.8 

161. 

1.6 

10.0 

472.1 

960.0 

9.5 

5.3 

341.7 

10,6 

3.3 

-10,  1 

286.7 

302.0 

5.9 

75.3 

1.0 

161. 

2.1 

11.0 

585.3 

947.0 

8.7 

5,t 

335.1 

11. 0 

4.6 

-10.0 

287.1 

302.9 

6.0 

80.5 

1.3 

161. 

2.4 

12.0 

681.9 

936.0 

7.8 

0.7 

328.6 

12.0 

6.3 

-10.3 

286.9 

29  8.4 

4.3 

60.6 

1.5 

160. 

2.7 

13.0 

779.6 

925.0 

9.3 

-5.6 

321.7 

12.4 

7,7 

-9.7 

289.2 

296.7 

2.7 

34.4 

1.8 

158. 

3.1 

14.0 

879.0 

914.0 

10.4 

-3.8 

313.8 

12.6 

' 9.1 

-8.7 

291  .4 

300,1 

3.1 

36.4 

2.0 

155. 

3.4 

15,0 

970.4 

904.0 

9.5 

-4.9 

312.2 

13.3 

9.8 

-8.9 

291  .3 

299.5 

2.9 

35.7 

2.2 

152. 

3.8 

16.0 

1090.3 

891.0 

8.7 

-5.6 

307.9 

13.9 

11.0 

-8.6 

291.7 

299.5 

2.8 

35.1 

2.6 

150. 

4.1 

17.0 

1202.3 

879.0 

7.8 

-6.5 

303.7 

14.2 

11.8 

-7.9 

291.9 

299.4 

2.7 

35.4 

2.  8 

148. 

4.5 

18.0 

1296,6 

869,0 

7.5 

-7.3 

296.1 

14.0 

12.6 

-6.2 

292.5 

299.6 

2.5 

34.  1 

3.  1 

145. 

4.8 

19.0 

1391.8 

859.  0 

7.0 

-8.7 

293.5 

14.2 

13.0 

-5.7 

292.8 

299.4 

2.3 

31.6 

3.  3 

143. 

5.1 

20.0 

1487,9 

849.0 

6.8 

-9.P 

290.1 

14.7 

13.8 

-5.1 

293.6 

299.7 

2.1 

29.4 

3.5 

141. 

5.5 

21.0 

1614.5 

836.0 

6.4 

-11. 0 

283.9 

16.1 

15.6 

-5.9 

294,5 

300.2 

2.0 

27,4 

3.  8 

138. 

5.8 

22.0 

1713,1 

826,0 

5,9 

-9.8 

281.3 

18.1 

17.7 

-3.6 

295.0 

301.3 

2.2 

31.3 

4.  I 

135. 

6.2 

23.0 

1812.8 

816.0 

5.6 

-3.2 

280.6 

20.3 

20.0 

-3.7 

295.9 

306.2 

3.7 

53.2 

4.5 

132. 

6.5 

24.0 

1923.7 

805.0 

4.7 

3.3 

281.4 

21.7 

21.3 

-4.3 

296.4 

312.9 

6.1 

90.9 

4.8 

129. 

6.7 

25.0 

2025.7 

795.0 

4.2 

O.T 

278.4 

21.6 

21.3 

-3.2 

296.8 

310.7 

5.1 

77,9 

5.1 

128. 

7,2 

26.0 

2149,7 

783.0 

4.5 

-1.2 

271.2 

22.1 

22.0 

-0.5 

298.4 

310,9 

4.5 

66,2 

5.6 

125. 

7.6 

27.0 

2254,5 

773.0 

4.3 

-l.P 

266.3 

23,5 

23.4 

1.5 

299.3 

31 1.5 

4.4 

64.3 

6.0 

122. 

7.8 

28.0 

2360.6 

763,0 

4.2 

-0.4 

264.1 

24.4 

24.3 

2.5 

300.3 

314.0 

4.9 

72.2 

6.3 

120. 

8.2 

29.0 

2457.2 

754,0 

3.8 

-1.1 

260.5 

25.9 

25.6 

4.3 

300,9 

314.  1 

4.7 

70.3 

6.  8 

117, 

8.5 

30.0 

2565.7 

744.0 

3.3 

-3.5 

258.2 

26.9 

26.3 

5,5 

301.4 

312,8 

. 4.0 

61.0 

7.  1 

114. 

3.8 

31.0 

2675.5 

734,0 

3.3 

-6.6 

256.6 

27.0 

26.3 

6.3 

302.4 

31  1.6 

3.1 

47.4 

7.6 

112. 

9.2 

32.0 

2786.7 

724.0 

3.2 

-12.6 

255.2 

26.0 

25.9 

6.9 

303,3 

309.3 

2.0 

30.2 

8.1 

109. 

9.5 

33.0 

2888.1 

715.0 

3.0 

-14.1 

254.7 

26.5 

25.6 

7.0 

304.2 

309.6 

1.8 

27.0 

8.5 

107. 

9.8 

34.0 

2990.5 

706.0 

2.3 

-14.5 

255.4 

26.5 

25.7 

6.7 

304.5 

309,9 

1.  8 

27.5 

8.9 

106. 

10.2 

35.0 

3105.6 

696,0 

1.8 

-12.4 

256.8 

27.0 

26.3 

6.2 

305.3 

311.6 

2.  1 

33.7 

9.4 

104. 

10.6 

36.0 

3233.9 

685.0 

0.8 

-12.3 

258.2 

27.9 

27.4 

5.7 

305.6 

312.1 

2.2 

36.5 

10.0 

102. 

10.9 

37.0 

3340.1 

676.0 

0.2 

-10.9 

258.8 

28.8 

28.2 

5.6 

306.0 

313.4 

2.5 

43.1 

10.5 

101. 

11.3 

38.0 

3447.3 

667.0 

-0.8 

-11.4 

250.6 

29.2 

20.6 

5,8 

306.  1 

313.3 

2.4 

44.  3 

U.2 

100, 

11.6 

39.0 

3555.7 

658.0 

-1.4 

-14.  C 

258.2 

29.2 

28.6 

6.0 

306.5 

312.5 

2.0 

37.6 

11.7 

99. 

12.0 

40.0 

3677.6 

648.0 

-2.2 

-12. C 

257.5 

28.8 

28.2 

6.2 

307.0 

313.7 

2.2 

44.0 

12.4 

98. 

12.5 

41.0 

3813.5 

637.0 

-3.0 

-12.'' 

258.3 

29.2 

28.6 

5.9 

307.6 

314,3 

2,2 

46.0 

13.  1 

96, 

12.3 

42.0 

3926.1 

628.0 

-3.7 

-13.2 

259.6 

30,3 

29,8 

5.5 

308,0 

314.7 

2,2 

4 7,6 

13.6 

96. 

13.2 

43,0 

4027.2 

6 20,0 

-4.7 

-13.2 

260.9 

32.2 

31.8 

5.1 

308.1 

314.8 

2.2 

51.2 

14.3 

95. 

13.6 

44.0 

4142.2 

611.0 

-5,4 

-13.8 

261.3 

34.4 

34.0 

5.2 

308.5 

315.0 

2.2 

51.6 

15.  1 

94. 

13.9 

45.0 

4245.6 

603,0 

-5.6 

-14,9 

260.5 

35.9 

35.4 

5.9 

309.4 

315.6 

2.0 

47.7 

15.7 

94. 

14.3 

46.0 

4363.6 

594.0 

-5.7 

-16,  •, 

258.9 

36,8 

36.  1 

7,1 

310,6 

316.0 

1,7 

41.4 

16.6 

93. 

14.6 

47,0 

4469.8 

586.0 

-6.3 

-18.1 

257.6 

36.8 

35.9 

? .9 

311.1 

316.0 

1.6 

38.5 

17.3 

92. 

14.9 

48.0 

4590.8 

577.0 

-6.8 

-22. C 

256.4 

35.8 

34.8 

b.4 

311.8 

315.5 

1.1 

28,5 

18,0 

92. 

15.3 

49.0 

4699,6 

569.0 

-7,7 

-22,6 

255.3 

34.1 

33,0 

U « 7 

312.0 

315.5 

1.1 

28,9 

18.8 

91. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  232 
BOCTHVILLFt  LA 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  158  17.  0 


•I  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'l 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T , 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

47 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.7 

50.0 

4823.4 

560.0 

-8.7 

-22.2 

254.5 

32.9 

31.7 

8.8 

312,3 

315.9 

l.l 

32.3 

19.5 

90, 

16.1 

51,0 

4962.7 

550,0 

-10.0 

-22.9 

253.9 

32.5 

31.2 

9.0 

312.3 

3151.9 

r 1 « 1, 

33.9 

20.2 

90. 

16.5 

52.0 

5075.5 

542.0 

-11.0 

-22.2 

253.3 

32.7 

31.3 

0.4 

312.4 

316.2 

1.2 

39.0 

21.0 

89. 

16.8 

53,0 

5189.7 

534,0 

-11.6 

-21.7 

252.9 

33.0 

31.5 

9.7 

313.1 

317.1 

1.3 

42.7 

21.5 

89. 

17,1 

54.0 

5305.2 

526.0 

-12.6 

-23.4 

252.8 

33.2 

31.7 

9.8 

313.2 

316.8 

l.l 

39.5 

22.1 

88. 

17.5 

55.0 

5422.1 

518.0 

-13.1 

-24. C 

253.4 

33.3 

31.9 

9.5 

313.9 

317.3 

l.l 

39.4 

22.9 

88. 

17.9 

56.0 

5570.3 

508.0 

-14.3 

-25.  1 

255.2 

33.4 

32.3 

d.5 

314.3 

317.5 

l.O 

39.1 

23.  6 

87. 

13.3 

57.0 

5690.6 

500.  0 

-15.1 

-26.  f 

256.8 

33.9 

33.0 

1 • B 

314.7 

317.5 

0.9 

36,9 

24.4 

87. 

13.7 

58.0 

5797.1 

493.0 

-15.8 

-27.2 

257.8 

34.6 

33.8 

7.3 

315.1 

317.9 

0.8 

36.6 

25.2 

87. 

19.1 

59.0 

5920.5 

485.0 

-15.6 

-2  9.2 

2 58.0 

35.2 

34.5 

7.3 

316.7 

319.1 

0.7 

30,1 

26.  1 

86. 

19,5 

60.0 

6045.9 

477.0 

-16.  1 

-32.4 

257.5 

35.8 

35.0 

7.7 

317.7 

319.5 

0.5 

22.8 

27.0 

86. 

19,8 

61.0 

6157.2 

470.0 

-16.2 

-35.  V 

256.6 

36.5 

35.5 

8.5 

318.9 

320.2 

0.4 

16.2 

27.6 

86. 

20.2 

62.0 

6286.3 

462.0 

-16.7 

-37. G 

255.3 

37.6 

36.3 

9.5 

319.8 

321.0 

0.3 

15.3 

28.4 

86. 

20.6 

63.0 

6400.8 

455.0 

-17.6 

-38. C 

254.3 

38.5 

37.1 

10.4 

320.1 

321,2 

0.3 

14.8 

29.3 

85, 

21.0 

64.0 

6516.7 

448.0 

-18.5 

-38. T 

253.6 

33.9 

37.3 

11. 0 

320,3 

321,4 

0.3 

14.9 

30.3 

85. 

21.4 

65.0 

6634.0 

441.0 

-19,3 

-39.7 

2 52.7 

33.5 

36.7 

11  .4 

320.8 

321.7 

0.3 

14.4 

31.2 

85. 

21.9 

66.0 

6786.9 

432.0 

-20,7 

-41.1 

251.0 

37.9 

35.8 

12.3 

320.9 

321.8 

0.2 

14.0 

32.3 

84. 

22.3 

67.0 

6907.4 

425.0 

-21.9 

-42.0 

249.7 

37,4 

35.1 

13.0 

320.9 

321,7 

0,2 

14.  1 

33.  2 

84. 

22.7 

68.0 

7029,4 

418.0 

-22.9 

-42.  1 

249.1 

37.2 

34.8 

13.2 

321.1 

321.9 

0.2 

15.2 

34.  1 

83. 

23.1 

69.0 

7170.8 

410.0 

-23.9 

-43.5 

249.8 

37.6 

35.3 

l3.0 

321.6 

322.3 

0.2 

14.3 

34.8 

83. 

23.5 

70.0 

7278.3 

404.0 

-24.8 

-44.6 

251.4 

39.2 

37.1 

12.5 

321.8 

322.4 

0.2 

13.8 

35.9 

83. 

24.1 

71.0 

7423.3 

396.0 

-26.4 

-46.  J 

252.5 

41.5 

39.6 

12.5 

321.6 

322.1 

0.1 

13.4 

37.  1 

82. 

24,3 

72.0 

7552.0 

389.0 

-27.2 

-46.^ 

252.  1 

41.2 

39.2 

12.7 

322.2 

322.7 

0.1 

14.0 

37.8 

82. 

24.8 

73.0 

7682.6 

382.0 

-28.2 

-46.6 

250.6 

38.6 

36.4 

12.8 

322.5 

323.0 

O.l 

15.2 

39.  1 

82. 

25.2 

74.0 

7795.9 

376.0 

-29.3 

-46.3 

249.5 

36.3 

34.0 

12.7 

322,5 

323.1 

0.2 

17.3 

39.9 

82. 

25.5 

75.0 

79  29 . 8 

369.0 

-30.6 

-46,7 

249.1 

35.3 

33.0 

12.6 

322.5 

323.1 

0.2 

18.8 

40.4 

81. 

25,9 

76.0 

8065.5 

362.0 

-31.9 

-47.1 

250.8 

37.0 

34.9 

12.1 

322.5 

323.1 

0.1 

20.2 

41.1 

81. 

26.3 

77.0 

8183.4 

356.0 

-33.1 

-47.9 

253.4 

39.5 

37.8 

11.3 

322.5 

323.0 

0.1 

20.8 

42.2 

81. 

26.7 

78.0 

8302.6 

350,0 

-34.3 

-48.7 

2 56.0 

42.4 

41.1 

1C. 2 

322.5 

322.9 

0.  1 

21.3 

43.  1 

81. 

27,1 

79.0 

8443.7 

343.0 

-35.2 

-49.7 

258.4 

44.8 

43.9 

o.  1 

323.1 

323,5 

0.1 

20.9 

44.0 

81. 

27.4 

80.0 

8566.4 

337.0 

-36.1 

-50.6 

259.5 

45.6 

44.9 

8.3 

323.4 

323.8 

0.1 

20.5 

45.1 

81. 

27.9 

81.0 

8732.7 

329.0 

-37.7 

-52.3 

260.5 

42.8 

42.2 

7.1 

323.4 

323.8 

0.1 

19.7 

46.  5 

81. 

28.3 

82.0 

6859.3 

323.0 

-33.9 

-53.4 

261.0 

37.5 

37.1 

5.9 

323.5 

323.8 

0.  1 

19,8 

47.  5 

81. 

28.7 

83.0 

8987.6 

317.0 

-40.0 

99.9 

261.6 

31.9 

31.6 

■,.7 

323,8 

999.9 

99.9 

999,9 

48.  3 

81. 

29.1 

84.0 

9095.9 

312.0 

-41.3 

99.9 

262.4 

27.6 

27.3 

2.6 

323.6 

v 999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

ai. 

29.5 

85.0 

9227.4 

306.0 

-42.5 

99. <■ 

263.7 

26.2 

26.0 

2.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  6 

81. 

30.0 

86.0 

9383.4 

299.0 

-43.6 

99.0 

265.3 

32.0 

31.9 

2.6 

324.2 

999,9 

99.9 

999,9 

50.0 

81. 

30.4 

37,0 

9519,3 

293.0 

-45.0 

99.0 

265,7 

40.0* ** 

39,9 

3,0 

324.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.1 

81. 

30.8 

88.0 

9657.2 

287.0 

-46.0 

99.9 

266.0 

46.2* 

46.0 

3.2 

324.5 

999.9 

,9.9.9 

999.9 

52.1 

81. 

31.2 

89.0 

9774.0 

232.0 

-46.9 

99.9 

266.4 

48.9* 

48.8 

3.1 

325.0 

999.9 

' 99.9 

999.9 

53.4 

81. 

31.6 

90.0 

9892.3 

277.0 

-47.9 

99.9 

266,7 

47.6* 

47.6 

2.7 

325.2 

999.9 

99,9 

999.9 

54,8 

81. 

32.1 

91.0 

10036.4 

271,0 

-48.9 

99,9 

266.6 

41.7* 

41,7 

2.5 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

81. 

32.6 

92.0 

10158.6 

266.0 

-49.6 

99.9 

265.6 

35.3* 

35.2 

2.7 

326.4 

999.9 

99.9 

999,9 

57.2 

81. 

33.0 

93.0 

10282,4 

261.0 

-51.0 

99.0 

264.9 

31.4* 

31.3 

2.8 

326,2 

999,9 

99,9 

999,9 

57.9 

81. 

33,4 

94.0 

10433.4 

255.0 

-52.0 

99.9 

264.8 

30  .0* 

29.9 

7.7 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

81. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGL«=  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIC^  NO.  232 
BOQTHVtLLF.,  lA 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  158  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'. 

niR 

SPFEO 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.9 

95.0 

10561.3 

250.0 

-53.1 

99.9 

264.6 

32.7* 

32.5 

3.1 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

82 

34.4 

96.0 

10717.4 

244.0 

-54.5 

99.9 

263.8 

41.0* 

40.8 

4.4 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

82 

34.8 

97.0 

10876,4 

238.0 

-55.  8 

99.9 

262.6 

47.4* 

47.0 

6.1 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.5 

82 

35.2 

98.0 

11011.2 

233,0 

-56.8 

99. V 

260.6 

49.1* 

48.5 

t.O 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.9 

82 

35.5 

99.0 

11121.2 

229.0 

-55.8 

99.5 

257.1 

45.9* 

44.7 

1C. 3 

331.3 

999.9 

99,  9 

999.9 

64.4 

82 

36.0 

100.0 

11261.8 

224.0 

-55.5 

99.5 

2 51.1 

39.9* 

37.7 

l?.9 

333.9 

999.9 

99,9 

999.9 

65.  2 

82 

36.5 

lOl.O 

11434,5 

218.0 

-56,5 

99.'’ 

242.7 

38.2* 

34,0 

I-'. 5 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

81 

36.9 

102.0 

11581.5 

213.0 

-57.3 

99." 

238.7 

41.8* 

35.7 

21. S 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

81 

37.3 

103.0 

11701.2 

209.0 

-57.8 

99.9 

237.1 

46.5* 

39.1 

25.3 

337.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

8t 

37.8 

104.0 

11853.9 

204.0 

-58.0 

99.9 

237.6 

51,4* 

43.4 

2'i.6 

339.0 

999.9 

99.0 

999.9 

69.2 

80, 

38.2 

105.0 

11978.3 

200.0 

-59.2 

99.9 

238.5 

51.4* 

43.8 

24.9 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

80 

38.6 

106.0 

12137.2 

195.0 

-58.7 

99.5 

239.3 

46.8* 

40.3 

2i  .9 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

79 

39.1 

107.0 

12267.5 

191.0 

-53.5 

99.' 

240.9 

37.4* 

32.6 

ie.2 

344.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

73,0 

79, 

39.6 

108.0 

12400.4 

187.0 

-58.  8 

99.'' 

245.  2 

33.5* 

30.4 

14.0 

346.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

79 

40.0 

109.0 

12536.1 

183,0 

-59.0 

99." 

248.5 

36.7* 

34.1 

13.5 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

79. 

40.5 

110.0 

12709.9 

178.0 

-59.0 

99.9 

248.1 

45.6* 

42.3 

17.0 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

79. 

41.0 

111.0 

12888.5 

173.0 

-59.  3 

99.9 

245.8 

51.0* 

46.5 

20.9 

353.1 

999,9 

99,9 

999.9 

77.4 

78, 

41.5 

112.0 

13034.8 

169.0 

-59.9 

99.9 

244.3 

50.1* 

45.1 

21.7 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.0 

78, 

41.9 

113.0 

13184.6 

165.0 

-59.3 

99.9 

244.9 

47.8* 

43.3 

2C  .3 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  8 

78, 

42.4 

114.0 

13338.2 

161.0 

-59.7 

99.'. 

247.2 

46.4* 

42.8 

IP.O 

359.9 

999,9 

99.9 

999,9 

81.4 

78, 

42.8 

115.0 

13455.7 

158.0 

-59.9 

99,  " 

250.0 

46.2* 

43.4 

15.8 

361.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

82.  3 

77, 

43.4 

116.0 

13657.0 

153.0 

-59.0 

99."! 

254.4 

46.9* 

45.1 

12.6 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

77. 

43.9 

117.0 

13823.1 

149.0 

-59.3 

99.9 

255.9 

49.4* 

48.0 

12.0 

368.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

77. 

44.5 

118.0 

13993.1 

145.0 

-60.4 

99.9 

255.4 

56.2* 

54.4 

1-..2 

369,6 

999,9 

99.9 

999.9 

87,3 

77. 

45.0 

119.0 

14123,1 

142.0 

-61.1 

99.9 

254.4 

65.1* 

62.7 

1'.  .5 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.1 

77, 

45.6 

120.0 

14300.6 

138.0 

-61.1 

99.9 

253.8 

70.4* 

67.6 

19 .6 

373.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.5 

77. 

46.1 

121.0 

14437.0 

135.0 

-61.5 

99. 'y 

253.3 

60.5* 

58.0 

17.4 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.2 

77, 

46.6 

122.0 

14623,1 

131.0 

-62,4 

99.  " 

250.2 

40,8* 

30.4 

13.8 

377.0 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

77. 

47.  1 

123.0 

14766.0 

128.0 

-62.7 

99." 

242.2 

28.6* 

25.3 

13.3 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

77, 

47.6 

124.0 

14912.0 

125.0 

-63.1 

99.0 

238.8 

29.1* 

24.9 

15.1 

380.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

77. 

48.1 

125.0 

15061.0 

122.0 

-64.4 

99.9 

241.8 

33.1* 

29,2 

15,6 

380.9 

999.9 

99,9 

999.9 

97.  8 

77, 

48.7 

126.0 

15264.2 

118.0 

-65.6 

99.9 

247.9 

37.4* 

34.7 

K.  1 

302.4 

9"  9.9 

99.9 

999.9 

99.  1 

76. 

49.3 

127.0 

15473.3 

114.0 

— 66,8 

99.9 

253.6 

43.3* 

41.5 

i:  .2 

384.0 

599.9 

99.9 

999.9 

100.4 

76, 

49.8 

128.0 

15634.1 

111.0 

-67.  8 

99.9 

256.5 

47.2* 

45.9 

I'.O 

385.0 

999.9 

99,  9 

999.9 

102.0 

76, 

50.4 

129.0 

15798.7 

108.0 

-68.  3 

99.' 

258.4 

40.7* 

47.7 

9.8 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

76, 

51.0 

130.0 

15967.7 

105,0 

-68.3 

99, o 

258,7 

48.7* 

47.8 

9.5 

390.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

76, 

51.8 

131.0 

16200.8 

101. 0 

-68.3 

99." 

257.1 

48.9* 

47.7 

10.9 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

107.8 

76 

52.4 

132.0 

16321.0 

99.0 

-67.8 

99.9 

256.5 

50.6* 

49.2 

li.8 

397.8 

999.9 

99.9 

999,9 

109.3 

76 

52.9 

133.0 

16505.9 

96,0 

-60.3 

99.9 

256.5 

50,3* 

48.9 

U.7 

400.5 

999.9 

99,9 

"99.9 

111.3 

76, 

53.5 

134.0 

16695.9 

93.0 

-69.3 

99.9 

256.5 

45.5* 

44.2 

1C. 6 

402.1 

999,9 

99.9 

999.9 

112.8 

76 

53.9 

135.0 

16891.7 

90.0 

-69.3 

99.9 

256.5 

41.0* 

39,9 

9.6 

405,9 

999,9 

"9.9 

999,9 

114,0 

76 

54.7 

136.0 

17163.0 

86.0 

-69.5 

99.9 

257.4 

37.3* 

36.4 

8.2 

410,7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

76, 

55.5 

137.0 

17374,5 

83.0 

-70.0 

99.' 

259.2 

45.  '* 

45.0 

8.5 

414.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.1 

76 

56.2 

138.0 

17594.4 

80.0 

-68.5 

99." 

258.8 

45.6* 

44.7 

8.8 

421,5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.9 

77 

56.9 

139.0 

17824.1 

77.0 

-67.4 

99," 

258,7 

40,1* 

39.3 

7.8 

428.3 

999,9 

99.9 

999.9 

121.3 

77 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  232 

bqcthville,  la 


6 FEBRUARY  1975 

2100  RMT  158  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

57.5 

140.0 

18064.0 

74.0 

-66.8 

99. f 

261.6 

38.9* 

38.5 

5.7 

434.5 

999.9 

99,9 

999.9 

122.8 

77, 

58.2 

141.0 

18314.2 

71.0 

-66.6 

99. P 

262.1 

37.1* 

36,7 

5.1 

440,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

77 

59.0 

142.0 

10575.4 

68.0 

— 66.6 

99.9 

255.2 

35.7* 

34.5 

9.1 

445.6 

999.9 

99,9 

999.9 

126.  1 

77 

59.8 

143.0 

18848.8 

65.0 

-66.  0 

99.9 

254.2 

35,4* 

34.0 

9.6 

452.7 

999,9 

99,9 

999.9 

127.8 

77, 

60.6 

144.0 

19136.2 

62.0 

-65.0 

99. V 

255.6 

31.2* 

30.3 

?.8 

461.0 

999,9 

99,9 

999.9 

129.6 

77 

61.  5 

145.0 

19337.0 

60.0 

-63.  1 

99.9 

250.7 

23.0* 

21.7 

7.6 

469.6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

77 

62-3 

146.0 

19652.3 

57.0 

-63.5 

99.9 

134.1 

2.1* 

-1.5 

1.5 

475.7 

999.9 

99.9 

995.9 

132.0 

77 

63.1 

147.0 

19983.6 

54.0 

-64.4 

99. P 

207.7 

2.2* 

1.0 

1.9 

480.9 

999.9 

00.9 

999.9 

130.  5 

77, 

64.0 

148.0 

20214.3 

52.0 

-64.4 

99. P 

252.5 

31.1* 

29.7 

0.4 

486.2 

999.9 

99.  9 

999,9 

132.0 

76, 

64.9 

149.0 

20580.0 

49.0 

-61  .6 

99.9 

257.9  • 

32.4* 

"i  .7 

0.8 

501.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  1 

76 

65.9 

150.0 

20838.6 

47.0 

-60.9 

99.9 

260.2 

19.5* 

19.2 

T.3 

508.8 

999.9 

99.9 

999.9 

135.8 

77 

66.9 

151.0 

21243.3 

44.0 

-61.3 

99.9 

275.5 

18,0* 

17.9 

-’.7 

517.7 

999,9 

99.9 

999.9 

136,8 

77, 

67.9 

152.0 

21686.9 

41.0 

-60,9 

99.9 

253.9 

7.1* 

6.8 

2.0 

529.1 

999.9 

99.9 

999.9 

137.9 

77 

63.8 

153.0 

21997. 1 

39,0 

-61.8 

99.9 

252.0 

23.1* 

22.0 

7.1 

534.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

77 

69.9 

154.0 

22493.6 

36.0 

-60.9 

99. P 

251.3 

13.4* 

12.7 

4.3 

549.2 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

77. 

71.0 

155.0 

22849.4 

34.0 

-60.4 

99, P 

248.6 

14.8* 

13.8 

5.4 

559.6 

999,9 

99,9 

999.9 

140.3 

77, 

72.1 

156.0 

23424.8 

31.0 

-60,6 

99.0 

255,0 

32.3* 

31.2 

6.3 

574.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

142.1 

77, 

73.3 

157.0 

23840.6 

29.0 

-60.0 

99.9 

254.3 

22.8* 

21.9 

6.2 

586.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

143.8 

77. 

74.5 

158.0 

24526.6 

26.0 

-57.3 

99.9 

250.9 

24.8* 

23.4 

e.i 

613,0 

999,9 

99,9 

999,9 

145.4 

76. 

75.9 

159.0 

25031.7 

24.0 

-58.2 

99,9 

256,0 

25.0* 

24,3 

6.1 

624,8 

999.9 

99.9 

999.9 

147.  1 

76. 

77.5 

160.0 

25871.3 

21.0 

-58.  8 

99.9 

257.2 

23.4* 

22.8 

5.2 

647.0 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

76. 

79.4 

161.0 

26501.6 

19.0 

-57.5 

99.0 

287.6 

10.3 

9.8 

-3.1 

670.0 

999.9 

99.9 

999.9 

152.1 

77, 

81.1 

162.0 

27209.5 

17.0 

-54.2 

99. p 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

702.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 
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STATION  NO.  232 
BOCTHVILLE,  LA 

6 FFBRUARY  1975 
2315  GMT 


122  131.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/src 

M/SFC 

M/SEC 

nr,  K 

DG  K 

G«/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

■ 5.2 

1.0 

1016.4 

13.1 

7.,' 

340.0 

7.7 

2,6 

-:.2 

285.7 

302.0 

6.3 

67.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

95.9 

1005.0 

12.8 

5.P 

335.1 

13.0 

5.5 

-11.8 

286.3 

301.4 

5.8 

62.2 

0.4 

152. 

0,7 

7.0 

188.1 

994.0 

11.5 

4,7 

334.8 

12.6 

5.4 

-11.4 

285.8 

299.9 

5.4 

62.9 

0.6 

153. 

0.9 

8.0 

272.6 

934.0 

10.9 

5.3 

334.5 

12.2 

5.3 

-11  .0 

286.1 

301.0 

5.7 

60.4 

0.  8 

153. 

1.3 

9.0 

366.3 

973.0 

10.0 

4.  J 

335.7 

12.0 

4.9 

-10.9 

286.1 

300.1 

5.4 

67.6 

1.0 

154. 

1.6 

10,0 

452.1 

963.0 

9.  1 

4.<t 

336.4 

12.1 

4.8 

-11.1 

286.0 

300.2 

5.5 

72.4 

1.2 

154. 

1.9 

11.0 

555.9 

951.0 

7.R 

4.1 

336.1 

12.4 

5.0 

-11.4 

285.7 

299.8 

5.4 

77.2 

1.5 

155. 

2.2 

12.0 

65  1.8 

940,0 

6.9 

3.'" 

335.6 

11.9 

4.9 

-1C.  9 

285.8 

299.9 

5.4 

81.2 

1.7 

155. 

2.5 

13.0 

739.7 

930.0 

6.0 

3.6 

334.9 

11.1 

^•7, 

-10.0 

285.7 

299.7 

5.3 

84.2 

1.9 

155. 

2.8 

14,0 

837.2 

919.0 

5.3 

2.9 

337.3 

10.6 

4.1 

-9.8 

286.0 

299.4 

5.1 

84.1 

2.1 

155. 

3.1 

15.0 

917.6 

910.0 

4.8 

1.0 

335.2 

10.2 

4.3 

-9.2 

286.1 

298,2 

4.5 

76.5 

2.3 

155. 

3,5 

16.0 

1035.2 

89  7.0 

5.3 

0.4 

319.7 

10.3 

6.7 

-7.9 

287.8 

299.6 

4.4 

70.4 

2.5 

156. 

3.7 

17,0 

1 127.0 

687.0 

6.2 

-2.5 

309.  1 

11.4 

8.8 

-7.2 

289.6 

299.3 

3.6 

53.4 

2.6 

154. 

4.0 

18.0 

1220.1 

87 /.O 

7.1 

-1.1 

297.0 

13  ,5 

12.0 

-6.1 

291 .5 

30  2.3 

4.0 

. 55.2 

2.  8 

152. 

4.3 

19.0 

1314.5 

867.0 

7.3 

0.  ” 

295.4 

16.2 

14.6 

-7.0 

292.7 

304.8 

4.5 

60.3 

3.0 

148. 

4.6 

20.0 

1410.0 

857.0 

7.1 

0.6 

295.0 

18.3 

16,6 

-7.7 

293,5 

306,3 

4.7 

63.4 

3.3 

145. 

4.9 

21.0 

1526,0 

845.0 

6.4 

0,4 

296.0 

19.1 

17,2 

-8.4 

293.9 

306.7 

4.7 

65.5 

3.6 

142. 

5.1 

22.0 

1623.6 

835.0 

5.7 

-0.8 

296.4 

19.5 

17.5 

-6.7 

294.1 

306.1 

4.3 

63.1 

3.8 

141. 

5.4 

23.0 

1712.2 

826.0 

5.3 

-4.5 

296,6 

20.0 

17.8 

-9.0 

294.6 

303.9 

3.3 

49.0 

4.1 

139. 

5.7 

24.0 

1811.7 

816.0 

4,6 

-3,1 

295,2 

19.9 

16.0 

-6.5 

294,9 

305.3 

3.7 

56.9 

4.5 

137. 

6.0 

25.0 

1912.1 

806,0 

4,0 

-2.1 

292.9 

19.7 

18.1 

-7.7 

295,3 

306.5 

4.0 

63.9 

4.9 

136. 

6.5 

26.0 

2034.0 

794,0 

2.9 

-2.' 

285.9 

20.6 

19.8 

-5.6 

295.5 

306.9 

4.1 

59.2 

5.3 

133, 

6.8 

27.0 

2126.5 

785.0 

3.6 

-3.3 

201.5 

20.9 

20.5 

-4,2 

297.1 

30  7.8 

3.0 

60.3 

5.7 

131. 

7.1 

28.0 

2230,6 

775.0 

3.5 

-4,7 

2 76,9 

21,4 

21.2 

-2,6 

298.0 

30  7,8 

3.5 

55,1 

6.  1 

129. 

7.5 

29.0 

2325.3 

766.0 

2,6 

-5,6 

270,3 

22.2 

22.2 

-G.  1 

298.0 

30  7.4 

3.3 

54.6 

6.5 

127, 

7.0 

30.0 

2421.0 

757.0 

2.8 

-5.U 

266.4 

23.2 

23.2 

1.5 

299.2 

309,1 

3.5 

56.3 

6.8 

125. 

8.2 

31.0 

2528.7 

747.0 

2.9 

-4.5 

263.1 

24.8 

24.6 

?.o 

300.6 

311.1 

3.7 

58.1 

7.2 

121. 

8.5 

32.0 

2627.1 

730. C 

4.0 

-10.  r 

261,8 

26.0 

25.7 

?.7 

302,6 

309.6 

2.4 

34.7 

7.6 

119, 

8.8 

33.0 

2726.8 

729.0 

3.5 

-10.’ 

261.8 

26.9 

26.6 

3.8 

303.1 

309.9 

2.3 

34.4 

8.0 

117. 

9.2 

34.0 

2827.4 

720.0 

2.8 

-11.8 

261.8 

27.9 

27.6 

4.0 

303.4 

309,8 

2.1 

33.1 

8.5 

114. 

9.5 

35.0 

2929.3 

711.0 

2.9 

-10.0 

261.8 

28  .6 

28.3 

4.1 

304.7 

312.2 

2.5 

37.7 

8.9 

113. 

9.9 

36.0 

3055.4 

700.0 

2.1 

-9.6 

261.4 

29.7 

29.4 

4.5 

305.2 

313.0 

2.6 

41.6 

9.6 

110. 

10.3 

37.0 

3159. 8 

691.0 

1.6 

-11.'. 

260.3 

30.6 

30. 1 

5.2 

305,7 

312.5 

2.3 

36.3 

10.2 

109. 

10.6 

30.0 

3265.3 

682.0 

1.0 

-12,5 

259.2 

31.1 

30.5 

5.8 

306.1 

312.7 

2.2 

36.2 

10.7 

107. 

10.9 

39.0 

3360.1 

674.0 

0.5 

-13.1 

257.9 

31.3 

30.6 

f .6 

306.6 

312.8 

2.  1 

35.3 

11.2 

106. 

11.2 

40.0 

3455.7 

666.0 

-0.6 

-13.: 

257.3 

31,6 

30.8 

6.9 

306.3 

312.6 

2o  1 

37.6 

11.7 

104. 

11.7 

41,0 

3600.8 

654.0 

-1.4 

-13.  ' 

258.  1 

32.4 

31.7 

6.7 

307.0 

313.4 

2.1 

40.0 

12.5 

102. 

12.0 

42.0 

3698.7 

646,0 

-2.2 

-12.0 

259.6 

33.2 

32.6 

6.0 

307.3 

314.4 

2.4 

46.8 

13.0 

101. 

12.3 

43.0 

3810.0 

637.0 

-3.2 

-12.1 

261.8 

34.3 

33.9 

'..9 

307.4 

314.5 

2.4 

49.9 

13.6 

100. 

12.7 

44.0 

3910.0 

629.0 

-4.1 

-12.6 

263.9 

35.4 

35.2 

3.7 

307,5 

314.4 

2.3 

51.4 

14.5 

99. 

13.0 

45.0 

4011.0 

621,0 

-4,2 

-13.0 

265.0 

36.0 

35.9 

3.1 

308,4 

315.3 

2.3 

50.4 

15.1 

99. 

13.4 

46.0 

4126.1 

612.0 

-4.2 

-13.5 

264.5 

36.0 

35.8 

3.5 

309.7 

316.6 

2.2 

49.3 

16.0 

98. 

13.8 

47.0 

4229.8 

604.0 

-4.7 

-14.1 

262.8 

35.6 

35.4 

4.4 

310,3 

315.9 

2.1 

47.7 

16.8 

97. 

14.2 

48.0 

4334.6 

596,  0 

-5.3 

-15.2 

260,6 

35.2 

34,7 

5,7 

310.8 

316.9 

2.0 

45.7 

17.5 

97. 

14.6 

49.0 

4440.7 

588.0 

-5.6 

-17.2 

258.2 

34.8 

34.1 

7.1 

311.6 

316.9 

1.7 

39.3 

18.4 

96. 

* BT  SPOeO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIf"E  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAIj  6 DEG 
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STATION  NO.  232 

boothville,  la 


6 FEBPOAP.Y  1975 

2315  GMT  122  131.  0 


TIME 

CNTCT 

iEIGHT 

POES 

TEMP 

OSW  PV 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.9 

50.0 

4548.0 

580.0 

-6.2 

-18.6 

256.7 

34.7 

33.8 

o .0 

312.1 

316.9 

1.5 

36.7 

19.0 

95. 

15.4 

51.0 

4683.9 

570.0 

-7.1 

-19.9 

255.3 

35.0 

33,9 

J.9 

312,6 

317.0 

1.4 

35.2 

19,9 

94, 

15.7 

52.0 

4794,0 

562.0 

-8.0 

-20.7 

255,3 

35.3 

34.1 

7.0 

312.8 

316.9 

1.3 

34.9 

20.6 

94. 

16.1 

53.0 

4905.2 

554.0 

-8.7 

-2l.O 

2 55.8 

35.7 

34.6 

8.7 

313.2 

317.3 

1.3 

36.3 

21.4 

93. 

16.5 

54.0 

5017.8 

546.  0 

-9.6 

-22.9 

256.5 

36.0 

35,0 

0.4 

313.4 

317,0 

l.l 

32.8 

22.  1 

92. 

16.9 

55.0 

5131.6 

538.0 

-10.6 

-23.: 

256.7 

35.7 

34.7 

.8,2 

313.6 

317.0 

1.0 

33.  1 

23.  1 

92. 

17,4 

56.0 

5261.3 

529.0 

-11.2 

-24.  ’ 

?56.6 

35.0 

34.  1 

8.  1 

314.4 

317,7 

1.0 

33.4 

24.  1 

91. 

17.8 

57.0 

5378.2 

521.0 

-11.3 

-25.? 

256.9 

34.8 

33.9 

■/  .9 

315.6 

318.7 

0.9 

30.  5 

24.  8 

91. 

13.2 

58.0 

5482.0 

514.0 

-11.3 

-25.5 

257.3 

34.8 

34.0 

7.7 

316.8 

319.9 

0.9 

29.8 

25.7 

90. 

13.6 

59.0 

5602.2 

506.0 

-12.3 

-27.3 

257.3 

35.1 

34.3 

7.7 

317.0 

319,7 

0.  8 

27.3 

26.5 

90, 

19,0 

60.0 

5708.5 

499.0 

-12.7 

-28.9 

257.0 

35.7 

34,8 

F,  1 

317.7 

320.1 

0.7 

24.2 

?7.2 

89. 

19,4 

61.0 

5831.8 

491,0 

-13.2 

-28.6 

256.7 

36.8 

35.9 

8.5 

318.7 

321.1 

0.7 

25.8 

28.2 

89. 

19.8 

62.0 

5941.0 

484.0 

-14.1 

-31.0 

256.6 

38.1 

37.1 

8.9 

310.8 

320.8 

0.6 

22,2 

29.0 

89. 

20.2 

63.0 

6067.2 

476.0 

-15.  1 

-31.0 

2 56,2 

38.8 

37.7 

9.2 

319.  1 

32  1.0 

0.6 

22.3 

29.9 

88. 

20,5 

64.0 

6179.1 

469.0 

-15.5 

-32.6 

255.8 

38.9 

37.7 

9.5 

319.9 

321.7 

0.5 

21.5 

30.  3 

88. 

20.9 

65.0 

6292.5 

462.0 

-16.0 

-34.5 

254.6 

37.4 

36.0 

9.9 

320 .8 

322.3 

0.4 

18.4 

31.6 

88. 

21.3 

66.0 

6440.5 

453.0 

-16. S 

-36.3 

253.1 

36.1 

34.5 

1J.5 

321.5 

322.9 

0.4 

16.5 

32.  5 

87. 

21.7 

67.0 

£540.4 

447.0 

-18.  1 

-37.3 

251.6 

35.9 

34.0 

11.3 

321.0 

322.2 

0.3 

16.6 

33.  2 

8 7. 

22,0 

68.0 

6658.2 

440.0 

-18.  8 

-38.9 

?50.8 

36.4 

34.4 

1.3.0 

321.6 

322.7 

0.3 

15.7 

33.7 

86. 

22.4 

69.0 

6794.7 

432.0 

-19.5 

-39.  9 

250.0 

38.1 

35.8 

13.1 

322.4 

323.4 

0.3 

14.3 

34.  7 

86. 

22.7 

70.0 

6915.9 

425.0 

-20.6 

-40."’ 

249.5 

39.3 

36.8 

13.9 

322.6 

323.5 

0.3 

14.4 

35.4 

86. 

23,2 

71,0 

7056.2 

417.0 

-21.5 

-41,/ 

249.3 

41,0 

38.3 

14,5 

323.  1 

324.0 

0.2 

14.5 

36.  5 

85. 

23.6 

72.0 

7180.8 

410.0 

-22.4 

-41.5 

249.9 

42.1 

39.5 

14.5 

323.5 

324.4 

0.2 

15.5 

37.4 

85. 

23.9 

73.0 

7288.8 

404.0 

-23.5 

-41.5 

250.6 

42.5 

40.1 

14.1 

323.5 

32A.4 

0.2 

17.1 

38.2 

84. 

24.3 

74.0 

7416.3 

397.0 

-24.  8 

-41.9 

250.6 

41.6 

39.2 

13,8 

323.4 

324.2 

0.2 

18.6 

39.3 

84. 

24.7 

75.0 

7526, 8 

391.0 

-26.0 

-42.9 

250.2 

39.3 

37.0 

13.3 

323.2 

324.  1 

0.2 

19.6 

40.3 

84. 

25.1 

76.0 

7657.4 

384.0 

-26.9 

-42.9 

249.9 

36.0 

33.8 

12.4 

323.7 

324.5 

0.2 

21.4 

41.0 

84, 

25.4 

77.0 

7770.7 

378.0 

-28.1 

-43. C 

250.6 

33.2 

31.3 

11.0 

323.6 

324.4 

0.2 

21.9 

41.9 

83. 

25.7 

78.0 

7904.6 

371.0 

-29.2 

-43./ 

2 52.4 

31.5 

30,0 

9.5 

323.9 

324,7 

0.2 

23.5 

42.4 

83. 

26.1 

79.0 

8020.8 

365,0 

-30.4 

-43.5 

255.6 

31.4 

30.4 

/.8 

323.9 

324,7 

0.2 

26.2 

42,9 

83. 

26.5 

80.0 

8133.4 

359.0 

-31.5 

-44.9 

258.1 

35.0 

34.2 

■'.2 

323.8 

324.5 

0.2 

25.2 

43.5 

83. 

26.9 

81.0 

8297.5 

351.0 

-32.7 

-46, 4 

258.0 

40.8* 

39.9 

8.5 

324.3 

324.9 

0.2 

23.7 

44.  6 

83, 

27.3 

82.0 

8418.7 

345.0 

-33.9 

—47.  4 

257.  1 

45.3* 

44.2 

10.  1 

324.3 

324,0 

0.  1 

23.8 

45.6 

8 3, 

27.7 

83,0 

8520,7 

340.0 

-35.0 

-49.  9 

256.2 

47.6* 

46.2 

11.3 

324.2 

324.7 

0.1 

23.5 

46.8 

B3. 

23.1 

84.0 

8665.6 

333.0 

-36.0 

-49./, 

255.7 

47.1* 

45.7 

11.7 

324.7 

325.1 

0.  1 

23.6 

48.  1 

82. 

28.5 

85.0 

8770.4 

328.0 

-37,1 

-50. r 

255.6 

44.1* 

42.7 

11.0 

324.6 

325.0 

O.l 

24.4 

49.  1 

82. 

29,0 

86.0 

8943.6 

3 20,0 

-38.6 

-51.0 

256.0 

38,1* 

37,0 

S.2 

324.9 

325.3 

0.  1 

25.2 

50.  5 

82. 

29,4 

87,0 

9070.4 

314.0 

-39.5 

-51.9 

256,3 

35.1* 

34.1 

£.3 

325.3 

325.7 

0.1 

25.2 

51.2 

82. 

29.8 

88.0 

9180.0 

309.0 

-40.8 

99.9 

256.4 

34.5* 

33.5 

£.1 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

82. 

30.2 

89.0 

9313.1 

303.0 

-41.9 

99.9 

256,6 

34.9* 

33,9 

e.i 

325,5 

999,9 

99,9 

999,9 

52.7 

82. 

30,6 

90,0 

9425.6 

298.0 

-42.7 

99,9 

257.1 

35.5* 

34.6 

7,9 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

82. 

31.0 

91.0 

9562.5 

292.0 

-44.  1 

99.9 

257.9 

36.0* 

35.2 

7.5 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

82. 

31.4 

92.0 

9701.6 

286.0 

-45.1 

99.': 

259.4 

38  .2* 

37.6 

7.0 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

82. 

31.8 

93.0 

9819.1 

281,0 

-46,  1 

99./' 

261,0 

40.7* 

40,2 

o.  3 

326.5 

999,9 

99,9 

999.9 

56.  2 

82. 

32.2 

94.0 

9938.3 

276.0 

-47.2 

99.0 

262.1 

42.6* 

42.1 

j.9 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

82. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ''-GLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  232 
BOOTHVILLEf  LA 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  122  131 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

32.7 

95.0 

10083.3 

33.1 

95.0 

10255.9 

33.6 

97.0 

10381.5 

34.0 

98.0 

10508.6 

34.5 

99.0 

10637.5 

34.9 

100.0 

10768.4 

35.4 

101.0 

10928.1 

35.9 

102.0 

11063.5 

36.4 

103.0 

11201.1 

36.7 

104.0 

11313.1 

37.2 

105.0 

11456.3 

37.5 

106.0 

11602.8 

38.0 

107.0 

11722.2 

38.5 

108.0 

11874.5 

38.9 

109.0 

11999.1 

39.4 

110.0 

12126.2 

39.8 

111.0 

12321.7 

40.3 

112.0 

12455.6 

40.7 

113.0 

12592.5 

41.2 

114.0 

12732.1 

41.7 

115.0 

12874.8 

42.2 

116.0 

13057.5 

42.7 

117.0 

13207.6 

43.3 

118.0 

13361.2 

43.8 

119.0 

13518.5 

44.3 

120.0 

13679.7 

44.8 

121.0 

13845.3 

45.4 

122.0 

13972.5 

45.9 

123.0 

14145.9 

46.4 

124.0 

14323.4 

46.8 

125.0 

14459.6 

47.5 

126.0 

14645.4 

PRES 

TEMP 

DEW  P, 

MB 

OG  C 

OG  C 

270.0 

-48.4 

99." 

263.0 

-49.3 

99." 

258.0 

-50.6 

99.9 

253.0 

-52.0 

99.9 

248.0 

-53.4 

99.  V 

243.0 

-54.3 

99. 'j 

237.0 

-55.7 

99. -• 

232.0 

-57.  1 

99." 

227.0 

-58.1 

99." 

223.0 

-57.9 

99.9 

218.0 

-57.4 

99.9 

213.0 

-57.7 

99.9 

209.0 

-58.4 

99.9 

204.0 

-58.4* 

99.'- 

200.0 

-58. 4* 

99.'' 

196.0 

-58.4* 

99.9 

190.0 

-58.4* 

99.9 

186.0 

-58.4* 

99.9 

182.0 

-58.4* 

99.9 

178.0 

-58.4 

99.9 

174.0 

-59.1 

99. r 

169.0 

-59,3 

99." 

165.0 

-59.4 

99.9 

161.0 

-59.4 

99.9 

157.0 

-60.0 

99.9 

153.0 

-59.8 

99.9 

149.0 

-59.6 

99.9 

146.0 

-59.6 

99.9 

142.0 

-60.7 

99." 

138.0 

-61.4 

99." 

135.0 

-61.9 

99.9 

131.0 

-62.5 

99.9 

DTP, 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

261.7 

44.5* 

44.1 

260.3 

46.2* 

45.5 

253.4 

45.6* 

44.6 

258.1 

41.2* 

40.3 

259.9 

35.7* 

35. 1 

260.4 

34.7* 

34.2 

258.8 

34.9* 

34.3 

256.7 

37.0* 

36.0 

254.7 

40.4* 

39.0 

252.8 

42.2* 

40.3 

248.6 

44.5* 

41.4 

244.9 

45.4* 

41.1 

241.7 

45.2* 

39.8 

239.2 

42.9* 

36.9 

239.0 

41.9* 

35.9 

241.9 

43.7* 

38.6 

246.1 

45»6* 

41  .7 

249.  8 

45.8* 

43.0 

251.5 

45.3* 

43.0 

251.4 

45.5* 

43.1 

251.0 

47.2* 

44.6 

251.0 

51.4* 

48.6 

250.6 

57.8* 

54.5 

250.7 

58.9* 

55.6 

253.  1 

51.5* 

49.3 

255.6 

46.5* 

45.0 

254.8 

48.7* 

47.0 

251.4 

63.5* 

60.2 

254.0 

56.6 

54.4 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6.4 

326.9 

999,9 

V.8 

328.1 

999.9 

".1 

327.9 

999.9 

8.5 

327.7 

999.9 

6.2 

327.5 

999.9 

5.8 

328.0 

999.9 

D.  8 

323.2 

999.9 

i.5 

328.2 

999.9 

1C  .7 

328.7 

999.9 

12.5 

330.6 

999.9 

16.2 

333.6 

999.9 

19.2 

335.3 

999.9 

21.5 

336.0 

999.9 

22.0 

338.4 

999.9 

21.6 

340.3 

999.9 

2C  .6 

342.3 

999.9 

18.5 

345.3 

999.9 

15.8 

347.4 

999.9 

14.3 

349.6 

999.9 

14.5 

351.8 

999.9 

15.4 

353.0 

999.9 

16.7 

355.6 

999.9 

15.2 

357.8 

999.9 

19.4 

360.3 

999.9 

15.0 

362.0 

999.9 

11.6 

365.0 

999.9 

12.8 

368.1 

999.9 

20.2 

370.2 

999.9 

1L.6 

371.3 

999.9 

99.9 

373.1 

999.9 

99.9 

374.5 

999.9 

99.9 

376.8 

999.9 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999,9 

58.6 

99.9 

999.9 

59.5 

99.9 

999.9 

61.  1 

99.9 

999.9 

62.8 

99.9 

999.9 

62.9 

99.9 

999.9 

64.2 

99.  9 

999.9 

65.2 

99.9 

999.9 

66.  1 

99.9 

999.9 

67.5 

99.9 

999.9 

68.  I 

99.9 

999.9 

69.4 

99.9 

999.9 

70.6 

99.9 

999.9 

71.3 

99.9 

999.9 

72.9 

99.9 

999.9 

73.7 

99.9 

999.9 

74.6 

99.9 

999.9 

76.  1 

99.9 

999.9 

77.3 

99.9 

999.9 

78.5 

99.9 

999.9 

79.7 

99.9 

999.9 

81.0 

99,9 

999.9 

82.5 

99.9 

999.9 

83.8 

99.9 

999.9 

86.6 

99.9 

999,9 

88.3 

99.9 

999.9 

89.3 

99.9 

999.9 

90.  8 

99.  9 

999.9 

92.2 

99.9 

999.9 

94.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

OG 

82. 

82. 

82. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

80. 

80. 

80. 

80. 

79. 

79. 

79. 

79. 

79. 

79. 

79. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

999. 

999. 

999. 
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STATICN  NO.  232 
BOOTHVILLEf  LA 


7 FEBROAO.Y  1<J75 

600  GMT  156  18.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'l 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r. 

OG 

H/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.0 

1.0 

1022.3 

5.4 

U ’ 

350.0 

7.7 

1.3 

-7.6 

277.3 

287.8 

4.1 

74.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

124.1 

1007.0 

4.4 

350.2 

13.2 

2.2 

-13.0 

277,5 

286,4 

3.4 

65,  8 

0.4 

170. 

0.6 

7.0 

213.4 

996.0 

3.6 

-1.5 

349.  1 

13.1 

2.5 

-12.  8 

277.5 

286.4 

3.5 

69.5 

0.5 

170. 

0.8 

8.0 

311.8 

984.0 

2.8 

-1.5 

346.8 

12.9 

3.0 

-12.6 

277.6 

286.6 

3.5 

73.3 

0.6 

170. 

1.1 

9.0 

394.4 

974.0 

2.1 

-0.7 

343.3 

12.7 

3.7 

-12.2 

277.8 

207.5 

3.7 

81.9 

0.9 

169, 

1.4 

10.0 

486.0 

963.0 

1.1 

-l.i 

339.7 

12.5 

4.3 

-11.7 

277,7 

287.2 

3.7 

85.4 

1.1 

167. 

1.8 

11.0 

603.7 

949.0 

0.2 

-l.s 

340.3 

11.0 

3.7 

-10.4 

277.9 

287.3 

3.6 

89.0 

1.4 

165. 

2.1 

12.0 

697.0 

938.0 

-l.O 

-l.C 

342.  7 

10.2 

3.0 

-'1.8 

277.7 

286.9 

3,6 

94,0 

1.6 

165. 

2.5 

il3.0 

782.6 

928.0 

-1.6 

-?.? 

346-9 

10.7 

2.4 

-IP. 4 

277.9 

286.9 

3.5 

95.2 

1.9 

165. 

2.8 

14.0 

886.2 

916.0 

-2.4 

-3.1 

347.5 

10.8 

2.3 

-10.5 

278.1 

286.8 

3.3 

94.9 

2.0 

165. 

3.2 

15.0 

973-9 

906.0 

0.6 

-4.2 

346.4 

10.8 

2.5 

-10.5 

282.0 

290.3 

3.  1 

70.  1 

2.3 

165. 

3.6 

16.0 

1099.1 

892,0 

1.3 

-14.6 

341.0 

10.6 

3.4 

-10.0 

283.7 

2R7.6 

1.4 

29.4 

2.5 

165. 

3.8 

17,0 

1198.9 

881.0 

1.3 

-13. h 

335.3 

10.6 

4.4 

-9.6 

284.7 

288.9 

1.5 

31.3 

2.7 

165. 

4.1 

13.0 

1290.9 

871.0 

1.9 

-13.  ■. 

327.0 

10-9 

5.9 

-9.1 

286.4 

290.7 

1.5 

30.2 

2.9 

164. 

4.5 

19.0 

1384.3 

861.0 

3-4 

-14.: 

317.1 

11.9 

8.1 

-8.7 

288.9 

293,  1 

1.5 

26.2 

3.  1 

162. 

4.7 

20.0 

1488.6 

850.0 

3.9 

-13.'' 

313.8 

12,2 

8.8 

-8.5 

290,4 

294.9 

1.5 

25.  8 

3.2 

161. 

5.2 

21,0 

1613,7 

837.0 

3.6 

-14. « 

305.9 

13.0 

10.5 

-7.6 

291.4 

295.7 

1.5 

25.4 

3.6 

158. 

5.5 

22.0 

1711.2 

827.0 

3.6 

-14.4 

300.7 

13.2 

11.3 

-6.7 

292.4 

296.8 

1.5 

25.4 

3.  7 

156. 

5.7 

23.0 

1309.9 

817.0 

3.1 

-14.2 

299.5 

13.4 

11.7 

-6.6 

292.9 

297.4 

1.6 

26.6 

3.9 

154. 

6.1 

24.0 

1919.5 

806,0 

2.4 

-15,4 

295.7 

13,8 

12.4 

-6.0 

293.3 

29  7.5 

1.4 

25.4 

4,2 

152. 

6,4 

25.0 

2010.1 

797.0 

1.9 

-15.6 

290.0 

13.7 

12.9 

- .7 

293.7 

297.9 

1.4 

25.8 

4,3 

150. 

6.7 

26.0 

2142.6 

784.0 

1.1 

-16.: 

284.8 

14.0 

13.5 

-”..6 

294.2 

298.2 

1.4 

25.9 

4.5 

148. 

7.1 

27.0 

2245.7 

774.0 

1.0 

-16. f 

278.9 

14.7 

14.5 

-2.3 

295.1 

299,0 

1.3 

25.0 

4.  8 

145. 

7,5 

28.0 

2350.1 

764.0 

0.2 

-17.7 

274,8 

15.7 

15.6 

-1.3 

295.3 

299.0 

1.2 

24.6 

5.0 

142. 

7.8 

29.0 

2455.6 

754.0 

-0.0 

-17.8 

274.2 

16.8 

16,8 

-1.2 

296.3 

300.0 

1.2 

24.6 

5.2 

139. 

8.2 

30.0 

2551.7 

745.0 

-0.5 

-18.2 

2 74.5 

18,7 

IB. 7 

-1.5 

296.8 

300.4 

1.2 

24.7 

5.5 

136. 

8.5 

31.0 

2659.7 

735.0 

-0.3 

-18.3 

275.4 

20.4 

20.3 

-1.9 

298.  1 

301.8 

1.2 

24.2 

5.7 

134. 

8.9 

32.0 

2769.4 

725.0 

0.  6 

-18.2 

276.4 

23.4 

23.2 

-2.6 

300,3 

304.1 

1.3 

22.8 

6.  1 

131. 

9.3 

33.0 

2869. 8 

716.0 

1.0 

-17.2 

276.0 

26.2 

26.1 

-2.7 

301.8 

306.0 

1.4 

24.2 

6.7 

128. 

9.6 

34.0 

2982.8 

706.0 

0.8 

— 16.2 

275.  1 

28.2 

20.1 

-2.5 

302.8 

30  7.5 

1.5 

26.7 

7.1 

126. 

lO.O 

35.0 

3085.7 

697.0 

0.3 

-14.5 

273.3 

30.2 

30.2 

-1.7 

303.4 

308.  8 

1.8 

31.6 

7.7 

123, 

10.4 

36.0 

3224. 7 

685.0 

-l.O 

-14.4 

271.7 

31.4 

31.4 

-0.9 

303.5 

309.0 

1.8 

35.2 

8.4 

121. 

10,7 

37.0 

3330.1 

676.0 

-1.7 

-13.3 

270.9 

31.9 

31.9 

-0.5 

303.8 

309.9 

2.0 

40.7 

8.9 

119. 

11-1 

38.0 

3448.5 

666.0 

-2.5 

-13.3 

270.0 

32.0 

32.0 

-C.O 

304.2 

310.4 

2.1 

43.1 

9.6 

116. 

11.4 

39.0 

3556.5 

657.0 

-2.5 

-16.9 

269.4 

31.7 

31,7 

r.3 

305.4 

310.1 

1,5 

3 2.0 

10.2 

115. 

11.9. 

40.0 

3653.6 

649.0 

-2.  8 

-17.2 

268.7 

31.5 

31.5 

0.7 

306.  1 

310.8 

1,5 

32.0 

10.9 

113. 

12.3 

41.0 

3788.8 

638.0 

-3,9 

-18.  ! 

268.8 

32.5 

32.5 

0.7 

306.3 

310.8 

1.4 

32.0 

11.6 

111. 

12.6 

42.0 

3901.0 

629.0 

-4.1 

-16.5 

268.9 

33.7 

33.6 

0.6 

307.4 

312.6 

1.7 

37.2 

12.2 

110. 

13.0 

43.0 

4014.6 

620.0 

-4.5  , 

-16.6 

2 69.0 

35,5 

35,5 

0.6 

308,2 

313.4 

1.7 

38.0 

12.9 

109, 

13.4 

44.0 

4129.6 

6U.0 

-5,3 

-17.4 

268.0 

36,0 

36,0 

1.3 

308.6 

313.5 

1.6 

37.7 

13.8 

108. 

13.6 

45.0 

4246.0 

602.0 

-5.7 

-17. b 

267.4 

36.0 

36.0 

1.6 

309.4 

314.2 

1.6 

37.7 

14.3 

107. 

14.0 

46.0 

4350.8 

594.0 

-6.5 

-18.5 

266.0 

35.4 

35.4 

2.5 

309.7 

314.4 

1.5 

37.7 

15.  1 

106. 

14.4 

47,0 

4469.9 

585.0 

-7.4 

-19.: 

265.4 

35.0 

34.9 

2.8 

310,0 

314,4 

1.4 

37.6 

15,8 

105. 

14,7 

48.0 

4577.1 

577.0 

-8.2 

-19. F 

265.0 

35.0 

34.9 

3,0 

310.2 

314.5 

1.4 

38.6 

16.4 

104. 

15.1 

49.0 

4699.0 

568.0 

-8.8 

-20.? 

264.6 

35.4 

35.3 

3.3 

310.9 

315.1 

1.3 

38,9 

17.3 

103. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIGN  NO,  232 
eOCTHVILLE.  LA 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  156  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V Cr'MP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

r<H 

RANGE 

A 7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or.  c 

DG 

M/SPC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

X5.5 

50.0 

4809.0 

560.0 

-8.4 

-20.- 

264.1 

36.5 

36.3 

3,7 

312,7 

317,0 

1.4 

37.3 

18.0 

102, 

15.9 

51.0 

4948,7 

550.0 

-9.  1 

-21.’ 

263,8 

37.9 

37.7 

1 

313,4 

317.5 

1.3 

36.2 

18.8 

101. 

16.3 

52.0 

5076.2 

541.0 

-9.8 

-22.1 

263.3 

37.9 

37.7 

4.4 

314.0 

31  7.9 

1.2 

35.7 

19.8 

101  . 

16.6 

53.0 

5191.1 

533.0 

-10.1 

-23.1 

262.9 

37.3 

37.0 

4.6 

315.0 

318.6 

l.l 

33.6 

20,5 

lOOo 

17.0 

54.0 

5307.5 

525.0 

-10.  8 

-23.8 

262.2 

35.6 

35.2 

4.8 

315.5 

318.9 

1.  1 

33.3 

21.3 

99. 

17.^ 

55.0 

5425.4 

517.0 

-11.8 

-24.5 

261.6 

34,7 

34.3 

5.1 

315.7 

319.0 

1.0 

33.9 

22.0 

99. 

17.9 

56.0 

5559.6 

508.0 

-13.1 

-25.4 

260.2 

34.7 

34.2 

5.9 

315.7 

318.0 

1.0 

34.7 

23.  1 

98. 

18.2 

57.0 

5680.3 

500.0 

-13.9 

-26.'’ 

259.6 

35.0 

34.4 

6.3 

316.1 

319.0 

0,9 

33.9 

23.  6 

97, 

18.6 

58.0 

5802.7 

492,0 

-14.  8 

-28.' 

259.7 

35.4 

34.9 

6.4 

316.5 

319.0 

0.7 

30.0 

24.4 

97. 

19.0 

59.0 

5926.7 

484.0 

-15.2 

-31.3 

261.3 

35.8 

35.4 

5.4 

31  7.5 

319.4 

0.6 

23.6 

25.2 

96. 

19.4 

60.0 

6052.5 

476.0 

-16.0 

-32.0 

262.6 

35.4 

35.1 

4.6 

310.0 

319.8 

0.5 

23.5 

26.  1 

96. 

19.7 

61.0 

6163.9 

469.0 

-17.0 

-32.8 

261.7 

35.1 

34.7 

'■.0 

318.1 

319.9 

0.5 

23.7 

26.8 

96. 

20.2 

62.0 

6292.7 

461,0 

-18,  1 

-34.  V 

250,6 

35.2 

34.5 

■’.0 

318.3 

319.9 

0.5 

22.9 

27.7 

95. 

20.6 

63.0 

6406.9 

454.0 

-18.8 

-34. r 

256.8 

36.4 

35.4 

8,3 

318.9 

320.4 

0.4 

22.5 

28.4 

94. 

21.0 

64.0 

6522.6 

447.0 

-19.4 

-35.' 

257.5 

37.8 

36.9 

8.2 

319.4 

320.9 

0.4 

22.5 

29.3 

94. 

21.3 

65-0 

6639.8 

• 440.0 

-20.  0 

-36.  ? 

258.6 

38.1 

37.4 

•..5 

320,2 

321.6 

0.4 

22.  1 

30.  1 

93. 

21.8 

66.0 

6792.7 

431.0 

-21.2 

-37.3 

2 59.8 

38.7 

30,  1 

6.9 

320.5 

321.8 

0.4 

21.8 

31.  1 

93. 

22,3 

67.0 

6913.4 

424.0 

-22.1 

-38.2 

259.5 

39.2 

38.5 

7.1 

320.8 

322.0 

0.3 

21.4 

32.2 

93. 

22.6 

68.0 

7035.6 

417.0 

-23.1 

-39. G 

258.9 

39.0 

38.3 

7 .5 

321.2 

322.2 

0.3 

21.4 

33.0 

92. 

23.0 

69.0 

7159.4 

410,0 

-24.0 

-39.6 

257.5 

38.0 

37.  1 

8.2 

321.5 

322.6 

0.3 

21.9 

34.  1 

92, 

23.4 

70.0 

7284.8 

403,0 

-25,2 

-40.4 

257.3 

38.3 

37.3 

8.4 

321.5 

322.5 

0.3 

22.4 

34.7 

91. 

23.8 

71.0 

7448.4 

394.0 

-26.6 

-41.- 

258.4 

41.0 

40.2 

8.2 

321.7 

322.6 

0.3 

23.3 

35.  5 

91. 

24.3 

72.0 

7577.6 

387.0 

-27.6 

-42.  ’ 

260.1 

45.2 

44.5 

7.7 

322.1 

323.0 

0,2 

23.4 

36.  8 

91. 

24.6 

73.0 

7708.6 

380.0 

-28.6 

-42.8 

260.7 

46.5 

45.9 

. 7.5 

322,4 

323.2 

0.2 

23.8 

37.  7 

91. 

25.  1 

74.0 

7822.4 

374.0 

-29.4 

-42.8 

260.5 

45.0 

44,4 

'..4 

322.8 

323.7 

0.2 

25.8 

39.3 

90. 

25.5 

75.0 

7957.0 

367.0 

-30.8 

-43.  V 

260.0 

42.4 

41.8 

■’.4 

322.8 

323.6 

0.2 

26.6 

40.2 

90. 

25.9 

76.0 

8073.8 

361.0 

-31.6 

-44.1 

2 59.9 

42.6 

42.0 

*.5 

323-3 

324.0 

0.2 

27.3 

41.1 

90, 

26.3 

77.0 

8212.0 

354.0 

-33.0 

-45. L 

260.2 

44.4 

43.7 

7.6 

323,1 

323.8 

0.-2 

28.0 

42.  1 

89, 

26.7 

78.0 

833  1.9 

348.0 

-34.2 

-46.  f 

260.5 

46.0 

45.4 

V.6 

323.1 

323.7 

0.2 

28.7 

43.2 

89. 

27.0 

79.0 

8453  .4 

342.0 

-35.3 

— 46. 6 

260.6 

46.8 

46.1 

.7 

323.2 

323.8 

0.2 

30.0 

44.3 

89. 

27.5 

80.0 

8576.4 

336-0 

-36.5 

-46.9 

259.6 

45.3 

44.5 

8.1 

323.2 

323.8 

0.2 

32.9 

45.3 

89. 

28.0 

81.0 

8743.  1 

328.0 

-37.6 

-4  7.2 

257.5 

42.3 

41,3 

9.2 

323.9 

324.5 

0.2 

35.3 

47.1 

88. 

28.5 

82.0 

8891.6 

321.0 

-38.5 

-48.', 

255.9 

41.1 

39.9 

10  .0 

324.6 

325.1 

0.1 

32.9 

47.9 

88. 

28.9 

83.0 

9021.0 

315.0 

-39.6 

99.9 

256.6 

43.5* 

42.3 

10.1 

324.9 

999.9 

99.9 

999. R 

48.9 

88. 

29-3 

84.0 

9130.1 

310.0 

-41.0 

99.': 

257.5 

46.5* 

45.4 

10.0 

324.5 

999.9 

99.9 

999,9 

49.9 

88. 

29.7 

85.0 

9262.6 

304.0 

-42,3 

99. r 

257.0 

47.6* 

46.5 

10.0 

324,5 

999,9 

99,9 

999,9 

51,  1 

87, 

30.3 

86.0 

9419.7 

297.0 

-43.7 

99.0 

256.5 

43.8* 

42.6 

1C. 2 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

87. 

30.7 

87.0 

9556.4 

291.0 

-45.0 

99.9 

255.8 

40.7* 

39,5 

IC.O 

324,  8 

999,9 

99,9 

999.9 

53.9 

87, 

31.2 

88.0 

9695.4 

28  5.0 

-45.9 

99.9 

256.3 

40.3* 

39,  1 

•:,6 

325.5 

999,9 

99,9 

999,9 

54,9 

87. 

31,7 

39.0 

9812.9 

28C.0 

-47.2 

99.9 

257.2 

44.2* 

43.1 

".8 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

87. 

32.2 

90.0 

9956.0 

274.0 

-48.2 

99,9 

257.9 

50.1* 

49.0 

10.5 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

86. 

32.7 

91.0 

10077.0 

269.0 

-49.4 

99,4 

258.7 

53.2* 

52.2 

10.4 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

86. 

33.1 

92.0 

10224.5 

263.0 

-50,3 

99.,  4 

259,3 

51.5* 

50,7 

9.5 

326,5 

999,9 

99,9 

999,9 

60,7 

86. 

33,5 

93.0 

10349.6 

258,0 

-51.  1 

99.'’ 

259.8 

46.7* 

46.0 

8.3 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

86. 

34.0 

94.0 

10476.7 

253.0 

-51.7 

99.0 

260.8 

45.8* 

45.2 

7.3 

328.1 

999.9 

99.9 

999,9 

62.7 

86. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP.  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  mo.  232 
aOOTHVILLE,  LA 


7 FEROUARY  IS75 

600  GMT  156  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

P.H 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.5 

95.0 

10632.1 

247.0 

-52.7 

99. P 

261.3 

52,9* 

52.2 

C.O 

323.9 

999,9 

99.9 

999.9 

64.2 

86 

35.0 

96.0 

10817.5 

240^0 

-53.3 

99.9 

260.3 

58.4* 

57,6 

9.8 

330.7 

999.9 

99,9 

999.9 

66.  0 

85, 

35.5 

97.0 

10925.5 

236.0 

-53.9 

99.9 

258.8 

54,9* 

53.8 

1C, 6 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  1 

85, 

36.0 

98.0 

11062.9 

231.0 

-54.3 

99.9 

258.5 

44.8* 

43.9 

9.0 

332.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

85 

36.5 

99.0 

11203.2 

226.0 

-54.3 

99.  V 

259.6 

36.9* 

36.3 

6.7 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  5 

85 

36.9 

100.0 

11347.0 

221.0 

-53.3 

99.9 

260.3 

37.0* 

36.5 

6.2 

3R8.6 

999,9 

99,9 

999.9 

71,4 

85, 

37.5 

101,0 

11524.3 

215.0 

-53.3 

99.9 

260,9 

43.8* 

43.3 

6.9 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

85 

38.0 

102.0 

11675.6 

210.0 

-53.  8 

99.  c- 

261.0 

52.7* 

52.0 

8.3 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

85 

38.5 

103.0 

11798.9 

206.0 

-54.  a 

99.9 

260.7 

61.0* 

60.2 

9.9 

343.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

85, 

39.0 

104.0 

11956.3 

201.0 

-54.3 

99.9 

260.8 

63.9* 

63.0 

10,2 

346.4 

999.9 

99,9 

999,9 

77.6 

85, 

39.5 

105.0 

12117.8 

196.0 

-54.1 

99.9 

262.2 

54,8* 

54.3 

7,4 

349.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

84, 

40.0 

106.0 

12250.3 

192.0 

-53.6 

99.9 

264.0 

41.0* 

40.8 

4.3 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

84 

40.6 

107.0 

12419.6 

187.0 

-54.6 

99.9 

262.2 

37. Z* 

36.8 

5.1 

353.1 

999.9 

99. p 

999.9 

82.3 

85, 

41.1 

108.0 

12557.8 

183.0 

-55.4 

99.9 

259.0 

40.6* 

39,7 

V.7 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

84, 

41.6 

109.0 

12698.4 

179.0 

-56.2 

99.  P 

256.0 

41.0* 

39.8 

9.9 

354.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

85.0 

84, 

42.1 

110.0 

12842.0 

175.0 

-56.4 

99.9 

2 52.8 

39.6* 

37.8 

11.7 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

84. 

42.7 

111.0 

13063.4 

169.0 

-56.6 

99.9 

252.1 

44.4* 

42.3 

13.7 

360.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

84. 

43.3 

112.0 

13215.0 

165.0 

-57.4 

99.9 

254.6 

55.2* 

53.3 

14.7 

361.2 

999,9 

99.9 

999.9 

89.  0 

84. 

43.7 

113.0 

13330.7 

162.0 

-58.3 

99.9 

256.2 

61.3+ 

59.5 

14.6 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

84. 

44.3 

114.0 

13487.7 

158.0 

-59.2 

99.9 

257.9 

62.9* 

61.5 

13.2 

362.7 

999.9 

99.9 

999,9 

92.9 

S3. 

44.8 

115.0 

13648.5 

154.0 

-59.  0 

99.9 

2 58.5 

55.9* 

54.8 

11.1 

365.7 

999,9 

99.  9 

999,9 

94.9 

83. 

45.5 

116.0 

13855.1 

149.0 

-59.9 

99. <■ 

253.8 

40.1* 

39.3 

7.8 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  8 

83, 

46.0 

117.0 

14024.9 

145.0 

-60.4 

99. P 

260.0 

33,2* 

32.7 

5.8 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

83. 

46.6 

118.0 

1 4 1 55 . 1 

142.0 

-60.6 

99.9 

258.8 

32.8* 

32.2 

6.4 

371.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

83. 

47.1 

119.0 

14332.6 

138.0 

-61.5 

99.9 

255.9 

34.1* 

33.0 

8.3 

3 72.9 

999,9 

99.9 

999.9 

99.  9 

83. 

47.6 

120.0 

14514.5 

134.0 

-62.7 

99.9 

253.6 

33.9* 

32.6 

0.6 

374.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

101.1 

83, 

48.2 

121.0 

14653.7 

131.0 

-63.8 

99.9 

253.8 

36.6* 

35.2 

10 .2 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  1 

83. 

48.7 

122.0 

14795.5 

128.0 

-64.4 

99.9 

256.2 

43.7* 

42.4 

10.4 

375.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

103.  1 

83, 

49.2 

123.0 

14989.3 

124.0 

-65.2 

99.9 

259.0 

50.5* 

49.6 

9.6 

377.8 

999.9 

99.9 

999,9 

104.  7 

83. 

49.7 

124.0 

15138.4 

121.0 

-65.4 

99. <- 

260.9 

52.4* 

51  .8 

f .3 

380.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.5 

83. 

50.3 

125.0 

15291.1 

118.0 

-65.6 

99.9 

261.4 

49.1* 

48.6 

7.4 

382.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108.  3 

83. 

51.0 

126.0 

15499.9 

114.0 

-67.3 

99.9 

262.0 

45.5* 

45.2 

6.4 

383.1 

999,9 

99.9 

999.9 

110.  2 

83. 

51.6 

127.0 

15660.6 

111.0 

-67.5 

99.9 

264.0 

50.0* 

49.7 

5.2 

385.7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.5 

83. 

52.1 

123.0 

15825.3 

108.0 

-68.4 

99.9 

265.5 

51.8* 

51  .6 

4.1 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

63, 

52.7 

129.0 

16051.3 

104.0 

-69.0 

99.9 

266.5 

50.7* 

50.6 

3.1 

390.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

83, 

53.3 

130.0 

16225.9 

101.0 

-70.  1 

99.9 

267.9 

48.7* 

48.7 

1.8 

391,1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  2 

83, 

54.0 

131.0 

16405.4 

98.0 

-69.7 

99.9 

272.3 

41.5* 

41.5 

-1.7 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

83, 

54.6 

132.0 

16590.5 

95.0 

-70.1 

99.° 

2 74.9 

37.6* 

37.5 

-3.2 

398.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

83, 

55.1 

133.0 

16781.2 

92.0 

-70.4 

99.9 

273.6 

35.5* 

35.5 

-2.2 

401.3 

999,9 

99,9 

999,9 

121.5 

83, 

55.8 

134.0 

16978.0 

89.0 

-70.6 

99.9 

270.4 

33.1* 

33.1 

-0.2 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.9 

83 

56.4 

135.0 

17113. 1 

87.0 

-69.9 

99.9 

267.8 

35.1* 

35.1 

1.4 

408.6 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

83 

57.1 

136.0 

17393.6 

83.0 

-69.5 

99.9 

264.8 

37.3* 

37.1 

3,4 

415,1 

999,9 

99,9 

999,9 

125.6 

83 

57.8 

137,0 

17612.9 

80.0 

-70.1 

99.9 

262.2 

34.0* 

34.5 

4,7 

418.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

83 

53.6 

138.0 

17840.3 

77.0 

-69.9 

99.9 

259.2 

32.7* 

32.1 

6.1 

423.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.7 

83 

59.4 

139.0 

18076.8 

74.0 

-70.1 

99.9 

260.8 

32.0* 

31.6 

5.1 

427,5 

999.9 

99,9 

999.9 

130.3 

83, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  232 
flOOTHVILLEf  LA 


7 FCBPUARY  1975 

600  GMT  156  18,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.3 

140.0 

18323.1 

71.0 

-69.7 

99.9 

262.9 

32. 7« 

32.5 

4.0 

433.5 

999.9 

99.9 

999.9 

132.0 

83 

61.1 

141  .0 

18581.7 

68.0 

-67.7 

99.9 

261,0 

26. 4-* 

26.1 

4.  1 

443,2 

999,9 

99.9 

999.9 

133.  7 

83. 

61.9 

142.0 

18853.9 

65.0. 

-66.6 

99.9 

254.6 

8.3* 

8.0 

2.2 

451.3 

99  9.9 

99.9 

999.9 

134.2 

83 

62.6 

143.0 

19139.2 

62.0 

-67.5 

99.9 

96.5 

5.9* 

-5.9 

C.7 

455.6 

999.9 

99.9 

999,9 

135.  1 

8 3. 

63.5 

144.0 

19336.7 

60.0 

-67.5 

99.9 

248.9 

14.0* 

13.0 

5.0 

459.9 

999.9 

99,9 

999.9 

133.9 

83. 

64.5 

145.0 

19645.4 

57.0 

-67.9 

99.9 

2 56.7 

35.7* 

34.7 

8.2 

465.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

83 

65.4 

146.0 

19971.7 

54.0 

-66.2 

99.9 

262.5 

68.3* 

67.7 

8.9 

476.8 

999.9 

99.9 

999.9 

138.0 

83 

66.4 

147.0 

20318.5 

51.0 

-65.8 

99.9 

137.5 

3.3* 

-2.2 

2.4 

485.6 

999.9 

99.9 

999.9 

145.  6 

83, 

67.3 

148.0 

20562.3 

49.0 

-64.4 

99.0 

98.0 

17.3* 

-17.1 

2.4 

494.6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

83 

68.2 

149.0 

20948.8 

46.0 

-64.2 

99.9 

251.5 

31.6* 

30.0 

IC.O 

504.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.6 

83 

69.2 

150.0 

21361.7 

43.0 

-64.0 

99.9 

248.7 

14.8* 

13,7 

5.4 

514.4 

999,9 

99.9 

999.9 

144.4 

83, 

70.3 

151,0 

21654.8 

41.0 

-62.  1 

99.9 

142.7 

2,1* 

-1.3 

1.7 

526.2 

999.9 

99.9 

999.9 

144.5 

83, 

71.5 

152,0 

22123.3 

38.0 

-63.2 

99.9 

254.2 

9,0* 

8.6 

2.4 

534.9 

999.9 

99.9 

999.9 

145.1 

83, 

72.6 

153.0 

22457.0 

36.0 

-61.7 

99.9 

257.0 

29.6* 

38.8 

6.7 

547.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.6 

82, 

73.9 

154.0 

22995.8 

33.0 

-61.7 

99.9 

258.0 

35.6* 

34.8 

7.4 

560.9 

999.9 

99,9 

999,9 

148.7 

82. 

75.2 

155.0 

23383.0 

n.o 

-61,7 

99.9 

269.8 

28.3* 

28.3 

0,1 

571,0 

999.9 

99,9 

999.9 

151.2 

82. 

76,7 

156.0 

24016,4 

28,0 

-59.7 

99,9 

255.3 

24.0* 

23.3 

6.1 

593.5 

999.9 

99.9 

999.9 

152.2 

83, 

78.0 

157.0 

24477.7 

26,0 

-61.5 

99.9 

252.9 

30.8* 

29.4 

9.0 

501.0 

999.9 

99.9 

999.9 

154.3 

82, 

79,6 

158.0 

25240,7 

23.0 

-59,9 

99,9 

223,7 

13.5* 

9.3 

9,8 

627,3 

999,9 

99.9 

999.0 

157.  1 

82, 

81.5 

159.0 

25808.5 

21.0 

-60.3 

99.9 

254.7 

36.6* 

35.3 

9.7 

642.7 

999.9 

99.9 

999.9 

158.8 

82. 

83.6 

160.0 

26775.0 

18.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

579.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 
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STATICN  NO.  232 
BOOTHVILL6,  LA 


7 FeRRUARY  1<375 

Ills  GMT  ISA  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

A. 8 

1.0 

1023.0 

3.3 

-0.5 

10.0 

5.7 

-1.0 

-5.6 

275.1 

28A.3 

3.6 

76.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

16.9 

1021.0 

3.3 

-0.8 

3.2 

8.6 

-0.5 

-6.6 

275,3 

28A.3 

3.5 

7A.6 

0.3 

169. 

O.A 

6.0 

128.7 

1007.0 

2.3 

-2.0 

3.2 

8.6 

-0.5 

-6.6 

275.3 

283. 8 

3.3 

73.3 

0.3 

169. 

0.8 

7.0 

217.3 

996.0 

1.3 

-2.5 

2.0 

8.7 

-0.3 

-8.7 

275.2 

283. A 

3.2 

75.6 

O.A 

17A. 

1.1 

8.0 

31A.9 

98  A.  0 

0.7 

-1.7 

3 59.5 

9.2 

0.  1 

-9,2 

275.5 

20A.A 

3, A 

8A.2 

0.6 

176. 

1.5 

9.0 

396,  8 

97A.0 

-0.  1 

-1.5 

35A.1 

10.9 

1.1 

-10.9 

275.5 

28A.6 

3.5 

90.2 

0.8 

177. 

1-8 

10.0 

A87.8 

963.0 

-0.8 

-1.8 

351.  A 

11.1 

1.7 

-11.0 

275.8 

28A.7 

3.5 

92.5 

1.0 

175. 

2.5 

11.0 

596.1 

950.0 

-2.2 

-2.2 

350.7 

10.3 

1.7 

-10.2 

275. A 

28A.2 

3. A 

100.  2 

1.5 

17A. 

2.8 

12.0 

680.2 

9A0.0 

-2.9 

-2.9 

351.2 

10.3 

1.6 

-10.1 

275, A 

283.9 

3.3 

100.9 

1.7 

173. 

3.1 

13.0 

773. A 

929.0 

-3.7 

-3.7 

3A9.2 

10.3 

1.9 

-10. 1 

275.6 

283.7 

3.1 

101.3 

1.9 

173. 

3. A 

lA.O 

868.2 

918.0 

0.0 

-9.6 

3A2.A 

10. A 

3.1 

-9  .9 

280.2 

285.6 

2.0 

A8.0 

2.0 

173. 

3.7 

15.0 

956.3 

908.0 

2.0 

-8.2 

333.7 

10.8 

A. 8 

-9.7 

283.1 

289.3 

2.3 

A6.  7 

2.2 

172, 

A.l 

16.0 

1073.0 

895.0 

3.6 

-7.8 

322.5 

11.3 

6.9 

-9.0 

286.0 

292,5 

2. A 

A2.9 

2.5 

169. 

A. A 

17.0 

1 16A.2 

885.0 

3.8 

-7.7 

315. A 

10.8 

7.6 

-7.7 

287.1 

293.8 

2. A 

A2.9 

2.7 

167. 

A. 7 

19.0 

1265.9 

S7A.0 

3.8 

-8.0 

311. A 

10.5 

7.8 

-6.9 

288.1 

29A.8 

2. A 

A1.7 

2.8 

165. 

5.1 

19.0 

1359. A 

86A.0 

A.O 

-8.2 

309.1 

10.2 

7.9 

-6.5 

289.2 

295.9 

2. A 

AO.  7 

3.0 

162. 

5.3 

20.0 

IA5A.0 

85A.0 

A.O 

-8.2 

309.  1 

10. A 

8.1 

-£.6 

290.2 

296.9 

2.  A 

AO. 5 

3.  1 

161. 

5.8 

21.0 

1568.9 

8A2.0 

3.5 

-8.9 

308.2 

11.2 

8.8 

-6.9 

290.8 

29  7.3 

2.3 

39.7 

3.  A 

158. 

6.1 

22.0 

1665.8 

832.0 

3.3 

-9.3 

307.7 

11.8 

9.3 

-7.2 

291.7 

298.1 

2.3 

39.1 

3.  6 

156. 

6. A 

23.0 

1763.8 

822-0 

3.1 

-9.6 

307.8 

12.1 

9.6 

-7. A 

292.5 

298,9 

2.2 

38.6 

3.  8 

155. 

6.8 

2A.0 

1862.9 

812.0 

2.3 

-10.3 

306.  A 

11.3 

9.1 

-6.7 

292.6 

298.7 

2.  1 

38.6 

A.O 

153. 

7.1 

25.0 

1962.8 

802.0 

1.5 

-11.2 

30A.9 

10.7 

3.8 

-6.1 

292.8 

298.6 

2.0 

38.3 

A. 2 

152. 

7.6 

26.0 

208A.1 

790.0 

0.8 

-11.6 

302.5 

10.9 

9.2 

-5.8 

293.3 

299.0 

2.0 

38.2 

A.  5 

150. 

7.9 

27.0 

2176.0 

781.0 

-0.1 

-12.6 

301.2 

10.9 

9.3 

-5.6 

293.3 

298.6 

1.9 

38.2 

A. 7 

1A8. 

8.2 

28.0 

2279.1 

771.0 

-O.A 

-13.0 

299.  8 

11. 0 

9.5 

-5,5 

29A.0 

299.3 

1.8 

37,9 

A.  8 

1A7. 

3.b 

29.0 

2383. A 

761.0 

-0.9 

-13. A 

298.1' 

11.1 

9.8 

-5.2 

29A.6 

209.  7 

1.8 

37.9 

5.1 

1A6. 

3.9 

30.0 

2A78.2 

752.0 

-1.9 

-1A.2 

297.0 

11.2 

10.0 

-5.1 

29A.5 

299.5 

1.7 

38.1 

5.3 

1A5. 

9.3 

31.0 

2 58A.6 

7A2.0 

-2.2 

-lA.A 

295.9 

11.5 

10. A 

-5.0 

295.3 

300.3 

1.7 

38. A 

5.5 

lAA, 

9.7 

32.0 

2692.2 

732.0 

-3.2 

-15.1 

29A.6 

12.3 

11.2 

-5.1 

295.3 

300.0 

1.6 

39.  A 

5.7 

1A2. 

10.0 

33.0 

2790.  1 

723.0 

-3.6 

-15. A 

293.5 

13.2 

12.1 

-5.3 

296.0 

300.7 

1.6 

39. A 

5.9 

lAl. 

10.3 

3A.0 

2889.0 

71A.0 

-3.7 

-15.6 

291.6 

1A.9 

13.9 

-5.5 

296.9 

301.5 

1.6 

38.3 

6.  1 

lAO. 

10.7 

35.0 

2989.2 

705.0 

-3.9 

-16. C 

283.8 

17.7 

16.8 

-5.7 

297.8 

302. A 

1.5 

38.  1 

6.  A 

139. 

11.1 

36.0 

3 1 2A . 8 

693.0 

-3.9 

-16.2 

285.8 

21  .0 

20.2 

-5.7 

299,2 

303,9 

1.6 

37.5 

6.8 

137. 

11.5 

37.0 

3239.7 

683.0 

-2.9 

-15. A 

282.  7 

2A.5 

23.9 

-5. A 

301.5 

306.6 

1.7 

37.6 

7.3 

135. 

11.8 

38.0 

3333.2 

675.0 

-2.3 

-1A.6 

280.6 

26.6 

26.2 

-A. 9 

303.3 

308.7 

1.8 

38.1 

7.7 

133. 

12.1 

39.0 

3A39.8 

666.0 

-2.3 

-lA.  1 

278.9 

28.5 

28.1 

-A. A 

BOA.  A 

310.2 

1.9 

39.7 

8.2 

131. 

12.5 

AO.O 

35A7.8 

6 57.0 

-2.5 

-13.9 

277.3 

30.2 

29.9 

-3.9 

305.5 

311,5 

2.0 

A0.9 

8.  a 

128, 

12.9 

A 1.0 

3681.7 

6A6.0 

-3.2 

-IA.2 

276.2 

30.7 

30.5 

-3  .3 

306.1 

312.0 

2.0 

A2.2 

9. A 

126. 

13.2 

Ai’.O 

3792.5 

637.0 

-A. 3 

-15.0 

275.2 

30.8 

30.7 

-2.8 

306.1 

311.7 

1.9 

A2.8 

9.9 

12A. 

13.6 

AS.O 

390A.5 

628.0 

-5.2 

-15.6 

273.  5 

30.8 

30.7 

-1.9 

306,3 

311.8 

1.8 

A3, 7 

10,6 

122. 

lA.l 

AAi  0 

A005.0 

620.0 

-6.3 

-16. A 

271.1 

30.8 

30.8 

-0,6 

306.2 

311. A 

1.7 

AA.2 

11. A 

120. 

lA.A 

AS.O 

A 119. 3 

611.0 

-7.0 

-16.9 

269.9 

30.8 

30.8 

0.0 

306.6 

311.7 

1.7 

AA.9 

11.9 

119. 

1A.8 

A6.0 

A222.3 

603.0 

-6.3 

-16.1 

269.5 

30.8 

30.8 

0.3 

308.6 

31A.2 

1.8 

A5.5 

12.5 

117. 

15.2 

A7.0 

A3A0.2 

59A.0 

-5.2 

-15.7 

270.5 

31.0 

31.0 

-C.3 

311.2 

317.0 

1.9 

A3.3 

13.2 

115. 

15.6 

A8.0 

AAA6.6 

586. G 

-5.8 

-16.3 

272. A 

31.5 

31. A 

-1.3 

311.7 

317.3 

1.8 

A3.1 

13.9 

IIA. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  •'FANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  232 
BOCTHVILLE,  L« 


7 FEBRUARY  1<375 

1115  GMT  15A  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

IJ  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.0 

69.0 

6556.2 

578,0 

— 6,  6 

-17.3 

276.5 

32.5 

32.6 

-2.5 

312,0 

317,6 

1.7 

62.2 

16,5 

113. 

16.3 

50.0 

6676.7 

569,0 

-7.3 

-17.6 

276.5 

32,9 

32.8 

-2.6 

312.5 

317.8 

1.7 

63.6 

15.1 

112. 

16.8 

51.0 

6816.7 

559.0 

-8.2 

-18.2 

273,6 

33.1 

. 33.0 

-2.1 

313.1 

31B.2 

1.6 

66.  1 

16.1 

111. 

17.1 

52.0 

6926.5 

551.0 

-8.8 

-18.9 

272.9 

33.0 

33.0 

-1.6 

313.7 

318.6 

1.6 

63,6 

16.7 

111. 

17.5 

53.0 

5039.7 

563.0 

-9.8 

-19,7 

2 72.2 

33.2 

33,2 

-1.3 

313.8 

318.5 

1.5 

63,9 

17.6 

110. 

17.9 

56.0 

5156.0 

535.0 

-10. 9 

-20.6 

272.0 

33,6 

33.6 

-1.2 

313.7 

318.1 

1.6 

63.8 

18.2 

109. 

18.2 

55.0 

5269,7 

527.0 

-11.6 

-21.3 

271.7 

33.6 

33.6 

-1.0 

316.6 

318.8 

1.3 

63.6 

18.  8 

108. 

18.7 

56.0 

5616.5 

517.0 

-12.2 

-22.2 

270.9 

33.5 

33.5 

-0  ,5 

315.2 

319.3 

1.2 

63.0 

19.  0 

108. 

19.1 

57.0 

5520.7 

510.0 

-12.8 

-22.8 

2 70.7 

33.7 

33.7 

-0,6 

315,8 

319,7 

1.2 

62.6 

20.6 

107, 

19.6 

58.0 

5661.1 

502.0 

-13.6 

-23.7 

271.1 

36.3 

36.3 

-0.7 

316.2 

319.8 

l.l 

61.9 

21.1 

106. 

19.9 

59.0 

5763.1 

696.0 

-16.7 

-26.6 

272.0 

36.8 

36.8 

-1.2 

316.3 

319.7 

1.0 

62.6  ■ 

22.  1 

106. 

20.2 

60.0 

5886.5 

686.0 

-15.6 

-25.3 

272.3 

36.5 

36.5 

-1.6 

316.7 

320.0 

1.0 

62.8 

22.7 

105, 

20.6 

61.0 

5995,8 

679.0 

-16.7 

-26.3 

272.5 

33.8 

33.7 

-1.5 

316.7 

319,7 

0.9 

62.9 

23.6 

10'5, 

21.0 

62.0 

6106.3 

672.0 

-17.5 

-27.  1 

272.6 

32.9 

32.9 

-1.6 

317.0 

319.9 

0.9 

62.6 

26.3 

105. 

21.6 

63.0 

6236.3 

666.0 

-18.0 

-27.9 

2 73.6 

32.9 

32.8 

-2.1 

317.8 

320.6 

0.8 

61.3 

25.  1 

106. 

21.9 

66.0 

6366.0 

656.0 

-19.0 

-28.8 

276,7 

33.8 

33.7 

-2.8 

318.2 

320.8 

0.  8 

61.2 

26.0 

106, 

22.2 

65.0 

6679.1 

669.0 

-19.9 

-29.6 

276.8 

36.8 

36,6 

-2.9 

318.6 

320,9 

0.7 

61.  5 

26.6 

106. 

22.8 

66.0 

6612.1 

661.0 

-21.6 

-30.9 

273.6 

36.5 

36.5 

-2,2 

318.2 

320.6 

0.6 

61.6 

27.9 

103. 

23.2 

67.0 

6766.9 

633.0 

-22.1 

-31.7 

271.6 

37.7 

37.7 

-1.1 

319.0 

321.1 

0.6 

60.8 

28.8 

103. 

23.6 

68.0 

6869.6 

627.0 

-23.0 

-32.7 

270.0 

39.2 

39.2 

0.0 

319. 1 

321.0 

0.6 

60.6 

29,6 

103. 

26.1 

69.0 

6970.6 

620.0 

-23.  7 

-33.6 

268.7 

61.8 

61.8 

1 ,0 

319.7 

321.6 

0.5 

60.0 

30.8 

102. 

26.6 

70.0 

7093.0 

613.0 

-26.5 

-36.0 

268.1 

63.0 

83.0 

1 .6 

320.2 

322.0 

0.5 

60.5 

31.7 

102. 

25.0 

71.0 

7253.1 

606.0 

-25.8 

-35.1 

266.5 

63.9 

63.8 

2.7 

320.5 

322.2 

0.5 

61.0 

33.  1 

101. 

25.3 

72.0 

7379.6 

397.0 

-26.7 

-36.0 

265.2 

63.6 

63.6 

3.6 

320,9 

322.6 

0,6 

60.  9 

33.9 

101. 

25.8 

73.0 

7507.8 

390.0 

-27.5 

-36.9 

263.2 

63.7 

83.6 

5.2 

321.5 

322.9 

0.6 

39.9 

35.2 

100. 

26.2 

76.0 

7637.9 

383.0 

-28.3 

-37.6 

262.3 

66.8 

66.6 

6.0 

322.1 

323.5 

0.6 

60.1 

36.  1 

100. 

26.6 

75.0 

7750.9 

377.0 

-29.7 

-38.6 

261.9 

66.2 

65.8 

6.5 

321.8 

323.0 

0.3 

60,6 

37.0 

99, 

27.0 

76c0 

7865.0 

371.0 

-31.0 

-39.9 

261.6 

66.3 

65.8 

6,9 

321.5 

322,6 

0.3 

60.6 

38.6 

99. 

27.6 

77.0 

7999.8 

366.0 

-32.1 

-60.9 

259.5 

62.7 

62.0 

7.8 

321.8 

322.9 

0.3 

60.7 

39.6 

98. 

27.8 

78.0 

8117.0 

358.0 

-33.1 

-61.5 

257.8 

39.8 

38.9 

8.6 

321.9 

322,9 

0,3 

62.2 

60.3 

98, 

28.2 

79.0 

8235.5 

352.0 

-36.2 

-62.6 

257.8 

39.2 

30.3 

8.3 

322,1 

323.0 

0.3 

62.7 

61.0 

97. 

28.6 

80.0 

8355.5 

366.0 

-35.5 

-63.5 

259.6 

61.1 

60.6 

7.6 

321.8 

322.6 

0.2 

63.5 

61.9 

97. 

29.1 

81.0 

8518.1 

338.0 

-36.6 

-66.0 

262.2 

66.6 

63.9 

6.0 

322.9 

323.7 

0.2 

66.8 

63.2 

96. 

29.5 

82.0 

8662.2 

332.0 

-37.  0 

-66.9 

263.6 

65.2 

66.9 

5,2 

323,6 

326,3 

0.2 

63.6 

66.6 

96. 

29.9 

83,0 

8768.0 

326.0 

-38.3 

—66.  2 

263.3 

66.5 

66.2 

5,2 

323.6 

326.2 

0.2 

62.5 

65.6 

96, 

30.3 

86.0 

8895.5 

320.0 

-39.6 

99.9 

263.2 

65.5 

65.2 

5.6 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

95. 

30.7 

85.0 

9026.8 

316.0 

-60.5 

99.9 

263.6 

69. IT 

68.8 

5.6 

326,1 

999.9 

90.9 

999.9 

67,6 

95. 

31.2 

86.0 

9178.0 

307.0 

-61.9 

99.9 

263.9 

55.7* ** 

55.6 

6.0 

326,2 

999,9 

99,9 

999,9 

68.  8 

95. 

31.6 

87,0 

9311.5 

301.0 

-62.6 

99.9 

263.9 

59.1* 

58.7 

6.3 

325,1 

999.0 

99.9 

999.9 

50.3 

96. 

32.1 

88.0 

9667.1 

295.0 

-63.7 

99.9 

262.0 

56  .8* 

56.3 

7.1 

325.3 

999,9 

99.9 

999.9 

52.6 

96. 

32.6 

89.0 

9586,9 

289.0 

-66.7 

99.9 

261.8 

56.2* 

53.7 

7.0 

325.8 

909,9 

99.9 

999.9 

53.6 

96. 

32.9 

90.0 

9701.6 

286.0 

-66.  0 

99.9 

260.6 

56,6* 

53,0 

C.9 

325.6 

999,9 

99,9 

999,9 

56.  3 

93. 

33.2 

91.0 

9863.1 

278.0 

-67.  1 

99.9 

260.0 

55.3* 

56.6 

9.6 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  5 

93. 

33.7 

92.0 

9962.9 

273.0 

-68.6 

99.9 

258.6 

53.6* 

52.6 

10.6 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

93. 

36.2 

93.0 

10108.8 

267.0 

-69.9 

99.9 

256.2 

67,5* 

66.1 

11.3 

325,7 

999,9 

99.9 

999,9 

58.9 

92. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO.  232 

boothvtlle,  la 

7 FEBPUARY  1975 

1115  GMT  154  27. 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEEO 

U COMP 

V CDMP 

PflT  T 

E POT  T 

MX  RTfl 

PH 

RANGE 

MIN 

CPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

34.7 

94,0 

10232.0 

262.0 

-51.1 

99.9 

255.1 

45.1* ** 

43.6 

11.6 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

35.1 

95.0 

10357.0 

257.0 

-52.2 

99.9 

256.3 

48,5* 

47.1 

11.5 

325.8 

999,9 

•99,9 

999,9 

60,  8 

35.7 

96.0 

10509,4 

251.0 

-53.5 

99,9 

258.  1 

56,6* 

55.4 

11.6 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

36.1 

97.0 

10664.6 

24  5.0 

-54.8 

99.9 

258.1 

58.2* 

56.9 

12.0 

326.4 

999.9 

99,9 

999,9 

64.  5 

36.6 

98.0 

10796. 1 

240.0 

-56.0 

99.9 

256.9 

55.0* 

53.6 

12,5 

326.6 

999.0 

99.9 

999.9 

66.  0 

37.  1 

99.0 

10929.8 

235.0 

-56.7 

99.9 

255.9 

52.0* 

50.5 

12.7 

327.6 

999.9 

99.9 

999.0 

67.  5 

37.6 

100.0 

11066.3 

230.0 

-56.2 

99.9 

256.0 

52.6* 

51.0 

12.8 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  0 

38.1 

101.0 

11291.6 

222.0 

-55.7 

99.9 

256.2 

56.4* 

54.8 

13.5 

334.5 

999.9 

99,  9 

999,9 

70,4 

38.5 

102.0 

11436.8 

217,0 

-55.5 

99.9 

256.  1 

59.7* 

58.0 

14.3 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

38.9 

103.0 

11555.5 

213.0 

-55.0 

99.5 

255.9 

58.6* 

56.8 

14.3 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

39.2 

104.0 

11707.6 

208.0 

-54.2 

99.9 

255.6 

56.3* 

54.5 

14  ,0 

343.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

74.5 

39.8 

105,0 

11863.8 

203,0 

-53.8 

99.9 

255.4 

52.4* 

50.7 

13.  2. 

346.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

40.2 

106.0 

11991.8 

199.0 

-53.2 

99.9 

255.4 

51.8* 

50.2 

13.0 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

40.7 

107.0 

12122.5 

195.0 

-53. 5 

99.9 

255.6 

49.5* 

48.0 

12.  3 

350,6 

999.9 

99.  9 

999.9 

79.  1 

41.  1 

108.0 

12289.5 

190,0 

-53.8 

99.9 

255.6 

44.9* 

43.5 

11.2 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

41.8 

109.0 

12425.9 

186.0 

-54.7 

99.9 

255.6 

■ 42.4* 

41.1 

10.5 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

42.2 

110.0 

12565.1 

182.0 

-54.5 

99.9 

256.3 

46,7* 

45.4 

11,1 

355.9 

999,9 

99.  9 

999,9 

82.6 

42.8 

111.0 

12743.3 

177.0 

-55.2 

99,9 

257,9 

55,0* 

54.6 

11.7 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

43.2 

112.0 

12925.8 

172.0 

-56.2 

99.9 

259.2 

60.1* 

59.1 

11.3 

359,0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

43.7 

113.0 

13075.0 

168.0 

-57.2 

99.9 

260.7 

61.0* 

60.2 

9,9 

359,7 

999,9 

99.9 

999.9 

88.0 

44.0 

114,0 

13227.1 

164,0 

-58.  1 

99.9 

261.4 

59.3* 

58.7 

8.8 

360.7 

999.9 

90.9 

999.9 

89.4 

44.4 

115.0 

13343.2 

161.0 

-58.9 

99.9 

262.  7 

57.3* 

56.9 

7.3 

361.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

90.2 

45.1 

116.0 

13540.8 

156.0 

-59.8 

99.9 

264.7 

54.3* 

. 54.1 

5.1 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  7 

45.6 

117.0 

13703.1 

152.0 

-59.8 

99.9 

265.6 

46.0* 

45.9 

3..  5 

365.6 

999,9 

99.9 

999,9 

94.6 

46.2 

118.0 

13869.6 

148.0 

-60.0 

99,9 

266.7 

34.3* 

34.2 

2.0 

368.  1 

999.9 

09.9 

999,9 

95.  7 

46.  8 

119.0 

13997.4 

145.0 

-60.2 

99.9 

265.4 

30.9* 

30.8 

2.5 

370.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

47.3 

120.0 

14171.4 

141.0 

-61.5 

99.9 

263.2 

32.7* 

32.5 

3.8 

370,7 

999.9 

99.9 

999.9 

9T.  7 

47.9 

121.0 

14349.5 

137.0 

-62.2 

99.9 

262.  1 

38,4* 

38.  1 

5.3 

372.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

48.4 

122.0 

14486. 1 

134.0 

-62.  8 

99.9 

260.9 

44.6* 

44.0 

7.0 

373.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

48.9 

123.0 

14672.3 

130.0 

-64.0 

99.9 

253.5 

45.2* 

44.3 

9.0 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

101.9 

49.5 

124.0 

14814.9 

127.0 

-65.2 

99.9 

256.4 

33.5* 

37.4 

9.1 

375.3 

999.9 

99.9 

999,9 

103.  1 

50.0 

125.0 

14960.5 

124.0 

-65.4 

99.9 

258.2 

34.6* 

33..  9 

7,1 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  1 

50.6 

126.0 

15159.3 

120.0 

-66.8 

99.9 

261.6 

36.4* 

36.0 

5.3 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.4 

51.1 

127.0 

15312  .0 

117.0 

-67.7 

99.9 

264.1 

39.4* 

39,2 

4.1 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

51.6 

128.0 

15521.1 

113.0 

-68.  1 

99.9 

267.3 

41.6* 

41.6 

2.0 

382.5 

999.9 

99.9 

999,9 

107.7 

52.0 

129,0 

15682.4 

IIO.O 

-69.  0 

99.9 

270.4 

41.9* 

41.9 

-0.3 

383.8 

999.9 

09.9 

999.9 

108.8 

52.4 

130.0 

15847.4 

107.0 

-69.7 

99.9 

272.9 

40.4* 

40.4 

-2.0 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  8 

53.1 

131.0 

16074.1 

103.0 

-70.4 

99.9 

273.4 

38.6* 

38.5 

-2w3 

388,5 

999,9 

99,9 

999,9 

111.4 

53.6 

132.0 

16249.7 

lOO.O 

-70.4 

99,9 

270.7 

38.7* 

38.7 

-0,4 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

54.  1 

133.0 

16430.6 

97.0 

-70.4 

99,9 

268.0 

38,9* 

38.9 

1.4 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

54.6 

134.0 

16616.9 

94.0 

-71.1 

99.9 

266.7 

37.3* 

37.3 

2.1 

397.4 

999,9 

99.9 

999.9 

114.9 

55.1 

135.0 

16808,4 

91.0 

-72.0 

99.9 

266.5 

33.7* 

33.7 

2.  1 

399.2 

999.9 

99,9 

999,9 

116.1 

55.9 

136.0 

17005.6 

88. 0 

-72.8 

99.9 

266.5 

28.9* 

28.9 

1.8 

401.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.4 

56.7 

137.0 

17209.0 

85.0 

-73.0 

99.9 

266.3 

31,4* 

31.4 

2»0 

405,1 

999,9 

99,9 

999,9 

118.  8 

57,4 

138,0 

17419.3 

82,0 

-73.8 

99.9 

265,0 

36.7* 

36.5 

3,2 

407.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.1 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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DG 

92. 

92. 

91. 

91. 

91. 
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89. 
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89. 
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88. 

88. 

88. 

88. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 

87. 
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86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 
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STATICM  NO.  232 
0OCTHVILLE,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  15A  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HC IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

V CO  IP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

P/SFC 

M/SEC 

M/Si:C 

OG  K 

DG  K 

GP/KG 

PCT 

KM 

OG 

59.1 

139.0 

17711.0 

78.0 

-74.3 

99.9 

262.4 

37.5* 

37,2 

4,9 

412.5 

999,9 

99.9 

999,9 

121.9 

86, 

58.8 

140.0 

17939,2  ■ 

75.0 

-74.  8 

99.9 

260.8 

33.1* 

32.7 

5.3 

416.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.4 

06, 

59,7 

141.0 

18177.7 

72.0 

-72.5 

99.9 

265.7 

29.7* 

29.7 

2.2 

425.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

86 

60.6 

142.0 

18428.1 

69.0 

-72.0 

99.9 

270.9 

29.2* 

29.2 

-0.5 

432.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

126,6 

86, 

61.6 

143.0 

18692.0 

66.  0 

-69.  0 

99.9 

272.5 

28.0* 

27.9 

-1.2 

444.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.3 

86 

62.5 

144.0 

18970.3 

63.0 

-68.8 

99.9 

277.9 

17.9* 

17.7 

-2.5 

450.6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.0 

86 

63.4 

145.0 

19262.4 

60.0 

-68.8 

99.9 

267.7 

22.6* 

22.6 

0.9 

457.0 

999.9 

99.9 

ogq.o 

130.4 

07 

64.5 

146.0 

19568.9 

57.0 

-69.5 

99.9 

261.8 

29.3* 

29,0 

4.2 

462.2 

999,9 

99,9 

999.9 

132.4 

86, 

65.7 

147.0 

19894.7 

54,0 

-65.4 

99.9 

265.  1 

31.8* 

31.7 

2.7 

478.8 

999,9 

99.9 

999.9 

134.5 

86 

66.7 

148.0 

20242.8 

51.0 

-65.2 

99.9 

260.5 

31.1* 

30.7 

5.2 

487.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

86 

67.7 

149.0 

20487.2 

49.0 

-64.0 

99.9 

255.5 

30.9* 

29.9 

7.7 

495.6 

999.9 

99,9 

999,9 

138.2 

86, 

68.9 

150.0 

20876.6 

46.0 

-61.5 

99.9 

255.  1 

24,7* 

23.8 

6,3 

510,6 

999,9 

99.9 

999.9 

140.6 

86, 

70.3 

151.0 

21294.7 

43,0 

-61.5 

99.9 

225.8 

5.5* 

4.0 

3 .8 

520.6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.7 

86. 

71.6 

152.0 

21743.1 

40.0 

-61.5 

99.9 

244.9 

11.4* 

10.3 

4.8 

531.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

142.4 

86 

72.8 

153.0 

22060,1 

38.0 

-62.8 

99.9 

258.5 

8.1* 

7.9 

1.6 

535.9 

999.9 

99.9 

999.9 

142.3 

86 

74.4 

154.0 

22566.3 

35.0 

-63.2 

99.9 

2 70.9 

17.7* 

17.7 

-0.3 

547.7 

999.9 

99.9 

999.9 

143.4 

86, 

75.9 

155.0 

23117.7 

32.0 

-63.0 

99,9 

265.9 

36,2* 

36.1 

2.6 

562.4 

999,9 

99.9 

999,9 

146.4 

86, 

77.5 

156.0 

23723.6 

29.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

578.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

79.1 

157.0 

24163.7 

27,0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

591,0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 
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STATICN  MO.  235 
JACKSCN,  MISS 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  15A  23.  1 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

1 LINEARLY  INTERPOLATED 

FROM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V DUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

H/GEC 

no  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.6 

100.0 

1003.0 

16.9 

6.0 

300.0 

9.2 

3.6 

-?.l 

290.1 

305,6 

5,8 

50.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

151.1 

997.0 

16.6 

6."' 

199.6 

2.8 

-1.9 

2.9 

290.8 

307.3 

6.2 

52.2 

0.9 

112. 

0.5 

7.0 

262.8 

989.0 

15.9 

6.5 

199.6 

2.8 

-1.9 

2.9 

291.3 

307,7 

6,2 

53,5 

0,9 

112. 

0.9 

8.0 

375.6 

971,0 

19,9 

5.8 

293.5 

2.2 

2.0 

1.0 

291.3 

307.2 

6.0 

59.9 

0.9 

106. 

1.2 

9.0 

989.5 

958.0 

13.9 

5.t 

270.7 

9.6 

9.6 

-0.  1 

291.9 

30  6.0 

5.8 

55.3 

0.5 

109. 

1.6 

10.0 

595.7 

996.0 

12.9 

9.  / 

277.9 

7.9 

7.3 

-1.0 

291.9 

306.6 

5.7 

57.3 

0.6 

102. 

2.0 

11.0 

729.8 

931.0 

11.6 

3.3 

279.2 

7,9 

7.3 

-0.5 

291.3 

305.9 

5.9 

58.9 

0.  8 

lOI. 

2.9 

12.0 

897.2 

918.0 

10.3 

2.9 

270.  7 

7.3 

7.3 

-0.  1 

291.1 

305.0 

5,2 

60.3 

1.0 

99. 

2.7 

13.0 

956.6 

906.0 

9.5 

3.2 

270.9 

7.6 

7.6 

-0.1 

291  .5 

305.7 

5.3 

69.5 

1.1 

98. 

3.1 

19.0 

1067.1 

899.0 

8.2 

3.3 

271.8 

8 .3 

8.3 

-0.3 

291 .3 

305.9 

5.5 

71.2 

1.3 

97. 

3.5 

15.0 

1 1 78 . 6 

882.0 

7.2 

3.0 

273.6 

9.1 

9.1 

-0.6 

291.3 

305.7 

5.9 

79.6 

1.5 

97, 

9.0 

16.0 

1319.6 

E67.  0 

5.7 

2.  i 

278.  1 

9.8 

9.7 

-1.9 

291.2 

305.1 

5.2 

77.5 

1.8 

96. 

9.9 

17.0 

1933.6 

855.0 

9.9 

O.o 

282.5 

10.1 

9,9 

-L.2 

291.3 

303.5 

9.5 

70.8 

2.0 

97. 

9.9 

18.0 

1539.1 

899,0 

3.  7 

-1.  j 

281.7 

10.8 

10.6 

-r.2 

291.1 

302.9 

9.1 

70.1 

2.3 

98. 

5.3 

19.0 

1655.2 

832.0 

2.3 

-0.9 

2 79.9 

12.1 

11.9 

-?.o 

290.9 

302.6 

9.3 

79.  3 

2.6 

98. 

5.7 

20.0 

1762.7 

821.0 

1.7 

279,2 

13,3 

13.  1 

-2.  I 

291,2 

300,8 

3.5 

66.2 

2.9 

98, 

6.1 

21.0 

1901.9 

807.0 

1,5 

-7,  1 

280.6 

19.5 

19.2 

-2.7 

292.9 

300.2 

2.8 

52.8 

3.3 

98. 

6.6 

22.0 

2022.1 

795.0 

1.5 

-13.0 

200.9 

16.9 

16.6 

-3.2 

293.5 

298.6 

1.8 

33.1 

3.7 

99. 

6.9 

23.0 

2139.7 

7P9.  0 

3.3 

-19.5 

278.9 

18.7 

18.5 

-2.7 

296,6 

301,3 

1.6 

25.6 

9.0 

99. 

7.2 

29.0 

2299,9 

773.0 

9.0 

—19.  d 

276.2 

20.9 

20,3 

-2.2 

298.5 

303.2 

1.6 

23.8 

9.9 

99. 

7.7 

25.0 

2365.6 

762.0 

3.0 

-13.9 

272.8 

22.9 

22.9 

-i  .1 

298.7 

303.8 

1.7 

2 7.6 

5.1 

98. 

8.1 

26.0 

2509.8 

799.0 

2.3 

-12.9 

270.0 

29.6 

29.6 

-0.0 

299.5 

305.1 

1.9 

31.9 

5.6 

98. 

8.6 

27.0 

2629.3 

738.0 

2.2 

-15.5 

267.0 

26  .6 

26.5 

1 .9 

300.5 

30  5.2 

1,5 

25.6 

6.9 

96. 

9.0 

28.0 

2739.2 

728.0 

1.3 

-13.0 

265.  1 

27.9 

27.8 

2.9 

300,  8 

306.6 

1.9 

33.9 

7.  1 

96, 

9.9 

29.0 

2856.5 

717.  0 

0.0 

-19,0 

263.2 

28.5 

28.2 

3.9 

300.7 

306.0 

1.8 

33.7 

7.7 

95. 

9.7 

30.0 

2968.8 

707.0 

-0.9 

-15. V 

261.9 

28.5 

28.1 

9.2 

300.8 

305.6 

1.6 

31.9 

8.2 

99. 

10.1 

31.0 

3082.3 

697.0 

-1.7 

-18. <: 

258.9 

28.2 

27.6 

5.9 

301.1 

305.1 

1.3 

27.0 

9.0 

93. 

10.5 

32.0 

3208.6 

686.0 

-2.  8 

-17.* **, 

256.2 

27.7 

26.9 

f *6 

301.3 

30  5.6 

1.9 

31.9 

9.6 

92. 

10.9 

33.0 

3329.8 

676.0 

-3.6 

-21.7 

259.9 

27.9 

26.9 

301.6 

309.7 

1.0 

22.9 

10.2 

91. 

11.3 

39.0 

3992-3 

666.  0 

-9.5 

-22.  ’ 

253.2 

28.5 

27.3 

8.2 

301.8 

309.8 

1.0 

23.9 

10.8 

90. 

11.7 

35.0 

3561  .2 

656.0 

-5.7 

-21.? 

2 52.9 

29.0 

27,6 

8.8  1 

301.8 

305.  1 

l.l 

27.9 

11.  5 

89, 

12.1 

36.0 

3693.5 

695.0 

-6.6 

-20,6 

251.8 

29.5 

28. r 

9.2 

302.2 

305.8 

1.  1 

31.8 

12.  2 

88. 

12.5 

37.0 

38  15.3 

635.0 

-8.0 

-21.9 

251.8 

30  .0 

28.5 

9.9  1 

302.0 

305.3 

1.0 

31.5 

12.9 

87. 

12.9 

38.0 

3938.9 

625.0 

-9.2 

-21.9 

2 52.9 

31.6 

30.2 

9.3  ! 

302.1 

305.5 

1.1 

36.0 

13.  5 

8b. 

13.3 

39.0 

9050.5 

616.0 

-9.9 

-25.  . 

253.9 

33.6 

32.3 

<^.3  j 

303.0 

305.5 

0.  8 

26.5 

19.3 

85, 

13.7 

90.0 

9169.3 

607.0 

-9,9 

-23,6 

259.2 

35.5 

39.1 

9.7' 

309,3 

307,2 

0,9 

30.5 

15.  1 

85, 

19.1 

91.0 

9318.7 

595.0 

-9.2 

-22.7 

255.9 

36.8 

35.3 

10.2  ! 

306.9 

309.7 

1.1 

33.9 

16.0 

89. 

19.6 

92.0 

9936.6 

586.0 

-9.3 

-19. P 

253.3 

37.7 

36.1 

10.9  i 

307.6  . 

311.8 

1.3 

91.8 

17.1 

83. 

15.0 

93.0 

9556-0 

577.0 

-10.5 

-19.8 

253.3 

38.9 

36.8 

11. 0 ' 

307.6 

31 1.9 

1.9 

96,2 

18,0 

83. 

15.9 

99.0 

9676.8 

56  8.0 

-11.7 

-20,3 

253,9 

39.2 

37.6 

10,9  i 

307.9 

311.6 

1.3 

98.9 

18.9 

82. 

15.8 

95.0 

9799,1 

559,0 

-12.2 

-20. V 

259.9 

39.7 

38.3 

1C. 7 

308,3 

312.9 

1.3 

98.9 

19.9 

82. 

16.1 

96.0 

9923,1 

550.0 

-13.0 

-21.5 

259.7 

39.8 

38.9 

10.5 

308  .8 

312.7 

1.2 

98.8 

20.6 

82. 

16.6 

97.0 

5039,5 

592.0 

-19.1 

-22.7 

255.0 

38,7 

37.9 

IP.O 

308,7 

312,3 

l.l 

97.9 

21.8 

81. 

17.0 

98.0 

5161.9 

533.0 

-15.0 

-23.6 

259.9 

36.8 

35.6 

9.6  ; 

309.2 

312.6 

l.l 

97.7 

22.8 

81. 

17.9 

99.0 

5275.7 

525.0 

-15.9 

-29.) 

259.8 

36.0 

39.7 

9.5 

309,3 

312.6 

1.0 

99.2 

23.5 

81. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO,  235 
JACKSON,  MISS 

5 FFBPIIARY  1975 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEA  LINEARLY  INTERPOLATED 

2315  GMT 
FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

154 

23. 

1 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  U 

CQMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

. M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.9 

50.0 

5405.8 

516.  0 

-16.9 

-25.  1 

254.5 

37.8 

36.4 

10.  1 

309.7 

312.8 

1.0 

48.9 

24.5 

81. 

13.3 

51.0 

5552.5 

506,0 

-17.9 

-26.0 

254.3 

40.3 

38.0 

10.9 

310.3 

313.2 

0.9 

48.5 

25.5 

80. 

18.7 

52.0 

5671.6 

498.0 

-18.4 

-27.  1 

253.9 

41.8 

40.2 

11.6 

311.0 

313.7 

0.8 

46.0 

26.6 

80. 

19,0 

53.0 

5792.2 

'-90.0 

-19.4 

-27.5 

253.5 

42.1 

40.3 

11.9 

311.3 

313.9 

0.8 

48.0 

27.4 

80. 

19.4 

54.0 

5914.4 

482.0 

-20.3 

-28.8 

252.9 

41.2 

39.4 

12.1 

311.6 

314.0 

0.  7 

46.3 

28.  3 

80. 

19.8 

55.0 

6038.2 

474.0 

-21.1 

-29.7 

252.3 

40.5 

38.6 

12.3 

312.  1 

314.3 

0.7 

45.6 

29.2 

80. 

20.2 

56.0 

6195.6 

464.0 

-21.6 

-30.4 

251.5 

39.7 

37.7 

12.6 

313.3 

315.5 

0.7 

44.  a 

30.2 

79. 

20.6 

57.0 

6323.4 

456.0 

-22.0 

-31.3 

250.6 

38.7 

36.5 

12.8 

313.4 

315.4 

0.6 

45.4 

31.2 

79. 

21.0 

58.0 

6436.7 

449.0 

-23.9 

-32.4 

249.4 

37.3 

34.9 

13.1 

313.4 

315.3 

0.6 

45.0 

32. 1 

79. 

21.5 

59.0 

6567.8 

441.0 

-24.6 

-33.3 

248.3 

37.3 

34.6 

13^8 

314.2 

315.9 

0.5 

44.0 

33.  1 

78. 

21.9 

60.0 

6684. 1 

434.0 

-25.5 

-34.2 

248.1 

39.5 

36.7 

14 .8 

314.5 

316.1 

0.5 

43.8 

34.0 

78. 

22.3 

61.0 

6016.9 

426.0 

-26.3 

-34.9 

240.1 

43.0 

39.9 

16.0 

315.1 

316.7 

0.5 

43.5 

34.9 

78. 

22.7 

62.0 

6938.6 

419.0 

-27.  1 

-35.6 

248.1 

46.9* 

43.5 

17.5 

315.6 

317.1 

0.4 

43.8 

36.0 

78. 

23.1 

63.0 

7059.7 

412.0 

-28,2 

-3  6,8 

247.8 

49.9* 

46.2 

18.9 

315.6 

316.9 

0.4 

43.4 

37.  1 

77, 

23.5 

64.0 

7182.5 

405,0 

-28,9 

-38,0 

247.0 

50.1* 

46.1 

19.6 

316,3 

317.5 

0.3 

40.8 

38.5 

77. 

23.9 

65.0 

7307.1 

390.0 

-29.8 

-38.7 

245.1 

44.0* 

40.7 

18.9 

316.7 

317.8 

0.3 

41.2 

39.9 

77. 

24.4 

66.0 

7451.5 

390.0 

-31.0 

-39.7 

242.7 

39.5* 

35.1 

IP.  1 

317,0 

318.0 

0.3 

41,6 

40.9 

76, 

24.9 

67,0 

7579,7 

383,0 

-32.0 

-40.5 

243.2 

42.0* 

37.5 

18,9 

317.2 

318.2 

0.3 

42.2 

41.6 

76. 

25.3 

68.0 

7709.6 

376.0 

-33.3 

-41.4 

244.7 

47.7* 

43.1 

20.4 

317.2 

318,1 

0.3 

44.0 

42.8 

76. 

25.  7 

69.0 

7822.4 

370.0 

-34.3 

-41.5 

245.6 

52.0* 

47.4 

21.5 

317.4 

318,3 

0.3 

47.3 

44,  2 

75. 

26.  1 

70.0 

7955.8 

363.0 

-35.5 

-42,7 

245,8 

53.5* 

48.8 

21.9 

317.5 

318.4 

0.2 

47.1 

45.5 

75. 

26,7 

71.0 

8110.5 

355,0 

-36,  8 

-44.0 

244.9 

51.9* 

47.0 

22.0 

317.8 

318.6 

0.2 

46.9 

47.3 

75. 

27.1 

72.0 

8228.2 

349.0 

-38.1 

-45.2 

244.1 

51.1* 

45.9 

22  ,3 

317.5 

318.2 

0.2 

46.8 

48.5 

74. 

27.5 

73.0 

8367,4 

342.0 

-39.2 

-45.6 

243.6 

50.9* 

45.6 

22,6 

317.9 

318.6 

0,2 

49.9 

49,8 

74. 

27,9 

74.0 

8488.4 

336.0 

-40.  1 

99.9 

244.0 

52.3* 

47.0 

22,9 

318,3 

99«),9 

99.9 

999.9 

50.9 

74. 

2B.4 

75.0 

0611. 1 

330.0 

-41.2 

99.9 

244.9 

55.3* 

50.1 

23.4 

318.5 

999.9 

99.9 

999,9 

52.4 

74. 

23.8 

76.0 

8735.5 

324.0 

-42.2 

99.9 

245.3 

57.3* 

52.  1 

24,0 

318.8 

999.9 

99,9 

999.9 

53.8 

73. 

29.2 

77.0 

8861.7 

310.0 

-43.3 

99.9 

245.4 

58.3* 

53.0 

24.3 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

73. 

29.7 

78.0 

0968.1 

313.0 

-44.4 

99.9 

245.3 

57.5* 

52.2 

24.1 

318,9 

999,9 

99.9 

999,0 

57.0 

73. 

30.1 

79.0 

9097.5 

307,0 

-45.6 

99.9 

245.  1 

55.6* 

50.4 

23.3 

318,9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

73. 

30.6 

80.0 

9228.6 

301.0 

-46.9 

99.9 

245.1 

51.9+ 

47.1 

21.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

73. 

31.1 

81.0 

9304.2 

294.0 

-47.9 

99.9 

245.1 

48.5* 

44.0 

20,4 

319.6 

999,9 

99,  9 

999,9 

61.5 

72. 

31.6 

82.0 

9519.9 

288.0 

-49.  1 

99.9 

245.3 

47,9* 

43.6 

20.0 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

72. 

32,0 

83.0 

9634.5 

283.0 

-50.4 

99,9 

245.6 

49.9* 

45.5 

20.6 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

72. 

32.5 

34.0 

9774.0 

277.0 

-51.5 

99.9 

245.7 

52.0* 

48.1 

21.7 

320.0 

999.9 

99,9 

999.9 

65.  5 

72. 

32.9 

85.0 

9891 .9 

272.0 

-52.7 

99.9 

245.4 

52.2* 

47.5 

21u8 

319,9 

999.9 

99.9 

995,9 

66.9 

72. 

33.4 

86.0 

10035.5 

266.0 

-53.9 

99.9 

244,3 

40.4* 

43,6 

21.0 

320,2 

999,9 

99.9 

999,9 

68.4 

72. 

33,8 

87.0 

10181.8 

260,  0 

-54.7 

99.9 

242.5 

43.7* 

38.7 

20  2 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

72. 

34.2 

88.0 

10305.8 

255.0 

-55.4 

99.9 

240.2 

40.2* 

34.9 

20,0 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

71. 

34.7 

89.0 

10431.9 

250.0 

-56.2 

99.9 

238.0 

41  .3* 

35.0 

21«8 

322,6 

999,9 

99,9 

999,9 

71.4 

71. 

35.2 

90.0 

10534,4 

246,0 

-56.2 

99.9 

237.8 

47.5* 

40.2 

25.3 

324.1 

999,9 

99.9 

999.9 

72.6 

71. 

35.6 

91.0 

10665.1 

241.0 

-55.5 

99.9 

238.1 

51.1* 

43.4 

27.0 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

71. 

36.1 

92.0 

10798.8 

236.0 

-55,4 

99,9 

237.8 

48.4* 

40.9 

25.8 

329.2 

999,9 

99,9 

999,9 

75.7 

70. 

36.6 

93.0 

10935.5 

231.0 

-55.2 

99.9 

237.0 

44,4* 

37," 

24.2 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

70. 

36.9 

94.0  11046.8  227.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-56.0  99.9  235.5 

ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  1 

41.1* 

DEG 

33.9 

23.2 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

70. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURF  OR  TIME  HAVE  BE'^N  INTER  POLATEO 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  235 
JACKSON,  HISS 

5 FEBRUARY  1975 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTEf 

pclatfd 

2315  GMT 
FRCM  whole 

MINUTE 

VALUES 

154  23. 

1 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFWP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V CQHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SCC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.2 

95.0 

11188.1 

222.0 

-57.0 

99.9 

235.3 

42.9* 

35.3 

24.4 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

70. 

37.7 

96,0 

11361.2 

216.0 

-58.0 

99.9 

236.  1 

51.4* 

42.6 

28,6 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

70. 

38.2 

97.0 

11478.7 

212.0 

-59.2 

99.9 

237.2 

61.7* 

51.8 

33.4 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

69. 

38.6 

98.0 

11598.9 

208.0 

-56.5 

99.9 

237.2 

64.5* 

54.2 

34.9 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82,9 

69. 

39,1 

99.0 

11753.4 

203.0 

-56.2 

99.9 

235.7 

56.8* 

46,9 

32..0 

342.4 

999,9 

99,9 

999.9 

85.  1 

6 9. 

39,6 

100. 0 

11880.2 

199.0 

-55.2 

99.9 

234.4 

49.4* 

40.2 

28.8 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

69. 

60.2 

101.0 

12042.5 

194.0 

-55.5 

99.9 

237.0 

54.2* 

45.5 

29.5 

347.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

68. 

40.8 

102.0 

12175.1 

190.0 

-56.3 

99.9 

239.9 

60.8* 

52.6 

30.5 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

68. 

41.2 

103.0 

12310.2 

18  6.0 

-56.3 

99.9 

241.2 

62.7* 

54.9 

30.2 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.  5 

68. 

41.7 

104.0 

12448.5 

182.0 

-55.5 

99.9 

241.8 

64.6* 

56.9 

30.5 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  1 

68. 

42.1 

105.0 

12590.5 

178,0 

-54.6 

99.9 

241-7 

64  .4* 

56.7 

30.  5 

358.1 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  7 

68. 

42.5 

106.0 

12736.1 

174.0 

-54.4 

99.9 

241.0 

57.9* 

50.6 

28.  1 

360,7 

999,9 

99,9 

999.0 

96.  7 

68. 

43.0 

107.  0 

12847.5 

171.0 

-54,6 

99.9 

233.4 

35.6* 

30.3 

18.6 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

68. 

43.5 

108.0 

12999,0 

167.0 

-54.6 

99.9 

234.6 

22.3* 

18.2 

12.9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

68. 

44.1 

109.0 

13153.9 

163.0 

-55.5 

99.9 

238.6 

39.2* 

33.4 

20.4 

365.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  7 

67. 

44.6 

110.0 

13272.0 

160. 0 

-56.7 

99.9 

240.6 

55.3* 

48.2 

27.1 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

6 7. 

45.  1 

lll.O 

13472.7 

155.0 

-58.0 

99.9 

241.  5 

56.0* 

49.2 

26.  7 

366.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

67. 

45.6 

112.0 

13595  .6 

152.0 

-59.0 

99.9 

242.1 

53.1* 

46.9 

24.9 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.3 

67. 

46.2 

113.0 

13762.8 

148.0 

-59.3 

99.9 

242.5 

50.1* 

51,6 

26.,  8 

369,3 

999.9 

99.9 

999,9 

106.0 

6 7. 

46.6 

114.0 

13890.9 

145,0 

-59.7 

99.9 

242.7 

56.8* 

50.5 

26.  1 

370.9 

999.9 

99,9 

999.9 

108.0 

6 7. 

4 7.  1 

115,0 

14021.3 

142.0 

-60.9 

99.9 

242.6 

42.4* 

37.7 

19.6 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

110.0 

67. 

47.7 

116.0 

14198.9 

138.0 

-61.1 

99.9 

239.4 

29.1* 

25.  1 

14.8 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.4 

6 7; 

48.2 

117.0 

14335.2 

135.0 

-61.  8 

99.9 

236.3 

32.7* 

27.2 

18.2 

374.8 

999.9 

99.9 

999.9 

111.1 

6 7. 

48.7 

118.0 

14521.3 

131.0 

-62.0 

99.9 

236.6 

43.2* 

36.1 

23.8 

377.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

67. 

49.2 

119.0 

14664.4 

128.0 

-62.7 

99.9 

238.7 

51.2* 

43.7 

26.6 

378.9 

999,9 

99.9 

999.9 

113.  7 

57, 

49.7 

120.0 

14810,4 

125.0 

-63.  1 

99.9 

241.0 

51,8* 

45.3 

25. 1 

380.8 

999,9 

99.9 

999.9 

115.6 

66. 

50.1 

121.0 

14959 .9 

122.0 

-63.1 

99.9 

243.1 

48.1* 

42.9 

21.7 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

117.0 

66. 

50.7 

122.0 

15113.1 

119.0 

-63.2 

99.9 

246.7 

46.1* 

42.3 

18.2 

385.9 

999,9 

99,9 

999.9 

lie.  2 

66. 

51.1 

123.0 

15217.1 

117.0 

-64.0 

99.9 

243.3 

49.6* 

46.  1 

18.4 

386.4 

999.9 

99.9 

909,9 

119.  1 

66. 

51.6 

124.0 

15376.1 

1 14,0 

-64.4 

99.9 

248.7 

53.6* 

49.9 

19.5 

308.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

66. 

52.1 

125.0 

15539.3 

111.0 

-64,0 

99.9 

248.1 

50.8* 

47.1 

10.9 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.9 

66. 

52.8 

126.0 

15764.0 

107.0 

-64.4 

99.9 

247.0 

48.5* 

44.6 

I9f,0 

395.6 

999.9 

99,9 

999.9 

124.4 

66. 

53.3 

127.0 

15879.1 

105,0 

-65.3 

99.9 

247.1 

50.8* 

46.8 

19„8 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

66. 

53.8 

128.0 

16055.5 

102.0 

-65.5 

99.9 

243.1 

49.8* 

46.2 

18.6 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

127c9 

66. 

54.4 

129.0 

16175,8 

100.0 

-65.7 

99.9 

250.0 

47.0* 

44.2 

16.1 

400.8 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

67. 

54.9 

130.0 

16360.5 

97.0 

-66.5 

99.9 

250.5 

51.5* 

4fl,5 

17.2 

402,7 

999,9 

99,9 

999,9 

130.5 

67. 

55.6 

131.0 

16551.1 

94,0 

-65.5 

99.9 

249.6 

56,2* 

52,7 

19,6 

408.3 

999.9 

99.9 

999.9 

133.1 

.67. 

56.1 

132.0 

16748.3 

91,0 

-65.7 

99,9 

248.7 

48.7* 

45.4 

17.7 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.1 

'7;67. 

56.7 

133.0 

16883.5 

89.0 

-65.1 

99.9 

247.5 

31.9* 

29.5 

12.2 

415.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

67. 

57.2 

134*0 

17092.1 

86.0 

-65.9 

99,9 

245.7 

17.8* 

16.2 

7,3 

418,0 

999.9 

99,9 

999.9 

137.2 

67. 

57.9 

135,0 

17234.5 

84.0 

-66.9 

99.9 

218.2 

3.9* 

2.4 

3.0 

418.8 

999,9 

99.9 

999.9 

137.4 

67. 

58.3 

136.0 

17454.0 

81.0 

-67.3 

99.9 

187.6 

3.0* 

0.5 

3.8 

422.4 

999.9 

99.9 

999.9 

137.4 

67. 

58.9 

137.0 

17681  .0 

78.0 

-68.4 

99.9 

220.0 

11.9* 

7.7 

9.1 

424.8 

999.9 

99,9 

999.9 

137.0 

67. 

59.7 

138,0 

17916,2 

75.0 

-68,6 

99.9 

236.7 

29.3* 

24.5 

16.  1 

429.2 

999,9 

99.9 

999.9 

138.4 

66. 

60.5 

4 

139.0  18161.5  72.0 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-67.3  99.9  246.5 

angle  between  6 AND  10  1 

29.0* 

DEG 

26.6 

11.6 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

66. 

* BY  TEHP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  23S 

JACKSCN,  MISS 
5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  15A  23.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHCLF  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM,-KG 

PCT 

KM 

DG 

61.2 

140.0 

18333.0 

70.0 

-63.4 

99.9 

259.8 

21. 7T 

21.4 

3.3 

448.7 

999.9 

99.9 

999,9 

141.  1 

66. 

61.9 

141.0 

18602. 5 

67.0 

-62.  7 

99.9 

264.2 

25.4* 

25.3 

2.6 

456,0 

999. Q 

99.9 

999.9 

141.7 

67. 

62.8 

142.0 

18883.9 

(4.0 

-64.2 

99.9 

255.9 

42.8* 

41 .5 

10.4 

458.7 

990.9 

99.9 

999.9 

143.  4 

67. 

63.6 

143.0 

19077.7 

62.0 

-65.3 

99.9 

252.7 

47.7* 

45.6 

14.2 

460.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

146.0 

67. 

64.4 

144.0 

19380.3 

59.0 

-64.4 

99.9 

257.1 

16.9* 

16.5 

3.8 

469.1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.  1 

67, 

65.2 

145.0 

19699.5 

56.0 

-64.4 

99.9 

67.8 

19.0* 

-17.5 

-7.2 

476.1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.0 

67. 

66.2 

146.0 

19922.5 

54.0 

-63.2 

99.9 

250.9 

18.2* 

17.2 

5.9 

483.7 

999.9 

99.9 

999.9 

145.8 

67. 

67.1 

147.0 

20272.7 

51.0 

-64.  8 

99.9 

253.2 

38.3* 

36,7 

11.  1 

488.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

149.  4 

67. 

68.  1 

148.0 

20516.6 

49.0 

-65.  1 

99.9 

54.8 

20.2* 

-16.5 

-11.7 

492,8 

999.9 

99.9 

999.9 

150.  5 

6 7. 

69.  1 

149.0 

20901.0 

46.0 

-65.7 

99.9 

262.8 

15.3* 

15.2 

1.9 

500.4 

999.9 

99.9 

999.9 

146.9 

67. 

70.1 

150.0 

21170.6 

44.0 

-66.  5 

99.9 

251.6 

35.7* 

33.8 

11.3 

504.7 

999.9 

99.9 

999,9 

151.8 

67, 

71.3 

151.0 

21600.5 

41.0 

-64.2 

99.9 

49.8 

26.4* 

-20,2 

-17.1 

521.0 

999,9 

99.9 

999,9 

151.3 

67. 

72.6 

152.0 

21907.4 

39.0 

-63.  1 

99.9 

264.2 

20.2* 

20,1 

2.0 

531.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.8 

68. 

73.9 

153.0 

22400.6 

36.0 

-62.5 

99.9 

265.8 

20.6* 

20.5 

1.5 

545.1 

999.9 

99.9 

999.9 

152.8 

68. 

75.1 

154.0 

22934.9 

33.0 

-64.6 

99.9 

267.6 

24.8* 

24.7 

1.0 

553,4 

999.9 

99.9 

999,9 

152,8 

6 8. 

76.6 

155.0 

23317.2 

31.0 

-64.2 

99.9 

276.7 

5.2* 

5,2 

-0,6 

564,4 

999.9 

99.9 

999,9 

154,8 

68. 

78.1 

156.0 

23940.5 

28.0 

-64.0 

99.9 

260.3 

18.7* 

18.4 

3.2 

581.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.9 

68. 

79.9 

157.0 

24395.6 

26.0 

-63.1 

99.9 

241.4 

22.8 

20.0 

10.9 

596.7 

999.9 

99.9 

999.9 

158.3 

68. 

81.7 

158.0 

25153.0 

23.0 

-61.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

622.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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SrATICN  NO.  235 
JACKSCN,  KISS 

6 FEBRUARY  1975 
534  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRE.S 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

4.5 

100.0 

1004.4 

7.2 

7.2 

290.0 

2.1 

2.0 

0.2 

5.0 

153,0 

998.0 

10. 1 

5.1 

312c9 

7.4 

5.4 

0.5 

6.0 

270,6 

984.0 

10.3 

6.4 

312.9 

7.4 

5.4 

0.9 

7.0 

372.7 

972.0 

9.2 

5.7 

316.8 

7.7 

5.3 

1.2 

8.0 

475.6 

960.0 

8.5 

6.2 

317.2 

7.6 

5.2 

1.6 

9.0 

579.7 

948,0 

8.3 

5.  1 

313.5 

7.1 

5.2 

1.9 

10. 0 

676.2 

93  7.0 

7,9 

4.4 

304.3 

6.7 

5.6 

2.3 

11.0 

809  .4 

922.0 

7.2 

3.3 

285.7 

6.7 

6.4 

2.6 

12.0 

908.1 

911.0 

6.3 

4,2 

269.  7 

7.3 

7.3 

3.0 

13.0 

1017.0 

899.0 

6.  1 

3.6 

250.8 

9.5 

8,9 

3.3 

14.0 

1118.0 

888.0 

6.5 

-1.5 

247.6 

10.6 

9.8 

3.6 

15.0 

1220.4 

877.0 

6.5 

-2.5 

246.8 

11.1 

10.2 

4,0 

16.0 

1342.7 

864.0 

5.3 

-5.1 

251.1 

10.2 

9.7 

4.4 

17.0 

1447.2 

853.0 

4.4 

-6.1 

256.7 

10.9 

10,6 

4.7 

18.0 

1552.8 

842.0 

3.7 

-6.9 

257.7 

11.3 

11,1 

5.1 

19.0 

1659.5 

831.0 

3.1 

-8.7 

257,5 

11.8 

11.5 

5.5 

20.0 

1757.4 

821.0 

2.4 

-8.5 

257.9 

12.2 

12.0 

5.9 

21.0 

1866.4 

808.0 

2.  1 

-7,9 

259.  1 

14.2 

14,0 

6.3 

22.0 

1996.8 

79  7,0 

0.  8 

-8.0 

250.8 

14.7 

14.4 

6.6 

23.0 

2098.1 

78  7.0 

-0.4 

-7.9 

259.0 

14.7 

14.5 

7.0 

24.0 

2200.3 

777.0 

-0.8 

-9.2 

261.3 

15.1 

14.9 

7.4 

25.0 

2314.0 

766.0 

-2.0 

-11.7 

263.9 

15.9 

15,9 

7.7 

26.0 

2439.6 

754.0 

-1.6 

-14,5 

266,0 

16,9 

16,9 

8.1 

27,0 

2545.9 

744,0 

-1.5 

-16.8 

268.9 

18.6 

18.6 

8.5 

28.0 

2653.5 

734.0 

-2.1 

-16.4 

271.6 

20.7 

20.7 

3.8 

29.0 

2751,5 

725.0 

-2.4 

-15.4 

272,6 

22.6 

22.6 

9,1 

30.0 

2861.6 

715.0 

-3.2 

-15.2 

272.7 

24.5 

24.5 

9.5 

31,0 

2961.8 

706.0 

-3.8 

-15.0 

271.3 

26.8 

26.8 

9.9 

32.0 

3074.3 

696.0 

-4,4 

-16.9 

267.8 

28.6 

28.5 

10.3 

33.0 

3188.2 

686.0 

-4,7 

-14,6 

264.  1 

30.2 

30,  1 

10.7 

34.0 

3292.1 

677.0 

-4.9 

-14.9 

261.2 

32.0 

21.6 

11.1 

35.0 

5409.1 

667.0 

-5.2 

-13.8 

259.3 

33.8 

33.2 

11.6 

36.0 

3539.7 

656.0 

-5,3 

-13.4 

258.2 

35,7 

35.0 

12.0 

37.0 

3660.1 

646,0 

-5.B 

-20.7 

257.5 

36,8 

35.9 

12.4 

38.0 

3757.6 

638.0 

-6.7 

-17.3 

256.6 

36.8 

35.8 

12.8 

39.0 

3868.4 

629.0 

-7.6 

-17.4 

255.6 

35.7 

34.6 

13.1 

40.0 

3980,4 

620,0 

-8.5 

-17,  1 

255,1 

34.9 

33,7 

13.6 

41.0 

4119.1 

6C9.0 

9.3 

-17.3 

254.9 

35.5 

34.3 

14.0 

42.0 

4234.2 

600  . C 

7.6 

-16.8 

255,4 

39.3 

38.0 

14.4 

43.0 

4350.9 

591.0 

-9,9 

-16.5 

255.7 

43  ,4 

42,0 

14.8 

44,0 

4456,0 

583,0 

-10.2 

-19.6 

255.2 

44.0 

42.6 

15.2 

45.0 

4589.2 

573.0 

-10.9 

-20.3 

254.1 

42.5 

40.9 

15.6 

46.0 

4683.6 

566.  0 

-11.2 

-20.7 

252.6 

40.5 

38.7 

16.0 

47.0 

4806.5 

557.0 

-12,2 

-21.4 

251.6 

39.7 

37.7 

16.3 

48.0 

4916.9 

549.0 

-13.1 

-21.8 

251.8 

39.7 

37.7 

♦ BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  i DEG 
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166  18.  0 


V COM'> 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-0.7 

280.8 

296.9 

6.4 

100.0 

0.0 

0. 

-5,0 

284.1 

298,5 

5,5 

71.0 

0.2 

115. 

-5.0 

285.6 

30  1.5 

6.1 

76.7 

0.2 

115. 

-5.6 

285.4 

300.9 

5.9 

79.0 

0.4 

123. 

-5.S 

285,  7 

301.8 

6.2 

85.5 

0,5 

128, 

-4.9 

286.5 

301.7 

5.  8 

80.3 

0.  7 

131. 

-3.8 

287.1 

301.8 

5.6 

78.4 

0.  8 

130. 

-1.8 

287.6 

301.6 

5.3 

76.1 

i.o' 

128. 

0,0 

287.8 

30  2.7 

5.  7 

86.0 

1.  1 

125. 

3.  1 

288.  7 

303.3 

5.5 

83.7 

1-2 

119. 

4.3 

289.8 

300.3 

3.9 

56.7 

1.4 

112. 

4.4 

290.8 

300.8 

3.6 

52.5 

1.5 

106, 

3.3 

290.  7 

299.  1 

3.0 

46.9 

1.7 

101. 

2.5 

290.9 

298.7 

2.8 

46.1 

1.9 

98. 

2.4 

291.2 

298.7 

2.7 

45.4 

2.  1 

96. 

2.6 

291.5 

298.2 

2.4 

41.4 

2.4 

94- 

2.6 

291.9 

298.8 

2.5 

44.  3 

2.6 

92. 

2,7 

292.9 

300,2 

2.6 

47.5 

3.0 

91. 

2.9 

292.5 

300.0 

2.6 

51.9 

3.3 

90. 

2.8 

292.5 

300.0 

2.7 

56.5 

3.6 

89. 

2,3 

293.0 

300.0 

2.5 

53.2 

3.9 

88. 

1.7 

292.9 

298.8 

2.0 

47.3 

4.  3 

8 7, 

1.2 

294.5 

299.4 

1.6 

36.7 

4.6 

87. 

0.-+ 

295.8 

299.9 

1.4 

29.9 

5.0 

87. 

— 0.6 

295.3 

300.5 

1.4 

32.3 

5.4 

87, 

-1.3 

297.0 

301.7 

1.6 

36.  1 

5.  8 

88. 

-1.2 

297.3 

302.2 

1.6 

38.8 

6.3 

88. 

-0.6 

207.7 

302.7 

1.7 

41.5 

6.  8 

89. 

1.  1 

298.2 

30  2.5 

1,5 

36.9 

7,6 

89. 

3.  L 

299.2 

304.5 

1.8 

46.0 

8.3 

89. 

4.9 

300.1 

305.4 

1.8 

45.'’ 

9.0 

88. 

6.3 

301.1 

306.9 

2.0 

50.  5 

9.8 

87. 

7.3 

301.9 

308.0 

2.1 

54.7 

10.8 

87. 

8.9 

303.1 

306.6 

1.1 

29.6 

11.7 

86. 

8.5 

303.2 

307.8 

1.5 

42.4 

12.6 

85. 

8.9 

303.4 

308.1 

1.5 

45.0 

13.5 

35. 

9.0 

303.5 

308.5 

1.6 

49,5 

14.2 

84, 

9.3 

304.2 

309.1 

1.6 

52.2 

15.1 

84. 

9.3 

305.2 

310.4 

1.7 

55.9 

15.6 

83. 

10,7 

306,1 

311.6 

1.8 

58,3 

16.9 

83. 

11.2 

307,0 

311.3 

1.4 

46.0 

18.1 

82. 

11.6 

307.6 

311.8 

1.3 

45.8 

19.2 

82. 

12.1 

308.4 

312.4 

1.3 

45.4 

20.  1 

82. 

12.6 

300.6 

312.5 

1.2 

46.3 

20.9 

81. 

12  .V 

308.9 

312.7 

1.2 

47.5 

21.7 

81. 

STATICN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1975 

534  GMT  166  18. 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

16.7 

49.0 

50  28.6 

541.0 

-14.2 

-22.3 

252.8 

39.6 

37.8 

ll.^ 

308.8 

312.  5 

1.2 

49.7 

22.7 

17.0 

50.0 

5141.5 

533.0 

-15.1 

-22.4 

253.9 

39.5 

37,9 

10.9 

309,0 

312,7 

1.2 

53.7 

23.3 

17,5 

51.0 

5284.5 

523.0 

-16.0 

-22.5 

256.0 

40.4 

39,2 

9.8 

309.7 

313.4 

1.2 

56.8 

24.6 

17.9 

52.0 

5400.6 

515.0 

-16.3 

-24.4 

256.2 

42.1 

40.9 

10.0 

310.7 

314.0 

1.0 

49.3 

25.5 

18.3 

53.0 

5518.5 

507.0 

-16.4 

-26.8 

255,2 

43.4 

42.0 

11.  1 

311.9 

314,6 

0.8 

40.  1 

26.5 

18.7 

54.0 

5638.0 

499.0 

-16.9 

-27.3 

253.6 

44.4 

42.6 

12.3 

312.6 

315.3 

0.8 

39.9 

27.6 

19.0 

55.0 

5759.3 

491.0 

-17.1 

-29.0 

252.3 

44  .9 

42.8 

13.6 

313.9 

316.2 

0.7 

34.4 

28.  5 

19.6 

56.0 

5897.9 

482.0 

-17.8 

-32.1 

251.3 

46.0 

43,5 

14,7 

314.7 

316.5 

0,5 

27.3 

29.9 

19.9 

57.0 

6007,1 

475.0 

-19.0 

-33.0 

251.5 

46.2 

43.8 

14.7 

314.5 

316.2 

0.5 

27.7 

30.9 

20.3 

58.0 

6133.4 

467.0 

-19.9 

-33.8 

252.0 

45.6 

43.3 

14.1 

314.8 

316.4 

0.5 

27.7 

32.0 

20.6 

59,0 

6245.1 

460.0 

-21.3 

-35.0 

252.5 

44.7 

42.6 

13.5 

314.5 

316.0 

0.4 

27.7 

32.7 

21.1 

60.0 

6374.3 

452.0 

-22.3 

-35.5 

253.0 

42.7* ** 

40,8 

12,5 

314.8 

316.1 

0.4 

28,8 

34.  1 

21.5 

61.0 

6488.7 

445.0 

-23.7 

-36.3 

253.6 

41.3* 

39.7 

11.7 

314.5 

315.8 

0.4 

2S.8 

35.3 

21.9 

62.0 

6604.4 

438.0 

-24.7 

-37.1 

255.0  ‘ 

42.6* 

41.1 

11.'. 

314.6 

315.8 

0.4 

30.5 

35.9 

22.3 

63.0 

6721.4 

431.0 

-25.8 

-37.9 

256.4 

44.3* 

43,0 

10.4 

314,7 

315.8 

0.3 

30.8 

37.0 

22.7 

64.0 

6839.9 

424.0 

-26.6 

-38.3 

257.7 

44.9* 

43,9 

9.6 

315.1 

316,3 

0,3 

31.7 

38.3 

23.0 

65.0 

6959.8 

417.0 

-27.8 

-39.6 

258.7 

44.5* 

43.7 

8.V 

315.1 

316.1 

0.3 

31.1 

39.3 

23.6 

66.0 

7098.9 

409.0 

-28.5 

-40.4 

259.6 

45.5* 

44.7 

8.2 

315.8 

316.8 

0.3 

30.5 

40.4 

24.0 

67.0 

7222.3 

402.0 

-29.7 

-41.0 

259.4 

47.6* 

46.7 

8.7 

315.9 

316.8 

0.3 

32.0 

41,7 

24.4 

68.0 

7329.4 

396,0 

-30,1 

-42,0 

258.6 

47,6* 

46.7 

9.4 

316.7 

317.5 

0.2 

29.9 

43.0 

24.9 

69,0 

7456.1 

389.0 

-31.2 

-43.0 

256.9 

46.6* 

45.4 

10.5 

316.9 

317.7 

0.2 

30.0 

44.3 

25.3 

70.0 

7566.1 

383.0 

-32.1 

-42.9 

255,4 

46.5* 

45.0 

11.7 

317.1 

317.9 

0.2 

32.9 

45.3 

25.9 

71.0 

7714.7 

375.0 

-33.6 

-43.7 

253.5 

47.3* 

45.4 

1-3.4 

317.1 

317.9 

0.2 

34.7 

47.2 

26.3 

72.0 

7827.7 

369.0 

-34.5 

-44.7 

252.8 

47.7* 

45,6 

14.1 

317.4 

318.0 

0.2 

34.2 

48.1 

26.7 

73,0 

7961.3 

362.0 

-35.5 

-45.0 

252.4 

47.7* 

45-5 

14.4 

317.7 

318.3 

0.2 

36.7 

49.3 

27.1 

74.0 

8077.4 

356.0 

-36.6 

-45.7 

252.2 

47,4* 

45.2 

14,5 

317,8 

318.4 

0,2 

37,9 

50.7 

27.6 

75.0 

8194.8 

350.0 

-38,0 

-47,0 

252.4 

46,4* 

44.2 

14.0 

317.5 

318.1 

0.2 

37.8 

51.7 

28.0 

76,0 

8313.7 

344.0 

-38.8 

-47.7 

252.6 

44.9* 

42,8 

13.4 

318.0 

318.5 

0.1 

37.6 

53.4 

28.5 

77.0 

8434.3 

338.0 

-39.8 

-48.7 

252.7 

43.0* 

41.0 

12.8 

318.1 

318.6 

0.1 

37.7 

54.1 

28.8 

78.0 

8535.9 

333.0 

-41.1 

99.9 

252.6 

44.0* 

42.0 

13,1 

317.9 

999,9 

99.9 

999,9 

55.1 

29.3 

79.0 

8679.9 

326.0 

-42,2 

99.9 

252.4 

48.0* 

45,7 

14.5 

318.3 

999.9 

99,9 

999.9 

56.2 

29.8 

80.0 

8784.3 

321.0 

-43.3 

99.9 

251.5 

51.4* 

48.8 

16.3 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

30.3 

81.0 

8953.7 

313.0 

-44.5 

99.9 

249.8 

49.7* 

46.6 

17.2 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  7 

30.8 

82.0 

9061.3 

308.0 

“45.5 

99.9 

247.8 

45.3* 

41.9 

17.1 

318,8 

999,9 

99,9 

999.9 

60.9 

31.2 

83.0 

9192.1 

302,0 

-46.  7 

99,9 

246,7 

43.3* 

39,8 

17,1 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

31.7 

84.0 

9302.7 

297.0 

-47.5 

99.9 

246.3 

44.0* 

40.3 

17.7 

319.3 

999.9 

9S.9 

999.9 

63.2 

32.1 

85.0 

9437.3 

291.0 

-48.4 

99.9 

246.1 

45.6* 

41.7 

18.4 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  1 

32.8 

86.0 

9574.0 

285.0 

-49.9 

99.9 

245.2 

47.9* 

43.4 

20.  1 

319.7 

999.9 

99.9 

999,  9 

66.  3 

33.1 

87.0 

9689.4 

280,0 

-51.0 

99.9 

245.2 

49.7* 

45,1 

20.3 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

33.7 

88.0 

9806.5 

275.0 

-51.9 

99.9 

247.6 

56.5* 

52.2 

21.5 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

34.0 

89.0 

9925.2 

270.0 

-52.6 

99.9 

249.1 

59,6* 

55.7 

21.2 

320,7 

999.9 

99,9 

999,9 

69,7 

34,4 

90.0 

10045.6 

265,0 

-53.6 

99.9 

250.1 

54.6* 

51.3 

18.5 

321.0 

999.9 

99,9 

999.9 

71.9 

34.9 

91.0 

10168.0 

260.0 

-54.2 

99.9 

250.3 

49.1* 

46.2 

16.6 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.2 

35.3 

92.0 

10292.2 

255.0 

-55.2 

99.9 

250.2 

53.0* 

49.8 

18,0 

322.2 

999,9 

99,9 

999.9 

73.4 

35.8 

93.0 

10418.4 

250,0 

-56,0 

99.9 

249.4 

57.8* 

54,1 

20, 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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0 

AZ 

OG 

80. 

80. 

80. 

80. 

80. 

79. 

79. 

79. 

79. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

78. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 
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18. 


IME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.1 

94.0 

10546.7 

245,0 

-56.  8 

99.9 

248,3 

55.8* ** 

51.9 

20.7 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

75 

36.5 

95.0 

10650.9 

241,0 

-57.0 

99.9 

244.8 

43.7* 

39.5 

18.5 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

74 

37.1 

96^0 

10810.5 

235.0 

-57.1 

99.9 

243.5 

35.4* 

31.7 

15.8 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  4 

74 

37,5 

97.0 

10919. 1 

231.0 

-57.5 

99,9 

248.  7 

45.4* 

42,3 

16.5 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

74 

38.0 

98.0 

11057.2 

226.0 

-57.8 

99.9 

2 54.1 

68.1* 

65.5 

18.6 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

74 

38.4 

99.0 

11169.9 

222.0 

-57.7 

99.9 

256.4 

72.0* 

70.0 

17.0 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

74 

38.8 

100.0 

11313.6 

217.0 

-57.8 

99.9 

257.5 

64.0* 

62.5 

13,0 

333.3 

999,9 

99.9 

999.9 

86.0 

74 

39.1 

101.0 

11461.1 

212.0 

-56.5 

99.9 

257.4 

55.4* 

54.0 

12.9 

337.7 

999.9 

99.9 

999.0 

87.  1 

74 

39.6 

102.0 

11582.0 

208.0 

-56.3 

99.9 

253.6 

44.0* 

42.2 

12.5 

339.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  5 

74 

3V.9 

103.0 

11705.1 

204.0 

-57.  0 

99.9 

249.7 

42.4* 

39.8 

14.7 

340.6 

999,9 

99.9 

999,9 

89.0 

74, 

40.2 

104.0 

11 830.2 

200.0 

-58.0 

99.9 

246.3 

43.  1* 

39,4 

17.3 

349.9 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

74 

40.7 

105.0 

11957.3 

196.0 

-58.  8 

99.9 

242.0 

46.0* 

40.6 

21.6 

341.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

74, 

41.1 

106.0 

12086.3 

192.0 

-60.2 

99.9 

240.0 

47.7* 

41.3 

23.9 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

74 

41.4 

107.0 

12217.4 

188.0 

-61.1 

99.9 

239.5 

48.1* 

41.4 

24.  V 

342.0 

999,9 

99.  9 

999,9 

92.  8 

74, 

42.0 

108.0 

12351.0 

184,0 

-60.  8 

99.9 

242.7 

52.6* 

46,7 

24.3 

344.7 

999,9 

99.9 

999.9 

93.9 

73, 

42.5 

109.0 

12454.4 

181.0 

-56.0 

99.9 

246.8 

57.6* 

53.0 

22.7 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

73, 

43.0 

110.0 

12596.7 

177.0 

-55.7 

99.9 

249.0 

54.2* 

50.6 

19,4 

356,9 

999,9 

99.9 

999,9 

98,2 

73, 

43.6 

Ill.O 

12779.2 

172.0 

-55.8 

99.9 

249.3 

48,6* 

45,5 

17,2 

359,6 

999,9 

99.  9 

999.9 

99,  5 

73, 

44.  1 

112.0 

12890.9 

169.0 

-56.  8 

99.9 

248.6 

48.4* 

45.0 

17.6 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.7 

73, 

44.6 

113.0 

13042.7 

165.0 

-56.8 

99.9 

247.2 

45.6* 

42.0 

17.7 

362.2 

999.9 

90.9 

999,9 

102.8 

73, 

45.1 

114.0 

13158.8 

162.0 

-57.5 

99.9 

244.4 

39.6* 

35,7 

17. i 

363.0 

999,9 

99.9 

999.9 

103.8 

73. 

45.7 

115.0 

13316.6 

158.0 

-57.  8 

99.9 

242.4 

39,2* 

34.8 

18.2 

365,0 

999,9 

99,  9 

999,9 

105.0 

73. 

46.2 

116.0 

134  78.4 

154.0 

-57.8 

99.9 

244.3 

46.0* 

41.4 

20.0 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

73, 

46.7 

117.0 

13602.2 

151.0 

-58.5 

99.9 

246.  1 

57.4* 

52.4 

23.2 

368.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  6 

73. 

47.2 

118.0 

13728.5 

148.0 

-58.  3 

99.  9 

246.2 

73.2+ 

66.9 

29,5 

3T1.0 

999.9 

99.9 

999,9 

109.4 

73, 

47.7 

119,0 

13857.2 

145.0 

-58.  8 

99.9 

245.5 

8S.2* 

80.3 

36.6 

3T2.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

72. 

48.2 

120.0 

14032.7 

141.0 

-59.0 

99.9 

244.2 

89.6* 

80.7 

39.0 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

72. 

48.8 

121.0 

14167.5 

138.0 

-59.4 

99.9 

240.7 

64.8* 

56.5 

31,3 

376.7 

999.9 

99,9 

999,9 

118.4 

72. 

49.3 

122.0 

14304.8 

135.0 

-60,2 

99.9 

233.2 

37.2* 

29.7 

22.  3 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.9 

72, 

49.8 

123.0 

14397.8 

133.0 

-60.9 

99.9 

222.1 

22.5* 

15.1 

16.7 

377.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

119.9 

72, 

50.3 

124.0 

14539.4 

1 30.0 

-61.5 

99.9 

213.7 

20.9* 

13.1 

16.3 

379.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

71, 

50.8 

125.0 

14684.0 

127.0 

-61.9 

99.9 

209.6 

18.3* 

9.0 

15.9 

381.3 

999,9 

99.9 

999.9 

121.4 

71, 

5 1.4 

126.0 

14882.0 

123.0 

-62.0 

99.9 

160.0 

11.7* 

-4,0 

11.0 

384.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

71, 

51.9 

127.0 

15034.7 

120.0 

-62.0 

99.9 

129.1 

10.2* 

-7.9 

0 . ‘f 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.  1 

71 

52.3 

128.0 

15191  .4 

117.0 

-61.5 

99.9 

148.6 

5.6* 

-2.9 

4.7 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

71, 

52.9 

129.0 

15298.2 

115. 0 

-62.2 

99.9 

247.8 

14.0* 

13,0 

5.  3 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

71, 

53.3 

130.0 

15461 .4 

112.0 

-62.4 

99.9 

254.3 

31,5* 

30,3 

8.5 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

71 

54.1 

131.0 

15628.9 

109.0 

-62.8 

99.9 

254.7 

64  .7* 

62.4 

17.0 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

71 

54.7 

132.0 

15800.7 

106.0 

-63.1 

99.9 

253.6 

55.1* 

52.9 

15.5 

399.0 

999,9 

99,9 

999,9 

127.  1 

71, 

55.1 

133.0 

15917.8 

104.0 

-63.1 

99.9 

252.7 

37.5* 

35.8 

11.2 

401,2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

71 

55.8 

134.0 

16037.2 

102.0 

-63.5 

99.9 

250.9 

26  .0* 

24,6 

8.5 

402.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.4 

71 

56.3 

135.0 

16220.2 

99.0 

-64.1 

99.9 

249.7 

30.3* 

28.4 

10.3 

405.1 

999.9 

99,9 

999.9 

129.5 

71 

56.9 

136.0 

16408.5 

96.0 

-64.5 

99,9 

248.  1 

26.5* 

24.5 

9.9 

407,9 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

71 

57.5 

137.0 

16537.2 

94.0 

-64.5 

99.9 

247.3 

14.8* 

13.6 

5.7 

410.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.9 

71 

58.2 

138.0 

16736.3 

91.0 

-62.6 

99.9 

252.3 

16.4* 

15.7 

5.0 

417,9 

999,9 

99,9 

999,9 

131.6 

71 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS.  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1975 

534  GMT  166  18.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

PIP 

SPCro 

U COMP 

V COMP 

PnT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

H/SEC 

M/SFC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

>•  ^PCT 

KM 

DG 

58.9 

139.0 

16943.0 

88.0 

-62.8 

99.9 

254.2 

24.4* 

23.5 

6.7 

421.6 

999,9 

99.9 

990.9 

133.2 

71 

59.6 

140.0 

17156.7 

85.0 

-63.0 

99.9 

251.6 

30.3* 

36,3 

12.1 

425,4 

999,9 

99.9 

999,9 

133,  3 

71, 

60.3 

141.0 

17377.3 

82.0 

-64.  1 

99.9 

249.0 

54.4* 

50,8 

19.5 

427.5 

99  9.9 

99.9 

999.9 

136.2 

71 

61.0 

142.0 

17528.3 

80.0 

-64.5 

99.9 

249.0 

76.9* 

71.8 

27.5 

429.7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.4 

71 

61.7 

143.0 

17761 .7 

77.0 

-64.9 

99.9 

249.4 

83.5* 

70.2 

29.4 

433.6 

999.9 

99.9 

9.99.9 

142.7 

71 

62.4 

144.0 

18004.2 

74.0 

-64.9 

99.9 

246.9 

70.2* 

64.6 

27.6 

438.6 

999.9 

99.  9 

995.9 

146.0 

71 

63.1 

145.0 

18171.4 

72,0 

-64.  7 

99.9 

245.6 

53.6* 

48.0 

22,  1 

442.5 

999,9 

99.9 

999.9 

148.1 

71 

63.8 

146.0 

18343.5 

70.0 

-64.  5 

99.9 

248,4 

37.0* 

34.4 

13,7 

446,5 

999.9 

99.9 

999.9 

149.9 

71 

64.6 

147.0 

18612.0 

67.0 

-63.3 

99.9 

94.3 

5.2* 

-5.2 

0.4 

454  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

152.6 

71 

65.3 

148.0 

18798.5 

65.0 

-62.  8 

99.9 

76.3 

49.5* 

-48,1 

-11.7 

4 59.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

150.0 

71, 

66.1 

149.0 

18990.8 

63.0 

-63.5 

99,9 

81.4 

19,2* 

-19.0 

-2.9 

462.2 

999.9 

99.9 

999.9 

146.  2 

70 

66.9 

150.0 

19290.5 

60.0 

-63.3 

99.9 

249.6 

34.5* 

32.3 

12.0 

469.1 

999.9 

99.9 

999,9 

148.1 

70 

67.9 

151.0 

19499.4 

58.0 

-62.2 

99.9 

250.3 

55.4* 

52,2 

10.7 

476.2 

999.9 

99,9 

999.9 

151,3 

70, 

68.7 

152.0 

19825.8 

55.0 

-64.  5 

99,9 

248.6 

36.9* 

34,3 

13.5 

478,3 

999.9 

99,9 

999.9 

153.  7 

70, 

69,7 

153.0 

20051.8 

53.0 

-65.  1 

99.9 

261.  1 

3,1* 

3.1 

0.5 

482.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154.7 

70, 

70.6 

154.0 

20286.0 

51.0 

-65.7 

99.9 

66.1 

12.5* 

-11.4 

-5.1 

486.0 

999.9 

99.9 

999.9 

154.8 

70, 

71.7 

155.0 

20529.5 

49,0 

-65.1 

99,9 

257.0 

6.4* 

6.2 

1.4 

493.0 

999.9 

99.9 

999.9 

153.  1 

70, 

72.6 

156.0 

20783.6 

47.0 

-64.9 

99.9 

256,3 

27,6* 

26.0 

6,  5 

499.4 

999,9 

99.9 

999.9 

154.8 

71, 

73,7 

157.0 

21049.1 

45.0 

-64.5 

99.9 

249.5 

17.3* 

16.2 

6.1 

506.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  6 

71, 

74.7 

158.0 

21327.6 

43.0 

-63.5 

99.9 

252.0 

24.1* 

22.9 

7.4 

515.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  7 

71, 

75.9 

159.0 

21771.9 

40.0 

-63.3 

99.9 

62.6 

1,6* 

-1.5 

-0.0 

526.8 

999,9 

09.9 

999,9 

158.4 

71. 

77,0 

160,0 

22086.6 

38.0 

-64,  1 

99.9 

77,7 

11. 8* 

-11.6 

-2.5 

532.7 

999.9 

99.9 

999.9 

157.9 

71, 

78.2 

161.0 

22419,0 

36.0 

-62.4 

99.9 

249.5 

39.9* 

37.4 

13.9 

545.4 

999.9 

90.9 

999.9 

158.3 

71. 

79.6 

162.0 

22772 .8 

34.0 

-61.3 

99.9 

251.2 

45.9* 

43.5 

14.8 

557.2 

999.9 

99.0 

999,9 

164,4 

70. 

81.0 

163,0 

23147.8 

32.0 

-62,6 

99.9 

256.6 

14.3* 

13.9 

3.3 

563.5 

999.9 

99.9 

099,9 

166.8 

71. 

82.6 

164.0 

23547,4 

30,0 

-60.9 

99.9 

239.8 

3.0* 

2.0 

-1.0 

570.5 

999.9 

99.9 

999.9 

164.  1 

71, 

84.2 

165.0 

24201.0 

27.0 

-61.9 

99.9 

26.4 

9.9* 

-4.4 

-0.9 

593.7 

999.9 

99.9 

999.9 

165.9 

71. 

85.9 

166.0 

24676.5 

25.0 

-62.6 

99.9 

257.1 

50.7* 

49.4 

11.3 

604.8 

999.9 

09.9 

999.9 

167.  1 

71. 

87,9 

167,0 

25192,7 

23.0 

-60.9 

99.9 

256.9 

40.8* 

47.5 

11.1 

624.2 

999.9 

99.9 

999.9 

173.7 

71, 

90.0 

168.0 

25761.0 

21.0 

-58.8 

99.9 

251.3 

35,0* 

33.2 

11.2 

647.0 

999,9 

09,9 

999,9 

179,7 

71, 

92,4 

169,0 

26738.4 

18.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,7 

689.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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ST4TICN  NO.  235 
JACKSONf  MISS 


6 FEB'^UARY  1975 

1115  GMT  162  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CO'-.P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/S'.C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.4 

100.0 

1004.0 

6.4 

4.9 

350.0 

6.2 

1.1 

-6.  1 

279.9 

293.7 

5.4 

90.0 

0.0 

0. 

0.3 

5.0 

157.4 

•997.0 

5.6 

4.4 

999.9 

99,9 

«>9,9 

99.9 

279.6 

293.1 

5.3 

92.6 

999.9 

999. 

0.6 

6.0 

281.3 

982.jO 

4.5 

3.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

279.8 

293.0 

5.2 

95.8 

999.9 

999. 

1.0 

7.0 

381.4 

970.0 

3.2 

2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.3 

291.4 

4.7 

95.0 

999.  9 

999. 

1.3 

8.0 

482.3 

958.0 

2.7 

2,2 

999,  9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.8 

291.9 

4.7 

96.8 

999.9 

999. 

1.7 

9.0 

584.6 

946.0 

3.3 

2.9 

320.8 

7.9 

5.0 

-6.1 

281.5 

294.4 

5.0 

96.9 

0.8 

153. 

2.0 

10.0 

679.5 

935.0 

3.2 

2.7 

305.7 

7.2 

5.8 

-4.2 

2B2.3 

29  5.2 

5.0 

96.9 

0.  9 

150. 

2.4 

11.0 

810.6 

920,0 

2.3 

1.9 

285.5 

6,8 

6.6 

4-1. *8 

282.7 

295,  1 

4.8 

96.8 

1.  1 

145. 

2.8 

12.0 

907.9 

909.0 

2.0 

1.5 

262.  8 

9.3 

9.2 

1.  2 

283.4 

29  5.7 

4.7 

96.7 

1.2 

138. 

3.1 

13.0 

1015.5 

897.0 

2.8 

2,4 

254.5 

11.9 

11.5 

3.2 

285.3 

290.6 

5.  1 

96.8 

1.3 

131. 

3.5 

14.0 

1115.7 

8B6.0 

3,7 

3.2- 

250.7 

14.9 

14.0 

4.9 

287.3 

301.7 

5.5 

97.0 

1.5 

119. 

3.8 

15.0 

1217.3 

875.0 

3.5 

3.0 

250.5 

15.6 

14.7 

5.2 

288.1 

302.5 

5.4 

96.3 

1.7 

112. 

4.2 

16.0 

1348. 2 

861.0 

2.8 

2. 1 

251.2 

17.0 

16.1 

' 5.5 

288.7 

302.5 

5.2 

95.3 

2,0 

105. 

4.6 

17.0 

1452.3 

850.0 

2.0 

-4,4 

253.4 

18.6 

17,8 

5.3 

288.6 

29  7.5 

3.3 

62.6 

2.3 

99. 

4.9 

18.0 

1557.1 

839.0 

0.4 

-11.9 

256.7 ' 

18.8 

18.3 

4.3 

287.8 

293-0 

1.8 

39.3 

2.  7 

96. 

5.3 

19.0 

1662.8 

828.0 

-0.4 

-14.1 

256.7 

18.9 

18.4 

4.3 

288.0 

292.4 

1.5 

34.7 

3.1 

94. 

5.6 

20.0 

1759.9 

818.0 

-0.6 

-15.3 

255.5 

18.8 

18.2 

4.7 

288.8 

29  2.9 

1.4 

31.7 

3,4 

92. 

6.0 

21.0 

1E87.9 

805.0 

-0.6 

-16.6 

253.3 

13.3 

17.5 

5.3 

290.  1 

293.9 

1.3 

28.5 

3.9 

60. 

6.4 

22.0 

1997. 8 

794.0 

-0.6 

-16.6 

255.  1 

18.9 

18.3 

4.9 

291.3 

295.1 

1.3 

28.5 

4.3 

88. 

6.8 

23.0 

2099.1 

784.0 

-0.8 

-15.5 

255.6 

20.1 

19.5 

5.0 

292.2 

296.5 

1.5 

31.7 

4.  7 

87. 

7.1 

24.0 

2211.9 

773.0 

-0.9 

-16.4 

255.8 

21.1 

20.4 

5.2 

293.2 

297.2 

1.4 

29,6 

5.  1 

86. 

7.4 

25.0 

2315.7 

763.0 

-1.2 

-16.7 

256.3 

21.7 

21.0 

5.1 

293.9 

297.9 

1.4 

29.6 

5.5 

85, 

7.9 

26.0 

2452,4 

750,0 

-2.5 

-17.8 

257.  7 

22.7 

22.2 

4.8 

294.0 

297.7 

1.3 

29.6 

6.  1 

84. 

8.2 

27.0 

2558.8 

740.0 

-3.0 

-16.0 

258.8 

23.2 

22.8 

4.5 

294.6 

299.0 

1.5 

35.9 

6.5 

84. 

8.5 

28.0 

2666.5 

730.0 

-3.3 

-17,2 

259.8 

23.7 

23.3 

4.2 

295.4 

299.5 

1.4 

33.1 

7.0 

84. 

8.9 

29.0 

2775.5 

720.0 

-3.9 

-19.0 

260.6 

23.7 

23.4 

3.9 

295,9 

299.4 

1.2 

29.7 

7.6 

83. 

9.2 

30.0 

2885.7 

710.0 

-4.4 

-20.0 

260.8 

23.7 

23.4 

3.8 

296.6 

299.9 

1.1 

28.2 

8.0 

83. 

9.6 

31.0 

2997.3 

700.0 

-5.3 

-21.6 

260.9 

23.6 

23.3 

3.7 

296.7 

299.7 

1.0 

26.3 

8.6 

83. 

9.9 

32.0 

3110.1 

690.0 

-5.9 

-22.1 

260.6 

23.6 

23.3 

3,8 

297.3 

300.2 

0.9 

26.3 

9,0 

83. 

10.3 

33.0 

3224.3 

680.0 

-6.  8 

-21.8 

259.6 

23.9 

23.5 

4,3 

297.5 

300,5 

l.O 

29.0 

9.6 

83. 

10.7 

34.0 

3339.8 

670.0 

-7.5 

-21.3 

257. H 

24.8 

24.2 

5,3 

298.0 

301.1 

l.O 

32.1 

10.  1 

83. 

11.0 

35.0 

3444.9 

661.0 

-8.3 

-21.1 

256.0 

25.9 

25.2 

6.3 

298.3 

301.6 

l.l 

34.6 

10.6 

83. 

11.5 

36.0 

3587.0 

649.0 

-8.8 

-20.4 

2 52.6 

29.5 

28,2 

8.8 

299,2 

30  2.7 

1.2 

38.4 

11.3 

82. 

11.8 

37.0 

3695.2 

640.0 

-8.8 

-10, 1 

.250.9 

31.9 

30,2 

10.4 

300.4 

304.4 

1.3 

43.1 

11.9 

82. 

12.2 

38.0 

3817.2 

6 30.0 

-8.  8 

-20.0 

249.3 

34.5 

32.3 

12.2 

301.8 

305.6 

1.2 

39.9 

12.7 

81. 

12.6 

39.0 

3923. 5 

621.0 

-9.7 

-20.5 

248.2 

36.2 

33.6 

13.4 

302.0 

305.7 

1.2 

40.9 

13.6 

80. 

12.9 

40.0 

4041 .3 

612.0 

-9.7 

-21.2 

247.7 

36.6 

33.9 

13.9 

303.3 

306.8 

l.l 

38.4 

14,2 

79, 

13.2 

41.0 

4181.3 

601.0 

-9.6 

-22.8 

247.  1 

36,6 

33.7 

14,2 

305.0 

308.2 

1.0 

33,  1 

14.9 

79. 

13.6 

42.0 

4297.8 

592.0 

-10.2 

-23.3 

246.4 

36.1 

33.1 

14.4 

305.6 

308.7 

l.O 

33.1 

15.  8 

78. 

14.0 

43.0 

4415.6 

583.0 

-11. 0 

-30.9 

246.2 

35.7 

32.6 

14.4 

305.9 

307.5 

0.5 

17.5 

16.6 

78. 

14.4 

44.0 

4535,0 

574.0 

-11.7 

-30,9 

247.8 

36.2 

33,5 

13.7 

305,4 

308.1 

0,5 

18,5 

17.3 

77. 

14.8 

45.0 

4642.3 

566.0 

-12.9 

-27.9 

250.  1 

36.6 

34.4 

12.5 

305.4 

308.5 

0.7 

27.0 

18.3 

77. 

15.2 

46.0 

4764.4 

557,0 

-13.4 

-25.8 

252.3 

36.8 

35.1 

11.  2 

307.1 

309.8 

0.8 

3 > . 3 

19.2 

76. 

15.6 

47.0 

4874.3 

549.0 

-14,  1 

-32.1 

254.1 

37,1 

35,7 

10,  2 

307,5 

309.1 

0.5 

20.  1 

20.  I 

75. 

16.0 

48.0 

4999.7 

540.0 

-14.5 

-48.3 

255.3 

38.3 

37.0 

9,7 

308.4 

308.7 

0.1 

3.7 

20.7 

76. 

■*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  235 
JACKSON,  MTSS 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  162  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

16.3 

49.0 

5112.5 

f.32.0 

-15,5 

-37.6 

256.1 

39.5 

38.4 

9.5 

308.6 

309.5 

0.3 

12.9 

21.6 

76 

16.6 

50.0 

5226.7 

524.0 

-16.  5 

-34.4 

256.8 

40.5 

39.4 

9.2 

308.8 

310.  1 

0.4 

19.3 

22.4 

76 

17.2 

51.0 

5371.3 

514.0 

-17.6 

-32.  1 

258.  1 

40.9 

40.0 

8.5 

309.2 

310.9 

0.5 

26.8 

23.8 

76 

17.6 

52.0 

5503.3 

505.0 

-18.7 

-33.1 

258,4 

40.8 

39.9 

8 2 

309.4 

311.0 

0.5 

26.4 

24.8 

76 

17.9 

53.0 

5622.1 

497.0 

-19.7 

-33.9 

253.2 

40.9 

40.0 

8 .4 

309.5 

31  1.0 

0,4 

26.9 

25.6 

76 

13.3 

54.0 

5727.2 

490.0 

-20.7 

-33.6 

257.8 

41.6 

40.7 

8,8 

309.6 

311.1 

0.4 

30.0 

26.5 

76 

18.7 

55.0 

5848.9 

482.0 

-20.  8 

-34.3 

257.4 

42.8 

41,8 

9.3 

310.9 

312.4 

0.4 

28.3 

27.5 

76 

19.2 

56.0 

6003.8 

472.0 

-21.3 

-35,9 

257.1 

45.1 

43.9 

10.1 

312.1 

313.4 

0.4 

25.4 

28.8 

77 

19.6 

57.0 

6113.8 

465.0 

-22.3 

-31.6 

256.7 

47.1 

45.8 

10.8 

312.3 

314.2 

0.6 

42.  1 

29.  9 

77 

20.1 

58.0 

6241.1 

457.0 

-23.3 

-32.  1 

256.1 

48.9 

47.4 

11.7 

312.5 

314,4 

0.6 

44.  2 

31.  4 

77 

20.4 

59.0 

6353.9 

450.0 

-24.0 

-32.4 

255.8 

49.1 

47.6 

12.0 

313.1 

314.9 

0.6 

45.4 

32.4 

77 

20.8 

60.0 

6484.5 

442.0 

-25.3 

-33.9 

255,5 

49.4 

47.8 

12.4 

313.0 

314.6 

0.5 

44.  1 

33.4 

76 

21.2 

61.0 

6600.4 

435.0 

-34.7 

254.  7 

50.1* 

48.4 

13.2 

314.1 

315.7 

0.5 

41.9 

34.  6 

76 

21.7 

62.0 

6734.9 

427.0 

-26.0 

-38.3 

253.5 

51.9* 

49.8 

14.7 

315.2 

316.4 

0.3 

30.  1 

36.  2 

76 

22.1 

63.0 

6854.4 

420.0 

-26.9 

-39.3 

252.8 

53.3* 

50,9 

15.7 

315.6 

316.6 

0.3 

29.5 

37.4 

76 

22.5 

64.0 

6975.4 

413,0 

-28.0 

-40.0 

252.6 

54  .0* 

51.6 

16.1 

315.7 

316.7 

0.3 

30.1 

38.7 

76 

23.0 

65.0 

7097.8 

406.0 

-29.1 

-40.5 

252.4 

51.8* 

49.3 

15.7 

315.7 

316.7 

0.3 

31.9 

40.  5 

76 

23.5 

66.0 

7257.7 

397.0 

-30.3 

-41.0 

251.0 

47.7* 

45.  1 

15  .6 

316.2 

317,1 

0.3 

34.  1 

41.9 

76 

23.9 

67.0 

7383.9 

390.0 

-31.8 

-41.9 

249.8 

46.9* 

44.0 

16  .2 

315.9 

316.8 

0.2 

35.6 

43.0 

76 

24.3 

68.0 

7493.3 

384.0 

-32.3 

-42.7 

249.5 

48.4* 

45.3 

16,9 

315.9 

316.8 

0.2 

36.2 

44.0 

76 

24.8 

69.0 

7622.4 

377.0 

-34.1 

-43.6 

249.8 

51.0* 

47.0 

17.6 

315.9 

316.6 

0,2 

37.5 

45.  5 

75 

25.2 

70.0 

7753.4 

370.0 

-35.2 

-45.4 

2 50.1 

50.9* 

47.8 

17,3 

316.1 

316.8 

0.2 

34.1 

46.  8 

75 

25.7 

71  .0 

7905.3 

362.0 

-36.5 

-48.  5 

250.  7 

47.3* 

44.7 

15.7 

316.3 

316.8 

O.l 

27.5 

48.4 

75 

26.2 

72.0 

8020.8 

356.0 

-37.9 

-49.8 

251.7 

44.5* 

42.2 

14.0 

316.1 

316.5 

0.1 

27.2 

49.7 

75 

26.6 

73.0 

8157.5 

349.0 

-38.5 

-51.5 

252.  1 

46.2* 

44.0 

14.  2 

317.0 

317.3 

0,  1 

23.7 

50.3 

75 

27.0 

74.0 

8276.3 

343.0 

-39.8 

-52.6 

251.9 

52.1* 

49.5 

16  2 

316.9 

317.2 

0.1 

23.8 

52.0 

75 

27.3 

75.0 

0396.8 

337.0 

-40.6 

99.9 

251.5 

55.5* 

52.6 

17.  6 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

75 

27.8 

76.0 

8539.4 

330.0 

-41.8 

99.9 

251.5 

55.7* 

52.8 

17.7 

317.7 

999.9 

99,9 

999,9 

54.7 

75 

28.2 

77.0 

8663.4 

324.0 

-42,9 

99.9 

252.2 

51.4* 

43.9 

15.7 

317.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

75 

28.6 

78.0 

8789.2 

318.0 

-44.0 

99.9 

253.6 

47.0* 

45.1 

13.3 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

74 

29.0 

79.0 

0916.7 

312.0 

-45.1 

99.9 

255.3 

47.0* 

45.4 

11.9 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

74 

29.4 

80.0 

9046.1 

306.0 

-46.3 

99.9 

256.1 

51.4* 

49.9 

12^4 

318.3 

999,9 

99.  9 

999.9 

59.  2 

75 

29.9 

81.0 

9199.4 

299.0 

-4  7.6 

99.9 

256.4 

55.4* 

53.9 

13  .0 

318.6 

999,9 

99.9 

999.9 

60.9 

75 

30.3 

82.0 

9333.0 

293.0 

-48.7 

99.9 

256.5 

56.2* 

54.6 

13.1 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

75 

30.8 

83.0 

9468.7 

287,0 

-49.  8 

99.9 

256.6 

54.7* 

53.2 

12,7 

319,2 

999,9 

99.0 

999,  9 

64.0 

75 

31.2 

84.0 

9583  .5 

282.0 

-50.4 

99.9 

256.5 

52.7* 

51.3 

12.3 

320,0 

999.9 

99,9 

999,9 

65,3 

75 

31.6 

85.0 

9700.0 

277.0 

-51,4 

99.9 

256.4 

51.3* 

49.8 

12.1 

320.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

66 . 6 

75 

32.1 

86.0 

9065.7 

270.0 

-52.8 

99.9 

256.5 

52.4* 

51.0 

12.3 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

75 

32.6 

87.0 

10010.4 

264.0 

-53.9 

99.9 

257.3 

56.0* 

54.6 

12.3 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

75 

33.0 

88.0 

10133.0 

259.0 

-54.4 

99.9 

258.2 

59.8* 

58.5 

12.  2 

322,0 

999,9 

99,9 

999.9 

71.  1 

75 

33.4 

89.0 

10257.7 

25  4.0 

-55.3 

99,9 

258.7 

62.4* 

61.2 

12.2 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

75 

33.9 

90.0 

10384.2 

249.0 

-56.3 

99,9 

259.9 

59.9* 

59.0 

10,6 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.  1 

75 

34.3 

91.0 

10512.7 

244.0 

-57.3 

99.9 

261.4 

55.9* 

55.3 

0,3 

323.1 

999.9 

99.9 

999,9 

75.9 

75 

34.8 

92.0 

10643.5 

239.0 

-57.6 

99.9 

263.4 

54.3* 

54.0 

6.2 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

75 

35.2 

93.0 

10776.6 

234.0 

-59.0 

99.9 

264,4 

55.9* 

55.7 

5.5 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

75 

» 8¥  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BE.-N  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  235 
JACKSCN,  MISS 


6 PERRMARY  1975 
Ills  GMT 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG 

C 

DG  C 

DG 

M/src 

M/SFC 

35.7 

99.0 

10911.9 

229.0 

-59. 

3 

99.9 

26A.6 

59.7* 

59.4 

36.1 

95.0 

11099.7 

229.0 

-60. 

8 

99.9 

264.6 

62.7* 

62.4 

35.7 

96.0 

11218.5 

218.0 

-61  . 

1 

99.9 

26  5.1 

58.6* 

58.4 

37.2 

97.0 

11333.8 

219.0 

-60. 

2 

99.9 

265.5 

48 .1  + 

48.0 

37.7 

98.0 

11981.9 

2C9.0 

-59. 

7 

99.9 

261.9 

44.9* 

44.4 

38.1 

99.0 

11602.7 

205.0 

-58. 

0 

99.9 

256. R 

49.5* 

48.2 

38.5 

100.0 

11758.9 

200.0 

-56. 

3 

99.9 

252.0 

54.4* 

51.7 

38.9 

101. 0 

1 1919.9 

195.0 

-56. 

0 

99.9 

243.0 

52.9* 

49.0 

39.^ 

102.0 

12089.7 

190.0 

-57. 

0 

99.9 

245.4 

54.0* 

49.0 

39.7 

103.0 

12219.2 

186.0 

-57. 

8 

99.9 

245.5 

58.6* 

53.3 

AO.  I 

i09.0 

12355.8 

182.0 

-59. 

3 

99,9 

246.3 

66.5* 

60.9 

90.5 

105.0 

12999.8 

178.0 

-59. 

9 

99.9 

247.0 

73.1* 

67.3 

90.9 

106.0 

12636.5 

179.0 

-60. 

9 

99.9 

246.6 

66.8* 

61.2 

91.5 

107.0 

12780.7 

170.0 

-62- 

0 

99.9 

244.4 

45.2* 

40.7 

91.9 

108.0 

12928.3 

166.0 

-60. 

9 

99.9 

24  3.  1 

34.6* 

30.  B 

92.5 

109.0 

13080.6 

162.0 

-59. 

0 

99.9 

244.9 

33.7* 

,30.5 

92.9 

UO.O 

13237.9 

158.0 

-57. 

6 

99.9 

248.1 

42.6* 

39.5 

93.6 

III.O 

13399.8 

159.0 

-57. 

5 

99.9 

252,1 

61,2* 

58.2 

99.0 

U2.0 

13566.0 

150,0 

-57. 

a 

99.9 

253.0 

67.7* 

64.7 

99.5 

113.0 

13693.9 

197.0 

-58. 

0 

99.9 

251.7 

60.8* 

57.7 

95.0 

119.0 

13867.0 

193.0 

-58. 

5 

99.9 

248.7 

47.6* 

44,4 

95.9 

115.0 

19000.3 

190.0 

-58. 

5 

99.9 

247.5 

42.9* 

39.6 

96.  1 

116.0 

19182.9 

136.0 

-59. 

0 

99,9 

248.2 

51.8* 

48-1 

96.6 

117.0 

19369.3 

132.0 

-59. 

7 

99.9 

243.9 

67.8* 

63.3 

97.1 

118.0 

19512.7 

129.0 

-60. 

8 

99.9 

249.7 

78.8* 

73.9 

97.5 

119.0 

19658.9 

126.0 

-61. 

3 

99.9 

250.6 

76.7* 

72.3 

98.2 

120.0 

19808.3 

123.0 

-61. 

6 

99.9 

250.8 

63.3* 

59.8 

98.8 

121.0 

19961.0 

120.0 

-62. 

6 

99.9 

250.2 

50.1* 

47.2 

99.3 

122.0 

15117,0 

117.0 

-63. 

1 

99.9 

250.1 

42.5* 

40.0 

99.8 

123.0 

15276.9 

119.0 

-69. 

1 

99.9 

250.4 

37.9* 

35.7 

50.3 

129.0 

15939.9 

111.0 

-69. 

8 

99.9 

250.3 

37.4* 

35.2 

50.8 

125.0 

15606.9 

108.0 

-65. 

9 

99.9 

250.2 

36.  9* 

34.7 

51.9 

126,0 

15835.9 

109.0 

-66. 

6 

99.9 

2 50.5 

22.9* 

21.6 

52.0 

127.0 

16012.9 

101.0 

-66. 

8 

99.9 

250.9 

8.4* 

7.9 

52.5 

128.0 

16133.3 

99.0 

-66. 

6 

99.9 

249.9 

26.9* 

25.2 

53.1 

12'>.0 

16319.9 

96.0 

-65, 

6 

99.9 

240 . 5 

46.1* 

42.9 

53.5  ■ 

130.0 

16513.5 

93.0 

-69  . 

9 

99.9 

247.0 

51  .2* 

47,1 

59.3 

131.0 

16719.1 

90.0 

-69. 

1 

99.5 

247.9 

47.3* 

43.8 

59.9 

132.0 

16851.6 

88.0 

-69. 

6 

99.9 

251.8 

57,9* 

55  = 0 

55.3 

133.0 

16991.9 

86.0 

-69, 

e 

99.9 

253.1 

66.2* 

63.3 

55.9 

139.0 

17208.6 

83.0 

-69. 

8 

99.9 

2 53.7 

58.2* 

55.9 

56.2 

135.0 

17357.5 

81.0 

-69. 

9 

99.9 

253.7 

39,3* 

37,7 

56.9 

136.0 

17588.9 

78.0 

-69. 

3 

99.9 

73.7 

16,8* 

-16.  1 

57.5 

137.0 

17828.6 

75.0 

-63, 

9 

99.9 

73.7 

37.8* 

-36.2 

58.2 

138.0 

17993.9 

73.0 

-69. 

8 

99.9 

73.7 

11.4* 

-11.0 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  means  temperature  OP-  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  KEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NQ.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  n75 

IU5  GMT  162  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

or,  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

58.9 

139.0 

18299.9 

70.0 

-65.8 

99.0 

2 56.2 

22.3* 

21  .5 

6.1 

993.6 

999.9 

99.9 

999.9 

160.  7 

74. 

59.6 

190.0 

18925.7 

68.0 

-65.2 

99.9 

256.0 

38,8* 

37.6 

9.9 

998.6 

999.9 

99.9 

999.9 

162.  2 

74. 

60.2 

191.0 

18700.7 

65.0 

-69.  8 

99.9 

257.6 

90.8* 

39.8 

8.9 

955.3 

999.9 

99.9 

999.9 

163.9 

74. 

60.9 

192.0 

18891 .9 

63.0 

-63.9 

99.9 

256.1 

39,1* 

33.1 

8.2 

961,5 

999.9 

99,9 

999.9 

165.6 

74, 

61.6 

193.0 

19191.0 

60.0 

-63.  9 

99. S 

250.9 

23.8* 

22.9 

8.0 

967.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16  7.0 

74. 

62.3 

199.0 

19398.9 

58.0 

-63.7 

99,9 

293.6 

30.0* 

27.9 

11  .0 

972.9 

999.9 

99.9 

999.9 

167.2 

74. 

63.0 

195.0 

19729.6 

55.0 

-63  .P 

99.0 

251.2 

30.5* 

28.8 

9.8 

979,7 

999.9 

99.9 

999.9 

169.  6 

74, 

63.7 

196.0 

19951.7 

53.0 

-63.9 

99.9 

258.0 

7.3* 

7.  1 

1.5 

909.  8 

999.9 

99,9 

999.  9 

150.  2 

74. 

69.9 

197.0 

20187.7 

51,0 

-63.5 

99.9 

270.8 

0.9* 

8.9 

“C.l 

991.1 

999.9 

99.9 

999.9 

169.  3 

74. 

65.1 

198.0 

20933.9 

99.0 

-63.5 

99.9 

2 53.8 

28.1* 

27.6 

5.5 

996.7 

999.9 

99.9 

999.9 

150.  6 

74. 

65.9 

199.0 

20689.9 

97.0 

-63.3 

99.9 

255.2 

19.8* 

19.2 

5,1 

503.2 

999,9 

99,  9 

999,9 

152.  3 

74. 

66.7 

150.0 

20956.9 

95.0 

-62.9 

99. S 

73.2 

10.6* 

-10.2 

-3,1 

510.9 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

74. 

67.5 

151.0 

21236.9 

93.0 

-62.9 

99.0 

257.0 

20.0* 

19.  5 

9.5 

517.0 

999.9 

99.9 

999.9 

150.5 

74. 

68.3 

152.0 

21682.6 

90.0 

-62.6 

99.9 

259.9 

53.7* 

51  .7 

19.9 

528.8 

999.9 

99.9 

999.9 

154.  4 

74. 

69.  1 

153.0 

21999.3 

38.0 

-62.2 

99.9 

299.0 

5.0* 

9.5 

2.2 

537.5 

999,9 

99.9 

999.9 

157.0 

74. 

70.1 

159.0 

22333.1 

36.0 

-62.6 

99.9 

59,7 

17.7* 

-15.3 

-8.9 

599.9 

999,9 

99.9 

999.9 

153.8 

74. 

71.0 

155.0 

22685.7 

39.0 

-62.6 

99.9 

258.2 

61.9* 

60.1 

12.5 

553.9 

999.9 

99.9 

999.9 

154.6 

74. 

72.0 

156.0 

23057.6 

22.0 

-69.8 

99.9 

258.8 

38.5* 

37,8 

7.5 

557.5 

999.9 

99.9 

999.9 

162.  4 

74. 

73.1 

157.0 

23953.9 

30.0 

-62.7 

99.0 

62.3 

19.7* 

-13.0 

-6.8 

573.6 

999,9 

99.9 

999,9 

159.  4 

74. 

79.3 

158.0 

23879.9 

28.0 

-61. 5 

99.0 

272.9 

17.9* 

17.8 

-0.7 

588.6 

999.9 

99.9 

999.9 

158.6 

74. 

75.5 

159.0 

29339.8 

26.0 

-61.1 

99.9 

265.3 

90.5* 

90.9 

3.3 

602.2 

999.9 

99.9 

999.9 

163.2 

74. 

76.8 

160.0 

25100.3 

23.0 

-61.6 

99.9 

269.9 

18.9* 

18.9 

C.O 

622.1 

999.9 

99.9 

999.9 

164.  1 

75. 

78.2 

161.0 

25669.9 

21.0 

-60.9 

99.9 

262.0 

93.1* 

62,7 

6.0 

690,7 

999,9 

99.9 

999,9 

165.8 

75. 

79.7 

162.0 

26285.7 

19.0 

-61.0 

99.9 

263.0 

30.9* 

30.1 

3.7 

656.5 

999.9 

99.9 

999.9 

169.5 

75. 

81.5 

163.0 

26976.0 

17.0 

-60.8 

99.9 

260.0 

17.9* 

17.6 

3,1 

681.2 

999.9 

99.9 

999,9 

171.8 

75. 

83.6 

169.0 

27759.8 

15.0 

-58.0 

99.0 

269.2 

32.9 

32.2 

3,3 

715.2 

999.9 

99.9 

999.9 

176.6 

75. 

85.8 

165.0 

28665.2 

13.0 

-56.3 

99.0' 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

750.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  235 
JACKSONf  MISS 

5 FEBRUARY  1975 

1A15  GMT  166  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.5 

100.0 

1006.5 

5.0 

3.2 

350.0 

5.1 

0.9 

-5.0 

278,3 

290.5 

4.8 

88.0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

152.8 

1000.0 

3.6 

2.2 

332.2 

8.3 

3.9 

-7.3 

277.4 

288.8 

4.5 

90.6 

0.2 

150. 

0.7 

6.0 

258.9 

987.0 

2.3 

1.: 

330.6 

7.6 

3.7 

-6.6 

277.0 

287.8 

4.2 

92.5 

0.3 

150. 

0.9 

7.0 

349.5 

976.0 

1.8 

1..’ 

328.6 

6.9 

3.6 

-5.9 

277.4 

28  8.2 

4.2 

95.3 

0.4 

151. 

1.1 

8.0 

449.  1 

964.0 

0.6 

0.’ 

324.5 

6.6 

3.8 

-5.4 

277.2 

28  7.4 

4.0 

96.5 

0.  5 

150. 

1.6 

9.0 

532.9 

954.0 

0.3 

-0.2 

310.9 

7.5 

5.7 

,9 

277.6 

207.8 

4.0 

96,5 

0,7 

147. 

1.9 

10.0 

625.9 

943.0 

-0.2 

-0.7 

304.  1 

8.8 

7.3 

-* •*..9 

278.  1 

288.0 

3.9 

96.4 

0.  8 

144. 

2.1 

11.0 

737.0 

930.0 

-0.7 

-1.2 

297.8 

9.6 

8.5 

-A.  5 

278.6 

288.4 

3.0 

96.3 

0.9 

141. 

2.* 

12.0 

832.1 

919.0 

-1.2 

-1.'. 

286.0 

10.7 

10.3 

-3.0 

279.1 

288.  7 

3.7 

96.6 

1.  1 

137. 

2.3 

13.0 

928.2 

908.0 

-1.3 

-l.C 

279.5 

13.4 

13.2 

-2.2 

279.9 

289,5 

3.7 

96.6 

1.3 

129. 

3.0 

14.0 

1016.6 

898.0 

-1.3 

-1.'' 

278.0 

14.9 

14.7 

-2.1 

280.8 

290.5 

3.7 

95.9 

1.5 

125. 

3.3 

15.0 

1115.0 

887.0 

-1.2 

-3.5 

278.7 

16.3 

16.1 

-2.4 

281.9 

290.7 

3.3 

84.2 

1.7 

121. 

3.8 

16.0 

1223.7 

875.0 

-1.0 

-4.8 

2 79.3 

18.7 

18.5 

-3.0 

283.1 

291.3 

3.1 

75.7 

2.2 

116. 

A.l 

17.0 

1324.9 

864.0 

-0.4 

-5.4 

279,9 

?n,o 

19.7 

-3.4 

284.8 

292.8 

3.0 

60.5 

2.  5 

114. 

4.3 

18.0 

1418.0 

854.0 

-0.9 

-5,9 

280.5 

20.6 

20.3 

-3.8 

285.2 

293.0 

2.9 

60.5 

2.8 

113. 

4.8 

19.0 

1512.0 

844.0 

-1.3 

— 8.0 

281.1 

22.2 

21.8 

-4.3 

205.6 

292.1 

2.4 

57.6 

3.4 

111. 

5.1 

20.0 

1606,9 

834.0 

-1.8 

-9.C 

279.7 

22.9 

22.6 

-3.8 

286.1 

292.2 

2.2 

55.2 

3.8 

110. 

5.5 

21.0 

1722.2 

822.0 

-2.0 

-10. 

274.2 

23.2 

23.2 

-1.7 

287.1 

29  2.8 

2.  1 

51,0 

4.4 

108. 

5.9 

22.0 

1819.7 

812.0 

-1.3 

-9.4 

265.6 

23.1 

23.0 

1.8 

288.8 

295.2 

2.3 

54.2 

4.9 

106. 

6.2 

23.0 

1908,6 

803.0 

-1.2 

-8.6 

262.2 

23.9 

23.7 

3.2 

289.9 

296.9 

2.5 

57.1 

5.3 

104. 

6.6 

24.0 

2008.4 

793.0 

-1.7 

-10.1 

260.1 

25.1 

24.7 

4,3 

290.4 

296.7 

2.2 

52.4 

5.8 

102. 

6.9 

25.0 

2109.5 

783.0 

-1.8 

-9.2 

258.8 

25.1 

24,6 

4.9 

291,3 

298,1 

2.4 

56,8 

6.3 

100. 

7.1 

26.0 

2232.2 

771.0 

-2.9 

-9,^ 

257.  7 

25.2 

24.6 

5.4 

291.6 

298.5 

2.5 

60.9 

6.6 

99. 

7.6 

27.0 

2325.2 

762.0 

-3.1 

-9.: 

254.7 

25.8 

24.8 

(->.8 

292.2 

299.2 

2.5 

62.0 

7.3 

97. 

7.9 

28.0 

2419.2 

753.0 

-4.0 

-s.-' 

253.1 

26.5 

25.4 

T.7 

292.2 

299.6 

2.6 

69.9 

7.7 

96. 

8.1 

29.0 

2524.8 

743.0 

-4.0 

-5.P 

252.4 

27.2 

25.9 

E.2 

293,4 

30  3,3 

3.5 

92.5 

7.9 

95, 

8.6 

30.0 

2621,2 

734.0 

-3.2 

-4.2 

251.6 

29.0 

27.5 

9.2 

295.3 

30  6.0 

3.  8 

93.3 

8,  7 

92. 

8.9 

31.0 

2718.8 

725.0 

-4.2 

-5.2 

251.7 

29.8 

28.3 

9.4 

295.3 

305.4 

3.6 

92.9 

9.3 

91. 

9.2 

32.0 

2817.4 

716.0 

-4.5 

-7.J 

252.0 

30.5 

?9.0 

9.4 

296.0 

304.7 

3.  1 

80.7 

9.8 

90. 

9.7 

33.0 

2917.1 

707.0 

-4.  3 

-7.0 

253.0 

31.4 

30.0 

9.2 

296.  7 

305.8 

3,2 

84.7 

10.6 

89, 

10.0 

34.0 

3017.7 

69  8,0 

-5.9 

-9.' 

253.7 

31.9 

30.6 

9.0 

296.6 

304.3 

2.7 

75.9 

11.  2 

88. 

10.3 

35.0 

3119.5 

689.0 

-6.0 

-10,  ’ 

2 54.4 

32.5 

31.3 

e.a 

297.5 

304.9 

2.6 

72.5 

11.8 

87. 

10.8 

36.0 

3245.3 

678.0 

-7.2 

-11. T 

255.2 

34.1 

32.9 

f .7 

297.5 

304,1 

2.3 

70.1 

12.7 

86. 

11. 1 

37.0 

3337.8 

670.0 

-7.7 

-11.7 

255.3 

35.3 

34,2 

",0 

298,0 

304,7 

2.3 

72.6 

13,3 

86. 

11.3 

38.0 

3442.9 

661.0 

-8.8 

-11.6 

255.0 

36.4 

35.1 

o.A 

297.8 

304.7 

2.4 

80.5 

13.8 

86. 

11.3 

39.0 

3537.1 

653,0 

-9.9 

-11.9 

2 53.1 

38.9 

37.2 

1 1.3 

297.7 

304.5 

2.4 

85.3 

14.9 

85. 

12.1 

40.0 

3632.2 

645.0 

-10.6 

-16.0 

251.2 

40.2 

38.1 

12  = 9 

297.8 

302.9 

1.7 

64.3 

15.  6 

84. 

12.4 

41.0 

3764,9 

634.0 

-9.  1 

-18.2 

249.0 

41.1 

38.4 

14,7 

300.9 

305.2 

1.4 

47.2 

16.  3 

84, 

12.8 

42.0 

3863.5 

626,0 

-7.7 

-24.' 

246.  5 

40.8 

37.4 

16.3 

303,6 

306.2 

0.3 

24.0 

17.3 

83. 

13.0 

43.0 

3963,6 

618.0 

-7.4 

-25.2 

245.2 

40.4 

36.6 

It  .9 

305.1 

307.6 

0.8 

22.3 

17.9 

82. 

13.2 

44.0 

4065.0 

610.0 

-7.7 

-23.* 

244.9 

40.0 

36.2 

16.9 

305.9 

308.9 

0.9 

26.8 

18.3 

82, 

13.7 

45.0 

4167.6 

602.0 

-8.7 

-25.2 

245.3 

40.2 

36.5 

16,8 

305.8 

300,4 

0.8 

24.9 

19,3 

81. 

14.0 

46.0 

4271,1 

594.0 

-9.3 

-26.8 

246.4 

41.5 

30.0 

16.6 

306.3 

308.6 

0.7 

22.4 

19.8 

80. 

14.2 

47.0 

4375.8 

586.0 

-10.2 

-27.3 

247.2 

42.4 

39.0 

16.4 

306.5 

308.7 

0.7 

22.9 

20.4 

80. 

14.7 

48.0 

4481.5 

578,0 

-11.2 

-27.  . 

248.7 

43.1 

40.2 

15.6 

306.5 

308.8 

0.7 

25.4 

21.9 

79. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  ^■^5 

jackscNf  miss 

5 FEBRUARY  1975 

1A15  GMT  166  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

U.9 

49.0 

4575.0 

571.0 

-11.6 

-24.0 

249.1 

42.5 

39.7 

15.2 

307.1 

309,9 

0.9 

32.5 

22.5 

79. 

15.2 

50.0 

4682.9 

563.0 

-12,6 

-25.5 

249,5 

41.5 

38.9 

1'  .5 

307,2 

309.9 

0.8 

32.8 

23.1 

78. 

15.7 

51.0 

4819.5 

553.0 

-13.6 

-26.4 

250.2 

40.5 

38 .1 

17.8 

307.6 

310.1 

0.8 

32.8 

24.2 

78. 

16.0 

52.0 

4916.2 

546.0 

-14.6 

-25.4 

250.6 

40.9 

38.5 

13.6 

307.5 

310.4 

0.9 

39,1 

25.0 

78. 

16.2 

53.0 

5013.9 

539.0 

-15,  1 

-25.0 

250.8 

41.7 

39.4 

13.7 

308.0 

311.0 

0.9 

42,4 

25.5 

78. 

16,7 

54,0 

5126.8 

531.0 

-16.  1 

-25.0 

251.0 

43.4 

41.  1 

14.  1 

300.2 

31  1.2 

0.9 

45.8 

26.7 

77. 

17.0 

55.0 

5226.6 

524.0 

-16.9 

-24.0 

251.0 

44.1 

41.7 

16.3 

308.3 

311.5 

1.0 

50.3 

27.3 

77. 

17.3 

56.0 

5356.6 

515.0 

-17.5 

-25.'. 

250.8 

43.3* 

40.9 

l'y.2 

309.2 

312.3 

1.0 

51.0 

28.  5 

77. 

17.8 

57,0 

5459.0 

508.0 

-18.3 

-22.9 

250.9 

43.0* 

40,6 

14.1 

309,5 

313.2 

1.2 

66.5 

29.  6 

77. 

18.1 

58.0 

5562.5 

501.0 

-18.7 

-24.5 

251.3 

43.6* 

41.3 

14.0 

310.2 

313.5 

1.0 

60.0 

30. 1 

77. 

18.5 

59.0 

5667.4 

494.0 

-18.9 

-27.  7 

252.1 

45.4* 

43.2 

14.0 

311.1 

313.6 

0.8 

45.5 

31.4 

76. 

18.8 

60.0 

5773.6 

487.0 

-19.6 

-28.1 

252.2 

45.8* 

43.6 

14.0 

311,5 

314.0 

n.  8 

46.5 

32.4 

76. 

19,1 

61.0 

5881.0 

480,0 

-20.0 

-28.^ 

252.  1 

46.3* 

44. 1 

1<«.2 

312.3 

314.8 

0.8 

47.2 

33.2 

76. 

19,4 

62.0 

5974.3 

474.0 

-20.6 

-28.-’ 

251.6 

47.2* 

44.8 

1‘..9 

312.7 

315.2 

0.7 

48. 0 

38. 8 

76. 

19.8 

63.0 

6084.2 

467.0 

-21.4 

-29.0 

250.8 

49.6* 

46.9 

16.3 

313.1 

315,5 

0.7 

49.8 

34.9 

76. 

20.1 

64.0 

6195.5 

460.  0 

-22.0 

-29. 

250.  1 

51.5* 

48.4 

I’. 5 

313.6 

315.9 

0.7 

49.5 

35.9 

76, 

20,3 

65.0 

6291.9 

454.0 

-22.  8 

-30.3 

249.6 

52.3* 

49,0 

18,2 

313,8 

316.0 

0.7 

50.1 

36.7 

76. 

20.8 

66.0 

6422.1 

446.0 

-23.9 

-31.2 

248.3 

53.3* 

50.0 

19.9 

314.0 

316.1 

0.6 

50.5 

38.2 

76. 

21.1 

67.0 

6537.6 

439.0 

-24.1 

-32.  f 

247.7 

54,2* 

50.2 

20.5 

315.1 

317,0 

0.6 

44,9 

39.0 

75. 

21.3 

68.0 

6637.8 

433.0 

-24,8 

-38,2 

247.  5 

54.1* 

50.0 

20.7 

315,5 

316,6 

0.3 

2 7.4 

39.6 

75. 

21,8 

69.0 

6756.3 

4 26,0 

-25.3 

-40.’ 

247.3 

51.4* 

47.4 

19.8 

316.3 

317.2 

0.3 

22.1 

41.7 

75. 

22.0 

70.0 

6859.1 

420.0 

-26.0 

-41.3 

247.4 

49.6* 

45.7 

10.1 

316.7 

317.6 

0.2 

22.1 

42.7 

75. 

22.5 

71.0 

6980.6 

413.0 

-27.0 

-42.8 

247.9 

46.6* 

43.2 

17.6 

316.9 

317.6 

0.2 

20.5 

42.9 

74. 

22,9 

72.0 

7103.5 

406.0 

-28.  1 

-43.7 

249.  1 

49.1* 

45.9 

17,5 

317.  1 

317.8 

0.2 

20.6 

44.6 

74. 

23,1 

73.0 

7210.3 

400.0 

-28.7 

-47.9 

249.7 

50.3* 

47.2 

17.4 

317.6 

318.0 

0.1 

13.6 

45.  2 

74. 

23.5 

74.0 

7318.3 

394.0 

-29.5 

-48.2 

251.1 

52.5* 

49  .6 

17.0 

318.0 

318.4 

O.l 

14.2 

46.0 

74. 

23.9 

75.0 

7427.6 

388.0 

-30.5 

-47. 

251.8 

51.0* 

48.4 

15,9 

318.0 

318.5 

0.  1 

16,7 

48.  1 

74. 

24,  1 

76.0 

7519.5 

383.0 

-31.9 

-48. 

251.9 

50.5* 

48.0 

15.7 

317.5 

317.9 

0.1 

16.9 

48.7 

74. 

24.6 

77.0 

7630.9 

377.0 

-33.0 

-48.7 

251.8 

50.5* 

48.0 

i-^.o 

317.3 

317.8 

0.1 

18.8 

49.  3 

74. 

24.9 

78.0 

7743.5 

371,0 

-33.  8 

-49.2 

251.9 

51.7* 

49.1 

16.0 

317.  8 

318,2 

0,1 

19.3 

50,  7 

74. 

25,2 

79,0 

7838,5 

366.0 

-34.5 

-51.0 

252.3 

51.4* 

48.9 

15.6 

318.1 

318.5 

0,1 

16.6 

51.7 

74. 

25.7 

80,0 

7953.9 

360.0 

-35.4 

-52.  2 

253.2 

48.8* 

46.7 

14.1 

318.4 

318.7 

0.1 

15.7 

53.2 

74. 

26.1 

81.0 

8090.2 

353.0 

-36.8 

-53.9 

253.  7 

46.2* 

44.4 

12.9 

318.2 

318.5 

0.1 

14.9 

54.  4 

74. 

26.5 

82.0 

8188.8 

348.0 

-37.7 

-54.  i 

253.9 

45.6* 

43.8 

12.6 

318.3 

318.5 

0.  1 

15.0 

55.  1 

74, 

26,9 

83,0 

8308.5 

342.0 

-38.7 

-55.  ' 

254.0 

47.4* 

45.5 

I'.O 

318.6 

318.9 

0.  1 

15.5 

56.5 

74. 

27,1 

84,0 

8409.4 

337.0 

-40.0 

-55.7 

254.2 

48.6* 

46.7 

n.3 

318.1 

318.4 

0.1 

16.6 

57.  1 

74. 

27.5 

85.0 

8531.8 

331.0 

-41.1 

99.9 

254.6 

51.6* 

49.8 

13,7 

318.4 

999,9 

99,9 

999,9 

58,0 

74, 

27.9 

86.0 

8655.8 

325.0 

-42.3 

99.9 

255.5 

54.2* 

52.4 

13.6 

318.4 

999.9 

99,9 

999.9 

59,4 

74. 

23.2 

87.0 

8760.4 

320,0 

-43.2 

99,9 

256.0 

53.9* 

52.3 

13.0 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

74. 

23.6 

88.0 

8866.3 

315.0 

-44.  1 

99.  y 

256.4 

51.8* 

50.3 

12.2 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

74. 

28.9 

89  .0 

89  73.4 

310.0 

-45.2 

99.  y 

256.2 

49  .5* 

48.0 

11.8 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

74. 

29.2 

90.0 

9081.7 

305.0 

-46.4 

99.9 

255.9 

50.5* 

49.0 

12.3 

318.5 

999,9 

99,9 

999.9 

63.5 

74, 

29,7 

91,0 

9191,4 

300.0 

-46.8 

99.9 

255.5 

55.5* 

53.7 

13.9 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

74. 

30.0 

92.0 

9302.5 

295.0 

-48.0 

99.9 

255.6 

58.9* 

57.0 

14,7 

319.3 

999,9 

99,9 

999.9 

66.3 

74. 

30.2 

93.0 

9415.2 

290.0 

-48.4 

99.9 

255.8 

55,6* 

53.9 

13.6 

320.3 

999,9 

99.9 

999.9 

67.  1 

74. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  235 
JACKSON,  NISS 


6 FERRUARY  1975 

1415  GMT  166  21.  0 


IME 

CNTCT 

■ HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

P9T  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/src 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

30.7 

94.0 

9529.6 

285.0 

-48.8 

99.9 

256.6 

45.7* 

44.5 

10.6 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

74. 

31.0 

95.0 

9645.7 

280.0 

-49,5 

99.9 

257.2 

38.1* 

37.  1 

8.4 

321. 8 

999.9 

99,9 

999.9 

69.5 

74. 

31.3 

96.0 

9787.1 

274.0 

-51.0 

99.  ; 

257.4 

40.5* 

39.5 

3.9 

321 .7 

999.9 

99.9 

999.0 

69.7 

74. 

31.8 

97.0 

9882.5 

270.0 

-52.2 

99,  1 

257.7 

51.7* 

5D,5 

1'..  1 

321.3 

979.9 

99.9 

999.9 

70.5 

74. 

32.1 

98.0 

10003.2 

265.0 

-53.2 

99.9 

258.1 

58.6* 

57.4 

12.1 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

74. 

32.5 

99.0 

10101.0 

261.0 

-54.0 

99.9 

259.3 

60.9* 

59.8 

1'.3 

321.  0 

999,9 

99.  9 

999.9 

74,5 

74. 

32.9 

100.0 

10225.0 

256.0 

-54.8 

99.9 

261.3 

55.5* 

54.8 

8.4 

322.4 

999. 9 

99,9 

999.9 

75.5 

75. 

33.2 

101.0 

10350.9 

251.0 

-55.6 

99.9 

262.8 

56.2* 

55.8 

V.O 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.  8 

75. 

33.7 

102.0 

10478-8 

246.0 

-56.7 

99.9 

265.0 

62.7* 

62.5 

5.5 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.  2 

75. 

33.9 

103.0 

10582.6 

242.0 

-57.2 

99.  9 

265.8 

66.0* 

65.8 

4.9 

324.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  6 

75. 

34.2 

104.0 

10688.0 

238.0 

-57.5 

99.  9 

267.1 

65.1* 

65.1 

3.3 

325.2 

990.9 

99.9 

999.9 

80.1 

75. 

34.6 

105.0 

10795.1 

234.0 

-57.5 

99.9 

269.0 

59.9* 

59.9 

\.l 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

75. 

35.0 

106.0 

10931.2 

229.0 

-58,5 

99.9 

270.0 

53.3* 

53.3 

-0.0 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

76. 

35.3 

107.0 

11041.8 

225,0 

-59.3 

99.9 

268.  7 

55.4* 

55.4 

1.3 

327,7 

999,9 

99,9 

9o9.g 

83.2 

76. 

35,8 

108,0 

11153.9 

221.0 

-60.5 

99.9 

266.3 

61.5* 

61.4 

4.0 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.9 

76. 

36.1 

109.0 

11267.5 

217,0 

-61,0 

99.9 

265.1 

64.3* 

64.1 

5.5 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

76. 

36.6 

IIO.O 

11383.0 

213.0 

-61.5 

99.  y 

263.7 

5«.8* 

59,4 

5.6 

329,4 

999,9 

99,9 

999.9 

88.3 

76, 

37,0 

111.0 

11500,7 

209.0 

-60.7 

99.  9 

262.2 

47.5* 

47.1 

•■>.5 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.1 

76. 

37.5 

112.0 

11621.1 

205,0 

-60,5 

99.9 

256.3 

32.7* 

31.7 

7.7 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

76. 

37.9 

113.0 

11743.9 

201,0 

-60.3 

99.9 

249.6 

34.8* 

32.6 

12.1 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

76. 

38.2 

114.0 

11869.7 

197.0 

-58.  6 

99.9 

247.1 

41,3* 

38,0 

16,1 

341,4 

999.9 

99,9 

999.9 

91.5 

76, 

38.6 

115.0 

11998.9 

193,0 

-57.5 

99.9 

246.0 

52.1* 

47,5 

2, .2 

345.3 

999,9 

99,9 

999.9 

92.8 

76. 

39.0 

116.0 

12131.9 

189,0 

-55.1 

99.9 

245.8 

59.6* 

54.4 

24.5 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

76. 

39.4 

117.0 

12268.5 

185.0 

-55.2 

.99.  9 

245.4 

60. y,* 

54,9 

2",2 

353,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  8 

76, 

39.9 

118.0 

12407.9 

181.0 

-55.6 

99,  J 

244.6 

58.6* 

53.0 

28.2 

354.  0 

999,9 

99.9 

999.9 

97,  9 

76, 

40.2 

119.0 

12514.2 

178.0 

-56.5 

99.9 

244.3 

58.6* 

52-8 

25.4 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

76. 

40.8 

120.0 

12658.3 

174.0 

-57.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.1 

121.0 

12768.4 

171.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

Q9.0 

°9.9 

99.9 

358.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

41.6 

122.0 

12918.0 

167,0 

-57.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

‘>■7.9 

359,6 

999,9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

42.0 

123.0 

13032.2 

164.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

3 59.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.3 

124.0 

13148.3 

161.0 

-58.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.2 

999.9 

99. Ci 

999.9 

999.9 

999. 

42.8 

125.0 

13306.6 

157.0 

-50.3 

99.  J 

999.9 

‘’9.9 

99.9 

oc).9 

364.9 

999,9 

99.,  9 

999.9 

999.  9 

999, 

43.2 

126.0 

13468.9 

153.0 

-58.6 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.  >) 

367.0 

999.9 

99„9 

999.9 

999.9 

999. 

43.8 

127.0 

13593.3 

150.0 

-58.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.1 

128  .0 

13720.3 

147.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

44.6 

129.0 

13850.1 

144.0 

-58,3 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

45.0 

130.0 

14027.7 

140,0 

-57.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

. 99.9 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.7 

131.0 

14164.8 

137.0 

-56.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

D9.9 

97.9 

381.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.0 

132.0 

14305.0 

134.0 

-57.3 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

303.5 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.9 

999, 

46.6 

133.0 

14447.8 

131.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

304,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.0 

134.0 

14593.6 

128.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.5 

135.0 

14742.4 

125.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

47,9 

136.0 

14945.8 

121.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

389,4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

48.3 

137.0 

15101.7 

118.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.0 

138.0 

15315.0 

114.0 

-62.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
•*  BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO,  235 
JACKSON,  MISS 

6 FEBRUARY  1R75 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP, 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

H/SEC 

M/SFC 

49.5 

139.0 

15479.2 

111.0 

-63.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

50.1 

140.0 

15704,2 

107,0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

50.8 

141.0 

15878.1 

104.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

51.2 

142.0 

16056.5 

101.0 

-65.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

51.9 

143.0 

16302.2 

97,0 

-65.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

52.5 

144.0 

16493.7 

94.0 

-64,2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

52.1 

145.0 

16692.5 

91.0 

-63.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.9 

146.0 

16898.8 

88.0 

-62,4 

99.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

54.6 

147.0 

17113.2 

85,0 

-61,9 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.9 

55.2 

148.0 

17335,6 

82.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.0 

149.0 

17566.2 

79.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.7 

150.0 

17805.4 

76.0 

-62.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

57.3 

151.0 

18053.8 

73.0 

-62.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.1 

152.0 

18312.8 

70.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.0 

153.0 

18676.5 

66.0 

-61.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

154.0 

18866.7 

64.0 

-62,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

60,7 

155.0 

19163.4 

61.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

61.6 

156.0 

19475.8 

58.0 

-61.5 

99.9 

249.7 

42.6* 

40  .0 

62.3 

157.0 

19804.6 

55.0 

-62.0 

99.9 

257.3 

21.9  + 

21.4 

63.2 

158,0 

20151.7 

52.0 

-61.7 

99.9 

264,2 

20.  1* 

20.0 

64.1 

159.0 

20519.8 

49.0 

-61.7 

99,9 

263.1 

39.0* 

38.7 

65.1 

160.0 

20777.4 

47.0 

-62.4 

99.9 

265.8 

21.9* 

21.8 

66.1 

161.0 

21184.8 

44.0 

-62.2 

99.9 

336,4 

2.9* 

1.2 

67.2 

162,0 

21621.4 

41.0 

-61.9 

99.9 

257.7 

30.1* 

29.4 

68.4 

163.0 

22091.9 

38.0 

-61.7 

99.9 

90.5 

6.0* 

-6.0 

69.5 

164.0 

22601.1 

35.0 

-61.9 

99.9 

259.5 

34.9* 

34.4 

70.8 

165.0 

23156.3 

32.0 

-61.3 

99,9 

296.2 

9,9* 

8.9 

72,0 

166.0 

23765,5 

29.0 

-62.4 

99.9 

264.0 

49,6* 

49.4 

73.4 

167.0 

24206.9 

27.0 

-62.2 

99.  J 

294.6 

0 .9* 

0.8 

74.9 

168.0 

24937.3 

24.0 

-60.7 

99.9 

260.6 

41.0 

40.4 

76.8 

169.0 

25769.4 

21.0 

-60.1 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

231 
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STATION  NO.  235 
JACKSON,  MISS 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  160  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMt> 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

05  K 

GM/rG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.5 

100.0 

1008.0 

4.2 

1.7 

330.0 

6.2 

3.1 

-5.4 

277.3 

288.3 

4 » 3 

84.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

181.1 

998.0 

3.5 

1.6 

309,3 

6,3 

4.9 

-4.0 

277,4 

288.4 

4.3 

87,1 

0,3 

137. 

0.7 

6.0 

295.5 

•984.0 

1.8 

0.2 

310.4 

7,6 

5.8 

-5.0 

276.8 

286.9 

4.0 

89.0 

0.3 

135. 

1.0 

7.0 

394.4 

972.0 

0.7 

-0.6 

311.5 

9.6 

7.2 

-5.4 

276.6 

286.2 

3.8 

90.9 

0.  5 

134. 

1.2 

8.0 

494.1 

960.0 

0.  0 

-0.7 

312.3 

lO.l 

7.5 

-6,8 

276,9 

286,6 

3.  0 

94.7 

0.  6 

134. 

1.6 

9.0 

620.2 

945.0 

-1.1 

-1.8 

313.2 

10.6 

7.7 

-7.3 

275.9 

286.  1 

3.6 

95.0 

0.9 

133. 

1.9 

10.0 

688.0 

937.0 

-1.7 

-2.3 

313.3 

9.7 

7.0 

—0,6 

276.9 

285.9 

3.5 

96.2 

1.  1 

133, 

2.2 

I 1.0 

799,1 

924.0 

-2.5 

-3.0 

313.0 

9.3 

6.8 

-6.4 

277.2 

205.8 

3.3 

96.4 

) .2 

133. 

2,7 

12.0 

894.2 

913.0 

-3.0 

-3.5 

312.2 

9.3 

6.9 

-5.2 

277.7 

286.  1 

3.2 

96.5 

1.5 

133. 

3.0 

13.0 

998.9 

901.0 

-3.9 

-4.3 

311.5 

9.2 

6.9 

-5.1 

277.7 

285.8 

3.1 

97.1 

1.7 

133. 

3.3 

14.0 

1095.9 

890.0 

-4.2 

—4.  6 

308.4 

10.8 

8.5 

-6.7 

278.4 

286.4 

3.  1 

97.  3 

1.  8 

133. 

3.7 

15.0 

1 194,0 

879.0 

-4.4 

-5.4 

304.0 

13.3 

11. 1 

-7.5 

279.2 

286.9 

2.0 

92,8 

2.  1 

132. 

4,1 

16.0 

1311.8 

866.0 

-2.8 

-4.0 

299.4 

15,7 

13.7 

-7.7 

282,1 

290.8 

3.3 

91.8 

2.5 

131. 

4.4 

17.0 

1413.2 

855.0 

-2.0 

-7.8 

295.2 

15.9 

14.4 

-6.8 

283.0 

289.7 

2.5 

68.6 

2.8 

129. 

4.8 

18.0 

1506.6 

845.0 

-2.5 

-7.1 

235.3 

15.6 

15.1 

-4.1 

284.3 

291,5 

2.7 

70,7 

3,  1 

127, 

3.1 

19.0 

1610.6 

834.0 

-2.5 

-6,8 

277,4 

16.0 

15.9 

-2.  1 

285.4 

292.9 

2.8 

72.6 

3.4 

125. 

5.4 

20.0 

1706.4 

824.0 

-2.5 

-9.2 

271.8 

17.3 

17.3 

-0.6 

286.3 

202.7 

2.3 

60.2 

3.6 

123. 

5.9 

21.0 

1832.6 

811.0 

-2.5 

-11.9 

266.6 

19.5 

19.4 

1.2 

287.5 

292.9 

1.9 

48.5 

4.  1 

118. 

6.1 

22.0 

1931.0 

801.0 

-2.4 

-19.9 

266.  4 

21.1 

21.1 

1.3 

288.6 

291.5 

1.0 

24.6 

4,3 

117. 

6.6 

23.0 

2031.0 

791.0 

-0.9 

-24.1 

268.5 

26.9 

26.9 

0.7 

291.2 

293.3 

0.7 

15.2 

4.9 

112. 

6,9 

24.0 

2132.7 

781.0 

0.0 

-22.3 

269.4 

29.4 

29.4 

0.3 

293.3 

295.0 

0.0 

16.6 

5.4 

no. 

7.1 

25.0 

2246.2 

770.0 

-0.1 

-13.3 

269.5 

30.7 

30.7 

0.3 

294,4 

299.6 

1.8 

36.2 

5.8 

109. 

7.7 

26.0- 

2371.8 

758.0 

-1.1 

-10.4 

267.8 

33.5 

33.5 

1.3 

294.8 

301.3 

2.3 

48.9 

6.9 

106. 

8.0 

27.0 

2466.9 

749.0 

-2.1 

-10,1 

266.5 

34.4 

34.4 

2.  1 

294.  7 

301.5 

2.4 

53,9 

7.5 

104. 

8.3 

28.0 

2573.7 

739.0 

-2.5 

-9.-) 

264.9 

34.9 

34.8 

3.1 

295.4 

302.9 

2.6 

60.9 

8.1 

103. 

8.8 

29.0 

2681.8 

729.0 

-3.2 

-7.9 

262.6 

35.2 

34.9 

4.5 

295.9 

304.1 

2.9 

69.4 

9.2 

101. 

^.,0  - 

30.0 

2791 .0 

719.0 

-3.9 

-8.0 

261.7 

35.2 

34.0 

5.1 

296.2 

304.5 

2,9 

73,4 

9.6 

100, 

4.  4 

31.0 

2890.4 

710.0 

-4.4 

-7.8 

260.8 

35.3 

34.0 

5.7 

296.8 

305.3 

3.0 

77.0 

10.3 

98. 

9.8 

32.0 

3002.1 

700.0 

-5.5 

— 8,6 

260.2 

35.9 

35.4 

6.1 

297>.8 

304.9 

2.9 

78.6 

11. 1 

97. 

10.1 

33.0 

3103.6 

691.0 

-6.1 

-9.0 

259.7 

36.5 

35.9 

6.5 

297.2 

305.2 

2.8 

79.8 

11.7 

96. 

10.3 

34.0 

3206.1 

682.0 

-7.0 

-10.6 

259.4 

36.9 

36.3 

6.9 

297,3 

304.5 

2.5 

75.3 

12.  2 

96. 

10.8 

35.0 

3321.4 

672.0 

-7.3 

-10.  7 

258.6 

37.4 

36.7 

7.4 

298.2 

305.5 

2.5 

76.4 

13,3 

94. 

11. 1 

36.0 

3449.8 

661.0 

-8.6 

-11.7 

253.2 

37.4 

36.6 

7.7 

298.1 

304.9 

2.4 

78.4 

13.0 

93. 

11.5 

37.0 

3556.1 

652.0 

-9.1 

-11.5 

257.8 

37.4 

36.5 

'.9 

298.7 

305.8 

2.4 

82.1 

14.9 

93. 

11.9 

38.0 

3663.6 

643.0 

-10.  1 

-12.  1 

257.7 

37,4 

36.6 

0.0 

298,8 

305.6 

2.4 

85.2 

15.6 

92. 

12.2 

39.0 

3772.2 

634.0 

-10.9 

-12.  8 

257,4 

37.7 

36.8 

8.3 

299.0 

305.6 

2.3 

86.0 

16.3 

91. 

12.6 

40.0 

3882.0 

625.0 

-11.7 

-13.1 

256.4 

38.7 

37.6 

9.1 

299.4 

305.9 

2.2 

88.6 

17.3 

90. 

13.0 

41.0 

4005.6 

615.0 

-11.9 

-13.  3 

254.6 

40,0 

39.4 

10,8 

300,4 

30  7,1 

2.3 

91.6 

17.8 

90, 

13.2 

42,0 

4118.4 

606.0 

-12,8 

-13o3 

253.0 

42.0 

40,1 

12,3 

300.7 

30  7.1 

2.2 

91.8 

18.5 

89, 

13.8 

43,0 

4232.6 

597.0 

-12.8 

-26,4 

248.4 

43.9 

40.8 

16.1 

301.8 

304.1 

0.7 

30.9 

20.2 

88. 

14.1 

44.0 

4335.7 

589.0 

-12.1 

-26.6 

246.6 

43.6 

40.0 

17.3 

303.8 

306.1 

0.7 

20.4 

20.9 

B7. 

14.5 

45.0 

4453.3 

580.0 

-12.8 

-27,  1 

245.3 

42.1 

38,2 

1 7,6 

304.3 

306.6 

0.7 

28.8 

21.8 

86. 

14,9 

46.0 

4559.2 

572.0 

-13,1 

-27.2 

246,3 

40.8 

37.3 

15.4 

305,2 

307.5 

0.7 

29.2 

22.9 

85. 

15.1 

47.0 

4666.5 

564.0 

-13.4 

-26.2 

247.1 

40.9 

37.7 

15.9 

306.1 

308.6 

0.8 

32.8 

23.3 

85. 

15.6 

48.0 

4775.3 

556,0 

-13,4 

-22.6 

249.8 

43.9 

41.2 

15.2 

307,4 

310.9 

1.1 

45.6 

24.2 

84. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  160  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.0 

49.0 

4885.4 

548.0 

-14.2 

-22.8 

251.2 

47.8 

45.2 

15.4 

307,7 

31 1,2 

1.1 

4P,.0 

25.3 

83. 

16.2 

50.0 

4997.0 

540.0 

-14.5 

-21.5 

251,2 

48.  1* 

45.5 

15,5 

308,6 

312.6 

1.3 

54.9 

26.  1 

83. 

16.8 

51.0 

5138.4 

530.0 

-15.6 

-21.  7 

250.6 

48.2* 

45.4 

16.0 

309.0 

313.0 

1.3 

59.5 

27.8 

82. 

17.2 

52.0 

5253.0 

522.0 

-17.0 

-22.1 

250.3 

48.8* 

45.9 

IS. 5 

308.6 

312.6 

1.2 

64.4 

28.8 

82. 

17.6 

53.0 

5368.9 

514.0 

-17.2 

-21.0 

250.4 

50.8* 

47.  8 

17.0 

309.7 

313.8 

1.3 

6 8.6 

29.9 

81. 

13.0 

54.0 

5486.5 

506.0 

-17.4 

-22.2 

250.7 

53.1* 

50.2 

17.5 

310.9 

315.0 

1.3 

66.0 

31.3 

81. 

13.2 

55.0 

5605.8 

498.0 

-18.2 

-24.5 

250.8 

53.7* 

50.7 

17.7 

311.3 

314.7 

1.0 

57.2 

31.9 

81. 

13.3 

56.0 

5772.7 

487.0 

-18.2 

-26.2 

250.7 

55.2* 

52.1 

16.2 

313.3 

316.3 

0.9 

49.3 

33.8 

80, 

19.  1 

57.0 

5880.8 

480.0 

-18.5 

-29.9 

250,5 

55.5* 

52.3 

16.5 

314.2 

316.4 

0.7 

35.6 

34.8 

80. 

19.5 

58.0 

6006.2 

472,0 

-18.7 

'-31.8 

250.0 

55.0* 

51.7 

13.8 

315.4 

31  7.3 

0.6 

30.3 

36.  2 

79. 

19.9 

59.0 

6117.4 

465.0 

-19.5 

-33.8 

249.  1 

53.1* 

49.6 

18.9 

315.7 

317.3 

0.5 

26.9 

37.  6 

79. 

20.2 

60.0 

6229.9 

458.0 

-20.6 

-33.  J 

248.5 

52.0* 

48.4 

19.0 

315.7 

317.4 

0,5 

29.3 

38.4 

79. 

20.7 

61.0 

6343.7 

451.0 

-21.4 

-34.3 

248.0 

51.6* 

47.9 

19.3 

316.1 

317.7 

0.5 

30.0 

39.8 

79. 

21.0 

62.0 

6475.3 

443.0 

-22.7 

-35.1 

248.0 

52.3* 

46.5 

19.5 

316.1 

317.5 

0.4 

31.0 

40.  8 

78. 

21.3 

63.0 

6592.0 

436.0 

-23.3 

-38.1 

248.3 

52.2* 

48.5 

19.3 

316.  8 

317.9 

0.3 

24.0 

41.7 

78. 

21. e 

64.0 

6710.3 

429.0 

-24.2 

-38.2 

243.8 

50.6* 

47.  1 

13.3 

317.1 

318.2 

0.3 

25.9 

43.4 

78. 

22.  1 

65.0 

6830,0 

422.0 

-25.3 

-39.6 

249.2 

49.4* 

46.2 

17.6 

317.2 

3!  8.2 

0.3 

24.5 

44.4 

78. 

22.7 

66.0 

6968.8 

414.0 

-26.2 

-41.*, 

251.3 

50.3* 

47.6 

16,1 

317.8 

318.7 

0.2 

22. 1 

45.  7 

77. 

23.0 

67.0 

7092.0 

407.0 

-26.7 

-47.  1 

252.6 

51.9* 

49.5 

15.5 

318,7 

319,1 

0.1 

12,4 

46.7 

77, 

23.4 

68.0 

7199.0 

401.0 

-27.9 

-48.4 

254.  1 

52.2* 

50.2 

14.3 

318.5 

318.9 

0.1 

12.0 

48.3 

77. 

23.9 

69.0 

7325.3 

394.0 

-28.9 

-49.  1 

255.0 

52.0* 

50.3 

13.4 

318.7 

319.1 

0.1 

12.1 

49.  5 

77. 

24.1 

70.0 

7453.2 

387.0 

-30.0 

-51.6 

255.2 

02.4* 

50.7 

13.4 

319.0 

319.3 

0,1 

10,0 

50.  I 

77. 

24.7 

71.0 

7601.6 

379.0 

-31.3 

-54.0 

255.0 

54,9* 

53,1 

l9.2 

319.2 

319,4 

0.1 

8.5 

52.  2 

77. 

25.0 

72.0 

7714.5 

373.0 

-32.0 

-54.6 

254,7 

56.0* 

54.0 

1 s.a 

319.6 

319.8 

0.1 

8.6 

53.2 

77. 

25.4 

73.0 

7848.0 

366.0 

-33.3 

-54.0 

253.7 

54.4* 

52.2 

15.3 

319.6 

319.8 

O.l 

10.4 

54.  6 

77. 

25.9 

74.0 

7963.8 

360.0 

-34.4 

-53.0 

252.7 

51.5* 

49.1 

15.3 

319.7 

320.0 

0.1 

12.1 

56,3 

77. 

26.1 

75,0 

3081.0 

354.0 

-35.  7 

-53.  i 

252.6 

50.8* 

48.4 

15.2 

319.5 

319.0 

0.  1 

13.8 

56.8 

77. 

26.6 

76.0 

8199.6 

348.0 

-36.9 

-54.2 

252.9 

50.7* 

48.4 

14.9 

319.4 

319.7 

0.1 

14.4 

58.  1 

76. 

27.0 

77.0 

8319.7 

342.0 

-38.1 

-54.4 

253.2 

51.2* 

49.1 

14.8 

319.4 

319.7 

0.1 

16.0 

59.  4 

76. 

27.4 

78.0 

8441 .3 

336.0 

-39.1 

-53.9 

252.9 

49.0* 

46.9 

IV. 4 

319.6 

319.9 

o.l 

18.8 

60.9 

76. 

27.8 

79.0 

8564.5 

330.0 

-40.3 

99.9 

252.  8 

47.6* 

45.5 

16.1 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

it). 

23.2 

80,0 

8689. 3 

324.0 

-41.6 

99.  *7 

253.  1 

48.9* 

46.8 

16.2 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

76. 

28.7 

81.0 

8837.1 

317.0 

-42.6 

99.7 

253.8 

53.1* 

51.0 

14,8 

320.2 

999,9 

99.9 

999,9 

64.3 

76. 

29.0 

82.0 

8965.8 

311.0 

-43,9 

99.  1 

254.2 

54.9* 

52.9 

15.0 

320.2 

999.9 

90.  0 

999.9 

65.6 

76. 

29.4 

83,0 

9074.3 

306.0 

-45.  1 

99.9 

254.7 

51.5* 

49.7 

U.6 

320,0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

76. 

29,9 

84.0 

9206.3 

300.0 

-46.1 

99.9 

256.0 

48.2* 

46.8 

K.7 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

76. 

30.2 

85.0 

9340.4 

294.0 

-46.9 

99.9 

257.1 

49.3* 

48.  1 

K.O 

321.1 

999.9 

99.9 

999,9 

68.9 

75. 

30.8 

86.0 

9499,7 

287.0 

-48,  1 

99.9 

253.6 

54,1* 

53,0 

n.T 

321.? 

999,9 

99,9 

999.9 

70.9 

76. 

31.1 

87,0 

9615,2 

282.0 

-49.4 

99.-3 

258.9 

55.3* 

54.2 

10.7 

321.4 

999.9 

99,9 

999.9 

72.0 

76. 

31.7 

88.0 

9732.3 

277.0 

-50.1 

99.  9 

258.8 

55.3* 

54.3 

10.8 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

76. 

32.0 

89.0 

9875.2 

271.0 

-50.8 

99.  3 

258.9 

57.1* 

56.0 

11. 0 

323.0 

999,9 

99.9 

999.9 

74.8 

76. 

32.3 

90.0 

9996, 1 

266.0 

-52.0 

99.9 

260.  3 

62.9* 

62.0 

10.6 

323.0 

999,9 

99.9 

999.9 

75.  5 

76. 

32.8 

91.0 

10118.9 

261.0 

-52.6 

99.9 

262.9 

67.2* 

66.7 

3.3 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

76. 

33.1 

92.0 

10243.5 

256.0 

-53.5 

99.9 

264.8 

65.3* 

65,0 

5.9 

324,3 

999,9 

99,9 

999,9 

79.  7 

77. 

33.6 

93.0 

10370.2 

251.0 

-54.1 

99.9 

267.8 

56.2* 

56.2 

2.1 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

77. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIHF  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATFCN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  160  25. 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

T^MP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

34.0 

94.0 

10499.0 

246.0 

-55,4 

99.9 

263.9 

53. 9* 

53.9 

l.l 

325.2 

999.9 

99.9 

999,9 

81.5 

34.3 

95,0 

10629.6 

241.0 

-56.3 

99.9 

268.3 

58,0* 

50.0 

1.7 

325,7 

999.9 

99,9 

999,9 

82,9 

34.9 

96,0 

10762.6 

236.0 

-56,8 

99.9 

267.3 

63.3* 

63.2 

3,0 

326.9 

99  9.9 

99.9 

999.9 

85.6 

35.2 

97.0 

10898.1 

231.0 

-57.5 

99.  7 

266.  5 

64.2* 

64.0 

3.9 

328.0 

999,9 

99,9 

999,9 

86.6 

35,7 

98.0 

11036.2 

226,0 

-58.0 

99. '■J 

264.8 

67.2* 

67,0 

6.  1 

329,3 

999.9 

99,9 

999.9 

88.  3 

36.0 

99.0 

11 148.7 

222.0 

-58.1 

99.9 

263.6 

71.3* 

70.9 

r.o 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

36.4 

100.0 

11292.0 

217.0 

-58.8 

99.9 

261.7 

81.3* 

80.5 

i;  .7 

331.8 

99  9.9 

99.9 

999.9 

90.9 

36.9 

101.0 

11438.5 

212.0 

-58.3 

99.9 

259.3 

89.6* 

88,1 

16.6 

3 34.  8 

999.9 

99,  9 

999.9 

94.2 

37.2 

102.0 

11558.4 

208.0 

-58.  3 

99.9 

257.5 

87.9* 

65.9 

19.0 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

37.8 

103.0 

11711.8 

203.0 

-57.3 

99.  9 

252.2 

72.7* 

69.2 

22.2 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  1 

38.1 

104.0 

11837.6 

199.0 

-57.3 

99.9 

248.4 

62.5* 

58.  1 

23.0 

342.5 

999.9 

99.9 

999,9 

100.4 

38.6 

105.0 

11965.8 

195.0 

-58.  1 

99.9 

241.4 

47.2* 

41.4 

22.6 

343.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

39.0 

106.0 

12097.0 

191.0 

-55.  7 

99.9 

236.4 

37.7* 

31.4 

23.9 

349.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

102.6 

39.4 

107.0 

12232.1 

187.0 

-54.9 

99.9 

237.1 

35.2* 

29.6 

19.2 

352.5 

909.9 

99.9 

999.9 

103.  6 

40.0 

108.0 

12370.4 

183.0 

-54.5 

99.9 

245,8 

48.1* 

43.9 

19.7 

355.5 

999,9 

99.9 

999.9 

103.3 

40.4 

109.0 

12511.8 

179,0 

-55.2 

99,9 

249.7 

63,1* 

59.2 

21.8 

356.4 

999,9 

99.9 

999.9 

105.6 

40.9 

110.0 

12655.9 

175.0 

-55.6 

99.  9 

253.8 

71.3** 

67,3 

23.5 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

41.4 

111.0 

12840.3 

170.0 

-56.5 

99.  / 

249.6 

68.6** 

64,3 

23.9 

359.6 

999.9 

99.9 

999,9 

110.0 

41.9 

112.0 

12953.2 

167.0 

-56.8 

99.9 

247.7 

61.0** 

56.4 

2j.2 

360.9 

999,9 

99.  9 

999.9 

112.3 

42.3 

113.0 

13106.7 

163.0 

-57.0 

99.9 

246.2 

54.2** 

49.6 

2:. 9 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

42.9 

114.0 

13264.0 

159.0 

-57.0 

99.9 

246.1 

52.2** 

47.7 

2’  .1 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.  1 

43.3 

115.0 

13384.6 

156.0 

-57.2 

99.9 

248.5 

61.8** 

57.5 

22.6 

367.5 

999,9 

99,9 

999.9 

116.0 

43.9 

116.0 

13548.6 

152.0 

-58.0 

99.9 

251.3 

78.1** 

73.9 

25.0 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.8 

44.3 

117.0 

13716.6 

148.0 

-58.3 

99.9 

2 52.1 

79.3** 

75.5 

24.3 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

121. 3 

44.9 

118.0 

13845.3 

145.0 

-58.  8 

99.9 

251.6 

65.7** 

62.4 

20.7 

372.4 

999.9 

99,9 

999.9 

123.5 

45,2 

1 19.0 

14020.5 

141.0 

-60,0 

99.9 

249,9 

51.5** 

48.4 

1 1.7 

373.3 

999,9 

99,9 

999.9 

125.  1 

45.B 

120.0 

14154.7 

138.0 

-60.  1 

99.9 

238.6 

20.1** 

17.2 

13.5 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  7 

45.2 

121.0 

14291.7 

135.0 

-60.7 

99.9 

216.3 

8.8** 

5.2 

7.1 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  1 

46.8 

122.0 

14431.4 

132.0 

-61.0 

99.9 

223.5 

9.5** 

6.6 

6.9 

3711.6 

999,9 

99,  9 

999,9 

126.4 

4 7.2 

123.0 

14574.2 

129.0 

-61.2 

99.9 

2 34.  8 

15.7** 

12.  8 

9.0 

380.8 

990.9 

99.9 

999.9 

126.  7 

47.8 

124.0 

14769.6 

125.0 

-61.5 

99.9 

238.4 

23.3** 

19.8 

12.2 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

48.2 

125.0 

14920.3 

122.0 

-61.2 

99.9 

239.4 

26.0** 

22.4 

13.2 

386.9 

999,9 

99.  9 

999.9 

128.  2 

48,9 

126,0 

15074.9 

119.0 

-61.2 

99.  . 

246.9 

37.0** 

34.0 

K.5 

3 89.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

49.4 

127.0 

15233.6 

116.0 

-60.  8 

99.9 

252.8 

49.4** 

47.2 

1^  .6 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

130.5 

49.9 

128.0 

15396.6 

113.0 

-60.5 

99.9 

255.8 

52.1** 

50.5 

12.8 

396.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

50.3 

129.0 

15563.9 

110.0 

-61.4 

99.9 

256.3 

48.7** 

47.3 

1'.5 

398.2 

999,9 

99,9 

999.9 

133.3 

50.9 

130.0 

15735.4 

107,0 

-61,5 

99.9 

255.4 

43.8** 

42.4 

I l.O 

401.0 

999.9 

99.9 

999.9 

134.9 

51.3 

131.0 

15911.3 

104.0 

-62.4 

99.9 

254.2 

41.9** 

40.3 

11.4 

402.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.0 

51.9 

132.0 

16030.8 

102.0 

-63.5 

99.9 

251.5 

35,2** 

33.3 

11.2 

402,8 

999.9 

99,9 

999,9 

137.4 

52.2 

133.0 

16213.9 

99.0 

-64,1 

99,  J 

250.2 

29.3** 

27,5 

7.9 

405.1 

999,9 

99.9 

999,9 

138,  2 

52.9 

134,0 

16402.3 

96.0 

-64.2 

99.'- 

250.4 

20.6** 

19.4 

6.9 

408.4 

999,9 

99.9 

999.9 

138.6 

53.3 

135.0 

16530.8 

94.0 

-65.4 

99.9 

251.6 

24.5** 

23.2 

■'.7 

408,5 

999,9 

99.  9 

999,9 

139,  1 

54.0 

136.0 

16728,1 

91,0 

-65.6 

99.9 

254.  5 

31.8** 

30.6 

8,5 

412,0 

999,9 

99.9 

999.9 

140o6 

54.6 

137,0 

16932.7 

88.0 

-63.9 

99.9 

266.4 

38.9* 

38.8 

2.4 

419.4 

999,9 

99.9 

999.9 

141.9 

55.1 

138.0 

17145.6 

8 5.0 

-63.3 

99.9 

264.2 

54. 3** 

54,  1 

5,5 

424.7 

999.9 

99.9 

999,9 

142,  3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* by  temp  means  temperature  or  time  have  blen  interpolated 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAri  6 DEG 


0 

A2 

OG 

77. 

77, 

77. 

78. 
78. 
78. 
78, 
78. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 
77. 

75. 

76. 
76, 
76. 
75. 
75. 

75. 

76. 

75. 

76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75, 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 
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STATICN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FCRRHA'^Y  1975 

1715  GMT  160  25 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PBFS 

TEMP 

DEW  P’^ 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

fi  POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

M8 

DG  C 

DG  r. 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

55.8 

139.0 

17367.2 

82.0 

-61.9 

99.9 

250.0 

74.8** 

70.3 

25.5 

432.0 

999.9 

99,9 

999.9 

145,  8 

56,2 

190,0 

17597,6 

79.0 

-62.9 

99.V 

2'^8.A 

79,0** 

73.4 

27.0 

435.5 

999,9 

99.9 

999,9 

147.8 

56.9 

191.0 

17755.8 

77.0 

-62.9 

99.'- 

255.4 

79.^** 

76.9 

20.1 

438.7 

999.9 

99.9 

999.9 

150.7 

57.5 

192.0 

18001.1 

79.0 

-62.9 

99. 

258.8 

82.8** 

81.2 

16.0 

443.8 

999,9 

99,9 

999.9 

154.6 

58,2 

193.0 

18257.9 

71,0 

-60.3 

99.9 

257.7 

74,7** 

73.0 

15.9 

453.5 

999.9 

99.9 

999.9 

157.3 

59,0 

199.0 

18936.1 

69,0 

-60.  0 

99.9 

251.0 

16.4** 

15.5 

5.4 

458.0 

999.9 

99,9 

999.9 

162.4 

59.7 

195.0 

18713.8 

66.0 

-59.fi 

99.9 

75.9 

13.3** 

-12.9 

-5.2 

464.2 

999.9 

99.9 

999.9 

159.2 

60.2 

196.0 

18905.9 

69,0 

-60.3 

99.9 

323.7 

1.4** 

0.8 

-1.  1 

467,2 

999,9 

99.9 

999.9 

158.5 

61.0 

197,0 

19205.2 

61,0 

-60.3 

99.  > 

262.4 

14.1** 

14.0 

• .9 

473.6 

999,9 

99.9 

999.9 

160.5 

61.7 

198.0 

1<3912.8 

59.0 

-60.  B 

99.9 

259.3 

43.6** 

42.9 

P.l 

477.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.9 

62.3 

199.0 

19737.9 

56.0 

-60.7 

99. 

257.8 

46,1** 

45.0 

9.7 

484.6 

999,9 

99.9 

999.9 

163.  3 

63.1 

150.0 

19963.2 

59.0 

-61.7 

99.9 

244.6 

6.4* 

5.8 

2.7 

487,2 

999.9 

99.9 

999.9 

164.9 

69.0 

151.0 

20316.6 

51.0 

-62.2 

99.9 

70.9 

15.6* 

-14.7 

-:y.l 

494.0 

999.9 

99.9 

999.9 

163.5 

69.9 

152.0 

20563.7 

99.0 

-62.6 

99.9 

266.0 

23.1* 

23.0 

1.6 

498.9 

999.9 

99.9 

999.9 

163.2 

65.7 

153.0 

20821 .2 

97.0 

-61.9 

99.9 

259.  7 

54.2* 

53.4 

9.7 

506.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

165.  2 

66.3 

159.0 

21089,3 

95,0 

-63,3 

99.  I 

258.2 

43.1* 

42.2 

3.8 

509,4 

999,9 

99,9 

999.9 

168.4 

67.1 

155.0 

21513.2 

92.0 

-63.5 

99.'' 

85.4 

8.9* 

-3.9 

-0.7 

519.1 

999.9 

99.9 

999.9 

169.1 

68.0 

156.0 

21813.6 

90.0 

-62.9 

99.9 

105.7 

3.1* 

-3.0 

0.8 

529.1 

999.9 

99.9 

999.9 

I 67.9 

68.8 

157.0 

22129.7 

33.0 

-63.1 

99.9 

262.8 

18.1* 

18.0 

2.3 

535.1 

999.9 

99,9 

999.9 

168.0 

69.8 

158.0 

22963.0 

36.0 

-62.2 

99.9 

261.2 

20.3* 

20.1 

3.1 

545.8 

999.9 

99.9 

999.9 

169.3 

70,7 

159.0 

22998.9 

33.0 

-63.9 

99.9 

260.7 

59.6* 

58.8 

5.6 

555.2 

999.9 

99.9 

999.9 

170.5 

71.7 

160.0 

23383.5 

31.0 

-61  .9 

99.9 

264.9 

22.0* 

21.9 

1.9 

570.6 

999.9 

99.9 

999.9 

175.8 

72.7 

161,0 

23797.6 

29.0 

-60.5 

99.  y 

75.7 

41.7 

-40.4 

-1C, 3 

585.4 

999.9 

99.9 

999.9 

173.6 

73.7 

162.0 

29299.5 

27,0 

-58,8 

99,  ■) 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

602.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

79.9 

163.0 

29723.8 

25.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

605.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

or. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

76. 
76. 
76. 

999. 

999. 
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. ST4TICN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  160  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEf 

M/SEC 

M/'FC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

4,9 

100.0 

1007.7 

2.2 

0.* •*r 

320,0 

5.7 

3.7 

-4,4 

275.3 

285.2 

3.9 

08.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

105.6 

1007.0 

0.0 

— 0 . c 

311.7 

10.5 

7.9 

-7.0 

273.9 

283.2 

3.6 

90.  1 

0.2 

13  7, 

0.6 

6.0 

226.1 

992.0 

0.0 

-I.'- 

312.8 

10.4 

7.6 

- .1 

274,3 

28  3.3 

3.6 

91.9 

0.2 

136. 

1.0 

7.0 

331.7 

979.0 

-0,9 

-1.2 

317.0 

9.9 

6.6 

-;.3 

274.3 

28  3,5 

3.6 

98.0 

0.5 

134. 

1.3 

8.0 

430,1 

967.0 

-2.0 

-2.) 

322.5 

10.2 

6.2 

-3.1 

274.2 

282,9 

3,4 

99.8 

0.7 

136. 

1.8 

9.0 

529.3 

955.0 

-2.7 

-2.7 

322.8 

10.8 

6.5 

-.8.6 

274.5 

282.9 

3.3 

100.4 

1.0 

139. 

2.0 

10.0 

629.5 

943.0 

-3.7 

-3.  V 

321.1 

11.0 

6.9 

-8.6 

274.4 

282.3 

3.1 

100.3 

1.  1 

140. 

2.5 

11.0 

756.1 

923.0 

-4.4 

-4.*, 

312.6 

10.9 

B.U 

-7.4 

2/5.0 

28  2.7 

3.0 

100,2 

1,4 

139, 

2.9 

12.0 

850.0 

917.0 

-5.1 

-5.  1 

306.9 

10.9 

8,8 

-6.6 

275.1 

282.5 

2.9 

100.1 

1.7 

138. 

3.1 

13.0 

953.5 

905.0 

-5.6 

-5.6 

305.4 

11.2 

9.2 

-6.5 

275.7 

283.0 

2.8 

100.0 

1.8 

137. 

3.6 

14.0 

1049.5 

894.0 

-5.9 

-S.'i 

305.5 

12.8 

10.4 

-7.5 

276.3 

283.5 

2.8 

100.0 

2.2 

135. 

3.9 

15.0 

1146.7 

P83.0 

-5.1 

-9.5 

306.4 

14.5 

11.7 

-B.6 

278.0 

283.6 

2.1 

71.0 

2.4 

134, 

4.2 

16.0 

1281.8 

868.0 

-3.3 

-12.3 

305.5 

15.6 

12.7 

-5.1 

281.2 

286.0 

1.  7 

49.5 

2.7 

133. 

4,7 

17.0 

1382.7 

857.0 

-3.4 

-14.2 

303.6 

16.8 

14.0 

-9.3 

282.1 

286.2 

1.5 

42.8 

3.2 

132. 

5.0 

18.0 

1484 .8 

846.0 

-3.7 

-15.5 

303.1 

17.3 

14.5 

-9.4 

232.8 

286.6 

1.3 

39.4 

3.5 

131. 

5.2 

19.0 

1588.2 

835.0 

-3.  7 

-14.L 

301.9 

17.3 

14.7 

-9.1 

283.  8 

287.5 

1.3 

37.3 

3.  7 

131. 

5.8 

20,0 

1692.9 

824.0 

-3.9 

-16,6 

296.9 

17.2 

15.4 

-/.8 

284.7 

288.3 

1.2 

35.9 

4.3 

129. 

6.1 

21.0 

1818.4 

811.0 

-3.7 

-17.7 

293.7 

18.2 

16.7 

-V  . 3 

286.2 

289.6 

1.2 

32.8 

4.6 

128. 

6.6 

22.0 

1926.2 

800.0 

-4.0 

-19.6 

288.8 

22.6 

21.4 

--.3 

287.0 

289,9 

1.0 

28.6 

5.2 

126. 

6.9 

23,0 

2035.4 

789.0 

-3.7 

-22.3 

285.3 

23.5 

22.7 

-f  .2 

288.4 

290.8 

0.8 

22.1 

5.6 

125, 

7.2 

2.4.0 

2146.4 

778.0 

-3.3 

-23.6 

282.2 

23.4 

22.9 

-5.0 

290.0 

292.2 

0.7 

18.8 

6.0 

123. 

7.7 

25.0 

2248.7 

768.0 

-3.1 

— 26  . i 

277.9 

23.1 

23.9 

-3.2 

291.3 

293.1 

0.6 

14,9 

6.6 

121. 

8.1 

26.0 

2383.9 

755.0 

-2.7 

-28. b 

275.7 

23.3 

23.2 

-2.3 

293.2 

294.6 

0,5 

11. 1 

7.  1 

119. 

8.4 

27.0 

2489,4 

745.0 

-3.6 

-27.2 

2 74.7 

23.5 

23.4 

-1.9 

293.3 

295,0 

0.5 

13.9 

7.5 

118. 

8.9 

28.0 

2606.8 

734.0 

-3.7 

-29.6 

272.7 

23.5 

23.5 

-l.l 

294.4 

295.8 

0.4 

11.2 

8.2 

116. 

9.2 

29.0 

2704.1 

725.0 

-4.4 

-30. r 

271.5 

23.7 

23.7 

-0.6 

294.7 

296.1 

0.4 

11.3 

8.6 

115. 

9.7 

30.0 

2813.3 

715.0 

-5.1 

-30.6 

269.8 

24.3 

24.3 

C.l 

295.  1 

296.4 

0.4 

11.4 

9.2 

113. 

10.0 

31.0 

2935.0 

704.0 

-5.4 

-31.3 

269.  1 

24.7 

24.7 

0.4 

296.0 

29  7.3 

0.4 

10.9 

9.6 

112. 

10.3 

32.0 

3047.1 

694.0 

-6.3 

-34.2 

268.9 

24.8 

24.8 

0.5 

296.2 

297.2 

0.3 

8.7 

10.0 

111. 

10.8 

33.0 

3160.4 

684.0 

-6.9 

-34.  G 

268.9 

24.9 

24.9 

0.5 

296.8 

297.8 

0.3 

9.4 

10.  8 

109. 

11.1 

34.0 

3275.0 

674,0 

-a.i 

-35.4 

269.  1 

25.4 

25.4 

0.4 

296,7 

297,6 

0.3 

8.9 

11.2 

108, 

11.6 

35.0 

3391.0 

664.0 

-8.4 

-35.0 

269.8 

28.2 

28.2 

0.  1 

297.7 

298.6 

0.3 

9.5 

11.8 

107. 

12.0 

36.0 

3532.6 

652.0 

-8.  1 

-33.7 

270.0 

32.1 

32.  1 

OoO 

299.6 

300.7 

0.3 

10.6 

12.4 

106. 

12.3 

37.0 

3652.5 

642.0 

-8.4 

-32.4 

269.1 

34.7 

34.7 

0.6 

300.6 

301.8 

0,4 

12,2 

13.  1 

106. 

12.8 

38.0 

3762.0 

633.0 

-8.7 

-32.6 

267.2 

38.2 

38.2 

1.9 

301,4 

302.7 

0.4 

12.3 

14.2 

104. 

13.  1 

39.0 

3885,1 

623,0 

-9.7 

-32,6 

265.7 

39,8 

39,7 

3.0 

301.7 

302.9 

0.4 

13.4 

14.8 

103. 

13.6 

40.0 

3984.8 

615.0 

-10.3 

-29.5 

262.6 

41.8 

41.5 

5.4 

302.1 

303.9 

0.5 

18.9 

16.0 

102. 

14,0 

41. G 

4136.3 

603.0 

-11.3 

-28.-. 

259,4 

42.6 

41.8 

7,9 

302.7 

304.6 

0.6 

22.1 

17.  1 

101. 

14,3 

42.0 

4251.5 

594.0 

-12.0 

-24.9 

256.0 

43  .0 

41.8 

S.8 

303.2 

305.9 

0.8 

33.1 

17.8 

100. 

14.9 

43.0 

4368.5 

585.0 

-11.3 

-24.? 

254.2 

45.8 

44.1 

12.5 

305.4 

308.3 

0,9 

33.7 

19.0 

90. 

15.1 

44,0 

4474,0 

577,0 

-12.0 

-24.  P 

254.2 

47.2 

45.5 

12.8 

305.7 

308.5 

0.9 

33.4 

19.5 

97. 

15.7 

45.0 

4594.3 

568.0 

-12.1 

-26.2 

255.5 

50.9 

49,3 

12.8 

306.9 

309.5 

0.8 

29.8 

21.3 

95. 

16.0 

46.0 

4702.7 

560.0 

-12.6 

-29.7 

256,0 

51.5 

50.0 

12.4 

307,6 

309.5 

0.6 

22.  1 

22.2 

94. 

16.3 

47.0 

4826.3 

551.0 

-13.0 

-31.6 

256. 1 

50.2 

48  .7 

12.0 

308.5 

310.2 

0.5 

19.1 

23.2 

94. 

16.8 

48.0 

4937.8 

543.0 

-13.3 

-31.4 

256.1 

48.2 

46.8 

U.6 

309,5 

311.2 

0,5 

20.0 

24.6 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  .HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  flY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


236 


STATrCN  NO.  235 
JACKSCN,  MISS 


6 FERRUARY  1975 

2015  GMT  160  18. 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

poES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

17.1 

49.0 

5064.9 

534.0 

-14.0 

-30.9 

255.9 

47.5 

46.1 

11.6 

310.2 

312.0 

0.5 

22.2 

25.3 

17.7 

50.0 

5179.3 

526.0 

-14.8 

-27.4 

255.0 

48.1 

46.4 

12,4 

310.5 

313.0 

0.8 

33.  1 

27.0 

18.1 

51.0 

5324.2 

516.0 

-16.3 

-27.3 

254.1 

48,3* 

46.4 

13.3 

310.4 

313.0 

O.B 

37.9 

28.2 

18.5 

52.0 

5441.7 

508.0 

-17.1 

-24.6 

252.8 

48.0* 

45.9 

14.2 

310.8 

314.1 

1.0 

51.9 

29.3 

18.9 

53.0 

5560.7 

500.0 

-17.4 

-25. P 

251.9 

48.7* 

46.3 

15.1 

311.9 

314.9 

0.9 

47.7 

30.2 

19.2 

54.0 

5681.4 

492.0 

-18.1 

-27.4 

251.8 

49.9* 

47.4 

15.6 

312.5 

315.2 

0.8 

43.8 

31.1 

19.8 

55.0 

5803.9 

484.0 

-18.4 

-29.0 

252.6 

53.1* 

50.6 

15.9 

313.6 

316.0 

0.7 

38.3 

32.8 

20.2 

56.0 

5943.8 

475.0 

-19.0 

-33.5 

253.7 

55.0* 

52,8 

15.5 

314,4 

316.0 

0.5 

26.5 

34.  1 

20.7 

57.0 

6070. 1 

467.0 

-19.7 

-32.6 

255.2 

57.0* 

55.1 

14.6 

315.1 

316.9 

0.5 

30.0 

35.9 

21.0 

58.0 

6182.1 

460.0 

-20.7 

-34.2 

256.0 

58.2* 

56.5 

14.1 

315.3 

316.8 

0.5 

28.3 

36.  4 

21-5 

59.0 

6311.7 

452.0 

-21.2 

-33.2 

256.6 

59,6* 

58.0 

13.8 

316.2 

317.9 

0.5 

32.8 

38.9 

21.9 

60.0 

6426.8 

445.0 

-22.0 

-34. P 

256,3 

58.9* 

57.2 

13.9 

316.6 

318.1 

0.4 

30.0 

40.0 

22.2 

61.0 

6560. 1 

437.0 

-22.7 

-37.9 

256.0 

57,8* 

56.1 

14.0 

317.4 

31  a. 5 

0.3 

23.2 

41.0 

22.7 

62.0 

6678.3 

430.0 

-23.6 

-39.8 

255.7 

56.0* 

54.2 

13.8 

317.7 

31  8.6 

0.3 

20.7 

42.8 

23.0 

63.0 

6798.1 

423.0 

-24.3 

-41.4 

255.9 

55.3* 

53,6 

13.5 

317.6 

318.5 

0.2 

19.5 

43.  3 

23.4 

64.0 

6919.2 

416.0 

-26.0 

-43. C 

256.5 

55,8* 

54.3 

13.1 

317.6 

318.3 

0.2 

18.2 

44.  9 

23.9 

65.0 

7041.9 

409.0 

-26.8 

-43.9 

256.6 

56.7* 

55.2 

13.1 

318.1 

318.8 

0.2 

17.8 

46.  8 

24.3 

66.0 

7184.1 

401.0 

-28.1 

-46.  C 

256.4 

57.2* 

55.6 

13.4 

318,2 

318.8 

n.2 

U.O 

48.  1 

24.8 

67.0 

7310.2 

394.0 

-29.1 

-45.2 

256.3 

57.7* 

56,0 

13.7 

318.4 

319.1 

0.2 

19.4 

49.  7 

25.2 

68.0 

7438.1 

387.0 

-30.  1 

-46.6 

2 56.3 

58.0* 

56,4 

13.8 

318.9 

319.4 

0.  1 

18.1 

51.  2 

25.7 

69.0 

7567.8 

380.0 

-31.1 

-48.9 

255.9 

59.4* 

57.7 

1'  .5 

319.1 

319.6 

0.1 

15.3 

52.9 

26.0 

70.0 

7680.4 

374.0 

-32.0 

-49.9 

255.5 

61  .2* 

59.2 

I*". 3 

319.4 

319.8 

0.1 

14.9 

53.6 

26.6 

71.0 

7832.7 

366.0 

-33.4 

-52,1 

255.0 

68.0* 

65.7 

17.6 

319,6 

319,9 

0.  1 

13.0 

56.2 

26,9 

72.0 

7948.6 

360.0 

-34.4 

-54. C 

254.9 

70.0* 

67.6 

10.2 

319.7 

319.9 

0.1 

11.6 

57.4 

27.3 

73.0 

8065.8 

354.0 

-35.8 

-53.4 

254.5 

65.7* 

63.3 

17.5 

319.4 

319.7 

O.l 

14.3 

59.3 

27.8 

74.0 

8204.3 

347.0 

-36.  8 

-54.2 

253.0 

53.5* 

51.2 

15.6 

319.8 

320.1 

0.  1 

14.4 

61.5 

23.1 

75.0 

8324.8 

341.0 

-38.0 

99.9 

251.7 

47.1* 

44.7 

14.8 

319.8 

99  9.9 

99.9 

999.9 

62.3 

28.6 

76.0 

8446.8 

335.0 

-39.1 

99.9 

251.1 

47.1* 

44.6 

15,2 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

29.0 

77.0 

8570.5 

329.0 

-39.5 

99.9 

252.5 

55.6* 

53.0 

16.7 

321.1 

999,9 

99,  9 

999,9 

63.6 

29.5 

78.0 

8696. 1 

323.0 

-40.9 

99.9 

253.8 

63.8* 

61.2 

17.7 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

29.9 

79.0 

8802.0 

318.0 

-42.0 

99.5 

254.4 

68.2* 

65.7 

18.3 

320.8 

999,9 

99.9 

999.9 

67.2 

30.2 

80.0 

8930.8 

312.0 

-42.7 

99.5 

254.7 

70.0* 

67.5 

18.5 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

30.8 

81.0 

9083.6 

305.0 

-43.8 

99.9 

255.0 

64.7* 

62,5 

16.8 

322.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

72.  1 

31.2 

82.0 

9216.7 

299.0 

-45.1 

99.9 

255.2 

55.4* 

53.6 

19,2 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  3 

31.7 

83.0 

9329.  1 

294.0 

-45.9 

99.9 

256,4 

46.6* 

45.3 

11. 0 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

32.1 

84.0 

9466.2 

288.0 

-46,5 

99.9 

258.2 

46.9* 

45.9 

P.6 

323.6 

999.9 

99.9 

9"9.9 

75.7 

32.6 

85.0 

9582.1 

283.0 

-47.8 

99.9 

260.5 

60.0* 

59.2 

10.0 

323.3 

99  9^9 

99,9 

999,9 

76.  7 

33.1 

86.0 

9723.2 

277.0 

-49,0 

99.9 

262.  1 

84,7* 

03.9 

11.7 

323,6 

999,9 

99,0 

999.9 

78.  2 

33.5 

87.0 

9842.0 

272.0 

-50.0 

99.5 

263.2 

100.6* 

99.9 

11.9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

33.9 

88.0 

9988.1 

266.0 

-50.8 

99.5 

2'^4.5 

86.8* 

86.4 

P.3 

324.8 

909.9 

99.9 

999.9 

84.  9 

34.2 

89.0 

10111.3 

261.0 

-52.2 

99.9 

265.3 

68.0* 

67,8 

5.5 

324,5 

999,9 

99,9 

999,9 

86.4 

34.8 

90.0 

10236.2 

256.0 

-52.9 

99.9 

265.5 

37.4* 

37,3 

3,0 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

35.1 

91.0 

10363.2 

251.0 

-53.7 

99.9 

263.8 

36.0* 

36.6 

4.0 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

35.5 

92.0 

10466.3 

247,0 

-54,5 

99.9 

262.3 

54,6* 

54.  1 

7,3 

326.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

87.0 

35.9 

93.0 

10597.0 

242.0 

-55.5 

99.9 

262.9 

70.6* 

70.1 

8.7 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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0 

AZ 

DG 

92. 

91. 

90. 

90. 

R9. 

89. 

83. 
8 7. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
85. 

84. 
84. 
84. 
84. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
80. 
80. 
80. 
80. 
61. 
81. 
81. 
81. 
81. 
81. 
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IR. 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CO  IP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.3 

96.0 

10729.9 

237.0 

-56.0 

99.9 

263.8 

76.7** 

76.2 

8.1 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

81, 

36.9 

95.0 

10865.3 

232.0 

-56.8 

99.9 

266,3 

76,0** 

73.7 

7,6 

328,6 

999,9 

99,9 

999,9 

96,  2 

81. 

37,2 

96,0 

11003,6 

227.0 

-56,7 

99.9 

263,5 

76.0** 

75.6 

8,6 

330.9 

999.9 

99.9 

999.0 

95.5 

81. 

37.8 

97.0 

11166.6 

222.0 

-57.3 

99.9 

260,8 

78  .0** 

77.0 

12.5 

332.0 

9R9.9 

99.9 

999.9 

98.8 

81. 

30..  1 

98.0 

11259.3 

218.0 

-57.7 

99.9 

259.2 

76.6** 

73.  1 

16.0 

333.2 

990,9 

99.  9 

999.9 

100,3 

81. 

38.7 

99.0 

11375.8 

216.0 

-58.9 

99.9 

256.8 

57,5** 

55.5 

15.  1 

333.1 

909,9 

99,9 

999,9 

102.8 

81. 

39.1 

100.0 

11526.1 

209.0 

-59,2 

99,9 

250.  1 

67.6** 

66.6 

16.2 

336.8 

999.9 

99.9 

999.0 

103.8 

81. 

39.7 

101.0 

11675.6 

206-  0 

-59.9 

99,9 

261.2 

62.8** 

37.5 

20.6 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

01. 

60.1 

102.0 

11799.6 

200.0 

-59.0 

99.9 

238.1 

65.8** 

38.9 

26.2 

3 39,3 

999.9 

99,9 

999.9 

106.2 

81, 

60.7 

103.0 

11926.8 

196.0 

-57.3 

99.9 

262.6 

60. 2* > 

53.5 

27.7 

366.0 

999.0 

99.9 

999.9 

107.5 

80. 

61.0 

106.0 

12051.5 

192.0 

-56.0 

99.9 

266.3 

70.6** 

66  .6 

28.3 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

80. 

61.5 

105.0 

12191 .5 

188.0 

-56.0 

99.9 

251.9 

05.9** 

81,7 

26.8 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

80. 

62.0 

106.0 

12328.3 

186.0 

-55.  8 

99.9 

256.6 

90.3** 

87.  1 

26  1 

352,7 

go9,9 

99.9 

999.9 

1 16.0 

80, 

62.6 

107.0 

12668.0 

180.0 

-56.5 

99.9 

256.9 

69.6** 

67.2 

18  .2 

353.8 

909.9 

99.9 

999.9 

117.6 

79. 

63.0 

108.0 

12576.7 

177.0 

-56.5 

99.9 

253.5 

65.1** 

63.2 

12.8 

355.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119. S 

79. 

63.6 

109.0 

12719.6 

173.0 

-56.  8 

99.9 

251.3 

32.6** 

30,8 

10.6 

357.3 

999,9 

99,  9 

999.9 

119.5 

79. 

63,9 

110.0 

12867.6 

169.0 

-57,7 

99,9 

253.8 

50.0** 

68.0 

16,0 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

79. 

66.5 

111.0 

13018.6 

165.0 

-58.2 

99.9 

256.5 

93.2** 

90.6 

21.8 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

121. 8 

79. 

66.9 

112.0 

13173.1 

161.0 

-58.3 

99.9 

257.0 

97,9** 

95.6 

27.  1 

362.2 

909,0 

99.9 

999.0 

126,  1 

79. 

65.6 

113.0 

13291.3 

158.0 

-58.9 

99.9 

257.  1 

78.2** 

76.2 

17.6 

363.3 

999.9 

99.9 

909.0 

128.1 

79. 

65.9 

116.0 

13652,2 

156.0 

-59.0 

99.9 

257.3 

69.6** 

68.6 

10.9 

365.6 

999.9 

99.9 

999.9 

131.0 

79. 

66.5 

115.0 

13575.6 

151.0 

-59.7 

99.9 

256.5 

37.3** 

36.3 

8.7 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

130.5 

79. 

67.1 

116.0 

13763.3 

167.0 

-59,6 

99.9 

256,6 

50.8** 

68.9 

13.5 

369.  9 

og9o9 

99,  9 

999.9 

132.6 

79, 

67  = 8 

117.0 

13916.0 

163.0 

-59.  5 

99.9 

251.5 

39.3** 

37.3 

12.5 

372.6 

999.9 

99.9 

909.9 

135.8 

79. 

63.1 

113.0 

16068.6 

160.0 

-60.3 

99.9 

269.0 

29.0** 

27.9 

10 .7 

373.6 

909.9 

99.9 

999.9 

136.2 

79. 

63.7 

119.0 

16183 .7 

137.0 

-59.7 

99.9 

267.2 

25.8** 

23.8 

10  0 

376.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

136,0 

79, 

69.  1 

120.0 

16322.3 

136.0 

-59.0 

99,9 

269.  7 

31.3** 

29.6 

10  ,9 

380,5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.0 

79, 

69.7 

121.0 

16666.2 

131.0 

-59.6 

99.9 

253.9 

35.2** 

33,0 

9.7 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

138.5 

79. 

50.0 

122.0 

16609.2 

128.0 

-59.7 

99.9 

255.9 

35.7** 

36,7 

8.7 

386,2 

999,9 

99.9 

999.9 

139,5 

79. 

50.6 

123.0 

16807.6 

126.0 

-60.3 

99.9 

256.7 

51.3** 

69.9 

11.8 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

139.5 

79, 

51.0 

126.0 

16908,7 

122.0 

-60.6 

99.9 

256.2 

66.2** 

66.3 

15.8 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

162.2 

79. 

51.5 

125.0 

15063.5 

119.0 

-61.1 

99.9 

255.7 

72.9** 

70.7 

18.0 

389.7 

999.0 

99.9 

999.9 

163.  5 

79. 

52.2 

126.0 

15275.6 

115.0 

-61.7 

99.9 

256.7 

51.5** 

50.2 

11.8 

392.5 

999,9 

99.9 

999,9 

167.5 

79, 

52.8 

127,0 

15639,5 

1 12.0 

-61. 1 

99.9 

259.8 

62.7** 

62.0 

7.6 

396.5 

999.9 

99.9 

999.9 

167.6 

79. 

53.2 

128.0 

15551.3 

110.0 

-61.7 

99.9 

2 60.8 

68.2** 

67.6 

7.7 

397.6 

999.9 

99.9 

999.9 

168.6 

79, 

53.8 

129.0 

15722.3 

1C7.0 

-62.2 

99.9 

260.6 

53.0** 

53.1 

8.8 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

151.5 

79, 

56.3 

130.0 

15898,6 

106,0 

-60.  8 

99,9 

259.6 

68.0** 

67.2 

8.8 

605.7 

999.9 

99,9 

999,9 

152,9 

79, 

55,0 

131.0 

16080,5 

101.0 

-61 .1 

99.9 

256.  1 

33.0** 

32.1 

7.9 

608.4 

999,9 

99.9 

999.9 

156.6 

79. 

55.6 

132.0 

16267.5 

98.0 

-61.9 

99.9 

256.9 

21.8** 

21.1 

5.7 

610.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.0 

79. 

56.0 

133.0 

16396.9 

96.0 

-62.6 

99.9 

252.9 

16.9** 

16.1 

5 0 

611,9 

999,9 

99,9 

999,9 

156,9 

79, 

56.6 

136,0 

16590,8 

93,0 

-62.6 

99.9 

251.  1 

26.0** 

26.6 

8 6 

615.3 

999.9 

99.9 

999.9 

156.5 

79. 

57,1 

135.0 

16725,0 

91.0 

-62.2 

99.9 

26.3.1 

26.0** 

22.2 

9,0 

618.6 

999,9 

99.9 

999.9 

157.7 

78. 

57.9 

136.0 

16932.0 

88.0 

-62.2 

99.9 

265.1 

19,1** 

17.3 

8,0 

622.7 

999,9 

99,9 

999,9 

157.6 

78. 

58.5 

137.0 

17166.6 

85.0 

-62,  1 

99.9 

253.8 

36,8** 

35,3 

10.2 

627.2 

999.9 

99.9 

999.9 

158.9 

78. 

59.1 

138.0 

17367.7 

82.0 

-63.7 

99.9 

259.0 

59.5** 

58.6 

11.6 

628,2 

999.9 

99.9 

999.9 

160.6 

78. 

- BY  SPEtD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEZ-N  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATFCN  NO.  235 
JACKSCN,  HISS 


6 FEBRUARY  1S75 

2015  GMT  160  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

■V  COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

H/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.9 

139.0 

17596.7 

79.0 

-63.0 

99.9 

261.5 

73.7** 

72.9 

10.9 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

164.6 

78 

60.5 

140.0 

17834.8 

76.0 

-63.4 

99.9 

261.5 

68,4** 

67.7 

10.  1 

433.4 

999.9 

99,9 

999.9 

167.0 

78, 

61.1 

141.0 

17998.3 

74.0 

-64.3 

99,9 

261.7 

56.3** 

55.7 

8.  2 

439.7 

999.9 

99.9 

999.9 

168.9 

70 

61.9 

142.0 

13251.5 

71.0 

-64.3 

99.9 

264.3 

31. 6“* 

31.5 

3,1 

445.0 

999.9 

99.9 

999.9 

171.0 

79 

62.7 

143.0 

18516.3 

68.0 

-63.2 

99.9 

261.8 

18.5** 

18,3 

2.6 

453.0 

999.9 

99.9 

999.9 

172.7 

79 

63.3 

144.0 

18700.9 

66.0 

-61 . 0 

99.9 

259.3 

9.7** 

9.5 

l.B 

461.  7 

999.9 

99,9 

999.9 

172.  8 

79, 

64.  1 

145.0 

18990.0 

63.0 

-61.0 

99.9 

258.6 

13.1** 

12.8 

2.6 

467.9 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

79, 

65.0 

146.0 

19293.1 

60.0 

-61.1 

99.9 

258.6 

51,6** 

50.5 

10.2 

474.0 

999.9 

99.9 

999.9 

174.0 

79 

66.0 

147.0 

19503.4 

50.0 

-61.5 

99.9 

255.8 

39.9** 

38.7 

9.8 

47  7.8 

999.9 

99.9 

999.9 

178.3 

79 

66.8 

148.0 

19831 .8 

55.0 

-62.6 

99.9 

216.3 

a. 8** 

5.2 

7.1 

482.6 

999.9 

99.9 

999.9 

179.2 

79, 

67.8 

149.0 

20059,5 

53.0 

-63,  9 

99.9 

94.3 

11.4** 

-11.4 

0,9 

484,  7 

999.9 

99,9 

999.9 

178.8 

78, 

68.8 

150.0 

20416.9 

50.0 

-63.6 

99.9 

76.0 

26.7** 

-25.9 

-6,5 

493.7 

999.9 

99.9 

999.9 

177.4 

78, 

69.8 

151.0 

20668.9 

48.0 

-61  .3 

99.9 

282.9 

14.6** 

14,3 

-3.3 

504.8 

999.9 

99.9 

999.9 

176.2 

78, 

70.7 

152.0 

21067.9 

45.0 

-62.8 

99.9 

264.3 

60.6** 

60.3 

6.  1 

510.7 

999.9 

99.9 

999.9 

178.9 

79. 

71.8 

153.0 

21348.2 

43.0 

-62.6 

99.9 

261,5 

48.8** 

48.3 

7.2 

517.8 

999.9 

99.9 

999.9 

182.8 

79, 

72.9 

154.0 

21795.7 

40.0 

-61.1 

99.9 

258,8 

40.2** 

39.4 

7 ,8 

532.3 

999.9 

99.9 

999.9 

186.0 

79. 

74.1 

155.0 

22114.2 

38.0 

-61.1 

99.9 

278.9 

5.9** 

5.8 

-0.9 

540,2 

999.9 

99.9 

999.9 

188.  1 

79, 

75.3 

156.0 

22625.2 

35.0 

-61.0 

99.9 

265.6 

20,0** 

20.0 

1.5 

553,5 

999,9 

09,9 

999.9 

188.7 

79. 

76.7 

157.0 

22992.5 

33.0 

-59.0 

99.9 

91.8- 

14.0** 

-14.0 

0.4 

568.1 

999.9 

99.9 

999.9 

188.3 

79, 

77.9 

158.0 

27590.3 

30.0 

-59,0 

99.9 

249.1 

12.8** 

12.0 

4.6 

583.8 

999.9 

99.9 

999.9 

189.4 

79. 

79.4 

159.0 

24021.8 

28.0 

-60.3 

99,9 

264.7 

38.7* 

38.5 

3.6 

592.0 

999,9 

99,9 

999,9 

188.3 

79, 

81.1 

160.0 

24483.2 

26.0 

-61.0 

99.9 

250.6 

40.0* 

37.7 

n.3 

602.6 

999.9 

99,9 

999.9 

194,0 

79, 

82.9 

161.0 

25247.1 

23.0 

-59.9 

99.9 

82.3 

10.7* 

-10.6 

-1.4 

627.3 

999.9 

99,9 

999,9 

194,4 

79, 

84.9 

162.0 

26121.9 

20.0 

-59.0 

99.9 

258.6 

67.2+ 

65.9 

13.3 

655.5 

999,9 

99.9 

999.9 

195.1 

79, 

87.1 

163.0 

26785.9 

18.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  „9 

682.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  235 
JACKSOMt  MISS 


6 FEBRUARY  1<375 

2315  GMT  135  73.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V cnf.p 

PPT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DO  C 

DG  C 

DG 

M/SFf. 

M/SFC 

M/src 

DG  K 

nr,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.3 

100.0 

1C09.0 

1.4 

-3.6 

350.0 

7.7 

1.3 

-7.  6 

274.2 

281,7 

2.9 

69.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

188.1 

998.0 

0.2 

-5.  1 

233.1 

8.5 

3.8 

-7,6 

273.8 

280.6 

2.6 

67.2 

0.3 

161. 

0.4 

T.O 

285.0 

S86.0 

-0.4 

-5.4 

333.1 

8.5 

3.8 

-7.6 

274.1 

280.9 

2.6 

69.2 

0.3 

161. 

0.8 

8.0 

391.0 

973.0 

-1.6 

-5.5 

232.5 

9.0 

4.2 

-8.0 

274.  1 

280.8 

2.6 

74.5 

0,5 

15  8, 

l.l 

9.0 

489.7 

961.0 

-2.5 

-5.5 

332.2 

9.4 

4.4 

-8.3 

2 74.  1 

280.9 

2.6 

80.0 

0.6 

157. 

1.5 

10.0 

589.2 

949.0 

-3.6 

-5.7 

332.4 

9.6 

4.4 

-8,5 

274.0 

280.8 

2.6 

85.0 

0.9 

155. 

1.9 

1 1.0 

715.0 

934.0 

-4.5 

-5.4 

3 30.  1 

8.6 

4.3 

-7.5 

274.3 

281.4 

2.7 

93.5 

1.1 

155. 

2.3 

12.0 

816.7 

922.0 

-5.7 

-5.9 

225.3 

8.7 

5.0 

-7.1 

274.0 

280.9 

2.7 

98.5 

1.3 

154. 

2.6 

13.0 

919.3 

910.0 

-6.5 

-6.7 

322.8 

9.5 

5.7 

-7,6 

274.3 

280.9 

2.5 

98.4 

1.4 

153. 

3.0 

14.0 

1023.0 

898.0 

-7.4 

-7.4 

323.4 

11.8 

7.0 

-9.4 

274.4 

280.8 

2.4 

101.1 

1.7 

151. 

3.3 

15.0 

1127.8 

886.0 

-7.  7 

-8.8 

326.9 

12.5 

6.8 

-10.4 

275.1 

281.0 

2.2 

91.9 

1.9 

150. 

3.  7 

16.0 

1251.9 

872.0 

-7.4 

-9.  1 

328.1 

14.0 

7.4 

-11.9 

276.7 

282.5 

2.2 

87.2 

2.  2 

150. 

4.1 

17.0 

1350.9 

861.  0 

-7.4 

-9.9 

324.8 

16.1 

9.3 

-13.2 

277.7 

283.3 

2.1 

82.3 

2.5 

150. 

4.4 

18.0 

1460.6 

849.0 

-5.6 

-11.6 

319.2 

18.0 

11.7 

-13.  6 

280.6 

285.7 

1.9 

62.4 

2.9 

149. 

4.3 

19.0 

1563.0 

838.0 

-5.1 

-13.8 

313.8 

19.3 

13.9 

-13.  3 

282.  1 

286.5 

1.6 

50.4 

3.3 

147. 

5.1 

20.0 

1667.2 

827.0 

-3.6 

-13.7 

310.7 

19.5 

14.8 

-12..  7 

284.8 

209,3 

1.6 

45.2 

3.7 

146. 

5.5 

21.0 

1802.1 

813.0 

-3.6 

-15.8 

307.4 

18.6 

14.8 

-11.3 

286.2 

290.1 

1.4 

38.1 

4.1 

144. 

5.9 

22.0 

1909.7 

802.0 

-3.9 

-16.2 

302.3 

17.3 

14.6 

-9.2 

286.9 

290.8 

1.3 

37.5 

4.5 

142. 

6.3 

23.0 

2018.8 

791.0 

-3.6 

-15.4 

299.8 

17.7 

15.4 

-8,8 

288,4 

292,6 

1.5 

39.4 

4.9 

140, 

6.7 

24.0 

2129.5 

780.0 

-3.0 

-18.2 

299.6 

17.8 

15.5 

-8.8 

290.2 

2°3.6 

1.2 

29.7 

5.3 

139. 

7.1 

25.0 

2242,1 

769.0 

-2.5 

-18.2 

300.4 

17.3 

14.9 

-8  .7 

291.9 

295.4 

1.2 

28.5 

5.7 

137. 

7.7 

26.0 

2377.3 

756.0 

-2.7 

-19.2 

300.1 

17.5 

15.1 

-8  8 

293.  1 

296.4 

1.1 

26.6 

6.3 

136. 

3.0 

27.0 

2482.8 

746.0 

-3.  1 

-20.  1 

299.1 

17.7 

15.5 

-8,  6 

293,7 

296.8 

1.0 

25.4 

6.6 

135, 

B.4 

28.0 

2600.2 

735.0 

-4.  1 

-21.3 

296.2 

17.9 

16.0 

-7.9 

294,0 

296.8 

0,9 

24.6 

7.0 

134. 

8.7 

29.0 

2708.1 

725.0 

-4.7 

-22.2 

294.4 

18.0 

16.4 

-7.5 

294.4 

29  7.1 

0.9 

23.8 

7.3 

133. 

9.1 

30.0 

2817.2 

715.0 

-5.3 

-22.7 

292.9 

18.5 

17.0 

-7.2 

294.9 

29  7.6 

0.9 

23.9 

7,7 

132. 

9.5 

31.0 

2927.6 

705.0 

-6.2 

-23.4 

292.7 

19.1 

17.6 

-7.4 

295,1 

29  7,6 

0.8 

23.9 

8.  1 

131. 

9.8 

32.0 

3050.4 

694.0 

-7.  1 

-24.4 

292.  1 

19.2 

17.8 

-7.  2 

295.5 

297.8 

0.8 

23.5 

8.5 

130. 

10. 1 

33.0 

3163.5 

684.0 

-7.7 

-24.9 

291.1 

19.1 

17.8 

-6  .9 

296.0 

298.3 

0.7 

23.6 

8.9 

130. 

10.5 

34.0 

3266.3 

675.0 

-8.7 

-25.5 

288.7 

18.7 

17.7 

-6.0 

296.0 

298.2 

0.7 

24.0 

9.3 

129. 

10.9 

35.0 

3381.8 

665.0 

-9.6 

-26.  1 

286.7 

18.5 

17.8 

-5,3 

296.3 

298,4 

0.7 

24.5 

9.6 

128. 

11.4 

36.0 

3522.2 

653.0 

-10.4 

-26.6 

285.5 

18.8 

18.1 

-5.0 

296.8 

298.9 

0.7 

24.9 

10.2 

127. 

11.8 

37.0 

3640.7 

643.0 

-11.7 

-27.9 

284.4 

19.5 

18.9 

-4.9 

296.7 

298.5 

0.6 

24.6 

10,6 

126. 

12.1 

36.0 

3748.6 

634.0 

-12.2 

-30.5 

283.2 

20.3 

19.8 

-4  j 5 

297.4 

298,9 

0.5 

19.9 

10.9 

125. 

12.5 

39.0 

3870.0 

624.0 

-13.0 

-58.2 

280.7 

22.0 

21.7 

-4  1 

297.7 

297,8 

0.0 

1.0 

11.4 

124. 

12.9 

40.0 

3980.7 

615.0 

-13.0 

-51.3 

277.9 

24.6 

24.4 

-3. 4 

298.9 

299.1 

0.1 

2.3 

11.9 

123. 

13.4 

41.0 

4130.9 

603.0 

-13.0 

-31.9 

274.3 

27.9 

27.8 

-2,1 

300.7 

302.1 

0.4 

18.6 

12.6 

121. 

13.8 

42.0 

4245.4 

594.0 

-13.3 

-58.3 

271.0 

30.6 

30,6 

-0,5 

301.6 

301,7 

0.0 

l.n 

13.2 

120, 

14.1 

43.0 

4361.6 

585.0 

-13.  7 

-2  9.9 

268.7 

32.7 

32.7 

0.8 

302.5 

304.2 

0.5 

23.9 

13.7 

119. 

14.6 

44.0 

4479.4 

576.0 

-14.0 

-30.0 

265.2 

36.8 

36.7 

3.1 

303.5 

305.3 

0.5 

24.3 

14.  6 

117. 

15.0 

45.0 

4598.9 

567.0 

-14.  1 

-29.9 

263.0 

40.2 

39.9 

4.9 

304.7 

306.5 

0.6 

24.7 

15,4 

115. 

15.4 

46.0 

4720.3 

558.0 

-14.4 

-29.7 

260,5 

43.2 

42.6 

7,1 

305.8 

307,7 

0.6 

25,9 

16.3 

113, 

15.7 

47.0 

4029.7 

550.0 

-14.  7 

-29.7 

259.0 

45.2 

44.3 

8,6 

306.7 

308.6 

0.6 

26.3 

16.9 

111. 

16.1 

48.0 

4954.6 

541.0 

-15.0 

-29.7 

257.8 

47.5 

46.4 

10.0 

307.8 

309.8 

0.6 

27.1 

17.9 

109. 

16.6 

49.0 

5067.3 

533.0 

-15.0 

-29.4 

258.3 

49.6 

48.6 

10.0 

309,1 

311.2 

0.6 

27.8 

19.  1 

107, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIRM  MO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  135  73.  0 


TIME 

CHrCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  H 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MP 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

50.0 

5196.1 

524.0 

-15.2 

-29.5 

259.4 

50.5 

49.6 

9,3 

310.3 

312.4 

0,6 

28,2 

19.9 

106. 

17.2 

51.0 

5341.6 

514.0 

-15.6 

-29.7 

260.5 

51.3 

50,6 

8,4 

311.5 

313.6 

0.6 

28.5 

20.8 

105. 

17.6 

52.0 

5459.9 

506.0 

-16.1 

-30.2 

261.9 

52.4 

51.9 

7.4 

312.4 

314.4 

0.6 

28.2 

21.9 

103. 

13.0 

53.0 

5579.7 

498.0 

"16.7 

-31.5 

263.0 

53.9 

53.5 

6 .5 

313.0 

314.8 

0.5 

26,4 

23.0 

102. 

18.3 

54.0 

5701.3 

490.  0 

-17.4 

-31.4 

263.1 

54.0 

53.6 

6.5 

313.6 

315.5 

0.6 

28,2 

24.0 

101. 

18.7 

55.0 

5840.0 

481.0 

-18.  1 

-31.5 

262.6 

53.5 

53.  1 

6.9 

314.4 

316.3 

0.6 

29.6 

25.4 

101. 

19.2 

56.0 

5980.9 

472.0 

-19.  1 

-31.7 

261.3 

53.4 

52.8 

8.1 

315.0 

316.9 

0.6 

31.6 

26.8 

100. 

19.7 

57.0 

6107.9 

464.0 

-19.9 

-31.7 

261.0 

56.4 

55.7 

8.9 

315.5 

317.4 

0.6 

33.6 

23.  1 

98. 

20.1 

58.0 

6236.8 

456.0 

-20.7 

-32.  1 

261.2 

59.4 

58,7 

9,  1 

316.  1 

318.0 

0.6 

34.7 

29.6 

98. 

20.5 

59.0 

6351.0 

449.0 

-21.6 

-33.0 

260.9 

60.0 

59.2 

9.4 

316.3 

310.1 

0.5 

34.7 

31.4 

97. 

21.0 

60.0 

6483.2 

441.0 

-22.7 

-34.0 

259.5 

58.0 

57.0 

10.  5 

316.6 

318.2 

0.5 

34.4 

32.  7 

96. 

21.3 

61.0 

6600.5 

434.0 

-23.3 

-35.0 

258.9 

57.7 

56.6 

11-2 

317.2 

318.7 

0.4 

33.  1 

33.7 

86, 

21.9 

62.0 

6736.3 

426.0 

-24.7 

-35.4 

258.0 

57.6* ** 

56.3 

12,0 

317.2 

318.7 

0.4 

36.0 

35.8 

84. 

22.2 

63.0 

&S56.8 

419.0 

-25.3 

-36.  1 

257.7 

57. 5A 

56.2 

12.3 

317.8 

319.2 

0.4 

35.7 

36.  8 

94. 

22.6 

64.0 

6978.8 

412.0 

-26.4 

-37.4 

257.4 

57. 7 + 

56.3 

12.5 

318.0 

319.3 

0.4 

34.4 

38.  1 

93. 

23.0 

65.0 

7102.4 

405.0 

-27.4 

-38.2 

257.6 

59.5* 

58,1 

12.8 

318.2 

319.4 

0.3 

34.7 

39.4 

93. 

23.6 

66.0 

7264.0 

396.0 

-28.  1 

-38.8 

2 58.8 

64.84' 

63,5 

12.6 

319.4 

320.5 

0.3 

34.9 

41.4 

92. 

23.9 

67.0 

7391.8 

389.0 

-29.0 

-39.  1 

259.4 

66.5-* 

65.3 

12  .2 

319.8 

320.9 

0.3 

36.8 

42.8 

92. 

26.3 

68.0 

7521.4 

382.0 

-29.9 

-40.2 

259.8 

66.24- 

65,  1 

11.7 

320.2 

321.3 

0.3 

35.6 

44.4 

91, 

24.7 

69.0 

7634.0 

376.0 

-31.1 

-41.3 

259.8 

63.8* 

62,8 

11.3 

320,  1 

321.1 

0.3 

35.6 

45.9 

91. 

25.1 

70.0 

7767.0 

369.0 

-32.0 

-41.3 

259.  5 

60.6  + 

59,5 

11.  1 

320.5 

321.6 

0.3 

38.7 

47.4 

91. 

25.6 

71.0 

7921.4 

361.0 

-33.2 

-42.4 

258.  7 

58. 1* 

56.9 

11.4 

321.0 

321.9 

0.2 

38.  7 

49.  2 

90. 

26.1 

72.0 

8058.7 

354.0 

-34.5 

-43.7 

258.0 

58.9* 

57.7 

12.2 

321.1 

321.9 

0.2 

38.6 

50.  4 

90. 

26.5 

73.0 

8177.9 

348.0 

-35.6 

-44.6 

257.4 

60.0* 

58,5 

13.  I 

321.2 

321,9 

0.2 

38,6 

52.  5 

89, 

27.0 

74.0 

8298.7 

342.0 

-36.5 

-45.5 

256.6 

60.0+ 

58.4 

13  9 

321.5 

322.2 

0.2 

38.5 

53.9 

89. 

27.5 

75.0 

8441  .8 

335.0 

-37.3 

-46.2 

257.3 

62.3* 

60.8 

13  7 

322.3 

323.0 

0.2 

38.5 

55.4 

8 9, 

27.9 

76.0 

8566.3 

3 29.0 

-38.4 

-47.2 

258.6 

64.9* 

63,7 

I2r9 

322.5 

323.1 

0.2 

38.4 

57.3 

88. 

23.3 

77.0 

8692.6 

323.0 

-39.4 

-48.1 

259.2 

66.5* 

65.3 

12.4 

322.9 

323.5 

0.1 

38.4 

58.7 

88. 

23.9 

78.0 

8820.7 

317.0 

-40.7 

99.9 

259.0 

66.3* 

65.1 

12.7 

322.9 

999.9. 

99.9 

999.9 

61.2 

88. 

29.2 

79.0 

8950.4 

311.0 

-41.9 

99.9 

258.6 

65.0+ 

63.8 

12.9 

322.9 

999,9 

99.9 

999.9 

62.4 

88. 

29.7 

80.0 

9082.2 

305.0 

-42.6 

99.9 

258.3 

63.8* 

62.5 

12.9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

87. 

30.3 

81.0 

9238.5 

298.0 

-44.0 

99.9 

259.1 

67.6* 

66.4 

12  .8 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  3 

87. 

30.8 

82.0 

9351.8 

293.0 

-45.0 

99.9 

259.6 

71.6+ 

70.4 

12  9 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

87. 

31.2 

83.0 

9489.7 

237.0 

-46.  1 

99.9 

259.7 

71.5+ 

70.3 

12o8 

324.4 

999,9 

99.9 

999.9 

70.5 

87. 

31.7 

84.0 

9629.9 

281.0 

-47.  0 

99.9 

259.7 

66.2* 

65.2 

11.8 

325.1 

999,9 

99.9 

999.9 

72.5 

86. 

32.  1 

85.0 

9748.5 

276.0 

-48.3 

99.9 

259.7 

59.2* 

58.3 

10.6 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

86, 

32.  7 

86.0 

9917.1 

269.0 

-49.8 

99.9 

260.1 

50,3  + 

49,5 

8.7 

325.2 

999,9 

99,9 

999,9 

76.  1 

86. 

33.2 

87.0 

10039.6 

264.0 

-51.0 

99.9 

261.9 

54,7* 

54,2 

7.7 

325.2 

999,9 

99,9 

999,9 

77.0 

B6. 

33.6 

88.0 

10163.7 

259.0 

-52,0 

99.9 

264. C 

75,7* 

75.2 

8.0 

125.4 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

86. 

34.3 

89.0 

10315.1 

253.0 

-53.1 

99.9 

2 65.0 

89.4* 

89.1 

7,  8 

326.0 

999.9 

99.9 

998.9 

81.8 

86. 

34.8 

90.0 

10443.4 

248.0 

-54.4 

99.9 

265.9 

85.0* 

84.8 

6.1 

326.0 

999.9 

99.9 

999,9 

05.4 

86. 

35.3 

91.0 

10573. 8 

243.0 

-54.7 

99.9 

266„3 

66.0+ 

55.8 

4.2 

327.4 

999,9 

99.9 

999.9 

87,  8 

86. 

35.8 

92.0 

10706.9 

238.0 

-54.4 

99.9 

264.8 

52.0+ 

51.7 

4.7 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

86. 

36.2 

93.0 

10843.0 

233.0 

-54.4 

99.9 

262.7 

52.6  + 

52,  1 

6.7 

331.0 

999.9 

99,9 

999,9 

89.  8 

86. 

36.7 

94.0 

10953.8 

229.0 

-55.0 

99.9 

26U0 

62.2* 

61,4 

9,7 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

91.5 

86. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 INC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  235 
JACKSON,  MISS 


6 FEBRUARY  1575 

2315  GMT  135  73.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SIC 

M/SEC 

nn  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

DG 

37.1 

95.0 

1109A.6 

224.0 

-55.7 

99.9 

260.0 

68.4* 

67.4 

11.9 

333.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

93,4 

86. 

37.8 

96.0 

11267.3 

218.0 

-56,3 

99.  9 

257.3 

72.5** 

70.7 

15,9 

335,2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.2 

85. 

38.1 

97.0 

11A1A.3 

213.0 

-57.3 

99.9 

256.2 

75.6** 

73.4 

18.1 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

85. 

38.6 

98.0 

11S3A.I 

209.0 

-57,8 

99.9 

254.  7 

82.3** 

79.4 

21.7 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

85. 

39.0 

99.0 

11655.9 

205.0 

-57.8 

99.9 

253.6 

83.3** 

79.9 

23.5 

338.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.9 

85. 

39. 

100.0 

11812.6 

200.0 

-55.2 

99.9 

252.6 

75. 0+* 

71.6 

22.  5 

345.4 

999.9 

99.  9 

999,9 

lOA.  A 

85. 

AO.l 

101. 0 

1197A.5 

195,0 

-54.7 

99.9 

25U5 

52.9** 

50.1 

16., 8 

348.7 

999,9 

99.9 

999.9 

106.  5 

84. 

AO.  5 

102.0 

12106.9 

191.0 

-55.2 

99.9 

249.7 

37.3** 

34.9 

12,9 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108.5 

84. 

Al.l 

103.0 

12241.9 

187.0 

-55.  8 

99.9 

246.7 

30.  1** 

27.7 

11,9 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

108.  3 

84. 

A1.7 

lOA.O 

1241A.2 

182,0 

-56,2 

99.9 

247.6 

33.8** 

31,3 

12,9 

353.3 

999.9 

99.9 

999,9 

109.  7 

84. 

A2.2 

105.0 

12519.6 

179.0 

-57.3 

99.9 

250.3 

41.9** 

39.4 

14.1 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  7 

84. 

A2.7 

106.0 

12662. A 

175.0 

-57.6 

99.9 

253.5 

56.2** 

53.9 

15.9 

354.8 

999.9 

99.9 

999.9 

111.8 

84. 

A3. 2 

107.0 

12808.0 

171.0 

-58.5 

99.9 

256.1 

74.8** 

72.6 

17.9 

355.  f 

999.9 

99,9 

999.9 

113.7 

83. 

A3.  7 

108.0 

12956.6 

167.0 

-59,2 

99.9 

257.6 

86.4*« 

84,4 

18.  6 

357,0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

83. 

AA.3 

109.0 

13108.6 

163.0 

-59.2 

99.9 

258.1 

82.8** 

81.0 

17  1 

359.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

120.  1 

83. 

AA.7 

110.0 

1326A.2 

159.0 

-59.3 

99.9 

2 58.1 

76.8** 

75.2 

15.8 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

81, 

A5.A 

111.0 

13A23.5 

155.0 

-60,0 

99.9 

259.0 

75.4** 

74.0 

14.4 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124. 9 

83. 

A5.9 

112.0 

13545. A 

152.0 

-60.6 

99.9 

258.9 

70.5** 

69.2 

13.5 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

126.4 

83. 

A6.A 

113.0 

13711.2 

148. 0 

-61,1 

99.9 

256.5 

45.7** 

44.4 

10.7 

366.2 

999.9 

99,9 

999.9 

130,8 

83. 

A7.0 

llA.O 

13838.4 

145.0 

-61.3 

99.9 

248.0- 

18.5** 

17.2 

6.9 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

83. 

A7.6 

115.0 

1A012.0 

141.0 

-61  .3 

99.9 

256.2 

35.6** 

34.6 

8.  5 

371 .0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

83. 

AS. 3 

116.0 

14190.5 

137.0 

-61.5 

99.9 

258.6 

55.8** 

54.7 

ll.,0 

373.8 

999.9 

99.9 

999,9 

133.0 

8 3. 

A8.9 

117.0 

14327.8 

134.0 

-61.5 

99.9 

257.6 

48.1** 

47.0 

10o3 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  1 

83. 

A9.A 

118.0 

14468.3 

131.0 

-61.1 

99.9 

255,1 

39.0** 

37.7 

10.0 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

82. 

50.1 

119.0 

14612.1 

128.0 

-61.3 

99.9 

251.2 

36.2** 

34.3 

11.6 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

137.5 

82. 

50.6 

120.0 

14759.1 

125.0 

-62,0 

99.9 

250.2 

37.8** 

35.5 

12.8 

382.7 

999.9 

99.9 

999.9 

138.7 

82. 

51.2 

121.0 

1A909.2 

122.0 

-62.2 

99.9 

251.2 

42.5** 

40.2 

13.7 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

140.0 

82. 

51.8 

122.0 

15062.8 

119.0 

-62.9 

99.9 

252.7 

44.4** 

42.4 

13.  2 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

141.4 

82. 

52.3 

123.0 

15220.0 

116.0 

-62.9 

99.9 

253.3 

35. l»* 

33.7 

10.  1 

389,3 

999,9 

99,9 

999.9 

143,9 

82. 

52.9 

12A.0 

15381.0 

1 13.0 

-63.9 

99.9 

255.9 

30.2** 

29.3 

7.3 

390.5 

999.9 

99.9 

999.9 

142.8 

82. 

53. A 

125.0 

15546.0 

110.0 

-63.9 

99.9 

258.  3 

47.0** 

46.1 

9.5 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

144.9 

82. 

5A.2 

126.0 

15715.3 

107.0 

-64.3 

99.9 

260.0 

66.1** 

65,1 

11.5 

395.9 

999,9 

99,9 

999.9 

147.8 

82. 

5A.8 

127.0 

15889.3 

104.0 

-64.3 

99.9 

261.  1 

58.4** 

57.7 

9.0 

399.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.6 

82. 

55. A 

123.0 

16068.5 

101.0 

-6A.  1 

99.9 

262.0 

48.0** 

47.5 

6.7 

402.8 

999.9 

99.9 

999.9 

152.2 

82. 

55.9 

129.0 

16253.3 

98.0 

-63.9 

99.9 

263.6 

44.5** 

44.2 

5,  0 

406.7 

999.9 

99.9 

999.9 

153.6 

82. 

56. A 

130.0 

16379.7 

96.0 

-63.9 

99.9 

266.  7 

44.0** 

43.9 

2.  5 

409,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

154.8 

82. 

57.0 

131.0 

16574.0 

93.0 

-64.4 

99,9 

269.8 

42.0** 

42.0 

0,2 

411.7 

999.9 

99.9 

999,9 

156.4 

82. 

57.6 

132.0 

16774.2 

90.0 

-65.0 

99.9 

268.7 

31.7*» 

31.7 

0,7 

414,4 

999.9 

99.9 

999.9 

158.1 

82. 

58.  1 

133.0 

16911.0 

88.0 

-65.6 

99.9 

263.9 

26.7** 

26.5 

2.8 

415.9 

999,9 

99,9 

999,9 

158.8 

82, 

58.7 

13A.0 

17050.7 

8 6.0 

-65.  0 

99.9 

258.  1 

28.1** 

27.5 

5.8 

418,3 

999,9 

99.9 

999.9 

159.3 

82. 

59.2 

135.0 

17266.1 

83.0 

-66.2 

99,9 

2 55.4 

24.8** 

24.0 

6.2 

421.7 

999.9 

99.9 

999.9 

161.1 

82. 

60.0 

136. C 

17414.3 

81.0 

-65.2 

99.9 

261.9 

32.7** 

32.4 

4,6 

426.7 

999.9 

99.9 

999.9 

161.1 

82. 

60.6 

137.0 

. 17644.6 

78.0 

-64,4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,  9 

432,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

61.6 

138.0 

1 17803.3 

76.0 

-64.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

435.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

62.3 

139.0 

18048.2 

73.0 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATrCN  MO,  235 
JACKSON,  HISS 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  154  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

0!R 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DO  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.5 

100.0 

1012.5 

0.1 

-2.1 

330.0 

6.2 

3.1 

-5.4 

272.7 

280,9 

3.2 

85.0 

0.0 

0. 

0,2 

5.0! 

135.6 

1008,0 

-1.8 

-5.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

271,0 

277.5 

2.5 

76.3 

999.9 

999, 

o.e 

6.0 

262.6 

992.0 

-3.1 

-7.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

271.0 

276.7  • 

2.2 

72.0 

999.  9 

999. 

1.2 

7.0 

367.0 

979.0 

-3.7 

-7.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

271.4 

277,3 

2.3 

76.5 

999,  9 

999, 

1.7 

8.0 

472.4 

966.0 

-4.  9 

-7.4 

339.5 

9.4 

3.3 

-8i  8 

271.2 

277,0 

2.3 

02.3 

0.0 

158. 

l.o 

9.0 

578,8 

953.0 

-6.0 

-7.5 

338.9 

9.6 

3.5 

-9,0 

271.2 

277.1 

2.3 

88.6 

l.o 

158. 

2.2 

10. 0 

677.9 

941.0 

-6.9 

-7.9 

339.8 

9.5 

3.3 

-IrO 

271.2 

277.0 

2.2 

91.9 

1.1 

158. 

2.8 

11. 0 

003.1 

926.0 

-8.2 

-8.2 

340.8 

10.1 

3 .3 

-9.5 

271.1 

276.9 

2.2 

100.6 

1.5 

159. 

3.1 

12.0 

904.3 

914.0 

-9.2 

-9.2 

339.0 

10.6 

3.8 

-9.9 

271.1 

276.5 

2.  1 

101.9 

1.  7 

159. 

3.3 

13.0 

1015.1 

901.0 

-9.8 

-9.8 

334.6 

10.1 

4.3 

-9.  1 

271,6 

276.8 

2.0 

101.8 

2.  1 

158. 

4.1 

14.0 

1110.3 

890.  0 

-7.9 

-9.  5 

333.7 

9.5 

4.2 

-8.5 

274.5 

280.0 

2.1 

88.2 

2.3 

158. 

4.5 

15.0 

1215.9 

878.0 

-7.9 

-12.  1 

329.3 

8.3 

4.2 

-7.1 

275.5 

280.1 

1.7 

71.5 

2.  5 

158. 

5.0 

16.0 

1350.0 

863.0 

-7.6 

-14.0 

322.3 

9.9 

6.1 

-7.8 

277.2 

281.3 

1.5 

60.2 

2.7 

157. 

5.2 

17.0 

1459.4 

851.0 

-5.4 

-13.6 

321.9 

10.7 

6.6 

-8.4 

280.6 

285.0 

1.6 

52.  3 

2.9 

156, 

5.8 

18.0 

1561.7 

840.0 

-4.6 

-13.7 

319.9 

12.5 

8.1 

-9.6 

282.5 

286.9 

1.6 

49.0 

3.3 

154. 

6.0 

19.0 

1665.9 

829.0 

-2.8 

-14.6 

319.0 

13.0 

8.5 

-9.8 

285.5 

289.7 

1.5 

39.4 

3.4 

153. 

6.3 

20.0 

1781.5 

817.0 

-2.6 

-16.6 

315.4 

12.5 

8.8 

-8.9 

286.8 

290.5 

1.3 

33.0 

3.  7 

152. 

6.9 

21.0 

1918.4 

803.0 

-3,1 

-17.3 

306.7 

11.4 

9.  1 

-6,8 

287.7 

291.3 

1.2 

32.3 

4.0 

150, 

7.2 

22.0 

2027,6 

792.0 

-3.4 

-18.6 

305.7 

12.5 

10.1 

-7..  3 

289,5 

291.7 

1.  1 

29,5 

4.2 

149. 

7.7 

23.0 

2138.1 

781.0 

-3.8 

-19.3 

305.6 

14.7 

11.9 

-a„5 

289.2 

292.3 

1.1 

28.8 

4.6 

147. 

8.0 

24.0 

2249.8 

770.0 

-4.8 

-20.3 

304.4 

15.2 

12.5 

-8.6 

289.3 

292.3 

1.0 

28.4 

4.9 

146. 

8.3 

25.0 

2362.9 

759.0 

-5.2 

-21.5 

301  .9 

15.3 

13.0 

-8,1 

290.0 

292,7 

0.9 

26,5 

5.2 

145, 

9.0 

26.0 

2508.8 

745,0 

-6.4 

-22.5 

294.8 

15.4 

14.0 

-6.4 

290.3 

292.8 

0.8 

26.5 

5.7 

142. 

9.3 

27.0 

2625.0 

734.0 

-6.7 

-22.7 

292.0 

15.4 

14.2 

-5.8 

291.2 

293.7 

0.8 

26.5 

6.0 

141. 

9.8 

28.0 

2731.9 

724.0 

-7.6 

-23.5 

287.6 

15.2 

14.5 

-4  .6 

291.3 

293.7 

0.8 

26.6 

6.4 

130. 

10.  1 

29.0 

2850.9 

713.0 

-8.2 

-24.0 

285.1 

15.2 

14.6 

-3.9 

292.0 

294,3 

0.8 

26.6 

6.7 

137. 

10.6 

30.0 

2971,4 

702.0 

-9.2 

-24.9 

281.3 

15.6 

15.3 

- .3 , 1 

29?. 1 

294.3 

0.7 

26.6 

7.0 

135. 

11.0 

31.0 

3082.3 

692.0 

-9.8 

-25.7 

279.7 

16.6 

16.4 

-2 -■3 

2 '’2-; -7 

294.7 

0.7 

25.8 

7.3 

133. 

11.3 

32.0 

3194.4 

682.0 

-10.7 

-26.4 

279.6 

17.7 

17.5 

-2.9 

29  2. '9 

294.9 

0.6 

25.9 

7.6 

132, 

11.8 

33.0 

3307,9 

672,0 

-11.1 

-26.  a 

279.7 

19.4 

19.1 

-3.3 

293,7 

" 295.6 

0,6 

25.9 

8.0 

130, 

12.1 

34.0 

3434.5 

661.0 

-11.9 

-27.5 

280.1 

20-3 

20.0 

-3.6 

294.1 

296.0 

0.6 

25.9 

8.3 

129. 

12.6 

35.0 

3539.3 

652.0 

-12.5 

-28.0 

281.5 

21.5 

21.1 

-4.  3 

294.6 

296.4 

0.6 

2 5,9 

8.9 

127, 

13.1 

36.0 

3680.9 

640.0 

-13.6 

-29,0 

284.3 

22.3 

21.6 

-5,.  5 

294.9 

296,6 

0.5 

26.0 

9.5 

125. 

13.6 

37.0 

3800.6 

630.0 

-13.5 

-29.2 

287.9 

22.8 

21.7 

-7„0 

296.4 

29  8.1 

0.5 

25.2 

10.2 

124. 

14.0 

38.0 

3922.7 

620.0 

-12.2 

-27.9 

290.4 

23.1 

21.6 

-8,1 

299.2 

301.2 

0.6 

25.5 

10.7 

123. 

14.2 

39.0 

4034.5 

611.0 

-12.4 

-28.0 

290.  7 

23.1 

21.6 

-8,2 

300,3 

302.3 

0,6 

25,5 

ll.O 

123. 

14.6 

40.0 

4160.3 

601.0 

-13.5 

-29,2 

290.0 

23.1 

21.7 

-7.9 

300.4 

302.2 

0.6 

25,2 

11.8 

122. 

15.2 

41.0 

4300.7 

590,0 

-13.9 

-29.5 

288.7 

23.8 

22.5 

-7.6 

301.5 

303.3 

0,6 

25.2 

12.3 

122. 

15.7 

42.0 

4417.2 

581.0 

-15.0 

-30.5 

287.5 

25.3 

24.1 

-7  ,6 

301.5 

303.2 

0.5 

25.2 

13.0 

121. 

16.0 

43.0 

4548.4 

571.0 

-15.6 

-30.9 

287.0 

26.2 

25.1 

-7.7 

302.4 

304.0 

0.5 

25.3 

13.5 

120. 

16.3 

44.0 

. 4668.1 

562.0 

-16.4 

-31.6 

285.6 

26.4 

25.4 

-7.1 

302.8 

304,3 

0.5 

25,3 

14,0 

120, 

16.8 

45.0 

4775.8 

554,0 

-16.9 

-32.  1 

282.  1 

26,5 

25.9 

-5,6 

303,4 

304.9 

0.5 

25.3 

14.8 

119. 

17.2 

46.0 

4898.7 

545.0 

-17.4 

-32.5 

278.7 

27.4 

27.0 

-4.1 

304.3 

305.8 

0.5 

25.3 

15.3 

118. 

17.7 

47.0 

5023.4 

536.0 

-17.  6 

-32.7 

274.7 

29.9 

29,  B 

-2.5 

305,4 

306.9 

0.5 

25.3 

16,  )1 

117. 

18.1 

48.0 

5135.9 

528,0 

-17.9 

-32,9 

272.0 

32.7 

32.7 

-l.l 

3G6.4 

307.9 

0.4 

25.3 

16*8 

116. 

-f  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DBG 
♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEFN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  235 
JACKSCN,  MISS 

7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  15^  28.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEKO 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IB  .5 

99.0 

5269.9 

519.0 

-18.2 

-33.1 

269.3 

35.5 

35.5 

0.4 

307.6 

309.1 

0.4 

25.4 

17.  5 

115. 

18.9 

50.0 

5380,3 

511.0 

-19.0 

-33.8 

266,7 

37.3 

37.2 

2.2 

308.0 

309,4 

0.4 

25.4 

18.4 

116. 

19,3 

51.0 

55A2.2 

500.0 

-19.9 

-39,7 

264.2 

38.1 

38.0 

3,8 

309.4 

310.7 

0.4 

24.2 

19.2 

112. 

19.8 

52.0 

5661.9 

992.0 

-20.5 

-35.6 

262.0 

30  ,6 

38.2 

5.3 

309.5 

310.8 

0.4 

24-3 

20.2 

111. 

20.2 

53.0 

5782.9 

989.0 

-21.8 

-36.7 

261.4 

30.0 

38.5 

5.8 

309.3 

310,4 

0.3 

24.3 

21,0 

no. 

20.7 

59.0 

5921.0 

975.0 

-22.3 

-37.2 

262.0 

39.9 

39.5 

5.6 

310.3 

31  1.4 

0.3 

24.3 

22,0 

108, 

21.  1 

55.0 

6030.0 

968.0 

-22.9 

-37.6 

263.  1 

41.0 

40.7 

4.9 

311.0 

312.0 

0.3 

24.4 

22.9 

107. 

21.7 

56.0 

6188.2 

958.0 

-23.9 

-38.  1 

265.4 

42.7 

42.5 

3.4 

312.2 

313.3 

0.3 

24.4 

24.3 

106. 

22.1 

57.0 

6300.7 

951.0 

-23.9 

-38.5 

266.9 

44.3 

44.2 

2 4 

312.9 

314.0 

0.3 

24.4 

25.3 

105. 

22.6 

58.0 

6931.3 

993.0 

-29.3 

-30.9 

268.3 

48.0 

48.0 

1.4 

314.0 

315.0 

0.3 

24.4 

26.5 

104, 

23.0 

59.0 

6569.0 

935.  0 

-29.9 

-39.3 

263.5 

52.2 

52.2 

1..4 

315.0 

316.0 

0.3 

24.5 

27.7 

103. 

23.9 

60.0 

6682.0 

928.  0 

-29.9 

-39.3 

267.1 

54.6 

54.6 

2.8 

316.5 

317.6 

0.3 

24.5 

28.  9 

103. 

23.9 

61.0 

6802.0 

921.0 

-29.6 

-38.5 

264.4 

54-8 

54.5 

5.3 

318.3 

319.4 

0.3 

26,0 

30.9 

102, 

29.2 

62.0 

6991.5 

913.0 

-25.3 

-39.  1 

263.2 

54.9 

54.5 

6.5 

319.2 

320.3 

0.3 

26.0 

31.6 

101, 

29.7 

63.0 

7065.9 

906.0 

-26.1 

-39.8 

262.3 

55.4 

55.9 

7.6 

319.7 

320,8 

0,3 

26.0 

32,9 

100. 

25.1 

69.0 

7191.0 

399,0 

-27.9 

-90.9 

262,2 

58.1 

57,6 

7,9 

319.6 

320.5 

0.3 

26.1 

34.  5 

100. 

25.6 

65.0 

7318.1 

392.0 

-28,6 

-91.9 

261.5 

57.8 

57.2 

8.6 

319.7 

320.5 

0.2 

26.1 

36.  1 

99. 

26.0 

66.0 

7989.1 

383.0 

-29.9 

-92.9 

260.6 

56.4 

55.6 

9.2 

320.0 

320.8 

0.2 

26.6 

37.7 

98. 

26.5 

67.0 

7596.3 

377.0 

-31.2 

-99.0 

260.4 

57.4 

56.6 

9,6 

319.7 

320.5 

0.2 

27.0 

38.  6 

97, 

26.9 

68.0 

7723,8 

370.0 

-32.9 

-95.0 

260.4 

60. O* 

59. 1 

10.0 

319.9 

320.5 

0.2 

27.0 

40.  5 

97. 

27.2 

69.0 

7863.2 

363.0 

-33.6 

-95.9 

260.2 

61.5* 

60.6 

10.5 

320.0 

320.6 

0.2 

27.4 

41.5 

96. 

27.8 

70,0 

7979.8 

357.0 

-39.9 

-96.8 

259.6 

63.0* 

62.0 

IK4 

319,8 

320.3 

0.2 

2 8,4 

63.7 

95. 

28.2 

71,0 

8137.5 

399,0 

-36.3 

-97.7 

259.2 

62.2* 

61.1 

11,6 

320  .0 

320.6 

0.1 

29.4 

45.2 

95. 

28,7 

72.0 

8277.9 

392.0 

-37.1 

-98.3 

259.4 

60.2* 

59.1 

11.  1 

320.8 

321.3 

0.1 

29.7 

45.  9 

94. 

29.1 

73.0 

8900.1 

336.0 

-37.7 

-98.8 

260.1 

59.2* 

58.3 

10.2 

321.5 

322.0 

0.1 

30.1 

48.4 

94. 

29.6 

79.0 

8529.0 

330.0 

-39.0 

-99.9 

261.  1 

59,5* 

58.8 

9,2 

321.5 

321.9 

0.  1 

30.  1 

49.6 

93. 

30,0 

75.0 

8699,6 

329.0 

-90.2 

99.9 

261.1 

59.0* 

58.3 

9,1 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

93. 

30.5 

76.0 

8776.9 

318.0 

-91.2 

99.9 

260.4 

57.5* 

56.7 

9.6 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

93. 

30.9 

77.0 

8906.1 

312.0 

-92.0 

99.9 

260.5 

59.2* 

58.4 

9 7 

322.6 

999,9 

99.9 

999.9 

54.4 

'>2. 

31.3 

78.0 

9037.2 

306.0 

-93.1 

99.9 

260.9 

62.0* 

62.0 

9,9 

322.8 

999,9 

99.9 

999.9 

55.  7 

92. 

31.8 

79.0 

9170.3 

300,0 

-99.9 

99.9 

261.3 

66,6* 

65.8 

10.0 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

92. 

32.2 

80.0 

9305.5 

299.0 

-99.8 

99.9 

261.3 

67.1* 

66.3 

10.1 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

91. 

32.8 

81.0 

9966.3 

287.0 

-96.1 

99,9 

260.7 

66,5* 

65.6 

10.7 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

61.8 

91, 

33.2 

82.0 

9582.8 

282.0 

-97.  3 

99.9 

260.6 

68.1* 

67.  1 

11. 1 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63,  1 

91, 

33,7 

83.0 

9729.8 

276.0 

-98.9 

99.9 

260.8 

69.9* 

69.0 

11. I 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

90. 

39.1 

89.0 

9899.8 

271.0 

-99.5 

99.9 

260.8 

68.6* 

67.7 

10  „9 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  5 

90. 

39.6 

85.0 

9966.9 

266.0 

-51.0 

99.9 

260.4 

64.5* 

63.6 

10.  7 

324,5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  7 

90, 

35,1 

86,0 

10139.5 

259.0 

-52.2 

99.9 

260.2 

61.6* 

60.7 

10.  4 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

90. 

35,6 

87,0 

10265.3 

259.0 

-53.3 

99,9 

260.0 

59.6* 

58.7 

10..4 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

89. 

36.0 

88.0 

10393.1 

299.0 

-59.3 

99.9 

259.8 

59.6* 

58.6 

10,6 

325,8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.  7 

89. 

36.5 

89.0 

10522.7 

299.0 

-55.7 

99.9 

261.5 

64.6* 

63.8 

9,6 

325.5 

'999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

89. 

36,9 

90.0 

10659.2 

239,0 

-56.  7 

99.9 

263.8 

66,7* 

66.3 

7.  1 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

89. 

37.9 

91.0 

10788.1 

239.0 

-57.2 

99.9 

266.0 

64.7* 

64.5 

4.5 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

89. 

37.9 

92.0 

10929.7 

229.0 

-57.2 

99.9 

266.0 

60,1* 

60.0 

4.2 

329.1 

999.9 

99,9 

999,9 

81.3 

89, 

38.3 

93.0 

11069.0 

229,0 

-58,1 

99.9 

263.8 

55.6* 

55.3 

6.0 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

89. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  KEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


2A4 


STATION  NO,  235 
JACKSON,  MISS 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  15^  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/S-C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.8 

94.0 

11177.5 

220.0 

-58.3 

99.9 

259.3 

53.2* 

52.3 

9, ,9 

331.4 

999.9 

99,9 

999.9 

84.4 

89, 

39,2 

95,0 

11322.2 

215.0 

-58.3 

99.9 

256.5 

56.2* 

54.6 

13.  1 

333,5 

999,9 

09.9 

999.9 

85.2 

88. 

39.9 

96.0 

11471.2 

210.0 

-55.6 

99.9 

255.8 

61.5* 

59.7 

15.1 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.  4 

88. 

40.2 

97.0 

11625.0 

205.0 

-54.9 

99.9 

256.3 

58.7* 

57.0 

13.9 

343.4 

999,9 

99.  9 

999,9 

89.  5 

80. 

40.8 

98.0 

11 750.7 

201.0 

-55.7 

99.9 

258.6 

51.7* 

50.7 

10.2 

344,0 

999,9 

99.9 

999.9 

90.9 

88, 

41,2 

99.0 

11879.0 

197.0 

-54,  8 

99.9 

261.0 

50.8* 

50.2 

7.9 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  1 

87. 

41.9 

100.0 

12043.4 

192.0 

-55.1 

99.9 

263.2 

53.4* 

53.0 

6.3 

349.6 

999.4 

99.9 

999.9 

94.  2 

87. 

42.5 

101.0 

12211.7 

187.0 

-55.7 

99.9 

264.4 

53.8* 

53.6 

5.2 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  7 

87. 

43.0 

102.0 

12349.0 

183.0 

-56.9 

99.9 

266.6 

49.6* 

49.5 

2.9 

351.5 

999,9 

99.9 

999.9 

97,7 

8 7. 

43,5 

103.0 

12489.1 

179.0 

-56.4 

99.9 

268.3 

43.5* 

43.5 

1.3 

354.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.0 

87. 

44.0 

104.0 

12632.5 

175.0 

-56.6 

99.9 

269.3 

43.5* 

43.5 

0.5 

356.6 

999.9 

99,9 

999.9 

99.8 

87. 

44.5 

105.0 

12779.2 

171.0 

-56.6 

99.9 

268.6 

51.8* 

51.8 

1.2 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

87. 

45.0 

106.0 

12891  .4 

168.0 

-57.1 

99.9 

266.3 

64.5* 

64.3 

4 2 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  1 

87. 

45.5 

107.0 

13043.7 

164.0 

-57.8 

99.9 

265.3 

76.9* 

76.7 

6 3 

361,3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

87. 

46.0 

108.0 

13199.5 

160.  0 

-57.  8 

99,9 

266.0 

82.9* 

82.7 

5.8 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108,3 

87. 

46.5 

109.0 

13318.7 

157.0 

-58.4 

99,9 

266,3 

77.0* 

76.9 

5.0 

364.6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

87. 

47.0 

110. 0 

13480.7 

153.0 

-59.1 

99.9 

265.3 

60.7* 

60.5 

5.0 

366,  1 

999,9 

99,9 

999,9 

113.6 

87, 

47.8 

111.0 

13646.8 

149.0 

-59.1 

99,9 

263.6 

33.9* 

33.6 

3.8 

368.9 

999,9 

99.  9 

999.9 

115.  1 

87. 

48.2 

112.0 

13817.3 

145,0 

-59.5 

99.9 

261,8 

23.8* 

23.6 

3.4 

371.2 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

87. 

48.9 

113.0 

13947.9 

142.0 

-60.0 

99.9 

257.1 

17.6* 

17.1 

3.9 

372.5 

' 999.9 

99.9 

999,9 

116.0 

87, 

49,3 

114.0 

14081,1 

139,0 

-60.4 

99.9 

259.3' 

23.6* 

23.2 

4,4 

374,2 

999.9 

99,9 

999,9 

116.6 

87, 

50.0 

115.0 

14262.9 

135.0 

-60.9 

99.9 

263,4 

40.9* 

40.6 

4.7 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.1 

87. 

50,8 

1 16.0 

14449,5 

131.0 

-61.8 

99,9 

264.9 

64,8** 

64.6 

5.8 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.6 

87. 

51.2 

117.0 

14592,8 

128.0 

-62 .2 

99,9 

265.1 

74.6** 

74.3 

6.4 

379.8 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

87. 

51.8 

118.0 

14738.9 

125.0 

-63.3 

99,9 

265.0 

71.7** 

71.4 

6.2 

380.3 

999.9 

99,9 

999.9 

125.6 

87. 

52.3 

119.0 

14888.0 

122.0 

-63.9 

99.9 

264.2 

52.1** 

51.8 

5 3 

381  .9 

999.9 

99,9 

999.9 

128,  1 

B7. 

52.9 

120.0 

15040.5 

119,0 

-64.  1 

99.9 

263.3 

39.3** 

39.0 

4 6 

384,3 

999,9 

99,9 

999.9 

127.9 

87. 

53.6 

121.0 

15196.8 

116.0 

-64,3 

99.9 

265.4 

57.0** 

56.8 

4,6 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.6 

87. 

54,  1 

122.0 

15356.8 

113,0 

-65.  1 

99.9 

265.5 

70.2** 

69.9 

5,5 

388.2 

999.9 

99.9 

999.9 

132.1 

87. 

54.8 

123.0 

15465.5 

111.0 

-65.9 

99.9 

265.3 

68.2** 

67.9 

5.6 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

8 7<. 

55.3 

124.0 

15631.8 

108.0 

-65,9 

99.9 

266.2 

54.5** 

54.4 

3.6 

391,3 

99  9,9 

99,9 

999.9 

137,8 

8i.- 

55.9 

125.0 

15802.7 

105.0 

-66,3 

99,9 

266.5 

41.7** 

41.6 

2.6 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

139.2 

87. 

56.7 

126.0 

15978.3 

102.0 

-66.3 

99.9 

265.5 

52.2** 

52.0 

4.1 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

140.8 

87. 

57.2 

127.0 

16159.1 

99.0 

-66.7 

99.9 

266.  7 

58.8** 

58.7 

3.4 

400.0 

999.9 

99,  9 

999,9 

142.  8 

87. 

57.9 

128.0 

16345.2 

96.0 

-66.7 

99.9 

269.6 

47.1** 

47,1 

0.3 

403.6 

999.9 

99.9 

999,9 

145.6 

87, 

58,5 

129.0 

16472.5 

94.0 

-66.  5 

99.9 

271,4 

33.1** 

33.1 

-0,8 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

146.7 

87. 

59.0 

130.0 

16602.7 

92.0 

-66.7 

99.9 

270.5 

24.1** 

24.1 

-0.2 

408.5 

999.9 

99.9 

999.9 

147.8 

87. 

59.8 

131.0 

16803.9 

89.0 

-65.3 

99.9 

272.5 

23  .0** 

22.9 

-1.0 

415.2 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

87. 

60.3 

132.0 

17013.1 

86.0 

-64.3 

99.9 

271.4 

34,4** 

34.3 

-0.9 

421.3 

999,9 

99,  9 

999.9 

148.7 

87, 

61.0 

133.0 

17157.1 

84.0 

-64.3 

99.9 

269.0 

37.4** 

37.3 

0.7 

424.2 

999.9 

99.9 

999.9 

152.2 

8 7. 

61.6 

134.0 

17379.4 

81.0 

-64.7 

99.9 

267.2 

31. 8** 

31.7 

1 >6 

427,8 

999,9 

99.9 

999.9 

151.8 

67. 

62.1 

135.0 

17532.1 

79.0 

— 64. 7 

99.9 

266.2 

41.1** 

41.0 

2.7 

430.9 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

87. 

62.9 

136.0 

17688.3 

77.0 

-65.5 

99.9 

263.3 

44.8** 

44.5 

5.2 

432.4 

999.9 

99,9 

999.9 

155.  1 

67, 

63.8 

137.0 

17929.9 

74.0 

-65.9 

99.9 

137.6 

6.7** 

-4.5 

5.0 

435.5 

999.9 

99,9 

999,9 

157.2 

67. 

64.5 

133.0 

18180,9 

71.0 

-66.3 

99.9 

105,8 

18,4** 

-17.7 

5.0 

440.8 

999.9 

99.9 

999.9 

156.0 

87, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


245 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPH 

PPES 

MB 

TEMP 
OG  C 

65.2 

139.0 

18353.6 

69,0 

-67,3 

66.0 

140.0 

18622.0 

66.0 

-66.7 

66.8 

141.0 

18808.4 

64.0 

-66,  1 

57.7 

142.0 

19100.4 

61.0 

-64.9 

68.6 

143.0 

19303.2 

59.0 

-66.  1 

69.5 

144.0 

19512.3 

57.0 

-66.3 

70.3 

145.0 

19839.9 

54.0 

-66.3 

71.2 

146.0 

20068.9 

52.0 

-65.9 

72.1 

147.0 

20308.4 

50.0 

-63.3 

73.1 

148.0 

20688.9 

47,0 

-63.1 

74.1 

149.0 

20956.3 

45.0 

-63.3 

75.2 

150.0 

21235.2 

43.0 

-64.1 

76.2 

151.0 

21527.4 

41.0 

-63.3 

77.6 

152.0 

21834.8 

39,0 

-63.3 

78.6 

153.0 

22159.4 

37.0 

-62.0 

79.7 

154.0 

22680.7 

34.0 

-63.3 

80.9 

155.0 

23052.6 

32.0 

-64.1 

82.2 

156.0 

23449.3 

30,0 

-62.6 

83.8 

157.0 

23875.4 

28.0 

-62.0 

STATICN  NO.  235 
JACKSCMt  MISS 


7 f=Fa«UARY  1975 
515  GMT 


DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

252.6 

16.5** 

15.8 

4.9 

99.9 

262.4 

43.7** 

43.3 

5.8 

99,9 

255.9 

10,9** 

10.6 

2,6 

99.9 

253.5 

4.0** 

3.9 

1.1 

99.9 

239.2 

1.5* 

6,4 

3.8 

99.9 

257.2 

27.5* 

26.8 

6.  1 

99.9 

262.6 

46.3* 

45.9 

6.0 

99.9 

264.1 

51.8* 

51.5 

5.3 

99.9 

256.  1 

22.2* 

21.5 

5.3 

99,9 

242.7 

17.3* 

15.4 

7,9 

99.9 

233.7 

3.8* 

3,1 

2 .3 

99.9 

95.3 

14,2+ 

-14.2 

1.3 

99.9 

270,5 

25.9* 

25.9 

-0.2 

99.9 

115.5 

4.4* 

-4,0 

1.9 

99.9 

258.2 

49.0* 

48.0 

10.0 

99.9 

202.3 

7.5* 

2.8 

6.9 

99.9 

254.6 

29,2* 

28.1 

7,7 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

154  28, 


POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GM/kG 

PCT 

KM 

442.2 

999.9 

99.9 

999.9 

155.3 

449.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.2 

454,6 

999,9 

99.9 

999.9 

159.  6 

463.5 

999,9 

99.9 

999,9 

158,7 

465.2 

999,9 

99.9 

999.9 

159.8 

469.4 

999,9 

99.9 

999.9 

159.7 

476.7 

999.9 

99.9 

999.9 

162.0 

482.8 

999.9 

99.9 

999.9 

164.7 

494.3 

9°9,9 

99.9 

999.9 

167.4 

503.6 

999.9 

99.9 

999,9 

167.9 

509.4 

999.9 

99.9 

999.9 

169.9 

514,2 

999.9 

99,  9 

999,9 

167.2 

523.1 

999.9 

99.9 

999,9 

167,9 

530,7 

999.9 

99.9 

999.9 

168.  1 

542.1 

999.9 

99.9 

999.9 

169.2 

551.9 

999.9 

99.9 

999.9 

172.9 

559.5 

999,9 

99.9 

999,  9 

172.3 

574.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

587,1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

0 

AZ 

nc 

87. 

87. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

86. 

999. 

999. 
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STATION  MO.  235 
JACKSCN,  MISS 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  92  257.  1 

ANGLES  OfJ  the  half  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIP 

SPEED 

U CDMP 

V COUP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.7 

100.0 

1013.0 

-0.1 

-5.5 

350.0 

5.1 

0.9 

-5.0 

272.4 

278,8 

2.5 

67.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

131.7 

1009. 0 

-0.6 

-5.9 

265.0 

3.3 

3.3 

0.3 

272.2 

278.5 

2.4 

67.1 

0.4 

157. 

0.6 

6.0 

243.0 

995.0 

-2.3 

-8.1 

275.6 

3.4 

3.4 

-0.3 

271.5 

276.9 

2.  1 

64.4 

0.4 

154. 

0.9 

7.0 

339.2 

983.0 

-3.4 

-8.  8 

301.9 

4.1 

3.5 

-2.2 

271.3 

276.5 

2.0 

66.3 

0.4 

147. 

1.1 

8.0 

428.1 

972.0 

-4  .2 

-9.  1 

313.6 

4.9 

3.6 

-3.4 

271.4 

276.5 

2.0 

68.5 

0.  5 

145. 

1.4 

9.0 

517.7 

961.0 

-4.8 

-8.9 

325.3 

6.3 

3.6 

-5.2 

271. T 

276.9 

2.0 

72.8 

0.6 

145. 

1.7 

10.0 

600.1 

950.0 

-6.0 

-9.2 

330.1 

6.8 

3.4 

-5.P 

271.3 

276.5 

2.0 

77.9 

0.7 

146. 

2.0 

11. 0 

724.2 

936.0 

-6.9 

-8.6 

333.2 

6.7 

3.0 

-6.0 

271.6 

277,  1 

2,1 

87,7 

0.8 

146. 

2.3 

12.0 

816.4 

925.0 

-7.8 

-8.8 

336.7 

7.0 

2.7 

-6.4 

271.6 

277.  1 

2.1 

93.0 

l.O 

148. 

2.6 

13.0 

909.3 

914.0 

-8.  7 

-9.0 

337.7 

7.5 

2.9 

-7.0 

271.6 

277.1 

2.1 

98.1 

1.  1 

149. 

2.8 

14.0 

1003-0 

903.0 

-9.7 

-9.7 

335.7 

8.3 

3.4 

-7.5 

271.5 

276.7 

2.0 

100.5 

1.2 

150. 

3.1 

15.0 

1088.9 

893.0 

-10.6 

-13.2 

332.9 

9.5 

4.3 

-8.4 

271.4 

275.5 

1.6 

81.3 

1.3 

150. 

3.5 

16.0 

1211.9 

879.0 

-4.8 

-!  i.5 

329.4 

11.2 

5.7 

-9.6 

2/8.6 

283.5 

1.8 

59.2 

1.6 

150. 

3.9 

17.0 

1302.2 

869.0 

-3.1 

-12.6 

326.5 

11.9 

6.5 

-9  .6 

281.3 

285.9 

1.  7 

47.8 

1.9 

150. 

4.1 

18.0 

1393. 8 

859.0 

-3.3 

-14.7 

325.0 

12.1 

7.0 

-9  .9 

282.0 

286.0 

1.4 

40.8 

2.0 

150. 

4.5 

19.0 

1495.8 

848.0 

-3.1 

-15.1 

321.6 

12.6 

7.8 

-9.9 

283.2 

287.2 

1.4 

38.9 

2.3 

149. 

4.9 

20.0 

1589.7 

838.0 

-3.3 

-17.2 

320.7 

13.4 

8.5 

-10.3 

284.0 

287.4 

1.2 

33.  1 

2.6 

14  8. 

5.2 

21.0 

1713.4 

825.0 

-3.0 

-19.3 

320.1 

14.0 

9.0 

-10.7 

285.6 

280,5 

1.0 

27.0 

2.9 

147. 

5.6 

22.0 

1809.9 

815.0 

-3.3 

-19.2 

319.6 

14.7 

9.5 

-11.1 

286.3 

289.2 

l.O 

27.8 

3.2 

146. 

5.9 

23.0 

1907.5 

805.0 

-3.7 

-19.6 

319.5 

14.8 

9.6 

-11.3 

286.8 

289.7 

1.0 

27.8 

3.5 

146, 

6.2 

24.0 

2006. 1 

795.0 

-4.2 

-18.5 

319.2 

15.0 

9.8 

-11.3 

287.3 

290.6 

1.1 

31.8 

3.7 

145. 

6.  5 

25.0 

2105.7 

785.0 

-5.3 

-18.5 

3l'8i6 

15.1 

10.0 

-11.3 

287.2 

290.5 

I.  1 

34.3 

4.0 

145. 

6.9 

26.0 

2236.7 

772.0 

-5.7 

-18.1 

317.3 

15.9 

10.8 

-11.7 

288.1 

291.6 

1.2 

36.9 

4.3 

145. 

7.3 

27.0 

2339.0 

762.0 

-5.4 

-18.0 

315.6 

17.1 

12.0 

-12.2 

289.5 

293.1 

1.2 

36.4 

4.7 

144. 

7.6 

28.0 

2442.6 

752.0 

-5.9 

-18.4 

314.2 

13.2 

13.0 

-12.7 

290.1 

293.6 

1.2 

36.4 

5.0 

143. 

7.9 

29.0 

2536.9 

743.0 

-6.0 

-13.6 

312.7 

19.3 

14.2 

-13.  1 

290.9 

294.4 

1.2 

36.1 

5.4 

143. 

8.3 

30.0 

2643.0 

733.0 

-5.9 

-18.8 

310.6 

20.8 

15.8 

-13  ,5 

292.2 

295.7 

1.2 

35.2 

5.8 

142. 

3.6 

31.0 

2739.8 

724.0 

-5.9 

-19.0 

309.1 

21.8 

16.9 

-13.8 

293.3 

296.8 

1.2 

34.6 

6.2 

141. 

8.9 

32.0 

2848.6 

714.0 

-6.5 

-19.8 

307.7 

22.7 

18.0 

-13.9 

293.8 

297.1 

1.  1 

33.7 

6.6 

140. 

9,2 

33.0 

2958. 7 

704.0 

-7.2 

-20.6 

306.  1 

23.3 

18.8 

-13.7 

294.1 

29  7.3 

1.  1 

33.4 

7.0 

140. 

9.6 

34.0 

30  70.2 

694.0 

-7.4 

-20.0 

303.9 

23.6 

19.6 

-13.2 

295.2 

298.3 

1.0 

33.1 

7.6 

139. 

9.9 

35.0 

3171.7 

685.0 

-8.0 

-21.4)^ 

301.9 

23.4 

19.9 

-12.4 

295.6 

298.6 

1.0 

32.8 

0.0 

138, 

10.3 

36.0 

3297.5 

674.0 

-8.3 

-21.9 

298.9 

23.0 

20.2 

-11. 1 

296.6 

299,6 

1.0 

32,  1 

8.6 

137. 

10.7 

37.0 

3401.7 

665.0 

-9.0 

-22.0 

295.6 

22.6 

20.4 

-9.8 

296.9 

299.  7 

0.9 

31.5 

9.1 

136. 

11.1 

38.0 

3507.1 

656.0 

-9.3 

-23.2 

292.5 

22.3 

20.6 

-P.5 

297.8 

300.5 

0.9 

31.1 

9.6 

134. 

11.4 

39.0 

3613.8 

647.0 

-9.9 

-23.6 

291.0 

22.1 

20.6 

-7.9 

298.3 

300.9 

0.9 

30.8 

9.9 

133, 

11.6 

40.0 

3721.9 

638.0 

-10.0 

-24.2 

290.9 

21.7 

20.3 

-7.8 

299.3 

301.9 

0.8 

30,  1 

10,4 

132, 

12.2 

41.0 

3855.9 

62  7.0 

-10.6 

-24.8 

292,0 

21.7 

20.  1 

-8.1 

300.1 

302.7 

0.8 

29.8 

10.9 

131. 

12.6 

42.0 

3954.6 

619.0 

-10.9 

-2  5.  J 

293.3 

22.0 

20,2 

-8.7 

300.9 

303.4 

0.8 

29.8 

U.4 

130. 

12.9 

43.0 

4067.1 

610.0 

-11.2 

-25.3 

293.5 

22.6 

20.7 

-9  .0 

301.8 

304.3 

0.8 

29.8 

11.8 

130. 

13.2 

44.0 

4168.4 

602.0 

-11.5 

-25.6 

292.9 

23.2 

21.4 

-9.1 

302.6 

305,1 

0.8 

29.8 

12.2 

129. 

13.6 

45.0 

4283,7 

593.0 

-12.6 

-26.6 

291.5 

24.2 

22.5 

-8.9 

302.6 

304<9 

0,7 

2 9.8 

12.7 

129. 

13.9 

46.0 

4387.2 

585.0 

-13.6 

-27.4 

290.0 

25.0 

23.5 

-8.6 

302.6 

304.8 

0.7 

29.9 

13.1 

128. 

14.3 

47.0 

4478.6 

578.0 

-14.1 

-27.9 

283.6 

25.9 

24.6 

-8.3 

303.0 

305.1 

0.7 

29.9 

13.7 

127. 

14.7 

48.0 

4610.8 

568.0 

-15.4 

-29.0 

287.8 

26.3 

25.0 

-e.o 

303.1 

305.0 

0.6 

29.9 

14.3 

126. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  235 
JACKSONt  MISS 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  92  257.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATEP  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PI 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

OH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M7SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.0 

49.0 

4717.7 

560.0 

-16.2 

-29.7 

287.5 

26.2 

25.0 

-7.9 

303.3 

305.2 

0.6 

29.9 

14.8 

126. 

15.3 

50.0 

4825.9 

552.0 

-16.9 

-30.3 

287.6 

25.7 

24,5 

-7,8 

303,7 

305.5 

0.5 

29.9 

15.3 

125. 

15.7 

51.0 

4963.0 

542,0 

-17.6 

-30.9 

287.9 

25.3 

24.0 

-7.7 

304.5 

306.2 

0.5 

29.9 

15.8 

124. 

16.1 

52.0 

5074.2 

534.0 

-18.1 

-31.4 

288.2 

25.4 

24.1 

-7.9 

305.2 

306.  8 

0.5 

29.9 

16.3 

124. 

16.4 

53.0 

5172.6 

527.0 

-18.9 

-32. 1 

288.4 

25.9 

24,5 

-8.2 

305,3 

306.9 

0.5 

30.0 

16.8 

123. 

16.8 

54.0 

5286.4 

519.0 

-19.6 

-32.7 

288.2 

26.5 

25,2 

-0.3 

305.8 

307.4 

0.5 

30.0 

17.4 

123. 

17.1 

55.0 

5401.6 

511.0 

-20.4 

-33.4 

287.9 

27.0 

25.7 

-8.3 

306.2 

307.7 

0.4 

30.0 

17.9 

123. 

17.6 

56.0 

5532.9 

502.0 

-21.6 

-34.5 

287.0 

28.2 

27.0 

-8,3 

306.3 

307.7 

0.4 

30.0 

18.7 

122, 

17.9 

57.0 

5651.1 

494,0 

-22,3 

-35,  1 

286.5 

29.2 

28.0 

-6.3 

306,9 

308.2 

0.4 

30.0 

19.2 

122. 

18.2 

58.0 

5755.9 

487.0 

-23.0 

-35.6 

285.9 

30.0 

28,9 

-6,2 

307,3 

308,6 

0.4 

30,0 

19,7 

121. 

13.6 

59.0 

5877,1 

4 79.0 

-23.6 

-36.2 

285.  1 

31,1 

30.0 

-f  . 1 

308.0 

309.2 

0.4 

30.1 

20.4 

121. 

18.9 

60.0 

5984.6 

472.0 

-24.3 

-36.6 

284.5 

31.6 

30.6 

-T.9 

308.5 

309.6 

0.3 

30.1 

21.0 

120. 

19.3 

61.0 

6093.4 

465.0 

-24.9 

-37.4 

283.7 

32.5 

21.5 

-7.7 

309.0 

310.1 

0.3 

30.1 

21.7 

120. 

19.6 

62.0 

6203.5 

458.0 

-25.9 

-38.2 

283.3 

33.2 

32.4 

-7,6 

309.2 

310.2 

0.3 

30.1 

22.3 

119. 

20.0 

63.0 

6314,8 

451.0 

-26,8 

-39. C 

282.8 

34.7 

33.  a 

-7o7 

309.4 

310.3 

0.3 

30,  1 

23.0 

119, 

20.4 

64.0 

6427.6 

444.0 

-27.  6 

-39.7 

282.2 

36,3 

35.4 

-7,7 

309.8 

310.7 

0.3 

30.1 

23.8 

118. 

20.7 

65.0 

6541.7 

437.0 

-28.2 

-40.3 

281.6 

37.3 

36.6 

-7.5 

310.3 

311.2 

0.3 

30. 1 

24.  5 

118. 

21.2 

66.0 

6690.9 

428.0 

-28.9 

-4  0.9 

280.5 

39.3 

30.6 

-7.1 

311.3 

312.2 

0.2 

30,2 

25,6 

117. 

21.7 

67.0 

6791.9 

422.0 

-29.0 

-41.0 

279.3 

42.0 

41.5 

-6.8 

312.4 

313.3 

0.2 

30.2 

26.7 

116. 

22.0 

68.0 

6911.3 

415.0 

-29.7 

-41.5 

278,6 

44.1 

43,6 

-6.6 

313.  1 

313.9 

0.2 

30,2 

27.5 

116. 

22.4 

69.0 

7032.5 

408.0 

-30.3 

-42.  1 

277.6' 

46.6 

46.2 

-6.2 

313.8 

314.6 

0.2 

30.2 

28.5 

115. 

22.8 

70.0 

7137.8 

402.0 

-30.7 

-42.  5 

276.5 

48.8 

48.4 

-5.5 

314.6 

315.4 

0.2 

30.2 

29.6 

114. 

23.2 

71.0 

7280.6 

394.0 

-30.7 

-42.5 

275.3 

50.5 

50.3 

-4.6 

316.4 

317.2 

0.2 

30.2 

30.8 

114. 

23.6 

72.0 

7407.8 

387.0 

-31.2 

-42.9 

274.0 

52.1 

52.0 

-S.6 

317.3 

318.1 

0.2 

30.2 

31,9 

113. 

23.9 

73.0 

7518.3 

301,0 

-32,4 

-44,0 

273.1 

53.2 

53.2 

-2,9 

317.2 

317.9 

0.2 

30.2 

32.8 

112. 

24.3 

74.0 

7630.0 

375.0 

-33.1 

-44.5 

272.2 

54.6 

54.6 

-2.1 

317.8 

318.5 

0.2 

30.2 

34.  1 

112. 

24.7 

75.0 

7791.4 

367.0 

-34.0 

-45.4 

271.7 

55.8 

55.8 

-1.6 

313.5 

319.2 

0.2 

30.2 

35.3 

111. 

25.1 

76.0 

7877.4 

362.0 

-34.9 

-46.2 

271.4 

56.5 

56.5 

-1.4 

318.6 

319.1 

0.2 

30.3 

36.6 

110. 

25.4 

77.0 

7993.8 

356.0 

-35.9 

-47.1 

271.2 

56.4 

56.4 

-1.2 

318,7 

319,2 

0,1 

30.3 

37,6 

110. 

25.9 

78.0 

8091.9 

351.0 

-36.7 

-47.  8 

2 70.6 

55.0 

55.0 

-0,6 

318.9 

319.4 

0.1 

30.3 

39.2 

109. 

26.2 

79.0 

8231.1 

344.0 

-37.7 

-48.6 

269.9 

53.1 

53.1 

0.1 

319.5 

319.9 

0.1 

30.3 

40.2 

108. 

26.6 

80.0 

8331.9 

339.0 

-38.6 

-49.5 

268.6 

49.7 

49.7 

1.2 

319.5 

320.0 

0.1 

30.3 

41.4 

108, 

27.1 

81.0 

8475.0 

332.0 

-39.4 

-50,2 

266.6 

45.2 

45.1 

2.7 

320.3 

320.8 

0.  1 

30.4 

42.  8 

107. 

27.4 

82.0 

8599.6 

326.0 

-40.3 

99.9 

265.9 

44.0 

43.9 

3.2 

320,8 

999,9 

99.9 

999,9 

43.4 

107. 

27.9 

83.0 

8726,2 

320,0 

-40,9 

99.9 

266,6 

47,0 

46,9 

7.8 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

106. 

28.2 

84.0 

8833.1 

315.0 

-41.7 

99.9 

267.4 

50.5 

50.4 

2.3 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

45.2 

106. 

23.5 

85.0 

8941,3 

2 10.0 

-42.9 

99.9 

268.1 

54.3 

54.3 

i.8 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

105. 

29.0 

86.0 

9094.9 

303.0 

-44.1 

99.9 

268.0 

57.1 

57.1 

£.  . 0 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

105. 

29.3 

87-0 

9228.8 

297,0 

-45.3 

99,9 

267,5 

56.9* ** 

56.9 

2c5 

322,5 

999,9  > . 

99,9 

999,9 

49.0 

105. 

29.7 

88.0 

9341.9 

292.0 

-46,2 

99.9 

267.2 

57.0* 

56,9 

7,8 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

104. 

39.1 

89.0 

9456.4 

287.0 

-47.2 

99.9 

267.4 

57.8* 

57.8 

2,6 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

104. 

30.6 

90.0 

9572-5 

282.0 

-48.1 

99.9 

268.2 

60.4 

60.3 

1,9 

323,3 

999,9 

99,9 

999.9 

53,2 

103. 

31.0 

91.0 

9690.2 

277.0 

-49.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

323,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

31.4 

92.0 

9809.6 

272.0 

-49.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.8 

93.0 

9930.8 

267.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANOLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATCO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  235 
JACKSON,  MISS 

7 FEBRUARY  1S75 


ANGLES 

ON  the 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINEARLY  INTERPOLATED 

1115  GMT 
FROM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

92  257, 

TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
DG  C 

DEh  PT 
OG  C 

DIR 

DG 

SPEED  U 

M/SEC 

COMP 

M./SEC 

V COMP 
M/S  EC 

POT  T 
DG  K 

E POT  T 
DG  K 

MX  RTO 
GM/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

32.2 

32.7 

94.0 

95.0 

10053.9 

10178.9 

202.0  -51.3 

257.0  -52.1 

99.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.4 

326.1 

999.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999,9 

999,9 

1 

AZ 

DG 

999. 

999, 
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STATICN  NO.  240 
LAKE  CHARLES,  LA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  G«T  132  105,  I 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINEARLY  INT.-RPCLATED 

FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P7 

DI  R 

SPTEO  U 

COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

H/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.6 

5.0 

1014.0 

21.1 

7.3 

340.0 

3.6 

1.2 

—2  ••  4 

293.9 

311.1 

6.4 

41.0 

0.0 

0. 

0.1 

4.0 

39.2 

1010.0 

20.8 

6.0 

999.9 

99.9 

99.9 

9<'.9 

293.9 

309.6 

5.8 

38.0 

999.9 

999. 

0.4 

5.0 

142.2 

998.0 

19.5 

4.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.6 

308.3 

5.5 

38.3 

999.9 

999. 

0.8 

6.0 

263.4 

984.0 

18.0 

4.  . 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

293.2 

307,4 

5,2 

39.7 

999.  9 

999, 

1.3 

7.0 

368.2 

972.0 

17.2 

4.  , 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

293.4 

308,  1 

5.4 

42.7 

999,  9 

999. 

1,7 

8.0 

474.0 

960.0 

16.1 

4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.4 

308.1 

5.4 

45.3 

999.  9 

999. 

1.9 

9.0 

562.9 

950.0 

15.1 

4.3 

999.9 

99,9 

99.9 

9'.-.  9 

293.3 

308.1 

5.5 

48.3 

999.  9 

999. 

2.3 

lO.Q 

670.4 

938,0 

14.3 

4.2 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

293.5 

308.4 

5.5 

50.5 

999.9 

999. 

2.7 

11.0 

797.2 

924.0 

13.3 

4.U 

316.4 

3.9 

2.7 

-2.8 

293.8 

300.8 

5.5 

53.2 

0.6 

154. 

3.1 

12.0 

897.9 

913.0 

12.2 

3.2 

301.6 

4.1 

3.5 

-2.2 

293.5 

307.9 

5.3 

54,3 

0.7 

151. 

3.4 

13.0 

999.4 

902.0 

11.4 

2.  3 

289.2 

4.3 

4.1 

-1.4 

293.7 

307.4 

5.0 

53.6 

0.8 

148. 

3.7 

14.0 

1101.7 

891.0 

10.1 

1.3 

287.2 

4,2 

4.0 

-1.2 

293.4 

306,4 

4.  8 

55.0 

0.  8 

144, 

4.1 

15.0 

1204.9 

880.0 

9.5 

1.  •- 

293.2 

3.7 

3.4 

-1.5 

293.8 

306.7 

4.7 

55.4 

0.9 

140. 

4.5 

16.0 

1328.4 

867.0 

8.8 

-0.0 

305.0 

3.4 

2.8 

.0 

294.3 

306.4 

4.4 

53.9 

1.0 

139. 

4.9 

17.0 

1433.9 

856.0 

7.9 

-7.6 

299.1 

6.1 

5.4 

-:.o 

294.2 

301.3 

2.5 

32.4 

l.l 

137. 

5.2 

18.0 

1530.8 

846.0 

8.1 

-11.9 

296.1 

8.7 

7,8 

-2.8 

295.2 

300,5 

1.8 

22.8 

1.2 

135. 

5.6 

19.0 

1638.6 

835.0 

7.9 

-15.9 

291.9 

11.6 

10,8 

-1..3 

296.1 

300.0 

1.3 

16.5 

1.5 

132. 

5.9 

20.0 

1737.7 

825.0 

7,0 

-19.  . 

286,0 

12.4 

11.9 

-3.4 

296.1 

299.2 

1.0 

13,5 

1.7 

129, 

6.4 

21,0 

1868.3 

812.0 

7.7 

-23.1 

276.3 

14.3 

14.2 

-1.6 

298.2 

300.5 

0.7 

9.0 

2.0 

124. 

6.7 

22.0 

1970.2 

802.0 

7.4 

-19.') 

271.6 

15.5 

15.5 

-0.4 

290  .9 

302.0 

1.0 

12.4 

2.3 

120. 

7.0 

23.0 

2083.7 

791.0 

6.8 

-10.4 

267.5 

16.7 

16.7 

0.7 

299.7 

306.1 

2.2 

27.9 

2.5 

117. 

7.4 

24.0 

2188.1 

781,0 

6,1 

-8.4 

263.6 

18.1 

18,0 

::.o 

300.1 

30  7.6 

2.6 

34,4 

2.9 

112. 

7.7 

25.0 

2293.5 

771.0 

5.3 

-8.9 

261.9 

19.0 

18.8 

.2.7 

300.2 

307.6 

2.5 

35.1 

3.2 

109. 

a. 2 

26.0 

2410.8 

760.0 

5,1 

-8.9 

260.6 

20.0 

19.8 

3.3 

301.3 

308.8 

2.6 

35.4 

3.7 

104. 

8.5 

27.0 

2518.7 

750.0 

4.2 

-12.0 

260.4 

20.5 

20.2 

3.4 

301.4 

307.1 

1.9 

27,6 

4,0 

103. 

8.9 

28.0 

2628.0 

740.0 

4.  7 

-18.-. 

260.4 

21.0 

20.7 

3.5 

303.0 

306,7 

1.2 

16.3 

4.5 

100. 

9.2 

29.0 

2738.8 

730.0 

4,6 

-27.3 

260.5 

21.1 

20.9 

3.5 

303.9 

v05.7 

0.6 

7.6 

4.9 

99. 

9.6 

30.0 

2050.8 

720.0 

3.5 

-25.^ 

260.7 

21.3 

21.0 

5.4 

304.0 

306.2 

0.7 

10. 0 

5.4 

97. 

10.0 

31.0 

2952,6 

711.0 

2.5 

-25.3 

261.2 

21.5 

21.2 

2,3 

304.0 

306,2 

0.7 

10,7 

5.9 

95. 

10.4 

32.0 

3055.3 

702.0 

1.5 

-23.9 

261.9 

21.9 

21.7 

2rl 

304.0 

306,5 

0.  8 

12.9 

6.4 

94. 

10.7 

33.0 

3170,6 

692.0 

0.6 

-18.  L 

262,2 

22,4 

22.2 

2.0 

304.3 

308.4 

1.3 

23.1 

6.7 

94. 

11.1 

34.0 

3275.6 

683.0 

-0.1 

-17.1 

262.5 

23.4 

23.2 

3.1 

304.7 

309.1 

1.4 

25.7 

7.3 

93. 

11,5 

35.0 

33E1,5 

674.0 

-1.4 

-17. V 

262.2 

24,6 

24.4 

3.3 

304.4 

308.7 

1.4 

27,0 

7.  8 

92. 

11.9 

36.0 

3512.6 

663.0 

-1  .4 

-17,3 

261.3 

25.9 

25.6 

3.9 

305.9 

310.4 

1.5 

28.5 

8.4 

91. 

12.3 

37.0 

3633.5 

653.0 

-2.2 

-17.3 

259.8 

27.0 

26.6 

9.8 

306.3 

311.0 

1.5 

30.4 

9.  1 

91. 

12.7 

38.0 

3743.7 

644.0 

-2.9 

-11.6 

257.9 

28.0 

27.3 

5.8 

305.7 

314.1 

2.4 

50.9 

9.  7 

90. 

13.1 

39.0 

3855.0 

635.0 

-3.9 

-9.3 

256.2 

20.9 

28.1 

6.9 

307.0 

315.3 

3.0 

65.7 

10.4 

89, 

13.5 

40.0 

3955.1 

627.0 

-4.6 

-9.6 

255.3 

29.9 

28.9 

7.6 

307,2 

316.0 

3.0 

68.3 

11.0 

88. 

13.9 

41,0 

4094,3 

616.0 

-5.4 

-9,  « 

255.7 

30.5 

29.5 

7.5 

307.9 

316.7 

2.9 

70.8 

11,8 

87. 

14.2 

42.0 

4209.7 

607.0 

-6.4 

-12.0 

256.3 

30.8 

29.9 

7.3 

307.9 

315.5 

2.5 

64.5 

12.4 

87. 

14.7 

43.0 

4313.3 

599.0 

-7,3 

-14.; 

257.3 

31.4 

30.6 

6.9 

308,0 

314.2 

2.0 

55.6 

13,2 

86. 

15.1 

44.0 

4431.2 

590,0 

-7.9 

-16.- 

257.6 

32.2 

31.5 

6.9 

308.6 

314.0 

1.7 

49.0 

14.0 

86. 

15.5 

45.0 

4537.3 

582.0 

-8.5 

-19.  \ 

257.5 

33.5 

32.7 

7.3 

309.1 

313.6 

1.4 

42.1 

14.7 

85. 

15.9 

46.0 

4644.5 

574.0 

-9.  1 

-21.6 

257.0 

34.2 

33.3 

7,7 

309,6 

313.3 

1.2 

35.2 

15.6 

85. 

16.2 

47.0 

4766.7 

565.0 

-9.7 

-22.0 

256.7 

34.0 

33.1 

7.8 

310.3 

314.0 

1.2 

35.7 

16.2 

85. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• by  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATinN  N'O.  ZttO 
LAKE  CHARLES,  LA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  132  105.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINFARLY  INTERPCLATED  FPCM  WHOLE  “INUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFFD 

H CCMP 

V CCMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  R’’0 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/src 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

48.0 

4876.6 

557.0 

-10.6 

-22.2 

256.5 

33.1 

32.2 

7.7 

310.5 

314.2 

1.2 

37.6 

17.  1 

84. 

17.0 

49.0 

4987.8 

549.0 

-11.4 

-22.6 

257.0 

31.5 

30.7 

7.1 

310.8 

314.3 

1.1 

38.  1 

17.9 

84, 

17,-^ 

50.0 

5114.4 

540.0 

-12.  1 

-22.4 

258.  1 

30.4 

29.7 

6.3 

311.4 

315.2 

1.2 

41.  8 

18.  5 

84. 

17.9 

51.0 

5242.9 

531.0 

-12.7 

-22.  ’ 

259.1 

30.3 

29.  8 

5.7 

312.3 

316.2 

1.2 

45.2 

19.4 

8 3. 

13.2 

52.0 

5358.7 

523.0 

-13.0 

-23.0 

259.2 

30.8 

30.2 

5.8 

313.3 

317.0 

1.1 

47.4 

IP. 9 

83. 

18.6 

53.0 

5476.2 

515.0 

-13.  1 

-24.0 

253.8 

31.4 

30.  R 

6.1 

314.5 

317.9 

1.1 

39.4 

20.  7 

83. 

18.9 

54.0 

5580.4 

508.0 

-14.0 

-24.7 

258.1 

31.6 

30.9 

6.5 

314.7 

318.0 

1.0 

39.4 

21.3 

83. 

19.3 

55.0 

5700.6 

500.0 

-14.  a 

-25.8 

257.1 

31.5 

30.7 

V.O 

315,1 

318.  1 

0.9 

38.4 

22.  1 

8 3. 

19.7 

56.0 

5838.0 

491.0 

-15.9 

-27.0 

256.6 

31.4 

30.5 

7.3 

315.4 

318.2 

0.8 

37.7 

22.8 

83. 

20.1 

57.0 

5946.1 

484.0 

-16.7 

-29.1 

256.6 

31.5 

30.7 

'.’.3 

315.6 

318.0 

0.7 

33.1 

23.5 

82. 

20.5 

58.0 

6071.2 

476.0 

-17.4 

-30. C 

257.2 

32.0 

31.2 

'.1 

316.3 

318.  3 

0.6 

29.9 

24,3 

82. 

20.9 

59.0 

6161.9 

469.0 

-18.6 

-31.8 

257.9 

32.9 

32.2 

t.9 

316.  1 

318.0 

0.6 

30.0 

25.0 

82. 

21.3 

60.0 

6293.8 

462.0 

-19.6 

-33.3 

258.2 

33.3 

22.5 

6.8 

316.3 

317.9 

0.5 

28.3 

25.8 

82. 

21.7 

61.0 

6407.1 

455.0 

-20.2 

-34.1 

258.0 

33.1 

32.4 

6.9 

316.8 

318.4 

0.5 

27.6 

26.  7 

82. 

22.1 

62.0 

6521.8 

448.  0 

-21.0 

-3  5.2 

257.3 

32.8 

22.0 

7.2 

317,2 

318.6 

0,4 

26,5 

27,5 

82. 

22.5 

63.0 

6637.9 

441.0 

-22.1 

-36.4 

256.7 

33.5 

32.6 

7.7 

317.3 

318.6 

0.4 

25.8 

28.2 

82, 

22.9 

64.0 

6755.4 

434.0 

-22.8 

-38.4 

256.8 

36.7 

35.7 

8.4 

317.9 

319.0 

0.3 

22.3 

28.9 

81. 

23.2 

65.0 

6874.5 

427.0 

-23.6 

-39.1 

256.9 

38.3 

37.3 

6.7 

318.3 

319.4 

0.3 

22.0 

29.6 

81. 

23.7 

66.0 

7012.4 

419.0 

-24.8 

-40.6 

256.6 

38.2 

37.2 

E.9 

318.5 

319,4 

0.3 

21.2 

31.0 

81. 

24.1 

67.0 

7134.8 

412.0 

-25.6 

-41.4 

255.7, 

35.4 

34.3 

P.8 

319,0 

319,9 

0.2 

20.8 

32.0 

81. 

24.5 

68.0 

7241.0 

406.0 

-26.5 

-42.6 

254.5 

32.5 

21.3 

8.7 

319,2 

319.9 

0.2 

20.0 

32.6 

81. 

24.9 

69.0 

7366.5 

399.0 

-27.4 

-43.1 

2 54.1 

33.1 

21.8 

9.1 

319.6 

320.3 

0.2 

20.5 

33.3 

81. 

25.2 

70.0 

7475.3 

393.0 

-28.  5 

-44.4 

254.0 

34.3 

33.0 

9.5 

319.6 

320,2 

0.2 

19.8 

33,9 

81. 

25.7 

71.0 

7622.4 

385.0 

-29.6 

-45.6 

254.0 

36.3 

34.9 

IC.O 

319.9 

320.5 

0.2 

19.0 

35.0 

80. 

26.1 

71.0 

7734.2 

379.0 

-30.8 

-46.  7 

253.7 

36.7 

35.2 

10.3 

319.8 

320,3 

0.1 

19.  1 

35.9 

80. 

26.4 

73.0 

7866.2 

372.0 

-32.0 

-47.? 

253.4 

36.  1 

34,6 

10.3 

319,9 

320,4 

0.1 

20.0 

36.6 

80. 

26.8 

74.0 

7980.8 

366.0 

-32.9 

-47.4 

252.9 

35,1 

33.6 

10,3 

320.2 

320.7 

0.1 

21.8 

37.5 

80. 

27.2 

75.0 

3096.9 

360.0 

-34.1 

-47.1 

252.9 

34.9 

33.4 

10.3 

320.1 

320.6 

0.  1 

25.3 

38.3 

80. 

27.6 

76.0 

8214.3 

354.0 

-35.2 

-4  7.2 

253.3 

35.9 

34.4 

10.3 

320,2 

329,8 

0.  1 

27,8 

39.  1 

80. 

28.0 

77.0 

8313.3 

349.0 

-36.1 

-48.1 

254.3 

38.1 

36.7 

10.3 

320.3 

320.8 

0.1 

27.5 

39.8 

79, 

28.3 

78.0 

8433.4 

343.0 

-37.3 

-48.9 

254.8 

38.2 

36.0 

10.0 

320.2 

320.7 

0.1 

28.2 

40.6 

79. 

28.7 

79.0 

8555.1 

337.0 

-38.2 

-49.4 

255.2 

36.3 

35.1 

9.3 

320.6 

321.0 

0.1 

29.4 

41.  7 

79, 

29.1 

80.0 

8678.3 

331.0 

-39.4 

99.9 

255.2 

32.7 

31.6 

P.4 

320.6 

999.9 

99.9 

999^9 

42.  6 

79. 

29.6 

81.0 

8824.4 

324.0 

-40.4 

99.9 

255.6 

29,6 

28.7 

’.4 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

79. 

30.0 

82.0 

8930.2 

319.0 

-41.5 

99.9 

256.9 

30.9 

30.1 

7.0 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

79. 

30.4 

83.0 

9058.7 

313.0 

-42.7 

99.9 

258.4 

34.5 

33,8 

6.9 

321.2 

999,9 

99.9 

999.9 

44.7 

79. 

30.8 

84.0 

9167.0 

308.0 

-44.0 

99.9 

257.5 

37.0 

36.3 

6.7 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

79. 

31.2 

85.0 

92984,3 

302.0 

-45.0 

99.9 

260.0 

37.9 

37.4 

6.6 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

79. 

31.6 

86.0 

9432.5 

296.0 

-46.4 

99.9 

259.9 

37.7 

37.1 

6.6 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.  6 

79. 

32.1 

87.0 

9545.4 

291.0 

-47.4 

99.9 

258.8 

36.7 

36.0 

7.1 

321.4 

999,9 

99.9 

999,9 

48.6 

79. 

32.6 

88.0 

9682.9 

285.0 

-48.4 

99.0 

257.5 

34.9 

34.1 

7,6 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.7 

79. 

33.0 

89.0 

9799.2 

280.0 

-49.4 

99.9 

256,7 

32.8 

31.9 

7.5 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

79. 

33.4 

90.0 

9916.9 

275.0 

-50.6 

99.9 

256.3 

30.7 

29.8 

7,3 

321,9 

999.9 

99,9 

999,9 

51.3 

79. 

33.7 

91.0 

10036.3 

270.0 

-51.4 

99.9 

256.  1 

29.8 

29.0 

7.1 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51.8 

79. 

34.1 

92.0 

10157.4 

265.0 

-52.6 

99.9 

256.0 

29.2 

28.4 

7.1 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

79. 

* BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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2315  GMT  132  105.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLV  INTERPCLATEP  ERCM  WHOLE  MINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

IJ  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

34.6 

93.0 

10280.3 

260.0 

-53.2 

99.9 

255.8 

28.9 

28.0 

7.1 

323.3 

999,9 

99,9 

999.9 

53.4 

79, 

35.0 

94.0 

10380.0 

256.0 

-53.8 

99.9 

255.5 

20.5 

27.6 

7,1 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  1 

79 

35.4 

95.0 

10506.6 

251.0 

-54.5 

99.9 

254.7 

29.1 

28.0 

7.7 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

79 

35.9 

96.0 

10661.5 

245.0 

-54.5 

99.9 

253.1 

31.3 

29.9 

9.1 

327.0 

999,9 

99.9 

999.9 

55.6 

79, 

36.2 

97.0 

10767.0 

241.0 

-54.  5 

99.9 

252.2 

32.9 

31.3 

10.0 

328.5 

999,9 

99.9 

999.9 

56.2 

79, 

36.6 

98.0 

10901.4 

236.0 

-54.0 

99.9 

251.2 

34.9 

33.0 

11,3 

331.2 

999,9 

99.9 

999.9 

57.0 

79 

37.0 

99.0 

11011.0 

232.0 

-54.5 

99.9 

250.3 

36.3 

34.2 

12.2 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

78 

37.4 

100.0 

11150.3 

227.0 

-55,4 

99.9 

243.8 

37.5 

35.0 

13.5 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  7 

78, 

37.9 

101.0 

11291 .9 

222.0 

-56.  7 

99.9 

245.7 

39,0 

35.5 

It.O 

332.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

59.9 

78. 

38.2 

102.0 

11436. 1 

217.0 

-57.4 

99.9 

243.5 

39.8 

35.6 

17.7 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

78, 

38.6 

103.0 

11553.4 

213.0 

-58.2 

99.9 

240.8 

40.9 

35.7 

19.9 

334.5 

999.9 

99.9 

999.9 

61. 5 

78 

39.0 

104.0 

11672.7 

209.0 

-58.4 

99.9 

238.9 

42.0 

35.9 

21.7 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

77, 

39.5 

105.0 

11794.9 

205.0 

-56.1 

99.9 

237.4 

41.9 

35.3 

22.6 

341.6 

999,9 

99.9 

999.9 

63.6 

77, 

39.9 

106.0 

11920.2 

201.0 

-56.2 

99.9 

236.1 

3«.5 

32.8 

22.0 

343.2 

999,9 

99.9 

999.9 

64.8 

77, 

40.4 

107.0 

12047.9 

197.0 

-56.1 

99.9 

235.8 

37. 5«- 

31.0 

21.1 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

76. 

40.7 

108.0 

12178.4 

193.0 

-56,1 

99.9 

237.2 

30,3* 

32.2 

20,7 

347,5 

999,9 

99,9 

999,9 

66.2 

76, 

41.2 

109.0 

12311.5 

189.0 

-56.  1 

99.9 

240.6 

42,1* 

36.7 

20.7 

349.6 

999,9 

99.9 

999,9 

67.  3 

76. 

41.6 

110.0 

12447.3 

185.0 

-56.9 

99.9 

243.0 

45.7* 

40.8 

20.8 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

76, 

42.2 

111.0 

12565.6 

181.0 

-57.2 

99.9 

244.8 

40,9* 

44,2 

20.0 

352,  1 

999,9 

99.9 

999,9 

70.  1 

75, 

42.6 

112.0 

12726.9 

177.0 

-57.4 

99.9 

245.3 

49.9* 

45.3 

20.8 

354,0 

999,9 

99,9 

999,9 

71,3 

75. 

43.1 

113.0 

12871.3 

173.0 

-57.6 

99.9 

245.4 

50.1* 

45.6 

20.8 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

75, 

43.6 

114.0 

12981.8 

170.0 

-57.7 

99.9 

245.4 

48.9* 

44.4 

20.4 

357.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.  2 

75. 

44.0 

115.0 

13132.4 

166.0 

-56.6 

°9.9 

245.3 

46.5* 

42.2 

19.4 

362.0 

999.9 

99.9 

999,9 

75.6 

75, 

44.6 

116.0 

13286.7 

162.0 

-57.7 

99.9 

244.5 

40,4* 

36,4 

17.4 

362,6 

999,9 

99.9 

999.9 

77.0 

75. 

45.0 

117.0 

13444.3 

158.0 

-58.2 

99.9 

243.4 

35.7* 

31.9 

16,0 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

74, 

45.5 

118.0 

13564.8 

155.0 

-58.7 

99.9 

240.7 

29.3* 

25.6 

14  ,3 

365.4 

999. P 

99.9 

999.9 

78.8 

74. 

45.9 

119.0 

13728.8 

151.0 

-59.3 

99,9 

233.0 

24.7* 

20.9 

13.1 

367,3 

999,9 

99,9 

999,9 

79,  6 

74, 

46.4 

120.0 

13854.5 

148.0 

-59.6 

99.9 

237,9 

23.9* 

20.2 

12,7 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  1 

74. 

46.9 

121.0 

13932.4 

145.0 

-60.1 

99.9 

242.9 

32.3* 

28.8 

14.7 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

74, 

47.4 

122.0 

14112.9 

142.0 

-60.1 

99,9 

246.0 

42.8* 

39. 1 

17,4 

372,3 

999,9 

99.  q 

999,9 

81.8 

74, 

47.8 

123.0 

14290.8 

1 38.0 

-60.  8 

99.9 

245.9 

44.7* 

40.8 

10.2 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

74, 

48.3 

124.0 

14427.4 

135.0 

-61.2 

99.9 

244.0 

42.3* 

38.0 

10..  5 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

74. 

48.7 

125,0 

14566.5 

132.0 

-62.5 

99.9 

242.5 

41.9* 

37.1 

19.3 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

P5.2 

73, 

49.3 

126.0 

14756.4 

128.0 

-62.5 

99.9 

242.0 

46,6* 

41,2 

21.9 

379.3 

999,9 

99,9 

qoq,  9 

P6.  7 

73, 

49.8 

127.0 

14853.5 

126.0 

-63.0 

99.9 

242.5 

49,5* 

43.9 

22.0 

380,0 

999.9 

99.  9 

999,9 

88. 3 

73, 

50.3 

128.0 

15001.6 

123.0 

-63.6 

99.9 

243.5 

48.9* 

43.8 

21.8 

381.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

73, 

50.7 

129.0 

15153.0 

120.0 

-64.1 

99.9 

244.8 

47.3* 

42.7 

20,2 

383.3 

999,9 

99,9 

999,9 

90.9 

73, 

51.2 

130.0 

15307.9 

117.0 

-64.5 

99.9 

247.1 

45.0 

41.5 

17.5 

385,4 

999,9 

99,9 

999.9 

92.3 

73, 

51.3 

131.0 

15466.3 

114.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

386.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

52.3 

132.0 

15628.5 

111.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

388.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

52.7 

133. C 

15794.6 

108.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

53.2 

134.0 

15965.0 

105.0 

-67.  1 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

392,6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 
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6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  137  83.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COWP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTD 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.7 

5.0 

1016.1 

11.1 

8.3 

10.0 

5.1 

-0.9 

-5.0 

283.8 

301.2 

6.8 

83.0 

0.0 

0. 

0.1 

4.0 

38.8 

1012.0 

11.5 

7.9 

357.7 

10,4 

0,4 

-10,4 

284.6 

301,7 

6.6 

78.4 

0.2 

174. 

0.4 

5.0 

130.2 

1001.0 

11.0 

7.9 

357.7 

10.4 

0.4 

-10  .4 

284.9 

302.2 

6.7 

81.4 

0.2 

174. 

0.7 

6.0 

247.8 

987.0 

10.4 

8.3 

358.5 

9.7 

0.3 

-9,7 

285.5 

303.5 

7.0 

86.8 

0.3 

175. 

1.1 

7.0 

349.9 

975.0 

10.4 

8.9 

0.4 

8,2 

-0.  1 

-8.2 

286.6 

305.6 

7,4 

90,  3 

0.  6 

177, 

1.5 

8.0 

444.6 

964.0 

10.8 

9.4 

3.3 

5.7 

-0.3 

-5.7 

287.9 

307,9 

7.7 

91.2 

0.  8 

178, 

1.8 

9.0 

540.6 

953.0 

11.9 

7.3 

6.3 

3.1 

-0.3 

-3.0 

289.9 

307.7 

6.  8 

73.6 

0.  8 

179. 

2.1 

10. 0 

638.1 

942.0 

12.3 

7.8 

15.0 

0.7 

-0.2 

-0  7 

291.3 

309.9 

7.1 

73.8 

0.9 

179. 

2.6 

ll.O 

754.7 

929.0 

11.9 

7.4 

200.9 

2.1 

0,7 

1 9 

292.  1 

310,6 

7.0 

73.8 

0.  8 

179. 

2.9 

12.0 

854.3 

918.0 

11.0 

5.7 

210.6 

3.2 

1.6 

2,8 

292.0 

308.7 

6.3 

69.7 

0.8 

177. 

3.2 

13.0 

945.8 

900.0 

10.6 

4.1 

211.5 

4-6 

2.4 

3.9 

292.4 

307.7 

5.7 

64.1 

0.  7 

174. 

3.6 

14.0 

1047.3 

897.0 

9.9 

3.7 

213.7 

6.2 

3.5 

5.2 

292.7 

307,7 

5.6 

65.7 

0.  6 

167, 

3.9 

15.0 

1149.8 

886.  0 

9.5 

1.0 

222.0 

6.9 

4.6 

5.1 

293.2 

30  5,9 

4.6 

55.2 

0.  5 

158. 

4.4 

16.0 

1272.5 

873.0 

9.5 

-5.4 

239.4 

7.6 

6.6 

3.9 

294.2 

302.5 

2.9 

34.4 

0.5 

134. 

4.7 

17.0 

1367.9 

863.0 

8.9 

-7.0 

248.  7 

8.1 

7.6 

3.0 

294-6 

302.0 

2.6 

31.6 

0.6 

121. 

5.1 

18.0 

1473.9 

852.0 

8.0 

-7.5 

2 59.8 

8.7 

8.6 

1,5 

294,7 

302,0 

2.6 

32.3 

0.  7 

109. 

5.4 

19.0 

1581.1 

841.0 

8.0 

-8.4 

268.6 

9.0 

9.0 

0 ,2 

295.8 

302.7 

2.4 

30.1 

0.9 

105. 

5.8 

20.0 

1679.6 

831.0 

7.3 

-9.7 

273.8 

9.5 

9.5 

-0.6 

296.0 

302,4 

2.2 

2 P.6 

1.1 

103. 

6.2 

21.0 

1799.2 

819.0 

7.1 

-11.4 

270.9 

10.3 

10.3 

-0„2 

277.0 

30  2.7 

1.9 

25.2 

1.3 

101. 

6.6 

22.0 

1900.1 

809.0 

6.6 

-12.5 

263. 2 

11.5 

11.4 

1.4 

297.5 

302.8 

1.8 

23.9 

1.6 

99. 

7.0 

23.0 

2012.3 

798.0 

6.1 

-8.9 

257.0 

13.1 

12.8 

2.9 

298.1 

305,2 

2.4 

33.0 

1.9 

96, 

7.3 

24.0 

2115.5 

78  8.0 

5.4 

-6,0 

254.6 

14.5 

14.0 

3.8 

298.6 

307.5 

3.1 

43.7 

2.1 

94. 

7.7 

25.0 

2209.3 

779.0 

4.9 

-7.3 

252.4 

16.3 

15.6 

4 ,9 

299.0 

307.1 

2.8 

40.8 

2.4 

90. 

8.1 

26.0 

2346.6 

7 66.0 

5.0 

-8.2 

250.6 

18  .0 

17.0 

6.0 

300.6 

308.4 

2.7 

37.8 

2.8 

88. 

8.5 

27.0 

2453.9 

756.0 

5.0 

-7,4 

248.4 

19.4 

18.0 

7.1 

301.7 

310.2 

2.9 

40.0 

3.3 

86. 

8.9 

28.0 

2551.5 

747.0 

4.3 

-8.4 

245.5 

20,0 

18.2 

8.3 

302.0 

309.9 

2.7 

38.9 

3.8 

83. 

9.1 

29.0 

2661.0 

737.0 

3.5 

-8.9 

244.5 

20.2 

18.3 

8.7 

302.2 

310.0 

2.6 

39.7 

4.0 

82. 

9.5 

30.0 

2760.5 

728.0 

2.2 

-6.4 

243.2 

20.5 

18.3 

9.2 

301.9 

311.3 

3.3 

52.9 

4.5 

80. 

9.9 

31.0 

2872.2 

718.0 

1.8 

-5.6 

244.7 

20.8 

18.8 

8,9 

302.7 

312.9 

3.5 

57.8 

4.9 

78, 

10.3 

32.0 

2973.8 

709,0 

0.7 

-7.3 

247.3 

21.2 

19.6 

8.  2 

302.5 

311.6 

3,1 

54.  8 

5.4 

77. 

10.6 

33.0 

3087.8 

699.0 

-0.1 

-4.5 

249.7 

21  .5 

20.1 

7,5 

303.0 

314.2 

3.9 

72.2 

5.8 

76. 

10.9 

34.0 

3191.5 

690.0 

-0.9 

-10,3 

252.1 

21.6 

20.5 

6.6 

303.0 

310.5 

2.5 

48.9 

6.2 

76. 

11.3 

35.0 

3308.0 

680.0 

-1.4 

-9.9 

254.5 

21.7 

20.9 

5.8 

303.8 

311.6 

2.7 

52.4 

0.7 

76, 

11.7 

36.0 

3437.7 

669.0 

-2.8 

-10.7 

255.7 

21.9 

21.2 

5.4 

303.6 

311.1 

2.5 

54,6 

7.  2 

76. 

12.1 

37,0 

3544.9 

660.0 

-4.1 

-6.8 

255.9 

22.4 

21.7 

5,  4 

303,5 

313.6 

3.5 

81.3 

7.8 

76. 

12.4 

38.0 

3653.2 

651.0 

-4.8 

-9.2 

255.8 

23  .0 

22.3 

5 ,7 

303  .7 

312.3 

2.9 

71.4 

8.2 

76. 

12.8 

39.0 

3750.4 

643.0 

-5.4 

-6.5 

256.3 

24.0 

2'^.3 

5,7 

304.2 

314,8 

3,7 

92.1 

8.7 

76. 

13.1 

40.0 

3861.2 

634.0 

-5.6 

-10.4 

257.0 

24.9 

25.2 

5.6 

305.1 

313.2 

2.7 

68.6 

9.2 

76. 

13.5 

41.0 

3998.5 

623.0 

-5.6 

-21.  1 

258.6 

26.1 

25.6 

5.2 

306.5 

310.0 

1.1 

28.1 

9.8 

76. 

13.9 

42.0 

4112.6 

614.0 

-5.9 

-17.5 

259.5 

26.9 

26.5 

4.9 

307.5 

312.3 

1.6 

39.2 

10.4 

76. 

14.2 

43.0 

4215.3 

606.0 

-5.9 

-17.6 

259.5 

27.3 

26.8 

5.0 

308.6 

313.5 

1.6 

38,7 

10.9 

76. 

14.6 

44.0 

4332.4 

597.0 

-6.  8 

-18.5 

259.0 

27.5 

27.0 

5,3 

308.9 

313.5 

1.5 

38.7 

11.6 

77. 

15.0 

45.0 

4437.6 

589.0 

-7.5 

-19.1 

258.2 

2T.8 

27.2 

5 7 

309.2 

313.7 

1.4 

38.7 

12.2 

77. 

15.4 

46.0 

4543.9 

581.0 

-8.6 

-20.2 

258.0 

28.1 

27.5 

5.8 

309.2 

313.3 

lo3 

33.4 

12.9 

77. 

15.7 

47.0 

4664.9 

572.0 

-8.8 

-21.8 

258,2 

28.2 

27.6 

5,8 

310.2 

313.9 

1.2 

33.9 

13.4 

77 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  240 
L4KE  CHARLES,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  137  83.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEWP 

DEW  PT 

DI  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.1 

48.0 

4773.8 

564.  0 

-9.9 

-22.3 

253.6 

28.1 

27.5 

5.5 

310,3 

313.9 

1.1 

35.4 

14.  1 

77, 

16.5 

49.0 

4883.9 

556.  0 

-10,4 

-22.0 

259.2 

27.8 

27.3 

5.2 

310. 8 

314.6 

1.2 

37.8 

14.8 

77 

16.9 

50.0 

4995.3 

548.0 

-11.4 

-22.7 

259.3 

27.4 

26.9 

5.1 

310.9 

314.5 

1.1 

38.8 

15.  5 

77 

17.4 

51.0 

5136.4 

538.0 

-12.0 

-23.0 

259.3 

27.3 

26.8 

5v  1 

311.9 

315.5 

1.  1 

39.2 

16.2 

77, 

17. a 

52.0 

5250.9 

530.0 

-13.  1 

-24.4 

259.9 

27.5 

27,1 

4.  8 

311.9 

315.1 

1.0 

38.0 

16.9 

77, 

13.2 

53.0 

5366.5 

522,0 

-14.  1 

-24.2 

261.3 

27.9 

27.6 

4.2 

312.0 

315.4 

l.O 

41.9 

17.6 

77, 

ia.6 

54.0 

5483.6 

514.0 

-15.1 

-24.5 

263.2 

28  .4 

28.2 

3.3 

312.2 

315.5 

1.0 

44.1 

18.2 

77 

19.1 

55.0 

5602.0 

506.0 

-15.9 

-27.2 

265.7 

29.3 

29.2 

2.2 

312.6 

315.2 

0.8 

36.9 

19.  1 

78, 

19.5 

56.0 

5737.3 

497,0 

-15.9 

-29.5 

267.2 

30,2 

30.2 

1.5 

314.2 

316.4 

0.7 

29.7 

19.7 

78, 

19.9 

57.0 

5859,5 

489.0 

-16.3 

-31.3 

267.7 

31.3 

31.3 

1 .2 

315.1 

317.1 

0.6 

26.1 

20.6 

79. 

20.3 

58.0 

5967.8 

482.0 

-17.3 

-31.7 

267.6 

32.0 

32.0 

1 4 

315.3 

317.1 

0.6 

27,2 

21.2 

79 

20.7 

59.0 

6077.3 

475.0 

-18.1 

-33.1 

266.9 

32.0 

31.9 

1,7 

315.6 

317.2 

0.5 

25.4 

22.0 

79. 

21.0 

60.0 

6204. 1 

467.0 

-10.7 

-33.6 

266.3 

31.5 

31.5 

2.0 

316.4 

318.  1 

0.5 

25.4 

22.8 

79, 

21.4 

61.0 

6316.4 

460,0 

-19.9 

-34.6 

264.9 

31.1 

31.0 

2.8 

316.3 

317.8 

0.4 

25.4 

23.3 

80, 

21.8 

62.0 

6446.5 

452.0 

-20.4 

-34.8 

263.2 

31.6 

31.4 

3.8 

317.2 

318.7 

0.4 

26.2 

24.  0 

80. 

22.2 

63.0 

6561.8 

445.0 

-21.5 

-35,7 

261.6 

32.4 

32.1 

4.7 

317.2 

318.6 

0.4 

26.3 

24.9 

80, 

22.5 

64.0 

6678.4 

438,0 

-22.7 

-36,2 

260.6 

33.0 

32.6 

5.4 

317.2 

318.5 

0.4 

27.8 

25.6 

80. 

23.0 

65.0 

6796.4 

431.0 

-24.0 

-37.0 

259.5 

34.0 

33.4 

6,  2 

316.9 

318.2 

0.4 

28.8 

26.4 

80, 

23.4 

66.0 

6932.8 

423.0 

-25.2 

-37.7 

259.0 

34.5 

33. B 

6 • b 

317.1 

318.3 

0.3 

29,9 

27„2 

80. 

23.8 

67.0 

7053.9 

416.0 

-25.7 

-38.1 

258.5 

33.8 

33,1 

6.7 

317,9 

319.1 

0.3 

29,9 

23.2 

80. 

24.1 

63.0 

7176.6 

409.0 

-26,8 

-38.9 

258.  1 

33.0 

32.3 

6.8 

318.1 

319.2 

0.3 

30.5 

28.9 

80. 

24.6 

69.0 

7283.0 

403.0 

-28.1 

-40.1 

257.3 

32.0 

31.2 

7.0 

317.8 

318.8 

0.3 

30.2 

29.6 

80, 

24.9 

70.0 

7408.5 

396.0 

-29.3 

-40.9 

256.6 

32.7 

31.8 

7.6 

317.8 

318.8 

0.3 

31.2 

30.2 

80, 

25.4 

71.0 

7554.1 

388.0 

-30,2 

-41.5 

255.3' 

34.8 

33.6 

0,  8 

318,5 

319.4 

0.3 

31.8 

31.2 

80. 

25.3 

72.0 

7683.3 

381.0 

-31,5 

-41.6 

254.3 

35.6 

34.3 

9,  7 

318.4 

319.3 

0.3 

35.7 

32.  1 

79. 

26.2 

73.0 

7795.4 

375.0 

-32.4 

-40.7 

253.4 

35.6 

34.1 

10,2 

318.6 

319.6 

0.3 

42.9 

33.0 

79. 

26.6 

74.0 

7909.0 

369.0 

-33.4 

-40.8 

252.7 

35.3 

33.7 

10.5 

318.9 

319.9 

0.3 

46.6 

33.9 

79. 

27.0 

75.0 

8043,2 

362.0 

-34.  5 

-40.5 

252.3 

35.7 

34.0 

10.9 

319.0 

320.1 

0.3 

54.3 

34.6 

79, 

27.3 

76.0 

8159.7 

356.0 

-35.9 

-40.9 

252.0 

36.7 

34.9 

11.3 

318.8 

319.8 

0.3 

59.3 

35.2 

79. 

27.0 

77.0 

8277.6 

350.0 

-36.9 

-41.2 

251.4 

36.7 

34.8 

11.7 

318.9 

319.9 

0.3 

63.8 

36.  5 

79. 

23.2 

78.0 

8396.9 

344.0 

-38.1 

-41.8 

251.0 

34.8 

32.9 

IK3 

318.8 

319.8 

0,3 

67.  8 

37.4 

78. 

23.6 

79.0 

8517.8 

338.0 

-39.4 

-43.2 

251.  1 

32.8 

31.0 

10,  6 

318.8 

319.7 

0,2 

66.6 

38.  1 

78, 

29.0 

80.0 

8640.3 

332.0 

-40.0 

99.9 

2 52.1 

32.9 

31.3 

10.1 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.7 

78. 

29.4 

81.0 

8785.4 

325.0 

-41.3 

99.9 

253.3 

36.2 

34.7 

10.4 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

78. 

29.9 

82.0 

8911.6 

319.0 

-42.6 

99.9 

253.8 

38.2 

36.7 

10.7 

319.6 

999,9 

99,9 

999.9 

40.  8 

78, 

30.3 

33.0 

9039.5 

313.0 

-43.7 

99.9 

253.9 

36.0 

34,6 

10. 0 

319,8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.9 

78. 

30.7 

84.0 

9169.2 

307.0 

-44.9 

99.9 

254.9 

32.5 

31.4 

8.5 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

78. 

31.1 

85.0 

9278.7 

302.0 

-46.3 

•'  99.9 

257.6 

30.2 

29.5 

6.  5 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

78, 

31.6 

86.0 

9434.3 

295.0 

-46.9 

99.9 

261.8 

32.7 

32,4 

4.6 

320.9 

999,9 

99,9 

999.9 

44.0 

78. 

32.0 

87,0 

9570.1 

289.0 

-48.  2 

99.9 

263.4 

37.8 

37.6 

4,4 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

78. 

32.4 

88.0 

9684.9 

284.0 

-A9.0 

99.9 

262.6 

42.5 

42.1 

5.5 

321.2 

999.9 

99,9 

999.9 

45.8 

78, 

32.9 

89.0 

9801.3 

279.0 

-49.8 

99.9 

261.5 

43.0 

42.5 

6.4 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

47,4 

78, 

33.3 

90.0 

9943,2 

273.0 

-51.0 

99.9 

261.3 

38.8 

38.3 

5.9 

322.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

48.5 

78. 

33.7 

91.0 

10063.2 

268.0 

-51.7 

99.9 

261.0 

34.6 

34.2 

4.9 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

78 

34.1 

92.0 

10185.1 

263.0 

-52*8 

99.9 

262.6 

33.5 

33.2 

4.3 

322.8  . 

999,9 

99.9 

999,9 

49,9 

78, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•»  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  2AO 
LAK5  CHARLES,  LA 


5 FEBRUARY.  l/=75 

515  GMT  137  83.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR. 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S^C 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.5 

93.0 

10308.7 

258.0 

-53.9 

99,9 

262.7 

37.8 

37.5 

4.  8 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  5 

78 

35.1 

94.0 

10434.1 

253.0 

-54.5 

99,9 

261,6 

47,5 

47,0 

6.  9 

323.9 

999,9 

99,  9 

999.9 

52,  2 

78, 

35.5 

95.0 

10561.6 

248.0 

-55.  3 

99,9 

260.6 

50.5 

49.8 

8r,2 

323.8 

999.9 

99,9 

999.9 

53.  5 

78 

36.1 

96.0 

10717.1 

242.0 

-56.8 

99.9 

258.5 

44.9 

44.0 

9.0 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

79, 

36.5 

97.0 

10849.4 

237,0 

-56,  8 

99.9 

257.7 

38.7 

37.8 

8.2 

326,6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  5 

78, 

36.9 

98.0 

10984,7 

232-0 

-56.3 

99.9 

260.9 

34.0 

33.6 

5.4 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

78 

37.2 

99.0 

11095.2 

228.0 

-56.2 

99.9 

264.7 

33.0 

32.9 

3.0 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  7 

78 

37.6 

100. 0 

11236.1 

223.0 

-56.3 

99.9 

269.2 

34.3 

34.3 

0.5 

333.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

58.4 

79, 

38.1 

101.0 

11380.0 

218.0 

-56.6 

99.9 

269.6 

38.1 

38,1 

0.  3 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59,4 

79 

38.4 

102.0 

11527.4 

213.0 

-55.8 

99.9 

267.4 

39.1 

39.0 

1.7 

338.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

79 

38.7 

103.0 

11648.1 

209.0 

-55.8 

99.9 

264.5 

38.9 

38.7 

3.7 

340.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

79, 

39.1 

104.0 

11802.0 

204.0 

-56.5 

99,9 

259.7 

38.5 

37,9 

6.9 

341.4 

999,9 

99.9 

999.9 

61.9 

79, 

39.6 

105.0 

11927.4 

200.0 

-57.5 

99.9 

255.9 

39.5 

38,3 

9.7 

341. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

79, 

39.9 

106.0 

12054.0 

196.0 

-58.0 

99.9 

250.9 

43.4 

41.0 

14  .2 

342.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

79, 

40.3 

10  7.0 

12184.4 

192.0 

-59.3 

99.9 

247.9 

45.0 

41.7 

17.  0 

342.8 

990.9 

99.9 

999.  9 

64,  9 

79, 

40.6 

108.0 

12315.9 

186.0 

-60.4 

99.9 

246.0 

45.0 

41.1 

18.3 

343,2 

99  9.9 

99.9 

999.9 

65.  8 

79. 

41.1 

109.0 

12449.7 

184.0 

-61.1 

99.9 

244.2 

42.2 

33.0 

18.4 

344.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  1 

78, 

41.5 

110.0 

12586.2 

180.0 

-61.1 

99.9 

245.1 

40-1 

36.4 

16.9 

346.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  8 

78, 

42.1 

lll.O 

12762.2 

175.0 

-58.7 

99.9 

248.7 

39.1* ** 

36.4 

14.2 

353.1 

999,9 

9 9,9 

999.9 

69.4 

78, 

42.5 

112.0 

12907.6 

171.0 

-58.2 

99.9 

250,1 

38.5* 

36.2 

13.1 

356,3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  1 

78, 

43.0 

113.0 

13056.9 

167.0 

-57.6 

99.9 

250.6 

33.6* 

36.4 

12.8 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

78, 

43.5 

114.0 

13171 .2 

164.0 

-58.2 

99.9 

250.9 

42.0* 

39.7 

13.7 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

78. 

43.9 

115.0 

13326.6 

160.0 

-58.3 

99.9 

251.  1 

44.4* 

42.0 

14.4 

362.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

73.  5 

78. 

44.5 

116.0 

13526.0 

155.0 

-59.2 

99,9 

252.0 

45  .0* 

42.8 

13.9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

77. 

45.0 

117.0 

13648.4 

152.0 

-59.7 

99.9 

253.7 

47.6* 

45.7 

13.4 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

77, 

45.4 

118.0 

13814.8 

148.0 

-60.4 

99.9 

254.4 

50,7* 

48.3 

13.6 

367.5 

999,9 

99,9 

999,9 

77.6 

77, 

46.0 

119.0 

13942,2 

145.0 

-61,1 

99.9 

254.3 

47.6* 

45.8 

12.9 

368.4 

999.9 

99.9 

999.9 

00.  1 

77. 

46.4 

120.0 

14071.9 

142,0 

-61.6 

99.9 

253.1 

42.1* 

40.3 

12.  2 

369.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

77, 

47.0 

121.0 

14248.7 

138.0 

-62.2 

99.9 

251.2 

39.5* 

37.3 

12  ,7 

371.7 

999.9 

99,9 

999.9 

81.8 

77. 

47.3 

122.0 

14384.3 

135.0 

-62.9 

99.9 

250.7 

40.6* 

38.3 

13.4 

372.7 

999,9 

99,9 

999.9 

82.9 

77, 

48.0 

123.0 

14522.0 

132.0 

-64,  8 

99.9 

250.2 

42.2* 

39.7 

14.3 

371.8 

999.9 

99,9 

999.9 

84.  1 

77, 

48.4 

124.0 

1471P  ,2 

128.0 

-63.9 

99.9 

249.8 

40.5* 

38.0 

14.0 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

77, 

49.0 

125.0 

14855.5 

125.0 

-64.3 

99.9 

249.5 

35.4* 

32.9 

13.0 

378.7 

999,9 

99.9 

999.9 

86.9 

77, 

49.5 

126.0 

15054.2 

121.0 

-64. 8 

99.9 

247.  1 

31.9* 

29.3 

12.4 

381,1 

999.9 

99.9 

999,9 

88.0 

77. 

50.0 

127.0 

15206.7 

118.0 

-66.  8 

99,9 

245.0 

30.7* 

27.8 

13.0 

380.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.8 

76, 

50.5 

128.0 

15362.6 

115,0 

-66.2 

99.9 

242.0 

31.0* 

27.4 

14.6 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.7 

76, 

51.0 

129.0 

15521.7 

112.0 

-68.9 

99.9 

240.8 

31.7* 

27.7 

15.5 

382,0 

999,9 

99,9 

999,9 

90.6 

76. 

51.3 

130.0 

15630, 1 

110.0 

-66,8 

99.9 

243.  1 

32,2* 

28.7 

14,6 

387.9 

999.9 

99,9 

999,9 

91.2 

76, 

52.0 

131.0 

r5854.0 

106.0 

-66.8 

99.9 

253.2 

36.5* 

34.9 

10.5 

392.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

76, 

52.5 

132.0 

16027.5 

103.0 

-66.8 

99.9 

260.5 

42.4* 

41.8 

7.0 

395.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

76, 

53.0 

133.0 

16205.2 

100.0 

-68.9 

99.9 

264.4 

42.1* 

41,9 

4.1 

394.6 

999,9 

99,9 

999,9 

95.4 

76, 

53.5 

134.0 

16388.4 

97,0 

-66.  8 

99.9 

266.3 

35.7* 

35.7 

2,  3 

402.1 

999.9 

99.9 

999.9 

96.4 

76, 

54.0 

135.0 

16514.3 

95.0 

-66.8 

99.9 

265.6 

34,9* 

34.0 

2.7 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  1 

76, 

54.7 

136.0 

16708.2 

92.0 

-67.0 

99,9 

261.4 

52,6 

52,0 

7,8 

407,9 

999,9 

99.9 

999,9 

98.6 

76. 

55.5 

137.0 

16976.0 

88.0 

-67.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 


255 


STATICN  MO.  2AO 
LAKE  CHARLES,  LA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PPES 

MB 

TEMP 
OG  C 

56.2 

138.0 

17185.2 

85.0 

*66  • 8 

56.9 

139.0 

17329.8 

83.0 

-66.8 

6 FEBRUARY  IS75 
515  GMT 


OEM  PT 

DIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

K/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

137  83. 

0 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

A17.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

424.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

STATICN  NO,  2'* **0 
LAKE  CHARLES,  LA 


6 FEBRIJARV  1975 

1115  GMT  140  65.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

p':<T  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

' DG  C 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SLC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.6 

5.0 

1017.4 

8.9 

7.4 

340.0 

8.2 

2.8 

-7,7 

281.5 

297,6 

6.4 

90.0 

0,0 

0. 

0.1 

4,0 

49,2 

1012,0 

9.8 

5.6 

344,7 

10. 0 

2.6 

-9,6 

282.7 

29  7.3 

5.7 

75.2 

0.4 

160. 

0.5 

5.0 

147.9 

1000.0 

7.3 

4.5 

344.7 

10.0 

2.6 

-9.6 

281.1 

294.  T 

5.3 

82.7 

0.4 

160. 

1.0 

6.0 

263.9 

986.0 

6.1 

5.2 

343.1 

11.6 

3.4 

-11. 1 

281.  1 

295.5 

5.7 

94.4 

0,  7 

162. 

1.4 

7.0 

364.1 

574.0 

4.8 

4.4 

341. 8 

11.6 

3.6 

-11.0 

280.8 

294.6 

5.4 

96.6 

1.0 

162. 

1.7 

8.0 

456.8 

963,0 

4,3 

3.9 

341.2 

10.8 

3.5 

-10.2 

281.2 

294.7 

5.3 

97.1 

1.2 

162. 

2.1 

9.0 

550,3 

952.0 

3.3 

2.8 

337.8 

9.0 

3.4 

-8.4 

281.0 

293.7 

4.9 

96.6 

1..  5 

162. 

2.5 

10.0 

644,7 

941.0 

3.0 

2.5 

322.4 

7,4 

4.5 

-5.8 

281.6 

294.2 

4.9 

96.9 

1.7 

162, 

2.9 

11.0 

767.1 

927.0 

6.4 

6.  1 

281.6 

6.0 

5.8 

-1.  2 

286.5 

303.1 

6.4 

97.9 

1.8 

158. 

3.3 

12.0 

865.5 

916.0 

7.8 

7.5 

262.4 

7.4 

7.3 

1.0 

289.0 

30  7.7 

7.1 

97.9 

1.8 

153. 

3.6 

13.0 

956.0 

906.0 

6.8 

2.7 

259.8 

8.4 

8.3 

1.5 

288  .6 

302,2 

5.1 

75.2 

1.9 

149, 

4,0 

14.0 

1056.2 

895.0 

5,  9 

-0.7 

264.6 

9.0 

9.0 

0.9 

288.5 

299,5 

4.1 

62.6 

2.0 

143. 

4.5 

15.0 

1157.4 

884.0 

5.4 

-5.9 

270.8 

9.3 

9.3 

-0.1 

283.9 

296.6 

2.8 

44.1 

2.1 

137. 

4.9 

16,0 

1278.2 

871,0 

4.7 

-47.1 

270.8 

10,0 

10.0 

-0,1 

289.0 

289.2 

0.1 

1.0 

2.  3 

133. 

5.3 

17.0 

1381.9 

860.0 

6.1 

-46.2 

266.0 

10.2 

10.2 

0.7 

291.5 

291.8 

0.1 

1.0 

2.5 

129. 

5.7 

18.0 

1487.3 

849.0 

6.6 

-45.9 

262.3 

10.3 

10.2 

1.4 

293.1 

293,4 

n.  1 

1.0 

2.7 

125. 

6.1 

19.0 

1584.4 

839.0 

6.6 

-32.9 

261.6 

10.6 

10.5 

1.6 

294,2 

295.1 

0,3 

3.9 

2.8 

122. 

6,5 

20,0 

1682,5 

829.0 

5.9 

-33.2 

262.  1 

12.2 

12.0 

1.7 

294.4 

295.3 

0.3 

4.0 

3.0 

119. 

6.9 

21.0 

1811.7 

816.0 

5.7 

-33.3 

258.3 

14.8 

14.5 

3.0 

295.6 

296.5 

0.3 

4.0 

3.3 

115. 

7.3 

22.0 

1912.4 

806.0 

5.5 

-19.7 

254.3 

16.0 

15.4 

4.3 

296.5 

299.6 

1.0 

14.1 

3.6 

111. 

7.6 

23.0 

2024.4 

795.0 

4.5 

-20.4 

253.3 

16.5 

15,8 

4.8 

296.6 

299.5 

0,9 

14.2 

3.8 

109. 

8.0 

24.0 

2127.3 

785.0 

4.0 

-17.0 

256.8 

17.1 

16.6 

3.9 

297.2 

301.0 

1.3 

15.6 

4.2 

105. 

8.4 

25.0 

2231.3 

775,0 

3.0 

-14.6 

253.7 

17.6 

17.2 

3.5 

297.2 

301.9 

1.6 

26.0 

4.6 

103. 

8.8 

26.0 

2368.2 

762.0 

2.5 

-13.0 

260.2  , 

17.8 

17.5 

3.0 

298.1 

303.6 

i.e 

30.7 

5.0 

101. 

9.2 

27.0 

2474,7 

752.0 

1.0 

-12,6 

261.7 

17.6 

17.4 

2,6 

297,7 

303.3 

1.9 

35.3 

5.4 

99. 

9.6 

28,0 

2582.1 

742.0 

0.4 

-16.  1 

263.4 

17.2 

17,1 

2.0 

298.0 

302.4 

1.5 

27.7 

5.8 

98. 

10.0 

29.0 

2679.8 

733.0 

-0.6 

-25.5 

265.7 

16.8 

16.8 

1.3 

297.9 

300.0 

0.7 

13.1 

6.2 

97. 

10.4 

30.0 

2789.3 

723.0 

-1.7 

-22.1 

267.5 

. 16.9 

16.9 

0.7 

297.9 

300,7 

0,9 

19,2 

6.6 

97. 

10.8 

31.0 

2888.8 

714.0 

-2.2 

-19.7 

268.1 

17.4 

17,4 

0.6 

298.5 

301.9 

1.1 

24.6 

7.0 

96, 

11.3 

32.0 

3000.6 

704.0 

-3.3 

-17.0 

267.0 

18.2 

18.2 

1.0 

298.5 

302.8 

1.4 

33.7 

7.5 

96. 

11.7 

33.0 

3102.4 

695.0 

-3.6 

-19.5 

264.7 

10.7 

18.6 

1.7 

299.3 

302.8 

1.2 

27.8 

7.9 

95. 

12.1 

34.0 

3216.8 

685.0 

-4.0 

-28.4 

261.5 

19.0 

13.8 

2.8 

299.9 

301.6 

0.5 

12.9 

8.4 

95. 

12.5 

35.0 

3320.9 

676.0 

-5.  1 

-23,6 

257,9 

19.2 

18.8 

4.0 

299,9 

302,5 

0.8 

21.7 

8.9 

94. 

13.0 

36.0 

3449.6 

665.0 

-5.6 

-20.2 

255.7 

19.9 

19.3 

4.9 

300.8 

304.4 

1.2 

30.4 

9.3 

93. 

13.4 

37.0 

3568.4 

655.0 

-5.7 

-22.7 

256.7 

21.2 

20.6 

4.9 

301.9 

304.9 

0.9 

24.7 

9.8 

92. 

13.9 

38.0 

3664.6 

647.0 

-6.5 

-23.7 

258.9 

23.0 

22.5 

4.4 

302.1 

304.9 

0.9 

23.9 

10,4 

91, 

14.3 

39,0 

3786,4 

637,0 

-6,2 

-23.4 

259.8 

24.2 

23.8 

4,3 

303.8  • 

306.7 

0.9 

23.9 

11.0 

90. 

14.8 

40.0 

3885.3 

629,0 

-6.0 

-26,4 

259.  1 

25.4 

24,9 

4.8 

305,  1 

307.3 

0.7 

18.1 

11.8 

90. 

15.3 

41.0 

4023.5 

618.0 

-5.9 

-30.2 

257.0 

26.1 

25.4 

5.9 

306.8 

308.4 

0.5 

12.5 

12.6 

89. 

15.9 

42.0 

4138.2 

509.0 

-6.5 

-28.3 

255.3 

26.4 

25.5 

6.7 

307.4 

309,4 

0.6 

15,7 

13,5 

88. 

16.3 

43,0 

4254.4 

600.0 

-7,2 

-27.6 

255.2 

26.5 

25,6 

6.8 

307,8 

310,0 

0,7 

17.7 

14.  1 

88. 

16.7 

44.0 

4372.0 

591,0  • 

-8.2 

-26,2 

255.4 

26.6 

25.8 

6.7 

308.0 

310.4 

0.8 

21.9 

14.7 

87. 

17.1 

45.0 

4477.5 

583.0 

-9.4 

-26.7 

255.6 

26.9 

26.0 

6.7 

307.8 

310.2 

0.7 

22.8 

15.4 

87. 

17.6 

46.0 

4597.6 

574,0 

-10. 1 

-26,7 

255.9 

27,1 

26,3 

6.6 

308.3 

310,7 

0,7 

24.1 

16.  I 

86. 

18.0 

47,0 

4705.6 

566.0 

CO 

• 

0 

1 

-27.9 

256.6 

27.1 

26.4 

6.3 

308,7 

310.9 

0.7 

22.9 

16. S 

86. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


257 


STATION  NO.  2<fO 
LAKE  CHARLES.  LA 


6 FEaRUARV  lOTf- 

Ills  GMT  lAO  65.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18. A 

A8.0 

ASIA. 9 

558.0 

-11.6 

-21.9 

257.8 

27.3 

26.7 

5.7 

309.2 

312.9 

1.2 

Al.7 

17.A 

85. 

ia,9 

A9.0 

A939.A 

5A9.0 

-12.3 

-27.1 

259. A 

28.1 

27.6 

5,2 

309.7 

312.2 

0.7 

27.7 

18.2 

85. 

19.3 

50.0 

5051.5 

5A1.0 

-12.7 

-31.7 

259.8 

28.8 

28. A 

5.1 

310.5 

312.2 

0.5 

18.6 

18.9 

85. 

19,9 

51.0 

5193.9 

531.0 

-12.6 

-36.  a 

259, A 

30,0 

29.5 

5.5 

312.3 

313. A 

0.3 

11. 0 

20.0 

85. 

20.3 

52.0 

5309.6 

523.0 

-13, A 

-37. A 

259.5 

30.7 

30.2 

5.6 

312.6 

313.7 

0.3 

11.1 

20.7 

8A. 

20.7 

53.0 

5 A 26. 7 

515.0 

-lA.A 

-AO. 2 

259,9 

31.2 

30.7 

5.5 

312.8 

313.6 

0.2 

9.0 

21.  A 

8A, 

21.1 

5A.0 

55A5.2 

507.0 

-15.2 

-36.7 

260.  A 

31,5 

.31,  1 

5.2 

313,  2 

31A.A 

0.3 

13.9 

22.2 

8 A. 

21.5 

55.0 

5650.0 

500.0 

-16.3 

-AO.  A 

260,8 

32.0 

31  .6 

5.1 

313.1 

313.9 

0.2 

10.3 

23.0 

84. 

22.1 

55.0 

5801.8 

A90.0 

-17.1 

-AA.O 

262.3 

33.1 

32.8 

A. A 

313.9 

31A.5 

0.2 

7.6 

2A.  1 

8A. 

22.5 

57.0 

5925.1 

A82.0 

-18.0 

-A5.2 

263.9 

35.6 

33.  A 

3.6 

31A.A 

31A.9 

O.l 

7.1 

25.2 

8A, 

23.0 

58.0 

503A.2 

A75.0 

-18.9 

-A6.6 

26A.3 

3A.2 

3A.0 

3.  A 

31A.5 

315.0 

0.  1 

6.6 

25.  9 

8A. 

23. A 

59.0 

6160.7 

A67.0 

-19.2 

-A6.7 

263.0 

35.3 

35.0 

A.  3 

315.7 

316.2 

0.1 

6.6 

26.7 

8A. 

23.8 

60.0 

6273.0 

A60.0 

-19.3 

-53.6 

261.3 

36.0 

35.6 

5. A 

316.9 

317.1 

O.l 

3.0 

27.  7 

8A. 

2A.3 

61.0 

6A03.3 

A52.0 

-20.0 

-61.  A 

259.5 

36.9 

36.3 

6.7 

317.7 

317.7 

0.0 

1.2 

28,7 

8A. 

2A.6 

62.0 

6518.7 

AA5.0 

-21.  2 

-63. A 

258.7 

37.6 

36,9 

7,3 

317.6 

317.6 

0.0 

l.O 

29.3 

8A. 

25.  1 

63,0 

6635.5 

A38.0 

-22.  1 

-58.6 

258.1 

38.3 

37.5 

7.9 

317.8 

317.9 

0.0 

2.0 

30.5 

83. 

25.5 

6A.0 

6770.7 

A30.0 

-23.5 

-55. A 

257.6 

36.6 

35.8 

7.9 

317.8 

318.0 

0.0 

3.5 

31.7 

83. 

25.9 

65.0 

6890.5 

A23.0 

-2A.5 

-50. 1 

257.2 

3A.3 

33.5 

7.6 

317.9 

318. 3 

0,1 

7.2 

32. A 

83. 

26.5 

66.0 

7029. 1 

A15.0 

-26.0 

-A9.3 

257.6 

36,2 

35. A 

7.8 

317.8 

318,2 

0.  1 

9,  1 

33.  2 

8 3. 

27.0 

67.0 

7152.0 

AC8.0 

-27.2 

-A8.2 

257.6 

38.5 

37.6 

8.3 

317.8 

318.3 

0.1 

11.  A 

3A.6 

83. 

27. A 

68.0 

7276.5 

AOl.O 

-28.2 

-A6.9 

256.5 

3A.6 

33.7 

8.1 

318.0 

318.5 

0.1 

1A.6 

35.9 

83. 

27.9 

69.0 

7A02.5 

39A.0 

-29.  A 

-A7.5 

256.0 

31.1 

30.2 

7.5 

318.1 

318.6 

o.l 

15.2 

36.5 

82. 

28.A 

70.0 

7530.2 

387,0 

-30.  7 

-A  7,  1 

258. A 

36.1 

35. A 

7,3 

318.0 

318.5 

o.l 

18.1 

37.  1 

82. 

28.9 

71.0 

7678.2 

379.0 

-31.8 

-A6.8 

260.7 

A3.0 

A2.5 

7.0 

318.5 

319.0 

o.l 

20.9 

38.6 

82. 

29.5 

72.0 

7809.7 

372.0 

-32.8 

-A5.A 

261.9 

39.3 

38.9 

5.5 

318.8 

319. A 

0.2 

27.0 

AO. 6 

82. 

29.9 

73.0 

7923.9 

366.0 

-3A.0 

-A5. 1 

262.2 

30. A 

30.1 

A.  1 

318.7 

319, A 

0,2 

31.1 

Al.  A 

82. 

30,5 

7A.0 

8039.5 

360.0 

-35.0 

-A6.7 

263.2 

26.2 

26.0 

3.1 

319.0 

319.5 

0.2 

28.7 

Al.7 

82. 

30,9 

75.0 

8176.2 

353.0 

-36.0 

-A7.9 

26A.0 

3A.7 

3A.5 

3.6 

319.3 

319.8 

O.l 

27.8 

A2.A 

82. 

31. A 

76.0 

8295.0 

3A7.0 

-37.0 

-A8.8 

26A.  7 

A6.2* 

A6.0 

A. 3 

319.6 

320.1 

O.l 

27.5 

A3. 7 

82. 

31.9 

77.0 

8A35.7 

3A0.0 

-38.2 

-50.0 

265.5 

A3. 9* 

A8.7 

3.8 

319.8 

320.3 

0.  1 

27.2 

A5.6 

82. 

32.5 

78.0 

8557.9 

33A.0 

-39. A 

-51.1 

267.2 

38.0* 

37.9 

1.9 

319.8 

320,2 

O.l 

27.3 

A7.A 

82. 

32.9 

79.0 

8681.7 

328.0 

-AO. 6 

99.9 

267.8 

29.91- 

29.8 

l.l 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

A8. 1 

83. 

33.  A 

80.0 

8807.3 

322.0 

-A1.2 

99.9 

266.7 

29. A* 

29.3 

1.7 

320.8 

999.9 

99,9 

999.9 

A8,  A 

83. 

3A.0 

81.0 

8956.2 

315.0 

-A2.5 

99.9 

26A.9 

AO. 8* 

AO.  6 

3.7 

320.9 

999.9 

99.9 

999,9 

A9.6 

83. 

3A.6 

82.0 

9085.8 

309,0 

-A3. 5 

99.9 

26A.3 

A8.9* 

A8.7 

A. 9 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

83. 

35.1 

83.0 

9217.3 

303.0 

-AA.8 

99.9 

263.7 

A6.8  + 

A6.5 

5.1 

321.3 

999.9 

98. 9 

999.9 

53.2 

83. 

35.6 

8A.0 

9351.0 

297.0 

-A5.A 

99.9 

262.5 

38.6* 

38.2 

5.0 

322. A 

999.9 

99.9 

999.9 

5A.  5 

83. 

3 6.1 

85.0 

9A86.8 

291,0 

-A6.5 

99,9 

261.5 

32.2* 

31.9 

A. 3 

322.6 

999.9 

99,9 

999,9 

55.6 

83, 

36.7 

86.0 

962A.7 

285.0 

-A8.0 

99.9 

263.5 

37.6* 

37.3 

A. 3 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

83. 

37.3 

87.0 

976A.6 

279.0 

-A9.1 

99.9 

265.9 

A8.9* 

AB.7 

3.5 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

83. 

37.8 

88.0 

9883.0 

27A.0 

-50.3 

99.9 

266.5 

52,2* 

52.1 

3.  1 

322.7 

999.9 

99.9 

999,9 

59.6 

83. 

38.3 

89.0 

10027.3 

268.0 

-50.9 

99,9 

266.7 

A8.7* 

A 8. 6 

2.8 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.  A 

83. 

38.9 

90.0 

101A9.5 

263.0 

-52.3 

99.9 

267,2 

A 2. 6* 

A2.5 

2.1 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

83. 

39.3 

91.0 

10273. A 

258.0 

-53.3 

99,9 

267.2 

A2.1* 

A2.0 

2,0 

32A.O 

999.9 

99.9 

999,9 

63.8 

83. 

39.9 

92.0 

10A2A.6 

252.0 

-5A.2 

99.9 

266,0 

A5.5* 

A5.A 

3.2 

32A.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

83. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  240 
LAKE  CHARLES.  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  140  65.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

40.4 

93.0 

10552.8 

247.0 

-55.2 

99.9 

265.3 

47.5* 

47.3 

3.9 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

83 

40.9 

94.0 

10683.0 

242.0 

-56.5 

99.9 

266.6 

46,5* 

46.4 

2.8 

325.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

68.  1 

83- 

41.3 

95.0 

10815.3 

237.0 

-57.3 

99.9 

269.  1 

45i6* 

45,6 

0,8 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  3 

83 

41.8 

96.0 

10977.4 

231.0 

-57.3 

99.9 

272.5 

46.1* 

46.1 

-2.0 

328.2 

999.9 

99,9 

999.9 

70.  6 

84 

42.3 

97.0 

11115.5 

226.0 

-57.  a 

99.9 

275.4 

47.3* 

47.  1 

-4,5 

329.5 

999,9 

99.  9 

999.9 

71.9 

84 

42.8 

98  .0 

11228.0 

222.0 

-58.7 

99.9 

278.1 

47,4* 

47.0 

-6.7 

329.9 

999,9 

99,9 

999.9 

73.6 

84, 

43.3 

99.0 

11370.8 

217.0 

-59.4 

99,9 

280.0 

48.3* 

47.5 

-8.4 

330.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

84 

43.9 

100.0 

1 1516.4 

212.0 

-60.6 

99.9 

280.5 

50.5* 

49,6 

-9.2 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

85 

44.5 

101.0 

11695.6 

206.0 

-59.4 

99.9 

279.4 

46.5* 

45.9 

-7.6 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  6 

85, 

44.9 

102.0 

11818.4 

202.0 

-59.4 

99.9 

276.0 

40.2* 

40.0 

-4.2 

337.8 

990.9 

99.9 

999.9 

79.3 

85, 

45.4 

103.0 

11943.7 

198.0 

-59.4 

99.9 

267.4 

35.3* 

35.2 

1.6 

339.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

85 

45.7 

104.0 

12103.6 

193.0 

-59.9 

99.9 

261.2 

34.8* 

34.4 

5.3 

341.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

85 

46.3 

105.0 

12234.4 

189.0 

-60.1 

99.9 

251.6 

38.4* 

36,5 

12.  1 

343,1 

999,9 

99.9 

999.9 

82.  2 

85, 

46.7 

106.0 

12401.5 

184.0 

-60.6 

99.9 

249.4 

43.5* 

40.8 

15,3 

344.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

85, 

47.2 

107.0 

12538.3 

180.0 

-60,6 

99.9 

249.6 

49.4* 

46.3 

17.3 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

85. 

47.8 

108.0 

12678.2 

176.0 

-60.8 

99.9 

249.9 

48.3* 

45.4 

16.6 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

,84, 

48.3 

109.0 

12821.2 

172.0 

-60.6 

99.9 

250,6 

43,5* 

41.1 

14.4 

351.6 

999,9 

99.9 

999.9 

87.8 

84. 

48.9 

110.0 

12968.0 

168.0 

-59.7 

99.9 

255.1 

43.9* 

42.4 

11.3 

355.5 

999.9 

99.9 

999,9 

88.8 

84, 

49.6 

111.0 

13157.3 

163.0 

-58.9 

99.9 

259.0 

42.5* 

41.7 

8.1 

360.0 

999.9 

. 99.9 

999.9 

91.2 

84. 

50.4 

112.0 

13313.5 

159.0 

-58.3 

99.9 

259.8 

41.9* 

41.2 

7.4 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  3 

84, 

51.0 

113.0 

13433.3 

156.0 

-58.3 

99.9 

260.  1 

62,0* 

61.1 

10.6 

365,5 

999.9 

99.9 

999.  9 

94,0 

84, 

51.7 

114.0 

13596.8 

152.0 

-58.3 

99,9 

257.0 

59.6* 

58.1 

13.4 

368.2 

999.9 

99.9 

999,9 

97.9 

84. 

52.3 

115.0 

13764.4 

148.0 

-58.9 

99.9 

248.5 

35.0* 

32.5 

12.8 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  7 

83. 

53.0 

116.0 

13936.2 

144.0 

-59.2 

99.9 

233.2 

19.3* 

15.5 

11.6 

372.4 

999.9 

99,9 

999.9 

99.6 

83. 

53.7 

117.0 

14112.4 

140.0 

-60.  1 

99.9 

243.3 

29.2* 

26.0 

13.1 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

100.8 

83. 

54.3 

118.0 

14247.3 

137.0 

-61.0 

99.9 

249.3 

39.6* 

37.0 

14.0 

374.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.8 

83. 

54.9 

119,0 

14431.1 

133.0 

-61.7 

99.9 

251  .3 

38.8* 

36.7 

12.5 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.0 

83. 

55.5 

120.0 

14572.1 

130.0 

-62.6 

99,9 

248,2 

31.1* 

28.9 

11.5 

377,4 

999.9 

99.9 

999,9 

105.  2 

82. 

56.1 

121.0 

14715.8 

127.0 

-63.6 

99.9 

247.3 

42.4* 

39.1 

16.3 

378.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.  2 

82. 

56.7 

122.0 

14911.8 

123.0 

-64.5 

99.9 

247.4 

52.2* 

48.2 

20.1 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

82. 

57.3 

123.0 

15062.2 

120.0 

-66.1 

99.9 

246.8 

45.0* 

41.4 

17.7 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.8 

82, 

58.0 

124.0 

15215.6 

117.0 

-66,  5 

99.9 

251.6 

45.9* 

43.6 

14,5 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

U0.9 

81. 

58.5 

125.0 

15372.4 

114.0 

-67.5 

99.9 

255.0 

61.2* 

59.1 

15.8 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

81. 

59.4 

126.0 

15587.7 

110.0 

-67.1 

99.9 

255.9 

61.7* 

59.8 

15.0 

387,4 

999,9 

99.  9 

999.9 

116,3 

81, 

60.0 

127.0 

15754.3 

107.0 

-68.0 

99,9 

256.9 

48,6* 

47.4 

11.0 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

81, 

60.7 

128.0 

15925.0 

104.0 

-68,4 

99.9 

257.2 

34.6* 

■33.7 

7.7 

391.2 

999,9 

99,9 

999.9 

120.  1 

81, 

61.3 

129.0 

16100.5 

101.0 

-68,6 

99.9 

256.9 

31.9* 

31.1 

7.2 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

81, 

62.1 

130.0 

16220.6 

99.0 

-67.5 

99,9 

260.2 

35.3* 

34.7 

6.0 

398,4 

999,9 

99,9 

999,9 

122,6 

81. 

62.9 

131.0 

16469.0 

95.0 

-67.5 

99.9 

265.4 

26,2* 

26.1 

2.1 

403,  1 

999,9 

99.9 

999,9 

124.2 

81, 

63.5 

132.0 

16661.9 

92.0 

-68.4 

99.9 

266.4 

24.4* 

24.3 

1.5 

405.2 

999.9 

99,9 

999.9 

125.3 

81. 

64.2 

133.0 

16793.8 

90.0 

-68.2 

99.9 

262.7 

27.4* 

27.2 

3.5 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

81. 

64.9 

134.0 

16997.1 

87.0 

-68.6 

99.9 

260.8 

28.9* 

28.6 

4,6 

411.3 

999,9 

99,9 

999.9 

127.5 

81, 

65.6 

135.0 

17136.2 

85.0 

-69.2 

99.9 

258.8 

36,8* 

36,  1 

7,1 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

81, 

66.5 

136.0 

17350.9 

82.0 

-69.2 

99.9 

256.3 

43.9* 

42.7 

10.4 

417.0 

999.9 

99.9 

999.9 

131.7 

81, 

67.5 

137.0 

17574.2 

79,0 

-68,0 

99.9 

257.  1 

21.6* 

21.1 

4,8 

424,  1 

999.9 

99,9 

999.9 

133.3 

81. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  240 
LAKE  CHAPLES,  LA 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

6B.4 

138.0 

17807.9 

76.0 

-66.1 

99.9 

269.2 

69.2 

139.0 

18053.1 

73.0 

-64.5 

99.9 

266.6 

70.0 

140.0 

18309.2 

70.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

70.9 

141.0 

18485.3 

68  • 0 

-66.3 

99.9 

999.9 

71.8 

142.0 

18757.9 

65.0 

-67.5 

99.9 

999.9 

FEBRUARY 
1115  GMT 

1975 

140 

65. 

0 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.6* 

15.6 

0.2 

432.7 

999,9 

99,9 

999,9 

133.6 

81. 

30.4* 

30.3 

1.7 

441.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.9 

81 

99.9 

99.9 

99.9 

445.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

99.9 

99.9 

99.9 

446.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

99.9 

449,3 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

260 


STATION  MO.  240 
LAKE  CHAOLES,  LA 


6 FEBRUARY  1S75 

1415  GMT  152  49,  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCM.P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SP.C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.3 

5.0 

1019.8 

4.3 

0.5 

350.0 

7.2 

1.3 

-7,.  1 

276.4 

286.3 

3,9 

76.0 

0,0 

0. 

0.2 

4.0 

92.0 

1009.0 

■ 6.1 

2.6 

324.3 

9.7 

5.7 

-7.9 

279.1 

290,9 

4.6 

78.5 

0.2 

176. 

0.5 

5.0 

181.7 

998.0 

4.7 

2.0 

324.3 

9.7 

5.7 

-7.9 

278.6 

289.9 

4.4 

02.4 

0.2 

176. 

0.8 

6.0 

305.0 

983.0 

3.5 

1.6 

329.4 

9.0 

4.6 

-7.7 

278.6 

289.8 

4.4 

87,2 

0.4 

163. 

1.1 

7.0 

396.2 

972.0 

2.3 

1.2 

336.6 

8.4 

3.3 

-7.,7 

278,3 

289.3 

4.3 

92.2 

0.6 

159. 

1.3 

8.0 

496.6 

960.0 

1.7 

1.0 

343.3 

8.4 

2.4 

-8.0 

278.6 

289.6 

4.3 

95. 1 

0.6 

160. 

1.6 

9.0 

589.4 

949.0 

0.5 

0.0 

348.6 

9.2 

l.B 

-0.0 

278.3 

288.7 

4.0 

96.3 

0.  8 

161. 

1.9 

10.0 

683.0 

938.0 

0.0 

-2.3 

345.3 

11.8 

3.0 

-11.4 

278.7 

287.6 

3.4 

84.0 

1.0 

164. 

2.3 

11.0 

804.4 

924.0 

3.5 

-0.1 

338.3 

15.7 

5.8 

-14.5 

283.5 

294.4 

4.  1 

77.5 

I.  3 

163. 

2.7 

12.0 

893.0 

914.0 

5.4 

-3.3 

332.  1 

17.7 

8.3 

-15.7 

286.2 

295.  1 

3.3 

53.3 

1.7 

161. 

3.0 

13.0 

1001.5 

902.0 

7.5 

-3.  1 

327.  1 

17.0 

9.7 

-15.0 

289,5 

298.7 

3.4 

47.0 

2.  1 

160. 

3.3 

14.0 

1093.3 

892.0 

7.1 

-3.6 

322.0 

15.7 

9.7 

-12.4 

290.0 

299.  1 

3.3 

46.4 

2.4 

157. 

3.7 

15.0 

1204.6 

880.0 

6.6 

-4.1 

315.2 

13.2 

9.3 

-9.3 

290,6 

299,5 

3.2 

46.4 

2.7 

155. 

4.2 

16.0 

1317,0 

868.0 

5.4 

-5.3 

305.1 

11.1 

9.  1 

-6.4 

290,4 

298.7 

3,0 

46.  1 

3.0 

152. 

4.6 

17.0 

1421.2 

857.0 

4.9 

-5.7 

293.  1 

10.8 

10.0 

-4.3 

290.9 

299.0 

2.9 

46.1 

3.2 

150. 

4.9 

18.0 

1516.9 

847.0 

4.5 

-6.7 

281.8 

11.3 

11.1 

-2.3 

291.5 

299.2 

2.7 

44.0 

3.4 

148. 

5.3 

19.0 

1623.5 

836.0 

5.2 

-9.7 

269,2 

12.2 

12.2 

0 2 

293.3 

299.5 

2.2 

33.1 

3.6 

144. 

5.7 

20.0 

1721.7 

826.0 

5.4 

-11.7 

260.5 

13.7 

13.5 

2(  3 

294,4 

299.9 

1.9 

27,9 

3.7 

140. 

* »-'6»-4r— 

-.2i*0 

185.1.3 

813.0 

5.4 

-13.9 

255.4 

15.5 

15.0 

3,9 

295.7 

300.5 

1.6 

23.3 

3.9 

135. 

6.5 

22.6'"' 

■'19^2*4- 

— -8i53,0-__ 

. - , 

-13.9 

251^8 

17.2 

16.3 

5.4 

296.8 

301.6 

1.6 

23.3 

4. 1 

130. 

6.9 

23.0 

2054.7 

793.0 

5.4 

-8.8 

253;-9 

17.7 

17.0 

4,9 

297.9 

305.1 

2.5 

35.1 

4.3 

125. 

7.2 

24.0 

2158.3 

783..0 

4.9 

-8.7 

255.0 

17.9 

17,3 

4,6 

298,5 

305.8 

2.5 

36.6 

4.  5 

122, 

7.5 

25.0 

2263.0 

773.0 

3.8 

-8.0 

255.9 

18.1 

17.5 

4.4 

298.5 

306,3 

2.7 

41,7 

4.  8 

119. 

8.0 

26.0 

2389.8 

761.0 

2.5 

-8.5 

257.2 

17.6 

17.1 

3.9 

298.4 

306.0 

2.6 

44.1 

5.2 

115. 

8.3 

27.0 

2485.9 

752.0 

1.8 

-7.8 

258.3 

17.2 

16.8 

3.  5 

298.7 

306.8 

2.8 

48.7 

5.5 

113. 

8.8 

28.0 

2593.6 

7A2.0 

0.5 

-8.3 

260.5 

16,9 

16.7 

2,  8 

298.4 

306.3 

2,8 

51.6 

5.  8 

110. 

9.  1 

29.0 

2691.5 

733.0 

-0.  1 

-8.6 

261.6 

17.1 

16.9 

2..5 

293.7 

306.6 

2.7 

52.7 

6.1 

109. 

9.5 

30.0 

2801.4 

723.0 

-0.9 

-8.7 

262.2 

17.6 

17.4 

2.4 

299.0 

306.9 

2.7 

55.5 

6.  5 

108. 

9.9 

31.0 

2901.3 

714.0 

-1.4 

-8.7 

260,5 

18.4 

18.2 

3.0 

299.6 

307.6 

2.8 

57.4 

6.9 

106. 

10.3 

32.0 

3013.6 

704'.  0 

-2.4 

-9.6 

258.1 

19.4 

19.0 

4.0 

299.7 

307.3 

2.6 

57,3 

7.3 

105. 

10.7 

33.0 

3115.7 

695.0 

-2.7 

-12.4 

256.2 

20.7 

20.  1 

4.9 

300.4 

306.7 

2.  1 

47.  1 

7.7 

103, 

11.1 

34.0 

3219.2 

686.0 

-2.0 

-19.0 

255.3 

22.1 

21.3 

5 ,6 

302.1 

305.9 

1.2 

25.8 

8.2 

101. 

11.4 

35.0 

3324.0 

677.0 

-2.8 

-19.7 

255.6 

23.2 

22,5 

5 ,8 

302.4 

306.0 

1.2 

25.8 

8.5 

100. 

12.0 

36.0 

3453.8 

666. 0 

-2.8 

-19.9 

256.8 

25.6 

25.0 

5.9 

303.8 

307.5 

1.2 

25.4 

9.3 

98. 

12.3 

37.0 

3561  .6 

657.0 

-3.1 

-19.9 

257.4 

26.6 

25.9 

5.8 

304.6 

308.3 

1.2 

25.8 

9.8 

97. 

12.8 

38.0 

3670.6 

648.0 

-3.7 

-20.3 

258.4 

27.7 

27.1 

5.6 

305.1 

308. B 

1.2 

26.3 

10.6 

95, 

13.1 

39.0 

3780.9 

639.0 

-4.4 

-19.7 

253.8 

28.0 

27.5 

5.4 

305.7 

309.5 

1.3 

29.0 

11.1 

95. 

13.5 

40.0 

3905.1 

629.0 

-5.0 

-19.9 

259.2 

28.2 

27.7 

5.3 

306.3 

310.2 

1.2 

29.7 

11.7 

94. 

14.0 

41.0 

4030.9 

619.0 

-5.7 

-20.6 

258.6 

28.5 

28.0 

5.  6 

306,9 

310.6 

1.2 

29,7 

12.6 

93. 

14.4 

42.0 

4145.6 

610.0 

-6.0 

-19.7 

257.7 

29.1 

28.5 

6.2 

307.8 

311.9 

1.3 

32.8 

13.2 

92. 

14-8 

43.0 

4261.9 

601.0 

-6.8 

-18.0 

256.9 

29.7 

29.0 

6,8 

308.3 

313.1 

1.5 

40.4 

13.9 

91. 

15.2 

44.0 

4366.4 

593.0 

-7.4 

-17.7 

256.5 

30.4 

29.5 

7.1 

308.8 

313.8 

1.6 

43.4 

14.6 

91. 

15.6 

45.0 

4472.0 

585.0 

-8.6 

-15.  8 

256.7 

31.1 

30,3 

7.2 

308.7 

314.5 

1,9 

55,6 

15.3 

90. 

16.0 

46.0 

4592.2 

576.0 

-9.0 

-14.9 

257.3 

32.2 

31.4 

7.1 

309.5 

315,9 

2.1 

62.2 

16.0 

89, 

16.4 

47.0 

4700.4 

568.0 

-10. 0 

-16.7 

257.6 

32.8 

32.0 

7,0 

309,5 

315.2 

1.8 

57.7 

16.8 

89. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INIERPOLATED 
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STATION  NO.  240 
LAKE  CHARLES.  LA 


6 FEBRUARY  1475 

1415  GMT  152  49.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  OT 

DIR 

SPEED 

U CDMP 

V COl  P 

ROT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r. 

DG  C 

DG 

M/SEC 

H/src 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.8 

48.0 

4809.8 

560.0 

-10.0 

-18.6 

257.7 

33.1 

32.4 

7,0 

310.8 

315.7 

1.6 

49.  1 

17.  6 

88. 

17.2 

49.0 

4920.7 

552.0 

-10.3 

-23.4 

258.0 

33.4 

32.7 

7 0 

311.6 

315.0 

1.0 

33.1 

13.4 

88. 

17.6 

50.0 

5033.1 

544.0 

-10.6 

-25.4 

258.5 

33.8 

33.1 

6.8 

312.6 

315.5 

0.9 

28.4 

19.  1 

87, 

18.1 

51.0 

5175.7 

534.0 

-11.4 

-27.5 

259.4 

34.0 

33.4 

6.2 

313.2 

315.7 

0.7 

25.0 

20.2 

87. 

18.5 

52.0 

5291.2 

526.0 

-12.  6 

-2  7.9 

260.  1 

33.9 

33.4 

5.8 

313.2 

315.6 

0.7 

26.2 

21.0 

87. 

18.9 

53.0 

5408.0 

518.0 

-13.3 

-28.5 

260.6 

33.9 

33.5 

5.6 

313.7 

316.0 

0.7 

26.2 

21.8 

86. 

19.2 

54.0 

5526.3 

510.0 

-14.4 

-28.3 

261.0 

34.0 

33.6 

5.3 

313.7 

316.2 

0.7 

29.5 

22.4 

86. 

19.7 

55.0 

5631.0 

503.0 

-14.8 

-29.  1 

261.7 

34.0 

33.6 

4.9 

314.5 

316,7 

0.7 

28.  1 

23.5 

86. 

20.1 

56.0 

5782.7 

493.0 

-15.9 

-30.8 

262.4 

33.9 

33.6 

4.5 

314.9 

316.9 

0.6 

26.3 

24.2 

86. 

20.5 

57.0 

5890.4 

486.0 

-16.2 

-31.0 

262.8 

34.1 

33.3 

4i3 

315.9 

317.8 

0.6 

26.4 

25.0 

86. 

20.9 

53.0 

6015.1 

478.0 

-17.3 

-31.8 

261.9 

34.0 

33.7 

4.8 

316.0 

317.9 

0.5 

26.8 

25.9 

86. 

21.4 

59.0 

6125.5 

471.0 

-18.  1 

-31.6 

260.4 

33.6 

33.1 

5.6 

316.3 

318.3 

0.6 

29.3 

27.0 

86. 

21.8 

60.0 

6253.4 

463.0 

-18.7 

-32.6 

259,6 

34.6 

34.0 

6.3 

317.2 

319.0 

0.5 

27.9 

27.7 

85. 

22.1 

61.0 

6366.9 

456.0 

-18.9 

-33.4 

2 59.3 

36.0 

35.4 

6 7 

318.2 

320.0 

0.5 

26.5 

28.  2 

85. 

22.6 

62.0 

6481.9 

449.  0 

-20.0 

-34.3 

259.2 

38.8 

38. 1 

7.2 

318.3 

319,9 

0.5 

26.5 

29.  3 

8 5. 

23.0 

63.0 

6598.3 

442.0 

-20.9 

-35.0 

259.3 

38.6 

37,9 

7.2 

318,5 

320.1 

0.4 

26.9 

30.6 

85, 

23.4 

64.0 

6716.1 

435.0 

-21.6 

-36.4 

2 59.7 

36.6 

36,0 

6.5 

319,  1 

320.5 

0.4 

24.7 

31.4 

85. 

23.9 

65.0 

6835.4 

428.0 

-22.7 

-38.1 

260.4 

36.7 

36.7 

6.1 

319.3 

320.4 

0.3 

22.8 

32.2 

85. 

24.3 

66.0 

6973.4 

420.0 

-24.0 

-40.3 

260.9 

38.1 

37.6 

6.1 

319.3 

320.2 

0.3 

20.3 

33.2 

84. 

24.8 

67.0 

7095.9 

413.0 

-24.9 

-40.9 

261.5 

37.4 

37.0 

5.5 

319.6 

320,5 

0.3 

20.8 

34.5 

84, 

25.1 

68.0 

7219.9 

406.0 

-26.0 

-41.8 

262.2 

35.5 

35.2 

4.3 

319.8 

320.7 

0.2 

20.9 

35.2 

84. 

25.6 

69.0 

7345.6 

399.0 

-26.8 

-43.0 

264.2 

37.4 

32.2 

3.3 

320.4 

321.1 

0.2 

19.6 

36.2 

84. 

26.0 

70.0 

7454.7 

393.0 

-28.0 

-45.3 

265.9 

34.0 

33.9 

2.4 

320.2 

320,8 

0.2 

17,0 

36,7 

84, 

26.5 

71.0 

7620.8 

384.0 

- ^8.9 

-45.2 

266.7 

42.1 

42.0 

2,4 

321.1 

321,8 

0.2 

18.9 

37.5 

84. 

26.9 

72.0 

7733.4 

378.0 

-.  9.5 

-49.6 

266.6 

44.9 

44.9 

2 ,6 

321,7 

322.1 

0,1 

12.1 

39.  2 

84. 

27.3 

73.0 

7866.5 

371.0 

-.1.6 

-52.5 

266.3 

42.5 

42.4 

2 .7 

322.0 

322.3 

O.l 

9.5 

40.3 

84. 

27.7 

74.0 

7982.0 

365.0 

-31.9 

-53.9 

265.7 

37.7 

37.6 

2 8 

321.8 

322.0 

0.1 

9,  1 

41,2 

84. 

28.1 

75.0 

8098.8 

359.0 

-33.1 

-54.8 

264.8 

33.4 

33.2 

3,0 

321.7 

321,9 

0.1 

9.2 

42,0 

84. 

28.5 

76.0 

8217.1 

353.0 

-34.0 

99.9 

263.6 

32.5 

32.3 

3.,6 

322.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

84. 

29.1 

77.0 

8336.9 

347.0 

-35.2 

99.9 

261.8 

40.0 

39.6 

5.7 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

84. 

29.4 

78.0 

8458.3 

341.0 

-36.0 

99.9 

261.3 

44.5 

44.0 

6.  7 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  5 

84. 

30.0 

79.0 

8581.3 

335.0 

-37.2 

99.9 

261.3 

48.1* 

47.5 

7,3 

322.6 

999.9 

99.9 

999,9 

46.6 

84. 

30.4 

80.0 

8705.9 

329.0 

-38.3 

99.9 

261.8 

44.3* 

43.8 

6,3 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

47.  7 

84. 

30.9 

81.0 

8853.5 

322.0 

-39.5 

99.9 

263.0 

36.8* 

36.5 

4.5 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

84. 

31.2 

82.0 

8981.9 

316.0 

-40.6 

99.9 

264,5 

32.9* 

32.7 

3.2 

323.3 

999,9 

99,0 

999.9 

49.6 

84. 

31.7 

83.0 

9112.2 

310.0 

-41.7 

99.9 

268.2 

30.6* 

30.6 

1,0 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

84. 

32.1 

04. 0 

9244.4 

304.0 

-42.6 

99.9 

271.2 

33.6* 

33.6 

-0.7 

324.1 

999,9 

99.9 

999.9 

50.8 

84, 

32.4 

85.0 

9356.1 

299.0 

-44.0 

99.9 

272.9 

38.0* 

38.0 

-1.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

84. 

33.0 

36.0 

9514.7 

292.0 

-45.0 

99.9 

275.6 

46.3* 

46.1 

-4,5 

324,4 

999,9 

99.9 

999.9 

53.  1 

85. 

33.4 

87.0 

9630.0 

287.0 

-45.6 

99.9 

277.1 

49.8* 

49.4 

-6,2 

325.2 

999.9 

99,9 

999.9 

54.2 

85. 

33.9 

88.0 

9770.5 

281.0 

-46.6 

99,9 

278.9 

51.0* 

50.4 

-7.9 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

85. 

34.3 

89.0 

9809.4 

276.0 

-47.6 

99.9 

280.1 

49.9* 

49.1 

-8.7 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  1 

86. 

34.9 

90.0 

10010.0 

271.0 

-48.3 

99,9 

280.4 

48.3* 

47.5 

-8,7 

326.6 

999.9 

99.9 

999,9 

58.6 

86. 

35.3 

91.0 

10132.4 

266.0 

-49.2 

99.9 

279.7 

47.4* 

46,7 

-8  .0 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.8 

86-> 

35.6 

92.0 

10256.5 

261.0 

-50.7 

99.9 

279.0 

46,7* 

46.1 

-7.  3 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

86. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
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STATICN  NO.  240 
LAKE  CHARLES.  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  152  49.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CO  IP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

OH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/StC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

DG 

36.1 

93.0 

10382.3 

256.0 

-51.3 

99.9 

277.7 

46. 5» 

46,1 

-6,2 

327,6 

999.9 

99.9 

999.9 

62,  1 

8 7. 

36.6 

94.0 

10510.2 

251.0 

-52.5 

99.9 

276,3 

49,9* 

49.6 

-5.5 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  1 

87. 

37.1 

95.0 

10639,9 

246,0 

-53.6 

99.9 

275,9 

53.4* 

53.1 

-5,5 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

8 7. 

37.7 

96.0 

10798.3 

240.0 

-54.5 

99.9 

275.9 

53.0* 

52.7 

-5.4 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

87. 

33.1 

97.0 

10933.0 

235.0 

-55.2 

99.9 

2 75.3 

51.8* 

51.6 

-4.  8 

329.8 

999,9 

99.9 

999.9 

63.2 

88. 

3 3.7 

98.0 

11042.5 

231.0 

-55.5 

99.9 

274.9 

50.5* 

50.3 

-4.  3 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69,9 

8 8. 

39.1 

99.0 

11181.7 

226.0 

-56.5 

99.9 

276.0 

49.1* 

48.8 

-5,  1 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

88. 

39.7 

100.0 

11323.3 

221.0 

-57.6 

99.9 

279.0 

47.3* 

46.7 

-7.4 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

88. 

40.1 

101.0 

11467.5 

216.0 

-58.3 

99.9 

280.2 

47.9* 

47.1 

-8.4 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

88. 

40.7 

102.0 

11585. 1 

212.0 

-58.3 

99.9 

280.0 

47.7* 

47.0 

-8.3 

334.  e 

999.9 

99,9 

999.9 

75.7 

89, 

41.  1 

103.0 

11735.4 

207.0 

-58.0 

99.9 

279.3 

45.0* 

44.4 

-7.3 

337.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

89. 

41.5 

104.0 

11858.4 

203.0 

-58.2 

99.9 

277.9 

41.8* 

41.4 

-5.8 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.  8 

89. 

41.9 

105.0 

11983.5 

199.0 

-5B.  7 

99.9 

274.7 

41.4* 

41.3 

-3,4 

340.4 

999.9 

99.9 

999,9 

78,  6 

89. 

42.4 

106.0 

12110.9 

195.0 

-59.3 

99.9 

268.9 

41.7* 

41.7 

0,8 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

89. 

42.9 

107.0 

12240.3 

191.0 

-60.6 

99.9 

261.7 

42.7* 

42.2 

6.2 

341.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

89. 

43.2 

108.0 

12405.5 

186.0 

-60.6 

99.9 

257.6 

44.1* 

43,1 

9,5 

343.9 

999,9 

99.9 

999.9 

81.9 

89, 

43.8 

109.0 

12507.4 

183,0 

-57.8 

99.9 

250.9 

45,3* 

42.8 

14.9 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.7 

89. 

44.  1 

110.0 

12682.6 

178.0 

-56.6 

99.9 

248.0 

44.1* 

40.9 

16,  5 

354.7 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

88. 

44.8 

111.0 

12826.4 

174.0 

-57.6 

99.9 

246.1 

41.5* 

37,9 

16.  8 

355.4 

999,9 

99,  9 

999,9 

86.  0 

88. 

45.2 

112.0 

12973.0 

170.0 

-58.2 

99,9 

248.9 

43,9* 

41.0 

15,  8 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

88. 

45.8 

113.0 

13085. 1 

167.0 

-58.5 

99.9 

252.0 

44.5* 

42.4 

13.7 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88,9 

37. 

46.2 

114.0 

13237.4 

163.0 

-58.8 

99.9 

252.3 

41.1* 

39.1 

12.5 

360.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

87. 

46.8 

115.0 

13393.2 

159.0 

-59,2 

99,9 

254.1 

42.3* 

40,7 

11.6 

362.1 

999.9 

99.9 

999,9 

90.5 

87. 

47.3 

116.0 

13553.0 

155.0 

-59.0 

99,9 

255.  7 

49,7* 

48.2 

12.2 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

87. 

47.9 

117.0 

13675.5 

152.0 

-59.0 

99.9 

253.3 

46.6* 

44.6 

13  .4 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  4 

87. 

48.2 

118.0 

13842.8 

148.0 

-59.2 

99.9 

250.4. 

39.2* 

36.9 

13.1 

369,6 

999,9 

99.9 

999,9 

95.3 

86. 

48.6 

119.0 

13971.2 

145.0 

-59.0 

99.9 

246.9 

29.6* 

27.2 

11.6 

372.0 

999,9 

99.9 

999,9 

95.8 

86. 

49.3 

120,0 

14146.5 

141,0 

-59.3 

99.9 

253.0 

37.5* 

35.8 

11.0 

374.4 

999.9 

99,9 

999.9 

96.3 

86. 

49.9 

121.0 

14281.2 

138.0 

-59.5 

99.9 

257.9 

54.9* 

53.7 

11.5 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.2 

86. 

50.4 

122.0 

14418.3 

135.0 

-60.8 

99.9 

258.4 

59.5* 

58.3 

12.0 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

86. 

51.0 

123.0 

14558.2 

132.0 

-60.4 

99.9 

257.4 

49.1* 

47.9 

10.7 

379,7 

999.9 

99.9 

999.9 

102. 6 

86. 

51.4 

124,0 

14701.4 

129.0 

-60,  8 

99.9 

255.8 

36.2* 

35.1 

8.  9 

381.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  5 

86. 

52.0 

125.0 

14847.6 

126.0 

-61.1 

99.9 

250.8 

24.8* 

23.4 

8 1 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

85. 

52.8 

125.0 

15047.6 

122.0 

-62.0 

99.9 

255.1 

39,9* 

38.6 

10,  3 

385,4 

999,9 

99.9 

999.9 

105.4 

85. 

53.3 

127.0 

15201.3 

119,0 

-62.7 

99.9 

257.9 

52.7* 

51.5 

11.  1 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

85. 

53.9 

128,0 

15358,6 

116.0 

-62.9 

99.9 

259.0 

60.4* 

59.3 

11.6 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

85. 

54.4 

129.0 

15519.9 

113.0 

-62.9 

99.9 

258.2 

54.7* 

53.5 

11.2 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

111.3 

85. 

55.0 

130.0 

15685.6 

110.0 

-62.9 

99.9 

255.3 

38.5* 

37,2 

9.7 

395,2 

999,9 

99.9 

999.9 

112.7 

85. 

55.6 

131.0 

15655.2 

107,0 

-64.6 

99,9 

252.7 

25,9* 

24.8 

7,7 

395,1 

999.9 

99,9 

999.9 

113.8 

85. 

56.1 

132.0 

15970.4 

105.0 

-64.8 

99.9 

253.5 

25.5* 

24.5 

7.3 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

114.4 

85. 

56.7 

133.0 

16146.4 

102.0 

-66.8 

99.9 

254.3 

36,6* 

35,2 

9,9 

396,4 

999,9 

99.9 

999.9 

115.0 

85. 

57.3 

134.0 

16326.9 

99,0 

-66.  a 

99.9 

254,6 

45.1* 

43.5 

12.0 

399,8 

999.9 

99.9 

999,9 

117,  1 

84. 

57.9 

135,0 

16512,8 

96o0 

-66.8 

99.9 

257.1 

48.4* 

47.1 

10. B 

403.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

84. 

58.4 

136.0 

16640.1 

94.0 

-66.  8 

99.9 

259.5 

47.6* 

46.8 

8.7 

405.8 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

84. 

59.1 

137.0 

16836.1 

91.0 

-66.8 

99.9 

263,0 

40,5* 

40.2 

4.9 

409.6 

999,9 

99,9 

999,9 

122.0 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  240 
lake  CHARLES,  LA 


6 FEBRUARY  1475 

1415  GMT  152  49.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SnC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.7 

139.0 

17039.7 

88.0 

“66.8 

99.9 

266.8 

33.4* 

33.4 

1.9 

413.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123.3 

84. 

60.3 

139.0 

17248.4 

85.0 

-66.8 

99.9 

267.4 

22.1* 

22.1 

1 .0 

417.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124.7 

84. 

61.0 

140.0 

17465.5 

82.0 

-66.8 

99.9 

252.9 

10.2* 

9.7 

3,0 

421,9 

999,9 

99,9 

999,9 

124,7 

84. 

61.7 

141.0 

17614.8 

90.0 

-66.  8 

99.9 

250.5 

22.1* 

20.8 

7,4 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.2 

84. 

62.3 

142.0 

17845.2 

77.0 

-67.  8 

99.9 

258.  1 

43.9* 

42.9 

9.  1 

427.5 

999,9 

99.  9 

999.9 

126.  4 

84. 

63.1 

143.0 

18003.7 

75.0 

-67.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

432.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.9 

144.0 

18250.0 

72.0 

-67.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.5 

145.0 

18420.4 

70.0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9P,,9 

443,2 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

65.1 

146.0 

18686.9 

67.0 

-64.  8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

451,3 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

66.0 

147.0 

18871.9 

65.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9“.9 

455.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.7 

148.0 

19062.8 

63.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

459.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.5 

149.0 

19361.3 

60.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

467.9 

999.9 

99.9' 

999.9 

999.9 

999, 

68.2 

150.0 

19569.5 

58.0 

-63.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

474,2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

69.0 

151.0 

19786.2 

56.0 

-61.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

482.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.9 

152.0 

20010.7 

54.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

484.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.6 

153.0 

20362.4 

51.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

492.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

71.4 

154.0 

20608.8 

49.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

499.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

264 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

3.2 

5.0 

0.2 

4.0 

96.4 

0.6 

5.0 

203.1 

1.0 

6.0 

335.5 

1.6 

7.0 

444.1 

2.  1 

8.0 

553.8 

2.6 

9.0 

664.6 

3.0 

10.0 

767.9 

3.5 

11.0 

907.3 

3.9 

12.0 

1022.5 

4.2 

13.0 

1130.8 

4.6 

14.0 

1241.3 

5.0 

15.0 

1354.1 

5.6 

16.0 

1497.5 

6.1 

17.0 

1613.9 

6.7 

18.0 

1721.8 

7.1 

19.0 

1841.1 

7.5 

20.0 

1961.9 

8.1 

21.0 

2104.7 

8.5 

22.0 

2218.4 

9.0 

23.0 

2333.4 

9.4 

24,0 

2449.4 

9.9 

25.0 

2566.6 

10.4 

26.0 

2706.8 

10.8 

27.0 

2827.0 

.1.3 

28.0 

2937.6 

11.7 

29.0 

3061.8 

12.1 

30.0 

3176.1 

12.6 

31.0 

3291.7 

13.0 

32.0 

3408.8 

13.4 

33.0 

3539.4 

13.9 

34.0 

3647.9 

14.3 

35.0 

3770.2 

14.9 

36.0 

3919.1 

15.3 

37.0 

4045.0 

15.9 

38.0 

4172.4 

16.3 

39.0 

4288.6 

16.8 

40.0 

4419,3 

17.3 

41.0 

4565,2 

17.9 

42.0 

4700.2 

18.2 

43.0 

4823.7 

18.8 

44.0 

4948.9 

19.2 

45.0 

5061.4 

19.7 

46.0 

5189.5 

20.1 

47.0 

5319.4 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

1021.2 

10.6 

1.7 

1010. 0 

7.8 

3.2 

997.0 

6.4 

l.O 

981.0 

5.0 

-0.8 

968.  0 

3.5 

-2.6 

955.0 

2.8 

-2.2 

942.0 

1.8 

-2.9 

9 30,0 

1.0 

-4.  1 

914.0 

0.4 

-5.0 

901.0 

1.2 

-5.2 

889.0 

3.0 

-4.6 

877.0 

5.3 

-8.6 

865.0 

6.0 

-o.e 

850.0 

6.  0 

1.7 

838.0 

4.8 

2.2 

827.0 

4.8 

-0.9 

815.0 

4,5 

-0.0 

803.0 

4.0 

-1.9 

789.0 

3.0 

-4.6 

778.0 

2.5 

-5.C 

767.0 

1.3 

-5.5 

756.0 

-0.3 

-7.0 

745.0 

-1.2 

-6.6 

732.0 

-2.0 

“6 . 6 

721.0 

-3.4 

-5.5 

711,0 

-2.3 

-8.4 

700.0 

-1.9 

-9.^ 

690.0 

-2.8 

-9.9 

680.0 

-3.6 

-12.2 

670.0 

-3.9 

-13.  1 

659.0 

-4.2 

-14.  V 

650.0 

-3.9 

-14.5 

640.0 

-4.8 

-15. C 

628.0 

-4.9 

-15. f 

618.0 

-6.4 

-15. P 

608.0 

-7.0 

-14.8 

599.0 

-7.9 

-12.8 

589,0 

-9.  1 

-14.9 

578.0 

-9.2 

— 16.5 

568.0 

-9.4 

-17.1 

559.0 

-9.5 

-18.2 

550.0 

-10.8 

-18. r 

542.  0 

-11.8 

-19.4 

533.0 

-12.5 

-19.6 

524.0 

-13.2 

-22.3 

STATinN  NO.  2A0 
lake  CHARLES,  LA 

6 EERRUARY  1975 
1715  GMT 


OIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/S  EC 

M/SEC 

3 50.0 

8.2 

1.4 

334.9 

11.7 

4.9 

334. C 

11.2 

4.8 

334.2 

9.2 

4.0 

338.2 

9.4 

3.5 

343.4 

11.3 

3.2 

349.  1 

11  .9 

2.3 

350.5 

12.3 

2.0 

343.5 

14.1 

4.0 

336.3 

14.2 

5.7 

326.1 

14.1 

7.9 

309.3 

14.8 

11.4 

294.3 

16.7 

15.2 

283.7 

10.9 

18.4 

274.6 

19.2 

19.1 

2.66,0 

19.7 

19.6 

266.4 

21.1 

21.1 

265.7 

20.9 

20.8 

263.9 

20.1 

20.0 

262. 7 

19.8 

19.6 

261,6 

19.4 

19.2 

260.6 

19.2 

19.0 

258.6 

19.1 

18. B 

255.1 

19.6 

18.9 

252.  1 

20,7 

19.7 

249.7 

22.8 

21.4 

249.6 

24.5 

22.9 

251.2 

25.8 

24.4 

255.3 

27.1 

26.2 

259.4 

28,2 

27.7 

262  .5 

28  .9 

28.6 

264.7 

29.5 

29.3 

265.2 

29.9 

29.8 

264.6 

30.5 

30.4 

263.5 

31.2 

31.0 

262.4 

33.4 

33.1 

262.6 

35.3 

35.0 

263.  1 

36.6 

36,3 

263.3 

36.4 

36.1 

262.5 

35.1 

34.8 

262.1 

34.5 

34.2 

261.6 

34.5 

34.2 

261  .6 

35.3 

34.9 

261.3 

35.8 

35.4 

261.0 

35.9 

35.5 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  B^TViEEN  A ANC  10  OTG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATfO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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152  25.  0 


SrATICN  NO,  2AO 
LAKE  CHAOLES,  LA 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  152  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

20.5 

48.0 

5436.6 

516.0 

-13.2 

-22.7 

260.9 

36.5 

21.0 

49,0 

5570,5 

507.0 

-13.7 

-25.3 

260.7 

37.0 

21.4 

50.0 

5691.3 

499.0 

-14.6 

-27.0 

260.6 

37.8 

22.0 

51.0 

5844.5 

489.0 

-15.0 

-28.6 

260.5 

41.0 

22.4 

52.0 

5984.7 

480.0 

-16.  1 

-30. r 

2 59.4 

41.7 

22.9 

53.0 

6111.2 

472.0 

-16.4 

-31.1 

256.5 

38.6 

23.3 

54.0 

6239.4 

464.0 

-17.8 

-32.4 

254.3 

35.4 

23.8 

55.0 

6369.2 

456,0 

-19.  1 

-33.4 

254.2 

34.6 

24.3 

56.0 

6517.2 

447.0 

-20.5 

-34.6 

257.2 

38. 

24.8 

57,0 

6650.6 

439.0 

-21.6 

-35.6 

259.6 

42.1* 

25.2 

58.0 

6768.9 

432.0 

-22.2 

-36.4 

260.0 

40.9* 

25.8 

59.0 

6906.0 

424.0 

-23.3 

-37./ 

258.8 

34.6* 

26.2 

60.0 

7027.6 

417.0 

-24.4 

-38.0 

258.2 

3 3.2* 

26.7 

61.0 

7168.4 

4C9.0 

-25.7 

-38.0 

258.  8 

36.8* 

27.1 

62.0 

7293.3 

402.0 

-26.6 

-39.3 

259,9 

41  .8* 

27.7 

63.0 

7420.0 

395.0 

-27.3 

-40.8 

261.5 

45.0* 

28.1 

64.0 

7548.5 

388.0 

-28,3 

-42.3 

262.2 

42.6* 

28.5 

65.0 

7678.8 

381.0 

-29.5 

-43. C 

262.7 

37.6* 

29,1 

66.0 

7848.9 

372.0 

-31,0 

-45.  • 

263.2 

34.8* 

29.5 

67.0 

7964.0 

366.0 

-32.0 

-45.4 

2 63.8 

35.8* 

30.0 

68.0 

8100.1 

359.0 

-33.1 

-46.) 

264.6 

39.0* 

30.4 

69.0 

8238.3 

352.0 

-34.0 

-47.0 

265.0 

42.1* 

30.9 

70.0 

8358,4 

346.0 

-35.2 

-48.2 

265.  1 

44.5* 

31.4 

71.0 

8521.0 

338.0 

-36.4 

-49.5 

264.7 

44.0* 

31.9 

72.0 

8644.9 

332.0 

-37.8 

99.9 

264.1 

41.5* 

32.3 

73.0 

8791,4 

325.0 

-39.0 

99.  >■ 

264.  3 

39.9* 

32,9 

74.0 

8918,9 

319,0 

-40.1 

99.0 

266.2 

40.5* 

33.2 

75.0 

9048.2 

313,0 

-41.2 

99.0 

267.  1 

42.9* 

33.7 

76.0 

9179.3 

307.0 

-42.7 

99.9 

267.9 

47.6* 

34.1 

77.0 

9312.2 

301.0 

— 43.6 

99.9 

26B,  1 

49.7* 

34,7 

78.0 

9447.3 

295.0 

-44.7 

99.9 

269.  3 

46 .6* 

35,1 

79.0 

9561.4 

290,0 

-45.7 

99.'. 

270.4 

43.8* 

35.6 

80.0 

9700.4 

284.0 

-46.6 

99.''' 

271.3 

43.2* 

36.1 

81.0 

9865.6 

277.0 

-47.9 

99.9 

272.1 

45.3* 

36.6 

82.0 

9985.5 

272.0 

-48,9 

99,9 

273.1 

46,6* 

37,1 

83.0 

10131.6 

266.0 

-50.  1 

99,9 

274.1 

45.2* 

37.6 

84.0 

10280.2 

260.0 

-51.2 

99.9 

275,2 

43,5* 

33.1 

85.0 

10406.3 

255.0 

-52.0 

99,9 

276.1 

44.4* 

38.7 

86.0 

10559.9 

249.0 

-53.6 

99.0 

275.5 

49,9* 

39.1 

87.0 

10690.2 

244.0 

-54.2 

99.0 

274.4 

53.4* 

39,7 

88.0 

10822.7 

239.0 

-55.3 

99.9 

272.1 

53.6* 

40.1 

89.0 

10957.5 

234.0 

-55.7 

99.0 

271.0 

51.5* 

40.5 

90.0 

11094.6 

229.0 

-57.0 

99.9 

270.8 

48.9* 

41.0 

91.0 

11234.1 

224,0 

-58.0 

99.9 

272,3 

43.9* 

41.4 

92.0 

11376.2 

219.0 

-58.4 

99.9 

274.4 

38.6* 

• 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  1 

DEG 

* 

BY  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

CR  TIME 

HAVE  0FEN 

INTER PDLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

M/S^C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.0 

5.8 

314.2 

318,0 

1.2 

44.5 

26.  1 

90. 

36,5 

6.0 

315.2 

318.4 

1.0 

36.5 

27.5 

09. 

37.3 

( .2 

315.4 

318.2 

0.8 

34.0 

28.3 

89. 

40,5 

£.8 

316.7 

319,2 

0,7 

30.2 

29.4 

89. 

41.0 

7.7 

317.1 

319.3 

0.6 

28.9 

30.7 

80. 

37.5 

9.0 

318.2 

320.3 

0.6 

26.7 

32.1 

88. 

34.0 

9.6 

318.1 

319,9 

0,5 

26,4 

32.  8 

88. 

33.3 

9.5 

313.0 

319.7 

0.5 

26.8 

33.7 

87. 

37.6 

8.6 

318.1 

319.6 

0.4 

26.9 

34.6 

87. 

41.4 

l.b 

318.4 

319.8 

0.4 

26.6 

35.9 

87. 

40.3 

7.1 

319.0 

320.3 

0.4 

26.2 

37.2 

36. 

34,0 

6.7 

319,3 

320,6 

0.4 

25.9 

38.  5 

86. 

32.5 

6,8 

319,5 

320,7 

0.3 

26.  7 

39.  1 

86. 

36.  1 

V.l 

319.  5 

320.6 

0.3 

27.4 

40.0 

86. 

41.1 

.’.3 

319.9 

321.0 

0.3 

28.8 

41.0 

86. 

44.5 

1 .7 

320.6 

321.6 

0.3 

26,  1 

42.7 

85, 

42..  2 

•".a 

320.9 

321.7 

0,2 

24.6 

44.  1 

85. 

37.3 

4 .3 

321.0 

321.8 

0.2 

25.4 

44.8 

85. 

34.6 

4.1 

321.3 

321.9 

o.p 

23.2 

45.9 

85. 

35.6 

3.9 

321.3 

322.0 

0.2 

24.8 

46.  9 

85. 

38.8 

3,7 

321.7 

322,3 

0.2 

25,6 

47.7 

85. 

41.9 

3.7 

322.3 

322,0 

0.2 

25.3 

48.9 

85. 

44.3 

3.8 

322.2 

322.7 

0.1 

25.0 

50.2 

05. 

43.8 

4.1 

322.7 

323.2 

0.1 

24.3 

51.6 

85. 

41.3 

4.3 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

85. 

39.7 

4.0 

322.9 

999.9 

99,'’ 

999,9 

53.8 

85. 

40.5 

2.7 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

85. 

42.9 

2.  I. 

323.4 

P99.9 

99.9 

999.9 

56,0 

85. 

47.6 

1.8 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

85. 

49.7 

1.7 

323.6 

999,9 

99,9 

999.9 

58.  5 

85. 

46.6 

C.6 

323.9 

999.9 

99.9 

999,9 

60.5 

85. 

43.8 

-C.3 

324.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

61.  3 

8 5, 

43.2 

-1.0 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

86. 

45.3 

-1.7 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

86. 

46.5 

-2.6 

325.4 

999,9 

99.9 

999.9 

65.4 

86. 

45.1 

-3.2 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

86. 

43.3 

-3.9 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

68.0 

86. 

44.2 

-4.7 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.4 

86. 

49.6 

-4,8 

326.8 

999,9 

99,9 

999.9 

70,8 

87. 

53.2 

-4.1 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

87, 

53.6 

-2,0 

328.0 

999.9 

99.9 

999,9 

74.2 

87. 

51.5 

-0.9 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

87. 

48.9 

-U.7 

329.5 

999,9 

99,9 

999.9 

76,5 

87, 

43,9 

-3.8 

330,0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.3 

B7. 

38.5 

-2.9 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

87. 

266 


STATICN  NG.  240 
LAKE  CHARLES,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  152  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GP« 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

41.9 

93.0 

11492.1 

215.0 

-58.7 

99.9 

276.0 

34.5* 

34.3 

-3.6 

332.9 

999,9 

99.9 

999,9 

80,  1 

8 7. 

42.3 

94.0 

lie  10.5 

211.0 

-57.3 

99. 9 

274.6 

34.5* 

34.4 

-’.7 

336,  8 

999,9 

9P.9 

999.9 

80.8 

87. 

42.8 

95.0 

U 762. 2 

206.0 

-57.0 

99.9 

269.9 

37.6* 

37.6 

0.1 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

87. 

43.3 

96.0 

11948.7 

200.0 

-58.4 

99.9 

263.6 

41.7* 

41.4 

4.6 

340,4 

999,9 

99.9 

999.9 

83.0 

87, 

43.6 

97.0 

12075.8 

196.0 

-58.5 

99.9 

256.3 

43.3* 

42.0 

10.3 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

87. 

44.3 

98.0 

12205.5 

192.0 

-58.2 

99.9 

249.2 

42.1* 

39.4 

1 1.9 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

87. 

44.8 

99.0 

12338.1 

188.0 

-58.2 

99.9 

246.6 

42.6* 

39.  1 

1".0 

346,7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  8 

87. 

45.1 

100.0 

12473.5 

184.0 

-58.2 

99.9 

247.4 

44.7* 

41.2 

1’.2 

348.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  5 

87. 

45.9 

101.0 

12682.8 

178.0 

-57.0 

99.9 

251.1 

50.8* 

48.0 

16.4 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

86. 

46.4 

102.0 

12790.5 

175.0 

-57.0 

99.9 

250.2 

46. B* 

44.0 

15.8 

355.9 

999.9 

99,9 

999,9 

91.  7 

86. 

46.9 

103.0 

12973.8 

170.0 

-57.5 

99.9 

248.6 

42.8* 

39.9 

15.5 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

86. 

47.3 

104.0 

13085.9 

167.0 

-58.7 

99.9 

247.5 

40.4* 

37.3 

15.5 

357.8 

999,9 

99.9 

999.9 

93.5 

86. 

47.8 

105.0 

13237.6 

163.0 

-60.5 

99.9 

245,6 

35.5* 

32.3 

1‘..6 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

85. 

48.2 

106.0 

13392.4 

159.0 

-60.5 

99.9 

246.6 

32.2* 

29.5 

12.8 

359,9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

85. 

48.8 

107.0 

13511.0 

156.  0 

-60.5 

99.9 

254.5 

35.0* 

33.7 

9.4 

361.8 

999.9 

Q9.  9 

999.9 

96,4 

85, 

49.3 

108.0 

13672.9 

152.0 

-60.3 

99.  9 

258,9 

42.8* 

42.0 

8.3 

364.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

85. 

49.8 

109.0 

13839.1 

148.0 

-60.5 

99.9 

259.2 

46.8* 

46.0 

8.8 

367.3 

999.9 

99.9 

999,9 

99.2 

85. 

50.3 

110.0 

13966.7 

145.0 

-60.5 

99.9 

258.4 

46.6* 

45.7 

9.4 

369.5 

999.9 

99.9 

999,9 

100.  4 

85. 

50.9 

lll.O 

14141.0 

141.0 

-60.3 

99.9 

259,7 

48.6* 

47,9 

J.7 

372.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102,  1 

85. 

51.4 

112.0 

14320.4 

137.0 

-60.5 

99.9 

262.6 

52.1* 

51.7 

.7 

375,5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

85. 

52.0 

113.0 

14458.2 

134.0 

-60.8 

99.9 

264.4 

53.8* 

53.5 

r.3 

377,3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

85. 

52.4 

114.0 

14598.6 

131.0 

-62.3 

99.9 

263.3 

53.9* 

53.6 

6,3 

377.1 

999.9 

99,9 

999,9 

106.6 

85, 

53.0 

115.0 

14741.6 

128.0 

-62.  5 

99,9 

261.6 

55.1* 

54.5 

8,0 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

84. 

53.7 

116.0 

14937.1 

124,0 

-63.2 

99.  > 

261.0 

54.1* 

53.4 

6.5 

381.4 

999.9 

99,9 

999.9 

lll.O 

84, 

54.1 

117.0 

15087.7 

121.0 

-63.2 

99.9 

260.2 

50.0* 

49.3 

6.5 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

84. 

54.7 

118.0 

15241.7 

118.0 

-64.2 

99.9 

256.8 

41  .1* 

40.0 

.4 

385.0 

999.9 

99,9 

999.9 

114.0 

84. 

55.1 

119.0 

15399.5 

115.0 

-63.8 

99.9 

252.9 

35.9* 

34.3 

1C.  6 

388.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

84, 

55.7 

120.0 

15561.4 

112.0 

-64.2 

99,9 

245,3 

26,8* 

24.3 

1--.2 

390.8 

999,9 

99.9 

999.9 

116.2 

84. 

56.1 

121.0 

15727.5 

109.0 

-64.4 

99.9 

239.8 

20.2* 

17.5 

10.2 

3P3.5 

999.9 

99.9 

999.9 

116.8 

84. 

56.8 

122.0 

15898.2 

106.0 

-64.2 

99.  ! 

247.3 

19.4* 

17.9 

7.5 

397.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  1 

84. 

57.1 

123.0 

16014.5 

104.0 

-65.2 

99.  ) 

2 53.4 

24.7* 

23.7 

7.1 

397.3 

999,9 

99.9 

999.9 

117.  4 

84. 

57,7 

124.0 

16192.4 

101. 0 

-66.2 

99,9 

258.4 

39.4* 

38.6 

7.9 

398.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

118.3 

84. 

58.1 

125.0 

16375.2 

98.0 

-66.2 

99.9 

258.6 

43.2* 

42.4 

0.6 

402.2 

999.9 

99,9 

999,9 

120,  1 

84. 

58,9 

126.0 

16563.3 

95.0 

-66.8 

99.9 

254.6 

35,4* 

34.2 

'•.4 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

84. 

59.3 

127.0 

16691.9 

93.0 

-67.0 

99.9 

254.0 

34.0* 

32.7 

«.4 

406.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

84. 

60.0 

123.0 

16889.3 

90.0 

-68.1 

99.9 

257.5 

34.6* 

33.8 

■'.5 

408,3 

999,9 

99,9 

999.9 

123.8 

83, 

60.6 

129,0 

17092.9 

67.0 

-68.3 

99.9 

260.8 

33.3* 

32.9 

5.3 

411,9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  1 

83. 

61.1 

130.0 

17231.7 

85.0 

-70.5 

99.  J 

260.4 

31.2* 

30.8 

5.2 

410.2 

999.9 

99.9 

999.9 

126.1 

83. 

62.0 

131.0 

17444.0 

82.0 

-72.4 

99.9 

255.6 

25.8* 

25.0 

6.4 

410.6 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

8 3. 

62.6 

132.0 

17664,7 

79.0 

-69,6 

99.9 

254.0 

20,5* 

19.7 

S.T 

420,7 

999.9 

99.9 

999,9 

128.7 

83. 

63.1 

133.0 

17818.1 

77.0 

-68.3 

99.9 

257.4 

22.7* 

22.1 

^ .9 

425.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

83. 

63.8 

134.0 

18056.5 

74.0 

-68.3 

99.9 

262.2 

33.5* 

33.2 

^.6 

431.4 

999.9 

99.9 

999.9 

130.  1 

83. 

64.3 

135.0 

18220.9 

72.0 

-68.3 

99,9 

263,  1 

41.1* 

40.8 

5,0 

434.8 

999,9 

99,9 

999.9 

131.2 

83. 

65.1 

136.0 

18477.6 

69.0 

-66.2 

99.  y 

263.7 

51.3* 

51.0 

5.6 

444.6 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

83. 

66.0 

137.0 

18748.4 

66.0 

-64.2 

99,  J 

266.9 

39.2* 

39.1 

2.1 

454.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

83. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATICN  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


267 


STATION  NO.  2AO 
CAKE  CHARLES,  LA 


6 PEBPUARY  1975 

1715  GMT  152  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

temp 

DEW  Pf 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

66.8 

138.0 

18937.6 

64.0 

-62.3 

99.  9 

268.1 

31.2* 

31.2 

..1 

462.8 

999.9 

95.9 

999.9 

137.7 

83. 

67.5 

139.0 

19132.8 

62.0 

-64,2 

99.9 

268.0 

34.2* 

34.2 

..2 

462.8 

999.9 

99.9 

999.9 

139.0 

83. 

68.4 

140.0 

19437.0 

59.0 

-63.2 

99,9 

265,8 

31.7* 

31.6 

1.3 

471.6 

909.9 

99,9 

999.9 

141.0 

8 3. 

69.2 

141.0 

19759.0 

56.0 

-61.7 

99,9 

253.0 

17.2* 

16.5 

*^.0 

482.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.3 

83. 

70.1 

142.0 

19983.2 

54.0 

-63.6 

99.9 

213.1 

12.5* 

6.9 

10.5 

482.8 

999.9 

99.9 

995.9 

142.9 

83. 

71.1 

143.0 

20215.8 

52.0 

-61.9 

99.9 

177.9 

8.9* 

-0.3 

8.9 

492,0 

999.9 

99.9 

999.9 

142.6 

83, 

72,0 

144.0 

20584,7 

49.0 

-60.5 

99.  9 

252.2 

22.6* 

21.5 

6,9 

503.9 

999.9 

99.9 

999.9 

143.5 

83. 

73.1 

145.0 

20844,3 

47.0 

-60.5 

99.  9 

261.5 

8.5* 

8.4 

1.3 

510.0 

999.9 

99.9 

995.9 

145.0 

83. 

74.0 

146.0 

21254.0 

44.0 

-61.7 

99.9 

262.8 

12.6* 

12.5 

1.6 

516.5 

599.9 

99.9 

999.9 

144.5 

83. 

75.0 

147.0 

21542.9 

42.0 

-60.5 

99.9 

263.2 

34.9* 

34,7 

V.l 

526,6 

999,9 

99.9 

999,9 

146.  3 

83. 

76.0 

148.0 

22005.2 

39.0 

-59.9 

99.^ 

274.0 

14.0* 

13.9 

-V.O 

539.3 

999,9 

99.9 

999.9 

149.2 

83. 

77.0 

149.0 

22504.5 

36.0 

-60.5 

99.9 

271.3 

18.6* 

IB. 6 

-D.4 

550,4 

999.9 

99.9 

999.9 

149.0 

83. 

78.0 

150.0 

22679.2 

35.0 

-62.3 

99.9 

272.5 

24.9* 

24.9 

-l.l 

550.0 

599.9 

99.9 

995.9 

150.  1 

83. 

79.2 

151.0 

23231.5 

32.0 

-63.2 

99.9 

270.7 

12.5* 

12.5 

-0.2 

561.8 

999.9 

99.9 

999,9 

151.7 

83. 

80.5 

152.0 

23629.7 

30.0 

-61.7 

99,  9 

255.4 

21.0* 

20,3 

576,3 

999.9 

99,9 

999.9 

152.6 

83, 

81.9 

153.0 

24060.0 

28.0 

-58.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 J.9 

596.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

83.4 

154.0 

24774.7 

25.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9f^.9 

620.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

268 


STATICN  NO.  2^n 
LAKP  CHARLES,  LA 


6 FEeRUARV  1975 

1915  GMT  157  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  p r 

OIH 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/iFC 

nr.  K 

DG  K 

GM/KG 

PCX 

KM 

PC 

0.0 

3.2 

5.0 

1020,5 

o 

• 

o 

-o.r, 

340.0 

8.8 

3.0 

-9.3 

282.0 

291,5 

3.6 

48.0 

0.0 

0. 

0.2 

4.0 

98,7 

1009,0 

7.  1 

-3.  ' 

1.2 

9.9 

-0,2 

-9,9 

279.9 

287.9 

3.0 

40.1 

0.3 

152. 

0.4 

5.0 

205.1 

996.0 

5.7 

-3.5 

1.2 

9.9 

-0.2 

-9.9 

279.5 

287.3 

3.0 

51.4 

0.3 

152. 

1.0 

6.0 

328.9 

981.0 

4.3 

-4,  l 

355.5 

.2 

0.7 

-9.2 

279,3 

287.0 

2.9 

54.4 

0.6 

166. 

1.5 

7.0 

428.9 

969.0 

2.9 

—4.6 

342.4 

9.8 

3.0 

-9.3 

279.0 

286.4 

2.3 

57.6 

0.9 

167. 

1.9 

8.0 

538.1 

956.0 

2.1 

-4,-» 

334.7 

10.4 

4.4 

-9.4 

279.2 

286.8 

2.9 

61.8 

1.  1 

164. 

2.2 

9.0 

640.0 

944.0 

1.3 

-4.4 

332.  1 

10.4 

4.9 

-9,2 

279.4 

287.  1 

2.9 

66.  0 

1.  3 

16  3. 

2.6 

10.0 

742.8 

932.0 

0.3 

-5.1 

331.5 

10.3 

4.9 

-9.1 

279.4 

286.9 

2.8 

67.  1 

1.6 

161. 

3.0 

11. 0 

864.3 

918.0 

0.3 

-4.9 

334.3 

10.8 

4.7 

-9,7 

280.6 

288.3 

2.9 

67.7 

1.8 

160. 

3.3 

12.0 

969.6 

906.0 

-0.6 

-8.1 

330.2 

12.8 

6.4 

-11.1 

280.6 

286.8 

2.3 

56.9 

2.0 

159. 

3.9 

13.0 

1076.7 

894.0 

1.8 

-10.6 

317.8 

16.5 

11.1 

-12.2 

284.1 

289.4 

1.9 

39.4 

2.5 

156. 

4.1 

14.0 

1176.9 

883.0 

4.0 

-16.0 

313.4 

16.8 

12.2 

-11.5 

287.3 

290.9 

1.2 

21.7 

2.7 

155. 

4.4 

15.0 

1288,1 

871.0 

4.3 

-16.2 

306.0 

15.9 

12.9 

-5.4 

288.8 

292.4 

1.2 

20.8 

3.0 

152. 

4.9 

16.0 

1419.7 

857.0 

3.5 

-17.7 

294.1 

15.6 

14.3 

-6.4 

289,2 

292.5 

1.  1 

19.4 

3.4 

148. 

5.1 

17.0 

1524.2 

846.0 

2.3 

-17.5 

290.6 

16.1 

15.1 

-5.7 

289.1 

292.4 

1.1 

21.4 

3.  5 

146. 

5.4 

18.0 

1630.0 

835.0 

3.1 

-19.5 

287.6 

17.4 

16.6 

-5.2 

291.0 

293.9 

1,0 

17.0 

3.8 

143, 

5.0 

19.0 

1737.4 

824.0 

3.5 

-19.2 

284.8 

19.0 

18  o 4 

-'♦.9 

292.5 

295.5 

l.O 

17,0 

4.  1 

140. 

6.  1 

20.0 

1846.3 

813.0 

2.9 

-11.0 

282.2 

20.0 

19.6 

-9.2 

293.2 

299.0 

2.0 

35.  1 

4.4 

137. 

6.7 

21.0 

1977.1 

800.0 

3.8 

-6.9 

276.8 

21.4 

21.3 

-J.5 

295.6 

303.7 

2.9 

45.5 

5.0 

132. 

7.1 

22.0 

2C89.3 

789.0 

2.3 

-6.9 

277.4 

22.0 

21,8 

-3.8 

295.1 

303.3 

2.9 

50.4 

5.5 

128. 

7.4 

23.0 

2202.6 

778.0 

1.6 

-7.3 

277.7 

22.5 

22.3 

-3.0 

295.6 

303.7 

2.8 

51.5 

5.8 

126. 

7.8 

24.0 

2296.2 

769.0 

0.3 

-8.3 

277.5 

22.8 

22.6 

-3.0 

295.1 

302.7 

2.7 

52.3 

6.3 

124. 

8.1 

25.0 

2422.2 

757.0 

-0.5 

-6.8 

277.1 

22.9 

22.7 

-2.8 

295.6 

304.2 

3.0 

62.3 

6.7 

123. 

8.5 

26.0 

2560.6 

744.0 

-1.1 

-6.2 

275.6 

22.8 

22.7 

-2.2 

296.4 

305.6 

3.2 

68.5 

7.3 

121. 

9.0 

27.0 

2668.5 

734.0 

-2.1 

-5.8 

274.8 

23.0 

22.9 

-1.9 

296.6 

30  6.  1 

3,4 

75.4 

7.8 

Its. 

9.3 

28.0 

2777.4 

724,0 

-3.0 

-6.3 

275.2 

24.0 

23.9 

-2.2 

296.7 

305,7 

3,2 

74.9 

8,2 

117. 

9.7 

29.0 

2887.5 

714.0 

-4.  1 

-6.  8 

275.4 

25.4 

25.3 

-r2.4 

296.7 

305.8 

3.2 

81.3 

8.7 

116. 

10.1 

30.0 

2998.7 

704.0 

-4.9 

-10.1 

274. '8 

27.1 

27.0 

-3.3 

296.9 

304.2 

2.5 

66.4 

9.3 

115. 

10.4 

31.0 

3111.4 

694.0 

-4.1 

-14.'’ 

273.3 

28.0 

28.0 

-’ .6 

298.9 

304.1 

1.8 

43.3 

9.8 

114. 

10.8 

32.0 

3225.9 

684.0 

-4.1 

-15.3 

270.4 

28.7 

28.7 

-0.2 

300.1 

30  5.2 

1.7 

41,2 

10.5 

112. 

11.2 

33.0 

3342.1 

674.0 

-4.2 

-15.4 

267.3 

29.2 

29,2 

1.4 

301.2 

306,4 

1.7 

41.5 

11.1 

111. 

11.7 

34.0 

3460.  1 

664.0 

-3.5 

-13.  7 

263.9 

30.0 

29.9 

,t.2 

303.4 

309. A 

2.0 

44.7 

11.9 

109. 

12.1 

35.0 

3568.1 

655.0 

-3.2 

-13.3 

262.1 

30.9 

30.6 

f.2 

305.0 

311.3 

2.1 

45.3 

12.  5 

107. 

12.5 

36.0 

3702.0 

644.0 

-4.1 

-14.1 

261.3 

31.7 

31.4 

i.8 

305.4 

311.4 

2.0 

45.4 

13.3 

106. 

12.9 

37,  J 

3837.6 

633.0 

-5.2 

-14.0 

261.7 

32.4 

32.1 

4.7 

305.7 

3U.8 

2.0 

49.5 

14.0 

105. 

13,3 

38.0 

3950.0 

624.0 

-5.9 

-13.9 

263.0 

33.6 

33.4 

4.1 

306.1 

312.4 

2.1 

53.3 

14.6 

103. 

13.7 

39.0 

4063.6 

615.0 

-7.1 

-12.3 

264.5 

35.1 

34.9 

3.4 

306.0 

313.3 

2.4 

66.3 

15.4 

102. 

14.1 

40.0 

4191.3 

605.0 

-8.3 

-13.2 

265.8 

36.5 

36.4 

2.7 

306.1 

312.9 

2.3 

67.6 

16.3 

102. 

14.6 

41.0 

4333.8 

594.0 

-8.4 

-13.  1 

266.6 

37,5 

37,5 

2.2 

307,5 

314,6 

2.3 

60.7 

17.3 

101. 

15.0 

42.0 

4452.2 

585.0 

-8.9 

-13.6 

266.9 

37.9 

37.9 

2.1 

308.3 

315.2 

2.3 

68.2 

18.2 

100. 

15.4 

43.0 

4572.3 

576.0 

-9.6 

-14.6 

267.2 

88:0 

38.0 

1.8 

308.8 

315.3 

2.1 

66.6 

19.1 

99. 

15.7 

44  .0 

4693.8 

567.0 

-10.2 

-15. 6 

267.5 

38.1 

38.0 

■'..6 

309.5 

315.7 

2.0 

64.3 

19,8 

99. 

16.1 

45.0 

4816,9 

558.0 

-11.6 

-17,3 

267,9 

38.2 

38.2 

',4 

309.2 

314.7 

1.8 

62.4 

20.7 

98. 

16.5 

46.0 

4927.5 

550.0 

-12.0 

-18.1 

268.1 

38.5 

38.5 

1.3 

310.0 

315.2 

1.7 

60.4 

21.5 

98. 

16.9 

47.0 

5053.9 

541.0 

-11.9 

-19.6 

268.7 

38.5 

38.5 

11.9 

311.6 

316.3 

1.5 

52.6 

22.6 

98. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EeEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  240 
LAKE  CHAPLESt  LA 


6 FEBRUARY  1975 

I^IS  GMT  157  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

17.3 

48.0 

5182.4 

532.0 

-11.6 

-21.6 

269.  7 

30.2 

38.2 

0.2 

313.4 

317.5 

1.3 

43.2 

23.4 

97. 

17.7 

49.0 

5298.6 

■=44.0 

-11.6 

-21.8 

270.9 

37.6 

37.6 

-0.6 

314.8 

318.8 

1.3 

42.4 

24.3 

97. 

18.1 

50.0 

5431.2 

bl5.0 

-12.5 

-23-1 

272.0 

37.1 

37.1 

-1.3 

315.3 

319.0 

1.1 

40.3 

25.3 

97. 

lfl.7 

51.0 

5580.8 

505-0 

-13.0 

-24.  1 

272.4 

38.5 

38.5 

-:.6 

316.3 

319.9 

1.1 

38.7 

26.5 

97. 

19.1 

52.0 

5687.1 

498.0 

-13.9 

-25.  1 

272.0 

40.4 

40.4 

-”.4 

316.6 

319.6 

0,9 

35.4 

27.3 

96. 

19.6 

53.0 

5825.4 

489.0 

-14.7 

-27.5 

2 70.8 

41.2 

41.2 

-0.6 

317.2 

319.9 

0.8 

32.5 

28.9 

96. 

20.0 

54.0 

5950.1 

481.0 

-15.7 

-29.5 

269.4 

40.2 

40.2 

0.4 

317.5 

319.8 

0.7 

29.3 

29.9 

96. 

20.4 

55.0 

6076.6 

473.0 

-16.  1 

-30.9 

268.0 

41.3 

41.3 

X.4 

318.5 

320.5 

0.6 

26.5 

30.  5 

96. 

21.0 

56.0 

6221.0 

464.0 

-17.2 

-33.1 

266.1 

44.1 

44.0 

J.O 

318.8 

320.5 

0.5 

23.5 

32.  1 

95. 

21.4 

57.0 

6351.2 

456.0 

-18.0 

-33.9 

264.4 

42.5 

42.3 

».l 

319.4 

321.0 

0,5 

23.1 

33.5 

95. 

21. q 

58.0 

6483.3 

448.0 

-18.8 

-34.5 

262.6 

39.7 

39.4 

3.1 

320.0 

321.6 

0.5 

23.6 

34.4 

95. 

22.3 

59,0 

6617.3 

440.0 

-19.9 

-35.2 

261.9 

40.2 

39.8 

5.7 

320.3 

321.8 

0.4 

24.0 

35.3 

94. 

22.7 

60.0 

6735.9 

433.0 

-21.2 

-36.3 

261.4 

42. 4T 

41.9 

6.4 

320.0 

321.4 

0.4 

24.1 

36.2 

94. 

23.1 

61.0 

6873.4 

425.0 

-21.9 

-36.9 

260.6 

44.8* 

44.2 

7.3 

320.9 

322.2 

0,4 

24.1 

37.3 

94. 

23.5 

62.0 

6995.4 

418.0 

-23.0 

-37.8 

259.  1 

45.3* 

44.4 

8.6 

321 .0 

322.3 

0.3 

24.2 

38.5 

93. 

23.9 

63.0 

7118.9 

411.0 

-24.0 

-38.0 

256.6 

41.7* 

40.5 

9.6 

321.2 

322.5 

0.3 

26.1 

39,5 

93, 

24.3 

64.0 

7262.0 

403.0 

-25.2 

-38.4 

254.4 

37.6* 

36.2 

1 J.l 

321.5 

322.7 

0.3 

^7.9 

40.5 

92. 

24.8 

65.0 

7388.9 

396.0 

-26.5 

-39.3 

2 54.1 

35.8* 

34.4 

5.8 

321.4 

222.5 

0.3 

28.7 

41.3 

92. 

25.3 

66.0 

7554.7 

387.0 

-27.5 

-39.  o 

257.3 

39.5* 

38.5 

1.7 

322.3 

323.4 

0.3 

30,3 

42.2 

91, 

25.7 

67.0 

7685.8 

380.0 

-28.5 

-40.  5 

259.8 

43.3* 

42.6 

7.7 

322.6 

323.6 

0.3 

30.3 

43.3 

91. 

26.1 

68.0 

7818.8 

373.0 

-29.4 

-Hi. 3 

261.4 

45.1* 

44.6 

6.8 

323.1 

324.1 

0.3 

30.3 

44.4 

91. 

26.5 

69.0 

7934.3 

367.0 

-30.9 

-43.4 

261.9 

43.6* 

43.2 

0.2 

322.6 

323.4 

0.2 

27.8 

45.8 

91. 

27.0 

70.0 

8070.7 

360.0 

-31.8 

-43,3 

261.7 

41.6* 

41.2 

6.  0 

323.2 

324.0 

0,2 

30.7 

46.6 

91. 

27.5 

71.0 

8229.1 

352.0 

-33.  1 

-44,4 

261.4 

42.5* 

42.0 

6.4 

323.5 

324.2  , 

0.2 

31.0 

48.0 

90. 

28.0 

72.0 

8370.0 

345.0 

-34.4 

-45.0 

261.  1 

42.6* 

42.  1 

6.6 

323.6 

324.3 

0.2 

33.2 

49,3 

90, 

28.4 

73.0 

8492.4 

339.0 

-35.6 

-46.0 

261.0 

41.5* 

41  .0 

6.5 

323.6 

324.2 

0.2 

33.2 

50.4 

90. 

28.9 

74.0 

8637.2 

332.0 

-36.7 

-47.  0 

261.3 

42.0* 

41.5 

6.3 

324.0 

324.6 

0.2 

33.2 

51.4 

90. 

29.3 

75.0 

8763-2 

326.0 

-37.8 

-47.9 

261.8 

43.3* 

42.9 

6.1 

324.2 

324.8 

0.1 

33,4 

52.4 

89, 

29.7 

76.  a 

8890.9 

320.0 

-39.3 

-49.2 

262.5 

43.7* 

43.4 

5.7 

323.9 

324.4 

0.  1 

33.4 

53.6 

89. 

30.1 

77.0 

9020.4 

314.0 

-39.9 

-49.9 

263.2 

42.9* 

42.6 

5.1 

324.7 

325.2 

0. 1 

33.2 

54.  7 

89. 

30.5 

78.0 

9151.8 

308.0 

-41.3 

99.9 

264.0 

41  .4* 

41.2 

*.3 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

89. 

31.0 

79.0 

9285.1 

302.0 

-42.5 

99.9 

265.1 

42.2* 

42.1 

).6 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

89. 

31.4 

80.0 

9443.0 

295.0 

-43.9 

99.9 

265.9 

46.0* 

45.9 

1.3 

325.0 

999.9 

99,9 

999.9 

57.8 

89, 

32.0 

81.0 

9603.7 

288.0 

-45.3 

99.9 

266.3 

51.0* 

50.9 

3.3 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

89. 

32.4 

82.0 

9720.3 

283.0 

-46.6 

99.9 

266.  2 

48.3* 

48.2 

3.2 

325.0 

999,9 

99.9 

999.9 

61.2 

89. 

32.9 

83.0 

9862.1 

277.0 

-47.8 

99.9 

266.9 

41.3* 

41  .3 

2.2 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

89. 

33.3 

84.0 

10006.3 

271.0 

-48.  8 

99.9 

268.7 

38.3* 

38.3 

0.9 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63,2 

89. 

33.7 

85.0 

10128.4 

266.0 

-49.  7 

99.9 

270.4 

39.4* 

39.4 

-0.2 

326.4 

999,9 

99.9 

999,9 

63,9 

89. 

34.3 

86.0 

10302.4 

259.0 

-51.2 

99.9 

271.7 

45.1* 

45.1 

-1.3 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

89. 

34.8 

87.0 

10454.3 

253.0 

-52.6 

99.9 

272.  7 

45.5* 

45.4 

-2.1 

326,8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  1 

89. 

35.2 

88.0 

10582.9 

248.0 

-53.3 

99.  9 

273.6 

43.3* 

43.2 

-2.8 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

89. 

35.7 

89.0 

10740.1 

242.0 

-54.3 

99,9 

274.4 

42.8* 

42,7 

-3.3 

323.4 

999.9 

99.9 

999,9 

69.2 

89. 

36.1 

90.0 

10873.4 

237.0 

-55.9 

99.9 

274.2 

46.2* 

46.1 

-3.4 

327.9 

999,9 

99.9 

999.9 

70.  1 

09. 

36.7 

91.0 

11008.8 

232.0 

-56.7 

99.9 

273.4 

52.3* 

52.2 

-3.1 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

89. 

37.1 

92.0 

11146.7 

227.0 

-57.6 

99.9 

272.7 

53.1* 

53.0 

-2.5 

329.5 

999,9 

99.9 

999,9 

73,5 

89, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EHEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIGM  NO.  240 
LAKE  CHAP.LES,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1915  GMT  157  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37,5 

93,0 

11286,9 

222.0 

-58,8 

99.  9 

271,5 

50.8* ** 

50,8 

-1.3 

329,8 

999,9 

99.9 

999.0 

75.1 

09, 

33.0 

94.0 

11429.8 

217.0 

-59,3 

99.9 

270.3 

49. 9« 

49.9 

-3.3 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

89 

38.5 

95.0 

11546. 0 

213.0 

-60,5 

99.9 

269.4 

51. 0* 

51.0 

0.6 

331,0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

89, 

39.1 

96.0 

11724.0 

207.0 

-60.5 

99.9 

268.0 

50.0* 

50.0 

1.7 

333.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  7 

89 

39.5 

97.0 

11877.4 

202.0 

-57.4 

99.9 

265.7 

47.0* 

46.9 

3,5 

340.9 

999,9 

99.9 

995.9 

80.  8 

89, 

AO.O 

98.0 

12003.9 

198.0 

-57.1 

99.9 

262.9 

43.0* 

42.6 

i>.3 

343.4 

999.9 

99,0 

999.9 

82.4 

8 9, 

40.6 

99,0 

12166.1 

193.0 

-56.4 

99.9 

257.0 

35.6* 

34.7 

6.0 

347.0 

999.0 

99.9 

999.9 

83.5 

89 

41.1 

100.0 

12298.7 

189.0 

-57.4 

99.9 

253.9 

34.0* 

32.7 

■'.4 

347.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

89 

41.8 

101.0 

12502.4 

183.0 

-57.9 

99.  9 

256.0 

39 . 6* 

38.4 

9.6 

349.9 

999.9 

99. 9 

999.0 

05.7 

89 

42-3 

102.0 

12641.4 

179.0 

-58.8 

99.9 

256.7 

41.6* 

40.5 

9,6 

350.7 

999,9 

99.9 

999.9 

87.2 

09, 

42.9 

103.0 

12783.2 

175.0 

-59.3 

99.9 

254.2 

38.1* 

36.7 

10.4 

352.1 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

68 

43.3 

104.0 

12928.0 

171.0 

-59.4 

99.9 

252.1 

35.8* 

34.1 

11.0 

354.2 

999.9 

09.9 

999.9 

89.4 

86, 

43.9 

105.0 

13076.2 

167.0 

-59.3 

99.9 

253.2 

38.2* 

36.5 

11, 0 

356.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

90,  5 

88. 

44.4 

106.0 

13228.2 

163.0 

-58.9 

99.9 

257,5 

47,0* 

45,9 

10.  1 

359.9 

999.9 

99.9 

999.0 

91.5 

88, 

45,0 

107.0 

13384. 1 

159.0 

-59.  1 

99.  9 

261.1 

55.4* 

54.7 

8.6 

362.2 

999.9 

90.9 

999.9 

93.6 

88. 

45.5 

108.0 

13543.9 

155.0 

-58.8 

99.9 

262.3 

49.4* 

48.9 

6.6 

365.4 

999.9 

99.0 

999.9 

95.8 

87, 

46.1 

109.0 

13708.1 

151.0 

-53.9 

99.9 

265.5 

39,0* 

38.9 

3.0 

367,9 

999.9 

99,9 

999.9 

96.9 

87, 

46.6 

110.0 

13833.9 

148.0 

-59.  1 

99.9 

269.3 

39,3* 

39.3 

0.5 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  8 

87, 

47.3 

lll.O 

14049.3 

143.0 

-59.3 

99.9 

271.0 

43,7* 

43.7 

-0.8 

373.1 

999,9 

99.9 

999.9 

99.9 

87, 

47.9 

112.0 

14182-2 

140.0 

-59.3 

99.9 

270.7 

39.0* 

39.0 

-U.5 

375.3 

999.9 

09.9 

999.0 

101.4 

88. 

48,4  ' 

113.0 

14363.3 

136,0 

-60.3 

99.9 

269.4 

34.8* 

34,8 

0.3 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

8 8, 

49.0 

114.0 

14501.9 

133.0 

-61.7 

99.  5 

267.3 

35.1* 

35.0 

..7 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

88. 

49.5 

115.0 

14690.9 

129.0 

-61.9 

99.9 

264.6 

40.6* 

40.4 

3,8 

379.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  8 

8 8. 

50.2 

116.0 

14885.5 

125.0 

-62.7 

99.9 

261.0 

51.9* 

51.3 

8.2 

381,5 

999.9 

99.9 

999,9 

106.4 

88, 

50.9 

117.0 

14984.8 

123.0 

-63.2 

99.9 

259.5 

52.4* 

51.5 

9.5 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.2 

87< 

51.4 

118.0 

15187.6 

119.0 

-64.2 

99.9 

258.4 

43.9* 

43.0 

8.8 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.  6 

87. 

52.0 

119.0 

15343.8 

116.0 

-64.6 

99.9 

257.3 

37.0* 

36.1 

8.1 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.8 

87. 

52.5 

120.0 

15503.7 

113.0 

-64.9 

99.9 

259.2 

40.8  + 

40.1 

7,6 

388.4 

999,9 

99,9 

990.9 

112.9 

87. 

53.1 

121.0 

15667.4 

110.0 

-65.9 

99,  9 

261.9 

47.7+ 

47.3 

5.7 

389.6 

999.9 

99,9 

999.9 

114.3 

87. 

53.7 

122.0 

15834.9 

107.0 

-66.7 

99.9 

263.0 

43.6* 

43.3 

5.3 

391.2 

999.9 

99.9 

999.5 

116.6 

87, 

54.2 

123.0 

16006.9 

104.0 

-66.7 

99.9 

264.  1 

36.4* 

36.2 

3.7 

394.4 

999,9 

99.9 

955.9 

117.  6 

87, 

54.9 

124.0 

16124.3 

102,0 

-66.7 

99.9 

267.6 

39.5* 

39.4 

1.6 

396.6 

999.9 

99.9 

995.9 

118.7 

87. 

55.5 

125.0 

16365.6 

98.0 

-67.8 

99.9 

269.3 

52  .0* 

52.0 

0.6 

399.1 

990.9 

99.9 

999.9 

120.2 

87. 

56.2 

126.0 

16552.6 

95.0 

-67.8 

99.9 

268.  7 

57,0* 

57.0 

i.3 

402.7 

909.9 

99.  9 

999.9 

123.0 

87. 

56.9 

127.0 

16745.6 

92.0 

-67.  8 

99.  9 

267.3 

51.9+ 

51.8 

.-'.4 

406.4 

999.9 

99.9 

999.0 

125.6 

07, 

57.3 

128.0 

16878.2 

90,0 

-66.7 

99.9 

266.8 

45.9* 

45.8 

;.5 

411.0 

999.9 

09.9 

999,9 

126.7 

87. 

57.9 

129.0 

17014.7 

88.0 

-64.9 

99.9 

265.4 

38.1* 

38,0 

3.0 

417,2 

909,9 

99,9 

999.9 

127.8 

87, 

58,4 

130.0 

17225.7 

85.0 

-65.9 

99.9 

262.9 

30,6* 

30.4 

3.8 

419.4 

599.9 

99.9 

999.9 

129.1 

87. 

59.1 

131.0 

17443.7 

82.0 

-66.1 

99.9 

261.2 

17.3* 

17.1 

2.7 

423.3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

87 

59.7 

132.0 

17593.2 

80.0 

-66.  7 

99.9 

269.5 

18,8* 

18,8 

0,2 

425.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

130.  1 

87, 

60.3 

133,0 

17745.8 

78,0 

-68.0 

99.9 

271.9 

24.9* 

24.9 

-0,8 

425.6 

999.9 

99.9 

999.9 

131.3 

87, 

60.9 

134,0 

17981,5 

75.0 

-68.0 

99.  9 

268.1 

19.8* 

19.8 

0.7 

430.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.7 

87 

61.5 

135.0 

18143.6 

73.0 

-68.8 

99.  9 

260.7 

18.4* 

18.2 

3.0 

432.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.3 

07, 

62.1 

136.0 

18309.7 

71.0 

-69.2 

99.9 

266.4 

36.4* 

36,3 

2,3 

434,5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

87, 

62.9 

137,0 

18567.7 

68.0 

-69.0 

99.9 

271.7 

51.1* 

51.1 

-1.5 

440.4 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

87 

• BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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TIME 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
DO  C 

63.6 

138.0 

18746.7 

66.0 

-68.0 

6'%. 3 

139.0 

19027.4 

63.0 

-66.3 

65.1 

140.0 

19223.6 

61.0 

-64.6 

^ 5.8 

141.0 

19428.4 

59.0 

-62.3 

66.5 

142.0 

19750.6 

56.0 

-62.5 

67.2 

143.0 

19862.1 

55.0 

-61.2 

68.0 

144.0 

20209.3 

52.0 

-62.5 

68.7 

145.0 

20452.0 

50.0 

-61.2 

69.4 

146.0 

20706.1 

48.0 

-60.1 

70.1 

147.0 

20970.8 

46.0 

-61.6 

71.0 

148.0 

21246.6 

44.0 

-61.0 

71.8 

149.0 

21534.5 

42.0 

-62.7 

72.6 

150.0 

21’837.3 

40.0 

-60.0 

73.4 

151.0 

22157.5 

38.0 

-60.1 

74.2 

152.0 

22322.8 

37.0 

-62.9 

75.1 

153.0 

22665.3 

35.0 

-62.7 

75.9 

154.0 

23028.4 

33.0 

-62.3 

76.9 

155.0 

23616.5 

30.0 

-62.7 

77.9 

156.0 

23827.0 

29.0 

-59.6 

73.9 

157.0 

24275.3 

27.0 

-58.4 

80.1 

158.0 

24760.7 

25.0 

-57.2 

81.4 

159.0 

25286.6 

23.0 

-58.4 

STAT 

ICN  NO. 

240 

LAKE 

; CHARLES, 

LA 

6 

FEBRUARY 

1975 

1915  GMT 

)EW  PT 

DIP. 

SPEED  U 

COMP 

V CJMP 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

99.9 

270.8 

42.8* 

42.8 

-0.6 

99.9 

264.8 

35.7* 

35.5 

3.2 

99.9 

263.0 

34.6* 

34.4 

4.2 

99.9 

264.3 

38.0* 

37.8 

3.7 

99.9 

259.9 

34.8* 

34.3 

S.  1 

99.9 

248.8 

24.2* 

22.5 

1.7 

99.9 

231.9 

14.5* 

11.4 

8.9 

99.9 

166.3 

6.0* 

-1.4 

5.8 

99.9 

101.1 

7.6* 

-7.4 

1.5 

99.9 

307.3 

2.0* 

1.6 

-l.2 

99.9 

271.1 

16.8* 

16.8 

-U.3 

99.9 

262.9 

33.3* 

33.0 

>.l 

99.9 

263.9 

25.4* 

25.3 

2.7 

99.9 

127.5 

0.1* 

-0.  1 

0.0 

99.  9 

269.5 

13.1* 

13.  1 

0.1 

99.9 

270.3 

41.3* 

41.3 

-0.2 

99.9 

268.4 

43.3* 

43.3 

1.2 

99.9 

256.9 

22.3* 

21.7 

5.  1 

99.9 

249.4 

16.5* 

15.4 

5.8 

99.9 

259.8 

38  .4* 

37.8 

,4.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

157  23.  0 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

M 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

446.4 

999.9 

99.9 

999.9 

138.1 

87. 

456,0 

999,9 

99,9 

999,9 

139,8 

87. 

464.2 

999.9 

99.9 

999.9 

141.3 

87. 

473.7 

999.9 

99.9 

999.9 

142.8 

87. 

480.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.8 

87. 

485.8 

999.9 

99,9 

999,9 

145.  8 

87, 

490.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.2 

8 7. 

499.3 

999.9 

99.9 

999.9 

147.  1 

86. 

507.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.  3 

86. 

510.4 

999,9 

99.9 

999.9 

146.0 

86. 

518.3 

999,9 

99.9 

999,9 

146.  1 

86. 

521.2 

999.9 

99.9 

999.9 

147.9 

86. 

535.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.8 

86. 

542.8 

999.9 

99.9 

999.9 

150.4 

86. 

539.9 

999,9 

99.9 

999.9 

149.7 

86. 

549.1 

999.9 

99.9 

999.9 

151.7 

86. 

559.4 

999.9 

99.9 

999.9 

154.0 

86. 

573,8 

999,9 

99.9 

999.9 

156.0 

86. 

587.8 

999.9 

99.9 

999.9 

157.2 

86. 

603,3 

999,9 

99.9 

999.9 

158.1 

86. 

620,2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

631.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

272 


STATICN  NO.  2^0 
LAKE  CHARLESt  LA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  167  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.2 

5.0 

1020.1 

9.6 

-2.3 

360.0 

8.8 

0,0 

-H.0 

281,6 

289,6 

3.1 

63.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

87.5 

1010,0 

9.  1 

-6.  j 

355.7 

10,9 

0,8 

-10.8 

281.9 

289.1 

2.7 

37.6 

0.3 

177. 

0.6 

5.0 

178.0 

999.0 

7.9 

-6.2 

355.0 

10.9 

0.9 

-17.8 

281.5 

289. 0 

2.8 

61.9 

0.6 

177. 

1.0 

6.0 

293.8 

985.0 

5.6 

-5.0 

352.6 

10.9 

1.6 

-17,9 

280.1 

287.2 

2.7 

66.7 

0,7 

176. 

1.2 

7.0 

385.5 

976.0 

6.6 

-5,3 

350.3 

10.6 

1.8 

-17.6 

280.2 

287.2 

2.6 

68.6 

0.  8 

175. 

1.6 

8.0 

677.8 

963,0 

3.6 

-5.6 

365.2 

9.9 

2.5 

-9.5 

280.1 

287.1 

2.7 

51.8 

1.  1 

176. 

1.9 

9.0 

571.0 

952.0 

2.9 

-5.6 

360.6 

9.2 

3.1 

-8.7 

230.3 

287.5 

2.7 

56.5 

1.2 

172. 

2.2 

10.0 

666.9 

961.0 

1.9 

-5.  j 

337,6 

9.0 

3.6 

-8.6 

280,2 

287,6 

2.7 

57.9 

1.6 

170. 

2.6 

11.0 

777.0 

928.0 

0.9 

-5.  3 

335.1 

9.1 

3.8 

-6.2 

280.3 

287.5 

2.7 

60.8 

1.6 

16  8. 

2.9 

12.0 

872.7 

917,0 

-0.2 

-6.0 

333.6 

9,0 

6.0 

-L.O 

280.1 

287.2 

2.7 

66,9 

1.8 

167, 

3.2 

13.0 

960.3 

907.0 

-1.2 

-6.1 

330.7 

9.6 

6.7 

-f  .6 

280.0 

287.2 

2.7 

69.2 

1.9 

166. 

3.5 

16.0 

1057.6 

896.0 

-1.8 

-6.9 

328.0 

10.6 

5.6 

-9,0 

280.3 

207.2 

2.6 

68.2 

2.1 

165. 

3.7 

15.0 

1167.6 

886.0 

0.9 

-6.  3 

327.6 

12.8 

6.9 

-10.8 

286,1 

291.2 

2.6 

57,3 

2,2 

166. 

6.1 

16.0 

1266.6 

873,0 

1.7 

-16. i 

326.0 

16.3 

9.1 

-13.5 

286,0 

290.1 

1.5 

29.6 

2.5 

161. 

6.6 

17.0 

1359.2 

863.0 

1.7 

-16.7 

323.7 

17.2 

10.  1 

-13.8 

286.9 

290.9 

1.6 

27.7 

2.9 

160. 

6.7 

18.0 

1662.6 

852.0 

1.7 

-15.8 

320.0 

16.3 

10.5 

-1^.5 

237.9 

291.7 

1.3 

25.6 

3.2 

158. 

5.1 

19.0 

1568.2 

863.0 

2.2 

-15.6 

312.7 

16.2 

10.6 

-7.6 

289.3 

293.3 

1.6 

25.6 

3.5 

156. 

5.6 

20.0 

1656.2 

832.0 

2.2 

-16.5 

306.6 

12.9 

10.6 

-7.7 

290.6 

296.1 

1.3 

23.5 

3.  7 

156, 

5.3 

21.0 

1771.6 

820.0 

2.6 

-17.  J 

305.2 

12.6 

10.1 

-7.1 

291.8 

295,3 

1.2 

21.3 

6.0 

152. 

6.2 

22.0 

1870.5 

810.0 

1.6 

-18.2 

308.8 

12.5 

9.8 

-7.8 

291.9 

295.3 

1.1 

21.3 

6.2 

150. 

6.5 

23.0 

1970.6 

300.0 

0.9 

-19.2 

313.0 

12.9 

9.6 

-8.8 

292.3 

295.6 

1.0 

20.6 

6.5 

169. 

6.9 

26.0 

2071.6 

790,0 

0,3 

-19.2 

311,6 

12.6 

9,3 

-8.2 

292.6 

295,8 

1.  1 

21.6 

6.  8 

168. 

7.3 

25.0 

2173.3 

780.0 

-0.6 

-21.  1 

310,6 

12.6 

9.6 

-6.0 

293.0 

205.7 

0.9 

19.1 

5.0 

167. 

7.7 

26.0 

2286.8 

769.0 

-0.8 

-23.0 

309.3 

13.0 

10.1 

. -t  .2 

293.6 

296.0 

0.8 

16.7 

5.3 

166. 

8.1 

27.0 

2391.0 

759.0 

-1.8 

-23.  7 

307.9 

16.6 

11.6 

-f  .9 

293.  7 

296.0 

0.7 

16.8 

5.6 

165. 

8.6 

28.0 

2685.8 

750,0 

-2.1 

-25.7 

306.6 

16.1 

12.9 

-9.6 

296.6 

296,3 

0.6 

16.3 

5.8 

165. 

8.7 

29.0 

2592.6 

760.0 

-2.1 

-28.0 

306.6 

18. i 

16,9 

-10.3 

295.5 

297.1 

0.5 

11.6 

6.1 

166. 

9.1 

30.0 

2689.6 

731.0 

-2.1 

-28.0 

301.5 

20.9 

17.8 

-10.9 

296.5 

298.2 

0.5 

11.6 

6.5 

162. 

9.6 

31.0 

2788.0 

722.0 

-2.1 

-28.0 

298.5 

23.0 

20.2 

-li.O 

297.6 

299.2 

0.5 

11.6 

7.0 

161, 

9.7 

32.0 

2898.7 

712.0 

-2.1 

-26.0 

295.  1 

25.0 

22.6 

-10.6 

298.8 

300.7 

0.6 

13.2 

7,6 

160. 

10.1 

33.0 

2999, 8 

703.0 

-2.  1 

-26.0 

290.5 

27.5 

25.8 

-7.7 

299.9 

302.2 

0.7 

15.8 

7.9 

138. 

10.5 

36.0 

3102.0 

696.0 

-2.6 

-23.  1 

286.2 

29.9 

23.7 

-?.3 

300.5 

303.1 

0.9 

18.8 

8.  5 

136. 

10.8 

35.0 

3205.6 

685.0 

-3.2 

-17.3 

282.5 

30.8 

30.1 

-5.7 

301.0 

305.1 

1.6 

31.1 

9.0 

136, 

11.3 

36.0 

3321.6 

675.0 

-6.6 

-16.3 

276.6 

31,9 

31.7 

-3.5 

300.9 

305.6 

1.6 

38.8 

9,9 

131. 

11.7 

37.0 

3627.6 

666.0 

-3.8 

-15.0 

271.9 

32.6 

32.6 

-l.l 

302.8 

308.2 

1.8 

61.5 

10.5 

128. 

12.1 

38.0 

3536.9 

657.0 

-3.8 

-16. i 

268.8 

33.6 

33.6 

0.7 

306.0 

309.8 

2.0 

66.6 

11. 1 

126. 

12.6 

39.0 

3663.8 

668.0 

-6.3 

-13.2 

267.9 

36,0 

36.0 

..2 

306.7 

311.1 

2.1 

69,7 

11.6 

126, 

12.8 

60.0 

3753.9 

639,0 

-5,0 

-16.2 

267,9 

33,9 

33.9 

-.3 

305.0 

311.0 

2.0 

68.5 

12.3 

121. 

13.2 

61.0 

3877,8 

629.0 

-5.8 

-15.3 

268.2 

33.3 

33.3 

1.1 

305.5 

311.1 

1.9 

67.0 

13.0 

119. 

13.5 

62.0 

3978.0 

621.0 

-6.2 

-18.1 

268.5 

32  .5 

32.5 

0.9 

306.0 

310.6 

1.5 

38.3 

13.5 

118. 

13.9 

63.0 

6092.2 

612.0 

-6.5 

-19.5 

268,6 

32.1 

32.1 

0,9 

307.0 

311.1 

1.3 

36.6 

16.  1 

116. 

16.3 

66.0 

6196,9 

606.0 

-7,6 

-18.  7 

267.9 

32.6 

32,6 

1.2 

307.1 

311.6 

1.6 

39,7 

16.8 

115. 

16.7 

65.0 

6298.6 

596.0 

-8.2 

-17. i 

267.6 

33,8 

33.8 

1,6 

307.6 

312.6 

1.7 

68.6 

15.5 

116. 

15.0 

66.0 

6603.6 

588.0 

-8.9 

— 1 6 . J. 

267,6 

35.1 

35.1 

..5 

307.8 

313.5 

1.8 

55.5 

16.0 

113. 

15.3 

67.0 

6509,5 

580.0 

-9,6 

-17.7 

268.2 

36.1 

36.1 

:.i 

308.2 

313.5 

1.7 

56.9 

16.6 

112. 

* BY  SPFEO  MFAMS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  2«0 
LAKE  CHARLES,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  167  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIP 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.7 

48.0 

4630.2 

571.0 

-9.9 

-17.8 

268.8 

37.0 

37.0 

0.8 

309.2 

314,3 

1.6 

52.3 

17,5 

111. 

16.  1 

49.0 

4739.0 

563.0 

-10.5 

-19.2 

269,0 

37.1 

37.  1 

r,7 

309.7 

314.4 

1.5 

48.6 

18.4 

110. 

16.4 

50.0 

4835.4 

556.0 

-10.5 

-19.3 

268.6 

36.7 

36.7 

P.9 

310.8 

315.4 

1.5 

47.4 

18.9 

109. 

16.9 

51.0 

4975.0 

566.0 

-10.8 

-20.' 

267.6 

35.9 

35.8 

’ .5 

312.1 

316.5 

1.4 

45,2 

20.  1 

108. 

17.3 

52.0 

5088.4 

538.0 

-11.3 

-21.2 

267.0 

35.5 

35.4 

1.9 

312.2 

316,4 

1.3 

45,  1 

20,8 

107. 

17.7 

53.0 

5203.0 

530.0 

-12.3 

-21.9 

266.9 

35.5 

35.4 

1.9 

312.9 

316.  8 

1.2 

44.4 

21.5 

106. 

16.1 

54.0 

5304.6 

523.0 

-12.9 

-22.2 

267.5 

35.8 

35.8 

X .6 

313.4 

317.3 

1.2 

45.4 

22.4 

105. 

18.4 

55.0 

5422.0 

515.0 

-13.7 

-23. H 

268.2 

36.2 

36.2 

;.i 

313.7 

317.4 

l.l 

43.8 

23.1 

105. 

13.9 

56.0 

5556.2 

506.0 

-13.2 

-23.3 

269.7 

37.2 

37.2 

3.2 

316,0 

319,8 

1.2 

42.2 

23.9 

104, 

19.2 

57.0 

5677.4 

498.0 

-14.0 

-24. 

270.3 

37.6 

37.6 

-0.2 

316.4 

319.7 

1.0 

38.9 

24.6 

104. 

19.5 

58.0 

5784.7 

491.0 

-14.8 

-26.9 

270.8 

37.7 

37.7 

-0.5 

316.6 

319.5 

0.9 

34.0 

25.6 

104. 

19.9 

59.0 

5893.3 

484.0 

-15.3 

-28.  2 

271.0 

37.1 

37.1 

-0.6 

317.4 

320.0 

0.8 

31.8 

26,3 

103. 

20.3 

60.0 

6019.1 

476.0 

-16.2 

-28,9 

271,2 

37.4 

37,4 

-0.8 

317.7 

320.2 

0,7 

32.5 

27,1 

103. 

20.7 

61.0 

6130.4 

469.0 

-17.2 

-29. p 

271.4 

38.5 

38.5 

-0.9 

317.9 

320.2 

0.7 

33.1 

28.0 

102. 

21.1 

62.0 

6242.9 

462.0 

-18.3 

-30,  3 

271.1 

39.7 

39.7 

-C.8 

317.9 

320.1 

0.7 

33.7 

28.9 

102. 

21.6 

63.0 

6356.7 

455.0 

-19.2 

-31.*. 

270.2 

39.7 

39.7 

-C.l 

318.1 

320.2 

0.6 

33,9 

29,7 

102. 

21.6 

64.0 

6471.9 

448.0 

-20.0 

-31.8 

268.6 

39.1 

39.1 

!.0 

318,5 

320,5 

0.6 

33.9 

30,7 

101. 

22.1 

65.0 

6588.6 

441.0 

-20,7 

-32.8 

267,5 

39.1 

39.0 

’.7 

319.1 

320.9 

0.5 

32.8 

31.3 

101. 

22.6 

66.0 

6723.9 

433.0 

-20.8 

-33.5 

266.7 

40.4 

40  .4 

?-.3 

320.5 

322.3 

0.5 

31.0 

32.2 

101. 

23.0 

67.0 

6844.1 

426.0 

-22.0 

-34.3 

266.3 

41.5 

41.4 

2.7 

320.5 

322.2 

0.5 

31.6 

33.4 

100. 

23.4 

68.0 

6948.3 

420.0 

-23.0 

-35,. 

265.1 

39.9 

39,8 

J.4 

320.6 

322.2 

0.5 

31.9 

34,5 

100, 

23.7 

69.0 

7071.4 

413.0 

-23.5 

-35.3 

264.4 

39.3 

39.  1 

J.9 

321.5 

323.0 

0.4 

31.6 

35.1 

99, 

24.1 

70.0 

7196.2 

406.0 

-24.2 

-37.2 

263.8 

39.9 

39.6 

'1.3 

322.2 

323.5 

0.4 

28.8 

35.8 

99, 

24.6 

71.0 

7322.9 

399.0 

-25.0 

-38.6 

264.2 

44.6 

44.  4 

4,5 

322.7 

323.9 

0,3 

26.7 

36.9 

99, 

24.9 

72.0 

7451.3 

392.0 

-26,0 

-38.9 

264,4 

47.6 

47.3 

4.7 

323.0 

324.2 

0.3 

28.5 

37.9 

98. 

25.2 

73.0 

7562.7 

386.0 

-27.4 

-39.3 

264.  1 

48.2 

48.0 

5.0 

322.7 

323.8 

0.3 

30.1 

38.  0 

98. 

2 5.6 

74.0 

7675.3 

380.0 

-28.3 

-39.  J 

263.3 

46  .8 

46.5 

5.4 

322.9 

324.1 

0.3 

32.6 

40.0 

97. 

26.1 

75.0 

7808.3 

373.0 

-29,5 

-39.^ 

262.4 

42.6 

42.3 

5.6 

323.0 

324.2 

0,3 

36.1 

41,3 

97, 

26.4 

76.0 

7923.8 

36  7.0 

-30,7 

-40.3 

262.  8 

41.5 

41.2 

5,2 

323.0 

324,  1 

0.3 

37.8 

41.9 

97. 

26.8 

77.0 

8040.7 

361.0 

-31.6 

-41.0 

264.6 

43.8* 

43.6 

* .1 

323.3 

324.3 

0.3 

38.6 

42.  8 

96. 

27.2 

78.0 

8159.1 

355.0 

-32.5 

-42.3 

266.2 

47.9* 

47.8 

7.2 

323.6 

324.5 

0.3 

36.4 

43.8 

96. 

27.5 

79.0 

8279.0 

349.0 

-33.4 

-43.-, 

267.0 

51,3* 

51,2 

2.7 

323.9 

324.7 

0.2 

35.8 

44.6 

96. 

27.9 

80.0 

8400.5 

343.0 

-34.5 

-44.  / 

266.5 

49.6* 

49.5 

3.0 

324.0 

324.8 

0.2 

35.3 

46.3 

96. 

28.4 

81.0 

8544.4 

336.0 

-35.6 

-45.'’ 

264.9 

42.5* 

42.3' 

3.8 

324.5 

325.2 

0.2 

34.3 

47.  7 

95. 

28.6 

82.0 

8648.5 

331.0 

-36.6 

-46."’ 

264.3 

38.4* 

38.2 

J.8 

324.4 

325.0 

0.2 

34.0 

48.4 

95. 

29.2 

83.0 

9775.0 

325.0 

-37.6 

-47.6 

264.8 

38,4* 

38.2 

3.5 

324.8 

325.4 

0,2 

33.8 

49.  1 

95. 

29.5 

84.0 

8903.  1 

319.0 

-39.1 

-48.8 

265.8 

40.7* 

40.6 

3.0 

324.5 

32  5.0 

0.1 

34.5 

49.8 

95. 

29.9 

85.0 

9011.3 

314.0 

-40.0 

99.9 

266.3 

44.7* 

44.6 

2.9 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

95. 

30.4 

86.0 

9164.8 

307.0 

-41.4 

99.  . 

265.8 

46.2* 

46.1 

3.4 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

52.6 

95, 

30.8 

87.0 

9276.0 

302.0 

-42.5 

99,9 

265.4 

46,3* 

46.  1 

3.7 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

94. 

31.2 

88.0 

9411.2 

296.0 

-43.6 

99. *5  ■ 

265.4 

46.8* 

46.7 

3.8 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

94. 

31.5 

89.0 

9525.4 

291.0 

-44.9 

99.9 

265.7 

47.7* 

47.6 

3.6 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

94. 

31.9 

90.0 

9664.4 

285.0 

-46.0 

99.9 

265.7 

46.9* 

46.8 

3.5 

325,2 

999,9 

99,9 

999.9 

56.6 

9<. 

32.3 

91.0 

9781.9 

280.0 

-46.9 

99.9 

265.7 

44.5* 

44.4 

3.4 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

94. 

32.7 

92.0 

9901.1 

275.0 

-47.8 

99.9 

266.2 

42.6* 

42,5 

2.8 

326.0 

999,9 

99.9 

999,9 

58.7 

94. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPF  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFOLATEO 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIGN  no.  2'tO 

lake  Charles,  la 


6 FCORUARY  1975 

2315  GMT  167  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

DEW  p: 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V clmp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/I  EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.1 

93.0 

10021.8 

2 70.  O’ 

-49.1 

99." 

267.6 

42.1* •• 

42.1 

1.7 

325.8 

999.9 

99.9 

999.0 

59.  5 

93. 

33.5 

94.0 

10144.2 

265.0 

-50.3 

99.9 

269.5 

43.4* 

43.4 

0,4 

V 325. 8 

999,9 

99.9 

999.9 

60.7- 

93, 

33.  B 

95.0 

10268.1 

260.0 

-51.5 

99.9 

270.2 

43.4* 

43.4 

-0.  1 

■325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.4 

,93. 

34.2 

96.0 

10419.4 

254.0 

-52.3 

99.  i 

270.5 

41.9* 

41.9 

-0.4 

326.8 

999,9 

99.9 

999.9 

62.5 

93, 

34.6 

97.0 

10547,7 

249.0 

-53.4 

99.  > 

269.8 

38.9* 

38,9 

C.  1 

327.1 

999,9 

09.9 

999.9 

63,  7 

93. 

35.0 

98.0 

10651.8 

245.0 

-54.0 

99.9 

268.1 

36.0* 

36.0 

1 .2 

327.5 

99  9.9 

99.9 

999.9 

64.3 

93. 

35.4 

99.0 

10783.8 

240.0 

-55.2 

99.9 

265.7 

37  .4* 

37.3 

r.8 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

93. 

35.8 

100.0 

10918.0 

235.0 

-56.0 

99.9 

264.2 

40.6* 

40,4 

4.  1 

328,6 

999.9 

99.9 

999,9 

65.0 

93. 

36.1 

101.0 

11054,3 

230.0 

-57.5 

99.9 

263.6 

42.7* 

43.4 

4.8 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

93. 

36.5 

102.0 

11165,0 

226.0 

-58.0 

99.  y 

263.5 

43.7* 

43.4 

5.0 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

93. 

36.8 

103.0 

11305.5 

221.0 

-59.4 

99.  y 

263.9 

42.8* 

42.5 

■<.6 

329,2 

999.9 

99.9 

999,9 

68.  8 

93, 

37.2 

104,0 

11448.8 

216.0 

-59.6 

99.9 

264.5 

42.8* 

42.6 

.1 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

92. 

37.6 

105,0 

11565.6 

212.0 

-59.9 

99.9 

264,9 

44.5* 

44.4 

' .0 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

92. 

38.1 

106.0 

11685.4 

203.0 

-56.8 

99.9 

264.2 

47.9* 

47.7 

4 .9 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.0 

92. 

33.5 

107.0 

11808.6 

204.0 

-56.3 

99.9 

263.0 

49,1* 

48.7 

6,0 

341.7 

999,9 

99.9 

999.9 

73.4 

92. 

38.8 

108.0 

11934,2 

200.0 

-56.8 

99,  -y 

262.3 

48,4* 

48.0 

6.5 

342,3 

999,9 

99.9 

999.9 

74,  1 

92. 

39.2 

109,0 

12094,6 

195.0 

-57.0 

99.  y 

261.9 

47.5* 

47.0 

6.7 

345.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

92. 

39.7 

110.0 

12192.5 

192.0 

-58.2 

99.9 

262.9 

47.0* 

46,7 

5,8 

344,7 

999,9 

99,9 

999,9 

76.6 

92. 

40.1 

lll.O 

12358.5 

187.0 

-58.5 

99.9 

264.8 

47.9* 

47.6 

4,4 

346,7 

999,9 

99,9 

999,9 

77.6 

91, 

40.6 

112.0 

12494,5 

183.0 

-58.3 

99.9 

266.7 

49,7* 

49.6 

: .9 

349,1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

91. 

40.9 

113.0 

12633.5 

179.0 

-58.5 

99.9 

266.5 

49.9* 

49.8 

3.0 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

91. 

41.3 

114.0 

12775.8 

175.0 

-58.0 

99.9 

264.6 

46.8* 

46.6 

4.4 

354.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

91. 

41.6 

115.0 

12884.6 

172.0 

-58,5 

99,9 

262,5 

43,6* 

43.2 

5.7 

355,1 

999,9 

99.9 

999,9 

82.4 

91. 

42.1 

116.0 

13070.3 

167,0 

-58.0 

99.9 

259.7 

38.6* 

38.0 

0.9 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

91. 

42.5 

117.0 

13223.1 

163.0 

-58.0 

99.9 

260.3 

37.9* 

37.4 

6.4 

361.5 

990.9 

99.9 

999.9 

83.6 

91. 

42.8 

113.0 

13340.2 

160.0 

-57.  ’ 

99." 

262.5 

39.1* 

38.8 

5.1 

364.0 

999,9 

99,9 

999,9 

85.0 

91. 

43.1 

119.0 

13500.0 

156.0 

-57.7 

99.9 

264.9 

40.3* 

40,2 

3.6 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

91. 

43.5 

120.0 

13622.7 

153,0 

-57.5 

99.9 

268.5 

42.1* 

42.1 

1.1 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

91. 

43.9 

121.0 

13747.8 

150.0 

-57.5 

99.9 

271.9 

43.3* 

43.3 

-1.4 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

91. 

44.2 

122.0 

13917.9 

146,0 

-58.9 

99.  . 

273,7 

43.1* 

43.0 

-2,8 

371.5 

999,9 

99,9 

999.9 

B8.5 

91. 

44.7 

123.0 

14048.0 

143.0 

-59.7 

99.' 

275.3 

41.0* 

40.8 

-3.8 

372.2 

999,9 

99.9 

999.9 

89.7 

91. 

45.0 

124.0 

14180.5 

140.0 

-59.9 

99.9 

275,4 

38.9* 

38.8 

-5.7 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

91. 

45.3 

125.0 

14315.0 

137.0 

-62.5 

99.9 

274,6 

35.7* 

35.5 

-2.9 

372.0 

999,9 

99.9 

999.9 

91,  1 

91, 

45.8 

126.0 

14497.4 

133.0 

-63.4 

99.9 

272.2 

31.0* 

31,0 

-;,2 

373,5 

099,9 

99.9 

999.9 

92.  3 

91, 

46.2 

127,0 

14637.7 

130.0 

-63.0 

99.9 

269.5 

32.0* 

32.0 

0.3 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

91. 

46.6 

128.0 

14781.2 

127.0 

-63.8 

99. y 

267.6 

38.7* 

38.7 

1.6 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

91. 

46.9 

129.0 

14927.7 

124.0 

-64.0 

99,  V 

267.0 

46.9* 

46.9 

2.5 

380.0 

999,9 

99.9 

999,9 

93,9 

91. 

47.2 

130,0 

15077.5 

121.0 

-64.6 

99." 

266.5 

51,4* 

51.3 

5.2 

381.6 

999,9 

99,9 

999.9 

95,  1 

91. 

47.7 

131.0 

15282.8 

117.0 

-65.0 

99.0 

265.7 

51.7* 

51.5 

5.9 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.1 

91. 

48.0 

132.0 

15440.6 

114.0 

-66.4 

99.9 

265.2 

48.2* 

48.0 

4 .0 

384.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

91. 

48.4 

133.0 

15547.8 

112.0 

— 66. 6 

99.9 

265,7 

45.6* 

45,5 

3,4 

386.4 

999,9 

99.9 

999,9 

98.8 

91. 

48.7 

134.0 

15711.8 

109,0 

-67,4 

99.9 

266.2 

45.5* 

45.4 

3.0 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.5 

91. 

49.2 

135.0 

15879.7 

106.0 

-68.0 

99.  y 

266.8 

45.9* 

45.8 

2.6 

389.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101. 1 

91. 

49,7 

136.0 

16052.0 

103,0 

-68.4 

99,'. 

266.8 

45.2* 

45.2 

2.5 

392.2 

999,9 

99.9 

999,9 

102.5 

91. 

50.0 

137.0 

16229.1 

100.0 

-68.9 

99.9 

266.9 

44.9* 

44.9 

2.4 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

91. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  2AO 
LAKE  CHARLES,  LA 


J < 

A FEBRUARY  IS75 

2315  GMT  167  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEM  PV 

OIR 

SPtFO 

U COMP 

V CPMP 

POT  7 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

P/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

G“/KG 

PCT 

KM 

no 

50.6 

138.0 

16411.0 

97.0 

-69,8 

99.° 

263.3 

49.1* 

49.0 

1.4 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

90 

51.2 

139.0 

16598.5 

94.0 

-68.9 

99.9 

270.4 

49.8* 

49.8 

-0,3 

401,7 

999,9 

99,9 

999.9 

106.6 

90, 

51.7 

140.0 

16792,2 

91.0 

-69.8 

99.9 

272,9 

42.7* 

42.7 

-2.2 

403.7 

999.9 

99.9 

999.9 

108.5 

90, 

52.1 

141.0 

16992.6 

88.0 

-68.4 

99.', 

276.4 

35.0* 

34.7 

-3  .9 

410.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

90 

52.6 

142.0 

17201.1 

85.0 

-67.4 

99.5 

281.1 

29.3* 

28,7 

-5.7 

415,5 

999.9 

99,9 

999.9 

109,7 

91, 

53.1 

143.0 

17417.2 

82.0 

-68.2 

99.'' 

283.3 

26.8* 

26.0 

-6.2 

419,0 

999,9 

99,9 

999.9 

111.0 

91, 

53.6 

144.0 

17565.4 

80,0 

-68,2 

99,° 

281,9 

24,7* 

24.2 

-5.1 

422.0 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

91, 

5A.2 

145.0 

17793.5 

77.0 

-70.7 

99.9 

2 74.3 

28.3* 

28.2 

-2.1 

421.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

91 

5^.7 

146.0 

16030.5 

74.0 

-68.4 

99.9 

267.8 

32.2* 

32.2 

1.2 

431.1 

Q99.9 

99.9 

999.9 

113.4 

91, 

55.2 

147.0 

18194.3 

72.0 

-69,5 

99.9 

263.  1 

32.2* 

32,0 

5.9 

432,2 

999.9 

99,9 

999.9 

114.5 

91, 

55.3 

148.0 

18448.0 

69.0 

-69.8 

59,9 

264.5 

31.9* 

31.7 

B.O 

437.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

91 

56.5 

149.0 

18713.7 

66.0 

-68.4 

99.5 

272.1 

34.6* 

34.5 

-1.3 

445.4 

999.9 

09.9 

999.9 

117.6 

91, 

57.1 

150.0 

18899.1 

64.0 

-66.6 

99.° 

270.5 

31.3* 

31,3 

-0,3 

453.5 

999,9 

99,9 

999.9 

117.7 

91. 

57.8 

151.0 

19189.6 

61.0 

-66.6 

99,° 

262.5 

19.4* 

19.2 

2.5 

459.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

91, 

58.4 

152.0 

19392.6 

59.0 

-64.0 

99.9 

256.2 

13.8* 

13.4 

3.3 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

91, 

59.1 

153.0 

19713.5 

56.0 

-62.5 

99.9 

255.3 

13.5* 

13.0 

3.4 

480.5 

999,9 

99,9 

999.9 

120.6 

90, 

59.9 

154.0 

19938. 1 

54.0 

-62,1 

99.9 

249,3 

12.3* 

11.5 

4.4 

486.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

90, 

60.6 

155.0 

20171.3 

52.0 

-62.5 

99,9 

247.6 

13.9* 

12.9 

5.3 

490.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121.1 

90, 

61.4 

156.0 

20537.8 

49.0 

-62.6 

99.° 

252.0 

9.1* 

8.7 

2.8 

498.8 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

90. 

62.2 

157.0 

20795.0 

47.0 

-62.3 

99.° 

264.4 

13.4* 

13.3 

1.3 

505,6 

999,9 

99,9 

999,9 

122.  1 

90, 

63.0 

158.0 

21063.6 

45.0 

-62,3 

99,° 

265.3 

13.3* 

13.2 

;.i 

512.0 

999,9 

99.9 

999.9 

123.5 

90, 

64.0 

159.0 

21343.7 

43.0 

-63,4 

99.9 

260.9 

15.6* 

15.4 

2.5 

515.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

90. 

64.9 

160.0 

21789.0 

40.0 

-62.5 

99.9 

263.0 

28.2* 

28.0 

3.4 

529.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

90. 

65.9 

161.0 

22105.3 

38.0 

-62.8 

99.9 

267.1 

24.9* 

24.9 

1.3 

535.9 

999,9 

99,9 

999.9 

126.8 

90, 

66.8 

162.0 

22438,2 

36.0 

-63.0 

99.'; 

276.2 

9,0* 

9.0 

-1,0 

543,8 

999.9 

99.9 

999.9 

127.8 

90, 

67.8 

163.0 

22790.5 

34.0 

-62.5 

99.° 

262.7 

13.1* 

13.0 

1.7 

554.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.1 

90, 

68.8 

164.0 

23360.6 

31.0 

-62.5 

99.° 

246.4 

16.3* 

15.0 

6.5 

569.0 

999.9 

99.9 

999.9 

128.9 

90. 

69.9 

165.0 

23772.2 

29.0 

-62.5 

99.° 

253.4 

31.4* 

30,1 

9,0 

580,0 

999,9 

99,9 

999.9 

129,7 

90, 

71.1 

166.0 

24215.7 

27.0 

-60.  1 

99,9 

266.  1 

22.4* 

22.3 

1.5 

598.6 

999.9 

99.9 

999.9 

131.8 

89. 

72.3 

167.0 

24695.4 

25.0 

-60.6 

99.9 

273.8 

14.9* 

14.9 

-1.0 

610.4 

999,9 

99,9 

999,9 

133.9 

89, 

73.7 

168.0 

25216.2 

23.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

629,3 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.9 

999, 

75.3 

169.0 

25786.3 

21.0 

-59.2 

99.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

645.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO,  240 
LAKE  CHAPLES.  LA 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

nc  K 

PG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

2.7 

5.0 

1025.2 

1.7 

-4.4 

350.0 

6.2 

1.1 

-6.1 

273,3 

280.2 

2.7 

64.0 

0,0 

0. 

O.l 

3,0 

38.2 

1021.0 

2,9 

-5,2 

350,4 

10.3 

1.7 

-10.2 

274,8 

281.4 

2.6 

55.2 

0.2 

165. 

0.5 

4.0 

141.6 

1008.0 

1.0 

-6.4 

350.4 

10.3 

1.7 

-10.2 

273.8 

279.9 

2.3 

57.7 

0.2 

165. 

0.8 

5.0 

237.  7 

996.0 

-0.2 

-6.7 

352.2 

10.4 

1.4 

-10,3 

273.6 

279,7 

2.3 

61.3 

0.4 

16  7, 

1.2 

6.0 

367.1 

980.0 

-1  .4 

-7.1 

356.0 

10.5 

0.7 

-10,5 

273.6 

279.6 

2.3 

65.5 

0.7 

170. 

1.5 

7.0 

465.1 

968.0 

-2.2 

-7.-. 

360.0 

10.5 

0.0 

-10,5 

273.7 

270,5 

2.2 

66.0 

0,9 

171, 

1.8 

e.o 

572.4 

955.0 

-3.0 

-7.6 

1.9 

10.8 

-0,4 

-10.8 

274.0 

279,9 

2.3 

70.4 

1.  1 

173. 

2.2 

9.0 

672.4 

943.0 

-4,  1 

-7.5 

3.1 

11.3 

-0,6 

-11.3 

273.9 

279.8 

2.2 

74.5 

1.3 

175. 

2.5 

10.0 

773.2 

931.0 

-5.3 

-8.2 

3.2 

11.8 

-0.7 

-11.8 

273.7 

279.4 

2.2 

79.7 

1.5 

176. 

2.9 

11.0 

892.2 

917.0 

-5.7 

-7.7 

357.6 

11.9 

0.5 

-11. e 

274,4 

280.5 

2,3 

86.0 

1.8 

177. 

3.3 

12,0 

1004.8 

904,0 

-2.4 

-11.3 

34  7.8 

11.6 

2.5 

-11.4 

278,9 

283.8 

1.8 

50.3 

2.  1 

177. 

3.7 

13,0 

1102.3 

893.0 

-0.8 

-10.0 

339.2 

11.3 

4.0 

-10.6 

281.6 

287.0 

2.0 

49.5 

2.4 

175. 

4.0 

14.0 

1210.5 

881.0 

-0.0 

-9.9 

334.5 

11.0 

4.7 

-0.9 

283.5 

289.1 

2.0 

47.2 

2.6 

174, 

4.3 

15.0 

1311.6 

870.0 

2.3 

-9 . 4 

331.6 

10.2 

4.9 

-9.0 

286.9 

292.9 

2.2 

41.6 

2.7 

172. 

A.  7 

16.0 

1452.2 

655.0 

2.6 

-12.1 

323.1 

9,8 

5,2 

-8.3 

288.6 

293.6 

1.8 

32.8 

2.9 

170. 

5.1 

17.0 

1556.8 

844.0 

2.3 

-12.9 

326.1 

10.1 

5.6 

-8.3 

289.3 

294.1 

1.7 

31.4 

3.2 

169. 

5.4 

18.0 

1662.6 

833.0 

1.8 

-14.1 

326.3 

10.4 

5.8 

-8  .7 

289.9 

294.3 

1.5 

29.6 

3.3 

167. 

5.7 

19.0 

1769.7 

822.0 

1.1 

-14.7 

325.6 

10.3 

5.8 

-8.5 

290,3 

294.6 

1.5 

29,6 

3.5 

166. 

6.1 

20,0 

1877.9 

811.0 

0.6 

-15. ’i 

323.6 

9,9 

5,9 

-8,0 

290,9 

294,9 

1.4 

28.1 

3.7 

165. 

6.5 

21.0 

2007,5 

798.0 

-0,0 

-16.6 

320.2 

10.2 

6.5 

-7.8 

291.5 

295.3 

1.3 

27.3 

4.0 

164. 

6.9 

22.0 

2118.4 

787.0 

-0.8 

-17. i 

318.7 

10.2 

6.7 

-7.6 

291.0 

295.5 

1.2 

27.3 

4.  2 

162. 

7.2 

23.0 

2230.6 

776.0 

-1.8 

-18.1 

317.9 

10.1 

6.8 

-7.5 

292.0 

295.4 

1.2 

27.4 

4.4 

161. 

7.6 

24.0 

2344.1 

765.0 

-2.2 

-18.5 

316.6 

10.1 

6,9 

-7.4 

292,6 

296,1 

1.2 

27.4 

4.6 

160. 

7,9 

25.0 

2448.5 

755,0 

-2,4 

-18.6 

315.0 

10.2 

7.2 

-7.2 

293.6 

297.0 

1.2 

27.4 

4.7 

159. 

a. 4 

26.0 

2586.1 

742.0 

-3.3 

-19.4 

309.0 

10.6 

8.2 

-6.8 

294.0 

29  7.3 

1.1 

27.4 

5.0 

158. 

8.7 

27.0 

2704.1 

731.0 

-4.1 

-19.6 

305.2 

11. 1 

9.1 

-6.4 

294.4 

29  7.7 

1.1 

28.2 

5.2 

157. 

9.0 

28,0 

2812.5 

721.0 

-5.0 

-20,2 

300.2 

11.7 

10,1 

-5.9 

294.6 

297,fl 

1.1 

29,0 

5,4 

155. 

9.3 

29.0 

2922.3 

711.0 

-5.1 

-21.5 

294.8 

13.0 

n.e 

-5.5 

295.6 

298.5 

l.O 

26.3 

5.5 

154. 

9.7 

30.0 

3044.8 

700-0 

-4.8 

-21.6 

239.6 

15.6 

14.7 

-5.2 

297.2 

300.2 

1.0 

25.5 

5.0 

152. 

10.1 

31.0 

3158.0 

690.0 

-4.  7 

-21.8 

286.5 

19.1 

18,3 

-5.4 

298.6 

301.6 

l.O 

24.7 

6.0 

149, 

10.4 

32,0 

3272.9 

680.0 

-4,5 

-21.7 

285.3 

22.2 

21.4 

-5.9 

300.0 

303.1 

1.0 

24.7 

6.3 

147. 

10.8 

33.0 

3389.6 

670.0 

-4.4 

-21.0 

283.6 

26.2 

25.5 

-6.2 

301.5 

304.8 

1.1 

25.9 

6.8 

144. 

11.2 

34.0 

3496.1 

661.0 

-4.2 

-20. C 

281.4 

29.5 

28.9 

-5.8 

302.8 

306.5 

1.2 

27.8 

7.3 

140. 

11.5 

35.0 

3616.3 

651.0 

-4.4 

-20, C 

279.5 

31.5 

31.0 

-5,2 

304,0 

307.7 

1.2 

28.2 

7,0 

138. 

12.0 

36.0 

3762,6 

639.0 

-5.3 

-20.4 

2 76,3 

33.0 

32.8 

-3.6 

304.6 

308.3 

1.2 

29,3 

3.6 

133. 

12.4 

37,0 

3886.2 

629.0 

-6.2 

-20.9 

275.0 

33.2 

33.1 

-2.9 

304.9 

308.5 

1.1 

30.1 

9.2 

130. 

12.8 

38.0 

3998.9 

620.0 

-6.8 

-20.6 

274.1 

32.8 

32.7 

-2.3 

305.5 

309.2 

1.2 

32.1 

9,9 

127, 

13.2 

39.0 

4113.0 

611.0 

-7.1 

-20.6 

273.3 

32.0 

31.9 

-1  .8 

306.4 

310.2 

1.2 

33.1 

10.6 

125. 

13,5 

40.0 

4228.5 

602.0 

-8,  1 

-21.2 

272,7 

31,1 

31.1 

-1.5 

306.5 

310.2 

1.2 

34.0 

11.0 

124. 

14.1 

41.0 

4384.9 

590.0 

-8.1 

-21.0 

2 73.7 

30.5 

30.4 

-2.0 

308.3 

312.1 

1.2 

34.6 

11.9 

121. 

14.4 

42.0 

4504.3 

581,0 

-8.3 

-21.9 

275.1 

30.8 

30.7 

-2.7 

309.5 

313.1 

1.1 

32.1 

12.4 

120. 

14.7 

45,0 

4625.5 

572.0 

-8,  1 

-21,5 

276,4 

31.3 

31.  1 

-3,5 

311.1 

314.9 

1.2 

33,1 

12.9 

119. 

15.1 

44.0 

4748,5 

563.0 

-9.0 

-21.4 

277.6 

31.9 

31.6 

-4.2 

311.4 

315.4 

1.2 

35.8 

13.7 

118. 

15.5 

45.0 

4873.0 

554.0 

-10.0 

-21.5 

277.7 

32.1 

31.8 

-4.3 

311.7 

315.6 

1.2 

38.4 

14.4 

117. 

15.9 

46.0 

4985.0 

546.0 

-11.2 

-21,9 

276.3 

31.9 

31.7 

-3  ,5 

311.6 

315.5 

1.2 

40,6 

15.2 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST«TION  NO.  240 
LAKE  CHARLESf  LA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

16.2 

47.0 

5112.5 

16.6 

48.0 

5241.0 

16.9 

49.0 

5358.3 

17.3 

50.0 

5476.3 

17.8 

51.0 

5625.9 

18.2 

52.0 

5762.7 

18.6 

53.0 

5886.0 

18.9 

54.0 

6010.9 

19.3 

55.0 

612U5 

19.8 

56.0 

6281.9 

20.2 

57.0 

6412.2 

20.6 

58.0 

6527.6 

21.0 

59.0 

6661.1 

21.4 

60.0 

6779.4 

21.8 

61.0 

6916.4 

22.2 

62.0 

7037.8 

22.7 

63.0 

7178.4 

23.1 

64.0 

7303.2 

23.6 

65.0 

7429.6 

24.1 

66.0 

7576.1 

24.6 

67.0 

7725.4 

24.9 

68.0 

7839.2 

25.4 

69.0 

7973.8 

25.8 

70.0 

8110.4 

26.3 

71.0 

8269. 1 

26.7 

72.0 

8410.3 

27.2 

73.0 

8533.2 

27.6 

74.0 

8657.6 

28.1 

75.0 

8804.8 

23.4 

76.0 

8933.0 

28.9 

77.0 

9062.9 

29.3 

78.0 

9194.5 

29.7 

79.0 

9328.0 

30.1 

80.0 

9463.7 

30.7 

81.0 

9625.0 

31.1 

82.0 

9765.7 

31.6 

83.0 

9884.0 

31.9 

84.0 

10029.8 

32.4 

85.0 

10152.5 

32.9 

86.0 

10327.1 

33.3 

87.0 

10454.0 

33.7 

88.0 

10609.1 

34.1 

89.0 

10740.8 

34.5 

90.0 

10874.7 

34.9 

91.0 

11010.9 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

537.0 

-11.9 

-22.1 

528.0 

-12.4 

-23.2 

520.0 

-13.1 

-23.3 

512.0 

-13.8 

-24.4 

502.0 

-14.7 

-25.7 

493.0 

-15.5 

-26.  1 

485.0 

-16.6 

-26.8 

477.0 

-17.3 

-28.6 

4 70.0 

-18.  1 

-29.4 

460.0 

-19.2 

-30.7 

452.0 

-20.1 

-31.7 

445.0 

-21.5 

-32.8 

437.0 

-22.4 

-33.7 

430.0 

-23.7 

-34.6 

422.0 

-24.8 

-35.3 

415.0 

-26.0 

-35.9 

407.0 

-27.  1 

-36.5 

400.0 

-28.2 

-37. C 

393.0 

-29.6 

-38.6 

385.0 

-30.4 

-39.7 

377.0 

-30.5 

-41.3 

371.0 

-31  .4 

-42.3 

364.0 

-32.6 

-43.6 

357.0 

-33.5 

-44.5 

349.0 

-34.7 

-45.7 

342.0 

-35.7 

-46.6 

336.0 

-36.7 

-47.5 

330.0 

-38.2 

-48.6 

323.0 

-39.3 

-49.5 

317.0 

-40.2 

99.9 

311.0 

-41.8 

99.9 

305.0 

-43.2 

99.9 

299.0 

-44.4 

99.9 

293.0 

-44.8 

99.9 

286.0 

-46.1 

99.9 

280.0 

-47.0 

99.9 

275.0 

-48.0 

99.9 

269.0 

-49.3 

99.9 

264.0 

-50.6 

99.9 

257.0 

-52.1 

99.9 

252.0 

-53.0 

99.9 

246.0 

-53‘.-8 

99.9 

241.0 

-54.6 

99.9 

236.0 

-55.6 

99.9 

231.0 

-55.4 

99.9 

7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


OIR 

SPEED 

U CDMP 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

275.1 

31.9 

31.0 

273.6 

32.3 

32.2 

272.8 

32.9 

32.8 

272.2 

33.5 

33.5 

271.5 

33.8 

33.8 

271.0 

33,5 

33.5 

270.4 

32.8 

32.8 

270.3 

32.0 

32.0 

259.8 

30,0 

30.0 

269.7 

28.5 

28.5 

271.4 

30.8 

30.8 

273.9 

35.7 

35.6 

275.7 

40.1 

39.9 

275.6 

39.0 

38.0 

275.1 

36.7 

36.5 

274,  7 

34.5 

34.4 

zi<.2 

32.6 

32.5 

273.6 

31.6 

31.5 

272. b 

32.6 

32.6 

272.9 

36.7 

36.7 

273.1 

39.9 

39.8 

2 72.5 

39.7 

39.6 

270.0 

37.7 

37.6 

269.6 

37.4 

37.4 

268.9  ' 

39.3 

39.3 

268.5 

40.5 

40.5 

267.  7 

39,3 

39.2 

256.9 

37.1 

37.0 

266.6 

37.1 

37.0 

265.9 

39.2 

39.2 

266.9 

41.6 

41.5 

266.0 

40,3 

40.2 

264.2 

38.1 

37.9 

262.3 

36.4 

36.1 

262,0 

30.3 

37.9 

262.9 

41.0 

40.7 

263.5 

43.6 

43  .3 

262.9 

43.3 

43.0 

260.8 

39.0 

39.3 

259,3 

36.0 

35.3 

259.3 

35.1 

34.5 

259.8 

37.1 

36.5 

260.6 

41.9 

41.3 

261.8 

48.2 

47.7 

263.6 

51.6 

51.3 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

no  K 

DO  K 

-2.9 

312.2 

316.1 

-2.0 

313.1 

316.7 

-1.6 

313.6 

317.2 

-1.3 

314.1 

317.5 

-0.9 

314.8 

317.9 

-0.6 

315.5 

310,5 

-0.3 

315.6 

318.5 

-0,2 

316.2 

318.7 

O.l 

316,5 

318.9 

0.2 

317.1 

319.3 

-0.8 

317.5 

319.5 

-2.4 

317.3 

319.1 

-4.0 

317.7 

319,4 

-3.8 

317.5 

319.1 

-3.3 

317.0 

319,4 

-2.8 

317.8 

319.3 

-2.5 

318.2 

319.6 

-2.0 

318.3 

319.6 

-1.5 

318.1 

319.3 

-1.9 

319.0 

320.1 

-2.1 

320.7 

321.7 

-1  7 

321.0 

321.8 

-0  5 

321.1 

321,9 

0.3 

321.7 

322.4 

0.8 

322.1 

322.8 

1.0 

322.7 

323.3 

1.6 

322.9 

323,5 

2.0 

322.5 

323.0 

2.2 

323.0 

323.5 

2.1 

323.5 

999.9 

2.2 

323.2 

999,9 

2.8 

323.0 

gg9.9 

3.8 

323.1 

999.9 

4.9 

324.4 

999.9 

5.4 

324.0 

999,9 

5.  1 

325.5 

999.9 

4-9 

325.7 

v99.9 

5,3 

325.8 

999,9 

6.4 

325.8 

999.9 

6.6 

326.1 

999,9 

6.5 

326.5 

999.9 

6.5 

327.6 

999,9 

6.8 

328.3 

999.9 

6,9 

328.8 

999.9 

5.8 

329,6 

999,9 

150  37 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

1.2 

42,1 

15.7 

1.1 

40.1 

16.3 

1.1 

42.2 

17.0 

1.0 

40.3 

17.7 

0.9 

30.4 

10.6 

0,9 

39.5 

19,4 

0.9 

40.6 

20.2 

0,8 

36.6 

20.7 

0.7 

36.  1 

21.4 

0.6 

35.3 

22.4 

0.6 

34.7 

22.7 

0.5 

35.0 

23,  1 

0.5 

34.7 

25.0 

0.5 

36.0 

25.6 

0,4 

36.9 

26.4 

0,4 

38.6 

27.3 

0.4 

40.0 

28.2 

0.4 

42.3 

29.0 

0.3 

40.9 

29,9 

0,3 

39.0 

30,7 

0.3 

33.6 

32.1 

0.2 

32.8 

32.8 

0,2 

32,0 

34.0 

0.2 

31.7 

34.8 

0.2 

31.4 

35.8 

0.2 

31.1 

36.8 

0.2 

31.4 

38.2 

0.1 

32.3 

39.1 

0.1 

32.5 

39.8 

99,9 

999.9 

40,5 

99.9 

999,9 

41.  8 

99.9 

999.9 

42.9 

99.9 

999.9 

43.8 

99.9 

999.9 

44.  5 

9* **>.9 

999.9 

45.8 

99.9 

999.9 

46.7 

99.9 

999.9 

47.8 

99,9 

999,9 

48,9 

99,9 

999.9 

50.1 

99.9 

999.9 

51.0 

99.9 

999.9 

51.9 

99,9 

999,9 

52.6 

99.9 

999.9 

53.2 

99.9 

990.9 

54.6 

99,9 

999,9 

55.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEO 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

115. 

114. 

113. 

112. 

111. 

no. 

no. 

109. 

108. 

108. 

107. 

107. 

106. 

106. 

105. 

105. 

105. 

105. 

104. 

104. 

103. 

103. 

103. 

102. 

102. 

102. 

101. 

101. 

101. 

100. 

100. 

100. 

99. 

99. 

98. 

98. 

98. 

98. 

97. 

97. 

96. 

96. 

96. 

96. 

95. 
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STATICN  NO.  2AO 
LAKE  CHAPLES,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

515  GHT  ISO  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIP. 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GK/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.3 

92.0 

11150.0 

226.0 

-56.1 

99.9 

265.3 

51.9 

SI. a 

4.3 

332.2 

999,9 

99,9 

999,9 

57.0 

95. 

35.7 

93.0 

11263,7 

222.0 

-55.3 

99.9 

266.8 

69,7 

69.7 

2.8 

335,1 

999,9 

99,9 

999.9 

58.3 

95. 

36.1 

96.0 

11608.9 

217.0 

-56.1 

99.9 

267.8 

65.6 

65.6 

1.8 

336.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

95. 

36.5 

95.0 

11556.8 

212.0 

-56.9 

99.9 

267.9 

60.1 

60.  1 

1.5 

337.0 

999,9 

99.9 

999,9 

60.  7 

95. 

37.0 

96.0 

11739.6 

206.0 

-55.1 

99,9 

266.3 

35.2 

35.2 

2.2 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

95. 

37.6 

97.0 

11866.6 

202.0 

-55.3 

99.9 

265.  7 

38.0 

37.8 

2o9 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

96. 

37.8 

98.0 

12026.8 

197.0 

-56.6 

99.9 

266.0 

66.2 

66.1 

3.1 

367.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

96. 

38.2 

99.0 

12156.0 

193.0 

-55.1 

99.9 

266.5 

63.5 

63.6 

2.9 

369,1 

999,9 

99.9 

999.9 

66.2 

96, 

38.6 

100.0 

12323.6 

188.0 

-55.7 

99.9 

266.9 

66.9 

66.9 

2.5 

350,7 

999,9 

99.9 

999,9 

65.9 

96, 

39.0 

101.0 

12696.6 

183.0 

-56.9 

99.9 

266.8 

37.5 

37.5 

2-1 

351.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

96. 

39.6 

102.0 

12636.5 

179.0 

-57.-2 

99.9 

265.9 

30.6 

30.6 

2.2 

353.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

96. 

39.7 

103.0 

12777.6 

175.0 

-57.6 

99.9 

265.6 

32,3 

32.2 

2.  6 

355.2 

999,9 

99.9 

999,9 

67.  8 

96. 

60.2 

106.0 

12923.3 

171,0 

-57.9 

99.9 

265,6 

66,2* ** 

66.1 

3.5 

356,7 

999,9 

oq.o 

999.9 

68.6 

96. 

60.6 

105.0 

13110.2 

166.0 

-58.6 

99.9 

265.8 

55.9* 

55.8 

6.1 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

93. 

60.6 

106.0 

13226.6 

163.0 

-59.3 

99.9 

266.0 

59.1* 

59.0 

6.1 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

93. 

61.1 

107.0 

13380.1 

159.0 

-59.8 

99,9 

266,3 

61,5* 

61.6 

6.0 

361.0 

999,9 

99.9 

999.9 

72,  1 

93, 

61.6 

108.0 

13539.6 

155,0 

-58.9 

99.9 

267,6 

56.6* 

56.3 

2.6 

365.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

93. 

62.0 

109.0 

13703.7 

151.0 

-58.9 

99.9 

269.9 

69.7* 

69.7 

0.1 

367.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

93, 

62.3 

110.0 

13829,5 

168.0 

-59,3 

99.9 

271.8 

65.5* 

65.5 

-1.5 

369.6 

999.9 

99.9 

999,9 

76.  1 

93. 

62.9 

111.0 

16066.6 

163.0 

-59.6 

99.9 

273.6 

39.0* 

38.9 

-2..  5 

372.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

93. 

63.3 

112.0 

16176.7 

160.0 

-61.1 

99.9 

271.8 

37.3* 

37.3 

-1,2 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.3 

93. 

63.7 

113.0 

16356.6 

136.0 

-62.0 

99.9 

269.2 

37.1* 

37.1 

0.5 

373.6 

999,9 

99,9 

999,9 

79.  2 

93, 

66.0 

116.0 

16693,6 

133,0 

-63.7 

99.9 

267.6 

37.5* 

37,6 

1.7 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.9 

93. 

66.3 

115.0 

16633.8 

130.0 

-63.7 

99.9 

266.3 

37.0* 

37.0 

2.6 

375.5 

999.9 

09.9 

999.9 

80.6 

93. 

66.8 

116.0 

16825.3 

126.0 

-66.2 

99.9 

266.6 

35.6* 

35.6 

3.6 

377.8 

999,9 

99,9 

999.9 

81.7 

93. 

65.3 

117.0 

15022.3 

122.0 

-65.2 

99,9 

263.3 

33.6* 

33.6 

3.9 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

93. 

65.7 

118.0 

15173.7 

119.0 

-65.8 

99.9 

263.6 

32.5* 

32.2 

3.7 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

93. 

66.2 

119.0 

15328.7 

116.0 

-66.0 

99.9 

265.9 

32,0* 

32,0 

2.3 

383.5 

999,9 

99.9 

999,9 

86.6 

93, 

66.6 

120.0 

15687,6 

113.0 

-66.6 

99.9 

269.1 

32.7* 

32.7 

0.5 

385.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

92. 

67.1 

121.0 

15669.7 

110.0 

-67.9 

99.9 

273.3 

36.6* 

36.6 

-2,0 

385.9 

999,9 

99,9 

999.9 

86.  1 

92, 

67.6 

122.0 

15815.3 

107,0 

-69.6 

99.9 

275.6 

35.8* 

35.6 

-3.6 

386.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

86.9 

92. 

67.9 

123.0 

15995.2 

106.0 

-69.2 

99.9 

276.6 

39.2* 

38.9 

-6.5 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

93. 

68.6 

126.0 

16100.7 

102.0 

-70.7 

99.9 

2 76.7 

63.5* 

63.6 

-3  5 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  2 

93. 

68.9 

125.0 

16277.1 

99.0 

-72.  1 

99.9 

273.2 

65.8* 

65.8 

-2.  5 

389.5 

999,9 

99,9 

999,9 

90.6 

93, 

69.3 

126.0 

16519.7 

95.0 

-72.6 

99.9 

275,0 

63.9* 

63.8 

-3.9 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

93. 

69.9 

127.0 

16666.7 

93.0 

-72.6 

99.9 

280.5 

39.8* 

39.1 

-7.3 

395.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

93. 

50.6 

128.0 

16837.7 

90.0 

-71.9 

99.9 

281,6 

60.0* 

39.2 

-7.9 

600.8 

999,9 

99,9 

999.9 

96,  1 

93, 

50.9 

129.0 

16970,6 

88.0 

-71,6 

99.9 

280.  1 

39.6* 

39.0 

-6,9 

606.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

93. 

51.6 

130.0 

17175,8 

85.0 

-70.5 

99.9 

279.9 

33.2* 

32.7 

-5-7 

610.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

93. 

52.2 

131.0 

17389.8 

82.0 

-69.2 

99.9 

279.0 

18.0* 

17.8 

-2  fl 

617.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

93. 

52.7 

132.0 

17537.5 

80.0 

-68.5 

99.9 

272.3 

16,6* 

16.6 

-0  ,7 

621,6 

999,9 

99,9 

999,9 

98.2 

93, 

53.2 

133.0 

17766.6 

77,0 

-68,5 

99.9 

266,7 

22.5* 

22.5 

1.3 

626.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

93. 

53.8 

136.0 

17926.1 

75.0 

-69.6 

99.9 

263.3 

26.6* 

26.6 

3.1 

627.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.0 

93. 

56.2 

135.0 

18085.6 

73.0 

-69.6 

99.9 

261.3 

25,6* 

25.  1 

3.9 

630.8 

999,9 

99,9 

999,9 

100.6 

93. 

55.0 

136.0 

18335.3 

70.0 

-70.3 

99.9 

256.3 

20.9* 

20.3 

6.9 

636.1 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

93. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEfN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  240 
LAKF  CHARLES,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SKC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

55.8 

137.0 

18507.7 

68.0 

-69.8 

99.9 

263.1 

17.9* 

17.8 

2.  1 

438.6 

999,9 

99,9 

999,9 

102.2 

93, 

56.5 

138.0 

18777.5 

65,0 

-68.3 

99,9 

274.0 

16,6* 

16.5 

-1.2 

447,7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

93. 

57.2 

139,0 

18965,1 

63.0 

-63.1 

99.9 

274.3 

19.6* 

19.6 

-1.5 

452.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

93. 

58.0 

140.0 

19257.7 

60.0 

-68,7 

99.9 

270.3 

24,2* 

24,2 

-0,1 

457,1 

999.9 

99.9 

999,9 

105.0 

93, 

58.8 

141.0 

19461.3 

58.0 

-67,5 

99.9 

271.0 

18.7* 

18.7 

-0.3 

464,4 

999,9 

99,9 

999,9 

106.  1 

93. 

59.6 

142.0 

19672.7 

56.0 

-67.5 

99.9 

263.4 

20.5* 

20.5 

0,6 

469.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

93. 

60.2 

143.0 

19891.3 

54.0 

-68.5 

99,9 

262.9 

20.4* 

20.2 

2.5 

471.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.9 

93. 

61.1 

144.0 

20235.0 

51.0 

-67.3 

99.9 

264.5 

27.8* 

27.7 

2,7 

482.3 

999.9 

99.9 

999,0 

108.3 

92. 

61.8 

145.0 

204  76.7 

49,0 

-66,4 

99,9 

265,8 

29.9* 

29.8 

2.2 

489.8 

999.9 

99,9 

999,9 

110.2 

92. 

62.3 

146.0 

20729.7 

47.0 

-65.4 

99.9 

256.2 

15.1* 

14,7 

3.6 

498.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

92. 

63.8 

147.0 

20994.8 

45.0 

-64.6 

99.9 

265.5 

16.8* 

16.7 

1.3 

506.2 

999,9 

99.9 

999.9 

111.9 

92. 

64.7 

143.0 

21273.8 

43.0 

-62.5 

99.9 

270.2 

24,3 

24.3 

-0.1 

518.0 

999.9 

99,9 

999,9 

113.3 

92. 

65.7 

149.0 

21567.8 

41.0 

-62.4 

99.9 

254,2 

19,6 

18.8 

5.3 

525.6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.8 

92. 

66.7 

150.0 

21878.1 

39,0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

538.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.6 

151.0 

22205.9 

37.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

545.4 

999.4 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  2AO 
LAKE  CHARLES.  LA 


7 FEBRUARY  1975 

IU5  GHT  15A  26,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIB 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

2.7 

5.0 

1026.6 

-1.7 

-6.6 

360.0 

8.8 

0.0 

-8.8 

269.7 

275.5 

2.3 

68.0 

0.0 

0. 

0.3 

3.0 

32.9 

1023.0 

-2.2 

-7.3 

6.1 

lA.O 

-1.5 

-13.9 

269,5 

275.1 

2.2 

67,9 

0.3 

169. 

0.5 

A.O 

13A.5 

1010.0 

-2.6 

-7.9 

6.1 

lA.O 

-1.5 

-13.9 

270.0 

275. A 

2.1 

66.9 

0.3 

169. 

0.8 

5.0 

237.2 

997.0 

-3.1 

-8.5 

A. 3 

11. A 

-0.8 

-11  A 

270.5 

275.8 

2.0 

66.  0 

0.5 

177. 

1.3 

6.0 

357.0 

982.0 

-A.O 

-9.6 

A. 7 

8. A 

-0.7 

-8  3 

270. a 

275.7 

1.9 

65.1 

0.  8 

179. 

1.7 

7.0 

A62.3 

969,0 

-3.6 

-9.3 

10,9 

7. A 

-l.A 

-7.  3 

272.3 

277.A 

2.0 

6A.  5 

1.0 

180. 

2.0 

8.0 

560.7 

957.0 

-A.O 

-9.3 

17. A 

7. A 

-2.2 

-7.0 

272.8 

278.0 

2.0 

66.6 

1.  1 

182. 

2. A 

9.0 

660.3 

9A5.0 

-A. 5 

-8.7 

18.6 

6.7 

-2.1 

-6.3 

273.3 

278.8 

2.1 

72.0 

1.2 

IflA. 

2.7 

10.0 

761.1 

933.0 

-3.9 

-10.1 

15.6 

7.7 

-2.1 

-7.5 

27A.9 

280.0 

1.9 

61.6 

l.A 

185. 

3.2 

11.0 

889.3 

918.0 

-2.8 

-12.3 

7.7 

9.9 

-1.3 

-9.8 

277.3 

281.7 

1.6 

A7.8 

1.6 

187. 

3.5 

12.0 

99A.3 

906.0 

1.0 

-10,8 

1.7 

10, A 

-0,3 

-10. A 

2P2.2 

287.3 

1.8 

AO,  a 

1.8 

187, 

3,9 

13,0 

1101.7 

89A.0 

1.8 

-12.5 

356.8 

10.9 

0.6 

-10,8 

28A.  1 

288,7 

1.6 

33,5 

2.  1 

185. 

A.  2 

lA.O 

1201.5 

883.0 

1.8 

-13.9 

355.8 

11. A 

0.8 

-11  .A 

285.1 

289.3 

1.5 

30.0 

2.3 

185. 

A. 6 

15.0 

1311.7 

871.0 

1.3 

-19.  A 

35A.A 

11.8 

1.1 

-11-7 

285.6 

288. A 

0.9 

19.6 

2.6 

18A. 

5.0 

16.0 

1AA2.3 

857.0 

2.6 

-31.  A 

3A7.2 

10.6 

2. A 

-10. A 

288,3 

289,3 

0.3 

5.9 

2.8 

183, 

5.5 

17.0 

15A6. 7 

8A6.0 

3.0 

-28,6 

3AA.3 

11.6 

3.1 

-11.2 

289.7 

291.0 

O.A 

7.6 

3.  1 

181. 

5.8 

13.0 

1662.2 

83A.0 

2.5 

-2A.0 

3AA.0 

12.6 

3.5 

-12.1 

290. A 

292. A 

0.7 

12.0 

3. A 

180. 

6.3 

19.0 

1779.1 

822.0 

1.8 

-2A.0 

337.7 

11.9 

A. 5 

-11.0 

290.9 

292.9 

0.7 

12.6 

3.7 

178. 

6.5 

20.0 

1887.5 

811.0 

1.2 

-2A.A 

332.8 

11.0 

5.0 

-9.  8 

291,3 

293.3 

0.6 

12.7 

3.9 

177. 

r.o 

21.0 

2017. A 

798,0 

1.0 

-25.0 

323.1 

11.2 

6.7 

-9.0 

292.5 

29A.A 

0.6 

12.1 

A.l 

175. 

7.A 

22.0 

2128.8 

787.0 

0.7 

-25,2 

316.3 

12.0 

8.3 

-8.7 

293.3 

295.2 

0.6 

12.2 

A. 3 

173. 

T.7 

23.0 

22A1.5 

776.0 

-0.3 

-25.9 

312.9 

12.7 

9.3 

-8.7 

293.5 

295.3 

0.6 

12.3 

A.  5 

171. 

8.1 

2A.0 

2355.6 

765.0 

-0.9 

-27.3 

310.2 

13,8 

10.5 

-8.9 

29A,rt 

295,6 

0.5 

11.3 

A.  8 

169, 

8.5 

25.0 

2A71.0 

75A.0 

-1.5 

-28,8 

309.8 

1A.7 

11.3 

-9. A 

29A.5 

296.0 

0.5 

10.3 

5.0 

166. 

8.9 

26.0 

2609.2 

7A1-.0 

-2.3 

-31.1 

311.0 

15.2 

11.5 

-10.0 

295.1 

296.3 

O.A 

0.7 

5.3 

16A. 

9.3 

27.0 

2716.8 

731.0 

-2.9 

-33.7 

312.1 

15.2 

11.3 

-10.2 

295.6 

296.5 

0.3 

7.1 

5.7 

162. 

9.6 

28.0 

2836.7 

720,0 

-3,6 

-3A.C 

312.8 

15,0 

11.0 

-10,2 

296.2 

297.1 

0,3 

7,2 

5.9 

160. 

10.0 

29,0 

29A7.  1 

710,0 

-A.  2 

-32.3 

313.3 

1A.5 

10.6 

-10.0 

296.7 

297.8 

O.A 

8.9 

6.2 

159. 

10. A 

30.0 

3058.6 

700.0 

-5.2 

-33.0 

312.6 

lA.A 

10.6 

-9.7 

296.7 

297.8 

0.3 

9.1 

6.  5 

158. 

10.7 

31.0 

3171. A 

690.0 

-6.0 

-33.5 

311. A 

1A.6 

10.9 

-9.6 

297.1 

298.2 

0.3 

9.1 

6.8 

157. 

11.2 

32.0 

3285.5 

680.0 

-6.  7 

-3A.0 

308.3 

15.2 

11.9 

-9.  A 

297.5 

298.5 

0.3 

9.2 

7.2 

155, 

11.5 

33.0 

3A01.0 

670.0 

-7.3 

-35.0 

306.  r 

15.7 

12.7 

-9  3 

298.1 

299.1 

0.3 

8.7 

7.  A 

15A, 

11.9 

3A.0 

3518.2 

660.0 

-7.3 

-35.6 

302.7 

16.6 

13.9 

-8.  9 

299, A 

300,3 

0.3 

8.2 

7.7 

153. 

12.3 

35.0 

3637.2 

650.0 

-6.7 

-35.2 

298.8 

17.9 

15.7 

-8.6 

301  .A 

302.3 

0.3 

8.1 

8.1 

151, 

12.8 

36.0 

3782.8 

638.0 

-6.0 

-35.5 

293.9 

20.3 

19.0 

-8. A 

303.8 

30A.8 

0.3 

7.5 

8.6 

1A9. 

13.2 

37.0 

389A.0 

629.0 

-6.0 

-35.5 

290. A 

23.8 

22,3 

-8.3 

305.1 

306.1 

0,3 

7.5 

9,0 

1A7, 

13.6 

38.0 

A019.7 

619.0 

-5.1 

-3A.9 

287,6 

27.2 

25.9 

-8.2 

307.5 

308.6 

0.3 

7. A 

9.5 

IA5. 

lA.O 

39.0 

A13A.8 

610.0 

-A. 8 

-3  A.  8 

285.0 

30.3 

29.3 

-7.8 

309.1 

310.2 

0.3 

7, A 

10.0 

1A3. 

1A.3 

AO.O 

A251.8 

601.0 

-A.  2 

-3A.A 

283.2 

31.8 

30.9 

-7.2 

311.2 

312.3 

0.3 

7.3 

10.5 

lAl. 

1A.8 

Al.O 

AA10.5 

589.0 

-A. 9 

-3A.9 

280,7 

33.0 

32.5 

-6,1 

312.1 

313.2 

0.3 

7.A 

11.3 

137. 

15.2 

A2.0 

A531.A 

580.0 

-5, A 

-35.  1 

2 79.  A 

32.9 

32. A 

-5  .A 

312.9 

31A.1 

0.3 

7. A 

12.0 

135. 

15.6 

A3.0 

A65A.0 

571.0 

-5.7 

-35.3 

279.1 

32.2 

31.8 

-5.1 

31A.0 

315,1 

0.3 

7.5 

12.6 

133. 

16.0 

AA.O 

A778.6 

562.0 

-5. A 

-35.1 

280.1 

31. A 

30.9 

-5.5 

315.8 

316.9 

0.3 

7.  A 

13.2 

131. 

16.A 

A5.0 

A905.0 

553.0 

-6.3 

-35.7 

232.2 

31.0 

30.3 

-6.6 

316.2 

317,3 

0.3 

7.5 

13.9 

129, 

16.7 

A6.0 

5018.8 

5A5.0 

-6.9 

-36.0 

28A.0 

30.8 

29.9 

-7,A 

316.8 

317.9 

0.3 

7.6 

lA.A 

128. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 INC  10  DEG 

* BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO,  2^0 
LAKE  CHARLES,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  154  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.2 

47.0 

5148,4 

536,  0 

-8.2 

-36.9 

286.9 

31,0 

29,7 

-9.0 

316.7 

317,7 

0.3 

7.7 

15.2 

127, 

17.5 

48.0 

5264.9 

528.0 

-9.3 

-37.6 

288.6 

31.5 

29.8 

-10,1 

316.7 

317.7 

0.3 

7.9 

15.7 

126. 

17.9 

49.0 

5397.6 

519.0 

-10.1 

-38.0 

290.6 

32.8 

30.7 

-11  5 

317,3 

318.3 

0.3 

8.0 

16.4 

126. 

18.3 

50.0 

5517,0 

5U.0 

-11.2 

-38,8 

291.5 

33,5 

31.2 

-12,  2 

317.4 

318.1 

0.3 

8.1 

17.3 

125. 

ia.8 

51.0 

5668,4 

501,0 

-12.3 

-38.9 

291.3 

33.4 

31.1 

-12.  1 

317.8 

318,7 

0.3 

8.8 

18.3 

124. 

19.2 

52.0 

5806.5 

492.0 

-13.6 

-30.6 

290.4 

33.0 

30.9 

-11.5 

317.9 

318.9 

0.3 

10.0 

19.0 

124. 

19.7 

53.0 

5930.9 

484.0 

-14.9 

-39.5 

289.2 

33.3 

31.4 

-11. 0 

317.8 

318.7 

0.3 

10,1 

20.0 

123. 

20.1 

54.0 

6056.7 

476.0 

-16.0 

-40.2 

288,5 

34.0 

32.3 

-10.8 

318.0 

318.8 

0.2 

10.2 

20.8 

123. 

20.5 

55.0 

61E4.1 

468.0 

-17.3 

-41.2 

288.1 

35.0 

33.3 

-10  .9 

317.8 

318.6 

0.2 

10.4 

21.4 

122. 

20.9 

56.0 

6329.2 

459.0 

-18.8 

-42.2 

287.5 

35.0 

33.4 

-10.5 

317.7 

318.4 

0.2 

10.6 

22.5 

121, 

21.3 

57.0 

6459.9 

451.0 

-19.9 

-43.0 

286.2 

34.0 

32.6 

-9.5 

318.0 

318,6 

0,2 

10.7 

23.3 

121. 

21.8 

58,0 

6592.3 

443.0 

-21.  1 

-43.4 

284.  1 

32.0 

21.1 

-7.8 

318.1 

318,7 

0.2 

11,3 

24,2 

120. 

22.2 

59.0 

6709.6 

436.0 

-22.5 

-44.4 

282.3 

30.9 

30.2 

-6.6 

317.8 

318.4 

0.2 

11.  5 

24.9 

120. 

22.7 

60.0 

6845.3 

428.0 

-23.7 

-44.5 

280.3 

30.9 

30.4 

-5.5 

318.0 

318.6 

0.2 

12.7 

25.7 

119. 

23.1 

61.0 

6965.5 

421.0 

-24.9 

-44.7 

2 79.  1 

32,0 

31.6 

-5.1 

317.9 

318.5 

0,2 

13.8 

26.4 

119. 

23.5 

62.0 

7104,7 

413.0 

-25.  0 

-44.0 

278.3 

33.5 

33.2 

-4.  8 

313.5 

319.1 

0.2 

14.9 

27.2 

118. 

24.0 

63.0 

7228.5 

406.0 

-26.3 

-43.1 

277.7 

35.0 

34.7 

-4  7 

319.3 

320.1 

0.2 

18,6 

28.2 

117. 

24.5 

64.0 

7354.0 

399.0 

-27.3 

-43.5 

276.8 

36.5 

36.2 

-4,3 

319.7 

320.5 

0.2 

19.6 

28,9 

117. 

24,9 

65.0 

7481.3 

392.0 

-27.9 

-44,9 

274.7 

36.5 

36.3 

-3.0 

320.5 

321.1 

0,2 

17.9 

30.1 

116. 

25.5 

66.0 

7647.8 

383.0 

-28.9 

-46.6 

270.7 

35,9 

35.9 

-0,4 

221.4 

321.9 

0.1 

16.1 

31.2 

115. 

26.0 

67.0 

7779.6 

376.0 

-29. R 

-46.3 

270.1 

36.8 

36.8 

-0.1 

321.9 

322.4 

0.2 

18.0 

32.0 

114. 

26.4 

68.0 

7913.2 

369.0 

-30.9 

-47.0 

271.7 

37.2 

37,2 

-l.l 

322,2 

322.7 

0.  1 

18.6 

33,  1 

114. 

26.9 

69.0 

8029.3 

363.0 

-31,9 

-47.3 

272.5 

36.9 

36.9 

-1.6 

322,3 

322.8 

0.  1 

20.0 

34.0 

113. 

27.3 

70,0 

8166.6 

356.0 

-33.0 

-48.  1 

270.8 

37.5 

37.5 

-0,5 

322.6 

323.1 

0.1 

20.1 

34.9 

113. 

27.9 

71.0 

8326.0 

348.0 

-34.5 

-49.4 

267.5 

39.7 

39.7 

1.7 

322.7 

323.2 

O.l 

20.2 

36.0 

111. 

28.4 

72.0 

8447.3 

342.0 

-35.7 

-50.3 

266.7 

39.5 

39.4 

2.3 

322.7 

323.1 

0.1 

20.3 

37.4 

111. 

28.9 

73.0 

8590.8 

335,0 

-36.9 

-50.0 

266.3 

37.5 

37.4 

2.4 

322.9 

323,4 

0.1 

23.9 

38.4 

110. 

29.4 

74.0 

8715.5 

329.0 

-38.3 

-50.7 

266.7 

37.7 

37.6 

2.1 

322.7 

323.1 

0.1 

25.5 

39.3 

109. 

29.9 

75.0 

8863.2 

322.0 

-39.2 

99.9 

269.8 

42.0 

42.0 

0.2 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

109. 

30.4 

76.0 

8991.8 

316.0 

-40.1 

99.9 

273.7 

50.0 

49,9 

-3.  2 

324.1 

999,9 

99,9 

999,9 

41.7 

108. 

30,9 

77.0 

9122.4 

310.0 

-41.2 

99.9 

275.4 

56.7 

56.5 

-5  3 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

108. 

31,4 

78,0 

9254.9 

304.0 

-42.4 

99.9 

273.5 

52.9 

52.8 

-3,3 

324.3 

999.9 

99,9 

999.9 

45.7 

107. 

31.9 

79.0 

9389.3 

298.0 

-43.3 

99.9 

266.9 

39.6 

39.6 

2.2 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

107. 

32,4 

30.0 

9526.1 

292,0 

-43.9 

99,9 

256.  8 

29.6 

28,  n 

6.8 

326.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

47.5 

106. 

33.0 

81.0 

9688.6 

285.0 

-45.3 

99.9 

255.7 

32.1 

31.1 

7.9 

326.3 

999,9 

99.9 

999,9 

47.9 

106, 

33.5 

82.0 

9806.4 

280.0 

-46.5 

99.9 

263.4 

47.0 

46.7 

5.4 

326.3 

999,0 

99,9 

999.9 

48,  5 

105. 

33.9 

83.0 

9949.8 

274.0 

-47.6 

99.9 

266.4 

56.8 

56.7 

3 ,6 

326.6 

999,9 

99.9 

999,9 

50,  2 

105. 

34.3 

84.0 

10071.2 

269.0 

-48.7 

99.9 

266.7 

58.9 

58.8 

3.  4 

326,  8 

999.9 

99,9 

999,9 

52,0 

104. 

34.8 

85,0 

10219.1 

263.0 

-50.1 

99.9 

265.2 

55,5 

55.3 

4»6 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

103. 

35.4 

86.0 

10394.9 

256.0 

-51.3 

99.9 

263.6 

53.6* 

53.3 

6.0 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

103. 

35.9 

37.0 

10522.7 

251.0 

-52.4 

99.9 

263.6 

55.3* 

54.9 

6.2 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.7 

102. 

36.4 

38.0 

10652.6 

246,0 

-53.2 

99.9 

262.7 

54.0* 

53.6 

6,9 

328.5 

999.9 

99,9 

999,9 

58.5 

102. 

36.9 

89.0 

10784,6 

241.0 

-54.0 

99.9 

260.3 

50.1* 

49.4 

8.4 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

101. 

37.4 

90.0 

10918.9 

236.0 

-55.0 

99.9 

250.0 

47.7* 

46,7 

9.  9 

329,7 

999,9 

99,9 

999,9 

61.2 

101. 

38.0 

91.0 

11055.4 

231.0 

-56.2 

99.9 

257.8 

49.2* 

48.1 

10  ,4 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

100. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


282 


STATION  NO.  ?^0 
LAKE  CHARteSf  LA 


7 FEaWJARY  1975 

1115  GMT  ISA  26.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPEED 

U COMP 

V CO'IP 

por  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/s;c 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3 8,7 

92.0 

1119A.3 

226.0 

-56.5 

99.9 

259.0 

A9.5* 

A3. 5 

9.  5 

331,5 

999.9 

99,9 

999.9 

6A.8 

99. 

39.1 

93.0 

11337. 6 

221.0 

-52.  A 

99.9 

258.9 

A6.1* 

A5.3 

0.9 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  2 

99. 

39.7 

9A.0 

11A85.A 

216.0 

-52.9 

99.9 

258.7 

A0.9* 

AO.  1 

R.O 

3AI.A 

999,9 

99.9 

999,9 

67.2 

99, 

AO.O 

95.0 

11606.2 

212.0 

-52. A 

99.9 

258.9 

39.8* 

39.1 

7.7 

3AA.0 

999.9 

99,9 

999.9 

67.8 

98, 

AO. 6 

96.0 

U791.9 

206,0 

-52.2 

'9.9 

258.8 

A1.6* 

AO.R 

8.1 

3A7.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

98. 

A1.2 

97.0 

11918.6 

202.0 

-52.9 

99.9 

259.7 

A5.5* 

AA.7 

0.1 

3AO.O 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

98. 

Al.7 

98.0 

12080.3 

19  7.0 

-52.7 

99.9 

261.5 

A7.7* 

A7.1 

7.1 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

97. 

AL.l 

99.0 

12212.8 

193.0 

-52.9 

99.9 

263,3 

A7.8* 

A7.A 

5.6 

352.6 

999.9 

99,9 

999.9 

73.  A 

97. 

A2.6 

100.0 

12381.7 

188.0 

-53.8 

99.9 

266.  A 

A7.5* 

A7.A 

3.0 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

7A.  5 

97. 

A3. 3 

101.0 

1255A.7 

183.0 

-5A.3 

99.9 

2 70.1 

47.3* 

A7.3 

-0.1 

355.7 

9'^9.9 

99.9 

999.0 

76.7 

97. 

A3. 9 

102.0 

12696.2 

179.0 

-5A.7 

99.9 

269. A 

AA.3* 

AA.3 

O.A 

357,  A 

999,9 

99.9 

999.9 

78.5 

97. 

AA.5 

103.0 

128A0.7 

175.0 

-55.2 

99.9 

265.5 

A2.3* 

A2.2 

3.3 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

96. 

AA.9 

lOA.O 

12987.9 

171.0 

-56.3 

99.9 

263.3 

A2.8* 

A2.5 

5,0 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81. 0 

96. 

A5.6 

105.0 

13138.1 

167.0 

-56,7 

99.9 

261. A 

A5  .6* 

A5.1 

6 8 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.  A 

96. 

A6.2 

106.0 

13291.7 

163.0 

-57.0 

99,9 

261.2 

A5.2* 

AA.7 

fj  ,9 

363. 1 

999.9 

99.  P 

999.9 

8A.A 

96. 

A6.7 

107,0 

13A09.2 

L60.0 

-57.5 

99.9 

262. A 

A1.2* 

AO. 9 

5.5 

36  A.  2 

999.9 

99.  9 

999,9 

85.7 

95. 

A7.2 

108.0 

13569.0 

156.0 

-57.9 

99.9 

266.3 

AO.A* 

AO. 3 

2.6 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

06.  5 

95. 

A7.9 

109.0 

13732.7 

152.0 

-58.1 

99.9 

271,3 

A9.3* 

A9.3 

-l.l 

368,7 

999,9 

99,9 

999,9 

88.  A 

95. 

A8.5 

110.0 

13858.0 

IA9.0 

-59.1 

99.9 

272.3 

52.1* 

52.1 

-2.1 

369,0 

999,9 

99.9 

999,9 

90,3 

95, 

A9.2 

m.o 

1A071.9 

lAA.O 

-59.3 

99.9 

273.0 

A1.8* 

A 1.8 

-2.2 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

95. 

A9.9 

112.0 

1A203.7 

lAl.O 

-59.5 

99,9 

27A.5 

A3.1* 

A3.0 

-3.  A 

37A.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

95. 

50. A 

113.0 

1A338.2 

138.0 

-59.8 

99.9 

27A.7 

50.2* 

50.0 

-A.  1 

375.9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

95. 

51.0 

llA.O 

1A521.5 

13A.0 

-60.9 

99.9 

273.6 

A7.3* 

A7.2 

-3.0 

377,1 

999.9 

99,9 

999.9 

97.7 

95, 

51.5 

115.0 

1A662.0 

131.0 

-61.7 

99.9 

270.2 

38.0* 

38.0 

-0.1 

378.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

95. 

52.2 

116.0 

1A053.A 

127.0 

-63.2 

99,9 

26A.6 

39.6* 

39. A 

3.7 

3 78.8 

999,9 

99.9 

999.9 

99.8 

95. 

52.7 

117.0 

15000.3 

12A.0 

-63.6 

99.9 

262, A 

A5.2* 

A A.  8 

6.0 

380,7 

999,9 

99,9 

999.9 

101,2 

95. 

53.3 

118.0 

15150.3 

121.0 

-64. 6 

99.9 

260.8 

A8.6* 

A8.0 

7 8 

381.6 

999,9 

99.9 

999.9 

102.9 

9A. 

53.9 

119.0 

15303. A 

118.0 

-65. A 

99.9 

260.1 

A9.5* 

A8.B 

0 5 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

10A.9 

9A. 

5A.5 

i20.0 

15A59.6 

115.0 

-66.6 

99,9 

261. A 

50.7* 

50.2 

7.,  6 

383,  A 

999,9 

99.  9 

999.9 

106.  1 

9A. 

55.1 

121.0 

15619.3 

112.0 

-67.3 

99.9 

265.0 

AO. 6* 

A8.A 

A. 3 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

108. A 

9A. 

55.6 

122.0 

15783.3 

109.0 

— 66.  6 

99.9 

268.7 

A2.0* 

A2.0 

1.0 

389,  3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.6 

9A. 

56.2 

123.0 

15895.5 

107.0 

—66  « 0 

99.9 

273.0 

35.7* 

35.6 

-1.9 

392.6 

999.9 

99.9 

999,9 

lU.O 

9A. 

56.8 

12A.0 

16067.5 

lOA.O 

-67.3 

99.9 

2 76.3 

36,7* 

36,  A 

-A.O 

393,3 

999,9 

99.9 

999.9 

112.  1 

9A. 

57. A 

125.0 

162A3.8 

lOl.O 

-67.  7 

99.9 

273.8 

3A.3* 

3 A,  A 

-5.3 

395.8 

999.9 

99,9 

999.9 

113.7 

9A. 

58.2 

126.0 

16A2A.A 

98.0 

-69.7 

99.9 

283.2 

29.5* 

28.7 

-6.7 

395. A 

999.9 

99.9 

999.9 

115.0 

9A. 

58.3 

127.0 

16609.1 

95.0 

-71,1 

99,9 

28A.2 

29.2* 

28,3 

-7.2 

396,2 

999.9 

99,9 

999,9 

116.  1 

9A. 

59. A 

128.0 

1673A.8 

93.0 

-71.8 

99.9 

279.9 

29. A* 

28. 9 

-5,0 

397.2 

999,9 

99.9 

999.9 

117,0 

9A, 

60.0 

129,0 

16928,1 

90 0 

-72.0 

99,9 

27A.7 

29.1* 

29.0 

-2, A 

A00.5 

999,9 

99.9 

999.9 

118.3 

9A. 

60.6 

130.0 

17060.6 

88.0 

-71.8 

99.9 

278.  1 

28.3* 

28.0 

-A  .0 

A03.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.2 

9A. 

61.3 

131.0 

17265.3 

85.0 

-71.5 

99.9 

282.7 

28.0* 

27.3 

-6,1 

A08.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.  A 

9A. 

62.0 

122.0 

1/A06.2 

83.0 

-70.6 

99,9 

276.2 

29.3* 

29,2 

-3.  2 

A12.8 

199.9 

99,9 

999.9 

121.  A 

9A, 

62.6 

133.0 

1762A. 1 

30.0 

-71.5 

99.9 

269.1 

30.6* 

30.6 

0,5 

A15.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.7 

9A. 

63.3 

13A.0 

1777A.0 

78.0 

-70.6 

99.9 

265.1 

30. A* 

30,3 

2.6 

A20.2 

999,9 

99,9 

999,9 

123,9 

9A, 

6A.0 

135.0 

18007.2 

75.0 

-69.7 

99,9 

26A.8 

28.7* 

28,6 

2.6 

A26.8 

999.9 

99.9 

999,9 

125.3 

9A. 

6A.8 

136.0 

18168.3 

73.0 

-69.7 

99.9 

267.7 

27.8* 

27.7 

1.1 

A30.1 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  A 

9A. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  2AO 
lake  CHARLCSt  LA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  154  26,  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

l)G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

nc.  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

65.7 

137.0 

18418.4 

70.0 

-69.7 

99.9 

2 72.4 

30.7* 

30.6 

-1.3 

435,3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.0 

94 

66.5 

138.0 

18679.4 

67.0 

-69.7 

99.9 

273,8 

28.6* 

20.5 

-1.9 

440,8 

999,9 

99,9 

999,9 

129,7 

94 

67.4 

139.0 

18859,8 

65.0 

-70.1 

99.9 

273.8 

27.8* 

27,7 

-1.8 

443.7 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

94 

68.3 

140.0 

19142.7 

62.0 

-67.5 

99.9 

271.8 

27.3* 

27.3 

-0  .9 

455.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.6 

94 

69.3 

141.0 

19340.6 

60.0 

-66.6 

99.9 

262.6 

23.6* 

23.4 

3 .0 

461,8 

999,9 

99,  9 

999,9 

134,0 

94 

70.3 

142.0 

19651.2 

57.0 

-66.2 

99.9 

262.5 

26.8* 

26,6 

3.5 

4,69.5 

999,9 

99,9 

999.9 

134.9 

94 

71.2 

143.0 

19867,5 

55.0 

-66,6 

99.9 

265.7 

34.1* 

34.0 

2.6 

473.4  ■ 

- 999.9  , 

99.9 

999.9 

137.4 

93 

72.2 

144.0 

20206.6 

52.0 

-66.8 

99.9 

265.0 

11.7* 

U.7 

1.0 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.7 

93 

73.4 

145.0 

20444.1 

50.0 

-66.0 

99.9 

225.6 

6.8* 

4.9 

4.8 

488.0 

999.9 

99.9 

999,9 

139,4 

93 

74.6 

146.0 

20692.7 

48.0 

-64.6 

99.9 

259.2 

24.1* 

23.7 

4.5 

49  7.1 

999,9 

99,9 

999.9 

139.5 

93 

75.6 

147.0 

21037.4 

45.0 

-64.2 

99.9 

257.8 

22.7* 

22.1 

4.8 

507.3 

999.9 

99.9 

999.9 

141.8 

93 

76.8 

148.0 

21367.9 

43.0 

-60.7 

99.9 

270.0 

11.9* 

11.9 

0.0 

522.4 

999.9 

99.9 

999.9 

142.0 

93 

78.2 

149.0 

21663.6 

41.0 

-61.7 

99.9 

278.7 

27.5* 

27.2 

-4..1 

527.3 

999,9 

99,9 

999.9 

143,9 

93 

79.6 

150.0 

22135.4 

38.0 

-60,7 

99,9 

285.8 

13.0* 

12.5 

- 3.5 

541.2 

999.9 

99,9 

999.9 

146.4 

93 

81.0 

151.0 

22471.6 

36.0 

-60.9 

99.9 

273.8 

20.5* 

20.5 

-1.4 

549.2 

999.9 

99.9 

999.9 

147.2 

93 

82.5 

152.0 

23010.6 

33.0 

-62.4 

99.9 

261.4 

14.6* 

14,4 

2,2 

559.0 

999.9 

99,9 

999,9 

148.8 

93 

84.0 

153.0 

23395.8 

31.0 

-63.2 

99.9 

253.0 

28.3* 

27.1 

8.3 

567.0 

999.9 

99.9 

999.9 

149.5 

93 

85.7 

154.0 

23805.7 

29.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

577,4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

87.4 

155.0 

24478.5 

26.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

599.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

284 
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5 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE 


time 

CN-'CT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/9EC 

M/SFC 

0.0 

5.2 

79.0 

1008.5 

7.2 

3.4 

320.0 

6.2 

4.0 

0,3 

6,0 

165.2 

598.0 

7,0 

3.  1 

152.8 

1.5 

-0.7 

0.6 

7.0 

256.2 

987.0 

5.8 

3.1 

185.1 

0.7 

0.1 

0.9 

8.0 

347.9 

976.0 

5.2 

3.4 

296.6 

2.6 

2.4 

1.2 

9.0 

432.0 

966.0 

4.4 

3.0 

301.0 

5.6 

4.8 

1.  5 

10.0 

525.2 

955.0 

3.5 

2.6 

301.6 

8.6 

7.4 

1.9 

11.0 

636.5 

942.0 

2.7 

2.  1 

293.0 

7.7 

7.  1 

2.2 

12.0 

722.9 

932.0 

2.2 

1.6 

285.8 

7.2 

7.0 

2.6 

13.0 

818.7 

921.0 

1.4 

0.7 

273.7 

7.0 

6.9 

2.9 

14.0 

906.6 

911.0 

0.7 

0.  1 

281,2 

7.4 

7.3 

3.2 

15.0 

1004.2 

900.0 

0.4 

-4.8 

284.4 

8.0 

7.8 

3.7 

16.0 

1112,3 

888,0 

2.4 

-12.  1 

285,0 

9.5 

9.2 

4.0 

17.0 

1213.4 

677.0 

4.5 

-13.3 

282.0 

10.8 

10.6 

4.3 

18.0 

1306.8 

867.0 

4.4 

-14.0 

278.3 

12.0 

11.9 

4.6 

19.0 

1401.1 

857.0 

4.0 

-14.5 

Z15.5 

12.9 

12.9 

4.9 

20.0 

1496.3 

84  7,0 

3.4 

-16,4 

273.  1 

13,3 

13.3 

5.3 

21.0 

1621.6 

834,0 

2.9 

-19.7 

269.6 

13.4 

13.4 

5.7 

22.0 

1709.3 

825.0 

2.5 

-17.1 

268.1 

13.9 

13.8 

6.1 

23.0 

1807.8 

815.0 

2.0 

-12.0 

268.8 

14.8 

14.3 

6.4 

24.0 

1907.2 

805.0 

1.2 

-1  3.6 

269.7 

15.5 

15.5 

6.7 

25.0 

2007.6 

795.0 

0.4 

-15.1 

270.6 

15.9 

15.9 

7.2 

26.0 

2129.5 

783.0 

-0.1 

-15.5 

272.0 

16.5 

16.5 

7.6 

27.0 

2232.3 

773.0 

-0.9 

-16.7 

272.3 

17.5 

17.5 

7.9 

28.0 

2325.6 

764.0 

-1.5 

-17.  1 

271.7 

18.4 

18.4 

8.2 

29.0 

2419,8 

755,0 

-2,5 

-18.0 

2 70.7 

19.4 

19.4 

3.5 

30.0 

2525.5 

745.0 

-2.8 

-24.0 

269.6 

20.5 

20.5 

8.9 

31.0 

2621.8 

736.0 

-3.  1 

-2  7,1 

268.0 

22.0 

22.0 

9.1 

32.0 

2719.1 

727.0 

-3.4 

-28,  i 

267.4 

22,8 

22.8 

9.4 

33.0 

2817,4 

718.0 

-3.9 

-29.4 

266.6 

24.1 

24.0 

9.8 

34.0 

2928.0 

708.0 

-4.5 

-31.3 

266.1 

25.8 

25.7 

10.1 

35.0 

3017.4 

700.0 

-4.8 

-25.6 

265.0 

27.0 

26.9 

10.5 

36.0 

3141,8 

689.0 

-5.4 

-22.2 

265.4 

28,6 

28.5 

10.9 

37.0 

3256.4 

679.0 

-6.0 

-23.6 

264.8 

30.0 

29.9 

11.2 

38.0 

3349.1 

671,0 

-6.4 

-49.1 

264.1 

31.1 

31.0 

11.6 

39.0 

3454.6 

662.0 

-6.4 

-54.0 

263.1 

32,7 

32.5 

11.9 

40,0 

3561,5 

653.0 

-6.6 

-54.1 

262.1 

34.1 

33.7 

12.3 

41,0 

3682.0 

643.0 

-6.7 

-54.2 

260.8 

35.8 

35.3 

12.7 

42.0 

3792.0 

634.0 

-6.9 

-44.7 

259.6 

37 . 1 

36.5 

13.0 

43.0 

3891.0 

626.0 

-7.2 

-24,6 

258,8 

38.0 

37.2 

13.3 

44,0 

4003,8 

617,0 

-7.6 

-23,5 

258.2 

38.2 

37,4 

13.7 

45o0 

4117.9 

608.0 

-8.5 

-24.3 

257.6 

38.4 

37.5 

14.1 

46.0 

4220.5 

600.0 

-9.1 

-24.5 

257.3 

38.4 

37.5 

14.4 

47,0 

4337.3 

591.0 

-9.8 

-30.  1 

257.4 

38,5 

37,6 

14.7 

48.0 

4429.2 

584.0 

-10.2 

-31.3 

257.6 

33.6 

37.7 

15.1 

49.0 

4535.3 

576.0 

-10.8 

-42.6 

257.9 

38.5 

37.6 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


285 


VALUES 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

-4.7 

280.3 

292,8 

1.4 

280.9 

293.3 

0.7 

200.6 

293. 1 

-1-.2 

281.0 

293,9 

-2.9 

280.9 

293.6 

-4.5 

281.0 

293.4 

-3.0 

281.2 

29  3.4 

-2.0 

281.5 

293.5 

-l.l 

281.6 

29  3.0 

-1.4 

281.8 

292.8 

-2.0 

292.3 

290.3 

-2.5 

285.2 

290.0 

-2.3 

238.5 

293.0 

-1.7 

239.3 

293.6 

-1.2 

289,9 

294,1 

-0.7 

290.1 

293,8 

0,1 

290.8 

293.7 

0.5 

291.4 

295.0 

0.3 

292.0 

297.4 

0.1 

292,1 

296.9 

-0.2 

292.3 

296.6 

-0.6 

293.0 

29  7.3 

-0.7 

293,2 

297.2 

-0.6 

293.5 

297.4 

-0.2 

293.5 

297.1 

0.1 

294.2 

296.4 

0.8 

294.9 

296,6 

l.O 

295.6 

29  7,2 

1.4 

296.1 

297.6 

1.8 

296.6 

297.9 

2,0 

297.3 

299,4 

2,3 

298.0 

300,8 

2.7 

298.5 

301.1 

3.2 

298.9 

299.2 

3,9 

300,  1 

300.2 

4.7 

301.1 

301.2 

5.7 

302.3 

302.4 

6.7 

303.3 

303.7 

7.4 

304,2 

30  6.8 

7,8 

304.9 

30  7.9 

8.3 

305.2 

308.0 

8.4 

305.7 

308.5 

8.4 

306.1 

307.8 

8.3 

306.7 

308.2 

8.1 

307.1 

30  7,7 

156 

16. 

1 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

4.9 

77,0 

0.0 

0. 

4.8 

76.4 

0.5 

138. 

4.9 

83.0 

0.5 

138. 

5.0 

88.0 

0.4 

137. 

4.9 

90.9 

0.5 

135. 

' 4.8 

93.5 

0.7 

133. 

4.7 

95.6 

0.9 

129. 

4.6 

95.7 

1.0 

127. 

4.4 

95,6 

1.2 

123. 

4.2 

95.5 

1.3 

120. 

3,0 

68,  1 

1.4 

119. 

1.7 

33.5 

1.7 

117. 

1 .6 

26.0 

1.8 

116. 

1.5 

24.7 

2.0 

114. 

1.4 

24,3 

2.3 

112, 

1.2 

21.7 

2.5 

111. 

1.0 

17.1 

2.8 

109, 

1.2 

21.8 

3.1 

106. 

1.9 

34,4 

3.4 

105, 

1.7 

32.  1 

3.7 

104. 

1.5 

30.0 

4.0 

103. 

1.5 

30.0 

4.4 

101. 

1.3 

28.9 

4.8 

101. 

1.3 

29.3 

5.1 

100. 

1.2 

29.0 

5.5 

100. 

0.7 

17.5 

5.8 

99. 

0.6 

13.6 

6,3 

98. 

0,5 

12.6 

6.6 

9 8. 

0.5 

11.6 

7.0 

97. 

0.4 

10.1 

7.6 

96. 

0.7 

17.7 

8.0 

96. 

0.9 

25.2 

8.7 

95. 

0.8 

23.2 

9.4 

94. 

0.1 

1.8 

10.0 

94. 

0.0 

1.0 

10,7 

93. 

0.0 

1.0 

11.3 

93. 

0.0 

1.0 

12.1 

92. 

O.l 

3.0 

13.0 

91. 

0.8 

23.3 

13,7 

90. 

0.9 

26.5 

14.4 

90. 

0.9 

26.5 

15.3 

89. 

0.9 

27,3 

16.2 

88. 

0.5 

17.2 

16.8 

88. 

0.5 

15.8 

17.5 

88. 

0.2 

5.2 

18.4 

87. 
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5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  16.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC'^ 

KM 

OG 

15.4 

50.0 

4656.1 

567.0 

-11.7 

-34.1 

258.0 

38.0 

37.2 

7.9 

307.6 

308.8 

0.4 

13.4 

19.2 

87 

15.9 

51.0 

4792.2 

557.0 

-12.7 

-31.0 

258.1 

36.7 

35.9 

7.6 

308.0 

309.5 

0.5 

18.4 

20,3 

86. 

16.3 

52,0 

4888.6 

550.0 

-13.4 

-26.  1 

257.7 

35.7 

34,9 

7.6 

308.3 

310.9 

0.8 

33.2 

21.  1 

66. 

16.7 

53.0 

5014.0 

541.0 

-14.3 

-25.4 

256.9 

35.0 

34.1 

7.9 

308.6 

311.4 

0.9 

38.2 

21.9 

86 

17,1 

54.0 

5112,5 

534.0 

-15.5 

-25.2 

255.9 

34.8 

33.8 

8.5 

308.4 

311.4 

0.9 

42.7 

22.8 

85 

17.4 

55.0 

5226.3 

526.0 

-16.3 

-25.8 

255.4 

35.3 

34.1 

8.9 

308.7 

311.6 

0.9 

43.5 

23.4 

85 

17.9 

55.0 

5356.1 

517.0 

-17.0 

-26.2 

255.9 

37.7 

36.6 

9,2 

309,4 

312,2 

0.9 

44.2 

24.3 

84, 

IB. 3 

57.0 

5473.0 

509,0 

-17.6 

-26.5 

256.8 

40,1 

39.1 

9.1 

310,0 

312.  8 

0.9 

45.9 

25.3 

34, 

18.7 

58.0 

5591.4 

501,0 

-18.5 

-26. C 

257.5 

41  .6 

40.7 

9.0 

310.4 

313.1 

0.8 

47.5 

26.4 

84 

19.1 

59.0 

5696.3 

494.0 

-19.4 

-27.0 

257.7 

41.6 

40.6 

8.8 

310.5 

313.2 

0.8 

50.7 

27.4 

84 

19.5 

60.0 

5817.4 

486.0 

-20.6 

-27.3 

257.4 

39.9 

38.9 

0.7 

310.5 

313.2 

0.8 

54.9 

28.4 

84, 

19.9 

61.0 

5940.0 

478.0 

-21.4 

-27,5 

256.7 

37,4 

36.4 

8.6 

310.9 

313.6 

0.8 

57.8 

29,4 

83, 

20.3 

62.0 

6033.0 

472.0 

-22.4 

-28.0 

256.1 

36.6 

35.5 

8.8 

310.9 

313.5 

0.  fl 

60.1 

30.2 

83, 

20.7 

63.0 

6158.4 

464.0 

-23.3 

-28.4 

255.7 

38.1 

36.9 

9.4 

311.3 

313.8 

0.8 

62.4 

30.9 

83. 

21.2 

64.0 

6269.5 

457.0 

-24.1 

-29.4 

255.7 

42.0 

40.7 

10,4 

3U,6 

314,0 

0.7 

61.2 

32.0 

83, 

21.6 

65.0 

6382.0 

450.0 

-25.0 

-29.6 

255.7 

43.8 

42.5 

10,  8 

311.8 

314.2 

0.7 

65.2 

33.2 

82. 

22.0 

66.0 

6528.6 

441.0 

-25.8 

-30.0 

255.5 

42.1 

40.7 

10.6 

312.6 

315.0 

0.7 

67.8 

34.6 

82, 

22.4 

57.0 

6644.5 

434.0 

-26.3 

-29.7 

254.9 

39.5 

38.1 

10.3 

313.4 

315.9 

0.7 

73.2 

35.3 

82. 

22.9 

68.0 

6762.0 

427.0 

-26.9 

-30.4 

254.2 

40.5* ** 

38.9 

11. 0 

314.2 

316.5 

0,7 

71.8 

36.2 

82, 

23.2 

69.0 

6881.1 

420.0 

-27.4 

-36.8 

253.8 

42.2* 

40.5 

11.3 

314.9 

316.3 

0.4 

40.1 

37.0 

82. 

23.7 

70.0 

7002.0 

413.0 

-27.9 

-44.0 

253.0 

43.6* 

41.7 

12.8 

315.8 

316.4 

0.2 

19.6 

38.5 

81. 

24.2 

71.0 

7142.1 

405.0 

-29.2 

-52.9 

252.5 

42.4* 

40.5 

12.7 

315.8 

316.1 

0.  1 

8.0 

39,8 

81, 

24.6 

72.0 

7266.4 

398.0 

-30.4 

-50,9 

253.2 

41.9* 

40.2 

12.1 

315.8 

316.2 

0.1 

11.3 

40.6 

81, 

24.9 

73.0 

7374.1 

392.0 

-31,6 

-49.  7 

254.  7 

43.1* 

Al.6 

11.4 

315.7 

316.1 

0.1 

15.4 

41.3 

81. 

25-  n 

74.0 

7501.3 

385.0 

-32.8 

-50.2 

256.4 

44  . 4* 

43.2 

10.4 

315.7 

316.1 

0.1 

15.6 

42.4 

Rl. 

25.7 

75.0 

7611.7 

379.0 

-33.9 

-50.5 

257.4 

43.8* 

42.7 

9.5 

315.8 

316.1 

0.1 

16.6 

43.7 

81, 

26.  1 

76.0 

7 r*'2.0 

372.0 

-35.0 

-51.2 

257.7 

41.0* 

40.0 

8.8 

315,9 

316.2 

O.l 

17.2 

44.8 

80. 

26.6 

77.0 

7855.2 

366.0 

-36.1 

-50.7 

257.6 

36.0* 

35.1 

7.7 

315.9 

316.3 

0.1 

20,3 

45.  8 

80, 

26.9 

78.0 

7969  ,7 

360,0 

-37.3 

-50.1 

257.9 

33.5* 

32.8 

7.0 

315.8 

316.2 

0.1 

24.7 

46.5 

80, 

27.3 

79.0 

8085.5 

354.0 

-38.4 

-49.7 

258.9 

33.3* 

32.7 

6.4 

315.9 

316.3 

0,1 

28.7 

47.2 

80, 

27.3 

80.0 

8202.8 

348.0 

-39.5 

-49.4 

260.0 

38.2* 

37.6 

6.6 

315.9 

316.4 

0.1 

33.4 

48.0 

80, 

28.3 

81.0 

8361.6 

340,0 

-40.6 

99.9 

260.5 

46.1* 

45.5 

7.6 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

80. 

28.7 

82.0 

8482.6 

334.0 

-41.5 

99.9 

260.9 

50.2* 

49  • 6 

3.0 

317,0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  6 

80, 

29.1 

83.0 

8605.4 

328.0 

-42,5 

99,9 

261.3 

50.6* 

50.0 

7,6 

317.3 

999.9 

99.9 

999,9 

51.9 

80. 

29,5 

84,0 

8729.8 

322.0 

-43.6 

99,9 

261,9 

47.0* 

46.5 

6.6 

317.4 

999,9 

99,9 

999.9 

53.1 

80, 

29.9 

85.0 

8855.9 

316.0 

-44.7 

99.9 

262.6 

41.2* 

40.8 

5.3 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

80. 

30.4 

86.0 

9005.5 

309.0 

-45.6 

99.9 

263.7 

37.2* 

37.0 

4.1 

318,4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

80, 

30.9 

87.0 

9114.0 

304.0 

-46,6 

99.9 

264.8 

41.1* 

40,9 

3.7 

318,5 

999.9 

99,9 

999.9 

56.  1 

80, 

31.3 

88.0 

9246.0 

298.0 

-47,  8 

99.9 

264,9 

47.8* 

47.6 

4.2 

313.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

81 

31.9 

89.0 

9357.4 

293.0 

-48.9 

99.9 

264.2 

55.8* 

55.5 

5.5 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

81 

32.4 

90.0 

9493.1 

287.0 

-49.7 

99.9 

263.2 

54.9* 

54.5 

6.5 

319.4 

999,9 

99,9 

999.9 

61.  1 

81. 

32.9 

91,0 

9630.9 

281.0 

-51.0 

99.9 

262.3 

46.8* 

46.3 

6.3 

319,4 

999.9 

99.9 

999,9 

63.0 

81, 

33,4 

92.0 

9747.5 

276.0 

-51.8 

99.9 

261.1 

39.1* 

38.6 

6.0 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

81 

34.0 

93.0 

9889.8 

270.0 

-52.6 

99.9 

259.7 

40.1* 

39,5 

7.2 

320.8 

999,9 

99,9 

999,9 

64.9 

81, 

34.4 

94.0 

10010.3 

265.0 

-53.5 

99.9 

259.4 

46,0* 

45.2 

8.4 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

81 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


286 


STATICM  NO.  248 
SHREVEPORT,  Li 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

CG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.0 

95.0 

10132.7 

260.0 

-54.1 

99.9 

259.8 

52.9* ** 

52.1 

9.4 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

81 

35.6 

96.0 

10282.3 

254.0 

-54.6 

99.9 

259.9 

57.0* 

56.2 

10. 0 

323,4 

999,9 

99.9 

999.9 

70,0 

81, 

36.0 

97.0 

10409.2 

249.0 

-55.7 

99.9 

259.6 

58.7* 

57.8 

10.6 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

81 

36.5 

98.0 

10538.2 

244.0 

-56.4 

99.9 

258.1 

55.7* 

54.5 

11.5 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  1 

81, 

36.9 

99.0 

10696.1 

238.0 

-56.9 

99.9 

255.9'. 

47.6* 

46.1 

11.6 

326.0 

999,9 

99,9 

999.9 

74.8 

81, 

37.4 

100. 0 

10803.3 

234.0 

-57,4 

99,9 

251.9 

36.6* 

34.8 

11.4 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

PI 

38.1 

101.0 

10967.5 

228.0 

-57.4 

99.9 

243.7 

30.7* 

28.6 

11.1 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

80, 

38.7 

102.0 

11107.7 

223.0 

-57.2 

99.9 

252.5 

35.1* 

33.4 

10.5 

331.7 

999,0 

99.9 

999,9 

78.  0 

80, 

39.1 

103.0 

11251.4 

218.0 

-56.4 

99.9 

255.6 

39.0* 

37.8 

9.7 

335.1 

999.9 

99.9 

909.9 

78.9 

80, 

39.6 

104.0 

11369.1 

214.0 

-55.9 

99.9 

257.8 

41.6* 

40.7 

8.8 

337.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

80 

40.2 

105.0 

11519.6 

209.0 

-55.7 

99.9 

256.8 

40.1* 

39.0 

9.2 

340 . 2 

990.0 

99.9 

999.9 

81.8 

80, 

40.5 

106.0 

11642.0 

205.0 

-55,3 

99.9 

255.1 

38,5* 

37.2 

9.9 

342.8 

999,0 

99,9 

999.9 

82,5 

80, 

41.0 

107.0 

11800.2 

200,0 

-55.  7 

99,9 

250.4 

36,8* 

34.7 

12,4 

344,5 

000.0 

99,9 

999.9 

83.6 

80, 

41.4 

108.0 

11928.6 

196.0 

-56.7 

99.9 

247.4 

39.2* 

36.2 

15.1 

344.9 

990.9 

99.9 

999.9 

84.4 

80, 

42.0 

109.0 

12092.1 

191.0 

-57.4 

99.9 

246.2 

47.8* 

43.7 

19.3 

346,4 

909,9 

99,9 

999.9 

85.6 

80, 

42.6 

110.0 

12226.5 

187.0 

-55.3 

99,9 

246,3 

54,8* 

50.2 

22,1 

352.0 

909,0 

99,9 

999,9 

87.7 

79, 

43.3 

111.0 

12399.6 

182.0 

-54,9 

99,9 

246.2 

56,4* 

51.6 

22. T 

355.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

79, 

44.0 

112.0 

12541.7 

178.0 

-54.8 

99.9 

249.2 

65.7* 

61.4 

23.3 

357.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

79, 

44.6 

113.0 

12686.8 

174.0 

-55.  7 

99.9 

250.8 

68.5* 

6*.r 

22.5 

358.5 

999.9 

99,9 

999.9 

95,  1 

78. 

45.2 

114.0 

12834.8 

170,0 

-56.  1 

99,9 

249.4 

53.4* 

I.O 

18.8 

360,4 

999,9 

99,9 

999,9 

97,6 

78, 

45.7 

115.0 

12585.9 

166.0 

-56.9 

99.9 

246.8 

38.9* 

35.8 

15.3 

361.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

78, 

46.5 

116.0 

13179.7 

161.0 

-56.7 

99.9 

243. 7 

25.9* 

23.2 

11.4 

364.9 

999,9 

99.9 

999.9 

100.  1 

78, 

47.2 

117.0 

13339.1 

157.0 

-56.9 

99,9 

241,0 

20.5* 

17,9 

9,9 

367,2 

999,9 

99,9 

999,9 

lOl.O 

78, 

47.8 

118.0 

135G2.3 

153,0 

-57,  7 

99.9 

245.0 

26.9* 

24.3 

11.4 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

78. 

48.4 

119.0 

13627.0 

150.0 

-58.4 

99.9 

249.4 

39.0* 

36.5 

13.7 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

78, 

48.9 

120.0 

13797.0 

146.0 

-58.6 

99.9 

250.7 

40.7* 

38.4 

13, r> 

372.0 

999,9 

99.9 

999.9 

104.3 

77, 

49.7 

121.0 

13571.1 

142. P 

-59,6 

99.9 

250.6 

37.8* 

35.7 

12.6 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

77. 

50.3 

122.0 

14104.4 

139.0 

-60.5 

99,9 

249.9 

41.5* 

39.0 

14.3 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  1 

77, 

51.0 

123.0 

14286.2 

135.0 

-60.7 

99.9 

248.3 

40.7* 

37.8 

15.1 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

77, 

51.7 

124.0 

14425.9 

132.0 

-61,0 

99.9 

249,0 

46.7* 

43.6 

16.7 

378,5 

999,9 

99,9 

999,9 

110.4 

77. 

52.4 

125.0 

14616.8 

128,0 

-61.8 

99.9 

251,3 

63.3* 

60.0 

20.3 

380,6 

999,9 

99.9 

999.9 

112.9 

77, 

53.2 

126.0 

14812.9 

124.0 

-62.7 

99.9 

252.0 

60.0* 

57.1 

18.6 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

116.4 

77, 

53.9 

127.0 

14963.8 

121.0 

-62.9 

99.9 

250.0 

43.8* 

41.1 

15.0 

384.7 

999.9 

99,9 

999,9 

113,6 

77. 

54.6 

128.0 

15113.5 

118.0 

-62.7 

99.9 

246,5 

31.8* 

29.1 

12.7 

387,8 

999,9 

99,9 

999.9 

119.9 

76, 

55.3 

129.0 

15277.1 

115.0 

-63.1 

99.9 

247.8 

27.5* 

25.5 

10.4 

390.0 

999.9 

99.9 

999.9 

121.1 

76 

56.1 

130.0 

15439.8 

112.0 

-63.1 

99.9 

252.8 

30.2* 

28.8 

8.9 

392.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.3 

76, 

57.0 

131.0 

15663.8 

108.0 

-62.7 

99.9 

254.1 

47.2* 

45.4 

13.0 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

76, 

57.7 

132.0 

15896.1 

104.0 

-63.3 

99,9 

253.9 

50.3* 

48.3 

14.0 

401.0 

999,9 

99.9 

999.9 

126.7 

76, 

58.4 

133.0 

16075.9 

101.0 

-63,6 

99.9 

254.9 

38.6* 

37.2 

10.1 

403.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

76 

59.2 

134.0 

16260.7 

98.0 

-64.2 

99.9 

255.4 

31.5* 

30.5 

7.9 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.0 

76, 

59.9 

135.0 

16451.0 

95.0 

-64.2 

99.9 

253,3 

31.6* 

30.3 

9.  1 

409,7 

999,9 

99,9 

999.9 

131.4 

76, 

60.7 

136.0 

16647,2 

92,0 

-64.6 

99.9 

252.3 

31.8* 

30.2 

9,7 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.9 

75 

61.7 

137.0 

16918.8 

88.0 

-64.6 

99.9 

257.5 

29.6* 

28.9 

6.4 

417.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.8 

76 

62.7 

138.0 

17130.3 

85.0 

-65.4 

99.9 

261.9 

22.4* 

22.2 

3.2 

420.5 

999.9 

99,9 

999.9 

136.5 

76, 

63.7 

139.0 

17424.4 

81.0 

-64.2 

99.9 

257.7 

16.2+ 

15.8 

3.4 

428.8 

999.9 

99.9 

999.9 

137.3 

76 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* 3Y  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


287 


STATITN  NO.  2AS 
SHREVEPORT,  LA 


5 FEBRUARY  1<375 

2315  GMT  156  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCP  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TCMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/ScC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.6 

140.0 

17655.6 

78.0 

-63.8 

99.9 

254.0 

27.1* 

26.0 

7.5 

434,2 

999.9 

99,9 

999.9 

138.5 

76, 

65.5 

141.0 

17895.5 

75.0 

-64.8 

99.9 

248.3 

29.9* 

27.8 

11.1 

437,1 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

76 

66.6 

142.0 

18144.6 

72.0 

-65.0 

99.9 

244.1 

31.8* 

28.6 

13.9 

441.8 

999.9 

99.9 

999.9 

142.0 

76 

67.8 

143.0 

18493.6 

68.0 

-64.4 

99.9 

253.3 

31.  1* 

29.8 

p.o 

450,3 

999.9 

99,9 

999.9 

144.5 

76 

68.9 

144.0 

18771  .0 

65.0 

-62.1 

99.9 

291.2 

6.1* 

5.6 

-2.2 

461,1 

999.9 

99,9 

999.9 

146.5 

76 

70.0 

145.0 

19061.9 

62.0 

-63.  8 

99.9 

75.4 

13.4* 

-12.9 

-3.4 

463,7 

999.9 

99.9 

999. 9 

144.9 

76 

71.2 

146.0 

19366.2 

59.0 

-63.4 

99.9 

212.7 

3.2* 

1.7 

2.7 

471.2 

999.9 

99.9 

999.9 

144.9 

76 

72.4 

147.0 

19685.6 

56.0 

-65.0 

99.9 

243.0 

23.1* 

20.6 

10.5 

474.7 

999.9 

99.9 

999.9 

145.6 

76 

73.7 

148.0 

20021.3 

53.0 

-65.0 

99.9 

253.  7 

30.2* 

29.0 

8.5 

482,3 

999.9 

99,9 

999.9 

147.9 

76, 

75.0 

149.0 

20376.5 

50.0 

-65.2 

99,9 

256.0 

30.5* 

29.6 

7.4 

489.9 

999.9 

99.9 

999.9 

150.3 

76 

76.4 

150.0 

20754.5 

47.0 

-64.0 

99.9 

263.3 

30.9* 

30.6 

3.6 

501.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

76 

77.9 

151.0 

21157.0 

44.0 

-65.6 

99.9 

269.4 

28.6* 

28.6 

0.3 

507,2 

999.9 

99,9 

999,9 

155.6 

76, 

79.6 

152.0 

21587.2 

41.0 

-64.8 

99.9 

54.7 

8.0* 

-5.5 

-4.6 

519.5 

999.9 

99.9 

999.9 

156.3 

76, 

81.2 

153.0 

22051.2 

38.0 

-64.6 

9.9 

9.7 

6.6* 

-1.1 

-6.5 

531.4 

999.9 

99.9 

999.9 

157.1 

76, 

83.0 

154.0 

22552.1 

35.0 

-65.8 

99.9 

270.0 

19.6* 

19.6 

0.0 

541  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

157.4 

76, 

84.9 

155.0 

23296.1 

31.0 

-62.0 

99.9 

2 74.4 

21.2* 

21.1 

-1.6 

570.4 

999.9 

99,9 

999,9 

158,7 

77, 

86.9 

156.0 

23924.7 

28o)0 

-62.7 

99.9 

254.3 

31.6* 

30.4 

8.5 

585.2 

999,9 

99.9 

999,  9 

162.5 

77. 

89.2 

157.0 

24623.3 

25.0 

-62.7 

99.9 

256.5 

17.6* 

17.1 

4.1 

604.5 

999.9 

99.9 

999.9 

165.0 

77, 

91.« 

158.0 

25413.7 

22.0 

-61.4 

99.9 

256.8 

30.6* 

29.7 

7,0 

630.8 

999,9 

99,9 

999,9 

168.1 

77, 

94.4 

159.0 

26327.6 

19.0 

-59.3 

99.9 

92.6 

13.6* 

-13.6 

0.6 

664.4 

999.9 

99.9 

999.9 

172,8 

77. 

97.9 

160.0 

27403.8 

16.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

697.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

288 


STATICM  NO,  2A8 
SHREVePORT,  LA 

6 FEBRUARY  1975 
555  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

M/SFC 

0.0 

4.7 

79.0 

1009.8 

3.9 

-0.7 

320.0 

5.1 

3.3 

0.1 

5.0 

101.6 

1007.0 

3.7 

0*9 

311.5 

4.6 

3.4 

0.6 

6.0 

215.2 

953.0 

2.7 

1.5 

312.4 

4.6 

3.4 

1.0 

7.0 

297.0 

583,0 

1.7 

1.3 

315.8 

4.9 

3.4 

1.3 

8.0 

387.7 

572.0 

0.7 

0.4 

305.2 

4.4 

3.6 

1.8 

9.0 

470.8 

962.0 

0.2 

-0.0 

293.  8 

4.2 

3.9 

2.2 

10.0 

562.9 

951.0 

-0.7 

-1.0 

301.3 

4.4 

3.8 

2.6 

'1.0 

681.4 

537.0 

-1.2 

-1.5 

315.3 

4.9 

3.4 

3.0 

12.0 

767,0 

927.0 

-1.7 

-2.0 

321.0 

5.0 

3.2 

3,3 

13.0 

853.3 

917.0 

-2.5 

-2.8 

311.3 

4.8 

3.6 

3.6 

14.0 

540.9 

507.0 

0.7 

-0.4 

296.9 

4.8 

4.3 

3.9 

15.0 

1039.3 

856.0 

2.2 

-2.9 

277.6 

5.5 

5.5 

4.3 

16.0 

1148.4 

884.0 

3.0 

-5.1 

263.2 

7.4 

7.4 

4.7 

17,0 

1249.9 

873.0 

3.4 

-10.9 

264.3 

9.4 

9.4 

5,0 

13.0 

1343,4 

863,0 

3.9 

-23.5 

262.2 

11. 0 

10,9 

5.3 

19.0 

1438.0 

853.0 

4.0 

-26.5 

263.5 

11.3 

11.3 

5.7 

20.0 

1524.1 

844.0 

3.7 

-25.3 

265.3 

11.3 

11.3 

6.1 

21.0 

1649.9 

831.0 

3.0 

-22,6 

267.0 

11.1 

11.1 

6.4 

22.0 

1737,9 

822.0 

2.4 

-20.0 

267.4 

11.5 

11.5 

6.8 

23.0 

1846.6 

811.0 

1.9 

-19.1 

270.0 

12.5 

12.5 

7.1 

24.0 

1946.5 

801.0 

1.4 

-22.5 

271.4 

13.3 

13.3 

7.4 

25.0 

2037,3 

792.0 

0.4 

-20,3 

271.2 

14.1 

14.1 

7.9 

26.0 

2159,5 

780.0 

-0,2 

-20.3 

268.4 

14.7 

14.7 

8.2 

27.0 

2262.6 

770.0 

-0.9 

-20.0 

266.6 

15.2 

15.2 

3.6 

28.0 

2356.3 

761.0 

-1.  ? 

-20.7 

264.5 

16.0 

15.9 

9.0 

29,0 

2461.3 

751.0 

-2.6 

-26.6 

263.1 

16,8 

16.7 

9,3 

30.0 

2556.8 

742.0 

-3,1 

-21.8 

263.  1 

17.1 

17,0 

9.7 

31.0 

2653.3 

733.0 

-3.9 

-19.4 

263.6 

17.3 

17.2 

10.1 

32.0 

2761.6 

723.0 

-4.5 

-15.4 

264.7 

17.5 

17.4 

10.4 

33.0 

2860.1 

714.0 

-5.4 

-17,  1 

265,8 

17.7 

17.6 

10.8 

34.0 

2959.6 

705,0 

-5.7 

-20.4 

267.  1 

18.4 

18.4 

11.2 

35.0 

3060.2 

656.0 

-6.3 

-21.0 

268.6 

19.4 

19.3 

11.6 

36.0 

3184.7 

685.0 

-7.0 

-21.7 

270.1 

20.4 

20.4 

12.0 

37.0 

3287.7 

676.0 

-7.8 

-22.3 

271.8 

21.5 

21.5 

12.4 

38.0 

3391.9 

667.0 

-8.1 

-24.3 

272.  7 

23.0 

23.0 

12.9 

39.0 

3497,3 

656.0 

-8.5 

-27.3 

271.7 

25.1 

25.1 

13.2 

40.0 

3592.2 

650.0 

-8.4 

-31.9 

269.6 

26.2 

26.2 

13.7 

41.0 

3724.5 

639,0 

-8,6 

-36.8 

264.8 

28.1 

28.0 

14.0 

42.0 

3834.4 

630.0 

-8.9 

-42.0 

261.6 

29.4 

29,1 

14.4 

43.0 

3933.2 

622.0 

-9.5 

-38.0 

253.3 

32.0 

31.3 

14.7 

44.0 

4045.7 

613.0 

-9.8 

-42.4 

256.9 

33  .8 

32.9 

15.2 

45.0 

4159.9 

604.0 

-9.4 

-34.9 

255.8 

35.8 

34.7 

15.5 

46.0 

4249.8 

59  7.0 

-10.  1 

-32.0 

255.6 

36.2 

35.0 

15.9 

47.0 

4366.7 

568.0 

-11.0 

-35.0 

255.5 

35.4 

34.3 

16.2 

43.0 

4471.8 

580,0 

-11.8 

-32.6 

255.6 

35,2 

34.1 

3 * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FEBRUARY  1975 
555  GMT 


160  14.  0 


•"V 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PPT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

D 

16.7 

49.0 

4564.6 

573.0 

-12.5 

-27.9 

256.2 

35.7 

34.6 

8.5 

J05.7 

307,8 

0.7 

26.2 

16.4 

86. 

IT.O 

50.0 

4685.5 

564.0 

-12.4 

-33.7 

256,7 

36.6 

35,6 

8.4 

-307.2 

308.5 

0.4 

14.8 

17.0 

R6. 

17,4 

51.0 

4822.1 

554.0 

-12.7 

-43.8 

257.0 

33.1 

37.1 

8.6 

308.4 

308.9 

0.1 

5.3 

17.8 

85. 

17.8 

52.0 

4932.9 

546.0 

-13.5 

-38.7 

256.6 

39.0 

38.0 

9.0 

308.7 

309,5 

0.2 

9.8 

18.9 

85. 

18.2 

53.0 

5045.0 

538.0 

-14.3 

-27.7 

256.2 

39.7 

38.5 

9.5 

309,1 

31  1.4 

0.7 

30.9 

19.8 

85, 

18.5 

54.0 

5158,5 

530.0 

-15.0 

-26.7 

255.9 

40.1 

38.9 

9.7 

309.6 

312.2 

0,8 

36.0 

20.4 

84. 

19.0 

55.0 

5258.9 

523.0 

-15.9 

-24.4 

256.2  ' 

40.9 

39.7 

9.8 

309.8 

313.0 

l.O 

47.8 

21.7 

84. 

19.4 

56.0 

5389.5 

514.0 

-17.0 

-24.6 

256.7 

40.9 

39.8 

9.4 

310.0 

313.2 

l.O 

51.4 

22.7 

84. 

19.8 

57.0 

5507.0 

506.0 

-18.2 

-24.9 

257.6 

41.1 

40.2 

B.8 

309.9 

313,1 

1.0 

55.6 

23.6 

83. 

20.2 

58.0 

5625.9 

498.0 

-19.1 

-25.7 

258.6 

41.9 

41.1 

8.2 

310.1 

313.1 

0.9 

55.6 

24.6 

83. 

20.6 

59,0 

5731.  1 

491.0 

-20.0 

-26.7 

260.0 

43.2 

42,5 

7,5 

310.4 

313.2 

0.9 

54.8 

25.6 

83. 

21.0 

60.0 

5852.7 

483.0 

-21.2 

-28.3 

260.7 

44.5 

43.9 

7.2 

310-3 

312.8 

0.8 

52.5 

26.  6 

fi3. 

21.4 

61.0 

5960.4 

476.0 

-21.3 

-29.1 

260.9 

44. a 

44,2 

7,1 

310.8 

313.2 

0.7 

51.7 

27.9 

83. 

21.9 

62.0 

6069.3 

469.0 

-22.8 

-29.3 

260.9 

44.7 

44.  1 

7.  1 

3U.0 

313.3 

0.7 

54.7 

29.0 

83. 

22.3 

63.0 

6179.4 

462.0 

-23.6 

-31.7 

260.  7 

45.0 

44.4 

7.3 

311.3 

313.2 

0.6 

46.8 

30.2 

83. 

22.8 

64.0 

6307.1 

454.0 

-23.7 

-41.2 

260.4 

45.0 

45.1 

7.5 

312.6 

313.4 

0.2 

18.0 

31.5 

83. 

D 

23.3 

65.0 

6420.6 

447.0 

-24.  0 

-47.1 

260.4 

45.6 

45.0 

7.6 

313.7 

314,1 

0.1 

5.7 

32.9 

82, 

23.8 

66.0 

6552,2 

4 39,0 

-25.0 

-63.4 

261.1 

44.lt 

43.6 

6,  8 

313.9 

314.0 

0.0 

1.4 

34.5 

82. 

24.3 

67.0 

6685.6 

431.0 

-25.8 

-51.7 

262.3 

43.9* 

43.5 

5.9 

314.6 

314.9 

0.1 

6.7 

35.4 

82. 

D 

24.7 

68.0 

6786.9 

425.0 

-27.1 

-47.2 

262.9 

45.3* 

45.0 

5.6 

314.2 

314.6 

0.1 

12,7 

36.5 

82. 

25.2 

69.0 

6906.4 

418,0 

-28.1 

-38.2 

263.0 

48,4* 

48.1 

5.9 

314.5 

315.7 

0.3 

36.8 

38.  1 

82, 

25.7 

70,0 

7010,0 

412.0 

-29.1 

-35.3 

262.6 

52.8* 

52.4 

6.8 

314.5 

316.0 

0.5 

54.fi 

39.3 

82. 

D 

26.2 

7i.O 

7149.8 

404.0 

-30.4 

-35.5 

262.5 

56.2* 

55.7 

7.4 

314.5 

316.1 

0.5 

61.0 

41.1 

82. 

26.6 

72.0 

7291.9 

396.0 

-31.1 

-38.3 

262.6 

55.3* 

54.8 

7.2 

315.5 

316.7 

0,3 

4fi.6 

42.8 

82. 

27.0 

73.0 

7399.9 

390.0 

-31.9 

-39.7 

262.9 

50.7* 

50.3 

6.3 

315.8 

316.9 

0.3 

45.3 

44.2 

82. 

3 

27,4 

74.0 

7527,7 

383.0 

-32.8 

-40.9 

263.3 

48.0* 

47,6 

5.6 

316.2 

317.2 

0.3 

43.9 

44.9 

82. 

27.9 

75.0 

7638.7 

377.0 

-33.7 

-42.9 

263.5 

47.7* 

47.4 

5.4 

316.4 

317.2 

0.2 

38.5 

46.4 

82. 

23.3 

76.0 

7769.9 

370.0 

-34.7 

-45.3 

263.2 

4 7.7* 

47.3 

5,7 

316.9 

317.5 

0.2 

32,6 

47.6 

82. 

3 

28.8 

77,0 

7903.0 

363,0 

-36.0 

-47.  1 

262.  8 

46,9* 

46, 5 

5.9 

315,8 

317.4 

0.  I 

30.5 

49.0 

82. 

29.2 

78.0 

8018.5 

357.0 

-36.9 

-50.2 

262.6 

47.3* 

46.9 

6.1 

317.1 

317.5 

O.l 

23.4 

50.  1 

fl2. 

29.7 

79.0 

8135.6 

351.0 

-37.6 

-57.7 

262.5 

50.6* 

50.2 

6.6 

317.7 

317.9 

0.0 

10.  1 

51,5 

82. 

wiJ 

30.2 

80.0 

8254.4 

345.0 

-33.5 

-58.0 

262.5 

54,2* 

53.8 

7.  1 

318.0 

318.2 

0.0 

10.7 

53.0 

82. 

30.8 

81.0 

8394,9 

338.0 

-39.6 

-58.7 

262.0 

50.5* 

50.0 

7.0 

318.4 

318.5 

0.0 

10-9 

55.4 

82. 

31.3 

82.0 

8517.1 

332.0 

-41.0 

99.9 

260.8 

44.1* 

43.5 

7.0 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

82. 

3 

31.8 

83.0 

8640.8 

326.0 

-42.1 

99.9 

259.4 

43.6* 

42.8 

8.0 

318.4 

999.9 

99,9 

999.9 

57.5 

82. 

32.3 

84.0 

8766,2 

320.0 

-43,3 

99,9 

259.  1 

48,5* 

47.6 

9,2 

318,4 

999.9 

99,9 

999.9 

59,2 

82. 

32.8 

85.0 

8893.3 

314.0 

-44.5 

99.9 

259.5 

53.8* 

52.9 

9.8 

318.5 

999.9 

99.9 

995.9 

60.6 

82. 

3 

33.4 

86.0 

9043.9 

307.0 

-45.7 

99.9 

259.7 

55.8* 

54.9 

lO.O 

318.8 

999.9 

99.9 

995.9 

62.8 

82. 

33.8 

87.0 

9153.1 

302.0 

-46.6 

99.9 

259.3 

51.5* 

50.6 

9,6 

319.1 

999.9 

99,9 

995.9 

64.3 

R2. 

34.2 

88.0 

9285.9 

296.0 

-47.9 

99.9 

258.5 

45,8* 

44.8 

9.  1 

319,1 

999.9 

99,9 

999.9 

65.4 

82. 

34.7 

89.0 

9397.9 

291.0 

-49,4 

99.9 

257.4 

43.1* 

42.0 

9.4 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

82. 

35.1 

90.0 

9534.2 

285.0 

-50.3 

99.9 

256.3 

44.7 

43.4 

10.6 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

82. 

35.6 

91.0 

9649.5 

280.0 

-51.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

319,2. 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

D 

36.1 

92.0 

9766.2 

275.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.1 

599,9 

99.9 

995.9 

999.9 

999. 

36.6 

93.0 

9908.4 

269.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319,5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,5 

999, 
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* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
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3 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

555  GMT 
SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

160 

PH 

1 14. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GEM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.1 

96.0 

10028.8 

264.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.6 

95.0 

10151.0 

259.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

320.2 

999.9 

99.0 

999.9 

999.  9 

999, 

38.2 

96,0 

10300.0 

253,0 

-56.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

320.9 

999,9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.7 

97.0 

10401.1 

249.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,  9 

999, 

D 

39,3 

98.0 

10529.6 

244.0 

-57,1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

90.9 

323.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.  9 

999, 

39,7 

99.0 

10687.0 

238.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999. 

40. 1 

100.0 

10794.1 

234.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

D 

40.7 

101.0 

10985.8 

227.0 

-57.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

329,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

41.2 

102.0 

11090. 1 

223.0 

-57,9 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

330,6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

41.7 

103.0 

11240.6 

218.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330.9 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

42.2 

104.0 

11356.5 

214.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.6 

999.9 

99.9 

990.9 

999.  9 

900, 

42.8 

105.0 

11504.2 

209,0 

-60.0 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

333.6 

909,9 

99,9 

999.  9 

999.9 

999. 

43.3 

106.0 

11624.9 

205.0 

-60.0 

99.9 

909.9 

99.9 

99,9 

99.9 

335,4 

900, <) 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

D 

43.8 

107.0 

11748.5 

201.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.4 

108.0 

11875.7 

197.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

345.2 

990.9 

99,9 

999.9 

999.  0 

999, 

44.9 

109.0 

12038,9 

192.0 

-56.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,0 

347,0 

999,9 

99.0 

999.  9 

999,9 

909, 

45.2 

110.0 

12172.4 

188.0 

-56.  7 

99.9 

999.9 

09.9 

99.9 

99.9 

349 . 1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999, 

45.8 

lll.O 

12343.2 

183.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

909, 

46.3 

112.0 

12483.4 

179.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

00,9 

354.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

0 

46.9 

113.0 

12626,7 

1J5.0 

-57.  1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

355,7 

999.9 

09,9 

999.  9 

999.9 

999, 

47.6 

114„  0 

12772.9 

171.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.  3 

115.0 

12922.5 

167.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.0 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

49.2 

116.0 

13114.7 

162.0 

-57.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

363,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

49.8 

117.0 

13232,7 

159,0 

-57.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,0 

99.9 

364.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

990, 

50.4 

118.0 

13393.0 

155.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

09.9 

99.9 

355.1 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

o 

51.1 

119.0 

13557.0 

151.0 

-59.1 

99.9 

990.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

51.7 

120.0 

13725,2 

147,0 

-59.5 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

369,8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

52.2 

121.0 

13854.2 

144.0 

-59.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

<-s 

52.9 

122.0 

13985.9 

141.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

53.6 

123.0 

14166.2 

137.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

377,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

54.2 

124.0 

14305.0 

134.0 

-59.1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380,3 

999,9 

90.9 

999.9 

909.9 

999. 

o 

54.8 

125.0 

14495,1 

130.0 

-58,9 

99.9 

999.9 

90.9 

99.9 

99.9 

384.0 

999.9 

90.9 

999.0 

999.9 

999. 

55.7 

126.0 

14691.1 

126.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

387.1 

999.9 

99.9 

900,0 

999.9 

999. 

56.3 

127.0 

14842.2 

123.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

390,  1 

999,9 

99.0 

999,9 

999,0 

999, 

o 

56.9 

128,0 

14996.8 

120.0 

-60,0 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

390,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

57.6 

129.0 

15154.5 

117.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

58.2 

130.0 

15315.3 

114.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

392.0 

999.9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

o 

59.  1 

131.0 

15535,1 

110,0 

-63,6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

90,9 

393,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

59.8 

132,0 

15704.9 

107.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.4 

133.0 

15938.9 

103.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

401.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

Q. 

61.1 

134.0 

16120.5 

100.0 

-63.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

405.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.9 

135.0 

16244.6 

98.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

09.9 

407.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

62.7 

136.0 

16501.0 

94,0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

413.5 

999.9 

99.9 

999,9 

909.9 

999. 

63.6 

137.0 

16700.6 

91.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

'vl6 . 6 

909.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

64.4 

138.0 

16977.6 

87.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

423.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OFG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


O 


291 


o 

STATICN  NO.  248 

O SHREVEPORT,  LA 

6 FEBRUARY  1R75 

O 555  GMT  160  14.  0 


time 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

0 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

o 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

65.2 

139.0 

17194.0 

84.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

427.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.1 

140. 0 

17417,8 

81.0 

-63.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

430,  7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,  9 

999, 

67.0 

141.0 

17649.4 

78.0 

-64t  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.0 

142.0 

17889.7 

75.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

438.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

0 

|9.0 

143.0 

18139.9 

72.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

444.  3 

999.9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999, 

70.1 

144.0 

18400.1 

69.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

447,2 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.9 

999, 

71.2 

145.0 

13671.4 

66.0 

-64.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

453.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

0 

72.2 

146.0 

18956.3 

63.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

462.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

73.3 

147.0 

19256.0 

60.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

469.3 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

74.4 

148.0 

19571  .6 

57,0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

477.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.6 

149.0 

19903,7 

54.0 

-64. 0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

431.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76,8 

150.0 

20253.4 

51.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

488.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

78.1 

151.0 

20624.2 

48.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

498.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

o 

79,3 

152.0 

20884.8 

46.0 

-64.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

504,  1 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.9 

999, 

80.8 

153.0 

21297.4 

43.0 

-64,4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

513.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

0 

82.2 

154.0 

21741.6 

40.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

520.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

83.7 

155.0 

22221.6 

37.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

538,4 

999.9 

99.9  . 

999.9 

999.9 

999, 

85.3 

156.0 

22740.5 

34.0 

-63.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

550.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

87,1 

157.0 

23306.6 

31.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

564.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

9 

83.9 

158.0 

23932.9 

28.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

586.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

159.0 

24390.6 

26.0 

-62.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

598,2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

93,3 

160.0 

25150,3 

23.0 

-60,7 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

624,9 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

9 

95.7 

161.0 

26024.8 

20.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

657.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

98.7 

162.0 

27C49 .0 

17.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

691.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

102.0 

163.0 

28279.3 

14.0 

-56.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

735.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999, 

9 


9 

9 

13 

D 

D 

D 

3 

D 

3 


292 


STATICN  no.  248 

SHREVEPORT,  14 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  139  79.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/S=C 

M/3EC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.0 

79.0 

1011.5 

1.1 

-3.7 

330.0 

8.2 

4.1 

-7.1 

273.7 

281.1 

2.9 

70.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

178.8 

999.0 

-0.4 

-2.1 

306.3 

11,0 

8,9 

-6,5 

273.3 

281.7 

3.3 

88.  1 

0.2 

ISl. 

0,8 

7.0 

267.3 

S88.0 

-1.2 

-2.3 

308.0 

10.1 

8.0 

-6.2 

273.3 

281.7 

3.3 

02.1 

0.3 

137. 

1.0 

8.0 

348.4 

578.0 

-1.8 

-2.4 

309.3 

9.5 

7.4 

-6.0 

273.5 

281.9 

3.3 

95.3 

0.5 

134. 

1.3 

9.0 

430.2 

968.0 

-2.6 

-3.5 

317.4 

8.8 

6,0 

-6,5 

273.5 

281.3 

3.1 

93.6 

0.6 

134. 

1.7 

10.0 

512.5 

558.0 

-3.5 

-4.2 

327.4 

9.1 

4.9 

-7.6 

273.3 

280.8 

2.9 

94.7 

0.3 

136. 

2.1 

11.0 

620.5 

945.0 

-4.0 

-4.3 

332.4 

10.  1 

4.7 

-8.9 

273.9 

281.5 

2.9 

97.5 

1.0 

140. 

2.4 

12.0 

712.9 

934.0 

-4.6 

-4,9 

332.6' 

10.5 

4.8 

-9.3 

274.2 

201.6 

2.8 

97.4 

1.2 

142. 

2.7 

13.0 

797.6 

924.0 

-4.9 

-5.2 

331.7 

10.7 

5.1 

-9.4 

274.8 

282.1 

2.8 

97.8 

1.4 

143. 

3.0 

14.0 

883.3 

914.0 

-4.7 

-5.0 

330.3 

10.3 

5.4 

-9.4 

275.8 

283.3 

2.9 

97.8 

1.  6 

144. 

3.4 

15.0 

970.3 

904.0 

-2,9 

-3.2 

327,9 

11. 1 

5.9 

-9.4 

278.6 

28  7.3 

3.4 

97.9 

1.9 

145. 

3.8 

16.0 

1085.  1 

891.0 

-3.0 

-3.4 

318.4 

10.5 

6,9 

-7.8 

279,6 

288.4 

3.3 

97,4 

2.  1 

145. 

4.2 

17.0 

1174.5 

881.0 

-3.7 

-4.  5 

302.8 

11.3 

9.5 

-6.1 

279.8 

288.0 

3.1 

94.0 

2.4 

144. 

4.6 

IS.O 

1265.0 

871.0 

-2.3 

-2.7 

293.2 

14.2 

13.1 

-5.6 

282.3 

291.8 

3.6 

06.9 

2.6 

141. 

4.9 

19.0 

1357.0 

861.0 

-1.5 

-2.0 

294.4 

16.1 

14.7 

-6.7 

284,0 

294.2 

3.9 

96,5 

2.9 

138. 

S.2 

20.0 

1450.2 

851.0 

-1.5 

-2.3 

297.9 

16.1 

14.3 

-7.6 

285.0 

295.  1 

3.8 

94.2 

3.2 

136. 

5.7 

21.0 

1563.4 

839.0 

-1.5 

-2.6 

304.2 

15.1 

12.5 

-8.5 

286.1 

296.2 

3.8 

92.0 

3.6 

134. 

6.1 

22.0 

1659.0 

829.0 

-1.9 

-3.5 

304.6 

14.9 

12.2 

-3.5 

286.5 

296o2 

3.6 

89.2 

4.0 

133. 

6.4 

23.0 

1745.8 

820.0 

-2.3 

-4.1 

301.4 

15.7 

13.4 

-8.2 

287,1 

296.4 

3,4 

87.0 

4.2 

133. 

6.  B 

24.0 

1843.4 

810.0 

-2.4 

-4.4 

299.6 

18.6 

16.1 

-9,2 

288.0 

297.2 

3.4 

86.0 

4.6 

132. 

7.1 

25.0 

1932.1 

801.0 

-2.9 

-5.  1 

298.8 

20.7 

18.1 

-10.0 

288.4 

297.3 

3.3 

84.6 

5.0 

131. 

7.5 

26.0 

2051.7 

789.0 

-3.5 

-5.9 

297.0 

22.2 

19.8 

-10.1 

288.9 

297.5 

3.1 

83.4 

5.5 

130. 

7.8 

27.0 

2142.3 

760.0 

-4.0 

-6.3 

292.7 

23.4 

21.6 

-9,0 

289.4 

297.8 

3.1 

83.6 

5.9 

129. 

8.2 

23.0 

2244.2 

770.0 

-4.6 

-6.9 

236.9 

25.0 

23.9 

-7.3 

289.8 

297.9 

3.0 

83.5 

6.4 

127, 

3.5 

29.0 

2336.8 

761.0 

-4.9 

-7.2 

282.6 

26.2 

25.6 

-5.7 

290.4 

298.5 

2.9 

83.5 

6.9 

126. 

8.9 

30.0 

2441.0 

751.0 

-4.3 

-6.1 

275.5 

26.8 

26.6 

-2.6 

292.2 

301.2 

3.2 

87,0 

7,5 

124. 

9.2 

31.0 

2525.5 

743.0 

-4.3 

-5.2 

270.0 

26.7 

26.7 

-0.0 

293.2 

302.9 

3.5 

93,3 

8.0 

122, 

9.5 

32.0 

2621.7 

734.0 

-4,4 

-5.2 

264.2 

26.5 

26,4 

2.7 

294.0 

30  3,9 

3.5 

94.1 

8.4 

120. 

9.9 

33.0 

2729.8 

724.0 

-4.9 

-5.4 

257.4 

26.3 

25.7 

5.7 

294.7 

304.5 

3.5 

95.8 

8.8 

117. 

10.2 

34.0 

2828.3 

715.0 

-5.2 

-5.6 

253.7 

26.7 

25.7 

7.5 

295.4 

305.3 

3.5 

96.7 

9.2 

115. 

10.5 

35.0 

2916.7 

707.0 

-5.3 

-5.7 

250.9 

27.4 

25,9 

9.0 

296.2 

306.  1 

3.5 

97.3 

9,6 

113. 

10.9 

36.0 

3040.0 

696.0 

-5.3 

-5.7 

250,6 

29.0 

27.4 

9.7 

297.  5 

307.7 

3.6 

97.3 

10. 0 

no. 

11.2 

37.0 

3142.2 

687.0 

-6,  1 

-6.4 

251.2 

30.1 

28.5 

9.7 

297.3 

30  7.5 

3.4 

97.4 

10.4 

108. 

11.5 

38.0 

3245.5 

678.0 

-6.7 

-7.0 

252. 1 

31.2 

29.7 

9.6 

298.2 

307.7 

3.3 

97.3 

10.0 

107. 

11,9 

39.0 

3349.8 

669.0 

-7,6 

-7.9 

253.6 

31,9 

30,6 

9.0 

298.3 

307.3 

3.1 

97.2 

11.4 

105, 

12.2 

40.0 

3443.5 

661.0 

-8.0 

-8.4 

255.5 

32.8 

31.8 

0,2 

298.8 

30  7,6 

3.1 

96.9 

12.0 

103, 

12.6 

41.0 

3573.8 

650.0 

-8.9 

-9.5 

257.2 

33.5 

32.6 

T.4 

299.3 

307.5 

2.9 

95.5 

12.7 

101. 

12.9 

42.0 

3669.6 

642.0 

-9.9 

-11.5 

257.9 

33.6 

32.0 

7.0 

290.1 

306.3 

2.5 

88.0 

13.4 

too. 

13.3 

43.0 

3778.5 

633.0 

-10.9 

-12.8 

258.1 

33.6 

32.9 

7.0 

209.1 

305.7 

2.2 

85.6 

14.1 

99, 

13.7 

44.0 

3976.1 

625.0 

-11.6 

-13.5 

257,7 

33.5 

32.8 

7.2 

209,4 

305.7 

2.2 

85.6 

14.8 

98. 

14.0 

45.0 

3974.8 

617.0 

-12.3 

-13.9 

257.2 

33.5 

32.6 

7.4 

299.7 

305.9 

2.1 

87.8 

15.4 

97. 

14.3 

46.0 

4087.2 

608.0 

-12.6 

-13.7 

256.9 

33.3 

32.4 

7.5 

300.6 

307.1 

2.2 

01.6 

16.0 

97. 

14.8 

47.0 

4188.2 

600.0 

-13  '.  7 

-14.0 

25  7.6 

33,4 

22.6 

7,2 

300,4 

306.4 

2.0 

91,7 

16,9 

05, 

15.1 

48.0 

4290.1 

592.0 

-14,6 

-15.2 

258.9 

34.1 

33.4 

6.5 

300.6 

306.5 

2.0 

95.0 

17.4 

95. 

15.5 

49.0 

4393.1 

584.0 

-15.3 

-15.9 

261.9 

35.8 

35.5 

5.1 

301.0 

306.6 

1.0 

95,1 

18.  1 

94. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 mNO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


ST4TICN  NO.  248 
SHRFVePOPT,  LA 

6 FEBRUARY  1S75 

1115  GMT  139  79.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

CPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

15.8 

50.0 

4497.4 

576.0 

-15.4 

-21.1 

264.1 

37.6 

16.2 

51.0 

4629.8 

566.0 

-15.0 

-59.4 

266.3 

39.9 

16.7 

52.0 

4737.5 

558,0 

-14.4 

-38.1 

267.3 

42.3 

17.1 

53.0 

4833.2 

551.0 

-14.7 

-32.9 

265.8 

43.6 

17.4 

54.0 

4943,8 

543.0 

-15.3 

-31.1 

265.9 

43.9 

17.8 

55.0 

5055.9 

535.0 

-15.4 

-28.1 

264.2 

43.6 

18.2 

56.0 

5198,2 

525.0 

-16,2 

-27,8 

262.3 

43.8 

18.6 

57,0 

5299,1 

518,0 

-17.1 

-27.5 

260.9 

45.2 

19.0 

58.0 

5401.1 

511.0 

-17.9 

-27.5 

260.4 

43  .0 

19.3 

59.0 

5519.0 

503.0 

-18.3 

-27.0 

260.  7 

49.7 

19.7 

60.0 

5633.6 

495.0 

-19.0 

-25.3 

260.9 

50.7 

20.1 

61.0 

5744,6 

488.0 

-19.5 

-24.2 

260.9 

50.5* 

20.4 

62.0 

5867.4 

480.0 

-20.0 

-25.3 

260.5 

50.2* 

20.8 

63.0 

5960.5 

474.0 

-21.0 

-25.7 

260,2 

50.3* 

21.1 

64.0 

6086,0 

466.0 

-22.0 

-26.7 

260.0 

50.2* 

21.5 

65.0 

6197.2 

459.0 

-23.0 

-29.4 

259.9 

43  .9* 

22.0 

66.0 

6342.1 

450.0 

-24.0 

-32.5 

259.8 

47.0* 

22.4 

67.0 

6439,9 

444,0 

-24.^8 

-37.0 

260.  1 

47.3* 

22.6 

68.0 

6555.2 

437.0 

-25.9 

-39.7 

260.4 

47.9* 

23.1 

69.0 

6672.0 

430.0 

-26.7 

-47.2 

2 60.6 

48.5* 

23.5 

70.0 

6790.4 

423.0 

-27.2 

-67.3 

260.  7 

49.9* 

23.9 

71.0 

6945.2 

414.0 

-27.6 

— 67.  o 

260.8 

53.  7* 

24.3 

72.0 

7050.0 

408.0 

-28.4 

-68.1 

260.9 

57.5* 

24.7 

73.0 

7173.8 

401.0 

-29.3 

-68.7 

260.6 

58.4* 

25.1 

74.0 

7281.3 

395.0 

-30.1 

-69.2 

260.0 

54.8* 

25.5 

75.0 

7390.0 

389,0 

-31.3 

-70.0 

258.8 

46.4* 

25.9 

76.0 

7518.3 

382.0 

-32.4 

-70.7 

258.3 

40.2* 

26.3 

77.0 

7629.7 

376.0 

-33.4 

-71.4 

259.7 

41.6* 

26.7 

78.0 

7761,3 

369.0 

-34.8 

-72.3 

261.  8 

50.5* 

27,0 

79.0 

78  75t.6 

363.0 

-35.4 

-72.8 

263.2 

60.8* 

27.3 

80.0 

7991.4 

357.0 

-36.6 

-73.6 

263.9 

68,5* 

27.8 

81.0 

8128.2 

350.0 

-38.0 

-72.3 

264,4 

69,3* 

28.2 

82.0 

8267,0 

34  3.0 

-39.2 

-72.4 

264.  3 

59.0* 

28.6 

83.0 

3387.7 

337.0 

-40.2 

99.9 

263.8 

46.0* 

29.0 

84.0 

8489.4 

332.0 

-41.4 

99.9 

263.4 

38.7* 

29.4 

85.0 

8613,0 

326.0 

-42,4 

99.9 

264,4 

43,1* 

29.9 

86.0 

8759,3 

319.0 

-43.6 

99.9 

266.6 

55.3* 

30.3 

87.0 

8886.6 

313.0 

-44.9 

99.9 

268.2 

63.4* 

30.8 

88.0 

9015.7 

307.0 

-45.9 

99.9 

269.8 

61,7* 

31.2 

69,0 

9124.8 

302,0 

-47.1 

99.9 

270,8 

53.2* 

31.6 

90.0 

9257,4 

296,0 

-47.9 

99.9 

271.0 

44.7* 

32.0 

91.0 

9369.5 

291.0 

-49.1 

99.9 

270.1 

41.6* 

32.4 

92.0 

9482,9 

286.0 

-50.5 

99,9 

269.0 

43.5* 

32.8 

93.0 

9620.8 

280.0 

-51.5 

99.9 

268.9 

47.0* 

33.1 

94.0 

9737.5 

275.0 

-52.6 

99.9 

269.2 

49.4* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.4 

3 .8 

301.9 

305.7 

1.2 

61.5 

18.9 

94. 

39.8 

2,6 

303,8 

303.8 

0,0 

1.0 

19.  8 

93. 

42.3 

2.0 

305.7 

306.5 

0.3 

11.2 

21.0 

93. 

43.6 

2.4 

306.5 

307.9 

0.4 

19.5 

22.1 

93. 

43.8 

3.2 

307.1 

308.8 

0.5 

24.2 

22.9 

93. 

43.4 

4.4 

308.3 

310.5 

0.7 

32.6 

24.0 

92. 

43.4 

5.9 

309.0 

311.3 

0.7 

35.9 

25.0 

92. 

44.6 

7.2 

309.2 

311.6 

0.8 

39.6 

26.0 

92. 

47.3 

8.0 

309.4 

311.9 

0.8 

42.5 

27.0 

91. 

49.0 

8.0 

310.3 

31  3.0 

0.8 

46,1 

27,9 

91, 

50,1 

8,0 

310,9 

314.1 

l.O 

57,2 

29.2 

90, 

49.9 

8.0 

311.5 

315.1 

l.l 

66.3 

30.5 

90. 

49.5 

8.3 

312.3 

315.6 

l.O 

62.8 

31.3 

90. 

49.6 

8..  6 

312.3 

315,5 

l.O 

65.3 

32.4 

89. 

49.4 

a .7 

312.4 

315.4 

0.9 

65.4 

33.3 

89. 

48.1 

8 .6 

312.6 

315.0 

0.7 

55.3 

34.8 

89. 

46.3 

8,3 

313,0 

314.9 

0.5 

45.1 

36,0 

88. 

46.6 

8,1 

313,2 

314.4 

0.4 

30.9 

36.9 

88. 

47.2 

8.0 

313.3 

314.2 

0.3 

25.9 

38.4 

88. 

47.9 

7,9 

313.7 

314.1 

O.l 

12.2 

39.3 

88. 

49,2 

8.1 

314,5 

314,5 

0,0 

1.0 

39.  7 

87, 

53.0 

8.6 

315.9 

315.9 

0.0 

1.0 

41.6 

87. 

56.7 

9.1 

316.2 

316.2 

0.0 

1.0 

42.6 

37, 

57.6 

9,5 

316.6 

316,6 

0,0 

l.O 

44.  1 

8 7. 

54.0 

9.5 

316.9 

316.9 

0.0 

1.0 

46.0 

87. 

45.5 

9.0 

315.7 

316.8 

0.0 

1.0 

47.1 

86. 

39.3 

8.1 

317.0 

317.0 

0.0 

l.O 

47.9 

86. 

41.0 

7.5 

317.0 

317,1 

0.0 

l.O 

48.7 

86. 

50.0 

317.0 

317,0 

0.0 

1.0 

49.  5 

86. 

60.3 

7,2 

317.6 

317.6 

0.0 

1.0 

50.2 

86. 

63. 2 

7.3 

317.5 

317,5 

0.0 

l.O 

51.5 

86. 

69.0 

6.8 

317.4 

317.5 

0.0 

1.4 

54.  5 

86. 

58.7 

5.9 

317.6 

317.6 

0.0 

1.6 

56.4 

86. 

45.7 

5.0 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

86. 

38.5 

4.4 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

86. 

42.9 

4,2 

318.0 

999,9 

99.9 

999.9 

58.7 

06. 

55.2 

3.3 

318.3 

909.9 

99.9 

999.9 

60.2 

86. 

63.3 

2.0 

318,2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

86. 

61.7 

0.2 

318.6 

999,9 

99.9 

999,9 

64,5 

86. 

53.2 

-0.7 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

86. 

44.7 

-0.8 

319.0 

999,9 

99.9 

999.9 

65.6 

86. 

41.6 

-O.l 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

86. 

43.5 

0„7 

318.6 

999.9 

99,9 

999.9 

68.5 

B6« 

47.0 

0,9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

B6  • 

49.4 

0,7 

319.0 

999,9 

99.9 

999.9 

69.8 

86. 

STATION  NO.  24« 

SHREVSPORT,  LA 

6 FEBRUARY  1«375 

1115  GMT  139  79.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  OT 

DIR 

spr'^o 

u r.npp 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A 7. 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.5 

95.0 

9879.7 

269.0 

-53.7 

99.9 

270.2 

50.9* 

50.9 

-0.1 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

86. 

34.0 

96.0 

10024.4 

263.0 

-54.4 

99.9 

270,9 

55.1* 

55,0 

-0.8 

320.6 

999,9 

99,9 

999.9 

73.2 

86. 

34.4 

97.0 

10122.6 

259.0 

-54.5 

99,9 

271.0 

66.4* 

66.4 

-1.  1 

321.0 

90  9, 9 

99.9 

999.9 

73.2 

86. 

34.8 

98.0 

10272.4 

253.0 

-55.3 

99.9 

271.9 

71.9* 

71.9 

-2.4 

322.7 

999,9 

99,9 

999,9 

76.3 

87. 

'*• 

35.1 

99.0 

10373.9 

249.0 

-56.3 

99.9 

273.0 

72,5* 

72.4 

-3.8 

322,7 

999.9 

99,9 

999.9 

78.6 

87. 

35.5 

100. 0 

10502.9 

244.0 

-55.8 

99.9 

275.3 

67.4* 

67.1 

-6.2 

325.3 

=<99.9 

99.9 

999.9 

79.5 

87. 

36.0 

101.0 

10687.9 

237.0 

-56.3 

99.9 

275.5 

72.2* 

71.9 

-6.9 

327.3 

999,9 

99.9 

999.9 

79.9 

87. 

36.4 

102.0 

10795.8 

233.0 

-57.2 

99,9 

2 74.3 

73.9* 

73,7 

-5.5 

327,6 

999.9 

99.  9 

999.9 

83.  2 

87. 

36.8 

103.0 

10932.8 

228.0 

-58.2 

99.9 

273.5 

65.1* 

65.0 

-4,.0 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

87. 

37.2 

104.0 

11072.3 

223.0 

-58.5 

99.9 

272.9 

56.3* 

56.3 

-2  .8 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

87. 

N 

37.6 

105.0 

11155.9 

219.0 

-59.0 

99.9 

272.3 

53.1* 

53.  1 

-2.1 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  8 

88. 

38,0 

106.0 

11330.5 

214.0 

-59.9 

99.9 

272.2 

56.0* 

56.0 

-2.2 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

88. 

33.5 

107.0 

11448.1 

210.0 

-60.8 

99.9 

274,  7 

40.1* 

40.0 

-3.3 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

88. 

y 

39.0 

108.0 

11597,8 

205.0 

-61.4 

99.9 

280.1 

20.1* 

19.8 

-3.5 

333.3 

999.9 

99,9 

999.0 

90.9 

88. 

39.6 

109.0 

11720.0 

201.0 

-61.5 

99.9 

272.1 

31,9* 

31.9 

-1.2 

334.9 

999,9 

99,9 

999.  9 

91.0 

88. 

40.0 

IIO.O 

11844.6 

197.0 

-61.5 

99.9 

269.3 

46,7* 

46.7 

0„6 

336.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

88. 

> 

40.8 

III.O 

12005.1 

192.0 

-58.5 

99.9 

269.0 

42.3* 

42.3 

0..8 

344.1 

999.9 

99.9  . 

'5.99.9 

95.3 

88. 

41.4 

112.0 

12171.4 

187.0 

-57.3 

99.9 

266.5 

34.6* 

34.6 

2.  1 

348.6 

999,9 

99,9 

999.9 

96,5 

88. 

41.9 

113.0 

12307.9 

183.0 

-58.0 

99.9 

260,9 

32,8* 

32.4 

5,2 

349,7 

999.9 

99,9 

999.9 

97.5 

88. 

42.5 

114.0 

12447.4 

179.0 

-57,2 

99,9 

255.2 

33.9* 

32,8 

8.7 

353.3 

999.9 

99.9 

999,9 

98.6 

88. 

43.0 

115.0 

12590.6 

175.0 

-56.5 

99.9 

255.2 

40.6* 

39.2 

10  .4 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

88. 

43.7 

116.0 

12737.2 

171.0 

-57.2 

99.9 

257.7 

61.6* 

60.2 

13.1 

358.0 

999.9 

99,9 

999.9 

101.4 

87, 

44.2 

117.0 

12886.9 

167.0 

-57.2 

99.9 

258.3 

74,9* 

73.4 

15.2 

360.4 

999,9 

99.9 

999.9 

103.8 

87, 

44.8 

118.0 

13040.2 

163.0 

-57.5 

99.9 

257.6 

80.7* 

78.8 

17.3 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  7 

87. 

45.4 

119.0 

13197.3 

159.0 

-57.2 

99.9 

254.2 

70.6* 

67.9 

19.2 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  7 

87. 

> 

46.0 

120.0 

13358.3 

155.0 

-57.  7 

99,9 

244,2 

45.3* 

40.8 

19.7 

367.3 

999,9 

99,9 

999,9 

112.8 

86. 

46.6 

121.0 

13481.4 

152.0 

-58.3 

99.9 

234.5 

31.8* 

25.9 

18.5 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

86. 

47.1 

122.0 

13648.9 

148.0 

-59.2 

99.9 

240.7 

35.4* 

30.9 

17-4 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

113.4 

86. 

3 

47.7 

123.0 

13777.0 

145.0 

-59.9 

99.9 

250.6 

48,1* 

45.4 

16..0 

370,4 

999,9 

99.9 

999.0 

114,6 

86. 

48.2 

124.0 

13951.5 

141.0 

-60,4 

99,9 

255.0 

57.2* 

55,2 

14.8 

372.5 

999-9 

99.9 

999.9 

116.4 

85. 

48.8 

125.0 

14085.6 

138.0 

-60.3 

99.9 

258.6 

65.7** 

64.4 

13.0 

375.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.5 

85. 

3 

49.6 

126.0 

14269.0 

134.0 

-60.3 

99.9 

262.5 

69.9** 

69.3 

9.1 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

85. 

50.1 

127.0 

14457.3 

130.0 

-60.6 

99.9 

263.8 

48,6** 

48.4 

5.2 

380,9 

999.9 

99,9 

999.9 

124.7 

85. 

50.8 

128.0 

14603. L 

127.0 

-60.  8 

99.9 

85.5 

13.3** 

-13.2 

-1.  1 

383.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

126.0 

85. 

3 

51.5 

129.0 

14751.7 

124.0 

-61.0 

99.9 

34.8 

42.8** 

-42.7 

-3  .9 

385.4 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

85. 

52.1 

130.0 

14903.6 

121.0 

-61.7 

99.9 

77.3 

9.8** 

-9.6 

-2,2 

386.  8 

909,9 

99,9 

999,9 

121.5 

85. 

52.9 

131.0 

15C59.0 

1 18.0 

-61.9 

99,9 

269,8 

25.4* 

25,4 

0.1 

389,3 

999.9 

99,9 

999,9 

122.7 

85, 

53.6 

132.0 

15218.6 

115.0 

-61.2 

99.9 

264.4 

34.8* 

34.6 

3.4 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

85. 

54.2 

133.0 

15438.5 

lll.O 

-61.2 

99.9 

260.9 

37.0* 

36,5 

5,9 

397,5 

999,9 

99,9 

999.9 

125,5 

85. 

54.8 

134.0 

15608.2 

108.0 

-62.1 

99.9 

259.2 

34.7* 

34.1 

6,5 

398,9 

999,9 

99,9 

999,9 

126.8 

85, 

♦V 

55.5 

135.0 

15782.2 

105.0 

-62.5 

99.9 

257.8 

31.5* 

30.8 

6,6 

401,4 

999.9 

99.9 

999.9 

128.1 

85. 

56.3 

136.0 

15961.0 

102.0 

-62.8 

99.9 

256.0 

32.5* 

31.5 

7.  8 

404,0 

999.9 

99,9 

999.9 

129.5 

85. 

57.1 

137.0 

16206.6 

98.0 

-64.2 

99.9 

256.3 

30.6* 

29,8 

7„3 

40t>,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

131.3 

8 5. 

58.1 

138.0 

16397.2 

95.0 

-63.6 

99,9 

258.8 

26.3* 

26.3 

5,2 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

85. 

59.0 

139.0 

16593.9 

92.0 

-64.2 

99,9 

259.3 

28.8* 

28.3 

5.4 

413.5 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

85. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  2A8 
SHOPVEPOftT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  139  79.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OSW  PT 

Olfi 

SPTEn 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DO  C 

06 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.1 

140.0 

16867.1 

88.0 

-62.5 

99.9 

262.8 

30.1* 

29.9 

3.8 

422.2 

999,9 

99.9 

999.9 

136.2 

85. 

61.0 

141.0 

17081.2 

85.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

426.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

61.9 

142.0 

17302.9 

82.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99..  9 

430.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

62.7 

143.0 

17532.7 

79.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99«9 

434.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICM  MO.  2A8 
SHREVEPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1431  GMT  147  45.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4,7 

79.0 

1013.9 

0.0 

-4.2 

320.0 

7.2 

4.6 

-5.5 

272.4 

279.5 

2.8 

73.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

109.9 

lOlQ.O 

-0.1 

-3.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.6 

279.9 

2.8 

75.8 

999.9 

999. 

0.4 

6.0 

213.4 

997.0 

-1.6 

-5.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.2 

278.9 

2.6 

77.1 

999,9 

999. 

0.  8 

7.0 

301.6 

S86.0 

-2.7 

-5.4 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

271.9 

278.6 

2.6 

81.3 

999.  9 

999, 

1.  1 

8.0 

390.5 

975.0 

-3.3 

-5.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.  1 

278.9 

2.6 

85.2 

999.9 

999. 

1.5 

9.0 

480.2 

964.0 

-4.2 

-5.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99, 9 

272.1 

279.0 

2.7 

92.8 

999.9 

999. 

1.3 

10.0 

562.3 

954.0 

-5.0 

-5.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.1 

279.1 

2.7 

97,  8 

999.9 

999, 

2.2 

11.0 

678.5 

940.0 

-5.9 

—6.0 

324.0 

9.9 

5.7 

-8.1 

272.4 

279.0 

2,6 

99.0 

1.4 

143. 

2.4 

12.0 

762.2 

930.0 

-6.6 

-6.8 

326.2 

9.2 

5.  1 

-7.6 

272.4 

278.8 

2.5 

98.9 

1.6 

143. 

2.7 

13.0 

846.6 

920.0 

-7.1 

-7.3 

329.5 

9.7 

4.9 

-8.3 

272.8 

279.0 

2.4 

98.8 

1.7 

144. 

3.1 

14.0 

940.5 

909.0 

-7.4 

-7.6 

332.0 

11.7 

5.5 

-10.3 

273.4 

279.6 

2.4 

98.8 

1.9 

145. 

3.4 

15.0 

1027.1 

899.0 

-4.  8 

-8.9 

330.5 

14.1 

7.0 

-12.3 

276.9 

282.6 

2.2 

72.8 

2.2 

146. 

3.8 

16.0 

1141.9 

886.0 

-3.9 

-11.3 

328.2 

15.0 

7.9 

-12.8 

278.9 

283.9 

1.8 

56.5 

2.5 

146. 

4.  1 

17.0 

. 1231.5 

876.0 

-3.9 

-11.6 

326.5 

14.9 

8.2 

-12.4 

279.9 

234.8 

1.8 

55.0 

2.8 

146. 

4.5 

18.0 

1331.3 

865.0 

-4.1 

-11.4 

324.5 

14.4 

0.3 

-11.7 

280.7 

285.7 

1.8 

56.4 

3.  2 

146. 

4.8 

19.0 

1423.0 

855.0 

-4.2 

-11. C 

321.9 

14.3 

8,9 

-11.3 

281.5 

266,8 

1.9 

59.2 

3.4 

146. 

5.1 

20.0 

1506.4 

846.0 

-4.7 

-1  1.2 

319.4 

14.2 

9.2 

-10.8 

281.9 

287.  1 

1.9 

60.3 

3.7 

146. 

5.6 

21.0 

1628.2 

833.0 

-5.1 

-11.5 

315.6 

13.0 

9.6 

-9.9 

282.6 

237.9 

1.9 

60,9 

4.  1 

145. 

6.0 

22.0 

1713.6 

824.0 

-4.7 

-12.2 

311.7 

14.2 

10.6 

-9,5 

284.0 

289.0 

1.8 

55.6 

4.4 

144. 

6.3 

23.0 

1819.4 

813.0 

-4.7 

-12. 1 

302.3 

14.9 

12.6 

-7,9 

235,1 

290.  2 

1.9 

55.9 

4.7 

143, 

6.7 

24.0 

1917.1 

803.0 

-3.3 

-17. •( 

291.7 

16.6 

15.4 

-6,  1 

287.5 

290.9 

1.2 

31.7 

5.0 

141. 

7.0 

25.0 

2006.3 

794.0 

-2.8 

-20.1 

285.6 

18.4 

17.7 

-4  .9 

283.9 

291.7 

1.0 

24.9 

5.3 

139. 

7.3 

26.0 

2137.1 

781.0 

-3.0 

-23.5 

281.7 

18.0 

18.4 

-3.8 

290.0 

292.2 

0.7 

18.7 

5.6 

137. 

7.7 

27.0 

2228.8 

772.0 

-3.1 

-25.  5 

2 7 7.4 

19.7 

19.6 

-2.5 

290.8 

292.7 

0,6 

15.8 

5.9 

134. 

8.1 

28.0 

2331.9 

762.0 

-3.  3 

-26.  7 

274.6 

21.2 

21.1 

-1.7 

291.7 

293.5 

0.6 

14.3 

6.3 

132. 

8.4 

29.0 

2425.8 

753.0 

-3.6 

-27.3 

274.0 

22.7 

22.6 

-1.6 

292.4 

294.0 

0.5 

13.8 

6.6 

130. 

8.9 

30.0 

2531.4 

743.0 

-3.6 

-24.9 

274.5 

25.8 

25.7 

-2.0 

293.5 

295.6 

0.7 

17,3 

7.2 

126. 

9.3 

31.0 

2627.6 

734.0 

-3.8 

-23.3 

275.3 

28.1 

28,0 

-2.6 

294.4 

296.8 

0.8 

20.2 

7.8 

124. 

9.7 

32.0 

2735.8 

724.0 

-4.5 

-19.4 

276.0 

30.2 

30.1 

-3.  1 

294.7 

298.1 

l.l 

30. 0 

8.4 

121. 

10.1 

33.0 

2834.2 

715.0 

-5,0 

-17.2 

276.3 

32.0 

31.8 

-3.5 

295.3 

299.4 

1.4 

3 7.6 

9.0 

119. 

10.5 

34.0 

2933.7 

706.0 

-5.7 

-16.1 

276.3 

33.5 

33.3 

-3.7 

295.6 

30  0.  1 

1,5 

43.8 

9.8 

118. 

11.0 

35.0 

3034.1 

697.0 

-6.3 

-13.6 

275.3 

34.9 

34.8 

-3.2 

296.0 

301.6 

1.9 

56,1 

10.8 

116. 

11.4 

36.0 

3169.8 

685.0 

-7.2 

-13.6 

273.8 

35.5 

35.4 

-2.4 

296.5 

302.2 

1.9 

60.2 

11.6 

114. 

11.9 

37.0 

3261.3 

677.0 

-8.0 

-12.9 

271.5 

36.0 

36.0 

-0.9 

296.7 

302.8 

2.1 

67.7 

12.  6 

112. 

12.2 

38.0 

3376.8 

667.0 

-8.7 

-12.6 

270.3 

36.4 

36.4 

-0.2 

297.2 

303.4 

2.1 

72.2 

13.2 

111. 

12.6 

39.0 

3470.3 

659.0 

-9.4 

-11.6 

269.2 

37.0 

37.0 

0. 

297.4 

304.3 

2,4 

84,0 

14.0 

110. 

12.9 

40.0 

3576.5 

650.0 

-10.5 

-12.1 

268.9 

37.6 

37.6 

0.7 

297.4 

304.1 

2.3 

87.8 

14.6 

109. 

13.2 

41.0 

3707.8 

639.0 

-11.3 

-12.  ! 

268.7 

38  .0 

38.0 

0.9 

297.9 

304.7 

2.4 

93.8 

15.3 

108. 

13.6 

42.0 

3804.4 

631.0 

-12.0 

-13.0 

268.1 

38.1 

38. 1 

1.3 

298,  1 

304.6 

2.2 

92.5 

16.2 

107, 

13.9 

43.0 

3914.2 

622.0 

-13.2 

-13.9 

267.1 

37.7 

37.7 

1.9 

298,0 

304.2 

2.1 

94.4 

16.8 

106. 

14.2 

44.0 

4025.2 

613.0 

-13.6 

-14.2 

265.9 

37.2 

37.1 

2.7 

298.8 

304.9 

2.1 

95.3 

17.5 

106. 

14.6 

45.0 

4125.1 

605.0 

-13.9 

-17.9 

264.3 

36.7 

36,6 

3.7 

299.5 

304.2 

1.5 

71.4 

18.3 

104. 

15.0 

46.0 

4239.0 

596.0 

-14.1 

-20,4 

263.3 

37.4 

37.1 

4.3 

300,4 

304,3 

1.3 

58.9 

19.  1 

104, 

15.4 

47.0 

4341.4 

588.0 

-15.3 

-28.2 

263.  1 

39.4 

39.1 

4.7 

300.2 

302.2 

0.6 

31.8 

19.8 

103. 

15.8 

48.0 

4444.7 

580.0 

-15.9 

-34.2 

262.4 

40.9 

40.6 

5.4 

300.6 

301.8 

0.4 

19.0 

20.9 

102. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  24B 

SHREVEPORT,  L4 


6 FEBRUARY  1975 

1^31  GNT  147  45.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P‘. 

OIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.2 

49.0 

4562.9 

571.0 

-14.7 

-39.0 

261.4 

41.9 

41.5 

6.3 

303.4 

304.1 

0.2 

10.5 

21.9 

lOl. 

16.6 

50.0 

4669.8 

563.0 

-14.0 

-34.3 

260.2 

42.6 

42.0 

7,2 

305.4 

306,7 

0,4 

16.0 

22,7 

100, 

17.1 

51.0 

4806.1 

553,0 

-13.4 

-30.6 

259,6 

43.0 

42.3 

7,8 

307.7 

309.4 

0.5 

21.9 

24.0 

99, 

17.4 

52.0 

4916.8 

545.0 

-14.0 

-30.  i 

259.7 

42.7 

42.0 

7.7 

300.3 

310.2 

0.6 

24.0 

24.9 

98. 

17.8 

53.0 

5028,9 

537,0 

-15.0 

-30.4 

.260,6 

42,5 

41,9 

*1.0 

308.4 

310.3 

0.6 

25.2 

25.6 

98, 

1S.2 

54.0 

5142.2 

529.0 

-15.9 

-29.9 

262.1 

42.9^> 

42.5 

5.9 

308.6 

310.6 

0.6 

28.9 

26.6 

97. 

18.7 

55.0 

5256.9 

521.0 

-16.8 

-26.^ 

264.2 

44.1* ** 

43.9 

4.5 

309.0 

311.7 

0.8 

42.9 

20.0 

96. 

19.2 

56.0 

5387.5 

512.0 

-17.9 

-26.0 

264.8 

44.  7* 

44.5 

4.0 

309,2 

312.1 

0.9 

48.8* 

29.2 

96, 

19.6 

57.0 

5505.3 

504,0 

-18.1 

-25,3 

264.  1 

44.3* 

44.  1 

4.6 

310.3 

313.4 

1.0 

53.0 

30.4 

95. 

20.1 

58.0 

5624.8 

496.0 

-18.5 

-26.5 

262.4 

44.3* 

43.9 

5.8 

311.2 

314.1 

0.9 

49.3 

31.7 

55. 

20.6 

59.0 

5730.7 

489.0 

-19.2 

-27.0 

262.0 

47,6* 

47.2 

6.6 

311.6 

314.4 

0.8 

45.8 

32.7 

94, 

21.0 

60.0 

5853.3 

481.0 

-20.0 

-27.3 

262.1 

51,3* 

50.8 

T.O 

312.1 

314.9 

0.8 

52.0 

33.9 

94. 

21.4 

61.0 

5977. 5 

473,0 

-2T>,  7 

-2  7.f 

261.3 

51.1* 

50.5 

7.7 

312.8 

315.5 

0.8 

54.2 

35.5 

94. 

21.8 

62.0 

6087.8 

466.0 

-20.8 

-29.2 

260.7 

49.8* 

49.1 

8.0 

313.9 

316.3 

0.7 

46.8 

36.6 

93. 

22.3 

63.0 

6199.4 

459.0 

-21.9 

-32.1 

261.2 

49,0* 

48.5 

7,5 

313.9 

315,8 

0.6 

38.7 

37.  8 

93. 

22.7 

64.0 

6312.4 

452.0 

-22.8 

-33,3 

262.  1 

48.9* 

48.4 

6,7 

314.  1 

315.9 

0,5 

37.4 

39.  1 

52. 

23.2 

65.0 

6443.2 

444.0 

-23.5 

-37. b 

262.6 

48.0* 

47.6 

6.2 

314.9 

316.0 

0.3 

25.4 

40.7 

92. 

23.7 

66.0 

6576.0 

436.0 

-24.2 

-45.5 

262.3 

49.0* 

48.5 

6.6 

315.7 

316.2 

O.l 

11.8 

41 . 8 

92. 

24.0 

67.0 

6710.9 

428.0 

-24.  7 

-49.1 

262.2 

51.5* 

51.0 

7.0 

316.7 

317,0 

O.l 

8.2 

42.8 

92. 

24.6 

68.0 

6830.7 

421.0 

-25.6 

-48,^ 

262.4 

58,1* 

57.6 

7,6 

317.0 

317,4 

0,1 

9.4 

44,  5 

91. 

24.9 

69.0 

6952.0 

414.0 

-26.5 

-48.8 

262.1 

57.8* 

57.3 

7.9 

317.3 

317.7 

0.1 

10.1 

46.  1 

91. 

25.3 

70.0 

7057.3 

408.0 

-27.3 

-47.4 

259.2 

47.5* 

46.6 

8.9 

317.6 

318.1 

0.1 

12.7 

47.5 

91. 

25.9 

71.0 

7217.5 

399.0 

-28.6 

-47.7 

256,6 

42,4 

41.3 

9,8 

318,0 

318,4 

0.1 

13.9 

48.8 

90, 

26.3 

72.0 

7344.1 

392.0 

-29.7 

-47.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.2 

318.7 

0.1 

15.9 

999.9 

599, 

26.7 

73.0 

7453.9 

386.0 

-30.6 

-48.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.4 

318.  8 

0.1 

15.1 

999.9 

999. 

27.2 

74.0 

7583.5 

379.0 

-31.9 

-48.  G 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.3 

318.8 

0.1 

16.7 

999.9 

999. 

27.7 

75.0 

7715,0 

372.0 

-33.1 

-49,? 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

318,5 

318.9 

0.1 

18.1 

999.9 

999, 

23.2 

76.0 

7829,0 

366.0 

-34.3 

-49.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

318.4 

318.8 

O.l 

15.6 

999.9 

599. 

28.6 

77.0 

7944.4 

360.0 

-35.5 

-49.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.3 

318.7 

o.l 

22.1 

999.9 

999. 

29.0 

78.0 

8080.8 

353.0 

-36.7 

-49.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318,5 

318,9 

o.l 

24.5 

999.9 

999, 

29.4 

79.0 

8199.3 

347.0 

-37.7 

-49.4 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

3l8.'6v 

319,0 

o.l 

27.9 

999,  9 

999, 

29.8 

80.0 

8319.3 

341,0 

-38,9 

-49.6 

999,9 

99.9 

99.9 

9 ; .9 

318.5 

319.0 

o.l 

30.8 

999.9 

999. 

30.2 

81.0 

8481.7 

333.0 

-40.3 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

9*:’. 9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.8 

82.0 

8605.3 

327.0 

-41.6 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

9'’. 9 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

31.3 

83.0 

8730.6 

321.0 

-42.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.7 

599,9 

99,9 

999.9 

999.9 

959, 

31.7 

84.0 

8857,6 

315.0 

-43.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.1 

85.0 

8986.4 

309.0 

-45.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.7 

86.0 

9139.2 

302.0 

-46.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

319.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

33.2 

87,0 

9272.4 

296.0 

-46.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

9?, 9 

320,5 

909.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

33.7 

88,0 

9385.0 

291.0 

-48.  1 

99,  •; 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

320.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

34.1 

89.0 

9522.1 

285.0 

-49.0 

99.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.6 

90.0 

9661.5 

279.0 

-49.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

321,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

35.0 

91,0 

9779,6 

274.0 

-50,6 

99.*' 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.5 

92.0 

9923.7 

268.0 

-51.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

35.9 

93.0 

10045.8 

263.0 

-52,  1 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

323.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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i 

STATICN  NO.  2A8 
SHPFVEPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

IA31  GMT  147  A5.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V CC'MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.3 

94.0 

10169.3 

258.0 

-53.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

324,3 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

36.8 

95.0 

10295.7 

253.0 

-53.9 

99.  U 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.4 

96.0 

10449.6 

247.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.9 

97.0 

10606.8 

241.0 

-55.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

38.4 

98,0 

10767,3 

235.0 

-56.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.  3 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

33.8 

99.0 

10876.2 

231.0 

-57.  1 

99.9 

9-^9. 9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.3 

100.0 

11014.3 

226.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9". 9 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.9 

101.0 

11183.3 

220.0 

-59.3 

99.  } 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

329,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

40.4 

102.0 

11327,2 

215.0 

-59.7 

99,  5 

999.9 

99.9 

99,9 

9'>.9 

331.4 

999,9 

09,9 

999.9 

999.  9 

099. 

40.9 

103,0 

11474.3 

210.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.5 

104.0 

11625.0 

205.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.0 

105.0 

11748.2 

201.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

337.8 

999.9 

og.g 

999.9 

999,9 

999. 

42.7 

106.0 

11906.1 

196.0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

9f’.9 

341.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.2 

107.0 

12036.3 

192.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.7 

108.0 

12169.9 

188.0 

-56.7 

99.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.2 

109.0 

12340.8 

183.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

351,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.7 

110.0 

12480,9 

179,0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.3 

111.0 

12660.2 

174.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.0 

112.0 

12807.6 

170.0 

-56.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

46.6 

113.0 

12958.9 

166.0 

-55,8 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

363.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

47.2 

114.0 

13114,5 

162.0 

-54,7 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.3 

115.0 

13274.3 

158.0 

-55.2 

99.  > 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.5 

116.0 

13479.1 

153.0 

-56.3 

99.  ) 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

370,9 

999,9 

09,9 

999.0 

999,9 

999, 

49.1 

117,0 

13647,3 

149,0 

-56,5 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

373,5 

999,9 

99,0 

909.9 

999=9 

99  9, 

49.7 

118.0 

138 19.7 

145.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.0 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.2 

119.0 

13951.5 

142.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.5 

999.9 

09.9 

099.9 

999,9 

999. 

50.6 

120.0 

14130.8 

138.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

376,2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

909. 

51.4 

121.0 

14314,6 

134,0 

-59.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

379.0 

990,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.1 

122.0 

14455.9 

131.0 

-60.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.7 

123.0 

14648.9 

127.0 

-60,7 

99.  3 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

383,3 

999,9 

99,9 

o^o.o 

999.9 

999, 

53.3 

124.0 

14797.3 

124,0 

-61,6  ' 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.9 

125.0 

14949.2 

121.0 

-61.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

387.4 

999.9 

00.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.7 

126.0 

15157.7 

117.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.4 

909,9 

00,9 

990.9 

999.  9 

999, 

55.3 

127.0 

15318.9 

114,0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

394,3 

999,9 

09,9 

999.9 

999.9 

909. 

56.0 

12  .0 

15484.3 

111.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.7 

999.9 

99.0 

999.9 

999.9 

999. 

56,6 

129.0 

15711.5 

107.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399.9 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.2 

130.0 

15887.1 

104.0 

-62.5 

99,  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

402.4 

999.9 

09.9 

999,9 

999.9 

999. 

58.1 

131.0 

16129,1 

100.0 

-62,5 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

40T.0 

999.9 

90.9 

999.9 

999,9 

999. 

58.8 

132.0 

16253.9 

98.0 

-62.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410.4 

909.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

59.4 

133.0 

16445.6 

95.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

411.5 

990.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.1 

134.0 

16642.6 

92.0 

-63,8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

60.8 

135,0 

16845.8 

89.0 

-64.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

417.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.7 

136.0 

17129.7 

85.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

429.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.6 

137.0 

17353.4 

82.0 

-60.2 

99.  3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

435.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

63.3 

138.0 

17585.1 

79.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9".9 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  2A8 
SHBFVFPOST,  LA 


6 FFBRUARV  1975 

1A31  GNT  IA7  45.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CL'MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/>EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.1 

139.0 

17824.9 

76.0 

-61.4 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

9-1, 9 

442.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

64.9 

140.0 

18073.8 

73.0 

-63.  1 

99.  9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

444,1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

65.8 

141.0 

18331.4 

70.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

447.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

66.7 

142.0 

18601.8 

67.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

459.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

67.7 

143.0 

18887.9 

64.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

470,1 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

68.7 

144.0 

19188.1 

61.0 

-60.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

9C-.9 

473,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

69.6 

145.0 

19501.9 

58.0 

-61.1 

99.  9 

999  .9 

99.9 

99.9 

9". 9 

4 78.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.6 

146.0 

19831.9 

55.0 

-60.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9P.9 

486.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

71.6 

147.0 

20062.3 

53.0 

-60.7 

99.  9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

492.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

72.6 

148.0 

20424.4 

50.0 

-61.2 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

499.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999 

73.7 

149.0 

20809.5 

47.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

510.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

74.9 

150.0 

21079.7 

45.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

513.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

STATION  NO.  248 
SHREVftPORT,  tA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  IA9  18,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DcW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

or,  C 

DG  C 

OG 

M/SPC 

M/SCC 

M/SEC 

DG  K 

DO  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

r»G 

0.0 

4.3 

79.0 

1015.6 

-0.6 

-5.8 

320.0 

7.2 

4.6 

-3.5 

271.7 

278.0 

2.4 

68.0 

0.0 

0. 

0.3 

5.0 

138.8 

1008.0 

-2.4 

-7.0 

306.9 

11.8 

9.4 

-7,1 

270,4 

276.2 

2,2 

70,9 

0,3 

128. 

0.7 

6.0 

249,8 

994,0 

-3.1 

-7.1 

308.4 

10.9 

8.6 

-6,8 

270.8 

276.7 

2.3 

73.7 

0.4 

128, 

1.1 

7.0 

353.8 

981.0 

-4.2 

-7.0 

313.2 

9.7 

7.1 

-6.7 

270.8 

276.7 

2,3 

80.4 

0.  7 

128. 

1.6 

8.0 

442.7 

9 70,0 

-5.1 

-6.7 

321.0 

10.5 

6.5 

-8.2 

270.7 

276.9 

2.4 

88.6 

0.9 

131. 

1.9 

9.0 

540.4 

958.0 

-5.7 

—6.6 

323.8 

11.2 

6.6 

-9.1 

271,1 

277.3 

2.4 

93.1 

1.  1 

134. 

2.2 

10.0 

639.1 

946.0 

-6.7 

-7.4 

325.9 

10.3 

5.8 

-3.5 

271,0 

277.0 

2.3 

95.4 

1.3 

135. 

2.6 

11.0 

755.4 

932,0 

-7.6 

-7.9 

330.2 

8.5 

4.2 

-7.3 

271.2 

277.0 

2.3 

97.8 

1.6 

137. 

3.0 

12.0 

847.8 

921.0 

-8.4 

-8.7 

335.2 

8.6 

3.6 

-9.8 

271.3 

276.9 

2.2 

97.9 

1.  7 

138. 

3.3 

13.0 

949.7 

909.0 

-7.8 

-8.2 

330.2 

10.8 

5.4 

-9.3 

273.0 

278,9 

2.3 

96.9 

1.9 

140. 

3.7 

14.0 

1044.8 

898.0 

-5.8 

-13.5 

323.5 

13,1 

7.8 

-10.5 

275,8 

279.9 

1.5 

54.8 

2.2 

141. 

3.9 

15.0 

1132.6 

888.0 

-5.7 

-14.4 

319.7 

13.9 

9.0 

-10.6 

276.9 

280.7 

1.4 

50.1 

2.4 

141. 

4.3 

16.0 

1266.3 

873.0 

-5.2 

-14.5 

316.5 

14.2 

9.8 

-10.3 

2T8.7 

282.6 

1.4 

48.1 

2.7 

141. 

4.7 

17.0 

1365.9 

862.0 

-5.1 

-14.5 

315.3 

14.0 

9.8 

-9.9 

279.9 

28  3,9 

1.4 

47.6 

3.0 

140, 

5.1 

18.0 

1466.8 

851.0 

-5.4 

-14.6 

314.6 

13.8 

9.8 

-9.7 

280.6 

284.6 

1.4 

48.  1 

3.4 

140. 

5.5 

19.0 

1568.8 

840.0 

-5.8 

-14.9 

313.4 

14.0 

10.2 

-9.6 

281.1 

285.1 

1.4 

48.5 

3.7 

139. 

5.8 

20.0 

1672.1 

829.0 

-5.8 

-15.7 

310.4 

13.5 

10.3 

-8.8 

282.2 

286.0 

1.4 

45.4 

4.0 

139. 

6.3 

21.0 

1796.0 

816.0 

-5.5 

-16.3 

303. 7 

13.0 

10.8 

-7.2 

283.8 

287,5 

1,3 

42.4 

4,3 

138. 

6.7 

22.0 

1902.4 

805.0 

-6,3 

-16.  1 

301.8 

12.9 

10.9 

—6.8 

284,1 

287.9 

1.3 

45.4 

4.6 

137. 

7.1 

23,0 

2000.3 

795.0 

-5,5 

-20.7 

303,5 

13,4 

11-2 

-7.4 

285.9 

288.5 

0.9 

28.9 

4.9 

136. 

7.5 

24.0 

2119.8 

783.0 

-4.6 

-26.9 

303.3 

15.2 

12.7 

-8.4 

208.0 

289.7 

0.5 

15.5 

5.2 

135. 

7.9 

25.0 

2220.9 

773.0 

-4.5 

-27.2 

303.3 

16.8 

14,0 

-9,2 

209,3 

290.9 

0,5 

14,9 

5.6 

134. 

8.3 

26.0 

2354,3 

760.0 

-4,9 

-27.5 

302.4 

16,9 

14.2 

-9,1 

290.2 

291.8 

0,5 

15,0 

6.  1 

133. 

8.7 

27.0 

2458.3 

750.0 

-5.4 

-27.2 

299.9 

15.7 

13.6 

-7.8 

290.8 

292.5 

0.5 

16.0 

6.6 

133. 

9.1 

28.0 

2563.6 

740.0 

-5.5 

-28.0 

295.3 

14.0 

12.7 

-6.0 

291.7 

293.3 

0.5 

15.1 

6.9 

132. 

9.5 

29.0 

2681.0 

729.0 

-5.8 

-28.5 

290.1 

13.5 

12.7 

-4.7 

292.6 

294.2 

0.5 

14.6 

7.0 

131. 

9,9 

30.0 

2789,1 

719,0 

-6.0 

-29.0 

283.8 

14.9 

14.1 

-♦.8 

293,6 

295.1 

0,5 

14.1 

7.4 

130. 

10.2 

31.0 

2898.5 

709.0 

-7,0 

-29.8 

283.4 

15.9 

15.1 

-5.0 

293.6 

295.1 

0.5 

14.2 

7.7 

129. 

10.6 

32.0 

3009.1 

699.0 

-7.9 

-30.4 

288.1 

16.9 

16.1 

-5.2 

293.8 

295.2 

f V 

14.3 

8.0 

128. 

11.0 

33.0 

3120.8 

689.0 

-9.0 

-31.6 

287.0 

17.0 

16.3 

-5.0 

293.9 

205.2 

0.4 

13,9 

0.5 

127. 

11.4 

34.0 

3222.5 

680.0 

-9.7 

-33.7 

285.9 

17.1 

16.4 

-4.7 

294.2 

295.2 

0.3 

12.0 

8.8 

126. 

11.9 

35.0 

3336,7 

670.0 

-10.3 

-35.5 

285.5 

13.4 

17.8 

-4.9 

294.8 

205.7 

0.3 

10.5 

9.2 

125. 

12.3 

36.0 

3475.7 

658.0 

-10.9 

-37.5 

285.0 

20.2 

19.5 

-5.2 

205.7 

296.4 

0.2 

8.9 

9.7 

124. 

12.7 

37.0 

3581.4 

649.0 

-11.6 

-41.4 

284.0 

22.0 

21.4 

-5,3 

296.0 

206.5 

0.2 

6.3 

10,2 

123. 

13.1 

38.0 

3688.3 

640.0 

-12.1 

-43.5 

282.8 

23.9 

23.3 

-5.3 

296.5 

207,0 

0,1 

5.2 

10.7 

122. 

13.6 

39.0 

3808.5 

630.0 

-12.9 

-43.9 

281.8 

27.0 

26.5 

-5.5 

207.1 

297.5 

O.l 

5.4 

11.4 

121. 

14.0 

40.0 

3918.2 

621.0 

-13.1 

-44,0 

281.5 

30.1 

29.5 

-6.0 

298.0 

298,4 

0.1 

5.4 

12.0 

120. 

14.5 

41.0 

4054.0 

610.0 

-14.3 

-45.5 

280.0 

33.5 

33,0 

-5,8 

298.2 

298.6 

0.1 

5.0 

12.9 

119. 

14.9 

42,0 

4179.3 

600.0 

-14.4 

-46.7 

276.7 

35.3 

35.0 

-4.  1 

299.4 

299.8 

0.1 

4.4 

13.8 

118. 

15.3 

43.0 

4293.9 

591.0 

-14.5 

-45 . 7 

272.5 

36.9 

36.9 

-i.6 

300.6 

300.9 

0.1 

5.0 

14.6 

116. 

15.8 

44.0 

4410.0 

582.0 

-15.1 

-45.9 

267.0 

39.4 

39.4 

2.1 

301.2 

301.6 

0.1 

5.1 

15.6 

115. 

16.2 

45.0 

4514.6 

574,0 

-15,2 

-45,  1 

263.2 

41.5 

41,2 

4,9 

302,3 

302.7 

0,1 

5.7 

16.5 

113. 

16.6 

46.0 

4634.0 

56  5.0 

-15.4 

-43,5 

260.5 

43.2 

42.6 

7.1 

303.5 

304.0 

0.1 

6.B 

17.4 

111. 

17.0 

47.0 

4755.4 

556.0 

-14.5 

-34,7 

259.1 

44.2 

43.4 

8.4 

305.9 

30  7,1 

0.4 

16. I 

18,3 

109. 

17.5 

48.0 

4865.2 

548.  0 

-14,7 

-32.2 

259,9 

44,7 

44,0 

7,8 

307,0 

308.5 

0.5 

20.7 

19.3 

107. 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  <iPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICM  MO.  24B 
SHRPVPPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  149  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

P/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.9 

49.0 

4990.5 

539.0 

-15.0 

-31.5 

261.6 

44.7 

44.2 

6.5 

308.1 

309,8 

0.5 

22.8 

20,4 

106. 

ia.4 

50.0 

5117.7 

530,0 

-15,8 

-31.3 

264,0 

45,8 

45.5 

4,8 

308,6 

310.4 

0.5 

24,9 

21.7 

104. 

13.8 

51.0 

5246.7 

521.0 

-16.6 

-31.2 

266.1 

48.2 

48.1 

3.3 

309.2 

310.9 

0.5 

26.8 

22.5 

103. 

19.3 

52.0 

5377.5 

512.0 

-17.4 

-30.3, 

268.0 

50.7 

50,7 

1.8 

309,7 

311.7 

0.6 

31.2 

24.1 

102. 

19.7 

53.0 

5495.2 

504.0 

-18.4 

-29.4 

268.1 

50.8 

50.7 

1.7 

310.0 

312.1 

0.7 

37.1 

25.5 

102. 

20.1 

54.0 

5629.6 

495.0 

-19..2 

-29.5 

267.0 

49.3 

49.2 

2.6 

310.6 

312.7 

0.7 

39.3 

26.6 

101. 

20.6 

55.0 

5735,4 

488.0 

-19.7 

-31.3 

265,2 

47,7 

47,5 

4,0 

311.2 

313.0 

0.6 

34.7 

27.9 

100. 

21.1 

56.0 

5889,0 

478.0 

-20.  1 

-33.6 

264,9 

48.1 

47.9 

4.3 

312.5 

314.1 

0.5 

28.7 

29.3 

100. 

21.6 

57.0 

6029.8 

469.0- 

-20.8 

-36.5 

265.6 

50.2 

50.0 

3.9 

313.3 

314.6 

0.4 

22.9 

30.  6 

99. 

21.9 

58.0 

6140.8 

462.0 

-21.5 

-37.9 

266.0 

51.4 

51.3 

3.6 

313.9 

314.9 

0.3 

20.8 

31.5 

99, 

22.3 

59.0 

6269.5 

454.0 

-21.9 

-38.3 

266.  1 

52.2* ** 

52.0 

3,5 

314.9 

316.0 

0.3 

20.9 

33.0 

98, 

22.8 

60.0 

6400,3 

446.0 

-22.3 

-38.4 

266.0 

52.6* 

52.5 

3.6 

316.0 

31  7.1 

0.3 

21.3 

34.2 

98. 

23.2 

61.0 

6516.4 

439.0 

-22.9 

-38.7 

265.9 

53.2* 

53.0 

3.8 

316.6 

317.7 

0.3 

21.8 

35.5 

97. 

23.7 

62.0 

6633.9 

432.0 

-24.0 

-42.2 

266.0 

54.7* 

54,6 

3.8 

316.7 

317.5 

0,2 

I6j,7 

37.3 

97, 

24.1 

63.0 

6770,1 

424.0 

-25.0 

-45,7 

266,3 

56,8* 

56.6 

3.7 

317.1 

317.6 

0.1 

12.4 

38.2 

96. 

24.6 

64.0 

6890.9 

417.0 

-25.7 

-52,4 

266.4 

58.7* 

58,6 

3,7 

317.7 

318,0 

0.1 

6.1 

40.2 

96. 

25.0 

65.0 

7031.0 

409.0 

-26.7 

-52.9 

265.9 

57.4* 

57.2 

4.1 

318.1 

318.4 

0.1 

6.3 

42.0 

96. 

25.6 

66.0 

7173.3 

401.0 

-27.9 

-53.6 

265.  1 

53.4* 

53.2 

4.6 

318,4 

318.6 

0.1 

6,5 

43.5 

95. 

25.9 

67.0 

7317.6 

393.0 

-29.2 

-53.  1 

265.4 

53.1* 

52.9 

4.3 

318.5 

. 318,8 

0.1 

7.8 

44,5 

95, 

26.3 

68.0 

7445.7 

386.0 

-30,5 

-52,9 

265.9 

53.6* 

53.5 

3.8 

318.5 

318.7 

0.1 

9.0 

45.7 

95. 

26.7 

69.0 

7575.4 

379.0 

-31.7 

-52.4 

265.9 

53.1* 

53.0 

3.8 

318.6 

318.9 

0.1 

10.8 

47.1 

94. 

27.2 

70.0 

7688.0 

373.0 

-32.9 

-51.5 

264.9 

50.9* 

50.7 

4.5 

318.5 

318.8 

0.1 

13.5 

48.7 

94. 

27.7 

71.0 

7859.3 

364.0 

-34.5 

-52.4 

264.5 

51.5* 

51.3 

5.0 

318.6 

318.9 

0.1 

14,2 

50.  1 

94, 

28.1  , 

72.0 

7994,8 

357.0 

-35.6 

-52.7 

265.6 

56.6* 

56.4 

4.3 

318.8 

319.1 

0.1 

15.3 

51.0 

94. 

23.6 

73.0 

8132.2 

350.0 

-37.0 

-52.8 

267.6 

64.1* 

«4.0 

2.7 

313.8 

319.1 

0.1 

17.3 

52.8 

93. 

29.0 

74.0 

8231.5 

345.0 

-38.0 

-54.6 

260.3 

64.1* 

64.1 

1.9 

318,7 

318,9 

0,1 

15.6 

55,5 

93. 

29.5 

75.0 

8372.4 

338.0 

-39.0 

99.9 

267.0 

47,1* 

47.1 

2.5 

319.4 

9R9.9 

99.9 

999.9 

56.4 

93. 

29.9 

76.0 

8515,5 

331.0 

-40.3 

99,9 

265.5 

49.5 

49,4 

3.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

93. 

30.3 

77.0 

8661.0 

324.0 

-41.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.7 

78.0 

8766.4 

319.0 

-42.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

319,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999, 

31.2 

79.0 

8915.9 

312.0 

-43.  7 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.  9 

999. 

31.6 

80.0 

9046.1 

306.0 

-44.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.4 

995.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.2 

81.0 

9222.9 

298.0 

-45.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

32.7 

62.0 

9312.7 

294.0 

-46.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

321.3 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

33.0 

83.0 

9472,2 

287.0 

-47.6 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

322,3 

9<jq.q 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

33.4 

84.0 

9611.5 

281.0 

-48.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

33.9 

85.0 

9753.0 

275.0 

-49.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.4 

86.0 

9921.1 

268.0 

-51.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

«=9,9 

323.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

34.8 

87,0 

10043,2 

263.0 

-52.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.2 

83.0 

10192.1 

257.0 

-53.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

324,0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.7 

89.0 

10318.2 

252.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

324.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

36.2 

90,0 

10446.2 

24  7,0 

-55.5 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

324,6 

999.9 

99.9 

999,9 

999,  9 

999. 

36.6 

91.0 

10602.8 

241.0 

-56.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.1 

92.0 

10735.8 

236.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

326.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

37.6 

93,0 

10871,1 

231.0 

-58.0 

99.9 

999,9 

99,9 

' 99,9 

99,9 

327,2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  fEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/N  6 DEG 
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STATICN  ^I0.  248 

SHREVEPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1S75 

1715  GMT  149  10,  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

01  P 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH  ' 

RANoF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DO  K 

DG  K 

GK/KG 

PCT 

KM 

OG 

33.0 

94,0 

11037.0 

225.0 

-57.8 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

329.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.5 

95.0 

11150.0 

221.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330,4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

39.1 

96.0 

11351.6 

214.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.3 

999,9 

99,9 

999.9 

990,9 

999, 

39.6 

97.0 

11469.1 

210.0 

-61,0 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

331,5 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

40.2 

98.0 

11618.5 

205.0 

-61,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.7 

99.0 

11771.5 

200.0 

-61.4 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.3 

100.0 

11929.1 

195.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

340,2 

999.9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999. 

42,0 

lOl.O 

12092.9 

190.0 

-55.7 

99,9 

999.9 

90.9 

99.9 

00,9 

340.7 

909,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.5 

102.0 

12263.0 

185.0 

-54.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 3.0 

103.0 

12402.9 

181.0 

-54.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.5 

104.0 

12582.3 

176.0 

-54,6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359,2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

44.0 

105.0 

12729.3 

172,0 

-55,1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

360,8 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

44.6 

106.0 

12879.6 

168.0 

-55.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.1 

107.0 

13033.1 

164.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

363.9 

999,9 

. 99,9 

999,9 

999.9 

999, 

45.6 

108.0 

13189.8 

160.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

365.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

46.1 

109.0 

13349.6 

156.0 

-58,3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.7 

110.0 

13513.2 

152.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368.8 

990. q 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.4 

Ul.O 

13723.8 

147.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.0 

99.9 

99.9 

371,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

48.0 

112.0 

13897.2 

143.0 

-58.  6 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

374.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

43.5 

113.0 

14030.0 

140.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.1 

114.0 

14211.0 

136.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.0 

999. 

49.7 

115.0 

14397.6 

132.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

381.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999.  9 

999, 

50,4 

116.0 

14590.4 

128.0 

-58.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

385.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.1 

117.0 

14789.8 

124.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

51.7 

118.0 

14943.4 

121.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

390.9 

999.9 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

52.2 

119.0 

15100.2 

118.0 

-60.3 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

392,2 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

52.8 

120,0 

15314,9 

114,0 

-61.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

394,  8 

999,9 

og.o 

999.9 

999.9 

999. 

53.4 

121.0 

15480.6 

111.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.2 

122.0 

15650.7 

108.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

54.8 

123.0 

15884.6 

104.0 

-ei.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

403,6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

55.4 

124.0 

16065.5 

101.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

56.0 

125.0 

16251.3 

98.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

56.9 

126. 

16442.2 

95.0 

-63.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410.2 

999.9 

09,9 

999.9 

999,9 

999, 

57,5 

127,0 

1663P.5 

92,0 

-64.  7 

99.  9 

999.9 

99,9 

00,9 

99.9 

412.6 

999.9 

09,9 

909.9 

999.9 

999, 

53.2’ 

128.0 

16909.2 

88.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

415.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58,9 

129.0 

17048.9 

86.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

59.6 

130.0 

17264.8 

83.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

423.7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

60.5 

131.0 

17490.4 

80.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

433.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

61.2 

132.0 

17725.4 

77.0 

-63.5 

99.9 

999,9 

99.0 

99.9 

99.9 

436.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

61.9 

133.0 

17969.9 

74.0 

-62.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

442.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.7 

134.0 

18224.6 

71,0 

-63.2 

09,  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

447.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

63.3 

135.0 

18490.9 

68.0 

-62,1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

455.3 

099,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

64.2 

136.0 

18769.8 

65.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

461.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.2 

137.0 

19062.6 

62.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

469.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

66.2 

138.0 

19370.9 

59.0 

-60.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

477.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  FEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  2A8 
SHREVEPORT,  LA 


6 FEPRUARY  1975 

1715  GMT  149  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

speed 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

H/SFC 

M/SEC 

M/SRC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

67.3 

139.0 

19695.8 

56.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

484.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.3 

140.0 

20037.9 

53.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

490,2 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

69.4 

141.0 

20398.4 

50.0 

-62.  3 

99,  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

496.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

70.6 

142.0 

20781.5 

47.0 

-61.4 

•99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

507,8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.7 

143.0 

21189.6 

44.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

514.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.0 

144.0 

21625.1 

41.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

524.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

74.4 

145.0 

22094.8 

38.0 

-61.4 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

E9.9 

539,6 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

75.7 

146.0 

22430.0 

36.0 

-61.7 

99.  9 

999,9 

09,9 

99,9 

09.9 

547.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.0 

147.0 

22969.7 

33.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

562.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

78.6 

148.0 

23562.7 

30.0 

-60.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

579,7 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

80.4 

149.0 

24220.5 

27.0 

-59,5 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

600.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

82.1 

150.0 

24957.1 

24.0 

-59,8 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

519.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

84.3 

151.0 

25794.2 

21.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

648. 1 

909.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

86.6 

152.0 

26763.6 

18.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

677.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

30A 


STATItN  NO.  24B 
SHRFVEPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

2010  r.MT  15B  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SfC 

M/SEC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.6 

79.0 

1014.2 

1.1 

-6.7 

320.0 

7.2 

4.6 

-5.5 

273.4 

279.4 

2.3 

56.0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

120.3 

1C09.0 

0.6 

-6.6 

306.8 

8,5 

6.8 

-5.1 

273.3 

279,4 

2,3 

58.6 

0,4 

132. 

0.4 

6.0 

224.2 

996,0 

-0,9 

-7.8 

306.8 

8.5 

6.8 

-5.1 

272.9 

278.5 

2.1 

59.0 

0.4 

132. 

0.6 

7.0 

320.8 

984.0 

-1.8 

-8.2 

306.8 

9.0 

7.2 

-5.4 

272.9 

278.4 

2.1 

61.7 

0.4 

132. 

1.0 

8.0 

401.9 

974.0 

-2.9 

-8.  5 

306.6 

11.3 

9.1 

-6,8 

272,6 

278,0 

2.1 

65.2 

0.6 

130, 

1.2 

9.0 

483.7 

964.0 

-3.2 

-7,9 

306.1 

11.2 

9,1 

-6,6 

273.1 

278.8 

2.2 

70.0 

0.8 

129. 

1.4 

10.0 

574.4 

953.0 

-4.0 

-7.7 

305.5 

11.2 

9.1 

-6.5 

273.2 

279.0 

2,2 

75,1 

l.O 

129. 

1.6 

U.O 

682.6 

940.0 

-4,9 

-7,9 

306,0 

10.4 

8.5 

-6.  1 

273.3 

279,2 

2.2 

79.4 

1.1 

128. 

i.* **- 

12.0 

766.6 

930.0 

-6.0 

-7.9 

307.9 

9.1 

7.1 

-5.6 

273.1 

279.0 

2.3 

85.8 

1.2 

128. 

2.1 

13.0 

851.2 

920.0 

-7.2 

-3.2 

313.2 

7.9 

5.7 

-5.4 

272.7 

278.5 

2.2 

92.2 

1.3 

128. 

2.3 

14.0 

936.3 

910.0 

-7.9 

-0.2 

318.1 

8.2 

5.5 

-6.  1 

272.8 

278.7 

2,3 

9 7.6 

1.4 

129. 

2.7 

15.0 

1022.1 

900.0 

-8.9 

-U..4 

322,3 

9.7 

6.0 

-7,7 

272,5 

277,2 

1.8 

82.1 

1.6 

130. 

3.0 

16.0 

1126.1 

888.0 

-8.8 

-12,6 

322.  I 

11.4 

7.0 

-9.0 

273.7 

278.0 

1.6 

73.4 

1.8 

132. 

3.4 

17.0 

1223.2 

877.0 

-6.1 

-14.9 

318.0 

14.1 

9.4 

-:.o.5 

277.4 

281.2 

1.4 

49.8 

2.  1 

133. 

3.7 

18.0 

1322.1 

866.0 

-5.5 

-15.2 

315.6 

14.9 

10.4 

“1.0,6 

279,0 

282.8 

1.4 

46.4 

2.4 

133. 

4.0 

19.0 

1404.2 

857.0 

-5.  1 

-15.  2 

313.2 

15.1 

11. 0 

-10,3 

2 80,4 

284.2 

1.4 

44.6 

2,7 

134, 

4.4 

20.0 

1505.7 

846.0 

-4.9 

-14.9 

309.5 

13.9 

10.7 

-R.8 

281.6 

285.5 

1.4 

45.4 

3.0 

133. 

4.9 

21.0 

1608.7 

835.0 

-4.4 

-14.4 

313.8 

14.1 

10.2 

-9.3 

283.1 

287.3 

1,5 

45.4 

3.4 

133. 

5.2 

22.0 

1694.4 

826.0 

-2.6 

-13.  6 

318.1 

14.9 

9.9 

-11. 1 

286.0 

2R0.5 

1.6 

42,3 

3.7 

13  3. 

5.5 

23.0 

1791.1 

816.0 

-2.3 

-15,  3 

322.3 

15,8 

9.6 

-12.5 

287.3 

291.3 

1.4 

35.9 

3.9 

134. 

5.8 

24.0 

1889.1 

806.0 

-1.8 

-16.8 

320.6 

15.5 

9.8 

-12.0 

288.8 

292.5 

1.3 

30.7 

4.2 

134. 

6.1 

25.0 

1988.3 

796.0 

-2.3 

-17.4 

319.0 

15.3 

10.0 

-11.5 

289.3 

292.8 

1.2 

30.0 

4.5 

135. 

6.6 

26.0 

2108.7 

784.0 

-3.1 

-18.4 

317.1 

15.1 

10,3 

-U.O 

209.7 

293.0 

l.l 

29.3 

5,0 

135. 

6.9 

27.0 

2200.1 

775.0 

-3.2 

-19.5 

316.  1 

15.2 

10.5 

-10.9 

290.5 

293.6 

1.1 

27.1 

5.2 

135. 

7.2 

28.0 

2292,4 

766.0 

-4.0 

-20.5 

315.5 

15.4 

10.8 

-U.O 

290.6 

293.5 

l.O 

26.3 

5.5 

135. 

7.6 

29.0 

2385.5 

757.0 

-4.4 

-20.  7 

314.9 

15.8 

11.2 

-U.2 

291.1 

294.0 

1.0 

26.7 

5.0 

135. 

7.9 

30.0 

2479.6 

748.0 

-5,2 

-22,  0 

314.5 

16.0 

11.4 

-11.2 

291,2 

293.9 

0.9 

25.2 

6.2 

135, 

B.2 

31.0 

2585,2 

738.0 

-5.5 

-22.8 

314.0 

15.9 

II. 5 

-I  l.l 

292.0 

294.5 

0.8 

24.0 

6.5 

135. 

8.6 

32.0 

2681.3 

729.0 

-6.1 

-23.3 

313.2 

15.6 

11.3 

-10.7 

292.4 

294.8 

0.8 

24.0 

6.9 

135. 

9.0 

33.0 

2778.4 

720.0 

-7.0 

-23.9 

312.2 

15.0 

11.1 

-10.1 

292.4 

294,8 

0.8 

24.5 

7.2 

135. 

9.4 

34.0 

2876.3 

711.0 

-8.0 

-24.4 

311.0 

14.7 

11.1 

-9.7 

292,3 

294,6 

0,7 

25.3 

7.6 

135, 

9.8 

35.0 

2975,2 

702.0 

-8.6 

-24.9 

309.6 

14.9 

11.5 

-9.5 

292.8 

294.9 

0.7 

25.4 

7.9 

134. 

10.2 

36.0 

3097.3 

691.0 

-9.9 

-26.0 

308.1 

15.4 

12.1 

-9.5 

292.6 

294.6 

0.7 

25.4 

8.2 

134. 

10.6 

37.0 

3198.3 

682.0 

-10.4 

-26  4 

306.9 

16.0 

12.8 

-9.6 

293.2 

205.2 

0.6 

25.5 

8.6 

134, 

11.0 

38.0 

3300.4 

673.0 

-11.2 

-27.  1 

306.3 

16,7 

13.5 

-9.9 

293,4 

295. 3 

0.6 

25,5 

9,0 

133, 

11.3 

39.0 

3392.2 

665.0 

-11.4 

-27.5 

306.2 

17.2 

13.8 

-10. 1 

294,2 

296.1 

0.6 

24.7 

9.3 

133. 

11.7 

40.0 

3484.9 

657.0 

-12.1 

-28.7 

305.7 

17.5 

14.2 

-10.2 

294.4 

296.1 

0.5 

23.6 

9,7 

133. 

12.1 

41.0 

3613.9 

646.0 

-12,8 

-29.3 

304.7 

17.4 

14.3 

-9.9 

295,0 

296.7 

0.5 

23,6 

10.2 

133. 

12.4 

42.0 

3720,8 

637.0 

-13.5 

-29.0 

303.9 

17,1 

14,2 

-9.5 

295,4 

297,1 

0,5 

25.6 

10.5 

132. 

12.8 

43.0 

3816.7 

6 29.0 

-14.5 

-29.4 

303.3 

17.1 

14.3 

-9.4 

295,4 

297,0 

0,5 

26.8 

10,9 

132. 

13.2 

44.0 

3925.8 

620.0 

-15.0 

-29.  7 

302,2 

18.0 

15.2 

-9.6 

296.0 

29  7,6 

0.5 

27.2 

11.2 

132. 

13.6 

45.0 

4023.9 

612.0 

-15.9 

-3 1 „ 0 

300.0 

19.6 

17.0 

“9.8 

296.1 

297.6 

0.5 

25.8 

11.7 

131. 

13.8 

46.0 

4123.0 

604.0 

-16.1 

-31.4 

298.0 

20.7 

18.3 

-9.7 

296.9 

298.3 

0.5 

25.4 

11.9 

131. 

14.2 

47.0 

4223.4 

596.0 

-16,4 

-31,6 

293.4 

23.5 

21.5 

-9,3 

297.7 

299,2 

0.5 

25.4 

12.4 

131. 

14.6 

48.0 

4337,7 

5E7.0 

-17,0 

-32,4 

208.4 

27  .0 

25.7 

-8.6 

298.4 

299.7 

0.4 

24.7 

13.0 

130. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  « AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


305 


STATICN  NO.  24B 
SHREVEPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 
2019  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

15.0 

69.0 

6627.8 

580,0 

-16.8 

-32.6 

283.9 

31.6 

30.7 

15.3 

50.0 

6565.6 

571.0 

-15.9 

-32,7 

280.6 

35.2 

36.6 

15.7 

51.0 

6665.2 

562,0 

-16.0 

-33.9 

276.2 

39,6 

39,2 

16.0 

52.0 

6773.1 

556.0 

-16.  1 

-36  0 

273.1 

62.3 

62.2 

16.3 

53.0 

6896.6 

565.0 

-16.0 

-36,3 

2 70.6 

66.3 

66,3 

16.6 

56.0 

6979.6 

539.0 

-16.6 

-33.3 

268.5 

66.2 

66,2 

16.9 

55,0 

5106,5 

530,0 

-15,2 

-30.6 

267,6 

67.9 

67,9 

17.3 

56.0 

5236.0 

521.0 

-15.0 

-28.9 

267.7 

69.7 

69.7 

17.6 

57.0 

5338.3 

516.0 

-15.3 

-31.5 

268.3 

50.8 

50.8 

17.9 

58.0 

5661.7 

507.0 

-16,0 

-3U9 

269,  1 

51.6 

51,6 

18.3 

59,0 

5576,5 

698,0 

-16.7 

-32,  0 

270.1 

51.7 

51.7 

13.7 

60.0 

5667.6 

692.0 

-17.6 

-32.5 

271.0 

51.8 

51.8 

19.1 

61.0 

5789.9 

686.0 

-18.7 

-33.3 

271.6 

52.3 

52.3 

19,5 

62.0 

5898,2 

677,0 

-19. B 

-33,7 

272.  1 

53,5 

53.6 

19,9 

63.0 

6007,7 

670.0 

-20.9 

-36.0 

272.6 

56,7 

56.7 

20.3 

66.0 

6118.6 

663.0 

-22.0 

-36.6 

272.2 

56.5 

56.5 

20.8 

65.0 

6230.6 

656.0 

-21.8 

-36.8 

271,6 

52.7 

52.7 

21.3 

66.0 

6377,2 

667,0 

-22.5 

-36,  0 

270.6 

50,5 

50,5 

21.7 

67.0 

6676.2 

661.0 

-23.5 

-36,3 

269.9 

69.1 

69.1 

22.1 

68.0 

6593.1 

636.0 

-23.9 

-36.7 

269.6 

68.6 

68.6 

22.6 

69.0 

6728.9 

626.0 

-23.9 

-37.9 

269.8 

51.7 

51.7 

23.0 

70.0 

6869.8 

619.0 

-26.5 

-39.0 

270.3 

57,3 

57.3 

23.6 

71,0 

6972,2 

612.0 

-25.5 

-60.6 

270.5 

61.0* •* 

61.0 

23.8 

72.0 

7096.3 

605.0 

-26.6 

-61.1 

269.9 

60.1* 

60.1 

26.2 

73.0 

7203.9 

399.0 

-27.6 

-61  7 

268.6 

56.8* 

56.8 

26.6 

76,0 

7330.9 

392.0 

-28,8 

-62,6 

267,3 

56,6* 

56.3 

25.0 

75.0 

7661,  1 

380.0 

-29.5 

-62.0 

266.8 

56,2* 

56.  1 

25.6 

76.0 

7571.6 

379.0 

-30.8 

“63.2 

267.2 

61.1* 

61.1 

25.7 

77.0 

7722.5 

371.0 

-31.8 

-63.8 

266.9 

61,8* 

61.7 

26.1 

78.0 

7837,6 

365.0 

-32.  8 

-66.6 

266.0 

59,7* 

59,5 

26.6 

79.0 

7956.0 

359,0 

-33.  8 

-66.9 

265.0 

56.1* 

55.9 

26.8 

80.0 

8072.0 

353.0 

-36.7 

-65  3 

265.3 

55  ,6* 

55.6 

27.2 

81.0 

8211.5 

366.0 

-35.9 

-66.  6 

266.8 

58.6* 

58.6 

27.6 

82.0 

8332. 8 

360.0 

-37.1 

-6  7.6 

268.5 

62  ,6* 

62.6 

27.9 

83.0 

8655.6 

336.0 

-38.2 

-60.6 

269.0 

6>.l* 

63.1 

28.3 

86.0 

8580.0 

328.0 

-39.6 

-69.9 

268.3 

60.7* 

60.7 

28.7 

85.0 

8768.7 

320.0 

-60.5 

99.9 

267,0 

58,3* 

58.7 

29.1 

86,0 

8855,8 

315.0 

-61.6 

99.9 

266,0 

59,2* 

59.0 

29.6 

87.0 

8966.2 

310.0 

-62.3 

99.9 

266.3 

63.0* 

62.9 

29.9 

88.0 

9096.2 

306.0 

-63.0 

99  9 

266.9 

66,7* 

66.6 

30.3 

89,0 

9230,3 

298.0 

-63.9 

99,9 

267,6 

66,0* 

66.0 

30.7 

90,0 

9320,8 

296,0 

-65.0 

99.9 

268.5 

61.2* 

61.2 

31.0 

91.0 

9658.2 

288.0 

-66.3 

99.9 

269.1 

58.1* 

58.1 

31.6 

92.0 

9597.8 

282.0 

-67.3 

99,9 

269.9 

56,1* 

56,1 

31.8 

93.0 

9715.9 

277.0 

-68.3 

99.9 

271.0 

56.2* 

56.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  0 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATIJPF  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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15B  IR.  0 


STATICN  NO.  2A« 

SHREVEPORT,  tA 


6 FEBRUARY  1975 
2019  GHT 


158  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

II  CDMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.2 

94,0 

9835.6 

272.0 

-49.2 

99.9 

272.2 

58,2* 

58.2 

-2.2 

325.0 

999,9 

99.9 

909.9 

67.1 

97. 

32.7 

95.0 

9957.0 

267.0 

-50.4 

99  9 

272.9 

65.0* 

64,9 

-3,3 

325.0 

999.9 

99,9 

990,9 

69.1 

97, 

33.2 

96.0 

10104.7 

261.0 

-51.9 

99-  9 

272.  5 

66.6* 

66,5 

-2,9 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

96. 

33.7 

97.0 

10229.8 

256.0 

-52.8 

99.9 

271.8 

62.2* 

62.2 

-2,0 

325.3 

999.9 

99.9 

995.0 

73.2 

96. 

34.1 

98.0 

10356.8 

251.0 

-53.9 

99.9 

271.4 

57.5* 

57.5 

- 1.4 

325.5 

999.9 

99.9 

990.9 

74.8 

96. 

34.6 

99.0 

10485.8 

246.0 

-54.  7 

99.9 

271.1 

52.5* 

52,5 

- 1,0 

326.2 

999,9 

99,9 

999,0 

76,4 

96. 

35.1 

100.0 

10616.8 

241.0 

-56.0 

99.9 

271.  1 

54.0 

54.0 

-l.l 

326.2 

999.9 

99.9 

999.0 

77.5 

96. 

35.7 

101.0 

10776.6 

235.0 

-57.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.2 

102.0 

10885.0 

231.0 

-58.1 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.0 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

36.6 

103.0 

11022. 8 

226.0 

-58.1 

99„9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.1 

104.0 

11164.1 

221.0 

-57,0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

332.9 

990.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.6 

105.0 

11279.6 

217.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

334.1 

909.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

38.0 

106.0 

11426.7 

212.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

909, 

38.4 

107.0 

11546.5 

208^0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.8 

999.9 

99.9 

990.0 

999,9 

999, 

38.8 

103.0 

11699.1 

203.0 

-59.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

337.6 

909.9 

99.9 

909.9 

999,9 

999, 

39.3 

109.0 

11823.8 

199,0 

-59.3 

99  9 

999.9 

<•9.9 

99.9 

99.9 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.8 

110.0 

11952.0 

195.0 

-56.0 

99.9 

099.9 

99.9 

99.9 

99.9 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.5 

111.0 

12117.6 

190.0 

-55.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

9.9 

350.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

41.0 

112.0 

12253.4 

186.0 

-55.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

352.6 

999,9 

00,9 

999.9 

999.9 

999. 

41.4 

113.0 

12427.5 

181.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

355.6 

909,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.0 

114.0 

12570.1 

177.0 

-55.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.5 

115.0 

12715.8 

173.0 

-55,8 

99„9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

358,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

43.1 

116.0 

12864.7 

169.0 

-55.  8 

99,. 9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

361,4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.7 

117.0 

13017.0 

165.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.2 

118.0 

13172.5 

161.0 

-07.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9'9.9 

364.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

44.8 

119.0 

132=1.7 

157.0 

-57.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

366.3 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

45.3 

120.0 

13453.5 

154,0 

-57.6 

99,9 

997.9 

99.9 

99.9 

90.9 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.9 

121.0 

13619.6 

150.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.5 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

122.0 

13789.8 

146.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.2 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

47.1 

123.0 

13920.2 

143.0 

-50.8 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

373.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999. 

47.6 

124.0 

14098.2 

139.0 

-59.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.1 

125.0 

14234.8 

136.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9*9.9 

377.7 

999.9 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

48.7 

12o.O 

14468.7 

131.0 

-60.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

«>9.9 

380.8 

999.0 

99.9 

999,0 

999,9 

999. 

49.3 

127.0 

14613.0 

128.0 

-60.  7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.0 

382.4 

ooo.o 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.7 

123.0 

14760,3 

125.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

383.4 

999.0 

99.9 

099.9 

999.9 

999. 

50.3 

129.0 

14910.7 

122.0 

-61,8 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

385.0 

900.9 

99.9 

999,0 

999,9 

999, 

51.0 

130.0 

15116.9 

118.0 

-62,2 

99.  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

388.8 

999,9 

90,9 

090,0 

999,9 

999. 

51.9 

131.0 

15276.1 

115.0 

-62.0 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,0 

392.0 

999.9 

90.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.5 

132.0 

15495.4 

111.0 

-61.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

397.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.1 

133.0 

15665.3 

108.0 

-61,4 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

400,1 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

53.8 

134.0 

15839.6 

105.0 

-62.4 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

401,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

54.4 

135.0 

16018.1 

102.0 

-63,5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

402.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.1 

136.0 

16263.5 

98.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.9 

137.0 

16453.5 

95.0 

-65.0 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

408,1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

56.8 

138.0 

16715.3 

91.0 

-65.8 

99,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

411.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH«N  6 DEG 
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STATION  NO.  248 
SHRPVEPORT,  la 


f,  fOflRlIARY  l<575 

2019  GMT  158  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE“P 

DEW  rT 

OIR 

SPEED 

U COKP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

l)G 

H/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

9G  K 

GM/HG 

PCT 

KM 

DG 

57.5 

139.0 

16918.5 

88.0 

-66.8 

99..  9 

999.9 

99.9 

99.9 

'>9,9 

413,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

58.4 

140,0 

17199,9 

84.0 

-66.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

419,5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

59.2 

141.0 

17420.3 

81.0 

-65.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.6 

999.9 

99.9 

595.9 

999.9 

999. 

60.1 

142.0 

17650.0 

78.0 

-65.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

431.8 

999.9 

99.9 

995,9 

999.9 

999. 

60.9 

143.0 

17889.4 

75.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.8 

144.0 

18226.6 

71.0 

-61.6 

99.,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

450,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

62.7 

145,0 

18493.6 

68.0 

-62.4 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

454.8 

999.9 

99.9 

995.9 

999.9 

999. 

63.5 

146.0 

13772.5 

65.0 

-62.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

461.5 

999.9 

99.9 

995.9 

999.9 

999. 

64.4 

147.0 

19065.1 

62.0 

-61.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

468,9 

999,9 

99,9 

955.9 

999.9 

999, 

65.4 

148.0 

19479.7 

58.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.4 

149.0 

19910.0 

55.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

485.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

67.6 

150.0 

20157,1 

52.0 

-62.5 

99.9 

99  >*9 

99.9 

99.9 

99.9 

490,6 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

6 8.  8 

151,0 

20525.1 

49,0 

-60.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

502.9 

999.9 

99.9  • 

999.9 

999.9 

999. 

69.9 

152.0 

20917.4 

46.0 

-61  .4 

99  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

510.7 

599.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.0 

153.0 

21335.6 

43.0 

-61.4 

99,  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

520,7 

999.9 

99,9 

999,5 

999.9 

999. 

72.3 

154.0 

21782.9 

40.0 

-62.  5 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

528.8 

599.9 

99.9 

995.9 

999.9 

999. 

73.6 

155.0 

22263.7 

37.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

540.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

74.9 

156.0 

22784.4 

34.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

552.5 

599.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

76.6 

157.0 

23357.4 

31.0 

-59.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

576,5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

78.3 

158.0 

23992,6 

28.0 

-60.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

591.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

80.2 

159.0 

24698.0 

25.0 

-60.7 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

610.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

82.3 

160.0 

25494.1 

22.0 

-60,4 

99,  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

633.9 

999.9 

99,9 

995,9 

999.9 

999. 

84.6 

161.0 

26747.3 

18.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

674.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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i 


station  no.  248 

SHBEVFPORT,  LA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  149  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r. 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.8 

79,0 

1014.9 

1.1 

-7,6 

320,0 

8.2 

5,3 

-6,3 

273.4 

278,9 

2.1 

52.0 

0.0 

0. 

O.l 

5.0 

102.0 

1012.0 

0.2 

-7.9 

319.5 

11.3 

7.4 

- 8.6 

272.7 

278.1 

2.1 

54.3 

0.2 

137. 

0.5 

6.0 

221.4 

997.0 

-0.9 

-8.6 

319.5 

U.3 

7.4 

-0.6 

272.7 

278.0 

2.0 

55. R 

0.2 

13  7. 

0.9 

7.0 

309.8 

986.0 

-2.2 

-9.4 

318.1 

10.8 

7.2 

-8.0 

272,3 

277,3 

1.9 

57.8 

0.4 

138. 

1.1 

B.O 

406.9 

974.0 

-3.0 

-9.6 

318.0 

10.5 

7.0 

-7,8 

272.5 

277.4 

1.9 

60,2 

0.6 

138. 

1.5 

9.0 

505.0 

962,0 

-4.  1 

-10  1 

319.0 

9.7 

6.4 

-7.4 

272.3 

277,2 

1.8 

62.7 

0.8 

138. 

1.9 

10.0 

595.5 

951.0 

-5.0 

-10,0 

318.3 

9.9 

6.6 

-7.4 

272.3 

277.2 

1.9 

67.7 

1.0 

139. 

2.3 

11.0 

712.0 

937.0 

-5.7 

-9.8 

316.4 

9.8 

6.8 

-7.1 

272.7 

277.7 

1.9 

72.7 

1.3 

138. 

2.5 

12.0 

812.9 

925,0 

—6  • 6 

-10,0 

315.6 

9,9 

6.9 

-7.  1 

272,8 

277.8 

1.9 

76,9 

1.  5 

138. 

3.0 

13.0 

906,2 

914.0 

-7.7 

-9.7 

316.5 

10.3 

7.1 

-7.5 

277.6 

277.9 

2.0 

85.2 

1.7 

138. 

3.3 

14.0 

1000.3 

903.0 

-9.0 

-10.5 

320.3 

10.4 

6.6 

-8.0 

272.2 

277.2 

1.9 

88.9 

1.9 

137. 

3.6 

15.0 

1103.7 

891.0 

-9.7 

-13  3 

325.3 

10.7 

6.1 

'-8.8 

272.4 

276.5 

1.5 

75.1 

2.1 

138. 

4.1 

16.0 

1226.4 

877.0 

-8.3 

-13-  8 

333,4 

12.2 

5.5 

-iO.9 

275.2 

279,2 

1.5 

64.4 

2.4 

140. 

4.4 

17.0 

1324,6 

866.0 

-7.2 

-15,1 

331.5 

13,7 

6,5 

-.2.0 

277.2 

281.0 

1.4 

53.2 

2.6 

141. 

4.  a 

18.0 

1424.4 

855.0 

-6.5 

-14.4 

328.4 

14.2 

7.4 

-12.1 

279.1 

283.1 

1.5 

53.1 

3.0 

142. 

5.1 

19.0 

1516.6 

845.0 

-5.0 

-12.2 

326.9 

13.8 

7.5 

-11.6 

281.6 

286.5 

1.8 

56.9 

3.2 

142. 

5.4 

20.0 

1619.8 

834.0 

-4,  1 

-12.6 

327.3 

12,8 

6.9 

-10,8 

283,6 

288.5 

1.7 

51.1 

3.5 

143, 

5.9 

21.0 

1743,9 

821,0 

-3.6 

-13.2 

324.1 

14.3 

8.4 

-11.6 

285.4 

290.1 

1.7 

47.2 

3.8 

143. 

6.2 

22.0 

1850.5 

810.0 

-3.6 

-13  5 

322.7 

15.8 

9.6 

-12.6 

286.5 

291.2 

1.7 

45.9 

4.1 

143. 

6.5 

23.0 

1958.6 

799.0 

-3.1 

-15  7 

321.8 

17.4 

10.7 

-13.6 

288.1 

292.1 

1.4 

37.0 

4.4 

143. 

6.8 

24.0 

2058,3 

789,0 

-3.1 

-18.6 

321,9 

16.2 

10. 0 

-12.8 

289.1 

292.3 

l.l 

29.0 

4.7 

143. 

7.1 

25.0 

2169.3 

778.0 

-3.5 

-20.0 

321.9 

15.3 

9.4 

-12.1 

289.9 

292.9 

1.0 

26.3 

5.0 

143. 

7.6 

26.0 

2292.0 

766.0 

-4.4 

-21.3 

321.2 

14.9 

9.4 

1.6 

290.2 

292.9 

0.9 

25.2 

5.4 

143. 

7.9 

27.0 

2395.5 

756.0 

-4.7 

-23.2 

320.6 

15.1 

9,6 

-11.7 

290,9 

293.3 

0.8 

21.8 

5,7 

143. 

a.  2 

28.0 

2510,6 

745,0 

-5.3 

-25. 1 

320.2 

15.5 

9,9 

-11.9 

291.5 

293.5 

0.7 

19.2 

6.0 

143. 

8.6 

29,0 

2605,9 

736,0 

-5.7 

-26.0 

319.6 

16.1 

10.4 

-12.3 

292.0 

293.9 

0.6 

18.3 

6.3 

142. 

8.9 

30.0 

2723.8 

725.0 

-6.5 

-26  .6 

319.0 

16.5 

10.8 

-.2.5 

292.4 

294.2 

0.6 

18.3 

6.7 

142. 

9.2 

31.0 

2821.2 

716.0 

-7.2 

-27.5 

317,9 

16.8 

11.2 

-L2.4 

292.6 

294.3 

0.6 

17.9 

7.0 

142. 

9.6 

32.0 

2930.7 

706.0 

-7.  8 

-28,0 

316.2 

16,9 

11.7 

-12.2 

293.1 

294.8 

0.5 

18.0 

7.3 

142. 

9.9 

33,0 

3030.3 

697.0 

-8.7 

-28.7 

314.6 

16.6 

11.8 

-11.7 

293.2 

294.8 

0.5 

18.0 

7.7 

142. 

10.2 

34.0 

3153.4 

686.0 

-9.2 

-29.3 

313.2 

16.3 

11.9 

-11.1 

294.1 

295.6 

0.5 

17.6 

8.0 

141. 

10.6 

35.0 

3255.4 

677.0 

-10.2 

-29.0 

3U.5 

15,8 

11,9 

-10,5 

294.1 

295.5 

0,5 

18.2 

8.3 

141. 

11.1 

36.0 

3392.8 

665.0 

-11.6 

-30.9 

310.5 

15.7 

11.9 

-10.2 

293.9 

295.3 

0.4 

18.3 

8.8 

140. 

11.4 

37.0 

3497.1 

6 56.0 

-12.2 

-31  4 

310.3 

15.7 

11.9 

-10.1 

294.4 

295.8 

0.4 

18.3 

9.1 

140. 

11. B 

38.0 

3614.3 

646 . 0 

-13.3 

-32.  3 

309.6 

15.5 

11.9 

-9.9 

294.5 

295.7 

0.4 

18.4 

9.5 

140. 

12.2 

39.0 

3721.0 

637,0 

-13,9 

-32.7 

30  3,4 

15.4 

12.  1 

-9.6 

295,0 

296,2 

0.4 

18,5 

9.0 

139. 

12.6 

40,0 

3828.8 

628,0 

-15.  1 

-33.2 

306.6 

15.6 

12.5 

-9.3 

294.8 

295.9 

0.4 

19.5 

10.1 

139. 

13.0 

41.0 

3962.1 

617.0 

-16.1 

-33.6 

304.3 

16.0 

13.2 

-9.0 

-295.2 

296.3 

0.4 

20.4 

10.6 

138. 

13.4 

42.0 

4084.9 

607.0 

-17,2 

-33.6 

301.2 

17.1 

14.7 

-8.9 

295.3 

296.4 

0.4 

22.2 

10,9 

138. 

13.8 

43.0 

4196.8 

598.0 

-18.0 

-33..  8 

29“'. 1 

19.1 

16.0 

-9.0 

295.6 

296.8 

0.4 

23.5 

11.3 

137. 

14.1 

44.0 

4310.0 

589.0 

-18.8 

-34  5 

295.9 

21.0 

18.9 

-9.2 

295.9 

297.0 

0.3 

23.6 

11.6 

137. 

14.4 

45.0 

4411.8 

581.0 

-18.9 

-36.  1 

293.5 

23.4 

21,4 

-9.3 

296,9 

297,9 

0.3 

20.2 

12.0 

136. 

14.9 

46,0 

4528.3 

572,0 

-17,9 

-35,9 

283.9 

27.4 

25,9 

-8.9 

299.5 

300.5 

0.3 

18.8 

12.7 

135. 

15.2 

47,0 

4647.0 

563.0 

-17,9 

-36,  1 

286.  1 

29,6 

28.4 

-8.2 

300,9 

301,9 

0.3 

18.3 

13.2 

134. 

15.6 

48.0 

4754.0 

555.0 

-17.7 

-36.0 

282,7 

32.4 

31.6 

-7.1 

302.3 

303.3 

0.3 

IB. 3 

13.8 

132. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN  • 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  L 

DO 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.1 

49.0 

4862.7 

547,0 

-17.7 

-36  0 

279.2 

35.2 

34.7 

-5.6 

303,5 

304,6 

0.3 

18,3 

14.7 

130, 

16.5 

50,0 

4986,9 

538.0 

-17,3 

-35,  9 

277.0 

36.7 

36.4 

-4,4 

305.5 

306,5 

0.3 

17.8 

15.5 

128. 

17.1 

51.0 

5141.8 

527.0 

-17.2 

-35.8 

273.4 

37.9 

37.9 

-2.2 

307.4 

308.6 

0.3 

17.8 

16.7 

126. 

17.6 

52,0 

5242.0 

520,0 

-17,6 

-36.2 

272,0 

39,9 

39.8 

-1.4 

308.1 

309,2 

0.3 

17.9 

17.6 

124. 

la.o 

53.0 

5358.0 

512.0 

-17.7 

-36.3 

272.6 

42.1 

42.1 

-1.9 

309.3 

310.4 

0.3 

17.9 

18.3 

122. 

13.4 

54.0 

5490.5 

503.0 

-lfl.8 

-37.1 

274.1 

43.6 

43.5 

-3.1 

309,6 

310.6 

0,3 

18.0 

19,3 

120. 

18.8 

55.0 

5609.8 

495.0 

-19,1 

-3  7.  1 

275,4 

44.4 

44.2 

- 4.2 

310,7 

31  1.7 

0,3 

18.5 

20.4 

119. 

19.3 

56,0 

5761.7 

485,0 

-19,4 

-36.9 

277.4 

46.8 

46.4 

-6.1 

312.1 

313.3 

0.3 

19.4 

21.5 

118. 

19.7 

57.0 

5885.2 

477.0 

-19.9 

-36  9 

279.1 

50.3 

49.7 

“7.9 

313.0 

314.1 

0.3 

20.3 

22.5 

117. 

20.1 

58.0 

5994.9 

470.0 

-20.2 

-36.  1 

280.1 

53.9 

53.1 

-9.5 

314.0 

315.2 

0.4 

22.4 

23,8 

116. 

20.6 

59.0 

6121.9 

462.0 

-21.0 

-36.3 

279.8 

54.8 

54.0 

-9.3 

314.5 

315.8 

0.4 

23.7 

25.5 

115. 

21.0 

60,0 

6250.7 

454.0 

-22.2 

-37.4 

273.3 

52.5 

52.0 

-7.6 

314.6 

315.7 

0.3 

23.4 

26.9 

114. 

21.4 

61.0 

6381.2 

446.0 

-22.8 

-38.0 

276.4 

50.3 

50.0 

-5,6 

315.3 

316.4 

0.3 

23.4 

28.0 

114. 

21.9 

62.0 

6497.0 

439.0 

-23.8 

-38.9 

274.6 

49.7 

49.5 

-4.0 

315.6 

316.6 

0.3 

23.1 

29.2 

113. 

22.3 

63.0 

6614.2 

432.0 

-24.6 

-39  6 

274.0 

50.3 

50.2 

-3.5 

316.0 

317.0 

0.3 

23.1 

30.5 

112. 

22.8 

64.0 

6750.1 

424.0 

-25.7 

-40  4 

273.9 

51.2 

51.1 

-3.4 

316.2 

317.1 

0.3 

23,6 

31.9 

111. 

23.2 

65.0 

6870,5 

417,0 

-26.8 

-41,3 

274.0 

51,8 

51.6 

-3.6 

316.3 

317.2 

0.2 

23.7 

33.0 

110. 

23.9 

66.0 

7027.8 

408.0 

-27.3 

-41.7 

275.1 

53.5 

53.3 

-4.7 

317.6 

318.5 

0.2 

23.7 

35.1 

109. 

24.3 

67.0 

7152.1 

401.0 

-28.5 

-42.6 

275,7 

55.0 

54.7 

“5.4 

317.7 

318.5 

0.2 

24.2 

36.4 

109. 

24.8 

68.0 

7278.1 

394.0 

-29.4 

-43.0 

275,8 

56.0* 

55.7 

“5.7 

318.1 

318,9 

0.2 

25,3 

38.2 

108. 

25.2 

69,0 

7405,8 

38  7,6 

-30,3 

-43.9 

275.3 

55.3* 

55,  1 

-5.1 

318.5 

319.2 

0.2 

25.0 

39.4 

108. 

25.8 

70,0 

7535.3 

380.0 

-31.5 

-45.  1 

273.9 

52.2* 

52.1 

-3.6 

318.6 

319.3 

0.2 

24.3 

41.4 

107. 

26.4 

71.0 

7685.7 

372.0 

-32.4 

-46.  1 

272.7 

50,7* 

50.6 

-2.4 

319.3 

319,9 

0.2 

24.0 

43,  1 

107. 

26.8 

72,0 

7819.3 

365.0 

-33,6 

-46.9 

272.5 

52.7* 

52.6 

. -2.3 

319.5 

320.1 

0.1 

24.5 

44.  1 

106. 

27.3 

73.0 

7954.9 

358.0 

-34.5 

-47,7 

271.8 

56.0* 

56.0 

-1.8 

320,0 

320.6 

0.1 

24.5 

45.9 

106. 

27.8 

74.0 

8072.8 

352.0 

-35.6 

-48.6 

270.3 

58.6* 

58.6 

-0.3 

320.2 

320.6 

0.1 

24.6 

47.5 

105. 

28.2 

75.0 

8212.3 

345.0 

-36.4 

-49.2 

269.2 

60.2* 

60.2 

0,9 

320,9 

321.4 

0.1 

25.0 

48.8 

105, 

28.7 

76.0 

8333.7 

339.0 

-37,4 

-49.  7 

263.2 

60.7* 

60.7 

2.0 

321.1 

321.5 

0.1 

26.1 

50.7 

104, 

29,2 

77,0 

8456.8 

333.0 

-38.5 

-50,  4 

266.7 

57.9* 

57.8 

3.3 

321.3 

321.7 

0.1 

26.8 

52.5 

104. 

29.7 

78.0 

8602.4 

326.0 

-39.6 

-50,7 

265.5 

56.2* 

56.0 

4.4 

321.7 

322.1 

0.1 

29,1 

54.  1 

103. 

30.1 

79.0 

8729,2 

320.0 

-40.7 

99.9 

266.0 

59,6* 

59.5 

4.2 

322.1 

999,9 

99.9 

999.9 

55.0 

103, 

30,7 

80.0 

8857.8 

314.0 

-41.9 

99.9 

267.7 

67.2* 

67.2 

2.7 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

102. 

31.4 

81. 0 

9032.1 

306.0 

-43.1 

99.9 

265.0 

56,0* 

55.8 

4.9 

322.7 

999,9 

99,9 

999.9 

60.6 

101. 

31.9 

82.0 

9165.2 

300.0 

-44.4 

99.  9 

261.3 

46.3* 

45.8 

7.0 

322.8 

999,9 

99,9 

999,9 

61,7 

101. 

32.3 

83.0 

9300.2 

294.0 

-45.6 

99,  9 

261.8 

49.2* 

48.6 

7,0 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

101. 

32.8 

84,0 

9414.2 

289.0 

-46.9 

99,9 

265.8 

63.6* 

63.5 

4.6 

322.7 

999.9 

99,9 

999.9 

63.8 

100. 

33.3 

85.0 

9552.8 

283.0 

-43.1 

99.9 

269.4 

79.9* 

79.9 

0.8 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

100. 

33.9 

86.0 

9741.4 

275.0 

-49.2 

99,9 

271.3 

80.7* 

80,7 

-1.9 

323,9 

999.9 

99,9 

999,9 

69.  8 

99. 

34.3 

87,0 

9861.5 

270.0 

-50,  1 

99,9 

270.7 

66,8* 

66.8 

-0.9 

324.3 

999.9 

99,9 

999.9 

71.7 

99. 

34.3 

88.0 

10007.9 

264.0 

-51  .3 

99.9 

267.9 

48.7* 

48.6 

1.8 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

99. 

35.3 

89.0 

10131.8 

259.0 

-52.5 

99  9 

264.7 

42,3* 

42.1 

3,9 

324.7 

999,9 

99,9 

999.9 

74.0 

99, 

35.8 

90,0 

10282.9 

253,0 

-53.6 

99,  9 

263.6 

47,7* 

47,4 

5,3 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

99. 

36.2 

91.0 

10410.9 

248.0 

-54.9 

99.9 

266.9 

63.3 

63.2 

3.4 

325.2 

999.9 

99,9 

999.9 

76.2 

98. 

36.8 

92.0 

10540.7 

24  3.0 

-56.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

325.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

37,3 

93.0 

10699.1 

237,0 

-57,5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  'EEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NO.  248 
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time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V tOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/kg 

PCT 

KM 

DG 

37.3 

94.0 

10333.4 

232.0 

-58,8 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

325.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.2 

95.0 

10970.2 

227.0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.8 

96.0 

11138.8 

221.0 

-57,6 

99  9 

999.9 

99.? 

99.9 

99.9 

331.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

39.3 

97.0 

11282.9 

216.0 

-58,6 

99,.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

332.5 

999,9 

99,9 

999.  9 

999.9 

999. 

39.9 

98.0 

11429.8 

211.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

333.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.4 

99.0 

11549.9 

207.0 

-58.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.0 

100.0 

11704.1 

202.0 

-57.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

>)9,9 

340.8 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

41. 8 

101. 0 

11895.2 

196.0 

-56.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

346.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.4 

102.0 

12026.3 

192.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

347.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

43.1 

103.0 

12194.0 

187.0 

-56.2 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

43.7 

104.0 

12331.4 

183.0 

-56,5 

99,  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

352,2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

44.2 

105.0 

12471.2 

179.0 

-57.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.7 

106.0 

12649.9 

174.0 

-57.8 

99.9 

999;  9 

99.9 

99,9 

99.9 

355.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.2 

107.0 

12796.5 

170.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.8 

103.0 

12946.1 

166.0 

-59,2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

357,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

46.3 

109.0 

13098.9 

162.0 

-59.3 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.9 

110.0 

13255.5 

158.0 

-59.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

47.5 

111.0 

13456.6 

153.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

909,9 

999, 

48.1 

112.0 

13621.9 

149,0 

-60.5 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,0 

999. 

48.8 

113.0 

13791.3 

145.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

,99.9 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.4 

114.0 

13921 .3 

142.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

'09  ,9 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.1 

115.0 

14098.7 

138.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

372,7 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

50.9 

116.0 

14280.9 

134,0 

-61,6 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

375.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.6 

117.0 

14468.6 

130,0 

-61.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.1 

113.0 

14613.1 

127.0 

-62.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.8 

119.0 

14810,7 

123,0 

-62,9 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

382.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

53.5 

120.0 

14962.5 

120,0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

384,6 

999*9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.1 

121.0 

15117.7 

117.0 

-64.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

f'9.9 

385.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.8 

122.0 

15276.4 

114.0 

-64.0 

09.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

38  7,8 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

55.5 

123.0 

15494.2 

110.0 

-65,3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

390,7 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

56.1 

124.0 

15662.4 

107.0 

-65.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.8 

125.0 

15835.7 

104.0 

-64.8 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.6 

126.0 

16074.6 

100.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

401.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

909, 

53.3 

127.0 

16259.4 

97,0 

-66.5 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

402,7 

999,9 

99,0 

999,9 

999,9 

999. 

59.0 

128.0 

16449.3 

94.0 

-67.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.8 

129.0 

16645.2 

91.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

60.6 

130.0 

16847.8 

88.0 

-66.7 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

413.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

61.6 

131.0 

17129.6 

84.0 

-65.9 

99,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

420.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

62.3 

132.0 

17276.0 

82.0 

-65.5 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

424,6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

63.1 

133.0 

17503.7 

79.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

63.9 

134.0 

17741.7 

76.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

439.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

64.4 

135.0 

17989.2 

73.0 

-63.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

<■'9,9 

443.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

65.3 

136.0 

18245.7 

70.0 

-65,3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

444.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

66.2 

137.0 

18511.6 

67.0 

-66.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

447.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.2 

138.0 

18788.8 

64.0 

-66.5 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

453.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

•BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATFO 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THaN  6 DEG 
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STATICN  no.  248 
SHRFVSPORT,  LA 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

68.3 

139.0 

19080.9 

69.3 

140.0 

19390,3 

70.3 

141.0 

19715.7 

71.5 

142.0 

20057.1 

72.8 

143.0 

20419.8 

73.8 

144.0 

20806.7 

75.2 

145.0 

21219.7 

76.5 

146.0 

21662.8 

77.9 

147.0 

22139.3 

79.5 

148.0 

22658.1 

81.4 

149.0 

23226.8 

83.1 

150.0 

23852.8 

85.2 

151.0 

24550.6 

87.3 

152.0 

25338.6 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

OG  t 

61.0 

-64.4 

99,  9 

58.0 

-63.1 

99,9 

55.0 

-64.9 

99,9 

52.0 

-65.7 

99.9 

49.0 

-63.8 

99.9 

46.0 

-64,4 

99.9 

43.0 

-63.8 

99.9 

40.0 

-64.2 

99.  9 

37.0 

-64, 8 

99,  9 

34.0 

-62.7 

99,9 

31.0 

-63.2 

99.9 

28.0 

-63.1 

99.9 

25.0 

-62.9 

99,9 

22.0 

-62,5 

99.  9 

6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


OIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

999.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

999,9 

99,9 

99,0 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,0 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

V COMP 

PDT  T 

E POT  • 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

99,9 

464,6 

999,9 

99,9 

474,3 

999,9 

99.9 

477.3 

999.9 

90.  g 

433,2 

990,9 

09,9 

496.0 

99,9.9 

99.9 

503.7 

999.9 

99.9 

514.9 

999.9 

99.9 

524.7 

999.9 

99,9 

535.1 

999.9 

99.9 

553.6 

999,9 

99.9 

566.9 

999.9 

99.9 

564.2 

999,9 

99.9 

603.9 

999,9 

99.9 

627.5 

999.9 

149  22 


MX  RTO 

RH 

range 

GM/KG 

PCT 

KM 

99,9 

999,0  . 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

99.9 

990.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

A2 

DG 

'>99. 

999, 

999. 

999, 

999, 

999. 

999. 

999. 

999, 

999. 

999. 

999, 

999. 

999. 
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STATICN  NO.  2<iR 
SHREVePORT,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.2 

79.0 

1018.0 

-3.3 

-8.7 

300.0 

4.1 

3.5 

-2.0 

268,7 

273,7 

1.9 

66.0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

149.3 

1C09.0 

-3,1 

-8,2 

307.6 

8.2 

6.5 

-5.0 

269,6 

274,9 

2.0 

67.5 

0.2 

175. 

0.6 

6.0 

259. B 

995.0 

-4.0 

-8.8 

310.1 

8.1 

6.2 

-5.2 

269.8 

274.9 

2.0 

69.1 

0.2 

125. 

0.9 

7.0 

339.4 

985.0 

-4.5 

-8.9 

318.1 

7.0 

5.3 

-5.9 

270.1 

275.2 

2.0 

71.3 

0.4 

126. 

1.2 

8.0 

435.8 

973.0 

-5.4 

-9.0 

327.0 

8.2 

4.4 

- 6.8 

270.1 

275.3 

2.0 

75.4 

0.5 

131. 

1.6 

9.0 

525.0 

962.0 

-6.1 

-9.  3 

335.7 

8.8 

3.6 

-8.0 

270.2 

275.3 

2.0 

78.0 

0.7 

138. 

1.9 

10.0 

606.7 

952.0 

-6.9 

-9.4 

336.7 

8.9 

3.5 

-0.2 

270.3 

275.4 

2.0 

82.2 

0,9 

141. 

2.3 

11.0 

713.9 

939.0 

-7.6 

-9.7 

340.0 

8.9 

3.1 

-8.4 

270.5 

275.6 

1.9 

85.0 

1.1 

144. 

2.6 

12.0 

805.5 

928.0 

-8.7 

-10.3 

344.1 

9.2 

2.5 

-8.9 

270.4 

275.4 

1.9 

88.2 

1.2 

146. 

3.0 

13.0 

889.4 

918,0 

-9.4 

-11.3 

351.8 

10.3 

1.5 

-10.2 

270.5 

275,  1 

1.8 

86.0 

1.5 

149. 

3.3 

14.0 

974.2 

9Q0.O 

-8,8 

-13.  8 

35  7.0 

10.8 

0,6 

-1.).7 

271,9 

275.8 

1,5 

67.2 

1.6 

153. 

3.7 

15.0 

1068.9 

897.0 

-7.2 

-14.  0 

359.9 

11.5 

0.0 

-11.5 

274.5 

278.4 

1.4 

57.9 

1.9 

156. 

4.1 

16.0 

1174.0 

885.0 

-6.7 

-14.6 

358.8 

12.0 

0.2 

-12.0 

276.1 

279.9 

1.4 

53.6 

2.  1 

160. 

4.3 

17.0 

1271.8 

874.0 

-6.1 

-15.3 

357.8 

12.2 

0,5 

-12,2 

277,7 

281,3 

1.3 

40.3 

2.3 

161. 

4.7 

18.0 

1362.3 

864.0 

-3.9 

-13.5 

354.  1 

12.4 

1.3 

-12.3 

281.0 

285.3 

1.6 

47.0 

2.6 

162. 

5.1 

19.0 

1454.3 

854.0 

-3.1 

-14.1 

347.8 

12.4 

2.6 

-12.1 

282.7 

286.9 

1.5 

42.3 

2.9 

164. 

5.4 

20.0 

1547.6 

844.0 

-2.6 

-15.3 

340.7 

12,5 

4.1 

-il.8 

2-84.1 

288,0 

1.4 

37,0 

3.1 

154. 

5.7 

21.0 

1661.2 

832.0 

-2.0 

-16.  1 

336.2 

13.3 

5.3 

-:2.i 

285.1 

288.9 

1.3 

35.0 

3.  3 

163. 

6.1 

22.0 

1747.3 

823.0 

-3.1 

-15.7 

332.8 

14.4 

6,6 

-•2.8 

285,7 

289,5 

1.4 

37,0 

3.6 

162. 

6.3 

23.0 

1844.0 

813.0 

-3.6 

-16.8 

331.9 

14.6 

6,9 

-12.8 

286.2 

289,8 

1.3 

35,0 

3.8 

162. 

6.7 

24.0 

1941.8 

803,0 

-3.9 

-21.1 

330.9 

15.0 

7.3 

-)  3.1 

286.8 

289.4 

0.9 

24.7 

4.2 

161. 

7.1 

25.0 

2040.7 

793.0 

-3.6 

-24.1 

330.7 

15.6 

7.6 

-13.6 

288.2 

290.2 

0.7 

18.5 

4.5 

160. 

7.4 

26.0 

2161.1 

781.0 

-3.7 

-30.9 

330.7 

16.0 

7.8 

-14.0 

289.2 

290.4 

0.4 

9,9 

4.8 

160. 

7.6 

27.0 

2252.6 

772.0 

-3.6 

-30.8 

330.2 

16.4 

8.1 

-14.2  ' 

290.3 

291,5 

0.4 

9.9 

5,2 

159. 

B.2 

28.0 

2355,6 

762.0 

-3.4 

-30.  7 

328.9 

16.5 

8.5 

-14.2 

291.6 

292.8 

0.4 

9.9 

5.6 

158. 

a. 5 

29.0 

2449.5 

753.0 

-3.4 

-25,  5 

327.4 

16.5 

8.9 

-13.9 

292.6 

294.6 

0.6 

16.1 

5.9 

158. 

8.9 

30.0 

2555.2 

743.0 

-3.7 

-24.8 

323.7 

16.3 

9.6 

-13.1 

293.4 

295,5 

0.7 

17,6 

5,3 

157. 

9.2 

31.0 

2651,3 

734.0 

-3.9 

-24.9 

321.  1 

16.1 

10.  1 

-12.5 

294.3 

295,4 

0,7 

17.6 

6.6 

157. 

9.6 

32.0 

2748.7 

725.0 

-4,0 

-25.0 

318.3 

16.0 

10.6 

-11.9 

295.1 

297.3 

0.7 

17.6 

5.9 

155. 

9.9 

33.0 

2847.0 

716.0 

-4.9 

-25.7 

317.5 

15.9 

10.7 

-11.7 

295.2 

297.2 

0.7 

17.7 

7.2 

155. 

10.2 

34.0 

2946.3 

707.0 

-5.7 

-26.3 

317.7 

15.7 

10.6 

-11.6 

295,4 

297,3 

0.6 

17.8 

7,5 

154. 

10.5 

35.0 

3046,5 

698.0 

—6. 6 

-27.  0 

318.4 

15.5 

10,3 

1.6 

295.5 

297,3 

0.6 

17.8 

7.7 

153. 

10.9 

36.0 

3170.4 

687.0 

-7.3 

-27.  6 

319.7 

15.5 

10.0 

1.8 

296.0 

297.8 

0.6 

17.9 

8.1 

153. 

11.3 

37.0 

3273.0 

678.0 

-7.9 

-28.0 

320.0 

15.6 

10  .0 

-U.9 

296.4 

298.2 

0.6 

18,0 

8,4 

152. 

11.6 

38.0 

3376.7 

669.0 

-9,0 

-28.  8 

319.2 

15.7 

10.3 

-U.9 

296,4 

298,1 

0.5 

18.1 

8.7 

152. 

11.9 

39.0 

3481.4 

660.0 

-9.7 

-29.4 

317.  1 

15.9 

10.8 

-i  1 .6 

296.7 

298.3 

0.5 

16.1 

9.0 

152. 

12.3 

40.0 

3587.2 

651.0 

-10.4 

-30.0 

312.5 

16.1 

11.9 

-10.9 

297.1 

298.6 

0.5 

18.2 

9.4 

151. 

12.7 

41.0 

3694.2 

642.0 

-11.3 

-31.5 

307.3 

16.4 

13.0 

-9.9 

297.3 

298.7 

0.4 

16,9 

9.7 

150. 

13.1 

42.0 

3814,6 

632.0 

-11.4 

-31.9 

302.3 

16.5 

14,0 

-8,8 

298.5 

299.8 

0.4 

16.4 

10,  1 

149. 

13.4 

43.0 

3912.2 

624.0 

-11.8 

-32.8 

298.9 

16.3 

14,2 

-7.9 

299.1 

300.3 

0.4 

15.5 

10.4 

148. 

13.0 

44.0 

4023.4 

615.0 

-12.3 

-33,  2 

295.8 

15.7 

14.2 

-6.9 

299.8 

301.0 

0.4 

15.5 

10.7 

147. 

14.2 

45.0 

4123.3 

607.0 

-13.1 

-34.4 

294.3 

15.5 

14.  1 

-6.4 

300.0 

301.1 

0,3 

14.6 

U.O 

146. 

14.6 

46.0 

4224,2 

599.0 

-13.7 

-34.9 

294.3 

15.8 

14.4 

-6.5 

300.4 

301.5 

0.3 

14.7 

11.3 

145. 

14.9 

47.0 

4326.4 

591.0 

-14.1 

-35.2 

294.9 

16.5 

15.0 

-6.9 

301.1 

302.2 

0.3 

14.7 

11.6 

144. 

15.2 

48.0 

4429,6 

583,0 

-15.1 

-35.9 

295.4 

17.4 

15.7 

-7.5 

301.2 

302,2 

0,3 

14.8 

11.8 

144. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  FEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIC* **^  MO.  248 
SHRFVItPnRT,  LA 


7 FEBRUARY  1<575 

515  GMT  158  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFpn 

U COMP 

V LDMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

D6  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M.'SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.6 

49.0 

4547.0 

574.0 

-15.9 

-36.5 

295.9 

18.6 

16.7 

-9.  1 

301,5 

302,5 

0,3 

14.9 

12.2 

143, 

16.0 

50.0 

4652.7 

566.0 

-16,6 

-37.0 

296,1 

19.5 

17.5 

-0.6 

301.9 

302.8 

0.3 

15.0 

12.6 

142. 

16.4 

51.0 

4773.0 

557.0 

-17.4 

-37.7 

295.7 

20.0 

18.0 

302.3 

303.2 

0.3 

15.1 

13.  1 

141. 

16.8 

52.0 

4881.2 

549.0 

-18.1 

-38.  2 

295.3 

20.4 

18.5 

-O  '.  7 

302.8 

303.6 

0.3 

15.2 

13.5 

140. 

17.3 

53.0 

4990.7 

541.0 

-18.8 

-38,7 

295.0 

21.0 

19.1 

-8.9 

303.2 

304.1 

0.2 

15.2 

14.1 

139. 

17.6 

54.0 

5101.6 

533.0 

-19.4 

-39.2 

294,  7 

21,3 

19,4 

-3.9 

303.7 

304,5 

0.2 

15.3 

14.4 

138. 

13.0 

55.0 

5199,7 

526.0 

-20.  1 

-39.7 

294.  1 

21.5 

19.6 

-3.8 

304,  1 

304,8 

0,2 

15.4 

14.9 

138. 

18.6 

56.0 

5341.9 

516.0 

-20.5 

-40.0 

292.9 

21.2 

19.6 

-3.3 

305.2 

30  6.0 

0.2 

15.4 

15.4 

137. 

IS.^ 

57.0 

5442.8 

509.0 

-21.4 

-40.7 

290.5 

21.0 

19.7 

-7.4 

305.3 

306,0 

0.2 

15,5 

16.0 

136. 

19.2 

58.0 

5559.5 

501.0 

-22.1 

-41.2 

289.0 

21.3 

20,  1 

-6.9 

305,9 

306.6 

0,2 

15.6 

16.3 

135. 

19.6 

59,0 

5662.8 

494.0 

-22.6 

-41.7 

287.3 

22,3 

21.3 

-6.6 

306.5 

307.1 

0.2 

15.7 

15.7 

134. 

20.1 

60.0 

5782.6 

486.0 

-22.8 

-41.  8 

286.6 

24.4 

23.4 

*6.9 

307.7 

308.4 

0.2 

15.7 

17.3 

133. 

20.5 

61.0 

5889.0 

479.0 

-22.8 

-41.0 

286.4 

26.2 

25.1 

- 7.4 

309.0 

309.7 

0.2 

15,7 

17.9 

133, 

20.9 

62.0 

5996.9 

472.0 

-23,0 

-42.0 

285.-6 

27.7 

26.7 

■•7.5 

310.0 

310,7 

0.2 

15.7 

.18,5 

132. 

21.3 

63.0 

6106,3 

465.0 

-23.4 

-42.3 

284.3 

29.8 

28.8 

-7.4 

310.8 

311.5 

0.2 

15.7 

19.  1 

131. 

21.7 

64.0 

6217.3 

458.0 

-23.4 

-42.3 

283.0 

32.6 

31.8 

-7.3 

312.2 

312.9 

0.2 

15.7 

19.7 

130. 

22.2 

65.0 

6346.2 

450.0 

-23.4 

-42.3 

281.7 

37,3 

36.5 

-7.6 

313.7 

314,4 

0.2 

15,7 

20.6 

128. 

22.7 

66.0 

6477.4 

442.0 

-23.4 

-42.  3 

281.2 

42.0 

41.2 

-8,1 

315.3 

316.1 

0.2 

15.7 

21.7 

127. 

23.1 

67.0 

6594,0 

4 35.0 

-24.1 

-42.8 

281.0 

45.5 

44.7 

-8.7 

315.9 

316.7 

0.2 

15.8 

22.7 

126. 

23.6 

68.0 

6712.2 

428.0 

-24.6 

-43.2 

280.6 

49.2 

48.4 

-9.1 

316.7 

317.4 

0.2 

15.9 

23.9 

124. 

24.0 

69.0 

6832.2 

421,0 

-24,9 

-43.4 

279.9 

51.3 

50.6 

-9,8 

317.9 

318.6 

0.2 

15.9 

25,2 

123, 

24.4 

70.0 

6954.0 

414.0 

-25.4 

-43.8 

278.6 

51.6 

51,0 

-7.7 

318,7 

319,4 

0.2 

16.0 

26.3 

122. 

24.9 

71.0 

7095.3 

406.0 

-26.4 

-44.5 

277.2 

50.8 

50.4 

-6.3 

319.3 

320.0 

0.2 

16.1 

27.7 

121. 

25.3 

72.0 

7220.9 

399.0 

-27.1 

-45.1 

276.5 

50.1 

49.8 

-5.7 

319.9 

320,5 

0.2 

16.1 

28.8 

120. 

25.7 

73.0 

7329.8 

393.0 

-28.2 

-45.9 

276.2 

49.6 

49.3 

-5.3 

319.9 

320.5 

0,2 

16.3 

79.9 

119. 

26.2 

74.0 

7458.5 

386.0 

-29,2 

-46.  8 

276.0 

49.0 

48,7 

-5.1 

320.2 

320.7 

0.1 

16.4 

31.3 

118. 

26.6 

75.0 

7570.2 

380.0 

-30.3 

-47,6 

275.9 

48.4 

48.2 

■ 5.0 

320.2 

320.7 

O.l 

16.5 

32.4 

117. 

26.9 

76.0 

7683.3 

374.0 

-31.0 

-48.1 

275.8 

48.2 

48.0 

-4.8 

320.8 

321.3 

0.1 

16.6 

33.2 

116. 

27.3 

77.0 

7817.0 

367.0 

-32.  1 

-4  9.0 

275.3 

49,0 

48.8 

-4.6 

321.0 

321.4 

0.1 

16,7 

34.2 

116. 

27.8 

78.0 

7933.1 

361.0 

-33.3 

-49.9 

274.2 

50.3 

50.2 

-3.7 

320.9 

321.3 

0.1 

16.8 

35.7 

115. 

28.2 

79.0 

8050.7 

355.0 

-34.0 

-50.5 

272.3 

50.9 

50.8 

-2.5 

32U5 

321.9 

0.1 

16.9 

35.8 

114. 

28.7 

80.0 

8169.9 

349.0 

-34.8 

-51.1 

271,8 

51.4 

51,4 

-1.6 

322.0 

322.4 

0.1 

17.0 

38.2 

113, 

29.2 

81.0 

83in,9 

342.0 

-36.2 

-51.2 

272.  1 

53,0 

52.9 

-2.0 

321.9 

322.3 

0.1 

18.3 

39.6 

113. 

29.6 

82.0 

8433.5 

336.0 

-37.3 

-52.  1 

272.8 

54.1 

54.0 

-2.6 

322.1 

322.4 

0.1 

19.4 

40.7 

112. 

30.0 

83.0 

8570.6 

329.0 

-38.6 

-53.2 

272.9 

53.5 

53.4 

-2.7 

322.2 

322.5 

0.1 

19.5 

42.5 

111. 

30.4 

84.0 

8483.5 

324.0 

-39.9 

-54.2 

272.5 

52,0 

51,9 

-2,2 

321.9 

322.2 

0.1 

19.7 

43.3 

111. 

31.0 

85.0 

8810,8 

318.0 

-41,3 

99.9 

272.0 

52.5 

52.5 

-1.9 

321.7 

999.9 

99,9 

999,9 

44.9 

no. 

31.6 

86.0 

8961.6 

311.0 

-42.4 

99.9 

269.9 

53.75 

53.7 

0.1 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

109. 

32.0 

87.0 

9115.0 

304.0 

-43.6 

99.9 

268.4 

54.1* 

54.1 

1.5 

322,8 

999, «r 

99.9 

999,9 

48.2 

109, 

32.4 

88.0 

9226.3 

299.0 

-44.5 

99.9 

269,6 

56.7* 

56.7 

0.4 

322.9 

999,9 

99,9 

999,9 

49,  1 

108. 

32.9 

89.0 

9339.  1 

294.0 

-45.0 

99.9 

271,  7 

59.0* 

58.9 

-1.7 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

108. 

33.3 

90.0 

9476.5 

288.0 

-46.4 

99,9 

272.4 

57.2* 

57.2 

- 2.4 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

107. 

33.8 

91.0 

9616.2 

282.0 

-46.9 

99.9 

272,7 

54.7* 

54.6 

* 2.6 

324.9 

999,9 

99.9 

999,9 

54.1 

107. 

34.3 

92.0 

9734.4 

277.0 

-43.1 

99.9 

273.0 

56.5* 

56.4 

-3.0 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

106. 

34.8 

93.0 

9854,3 

272.0 

-48.8 

99,9 

272.7 

59,9* 

59.9 

-2.9 

325,5 

999.9 

99,9 

999.9 

57.3 

106. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/g  6 DEG 
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STATION  NO.  2A8 
SHREVrPORT, 


7 FOPRIJARY  1975 

515  GMT  158  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.2 

94.0 

9975.9 

267.0 

-49.9 

99.9 

271  .9 

60.8<» 

60.8 

-2.1 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

106. 

35.7 

95.0 

10124.1 

261.0 

-51.4 

99.9 

271.2 

60,7* 

60,7 

-1.2 

325,7 

999,9 

99,9 

999,9 

50.4 

105, 

36.2 

96.0 

10274.7 

255.0 

-52.7 

99.9 

271.5 

61.2* 

61.2 

-1.6 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

105 

36.7 

97.0 

10376.5 

251.0 

-53.8 

99.9 

272.4 

59.9* 

59.9 

-2.5 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

104 

37.3 

98.0 

10531.7 

245.0 

-54.6 

99.9 

274.1 

57,3* 

57,1 

-4,1 

326.7 

999,9 

99.  V 

999,9 

66.0 

104, 

37.7 

99.0 

10663.5 

240.0 

-55.1 

99.9 

2 75.3 

58.3* 

58,0 

—5.4 

328.0 

999,9 

99,9 

999.9 

67.3 

104, 

38.3 

100.0 

10797.7 

235.0 

-55.9 

99.9 

276.6 

62. e» 

62.4 

-1.2 

328.7 

999, Q 

99.9 

999,9 

69.5 

104, 

39.0 

101. 0 

10934.5 

230.0 

-56.  1 

99.9 

2 76.0 

60.4* 

60.0 

-7.1 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

103. 

39  .6 

102.0 

11074.0 

225.0 

-56.9 

99.9 

273.3 

44.4* 

44.3 

-2.6 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74,8 

103, 

40.1 

103.0 

11216. 2 

220.0 

-57.2 

99.9 

268.0 

37.0* 

37.0 

1.3 

333,0 

999,9 

99,9 

999.9 

75.0 

103, 

40.6 

104.0 

11361.6 

215.0 

-57.2 

99.  9 

264.5 

38.9* 

38.7 

3.7 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76. 1 

103 

41.0 

105.0 

11480.5 

211.0 

-57.1 

99.9 

262.0 

40.1-* 

39.7 

5.6 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

103, 

41.5 

106.0 

11601.6 

207.0 

-58.9 

99.9 

250.7 

37.1* 

36.4 

7.2 

339,3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

102, 

42.1 

107.0 

11757.0 

202.0 

-55.6 

99.9 

264.2 

44.0* 

43,8 

4.5 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

102, 

42.7 

108.0 

11884.8 

198.0 

-54.3 

99.9 

271.0 

59.5* 

59  .6 

- 1.1 

347.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.1 

102, 

43.2 

109.0 

12049.2 

193.0 

-53.1 

99.9 

273'.6 

64.0* 

63.8 

-4.0 

352.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.6 

101. 

43.8 

110.0 

12184.5 

189.0 

-52.1 

99.9 

275.0 

55.3* 

55.1 

-4.8 

355.9 

999.9 

99,9 

999.9 

85.8 

101, 

44.4 

111.0 

12358.2 

184.0 

-52.0 

99.9 

276.5 

51.0* 

50.7 

-5.8 

358,9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

101, 

44.9 

112.0 

12500.3 

180.0 

-52.9 

99.9 

276.6 

57.6* 

57.2 

-6.6 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

101. 

45.3 

113.0 

12644. b 

176.0 

-54.3 

99.9 

275.1 

59.2* 

58,9 

-5.3 

359,7 

999,9 

99,9 

999.9 

90,6 

lOl, 

45.8 

114.0 

12791.8 

172.0 

-55.3 

99.9 

272.7 

52.4* 

52.4 

-2.5 

360.5 

999,9 

99,9 

999.9 

92.5 

101, 

46.3 

115.0 

12942.0 

168.0 

-55.3 

99.9 

271.6 

42.9* 

42.8 

-1.2 

362.9 

*s99.9 

99.9 

999.9 

93.6 

101, 

46.9 

116.0 

13134-5 

163.0 

-55.9 

99.9 

274.0 

37.0* 

36.9 

-2.6 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

101. 

47.3 

117.0 

13292.3 

159.0 

-56.7 

99.9 

275.7 

34.5* 

34,4 

-3.4 

366.2 

999.9 

99.9 

999,9 

95.  8 

100, 

47.9 

118.0 

13453.4 

155.0 

-57.9 

99.9 

276.9 

30,5* 

30.3 

-3,7 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

100. 

48.5 

119.0 

13576.3 

152.0 

-59.3 

99.9 

276.5 

29.0* 

28.8 

-3.3 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  9 

100. 

49.1 

120.0 

13743.3 

148.0 

-59.4 

99.9 

276.5 

29.9* 

29.7 

-3.4 

369.1 

999.9 

99.9 

999,9 

- 99.0 

100, 

49.7 

121.0 

13914.8 

144.0 

-59.4 

99.9 

275.6 

29.8* 

29.7 

-2,9 

372,0 

999.9 

99.9 

90'-. 9 

100,1 

100, 

50.3 

122.0 

14046.4  • 

141.0 

-60,0 

99.9 

272.3 

30.0* 

30.0 

-1.2 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

100. 

50.9 

123.0 

14225.9 

137.0 

-60.7 

' 99.9 

270.7 

33.4* 

33.4 

-0.4 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

100, 

51.6 

124.0 

14363.4 

134.0 

-61.5 

99.9 

274.1 

44.5* 

44.4 

-3.2 

376.0 

999,9 

99,9 

999.9 

103.5 

100, 

52.2 

125.0 

14503.8 

131.0 

-61,4 

99,9 

277.  1 

57,2* 

56,8 

-7.0 

3 78.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.5 

100, 

53.2 

126.0 

14744.7 

126.0 

-62.3 

99.9 

275.9 

60.6* 

60.3 

-6.2 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.8 

100. 

53.9 

127.0 

14893.3 

123.0 

-63.0 

99.9 

273.0 

52.6* 

52.5 

-2.9 

382,7 

999,9 

99,9 

999.9 

112.0 

too. 

54.6 

123.0 

15045.2 

120.0 

-63,2 

99.9 

272.4 

50.3* 

50.3 

-2.2 

385.0 

999.9 

99.9 

999. «> 

113.7 

100. 

55.2 

129.0 

15200.9 

117.0 

-63.2 

99,9 

273.0 

45,5* 

45.4 

-2.4 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

99, 

55.8 

130.0 

15360.6 

114.0 

-63.4 

99.9 

273.9 

39.3* 

39.7 

-2.7 

390.4 

999,9 

99.9 

999.9 

U7.2 

99, 

56.4 

131.0 

15579.5 

110.0 

-64,3 

99.9 

275.2 

38.3* 

38,1 

-3.5 

392.5 

999,9 

99,9 

999,9 

118,6 

99, 

57,0 

132.0 

15748.2 

107.0 

-65.5 

99.  1 

2 76..1 

39.2* 

39.0 

-4.2 

393.5 

999,9 

99,9 

999,9 

119.  8 

99, 

57.6 

133.0 

15979.2 

103.0 

-66.9 

99.9 

275.7 

38.1* 

37.9 

-3.8 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.4 

99 

58.2 

134.0 

16157.4 

100. 0 

-67.  7 

99.9 

276.2 

33.9* 

33.7 

-3,7 

396.9 

999,9 

99,9 

999,9 

122,7 

99, 

58.9 

135.0 

16340-7 

97.0 

-67.7 

99,9 

273.4 

28,6* 

28,3 

-4,2 

400,4 

999,9 

99.9 

999,9 

124,0 

99, 

59.8 

136.0 

16529.8 

94.0 

-67.7 

99.9 

277.5 

26,4* 

26.2 

-3.5 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.4 

99, 

60.7 

137.0 

16724.8 

91.0 

-67.9 

99.9 

273.6 

30.5* 

30.4 

-1.9 

407.4 

999,9 

99.9 

999.9 

126.8 

99 

61,6 

138.0 

16994.9 

8 7.0 

-68.1 

99.9 

273.3 

33.6* 

33.6 

-2.0 

412,2 

999,9 

99,9 

999,9 

128,7 

99, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

8V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


315 


STATION  NO.  24a 
SHRrvPPOPT,  LA 

7 FPORMARY  1*375 

515  GMT  158  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

HG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

62.3 

139.0 

17205. 7 

84.0 

-68,  1 

99,  ) 

274.5 

32.4* 

32.3 

-2,6 

416.4 

999,9 

99,9 

999.9 

130.  1 

99. 

63.2 

140.0 

17424.6 

81.0 

-67.1 

99.9 

274.4 

32.5* 

32.4 

-2.5 

422.8 

999.9 

99,9 

999,9 

131,7 

99. 

64.2 

141.0 

17731.5 

77.0 

-65.5 

99,9 

278,6 

32.0* 

31.7 

-4.8 

432,3 

999,9 

99,9 

999,9 

133.8 

99. 

65.2 

142.0 

17973.0 

74.0 

-65.9 

99.9 

283.6 

30.8* 

29.9 

-7.2 

436.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135.6 

99. 

66.1 

143.0 

18223.9 

71.0 

-66.5 

99.9 

280.8 

33.3* 

32.8 

-6.2 

440.4 

999.9 

99.9 

999.9 

137.3 

99. 

67.6 

144.0 

18484.9 

68.0 

-67.1 

99.9 

279,0 

37,3* 

36.9 

-3,8 

444.5 

999.9 

99,9 

999.9 

139,  1 

99, 

68.0 

145.0 

18050.8 

64.0 

-67.  1 

99.9 

276.6 

31,4* 

31.2 

-3.6 

452.3 

999.9 

99.9 

999.9 

141.6 

99. 

69.1 

146.0 

19042.2 

62.0 

-67.5 

99.9 

271,4 

30.0* 

30.0 

-0.7 

455.5 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  1 

99. 

73.3 

147.0 

19447.8 

58.0 

-63.6 

99.  9 

270.5 

19,5* 

19.5 

-0,2 

473.2 

999.9 

99.9 

999.9 

145.8 

99, 

71.4 

143.0 

19774.3 

55,0 

-63.0 

99.  9 

201.6 

5.3* 

1.9 

•♦.9 

481.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.2 

99. 

72.5 

149.0 

20002.0 

53,0 

-63.6 

99,9 

239.9 

13.7* 

11.8 

o.  9 

485.5 

999.9 

99.9 

999.9 

146.0 

99. 

73.7 

150.0 

20360.2 

50.0 

-63.0 

99.9 

252.8 

15.0* 

14.3 

V.4 

495.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146.7 

98. 

75.0 

151.0 

20741.0 

47.0 

-63.0 

99.9 

263.9 

18.5* 

18.4 

2.0 

503,9 

999.9 

99.9 

999,9 

147,4 

98, 

76.1 

152.0 

2U47.2 

44.0 

-62.8 

99.9 

271.1 

38.5* 

38,5 

-0.7 

513,9 

999,9 

99.9 

999.9 

150.  1 

98, 

77.3 

153.0 

21581.1 

41.0 

-63.9 

99.  J 

270.3 

37.1* 

37.1 

-0.2 

521.6 

' 999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

98. 

78.7 

154.0 

22046.1 

38.0 

-64.5 

99.  9 

261.8 

10.9* 

10.  e 

1.6 

531.6 

999,9 

99.9 

999,9 

155.2 

98. 

80.3 

155.0 

22551.6 

35.0 

-62.1 

99.9 

146.5 

4.7* 

-2.6 

4.0 

550.6 

999,9 

99,9 

999,9 

154,6 

98. 

81.9 

156.0 

23104,9 

32.0 

-62.6 

99.9 

267.3 

14.7* 

14.7 

0.7 

563.4 

999.9 

99.9 

999.9 

155.6 

98. 

84.0 

157.0 

23715.0 

29.0 

-60.5 

99.9 

267.4 

30.0* 

30.0 

1.4 

585.4 

999.9 

99.9 

999.9 

X57.7 

97. 

86.1 

158.0 

24394.4 

26.0 

-61.0 

9.9.9 

266.6 

16.6* 

16.6 

1.0 

602.5 

999.9 

99.9 

999.9 

161.5 

97. 

88.2 

159.0 

25153.7 

23.0 

-62.5 

• 99.9 

270.5 

30.9* 

30.9 

-0.3 

619,8 

999,9 

99.9 

999.9 

164.6 

97. 

90.7 

160.0 

26017.4 

20.0 

-61.9 

99.9 

257.7 

18.1* 

17.7 

3.9 

646.7  , 

999.9 

99.9 

999.9 

166.3 

97, 

93.8 

161. C 

27028.9 

17.0 

-59.4 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

685.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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STATICN  MO.  248 
SHRPVEPOP.T,  Lfl 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  13,  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

«X  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

I3G 

w/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4,4 

.79,0 

1018,0 

-5,0 

-10.0 

340,0 

3.6 

1.2 

-3.4 

267,0 

271.5 

1.8 

68.0 

0.0 

0. 

O.l 

5.0 

133.2 

1011.0 

-5.1 

-9.  » 

9.4 

5.8 

-1.0 

-0,8 

267.5 

272.2 

1.9 

71.7 

0.1 

161. 

0.7 

6.0 

242.8 

997.0 

-5.4 

-9.1 

4.0 

5.8 

-0.4 

-5.8 

268.2 

273,2 

1.9 

75.1 

0.2 

170. 

1.0 

7.0 

337.7 

985,0 

-6,4 

-10.3 

355,9 

5.8 

0,4 

-5,8 

268.1 

272.7 

1.8 

74.0 

0.3 

177. 

1.3 

8.0 

433.5 

973.0 

-6.9 

-10.3 

351.5 

6.7 

1.0 

-6.6 

268.6 

273.2 

1.8 

76.3 

0.4 

173. 

1.7 

9.0 

522,0 

962.0 

-7.9 

-11. I 

351.3 

7.0 

1.1 

-6.9 

263.4 

272,6 

1.6 

74,3 

0.6 

172, 

1.9 

10.0 

611.3 

951.0 

-0.8 

-13.6 

353.7 

6.8 

0.7 

-6.7 

268.3 

272.0 

1.4 

68.1 

0.7 

172. 

2.3 

11.0 

726.6 

937.0 

-7.2 

-13.3 

353.  7 

5.4 

0.6 

- j.4 

271.1 

274.9 

1.4 

59.1 

0.8 

173, 

2.7 

12.0 

810.5 

927.0 

-5.4 

-14.3 

348.6 

4,8 

0.9 

-4.7 

273,8 

277,6 

1.4 

50.5 

0.9 

173. 

3.0 

13.0 

913,0 

915.0 

-4,6 

-13.9 

343.3 

5.1 

1.5 

-4,9 

275,6 

279.5 

1.4 

48.3 

1.0 

172. 

3.3 

14.0 

999.6 

905.0 

-4.0 

-14.5 

342.6 

6.7 

2.0 

-6.4 

277.1 

280.8 

1.4 

43.7 

1.1 

171. 

3.6 

15.0 

1096.2 

894.0 

-2.8 

-19.1 

342.6 

8 .3 

2.5 

-7.9 

279.3 

281,9 

0,9 

27.  1 

1.3 

170, 

4.0 

16.0 

1212.6 

881.0 

-l.l 

-31.0 

343.2 

10.8 

3.1 

-10.3 

282.1 

283.1 

0,3 

8.1 

1.5 

169. 

4.3 

17.0 

1313,0  ■ 

870.0 

-0.3 

-23,  i 

343.7 

10.5 

2,9 

-IC.l 

284,0 

286.0 

0.7 

15.9 

1.7 

168. 

4.6 

18.0 

1414.7 

859.0 

-0.3 

-25.  J 

344.6 

10.2 

2.7 

-c  .9 

285.1 

286.8 

0.6 

13.3 

1.9 

168. 

5.0 

19.0 

1508.3 

849.0 

-0.3 

-19.  3 

346.4 

10. 1 

2.4 

-P.8 

286.1 

288.9 

1.0 

22.0 

2.1 

168. 

5.3 

20.0 

1612.6 

838.0 

-0.4 

-20.8 

347.5 

10,9 

2.4 

-10.7 

286.9 

289.5 

0.9 

19,7 

2.3 

168. 

5,7 

21.0 

1737,4 

825.0 

-1.1 

-22.  ’ 

347.7 

11.9 

2.5 

-11.6 

287.6 

289.9 

0.8 

18.3 

2.6 

168. 

6.1 

22.0 

1834.5 

815,0 

-1.7 

-22.9 

346.2 

12.7 

3.0 

-12.4 

287.9 

290.1 

0.7 

17.9 

2.9 

168. 

6.4 

23.0 

1932.7 

805.0 

-1.9 

-21.6 

343.5 

13.7 

3.9 

-13.2 

288.7 

291.2 

0.8 

20.3 

3.1 

168. 

6.8 

24.0 

2032.0 

795,0 

-2,2 

-23.  3 

338.1 

14.3 

5.3 

-13.3 

289,4 

291.5 

0.7 

17.0 

3.4 

167, 

7,1 

25.0 

2132.5 

785.0 

-2,3 

-23,  7 

334,1 

14.5 

6.4 

-13.1 

290.3 

292,5 

0.7 

17.5 

3.7 

166. 

7.5 

26.0 

2264.8 

772.0 

-3.0 

-24.2 

329.4 

14.7 

7.5 

-12.7 

291.0 

293,1 

0.7 

17.5 

4.1 

165. 

7.8 

27.0 

2368.0 

762.0 

-3.3 

-24.4 

326.  ■ 

14.7 

8.2 

-12.2 

291.8 

293.9 

0.7 

17.6 

4.3 

164. 

8.2 

23.0 

2472.4' 

752.0 

-3.7 

-24.8 

322.0 

14.7 

9.1 

-11.6 

292.4 

294.5 

0.7 

17.6 

4.6 

162. 

8.5 

29,0 

2567,3 

743.0 

-4,3 

-25.2 

319.0 

14.8 

9.7 

-11.1 

292,  7 

294.7 

0.7 

17.7 

4.9 

161. 

3.8 

30.0 

2674.0 

733.0 

-4.5 

-25.4 

316.2 

14.8 

10.2 

-10.7 

293.7 

295.7 

0.7 

17.7 

. 5.1 

160. 

9.2 

31.0 

2782.1 

723.0 

—4. 6 

-27.x 

313.0 

14.9 

10.9 

-10.2 

294,  7 

296.4 

0.6 

15.3 

5.5 

158, 

9.5 

32.0 

2880.6 

714.0 

-4.9 

-27.3 

310.9 

15.0 

11.3 

-9,8 

295.4 

297,2 

0.6 

15.3 

5,7 

157, 

9.9 

33.0 

2991.3 

704,0 

-5.7 

-27.3 

309,6 

15.6 

12.0 

-9.9 

295.7 

297.4 

0.5 

15.4 

6.0 

155. 

10.2 

34.0 

3092.0 

695.0 

-6.4 

-28.4 

309.3 

16.2 

12.5 

-10.2 

296.0 

297.6 

0.5 

15.4 

6.3 

154. 

10.6 

35.0 

3205.1 

685.0 

-7.2 

-29.0 

309.3 

16.9 

13.1 

-10.7 

296.4 

298.0 

0.5 

15.5 

6.6 

153. 

11. 0 

36.0 

3331.1 

6 74.0 

-7.9 

-29.6 

309,  1 

17.4 

13,5 

-u.o 

296.9 

298,5 

0.5 

15.6 

7,  1 

152, 

11.3 

37,0 

3435,4 

66  5.0 

-8.7 

-30.1 

30  8.5 

17.5 

13.7 

-10.9 

297.3 

298.7 

0.5 

15.6 

7.3 

151. 

11.7 

38.0 

3552.7 

655.0 

-9.2 

-30. o 

307.8 

17.7 

14.0 

-10.8 

297.9 

299.3 

0.5 

15.7 

7.7 

149. 

12.0 

39.0 

3659.5 

646.0 

-10. 0 

-31.x 

307.4 

17.9 

14.2 

-10.9 

298.2 

299,7 

0,4 

15.8 

8.0 

148. 

12.4 

40.0 

3755.4 

638,0 

-ll.O 

-31.  3 

307,0 

18.4 

14.7 

-I'.l 

298,2 

299,5 

0,4 

15.8 

8,4 

147, 

12.8 

41.0 

3888.9 

627.0 

-11.5 

-32.3 

306.3 

18.6 

15.0 

-11.0 

299.0 

300.3 

0.4 

15.9 

8.9 

146. 

13.1 

42.0 

3999.6 

618.0 

-12.0 

-32.4 

305.7 

18.6 

15.1 

-10.8 

299.7 

301.0 

0.4 

15.9 

9,2 

146. 

13.5 

43.0 

4099,2 

610.0 

-12.4 

-33.0 

304.9 

18.5 

15.2 

-10.6 

300.4 

301.6 

0.4 

16.0 

9,5 

145. 

13.9 

44.0 

4225.3 

600.0 

-13,  1 

-33,5 

304,7 

18.9 

15.5 

-10.8 

301.0 

302,2 

0.4 

16.0 

10. 0 

144. 

14.2 

45.0 

4327.5 

592.0 

-13.5 

-33.8 

304.5 

19.5 

16.1 

-11.1 

301  .6 

302.8 

0.4 

16.1 

10.3 

143. 

14.6 

46.0 

4444.0 

583.0 

-13.8 

-34. u 

303.9 

20.7 

17.1 

-U.5 

302,6 

303.8 

0.4 

16.1 

10,7 

142. 

14.9 

47,0 

4548,9 

575,0 

-14,2 

— 34 

303.2 

21.6 

18.1 

-1’.8 

303.3 

304.5 

0.4 

16.1 

11.1 

142. 

15.2 

48.0 

4655.1 

567.0 

-14.5 

-34.  j 

302.2 

22.5 

19.0 

-12.0 

304.2 

305.4 

0.4 

16.2 

11.5 

161. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

♦ by  temp  means  TEMPEPATURF  .dr  time  have  been  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO,  2A8 
SHREVPPnRT,  LA 


7 FEBRUARY  1975 

1115  r.MT  155  l3.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

D^W  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CHMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

DG 

15.6 

69.0 

6762.7 

559.0 

-15.2 

-35 . •_ 

300.7 

23.5 

20.2 

-12.0 

306.7 

305,8 

0.3 

16.2 

12.0 

160. 

15.9 

50.0 

6885.2 

550.0 

-15.9 

-35. 

299.5 

?6«1 

21.0 

-11.9 

305,2 

306.6 

0,3 

16.3 

12,5 

160, 

16.A 

51,0 

5023.3 

560,0 

-16.6 

-36,3 

296.9 

25.3 

22.5 

-li.6 

306.0 

30  7.1 

0.3 

16.6 

13.1 

139. 

16.8 

52.0 

5135.3 

532.0 

-17.6 

-36.8 

295.2 

26.9 

26.3 

-11.6 

306.6 

307.6 

0.3 

16.6 

13.7 

138. 

17.1 

53.0 

5268.7 

526.0 

-17.8 

-37.1 

296.6 

23.6 

25.8 

-11.8 

307.2 

308.2 

0.3 

16,5 

16.  1 

137, 

17.5 

56.0 

5369.3 

517.0 

-18.2 

-37. t 

296.8 

30,9 

28.  1 

-13.0 

307,9 

308.9 

0,3 

16.5 

16.7 

136. 

17,8 

55.0 

5680.3 

508,0 

-18.6 

-37.  J 

295.6 

32,7 

29.5 

-16,  1 

300.9 

309.9 

0.3 

16.6 

15.3 

135. 

13.2 

56.0 

5613.5 

699.0 

-19.1 

-38.- 

296.3 

36.6 

31.0 

-15.6 

309.9 

310.8 

0.3 

16.6 

16.  I 

136. 

18.6 

57.0 

5733.5 

691.0 

-20.6 

-39.* **. 

296.7 

36.0 

32.2 

-16.1 

309.8 

310.7 

0.3 

16.7 

16.9 

133. 

19.0 

56,0 

5856.8 

683.0 

-21.7 

-60.2 

296.6 

36.9 

33.1 

-16.6 

309.6 

310,6 

0.2 

16.8 

17.8 

132. 

19.6 

59.0 

5962,6 

676.0 

-21  .6 

-60.0 

295.6 

37.6 

33.8 

-16.1 

311.2 

312.1 

0.2 

16.8 

18.6 

131. 

19.8 

60.0 

6071.5 

669,0 

-22.0 

-60.6 

296.1 

38.2 

36.9 

-15.6 

311.9 

312.7 

0.2 

16.9 

19.5 

131. 

20.1 

61.0 

6197.8 

661.0 

-23.0 

-61.2 

293.2 

39.2 

36.0 

-15.5 

312.1 

312.9 

0,2 

17,0 

20,2 

130. 

20.5 

62.0 

6326.0 

653,0 

-23.3 

-61. •, 

292.5 

61,6 

38.6 

-15.9 

313.3 

316.1 

0.2 

17.0 

20.9 

129. 

20.9 

63.0 

6639.9 

666.0 

-26,0 

-62.0 

292.8 

66.6 

61.1 

-1'(.3 

313.9 

316.6 

0.2 

17.1 

22.0 

129. 

21.2 

66.0 

6555.2 

639.0 

-26.6 

-62.’ 

293.1 

65  .8 

62.1 

-Ifi.O 

316.8 

315.5 

0.2 

17.1 

22.9 

128. 

21.6 

65.0 

6688.9 

631,0 

-25.6 

-63.2 

293.6 

66.1 

62.3 

-IE,  3 

316.9 

315.6 

0,2 

17.2 

26.0 

127, 

22.0 

66.0 

6861.8 

622,0 

-26.2 

-63,7 

293.5 

66.5 

60,3 

-1^.7 

316.0 

316,6 

0.2 

17.3 

25.2 

127. 

22.6 

67.0 

6965.0 

616.0 

-27.9 

-65.  i 

293.6 

62.6 

39.0 

-17.1 

315.1 

315.6 

0.2 

17.6 

26.0 

126. 

22.8 

68.0 

7066.8 

609.0 

-28.6 

—65  . o 

296.2 

61.9 

38. 2 

-17.2 

315.7 

316.3 

0.2 

17,5 

27,0 

126. 

23.3 

69.0 

7225.7 

600.0 

-29.9 

-66.7 

295,6 

62.7 

38.5 

-18,3 

316.0 

316.6 

O.l 

17.6 

28.2 

125. 

23.7 

70.0 

7351.2 

393,0 

-31.0 

-67.'^ 

296.  5 

66.1 

39.5 

-19.7 

316.3 

316.7 

0.1 

17.7 

29.2 

125. 

26.1 

71.0 

7696.8 

385.0 

-31.9 

-63.3 

297.6 

65.6 

60.3 

-20.9 

316.9 

317.6 

O.l 

17.8 

30.6 

125. 

26.5 

72.0 

7626.1 

378.0 

-33.2 

-69.3 

298.0 

65.5 

60.2 

-21.3 

316.8 

317.2 

0.1 

17,9 

31.3 

126. 

25.0 

73.0 

7757.3 

371,0 

-36.0 

-50,0 

297.8 

63.6 

38.6 

-20.3 

317.5 

317,8 

0.1 

Ifl.O 

33.  1 

126. 

25.5 

76.0 

7871.2 

36  5.0 

-35.2 

-50. V 

297.2 

63.7 

38.9 

-20.0 

317.3 

317.7 

O.l 

18.1 

33.8 

126. 

25.9 

75.0 

7986-5 

359.0 

-36.3 

-51.0 

296.5 

66.1 

61.2 

-20.5 

317.6 

317.7 

0.1 

18.2 

35.0 

126. 

26,3 

76.0 

8122.8 

352.0 

-37.1 

-52.5 

295.0 

67,6 

63.  1 

-20,1 

318.1 

318,6 

0.1 

18,3 

36.3 

126. 

26.7 

77.0 

8261,3 

366.0 

-38,6 

-53, ■' 

293.0 

67.9 

66.0 

-18.7 

317.6 

317.9 

o.l 

18.6 

37.5 

123. 

27.1 

78,0 

8381.5 

339.0 

-39.6 

-56.? 

290.8 

67.3 

66.2 

-It. 3 

318.6 

318.7 

0.1 

18.5 

38.5 

123. 

27.5 

79.0 

8683.0 

336.0 

-60.7 

99.9 

288.8 

66.8 

66.3 

-15.1 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

123. 

27.9 

80. 0 

3626.8 

327.0 

-61,9 

99,9 

287,5 

66.5 

66,3 

-16.0 

■ 318.6 

999,9 

99.9 

999,9 

60.7 

122. 

28.5 

81,0 

8772.8 

320,0 

-63.7 

99,9 

286,2 

66,7 

66.9 

-13.0 

317,8 

999.9 

99. Q 

999.9 

62.3 

122. 

28.9 

82.0 

8899.7 

316.0 

-66.7 

99.9 

285.6 

67.7 

66.0 

-12.8 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

121. 

29.2 

83.0 

9028.5 

308.0 

-66.  0 

99.9 

236.6 

67.7 

66.2 

-12.0 

313.1 

999,9 

99.9 

999.9 

66.2 

121. 

29.6 

86.0 

9159.0 

302.0 

-67.2 

9 9,<‘ 

282.6 

67.0 

65.9 

-10.2 

318.3 

999,9 

99,9 

999.9 

65,5 

120. 

29,9 

85.0 

9291,7 

296.0 

-67.  a 

99, *> 

280,6 

65.9 

65.1 

-3.3 

319,3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

120. 

30.6 

86.0 

9626.7 

290.0 

-68.5 

99.9 

277.7 

67.6 

67.0 

-t.6 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

119. 

31.1 

87,0 

9566.1 

286.0 

-68.9 

99.9 

278.6 

50.3 

69.7 

-7.5 

321.6  : 

999.9 

99,9 

999.9 

69.3 

119. 

31.6 

88.0 

9706,1 

278,0 

-69.  8 

99.9 

280.2 

52.6* 

51.6 

-9.3 

322,1 

999,9 

99,9 

999,9 

50.8 

118. 

32.1 

89,0 

9822.8 

273.0 

-69.8 

99.9 

281.5 

55.1* 

56.0 

-10.9 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

117. 

32.5 

90.0 

9968.2 

267.0 

-69.7 

99.9 

281.  7 

57.2* 

56.0 

-11.5 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

117. 

32.9 

91.0 

10091.6 

262.0 

-50.7 

99.'"' 

280.9 

55,8* 

56.8 

-1C.5 

326.2 

999.9 

99.9 

999,9 

55,  1 

117. 

33.6 

92.0 

10216,9 

257.0 

-51.5 

99,  o 

280.  1 

51.6* 

50.8 

-<’,0 

326,9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

116. 

33.7 

93.0 

10366.3 

252.0 

-52.0 

99.9 

280.1 

69.0* 

68.3 

-P.6 

328.0 

999,9 

99.9 

999.9 

57,6 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P' 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CfJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/r.EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.1 

94.0 

10473.8 

247.0 

-53.2 

99.9 

280.8 

46.3* ** 

45.5 

-P.7 

328.1 

599.9 

99.9 

999.9 

58.  5 

116. 

34.4 

95.0 

10605.3 

242.0 

-53.9 

99.9 

281.7 

45.4-* 

44,4 

-9,2 

329,0 

999,9 

99,9 

999,9 

59.2 

115. 

35,0 

96.0 

10793,3 

235.0 

-55.2 

99,9 

283,8 

45.8* 

44.5 

-10.9 

329.9 

999.9 

99.9 

995.9 

60.9 

115. 

35.5 

97.0 

10902.6 

231.0 

-56.3 

99.9 

284.5 

47.7* 

46.1 

-11.9 

329.7 

999.9 

99.9 

995.9 

62.1 

115. 

35,9 

98.0 

11041.4 

226.0 

-57.0 

09.': 

283.4 

48.0* 

46.7 

-11. 1 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

115. 

36.4 

99.0 

11183.1 

221.0 

-57.0 

99. «■ 

280.2 

47.3* 

46,5 

-E.4 

332,9 

599.9 

99,9 

999,9 

64.9 

114. 

36,7 

100.0 

11328.3 

216.0 

-55.3 

99, 

277.7 

47.3* 

46,9 

-6.3 

336.9 

999.9 

99.0 

999.9 

65.6 

114. 

37,3 

101.0 

11477.7 

211.0 

-55.2 

99.0 

272.6 

48.4* 

48.4 

-2.2 

340.2 

999.9 

99.9 

999,9 

67.1 

114. 

37.7 

102.0 

11630.8 

206,0 

-55.2 

99.9 

269.6 

48.3* 

48.3 

0.3 

342.5 

599.9 

99.9 

999.9 

68.4 

113. 

38.2 

103.0 

11756.1 

202.0 

-54.8 

99.9 

266.6 

46.0* 

45.9 

2.7 

345.0 

999,9 

99,9 

999,9 

69.6 

113. 

38.7 

104.0 

11916.2 

19  7,0 

-55.2 

99,9 

264,4 

42.5* 

42.3 

4.  1 

346.9 

999,9 

99,9 

999.9 

70.7 

112. 

39,3 

105.0 

12047.3 

193.0 

-55.0 

99, 

263.3 

40.4* 

40.2 

4.7 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

112. 

39.8 

106.0 

12214.8 

188.0 

-55.5 

99.0 

265.3 

45.1* 

44.9 

3,7 

351.1 

599,9 

99,9 

999,9 

72.9 

111. 

40.4 

107.0 

12352.4 

184.0 

-54.0 

99.0 

268.9 

56.1* 

56.1 

1.1 

355,6 

999,9 

99.9 

995,9 

74.4 

111. 

40.9 

108.0 

12493.5 

180,0 

-53.9 

99.9 

268.8 

57.8* 

57,8 

1.3 

358.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

no. 

41.6 

109.0 

12637.8 

176.0 

-54.0 

99.9 

264.4 

46.3* 

46.0 

^ • 5 

360.1 

999.9 

99.9 

995.9 

78.  7 

no. 

42.2 

110.0 

12785.4 

172.0 

-53.7 

99.9 

265.3 

41.5* 

41.4 

3.4 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

109. 

42.8 

111.0 

12975.2 

167,0 

-53,2 

99,9 

273,1 

44,7* 

44.6 

-2.4 

366.9 

999.9 

99,9 

999,9 

81.3 

109, 

43.3 

112.0 

13131.2 

163,0 

-53.7 

99.0 

279.1 

49.1* 

40.5 

-7.8 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

109. 

43.9 

113.0 

13290.5 

159.0 

-54.8 

99.0 

283.2 

53.2* 

51  .8 

-12.3 

369.4 

999.9 

99.9 

955.9 

84.4 

108. 

44.3 

114.0 

13453.1 

155.0 

-55.7 

99.9 

284.7 

50,6* 

49.0 

-12.8 

370.7 

999,9 

99,9 

999.9 

86.0 

108. 

44.7 

115.0 

13577.3 

152.0 

-57,0 

99,9 

285.4 

44.8* 

43.2 

-11.9 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

108. 

45.3 

116.0 

13788.1 

147.0 

-58.9 

99.9 

284.5 

37.0* 

35.8 

-5.3 

370.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

108. 

46.0 

117.0 

13961.2 

143.0 

-59.1 

99.9 

281.9 

39,1* 

38.2 

-P.l 

373.4 

999,9 

99.9 

999.9 

89,5 

108. 

46.7 

118.0 

14138.7 

139,0 

-60.  1 

99.9 

231 . 1 

43.5* 

42.7 

-8.  3 

374.6 

959.9 

99.9 

995.9 

91,6 

108. 

47.2 

119.0 

14274,7 

136.0 

-60,6 

99, «• 

279.9 

42.7* 

42.1 

-7.4 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

108. 

47.9 

120.0 

14460.4 

132.0 

-60.8 

99.0 

274.6 

38.0* 

37.9 

-3.1 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.7 

108. 

43.4 

121.0 

14603.1 

129.0 

-61.6 

99.9 

270.7 

39,3* 

39,3 

-0.5 

3P0.  1 

999,9 

99.9 

995.9 

95.6 

108. 

49.0 

122.0 

14798,1 

125.0 

-62.1 

99.9 

270.5 

44,7* 

44.7 

-0,4 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

107, 

49.5 

123.0 

14948.1 

122.0 

-62.5 

99.9 

270.5 

43.0* 

43.0 

-C.4 

384.5 

999.9 

99.9 

995.9 

98.8 

107. 

50.1 

124.0 

15101.3 

119.0 

-63.8 

99.9 

•267.3 

34.8* 

34.7 

1 .6 

384.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

99,8 

107, 

50.7 

125.0 

15257.5 

116.0 

-64.8 

99.9 

266.4 

31.1* 

31.0 

2.0 

385,8 

999.9 

99,9 

995.9 

100.8 

107, 

51,5 

126.0 

15470.8 

112.0 

-66,4 

99.0 

272.0 

32.9* 

32.9 

-1.2 

386.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

106. 

52.1 

127.0 

15690.8 

108.0 

-66.8 

99.0 

272.4 

34.5* 

34.5 

-1.4 

390.0 

999.9 

99,9 

995.9 

103.5 

106. 

52.7 

128.0 

15860.9 

105.0 

-67.2 

99.0 

272.1 

35.4* 

35.4 

-1.3 

392.3 

999.0 

99.9 

999.9 

104.6 

106. 

53.2 

129.0 

16035.8 

102,0 

-67.2 

99,9 

274,9 

36,0* 

35.8 

-3.1 

395.6 

999.9 

99,9 

999.9 

105,7 

106. 

53.7 

130,0 

16215,4 

99.0 

-68.3 

99.9 

277.9 

35.7* 

35.3 

-4.9 

396,9 

999,9 

95.9 

999.9 

106.8 

106. 

54.4 

131.0 

16461.6 

95.0 

-70.3 

99.9 

278.0 

32.3* 

32  .0 

-4.5 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

106. 

55.1 

132.0 

16652.1 

92.0 

-70.  7 

99.9 

277.9 

28,7* 

28.4 

-3.9 

400.5 

999.9 

99,9 

999.9 

109,5 

106. 

55,7 

133,0 

16782.1 

90.0 

-71.9 

99, f 

278,8 

29.1* 

28.8 

-4.5 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110,4 

106. 

56.3 

134.0 

16982.0 

87.0 

-71.7 

99.0 

278.3 

30.4* 

30.1 

-4.4 

405.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.5 

106. 

57.0 

135.0 

17190.2 

84.0 

-69.6 

99.91 

276.8 

29,0* 

28.8 

-3,4 

413,4 

999.9 

99,9 

999,9 

112.9 

105. 

57.9 

136,0 

17407.4 

81.0 

-68,9 

99,9 

281.8 

28,3* 

27.7 

-5.8 

419.0 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

105. 

58.9 

137,0 

17710.1 

77.0 

-69,2 

99,9 

281,5 

30.1* 

29.5 

-6.0 

424.7 

999.9 

99.9 

999,9 

116.1 

105. 

59.7 

138.0 

17946.8 

74.0 

-70.5 

99.9 

281.7 

29.1* 

28.5 

-E.9 

426.7 

999.9 

99,9 

999.9 

117.5 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
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STATICM  NO.  2'>8 
SHREVEPORT,  LA 


7 FP3RUARY  1S75 

1115  GMT  155  13.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEU  PT 

DIR 

SPEED 

(J  CC“P 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/sec 

M/sec 

M/SrC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.7 

139,0 

18193.0 

71.0 

-69.6 

99.9 

282.2 

32.0* 

31.3 

-6.8 

633.7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.2 

105. 

61.6 

160.0 

18538.9 

67.0 

-69.6 

99.9 

281.6 

33.2* 

32.5 

-6.7 

661.5 

999.9 

99,9  • 

999,9 

121.2 

105, 

62.6 

161.0 

18815.3 

66.0 

-65.0 

99.9 

281.6 

31.2* 

30.5 

-6.2 

656.9 

999,9 

99,9 

999.9 

123.0 

105. 

63.5 

162.0 

19107.6 

61.0 

-65.6 

99.9 

216,6 

30.7* 

30.5 

-3.6 

661.9 

999,9 

99,9 

999,9 

126.7 

105. 

66.6 

163.0 

19616.0 

58.0 

-63.2 

99.0 

282.6 

28.6* 

27.8 

-6.2 

673.9 

999,9 

99.9 

999,9 

126.6 

105. 

65.8 

166.0 

19761.6 

55.0 

-66.6 

99.9 

279.2 

28.5* 

28.2 

-6.6 

678.1 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

105. 

67.0 

165.0 

20086.6 

52.0 

-66.2 

99.9 

271.3 

30.8* 

30.8 

-0.7 

686.7 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

105. 

63.2 

166.0 

20668.3 

69.0 

-66.0 

99.9 

2 70.0 

18.5* 

18.5 

-0.0 

695.5 

999,9 

99,9 

999,9 

132.9 

105. 

69.7 

167.0 

20937.6 

66.0 

-61.7 

99.9 

257.0 

3.5* 

8.2 

1.9 

510.0 

999.9 

99.9 

999.9 

133.8 

106. 

71.2 

168.0 

21256.1 

63.0 

-62.7 

99.9 

272.9 

10.7* 

10.7 

-0.6 

517.7 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

106. 

72.8 

169.0 

21697,5 

60.0 

-65.0 

99.0 

273.7 

16.6* 

16.3 

-l.l 

522.7 

999,9 

99,9 

999,9 

136.  1 

106. 

76.6 

150.0 

22172.2 

37.0 

-65.6 

99.0 

270.9 

26,3* 

26.3 

-0.6 

532.9 

999.9 

99.9 

999.9 

137.6 

106. 

76.5 

151.0 

22638.0 

36.0 

-66.2 

99.9 

256.5 

9,9* 

9.7 

2.3 

569.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

106. 

73.5 

152.0 

23253.3 

31.0 

-66.2 

99.9 

263.6 

16.8* 

13.3 

6.6 

566.3 

999.9 

99.9 

999.9 

160.7 

103. 

80.8 

153.0 

23878.8 

23.0 

-62.5 

99.9 

266,6 

13.9* 

13.9 

1.3 

585.8 

999.9 

99,9 

999,9 

162,8 

103. 

83.3 

156.0 

26583.6 

25.0 

-59.2 

99.9 

238.3 

•'  16.1* 

13.7 

8.5 

616.6 

999,9 

99,9 

999,9 

166,6 

102. 

86.0 

155.0 

25381.6 

22,0 

-60.8 

99.9 

266.0 

21.6* 

21.5 

1.5 

632.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.8 

102. 

88.8 

156.0 

26296.2 

19.0 

-60.5 

99.9 

258.9 

13.5* 

13.2 

2.6 

660.7 

999,9 

99.9 

999,9 

150.6 

102. 

92.5 

157.0 

27378.1 

16.0 

-55.2 

99.9 

267.7 

28.2* 

28.2 

1.2 

711,3 

999,9 

99.9 

999,9 

156.0 

101. 

96.6 

153.0 

28718,3 

13.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

771.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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VALUES 

TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPFED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH  . 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  c 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.8 

33.0 

1011.3 

19.0 

10. 0 

20.0 

7.2 

-2.5 

-6.8 

292.2 

312.5 

7.7 

56.0 

0.0 

0, 

0.1 

5.0 

52.5 

1C09.0 

18.1 

9.9 

333.8 

2.0 

0.9 

-1.8 

291.5 

311.6 

7,6 

58.8 

0,4 

194. 

0.7 

6.0 

172.0 

995,0 

16,9 

9,2 

359.3 

3,0 

0.0 

-3.0 

291.4 

310.8 

7.4 

60,4 

0.4 

192, 

1.0 

7.0 

275.5 

983.0 

16.3 

9.0 

14.4 

5.0 

-1.2 

-4.8 

291.8 

311.3 

7.4 

62.0 

0.4 

189. 

1.3 

8.0 

3 79.9 

971.0 

15.3 

8.8 

25.2 

6.5 

-2.8 

-5.9 

291.9 

311.3 

7.3 

65.  1 

0.6 

193. 

1.7 

9.0 

485.3 

959.0 

14.7 

9.1 

36.4 

6.9 

-4.1 

-5.6 

292.3 

212.4 

7.6 

65.0 

0.  7 

197. 

2.1 

10.0 

582.9 

943.0 

13.9 

9.2 

52.1 

5.9 

-4.7 

-3,7 

292.5 

313.0 

7,8 

73.3 

0.9 

201, 

2.6 

11.0 

708,3 

934,0 

12.8 

8,9 

79.8 

5,4 

-5.1 

-1,8 

292.6 

312.9 

7.7 

77.3 

1.0 

208. 

2.9 

12.0 

807.9 

923.0 

11.8 

8.7 

85.9 

4.6 

-4.6 

-0.3 

292.6 

313.0 

7.7 

81.2 

1.1 

212. 

3.6 

13.0 

908.3 

912.0 

11.5 

8.3 

109.5 

4.2 

-4.0 

1.4 

293.2 

313.2 

7.6 

80.6 

1.  1 

218. 

3.7 

14.0 

1009.9 

901,0 

10.9 

7.2 

121,6 

3,1 

-2.7 

1,6 

293.6 

312.6 

7.1 

78,0 

1.  1 

222. 

4.0 

15.0 

1 112.2 

890.0 

9.8 

2.9 

149.7 

1.8 

-0.9 

1.5 

293.3 

30  7.5 

5.3 

61.9 

1.2 

225. 

4.5 

16.0 

1244.5 

876.0 

12.0 

-8.0 

235.2 

3.2 

2.6 

1.8 

296.5 

303.4 

2.4 

23.8 

l.l 

224. 

4.9 

17.0 

1340.5 

866.0 

11.7 

-10.4 

2 53.6 

3.8 

3.6 

1.1 

297.0 

302.9 

2.0 

20.1 

1.0 

224. 

5.2 

18.0 

1456.9 

854.0 

11.1 

-9.5 

261.5 

4.3 

4.3 

0.6 

297.7 

304,0 

2.2 

22.5 

l.O 

221. 

5,7 

19.0 

1555.0 

844.0 

10.7 

-6,9 

260.0 

5.5 

5.4 

1.0 

298.3 

306.1 

2.7 

28.2 

0.9 

213. 

6.0 

20.0 

1664.1 

833.0 

9.6 

-7.9 

252.3 

6.4 

6.1 

1.9 

298.3 

305.6 

2.5 

28.2 

o.e 

209. 

6.6 

21.0 

1794.5 

3 20,0 

9.3 

-8,0 

240,1 

7,5 

6.5 

3,8 

299.3 

306,7 

2.6 

28.6 

0.6 

193. 

6.9 

22.0 

1906.3 

809.0 

8.7 

-6.4 

248.4 

8.0 

7.4 

2.9 

299.9 

308.3 

2.9 

33.4 

0.  5 

185. 

7.3 

23.0 

2009.2 

799.0 

8.9 

-7.5 

247.2 

9.5 

8.7 

3.7 

301.1 

309.1 

2.7 

30.5 

0.5 

159. 

7.7 

24.0 

2113.4 

789.0 

8.9 

-11.5 

243.5 

11. 1 

9.9 

4.9 

302.1 

308.1 

2.0 

22.2 

0.5 

131. 

3.1 

25.0 

2229.5 

778.0 

8.7 

-8.5 

241.0 

12.5 

10.9 

6.0 

303.2 

310.9 

2.6 

28.6 

0.7 

107. 

8.7 

26.0 

2358.1 

766.0 

8.7 

-6,4 

240,9 

14,1 

12.3 

6.8 

304,6 

313.7 

3.1 

33.4 

1.  1 

88. 

9.0 

27.0 

2455.7 

757,0 

7.9 

-6.6 

242.6 

14.7 

13.0 

6.8 

304,7 

313.7 

3.1 

35.  1 

1.3 

79. 

9.4 

28.0 

2576.4 

746.0 

7.7 

-8.5 

246.8 

15.2 

14.0 

6.0 

305.7 

313.7 

2.7 

30.5 

1.7 

78. 

9.8 

29.0 

2687.4 

736.0 

6.6 

-6.5 

250.0 

15.6 

14.6 

5.3 

305.8 

315.2 

3.2 

3R.4 

2.0 

77, 

10.1 

30.0 

2799.5 

726.0 

5.8 

-5.7 

251.6 

15.3 

15.0 

5,0 

306.1 

316.2 

3.5 

43.5 

2.3 

76. 

10.4 

31.0 

2912.8 

716,0 

4.4 

-6.  1 

252.3 

15.9 

15.1 

4.8 

305,8 

315,8 

3.4 

46.4 

2.6 

76. 

10.9 

32.0 

3027.2 

706.0 

3.4 

-6.2 

252.0 

16.1 

15.3 

5.0 

305.9 

316.0 

3.4 

49.4 

3.1 

75. 

11.2 

33.0 

3131,1 

697,0 

2.3 

-5.9 

251.1 

16,3 

15.4 

5.3 

305,8 

316.2 

3.5 

54.9 

3.4 

75, 

11.7 

34.0 

3247,8 

687.0 

1.4 

-6.6 

248.8 

16.7 

15.6 

6.0 

306.1 

316.1 

3.4 

54.8 

3.9 

75. 

12.0 

35.0 

3365.8 

677.0 

1.0 

-7.6 

247.1 

16.9 

15.5 

6.6 

306.9 

31  6.3 

3.2 

52.8 

4.2 

74. 

12.5 

36.0 

3497,3 

666,  0 

-0,2 

-9.9 

245.0 

17.1 

15.5 

7.2 

307.0 

315.1 

2.7 

47.7 

4.7 

73. 

12.9 

37.0 

3618.2 

656.0 

-1.4 

-9.0 

245.1 

17.3 

15.7 

7.3 

305.9 

315.7 

3.0 

56.4 

5.1 

72. 

13.3 

38.0 

3728.2 

647.0 

-2.2 

-13.4 

246.1 

17.9 

16.3 

7.2 

307,1 

313,5 

2.1 

41,9 

5.5 

72, 

13.6 

39.0 

3839.3 

638.0 

-3.1 

-14.9 

247,0 

18.5 

17,1 

7.2 

307,3 

313.0 

1.9 

39,5 

5.8 

72, 

14.1 

40,0 

3951,6 

629,0 

-3.7 

-19.  1 

24  8.2 

20,2 

18.8 

7.5 

307.8 

311.9 

1.3 

29.0 

6.4 

71. 

14.5 

41.0 

4090.9 

610.0 

-3.7 

-28.0 

248.7 

21  .9 

20.4 

8.0 

309.2 

311.2 

0.6 

13.1 

5.9 

71. 

14.9 

42.0 

4206.7 

609.0 

-3.7 

-28.4 

249,0 

23.2 

21.7 

8.3 

310.5 

312.5 

0.6 

12.6 

7,4 

71. 

15.3 

43.0 

4337.2 

599.0 

-4.8 

-28,0 

249.5 

23.9 

22,4 

0,4 

310.8 

312.9 

0.6 

14.2 

8.0 

71, 

15.7 

44,0 

4442.7 

591.0 

-5,9 

-26,4 

250.6 

23.9 

22.5 

8.0 

310.7 

313.2 

0.7 

17.8 

8.6 

71. 

16.1 

45.0 

4562.6 

582.0 

-7.0 

-25.3 

252.2 

23.3 

22.2 

7.1 

310.7 

313.4 

0.8 

21.*:: 

9.2 

n. 

16.5 

46.0 

4683.9 

573.0 

-8.1 

-24.6 

254.5 

22.6 

21.7 

6.0 

310.9 

313.9 

0.9 

24.9 

9.7 

71. 

17.0 

47,0 

4793,0 

565,0 

-9.1 

-23,6 

257,8 

22.5 

22.0 

4,  7 

311.0 

314.2 

1.0 

29.5 

10.4 

71. 

17.4 

48.0 

4917.0 

556.0 

-10.0 

-22.8 

260.2 

23.4 

23.0 

4.0 

311.4 

314.9 

1.1 

34.0 

10.9 

71. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

JEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.8 

59.0 

5028.6 

558.0 

-11. 0 

-20.9 

262.0 

25.5 

25.2 

3.5 

3U.5 

315.7 

1.3 

53.5 

11.5 

72. 

18.2 

50.0 

5156.0 

539,0 

-in. 5 

-21.7 

263.2 

25.5 

25.5 

3.0 

313,5 

317.5 

1.2 

39.2 

12.  1 

73. 

18.8 

51.0 

5299.9 

529.0 

-11.5 

-25.2 

263.9 

25.3 

25.2 

2.8 

315.1 

317.2 

0.9 

30.6 

13.0 

73. 

15.1 

52.0 

5516.6 

521.0 

-12.2 

-28.3 

263.8 

26.5 

26.5 

2.9 

315.5 

316.8 

0.7 

25.8 

13.5 

75. 

19.7 

53.0 

5535.8 

513.0 

-12.7 

-29.1 

263.1 

27.2 

27.0 

3.3 

315.3 

317.5 

0.7 

23.6 

15.5 

75. 

20.0 

55.0 

5655.5 

505.0 

-13.8 

-29.7 

262,8 

27,8 

27.5 

3.3 

315,5 

317.5 

0,6 

25.5 

15.9 

75. 

20.5 

55.0 

5775.8 

597,0 

-15,2 

-31.2 

262.6 

28.1 

27.8 

3.6 

316.3 

318.2 

0,6 

22.0 

15.6 

75. 

c 

20.9 

56.0 

5929.6 

597.0 

-15.6 

-33.8 

262.6 

2T.5 

27.1 

3.5 

316.5 

318.0 

0.5 

19.1 

16.5 

75. 

21.3 

57.0 

6055.3 

579.0 

-16.0 

-35.6 

262.8 

26.7 

26.5 

3.3 

316.5 

317.8 

0.5 

19.7 

17,1 

76, 

21.8 

58.0 

6165.6 

572.0 

-17.9 

-35.5 

263.2 

27,1 

26,9 

3,2 

316.5 

317,7 

0.5 

15.8 

17.8 

76. 

c 

22.2 

59.0 

6292.2 

565.0 

-18.9 

-37,6 

26  3.5 

28.1 

27,9 

3.2 

316.7 

317.8 

0.3 

17.1 

18.5 

76. 

22.7 

60.0 

6521.6 

556.0 

-19.5 

-39.8 

263.5 

29.0 

28.8 

3.3 

317.6 

318.5 

0.3 

15.3 

19.5 

77. 

c 

23.1 

61.0 

6553.1 

558.0 

-20.0 

-53.8 

253.6 

28.8 

28.7 

3.  2 

318.5 

319.2 

0.2 

9.8 

20.1 

77. 

23.6 

62.0 

6669.6 

551.0 

-20.  9 

-55.9 

265.0 

28,2 

28.0 

3,0 

318.8 

319.3 

0.2 

9.5 

20.9 

77. 

25.0 

63.0 

6805.6 

533,0 

-22.0 

-55.3 

265.6 

27.9 

27,8 

2.6 

319.1 

319.7 

0.2 

11.1 

21.6 

?7. 

( 

25.5 

65.0 

6925.3 

526.0 

-23.2 

-55.7 

266.0 

27.8 

27.7 

1.9 

319.0 

319.6 

0,2 

11.8 

22.5 

78. 

25.0 

65.0 

7062.8 

518.0 

-25.5 

-55.2 

257.8 

27.5 

27.5 

1.0 

319,2 

319.9 

0.2 

13,9 

23.2 

78, 

25.5 

66.0 

7203,3 

510.0 

-25.6 

-55.5 

269.7 

27.0 

27,0 

O.l 

319,5 

320.1 

0,2 

15.0 

25.0 

78. 

c 

25.9 

67.0 

7327,8 

503.0 

-27.0 

-55.0 

271.0 

25.2 

26.2 

-0.3 

319.1 

319.7 

0.2 

16.1 

25.7 

79. 

26.5 

68.0 

7571.9 

395.0 

-28.5 

-55.9 

272.1 

25.5 

25.5 

-0.9 

319.2 

319.8 

0.2 

18.5 

25.5 

79. 

26.9 

69.0 

7599.9 

338.0 

-29,6 

-55,1 

272.6 

25.5 

25.3 

-l.l 

319.3 

319,9 

0.2 

20.5 

26.  t 

79, 

< 

27.3 

70.0 

7729.5 

3«1.0 

-31,0 

-56,1 

272.8 

26,0 

26,0 

-1.3 

319.0 

319,6 

0,2 

20.9 

26,7 

80. 

27.9 

71.0 

7879,5 

373.0 

-32.2 

-57.1 

273.5 

27.8 

27,8 

-1.7 

319.5 

319.9 

0.1 

21.0 

27.6 

80. 

28.3 

72.0 

8012.9 

366.0 

-33.3 

-58.0 

275.5 

28.6 

28.5 

-2.3 

319.7 

320.2 

0.1 

21.1 

28.3 

80. 

< 

28.8 

73.0 

3158.3 

359.0 

-35.5 

-58.8 

276.5 

28.1 

27.9 

-3,1 

320.0 

320,5 

O.l 

21.2 

29.2 

81. 

29.2 

75.0 

8265.9 

353.0 

-35.6 

-59.5 

273,  1 

27.1 

26.8 

-3,8 

319,9 

320.3 

0.1 

22.1 

29.9 

81. 

29,7 

75.0 

8505.0 

356.0 

-36.5 

-50.2 

280.0 

26.5 

26.0 

-5.6 

320.6 

321.0 

0.1 

22.2 

30.6 

82. 

c 

30.2 

76.0 

8526.0 

350.0 

-37.6 

-51,5 

280.3 

27.2 

26.8 

-5.9 

320.6 

320.9 

O.l 

21.9 

31.3 

82. 

30.7 

77.0 

8669,2 

333,0 

-38.7 

-53,5 

279.0 

28,6 

28.3 

-5,5 

321,0 

321.3 

0.1 

19.1 

32.1 

8 3. 

31.2 

78.0 

8793.7 

327,0 

-50,0 

-53.6 

277.5 

29.5 

29.2 

-3.8 

320.9 

321.2 

0.1 

21.3 

32.0 

83. 

31.6 

79.0 

8920.0 

321.0 

-50.9 

99.9 

277.0 

29.5 

29.2 

-3.3 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

83. 

32.1 

80.0 

9069.5 

315.0 

-52.3 

99.9 

278.1 

28.5 

28.3 

-5.  9 

321.5 

999.9 

99,9 

999.9 

35,6 

85, 

32,7 

81.0 

9221.5 

307.0 

-53.6 

99,9 

279.5 

27.9 

27.5 

—5.6 

321.8 

999,9 

99.9 

999,9 

35.5 

35. 

c 

33.1 

82.0 

9353.8 

301,0 

-55.  8 

99,9 

279.2 

28.1 

27.7 

-5.5 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

?£..  1 

85. 

33.6 

83.0 

9588.3 

295.0 

-55.5 

99.9 

277,8 

30,1 

29.8 

-5.1 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.9 

85. 

35.1 

85.0 

9602.0 

290.0 

-56.  7 

99.9 

276.3 

33.9 

33,7 

-3.7 

322.7 

999,9 

99.9 

999.9 

37,7 

85. 

r 

35.5 

85.0 

9750,3 

285,0 

-57,9 

99.9 

275,7 

36.2 

36,1 

-3.6 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.7 

85. 

35.0 

86.0 

9928.1 

276.0 

-59.7 

99.9 

276.1 

35.6 

35.5 

-3.7 

323.0 

999.9 

99.9 

995.9 

50.0 

86. 

35.5 

87. 0 

10057.5 

271.0 

-50.9 

99.9 

277.1 

31.3 

31.1 

-3.9 

322.9 

999,9 

99,9 

099,9 

50.8 

86. 

36.1 

88.0 

10192,8 

265.0 

-52,3 

99.9 

277,5 

31,5 

31.2 

-5.0 

322,9 

999,9 

99.9 

999,9 

51.8 

86. 

36.6 

89,0 

10315,6 

260.0 

-53.6 

99.9 

277.2 

33.1 

32.8 

-5.2 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

86. 

37.1 

90.0 

10565.5 

255.0 

-55.7 

99.9 

277.2 

33.3 

33.0 

-5.2 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

87. 

37.5 

91,0 

10592.2 

259.0 

-55.9 

99.9 

277.0 

32.3 

32,1 

-5.0 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

87. 

38.0 

92.0 

10721.0 

255.0 

-56.8 

99.9 

275.7 

31.2 

31.1 

-3.1 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

87. 

38.5 

93.0 

10851.9 

239.0 

-58.0 

99.9 

275.8 

31.6 

31.5 

-2.7 

325.0 

999,9 

99,9 

999,9 

56.5 

87, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO,  255 
VICTDPia,  TEX 


: FEB°UARY  1575 

2B15  GMT  151  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I NTERPOLATEr  FRCK  WHOLE  MINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V criMH 

PflT  ▼ 

e POT  T 

MX  p^n 

F.H 

RANGE 

AZ 

I 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

"/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.0 

94.0 

10985.1 

234.0 

-58.1 

99.9 

275.9 

32.7 

32.5 

-3.4 

325.7 

999,6 

99.9 

999.9 

47.3 

87. 

( 

39.5 

95.0 

11143.7 

228.0 

-58.1 

99.9 

277.4 

31.8 

31.5 

-4.1 

328.2 

906.9 

99,9 

999,9 

48,4 

88. 

AO.l 

96.0 

11316,9 

222.0 

-57.5 

99.9 

276.  1 

28,5 

28.3 

-3.0 

331.7 

999,9 

99,9 

999,9 

49.  5 

88. 

40,5 

97,0 

11432.2 

218.0 

-55.9 

99.9 

272.7 

27.4 

27.4 

-1.3 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

68. 

( 

40.9 

98,0 

11579.7 

213.0 

-56.3 

99.9 

267.5 

29.4 

29.3 

1.3 

337.5 

999.9 

96,6 

969.9 

50.6 

88. 

41.4 

99.0 

11730.4 

208.0 

-56.8 

99.9 

261.8 

32.2 

31.8 

4.5 

339.1 

99  9.9 

99.9 

999.9 

51.6 

68. 

41.9 

100.0 

11884.4 

203.0 

-57.6 

99.9 

256.9 

32.9 

32.1 

7.5 

340,  1 

999.9 

99,9 

999.9 

52.7 

88. 

{ 

42.5 

101.0 

12073.5 

197.0 

-58.  1 

99.9 

252.7 

32.5 

31.0 

9.7 

342,2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

87. 

43.0 

102.0 

12202.6 

193.0 

-58.5 

99.9 

252.2 

33.5 

31.9 

10.2 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

87. 

43.5 

103.0 

12368.0 

188.0 

-57.6 

99.9 

252.7 

34.3 

32.8 

10.2 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

87. 

( 

44.1 

104.0 

12504.0 

184.0 

-56.8 

99.9 

252.2 

33.6 

31.9 

10,3 

351.2 

999,9 

99,9 

999,9 

56.9 

87. 

44.5 

105.0 

12643.1 

180,0 

-57.5 

99.9 

251,6 

32.9 

31.2 

10.4 

352.3 

999.9 

99.6 

999.9 

57.7 

86. 

45.1 

106.0 

12820.9 

175.0 

-58.0 

99.9 

250.5 

32.3 

30.5 

10.3 

354.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

86. 

( 

45.5 

107.0 

12966  .4 

171.0 

-58.7 

99.9 

249.5 

31  .9 

29.9 

11.2 

355.4 

999.9 

99.6 

999.9 

59.6 

36. 

46.1 

108.0 

13115.0 

167,0 

-58,9 

99,9 

248,2  . 

32,3 

30.0 

12,0 

357.5 

999.9 

99.6 

999,9 

60.6 

36. 

46.6 

109,0 

13266.9 

163.0 

-59.6 

99.9 

248.8 

33.9 

31.6 

12.2 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

85. 

< 

47.1 

110.0 

13422.5 

159.0 

-59.2 

99.9 

251.0 

36.1 

34.1 

11.7 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

85. 

47.9 

111.0 

13622.5 

154.0 

-59.8 

99.9 

254.4 

38.4 

37.0 

10.3 

364.4 

999.9 

69,9 

999,9 

64,4 

85. 

4S.5 

112.0 

13787.0 

150.0 

-59,8 

99,9 

256,  1 

39,1 

38,0 

9.4 

367.2 

999,9 

99,9 

999.9 

65.8 

84. 

c 

49.2 

113.0 

13955.7 

146.0 

-60,3 

99,9 

257.5 

39.5 

38.6 

8.5 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67,4 

84, 

49.S 

114.0 

14128.9 

142.0 

-60.3 

99.9 

257.8 

38.6 

37.7 

8.1 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

84. 

c 

50.3 

115.0 

14261.8 

139.0 

-61.0 

99,9 

256.9 

37.0 

36.  1 

8,4 

373.0 

999,9 

99,9 

999.9 

70,0 

84. 

51.0 

116.0 

14489,0 

134.0 

-61,8 

99,9 

253.7 

35.3 

33.8 

9,9  . 

375.5 

999,9 

69.9 

999,9 

71.5 

84. 

51.6 

117.0 

14676.2 

130.0 

-62.9 

99.9 

251.4 

34.2 

32.4 

10.9 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

84. 

52.2 

118.0 

14819.7 

127.0 

-63.5 

99.9 

251.2 

33.7 

31.9 

10.9 

378.3 

999.9 

99.9 

999,9 

73.8 

83, 

f 

52.9 

119.0 

15016.2 

123.0 

-63.  7 

99,9 

252.0 

33,9 

32.2 

10.5 

381.4 

999,9 

99,9 

999.9 

75,2 

83. 

53,4 

120.0 

J5167.4 

120.0 

-64,5 

99.9 

253.0 

34.0 

32.6 

10.0 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

83. 

54.1 

121.0 

15321.9 

117.0 

-64.9 

99.9 

256.0 

34.9 

33.9 

8.4 

384.7 

999.9 

99.9 

099.9 

77.6 

83. 

r 

54.7 

122.0 

15533.6 

113.0 

-65.9 

99.9 

257.9 

33.6 

32.9 

7.0 

386.6 

999.9 

99.9 

999,0 

79,0 

83. 

55,2 

123,0 

15696,5 

110.0 

-67.0 

99,9 

257,9 

31.0 

30,3 

6.5 

387.6 

999,9 

99.9 

999,9 

80.0 

83, 

56.0 

124,0 

15920.4 

106.0 

-6  6.6 

99.9 

256.4 

32.1 

31.2 

7.5 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

81.1 

83. 

r 

56.5 

125.0 

16093.8 

103.0 

-67.4 

99.9 

256.3 

35.8 

34.8 

8.3 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.4 

83. 

57.3 

126.0 

16332.7 

99.0 

-67.2 

99.9 

258.1 

37.0 

'36,2 

7.7 

399,1 

999,9 

69,9 

999.9 

84.  1 

82, 

5B.0 

127.0 

16518,7 

96.0 

-66,3 

99.9 

260,4 

37.3 

36.8 

6,2 

404.3 

999.9 

99.9 

9V9.9 

B3.6 

82. 

r* 

58.6 

128,0 

16710.5 

93,0 

-67,4 

99.9 

261.8 

35.3 

34.9 

5.1 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

82, 

59,2 

129.0 

16907,9 

90.0 

-67.8 

99.9 

261.9 

30.4 

30.1 

4.3 

408.8 

999.9 

99.9 

999.9 

SB. 3 

82. 

-60.0 

130.0 

17111.8 

87.0 

-67.8 

99,9 

259.8 

29.4 

28.9 

5.2 

412.8 

999,9 

99.9 

999.9 

89.4 

82. 

C 

60.8 

131.0 

17323.2 

84.0 

-67,2 

99.9 

257,9 

30,4 

29,7 

6.4 

418,3 

999.9 

99,9 

999.9 

91.1 

82. 

61.6 

132.0 

17542.8 

81.0 

-66.8 

99.9 

257.9 

25.3 

25.7 

5.5 

423.5 

999.9 

99,9 

999.9 

92.4 

82. 

62.4 

133.0 

17772.0 

78.0 

-64.9 

99.9 

261.6 

23.9 

23.7 

3.5 

432.0 

999,9 

99,9 

999,9 

93.6 

82. 

c 

63.1 

134.0 

18011.0 

75.0 

-65.3 

99.9 

265,7 

19,1 

19.0 

1.4 

436.0 

999,9 

99,9 

999,9 

94,7 

82. 

63,9 

135.0 

18259.5 

72,0 

-65.3 

99,9 

262.6 

16.4 

16.3 

2.1 

441.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

82. 

64.9 

136.0 

18517.5 

69.0 

-67.2 

99.9 

248.9 

15.5 

14.4 

5.6 

442.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.4 

82. 

c 

65.9 

137,0 

18786.5 

66.0 

-65.9 

99.9 

248.6 

12.3 

11.4 

4.5 

450,9 

999,0 

99,9 

999,9 

97,0 

82. 

66*6 

138.0 

19069,5 

63.0 

-64.9 

99.9 

265.3 

21.3 

21.8 

1.4 

459.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEE'J  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  b DEG  C 
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STATION  NO.  2S5 
VICTORIA,  TEX 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  151  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINcARLV  INTFP2CLATFP  FRFM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

42 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/'SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  X 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

67.6 

139.0 

19469.3 

59.0 

-65.3 

99.9 

271.9 

28.7 

28.7 

-1.0 

467.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

82 

68.7 

140.0 

196 79.5 

57.0 

-64.7 

99.9 

. 278.8 

20.4 

20.1 

-3.1 

473.0 

999.9 

99,9 

999,9 

101.  1 

82 

69.9 

141.0 

20009.7 

54.0 

-64.7 

99.9 

297.4 

5.7 

5.0 

-2.6 

480.3 

999.9 

99,9 

999.9 

101.  3 

83 

70.9 

142.0 

20356.9 

51.0 

-66.8 

99.9 

259.4 

17.3 

17.0 

3.2 

483.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

83 

72.0 

143.0 

20723.3 

48.0 

-67.0 

99.9 

254.  1 

18.7 

18.0 

5.  1 

491.4 

999,9 

99,9 

999.9 

103.7 

82 

73.2 

144.0 

21116.8 

45.0 

-62.9 

99.9 

266.9 

10.1 

10.0 

0.6 

510.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

82 

74.6 

145.0 

21541.7 

42.0 

-62.9 

99.9 

274.5 

11.2 

. 11.2 

-0.  ) 

520.5 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

83 

75.9 

146.0 

22000.3 

39.0 

-60.9 

99.9 

266.1 

23.1 

23.0 

l.j 

536.9 

999.9 

99,9 

999,9 

106.2 

83 

77.5 

147.0 

22498.1 

36.0 

-60.  8 

99.9 

256.2 

12.6 

12.2 

3.0 

549.4 

999.9 

99,9 

999,9 

108.9 

83 

79.1 

148.0 

23039.2 

33.0 

-60.  8 

99.9 

262.2 

11.6 

11.5 

1.6 

563.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

83 

80.9 

149.0 

23631.3 

30.0 

-61.2 

99.9 

266.0 

23.0 

23.0 

1.6 

577.8 

999.9 

99.9 

999.9 

110.9 

83 

82.9 

150.0 

24286.0 

27.0 

-60.8 

99.9 

253.7 

8.0 

7.7 

2.2 

596.5 

999,9 

99,9 

999.9 

113.8 

83 

84.8 

151.0 

24766.2 

25.0 

-59.4 

99.9 

232.8 

9.0 

7.2 

5.4 

614.0 

999.9 

99.9 

999.9 

114.3 

83 

86.9 

152.0 

25566.3 

22.0 

-59.6 

99.9 

264.5 

26.3 

26.2 

2.5 

636.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.8 

82 

89.1 

153.0 

26483.9 

19.0 

-59.4 

99.9 

246.1 

14.3 

13.1 

5.8 

664.1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

82 

91.9 

154.0 

27570.8 

16.0 

-55.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

711.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999 

STATItN  NO.  255 
VICTORIA.  TEX 


6 FEBRUARY  1S75 

515  GMT  157  1«.  0 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
DG  C 

DEW  PT 
OG  C 

DIR 

DG 

SPEED 

M/SEC 

U COMP 

M/SEC 

V COM  ’ 
M/SE' 

POT  T 
OG  K 

E POT  T 
OG  K 

MX  RTO 
GM/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

AZ 

DG 

0.0 

6.7 

33.0 

1016.2 

7.7 

5.8 

30.0 

3.6 

-1.8 

-3.1 

280.5 

295.1 

5.7 

88.0 

0.0 

0. 

0.1 

5.0 

59.1 

1011.0 

3.6 

6.7 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

281.6 

296.9 

6.1 

89,0 

999,9 

999, 

0.6 

6.0 

176.3 

SS7.0 

7.3 

5.6 

999.9 

99.9 

«9.9 

99.9 

281.6 

296.1 

5.7 

89.2 

999.9 

999. 

0.9 

7.0 

276.0 

985.0 

6.6 

5.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.7 

296.6 

5.9 

96.2 

999.9 

999. 

1.2 

8.0 

366.3 

976.0 

6.2 

5.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.2 

296,8 

5.7 

92.3 

999.9 

999. 

• 

1.6 

9.0 

660.1 

963.0 

9.6 

7,6 

999.9 

99.9 

99,9 

09.9 

286.5 

30A.0 

6.7 

86.9 

999.9 

999. 

a.o 

10.0 

567.2 

953.0 

11.9 

10.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.0 

311.6 

8.2 

89.3 

999.  g 

999. 

2.6 

11. 0 

671.6 

939.0 

11.9 

10.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

291,3 

316.3 

8.8 

96,0 

999,  9 

999, 

( 

2.8 

12.0 

770,6 

928.0 

12.6 

7,8 

168.5 

2.8 

-1.5 

2.t 

29  2.9 

311.9 

7.2 

72.2 

0.8 

236. 

3.1 

13.0 

861.6 

918.0 

13.6 

-19.5 

168.3 

2.2 

-0.6 

2.1 

293.8 

296.5 

0.9 

8.5 

0.8 

237. 

3.5 

16.0 

962.8 

907.0 

13.8 

-8.1 

192.9 

2.6 

0.5 

2.1 

295.6 

302.0 

2.3 

21.1 

0.7 

239. 

3.9 

15.0 

1055.5 

896.0 

13.6 

-9.1 

199.6 

3,2 

1.  1 

3.0 

296,2 

302.6 

2.1 

19,7 

0.7 

266. 

6.3 

16.0 

1178.7 

986.0 

12.6 

-10.9 

203.7 

3.6 

1.6 

3.3 

296.3 

301.8 

1.9 

18,2 

0.  6 

269, 

6.7 

17.0 

1283.6 

8 73.0 

11.  5 

-11.6 

209.5 

3.7 

1.8 

3.2 

296.2 

301.5 

1.8 

Ifi.fl 

0.6 

255. 

i 

5.1 

18.0 

1389.1 

862.0 

10.7 

-10.8 

215.3 

3.8 

2.2 

3.1 

296.5 

302.2 

2.0 

20.9 

0.5 

262. 

5.6 

19.0 

1686.1 

852.0 

10.0 

-10.0 

215.2 

6.1 

2.6 

3.6 

296.7 

302.8 

2.1 

23.2 

0,5 

267. 

5.7 

20.0 

1586.1 

862,0 

9,6 

—6.6 

218.6 

6.6 

2.7 

3.6 

297.2 

305,1 

2.8 

31.5 

0.6 

276, 

i 

6.2 

21.0 

1713.0 

829.0 

9.  1 

-6.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.2 

307.8 

3.6 

38.6 

999.9 

999. 

6.5 

22.0 

1813.5 

819.0 

8.7 

-0.3 

999,9 

99.9 

99.9 

09.9 

299.0 

311.9 

6,6 

53.1 

999.9 

999. 

7.0 

23.0 

1915.1 

809.0 

8.0 

-3.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.2 

309.9 

3.8 

65,5 

999,9 

999, 

t 

7.2 

26.0 

2017.8 

799.0 

8,7 

-6,6 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

300.9 

309.5 

3.0 

33.6 

999,9 

999, 

7.7 

25.0  . 

2121.9 

789,0 

8.2 

-5.7 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

301,5 

310,6 

3.? 

36.8 

999.9 

999. 

( 

8.2 

26.0 

2268.1 

777.0 

6.8 

-5.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.3 

311.1 

3.6 

62.9 

999.9 

999. 

3.5 

27.0 

2356.5 

767.0 

6.6 

-9.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99, 0 

302,1 

309.5 

2.5 

31.9 

999,9 

999, 

9.0 

28.0 

2662.1 

757.0 

6.8 

-65.  e 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

303.1 

303.6 

0.1 

1.0 

999.9 

999, 

( 

9.3 

29.0 

2560.1 

768.0 

6.2 

-33.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

303.6 

306.6 

0.3 

3.7 

999.9 

999, 

9.6 

30.0 

2670.1 

738.0 

5,2 

-29,1 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

303.6 

305,2 

0.5 

6,2 

999,9 

999, 

lO.l 

31.0 

2781.2 

728.0 

6,7 

-23,0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

306,3 

306.9 

0.8 

1 1.2 

999,  9 

999. 

‘ 

10.6 

32.0 

2882.6 

719.0 

3.8 

-21.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.5 

30  7.6 

l.O 

16.0 

999.9 

999. 

c 

10.7 

33.0 

2986.5 

710.0 

3.3 

-21.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.0 

308.2 

1.0 

16.6 

999,9 

999, 

11.2 

36.0 

3099.3 

700.0 

2.8 

-26.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305,7 

308.  i 

0.8 

11.5 

999,9 

999. 

c 

11.5 

35.0 

3203.9 

691.0 

2,3 

-26.5 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

306,3 

308.7 

0.8 

11.5 

999.9 

999. 

11.9 

36.0 

3333.2 

680.0 

1.5 

-25.6 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

306.7 

309.0 

0.7 

11.1 

999.9 

999. 

12.3 

37.0 

3652.2 

670.0 

0.6 

-23.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.8 

309.5 

0.8 

16.6 

999.9 

999. 

12.7 

38.0 

3568.5 

662.0 

0.0 

-23.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

307,5 

310.2 

0.8 

16.6 

999.9 

999. 

r 

13.1 

39,0 

3657.9 

653.0 

-0,8 

-26.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

307.8 

310.3 

O.R 

16.0 

999.9 

999. 

13.6 

60,0 

3768.5 

666.0 

-1.7 

-23.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  f 

307.9 

310.9 

0.9 

17.6 

999.9 

999. 

■ 

13.9 

61.0 

3905.3 

633.0 

-2.8 

-21.6 

286.5 

22,5 

21,5 

—6.  0 

308.2 

311.6 

1.1 

21.9 

6.8 

92. 

16.3 

62.0 

6018.6 

626.0 

-3.3 

-26.  0 

277,0 

19,8 

19.7 

-2,6 

308.9 

31 1.8 

0.9 

18.2 

7.2 

92, 

16.7 

63,0 

6133.6 

615.0 

-3,9 

-26,5 

278,3 

20,1 

19,9 

-2.9 

309.5 

312.3 

0.9 

18.3 

7.7 

92. 

r 

15.1 

66.0 

6236.5 

607.0 

-6.8 

-23.2 

2 76.1 

19.5 

19.6 

-2.1 

309.6 

312.7 

1.0 

22.0 

8.2 

93. 

15.5 

65.0 

6353.8 

596.0 

-5.9 

-21.8 

275.9 

19.1 

19.0 

-2.0 

309.7 

313.3 

l.l 

27,0 

8.7 

93. 

16.0 

66.0 

6672.6 

589,0 

-6,8 

-20.2 

275,1 

18.3 

18.2 

-1.6 

310.1 

316.2 

1.3 

33.3 

9.2 

93. 

c 

16.3 

67.0 

6578.9 

581.0 

-8.1 

-20.8 

276.9 

17.9 

17.9 

-1.5 

309.7 

313.7 

1.3 

35.1 

9.6 

93, 

16.7 

68.0 

6686.6 

573.0 

-8.5 

-21.3 

276.5 

17.8 

17.8 

-1.6 

310.6 

316.3 

1.2 

36.8 

10.0 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  i DEG 
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c 


STATICN  NO,  255 
VICTORIA,  TEX 

6 FPPRUARY  1975 
515  GMT * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

DG  C 

DO 

M/SEC 

M/SEC 

17.1 

49.0 

4795.5 

565.0 

-9.3 

-21.5 

274.0 

18.2 

18.1 

17.5 

50.0 

4919.5 

556,0 

-9,8 

-21,5 

272.8 

19.0 

19,0 

18.0 

51.0 

5059.6 

546.0 

-9.8 

-20.9 

270.7 

20.3 

20.3 

18.3 

52.0 

5173.3 

538.0 

-11. 1 

-22.1 

270.2 

20.6 

20.6 

18.6 

53,0 

5288,1 

530,0 

-12.3 

-24.  1 

270,2 

20,9 

20.9 

19.1 

54.0 

5404.2 

522.0 

-13.0 

-28.  1 

271.4 

21,2 

21,2 

19.5 

55.0 

5521.7 

514.0 

-14.0 

-29.3 

2 72.8 

21.9 

21.8 

20.0 

56.0 

5655.6 

505.0 

-15.2 

-30.8 

273.4 

23,1 

23.  1 

20.3 

57.0 

5776,1 

497.0 

-15.9 

-30.8 

273.3 

23,2 

23,2 

20,7 

58. 0 

5898.1 

489.0 

-17.0 

-30.6 

213.1 

23.2 

23.1 

21.2 

59.0 

6006.1 

482.0 

-18.2 

-31,0 

273.1 

23.2 

23.2 

21.5 

60.0 

6131.0 

474.0 

-18.6 

-30.4 

273.3 

23.8 

23.7 

22.0 

61.0 

6241.8 

467,0 

-19.6 

-30.0 

273.6 

26.0 

25.9 

22.3 

62.0 

6369.9 

459.0 

-20.5 

-31,4 

273.3 

27.0 

26.9 

22.7 

63.0 

64E3.6 

452.0 

-20.9 

-33.9 

272.7 

27.9 

27.8 

23.1 

64.0 

6598.9 

445.0 

-21.1 

-37.6 

271.  7 

28.4 

28,4 

23.5 

65,0 

6715.9 

438.0 

-21.7 

-39,7 

270.6  , 

29.0 

29.0 

2A.0 

66.0 

6868.5 

4 29.0 

-22.7 

-42.3 

269.1 

29.7 

29.7 

24.3 

67.0 

6988.9 

422.0 

-24.1 

-43.4 

268.4 

29.7 

29.7 

24.8 

68.0 

7110.6 

415.0 

-25.2 

-43,1 

267,9 

29.5 

29,5 

25.2 

69.0 

7233.9 

408.0 

-26,2 

-39.8 

263.0 

29.  1 

29.1 

25.6 

70.0 

7358.8 

401.0 

-27.6 

-39.3 

267.9 

28  .4 

28.4 

26.1 

71.0 

7503.4 

393.0 

-28.9 

-38.8 

266.8 

27,0 

26.9 

26.5 

72,0 

7631,7 

386,0 

-29,9 

-39,2 

265.7 

26.3 

26.2 

27.0 

73.0  ' 

7743.1 

380.0 

-31.1 

-39.6 

265.5 

27.5 

27.4 

27.6 

74.0 

7874.7 

373.0 

-32.2 

-40.3 

265.7 

30.3 

30.2 

27,9 

75,0 

7988,9 

367.0 

-33.1 

-40.6 

265.5 

31.6 

31.5 

28.4 

76.0 

8124.0 

360.0 

-34.2 

-41.2 

265.5 

32.3 

32.2 

28.9 

77.0 

8241.4 

354.0 

-35.5 

-39.9 

265,8 

31.6 

31.5 

29.3 

78.0 

8360.2 

348.0 

-36.6 

-41.0 

266,5 

30.9 

30,8 

29.8 

79,0 

8480.5 

342.0 

-37.2 

-43.8 

267.9 

30.5 

30.5 

30.2 

80.0 

8602.6 

336.0 

-38.2 

-45.1 

269.5 

30.4 

30.4 

30.7 

81.0 

8768.0 

328.0 

-39.5 

-46.7 

271.7 

30.6 

30.6 

31.1 

82.0 

8894.0 

322,0 

-40,  8 

99.9 

273.6 

30,9 

30.8 

31.5 

83,0 

9000.3 

317.0 

-42.1 

99.9 

275.8 

31.1 

31.0 

31,9 

84.0 

9129.2 

311.0 

-43,4 

99.9 

278.3 

30.9 

30.6 

32.3 

85.0 

9260.1 

305.0 

-44.1 

99.9 

280.7 

31.3 

30.7 

32.7 

86.0 

9415.6 

298,0 

-45,1 

99,9 

282.3 

32.2 

31.4 

33.2 

87.0 

9528.3 

293,0 

. -46,4 

99.9 

283.2 

33.3 

32.4 

33.6 

88.0 

9665.3 

287.0 

r47.8 

99.9 

283.3 

33  .5 

32.6 

34.1 

89.0 

9804.4 

281.0 

-49,0 

99,9 

282.9 

33,2 

32.3 

34.5 

90,0 

9921.9 

276.0 

-50,3 

99.9 

282,3 

33.1 

32.3 

35.0 

91.0 

10041  .0 

271.0 

-51.2 

99.9 

281.5 

33.1 

32.4 

35.4 

92.0 

10186.0 

265.0 

-52.6 

99.9 

281.4 

32.3 

31.7 

36.0 

93.0 

10308.7 

260,0 

-53.9 

99.9 

281.1 

31.4 

30.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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157  lA.  0 


( 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SE3 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

c 

-1.3 

310.8 

314.7 

1.2 

36,1 

10.3 

93. 

-0,9 

311.6 

315,5 

1.2 

37.9 

10.8 

93. 

-0.2 

313.2 

317.4 

1.3 

39.7 

11.4 

93. 

-0.1 

313,0 

316.8 

1.2 

39.9 

11.8 

93, 

-0.1 

312.9 

316.2 

1.0 

36.3 

12.2 

93. 

-0.5 

313.4 

315.8 

0.7 

26.6 

12.8 

93. 

-1.1 

313.6 

315.8 

0.7 

25.9 

13.  3 

93. 

( 

-1.4 

313,6 

315,6 

0.6 

24,8 

13.9 

93. 

-1.3 

314.2 

316.2 

0.6 

26.4 

14.4 

93. 

-1.3 

314.3 

316.4 

0.6 

29.3 

15.0 

93. 

( 

-1.3 

314.1 

316.1 

0.6 

31.3 

15.6 

93. 

-1.4 

315,1 

317.3 

0.6 

34.4 

16.  1 

93. 

— 1.5 

315.3 

317,5 

0.7 

38.6 

16.7 

93. 

— 1.6 

315.7 

317.7 

0.6 

36.9 

17.3 

93. 

-1.  3 

316.5 

318.2 

0.5 

29.7 

18.0 

93. 

-0,9 

317,8 

318,9 

0.3 

20,8 

18.6 

93, 

-0.3 

318.4 

319.3 

0.3 

17.8 

19.3 

93. 

0.5 

319.1 

319.8 

0.2 

14.6 

20.2 

93. 

0.8 

318.7 

319.4 

0.2 

14.8 

20.8 

93, 

1.  1 

318,8 

319.6 

0,2 

16.8 

21.6 

92, 

• 

1.0 

319.0 

320.1 

0.3 

26.3 

22.3 

92. 

1.0 

318.9 

320.0 

0.3 

31.4 

23.0 

92. 

( 

1.5 

319,0 

320.2 

0.3 

37.4 

24.0 

92. 

2.0 

319.3 

320.4 

0.3 

39.6 

24.4 

92. 

2.1 

319.2 

320.3 

0.3 

42.6 

25.3 

92. 

2.3 

319.5 

320,5 

0.3 

43.8 

26,2 

91. 

c 

2.5 

319.7 

320,8 

0.3 

46.4 

26.8 

91, 

2.5 

320.1 

321.1 

0.3 

48.5 

27.8 

91. 

2.3 

319.8 

321.0 

0.3 

63.3 

28.8 

91. 

c 

1.9 

319,9 

321.0 

0,3 

63.2 

29.5 

91. 

1.  1 

320.6 

321.4 

0.2 

49.6 

3p.4 

91. 

' 0.3 

320.9 

321.7 

0.2 

47.8 

31.2 

91. 

c 

-0.9 

321.3 

321.9 

0.2 

45.9 

32.  1 

91, 

-1.9 

321.4 

999,9 

99.9 

999.9 

32.8 

91. 

-3.1 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.5 

91. 

( 

-4.5 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

91. 

-5.  8 

321.7 

999,9 

99,9 

999,9 

35.0 

91, 

-6,8 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

91. 

( 

-7.6 

322.2 

999,9 

99,9 

999.9 

36. S 

92. 

-7.7 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

92. 

-7,4 

322.3 

999,9 

99,9 

999.9 

38.5 

92. 

/ 

-7.0 

322.0 

999,9 

99.9 

999.9 

39.4 

92. 

-6.6 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

93. 

-6.  V 

322.4 

999,9 

99.9 

999.9 

41.2 

93. 

( 

-6.1 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

93. 

/ 


( :■ 

•< 

cl 


STATTCN  NO.  255 
VICTOPIA,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  157  14.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/S  EC 

M/SEC 

M/StC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.4 

94.0 

10433.2 

255.0 

-54.7 

99.9 

279.9 

32.5 

32.0 

-5.6 

322.9 

999,9 

99,9 

999,9 

42.9 

93, 

36.8 

95.0 

10559.9 

250.0 

-54.7 

99.9 

273.3 

34,1 

33,8 

-4.9 

324.8 

999,9 

99,9 

999.9 

43.7 

93. 

37.3 

96.0 

10714.9 

244.0 

-56.0 

99.9 

276.3 

35.3 

35.1 

-3.9 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

93. 

37.8 

97.0 

10846.0 

239.0 

-53.0 

99.9 

274.9 

35.9 

35.8 

-3.0 

324.0 

999,9 

99.9 

999.9 

45,9 

93, 

38.3 

98.0 

10978.9 

234.0 

-59.0 

99.9 

274.8 

37.9 

37.8 

-3,2 

324,4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  3 

93, 

33.7 

99,0 

11114,5 

229.0 

-58.  7 

99,9 

276.2 

39.8 

39,6 

-4,3 

326,9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

93. 

39.1 

100.0 

11253.2 

224.0 

-58.7 

99.9 

278.3 

40.9 

40.5 

-5.9 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

93. 

39.6 

101.0 

11452.5 

217.0 

-59.0 

99.9 

281,2 

40.2 

39.4 

-7.8 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

94. 

40.2 

102.0 

11598,7 

212.0 

-59,0 

99,9 

281,8 

37,5 

36.7 

-7.7 

333.7 

999,9 

99,9 

999,9 

51.5 

94, 

40.6 

103.0 

11719.0 

208.0 

-56,0 

99.9 

279.1 

34.3 

33.9 

-5.4 

340.3 

900.9 

99.9 

999.0 

52.5 

94. 

41.0 

104.0 

11873.9 

203.0 

-55.5 

99.9 

272.6 

30.3 

30.3 

-1.3 

343.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

94. 

41.3 

105.0 

12000.8 

199.0 

-55.7 

99.9 

265.3 

28.6 

28.5 

2.4 

345.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

53,7 

94. 

41.8 

106.0 

12162,7 

194.0 

-56,2 

99.9 

254.3 

28,4 

27,4 

7.7 

346,9 

999.0 

99.9 

999.9 

54.5 

94. 

42.2 

107,0 

12294,7 

190.0 

-57,5 

99,9 

249.5 

30.1 

28.2 

10.6 

346.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

94. 

42.6 

108.0 

12428.7 

186.0 

-58.7 

99.9 

248.2 

32.1 

29.8 

12.0 

347.0 

999.9 

09.9 

999.9 

55.7 

93. 

43.1 

109.0 

12564.9 

182.0 

-60.1 

99,9 

250.0 

34,2 

32.2 

11.7 

345.9 

999,9 

99,9 

999.9 

56.  7 

93, 

43.5 

110.0 

12703,3 

178.0 

-60.8 

99,9 

252.8 

35,6 

34.0 

10.5 

347.9 

999,9 

99.9 

999.9 

57.3 

92. 

44.1 

111.0 

12916.6 

172.0 

-60.8 

99.9 

257.4 

35.6 

35.7 

8.0 

351.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

92. 

44.6 

112.0 

13026.1 

169.0 

-60.8 

99.9 

260.6 

36.0 

35.5 

5.9 

353.  1 

909,9 

99.9 

999,9 

59,8 

92, 

45.2 

113.0 

13175.1 

165.0 

-60.8 

99.9 

263.9 

35,2 

35,0 

3.7 

355.5 

999,9 

99.9 

999.9 

61.  1 

92. 

45.7 

114,0 

13327.7 

161.0 

-60,8 

99,9 

266.1 

37.3 

37.2 

2.5 

358,1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

92. 

46.3 

115.0 

13484.3 

157.0 

-60.6 

99.9 

267.2 

42.5 

42.4 

2.1 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

91. 

46.9 

116.0 

13685.8 

152.0 

-60.6 

99.9 

267.6 

45.3 

45.3 

1.9 

364.3 

999.9 

99,9 

999,9 

65.2 

91. 

47.4 

117.0 

13809,8 

149.0 

-60.  8 

99,9 

269.2 

45,3 

46.3 

0.7 

366.1 

999,9 

99.9 

999.9 

66.4 

91, 

47.8 

118.0 

13979.1 

145.0 

-60.8 

99.9 

270.5 

45.4 

45.4 

-0.4 

368.9 

999,9 

99.9 

999.9 

57.5 

91. 

48.4 

119.0 

14152.9 

141.0 

-61.3 

99. g 

270.9 

37.5 

37.5 

-0.  6 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

91. 

48.8 

120.0 

14285.9 

138.0 

-62.6 

99.9 

269.4 

30.3 

30,3 

0,  3 

371.0 

999.9 

99,9 

999,9 

70.  1 

91. 

49.3 

121.0 

14467,2 

134.0 

-62.8 

99.9 

266.8 

26.8 

26,8 

1.5 

373.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

91. 

49.8 

122,0 

14606.6 

131.0 

-63.2 

99.9 

266.0 

30.4 

30.3 

2.1 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

91. 

50.3 

123.0 

14748.8 

128.0 

-63.9 

99.9 

265.4 

34.9 

34.8 

2.2 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

91, 

50.7 

124.0 

14943.1 

124.0 

-64.7 

99.9 

266.5 

35.9 

35-.  8 

2.2 

373.7 

999,9 

99,9 

999.9 

73.5 

91. 

51.3 

125.0 

15092.3 

121.0 

-65.5 

99.9 

265.0 

33.1 

33.0 

2.9 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.8 

91. 

52.0 

126.0 

15296.7 

117.0 

-65.7 

99.9 

262.3 

30.1 

29.9 

4.0 

383. 2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

91. 

52.6 

127.0 

15454.2 

114.0 

-66.5 

99.9 

260.8 

33  .0 

32.6 

5,3 

334,5 

999,9 

99,9 

999,9 

76.9 

91, 

53.1 

128. 0 

15615.3 

111.0 

-67.3 

99.9 

258,4 

33.9 

33.2 

6.  8 

306.0 

999,9 

99.9 

999.9 

78.3 

91, 

53.5 

129,0 

15780,5 

108.0 

-67.3 

99.9 

255.4 

31.6 

30.6 

8.0 

380.0 

999,9 

99.9 

999.9 

79.0 

90, 

54.2 

130,0 

160C0.1 

104.0 

-67.1 

99.9 

253.2 

26.6 

25.5 

T.T 

393.6 

999.9 

99.9 

990.9 

80.  1 

90. 

54.9 

131.0 

16184.4 

101.0 

-68.0 

99.9 

257.2 

26.1 

25.5 

5.8 

395.3 

999.9 

99,0 

999,9 

81,0 

90, 

55.4 

132.0 

16365.5 

98.0 

-68.2 

99.9 

261.5 

29.7 

29,4 

4.4 

398,3 

999,9 

99,9 

999.9 

B1.8 

90, 

56.0 

133.0 

16552.1 

95,0 

-68,4 

99.9 

266.1 

37.3 

37.2 

2 6 

401.5 

999.9 

99.9 

999.9 

R2.a 

90. 

56.6 

134.0 

16744.4 

92.0 

-68.8 

99.9 

269.5 

39.5 

39.5 

0.  3 

404.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

90. 

57.3 

135.0 

16942.9 

89.0 

-68.6 

99.9 

275.  1 

32.2 

32.1 

-2.9 

408.6 

999,9 

99,9 

999,9 

86.2 

90, 

58.0 

136.0 

17149.1 

86.0 

-67,1 

99,9 

278.8 

30.9 

30,6 

-4.7 

415.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

90. 

58.7 

137.0 

17362.8 

83.0 

-68.2 

99.9 

273.6 

36.8 

36.7 

-2.3 

417.7 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

90, 

59.4 

138.0 

17658.8 

79.0 

-69,0 

99,9 

270.6 

33,2 

33.2 

-0.3 

421.9 

999.9 

99,9 

999.9 

90,4 

90, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LF.SS  THAN  6 DEG 
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STAT!CN  HO.  255 
VICTORIA,  TEX 

6 FEBRUARY  1*375 

515  GMT  157  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.2 

139.0 

17389.9 

76.0 

-69.7 

99.9 

269.9 

26.8 

26.8 

0.  1 

625.2 

999.9 

99,9 

999,9 

91,6 

90. 

60.9 

lAO.O 

18131.8 

73,0 

-66.5 

99.9 

267.6 

23.0 

23.0 

KO 

636.8 

999,9 

99.9 

999.9 

92.8 

90. 

61.7 

161.0 

18385.8 

70.0 

-66.5 

99.9 

252.2 

18.1 

17.2 

5 5 

662.1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

90. 

62.6 

162.0 

18650.8 

67.0 

-66«7 

99.9 

262.5 

23.6 

20.8 

10.  8 

667.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.6 

90. 

63.A 

143.0 

19021.9 

63.0 

-68.0 

99.9 

267-6 

23.1 

21.3 

8.9 

652.5 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

89. 

6A.3 

166.0 

19315.5 

60.0 

-67.5 

99.9 

260.3 

26.0 

23.7 

6.0 

659.7 

999.9 

99,9 

999.9 

96.9 

89. 

65.3 

165.0 

19625.3 

57.0 

-66.3 

99.9 

265.5 

21.2 

21.1 

1.7 

669.3 

999,9 

99.  9 

999,9 

93.  3 

89. 

66.3 

166.0 

19862.2 

55.0 

-65.5 

99.9 

276.7 

16.0 

13.9 

-1.6 

676.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.5 

89. 

67.6 

167.0 

20186.6 

52.0 

-63.9 

99.9 

267.0 

6.8 

6.8 

0>  6 

687.3 

999.9 

99.9 

9*-,.  .q 

100.2 

89. 

68.6 

160.0 

20568.1 

69.0 

-66.  7 

99.9 

259.9 

12.3 

12.1 

2,  2 

693.9 

999.9 

99,9 

'i<»9,9 

100.2 

89, 

69.7 

169.0 

20936.7 

66.0 

-63.  7 

99.9 

275.3 

16.8 

16,7 

-1.5 

505,2 

999,9 

99,9 

7' 9. 9 

101.7 

89. 

70.9 

150.0 

21368.0 

63.0 

-66.1 

99.9 

289.1 

8.2 

7.7 

-2.7 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.1 

89. 

72.2 

151.0 

21792.6 

60.0 

-62.6 

99.9 

286.1 

6.2 

6.1 

-1.2 

528.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.0 

09. 

73.7 

152.0 

2227o.^ 

37.0 

-59.9 

99.9 

2 59.9 

15.8 

15.5 

3.1 

567.5 

999,9 

99,0 

999,9 

103.9 

89, 

75.2 

153.0 

22806.9 

36.0 

-59.5 

99.9 

250.5 

16.7 

13.9 

6 ,9 

561.9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

89. 

76.9 

156.0 

23381.2 

31.0 

-60.8 

99.9 

263.6 

22.3 

19.9 

10,  0 

573.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

89. 

78.6 

155.0 

26011.9 

28.0 

-62.6 

99.9 

289.6 

6.0 

3.8 

-1.3 

585.9 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

88. 

80.5 

156.0 

26716.1 

25.0 

-60.0 

99,9 

260.9 

37.9 

37.6 

6.0 

609,9 

999,9 

99.9 

999,9 

111.1 

88. 

82.8 

157.0 

25512.6 

22.0 

-59.0 

99,9 

267.8 

25.2 

25.2 

1.0 

637.9 

999.9 

99.9 

999,9 

116.6 

88. 

85.6 

158.0 

26632.9 

19.0 

-58.7 

99.9 

239.5 

23.2 

20.0 

11.8 

666.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.5 

88. 

d6«6 

159.0 

27133.6 

17.0 

-57.5 

99.9 

251.0 

21.7 

20.5 

7.1 

691,7 

999.9 

99,9 

999,9 

121.5 

87. 

92.0 

160.0 

28369.9 

16.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

762.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 
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station  no.  255 

VICTORIA,  TEX 
6 FEBRUARY  IRT*? 

111=?  GNT  159  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

00  C 

DG  C 

OG 

M/src 

M/SEC 

M/S-^C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.4 

33.0 

1015.8 

6.9 

3.2 

360.0 

11.3 

0.0 

-11.3 

279,4 

291,5 

4,7 

77,0 

0.0 

0. 

0,3 

5,0 

88.0 

1C09.0 

4.9 

1.6 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

277.9 

2B8.8 

4.3 

79.4 

999,9 

999, 

0.8 

6.0 

193.7 

996.0 

3.8 

0.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.8 

288,3 

4.1 

80.4 

999.9 

999. 

1.2 

7.0 

2.92.2 

984.0 

3.2 

1.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99o9 

278,2 

289,6 

4.5 

91.2 

999,  9 

999. 

1.6 

8.0 

374.9 

974,0 

1.8 

0,4 

6.3 

16.4 

-1.8 

-16  3 

277,6 

288.0 

4.0 

90.0 

1.2 

185. 

1.9 

9.0 

474.9 

962.0 

1.3 

0.5 

5.4 

16.1 

-1.5 

-16  0 

278.1 

288.7 

4.1 

93.9 

1.6 

185. 

2.3 

10.0 

559.0 

952.0 

0.8 

0.2 

2.3 

13.9 

-0.6 

-13.9 

278,4 

288.9 

4.1 

95.2 

1.9 

185, 

2.8 

ll.O 

670.5 

939.0 

4,7 

4,2 

352.9 

9,6 

1.2 

-9.5 

283.6 

297,9 

5.5 

96.6 

2.3 

184. 

3.1 

12.0 

758.1 

929,0 

5.9 

5.4 

340.8 

7.0 

2.3 

-6.6 

285.8 

301.6 

6.1 

96.6 

2.5 

183. 

3.5 

13.0 

856.0 

918.0 

6.6 

6.1 

303.4 

4.7 

3.7 

-2.9 

287.5 

304.4 

6.5 

96.4 

2.5 

181. 

3.9 

14.0 

955.2 

907.0 

6.8 

6.2 

283.1 

4.1 

3,9 

-1.  3 

288.  7 

• 306,0 

6.6 

96,2 

2.6 

179, 

A.2 

15,0 

1046.4 

897.0 

6.8 

2.7 

265.8 

3.8 

3.8 

0 3 

289.5 

30  3.  3 

5,2 

75.1 

2.6 

177. 

4.7 

16.0 

1166.4 

884.0 

6.4 

1.4 

233.9 

4.3 

3.5 

2.6 

290.3 

30  3.2 

4.8 

70.2 

2.6 

175. 

5.1 

17.0 

1269.3 

873.0 

6.4 

-0.1 

229.7 

5.0 

3.8 

3.2 

291.2 

303.1 

4,4 

63.0 

2.5 

173, 

5.5 

18.0 

1363.7 

863.0 

5.6 

-3,5 

241.2 

5,4 

4,8 

2.6 

291,2 

300.6 

3.4 

51,9 

2.4 

171. 

5.9 

19.0 

1449.6 

854.0 

6.3 

-0.0 

263.5 

6.7 

6.6 

0.8 

292,9 

305.1 

4.5 

63,9 

2.4 

167. 

6.2 

20.0 

1556.0 

843,0 

6.3 

-2.3 

271.6 

7,5 

7,5 

-0.2 

293.9 

304.5 

3.8 

54.2 

2.4 

164. 

6.7 

21.0 

1673.4 

831.0 

5.6 

-12.2 

279.8. 

8-3 

8.2 

-1  .4 

294.1 

299.3 

1.8 

26.4 

2.5 

159. 

7.1 

22.0 

1762.4 

822.0 

5.6 

-9.0 

286.0 

8.7 

8.4 

-2  .4 

295.1 

301.9 

2.4 

34.1 

2.7 

155. 

7.5 

23.0 

1882.6 

810.0 

5.7 

-11.9 

291.9 

9,7 

9,0 

-3»6 

296,5 

302,0 

1.9 

26.8 

2.8 

152. 

7.9 

24,0 

1984,2 

800.0 

5,4 

-11.0 

291.8 

10,2 

9.5 

-3,8 

297.2 

303.2 

2.1 

29.5 

3.0 

149. 

a. 2 

25,0 

2076,5 

791.0 

4.9 

-8.7 

291.9 

10.7 

9.9 

-4.0 

297.6 

304.9 

2.5 

36.7 

3.2 

147. 

8.8 

26.0 

2211.4 

778.0 

3.7 

-7.5 

292.3 

11.4 

10.5 

-4.3 

297.0 

305.8 

2.8 

43.7 

3.5 

143. 

9.1 

27.0 

2305.8 

769.0 

3.2 

-8.4 

292.1 

11.5 

10,7 

-4.3 

298,2 

305.8 

2.6 

42.1 

3.7 

142. 

9.6 

28.0 

2411.7 

759.0 

2.2 

-14,9 

290.2 

11.5 

10,8 

-4,  0 

298.1 

302.8 

1.6 

26.9 

4,0 

139. 

10.0 

29.0 

2518.6 

749,0 

1.7 

-15.5 

287.0 

11.6 

11.1 

-3  4 

298.7 

303.2 

1.5 

26.5 

4.2 

138. 

10.4 

30.0 

2616.0 

740.0 

1.3 

-20.2 

282.7 

12.2 

11.9 

-2.7 

299.3 

302.5 

1.0 

18.2 

4.5 

136. 

10.8 

31.0 

2725.4 

730.0 

1.2 

-25.9 

279.5 

13.5 

13.3 

-2.2 

300,2 

302.2 

0.6 

ll.l 

4.7 

134, 

11.2 

32.0 

2825.1 

721.0 

1.3 

-35.4 

278.5 

15.1 

15.0 

-2.2 

301.4 

302.3 

0.3 

4.4 

5.0 

131. 

11.6 

33.0 

2926.2 

712.0 

1.5 

-38.4 

279.3 

17.0 

16.8 

-2.7 

302.7 

303.3 

0.2 

3.2 

5.3 

129. 

12.0 

34.0 

3020.5 

703.0 

1.5 

-34.1 

281.1 

18.7 

18.4 

-3.6 

303.8 

304.8 

0.3 

4.9 

5.7 

127. 

12.2 

35.0 

3132.2 

694.0 

1.3 

-25.8 

281.7 

19.3 

18.9 

-3,9 

304,8 

306.9 

0.7 

11.1 

5,9 

126. 

12.9 

36.0 

3272,2 

682.0 

0.2 

-21.7 

282.3 

21.1 

20.6 

-4.5 

305.1 

308.2 

1.0 

17.3 

6.7 

123. 

13.2 

37,0 

3378.5 

673,0 

-0,3 

-19.2 

281.5 

21.7 

21.2 

-4,3 

305.7 

309.6 

1.2 

22.4 

7.1 

122. 

13.6 

38.0 

3486.0 

664.0 

-1.6 

-19.0 

280.0 

22.4 

22.0 

-3.9 

305.5 

309,5 

1.3 

25.0 

7.6 

121. 

14.0 

39.0 

3594.5 

655.0 

-2.0 

-17.5 

278.4 

22.9 

22.6 

-3,3 

306.1 

310.7 

1.5 

29,3 

8.1 

119. 

14.4 

40.0 

3704.3 

646.0 

-3,1 

-15.6 

276,7 

23.1 

22.9 

-2.7 

306,2 

311.5 

1.7 

37,3 

8.6 

118. 

14.9 

41,0 

3839.9 

635.0 

-4.4 

-15.4 

274.4 

23.0 

22.9 

-1  9 

306.3 

311.8 

1.8 

41.9 

9,3 

116. 

15.3 

42.0 

3952.3 

626.0 

-5.3 

-14.9 

271.9 

22.7 

22.7 

-0,  8 

306.5 

312.3 

1.9 

46,7 

9.8 

115. 

15.7 

43.0 

4040.4 

619.0 

-6.3 

-15.1 

268.0 

22.6 

22.6 

0,  5 

306,2 

312.0 

1.9 

49.5 

10.3 

114. 

16.1 

44,0 

4154,9 

610.0 

-6,9 

-15.1 

265,1 

22.7 

22.6 

1.9 

306.8 

312.8 

1.9 

52.2 

10.8 

112. 

16.5 

45.0 

4283.7 

600.0 

-7.8 

-15.6 

261.0 

22.9 

22.6 

3.6 

307,3 

313,0 

1.9 

53.4 

11.3 

111. 

16.9 

46.0 

4388.1 

592.0 

-8,1 

-15,6 

257,9 

23.3 

22.0 

4,9 

308.1 

314.0 

1.9 

54.6 

11.7 

110. 

17,4 

47.0 

4493,7 

584.0 

-8,7 

-16.9 

257,3 

24.3 

23.7 

5.4 

308.6 

314.0 

1.7 

51.3 

12.2 

108. 

17.8 

48.0 

4600.6 

575.0 

-8.7 

-21.5 

258.9 

25.1 

24.7 

4.8 

309.7 

313.5 

1.2 

34.7 

12.8 

106. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 iND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  2S5 
VICTORIA,  TEX 

6 FFORDARY  ISTS 

1115  GMT  159  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PI 

DIO 

SPOED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/StC 

OG  K 

nr,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

la.l 

49.0 

4708.9 

568,0 

-9.3 

-23.7 

260.4 

25.8 

25.4 

4.3 

310,3 

313.5 

1.0 

29.9 

13.2 

105. 

la. 6 

50.0 

4818.4 

560.0 

-10.0 

-23.7 

262.3 

26,4 

26.2 

3 5 

310,7 

313.9 

1.0 

31.6 

13,9 

104, 

19.1 

51.0 

4971.1 

549,0 

-10.9 

-23.8 

263.3 

26.3 

26,1 

3,1 

311.4 

314.7 

1.0 

33.5 

14.7 

103. 

19.5 

5210 

5083.8 

541.0 

-11.7 

-25.4 

263.6 

25.8 

25.6 

2.9 

311.7 

314.6 

0.9 

30.9 

15.3 

102. 

19.9 

53.0 

5197.7 

533.0 

-12.6 

-26.7 

263.6 

24.9 

24.8 

2.8 

312.0 

314.6 

0.8 

29,6 

15.9 

102. 

20.3 

54.0 

5313.0 

525.0 

-13.6 

-28.5 

263.9 

24.5 

24.4 

2.6 

312,  1 

314,4 

0.7 

27.1 

16.4 

101. 

20.8 

55.0 

5414.9 

518.0 

-14,4 

-29.5 

265.0 

24.6 

24.5 

2.1 

312.3 

314.4 

0.6 

26.4 

17.1 

100. 

21.2 

56.0 

5562.5 

508.0 

-15.0 

-31.3 

266.5 

25.1 

25.1 

1.6 

313.4 

315.2 

0.5 

23.3 

17.7 

100. 

21.7 

57.0 

5667.3 

501.0 

-16.1 

-32.5 

268.7 

26.5 

26.5 

0.6 

313.3 

314.9 

0.5 

22.6 

18.4 

99. 

22.1 

58.0 

5773.2 

494,0 

-16.4 

-36.6 

270,6 

27.8 

27,8 

-0 .3 

314.2 

315.3 

0.3 

15,4 

19,0 

99, 

22.5 

59.0 

5911.2 

485.0 

-17.3 

-37.7 

272.1 

29.0 

29.0 

-1  .0 

314.6 

315.7 

0.3 

15.0 

19.8 

99. 

22.9 

60.0 

6020.1 

478.0 

-17.7 

-40.1 

272.2 

29.7 

29.7 

-1.1 

315.4 

316.3 

0.2 

12.0 

20.  5 

98. 

23.4 

61.0 

6130.4 

471.0 

-18.3 

-42.6 

270.9 

30.0 

30.8 

-0.5 

316.1 

315.7 

0.2 

9,4 

21.3 

98, 

23.8 

62.0 

6242.0 

464.0 

-19,1 

-43,9 

269.1 

31.0 

31.0 

0.5 

316,4 

317,0 

0.2 

9.0 

22.  1 

98. 

24.1 

63.0 

6371.2 

456,0 

-20,0 

■^44.0 

267.7 

30.7 

30.7 

1.2 

316.8 

317.4 

0.2 

5.6 

22.7 

98. 

24.5 

64.0 

6485.8 

449.0 

-20.7 

-41.5 

266.1 

29.3 

29.2 

2 0 

317.4 

318.2 

0.2 

13.3 

23.5 

97. 

25.0 

65.0 

6601.7 

442.0 

-21  .0 

-42.0 

265.H 

28.8 

28.7 

2.1 

317.5 

318.2 

0.2 

14.0 

24.  1 

97. 

25.5 

66.0 

6752.8 

433.0 

-23,1 

-42,7 

267.4 

30.7 

30,6 

1.4 

317.6 

318,4 

0.2 

14,6 

25.0 

97. 

25.9 

67,0 

6872.0 

426.0 

-24.0 

-44. C 

263.9 

32.4 

32.4 

0.6 

31  7.9 

318.6 

0.2 

13.7 

25.9 

96. 

26.4 

68.0 

6992.8 

419.0 

-24.4 

-44.2 

269.9 

33.9 

33.9 

0.0 

3H.9 

319.6 

0.2 

13.7 

26.8 

96. 

26.8 

69.0 

7115.2 

412.0 

-25.7 

-45.3 

2 70.1 

34.4 

34.4 

-O.l 

318,8 

319,4 

0,2 

13.9 

27.7 

96, 

27,2 

70.0 

7239.2 

405.0 

-26.7 

-45.4 

270.2 

34,1 

34.1 

-C.l 

319.2 

319,7 

0.2 

14.9 

28.5 

96. 

27.8 

71.0 

7401.0 

396.0 

-28.0 

-46.4 

271.3 

32.7 

32.7 

-0.7 

319.5 

320.0 

0.1 

15.1 

29.7 

95. 

23.2 

72.0 

7510.4 

390.0 

-29.0 

-47.8 

272.7 

32.4 

32.4 

-1  .5 

319.5 

320.0 

0.1 

14.2 

30.5 

95. 

28.7 

73.0 

7621.2 

384,0 

-29,7 

-48.6 

274,4 

33.9 

33,8 

-2.6 

320,1 

320,5 

0.1 

13.8 

31.4 

‘'■5. 

29.1 

74.0 

7752,0 

377.0 

-31.0 

-51.7 

275.  3 

35.6 

35.5 

-3.3 

320.0 

320.3 

0.1 

10.9 

32.2 

95. 

29.5 

75.0 

7865.6 

371.0 

-32.0 

-52.9 

276.1 

36.5 

36.3 

-3.9 

320.1 

320.4 

0.1 

10.5 

33.2 

95. 

30.0 

76.0 

7999.9 

364.0 

-32.8 

-55.9 

277.7 

33.9 

33.6 

-4,6 

320.8 

321.0 

0.1 

7,8 

34.3 

95, 

30.3 

77.0 

8116.6 

358,0 

-34,0 

-57.9 

279.3 

31.9 

31.5 

-5.2 

320.7 

320.9 

0.0 

6.8 

34.9 

95, 

30.9 

78.0 

8234.7 

352.0 

-35,2 

-59.3 

202.6 

29.8 

29.1 

-6  .5 

320.7 

320.8 

0.0 

6.4 

35.9 

96. 

31.3 

79.0 

8374.4 

345.0 

-36.1 

-61.4 

283.3 

30.7 

29.9 

-7.1 

321.3 

321.4 

0.0 

5.3 

35.6 

96. 

31.8 

80.0 

8475.6 

340.0 

-37.2 

-67.9 

283.1 

32.9 

32.1 

-7.5 

321.2 

321.2 

0.0 

2,4 

37,5 

96, 

32.3 

81.0 

8639,7 

332.0 

-38.5 

-74.8 

282.9 

34.5 

33.8 

-7.8 

321.5 

321,5 

0.0 

1.0 

38.6 

96, 

32.8 

82.0 

8764.7 

326.0 

-39.6 

-70.6 

282.7 

35.3 

34.4 

-7.7 

321.7 

321.8 

0.0 

2.1 

39.6 

96. 

33.2 

83.0 

8891.6 

320.0 

-40.4 

99.9 

281  .9 

35.7 

35.0 

-1.4 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

96. 

33.7 

84.0 

9020.3 

314.0 

-41.6 

99.9 

280.9 

36.3 

35.6 

-6.9 

322.5 

999.9 

99,9 

999,9 

41.5 

97. 

34.2 

85.0 

9150,8 

308,0 

-42.9 

99,9 

281.5 

35,2 

34,5 

-7,0 

322.5 

099,9 

99,9 

999.9 

42.7 

97. 

34.7 

86.0 

9305.4 

301.0 

-44.2 

99.9 

203.7 

33.3 

32.4 

-7.9 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

97. 

35.1 

87.0 

9417.5 

296.0 

-45.2 

99.5 

285.4 

33.5 

32.3 

-8,9 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

97. 

35.7 

88.0 

9553.8 

290,0 

-46,5 

99.9 

285.9 

39,1 

37.6 

-10,7 

322.9 

999,9 

99,9 

999,9 

45,5 

97, 

36.1 

89.0 

9669.0 

285.0 

-47.4 

99,9 

285.9 

42,7 

41.1 

-11.7 

323.3 

999,9 

99.9 

999.9 

46.6 

97. 

36.5 

90.0 

9809.4 

279.0 

-48.5 

99,9 

285.9 

43.4 

41.7 

-11.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

98. 

37.0 

91.0 

9928.1 

274.0 

-49.7 

99.9 

285.5 

41.4 

39.9 

-11.1 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

48.9 

98. 

37.4 

92.0 

10072.6 

268.0 

-50,9 

99.9 

284.4 

41,3 

40.0 

-10.3 

323.9 

999,9 

99.9 

999,9 

49.9 

98. 

37.9 

93.0 

10195,0 

263.0 

-51.8 

99.5 

283.1 

41.2 

40.1 

-9.3 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51.1 

98. 

* 8Y  SPEED  MEANS  FLFVATIQN  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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, ...  'Oi' 


STATICN  no,  255 
VICTORIA,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  159  14,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CEMP 

POT  T 

E P07  7 

MX  P70 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38,3 

94.0 

10344.1 

257.0 

-53.3 

99.9 

282.4 

39.3 

38.4 

-8.4 

324.2 

99<»,9 

99.9 

999.9 

52.3 

98. 

33.9 

95.0 

10470.2 

252.0 

-54,7 

99.9 

280,9 

37,2 

36.5 

-7,0 

324,0 

999,9 

99.9 

999.9 

53,4 

98. 

39.5 

96.0 

10624.1 

246.0 

-55,7 

99.9 

279.1 

41.8 

41.3 

-6.6 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

98. 

39,9 

97.0 

10781.1 

240.0 

-56.5 

99.9 

273.5 

45.4 

44.9 

-6.7 

325.9 

999.0 

99.9 

999.9 

55.9 

98. 

40.4 

98.0 

10914.2 

235.0 

-58.0 

99.9 

273.3 

44.8 

44.3 

-6.5 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

98. 

40,9 

99.0 

11022.1 

231.0 

-59.2 

99.9 

273.4 

42.1 

41.6 

-6.2 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58,8 

98, 

41.4 

100. 0 

11159.4 

226.0 

-58.8 

99,9 

279.2 

43.4* 

42.8 

-6.9 

328.0 

999,  Q 

99.9 

999.9 

59.6 

98. 

41.9 

101,0 

11328.0 

220.0 

-59,7 

99,9 

201.2 

46.1* 

45.2 

-8.9 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

98. 

42.5 

102.0 

11471.2 

215.0 

-61.2 

99. 

285.5 

45.7* 

44.0 

-12.2 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

98. 

43.0 

103.0 

11587.8 

211.0 

-61.2 

99.9 

289.5 

44.5* 

41,9 

-14,9 

330,7 

999,9 

99,9 

999.9 

64.2 

99. 

43.6 

104.0 

11737,3 

206.0 

-59.2 

99.9 

290.  3 

41.9* 

39.1 

-1'  .6 

336,2 

999,9 

99,9 

999.9 

65.8 

99. 

44.  1 

105.0 

11891.8 

201.0 

-58.0 

99.9 

289.1 

36.2* 

34.2 

-11.9 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

99. 

44.5 

106.0 

12018.7 

197.0 

-57.3 

99.9 

286.3 

30,5* 

29,3 

-3.5 

343.5 

999,9 

99,9 

995,9 

67,9 

99, 

45.0 

107.0 

12148.5 

193.0 

-57.0 

99.9 

281.2 

25.6* 

25,1 

-5,0 

346.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

68.6 

99, 

45.5 

108. 0 

12314.7 

188.0 

-57.0 

99. <■ 

274,3 

25,3* 

25.2 

-1.9 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

99. 

45.9 

109.0 

12451.5 

184.0 

-58.0 

99.'' 

269.8 

30.0* 

30.0 

0.1 

349.2 

999.9 

99.9 

995.9 

69.7 

99. 

46.4 

110.0 

12589.0 

180.0 

-58.1 

99. 

266.1 

36.3* 

36.2 

2.4 

351.1 

999.9 

99.9 

999,9 

70.8 

99, 

47.1 

111.0 

12766.1 

175.0 

-59.0 

99.9 

261.2 

37.2* 

36.7 

5.7 

352,6 

999,  V 

99,9 

999.9 

72.7 

99, 

47.6 

112.0 

12910.9 

171.0 

-59.7 

99.9 

259.0 

35.3* 

34.6 

6.7 

353.8 

999,9 

99.9 

999.9 

73.5 

98. 

48.1 

113.0 

13058.6 

167.0 

-60.5 

99.9 

259.8 

35.3* 

34.7 

6.2 

354.7 

999.9 

99.9 

995.9 

74.4 

98. 

48.8 

114.0 

12209.3 

163.0 

-61.4 

99.9 

262.0 

34.8* 

34,5 

4.8 

355.7 

999,9 

99.9 

999,9 

76.0 

98. 

49.2 

115.0 

13363,2 

159,0 

-61.8 

99.9 

263,0 

34.1* 

33.9 

4.  1 

357.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

98. 

50.0 

116.0 

13561.2 

154.0 

-61.4 

99.'' 

262.9 

30.5* 

30.3 

3.8 

361.5 

999.9 

99.9 

995.9 

78.6 

97. 

50.8 

117.0 

13683.2 

151.0 

-61  .4 

99.9 

264.9 

33.5* 

33.4 

3.0 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

97. 

51.4 

118.0 

13849.7 

147.0 

-61.4 

99.9 

265.5 

41.9* 

41.8 

3.3 

366.4 

999,9 

99.9 

999.9 

80.9 

97. 

52.0 

119.0 

14020.8 

143.0 

-61.4 

99.9 

263.6 

42.3* 

42.0 

4.7 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

97. 

52.6 

120.0 

14152.3 

140.0 

-61.4 

99.9 

261.2 

34.1* 

33.7 

5.2 

371.5 

999.9 

99.9 

995.9 

83.8 

96. 

53.1 

121.0 

14331.9 

136.0 

-61.8 

99.9 

262.2 

31.4* 

31.1 

4,3 

374,0 

999,9 

99,9 

995.9 

85.  1 

96, 

53.6 

122.0 

14469,8 

133.0 

-62.5 

99.' 

268.  1 

36.1* 

36.1 

1.2 

375.1 

999,9 

99.9 

995,9 

84.9 

95. 

54.1 

123,0 

14657.8 

129,0 

-63.4 

99.' 

273.1 

39.5* 

39.4 

-2.1 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

96. 

54.6 

124-0 

14801.7 

126.0 

-65.1 

99.' 

275.0 

35.7* 

35.6 

-r.i 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

96. 

55.1 

125.0 

14948.3 

123,0 

-65.7 

99.9 

273.8 

34.2* 

34.1 

-2.3 

377.7 

999,9 

99.9 

995.9 

89.0 

95. 

56.0 

126.0 

16148.9 

119.0 

-66.3 

99.9 

269.3 

44.8* 

44.8 

C.5 

380.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

96. 

56.6 

127.0 

15303.4 

116.0 

-66.9 

99.9 

265.9 

40,5* 

40.4 

2.9 

381.9 

999,9 

99.9 

995,9 

93.0 

95. 

57.2 

128.0 

15515.3 

112.0 

-67.  1 

99,9 

263.0 

33.1* 

32,9 

4,0 

385.4 

999,9 

99.9 

995,9 

94.  1 

96, 

58.0 

129.0 

15678,8 

109.0 

-67.9 

99,' 

262.5 

34.1* 

33.8 

4.5 

386.8 

999.9 

99.9 

995.9 

95.1 

96. 

58.7 

130.0 

15346.2 

106.0 

-68.8 

99.9 

258.1 

27.6* 

27.0 

5.7 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

95. 

59.2 

131.0 

16017.8 

103.0 

-69.4 

99.9 

253.6 

20.4* 

19.6 

f.8 

390,3 

999.9 

99,9 

999,9 

97,6 

95. 

60.0 

132.0 

16194.1 

100.0 

-69.6 

99.9 

267.2 

27.8* 

27.7 

1.4 

393.2 

999,9 

99.9 

999.9 

98,1 

95. 

60.6 

133.0 

16375.2 

97.0 

-70. T 

99.9 

274.0 

44.8* 

44.7 

-3.1 

394.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

95. 

61.2 

134.0 

16561.5 

94.0 

-70.7 

99.9 

275.9 

47.4* 

47.2 

-4.9 

398.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

95. 

61.9 

135.0 

16754.0 

91.0 

-70.5 

99,9 

276.6 

33,6* 

33,3 

-3.9 

402,2 

999.9 

99,9 

999.9 

103.4 

95. 

62.8 

136.0 

16953.6 

88.0 

-69.2 

99.' 

277.  1 

29.4* 

29.2 

-3.6 

408.7 

999.9 

99.9 

999.9 

104.7 

95. 

63.6 

13T.n 

17160.9 

85.0 

-69.0 

99.' 

275.4 

41.3* 

41.1 

-3.9 

413.2 

599.9 

99.9 

999.9 

106.1 

95. 

64.2 

138.0 

17375.1 

82.0 

-70.3 

99.' 

273.1 

41.0* 

41.0 

—2. 2 

414,9 

999,9 

99,9 

999,9 

108.2 

95. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAU  6 DEG 
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SVATICN  NO.  255 
VICTOP.IA,  TFX 

6 FEBRUARY  1*375 

1115  GMT  159  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P . 

DtR 

SPEED 

U COVP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

nc  c 

OG  C 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

M/t>EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

POT 

KM 

DG 

65.1 

139.0 

17672.3 

78.0 

-70.3 

99.9 

268.5 

30.3* 

30.3 

0.8 

420,8 

999,9 

99.9 

999,9 

110,0 

95, 

66.0 

140.0 

17905.1 

75.0 

-70.7 

99.9 

263.0 

26.8* 

26,6 

?.3 

424,7 

999,9 

99,9 

999.9 

111.4 

95. 

66.9 

141.0 

18147.2 

72.0 

-70.7 

99.9 

262.2 

26.3* 

26.1 

3.6 

429.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

95. 

67.9 

142.0 

18401.0 

69.0 

-68.4 

99.9 

266.7 

26.1* 

26.0 

1.5 

440.0 

999.9 

99,9 

999.9 

114.3 

95. 

68.9 

143.0 

18668.6 

66.0 

-66.9 

99. V 

271.8 

28.2* 

28.2 

-0.9 

448 . 7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

94. 

69.8 

144.0 

18949.8 

62.0 

-66.7 

99.9 

274.0 

29.4* 

29.3 

-2.1 

455,2 

999,9 

99,9 

999,9 

117.5 

94. 

70.8 

145.0 

19244.4 

60.0 

-67.3 

99.9 

270.9 

28.7* 

28,7 

-f  .4 

460.2 

999,9 

99,9 

999.9 

119,3 

94. 

71.8 

146.0 

19553.6 

57.0 

-67.3 

99.*' 

269.4 

17.6* 

17.6 

0.2 

467.0 

999.9 

99.9 

999.9 

121.1 

94. 

72.9 

147.0 

19879.9 

54.0 

-66.9 

99.9 

256.5 

3.1* 

3.0 

0.7 

475.2 

999,9 

99,9 

999,9 

121,6 

9A, 

76.1 

148.0 

20109.1 

52.0 

-64.8 

00.9 

224.4 

6.2* 

4.3 

4.4 

485.4 

999,9 

99,9 

999.9 

121.5 

94. 

75.4 

149.0 

20473.5 

49.0 

-62.9 

99.9 

255.7 

25,1* 

24,4 

6.2 

498.2 

999,9 

99.9 

999.9 

122.6 

96. 

76.8 

150.0 

20864.9 

46.0 

-60.4 

99.9 

253.2 

19.5* 

1C  .6 

6 .6 

513.3 

999.9 

99.9 

999.9 

124.7 

94. 

78.1 

151.0 

21142.0 

44.0 

-60.4 

99.9 

113.3 

0.6* 

-0.5 

0.2 

519.9 

909.9 

99.9 

999.9 

124.9 

94. 

79.5 

152.0 

21579.6 

41.0 

-62.9 

99.9 

266.4 

28.4* 

28.4 

r.8 

524.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

94. 

80.8 

153.0 

22045.5 

28.0 

-64.8 

99.9 

270.3 

14.9* 

14.9 

-O.l 

531.0 

999.9 

99.9 

999.9 

128.0 

93. 

82.0 

154.0 

22375.8 

36.0 

-64.4 

99.9 

261.3 

12.5* 

12.3 

1.9 

540.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129.4 

93. 

83.7 

155.0 

22909.1 

33.0 

-63.4 

99.9 

269.7 

21.2* 

21.1 

0.  1 

556.4 

999,9 

99,9 

999,9 

131.0 

93. 

85.3 

156.0 

23497.4 

30.0 

-61.4 

99.9 

272.1 

33.8* 

33,8 

-1.2 

577.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

93. 

86.9 

157.0 

23925.5 

28.0 

-61.2 

99.9 

265.5 

18.6* 

18.5 

1.5 

589.2 

999.9 

99.9 

999.9 

135.1 

93. 

89.1 

158.0 

24638.2 

25.0 

-55.7 

99.  ) 

276.0 

28  .9* 

28.7 

-2.0 

624.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

93. 

91.2 

159.0 

25450.7 

22.0 

-56.7 

99.9 

263.0 

21.9* 

21.7 

2.7 

645.0 

999,9 

99,9 

999,9 

141.7 

93. 

93.9 

160.0 

26055.1 

20.0 

-56.7 

99.9 

263.1 

26.2* 

26.1 

3.1 

662.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.8 

93. 

96.3 

161.0 

27078.1 

17.0 

-59.8 

99.9 

273.2 

43.8* 

43.7 

-2.5 

684.1 

999,9 

99.9 

999,9 

148.4 

93, 

99.1 

162.0 

23297.0 

14.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

730.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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STATICN  no.  255 
VICTORIA,  Tex 

6 FtBRUARY  1975 

1915  GMT  152  25.  0 


TI«E 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

M3 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

9.9 

33.0 

1019.0 

5.6 

1.2 

360.0 

13.9 

0.0 

-13.9 

277.8 

238.3 

9.1 

73.0 

0.0 

0. 

0.9 

5.0 

39.2 

1012.0 

9.1 

-2.2 

999,9 

99.9 

99,9 

9W.9 

276.7 

285,0 

3.2 

63.9 

999.9 

999, 

0.7 

6.0 

210.6 

997.0 

3.5 

-0.3 

999.9 

99.9 

99.9 

.9 

277.9 

287.1 

3.8 

75.8 

999.9 

999. 

0.9 

7.0 

300.5 

986.0 

2.0 

-0.8 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

275.8 

286.2 

3.7 

81.2 

999,9 

999, 

1.3 

8.0 

399.3 

979.0 

1.9 

-0.8 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

277.1 

286.6 

3.7  • 

85.9 

999.9 

999. 

1.5 

9.0 

982.3 

969.0 

0.2 

-0.9 

999.9 

90.9 

99.9 

99.9 

276.7 

28  6,3 

3,7 

91.8 

999.  9 

999, 

1.8 

10.0 

579.3 

9 53.0 

-0.6 

-1.9 

2.3 

17.2 

-0,7 

-If,? 

276,8 

286.  1 

3.6 

93,8 

1.9 

180. 

2.1 

11.0 

689.0 

990.0 

-1.9 

-1.8 

2,3 

18,2 

-0.7 

-lh.2 

277,1 

286,3 

3.6 

96.9 

1.7 

180. 

2.9 

12.0 

778.9 

929.0 

9.2 

2.7 

359.5 

17.7 

0.1 

-i;.7 

283.9 

297.0 

5.0 

90.0 

2.  1 

181. 

2.8 

13.0 

876.1 

918.0 

9.9 

3.  9 

353.3 

19.9 

1.7 

-14.8 

285.7 

300.1 

5.5 

93.2 

2,5 

180. 

3.1 

19.0 

979.6 

907.0 

9.6 

9.9 

396.6 

12.9 

3.0 

-12.5 

286.3 

301,9 

5,8 

98,6 

2.7 

179. 

3.5 

15.0 

1079.2 

896.0 

9.6 

9,  V 

336.9 

11.5 

9.5 

-10.6 

287.3 

302.7 

5.9 

99.0 

3.0 

178. 

3.9 

16.0 

1193.5 

883.0 

9.6 

9.5 

315.9 

9.2 

6.9 

-6.6 

288.5 

309.3 

6.0 

99.2 

3.3 

175. 

9.2 

17.0 

1296,0 

872.0 

5.3 

5.  ’ 

300,8 

8,5 

7.3 

-9.9 

290.3 

307,1 

6.3 

98.7 

3.3 

173. 

9.6 

18.0 

1390,9 

862.0 

5.3 

3.8 

287.7 

8.5 

8.1 

-2.6 

291.2 

306.9 

5.9 

90.5 

3.9 

170. 

9.9 

19.0 

1995.5 

851.0 

5.3 

9.3 

289.2 

9.2 

8.7 

-3.0 

292.3 

308.7 

6.1 

93.5 

3.5 

168. 

5.3 

20.0 

1592,2 

891.0 

9.7 

3.  7 

290.8 

9.9 

9,3 

-'.5 

292.8 

308.8 

6.0 

93,2 

3.6 

165. 

5.7 

21.0 

1719.3 

828.0 

9.9 

3.3 

291.2 

10.3 

9.6 

-3.7 

293.7 

309.5 

5.9 

92.9 

3,8 

162. 

6.  0 

22.0 

1813.9 

818.0 

9.1 

2,i 

290.7 

10,3 

9,5 

-3,5 

299,3 

309,6 

5.7 

90.1 

3.9 

160. 

6.9 

23.0 

1928.6 

807.0 

3.5 

2.0 

299.0 

10.7 

9.8 

-9.9 

299.9 

309.8 

5.5 

89.3 

9.1 

157. 

6.7 

29.0 

2019.7 

798.0 

3.0 

-2.2 

299.9 

10.7 

9.7 

-9.5 

295.1 

306.5 

9.1 

68.5 

9.2 

15S. 

7.0 

25.0 

2122.0 

788.0 

3.9 

-2.5 

295.1 

10.9 

9.9 

-9.9 

295.5 

307.9 

9.1 

65.9 

9,9 

159. 

7.9 

26.0 

2257.1 

775.0 

3.5 

-3.  t 

289,8 

9.7 

9.  I 

-^.3 

298.1 

308.7 

3.8 

59,1 

4,6 

152. 

7.8 

27.0 

2362.9 

765.0 

2.5 

-9,  7 

280.1 

9,2 

9.  1 

-’..6 

298,1 

308.0 

3,5 

58.6 

9.8 

150. 

8.1 

28.0 

2968.7 

755.0 

1.9 

-5.3 

271.9 

9.9 

9.9 

-0.3 

298.5 

30  7.8 

3.3 

56,7 

9.8 

199. 

8.5 

29.0 

2565.9 

796.0 

1.9 

—6.  4 

262.9 

10.6 

10.5 

1.3 

298.9 

308.0 

3.2 

55.9 

9,9 

197. 

8.8 

30.0 

2679.2 

736.0 

1.7 

-8.7 

260.9 

12.1 

12.0 

1,9 

300.9 

308,2 

2.7 

95.7 

5,0 

195, 

9.2 

31.0 

2789,6 

726.0 

2,5 

-20.3 

261.9 

19.1 

19.0 

2,1 

302,2 

305.5 

l.O 

16.6 

5.1 

191. 

9.5 

32.0 

2885.3 

717.0 

2.0 

-20.0 

263.5 

15.6 

15.5 

1.8 

302.8 

306.2 

1.1 

17.6 

5.3 

138. 

9.9 

33.0 

2998.6 

707.0 

1.7 

-18.3 

269.0 

17.5 

17.5 

3.3 

303.7 

307.6 

1.3 

20.0 

5.5 

135. 

10.2 

39.0 

3101.6 

698.0 

0.7 

-16.  1 

272.0 

18,9 

18.9 

-0.7 

303,7 

308,5 

1.6 

27.0 

5.8 

133. 

10,7 

35.0 

3205.7 

689,0 

0.  1 

-19,  1 

279.9 

20,9 

20.8 

-’..6 

309.2 

309.8 

1.9 

33.5 

6.3 

130. 

ll.O 

36.0 

3396.3 

677.0 

-0.7 

-12.7 

279.9 

21.8 

21.8 

-1.7 

309.  e 

311.2 

2.1 

39.8 

6.6 

128. 

11.9 

37.0 

3953.1 

668.0 

-1.9 

-12.1 

272.3 

22.5 

22.5 

-0.9 

305.3 

312.1 

2.3 

93.7 

7.1 

125. 

11.3 

38.0 

3561.1 

659.0 

-2.0 

-13.9 

270.3 

23,1 

23.1 

-0.1 

305,7 

312.0 

2.1 

91.9 

7.5 

123. 

12.1 

37,0 

3670.2 

650.0 

-2.9 

-16.2 

269.2 

23,6 

23,6 

0.3 

305.0 

310.9 

1.7 

35,0 

7,9 

121. 

12.6 

90.0 

3780.5 

691.0 

-3.9 

-15.3 

268.7 

25.0 

25.0 

3.6 

306.0 

311.6 

1.8 

90.6 

8.9 

119. 

13.0 

91.0 

3917.0 

630.0 

-9.8 

-19.9 

263.9 

26.3 

26.3 

3.5 

306.5 

312.5 

2.0 

96.6 

9.0 

117, 

13.3 

92.0 

9030.1 

621.0 

-5.9 

-13.1 

263.6 

27.1 

27,0 

0.6 

307,1 

313.9 

2.2 

59,3 

9,5 

US. 

13.7 

93,0 

9199.6 

612.0 

-6.0 

-13.  5 

267.8 

27,7 

27.7 

1.0 

307.7 

319.9 

2.2 

55.3 

10.1 

119. 

19.0 

99.0 

9260.6 

603.0 

-6.9 

-19.6 

266.9 

28.0 

28.0 

1.5 

308.5 

319.7 

2.0 

52.9 

10.5 

112. 

19.9 

95.0 

9365.0 

59j.O 

-6.7 

-16.2 

265.6 

28.9 

28.3 

2.2 

309.3 

319.9 

1.8 

96.9 

11.1 

111. 

19.8 

96.0 

9989.1 

586.0 

-6.9 

-10.3 

269,8 

23.6 

28.5 

2.6 

310,9 

315.7 

1.5 

38.3 

11,7 

109. 

15.1 

97.0 

9591.9 

578.0 

-7.3 

-20.  2 

269.6 

28.7 

28.6 

2.7 

311.1 

315.2 

1.3 

39,7 

12.2 

108. 

15.6 

98.0 

9713.5 

569.0 

-8.1 

-20.5 

265.6 

28.6 

28.5 

•!.2 

311.6 

315.7 

1.3 

35.8 

13.0 

107, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  06G 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfCM  NO.  255 
VICTT^IA,  TEX 

5 FEBRUARY  1575 

1515  GMT  152  25, 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTC 

P.H 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

15.9 

59.0 

5823.5 

561.0 

-9.0 

-20.2 

267.2 

28.8 

28.7 

1.5 

311.8 

316.2 

1.5 

39.6 

13.5 

16.3 

50.0 

5935.5 

553.0 

-9.5 

-20.8 

269.8 

29,5 

29,5 

0.1 

312.5 

316.6 

U3 

39.  1 

15.  1 

16.B 

51.0 

5089.3 

552.0 

-10.8 

-22.1 

272,7 

30.2 

30.1 

-1.5 

312.6 

316.5 

1.2 

38.8 

15.0 

17.1 

52.0 

5203.5 

535.0 

-11.7 

-29.  3 

275.1 

30.5 

30.3 

-2.2 

312.9 

315.9 

0.6 

20.5 

15.6 

17.5 

53.0 

5319,0 

526.0 

-12.1 

-25.0 

275.5 

30.5 

30.3 

-2.9 

313.8 

316.9 

0.9 

33.2 

16.3 

17.9 

55.0 

5550.8 

517.0 

-13.1 

-31.6 

276.0 

30.5 

30.2 

-3.2 

315.1 

315.8 

0.5 

19.3 

17.0 

13.5 

55.0 

5555,5 

510.0 

-15,  1 

-29.2 

275,5 

30.5 

30,3 

-2.9 

315,1 

316.3 

0.7 

26,5 

18.0 

18,9 

56.0 

5689.5 

501,0 

-15.  1 

-27,7 

273.7 

30.5 

30.5 

-2,0 

315,5 

317.1 

0,8 

32.9 

18.8 

1«.3 

57.0 

5810.9 

593.0 

-15.8 

-29.7 

272.5 

30.6 

30.6 

-’..3 

315.1 

317.3 

0.7 

29.0 

19.5 

19.3 

53.0 

5935.3 

585.0 

-15.9 

-32,6 

271.5 

30.7 

30.7 

-0.8 

316.5 

318.  1 

0.5 

22.  1 

20.5 

23.1 

59.0 

6053 .8 

578.0 

-16.2 

-35.9 

271.2 

30.8 

30,8 

-0.7 

317,5 

318,8 

0.5 

18.2 

21.0 

20.7 

60.0 

6170.7 

570.0 

-17.0 

-37.  1 

270.9 

30.9 

30.9 

-0.5 

317.9 

319.1 

0.3 

15.5 

22.  1 

21.0 

61.0 

6283.2 

563.0 

-17.5 

-51.2 

270.3 

30.8 

30.8 

-J.2 

318.7 

319.5 

0.2 

10.5 

22.7 

21.5 

62.0 

6513.5 

555.0 

-18.5 

-52.5 

269.0 

30.5 

30.5 

3.5 

318.9 

319.7 

0.2 

10.0 

23.6 

21.9 

63.0 

6528.9 

558.0 

-19,6 

-55,2 

269.0 

30.7 

30.7 

0.5 

319.0 

319,6 

0.2 

9.0 

25,2 

22.3 

65.0 

6655.8 

551.0 

-20.1 

-57.8 

269k,S- 

31.6 

31.6 

0.1 

319.8 

320.2 

0.1 

6.3 

25.0 

22.7 

65.0 

6781.2 

533.0 

-21.2 

-58.5 

271.6 

32.6 

32.5 

-0.6 

320.1 

320.5 

O.l 

6.5 

25.8 

23.1 

56.0 

6935.8 

525.0 

-22.5 

-50.1 

272.5 

33.1 

33.1 

-1.5 

320,3 

320.6 

O.t 

6.0, 

26,5 

23.5 

67,0 

7057,7 

517.0 

-25,0 

-57,7 

275.  1 

32,9 

32.8 

-2.3 

319.9 

320,5 

0.1 

9.0 

27.3 

23.9 

68.0 

7181.0 

510.0 

-25.2 

-58.5 

275.6 

31.5 

31.3 

-3.1 

320.0 

320.5 

0.1 

9.1 

28.3 

25.3 

69.0 

7305.8 

503.0 

-26.1 

-50.3 

277.0 

30.5 

30.2 

-.5 . 7 

320.3 

320.7 

0.1 

8.1 

28.8 

25.7 

70.0 

7515.2 

397.0 

-26.7 

-51.3 

273,0 

30.2 

29.9 

-5.2 

320,9 

321.2 

O.l 

7.7 

29.5 

25.2 

71,0 

7579,5 

388,0 

-27.8 

-56.  7 

2 78.8 

30.6 

30,2 

-5.7 

321.6 

321,8 

0.0 

5.3 

30.5 

25.6 

72,0 

7709,9 

381.0 

-29.0 

-57.5 

279.5 

30.5 

30.1 

-5.0 

321.7 

321.9 

0.0 

5.5 

31.2 

26.0 

73.0 

7823.2 

375.0 

-30.2 

-55.5 

280.2 

30.2 

29.7 

-■>.3 

321.6 

321.8 

0.1 

6.5 

32.1 

26.5 

75.0 

7956.9 

368.0 

-31.3 

-53.9 

281.8 

31.5 

30.7 

-{,.5 

321,8 

322.0 

o.l 

8.8 

32.6 

26.9 

75.0 

8073.2 

362.0 

-32.3 

-55.5 

283.7 

32.7 

31. B 

-7.8 

322,0 

322.3 

0.1 

7.8 

33.7 

27.5 

76.0 

8210.8 

355.0 

-32.9 

-57.2 

286.0 

35.6 

53.3 

-7.5 

323.0 

323.1 

0.0 

6.7 

35.6 

27.3 

77.0 

8330.5 

359.0 

-35.2 

-58.7 

286.7 

35.6 

35.1 

-n.2 

322.8 

322.9 

0.0 

5.3 

35.3 

28.3 

73.0 

8551.5 

353.0 

-35.5 

-55.7 

286.5 

33.8 

32.5 

-9.6 

322.7 

323,0 

0,1 

10,3 

36,  7 

28.7 

79.0 

8575.0 

337.0 

-36.8 

-55.6 

286.0 

30.9 

29.7 

-8.5 

322.6 

322.8 

0.1 

12.0 

37.6 

29,  1 

80.0 

8719.0 

330.0 

-37,7 

-52.9 

285.5 

29.1 

28.0 

-7.8 

323.2 

323.5 

0.1 

18.3 

37.9 

29.8 

81.0 

8866.5 

323.0 

-39.2 

-53.9 

285.5 

33.1 

32.0 

-8.3 

323.2 

373.5 

0.1 

18.9 

39.2 

30.2 

32.0 

8995.6 

317.0 

-50.3 

99.9 

285.2 

35,5 

33.5 

-3.5 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

50,2 

30.8 

83.0 

9125.6 

311.0 

-51.5 

99.9 

285.7 

33.5 

32.5 

-’..5 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

31.1 

85.0 

9256.6 

305.0 

-52.5 

99.9 

285.2 

33.0 

31.9 

-3.7 

325.0 

999.0 

99.9 

999.9 

51.9 

31.7 

35.0 

9390.6 

299.0 

-53 . 3 

99.9 

206.3 

33.7 

32.3 

-9.5 

325,7 

999,9 

99.9 

999.9 

53,  1 

32.1 

86. 0 

9526,6 

293,0 

-55.  8 

99,  9 

286.8 

35.2 

33.7 

-10.2 

325,5 

999,9 

99,9 

999.9 

53.9 

32.7 

87,0 

9665,6 

287.0 

-55.9 

99.9 

286.9 

39.7 

38.0 

-11.5 

325.7 

999.9 

99.9 

999,9 

55.2 

33.0 

8 8.0 

9805.0 

281.0 

-56.8 

99.9 

286.7 

52.5 

50.7 

-12.2 

325.5 

999,9 

99.9 

999.9 

55.9 

33.6 

89.0 

9957.6 

275.0 

-58,3 

99.9 

285.8 

45.0 

53.5 

-12.2 

325.5 

999,9 

99.9 

999,9 

57,5 

35.0 

90.0 

10068.5 

2 70.0 

-58.  8 

99.9 

285,1 

53.9 

52,5 

-11.5 

326.2 

999,9 

99.9 

999.9 

58.7 

35.5 

91.0 

10190.8 

265.0 

-50.0 

99.9 

283.7 

52.0 

50.8 

-13.0 

326.2 

999,9 

99.9 

999.9 

50.2 

35.9 

92.0 

10350.1 

259.0 

-51,5 

99.9 

2 82,  1 

53.0 

52.1 

-9.0 

326.5 

999,9 

99.9 

999,9 

50,5 

35.5 

93,0 

10566.5 

255,0 

-52.6 

99,9 

280,3 

52.2 

51.5 

-7.5 

326.5 

999.9 

99,9 

999.9 

52.6 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OtG 


0 

A2 

DG 

106. 

105. 

105. 

105. 

105. 

103. 

103. 

102. 

102. 

102. 

101. 

101. 

101. 

100. 

100. 

100. 

99. 

99. 

99. 

99. 

99. 

99. 

99. 

99^ 

99, 

9?. 

99. 

99. 

99. 

99. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 
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STATICN  NO.  255 
VICTORIA,  TSX 

6 FEBRUARY  1975 

1A15  GMT  152  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T ' 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

k:n 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/src 

M/SEC 

M/lEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.9 

96.0 

10596.6 

269.0 

-56.0 

99,9 

279.0 

37,3 

36.8 

-5,0 

326.2 

999.9 

09,9 

999,9 

53,5 

101. 

36.5 

95.0 

10726.2 

266.0 

-55.3 

99.9 

278,6 

36,6 

36,0 

-5,0 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56. T 

101. 

37.0 

96.0 

10882.6 

238.0 

-56.6 

99.9 

278.5 

37.6 

37.0 

-5.5 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

101. 

37.5 

97.0 

11016.9 

233.0 

-57.9 

99,9 

278.6 

38,1 

37.7 

-5,6 

326,5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

101. 

37.9 

98.0 

11153.3 

228.0 

-59.1 

99.9 

276.2 

36.6 

36.0 

-5.2 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

101. 

3B.5 

. 99.0 

11292.0 

223.0 

-60,3 

99,9 

278.5 

36.6 

36.2 

- 5,6 

326,9 

999,9 

99,9 

999,9 

59,  1 

101. 

38.9 

100.0 

11633,3 

218.0 

-60.3 

99.  9 

280.1 

61.1 

60,6 

-7,2 

329,1 

999.9 

99,9 

999.9 

59.8 

101. 

39.6 

101. 0 

11577.8 

213.0 

-60.  8 

99.  9 

286.2 

67.3 

65.9 

-11.6 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

101. 

60. 0 

102.0 

11725.6 

208.0 

-61.2 

99.9 

286.6 

66.6 

66.7 

-13.6 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

101. 

60.6 

103.0 

11876.8 

203.0 

-60.3 

99.9 

287.6 

60.9 

39.0 

-12.2 

335,9 

999,9 

99,9 

999,9 

66.6 

101. 

60.9 

106.0 

12033.8 

198.0 

-56.  1 

99.9 

286.2 

33.3 

32.0 

-7.3 

365,0 

999,9 

99.9 

999.9 

65.3 

101. 

61.6 

105.0 

12163.7 

196.0 

-55.9 

99.9 

283.3 

28.8 

28.0 

— j . 6 

367.2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

101. 

61.8 

106.0 

12329.7 

189.0 

-56.2 

99,  9 

281.1 

27.7 

27.2 

->.6 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

101. 

62.3 

107.0 

12665.5 

185.0 

-56.6 

99,  9 

2 79,0 

28.7* 

28.3 

-6.5 

350.9 

999.9 

99,9 

999,9 

67.6 

101. 

62.8 

108.0 

12603.9 

181.0 

-57.6 

99.9 

276.9 

30.6* 

30.6 

-3.7 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

101. 

63.5 

109.0 

12765.0 

177.0 

-57.7 

99.9 

272.0 

31.1* 

31.0 

-1.1 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

101. 

63.9 

110.0 

12889.2 

173.0 

-57.9 

99.9 

268.7 

33,8* 

33,8 

0.8 

355.5 

909,9 

99.9 

999,9 

70,2 

lot. 

66.3 

111.0 

13073.6 

168.0 

-59.6 

99.9 

266.6 

38.1* 

38.0 

2,3 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

101. 

66.8 

112.0 

13226.0 

166.0 

-60.1 

99.9 

263,9 

60.7* 

60.5 

6.6 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

101. 

65.3 

113.0 

13377.7 

160.0 

-61.2 

99,9 

2 60  .'6 

39,1* 

38.5 

6.6 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

100. 

65.8 

116.0 

13535.2 

156.0 

-60.5 

99,9 

259,8 

38.3* 

37,7 

6.8 

361.8 

999,9 

99,9 

999.9 

76,7 

100. 

66.3 

115.0 

13697.6 

152.0 

-59.6 

99.9 

262.6 

61.6* 

61,0 

5.6 

366.3 

999,9 

99,9 

999,9 

75.9 

100. 

67.0 

116.0 

13866.3 

168.0 

-59.6 

99.9 

267.6 

68.2* 

68.1 

2.2 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

99, 

67.5 

117.0 

16035.5 

166.0 

-60.1 

99.9 

270.0 

66.9* 

66.9 

«),0 

370.8 

999,9 

99,9 

999,9 

79.6 

99. 

68.0 

118.0 

16211.2 

160.0 

-60.3 

99.9 

272.2 

60,7* 

60,7 

373.5 

999,9 

99,9 

999,9 

80.6 

99, 

63.5 

119.0 

16366.1 

137.0 

-60.  8 

99.  9 

275.2 

36.9* 

36.7 

-1.6 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

99. 

69.1 

120.0 

16530.0 

133.0 

-61.5 

99.  9 

278.7 

33.6- 

33.0 

•5.0 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

99. 

69.7 

121.0 

16671.1 

130.0 

-62.5 

99.9 

279.5 

30.8* 

30.6 

-5.1 

377.6 

99  9.9 

99,9 

999,9 

86.0 

99, 

50.2 

122.0 

16816.9 

12  7.0 

-63.6 

99.9 

270,2 

33.5* 

33.1 

-6.7 

378,5 

999,9 

99.9 

999.9 

86.8 

99. 

50.8 

123.0 

1501 i. 2 

123.0 

-66.1 

99.9 

276.8 

33.8* 

38.5 

-6.6 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

99. 

51.6 

126.0 

15162.3 

120.0 

-66.3 

99.9 

275.1 

39.7* 

39.5 

-3.6 

383.0 

999.9 

99.  f 

999.9 

87.6 

99. 

51.9 

125.0 

15316.9 

117.0 

-65.1 

99.9 

272.7 

36.5* 

36.5 

- 1.7 

386.3 

999,9 

99,9 

999,9 

89.  1 

99. 

52.8 

126.0 

15528.6 

113.0 

-66.1 

99.9 

270.5 

30.9* 

30.9 

-0.3 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

99. 

53.2 

127.0 

15691.6 

110.0 

-66.5 

99.  9 

2 70.9 

32.7* 

32.7 

-0.5 

388.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

99. 

53.8 

128.0 

15858.6 

107.0 

-67.5 

99.9 

272.7 

39.6* 

39.3 

-1,9 

389,7 

999.9 

99,9 

999,9 

92,6 

98. 

56.6 

129,0 

160E7.3 

103.0 

-68.5 

99,9 

275.6 

60.6* 

60.6 

-3.8 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96,3 

98. 

56.9 

130,0 

16266.6 

100. 0 

-68.8 

99,9 

277.1 

36.3* 

36.1 

-6.2 

396.9 

999,9 

99.9 

999.9 

95.5 

98. 

55.7 

131.0 

16666.3 

97.0 

-69.6 

99.9 

275.1 

32.3* 

32.2 

-2.9 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.6 

98. 

56.6 

132.0 

16633.6 

96.0 

-69.6 

99.9 

271.5 

36,8* 

36.8 

-0,9 

600.3 

999,9 

99.9 

999.9 

98.6 

98, 

57.1 

133.0 

16827.3 

91,0 

-69,0 

99.  9 

269,6 

37,7* 

37.7 

0.6 

605.3 

999,9 

99.9 

999.9 

99,7 

98. 

57.8 

136,0 

17028.0 

88.0 

-68.5 

99.  9 

269,5 

39.6* 

39.6 

0.6 

610.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

98. 

58.5 

135.0 

17235.8 

05.0 

-68.  8 

99.9 

269.7 

36,5* 

36,5 

9.2 

613,7 

999,9 

99.9 

999.9 

103.  1 

98. 

59.2 

136.0 

17651.3 

'82.0 

-67.9 

99.9 

272,5 

30.1* 

30.1 

-1.3 

619,7 

999,9 

99.9 

999.9 

106.3 

98. 

59.9 

137.0 

17675.3 

79.0 

-68.  1 

99,9 

273.0 

29.6* 

29.5 

-1.5 

623.7 

999,9 

99.9 

999.9 

105.5 

98. 

60.7 

138.0 

17906.6 

76.0 

-70.3 

99.9 

263.3 

30.9* 

~ 30.9 

0.9 

626.0 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

98. 

P 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f ’aNO  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRc  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  no;  255 
VICTORIA,  TFX 


6 FEBRUARY  1575 

1415  GMT  152  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

P/SEC 

P/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GP/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.6 

139.0 

18228.2 

72,0 

-69,8 

99,  9 

262,8 

32,2* 

31.9 

4.0 

431.5 

999,9 

99.9 

999.9 

108.7 

97. 

62.4 

140.0 

18482.5 

69.0 

-68.5 

99,  9 

265.4 

28.9* 

28.8 

2.3 

439.6 

999.9 

99.9  • 

999.9 

110.1 

97. 

63.3 

141.0 

18750.1 

66.0 

-66,7 

99,9 

274.3 

22.1* 

22.0 

-1.6 

449.2 

999.9 

99,9 

999.9 

111.6 

97. 

64.3 

142.0 

19032.1 

63.0 

-65.7 

99.9 

277.1 

32.4* 

32.2 

-4.0 

457.5 

999.9 

99.9 

999,9 

112.8 

97. 

65.2 

143.0 

19328.5 

60.0 

-65,9 

99.9 

274.6 

26,8* 

26,7 

-2.2 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

97. 

66.2 

144.0 

19640.6 

57,0 

-64.9 

99,9 

213.2 

7.1* 

3.9 

5.9 

472.5 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

97. 

67.4 

145.0 

19970.4 

54.0 

-64.9 

99.9 

260.3 

22.0* 

21.7 

3.7 

479.9 

999.9 

99.9 

999.9 

116.2 

97. 

68.6 

146.0 

20320.5 

51.0 

-63.2 

99,  9 

262.9 

13,7* 

13.6 

1.7 

491,8 

999,9 

99,9 

999,9 

117,9 

97. 

65.8 

147.0 

20693.5 

48.0 

-63,0 

99,  9 

267,3 

19.1* 

19.1 

0,9 

500,8 

999,9 

99.9 

999.9 

118.3 

97. 

71.0 

148.0 

21093.7 

45.0 

-60.0 

99.9 

260.4 

11.9* 

11  .7 

2.0 

517.6 

599.9 

99.9 

999.9 

120.0 

96. 

72.2 

149.0 

21524.2 

42.0 

-60.3 

99.9 

263.2 

16,5* 

16.5 

3.5 

527,0 

999,9 

99,9 

999,9 

121.  1 

96. 

73.4 

150.0 

21984.7 

39.0 

-61.7 

99.9 

247.5 

13,6* 

12.5 

5.2 

534,7 

999,9 

99,9 

999,9 

121.4 

96. 

74.8 

151.0 

22480,0 

36,0 

-62.1 

99,9 

268.0 

29,3* 

29.3 

1.0 

546.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.  1 

96. 

76.3 

152.0 

23017.9 

33.0 

-62.1 

99.9 

243.5 

9.4* 

8.4 

4.2 

559.9 

999.9 

99.9 

999.9 

124.7 

96. 

77.9 

153.0 

23408.1 

31.0 

-58.1 

99,  9 

282.9 

18,8* 

18.3 

—♦,2 

580,9 

999,9 

99,9 

999,9 

126.4 

96. 

79.7 

154.0 

24280.2 

27.0 

-57.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

606.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

81.2 

155.0 

24770.1 

25.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

628.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPPED 

U COMP 

V roMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/src 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

3.1 

33.0 

1021.6 

6.1 

-1.5 

360.0 

11.8 

0.0 

-1-.8 

278.0 

286.7 

3.3 

58.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

116.3 

101 l.O 

6.7 

-2.8 

999,9 

99,9 

99,9 

9J.9 

277.6 

285.6 

3.1 

58,3 

999,9 

990, 

0.8 

5.0 

223.6 

998.  0 

2.  7 

-3,  7 

999.9 

99,9' 

99,9 

97,9 

276,3 

283.9 

2,9 

62.6 

999.9 

999, 

1.3 

6.0 

365.9 

933.0 

2.3 

-2.8 

999.  . 

99.9 

99.9 

99.9 

277.2 

285.5 

3.2 

69.0 

999.9 

999, 

1.6 

7.0 

653.2 

970.0 

0,7 

-6,1 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

276.6 

286.2 

2.9 

70.0 

999.9 

999. 

2.0 

s.o 

553.0 

958.0 

-0.6 

-5.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

276.6 

283. 6 

2.7 

71.1 

999.  9 

999. 

2.6 

9.0 

653.7 

966.0 

-1.1 

-5.2 

5.7 

16,1 

-1,9 

-16,0 

275,8 

286.0 

2,8 

73.7 

2.2 

182. 

2.7 

10. 0 

755.6 

936.0 

-1  .2 

-5,9 

6,6 

16.9 

-1.9 

-16.8 

277.6 

286.5 

2.6 

70.5 

2.5 

183. 

3.1 

11.0 

886.9 

919,0 

-0,6 

-6.6 

6.3 

16.7 

-1.3 

-16.7 

279.7 

286.6 

2.6 

63.9 

2.9 

186. 

3.5 

12.0 

990.6 

907.0 

2.3 

-5.  3 

0.2 

13.6. 

-0.0 

-33.6 

283.6 

291.3 

2.8 

57.1 

3.3 

183. 

3.9 

13.0 

1089.7 

896.0 

5.0 

-7.9 

366.3 

ll.O 

2.6 

-10.7 

287.6 

293.9 

2.6 

38.7 

3.6 

183. 

6.2 

16.0 

1209.2 

883.0 

5,7 

-5.5 

332,6 

11.0, 

5,1 

-9,7 

289,6 

297.3 

2.9 

66.3 

3.7 

182. 

6.6 

15.0 

1311.8 

872,0 

5,7 

-0.1 

318.5 

12.6 

8.3 

-9.6 

290.6 

302.6 

6.6 

66.2 

6.0 

179. 

5.0 

16.0 

1666.3 

856.0 

5.6 

2.5 

313.2 

16.2 

10.6 

->.7 

291.7 

306.1 

5.6 

81.7 

6.2 

176. 

5.6 

17.0 

1569.7 

867.0 

6.5 

2.8 

306.8 

16.8  • 

11.3 

-J.9 

291.9 

306.8 

5.6 

83.8 

6.5 

173. 

5.7 

13.0 

1656.3 

836,0 

3.7 

3.7 

301.1 

16.9 

12.8 

-’.7 

292.1 

306.  1 

6.0 

101.1 

6.6 

170. 

6.1 

19.0 

1766.1 

825.0 

3.7 

3,  7 

293,7 

15,0 

13.7 

-6.0 

293.3 

309.5 

6.1 

102.9 

6.9 

167. 

6.5 

20.0 

1873.3 

816.0 

3.8 

3.8 

289.0 

15.0 

16.2 

-6.9 

296.6 

311.3 

6.2 

101. 1 

5.1 

166. 

7.0 

21.0 

2016.6 

800.0 

3.2 

3.0 

289.6 

16.1 

15.2 

-5.6 

295.3 

311.5 

6.0 

09,2 

5,3 

160. 

7.3 

22.0 

2116.6 

790.0 

2.0 

2.0 

205.8 

15.6 

15.0 

-6.2 

295.1 

310,3 

5.6 

100.  I 

5,5 

157, 

7.7 

23.0 

2229,6 

779.0 

1.2 

1.2 

279.8 

15.0 

14.0 

-2.5 

295.3 

310.0 

5,6 

100.7 

5.8 

156. 

8.1 

26.0 

2366.0 

7o8.0 

0.6 

0.3 

272.9 

16.7 

16.7 

-0.8 

295.6 

309.6 

5.1 

99.7 

6.0 

151. 

8.5 

25.0 

2669.3 

758.0 

0.2 

-6,  9 

267.0 

15.1  . 

15.1 

0.8 

296.3 

306.2 

3.5 

68. S 

6.1 

169. 

8.9 

26.0 

2588.9 

765.0 

3.7 

-15.7 

266.9 

16.1 

16.1 

0.9 

301,3 

305,9 

1.5 

22.5 

6.3 

165. 

9.3 

27.0 

2698.6 

735.0 

2.8 

-17.2 

269.8 

17,3 

17,3 

0,1 

301,5 

30  5,7 

1.3 

21.2 

6.5 

162. 

9.6 

28.0 

2820.2 

726.0 

1.8 

-17.2 

272.6 

1.8.6 

18.6 

-0.8 

301.7 

305.9 

1.6 

22.6 

6.7 

160. 

9.9 

29.0 

2932.2 

716.0 

1.5 

-16.2 

276.8 

19.5 

19.5 

-1.6 

302.6 

30  7.2 

1.5 

25.2 

6.9 

138. 

10.6 

30.0 

3065.7 

706.0 

1 .2 

-15.3 

275.2 

21.6 

21.6 

-2.0 

303.5 

308,5 

1,7 

28.1 

7.6 

135. 

10.7 

31.0 

3160.6 

696,0 

0,6 

-16.  9 

2 73.8 

22.3 

22.3 

-’..5 

303.8 

309.  1 

1.7 

30,7 

7,8 

133. 

11.1 

32.0 

3276.8 

686,0 

-0.6 

-16.0 

271.6 

23.3 

23.3 

-9.5 

306.2 

309.1 

1.6 

29.6 

8.2 

131. 

11.6 

33.0 

3396.6 

676.0 

-1.2 

-16.6 

269.2 

26.6 

26.6 

0.3 

306.6 

309.6 

1.6 

30.3 

8.7 

128. 

11.9 

36.0 

3513.6 

666.0 

-1.9 

-16.6 

269.0 

26.9 

26.9 

0.6 

305.2 

310.0 

1.6 

31.6 

9,1 

126. 

12.6 

35.0 

3633,9 

656.0 

-2.  8 

-15.6 

269.5 

25.5 

25.5 

0.2 

305.6 

310.7 

1.7 

36,  5 

9.7 

’23, 

12.7 

36.0 

3768.0 

663.0 

-6.6 

-15.3 

269.9 

25.8 

25.8 

0.1 

305.2 

310.7 

1.8 

62.1 

10.1 

122. 

13.3 

37.0 

3891.6 

633.0 

-5.1 

-13.0 

270.1 

26.9 

26.9 

-O.l 

305.7 

312.6 

2.2 

53.9 

10.9 

119. 

13.6 

38.0 

6003,9 

626.0 

-5,6 

-13,6 

269.9 

27,8 

27.8 

0.0 

306.5 

313.0 

2.2 

53,  8 

11.3 

118. 

16.1 

39,0 

6130.6 

616.0 

-5.7 

-16.6 

269.0 

29.5 

29.5 

0.5 

307.7 

313.8 

2.0 

69.6 

12.1 

116. 

16.6 

60.0 

6266.6 

605.0 

-5.9 

-16.8 

268.3 

30,2 

30.2 

0,9 

308.8 

316,9 

2.0 

69,1 

12.6 

115. 

15.0 

61.0 

6603.3 

593,0 

-6.3 

-15.6 

267.1 

31.0 

31.0 

1.6 

310.0 

316.0 

1.9 

67.8 

13.6 

113. 

15.6 

62.0 

6522.8 

586.0 

-7.1 

-16.7 

266.3 

31.1 

31.0 

2.0 

310.5 

316.0 

1.8 

66.0 

16.3 

111. 

15.8 

63.0 

6663.7 

575o0 

-8.3 

-17.6 

265.8 

30.7 

30.6 

2.3 

310,5 

315,8 

1.7 

67,5 

16.9 

110. 

16.2 

66.0 

6766,0 

566.0 

-9.0 

-17.8 

266.0 

30,1 

30.0 

2.1 

311.0 

316.2 

1.7 

68.7 

15.6 

109, 

16.6 

65.0 

6890.0 

557.0 

-9.6 

-19,6 

267.6 

29.5 

29.5 

1.6 

311.7 

316.3 

1.6 

63.6 

16.3 

108. 

17.0 

66.0 

5001.6 

569.0 

-10,3 

-23.6 

269.8 

29.1 

29,1 

0.1 

312.1 

315.5 

1.0 

33.1 

16.9 

107, 

17.6 

67,0 

5128.8 

560,0 

-11. 0 

-26.5 

271.6 

29.0 

29.0 

-0.7 

312.7 

315.6 

0.8 

26.5 

17.6 

107. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATrON  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  rEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH7N  6 OEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MO 

OG  C 

17.0 

48.0 

5243.3 

532.0 

-11.6 

18.3 

49.0 

5374.0 

523,0 

-12.0 

18.7 

50.0 

549  r.  8 

515.0 

-12.9 

19.3 

51.0 

564C.9 

505.0 

-14.5 

19.6 

52.0 

5777.0 

496.0 

-15.  1 

20.1 

53.0 

5899.7 

488.0 

-15.9 

20.5 

54.0 

6024.3 

480.0 

-15,9 

20,9 

- 55.0 

6150.7 

472.0 

-17,0 

21.5 

56.0 

6311.2 

462.0 

-17.7 

21.9 

57.0 

6441.7 

454.0 

-18.4 

22.4 

58.0 

6557.4 

447.0 

-19.3 

22.3 

59.0 

6691.5 

439.0 

-20.1 

23.2 

60.0 

6810.3 

432.0 

-21.3 

23.6 

61.0 

6948.0 

424.0 

-22.3 

24.1 

62.0 

7069,9 

417.0 

-23.7 

24.5 

63.0 

7193.4 

410,0 

-24.7 

25.0 

64.0 

7336.6 

402.0 

-25.6 

25.5 

65.0 

7463.7 

395.0 

-26.6 

26.1 

66.0 

7629.7 

386.0 

-27.8 

26.6 

67.0 

7760.9 

379.0 

-29.0 

27.0 

63.0 

7893.9 

372.0 

-30.2 

27.4 

69.0 

.8028.8 

365.0 

-31.2 

27.8 

70.0 

3146.0 

359,0 

-32,3 

28.3 

71.0 

8304.5 

351.0 

-33.9 

23.6 

72.0 

8445.3 

344.0 

-34.9 

29.2 

73.0 

8567.8 

338.0 

-36.3 

29.6 

74.0 

8712.7 

331.0 

-37.3 

30.1 

75.0 

8833.7 

325,0 

-38.4 

30.5 

76.0 

8966.5 

319.0 

-39.9 

31.0 

77.0 

9095.9 

313.0 

-41.0 

31.5 

78.0 

9227.2 

307.0 

-42.2 

31.9 

79.0 

9360.4 

301.0 

-43.3 

32.4 

80.0 

9495.6 

295.0 

-44.3 

33.0 

31.0 

9679.3 

287,0 

-45,9 

33.5 

82,0 

9796.1 

282.0 

-46.7 

33.9 

83.0 

9938.3 

276.0 

-48.0 

34.4 

84.0 

10083.0 

270.0 

-48.6 

34.8 

85.0 

10205,7 

265.0 

-49,8 

35.4 

86.0 

10380,2 

258.0 

-51.3 

35.8 

87.0 

10532.6 

252,0 

-52.8 

36.3 

88. 0 

10661.5 

247,0 

-54.2 

36.3 

39.0 

10792.3 

242.0 

-55.5 

37.2 

90.0 

10925.0 

237.0 

-56.6 

37,6 

91,0 

11059.8 

232.0 

-58.0 

38.2 

92,0 

11196.0 

227.0 

-59.0 

STATION  NO. 

255 

VICTORIA, 

TEX 

' 

6 

FEBRUARY 
1715  GMT 

1975 

DEW  PT 

OIR 

SPFEO 

U COMP 

V C3HP 

r»G  c 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

-28.0 

272.1 

28.5 

28.5 

-'..0 

-27.6' 

272.6 

27.7 

27.7 

-1.3 

-27,  5 

273.6 

27.7 

27.6 

-1.8 

-27,8 

270.6 

28.8 

28,7 

-2,8 

-29.  1 

276.2 

29  .4 

29.3 

-3.2 

-31.1 

275.8 

29.8 

29,7 

-3.0 

-35.6 

274,8 

30.0 

29,9 

-2.5 

-39,0 

273.6 

30.2 

30.2 

-1.9 

-47,6 

212.3 

30.9 

30.8 

-1.2 

-48.  0 

271.5 

31.6 

31.6 

-0.8 

-45,4 

270,3 

32.9 

32,9 

-0,2 

-45.9 

269.2 

33  .6 

33.6 

3.5 

-48.1 

268.1 

33.7 

33.7 

.1 

-51.2 

267.3 

33.4 

33.3 

' . 6 

-50.4 

266.7 

33.1 

33,0 

1.9 

-48.7 

266.3 

32.6 

32.5 

2.1 

-50.8 

265.5 

30.9 

30.8 

2.4 

-50,3 

265,3 

30,2 

30.0 

2,5 

-50,6 

266.6 

31.4 

31,3 

1.9 

-50.4 

269.1 

32.1 

32.1 

0.5 

-49.  7 

272.1 

32.4 

32.3 

-1.2 

-50.  7 

274.9 

32.3 

32.1 

-2.7 

-50,7 

276.8 

32,4 

32.1 

-3.8 

-51.1 

278.4 

33.2 

32.8 

-4.9 

-50.7 

279.2 

33.9 

33.5 

-5.4 

-50,7 

280,5 

34.6 

34.0 

-3.3 

-49.3 

281.0 

34.3 

33.7 

->.5 

-51.7 

280.9 

33.7 

33.0 

-6.4 

-54.5 

280.6 

33.4 

32.8 

-6,1 

99.9 

280.0 

33.4 

32.9 

-5.8 

99.9 

279.3 

32.8 

32.4 

-5.3 

99.9 

278.8 

31.9 

31.5 

-).9 

99.7 

278.8 

31.4 

31.1 

-t.3 

99.9 

279.7 

31.9 

31.4 

-5.4 

99.9 

281.8 

32.4  ■ 

31.7 

-6.6 

99,9 

283.0 

33.5 

32.6 

-7,5 

99.9 

282,5 

34.6 

33.8 

-7.5 

99.9 

280.8 

34.8 

34,2 

-6.5 

99,9 

277.9 

35.0 

34.6 

-4.8 

99.9 

276.8 

35.2 

34,9 

-4.2 

99,9 

276.3 

34.9 

34,7 

-1,8 

99.9 

276.1 

35.1 

34.9 

-3.8 

99.9 

276.2 

35.6 

35.4 

-3.8 

99,  9 

276.3 

35.7 

35.5 

-3.9 

99.  7 

277.2 

33.1 

32.8 

-1,2 

153  29.  0 


POT  T 

E PDT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

313.4 

315,7 

0.7 

24.2 

18.3 

106. 

314,4 

316,9 

0.7 

25.8 

19.1 

105. 

314.7 

317.3 

0.8 

28.1 

19.7 

105. 

314.5 

317.0 

0.8 

31.2 

20.7 

105. 

315.4 

317.7 

0.7 

28.9 

21.3 

104. 

315,0 

317,8 

0.6 

25.6 

22.  1 

104. 

317,3 

318.6 

0,4 

16.5 

22.8 

104. 

317.5 

318.4 

0.3 

12.0 

23.5 

103. 

318.5 

318.9 

O.l 

5.3 

24.6 

103. 

319.3 

319.7 

0.1 

5.3 

25,4 

103. 

319.5 

320.0 

O.l 

7.8 

26.3 

102. 

320.1 

320.7 

0.1 

7.9 

27.1 

102. 

320.1 

320.5 

O.l 

6.8 

27.9 

lOl. 

320.6 

320,9 

0.1 

5.2 

28.7 

101. 

320.2 

320.6 

0.1 

6.5 

29.6 

101. 

320.6 

321.0 

0.1 

8.3 

30.4 

100. 

321.2 

321.5 

O.l 

7.3 

31.5 

100. 

321.5 

321.8 

0.1 

8.6 

32.0 

99, 

322,0 

322.4 

0.1 

9,2 

33.  3 

99. 

322.1 

322.5 

0.1 

10.5 

34.2 

99. 

322.3 

32  2.7 

O.l 

12.7 

35.0 

98, 

322.7 

323.0 

0.1 

12.3 

35,  8 

98. 

322.8 

323.1 

0.1 

14.0 

36.6 

98. 

322.7 

323.1 

O.l 

15.6 

37.4 

98. 

323.2 

323.5 

0.1 

18.0 

38.0 

98, 

323.0 

323,4 

0.1 

20.8 

39,4 

98, 

323.4 

323.9 

0.1 

25.5 

40.2 

98. 

323.7 

324.0 

0.1 

22.9 

41.2 

99. 

323.3 

323,6 

o.l 

18.9 

42.0 

99, 

323,7 

999,9 

99.9 

999.9 

43.0 

99. 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

44.0 

99, 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

99-. 

324.5 

999,9 

99,9 

999.9 

45.6 

99. 

324,8 

999,9 

99,9 

999,9 

46.  9 

99. 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

99. 

325.4 

999.9 

99.9 

999,9 

48.5 

99, 

326,6 

999.9 

99,9 

999,9 

49,6 

99, 

326.6 

999.0 

99.9 

999.9 

50.5 

99. 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

99, 

326.8 

999.9 

99,9 

999.9 

52.5 

99, 

326.6 

999,9 

99,9 

999,9 

53.7 

99, 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

99, 

326.8 

999.9 

99,9 

999,9 

55.4 

99. 

326.8 

999,9 

99,9 

999.9 

56.4 

99. 

327,3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

99. 

*- BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATtDN  Nl'l.  25S 

vtcrnniA,  tex 

6 FEBRUARY  1S75 
1715  IJMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  r-r 

DIR 

SPEED, 

U COMP 

MIN 

GPH 

H0 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

38,6 

93.0 

11336.1 

222.0 

-60.2 

99.9 

278.5 

31.1 

30.8 

39.1 

94.0 

11477.7 

217.0 

-61.6 

99.9 

200.5 

31.3 

30.8 

39.6 

95.0 

11622.0 

212.0 

-62,0 

99,9 

280.8 

35,3 

34.7 

40.3 

96.0 

11771.2 

207.0 

-57.6 

99.9 

276.3 

36.5 

36.2 

40.7 

97.0 

11926.3 

202.0 

-55.5 

99.9 

272.2 

34.3 

34.3 

41.3 

98.0 

12053.5 

198.0 

-56.5 

99.9 

267.9 

34,3 

34.3 

41.7 

99,0 

12215.6 

193,0 

-57.1 

99.  ) 

268.4 

36.0 

36.0 

42.3 

100.0 

12347.9 

189.0 

-57.6 

99.9 

271.7 

35.5 

35.5 

42.7 

101.0 

12517.4 

184.0 

-57.1 

99.9 

274.3 

34.8 

34.7 

43.3 

102.0 

12691,4 

179,0 

-57.8 

99.9 

277.3 

37,1 

36.8 

43.7 

103.0 

12333.8 

175,0 

-58.2 

99.9 

277.3 

38.1 

37.8 

44.3 

104.0 

12979.2 

171.0 

-59.0 

99.9 

274.1 

36.0* 

35.9 

44.6 

105.0 

13127.5 

167.0 

-59.3 

99.  J 

271.7 

35.2* 

35.-2 

45.2 

106.0 

13279.0 

163,0 

-60,2 

99.9 

268.7 

36.7* 

36,7 

45.7 

107.0 

13433.9 

159,0 

—60.6 

99.9 

267.7 

37. 9« 

37.8 

46.2 

108.0 

13592.5 

155.0 

-60.6 

99.9 

267.2 

37. 8^ 

37.8 

46.7 

109.0 

13714.1 

152.0 

-61.1 

99,9 

268.3 

37,6* 

37.6 

47.3 

110.0 

13880.0 

148.0 

-60.4 

99.9 

271.4 

38. IT 

38. 1 

48.0 

111.0 

14094.2 

143.0 

-60.2 

99.9 

273.8 

39.34 

39.2 

4S.5 

112.0 

14226.1 

140.0 

-61.5 

99.9 

275.2 

39.6* 

39.5 

49.0 

113.0 

14405,7 

136.0 

-61.6 

99.9 

278.  1 

36.4* 

36.  1 

49.5 

114.0 

14543.6 

133.0 

-62,6 

99.9 

281.6 

31.1* 

30.5 

50.1 

115.0 

14732.1 

129.0 

-62.4 

99.9 

280.9 

33.8* 

33.2 

50.6 

116.0 

14926.1 

125.0 

-63.3 

99.9 

277.4 

38. 9T 

30.6 

51.2 

117.0 

15075.2 

122.0 

-64.  1 

99.9 

271.8 

37.3* 

37.3 

51.7 

118.0 

15227.4 

119.0 

-64.8 

99.9 

267.8 

34.6* 

34.6 

52.3 

119.0 

15383.1 

116.0 

-65.0 

99.9 

265.9 

35.1* 

35.0 

52.3 

120.0 

15542.2 

113.0 

—66,6 

99,9 

266.  1 

36,4* 

36.3 

53.3 

121.0 

15704.7 

110.0 

-67.4 

99.9 

268.0 

38.0* 

38.0 

53.8 

122.0 

15870.9 

107.0 

-68.5 

99.  9 

271.5 

41.7* 

41.7 

54.4 

123.0 

16041 .4 

104.0 

-68.5 

99.  9 

274.8 

45.9* 

45.8 

54.9 

124,0 

16216.6 

101.0 

-69,1 

99.9 

275.9 

44.2* 

44,0 

55.4 

125.0 

16396.6 

98.0 

-69.5 

99.9 

275.2 

41.8* 

41.6 

56.1 

126.0 

16581.6 

95.0 

-70.6 

99.9 

272.5 

42.0* 

41.9 

56.6 

127.0 

16707.8 

93,0 

-70,4 

99,9 

271.7 

41,6* 

41.6 

57.2 

128.0 

16902.5 

90,0 

-70.4 

99,9 

273.2 

37.3* 

37,2 

57.7 

129.0 

17036.0 

88.0 

-70.4 

99.9 

275.2 

33.1*. 

32.9 

58.3 

130.0 

17242.1 

85.0 

-70.2 

99,9 

277.4 

30,8* 

30.5 

58.9 

131.0 

17455.8 

82.0 

-70.0 

09.  9 

279.6 

29,8* 

29.4 

59.5 

132.0 

17602.7 

80.0 

-70,2 

99.9 

279.9 

27.5* 

27.1 

60.0 

133.0 

17829.9 

77.0 

-70.2 

99.0 

275.9 

26.4* 

26.3 

60.5 

134.0 

17986.7 

75.0 

-69.3 

99.9 

270.7 

29.8* 

29.8 

61.1 

135.0 

18147,7 

73.0 

-70.2 

99,9 

266.7 

31,4* 

31.3 

61.7 

136.0 

18396.6 

70.0 

-71.1 

99.  9 

266.3 

29.5*r 

29.4 

62.4 

137.0 

18569.3 

68.0 

-68,5 

99,9 

273,3 

32,3*’ 

22.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


J39 


153  29.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-4.6 

327.5 

999,9 

99.9 

999.9 

58.4 

99. 

-5.7 

327.4 

999.9 

99,9 

999.9 

59.4 

99. 

— j,  6 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59,9 

99. 

-•.0 

338.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

99. 

-.3 

343.9 

999,9 

99,9 

999.9 

62.9 

99, 

1,2 

344.  3 

999,9 

99.9 

999,9 

63.7 

98. 

1.0 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

98. 

-1.0 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

98. 

-,u.5 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

98. 

- ».7 

352.2 

999,9 

99.9 

999.9 

68.0 

98, 

-».9 

354.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

98. 

-2.6 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  5 

98. 

-1.1 

356.7 

999, q 

99.9 

999.9 

71,0 

98. 

0.8 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

98. 

1.5 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

98. 

1.8 

362,3 

999,9 

99,9 

999,9 

74.5 

98, 

1.  1 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

97. 

-9.9 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

97. 

-.’’.6 

371.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

97, 

-9,6 

371.5 

999,9 

99.9 

999,9 

79.9 

97. 

-5,1 

374,2 

999,9 

99,9 

999,9 

80.9 

97, 

-6.2 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

82.4 

97. 

-6.4 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7  ' 

97. 

->.0 

380.4 

999,9 

99,9 

999,9 

84.0 

97. 

-.2 

381,6 

999,9 

99.9 

999.9 

85.9 

97. 

1.3 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

97. 

2.5 

385.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

97. 

2.5 

385.3 

999,9 

99,9 

999,9 

88.8 

97. 

1.3 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

97. 

-x.l 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

97. 

-j.9 

391.0 

999,9 

99,9 

999.9 

93.0 

97. 

- .5 

399.1 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

97. 

-9.8 

395.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

97. 

.9 

397.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

96. 

-1.2 

399.9 

999,9 

99.9 

999,9 

98,  3 

96. 

-2.1 

403.7 

999,9 

99,9 

999.9 

100.1 

96. 

-J.O 

406.3 

999,9 

99.9 

999.9 

100.9 

96. 

-3.9 

410.8 

999.9 

99.9 

999,9 

102.0 

96. 

-5.0 

415.5 

999,9 

99.9 

999,9 

103.2 

96. 

-4.8 

418.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  1 

96. 

-2.7 

422.5 

999.9 

99.9 

999.9 

105.4 

96. 

-0.4 

427.6 

999,9 

99,9 

999,9 

105,2 

96. 

1.8 

429.0 

999,9 

99.9 

999.9 

107.2 

96. 

1.9 

432.3 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

96. 

-1.8 

441.6 

999,9 

99.9 

999,9 

109,3 

96. 

STATIfN  110.  255 

victor:  A,  TEX 
« 

6 FFRBI'ARY  1575 

1715  GMT  153  29,  0 


7 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFH  P.' 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MP 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFf 

63.3 

138.0 

188A0.6 

65.0 

-67.2 

99.9 

281.1 

26.7* 

69.0 

139.0 

19029.7 

63.0 

-66,0 

99.9 

280.0 

18.3* 

69.7 

190.0 

19327.3 

. 60.0 

-63.9 

99.9 

267.9 

13. 

65.9 

191.0 

19535.5 

58.0 

-63.1 

99.  y 

256.8 

11.9* 

66.1 

192.0 

19751.3 

56.0 

-63.3 

99.  J 

256.8 

13.6* 

66.7 

193.0 

19979.3 

59.0 

-69.3 

99.9 

263.3 

17.5* 

67.5 

199.0 

20209.7 

52.0 

-65.2 

99.9 

269.2 

20.  C* 

66.3 

195.0 

20508.6 

99.0 

-62.9 

99.9 

272.8 

26.0* 

69.2 

196.0 

20826.0 

97.0 

-61.6 

99.9 

269.6 

25.3* 

73.0 

197.0 

21096.2 

95.0 

-60.9 

99.9 

261.9 

13.6* 

70.7 

198.0 

21378.7 

93.0 

-61.6 

99.  9 

250.6 

5.7* 

71. S 

199.0 

21673.2 

91.0 

-62.9 

99.9 

266.3 

19. 5f^ 

72.8 

150.0 

21982.7 

39.0 

-61.5 

99.9 

263.7 

22.9* 

73.8 

151.0 

22309.6 

37.0 

-60.6 

99.9 

218.3 

5.7* 

79.9 

152.0 

22659.8 

35.0 

-61.5 

99.9 

263.9 

10.5* 

75.9 

153.0 

23021.0 

33.0 

-59.9 

99.  9 

273.3 

37.6 

76.8 

159.0 

23911.8 

31.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

77.7 

155.0 

23829 .6 

29.0 

-58.8 

99.9 

999,9 

99,9 

[|  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTG 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

26.2 

-^.1 

650.0 

999.9 

99.9 

999.9 

lll.O 

96. 

18.0 

-J.2 

456.7 

999,9 

99.9 

999,9 

112.  1 

96, 

13.9 

'1.5 

667.9 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

96. 

11.5 

’.7 

676.2 

999,9 

99.9 

999.9 

112. 9 

96. 

13.3 

3.1 

678.6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.6 

96. 

17,6 

2.0 

681.6 

999,9 

99,^ 

999,9 

113.9 

96. 

20.0 

0.3 

686.6 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

96. 

26.0 

-1.2 

698.1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

96. 

25.3 

J.2 

507.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

96. 

13.5 

.,9 

516,5 

999,9 

99,9 

999.9 

118.  8 

96. 

5,3 

'.9 

520,2 

999,9 

99,9 

999,9 

118.6 

96. 

19.5 

’.3 

525.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

96. 

22.7 

2.5 

535,6 

999,9 

99,9 

999.9 

121.2 

95, 

3,5 

6.6 

565,3 

999,9 

99,9 

999,9 

121.8 

95. 

9.6 

■y.  6 

552.2 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

95. 

37.2 

-^.5 

565.8 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

95. 

99.9 

9‘i.9 

576.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

90.9 

590.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

0 


STATICN  no.  255 
VICTORIA.  TEX 

6 FEB>>.UARY  1975 

2013  GMT  159  22.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

DEW  P~ 

01  R 

SPEfO 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

or,  c 

DG  C 

DC 

M/SfC 

0 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

2.9 

33,0 

1020.1 

9.0 

-1.7 

360.0 

1214 

0.0 

-i:  .4 

2B1.0 

289,7 

3,3 

47,0 

0.0 

0. 

0.1 

3.0 

41.9 

1019.0 

8,7 

-1.  ( 

348.1 

13>5 

2.8 

-13.2 

280.8 

289,5 

3.3 

47.9 

0.3 

174. 

0.4 

4.0 

147.8 

1006.0 

6.8 

-4.. 

348.1 

13.5 

2.8 

-13.2 

279.8 

287.2 

2.8 

45.5 

0.3 

174. 

0.6 

5.0 

254.3 

993.0 

5.0 

-4.  i 

348,4 

13'.  6 

2.7 

-13.3 

279.1 

286.4 

2,8 

50.  1 

0.4 

173, 

1.0 

6.0 

369.9' 

979.0 

3.7 

-4.0 

349.3 

14i0 

I'llo 

2.6 

-13.8 

278.9 

286.5 

2.9 

57.3 

0.7 

171. 

1.2 

7.0 

469,8 

9 67.0 

2.5 

-4,4 

143.5 

2.8 

-13.5 

278,7 

286.2 

2.8 

60.1 

0,9 

171, 

1.6 

8.0 

579,1 

954,0 

1.3 

-4.1 

346.2 

13,5 

12)7 

3.2 

278.6 

286.4 

3.0 

67.1 

1.2 

170. 

2.0 

9.0 

672,3 

943.0 

0.4 

-4.2 

341.7 

4.0 

-12.0 

278  .5 

286.3 

3.0 

71.2 

1.5 

169. 

2.5 

10.0 

774.8 

931.0 

-0.9 

-5.2 

339.5 

12.0 

4.5 

-12.0 

278.2 

205.5 

2.8 

72.7 

1.9 

167. 

3.0 

11.0 

895.6 

917.0 

-1.9 

-5.’ 

344.4 

14.5 

3.9 

-14,0 

278.4 

285,5 

2.7 

75,  1 

2.3 

166. 

3.4 

12.0 

1000.5 

905.0 

-1.9 

-11.4 

345.5 

15,7 

3.9 

-15.2 

279.4 

28  4.2 

1.8 

47,9 

2.7 

166. 

3.7 

13.0 

1107.4 

893.0 

1.8 

-12.3 

343.0 

15* **5 

4.5 

-14.8 

284.2 

288.9 

1.7 

34.1 

3.0 

166. 

4.1 

14.0 

1207.6 

882.0 

3.8 

-15. i 

336.  8 

14.4 

5.7 

-IJ.2 

287.3 

291.1 

1.3 

23.5 

3.3 

165. 

4.4 

15.0 

1319.1 

870.0 

5.0 

-15.  j 

330.1 

6.5 

-K.4 

289,7 

293.4 

1.3 

20,7 

3.6 

165. 

4.9 

16,0 

1442.0 

857.0 

5,7 

-17.0 

322.7 

I3J1I 

7.9 

-in. 4 

291  .5 

294.8 

1.1 

16.3 

3.9 

163. 

5.2 

17.0 

1557.2 

845.0 

5.2 

-19.0 

321.3 

13.7 

8.6 

-10.7 

292.2 

295.2 

1.0 

15.4 

4.2 

161. 

5.6 

18.0 

1663.9 

834.0 

4.3 

-14.9 

320.3 

14. «) 

9.5 

-1!  .5 

292.5 

296.7 

1.4 

23.0 

4.5 

160. 

6.0 

19.0 

1771.9 

823.0 

4.0 

-11.0 

317,6 

15.9 

10,7 

-U.7 

293,3 

299,1 

2.0 

32.5 

4.8 

158. 

6.3 

20.0 

1331.2 

812.0 

,3.5 

-10.  V 

313,8 

16.1 

11.7 

-I1.2 

293.9 

300.0 

2.1 

35.1 

5.1 

157. 

6.7 

21.0 

2011.8 

799.0 

12.0 

-10.  V 

309.4 

16.1 

12.4 

-lu.2 

293.  7 

299.8 

2.2 

39.1 

5.5 

155. 

7.1 

22.0 

2123.5 

788.0 

^.1.5 

-9."' 

305.1 

15.7 

12.9 

-fj.O 

294.3 

301.0 

2.3 

43.1 

5.8 

154. 

7.4 

23.0 

2226.2 

778,0 

''0.4 

-10, ■> 

301,3 

15.9 

13.6 

-P.,3 

294,1 

300.6 

2.3 

44.8 

6.0 

152. 

7.8 

24.0 

2340,4 

757.0 

0.0 

-5.5 

295.9 

15,6 

14.9 

-■'.2 

295,1 

304,4 

3.3 

66.1 

6.3 

151. 

8.2 

25.0 

2445.9 

757.0 

1.7 

-5.2 

290.5 

17.6 

16.5 

-6.2 

298.0 

307,7 

3.4 

60.1 

6.7 

148. 

8.7 

26.0 

2585.7 

744.0 

2.0 

-8.  . 

284.4 

19.1 

18.5 

-4.7 

299.8 

307.9 

2.8 

47,3 

7.1 

145, 

9.1 

27.0 

2695.0 

734.0 

2.5 

-12.'’ 

280.2 

20.3 

20.0 

-3,6 

301,4 

307.1 

1.9 

31.1 

7,5 

143. 

9.5 

23,0 

2805.9 

724.0 

2,2 

-8.6 

277.1 

21.5 

21.3 

-2.6 

302.3 

310.4 

2.8 

44.8 

7.9 

140. 

10.0 

29.0 

2918.2 

714.0 

1.8 

— 8,6 

275.6 

23.1 

23.0 

-2.3 

303.1 

311.4 

2.8 

45.9 

8.3 

137. 

10.3 

30.0 

3031.8 

704.0 

1.0 

-8.  t 

2 75.1 

24  .0 

23.9 

-2.1 

' 303.5 

311.7 

2.8 

48.2 

8.6 

135. 

10.7 

31.0 

3146.7 

694.0 

0.2 

-3.  , 

2 74,0 

24,8 

24,7 

-J.7 

303.8 

312,2 

2.9 

51.2 

9.  1 

133. 

11.  1 

32.0 

3263.0 

684.0 

-0.4 

-9.0 

272.4 

25.4 

25.4 

-1.1 

304.3 

312.5 

2.8 

51.2 

9.6 

131. 

11.5 

33,0 

3368. 8 

675.0 

-1.2 

-11. •» 

270.6 

25.9 

25.9 

-0.3 

304.5 

311.4 

2.3 

44.7 

10.1 

128. 

11.9 

34.0 

3487.6 

665.0 

-2.2 

-11.6 

269.8 

26.6 

26.6 

0.1 

304.8 

311.9 

2.4 

48.5 

10.6 

126. 

12.3 

35.0 

3595.7 

656.0 

-3.1 

-10.,. 

269.7 

27.7 

27,7 

O.l 

304.9 

312.8 

2.6 

57,0 

11.  I 

124. 

12.7 

36.0 

3741.7 

644.0 

-4.4 

-9.  / 

269.9 

28.8 

28.8 

C.O 

305.2 

313.6 

2.8 

66.1 

11.6 

122. 

13.1 

37.0 

3652.7 

635.0 

-4.1 

-11.  J 

2 70.0 

29.9 

29.9 

c.o 

305.7 

314.0 

2.4 

54.9 

12.2 

120. 

13.5 

38.0 

3977.9 

625.0 

-4,4 

-12.7 

269,5 

30,7 

30.7 

0.3 

307,7 

314,7 

2.3 

52.2 

12.9 

119. 

13.9 

39.0 

4092,2 

616.0 

-4.8 

-12.5 

268.3 

30,8 

30,8 

0.9 

308,5 

315,7 

2.4 

54,7 

13.6 

117. 

14.3 

40.0 

4207.8 

607.0 

-5.7 

-12.7 

267.2 

30.7 

30.7 

1.5 

308.7 

315.9 

2.4 

57.8 

14.2 

116. 

14.8 

41.0 

4351.1 

596.0 

-6.5 

-12.0 

266.5 

30.7 

30.6 

i.9 

309,5 

316.8 

2.4 

60.5 

15.0 

114. 

15.2 

42.0 

4469.9 

587.0 

-7.4 

-14.. 

266.6 

30,7 

30,5 

US 

309,8 

316.5 

2.2 

58.6 

15.7 

113. 

15.6 

43.0 

4576.6 

579,0 

-8.6 

-16.7 

267.0 

30,7 

30,6 

1.6 

309.6 

315.3 

1.9 

53.7 

16.3 

112. 

16.0 

44.0 

4698.1 

570.0 

-8.7 

-16. P 

267.6 

30.5 

30.4 

1.3 

310.8 

316.3 

1.8 

51.6 

17.1 

111. 

16.4 

45.0 

4821.5 

561.0 

-8,8 

-19,9 

268.3 

30.1 

30.1 

0.9 

312.0 

316.4 

1.4 

40.1 

17.7 

110. 

16.9 

46.0 

4932.5 

553,0 

-9.9 

-41.1 

269.5 

30.4 

30.4 

0.2 

311.9 

312.5 

0.2 

5.7 

18.5 

109. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AMO  10  DFG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO. 

VICTORIA,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

2015  6M7  159  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V cnMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/EEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.3 

47.0 

5059.1 

544.0 

-9.9 

-49.6 

270.4 

31.1 

31.1 

-0.2 

313.3 

313.6 

0.1 

2.2 

19.2 

108. 

17.7 

48.0 

5173.2 

536.0 

-10.6 

-43.5 

270.5 

31.5 

31,5 

-0.3 

313.8 

314.3 

0.1 

4.6 

19,9 

107. 

18.1 

49.0 

5303.2 

527.0 

-11.4 

-35.. 

269.5 

31.2 

31.2 

0.3 

314.3 

315.6 

0.4 

11.9 

20.7 

107. 

18.5 

50.0 

54 20.3 

519.0 

-12.4 

-2  7.  . 

267.4 

30.0 

30.0 

1.3 

314.6 

317.1 

0.8 

26.7 

21.4 

106. 

19.0 

51.0 

5568.8 

509.0 

-13,1 

-24.0 

265.9 

29,1 

29,0 

2.1 

315,5 

319.0 

l.l 

39,4 

22.2 

105. 

19.5 

52.0 

5680,3 

501.0 

-13.8 

-25.6 

267.5 

29.9 

29.9 

1.3 

316.1 

319.2 

0.9 

36.2 

23.0 

105. 

19.9 

53.0 

5011.5 

493.0 

-14.4 

-28.1 

2 70.0 

31.0 

31.0 

-0.0 

316.8 

319.4 

0.8 

30.0 

23.7 

104. 

20.2 

54.0 

5935.4 

485.0 

-15.1 

-29.2 

271.5 

31.4 

31.4 

-0.8 

317,4 

319.8 

0.7 

28.6 

24.3 

104, 

20.6 

55.0 

6061.0 

477,0 

-15.9 

-31.,; 

273.  1 

31,5 

31.4 

-1.7 

317.9 

319.9 

0.6 

25.4 

25.  1 

104. 

21.1 

56.0 

6220.4 

467.0 

-16.7 

-34.-. 

273.7 

31.2 

21.1 

-2.0 

318.8 

320.4 

0.5 

20.5 

25.9 

103. 

21.5 

57.0 

6333.7 

460.0 

-17.3 

-37.0 

273.4 

31.3 

31.3 

-1.8 

319.5 

320,7 

0.3 

16.0 

26.6 

103. 

22.0 

58.0 

6465. 1 

452.0 

-18.0 

-37.8 

272.2 

31.9 

31.9 

-1.2 

320.2 

321.4 

0.3 

15.5 

27.8 

103. 

22.4 

59.0 

6581.6 

445.0 

-18.5 

-39.2 

271,4 

32.9 

32.9 

-C.8 

321.0 

322.0 

0.3 

14.1 

28.3 

102. 

22.8 

60.0 

6716.7 

437.0 

-19.3 

-40.9 

270.7 

34.1 

34.1 

-C.4 

321.6 

322.5 

0.2 

12.7 

29.  1 

102. 

23.2 

61.0 

6836.6 

430.0 

-20.1 

-44.  1 

269.8 

34.5 

34.5 

0,1 

322,0 

322.7 

0,2 

9,6 

30,0 

102. 

23.6 

62.0 

6958.0 

423.0 

-21.3 

-43,  . 

268.6 

33.7 

33.7 

0.8 

322.0 

322.7 

0.2 

11.9 

30.9 

101. 

24.1 

63.0 

7098.5 

415.0 

-22.5 

-44.' 

267.3 

32.2 

32.1 

1.5 

322.2 

322.9 

0.2 

11.5 

31.8 

101. 

24.6 

64.0 

7223.2 

408.0 

-23.3 

-46.’ 

267.  1 

32.4 

32,4 

1.7 

322.8 

323.3 

0.1 

10,0 

32.6 

101. 

25.0 

65.0 

7349,6 

401.0 

-24.1 

-47.3 

267,4 

33,6 

33.6 

1.5 

323.3 

323.8 

O.l 

9.6 

33.4 

100. 

25.4 

66.0 

7514,7 

392.0 

-25,6 

-40.8 

263.0 

34,5 

34.4 

1.2 

323.5 

324.0 

0.1 

9.2 

34.3 

100. 

25.9 

67.0 

7626.3 

386.0 

-26,6 

—49.0 

268.1 

34.7 

34.7 

1.2 

323.6 

324.0 

0.1 

9.3 

35.2 

100. 

26.3 

66.0 

7750.1 

379.0 

-28.0 

-50.  j 

267.5 

34.1 

34.1 

1.5 

323.5 

323.9 

O.l 

9,5 

36.2 

99. 

26.8 

69.0 

7891,7 

372,0 

-29,0 

-51. L 

266.6 

33.4 

33.3 

2.0 

323,9 

324.2 

0.1 

9.6 

37.1 

99, 

27.2 

70.0 

8027.2 

365.0 

-30.3 

-52.  ’ 

266.3 

33.1 

33.0 

2.1 

323.9 

324.2 

0.1 

9.7 

37.8 

99. 

27.7 

71.0 

8184.4 

357.0 

-31.8 

-53.’ 

266.8 

32.8 

32.8 

..8 

324.0 

324.3 

O.l 

9.9 

38.9 

98. 

28.1 

72.0 

8303.9 

351.0 

-33.0 

-53.2 

267.7 

32.6 

32.6 

-.3 

324,0 

324.3 

O.l 

ll.l 

39.6 

98. 

28.5 

73.0 

8445,4 

344,0 

-33,9 

-53.1 

269.  1 

32.7 

32.7 

P.5 

324.6 

324.9 

0.1 

12.2 

40.3 

98. 

29.0 

74.0 

8568,4 

338,0 

-35.2 

-53. t 

270.6 

32.3 

32.3 

-0.4 

324.4 

324.7 

0.1 

13.4 

41.2 

98. 

29.4 

75.0 

8692.8 

332.0 

-36.7 

-54,3 

271.2 

30.3 

30.3 

-0.6 

324.1 

324.3 

0.1 

14.0 

42.4 

98. 

29.8 

76.0 

8818,9 

326,0 

-37,7 

-54,5 

272.2 

29.3 

29,3 

-l.l 

324.3 

324,5 

O.l 

14.6 

42.7 

98. 

30.2 

77,0 

8946,7 

320.0 

-38.  8 

-55. ^ 

273.7 

29.9 

29.9 

-1,9 

324,5 

324.8 

0.1 

14.8 

43.3 

97. 

30.7 

78.0 

9098.1 

313.0 

-39.9 

-56.5 

275.7 

32.1 

32.0 

-3.2 

325.1 

325.3 

o.l 

14.9 

44.4 

97. 

31.2 

79.0 

9207.8 

308.0 

-41.3 

99.9 

276.9 

33.4 

33.2 

-4.0 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.4 

97. 

31.5 

80.0 

9363.7 

301.0 

-42.2 

99,  V 

277,4 

33,5 

33.2 

-4,3 

325,6 

999,9 

99,9 

999.9 

46.2 

97. 

32.1 

81.0 

9522,3 

294,0 

-43,7 

99.3 

2 78.4 

31.8 

31.5 

-4.6 

325.6 

999.9 

99.9 

909.9 

47.1 

9 7. 

32.6 

82.0 

9637.2 

289.0 

-45.0 

99. 'j 

279.5 

30  .0 

29.6 

-4.9 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

97. 

33.1 

83.0 

9800.7 

282.0 

-46.1 

99. T 

280.4 

29.7 

29.2 

-5.4 

326.1 

999.9 

99.9 

999,9 

48.3 

98, 

33.6 

84.0 

9943,3 

276.0 

-47.3 

99." 

280.9 

30,8 

30,3 

-5.9 

326.4 

999.9 

99,9 

999,9 

49,9 

98. 

34.1 

85.0 

10039,7 

272.0 

-48.5 

99.9 

280.7 

30.5 

30.0 

-5.7 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

98. 

34.6 

86.0 

10210.6 

265.0 

-49.8 

99.9 

278.6 

27.9 

27.6 

-5.2 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

98. 

35.0 

37.0 

10335.0 

260.0 

-51.1 

99.9 

275.4 

26.1 

25.9 

-2.5 

326,4 

999.9 

99.9 

999,9 

52.8 

90, 

35.5 

88.0 

10486.5 

254,0 

-52,2 

99,3 

272,7 

28.7 

28.6 

-1.3 

327,0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

98. 

35.9 

89.0 

10614.9 

249.0 

-53.1 

99.  S 

272.2 

31.5 

21.5 

-1.2 

327.5 

999,9 

99.9 

999.9 

54.0 

98, 

36.3 

90.0 

10745.2 

244.0 

-54,4 

99,0 

272.0 

32.3 

32.3 

-1.1 

327.5 

999,9 

99.9 

999,9 

54,8 

97, 

36.7 

91.0 

10877.5 

239,0 

-55,8 

99,0 

272.3 

33.3 

33.3 

-1.4 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

97. 

• BY  5PFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


342 


STATITN  NO.  255 
VICTORIA,  TEX 

6 FEUPIJARY  1975 

2015  GMT  159  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P^ 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.2 

92.0 

11011.6 

234.0 

-57.3 

99.9 

273.9 

37.1 

37.0 

-2.5 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

97. 

37.5 

93.0 

1114R.2 

229.0 

-57.1 

99. V 

275.1 

40.6 

40.5 

-3.6 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

97, 

37.9 

94.0 

11287.6 

224.0 

-57.8 

99.' 

276.5 

41.2 

40.9 

-4.7 

330.3 

999,9 

99.9 

999.9 

58.4 

97. 

38.3 

95.0 

11429.5 

219.0 

-59.3 

99.' 

276.8 

37.7 

37.4 

-4.4 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

97. 

38.9 

96.0 

11602.9 

213.0 

-60.9 

99. «' 

273.3 

31.9 

31.8 

-1.9 

330,3 

999,9 

99,9 

999.9 

60.6 

97. 

39.4 

97.0 

11721.1 

209.0 

-59.3 

99.9 

268,2 

33.6 

33.6 

1.0 

334.6 

99q,9 

99,9 

999.9 

60.9 

97. 

39.9 

98.0 

11873.0 

204.0 

-58.7 

99.9 

2.65.8 

36.4 

36.3 

2.7 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

97. 

40.3 

99.0 

11S97.7 

200.0 

-57.6 

99.9 

265.9 

34.4 

34.3 

2.5 

341.5 

999,9 

99,9 

999,9 

63.4 

97. 

40.7 

100.0 

12157.5 

195.0 

-57.8 

99,9 

267.9 

31.2 

31.2 

1.2 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  1 

97. 

41.2 

101.0 

12321  .3 

190.0 

-58.0 

99.' 

273.1 

31.2 

31-1 

-1.7 

346.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

97. 

41.6 

102.0 

12455.8 

186.0 

-56.6 

99.  <■ 

276.9 

35.3 

35.1 

-4.2 

350.3 

999,9 

99.9 

999,9 

65.3 

97. 

42.0 

103.0 

12628.9 

181.0 

-56.0 

99.9 

279.2 

40.0 

39.5 

-(  .4 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

97. 

42.4 

104.0 

12770.9 

177.0 

-56.2 

99.9 

280.7 

39.7 

39.0 

-7.4 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

97. 

43.0 

105.0 

12916.2 

173.0 

-56.2 

99.9 

281.4 

38.4 

37.7 

-7.6 

358.4 

999.9 

99,9 

999.9 

68.  7 

97, 

43.5 

106.0 

13064.9 

169.0 

-56.3 

99,9 

279,6 

40.4 

39,8 

-6.7 

360.5 

9<»9,9 

99.9 

999.9 

70.  1 

97. 

44.0 

107.0  . 

13178.5 

166.0 

-56.8 

99.' 

277,4 

43.8* ** 

43.4 

-5.7 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

97. 

44.5 

108.0 

13371.9 

161.0 

-57.6 

99.' 

275.1 

45.9* 

45.8 

-4.1 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

97. 

45.1 

109.0 

13530.3 

157.0 

-58.8 

99.9 

271.8 

42.0* 

42.0 

-1,3 

364,0 

999.9 

99,9 

999.9 

74.7 

97, 

45.6 

110.0 

13692.3 

153.0 

-58.8 

99,9 

270.4 

37.6* 

37.6 

-0.2 

366.7 

999,9 

99.9 

999,9 

75.5 

97. 

46.2 

111.0 

13858.1 

149.0 

-60.0 

99.9 

271.7 

36.1* 

36.1 

-1.1 

367./: 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

97. 

46.7 

112.0 

14028.2 

145.0 

-59.5 

99.9 

2Y3.1 

35.4* 

35.3 

-1.9 

371.1 

999,9 

99,9 

999,9 

73.0 

96, 

47.2 

113.0 

14158.8 

142.0 

-60.2 

99.', 

2?-,.  4 

35.1* 

35,0 

-2.7 

372,1 

999,9 

99,9 

999.9 

. 78.8 

96. 

47.7 

114.0 

14337.0 

138.0 

-60.2 

99.' 

275.7 

36.6* 

36.4 

-3.6 

375.2 

999.9 

99.9 

999,9 

80.0 

96. 

48. 3 

115.0 

14474.0 

135.0 

-60.4 

99.9 

276.3 

40.6* 

40.4 

-'.5 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

96. 

49.0 

116.0 

14661.2 

131.0 

-61.  1 

99,9 

276.4 

45,3* 

45.0 

-f.O 

379,2 

999,9 

99.  «> 

999,9 

83.  1 

96. 

49.5 

117.0 

14853.5 

127.0 

-61.  8 

99,0 

276.4 

41.3* 

41.0 

-4.6 

381.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.0 

96. 

50.1 

113.0 

15001.1 

124.0 

-62.7 

99.9 

276.3 

35.8* 

35.6 

-4.0 

382.3 

999.9 

99.9 

999,9 

85.8 

96, 

50.6 

119.0 

15151.9 

121.0 

-63.  1 

99.9 

275,9 

36.4* 

36.2 

-3,7 

384,3 

999.9 

99,9 

999,9 

86.8 

96. 

51.2 

120.0 

15306.0 

118.0 

-64.  1 

99.'- 

273.9 

38.2* 

38.1 

-2.6 

385.3 

999.9 

99.9 

999.9 

88.3 

96. 

51.8 

121.0 

15463.2 

115.0 

-65.4 

99.' 

270.6 

35.0* 

' 35.0 

-0.3 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.7 

96. 

52.4 

122.0 

15623.8 

112.0 

-66.  0 

99.'- 

268.9 

31.3* 

31,3 

0,6 

387.4 

999,9 

99.9 

999,9 

91.0 

96. 

52.9 

123.0 

15788.2 

109.0 

-66.  8 

99.9 

272.6 

38.5* 

38.4 

-1.8 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.2 

96. 

53.3 

124.0 

15956.2 

106.0 

-68.5 

99.9 

275.1 

46.3* 

46.1 

-4.1 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

96. 

53.9 

125.0 

16128.4 

103.0 

-68.5 

99.9 

275.9 

46,3* 

46.1 

-4.8 

392.1 

999.9 

99,9 

999,9 

95.3 

96. 

54.6 

126.0 

16305.3 

100.0 

-69,1 

99,9 

274,2 

35,4* 

35.3 

-2.6 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

96. 

55.3 

127.0 

16486.8 

97.0 

-70,4 

99.' 

212.8 

31.6* 

31.6 

-1.5 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

97,8 

96. 

55.9 

128.0 

16673.0 

94.0 

-71.1 

99.9 

272.8 

32.5* 

32.4 

-1.6 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

96. 

56.5 

129.0 

16800.6 

92.0 

-70.2 

99,9 

275.0 

39.6* 

39.4 

-1.4 

401.6 

999,9 

99.9 

999.9 

99,5 

96, 

57.0 

130.0 

169S7.8 

89.0 

-70.0 

99.9 

277.5 

41,8* 

41,5 

-5.5 

405.8 

999,9 

99.9 

999.9 

101.7 

96. 

57.6 

131.0 

17202.1 

86.0 

-69.5 

99.9 

282.7 

39.2* 

38.2 

-8.6 

410.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.8 

96. 

58.3 

132.0 

17342.4 

84.0 

-69.5 

99.9 

286.4 

38.3* 

36,7 

-10.8 

413.5 

999,9 

99.9 

999,9 

104,4 

96. 

58.9 

133.0 

17559.1 

81.0 

-70,0 

99.9 

286.5 

30,1* 

28,8 

-8.6 

416.9 

999.9 

99.9 

999,9 

105,9 

96, 

59.5 

134.0 

17707.4 

79.0 

-71,  1 

99.*: 

285.2 

21.5* 

20.7 

-5.6 

417.6 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

96. 

60.1 

135.0 

17359.2 

77.0 

-71.1 

99.9 

280.7 

25,7* 

25.2 

-4.8 

420.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

97. 

60.9 

136.0 

18054.9 

74.0 

-70,2 

99,9 

275,3 

23,0* 

22.9 

-2.1 

427,4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

97. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RtEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STdTICN  NO.  255 
V!CTORI4f  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  159  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

T9MP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED  ■ 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.7 

137.0 

13342.0 

71.0 

-68.5 

99.9 

272.1 

26.7* 

26„7 

-1,0 

436,2 

999.9 

99,9 

999,9 

109,  3 

96, 

62.4 

138.0 

18512.7 

69,0 

-70.0 

99.9 

2 74.5 

36,6* 

36,5 

-2  ,9 

436.5 

999,9 

99.9 

999.9 

111.2 

96. 

63.2 

139.0 

18777.2 

66.0 

-70.0 

99.9 

275.1 

29.1* 

29  .0 

-2,6 

442.1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.9 

96. 

64.1 

140,0 

18960.4 

64.0 

-70..  0 

99.9 

270.6 

20.9* 

20,9 

-0.2 

446.0 

999,9 

99.9 

999,9 

114,0 

96. 

64.9 

141.0 

19247.7 

61.0 

-67.6 

99. c 

271.1 

15.5* 

15.5 

-0.3 

457.4 

999,9 

99.9 

999„9 

114.6 

96. 

65.  S 

142.0 

19449.3 

59.0 

-65.8 

99. 

266,3 

10.9* 

10.9 

0.7 

465.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

96. 

66.5 

143.0 

19658.7 

57.0 

-66.0 

99.0 

268.8 

26.3* 

26.3 

0.5 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.6 

96. 

67.3 

144.0 

19987.5 

54.0 

-65.0 

99.9 

264.2 

25.5* 

25.4 

2.6 

479.6 

999.9 

99.9 

999,9 

117.8 

96. 

63.2 

145.0 

20213.6 

52,0 

-63.  1 

99.9 

251.9 

16.4* 

15.6 

5.1 

489,2 

999,9 

99,9 

999,9 

118.7 

96. 

69.0 

146. 0 

20460.7 

50.0 

-61.8 

99.9 

258.7 

18.5* 

18.2 

3.6 

497.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.8 

96. 

70.0 

147.0 

20713.8 

48.0 

-61.1 

99.9 

280.8 

23.2* 

22.8 

-4.3 

505.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

96. 

70.9 

143.0 

20977.8 

46.0 

-61.6 

99.0 

300.5 

8.8* 

7.6 

-4.5 

510.3 

999,9 

99.9 

999,9 

121,7 

96, 

71.7 

149,0 

21252.8 

44.0 

-62.2 

99,0 

286.6 

12.7* 

12.2 

-3.6 

515.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

96. 

72.6 

150,0 

21539.6 

42.0 

-63.1 

99.9 

275.6 

27.1* 

26.9 

-2.6 

520.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.3 

96. 

73.5 

151.0 

21839.7 

40.0 

-63.3 

99.9 

257.8 

25.0* 

24.5 

5,3 

526.9 

999,9 

99,9 

999.9 

125.2 

96. 

74.5 

152.0 

22155,9 

38,0 

-62.0 

99,9 

258.7 

16,3* 

16.0 

3,2 

538.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

95. 

75.6 

153.0 

22493.6 

36.0 

-57.8 

99,9 

281.2 

13.1* 

12,9 

-2  ,5 

557.2 

999.9 

99,9 

999.9 

126.0 

96. 

76.6 

154.0 

22852.6 

34.0 

-59.7 

99.5 

280.7 

35.3* 

34.7 

-6.6 

561.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

96. 

77.6 

155.0 

23232.0 

32.0 

-59.3 

99.0 

271.9 

14.1* 

14.1 

-0.5 

572.2 

999,9 

99,9 

999,9 

129,9 

96, 

78.5 

156.0 

23636.1 

30.0 

-59,3 

99,9 

215.5 

ft,2* 

4,8 

6,7 

582.9 

999,9 

99,9 

999.9 

129.8 

96, 

79,6 

157.0 

24067,3 

28.0 

-60.2 

99.9 

253.2 

27.3* 

26.1 

7.9 

592.1 

999.9 

99,9 

999.9 

130.8 

95. 

80.8 

158.0 

24530.7 

26.0 

-59.2 

99.9 

254.1 

33.9* 

32.6 

9,3 

607.7 

999,9 

99,9 

999,9 

132.5 

95. 

82.0 

159.0 

25034.0 

24.0 

-57,8 

99.9 

999.9' 

99.9 

99.9 

99,9 

625,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

83.3 

160.0 

25583.0 

22.0 

-57,6 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

642,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 
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S TATI  CM  MO*  255 
VICTORIA,  TEX 


6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

4.1 

33.0 

1020.2 

8.0 

-4.8 

350.0 

10.3 

1.8 

0.3 

5.0 

115.4 

1010,0 

5,0 

-5.6 

353.6 

13.5 

1.5 

0.7 

6.0 

229.2 

996.0 

4.3 

-5.1 

353.3 

13.0 

1.5 

1.1 

7.0 

327.8 

984.0 

3.7 

-5.2 

352,7 

12.5 

1.6 

1.5 

8.0 

418,8 

973.0 

2.3 

-5,9 

352.3 

12.9 

1.7 

1.8 

9.0 

510.6 

962.0 

1.8 

-5.9 

352.5 

12.9 

1.7 

2.2 

10. 0 

603.3 

951.0 

1.0 

-6.  1 

352.1 

12.5 

1.7 

2.7 

11.0 

713.8 

938.0 

0.2 

-6.e 

350.8 

13.2 

2.1 

3.1 

12.0 

808.2 

927,0 

-0.  8 

-6.9 

349.3 

14.8 

2.7 

3.5 

13.0 

903.5 

916.0 

-1.2 

-7.9 

345.9 

15.3 

3.7 

3.9 

14.0 

991.6 

906.0 

2.0 

-12.9 

344.7 

16.3 

4.3 

4.3 

15.0 

1090.6 

895.0 

4.7 

-13.1 

340.0 

15.1 

5.2 

4.8 

16.0 

1209.9 

882.0 

5.4 

-14. e 

332.8 

13.9 

6.4 

5.2 

17.0 

1312.4 

871.0 

5.4 

-16.8 

332.4 

14.0 

6.5 

5.6 

18.0 

1416.1 

860.0 

5.2 

-18,6 

337.2 

14.6 

5.7 

5.9 

19,0 

1511,4 

850.0 

4,2 

-21.4 

340.  6 

14.9 

5,0 

6.3 

20.0 

1607.6 

840.0 

4.3 

-23.2 

339.5 

16.0 

5.6 

6.7 

21.0 

1734.3 

827.0 

4.0 

-24.5 

334.0 

17.2 

7.5 

7.0 

22.0 

1833.1 

817.0 

3.8 

-20,6 

323.2 

18.2 

9.6 

7.4 

23.0 

1943.1 

806.0 

3.7 

-19.8 

317,9 

17,7 

11.8 

7.7 

24.0 

2034.1 

797,0 

3.2 

-15.7 

312.5 

17.2 

12.7 

8.0 

25.0 

2146.5 

786.0 

2.2 

-14.4 

307.9 

16.6 

13.1 

8.6 

26.0 

2270,5 

774.0 

1.5 

-13.9 

301.6 

17.5 

15.0 

8.8 

27.0 

2375.0 

764.0 

0,2 

-13.1 

299,6 

18.0 

15.7 

9.2 

28.0 

2480.5 

754,0 

-0,6 

-9.9 

295.1 

13.9 

17.2 

9.5 

29.0 

2576.5 

745.0 

-0.4 

-9.7 

291.1 

19.6 

lfl.3 

9.9 

30.0 

2684.7 

735.0 

0.2 

-10.4 

285.5 

20.5 

19.8 

10.3 

31.0 

2754,6 

725,0 

0,5 

-11.5 

280.8 

21.4 

21.1 

10.6 

32.0 

2894.9 

716,0 

0.4 

-11.9 

277.8 

22.1 

21.9 

11.0 

33.0 

3007.7 

706.0 

0.2 

-8.2 

274.4 

22.7 

22.6 

11.4 

34.0 

3110.5 

697.0 

-O.l 

-8.6 

272.3 

23.2 

23.2 

11.8 

35.0 

3214,6 

688.0 

-0,3 

-7,9 

271,5 

23.7 

23.7 

12.2 

36.0 

3355.3 

676.0 

-0.9 

-7.9 

271.7 

24.3 

24,3 

12.6 

37.0 

3462.2 

667.0 

-2.0 

-8.8 

272.2 

25.0 

24.9 

12.9 

38.0 

3570.1 

658.0 

-3.0 

-9.1 

272.2 

25.4 

25.4 

13.3 

39,0 

3679.0 

649,0 

-4.1 

-9.4 

271,1 

26.0 

26.0 

13.7 

40.0 

3789.2 

640.0 

-4.5 

-9.5 

269.7 

26.6 

26.6 

14.2 

41.0 

3923.7 

629.0 

-5.0 

-9.6 

268.3 

27.4 

27.4 

14.6 

42.0 

4026.3 

621.0 

-5.9 

-10. C 

260.1 

28,1 

28.1 

15.0 

43.0 

4140.6 

612.0 

-6.8 

-9.8 

269,1 

29,0 

29,0 

15.4 

44.0 

4269,3 

602.0 

-7.2 

-11.2 

271.0 

29.7 

29.7 

15.8 

45.0 

4373.6 

594.0 

-7.4 

-13.7 

272.5 

29.7 

29.7 

16.2 

46.0 

4492.5 

585.0 

-7.8 

-19,7 

273,5 

29,4 

29,3 

16.7 

47.0 

4599.4 

577.0 

-3.7 

-22,4 

273.8 

28.9 

28,8 

17.1 

48.0 

4707.4 

569.0 

-9.9 

-16.8 

273.9 

28.9 

28.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 ANC  10  DEG 
■*  BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  DR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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156  17.  0 


STATICN  NO.  255 
VICTDPIA.  TEX 

6 EF8PUARY  1975 

2315  GHT  156  17.  O' 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPPED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  oTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPW 

MB 

OG  C 

QG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SF_C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.4 

49.0 

4816.6 

561.0 

-10.3 

-17.5 

274.1 

29.4 

29.3 

-2.1 

310.3 

315.7 

1.7 

55.4 

17.8 

116. 

17.8 

50.0 

4941.2 

552.0 

-10.4 

-18.4 

274.5 

30.2 

30.  1 

-2.4 

311.5 

316.6 

1.6 

51.9 

18.4 

116. 

IB.4 

51.0 

5082.0 

542,0 

-10,6 

-19,3 

275,3 

31.0 

30.8 

-2.9 

313.0 

317.8 

1.5 

48.6 

19.5 

114. 

10.7 

52.0 

5196.4 

534.0 

-10.7 

-21.0 

275.8 

31.0 

30.8 

-3..1 

314.1 

318.4 

1.3 

42.5 

20.  1 

114. 

19.1 

53.0 

5327. 1 

525.0 

-u.o 

-22,8 

276,5 

30,7 

30.5 

-3  5 

315.3 

319,1 

1.2 

37.1 

20.8 

113. 

19.6 

54.0 

5430.1 

518.0 

-11.7 

-24.4 

277.6 

30.3 

30.0 

-4.0 

315.6 

319.0 

1.0 

34.0 

21.6 

113. 

19.9 

55.0 

5549.1 

510.0 

-12.7 

-25.9 

273.3 

30.2 

29.9 

-4.3 

315.8 

318.8 

0.9 

31.9 

22.2 

112. 

20.4 

56.0 

5700.1 

500.0 

-13.3 

-27.4 

279.5 

30.4 

30.0 

-5.0 

316.9 

319.6 

0.8 

29,3 

23,0 

112. 

20.8 

57.0 

5807.2 

493,0 

-14.4 

-28.4 

280.2 

31.2 

30.8 

-5.5 

316.8 

319.3 

0.7 

29.3 

23.7 

111. 

21.2 

53.0 

5931.0 

485.0 

-15.5 

-30.9 

280.4 

32.0 

31.4 

-5.8 

316.9 

318.9 

0.6 

25.3 

24.5 

111. 

21.7 

59.0 

6056.5 

477.0 

-15.9 

-34.1 

279.9 

32.1 

31.6 

-5.5 

317.9 

319.4 

0.4 

19.1 

25.5 

111. 

22.0 

60.0 

6183.7 

469,0 

-17.0 

-33.3 

279,3 

31.8 

31,4 

-5.2 

318.1 

319,7 

0.5 

22.6 

26.2 

110. 

22.5 

61.0 

6280.1 

463.0 

-18.0 

-33.4 

273.2 

31.9 

31.6 

-4.5 

318,0 

319.7 

0.5 

24.3 

26.8 

110. 

22.9 

62.0 

6426.7 

454,0 

-13.8 

-33.6 

277.4 

32  .6 

32.3 

-4.2 

318.8 

320.5 

0,5 

25.5 

27.7 

110. 

23.3 

63.0 

6558.8 

446.0 

-20.0 

-34.1 

276.6 

32.7 

32.5 

-3.8 

318,9 

320.5 

0.5 

27,0 

28.5 

109, 

23.S 

64.0 

6675.9 

439,0 

-20.9 

-36,2 

275,  1 

31.4 

31,3 

-2.  8 

319,1 

320.5 

0.4 

23.7 

29.5 

109. 

24.2 

65.0 

6794.7 

432.0 

-21.1 

-39,7 

272,9 

29.8 

29.8 

-15 

320.4 

321.4 

0.3 

16.8 

30.2 

109. 

24.8 

66.0 

6950.1 

423.0 

-21.2 

-44.8 

269.0 

29.2 

29.2 

0..5 

322.2 

322.8 

0.2 

9.8 

31.1 

108. 

25.2 

67.0 

7072.9 

416.0 

-22.5 

-45.3 

267.9 

30.4 

30.4 

1.1 

322.0 

322.6 

0.2 

10.4 

31.7 

108. 

25.6 

68.0 

7197,2 

409.0 

-23,7 

-45,7 

268.0 

31.8 

31.3 

1.1 

322.0 

322.6 

0.2 

11.1 

32,5 

107, 

26.0 

69.0 

7323.1 

402.0 

-24.8 

-46.4 

268.8 

32.3 

32.3 

0.7 

322.2 

322.8 

0.1 

11.2 

33.3 

107. 

26.4 

70.0 

7450.6 

395.0 

-25.9 

-4T.2 

269.0 

32.1 

32.1 

0.6 

322.5 

323.0 

0.1 

11.3 

34.0 

106. 

27.0 

71.0 

7617.2 

386.0 

-27.0 

-48.1 

268.3 

32.3 

32.3 

0.9 

323.1 

323.5 

0.1 

11.5 

34,9 

106. 

27.4 

72.0 

7748,8 

379,0 

-28,1 

-48.8 

266.2 

31.6 

31.5 

2.1 

323.4 

323.8 

0.1 

11.6 

35.9 

105. 

27.8 

73.0 

7863.1 

373.0 

-29,3 

-49.7 

263.3 

29.3 

29.6 

3,5 

323.3 

323.7 

0.1 

11.7 

36.6 

105. 

28.2 

74.0 

7998  .1 

366.0 

-30.6 

-50. C 

260.4 

28  .1 

27.7 

4.7 

323.3 

323.7 

0.1 

12.9 

37.2 

104. 

28.7 

75.0 

8115.3 

360.0 

-31,6 

-50.4 

258.6 

27.5 

27.0 

5,4 

323,4 

323,8 

0.  I 

13.5 

37.9 

104. 

29.0 

76.0 

8253.9 

353.0 

-32,7 

-50.9 

253.5 

28.0 

27.4 

5.6 

323.8 

324,2 

0.1 

14,1 

38.4 

104. 

29.5 

77.0 

8374.3 

347.0 

-33.9 

-52.1 

259.0 

29.9 

29.4 

5.7 

323.8 

324.1 

0.1 

13.7 

38.9 

103. 

29.9 

78.0 

8516.8 

340.0 

-34.9 

-52.6 

259.0 

30.7 

30.1 

5.9 

324.2 

324.5 

0.1 

14,3 

39,9 

103. 

30.3 

79.0 

8640.7 

334.0 

-36.4 

-53.5 

258.9 

31,0 

30.4 

5,9 

323.9 

324.2 

0.1 

15.0 

40.5 

102. 

30.7 

80.0 

8766.2 

320.0 

-37,3 

-54,2 

259.4 

31.5 

31.0 

5.8 

324.3 

324.6 

0.1 

15.1 

41.1 

102. 

31.2 

81.0 

8936.3 

320.0 

-38.5 

-55.4 

260.2 

32  .6 

32.2 

5.5 

324.9 

325.1 

o.l 

14.7 

42.0 

lOl. 

31.7 

82.0 

9066.0 

314.0 

-39.8 

-55.9 

260.0 

32.8 

32.3 

5.7 

325.0 

325.2 

0.1 

15.8 

43.0 

101. 

32.1 

83.0 

9197.5 

308.0 

-41,1 

99.9 

258,8 

32.1 

31.5 

6.2 

325.0 

999,9 

99,9 

999.9 

43.8 

100. 

32.6 

84.0 

9330,9 

302.0 

-42,4 

99.9 

257.2 

31.3 

30.5 

6.9 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

100. 

33.0 

85.0 

9443.4 

297.0 

-43.7 

99.9 

256.8 

31.4 

30.6 

7.2 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.4 

100. 

33.6 

36.0 

9603.2 

290.0 

-45.1 

99.9 

257.4 

32.1 

31.3 

7.0 

324,9 

999-9 

99,9 

999.9 

46.2 

99, 

34.0 

87.0 

9742.4 

284,0 

-46,4 

99,9 

257.5 

31.3 

30  .'6 

6.8 

325,0 

999,9 

99.9 

999.9 

47.2 

99. 

34.4 

88.0 

9884.0 

278,0 

-47,1 

99.9 

257.5 

28.9 

28.2 

6.2 

325.9 

999.9 

99,9 

999.9 

47.8 

98. 

34.9 

39.0 

10003.8 

273.0 

-48.5 

99.9 

258.3 

26.3 

25.7 

5.3 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

98. 

35.3 

90.0 

10149.6 

267.0 

-49.8 

99.9 

259.5 

25.6 

25.1 

4.7 

325.9  . 

999,9 

99,9 

999,9 

49.  1 

98. 

35.8 

91.0 

10272,9 

262.0 

-51.3 

99.9 

260.9 

26.2 

25.9 

4„1 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

98. 

36.2 

92.0 

10423.1 

256.0 

-52.4 

99.9 

261.7 

27.5 

27.2 

3.  9 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

97. 

36.7 

93.0 

10550,3 

251.0 

-53,6 

99,9 

262.3 

28.8 

28.5 

3,9 

326.0 

999,9 

99.9 

999.9 

51.2 

97. 

• BY  SPEED  WEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  WEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


346 


STATirN  NO.  255 
VICTORIA,  TEX 

6 FEBRUARY  1575 

2315  GMT  156  17.  C 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CD  IP 

PDT  T 

JE  POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

At 

MIN 

GPM 

MB 

hC,  C 

DG  C 

DG 

K/SEC 

M/SFC 

M/S=C 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DO 

37.1 

94.0 

10653.4 

247.0 

-54.4 

99.9 

262.6 

29.2 

28.9 

3n7 

326,3 

999,9 

99.9 

999,9 

52.0 

97. 

37,6 

95.0 

10810.6 

241.0 

-55.3 

99.9 

264.0 

29.4 

29.3 

3.1 

327,2 

999,9 

99.9 

999.9 

52.7 

97. 

38.2 

96.0 

10998.3 

234.0 

-56.2 

99.9 

266.4 

30.4 

30.3 

1.9 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

96, 

38.7 

97.0 

11135.6 

229.0 

-56.3 

99.9 

267.0 

30.3 

30.3 

1.6 

330.5 

999.9 

99.9 

999,9 

54,8 

96. 

39.2 

98,0 

11275.5 

224.0 

-57.  1 

99.9 

266.8 

29.5 

29.5 

1.7 

331.4 

999,9 

99,9 

999,9 

55.6 

96. 

39.7 

99,0 

11389,4 

220,0 

-57,6 

99,9 

26  7.2 

30.3 

30.2 

U5 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

96. 

40.2 

100.0 

11534.5 

215.0 

-57.8 

99.9 

268.9 

34.1 

34.1 

0.  7 

334.2 

999.9 

99.9 

999,9 

57.2 

96. 

40.7 

101.0 

11713.6 

209.0 

-56.3 

99.9 

271,0 

38.4 

38.4 

-Ov  7 

339,3 

999,9 

99,9 

999.9 

58,5 

96. 

41,2 

102.0 

11867,5 

204.0 

-56.0 

99,9 

273.0 

40.3 

40.2 

-2.  1 

342.2 

999,9 

99.9 

999,9 

59,8 

96. 

41,7 

103,0 

11993.3 

200.0 

-56.5 

99.9 

274.4 

42.3 

42.2 

-3.3 

343.3 

999.9 

99,9 

999.9 

60.  8 

96. 

42.1 

104.0 

12154.2 

195.0 

-56.0 

99.9 

275.1 

45.0 

44.9 

-4.0 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61,9 

96. 

42.6 

105.0 

12286.0 

191.0 

-56.0 

99.9 

276.3 

46.7 

46,4 

-5.1 

348,7 

999.9 

99,9 

999,9 

63.3 

96, 

43.  1 

106.0 

12455.4 

186.0 

-54.4 

99,9 

2 79.3 

42.9 

42.4 

-6.9 

353,9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

96. 

43.6 

107.0 

12594.7 

182.0 

-54.4 

99.9 

283.7 

36.9 

35.8 

-8  .7 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  9 

96. 

44.1 

108.0 

12736.8 

178.0 

-55.2 

99.9 

286.2 

33.0 

31.7 

-9 .2 

357.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  1 

96. 

44.7 

109.0 

12881.8 

174.0 

-55.5 

99,9 

282,6 

36.2 

35,4 

-7.9 

358.9 

999,9 

99,9 

999,9 

67.9 

95. 

45.2 

uo.o 

13067,5 

169,0 

-56.0 

99.9 

278.7 

43.5 

43.0 

-6.6 

361.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

96. 

45.8 

111.0 

13258.4 

164.0 

-56.3 

99.9 

276.7 

44.8 

44.5 

-5.2 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

96. 

46.4 

112.0 

13414.8 

160.0 

-57.5 

99.9 

276.4 

34.0 

33.8 

-3.3 

364,3 

999,9 

99,9 

999,9 

72.7 

95. 

46.9 

113.0 

13574,3 

156.0 

-58,7 

99,9 

277.6 

27.4 

27,2 

-3.6 

364,9 

999,9 

99.9 

999.9 

73.4 

96. 

47.5 

114.0 

13696. 1 

153.0 

-59.3 

99.9 

280.1 

30.7* 

30.2 

-5.4 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

96. 

47.9 

115.0 

13861.8 

149.0 

-59.9 

99.9 

279.9 

39.7* 

39.1 

-6.8 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

96. 

48.6 

U6.0 

14074.7 

144,0 

-60.4 

99.9 

278,1 

57.2* 

56,6 

-8,1 

370.3 

999,9 

99,9 

999,9 

77.0 

96. 

49,1 

117.0 

14250.0 

140,0 

-61,1 

99.9 

273.  I 

61,6* 

61.0 

-8.7 

372.1 

999,9 

99.9 

999.9 

78.9 

95. 

49.7 

118.0 

14384.2 

137.0 

-62.2 

99.9 

280.3 

49.5* 

48.7 

-8.8 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

96, 

50.2 

119.0 

14567.1 

133.0 

-62.7 

99.9 

280.7 

36.3* 

35,6 

-6.7 

374,7 

999,9 

99.9 

999,9 

82.5 

97. 

50.7 

120.0 

14707,5 

130,0 

-63.3 

99,9 

276,4 

29.8* 

29.6 

-3.3 

376,1 

999.9 

99.9 

999,9 

83.3 

97. 

51.3 

121.0 

14899,2 

126.0 

-64.3 

99.9 

271.7 

31.2* 

31.2 

-0.9 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

97. 

51.8 

122.0 

15046.4 

123.0 

-64.8 

99.9 

272.2 

35.5* 

35.5 

-1.4 

379,3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

96. 

52.3 

123.0 

15197.1 

120.0 

-64.8 

99.9 

274.3 

37.4* 

37.3 

-2.8 

382.0 

999,9 

99,9 

999,9 

86.5 

95. 

52.9 

124.0 

15403,4 

116.0 

-66,0 

99,9 

277.0 

33,6* 

33,3 

-4,1 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

96. 

53.5 

125.0 

15562.0 

113.0 

—66 . 8 

99.9 

279.9 

29.5* 

29.0 

-5.1 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.8 

96. 

54.1 

126.0 

15779.2 

109.0 

-68.0 

99.9 

281.7 

30.1* 

29.5 

-6.1 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

97. 

54.7 

127.0 

15946.6 

106.0 

-68,7 

99,9 

282,4 

33,2* 

32.4 

-7.1 

388.5 

999.9 

99,9 

999,9 

91,1 

97. 

55.1 

128.0 

16118.4 

103,0 

-69.1 

99.9 

281.9 

36.4* 

35.6 

-7,5 

390.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

97. 

55.7 

129.0 

16294.2 

100.0 

-71.1 

99.9 

279.5 

38.9* 

38.4 

-6,4 

390.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

97. 

56.2 

130.0 

16474.5 

97.0 

-71.1 

99.9 

277,7 

37,3* 

36,9 

-5,0 

393.8 

999,9 

99,9 

999.9 

94.7 

97. 

57,0 

131.0 

16659,4 

94.0 

-73.2 

99.9 

277.0 

38.2* 

37.9 

—4  .6 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

97. 

57.6 

132.0 

16849.3 

91.0 

-73.4 

99.9 

278.8 

39.7* 

39.3 

-6.1 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

97. 

58.1 

133.0 

17045.5 

88.0 

-73.2 

99.9 

282.4 

36.5* 

35.6 

-7.8 

400,7 

999,9 

99.9 

999,9 

98,9 

97. 

53.7 

134,0 

17248,7 

85,0 

-73.2 

99,9 

288.1 

32.4* 

30.8 

-10.  1 

404.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.0 

97. 

59.3 

135.0 

17459.9 

82.0 

-71.8 

99.9 

290.7 

29.8* 

27.9 

-10,5 

411. B 

' 999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

97, 

60.1 

136.0 

176 79.6 

79.0 

-72.0 

99.9 

286.7 

27.0* 

25.9 

-7,8 

415.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

97. 

60.9 

137.0 

17908.2 

76.0 

-71.1 

99.9 

282.2 

26,6* 

26.0 

-5,6 

422.3 

999,9 

99.9 

999,9 

103.7 

97. 

61.7 

138.0 

18146.6 

73.0 

-71.1 

99.9 

278.7 

26.6* 

26.3 

-4.0 

427.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

97. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 .^NO  1.0  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RB'^  N INTERPOLATEO 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  CESS  THAN  6 OEG 


STATICM  NO.  255 
victoria,  TFX 


6 Ff-BROARV.  1975 
2315  GMT 


156  17 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

62.6 

139.0 

18395.2 

70.0 

-70.6 

99.9 

278.0 

27.6* 

27.3 

-3.9 

433.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

63.6 

14C.0 

18655.9 

67,0 

-69.3 

99.9 

280,9 

28,5* 

28.0 

-5.4 

441.6 

999,9 

99,9 

999,9 

107,8 

64.3 

141.0 

18930.0 

64.0 

-68,5 

99,9 

280,3 

27.5* 

27,0 

-4.9 

449.3 

999.9 

99,9 

999.9 

109.3 

65.3 

142.0 

19219.1 

61.0 

-66.6 

99.9 

279.0 

27.0* 

26.6 

-4  2 

459.6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.9 

66.3 

143.0 

19524.2 

58.0 

-66.6 

99.9 

280.4 

26.7* 

26.2 

-4  8 

466.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

67.1 

144.0 

19737.2 

56.0 

-65.4 

99.9 

274.1 

27.9* 

27.8 

-2.0 

473,7 

999,9 

99,9 

999.9 

113.8 

68.1 

145,0 

20072,5 

53.0 

-65.0 

99.9 

271.  1 

32.2* 

32.2 

-0,6 

482.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.6 

69.3 

146.0 

20429.8 

50.0 

-62.6 

99.9 

258.9 

18.2* 

17.9 

3.5 

496.1 

999.9 

99.9 

999,9 

117.3 

70.3 

147.0 

20681.5 

48.0 

-62,  7 

99.9 

286.7 

3.7* 

3.5 

-1.1 

501,5 

999,9 

99,9 

999,9 

118.  1 

71.3 

148.0 

21079.1 

45.0 

-62.9 

99.9 

272.6 

17.8* 

17.8 

-0.8 

510.4 

999.9 

99.9 

999.9 

118.7 

72.3 

149.0 

21359.2 

43.0 

-62.7 

99.9 

263.2 

15.9* 

15.8 

1.9 

517.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  6 

73.4 

150.0 

21804.7 

40.0 

-62.9 

99.9 

252.3 

18.7* 

:7.o 

5.7 

527.8 

999,9 

99,9 

999,9 

120.5 

74.7 

151.0 

22285.4 

37.0 

-62.4 

99.9 

284.9 

17.2* 

16.6 

-4,  4 

541.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.4 

76.1 

152.0 

22629.5 

35.0 

-61.1 

99.9 

262.4 

18.0* 

17.9 

2 .4 

553.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.5 

77.3 

153.0 

23187.1 

32.0 

-60.4 

99.9 

192.4 

14..7* 

3.2 

14.4 

569,4 

999,9 

99.9 

999,9 

124,3 

78.7 

154,0 

23588,4 

30.0 

-61,3 

99,9 

227.4 

26.:* 

19.2 

17.7 

577. b 

999.9 

99,9 

999.9 

125.0 

80.2 

155.0 

24242.0 

27.0 

-61,5 

99.9 

296.6 

21,3 

19.  1 

-9.5 

594.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.9 

81.9 

156.0 

24719.0 

25.0 

-61.6 

99.9 

267.4 

20.9 

20.9 

1.0 

607.5 

999.9 

99,9 

999.9 

128.5 

83.7 

157.0 

25511.0 

22.0 

-61.6 

99.9 

269.2 

23.4 

23.4 

0.3 

630.1 

999,9 

99.9 

999,9 

130.2 

85.6 

158.0 

26104.4 

20.0 

-59.5 

99,9 

261,7 

16.5 

16.3 

2.4 

654.0 

999,9 

99,9 

999,9 

133.6 

87.8 

159.0 

27132,9 

17.0 

-54.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

700.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

3A8 


0 

AZ 

OG 

97, 

97, 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97, 

97. 

97. 

97. 

95. 

96. 
96. 
95. 
95, 

999. 


( 


STATICN  NO.  255 
VICTORIA.  TEX 


( 


7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


162  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

0!R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

< 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SRC 

M/SFC 

9G  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

2.6 

33.0 

1024.0 

2.0 

-4.5 

10.0 

5.1 

-0.9 

-5,0 

273.6 

280.6 

2.7 

62,0 

0.0 

0. 

( 

0.0 

3.0 

72.5 

1019.0 

1.9 

-8.8 

9.4 

11.7 

-1.9 

-1K6 

273.8 

“ 278,9 

1.9 

44.8 

0.4 

185. 

0.3 

A.O 

168.0 

1007.0 

1.4 

-6.8 

9.4 

11.7 

-1.9 

-116 

274.3 

280.3 

2.3 

54.5 

0.4 

185. 

0.7 

5.0 

272.3 

994.0 

-0.1 

-7.6 

3.6 

12.2 

-1.8 

-12  1 

273.8 

279,5 

2.2 

57.0 

0.6 

186. 

c 

1.2 

6.0 

393.8 

979.0 

-1.4 

-8.2 

6.0 

13.4 

-1.4 

-13  ,4 

273.7 

279.2 

2.1 

59.7 

1.0 

187. 

1.5 

7.0 

A92.0 

967.0 

-1.8 

-8.3 

3.8 

14.2 

-0,9 

-14,2 

274,2 

279.8 

2.1 

61.4 

1.2 

187, 

1.9 

8.0 

591.1 

955.0 

-3.2 

-9.9 

0.5 

15.7 

-0.1 

-15.7 

273.7 

278.7 

1.9 

60.1 

1.6 

186. 

2.2 

9.0 

691.1 

943.0 

-3.7 

-11.7 

1.4 

16.1 

-0.4 

-16.1 

274.2 

278.6 

1.6 

53.6 

1.8 

185. 

( 

2.5 

10.0 

783.9 

932.0 

-3.1 

-12.5 

3.8 

16.0 

-1.1 

-16.0 

275.8 

280.0 

1.6 

48.0 

2.2 

184, 

3.0 

11.0 

913.6 

917.0 

2.0 

-12.0 

9.6 

13.6 

-2.3 

-13.4 

282.3 

286,9 

1.7 

34.4 

2.6 

185. 

c 

3.3 

12.0 

1011. 1 

906.0 

3.0 

-12.6 

8.0 

12.4 

-1,7 

-12.3 

284,3 

288.8 

1.6 

30.6 

2.8 

185. 

3.7 

13.0 

1119.1 

894.0 

3.2 

-12.7 

4.7 

11.7 

-1.0 

-11,7 

285.6 

290.1 

1.6 

29.9 

3.1 

185. 

4.1 

lA.O 

1219. 

883.0 

2.9 

-13.8 

0.8 

12.0 

-0.2 

-12.0 

286.2 

290.4 

1.5 

28,0 

3.4 

185, 

( 

A. A 

15.0 

133J.1 

871.0 

2.7 

-14.1 

358.2 

11.9 

0.4 

-11.9 

287.2 

291,4 

1.5 

27,6 

3.6 

185, 

A.9 

16.0 

1A61.0 

857.0 

2.0 

-15.0 

351,4 

10.0 

1.5 

-9.9 

287.8 

291.8 

1.4 

26.8 

3.9 

184. 

5.2 

17.0 

1565.0 

846.0 

1.4 

-16.0 

349.0 

8.5 

1.6 

-8.4 

288.1 

291.9 

1.3 

26.1 

4.1 

183. 

c 

5.6 

18.0 

1670.3 

835.0 

1.0 

-16.6 

347.4 

6.8 

1.5 

-6  6 

288.9 

292.5 

1.2 

25.2 

4.3 

183. 

6.0 

19.0 

1776.7 

824.0 

0.2 

-17.3 

345.4 

5.9 

1.5 

-5,7 

289,1 

292.6 

1.2 

25.3 

4.4 

182. 

6.  A 

20.0 

188A.3 

813.0 

-0.4 

-18,6 

341.4 

6 .6 

2.1 

-6  .2 

289.5 

292.7 

1.1 

23.6 

4.6 

181. 

c 

6.8 

21.0 

2013.0 

800.0 

-0.9 

-20.7 

334.1 

7.1 

3.1 

-6.4 

290.3 

293.0 

0.9 

20.5 

4.7 

181. 

7.3 

22.0 

2123. A 

789.0 

-1.4 

-21.6 

322.9 

8.8 

5.3 

-7.0 

290.9 

203.5 

0.9 

19.6 

4.9 

180. 

7.6 

23.0 

2225.0 

779.0 

-1.0 

-29,5 

317,5 

10.6 

7.1 

-7,8 

292.3 

293,6 

0.4 

9,3 

5.0 

179. 

8.0 

2A.0 

2338.5 

768.0 

-0.7 

-29.3 

312.7,. 

13.9 

10.2 

-9.4 

293,8 

295.2 

0,4 

9.3 

5.2 

177. 

c 

a.  A 

25.0 

2AA3.3 

758.0 

0.1 

-23.0 

309.^ 

17.8 

13.6 

-11.4 

295.8 

298.3 

0.8 

15.6 

5.5 

174. 

8.9 

26.0 

2582.1 

745.0 

1.4 

-18.6 

306.2  - 

21.6 

17.4 

-12.8 

298.8 

302.4 

1.2 

20.9 

6.0 

170, 

c 

9.2 

27.0 

2690.9 

735.0 

1.4 

-18.6 

303.5 

22.9 

19.1 

-12.7 

299.9 

303.6 

1.2 

20.9 

6.3 

167. 

9.6 

28.0 

2801.2 

725.0 

1.9 

-19.3 

299.8 

23.8 

20.6 

-11.8 

301.6 

305.2 

1.1 

18.9 

6.7 

163. 

10.0 

29.0 

2913.0 

715.0 

1.2 

-19.5 

296.3 

23.7 

21.2 

-10.5 

302.1 

305.6 

l.l 

19.5 

7.1 

160. 

c 

10. A 

30.0 

3026.0 

705.0 

-O.l 

-20.0 

293.5 

23.1 

21.2 

-9.2 

301.9 

305.3 

1.1 

20.5 

7.5 

157, 

10.7 

31.0 

3128.7 

696.0 

-0.7 

-19.3 

291,5 

22.8 

21.2 

-8.4 

302,3 

306.0 

1.2 

22.8 

7.8 

155. 

11.2 

32.0 

32AA.2 

686.0 

-14  4- 

-18.8 

288.3 

22.5 

21.3 

-7,1 

302.9 

306.7 

1.3 

24.9 

8.3 

151. 

c 

11.6 

33.0 

3361.0 

676.0 

-2ib 

-19.0 

285.9 

22.4 

21.5 

-6,1 

303.4 

307.3 

1.3 

25.8 

8.7 

149. 

12.0 

3A.0 

3A67.3 

667.0 

-3.1 

-19.7 

283.9 

22.2 

21.6 

-5..  3 

303.3 

307,0 

1.2 

26.2 

9.  1 

146. 

12.A 

35.0 

3586.8 

657.0 

-3.7 

-20.4 

282.9 

21.8 

21.3 

-4,9 

304,0 

307,5 

1.1 

25,9 

9,5 

144. 

c 

12.9 

36.0 

3719.9 

646.0 

-4,5 

-21.3 

282.5 

21.4 

20,9 

-4,6 

304.5 

307,9 

1.1 

25.5 

10.0 

142. 

13.3 

37.0 

3842. 6 

636.0 

-5.2 

-21.4 

282.7 

21.2 

20.6 

-4.6 

305.0 

308.4 

l.l 

26.7 

10.4 

140. 

13.7 

38.0 

3954. A 

627.0 

-6.0 

-20.6 

283.1 

21.2 

20.7 

-4.8 

305,4 

309.1 

1.2 

30.4 

10.8 

138. 

c 

lA.l 

39.0 

A067.A 

618.0 

-7.0 

-19.8 

283,5 

21.8 

21.2 

-5.1 

305.5 

309,5 

1.3 

35.2 

11.2 

137. 

1A.5 

AO.O 

A182.0 

609.0 

-6.0 

-19.2 

283.8 

23.3 

22.6 

-5,6 

308.0 

312.3 

1.4 

34.3 

11.6 

136. 

15.0 

Al.O 

A32A.8 

598.0 

-6.0 

-19.6 

283.7 

26.2 

25.4 

-6.2 

309.6 

313.9 

1.3 

33.1 

12.2 

134. 

c 

15.A 

A2.0 

AAA3.6 

589.0 

-6.0 

-20.2 

283.6 

27.9 

27.2 

-6,6 

311.0 

315.1 

1.3 

31.4 

12.9 

132. 

15.9 

A3.0 

A56A.1 

580.0 

-6,3 

-22.3 

284,1 

29.2 

28.3 

-7,1 

311.9 

315.5 

1.1 

26.7 

13.6 

130. 

16.3 

AA.O 

4686. 2 

571.0 

-7.0 

-23.1 

284.8 

29.6 

28.6 

-7.6 

312.5 

315.8 

1.0 

26.4 

14.3 

129. 

16.7 

A5.0 

4810. 0 

562.0 

-7,6 

-23.6 

285.3 

29.7 

28,7 

-7.8 

313.2 

316.5 

1.0 

26.4 

14.9 

128. 

17.1 

A6.0 

4949. A 

552.0 

-8.8 

-24.6 

285,4 

29.7 

28.6 

-7,, 9 

313.4 

316.5 

0.9 

26.4 

15.6 

12T. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 -NC  10  DEG  ' 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

c 

349 

c 


ST4TICN  MO.  255 
VICTIRTAt  THX 


7 r^BRijARY  1575 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

17.5 

67.0 

'062.2 

566.0 

-10.0 

-26.8 

236.8 

29.7 

28.7 

18.0 

68.0 

5190.8 

535,0 

-10.6 

-25.8 

283.  1 

30,0 

29.2 

13,6 

69.0 

5306.6 

527.0 

-11.3 

-27.0 

281.6 

30  .-5 

29.9 

18.9 

50.0 

5623.8 

519.0 

-12.1 

-28.  1 

280.6 

30.9 

30.6 

19.3 

51.0 

5572.6 

509.0 

-13.1 

-29.2 

280.6 

31.2 

30.6 

19.8 

52.0 

5692.7 

501.0 

-16.5 

-30.2 

281.6 

31.2 

30.6 

20.2 

53.0 

5829.9 

692.0 

-15.3 

-30.9 

202.8 

31,1 

30,3 

20.6 

56.0 

5938.0 

685.0 

-J5.9 

-3l.6 

283.6 

30.7 

29.9 

21.1 

55.0 

6063.2 

677.0 

-16.9 

-32.6 

283.0 

30.3 

29.5 

21.5 

56.0 

6221.9 

667.0 

-18.2 

-33.7 

281.2 

29,7 

29,1 

22.0 

57.0 

6350.6 

659.0 

-19.6 

-36,0 

279.0 

28,7 

28.6 

22.6 

58.0 

6666 .6 

652.0 

-20.6 

-36.8 

278.5 

28.6 

.28.3 

22.9 

59.0 

6596.6 

666.0 

-21.6 

-36.9 

278.6 

29.6 

29.1 

23.6 

60.0 

6713.5 

637.0 

-22.8 

-36.  1 

278.9 

31.2 

30.8 

23.8 

61.0 

6868.7 

629,0 

-23.8 

-3  7,0 

273.7 

32.8 

32.5 

26.2 

62.0 

6968.7 

622.0 

-26.5 

-37.6 

278.1 

33.9 

33.6 

26.6 

63.0 

7090.5 

615.0 

-26.8 

-37.8 

277.0 

33.9 

33.7 

25.2 

66.0 

7216.1 

608.0 

-25.6 

-38,5 

2 76,1 

32.5 

32.3 

25.6 

65.0 

7357.5 

600.0 

-26.6 

-30.2 

276,6 

32,0 

31.8 

26.3 

66.0 

7503.1 

392.0 

-28.1 

-38.9 

277.6 

32.2 

32.0 

26.8 

67.0 

7632.2 

385.0 

-29.0 

-39.9 

277,2 

33,0 

32,7 

27.3 

68.0 

7763.1 

378.0 

-30.3 

-60.6 

276.2 

33,9 

33.7 

27.7 

69.0 

7895.9 

371.0 

-31.1 

-60.2 

276.8 

36.6 

36.3 

28.2 

70.0 

8011.2 

365.0 

-32.3 

-60.0 

272.7 . 

36.5 

36.6 

28.8 

71.0 

8167.3 

357.0 

-33.5 

-60. 1 

270,6 

33.8 

33.3 

29.3 

72.0 

8306.0 

350.0 

-36,6 

-60.1 

269.5 

33.5 

33.5 

29.7 

73.0 

8626.6 

366.0 

-35.6 

-60.9 

269.6 

33.8 

33. B 

30.1 

76.0 

8569i6- 

337.0 

-36.8 

-62.2 

270.2 

36.0 

36.0 

30.5 

75.0 

8693.5 

331,0 

-38.0 

-63,3 

270.6 

33.3 

33.3 

31.0 

76.0 

8819.2 

325.0 

-39.2 

-66.6 

271.3 

32.9 

32.9 

31.6 

77.0 

r.966.7 

319.0 

-60.0 

-65.5 

272.5 

35.5 

35.6 

31.9 

78. 0 

9076.0 

313.0 

-61.2 

99.9 

273.2 

39.5 

39.6 

32.6 

79.0 

9207.3 

307,0 

-62.0 

99.9 

272.9 

61.2 

61,1 

32.9 

80.0 

9360.6 

301.0 

-63.0 

99.9 

272.5 

60.8 

60.7 

33.6 

81.0 

9693.8 

296.0 

-66.3 

99,9 

272.0 

60.1 

60.1 

33.9 

8 2.0 

9636.7 

288.0 

-65.5 

99,9 

270,5 

39.3 

39,3 

36.6 

''  83.0 

9753.2 

283,0 

-66.7 

99,9 

269,  3 

39,6 

39,6 

36.9 

86.0 

9095.2 

277.0 

-67.1 

99.9 

269.2 

61.8 

61.8 

35.3 

85.0 

10039.9 

271.0 

-68.0 

99.9 

269.0 

63.1 

63.1 

35.9 

86.0 

10187.0 

265.0 

-69.9 

99.9 

267.3 

62.9 

62,8 

36.3 

87.0 

10311.3 

260.0 

-50,8 

99.9 

265,6 

63.6 

63.2 

36.8 

88.0 

10663.0 

256.0 

-51.8 

99.9 

263.7 

66.2 

65.9 

37.2 

89.0 

10591.5 

269.0 

-53.2 

99.9 

262.6 

67,9 

67.5 

37.7 

90,0 

10721.8 

266,0 

-56,5 

99.9 

260.5 

67,5 

66.9 

38.2 

91.0 

10856.1 

239.0 

-55.6 

99.9 

259.6 

67.2* ** 

66.6 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 'ND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


350 


c 

c 


162  16.  0 C 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG  . 

PCT 

KM 

OG 

c 

-7,6 

313,3 

316,6 

0,9 

28.6 

16.3 

126. 

-6,  8 

316.3 

317.1 

0.9 

26.9 

17.1 

125. 

jr 

-6.2 

316.6 

31  7.2 

0.8 

25.8 

17.7 

126. 

-5.7 

316.9 

317.6 

0.7 

25.0 

18.6 

123. 

-5.7 

315.5 

317.7 

0.7 

26.3 

19.3 

122. 

-6.3 

315.2 

317.3 

0.6 

26.7 

20.1 

121. 

-6.9 

315.8 

317.8 

0.6 

26.8 

20.9 

120. 

-7.3 

316.6 

318.3 

0.6 

26.6 

21.6 

120. 

C 

-6.8 

316.7 

318.5 

0.5 

26.0 

22.6 

119. 

-5.8 

317,0 

318.6 

0.5 

26.1 

23.2 

119. 

c 

-6.5 

317.0 

318.6 

0.5 

26.1 

26.0 

118. 

-6.2 

317.2 

318.7 

0.6 

26.1 

26.6 

118. 

-6.6 

317.5 

319.0 

0.6 

28.3 

25.6 

117. 

-6.8 

317,2 

310.6 

0.6 

28,6 

26.3 

116. 

c 

-5.0 

317.6 

318.8 

0.6 

28.6 

27.0 

116.. 

-6,  8 

318.2 

319.6 

0.6 

28.6 

27.8 

115. 

c 

-6..  2 

319.6 

320.6 

0.3 

20,6 

28,7 

115. 

-3.6 

319,9 

321.1 

0,3 

20,5 

29,8 

116. 

-3,6 

320.7 

322.0 

0.3 

31.6 

30.6 

116. 

c 

-6.2 

320.3 

321.5 

0.3 

36.6 

31.8 

113. 

-6,  1 

320.8 

321,9 

0,3 

33.9 

32.7 

112. 

-3.5 

320,7 

321.8 

0.3 

35.6 

33.7 

112. 

-2.9 

321.6 

322.5 

0.3 

39.7 

36.5 

112. 

c 

-1.6 

321.3 

322.5 

0.3 

65,9 

35.6 

Ul. 

-0,2 

321.8 

322.9 

0.3 

50.7 

36.6 

110. 

c 

0.3 

322.0 

323.2 

0.3 

57.2 

37.5 

110. 

0.2 

322.5 

323.5 

0.3 

56.8 

38.3 

109. 

-O.l 

322.6 

323.6 

0.3 

56.9 

39.0 

109. 

-0.6 

322,6 

323.5 

0.2 

57,1 

60.  1 

109. 

c 

-0.  8 

322.6 

323.6 

0.2 

57.3 

60.7 

108. 

-1  5 

323.2 

323.9 

0.2 

56.9 

61.5 

108. 

( 

-2.2 

323.3 

999.9 

99,9 

999.9 

62.5 

108. 

-2.1 

326,0 

999,9 

99,9 

999.9 

66.0 

107. 

-1.8 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

107. 

( 

-1.6 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

106. 

-0.6 

325.0 

999,9 

99.9 

999.9 

67.6 

106. 

0.5 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

106. 

( 

0.6 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

105. 

0.7 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

105. 

2.0 

326.5 

999,9 

99.9 

999.9 

52.3 

106. 

( 

3,5 

326,9 

999.9 

99.^ 

999.9 

53.  1 

106. 

5.1 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

106. 

6.3 

327.3 

999,9 

99.9 

999.9 

55.6 

103. 

7 .9 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

103. 

c 

8.7 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

102. 

< 


c: 

n 


STATICN  NO.  255 
VICTOO.TA,  TEX 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT.  162  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

38.6 

92.0' 

10988.6 

234.0 

-56.6 

99.9 

260.3 

48.7* 

39.1 

93.0 

11125.3 

229.0 

-5T.7 

99.9 

262,7 

50,5* 

39.6 

94,0 

11264.3 

224,0 

-58,4, 

99,9 

264,8 

47,7* 

40.0 

95.0 

11406.9 

219.0 

-56.7 

99.9 

265.7 

42.5* 

40.6 

96.0 

11553.3 

23  4.0 

-56.7 

99.9 

266.9 

37,4* 

41.1 

97.0 

11703.9 

209.0 

-54.6 

99.9 

269.0 

38,7* 

41.5 

98.0 

11827.4 

205.0 

-55.3 

99.9 

270.5 

40.7* 

42.1 

99.0 

11985.1 

200.0 

-54.9 

99.9 

269.4 

39.1* 

42.6 

100. 0 

12114.2 

196.0 

-54.9 

99.9 

267.0 

37.1* 

43.2 

lOl.O 

12279.0 

191.0 

-55.9 

99.9 

265,9 

36,1* 

43.7 

102.0 

12447.7 

186.0 

-56.2 

99.9 

268.9 

39.6* 

44.3 

103.0 

125P5.7 

182.0 

-56.6 

99.9 

274.0 

47.9* 

44.8 

104.0 

12726.8 

178.0 

-56,1 

99.9 

276.0 

46.7* 

45.3 

105.0 

12871.2 

174,0 

-56,6 

99.9 

274.9 

39.2* 

45.'# 

106.0 

13018,5 

170.  0 

-57.2 

99.9 

2 70.0 

35.9* 

46.4 

107.0 

13168.9 

166.0 

-57.9 

99.9 

267.2 

39.5* 

47.0 

108.0 

13293,7 

163.0 

-58,6 

99,9 

265.9 

41,8* 

47.5 

109.0 

13439,5 

159,0 

-59,4 

99,9 

266,1 

40.9* 

48.0 

110.0 

13599.0 

155.0 

-59.4 

99.9 

268.5 

42.6* 

48.7 

111.0 

13762.8 

151.0 

-59.1 

99.9 

273.7 

47.8* 

49.3 

112.0 

13931,0 

14  7.0 

-59.6 

99,9 

278,7 

49,2* 

49.7 

113.0 

14059.5 

144.0 

-61.0 

99.9 

282.0 

45.3* 

50.3 

114.0 

14234.4 

140.0 

-61.4 

99.9 

286.8 

32.1* 

50.7 

115.0 

14363.6 

137.0 

-62.1 

99.9 

239.1 

26,4* 

51.4 

116.0 

14551.0 

133,0 

-63,9 

99,9 

288.3 

29.5* 

51.9 

117.0 

14737.7 

129.0 

-64.9 

99.9 

287.5 

26.7* 

52.3 

118.0 

14880.8 

126.0 

-66.  1 

99.9 

285.0 

22.2* 

52.8 

119.0 

14977,6 

124.0 

-67.  1 

99,9 

278.6 

25,7* 

53.4 

120.0 

15175.1 

120.0 

-67.9 

99.9 

273.9 

40.6* 

53.9 

121.0 

15327.1 

117.0 

-68.5 

99.9 

270.6 

44.3* 

54.5 

122.0 

15482.5 

114.0 

-69.2 

99.9 

266.5 

40.5* 

55.0 

123.0 

15641.8 

111.0 

-69.2 

99.9 

266.0 

40.3* 

55.5 

124.0 

15805.0 

108.0 

-70.5 

99.9 

267.1 

41.5* 

56.0 

125,0 

15972.1 

105.0 

-70.7 

99.9 

269.1 

42.7* 

56.7 

126.0 

16143.3 

102.0 

-72.3 

99.9 

274.7 

46.7* 

57.4 

127.0 

16319,4 

99,0 

-71,4 

99,9 

280.0 

48.2* 

57.9 

128.0 

16501.3 

96.0 

-71.2 

99.9 

281.6 

37.5* 

58.4 

129.0 

16625.7 

94.0 

-71.9 

99.9 

281.3 

24.4* 

59.0 

130.0 

16816.6 

91,0 

-72.5 

99.9 

280.4 

24.3* 

59.6 

131.0 

17013.2 

88.0 

-73.3 

99.9 

280.9 

35.1* 

60.2 

132.0 

17147.6 

86.0 

-74.0 

99.9 

281.5 

31.3* 

60.7 

133.0 

17355.1 

83.0 

-73,3 

99,9 

282.3 

25.6* 

61.3 

134.0 

17498.0 

81.0 

-73.0 

99,9 

281.8 

31.4* 

61.9 

135.0 

17718.9 

78.0 

-73.5 

99.9 

281.4 

32.8* 

62.6 

136.0 

17870.8 

76.0 

-73.5 

99,9 

288.5 

11.8* 

♦ 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BE 

TWEEN  6 ^ 

NO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BE':N  I NTER  POt.ATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COf.P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEf. 

M/SfC 

DG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

48.0 

8.2 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

102. 

50,1 

6,4 

328.4 

999,9 

99,9 

999,9 

60,7 

lOl. 

47.5 

4,3 

329.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

101. 

42.4 

3.1 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

101. 

37.4 

2.0 

336,4 

999,9 

99.9 

999,9 

64.5 

100, 

38,7 

Oc7 

341,9 

999,9 

99,9 

999,9 

65,  1 

100. 

40,7 

-0.  4 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

100. 

39.1 

0 4 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

100. 

37.1 

2.0 

347.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  1 

100. 

36,0 

2.6 

348.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

70,3 

99. 

39.6 

0.7 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

99. 

47.8 

-3,4 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

99. 

46.  4 

-4.9 

355.6 

999,9 

99,9 

999.9 

74.8 

99. 

39,0 

-3,  3 

357.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

99. 

35.9 

-0.  0 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

99. 

39.4 

1.9 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

99. 

41.7 

3.0 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

98. 

40,8 

2.8 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

98. 

42.6 

1.1 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

98. 

47,7 

-3,  1 

367,6 

999,9 

99,9 

999,9 

84,0 

98. 

48.6 

-7  4 

369.5 

999,9 

99,9 

999.9 

85.5 

98. 

44.3 

-9  4 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

98, 

30,7 

-9o3 

371,6 

999,9 

99,9 

999.9 

88.6 

98. 

25.0 

-8,6 

372.7 

999,9 

99,9 

999.9 

88.9 

98. 

28.0 

-9.  3 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

98. 

25.5 

-8.1 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

98. 

21.5 

-5.  7 

374.5 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

9 8. 

25.4 

-3,  8 

374.4 

999.9 

99,9 

999.9 

91,5 

98. 

40.5 

-2.  8 

376.4 

999.9 

99,9 

999.9 

93.0 

98. 

44.3 

-0.4 

378.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

98. 

40,4 

2.4 

379,6 

999.9 

99.9 

999.9 

96,0 

98. 

40.2 

2.8 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

98. 

41.5 

2.1 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

98. 

42.7 

0.7' 

385.7 

999,9 

99.9 

999,9 

98,9 

98, 

46.6 

-3.8 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

97. 

47.0 

-8  .4 

390.9 

999,9 

99.9 

999.9 

103.8 

97. 

36.7 

-7  5 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

98. 

24,0 

-4,8 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  1 

98, 

23,9 

-4.4 

398,2 

999,9 

99,9 

999,9 

106.  1 

98. 

34.5 

-6.7 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

98. 

30.6 

-6.2 

401.8 

999,9 

99,9 

999,9 

109.4 

98, 

25,0 

-5.5 

407.3 

999,9 

99,9 

999,9 

109,9 

98. 

30.7 

-6.4 

410.7 

999,9 

99.9 

999.9 

110.2 

98. 

32.1 

-6,5 

414.1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

98. 

11.2 

-3.7 

417,2 

999,9 

99,9 

999.9 

113.4 

98. 

STATICN  ND.  255 
VITTORIA,  TEX 


IME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

63. A 

137.0 

18107.1 

64.1 

138,0 

18270,3 

65.0 

139.0 

18524.6 

65.6 

140.0 

18791.8 

66.3 

141.0 

18977.3 

67.1 

142.0 

19169.2 

67.9 

143.0 

19470.4 

68.8 

144.0 

19680.5 

69,7 

145.0 

20009.8 

70.5 

146.0 

20239.6 

71.6 

147.0 

20480.2 

72.5 

148.0 

20732.2 

73,5 

149,0 

21132.8 

74.5 

150.0 

21415.9 

75.5 

151,0 

21713.5 

76.6 

152.0 

22029.9 

77.7 

153.0 

22366.7 

78.8 

154.0 

22722.9 

80.0 

155,0 

23295.0 

81.3 

156,0 

23706.2 

82.7 

157.0 

24146.7 

84.1 

158.0 

24621.4 

85.8 

159.0 

25136.9 

87.4 

160.0 

26003.6 

89.3 

161.0 

26662.8 

91.3 

162.0 

27406.6 

93.7 

163.0 

28255.0 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

or,  c 

73.0 

-72.3 

99.9 

71.0 

-72.8 

99,9 

68.0 

-71.4 

99.9 

65.0 

-70.5 

99.9 

63.0 

-70,5 

99.9 

61.0 

-69.6 

99,9 

58.0 

-69.0 

99.9 

56.0 

-68.5 

99.9 

53,0 

-69,4 

99.9 

51.0 

-69.0 

99.9 

49.0 

-66.7 

99.9 

47.0 

-66.7 

99.9 

44,0 

-64.9 

99.9 

42.0 

-65.9 

99.9 

40.0 

-63.9 

99,9 

38.0 

-61.2 

99.9 

36.0 

-59.8 

99.9 

34.0 

-61.0 

99.9 

31.0 

-62.5 

99.9 

29,0 

-62.8 

99.9 

27.0 

-62.6 

99.9 

25,0 

-62.5 

99,9 

23.0 

-61.7 

99.9 

20.0 

-61.2 

99,9 

18.0 

-57.9 

99.9 

16.0 

-57.2 

99.9 

14.0 

-55.3 

99,9 

7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

P/SEC 

P/SEC 

280.3 

5.0* 

5.0 

265.0 

13.6* 

13.5 

272.7 

20.9* 

20.9 

277.8 

34.  1* 

33,7 

279.4 

39.8* 

39,3 

280.2 

26.4* 

26.0 

288.2 

12.2* 

11.6 

287.5 

14.6* 

13.9 

266.5 

9.5* 

9,5 

263. 7 

13.6* 

13.5 

267.5 

11.3* 

11.3 

280.7 

18.1  + 

17,7 

275.0 

34.2* 

34.0 

244.7 

15.2* 

13.7 

213.3 

13,3* 

7.3 

236.5 

18.5* 

15.4 

253.1 

19.0* 

IB. 6 

271.8 

9,8* 

9.8 

271.8 

40.6* 

40.5 

271.5 

20.8* 

20.8 

270.7 

24.3* 

24.3 

261.8 

12,0* 

11.8 

260.3 

21.3* 

21.0 

260.1 

18.1* 

17,9 

282.8 

31.0* 

30.3 

248.4 

9.0* 

8.4 

999,9 

99,9 

99.9 

V COUP 

POT  T 

E POT  • 

M/S"C 

DG  K 

DG  K 

-0,9 

424,6 

999,9 

1.0 

427.0 

999.9 

-1.0 

435.3 

999.9 

-4.6 

442.9 

999,9 

-6.5 

446.  9 

999,9 

-4.  7 

453.0 

999.9 

-3.8 

461.0 

999.9 

-4.4 

466.6 

999,9 

0.6 

472,0 

999,9 

1.5 

478.3 

999.9 

0.5 

489.2 

999.9 

-3.4 

495,0 

999,9 

-3.0 

508.8 

999.9 

6.5 

513,2 

999,9 

11<  1 

525,3 

999.9 

10.2 

540.1 

999.9 

3.9 

552.2 

999.9 

-0.3 

558.0 

999.9 

-1.3 

569.0 

999.9 

-0.  5 

579.0 

999.9 

-0.3 

591.5 

999.9 

1.7 

605,  1 

999,9 

3.6 

621.9 

999,9 

3.1 

648.9 

999.9 

-6.9 

679.1 

999.9 

3.3 

704.6 

999.9 

99.9 

738,7 

999,9 

162  lA 


MX  R*0 

RH 

RANGE 

GP/KG 

PCT 

KM 

99,9 

999,9 

112,8 

99,9 

999.9 

113.6 

99.9 

999.9 

113.8 

99.9 

999.9 

115.3 

99.9 

999.9 

117.2 

99.9 

999.9 

118.9 

99.9 

999.9 

119.5 

99,9 

999,9 

119,9 

99.9 

999.9 

121.4 

99.9 

999.9 

121.2 

99.9 

999.9 

122.6 

99.9 

999.9 

121.6 

99.9 

999.9 

125.0 

99,9 

999,9 

126.6 

99.9 

999.9 

127.0 

99.9 

999.9 

127.2 

99.9 

999.9 

128.8 

99,9 

999.9 

129.3 

99.9 

999.9 

130.5 

99.9 

999.9 

134.0 

99.9 

999.9 

135.0 

99.9 

999.9 

137,5 

99,9 

999.9 

137,0 

99.9 

999.9 

142.0 

99.9 

999.9 

143.3 

99,9 

999,9 

144.9 

99.9 

999.9 

999,9 

0 

AZ 

OG 

90. 
98, 
98. 
9 8, 
98. 

90: 

98. 

98. 

98; 

98. 

98. 

98, 

98. 

98, 

97. 

97. 

97, 

97, 

97. 

96. 

96. 

96. 

96. 

96. 

96. 

96, 

999. 


STATITN  NO.  255 
VICTORIAt  TEX 


7 FEBRUARY  1R75 

U15  GMT  158  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/S  EC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

( 

0.0 

2.7 

33.0 

1023.7 

-2.6 

-5.9 

10.0 

3.1 

-0,5 

-3.1 

269,1 

275,2 

2.4 

78.  0 

0.0 

0. 

0.3 

3.0 

61.7 

1020,0 

-2.6 

-7.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

269.3 

274.9 

2.2 

70.3 

999.9 

999. 

! 

0.7 

4.0 

163.4 

1007.0 

-3.1 

-7.7 

999.9 

99.0 

99,9 

99.9 

269.8 

275.3 

2.1 

70.1 

999.9 

999. 

1.0 

5.0 

266.2 

994.0 

-4.0 

-8.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

269.9 

275,2 

2.0 

71.1 

999.9 

999, 

1.5 

6.0 

378.0 

S80.0 

-4.8 

-9.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

270.2 

275.3 

2,0 

72.0 

999,9 

999, 

/ 

1.8 

7.0 

483.0 

967,0 

-5.1 

-14.5 

27,7 

10,0 

-5,0 

-9,6 

270.8 

274,3 

1.3 

47,2 

0.9 

204. 

2.1 

8.0 

581.5 

955.0 

-2.9 

-15.2 

29.3 

10.1 

-4.9 

-8.8 

274.0 

277.3 

1.2 

38.1 

1.1 

205. 

2.6 

9.0 

673.5 

944.0 

-1.6 

-14.9 

27.8 

0.2 

-3.8 

-7.3 

276.2 

279.7 

1.3 

35.3 

1.3 

205. 

( 

2.9 

10.0 

775.8 

932.0 

0.9 

-15.4 

23.2 

8.7 

-3.4 

-8.0 

279.8 

283.3 

1.2 

28.  1 

1.5 

206. 

3.3 

11.0 

906.3 

917,0 

1.4 

-23.4 

18.7 

9,5 

-3.0 

-9.0 

281.5 

283,4 

0.6 

13.7 

1.7 

205. 

( 

3.7 

12.0 

1012.4 

905,0 

2.1 

-28,4 

17.2 

10.0 

-2.9 

-9..  6 

283.3 

284.5 

0.4 

8.3 

1.9 

204. 

4.0 

13.0 

1110.9 

894.0 

1.9 

-27.8 

17.5 

10.2 

-3.1 

-9.7 

284.1 

285.4 

0.4 

8.8 

2.1 

203. 

4.3 

14.0 

, 1210.7 

883.0 

1.9 

-25.4 

12.9 

8.7 

-1.9 

-8.4 

285,1 

28  6.7 

0.5 

11.0 

2.  3 

203, 

C 

4.7 

15.0 

1321.1 

871.0 

2.4 

-28.9 

3.2 

7,4 

-0,4 

-7,4 

286,  7 

287,9 

0,4 

7,7 

2.5 

202, 

5.2 

16.0 

1452.0 

857.0 

2.7 

-23.8 

353.9 

7,1 

0.7 

-7.0 

288.4 

290.4 

0.6 

12.0 

2.6 

200. 

5.5 

17.0 

1556.3 

846.0 

2.1 

-23.8 

353.4 

6.9 

0.8 

-6  8 

288.8 

290.8 

o.r 

12.6 

2.8 

199. 

5.9 

18.0 

1661.8 

835.0 

1.6 

-22.4 

348.9 

5.9 

1.1 

-5.8 

289.4 

291.6 

0.8 

14.7 

2.9 

197, 

c 

6.3 

19.0 

1768.3 

824.0 

0.3 

-23.0 

345.3 

5.7 

1.4 

-5,5 

289,1 

291.3 

0.7 

15.3 

3.0 

195, 

6.7 

20.0 

1875.8 

813,  •' 

-0.5 

-23.6 

338.6 

5.9 

2.1 

-5.5 

289.3 

291.4 

0,7 

15.4 

3.1 

195. 

< 

7.1 

21.0 

2014.3 

799.0 

-1.5 

-24.0 

329.7 

6.8 

3.4 

-5.9 

239.7 

291.8 

0.7 

16.0 

3.2 

193. 

7.5 

22.0 

2114.5 

789.0 

-2.1 

-25.6 

324.9 

9.0 

5.2 

-7.4 

290.1 

291,9 

0.6 

14.5 

3.3 

191. 

7.9 

23.0 

2225.8 

778.0 

-2.7 

-28.6 

324.1 

11.3 

6.6 

-9.1 

290.6 

292,0 

0.5 

11.5 

3.5 

188. 

( 

a.2 

24.0 

2338.9 

767,0 

-1.5 

-33.7 

323.4 

13.0 

7,8 

-10  5 

293.1 

294.0 

0.3 

6.4 

3.7 

185. 

B.7 

25.0 

2443.7 

757.0 

0.1 

-28.3 

320.4 

15.9 

10.1 

-12  .3 

296.0 

297.5 

0.5 

9.6 

4.0 

182. 

9.0 

26.0 

2582.7 

744.0 

1.4 

-23.4 

317.5, 

17.5 

11.8 

-12.9 

298,9 

301.3 

0.8 

13.7 

4,3 

179, 

{ 

9.4 

27.0 

2691.4 

734.0 

0.8 

-22.3 

311.2 

18.8 

14.2 

-12.4 

299.3 

302.0 

0,9 

15.8 

4.6 

175. 

9.8 

28.0 

2801.7 

724.0 

1.6 

-20.7 

305.7 

19.6 

15.9 

-11.4 

301.4 

304.5 

1.0 

17.2 

5.0 

171, 

10.2 

29.0 

2925.0 

713.0 

1.4 

-21.1 

301 .6 

20.1 

17.1 

-10.5 

302.5 

305.7 

l.O 

16.7 

5.3 

167. 

10.7 

30.0 

3038.4 

703.0 

0.4 

-20.9 

298.2 

20.3 

17.9 

-9.6 

302.7 

305.9 

1.0 

18.2 

5.7 

162. 

{ 

11.0 

31.0 

3141.6 

694.0 

-0.4 

-21.0 

296.7 

20.4 

18.2 

-9.  1 

302,9 

306.1 

1.0 

19.2 

6.  0 

160. 

11.4 

32.0 

3257.4 

684.0 

-1.3 

-20.5 

294.5 

20.4 

18.6 

-P,5 

303.1 

306.5 

l.l 

21.6 

6.3 

157. 

11.8 

33.0 

3374.6 

674.0 

-2.3 

-20.6 

292.5 

20.3 

18.8 

-7.8 

303.3 

306.8 

1.1 

23.0 

5.7 

154. 

( 

12.2 

34.0 

3493.0 

664.0 

-3.2 

-20.5 

290.4 

20.2 

18.9 

-7.0 

303.6 

307,1 

1.1 

24.7 

7.  1 

151. 

12.7 

35.0 

3601.0 

655.0 

-3.4 

-21.5 

287.  7 

20.0 

19,1 

-6.1 

304.6 

307.9 

1.0 

23.0 

7.5 

148. 

13.1 

36,0 

3747.4 

643.0 

-2.7 

-21.6 

285.6 

20.2 

19.5 

-5.4 

305.9 

310.2 

1.1 

21.7 

7.9 

146. 

1 

13.5 

37.0 

3859.0 

634.0 

-3.2 

-22.0 

284.2 

20.7 

20  .1 

-5  1 

307.6 

310.9 

l.O 

21.7 

8.3 

144. 

13.9 

38.0 

3972.0 

625.0 

-3.8 

-20,7 

285.1 

21.8 

21.1 

-5,7 

308.2 

311.9 

1.2 

25.6 

8.6 

141. 

14.3 

39,0 

4099.3 

615.0 

-4.0 

-22,9 

286.9 

23,1 

22.1 

-6,7 

309,4 

312.6 

l.O 

21.3 

9.1 

139. 

t 

14.6 

40.0 

4202.4 

607.0 

-4.6 

-24.1 

283.2 

23.9 

22.7 

-7,5 

309.9 

312.7 

0.9 

20.0 

9.4 

138. 

15.1 

41.0 

4359.4 

595.0 

-5.2 

-25.6 

289.7 

24.6 

23.1 

-8.3 

310.9 

313.5 

0.8 

18.2 

10.1 

136. 

15.5 

42.0 

4478.9 

586.0 

-6.0 

-25,4 

289.9 

24.4 

22.9 

-8,3 

311.4 

314,1 

0.8 

19.7 

10.7 

135. 

1 

15.9 

43.0 

4586.3 

578.0 

-7.2 

-25.9 

289.6 

23.9 

22.6 

-3.0 

311.2 

313.8 

0.8 

20.7 

11.2 

133. 

16.,  3 

44.0 

4708.5 

569.0 

-7.8 

-25.7 

289.0 

23.9 

22.5 

-7.8 

311.9 

314.6 

0.8 

22.0 

11.7 

132. 

16.7 

45.0 

4832.2 

560.0 

-8.9 

-26.7 

288,3 

24.0 

22.8 

-7.5 

311.9 

314.5 

0.8 

22.1 

12.2 

131. 

17.1 

46.0 

4943.4 

552.0 

-9.8 

-27.4 

287.3 

24.2 

23.1 

-7,  2 

312.2 

314.6 

0.7 

22.1 

12.8 

130. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RE'‘N  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  255 
VICTflRIA,  TEX 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

17.5 

47.0 

5070.1 

543.0 

-10.5 

-27.6 

285.9 

24.4 

23.4 

18.0 

48.0 

5184,2 

535.0 

-11,2 

-28.3 

284,4 

24,6 

23,9 

18.4 

49.0 

5314,3 

526.0 

-11.5 

-28.8 

283.9 

25.1 

24.3 

18.9 

50.0 

5431.5 

518.0 

-12.0 

-30,0 

283.7 

25.6 

24.9 

19.4 

51.0 

5579.9 

508.0 

-14.1 

-31.3 

234.0 

26.0 

25.2 

19.9 

52.0 

5700,2 

500,0 

-14,9 

-32.0 

284,5 

26.3 

25,5 

20.3 

53.0 

5822,1 

492.0 

-15,  7 

-32.2 

284.8 

26,7 

25.8 

20.8 

54.0 

5945.6 

484.0 

-16.3 

-33.5 

204.8 

27.1 

26.2 

21.2 

55.0 

6070.7 

476.0 

-17.4 

-34.0 

285.1 

27,3 

26.4 

21.8 

56.0 

6213.4 

467.0 

-18.6 

-34.4 

286.4 

27,4 

26.3 

22.2 

57.0 

6342.0 

459.0 

-19.8 

-35.5 

287.2 

27.4 

26.2 

22.6 

58,0 

6472.3 

451.0 

-20,5 

-36,2 

287.5 

27.4 

26,1 

23.1 

59.0 

6587.9 

444.0 

-21,6 

-36.3 

266.3 

27.4 

26.3 

23.5 

60.0 

6721.6 

436.0 

-22.6 

-37.3 

284.3 

27.2 

26.3 

23.9 

61.0 

6840.2 

429.0 

-23.4 

-38,3 

231.4 

26.2 

25.7 

24.4 

62.0 

6577.7 

421.0 

-24.2 

-3  7,7 

277,9 

25,1 

24,9 

24.8 

63.0 

7099.6 

414.0 

-25.7 

-37.2 

276.3 

24.8 

24.7 

25.4 

64.0 

7223.0 

407.0 

-26.7 

-35.9 

276.3 

25.2 

25.1 

25.8 

65.0 

7348.0 

400.0 

-27.8 

-37.4 

277.3 

26.0 

25.8 

26.4 

66.0 

7511.5 

391.0 

-28.0 

-38.4 

277.7 

27.2 

27,0 

26.8 

67.0 

7641.0 

384.0 

-29.1 

-39.1 

276.8 

27.6 

27.4 

27.2 

68.0 

7772.3 

377.0 

-30.0 

-40.2 

275.6 

27.9 

27.8 

27.7 

69.0 

7886.4 

371.0 

-30,9 

-41, C 

274.5 

28.1 

28.1 

28.2 

70.0 

8021.2 

364,0 

-32.2 

-42.2 

274.6 

28.2 

23.1 

28.9 

71.0 

8177.6 

356.0 

-33.4 

-43.3 

275.9 

28.3 

28.1 

29.3 

72.0 

8296,7 

350.0 

-34.6 

-44.4 

276,3 

28.8 

28.6 

29.8 

73.0 

8437.6 

343.0 

-35.7 

-44.9 

275.6 

29.8 

29.7 

30.3 

74.0 

8560.0 

337.0 

-36.9 

-45.6 

274.3 

31.0 

30.9 

30.8 

75.0 

8684.1 

331.0 

-37,9 

-46.5 

273,3 

31,7 

31.7 

31.3 

76.0 

8809.9 

325.0 

-39.0 

-47.4 

272.9 

32.1 

32.1 

31.7 

77.0 

8558.9 

318.0 

-39.9 

-48.3 

272.4 

32.6 

32.6 

32.1 

78.0 

9088.6 

312.0 

-41.3 

99.9 

271.7 

33.3 

33,3 

32.7 

79.0 

9220.2 

306.0 

-42.3 

99.9 

269.6 

33.6 

33.6 

33.0 

80.0 

9353.8 

300.0 

-43.6 

99.9 

268.5 

33.6 

33.6 

33.7 

81.0 

9512.0 

293.0 

-44.9 

99.9 

266.2 

34.4 

34.3 

34.1 

82.0 

9650.2 

237,0 

-45,6 

99,9 

264,5 

35.0 

34.8 

34.6 

83.0 

9767,0 

282.0 

-46.7 

99,9 

262.0 

36.2 

35.8 

35.1 

84.0 

9909.2 

276.0 

-48.0 

99.9 

260.3 

38.1 

37.6 

35.5 

85.0 

10029.4 

271.0 

-49.2 

99.9 

259.3 

39.4 

38.7 

36.2 

86.0 

10200,5 

264.0 

-50,7 

99,9 

255.9 

37,5 

36.3 

36.6 

37.0 

10324,9 

259.0 

-51.6 

99.9 

253.6 

35.5 

34.0 

37.1 

88.0 

10450.9 

254.0 

-53.1 

99.9 

251.8 

34.5 

32.8 

37.7 

89.0 

10578.7 

249,0 

-54.4 

99.9 

252.8 

37,2 

35.5 

38.1 

90.0 

10734.6 

243.0 

-55.4 

99.9 

254.2 

39.2 

37.7 

38.7 

91.0 

10866.9 

238.0 

-56.7 

99.9 

255.9 

39.1 

37.9 

• BY  SPEED 

f MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  1 

DEG 

• BY  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

OR  TIME 

HAVE  BEE 

N 

INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS 

ELEVATION 

angle  LESS  THAN 

6 

DEG 
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158  26.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/S  rC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

( 

-6,7 

312,8 

315,2 

0.7 

23.0 

13.4 

129. 

-6.  1 

313.3 

315.5 

0.7 

22.7 

13.9 

128. 

1. 

-6.0 

314.4 

316.7 

0,7 

22.3 

14.5 

127. 

-6.1 

314.3 

316.3 

0.6 

21.9 

15.2 

126. 

-6.3 

314.5 

316.3 

0.5 

21.6 

15.9 

125. 

1 

-6,6 

314.9 

316.7 

0.5 

21.6 

16.7 

124, 

-6.  8 

315.3 

317.1 

0.5 

22.5 

17.3 

123. 

-6  9 

316.1 

317.7 

0.5 

20.9 

IR.I 

122. 

{ 

-7.  1 

316.3 

317.8 

0.4 

21.8 

lfl.7 

122. 

-7.7 

316.5 

318.0 

0.4 

23.1 

19.6 

121. 

< 

-8.1 

316,5 

317,9 

0,4 

23,2 

20,3 

120. 

-0.2 

317.3 

318.6 

0.4 

22.9 

20.9 

120. 

-7.7 

317.3 

318.7 

0.4 

24.9 

21.7 

120. 

-6.7 

317.6 

318.9 

0.3 

24.6 

22.4 

119. 

( 

-5,2 

313.1 

319,2 

0.3 

23.8 

23,0 

119, 

-3r  5 

318.8 

320.0 

0.3 

27.2 

23.7 

118. 

-2.7 

318.5 

319.8 

0.4 

32.6 

24.3 

118. 

( 

-2,8 

318.7 

320.2 

0,4 

41.2 

25.0 

117, 

-3,3 

318.9 

320.2 

0.4 

39.1 

25.6 

116. 

-3,7 

320.6 

321.8 

0.3 

35.9 

26.5 

116. 

( 

-3  ,3 

320.9 

322.1 

0.3 

36.8 

27.2 

Its. 

-2  7 

321.4 

322.4 

0.3 

36.1 

27.9 

115. 

-2„2 

321.6 

322.6 

0.3 

36.1 

28.6 

114. 

( 

-2.3 

321.6 

322.5 

0.2 

36.1 

29.4 

114. 

-2.9 

322.1 

322.9 

0.2 

36.0 

30,5 

113. 

-3.2 

322.0 

322.8 

0.2 

36.0 

31.2 

113. 

-2.9 

322.4 

323.2 

0.2 

37,6 

32.0 

112. 

-2.3 

322.4 

323.1 

0.2 

39.2 

32.9 

112. 

-1  8 

322.6 

323.3 

0,2 

39.5 

33,8 

111. 

< 

-1.6 

322.3 

323.4 

0.2 

40.2 

34.7 

111.  - 

-1.4 

323.5 

324.1 

0.1 

39.8 

35.4 

llO. 

. -1.0 

323.5 

999.9 

99,9 

999,9 

36,2 

110. 

( 

0.2 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.4 

109. 

0.9 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

109. 

2 3 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

108. 

( 

3.4 

325.2 

999,9 

99,9 

999,9 

40.  1 

108. 

5.1 

325,2 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

107, 

( 

6,4 

325.3 

999.9 

99,9 

999.9 

41.9 

107. 

7.3 

325.3 

999.9 

99,9 

999,9 

42.9 

106. 

9,1 

325,6 

999.9 

99,9 

999,9 

44.3 

105. 

10.0 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

104.,- 

( 

10.8 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

104. 

110 

325,6 

999.9 

99,9 

999.9 

46.9 

103. 

10.  7 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

102. 

! 

9.5 

326.4 

999.9 

99.9 

999,9 

49.1 

102. 

TIME 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

39.0 

92.0 

10976.1 

39c6 

93.0 

11110,0 

^0.0 

96.0 

11268.9 

60.4 

95.0 

11391.9 

61.1 

96.0 

11568.6 

61,7 

97.0 

11689.0 

62.1 

98.0 

11863.5 

62.3 

99.0 

11970.2 

63.2 

100,0 

12132,2 

63.9 

101  .0 

1229E.2 

66.5 

102.0 

12636.2 

65.0 

103.0 

12573.6 

65.5 

106.0 

12751.5 

66.0 

105.0 

12897.2 

66.6 

106.0 

13008.0 

66.9 

107,0 

13158.2 

67,6 

lOB.O 

13311.7 

67.9 

109.0 

13668.6 

68.5 

110.0 

13628.8 

69.2 

111.0 

13793,1 

69.7, 

112.0 

13961.2 

53.3 

113.0 

16089.7 

50.7 

116.0 

16266.6 

51.3 

115,0 

16398,5 

51.9 

116.0 

16560.5 

52.6 

117.0 

16767.6 

53.0 

118.0 

16911.2 

53.5 

119.0 

15058.2 

56.0 

120.0 

15208.2 

56.6 

121.0 

15361.3 

55.0 

122.0 

15517.7 

55.6 

123.0 

15677.6 

56.1 

126.0 

15861.8 

56.7 

125.0 

16010,3 

57.6 

126.0 

16182.8 

57.9 

127.0 

16360.3 

53.6 

128.0 

16563.6 

59.0 

129.0 

16668.6 

59.5 

130.0 

16860.9 

60.2 

131.0 

17059.9 

60.8 

132.0 

17196.6 

61.6 

133.0 

17336.0 

62.0 

136.0 

17551.3 

62.6 

135.0 

17699.2 

63.3 

136.0 

17928.1 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

OG  C 

DG  C 

236.0 

-57.8 

99.9 

229,0 

-58.7 

99,9 

226.0 

-58.0 

99.9 

219.0 

-56.  0 

99.9 

213.0 

-56.3 

99.9 

209,0 

-55.7 

99. S 

206.0 

-55.0 

99.9 

200.0 

-56.6 

99.9 

195.0 

-56.7 

99.9 

190.0 

-55.6 

99.9 

186.0 

-56.6 

99.9 

182. 0 

-54.6 

99,9 

177.0 

-55.0 

99.9 

173.0 

-56.2 

99.9 

170.0 

-57.5 

99.9 

166.0 

-58,  1 

99.9 

162.0 

-58.7 

99.9 

158.0 

-59.5 

99.9 

156.0 

-59.7 

99.9 

150,0 

-60,6 

99.9 

166.0 

-61.3 

99.9 

163.0 

-62.6 

99.9 

139,0 

-63.  1 

99,9 

136.0 

-66.2 

99.9 

132.0 

-65.8 

99.9 

123.0 

-66.0 

99,9 

125,0 

-66.2 

99.9 

122.0 

-67.0 

99.9 

119.0 

-68.0 

99.9 

116.0. 

-68.8 

99.9 

113.0 

-70.  1 

99,9 

110.0 

-70.3 

99.9 

107.0 

-70.3 

99,9 

106,0 

-71,5 

99,9 

101.0 

-72.6 

99,9 

98.0 

-72.2 

99.9 

95,0 

-71.9 

99.9 

93.0 

-73.1 

99.9 

90.0 

-72.6 

99.9 

87.0 

-73.1 

99.  V 

85.0 

-72.6 

99,9 

83.0 

-73.3 

99.9 

60.0 

-73.6 

99.9 

78.0 

-73.8 

99,9 

75.0 

-76.1 

99.9 

STATION  NO.  255 
VICTORIA,  TEX 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


UIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

256.8 

37.9 

36.9 

260.7 

37.8 

37,3 

263.6 

39.0 

38.7 

266.0 

38.0 

37.8 

263.0 

37.6 

37.3 

263.3 

62,1 

61,8 

263.5 

66  .6 

66.1 

266.2 

61,8 

61.6 

266.3 

39,9 

39,8 

272.1 

61.8 

61.7 

275.5 

65.9 

65.7 

276,9 

66,7 

66.3 

276.6 

65.6 

65.1 

276.1 

62.6 

62.3 

270.9 

39.5 

39.5 

258.2 

37.6 

37.6 

263.8 

37.0 

37.0 

271,3 

j7.8 

37.8 

273.0 

39,6 

39.3 

273,3 

62,6* •• 

62.6 

276.3 

66.6* 

66.2 

277.0 

63.5* 

63,2 

279,7 

63.0* 

62,6 

283,6 

65.8* 

66.5 

286.9 

65.9* 

66.6 

285.0 

60.8* 

39,2 

2H2.8 

36.2* 

35.3 

278.7 

36.6* 

36.2 

276.3 

30,9* 

30.8 

269.2 

28.6* 

28.6 

267.2 

29,1* 

29.0 

268.8 

33.0* 

33.0 

270.6 

36.0* 

36.0 

272,  1 

35.8* 

35,8 

276.6 

37.8* 

37.6 

280.2 

38.3* 

37.7 

286,  1 

33.9* 

32.8 

2P3.0 

29.0* 

27.6 

288.9 

23.0* 

26.5 

290.6 

25.6* 

23.8 

290,8 

26,7* 

23.1 

288.6 

26.2* 

26.9 

283.9 

27.2* 

26.6 

2 79.7 

26,8* 

26.6 

277.7 

26.0* 

25.7 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  OETMEEN  6 AND  ID  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 


355 
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V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DR  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

8.7 

326.2 

999,9 

99,9 

999.9 

50,0 

101. 

6.1 

327.0 

999.9 

99.0 

999.9 

50.8 

101. 

6.6 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

100. 

6.0 

335.  3 

999,9 

99.9 

999.9 

53,0 

100. 

6.6 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

100. 

6 9 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

99. 

5.0 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

99. 

6,2 

366.6 

999,9 

99,9 

999.9 

58.  5 

98. 

2.5 

368,7 

999,9 

99,9 

999,9 

59.5 

98. 

-1.5 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

98. 

-6.6 

353.7 

999.9 

99,9 

999,9 

62.6 

98. 

-5.6 

355.9 

999,9 

99,9 

999.9 

63.9 

98. 

-5.2 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

98. 

-3.0 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  7 

98. 

-0,6 

358.0 

909.9 

99.9 

999,9 

67.  8 

98, 

1.2 

359.  3 

909,9 

99,9 

999,9 

68.7 

98. 

0.8 

361.0 

999,9 

99.9 

999.9 

70.0 

97, 

-0.9 

362.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

97. 

-2,0 

366.5 

900,9 

99.9 

999,9 

72.6 

97. 

-2.6 

366.1 

909.9 

99,9 

999.9 

76.0 

97. 

-3.3 

367.6 

999,9 

99.9 

999.9 

75.3 

97. 

-5,3 

367,7 

999,9 

99,9 

999.9 

77.0 

97, 

-7.3 

369.6 

999,9 

99,9 

999.9 

78.0 

97. 

-10,6 

369.7 

999,9 

99.9 

999.9 

79.3 

97. 

-11.8 

370.1 

909.9 

99.9 

999.9 

81.5 

97. 

-10.5 

373,0 

909,9 

99,9 

999,9 

82.8 

97. 

-8  ,0 

375,2 

909,0 

99,9 

999.9 

83.6 

90. 

-5,2 

376.3 

999,9 

99.9 

999.9 

85.2 

98. 

-2,3 

377,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.  1 

98. 

0.6 

378,3 

999,9 

99,9 

999.9 

06.9 

97, 

1-6 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

97. 

0,7 

381.3 

999.9 

99.9 

999.9 

88.  6 

97. 

-0,6 

386,3 

999,9 

99,9 

999.9 

89,7 

97. 

-1,3 

395,3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

97. 

-6.2 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  3 

97. 

-6.3 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

97. 

-8.3 

396,5 

999,9 

99.9 

999.9 

95,  1 

97. 

-8.9 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

97. 

-9.1 

399.7 

999.9 

99.9 

999„9 

96.9 

97. 

-8.9 

602.2 

999.9 

99,9 

999,9 

98,0 

97. 

-8,8 

605.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

98. 

-8,3 

607.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

98. 

-6.5 

611.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.7 

98. 

-6,5 

613.5 

999.9 

99.9 

999,9 

101.6 

98. 

-3.5 

617.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

9S. 

STATir.N  NO.  255 
VICTORIA,  TEX 


7 FFBPUARY  1975 

1115  GMT  158  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HP IGHT 

PRES 

TFPP 

DEH  t>r 

DIR 

SPFFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

HX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

p/src 

M/SEC 

M7SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

63.9 

137.0 

18085.7 

73.0 

-76.1 

99.9 

275.7 

21.5* 

21.6 

-2.1 

620.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

98. 

66.7 

138.0 

18330.5 

70.0 

-76.1 

99. r 

269,6 

13.2* 

13.2 

n,i 

626.0 

999,9 

99.9 

999,9 

106.5 

98. 

65.5 

139.0 

18699.8 

68,0 

-73,3 

99.9 

275.3 

18.3* 

18.3 

-1,7 

631.1 

999,9 

99.9 

999.9 

106.9 

98. 

66.4 

160.0 

18765.1 

65.0 

-71.5 

99.® 

281.8 

26.5* 

23.9 

-5.0 

660.8 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

98. 

67.1 

161.0 

18950.3 

63.0 

-70,3 

99.'’ 

281.  1 

23.6* 

23.2 

-6.5 

667.2 

999.9 

99.9 

999.9 

107.3 

98. 

67.9 

162.0 

19161,6 

61,0 

-71.0 

99.9 

271.5 

21.0* 

21.0 

-0.6 

669.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

98. 

68.8 

163.0 

19660.6 

58.0 

-70.  8 

99. 'y 

262.2 

15.7* 

15.6 

2.1 

656.9 

999.9 

99. '3 

999.9 

109.3 

9 8. 

69.5 

166.0 

19669.1 

56.0 

-69.3 

99.9 

259.8 

16.3* 

16.1 

2.5 

665.0 

999,9 

99s  9 

999,9 

110.0 

98. 

70.6 

165.0 

19866.3 

56.0 

-69,3 

99.5 

256.6 

11.5* 

11.2 

2.7 

669.8 

999.9 

99.9 

999.9 

110.3 

97. 

71.3 

166.0 

20093.1 

52.0 

-66.0 

99.® 

281.2 

16.6* 

16.6 

-2.9 

680.8 

999.9 

99c  9 

999.9 

111.  3 

97. 

72.3 

167.0 

20330.3 

50.0 

-66 . 6 

99.® 

275.6 

8.7* 

8.7 

-C.8 

686.7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

97. 

73.5 

168.0 

20578.3 

68.0 

-65.0 

99,9 

276.1 

25.3* 

25.2 

-1.3 

696,1 

999,9 

99,9 

999.9 

112.8 

97. 

76.6 

169,0 

20970.9 

65.0 

-66.  0 

99.9 

276.2 

18.7* 

18.6 

-1.6 

503.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

97. 

75.5 

150.0 

21107.1 

66.0 

-66.6 

99.9 

265.1 

6.9* 

6.9 

0.6 

506.8 

999.9 

59.9 

999.9 

116.5 

97. 

76.7 

151.0 

21388.2 

62.0 

-67.2 

99.5 

266.6 

16.6* 

16.6 

0.9 

510.0 

999.9 

99,9 

999,9 

115.9 

97. 

77.7 

152.0 

21683.0 

60.0 

-66,6 

99,® 

267.6 

16,6* 

16.6 

0/7 

518.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.3 

97. 

78.7 

153.0 

21996,7 

38.0 

-66,  8 

99.® 

277.9 

26.6* 

26.6 

-3  .6 

530.9 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

97. 

79.9 

156.0 

22326.5 

36.0 

-62.5 

99.0 

280.2 

31.3* 

30.8 

-5.5 

565.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

97. 

81.3 

155.0 

22679.1 

36.0 

-62.5 

99,9 

256,9 

9,6* 

9.3 

2.2 

556,0 

999,9 

99.9 

999.9 

121.2 

97. 

82.5 

156.0 

23053.8 

32.0 

-61,  e 

99.9 

252.9 

18.0* 

17.3 

5.3 

565.6 

999,9 

99,9 

999.9 

122.2 

97. 

83.7 

157.0 

23652.6 

30.0 

-62.5 

99.'/ 

210.6 

8.0 

6.1 

6.9 

576.2 

999.9 

99,9 

999.9 

123.3 

97. 

85.0 

158.0 

23877.3 

28.0 

-63.5 

99.' 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

583.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

86.6 

159.0 

26333.3 

26.0 

-62.7 

99.® 

999.9 

99.9 

99.9 

95,9 

597.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

356 


STATICN  no.  260 
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5 FEBRUARY  1S75 

2315  r.MT  62  37A.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCP  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

Hf IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

P/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

or,  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.8 

399.0 

971.2 

1.6 

-O.F 

360.0 

6.1 

0.0 

-6.1 

277.5 

237.1 

3.7 

86,0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

625.6 

960.0 

2.0 

-1.0 

365.0 

2.0 

0.5 

-2.0 

278.2 

287.7 

3.7 

81.0 

0.3 

173. 

0.6 

9.0 

526.1 

956.0 

0.6 

-0.6 

365.7 

2.6 

0.6 

-2.6 

277.8 

28  7.7 

3.8 

91.1 

0.3 

178. 

0.9 

10.0 

627.5 

966.0 

-0.2 

-1.0 

366.7 

3.7 

0,8 

-3,6 

273,0 

287,8 

3.8 

96.2 

0.6 

176. 

l.A 

11.0 

755.6 

929.0 

-1.6 

-1.5 

365.0 

5.6 

1.6 

-5.6 

273.0 

287.5 

3.7 

99.7 

0.5 

176. 

1.7 

12.0 

859.2 

917.0 

-2,1 

-2,1 

336.2 

5,9 

2.6 

-5.3 

278,3 

28  7,6 

3.6 

99,6 

0.6 

172. 

2.1 

13.0 

963.9 

905.0 

-2.7 

-2.F 

312.7 

6.3 

6.6 

-6.3 

278.7 

287.7 

3.6 

99.5 

0.8 

168. 

2.6 

16.0 

1070.6 

893.0 

0.6 

-5.7 

295.9 

7.0 

6.3 

-5.0 

283.2 

290.7 

2.8 

62.6 

0.9 

162. 

2.8 

15.0 

1179.3 

881.0 

1.6 

-8.P 

282.3 

7.9 

7.7 

-1.7 

285,2 

291.6 

2.2 

65,9 

1.0 

153. 

3.2 

16.0 

1309.0 

067.0 

6.1 

-17.1 

272.0 

8.6 

8.6 

-C.3 

2P9.0 

292,3 

1.1 

19.6 

l.l 

165. 

3.6 

17.0 

1622.6 

855.0 

5.9 

-15.0 

265.3 

9.5 

9.5 

0.8 

292.0 

295.8 

1.3 

19.2 

1.2 

136. 

6.0 

18.0 

1528.6 

866.0 

5.3 

— 16. 2 

265.7 

10.3 

10.3 

0.8 

292.5 

296.3 

1.3 

19.5 

1.6 

128. 

6.3 

19.0 

1635.6 

833.0 

6.8 

-16.«- 

266.2 

10.8 

10.8 

0.7 

293.0 

296.7 

1.2 

18.8 

1.5 

126. 

6.7 

20.0 

1753.5 

821.0 

6.3 

-15. 

266,2 

11.1 

11.1 

0,7 

293,  7 

297.7 

1.3 

21.2 

1.8 

118. 

5.2 

21.0 

1883.1 

808.0 

3.3 

-16,0 

267.0 

11.3 

11.3 

0.6 

296.0 

298.0 

1.6 

22.6 

2.  1 

113. 

5.5 

22.0 

1996.0 

79  7.0 

2.5 

-16.7 

268.8 

11.6 

11.6 

0.2 

296.2 

298.1 

1.3 

22.7 

2.2 

111. 

5.9 

23.0 

2116.5 

785.0 

2.0 

-17,6 

269.8 

12. B 

12.8 

0.0 

295,0 

298.6 

1.2 

21.8 

2.5 

109. 

6.2 

26.0 

2219.8 

775.0 

1.3 

-20,5 

2 70,6 

13.5 

13.5 

-C.l 

295,3 

298,3 

1.0 

18.2 

2.7 

107, 

6.5 

25.0 

2336.5 

766.0 

-0.0 

-18.: 

271.6 

16.3 

16.3 

-C.6 

295.1 

298.7 

1.2 

26.1 

3.0 

106. 

6.9 

26.0 

2671.6 

751.0 

-1.0 

-17.? 

266. « 

15.9 

15.9 

C.9 

295.5 

299.5 

1.3 

28.2 

3.3 

106. 

7.3 

27.0 

2589.2 

760.0 

-1.9 

-16. f 

266.0 

18.0 

17.9 

1 .9 

295.8 

300.  0 

1.6 

31.5 

3.7 

102. 

T.7 

28.0 

2697.3 

730.0 

-2.6 

-17.5 

262.6 

20.3 

20.1 

2.7 

296.6 

300.3 

1.3 

30,1 

6.1 

100. 

8.0 

29.0 

2806.5 

720.0 

-3.3 

-18.6 

261.6 

22.1 

21.9 

5.2 

296.5 

300.2 

1.2 

29.6 

6.5 

98. 

8.3 

30.0 

2928.2 

709.0 

-3.9 

-19.6 

261.2 

23.6 

23.3 

5.6 

297.2 

300.6 

1.1 

28.3 

6.9 

97. 

8.7 

31.0 

3060.3 

699.0 

-3.6 

-20.: 

261.0 

25.2 

26.9 

3.9 

298,7 

302.0 

l.l 

26.3 

5.5 

95. 

9.1 

32.0 

3156.1 

689.0 

-3.6 

-19.' 

261.2 

26.2 

25.9 

6.0 

299,9 

303.6 

1.2 

28.3 

6.1 

96. 

9.6 

33.0 

3269.6 

679.0 

-3.8 

-19.6 

261.6 

26.6 

26.3 

3.9 

301.0 

306.7 

1.2 

27.9 

6.6 

93. 

9.8 

36.0 

3386.6 

669.0 

-6.3 

-22.6 

262.7 

27.1 

26.9 

3.6 

301.7 

306.6 

0.9 

22.2 

7.2 

92. 

10.2 

35.0 

3505.2 

659.0 

—6.  6 

-27.0 

266.0 

27,9 

27.7 

2.9 

. 302,7 

306.7 

0.6 

15.2 

7.8 

91. 

10.7 

36.0 

3650.2 

667.0 

-3.5 

-36.0 

265.6 

23,9 

28.3 

2,3 

305,6 

306.5 

0,3 

7,2 

8.7 

90. 

11.1 

37.0 

3773.2 

637.0 

-3.6 

-2  7.5 

266.1 

29.5 

29.5 

2.0 

305.7 

30P.7 

0.6 

13.6 

9.6 

90. 

11.3 

38.0 

3885.3 

628.0 

-6.7 

-2  6.r 

266.3 

29.7 

29.5 

1.9 

306.7 

308.9 

0.7 

15.8 

9.8 

90, 

11.8 

39.0 

6011.6 

618.0 

-5.8 

-26.  ^ 

266.  5 

30.1 

30.0 

1.8 

306.9 

309,2 

0.7 

17.8 

10.6 

90, 

12.2 

60.0 

6126.0 

609.0 

-7.  1 

-26.9 

266.7 

30,5 

30.5 

l.B 

306.6 

308.9 

0.7 

18.8 

11.3 

90. 

12.7 

61.0 

6280.8 

597.0 

-8.2 

-26,5 

266.8 

30.8 

30.8 

1.7 

307.2 

309.5 

0.7 

21.2 

12.3 

89, 

13.0 

62.0 

6398.6 

588.0 

-9.2 

-28.0 

266.8 

30.6 

30.6 

1.7 

307.3 

309.6 

0.6 

19,9 

12.9 

89, 

13.6 

63.0 

6517.6 

579.0 

-10.5 

-29.0 

266,7 

30,3 

30.2 

1.8 

307.1 

309.1 

0.6 

20.0 

13.6 

89, 

13.8 

66.0 

6637.9 

570.0 

-11.8 

-28,6 

266.6 

30.6 

30.5 

1.8 

307,0 

309.0 

0.6 

22.7 

16.3 

89. 

16.2 

65.0 

6759.5 

561.0 

-12.3 

-27.2 

266.3 

30.2 

30.2 

1.9 

307.2 

309.6 

0.7 

2B.6 

15.0 

89, 

16.6 

66.0 

6882.8 

552.0 

-13.5 

-27.2 

266.0 

28.3 

28.2 

2.0 

307.8 

310.2 

0,7 

30.3 

15.8 

89, 

16.9 

67,0 

5007.7 

563.0 

-16,2 

-25,9 

265,6 

26,9 

26,8 

2.0 

308.5 

311.2 

0.8 

36.2 

16.5 

89. 

15.3 

68.0 

5136.6 

536,0 

-16.9 

-23,9 

266.7 

21.6 

21.5 

2.0 

309.1 

312.6 

1.0 

65.9 

16.9 

89. 

15.7 

69.0 

5268.5 

526.0 

-15.6 

-23.7 

266.6 

22.6 

22.5 

2.2 

309.6 

313.0 

l.l 

69.6 

17.2 

88. 

16.2 

50.0 

5378.5 

517.0 

-16.5 

-23.9 

266.8 

31,3 

31.2 

2.8 

310.0 

313.6 

1.1 

52.7 

17.8 

68. 

16.7 

51.0 

5525.2 

507,0 

-17.3 

-26.2 

266.8 

63.8 

63.6 

6.0 

310,7 

316.1 

1.1 

55.1 

19.0 

88. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* EV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  260 
STEPHENVIUE,  TEX 


5 FEBRNARY  1975 

2315  GMT  62  374.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRECLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUPS 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

PEN  PT 

DIR 

SPIED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SPC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

17.1 

52.0 

5644.3 

499.0 

-18.0 

-25.1 

264.3 

51.8 

51.6 

5.1 

311.3 

314.4 

1.0 

51.5 

20.  1 

88. 

17.4 

53.0 

5764.9 

491.0 

-19.0 

-27.7 

26  3.8 

54.4 

54,0 

5.9 

311.6 

314,2 

0,8 

45.8 

21.3 

88. 

17.8 

54.0 

5887.0 

483.0 

-19.8 

-29,1. 

263.0 

52.0 

51.7 

6.3 

312.0 

314.4 

0.7 

43.0 

22.8 

87. 

18.2 

55.0 

6010.8 

475.0 

-21.0 

-28.9 

262.3 

46.6 

46.2 

6.3 

312.0 

314.4 

0.7 

48.7 

24.0 

87. 

18.7 

56.0 

6167.5 

465.0 

-22.5 

-29.8 

262.1 

40.0 

39.6 

5.5 

312.1 

314.4 

0,7 

51.1 

25.  1 

87. 

19.1 

57.0 

6294.7 

457.0 

-23.  7 

-29,4 

263.1 

37.5 

37.2 

4.5 

312.2 

314.6 

0.7 

58.9 

26.0 

87. 

19.4 

58.0 

6423.5 

449.0 

-24.7 

-29.9 

264.6 

37,5 

37,3 

i.5 

312.4 

314.7 

0.7 

61.5 

26.7 

87, 

19.8 

59.0 

6554.2 

441.0 

-25.6 

-30.6 

267.2 

38.8 

38.7 

1.9 

312.8 

315.0 

0.7 

61.6 

27.5 

87. 

20.2 

60.0 

6670.0 

434.0 

-26.4 

-31.7 

269.6 

40.8 

40.8 

0,3 

313.3 

315.3 

0.6 

60.8 

28.5 

87. 

20.6 

61.0 

6804.2 

426.0 

-27.5 

-32.'* 

271.5 

42.9 

42.9 

-1.1 

313.6 

315.5 

0.6 

59.7 

29.5 

87. 

21.0 

62.0 

6923.2 

419.0 

-28.7 

-34. « 

272.7 

44.8 

44.8 

-2.1 

313.5 

315.2 

0,5 

57.1 

30.6 

87. 

21.3 

63.0 

7043.7 

412.0 

-29,6 

-35.7 

273.0 

44.8 

44.7 

-2.3 

313,9 

315.4 

0.4 

55.1 

31.4 

87. 

21.8 

64.0 

7183.3 

404.0 

-30.6 

-36.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.3 

315.7 

0.4 

56.0 

999.9 

999. 

22.2 

65.0 

7325.2 

396.0 

-31.5 

-36.9 

999.9 

99.9 

99.9 

98.9 

314.9 

316.3 

0.4 

58.7 

999.9 

999. 

22.7 

66.0 

7469.2 

388.0 

-33,0 

-38,1 

999,9 

99,9 

99,9 

98,9 

314.8 

316.1 

0.4 

59.6 

999,9 

999, 

23.2 

67.0 

7597.0 

381.0 

-33,9 

-38.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

315.2 

316.4 

0.3 

60.1 

999,9 

999, 

23.6 

68.0 

7726.8 

374,0 

-34.8 

-39.? 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

315.7 

316.9 

0.3 

64.3 

999.9 

999. 
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STEPhENVILLE* *•  TEX 


6 FEflRUAPY  1975 

515  GMT  U5  32.  0 


TIME 

CNTCT 

HR IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’ 

DIR 

SPEED 

II  CO“P 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.7 

399.0 

974.6 

0,3 

-2.1 

340.0 

5,1 

1,7 

-4.8 

275,9 

284.6 

3.4 

84.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

420.4 

972.0 

0.2 

-2.: 

2.9 

11.8 

-0.6 

-11.8 

276.0 

284.7 

3.4 

84.6 

0.2 

184, 

0.6 

9.0 

519.9 

960.0 

-0,9 

-2.C 

2,3 

U.5 

-0.5 

-11.5 

275.9 

28  4.6 

3.4 

91,0 

0.3 

184, 

0.8 

10.0 

603.4 

950.0 

-1.7 

-2.4 

0.9 

11.1 

-0.2 

-U.l 

275.9 

284.6 

3.4 

95.1 

0.4 

183. 

1.3 

11.0 

721.4 

936.0 

-3.0 

-3.2 

357.1 

10.7 

0.5 

-K.7 

275.8 

284.1 

3.2 

98.5 

0.7 

181. 

1.7 

12.0 

815.0 

925.0 

-3.9 

-4.1 

355.5 

10.7 

0.8 

-10.6 

275.7 

28  3.6 

3.1 

98.4 

1.0 

180. 

1.9 

13.0 

918.1 

913.0 

-4.3 

-4,0 

355.3 

10,5 

0.9 

-10,5 

276,3 

284.0 

3.0 

98.3 

1.  1 

179. 

2.3 

14.0 

1004.9 

903.0 

-5.1 

-5,3 

354.4 

10.4 

1.0 

-10,4 

276,3 

283.8 

2.8 

98.2 

1.3 

179. 

2.6 

15.0 

1101.1 

392.0 

-5.9 

-6.1 

350.5 

10.6 

1.8 

-10.5 

276.5 

283.6 

2.7 

98.1 

1.5 

178. 

2.9 

16.0 

1225.0 

878.0 

-6.4 

-6."’ 

341.2 

11.5 

3.7 

-IG.9 

277,1 

284.1 

2.6 

98.0 

1,7 

177. 

3.2 

17.0 

1324,1 

867.0 

-4.3 

-4.6 

326.6 

tl.l 

6.1 

-9,3 

280.4 

288,7 

3.1 

98.3 

1.9 

175. 

3.5 

18.0 

1425,2 

856.0 

-2,5 

-2.7 

307.2 

11. 0 

8.8 

-6.6 

283.4 

293.2 

3.7 

98.6 

2.  1 

172. 

3.8 

19.0 

1509.4 

847.0 

-1.1 

-1.2 

282.0 

11. 0 

10.8 

-2.3 

285.8 

296.8 

4.1 

98.8 

2.2 

167. 

4.1 

20.0 

1613.7 

836.0 

-1.9 

-2.0 

263.3 

13.0 

12.9 

1.5 

286.0 

296.6 

3.9 

98.7 

2.3 

162. 

4.5 

21.0 

1739.7 

823.0 

3.0 

2.9 

252.3 

IT.l 

16.2 

5,2 

292.7 

308,1 

5.7 

99,5 

2.3 

154. 

4.9 

22.0 

1838.9 

813.0 

3.1 

3.1 

253.1 

19.3 

18.4 

5.6 

293.9 

309.8 

5.9 

99.5 

2.4 

143. 

5.3 

23.0 

1949,6 

802.0 

3,1 

3.-. 

254.0 

20.5 

19.7 

5.7 

295.1 

311.2 

6.0 

99.5 

2.6 

133. 

5.6 

24.0 

2051.3 

792.0 

2.3 

2.2 

254.3 

20.9 

20.1 

5.7 

295.2 

310.7 

5.7 

99.4 

2.0 

126. 

5.8 

25.0 

2153.9 

782.0 

1.2 

-2.8 

253.9 

20.7 

19,9 

5.7 

294.8 

305,8 

4.0 

74,5 

3.0 

122. 

6.3 

26.0 

2278.2 

770.0 

0.0 

-5.  t 

255.4 

20,9 

20.2 

5,3 

294,8 

30  3,9 

3.3 

65.3 

3.4 

Its. 

6.6 

27.0 

2382.9 

760.0 

-0,3 

-5.  > 

257.7 

21.4 

20.9 

4.6 

295.6 

304.7 

3.2 

65.9 

3.7 

111. 

6.9 

28.0 

2499.5 

749.0 

-0.9 

-5.'.' 

260.6 

22.3 

22.0 

3.6 

296.1 

305.4 

3.3 

69.1 

4.1 

108, 

7.2 

29.0 

2596.0 

740.0 

-1.9 

-5.9 

263.  7 

22.9 

22.8 

2.5 

296,1 

305.5 

3.3 

73.8 

4,5 

106. 

7.5 

30.0 

2704.0 

730,0 

-3.  1 

—6.4 

266,3 

23,6 

23.5 

1.5 

295,9 

305,1 

3.3 

78.2 

4.9 

104. 

7.8 

31.0 

2813.2 

720.0 

-3.9 

-5.8 

260.^ 

23.9 

23.9 

C.6 

296.2 

305.9 

3.4 

86.4 

5.3 

103. 

8.2 

32.0 

2923.6 

710.0 

-4.3 

-6.3 

271.0 

24.3 

24.3 

-C.4 

296.9 

306.4 

3.4 

85.9 

5.9 

102. 

8.5 

33.0 

3024.1 

701.0 

-5.6 

-7.1 

272.3 

24,4 

24.4 

-1,0 

296.6 

305.7 

3.2 

88.9 

6.3 

101. 

8.9 

34.0 

3125,4 

692.0 

-6.4 

-8.0 

272.7 

34.6 

24.6 

-1.1 

296.7 

304.9 

2.9 

84.6 

6.9 

100. 

9.3 

35.0 

3239.1 

682.0 

-7.2 

-9." 

271.7 

25.0 

25.0 

-0.8 

297.0 

304.8 

2.7 

82.3 

7.5 

100. 

9.7 

36.0 

3377.3 

670.0 

-8.4 

-11.7. 

269.7 

25.6 

25.6 

0.1 

297.2 

304.2 

2.4 

79.3 

8.1 

99. 

10.0 

37.0 

3470.5 

662.0 

-9.2 

-11.6 

267,8 

26.1 

26, 1 

l.O 

297,2 

304.1 

2.4 

82.8 

8,5 

99, 

10.3 

38.0 

3588.1 

652.0 

-10. 1 

-11,8 

266.2 

26.8 

;■  26.0 

^.8 

297.5 

304,4 

2.4 

87.2 

9.0 

98. 

10.6 

39.0 

3695.3 

643.0 

-10.1 

-13.  7 

265.1 

27.7 

27.6 

3.4 

298.7 

304.7 

2.1 

74.6 

9.4 

97. 

10.9 

40.0 

3804.2 

634.0 

-9.5 

-15.9 

265.1 

28.9 

28.8 

.3.5 

300.5 

305.7 

1.7 

59.6 

9.9 

97. 

11.2 

41.0 

3939.5 

623.0 

-9.2 

-55, 

266.3 

30.0 

30,0 

2.0 

302.1 

302.2 

0,0 

1.0 

10.5 

96. 

11.5 

42.0 

4052.0 

614.0 

-9,2 

-55.0 

267,9 

31.2 

31.2 

1.1 

303,4 

303.5 

0.0 

1.0 

11.0 

95. 

11.7 

43.0 

4165.9 

605.0 

-10.3 

-56.4 

269.6 

31.8 

31.8 

0.2 

303.5 

303.6 

0.0 

1.0 

11.4 

95. 

12.0 

44.0 

4281.3 

596.0 

-10.5 

-56.6 

272.1 

32.8 

32.7 

-i.2 

304.5 

304.6 

0.0 

1.0 

12.0 

95. 

12.3 

45.0 

4385.2 

588.0 

-10.4 

-56,5 

274,5 

33.7 

33,6 

-2.6 

305,8 

305.9 

0.0 

1.0 

12.6 

95. 

12.6 

46.0 

4503,9 

579.0 

-10.7 

-56,  t 

276.6 

34.9 

34.7 

-4.0 

306.8 

306.9 

0.0 

1.0 

13.2 

95. 

13.0 

47.0 

4610.7 

571.0 

-11.4 

-57.* 

278.7 

36.8 

36.4 

-5.6 

307.2 

307.3 

0.0 

1.0 

14.0 

95. 

13.3 

48.0 

4718.7 

563.0 

-12.1 

-57.0 

280.0 

38.1 

37,6 

-f.6 

307.6 

307,7 

0,0 

l.O 

14.7 

95. 

13.6 

49.0 

4841.8 

554.0 

-13.0 

-58,  •. 

281,0 

39.3 

38.6 

-7.5 

308.0 

308,1 

0.0 

1.0 

15.4 

96. 

13.9 

50.0 

4952.4 

546.0 

-14.1 

-58.8 

281.9 

40.2 

39.3 

-6.3 

308.0 

308.1 

0.0 

1.0 

16.2 

96. 

14.4 

51.0 

5106.5 

535.0 

-15.2 

-59.6 

282,0 

41.4 

40.6 

308.5 

308.5 

0,0 

1.0 

17,3 

96. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTER POLATEO 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA  . 6 PEG 
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STATICN  NO. 
STEPHfNVILLEt 
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TEX 


FEBRUARY  1S75 
515  GMT 


145  32.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

, POT  7 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/src 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.8 

52.0 

5191.5 

529.0 

-16.3 

-42.  / 

280.6 

42.2 

41.5 

-1  .8 

308.1 

308.7 

0.2 

8.1 

18.3 

97. 

15.1 

53.0 

5320.4 

520.0 

-17.1 

-38.  9 

279.2 

42.4 

41.9 

-t,8 

308,7 

309,5 

0.2 

12,9 

19,  1 

9 7, 

15.5 

54.0 

5451.3 

511.0 

-17.5 

-41.3 

276.9 

42.1 

41.8 

-r.l 

309.7 

310.4 

0.2 

10.4 

20.3 

97. 

15.9 

55.0 

5569.2 

503.0 

-18.5 

-44.7 

275.0 

41.8 

41.6 

-?.6 

310.0 

310.5 

O.l 

7.8 

21.  1 

97, 

16.3 

56.0 

5703.9 

494.0 

-18.6 

-46.9 

273.8 

41.7 

41,7 

-2.5 

311,4 

311.8 

0.1 

6.2 

22.1 

97. 

16.7 

57.0 

5825.6 

486.0 

-18.9 

-58.  1 

272.2 

41.8 

41.8 

-1.6 

312.5 

312.6 

0.0 

1.7 

23.2 

97. 

IT.2 

58.0 

5933.5 

479.0 

-19.6 

-50.1 

270.7 

42.4 

42.4 

-0.5 

313.0 

313.3 

0.1 

4.7 

24.4 

96. 

17.6 

59.0 

6058.2 

471.0 

-21.  0 

-44.2 

269.5 

43.4 

43.4 

0.3 

312.7 

313.2 

0.2 

10.3 

25.4 

95, 

17.9 

60.0 

6184.5 

463,0 

-22.0 

-39.4 

260.8 

44,2 

44.2 

0.9 

313.0 

314.0 

0.3 

18.7 

26.  i 

95. 

15.3 

61.0 

6296,3 

456.0 

-23.2 

-37.. 

267.8 

44.1 

44.1 

1.7 

312.9 

314.1 

0.3 

26.4 

27.3 

96. 

18.7 

62.0 

6425.6 

448.0 

-24.5 

-36.  . 

267.0 

43.4 

43.3 

2.3 

312.8 

314.1 

0.4 

32.8 

28.4 

95. 

19.1 

63.0 

6540.1 

441.0 

-25.  7 

-35.  5 

266.5 

43.0 

42.9 

2,6 

312.7 

314.2 

0,4 

39.  1 

29.3 

95, 

19.5 

64.0 

6655.8 

434.0 

-26.8 

-35.1 

266.8 

44.1 

44.1 

2.5 

312.8 

314,3 

0.4 

45.0 

30.1 

95. 

19.8 

65.0 

6790,0 

426.0 

-27.4 

-36.6 

267.4 

44.9 

44.9 

2.0 

313.6 

315.0 

0.4 

40.9 

31.2 

94. 

20.2 

66.0 

6943.4 

417.0 

-28,3 

-39.0 

263.4 

45.0 

45.0 

1.3 

314.4 

315,4 

0,3 

34.8 

32.3 

94, 

20.6 

67.0 

7047.1 

411.0 

-29.5 

99,  9 

269,4 

44.2 

44,2 

C.5 

314,2 

990,9 

99,9 

999,9 

33,3 

94, 

20.9 

68,0 

7169.4 

404.0 

-30.5 

99.  J 

2 70.1 

43.4 

43.4 

-C.l 

314.5 

599,9 

99.9 

999.9 

34.2 

94, 

21.3 

69.0 

7293.6 

397.0 

-30.9 

-35.  t 

270.7 

43.2 

43.2 

-0,6 

315.6 

317.1 

0.5 

63.6 

35. 1 

94. 

21.7 

70.0 

7419.6 

390.0 

-31.9 

-36.5 

271.2 

44.0 

44.0 

-0.9 

315.8 

317,2 

0.4 

53.5 

36.  1 

94. 

22.2 

71.0 

7565.7 

382.0 

-33.4 

-37.9 

271.9 

46,3 

46.3 

-1.5 

315,7 

317,0 

0.4 

63,2 

37.4 

94. 

22.6 

72.0 

7695,2 

375.0 

-34.6 

-56.6 

272.5 

48.0 

47.9 

-2.1 

315.8 

315.9 

0.0 

8.5 

38.5 

94. 

23.0 

73.0 

7807.7 

369.0 

-35,8 

-54.6 

273.0 

48.2 

40.2 

-2.6 

315.6 

315.9 

0.1 

12.4 

40.0 

94. 

23.4 

74.0 

7940.6 

362.0 

-36.6 

-58.  , 

273,0 

47,3’f 

47,2 

-2.5 

315.3 

316.4 

0.0 

8.3 

41.0 

94, 

23.8 

75.0 

8056.2 

356,0 

-37.7 

-74.2 

273.0 

47.0* •• 

47.0 

-2.4 

316.3 

316.4 

0.0 

1.0 

42.0 

94. 

24.2 

76.0 

8192.8 

349.0 

-38.7 

99. ■■ 

273,3 

47.0* 

47.0 

-2.7 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

94. 

24.6 

77.0 

8311.6 

343.0 

-40.0 

99.9 

274.4 

47.1* 

46,0 

-3,6 

316.7 

999,9 

99,9 

999,9 

44,5 

94, 

25.1 

78.0 

8452, 1 

336, Q 

-41.2 

99,9 

275.9 

46,8* 

46,5 

-4,8 

316.9 

999,9 

99.9 

999.9 

45.7 

94. 

25.5 

79.0 

8574.2 

330.0 

-42.3 

99.9 

276,1 

46  .0* 

45.7 

-4.9 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

94. 

25.9 

80.0 

8698.0 

324.0 

-43.4 

99.9 

275.1 

42.9* 

42.7 

-3.8 

317.1 

999,9 

99,9 

999.9 

48.2 

94, 

26.4 

81.0 

8844,5 

317.0 

-44,  7 

99.  9 

273.  7 

41,3* 

41.3 

-2,7 

317.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

94. 

26.9 

82.0 

8972.0 

311,0 

-45.9 

99,9 

273.0 

46.9* 

46.3 

-:.5 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

94. 

27.4 

83.0 

9101.5 

305.0 

-46.9 

99.0 

2 72.8 

52.7* 

52.6 

-2.6 

317.8 

999.9 

99.9 

9P9.9 

52.1 

94. 

27.7 

84.0 

9232.8 

299.0 

-48.2 

99.0 

272,6 

52.1* 

52,0 

-2.4 

317.7 

999,9 

99,9 

999,9 

53.2 

94. 

28.2 

85.0 

9343.6 

294.0 

-49.4 

99,9 

272,0 

46.3* 

46,2 

-1.6 

317,6 

999,9 

99.9 

999.9 

54,6 

94. 

28.7 

86.0 

9501.1 

287.0 

-50.6 

99.9 

271.3 

40.2* 

40.2 

-0.9 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

94. 

29.1 

87.0 

9638.4 

281.0 

-51.8 

99.9 

270.9 

38.9* 

38.9 

-0,6 

318.2 

999,9 

99.9 

999,9 

56.6 

94, 

29.5 

88.0 

9754.5 

276.0 

-52.9 

99,9 

270.5 

41,5* 

41,5 

-0.3 

318.3 

999,9 

99,9 

999,9 

57.3 

94. 

29.9 

89,0 

9896,0 

270,0 

-53,9 

99.9 

270.4 

48.5* 

48.5 

-0.3 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

94. 

30.3 

90.0 

10040.0 

264.0 

-54.8 

99.0 

2 70.9 

56.4* 

56.4 

-0.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

93, 

30.8 

91.0 

10162.1 

259.0 

-55.7 

99.9 

272.0 

62.2* 

62.2 

-2.1 

320.1 

999,9 

99.9 

999,9 

61,7 

93, 

31.1 

92.0 

10286.1 

254.0 

-56.3 

99,9 

272.7 

61.7* 

61.6 

-2.9 

320.9 

999,9 

99,9 

999,9 

63.2 

93. 

31.6 

93.0 

10412.1 

249.0 

-57.0 

99.9 

273.9 

52.6* 

52.5 

-3.6 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

93. 

32.1 

94.0 

10540.3 

244.0 

-58.0 

99.  9 

275.0 

41,6* 

41.5 

-3.6 

322.1 

999,9 

99.9 

999,9 

66.2 

93. 

32.5 

95.0 

10670.9 

239,0 

-57.5 

99,  9 

275.1 

36.5* 

36.3 

-3,2 

324.8 

999.9 

99.9 

999,9 

67.0 

93. 

33.1 

96.0 

10831.6 

233.0 

-57.3 

99.9 

272.7 

45.8* 

45.8 

-2.2 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

93. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


360 


STATICN  NO.  260 
STEPHPNVILLE,  TEX 


6 FEBRUARY  l<375 

515  GMT  165  32.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SP>^Fn 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

9G 

M/SEC 

M/SEC 

M/J6C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.6 

97.0 

10968.3 

228.0 

-58.7 

99.9 

271.2 

60.7* •* 

60.7 

-•  .3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

93. 

36.1 

98.0 

11107.6 

223.0 

-59.1 

99.  V 

2 70.6 

71,2* 

71,2 

-0,8 

328,9 

999,9 

99,9 

999,9 

72.3 

*»3, 

36.6 

99,0 

11269.3 

218.0 

-59.9 

99.  7 

270,7 

73.7* 

73,7 

-0.9 

329,6 

999,9 

99.9 

999.9 

73.1 

93, 

36.9 

100.0 

11396.0 

213.0 

-60.6 

99.7 

271.9 

71.0* 

70.9 

-2.6 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

93. 

35.6 

101.0 

11561.5 

208.0 

-61.6 

99. P 

276.6 

57.9* 

57.7 

-*».6 

331,8 

999,9 

99,9 

999,9 

78.3 

93. 

35.9 

102.0 

11692.6 

203.0 

-61.6 

99.9 

278.3 

62.6* 

62.1 

-t> . 2 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

93. 

36.6 

103.0 

11816. 1 

199.0 

-60.3 

9R.9 

279.8 

36.6* 

33,9 

- ;.8 

337,8 

999,9 

99,9 

999,9 

80.6 

93. 

36.9 

106.0 

11975.2 

196.0 

-59,  1 

99,  9 

277,9 

32,7* 

32.6 

-’*.5 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

93. 

37.6 

105.0 

12106.5 

190.0 

-56.8 

99.  7 

276.6 

33.8* 

33.6 

-3.8 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

93. 

37.8 

106.0 

12261.6 

186.0 

-56.2 

99. " 

275.0 

36,6* 

36.6 

-3.2 

351.1 

999,9 

99,9 

999.9 

82,7 

93. 

33.6 

107.0 

12615.0 

181.0 

-55.  7 

99,9 

272,6 

66.8* 

66,7 

-2.0 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

96. 

38.9 

108.0 

12557.2 

177,0 

-56.2 

99,9 

272,5 

53.6* 

53.6 

-2.3 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

93. 

39.6 

109.0 

12702.3 

173.0 

-56.5 

99.9 

272.0 

56.1* 

56.0 

-..9 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

93. 

39,9 

110.0 

12350.7 

169.0 

-56.  8 

99.  9 

257.0 

67,1* 

67,0 

2.6 

359,7 

999,9 

99.9 

999.9 

90.2 

96. 

60.6 

111.0 

13060.5 

166.0 

-58.0 

99.9 

263.7 

56.7* 

56.6 

f .0 

360.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

93, 

61.1 

112.0 

13195.9 

160.0 

-58.5 

99. 

267.2 

62.9* 

62.8 

?.l 

362.5 

999,9 

99.9 

999,9 

93.3 

93. 

61.5 

113.0 

13356.9 

156.0 

-59.  1 

99,9 

269.2 

59.1* 

59.1 

0.9 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

93. 

62.1 

116.0 

13676.6 

153,0 

-59,8 

99,9 

268,2 

69,6* 

68.6 

i.5 

365.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

93. 

62.6 

115.0 

13661.7 

169.0 

-60.5 

99.9 

265.7 

63.0* 

62.9 

3.2 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

93. 

63.2 

116.0 

13353.9 

166.0 

-61.6 

99.9 

262.5 

62.1* 

61,7 

j.5 

368.6 

999,9 

99,9 

999,9 

98,7 

93. 

63.8 

117.0 

13986.3 

161.0 

-62.1 

99.9 

261.7 

69,6* 

68.9 

^.1 

369,6 

999,9 

99.0 

999.9 

100.6 

92. 

66.3 

113.0 

16162.1 

137.0 

-62.3 

99.7 

262.7 

56.6* 

53.9 

S.9 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

92. 

66.9 

119.0 

16298.6 

136.0 

-63.1 

99.9 

266.8 

57,5* 

57.2 

5.2 

373.3 

999,9 

99,9 

999.9 

106.3 

92. 

65,6 

120.0 

16685.2 

130.0 

-62.9 

99,9 

266.6 

60.7* 

60.6 

3.6 

376,9 

999,9 

99.9 

999,9 

105,7 

92. 

66.0 

121.0 

16628.7 

127.0 

-63.8 

99.9 

267.7 

59.0* 

58.0 

2.3 

377.7 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

92. 

66.6 

122.0 

16825-1 

123.0 

-63.6 

99.9 

265.5 

37.6* 

37,3 

3.0 

381,9 

999,9 

99,9 

999,9 

110.6 

92. 

67.1 

123.0 

16976.8 

120.0 

-63.2 

99.9 

<60.5 

20.6* 

20,3 

3.6 

386.9 

999.9 

99,9 

999.9 

110.6 

92. 

67,7 

126.0 

15132.8 

117.0 

-62.5 

99.  7 

261.5 

16,3* 

16,2 

r.6 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

92. 

68.2 

125.0 

15293.1 

116.0 

-62.3 

99.9 

265.2 

23.7* 

23.6 

2.0 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

92. 

68.9 

126.0 

15513.7 

110.0 

-62.3 

99.9 

267.1 

39.6* 

39.6 

2.0 

396,6 

999,9 

99.9 

999,9 

113.0 

92. 

69,5 

127.0 

15686.2 

107.0 

-63.1 

99.9 

270.7 

68.6* 

68.6 

-0.6 

398,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

116.2 

92. 

50.1 

128.0 

15918.6 

103.0 

-63.6 

99.9 

276.2 

63.1* 

67.9 

-3.5 

601.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.0 

92. 

50.6 

129.0 

16099.6 

100.0 

-66.6 

99.  9 

275.3 

65,6* 

65.6 

-^.2 

603.3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

92„ 

51.2 

130.0 

16285.2 

97.0 

-65.6 

99.  7 

276.5 

36.7* 

36.6 

-2.9 

606.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119. B 

92. 

52.1 

131.0 

16676.2 

96.0 

-65.  8 

99.9 

272.2 

19,6* 

19.6 

-9.7 

607,8 

999,9 

99,9 

999,9 

121.0 

92, 

52.7 

132.0 

16673.2 

91.0 

-65.8 

99.9 

211.7 

36.5* 

36.5 

-l.O 

611.6 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

92. 

53.5 

133.0 

16877,6 

88.0 

-66,2 

99,9 

271,7 

55.3* 

55.3 

-U6 

618,7 

999,9 

99,9 

999,9 

126.0 

92, 

56.2 

136,0 

17090.0, 

85.0 

-66,0 

99.9 

270.6 

25.8* 

25.8 

-0.2 

623,3 

999.9 

99.9 

999,9 

126.5 

92. 

56.8 

135.0 

17310.3 

82.0 

-63,6 

99.  y 

256.0 

6,5* 

6,3 

i.8 

628.6 

999,9 

99.9 

999.9 

126.0 

92. 

55.7 

136.0 

17536.9 

79.0 

-66.  0 

99.  7 

195.2 

3.5* 

0,9 

3.6 

632.2 

999,9 

99,9 

999,9 

126.5 

92, 

56.5 

137.0 

17775.6 

76.0 

-66,  8 

99,9 

101.7 

15,5* 

-15.2 

3.2 

635.6 

999.9 

99.9 

999.9 

127.1 

92. 

57.6 

138.0 

18021.5 

73.0 

-66.6 

99.9 

109.6 

8.6* 

-8.1 

r.9 

660.9 

999.9 

99,9 

999,9 

126.6 

92. 

58.6 

139.0 

18366.1 

69.0 

-66.2 

99,9 

160.8 

3.8* 

-1.3 

3,6 

668.9 

999,9 

99,9 

999,9 

125.3 

91. 

59,3 

160.0 

18637.2 

66.0 

-65.6 

99.9 

260.6 

23.7* 

23.6 

3.9 

651.6 

999,9 

99.9 

999.9 

126.5 

91, 

60.2 

161.0 

18921.6 

63.0 

-63.2 

99,  9 

261.3 

31.0* 

30.6 

6.7 

662.8 

999,9 

99.9 

999,9 

128.2 

91. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


361 


STATION  NO.  260 
STEPHFNVULc,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  145  32.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRCS 

TEMP 

Oew  PT 

niR 

SPEED 

U COMP 

V C3HP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

61.2 

142.0 

19325.5 

59.0 

-62.7 

99.9 

271.4 

32.7-» 

32.7 

-O.B 

472.9 

999.9  ' 

99.9 

999.9 

128.2 

91. 

62.2 

143.0 

19647.1 

56.0 

-62.9 

99.9 

275.6 

39.5* 

39.3 

-1.8 

479.6 

999.9 

99.9 

999.9 

131.8 

91. 

63.4 

144.0 

19965.6 

53.0 

-63.6 

99.9 

6.8 

0.4* 

-0.1 

-J  .4 

465.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

91. 

64.6 

145.0 

20342.2 

50.0 

-64.8 

99.  9 

93.6 

10.0* 

-lO.O 

J.6 

490.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132,9 

91. 

65.6 

146.0 

20720.9 

47.0 

-63.6 

99.9 

101.7 

17.5* 

-17.1 

3.5 

502.4 

999.9 

99,9 

999.9 

131.2 

91. 

67.2 

147.0 

21126.3 

44.0 

-63.1 

99.9 

266.7 

27.2* 

27.2 

1.6 

513.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131.4 

91. 

66.7 

146.0 

21560.9 

41.0 

-63.1 

99.9 

268.3 

37.2* 

37.2 

l.l 

523.8 

999.9 

99.9 

999.9 

134.8 

91. 

70.3 

149.0 

22029.1 

38.0 

-62.5 

99.9 

272.3 

22.2* 

22.2 

-0.9 

536.8 

999,9 

99,9 

999.9 

138.5 

91, 

72.1 

150.0 

22535.9 

35.0 

-63.  1 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

548.1 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

73.9 

151.0 

23065.9 

22.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

559.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

362 


STATICN  NO,  260 
STEPHENVILLE,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  153  17 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIP 

SPFPD 

• U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  f 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

7.9 

399.0 

976.7 

-3.5 

-6.8 

350.0 

5.1 

0.9 

-5.0 

271.8 

277.9 

2.9 

78.0 

0.0 

0.2 

8.0 

909.7 

976.0 

-3.3 

-6.0 

397.9 

8.0 

1.7 

-/,9 

272,1 

,278.5 

2.5 

81.5 

0.2 

0.9 

9.0 

999.9 

96  5.0 

-3.6 

-5.3 

397.9 

8.0 

1.7 

-7.9 

272.7 

279.5 

2.7 

87.8 

0.2 

0.7 

10.0 

589.9 

959.0 

-9.5 

-5.  o 

395.8 

8.5 

2.1 

-0.2 

272.6 

279.9 

2.6 

92.3 

0.3 

1.1 

11.0 

692.8 

991.0 

-5.6 

-6.  1 

391.6 

9.9 

3.0 

-8.9 

272.6 

279.3 

2.6 

96.0 

0.5 

1.9 

12.0 

789.9 

930.0 

-6.6 

-6.8 

337.9 

9.0 

3.8 

-9.1 

272.9 

278.8 

2.5 

98.9 

0.7 

1.7 

13.0 

877.8 

919.0 

-7.9 

-7.5 

337.0 

10.6 

9.2 

-9,8 

272,6 

278,7 

2.9 

98.8 

0,9 

2.1 

19.0 

971.6 

908.0 

-7,9 

-fl.l 

339.2 

12.1 

9.3 

-U.3 

272,9 

278,9 

2.3 

98.7 

1.1 

2.3 

15.0 

1066.3 

89  7,0 

-8.9 

-9.1 

390.8 

13.0 

9.3 

-12.1 

273.9 

279.0 

2.1 

99.2 

1.3 

2.7 

16.0 

1171  A 

885.0 

-7.5 

-8.3 

390.5 

19.8 

9.9 

-n.9 

275.9 

281.2 

2.2 

90.2 

1.6 

3.1 

17,0 

1277.9 

873.0 

-7.5 

-10. 1 

337.8 

16.3 

6.2 

-15.1 

276.9 

281.9 

2.0 

81.9 

2.0 

3.9 

18.0 

1376.3 

862.0 

-7.2 

-8.7 

336.1 

17.1 

6.9 

-15.6 

277.8 

283.9 

2.3 

88.7 

2.3 

3.7 

19.0 

1967.9 

852.0 

—6. 6 

-8.2 

335.6 

16.9 

6.8 

-19.9 

279,3 

285.8 

2.9 

88.9 

2.6 

9.1 

20.0 

1559.8 

892.0 

-6.0 

-7.  7 

335.0 

19.8 

6.3 

-13.9 

280.9 

287.8 

2.5 

88. 0 

3.0 

9.6 

21.0 

1681.7 

829.0 

-6.3 

-8.  3 

331.0 

19.3 

6.9 

-12.5 

281.8 

288.6 

2.5 

87.6 

3.9 

9.8 

22.0 

1767, 1 

820,0 

-6.5 

1 

327,9 

19.3 

7.6 

-12.1 

282.9 

289,5 

0.8 

27.5 

3.6 

5.2 

23,0 

1883.1 

808. 0 

-2,5 

-20,6 

322.9 

19.3 

8.6 

-1  I .9 

287.8 

290.5 

0.9 

23.2 

3.9 

5.6 

29.0 

1971.9 

799.0 

-3.1 

-20.7 

319.3 

19.9 

9.9 

-n.9 

288.0 

290.7 

0,9 

29.1 

9.2 

5.9 

25.0 

2071 .5 

780.0 

-3.3 

-21.5 

317,5 

19,8 

10.0 

-10.9 

288.9 

291.5 

0,9 

22.8 

9.5 

6.9 

26.0 

2192.6 

777.0 

-9,0 

-21.9 

311,8 

15.9 

11.5 

-10,3 

289,3 

291.9 

0.8 

23.3 

9.9 

6.7 

27.0 

2309.9 

766.0 

-9.7 

-29.5 

307.7 

16.7 

13.2 

-10.2 

289.8 

291.9 

0.7 

19.3 

5.2 

7.0 

23.0 

2397.8 

757.0 

-9.8 

-26.7 

309.0 

18,5 

15.3 

-19.9 

290.6 

292.9 

0.6 

16.0 

5.5 

7,3 

29.0 

2502.9 

797.0 

-9.8 

-25.8 

299.3 

19.7 

17.2 

-).7 

291,8 

293.7 

0.6 

17.9 

5,8 

7.6 

30,0 

2608.3 

737,0 

-5,9 

-23,  7 

299.9 

21.0 

19,1 

-0,8 

292,2 

299.5 

0,8 

22.1 

6.1 

7.9 

31.0 

2715.9 

727.0 

-5.9 

-23.6 

290.5 

22.2 

20.0 

-7.8 

292.9 

295.3 

0.8 

23.0 

6.5 

8.2 

32.0 

2812.8 

718.0 

-6.3 

-21.0 

286.0 

23.6 

22.6 

-6.5 

293.5 

296.9 

1.0 

30.0 

6.8 

3.6 

33.0 

2922.5 

708.0 

-6.8 

-17.2 

280.5 

25.5 

25,1 

-9,6 

299.2 

298,3 

1.9 

92.9 

7.3 

8.9 

39.0 

3011.1 

700.0 

-7,9 

-13.7 

276,9 

27.2 

27.0 

-3.3 

299.5 

300.1 

1.9 

60.3 

7.6 

9.2 

35.0 

3123.2 

690.0 

-7.8 

-10.6 

273.8 

28.6 

28.5 

-1.9 

295.9 

302.9 

2.5 

00.0 

8.0 

9.7 

36,0 

3259.5 

678.0 

-8.7 

-8.9 

269.1 

30.1 

30.1 

3.5 

295.9 

309.1 

2.9 

98.1 

8,7 

10.0 

37.0 

3363.2 

669.0 

-9.0 

-9.2 

266.2 

30.7 

30.6 

2.0 

296.7 

309,9 

2.9 

98,5 

9,1 

10.3 

38.0 

3968,2 

660.0 

-9.0 

-9,2 

263,9 

30,9 

30.7 

3,5 

297,9 

306.2 

2.9 

98.5 

9.5 

10.7 

39.0 

3579.5 

651.0 

-9.3 

-9.5 

261.1 

31.6 

31.2 

9.9 

298.7 

307.0 

2.9 

98.5 

10.0 

11.0 

90.0 

3670.2 

693.0 

-9.8 

-10.2 

260.2 

32.3 

31.9 

3.5 

299,1 

307.0 

2,7 

97,9 

10.9 

11.5 

91.0 

3815.6 

631.0 

-10,3 

-10.7 

262.8 

33,6 

33.9 

■i,2 

300,2 

308.0 

2.7 

96.7 

11.2 

11.8 

92.0 

3913,6 

623.0 

-12,0 

-20.9 

265,9 

39,0 

33.9 

..9 

299.1 

302.8 

1.2 

99.3 

11.7 

12.2 

93.0 

9029.8 

619.0 

-13.0 

-99.9 

270.1 

39.9 

39.9 

-1.0 

299.1 

299.5 

0.1 

9.8 

12.5 

12.6 

99.0 

9127.6 

605.0 

-11.8 

-92.  •. 

279.2 

39.7 

39.6 

-2.5 

301.7 

302.2 

O.l 

5.8 

13.2 

12.9 

95.0 

9252,7 

596,0 

-10,0 

-39,  3 

2 76,6 

35,1 

39,9 

-9,1 

305.2 

306.3 

0.3 

11.5 

13.8 

13.3 

96.0 

9357.2 

588.0 

-8.7 

-30.3 

278.9 

36.0 

35.6 

-5.2 

307,9 

309.6 

0.5 

15.9 

19.7 

13.7 

97.0 

9976.5 

579.0 

-9.6 

-29.9 

278.7 

37.2 

36.7 

-5.6 

308.2 

310.1 

0.6 

17.9 

15.5 

19.1 

98.0 

9583.7 

571.0 

-10.7 

-28.6 

278.0 

38,5 

38.1 

-5.9 

308.  1 

310.2 

0.6 

21.2 

16.9 

19.9 

99.0 

9692,0 

563,0 

-11.8 

-28.3 

276,9 

39,9 

39,1 

-9.8 

308.0 

310.1 

0.7 

23.8 

17.1 

19.7 

50.0 

9815.2 

559.0 

-12.8 

-23.1 

275.6 

90.0 

39.8 

-3.9 

308.3 

311.7 

1.1 

91.5 

17.8 

15.2 

51.0 

9953,9 

599.0 

-19,0 

-23,1 

273,9 

90.5 

90,9 

-2,9 

308.6 

312.0 

l.l 

95.7 

19.0 

• BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  260 
STfPH'NVILLF.  T=X 


6 FE0RII4RY  1976 


TIMf 

CNTCT 

ICIGHT 

P»FS 

TFPP 

new  PT 

01  0 

1115  GMT 
SPFFO  U 

CO*P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

153 

PH 

17. 

RANGE 

0 

A7 

MIN 

r.PH 

MB 

OG  C 

OG  C 

or. 

P7S*T 

P/SFC 

«7^FC 

or.  K 

or,  K 

GM/KG 

Pf  T 

KM 

06 

15.5 

52.0 

5066.3 

536.0 

-14.5 

-19.6 

272.2 

40.4 

40.4 

-*.5 

309.3 

314,0 

1.5 

64.8 

19..  7 

108. 

15.9 

53.0 

5180.2 

528.0 

-15,2 

-19.8 

271.2 

39.9 

39.9 

-1.8 

309.8 

314.5 

1.5 

67.6 

20.6 

107. 

16.2 

54.0 

57*5.5 

520.0 

-15.9 

-21. 5 

271.0 

40.1 

40.1 

-0.7 

310.3 

314.4 

1.3 

61.9 

21.3 

106. 

16.6 

55.0 

5333.0 

514.0 

-15.8 

-22.3 

271.1 

41.1 

41.1 

-0.8 

311.5 

315,2 

1.2 

54.5 

22.2 

106. 

17.1 

56.0 

5545.9 

503.0 

-16.7 

-25.7 

771.7 

4 3.0 

42.9 

-1.3 

312.2 

315.2 

0.9 

45.6 

23.4 

105. 

17.4 

57.0 

5466.2 

495.0 

-17.7 

-27.1 

271.7 

42.9 

42.9 

-1.2 

312.4 

315.2 

0.  8 

43.1 

24.  3 

104, 

17.8 

58.0 

5787.9 

487.0 

-18,8 

-29.0 

271.1 

41.4 

41.4 

-1.8 

312.5 

314.9 

0.7 

39.  7 

25,4 

104. 

18.2 

59.0 

5911.1 

4 79.0 

-19.  7 

-29.8 

270.5 

40.3 

40.3 

-1.4 

312.9 

315.1 

0.7  • 

40.0 

26.2 

103. 

19.6 

63.0 

6034.0 

471.0 

-20.5 

-31.3 

2 70.4 

40.7 

40.7 

-1.3 

313.4 

315.3 

0.6 

*7.1 

27.0 

103. 

ia.9 

61.0 

6146.8 

464.0 

-20.9 

-32.  i 

270.8 

42.6 

42.6 

-1.6 

314.2 

316.0 

0,5 

33,9 

27,8 

103, 

19.3 

62.0 

625».  1 

457.0 

-21. 1 

-42.9 

271,2 

44.8 

44.8 

-0,9 

315.3 

316,0 

0.2 

11.1 

28.8 

102. 

19.7 

63.0 

6389.4 

449.0 

-21.3 

-45.3 

271.1 

55.4 

45.4 

-0.9 

316.6 

317.1 

0.1 

9.3 

30.0 

102. 

20.0 

64.0 

6505.1 

442.0 

-22.3 

-48.9 

270.8 

44.7 

44.7 

-0.7 

316.8 

31  7.2 

0.1 

6.7 

31.0 

101. 

20.4 

65.0 

6422.1 

435.0 

-23.5 

-54.0 

270.2 

42.0 

42.0 

-f.,1 

316.8 

317,0 

0.1 

4.1 

31. 8 

101. 

20.8 

66.0 

6774.8 

426,0 

-24.4 

-57.  J 

269.7 

40.6 

40,6 

1.2 

317.5 

317.6 

0.0 

3.1 

32.8 

101. 

21.2 

67.0 

6855.2 

419.0 

-25.4 

-54.7 

269.4 

40.8 

40.8 

1.4 

317.6 

317.8 

0.1 

4.4 

33.6 

101. 

21.7 

68.0 

7017.3 

412.0 

-26.4 

-52.7 

269.4 

42.6 

42.6 

1.5 

318.0 

318.2 

0.1 

6.2 

34.9 

100. 

22.0 

69.0 

7140.8 

405.0 

-27,6 

-53.4 

269.5 

43.6 

43.6 

0,4 

318,0 

318.2 

0.1 

6.4 

35.8 

100. 

22.4 

70.0 

7265.9 

35B.O 

-28.7 

-54.  1 

270.2 

45,6* 

45,6 

-0,1 

318.0 

318.3 

0.1 

6.6 

36.  7 

100. 

22.9 

71.0 

7429.3 

389.0 

-29.9 

-54.8 

271.8 

50.3* 

50.3 

-1.6 

318.6 

318.8 

O.l 

6.8 

37.9 

99. 

23.3 

72.0 

7530.7 

383.0 

-31.2 

-55.0 

273.1 

53.4* 

53.3 

-2.9 

318.2 

318.4 

0.1 

7.0 

39.3 

99. 

23.7 

73.0 

7651,4 

377,0 

-32.4 

-56.  3 

273,  7 

53.2* 

53.1 

-3.4 

318.1 

318.1 

0.0 

7.1 

40.  8 

99. 

24.0 

74.0 

7783.2 

370.0 

-33.6 

-55.9 

273.8 

50.9* 

50.7 

-3.4 

318.2 

318.4 

0.0 

8.4 

41.9 

99. 

24.4 

75.0 

7916.9 

363.0 

-34.8 

-54.6 

273.4 

45.6* 

45.5 

-2.7 

318.4 

318.6 

0,1 

11.2 

43.0 

99. 

24.8 

76.0 

8032.9 

357.0 

-36.2 

-54,5 

273.6 

42.3* 

42.2 

-2.7 

318.1 

318,3 

0.1 

12.9 

43.  7 

98. 

29.2 

77.0 

3170.0 

350.0 

-37.4 

-53.1 

274.  7 

41.3* 

41.2 

-1.4 

318.3 

318.6 

0.1 

17.3 

44.  8 

98. 

25.7 

78.0 

8289.2 

344.0 

-38.4 

-53.4 

276.8 

44.0* 

43.6 

--.2 

318.4 

318,7 

0.1 

18.7 

46.  1 

98. 

26.1 

79.0 

838*1.6 

3 39.0 

-39.  7 

-54.  0 

2 78.2 

48,4* 

47.9 

-.  .9 

318.1 

318.3 

0.1 

19.7 

46.  8 

98. 

26.4 

80.0 

8531.9 

232.0 

-40.  8 

99,  7 

2 79.  1 

52.0* 

51.4 

- 1.2 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

47.  8 

98, 

27.0 

81.0 

8657.5 

324.0 

-42.0 

99.9 

281.2 

51.6* 

50.6 

-11.0 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

98. 

27.4 

82.0 

8823,7 

318.0 

-43.2 

99,9 

283.1 

45,3* 

44.2 

-11.3 

319.1 

999,9 

99,9 

999.9 

51.2 

98, 

27.8 

83.0 

8951.7 

312.U 

-44.5 

99.9 

284.9 

41.6* 

40.2 

-10.7 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

99. 

28.3 

84.0 

9059.*. 

30  7.0 

-45.6 

99.5 

28S.8 

43.8* 

42.1 

-li.n 

318.9 

999.9 

09.9 

999.9 

53.3 

99. 

2 8.7 

85.0 

•>150..^ 

301.0 

-46.8 

99.  7 

285.2 

50.2* 

48.5 

-13,1 

319,1 

999.9 

99.9 

999,0 

54.  1 

99, 

29,4 

16.0 

9 V . . • 

'»*.0 

*8.  1 

99.  1 

283.3 

55.9* 

54.4 

-12.9 

319,4 

999.9 

99.9 

909.9 

57.  1 

99. 

29,8 

87. C 

/.  6 

- .5  1 

99.9 

282.9 

50.3* 

49.1 

-11.3 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

99. 

30.3 

08.0 

•,  •, ! 

f « ^ 

' , 1 

99.9 

283.2 

44.1* 

42.9 

-10. 1 

320.5 

999.9 

99.9 

990.9 

59.3 

99. 

30.7 

89.0 

■> . 

. 3 

• .1 

99.9 

283.  7 

42.6* 

41.4 

-10.  1 

320.6 

999,9 

99,9 

999,9 

60.3 

99. 

31.2 

90.0 

*o  . 7 

. /.V 

• . • 

19.  9 

284.0 

44.7* 

43.4 

-10.8 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

99. 

31.;. 

91.0 

99«:  • , ' 

266.0 

•*...4 

99.9 

263.7 

50.8* 

49.3 

-12.0 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

100. 

3,'.; 

*♦7.0 

10171.  » 

261.0 

-53. •• 

99.  7 

282.8 

67.8* 

66.  1 

-lo.O 

322.7 

999,9 

99.9 

999.9 

63.9 

100. 

32.5 

93.0 

11243.  . 

.*56. 0 

-54.  J 

99,1 

282.3 

82,1* 

80.2 

-1  .5 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

100. 

33.0 

94.0 

10372.0 

2«1.0 

-54.5 

95.9 

282.1 

77.7* 

76.0 

-14-.4 

324.2 

999.9 

99,9 

999,9 

69.9 

100. 

33.5 

95.0 

l15'--o,S 

246.0 

-55,  5 

99,9 

282.0 

62.9* 

61.5 

-13.  1 

325.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

71.6 

100. 

34.1 

96.0 

i16‘f.6 

24;.  0 

-56.4 

99.9 

282.5 

64.6* 

63.1 

-14.0 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

100. 

• 

BY 

**r»N5  FI* 

' : ilN 

ANGlF  8FT>*fFN  1 AND  10  1 

nFG 

• 

BY  TFMP 

PF4NS  Tf'PH'lT*'** 

C»  TINF 

HAVE  PcEN 

INTFRFCLATrn 

• • ov  XPfFO  “FANS  A*ICl  f LFSS  THAI  6 DFG 
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STATION  NO. 
STEPHENVtLLE, 

6 PEBRUARY 
1115  GMT 

260 

TEX 

1975 

153 

17. 

0 

TIME 

CNTCT 

uriGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEEO  U 

COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEf 

M/SFC 

M7^EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.5 

52.0 

5066.3 

536.0 

-16.5 

-19.6 

272.2 

60.6 

60.6 

-',.5 

309,3 

316,0 

1.5 

66.8 

19„  7 

108. 

15.9 

53.0 

5100.2 

528.0 

-15.2 

-19.8 

271,2 

39,9 

39.0 

-0,8 

309.8 

316,5 

1,5 

67.6 

20.6 

107. 

16.2 

56.0 

5295.5 

520.0 

-15.9 

-21.5 

271.0 

60.1 

60.1 

-0.7 

310.3 

316.6 

1.3 

61.9 

21.3 

106. 

16.6 

55.0 

5383,0 

‘16.0 

-15.8 

-22.3 

271.1 

61.1 

61.1 

-0,8 

311.5 

315.2 

1.2 

56.5 

22,2 

106. 

17.1 

56.0 

5565.9 

503.0 

-16.7 

-25.7 

271.7 

63.0 

62.9 

-1.3 

312.2 

315.2 

0.9 

65.6 

23.6 

105. 

17.6 

57.0 

5666.2 

695.0 

-17.7 

-27.1 

271.7 

62.9 

62.9 

-1.2 

312.6 

315.2 

0.8 

63.1 

26.3 

106, 

17.8 

53.0 

5707.9 

68  7,0 

-18.  8 

-29.0 

271,1 

61,6 

61,6 

-0.8 

312,5 

316,9 

0,7 

39.7 

25,6 

106, 

18.2 

59,0 

5911,1 

679.0 

-19.  7 

-29.8 

270.5 

60.3 

60.3 

-0.6 

312.9 

315.1 

0.7  • 

60.0 

26.2 

103. 

18.6 

60.0 

6036.0 

671.0 

-20.5 

-31.3 

270.6 

60.7 

60.7 

-0.3 

313.6 

315.3 

0.6 

37.1 

27.0 

103. 

13.9 

61.0 

6166.8 

666.0 

-20.9 

-32.5 

270.8 

62.6 

62.6 

-0.6 

316.2 

316.0 

0.5 

33.9 

27,8 

103, 

19.3 

62.0 

6259.1 

657.0 

-21.1 

-62.9 

271.2 

66,8 

66.8 

-0,9 

315,3 

316,0 

0.2 

11.9 

28.8 

102. 

19.7 

63.0 

6389.6 

669.0 

-21.3 

-65.3 

271.1 

65.6 

65.6 

-U.9 

316.6 

317.1 

0.1 

9.3 

30.0 

102. 

20.0 

66.0 

6505.1 

662.0 

-22.3 

-68.9 

270.8 

66.7 

66.7 

-0.7 

316.8 

317.2 

0.1 

6.7 

31.0 

101. 

20.6 

65.0 

6622.1 

635.0 

-23.5 

-56.0 

270.2 

62,0 

62.0 

-0,1 

316.8 

317,0 

0.1 

6.1 

31.8 

101. 

20.3 

66.0 

6776.8 

626.0 

-26.6 

-57,  J 

269.7 

60,6 

60,6 

0.2 

317.5 

317.6 

0.0 

3.1 

32.8 

101. 

21.2 

67.0 

6895,2 

619.0 

-25.6 

-56.9 

269.6 

60.8 

60.8 

0.6 

317.6 

317.8 

0.1 

6.6 

33.6 

101. 

21.7 

68.0 

7017.3 

612.0 

-26.6 

-52.7 

269.6 

62.6 

62.6 

0.5 

318.0 

318.2 

0.1 

6.2 

36.9 

100. 

22.0 

69.0 

7160.8 

605.0 

-27,6 

-53.6 

269,5 

63. f. 

63.6 

0.6 

318.0 

318.2 

0.1 

6.6 

35,8 

100. 

22.6 

70.0 

7265.9 

398.0 

-28.7 

-56.1 

270,2 

65.6* 

65.6 

-0.1 

318.0 

318.3 

0.1 

6.6 

36.7 

100. 

22.9 

71.0 

7629.3 

389.0 

-29.9 

-56.8 

271.8 

50.3* 

50.3 

-1.6 

318.6 

318.8 

0.1 

6.8 

37.9 

99. 

23.3 

72.0 

7539.7 

383.0 

-31.2 

-55.0 

273.1 

53.6* 

53,3 

-2.9 

318,2 

318.6 

0.1 

7,0 

39,3 

99. 

23.7 

73.0 

7651.6 

377,0 

-32.6 

-56.3 

273.7 

53.2* 

53.1 

-3.6 

318.1 

318.3 

0.0 

7.1 

60.8 

99. 

26.0 

76.0 

7783.2 

370.0 

-33.6 

-55.9 

273.8 

50.9* 

50.7 

-3.6 

318.2 

318.6 

0.0 

8.6 

61.9 

99, 

26.6 

75.0 

7916.9 

363.0 

-36.8 

-56.6 

273,6 

65.6* 

65.5 

-2.7 

318.6 

318,6 

0,1 

11.2 

63.0 

99. 

26.8 

76.0 

8032.9 

357,0 

-36.2 

-56.5 

273.6 

62,3* 

62.2 

-2.7 

318,  1 

318,3 

0.1 

12.9 

63.7 

98. 

25.2 

77.0 

3170.0 

350.0 

-37.6 

-53.1 

276.7 

61.3* 

61.2 

-3.6 

318.3 

318.6 

0.1 

17.3 

66.8 

98. 

25.7 

78.0 

8289.2 

366.0 

-38.6 

-53.6 

276.8 

46.0* 

63.6 

-->.2 

318.6 

318,7 

0.1 

18.7 

66.  1 

98. 

26.1 

79.0 

8389.6 

3 39.0 

-39.7 

-56.3 

278.2 

68,6* 

67.9 

-0,9 

318.1 

318.3 

0,1 

19,7 

66.8 

98. 

26.6 

80.0 

8531.9 

332.0 

-60.8 

99.9 

2 79.1 

52.0* 

51.6 

-1.2 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

98. 

27.0 

Sl.O 

8697.5 

326.0 

-62.0 

99.9 

281.2 

51.6* 

50.6 

-10.0 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

98. 

27.6 

82.0 

8823.7 

318.0 

-63.2 

99.9 

283.1 

65,3* 

66.2 

-10.3 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51,2 

98, 

27.8 

83.0 

6951.7 

312.0 

-66.5 

99.9 

286.9 

61.6* 

60.2 

-10.7 

319.0 

, 999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

99. 

28.3 

86.0 

9059  ,.6 

307.0 

-65.6 

99.9 

285.8 

63.8* 

62.1 

-11.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

99. 

29.7. 

85.0 

9190,.^ 

301.0 

-66.8 

99.  9 

285.2 

50.2* 

68.5 

-13.1 

319.1 

■ 599.9 

99,9 

999,9 

56.  1 

99. 

29.6 

96,0 

■ 9-^vO 

• *6,  { 

99,  9 

283.3 

55.9* 

56.6 

-12.9 

319,6 

999.9 

99.9 

999.9 

57„  1 

99. 

29.8 

87.0 

•r*‘  .9 

99.9 

282.9 

50.3* 

69.1 

-11.3 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58,5 

99. 

30.3 

88.0 

V 6 > . r 

< • 0 

7.  ■> 

99.9 

283.2 

66.1* 

62.9 

-10.1 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

99. 

30.7 

09.0 

•>; 

..0 

. h * 1 

99,9 

283,  7 

62,6* 

61.6 

-10,1 

320,6 

999,9 

99,9 

999,9 

60.3 

99, 

31.2 

90,0 

^ , 7 

; 

''  »'! 

99,9 

286.0 

66.7* 

63.6 

-10.8 

321.1 

999.9 

99,9 

999.9 

62.0 

99. 

31«Si 

91,0 

999  <,•.> 

266.0 

'5,  A 9 

99.9 

263.7 

50.8* 

69.3 

-12.0 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

100. 

32.1 

97,0 

10121.7 

261.0 

-53.4 

99,9 

282.0 

67,8* 

66.1 

-1^.0 

322.7 

999,9 

99,9 

999,9 

63.9 

100. 

32.5 

93.0 

1 0269. 6 

.'56*0 

-56.  i 

99,9 

282,3 

82,1* 

80.2 

-r.  .5 

323.5 

999,9 

99.9 

999.9 

65.8 

100. 

33.0 

96.0 

10372.0 

251.0 

-56.9 

99.9 

282.1 

77.7* 

76.0 

-l'’>  = 6 

326.2 

999.9 

99,9 

999,9 

69,9 

100. 

33.5 

95.0 

10500,5 

266,0 

-55,5 

99,9 

282,0 

62.9* 

61.5 

-13,1 

325.1 

999,9 

99,9 

999,9 

71.6 

100. 

36.1 

96.0  1066f.6  26!), 0 

• BY  SPEED  MKANS  EL'"V4  5?0N  . 

• BY  temp  means 

•*  8V  SPEED  MtfANS  ELEyAiION 

-56,3  99.9  232.5  66.6* 

angle  between  C and  10  DEG 
OH  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOtATED 
angle  less  TH«-|  6 DEG 

366 

63.1 

-16,0 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

100. 

STATION  no;  260 
STEPHENVILLE,  TEX 


6 FEBRUARY  1075 

1115  GMT  153  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3A.6 

97.0 

10818.3 

234.0 

-56.7 

99.  9 

282.9 

67.2* *• 

65.5 

-15.0 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

100. 

35.0 

98.0 

10927.4 

230.0 

-57.5 

99.  3 

202.5 

61.7* 

60.2 

-13.3 

328.4 

999,9 

99,9 

999,9 

77.3 

100. 

35^4 

99.0 

11066.0 

225,0 

-58.2 

99.9 

280.7 

59.0* 

57.9 

-li.O 

329.4 

999,9 

99.9 

999.9 

78.2 

100. 

35.9 

100.0 

11207.3 

220.0 

-58.9 

99.9 

280.0 

61. 7« 

60.8 

-10.7 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

100. 

36.4 

101. 0 

11380.6 

214.0 

-59.5 

99.9 

282.1 

59.6* 

58,3 

-12.5 

332.0 

999,9 

99.9 

999,9 

83.0 

too. 

36.B 

102.0 

11498,5 

210.0 

-59,9 

99.9 

285,4 

54.4* 

52.4 

-1  i.4 

333.2 

999,9 

99.9 

999.9 

83.2 

100. 

37,2 

103.0 

11549.0 

205.0 

-60.  1 

99.9 

239.0 

50.6* 

47.9 

-IS. 5 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84,2 

100. 

3T.6 

104.0 

11772.0 

201.0 

-60.1 

99.  9 

291.9 

48.9* 

45.4 

-18.2 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

100. 

33.2 

105.0 

11928.9 

196.0 

-61.0 

99.  9 

292.1 

47.7* 

44,2. 

-18,0 

338.2 

999,9 

99,9 

999,9 

87.5 

lOl. 

33.5 

106.0 

12057.0 

192.0 

-61.  1 

99.9 

290,2 

49.4* 

46,3 

-17,1 

339,9 

999,9 

99.9 

999.9 

89.6 

101. 

39.1 

107.0 

12187.8 

188,0 

-60.8 

99.9 

282.7 

75.2* 

73.4 

-16.5 

342.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

101. 

39.6 

108.0 

12321.8 

184.0 

-60.3 

99.9 

279.6 

91.0* 

89.7 

-15.2 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

101. 

40.2 

109.0 

12494,4 

179.0 

-53.3 

99,9 

277.6 

76.6* 

76,0 

-n.2 

351.4 

999.9 

99,9 

999,9 

96,3 

101. 

40,7 

110. 0 

12636,9 

175.0 

-57.2 

99.9 

276.5 

51.1* 

50.8 

-5.8 

355.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

101. 

41.4 

111.0 

12820.5 

170.0 

-56.8 

99.9 

277.6 

31.2* 

30.9 

-4.1 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

101. 

41.9 

112.0 

12971.4 

166.0 

-56.8 

99.9 

277.4 

33,9* 

33.6 

-4.4 

361.6 

999,9 

99.9 

999.9 

too.  1 

101, 

42,4 

113.0 

13125.6 

r.62.0 

-57,7 

99,9 

273.5 

31.1* 

31.1 

-l.'J 

362.7 

999, V 

99,9 

999.9 

102.3 

101. 

42,9' 

114.0 

13243.5 

159.0 

-53.0 

99.9 

268.6 

30.6* 

30.6 

0.7 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

101. 

115.0 

13404.0 

155.0 

-58.2 

99.9 

270.5 

50.6* 

50.0 

366.4 

999.9 

99,9 

999,9 

102.2 

100. 

44.1 

116.0 

13610.0 

150.0 

-59.2 

99,9 

272.3 

71,8* 

71.7 

-2.9 

368.1 

999.9 

99.9 

999,9 

106,5 

100. 

44,7 

117,0 

13779.3 

146,0 

-59.5 

99,  9 

269,4 

45.9* 

45.9 

9.5 

370.4 

999,9 

99.9 

999.9 

109.5 

100. 

45.3 

118.0 

13909.0 

143.0 

-60.1 

99,9 

257.8 

20.2* 

19.7 

4.3 

371.6 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

100. 

45.8 

119.0 

14085.8 

139.0 

-60.  a 

99.9 

253,0 

18,2* 

17.4 

5.3 

373,4 

999.9 

99,9 

999,9 

IIO.O 

too. 

46.4 

120.0 

14221.2 

136,0 

-61,9 

99,9 

253,5 

21.2* 

20,3 

6,0 

373.8 

999.9 

99,9 

999,9 

110.0 

too. 

47.1 

121.0 

14405.7 

132.0 

-62.4 

99.9 

255.9 

23.6* 

22.9 

5.7 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

99. 

47.7 

122.0 

14547.6 

129.0 

-62.2 

99.  9 

265.9 

36.2* 

36.1 

2.6 

378,9 

^99,9 

99,9 

999,9 

111.8 

99. 

43.3 

123.0 

14692.8 

126.0 

-7.2.8 

99.  9 

272,0 

58.7* 

58,7 

-2,0 

380,4 

999,9 

99,9 

999,9 

113.9 

99, 

48.9 

124.0 

14891.4 

122,0 

-63.2 

99,9 

274.0 

77.1* 

76.9 

-5.3 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.8 

99. 

49.4 

125.0 

15044.5 

119.0 

-63.2 

99.9 

2 74.4 

79.3* 

79.1 

-6.1 

386.0 

999.9 

99,  9 

999.9 

119.5 

99. 

50.2 

126.0 

15254.2 

115.0 

-64.3 

99.9 

272.8 

55.7* 

55.7 

-2.7 

387,7 

999.9 

99,9 

999.9 

122.4 

99. 

50.8 

127.0 

15415.8 

112.0 

-64,5 

99,9 

268.8 

30.1* 

30,1 

0,7 

390,2 

999,9 

99.9 

999.9 

124.7 

99. 

51.4 

128.0 

15581.5 

109.0 

-65.1 

99.  9 

271.1 

22.5* 

22.5 

-0.4 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

99. 

52.0 

129.0 

15751.8 

106.0 

-64.7 

99.  9 

275.8 

34.4* 

34.2 

-J.5 

396.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

99. 

52.7 

130.0 

15927.5 

103,0 

-63.6 

99.9 

276,2 

56.5* 

56.1 

-5.  1 

401,5 

999,9 

99,9 

999.9 

126.6 

98, 

53.5 

131.0 

16171.6 

99,0 

-62.  1 

99,9 

278,5 

62.5* 

61.8 

-9.2 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.4 

98. 

54.2 

132.0 

16361.7 

96.0 

-62.4 

99.9 

282.4 

40.5* 

39.5 

-8.7 

411.9 

999.9 

99.9 

999.9 

133.0 

90. 

54.8 

133.0 

16557.4 

93.0 

-63.0 

99.9 

286.8 

20,4* 

19.5 

-5.9 

414.6 

999,9 

99.9 

999,9 

134,4 

99. 

55.4 

134,0 

16759,1 

90,0 

-63,2 

99,9 

289,0 

9,3* 

B.R 

-3.0 

418.1 

999.9 

99.9 

999.9 

133.8 

99. 

56.1 

135.0 

16966.9 

87.0 

-64.7 

99.  9 

2 79.9 

18.0* 

17.8 

-3.1 

419.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.6 

99. 

56.9 

136.0 

17180.7 

84.0 

-65.5 

99.9 

238.5 

5.5* 

4,7 

2.9 

421.7 

999.9 

99,9 

999,9 

136.2 

99. 

57.7 

137,0 

17401,8 

81.0 

-65,7 

99,9 

108,5 

34.9* 

-33.1 

n.i 

425.7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.3 

98. 

58.7 

138.0 

17631.7 

78.0 

-64.7 

99.9 

265.2 

24.3* 

24.2 

2.0 

432.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

98. 

59.6 

139.0 

17872.6 

75.0 

-62.2 

99.9 

274.8 

88.1* 

87,8 

-^.4 

442.4 

999,9 

99,9 

999,9 

137.1 

98. 

60.4 

140,0 

18124.5 

72.0 

-62.6 

99,  9 

274,0 

44.9* 

44.8 

-3.1 

446.0 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

98. 

61.3 

141.0 

18386.1 

69.0 

-64.1 

99.9 

277.6 

57.2* 

56.7 

-7.6 

449.0 

999.9 

99.9 

999,9 

142.6 

98. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
■*  BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RFEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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i 

, 

,STATICM  NO. 

260 

' STEPHENVILUE, 

TEX 

6 

FEBRUARY 

1975 

1115  GMT 

153 

1 17. 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEI 

PT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  ft  TO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

■ C 

OG 

H/SEC  • 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

62.3 

162.0 

18751.8 

65,0 

-63.9 

99.9 

123.3 

9.6* 

-8.0 

5.3 

457.2 

999.9 

99.9 

999.9 

146.7 

63.2 

163.0 

19040.5 

62.0 

-65.3 

99.9 

109.2 

29.4* 

-27,7 

9,7 

460.4 

999,9 

99,9 

999,9 

142,4 

66.2 

166.0 

19239,9 

60.0 

-65,7 

99,  ) 

240,4 

13.3* 

11,5 

D.  6 

463.9 

999.9 

99,9 

999.9 

142.9 

65.3 

145.0 

19553,8 

57.0 

-62.8 

99.9 

115.3 

29.3* 

-26.5 

12.5 

477.3 

999.9 

99.9 

999.9 

143.3 

66.6 

146.0 

19887.5 

54.0 

-62.1 

99.9 

228.2 

1.4* 

l.O 

C.9 

486.4 

999.9 

90.9 

999.9 

140.0 

67.7 

147.0 

20240.5 

51.0 

-62.6 

99.9 

278.8 

53.9* 

53,3 

-'’.2 

493,1 

999.9 

99,9 

999,9 

143,4 

68.9 

148.0 

20613.8 

48.0 

-63.2 

99,9 

263,8 

22.6* 

22.5 

2.4 

500.4 

999.9 

99.9 

999.9 

146.6 

70.1 

149,0 

21009.3 

45,0 

-64.7 

99.9 

2T2..1 

46.4* 

46.4 

-1.7 

506.0 

999.9 

99.9 

999.9 

150.6 

71,6 

150.0 

21431.5 

42.0 

-63.7 

99.9 

267.4 

26  .2* 

26.1 

i.2 

518.5 

999.9 

99.9 

999.9 

150.3 

72.7 

151.0 

21686.1 

39.0 

-6?  7 

99.9 

122,0 

15.5* 

-13.2 

8.2 

529,5 

999,9 

99,9 

999,9 

155.3 

76.2 

152.0 

22210.3 

37,0 

-62.1 

99,9 

161.2 

7.0* 

-2.3 

6.6 

542,0 

999,9 

99,9 

999,9 

150.8 

75.7 

153.0 

22732.2 

34.0 

-62.8 

99.9 

260.2 

16.5* 

16.2 

2.8 

553.3 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

77.6 

154.0 

23302.9 

31.0 

-61.7 

99.9 

276.1 

0,2* 

9.2 

-l.O 

571,1 

999.9 

99,9 

999.9 

153.1 

79.3 

155.0 

23934.1 

28.0 

-61,1 

99,9 

273,5 

46.0* 

45.9 

-2.8 

589,5 

999,9 

99.9 

999,9 

157.1 

81.6 

156.0 

24640.0 

25,0 

-59.9 

99,9 

283.3 

34.3* 

33.4 

-7.9 

612.5 

999.9 

99.9 

999.9 

161.3 

83.6 

157.0 

25158.6 

23.0 

-61.7 

99.9 

272.6 

42.1* 

42.1 

-1.9 

622.0 

999.9 

99.9 

999.9 

165.0 

85.8 

158.0 

26024.7 

20.0 

-61.5 

99.9 

278.9 

9.3* 

9.2 

-ii.4 

647.9 

999,9 

99,9 

999.9 

168.0 

88.5 

159.0 

27035.2 

17.0 

-60.3 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

9‘>.9 

682.8 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

0 

AZ 

OG 

98. 

98. 

98. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

97. 

96. 

96. 

96. 

96. 

96. 

96. 

999. 


STATICN  NO.  260 
STEPHENVrLLE.  TEX 


6 FEBRUARY  1R75 
1500  GMT 


147  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TFMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CIMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

r>G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

I'G  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.3 

399.0 

979.5 

-5.0 

-8."' 

340.0 

10.3 

3.5 

-9,7 

270,0 

275,2 

2.0 

75,0 

0.0 

0. 

0,2 

8.0 

451,3 

973,0 

-5.4 

-11.0 

345,7 

14,3 

3.5 

-13.9 

270.1 

274.6 

l.T 

64.6 

0.3 

160. 

O.S 

9.0 

548.5 

961.0 

-6.8 

-11.5 

345.7 

14.3 

3.5 

-13.9 

269.6 

273.9 

1.6 

69.4 

0.3 

160. 

0.8 

10.0 

638.2 

950.0 

-7.7 

-11.3 

345.0 

13.3 

3.4 

269.6 

274.0 

1.7 

75.7 

0.6 

163. 

1.2 

11.0 

745.3 

937.0 

-8.3 

-10.2 

344.4 

12.1 

3.2 

-U.6 

270.0 

274.9 

1.9 

86.5 

0,9 

163. 

1.6 

12.0 

836.9 

926.0 

-9.2 

-10.  J 

345.0 

11.3 

2.9 

-in. 9 

270.1 

275.1 

1.9 

93,5 

1.2 

163. 

1.9 

13.0 

929.2 

915.0 

-10.2 

-10.5 

346.8 

11.2 

2,6 

-10.9 

269.9 

274.8 

1.9 

97.6 

1.4 

164. 

2.3 

14.0 

1022.3 

904.0 

-11. 1 

345.8 

12.7 

3.1 

-12.4 

210.0 

274.7 

1.8 

99.0 

1.6 

164. 

2.6 

15.0 

1116.3 

893.0 

-11.9 

-12.4 

344.2 

14.4 

3,9 

-13.8 

270,0 

274,4 

1.6 

95.9 

1.9 

165. 

2.9 

16.0 

1229.0 

880.0 

-10.2 

-11.1 

342,  1 

16,3 

5,0 

-15.5 

273.0 

277.9 

1.9 

93.2 

2.2 

164. 

3.2 

17.0 

1326.3 

869.0 

-8.3 

-9.9 

341.1 

17.2 

5.6 

-16.3 

275.9 

281.4 

2.1 

88.0 

2.5 

164. 

3.6 

16.0 

1425.3 

858.0 

-8.3 

-12.6 

340.3 

17.6 

5.9 

-16.6 

276.9 

281.5 

1-7 

70.9 

2.9 

163. 

3.9 

19.0 

1516.4 

848.0 

-7.4 

-15.1 

339,7 

17,0 

5.9 

-15.0 

278.7 

282.6 

1.4 

54,3 

3.2 

163. 

4.2 

20.0 

1618.4 

837.0 

-6.0 

-14.9 

338.4 

16.3 

6.0 

-15.2 

281.3 

285,3 

1.4 

49.4 

3.5 

163. 

4.6 

21.0 

1722.3 

826.0 

-4.7 

-16.0 

335.4 

15.5 

6.4 

-14.1 

283.6 

287.4 

1.3 

40.7 

3.9 

162. 

4.8 

22.0 

1827.8 

815.0 

-4.4 

-17.6 

332.8 

15.4 

7.0 

-13.7 

285.0 

288.4 

1.2 

3 5.0 

4.  1 

162. 

S.2 

23.0 

1934.9 

804.0 

-4.1 

-19.2 

325.8 

15.2 

8.5 

-12.6 

286,5 

289,5 

l.O 

29.7 

4,4 

161. 

S.5 

24.0 

2023.6 

795.0 

-4.4 

-19.7 

319.2 

15.2 

9.9 

-1-.5 

287,0 

290.0 

1.0 

29.0 

4.7 

160. 

5.8 

25.0 

2133.4 

784.0 

-4.3 

-18.9 

312.4 

15.9 

11.7 

-ir  .7 

288.4 

291.6 

1.1 

30.8 

4.9 

159. 

6.2 

26.0 

2254.9 

772.0 

-4.4 

-18.1 

305.5 

17.6 

14.3 

-in. 2 

289,5 

293.0 

1.2 

33.4 

5.3 

156. 

6.6 

27.0 

2357.6 

762.0 

-4.3 

-25.5 

301,9 

19.6 

16.6 

-10.3 

290.7 

292,6 

0.6 

17.1 

5.6 

154. 

6.8 

28.0 

2472.1 

751.0 

-4.6 

-26,4 

301,5 

19.9 

17.0 

-10.4 

291.5 

293.3 

0.6 

16.2 

5.9 

153, 

7.2 

29.0 

2566.8 

742.0 

-5.2 

-27. ^ 

300.5 

20.8 

17.9 

-10.6 

291.9 

293.6 

0.5 

15.8 

6.3 

150. 

7.5 

30.0 

2662.5 

733.0 

-6.3 

-28.3 

299.6 

21.7 

18.9 

-10.7 

291.7 

293.3 

0.5 

15.4 

6.6 

149, 

7.8 

31.0 

2770.2 

723.0 

-4.7 

-2V.2 

298.5 

23,2 

20,3 

-U.O 

294,5 

296.3 

0.6 

15.2 

7,0 

147, 

S.l 

32.0 

2879.3 

713.0 

-6.8 

-28.1 

297.  1 

24.8 

22.1 

-11.3 

293.4 

295.0 

0.5 

16.4 

7.3 

146. 

8.5 

33.0 

2978.3 

704.0 

-7.6 

-30.0 

294.7 

27.6 

25.1 

-n.5 

293.6 

295.0 

0.4 

14.5 

7.8 

144. 

8.8 

34.0 

3089.5 

694.0 

-8.0 

-30.7 

291.8 

29.5 

27.4 

-10,9 

294.4 

295.7 

0,4 

14.1 

8.3 

142. 

9.1 

35.0 

3202.2 

684.0 

-8.3 

-15.9 

288.7 

31.1 

29.5 

-10,0 

295.4 

300.1 

1.6 

54,1 

8.9 

140. 

9.5 

36.0 

3316.6 

674.0 

-8.5 

-12.  7 

283.9 

32.6 

31.7 

-V.8 

296.6 

302. B 

2.1 

71.4 

9.5 

137. 

9.8 

37.0 

3432.5 

664.0 

-8.9 

-12.9 

279.9 

33.2 

32.7 

-5.7 

297.3 

303.  5 

2.1 

72.7 

10.0 

135. 

10.1 

38.0 

3538.3 

655.0 

-8.9 

-18.8 

276.5 

33.8 

33.6 

-...8 

290,4 

302.3 

1.3 

44.2 

10,5 

133. 

10.4 

39,0 

3645.4 

646.0 

-9.0 

-19,2 

273.9 

34.2 

34.1 

-r.3 

299,4 

303.3 

1.3 

43.2 

11.0 

131. 

10.8 

40.0 

3753.9 

637.0 

-9.8 

-24.3 

271.9 

34.6 

34.6 

-r  .2 

299.7 

302.3 

0.8 

29.2 

11.6 

129. 

11.2 

41.0 

3875.9 

627.0 

-10.2 

-42.1 

271.1 

34.9 

34.9 

-0.7 

300.5 

301.0 

0.1 

5.3 

12.3 

126. 

11.5 

42.0 

3999.6 

617.0 

-10.8 

-39.3 

270.9 

35,0 

35.0 

-0,5 

301,2 

301,9 

0.2 

7.0 

12.8 

125. 

11.9 

43.0 

4099.7 

6G9.0 

-11.5 

-49,'.. 

271,  1 

35,4 

35.3 

-0.7 

301.5 

301.8 

0.1 

2.6 

13,5 

123. 

12.2 

44.0 

4214.1 

600.0 

-10.5 

-45.8 

271.4 

35.5 

35.5 

-0.9 

304.0 

304.3 

0.1 

3.6 

14.1 

121. 

12.5 

45.0 

4330.4 

591.0 

-10.2 

-40,2 

271.9 

35.6 

33.6 

-1.2 

305.6 

306.3 

0.2 

6.4 

14.6 

120. 

12.9 

46.0 

4435.5 

583.0 

-9.8 

-36.5 

272.7 

35.3 

35.2 

-1.7 

307.3 

308.3 

0.3 

9.1 

15.4 

118. 

13.2 

47.0 

4555.4 

574.0 

-10.2 

-33.3 

273.5 

35.2 

35.2 

-3.1 

308.2 

309.5 

0.4 

12.3 

16.0 

117. 

13.5 

48.0 

4663.4 

566.0 

-11.2 

-33.0 

274.4 

35.3 

35.2 

-3.7 

308.3 

309.7 

0.4 

14.4 

16.5 

117. 

13.8 

49.0 

4772.4 

558.0 

-12.2 

-31.9 

275.7 

36.5 

36.3 

-3,6 

308.4 

309,9 

0,5 

17.4 

17.1 

116. 

14.2 

50.0 

4882.6 

550.0 

-13.3 

-30.7 

277.0 

38.3 

38.0 

-4.7 

308.3 

310.1 

0.5 

21.6 

17.9 

115. 

14.6 

51.0 

5036.0 

539.0 

-14.6 

-29.7 

277.7 

40.0 

39.6 

■ -5.4 

308.6 

310.6 

0.6 

26.1 

18.8 

114. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  260 
STEPHPNVILLP*  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  167  23.  0 


TIME 

CNTCT  1 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

DIB 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

f 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M7SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

52.0 

5169.1 

531,0 

-15.5 

-29.  1 

277.5 

60,6 

60.1 

-5.3 

308,8 

310,9 

0.6 

30.0 

19.6 

113. 

15.3 

53.0 

5263.6 

523.0 

-16.6 

-27.0 

276.6 

60.5 

60.2 

-■..7 

308.8 

311.6 

0.8 

60.0 

20.6 

113. 

15.6 

56.0 

5379.2 

515.0 

-17.1 

-25.5 

276.0 

60.3 

60.1 

-•(.2 

309,7 

312.7 

0,9 

67.6 

21.2 

112. 

15.9 

55.0 

5682.0 

508.0 

-16.8 

-26.5 

275.6 

60.0 

39.8 

-1.9 

311.2 

316.0 

0.9 

62.6 

21.8 

112. 

16.3 

56.0 

5631.1 

698.0 

-17.5 

-30.3 

275.6 

39.3 

39.  1 

--’.8 

312.1 

316.1 

0.6 

31.0 

23.0 

111. 

16.7 

57.0 

5752.3 

690.0 

-18.3 

-29,7 

276.6 

39,5 

39,3 

-6,6 

312.6 

316.8 

0.7 

35.6 

23.8 

no. 

17.1 

58.0 

5059.6 

683.0 

-18.8 

-32.7 

277.9 

61.2 

60.9 

-5.6 

313.2 

316.9 

0.5 

28.1 

26.6 

no. 

17.6 

59.0 

5983.9 

675.0 

-19.5 

-35.9 

279.2 

63.6 

63.0 

-7.0 

313.8 

315.1 

0.6 

21.6 

25.3 

109. 

17.9 

60.0 

0096.2 

668.0 

-19,6 

-60.0 

280.0 

65,8 

65.1 

-.9 

315.0 

315.8 

0.2 

16.6 

26.9 

109, 

IB. 2 

61.0 

6222.2 

660.0 

-19.9 

-66.0 

279.3 

66.1 

65.5 

-■’.6 

316.2 

316.7 

O.l 

7.6 

27.6 

109. 

18.5 

62.0 

6335.7 

653.0 

-20.7 

-66.0 

273.2 

66.0 

65.5 

-6.5 

316.6 

317.1 

0.2 

9.6 

28.3 

109, 

18.9 

61,0 

6650.7 

666.0 

-21.5 

-63.: 

277.  1 

66.3 

66.0 

-5.7 

317.0 

317.6 

0.2 

12.1 

29.5 

108, 

19.3 

66.0 

6583.9 

638.0 

-22.5 

-65.0 

277.1 

66.8 

66.6 

-5.8 

317.6 

318.0 

0.2 

10.6 

30.6 

108. 

19.7 

65.0 

6702.0 

631.0 

-23.6 

-66.* 

277.3 

67.2 

66.9 

—6.0 

317.7 

318.2 

O.l 

10.2 

31.7 

107. 

20.1 

66.0 

6855.9 

622.0 

-26.7 

-67.5 

277.2 

67.7 

67.3 

—6.0 

317.9 

318.3 

0.1 

9.9 

32.8 

107, 

20.5 

67.0 

6977.5 

615.0 

-25.5 

-66.  d 

276.6 

68,1 

67,8 

-5.3 

318,6 

31  8.9 

0.1 

11.5 

36.0 

107. 

20.9 

68.0 

7082.9 

609.0 

-26.6 

-68.7 

275.5 

68.0 

67.8 

—6  « 6 

318.5 

318.9 

0.1 

10.1 

35.0 

106. 

21.3 

69.0 

7207.5 

602.0 

-27.2 

-56.8 

275.6 

68.8 

68.6 

—6.6 

319,1 

319.3 

0.1 

5.3 

36,3 

106. 

21.6 

70.0 

7352.0 

396.0 

-28.2 

-56.2 

275.8 

50,3* 

50,0 

-9.1 

319,7 

319.9 

n.o 

6.8 

37.2 

106. 

22.1 

71.0 

7698.7 

386.0 

-29.9 

-58.  1 

277.6 

56.6*- 

56.1 

-7.0 

319.3 

319.5 

0.0 

6.5 

38.3 

105. 

22.6 

72.0 

7623.8 

379.0 

-31.1 

-56.  i 

278.1 

55.5* 

56.9 

-7.8 

319.6 

319.6 

0.0 

5.8 

39.6 

105. 

22.7 

73.0 

7761.6 

373.0 

-32.3 

-56.9 

278.2 

52.6* 

51.8 

-7.5 

319.3 

319,5 

0.0 

6.5 

60,9 

105. 

23.1 

76.0 

7875.0 

366.0 

-33.5 

-56.^- 

277.9 

65,7* 

65.3 

-6,2 

319,6 

319.6 

0.0 

7.8 

62.3 

105. 

23.6 

75.0 

7971.3 

361.0 

-36.8 

-56.3 

277.5 

61.0* 

60.6 

-5.6 

318.9 

319.1 

0.0 

9.0 

62.6 

105. 

23.8 

76.0 

8107.6 

356.0 

-36.0 

-55.9 

278.1 

60.6* 

60.2 

-5.7 

3l9.l 

319.3 

0.1 

10.8 

63.3 

106. 

26.1 

77.0 

8266.0 

367.0 

-37.1 

-55.3 

278,8 

62.3* 

61.8 

-6.6 

319,6 

319.6 

0.1 

13.0 

66.  1 

106. 

26.6 

78.0 

8366. 1 

362.0 

-38,2 

99,9 

279,5 

66,9* 

66.3 

-7.6 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

106. 

26.7 

79.0 

8688.1 

335.0 

-39.6 

99.9 

280.1 

66.5* 

65.8 

-8.1 

319.6 

999.9 

99.9- 

999.9 

65.9 

106. 

25.1 

80.0 

8632.3 

328.0 

-60.7 

99.9 

280.9 

68,9* 

68.1 

-9,3 

319.8 

999,9 

99,9 

999.9 

67,  1 

106, 

25.5 

81.0 

8778,7 

321.0 

-62.3 

99,9 

282.0 

53.9* 

52.8 

-li..2 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

106. 

25.8 

82.0 

8906.1 

315.0 

-62.9 

99,9 

283.0 

57,3* 

55.9 

-12.9 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

106. 

26.3 

83.0 

9035.6 

309.0 

-63.7 

99.9 

286.0 

56.3* 

52.7 

-13.1, 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

106. 

26.8 

86.0 

9167.1 

303.0 

-66.6 

99.9 

286.0 

66.2* 

62.9 

-10,7 

321.8 

999,9 

99,9 

999,9 

52.9 

106. 

27.6 

83.0 

9278.6 

298.0 

-65,3 

99,9 

283.0 

66.8* 

65.6 

-10,6 

322,  1 

999,9 

99.9 

999,9 

53,6 

106. 

28.0 

86.0 

9636.6 

291.0 

-66.6 

99.9 

283.0 

63.8* 

62.2 

-16.6 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

106. 

29.5 

87.0 

9576.5 

285.0 

-67.5 

99.9 

-233.6 

60.2* 

58.5 

-16.0 

323.1 

999,9 

99,9 

999,9 

58.8 

106, 

29.0 

88.0 

9716.9 

279.0 

-68.5 

99.9 

283.8 

68.1* 

66.7 

-U.5 

323.6 

999,9 

99,9 

999.9 

59.7 

106. 

29.5 

89.0 

9833.6 

276.0 

-69,6 

99.'’ 

286.0 

56,1* 

52.5 

-12.1 

323.8 

999,9 

99,9 

999.9 

60.6 

106. 

29.9 

90.0 

9953.9 

269.0 

-50.6 

99.9 

2-86.5 

69.1* 

66.9 

-17.3 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.7 

106. 

30.6 

91.0 

10100.5 

263.0 

-51.9 

99.9 

285.6 

75.2* 

72.6 

-20.2 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  1 

106. 

30.8 

92.0 

10226.6 

258.0 

-52,8 

99.9 

2‘86.  8 

65.6* 

62. B 

-18,9 

326.6 

999,9 

99.9 

999,9 

66.9 

106. 

31.3 

93.0 

10350,8 

253.0 

-53.3 

99.9 

287.  T 

56.3* 

51.8 

-16.5 

325,7 

999.9 

99.9 

999.9 

68  « 6 

106. 

31.8 

96.0 

10679.0 

268.0 

-56.3 

99.9 

286.5 

63.3* 

60.7 

-18.0 

326.2 

999,9 

99.9 

999,9 

68.8 

106. 

32.2 

95.0 

10609.6 

263.0 

-55.1 

99,9 

285.7 

81.7* 

78.7 

-22.2 

326.8 

999,9 

99.9 

999.9 

70.6 

106. 

32.9 

96.0 

10768.5 

237.0 

-56.6 

99.9 

285.6 

97.5* 

96.0 

-23.8 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BiEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAM  6 OEG 
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S TAT I CM  NO.  260 

STEPHPNVILLE.  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  147  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  p; 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

f)G  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.3 

97.0 

10903.4 

232.0 

-57.6 

99.9 

284.4 

76.8* 

'74.4 

-19.1 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.6 

104. 

33.8 

98.0 

11068.8 

226.0 

-57.9 

99.9 

17,4* 

36.9 

-6,5 

329,3 

999,9 

99,9 

999.9 

80.6 

104, 

34,3 

99.0 

11181.2 

222,0 

-58,5 

99,  i 

266,4 

13.4* 

13,4 

0.9 

330.2 

999,9 

99.9 

999.9 

80.0 

104. 

34.7 

100.0 

11324.2 

217.0 

-«9,,') 

99.  y 

275.2 

17.8* 

17.7 

-i  .6 

331,3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

104. 

35.3 

lOl.O 

11500.3 

2!  1.0 

. <?  3 

99.9 

285.8 

53.0* 

51.0 

-l't,5 

335.3 

999,9 

99,9 

999,9 

80.9 

104, 

35.7 

102.0 

11620.7 

207.0 

-59.5 

99.9 

287.4 

73.1* 

69,8 

-21,8 

336,9 

999,9 

99,9 

999,9 

82,5 

104. 

36.3 

103.0 

11743.2 

203.0 

-59.3 

99.9 

'209.3 

74.4* 

70.2 

-24.6 

337.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.8 

104. 

36.8 

104.0 

118S8.9 

198.0 

-60.6 

99.9 

291.5 

59.0* 

54.9 

-2J  .6 

337.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

104. 

3 7.3 

105.0 

12025.7 

194.0 

-61.7 

99.  ^ 

. 290.7 

50,3* 

47,0 

-17,8 

338,0 

999,9 

99,9 

999,9 

89.0 

105, 

37.7 

106.0 

12187.3 

189.0 

-61.9 

99,  1 

287,5 

50,5* 

48.2 

-15.2 

340.2 

999.9 

«>9.9 

999.9 

90.9 

105. 

38.3 

107.0 

12  320.4 

185.0 

-59,7 

99.9 

283.3 

62.2* 

60.5 

-14.3 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

105. 

38i8 

108.0 

12457.6 

181.0 

-58.1 

99.9 

282.4 

79.0* 

77.2 

-17. 0 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

105, 

39.4 

109.0 

12634.2 

176.0 

-57,6  \ 

99,  J 

232.3 

79.1* 

77,3 

-16,9 

354.3 

999,9 

99,9 

999,9 

98.3 

105. 

40.1 

110.0 

12779.4 

172.0 

- 57,6  ■ 

99.  > 

281.2 

34.2* 

33.6 

-6.6 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.1 

104. 

40.8 

lll.O 

12965.8 

167.0 

-57.3 

99.9 

206.2 

3.5* 

1.5 

1.1 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

104. 

41.4 

112.0 

13119.1 

163.0 

-57.1 

\ 99.9 

265.3 

18.7* 

18.6 

US 

363.0 

999.9 

99,9 

999,9 

98,4 

104, 

41.9 

113.0 

13276.5 

159,.0 

-56.9 

, 99.9 

271.9 

35.5* 

35.5 

-U2 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

104. 

42.6 

114.0 

13396.9 

156.0 

-57.6 

\ 99.9 

268.9 

29.8* 

29.8 

0.6 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  1 

104. 

43.1 

115.0 

13560.9 

152.0 

-57.6 

\ 99.9 

272.8 

39,7* 

39.7 

-2.0 

369,5 

999,9 

99.9 

999.9 

103.  1 

104. 

43.3 

116.0 

13771,6 

147,0 

-58,6 

\ 99.9 

275.2 

64.3* 

64.0 

-5.8 

371.2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

104. 

44,5 

117.0 

13944.6 

143,0 

-59,5 

\ 99.9 

270.2 

48.8* 

48.8 

-r.i 

372.6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.3 

103. 

45.1 

118.0 

14121.9 

139.0 

-60.0 

i.99.9 

271.5 

49.5* 

49.5 

-J.3 

374.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.2 

103. 

45.8 

119.0 

14257.9 

136.0 

-60.6 

\99.9 

276.4 

63.6* 

63.2 

-7,1 

376,1 

999,9 

99,9 

999,9 

112.7 

103. 

46.5 

120.0 

14443.5 

132.0 

-61. 1 

,99.  9 

276,3 

41,2* 

40.9 

-4,6 

378,4 

999,9 

99.9 

999.9 

117,2 

103. 

47.1 

121.0 

14586.0 

129.0 

-62.1 

2/5.0 

32.9* 

32.7 

-2.8 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

103. 

47.8 

122.0 

14780.7 

125.0 

-62.3 

99.9 

278.2 

56,4* 

55,8 

-C,0 

382.3 

999,9 

99,9 

999.9 

118.8 

103. 

43.5 

123.0 

14930.7 

122.0 

-62.4 

9p.9 

278.8 

51.2* 

50.6 

-■'.8 

384.6 

999,9 

99,9 

999,9 

119,  3 

103. 

49,2 

124.0 

15136.1 

1 18.0 

-63.0 

99,9 

277.6 

29.2* 

28,9 

-1.9 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.4 

103. 

49.9 

125.0 

15241.4 

116.0 

,’-63.0 

99.9 

277.5 

38.7* 

38.4 

-5.1 

389.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.1 

103. 

50.8 

126.0 

15512.1 

111.0 

-63.8 

99.9 

275.5 

33.3* 

38.1 

-3.7 

392.6 

999,9 

99,9 

999,9 

127.0 

102. 

51.6 

127,0 

15680.2 

108.0 

-63.6 

99,  '9 

272.7 

21,0* 

20.9 

-1.0 

396.1 

999,9 

99,9 

999,9 

126.7 

102. 

52.3 

128.0 

15911.6 

104.0 

-64.0 

99.9 

278.1 

34.3* 

33.9 

-4.8 

399.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.4 

102. 

53.0 

129.0 

16091.0 

101.0 

-63.8 

99.9 

279.7 

59.5** 

58.6 

-IC.l 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

102. 

53.7 

130.0 

16276.0 

98.0 

-63.8 

99.9 

280.0 

65.5** 

64.5 

-11.4 

405.9 

999,9 

99.9 

999,9 

133,4 

102. 

54.6 

131.0 

16531.4 

94.0 

-64,0 

99,9. 

274.4 

19.9** 

19.7 

-?.5 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

134.9 

102. 

55.4 

132.0 

16730.9 

91.0 

-62.4 

99. 9\ 

276,3 

16.4** 

16.3 

-1.8 

418.2 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

102. 

56.2 

133.0 

16937.8 

88.0 

-62.4 

99.  -1  \ 

274.6 

19,4* 

19.4 

-1.6 

422, S 

999,9 

99,9 

999,9 

137,0 

102, 

57.0 

134.0 

17151.8 

85.0 

-62,6 

99,9  ? 

250,4 

10,1* 

9,5 

426.1 

999.9 

99.9 

999,9 

137.8 

102. 

57.9 

135.0 

17373.4 

82.0 

-62,4 

99.9  ' 

i 270.9 

27.9* 

27.9 

-0.4 

430.9 

999,9 

99.9 

999.9 

139.1 

102. 

58.9 

136.0 

17602.8 

79,0 

-63.6 

99.9 

, 275.4 

48.8* 

40.6 

433.1 

999.9 

99.9 

999.9 

140.9 

102. 

59.9 

137.0 

17922.9 

75.0 

-62,1 

99,9 

\ 275,0 

38.4* 

38.2 

-1.4 

442,8 

999,9 

99,9 

999.9 

142,5 

102. 

60.7 

138.0 

15175,5 

72,0 

-61.9 

99,9 

>281,0 

35.0* 

34,3 

-6.7 

448.4 

999.9 

99.9 

999.9 

146.2 

102. 

61.7 

139.0 

18438.3 

69.0 

-62.8 

99.  y 

\100.1 

27.9* 

-27.5 

4.9 

451.9 

999,9 

99.9 

999.9 

146.0 

102. 

62.7 

140.0 

18805.2 

65.0 

-64.0 

99.9 

200.3 

30,5* 

30,0 

-5.4 

457,1 

999,9 

99,9 

999,9 

144,0 

102. 

63.8 

141.0 

19093.3 

62.0 

-66.0 

99.9 

275.5 

35.4* 

35,2 

-3.4 

458,9 

999,9 

99.9 

999.9 

150.1 

102. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  Tr«E  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAiM  6 OEG 
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STATICM  NO,  260 
STEPI-ENVILIE,  TfiX 

6 FEBOIjykRY  1975 

1500  GMT  167  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

9H 

RSNGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/S  EC 

M/s  EC 

M/R?C 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

64.9 

142.0 

19499.2 

58.0 

-64.8 

99.9 

266.5 

20.7* 

20.7 

1.3 

470.5 

999,9 

99,9 

999.9 

146.4 

101, 

66.1 

143,0 

19825,2 

55.0 

-62.4 

99,9 

92.5 

23.3* 

-23.3 

..0 

483.0 

999,9 

99.9 

999,9 

152.2 

101. 

67.3 

144.0 

20174.2 

52.0 

-59.0 

99.  y 

275.0 

31.2* 

31.1 

-2.7 

498.9 

999.9 

99.9 

999.9 

151.2 

101. 

68.8 

145.0 

20547.5 

49.0 

-58.5 

99.' 

277.7 

86.9* 

86.1 

-IT. 6 

508,  T 

999,9 

99,9 

999,9 

153.5 

loi. 

70.3 

146.0 

21083.0 

45.0 

-58.5 

99.'’ 

113,7 

12.9* 

-11.3 

6.2 

521.2 

999,9 

99.9 

999.9 

158.3 

101. 

71,7 

147.0 

21514.4 

42.0 

-61.0 

99.9 

106,0 

51.8* 

-49.8 

14.3 

525.4 

999.9 

99.9 

999,9 

152.2 

101. 

73.3 

148.0 

21976.3 

39.0 

-59.7 

99.9 

207.4 

2.2* 

1.0 

1.9 

539.9 

999.9 

99,9 

999.9 

154.1 

101. 

75.1 

149.0 

22474.0 

36.0 

-62.1 

99.9 

282.4 

63.4* 

61.9 

-13.6 

546.2 

999.9 

99,9 

999,9 

155.3 

101. 

76.7 

150,0 

23010,3 

33.0 

-63.4 

99,  y 

284.3 

38.4* 

37.2 

-9.5 

556.5 

999.9 

99.9 

999,9 

165.2 

101. 

78.6 

151.0 

23807.5 

29.0 

-61.7 

99.  > 

258.2 

16.4* 

16.1 

3.4 

582.1 

999.9 

99.9 

999.9 

167.2 

101. 

80.8 

152.0 

24488.2 

26.0 

-59.0 

99.': 

139,5 

7.6* 

-4.9 

r.8 

608.3 

999.9 

99.9 

999.9 

163.0 

101. 

83.2 

153.0 

25256.7 

23.0 

-59.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

628.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

STATICN  no.  260 
STEPHENVrLLEt  TEX 


6 FEOPIJARY  1975 

1715  GMT  152  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.1 

399.0 

981.5 

-2.9 

-11.0 

340.0 

5.1 

1.7 

-'.,8 

271,9 

276,2 

1.6 

51,0 

0,0 

0. 

0.2 

8.0 

476.0 

972.0 

-3.2 

-12,  5 

310.9 

12.3 

9,3 

-8.1 

272,4 

276.4 

1.5 

48.5 

0.3 

165. 

0.6 

9.0 

574.2 

960.0 

-4.3 

-12.4 

312.7 

11.8 

8.7 

-8.0 

272.2 

276.3 

1.5 

53.0 

0.4 

159. 

0.8 

10.0 

6t4.9 

949.0 

-5.2 

-12.’ 

317.0 

10.8 

7.4 

-7,9 

272.2 

276.4 

1.6 

58.1 

0,5 

ISl. 

1.1 

11.0 

773.0 

936.0 

-6.4 

-12.1 

324.2 

9.5 

5.5 

-■(  .7 

272.1 

276.3 

1.6 

63.7 

0.7 

147, 

1.4 

12.0 

873.7 

924.0 

-7.3 

-13.0 

331.6 

8,6 

4.1 

-7,6 

272.1 

276.2 

1.5 

63,4 

0.8 

149. 

1.6 

13.0 

958.4 

914.0 

-8.3 

-13.  - 

333.6 

8.7 

3.9 

-r.8 

271.9 

276.0 

1.5 

67.7 

0.9 

150. 

1.9 

14.0 

1052.2 

903.0 

-9.6 

-13.3 

331.4 

9.6 

4.6 

-S.4 

271.5 

275.4 

1.5 

71.5 

1.1 

150. 

2.2 

15.0 

1146.8 

892.0 

-9.9 

-13.3 

331,9 

10.6 

5.0 

-9.4 

272.2 

276.3 

1.5 

76,2 

1.3 

150, 

2.7 

16.0 

1259,8 

8 79.0 

-11.2 

-13,9 

334.3 

12.8 

5.6 

-11.5 

272.0 

275.9 

1.5 

80.2 

1.6 

151. 

3.2 

17.0 

1356.4 

868.0 

-11.8 

-15.5 

335.9 

15.8 

5.4 

-14.4 

272.3 

275.9 

1.3 

73.9 

2.0 

152. 

3.5 

13.0 

1454  2 

857.0 

-11.6 

-17.3 

336.3 

17.9 

7.2 

-15.4 

273.5 

276.6 

1.1 

62.8 

2.3 

152. 

3.8 

19.0 

1544.5 

847,0 

-9,3 

-17,  J 

336,6 

18.6 

7,4 

-IV,  I 

276.8 

280,0 

1.2 

52.7 

2.7 

153. 

4.2 

20.0 

1655.1 

835.0- 

-8,0 

-16.'. 

335.0 

13,9 

7.7 

-I'. 2 

279,3 

28  2.9 

1.3 

52,  1 

3.1 

153. 

4.7 

21.0 

1759.0 

824.0 

-4.3 

-12.8 

333.6 

18.9 

8.4 

-l-’.O 

284.4 

289.2 

1.7 

51,. 1 

3.7 

154. 

5.2 

22.0 

1874 .9 

812.0 

-3.0 

-14.6 

332.5 

19.8 

9.1 

-17.5 

286.9 

291.2 

1.5 

40,3 

4,3 

153. 

5.5 

23.0 

1973.1 

802.0 

-2.7 

-17.0 

332.5 

20.1 

9,3 

-17,8 

288.2 

291,9 

1.3 

32.3 

4.6 

153. 

5.8 

24.0 

2072.4 

792.0 

-3,2 

-17,2 

331.8 

13,7 

8.8 

-16.5 

288,7 

292.4 

1.2 

32.6 

5.0 

153. 

6.3 

25.0 

2183.0 

781.0 

-3.8 

-17.V 

328.8 

17.5 

9.1 

-15.0 

289.2 

292.7 

1.2 

32.3 

5.5 

153. 

6.7 

26.0 

2294.9 

770.0 

-4.1 

-18.5 

324.4 

18.2 

10.6 

-14.8 

290.1 

293.5 

1.2 

32.0 

5.9 

153. 

7.1 

27,0 

2408.3 

759.0 

-4.6 

-18.-: 

319.9 

19,3 

12.4 

-14.8 

290,8 

294,2 

1.2 

33.0 

6.4 

152. 

7.4 

23.0 

2512.6 

749,  0 

-5.3 

-18.7 

317.8 

18.7 

12.6 

-13.9 

291.0 

294.5 

1.2 

33.9 

6.  7 

151. 

7.8 

29.0 

2617.9 

739.0 

-6.1 

-18.9 

316.2 

18.3 

12.7 

-13.2 

291.3 

294.8 

1.2 

35.4 

7.2 

150. 

8.2 

30.0 

2713.7 

730.0 

-6.7 

-19.0 

315.7 

18.2 

12.7 

-13.0 

291,7 

294,9  ' 

l.l 

34.2 

7.6 

149, 

8.5 

31.0 

2821.3 

720.0 

-7.6 

-21.  J 

315,8 

18.1 

12.7 

-13.0 

291,8 

294.7 

l.O 

32.4 

7.9 

149. 

8.9 

32.0 

2930.0 

710,0 

-8,3 

-25.2 

315.7 

18,7 

13.1 

-13.4 

292.2 

294.3 

0.7 

24.0 

8.3 

148. 

9.3 

33.0 

3028.9 

701.0 

-9.0 

-31.2 

314.7 

20.0 

14.2 

-14.0 

292.4 

293.6 

0.4 

14.5 

8.8 

147. 

9.6 

34.0 

3151.1 

690.0 

-9.5 

-37.3 

313.  1 

21.3 

15,5 

-14.6 

293.2 

293.9 

0.2 

e.2 

9.  1 

147. 

10.1 

35.0 

3241,1 

682.0 

-9,9 

-39,  7 

308,3 

24.2 

19.0 

-15,0 

293.  7 

294.3 

0.2 

6.6 

9.7 

146. 

10.4 

36.0 

3389.5 

669.0 

-10.1 

-41.  j 

304.1 

25.9 

21.5 

-14.5 

295.1 

295.6 

0.1 

5.5 

10.2 

145. 

10.8 

37.0 

3493.8 

660.0 

-10.5 

-41.  ; 

297.6 

27.6 

24.4 

-12.8 

295.8 

296.3 

0.1 

5.6 

10.8 

144. 

11.1 

38.0 

3599.3 

651.0 

-11.2 

-42.  - 

293.0 

28.9 

26.6 

-11.3 

296.1 

296.6 

0.1 

5.7 

U.3 

143. 

11.6 

39.0 

3710.0 

641.0 

-11.5 

-43.  2 

287.1 

31.7 

30,3 

-5.3 

297.1 

29  7.6 

0.1 

5.2 

12.0 

140. 

11.9 

40.0 

3814.4 

633.0 

-11. 1 

-43.0 

285.0 

33.7 

32.6 

-£.7 

298.7 

299.1 

0.1 

5.1 

12.4 

139. 

12.4 

41.0 

3961.3 

621.0 

-10.9 

-42.9 

281.7 

35.3 

35.5 

-7.3 

300.5 

301.0 

0.1 

5.1 

13.4 

136. 

12.8 

42.0 

4060.8 

613.0 

-11.6 

-39.2 

278,1 

35.8 

35,4 

-5.2 

300.8 

301.5 

0.2 

8.0 

14.2 

134. 

13.2 

43,0 

4186.9 

603.0 

-11.  1 

-40, j 

274.2 

35.3 

36.2 

-2.6 

302,9 

303.5 

0.2 

6.8 

14.9 

132. 

13.7 

44.0 

4302.5 

594.0 

-10.5 

-42.' 

270.5 

35.3 

35.3 

-0.3 

304.8 

305.3 

O.l 

5.0 

15.7 

129, 

14.1 

45.0 

4394 .0 

567.0 

-9.2 

-40.' 

270.2 

35.2 

35.2 

-0.1 

307.4 

308,1 

0.2 

5.9 

16.2 

127. 

14.4 

46.0 

4513.4 

578.0 

-9.2 

-3  7,! 

272.0 

35.7 

35.7 

-..2 

308.8 

309.7 

0.3 

8.2 

16.8 

126. 

14.9 

47.0 

4634.7 

569,0 

-9,8 

-36.2 

2 76.  1 

37.4 

37.2 

-1.9 

309.5 

310.5 

0.3 

9.3 

17.7 

124. 

15.3 

48.0 

4743.8 

561.0 

-10.2 

-34.3 

278.5 

38.9 

38.5 

-5.7 

310.2 

311.5 

0.4 

11.5 

18.5 

123. 

15.7 

49.0 

4368.3 

552.0 

-10.8 

-32.  j 

279.5 

40.1 

39,5 

-6,6 

311,0 

312,5 

0.4 

16.7 

19,5 

122. 

16.1 

50.0 

4994.3 

543.0 

-12.1 

-31.- 

2 79.4 

40.9 

40.3 

-6.7 

310.9 

312.7 

0.5 

18.6 

20.4 

121. 

16.6 

51.0 

5121.9 

534.0 

-13.3 

-29.'’ 

278.3 

41.6 

41.1 

-6.0 

310.9 

313,0 

0.6 

24.7 

21.5 

120. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•>*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  260 
STEPHONVILLE.  TEX 


6 FEBRUARY  1<J75 

1715  GMT  152  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

r»G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

52.0 

5251.1 

525.0 

-14.3 

-28.1 

277.8 

42.0 

41.7 

-5.7 

311.3 

313.6 

0.7 

29.9 

22.3 

119. 

17.3 

53.0 

5367.2 

517.0 

-15.6 

-27. <3 

277,4 

42.9 

42.6 

-5.5 

311.1 

313.6 

0.7 

33.9 

23,2 

118. 

17.7 

54.0 

5470,0 

510.0 

-16.3 

— 26.  j 

277,2 

43.8 

43.5 

-5.5 

311.5 

314.2 

0.8 

39.4 

24.1 

117. 

18.1 

55.0 

5588.9 

502.0 

-16.8 

-27.: 

277.3 

44.3 

43.9 

-5.6 

312.3 

315.0 

0.8 

40.4 

25,2 

116. 

18.6 

56.0 

5740.1 

492.0 

-16.8 

-26. <’ 

277.3 

43,8 

43,4 

-5.6 

314,1 

316.9 

0.9 

41.1 

25.5 

115. 

18.9 

57.0 

5863.2 

484.0 

-17.1 

-28.^ 

277.2 

43.5 

43.2 

-5.5 

315.2 

317.7 

0.8 

36.5 

27.2 

115. 

19.4 

50.0 

5988.1 

476.0 

-17.5 

-29.1 

277.0 

44.6 

44.3 

-5.4 

315.2 

318.6 

0.7 

35.2 

28.3 

114. 

19.7 

59.0 

6114.9 

468.0 

-18.3 

-29.0 

277.2 

45.7 

45,3 

-5.7 

315.7 

319.0 

0.7 

36.0 

29.  1 

114. 

20.1 

60.0 

6227.2 

461.0 

-19.4 

-30.0 

277.9 

47,0 

46.6 

-6.5 

316.7 

319.0 

0.7 

38.0 

30.3 

113. 

20.5 

61.0 

6357.2 

453.0 

-20.3 

-30.  . 

279.4 

47.7 

47.1 

-7.8 

317.1 

319.4 

0.7 

39.8 

31.4 

112. 

20.9 

62.0 

6472.3 

446.0 

-21  .3 

-32.6 

281.1 

48.0* ** 

47.1 

-9.3 

317.3 

319.2 

0.5 

34.9 

32.5 

112. 

21.3 

63.0 

6588.8 

439,0 

-22.3 

-33.6 

282.1 

47.7* 

46.6 

-IC.O 

317.4 

319.1 

0.5 

34,9 

33.6 

112. 

21.7 

64.0 

6723.8 

431,0 

-23.1 

-34.5 

282.4 

46,3* 

45,2 

-'.9 

318.1 

319.7 

0.5 

34.1 

34.8 

111. 

22.1 

65.0 

6843.5 

424.0 

-24.2 

-35.1 

282.0 

44.4* 

43.4 

-9.2 

318.2 

319.8 

0.4 

35.4 

36.0 

111. 

22.7 

66.0 

6999.6 

415.0 

-25.4 

-35.0 

281.4 

45.0* 

44,1 

-8,9 

318,6 

320.1 

0.4 

36.9 

37,3 

111. 

23.1 

67.0 

7105,0 

409.  0 

-26,7 

—36.  o 

281.4 

47,9* 

46.9 

-9.4 

318.3 

319,7 

0.4 

39.4 

38.  3 

no. 

23.5 

68.0 

7229.4 

402.0 

-27.7 

-36.'' 

281.5 

50.8* 

49.8 

-10. 1 

318.5 

319.9 

0.4 

43.2 

39.6 

no. 

23.9 

69.0 

7373.7 

394.0 

-28,5 

-37.’ 

’Rl.2 

49,7* 

48,7 

-9.6 

319,3 

320.7 

0.4 

43,1 

41.0 

no. 

24.4 

70.0 

7483.6 

388.0 

-28.9 

-39.3 

279.9 

46.1* 

45,4 

-‘i.9 

320.1 

321.3 

0,3 

35.5 

42.3 

no. 

24.9 

71.0 

7651,3 

379,0 

-29.7 

-43.1 

277.7 

44,1* 

43.7 

-5.9 

321.2 

322.0 

0.2 

25.8 

43.7 

109. 

25.3 

72.0 

7783.9 

372.0 

-30.5 

-44.1 

277.2 

47.5* 

47.1 

-6.0 

321.4 

322.1 

0.2 

25.8 

44.6 

109. 

25.7 

73.0 

7918.4 

365.0 

-32.1 

-44.  . 

278.4 

54.3* 

53.7 

-7.9 

321.6 

322.3 

0.2 

27.9 

45.5 

109. 

26.1 

74,0 

8035,2 

359.0 

-33,1 

-45,6 

280,1 

61,5* 

60,5 

-10.7 

321,7 

322.4 

0.2 

28,9 

46.9 

108. 

26.5 

75,0 

8173.4 

352.0 

-34.0 

-44." 

280.9 

64.0* 

62.9 

-12.1 

322.3 

323.0 

0.2 

32.1 

48.9 

108. 

26.8 

76.0 

8293.5 

346.0 

-35.4 

-45.6 

279.2 

57.4* 

56.7 

-9.2 

322.1 

322.7 

0.2 

33.8 

50.2 

108. 

27.2 

77.0 

8394.7 

341.0 

-36.3 

-46.2 

275.6 

47.4* 

47,2 

—4.6 

322,1 

322.8 

0.2 

34,7 

'51.4 

108. 

27.7 

78.0 

8538.2 

334,0 

-37.5 

-47.3 

270.0 

37.0* 

37,8 

C.O 

322.4 

323.0 

0.2 

34.5 

52.4 

107. 

28.1 

79.0 

8684.1 

327.0 

-38.7 

-48..; 

269.1 

36,8* 

36.8 

r.6 

322.7 

323.2 

0.1 

35.3 

53.0 

107. 

23.5 

80.0 

8789.7 

322.0 

-35.8 

-49.0 

272,3 

41.7* 

41.7 

-!.7 

322.6 

323,1 

0.1 

36.3 

53.3 

107. 

28.9 

31.0 

3961.1 

314.0 

-41.3 

99.'' 

276.  1 

49,6* 

49,3 

-5,2 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

106. 

29.3 

82.0 

9051.8 

308.0 

-42,5 

99,9 

278.7 

59.5’ 

58.8 

-9.0 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

106. 

29.7 

83.0 

9224.4 

302.0 

-43.6 

99.9 

280,0 

68.0* 

67.0 

-U.8 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

106. 

30.2 

84.0 

9358.9 

296.0 

-44.9 

99.9 

2H0.  1 

69.0* 

67.9 

-11.  1 

323.4 

999,9 

99,9 

999.9 

60.3 

106. 

30.6 

85.0 

9472.7 

291,0 

-45,4 

99,^ 

279.0 

60,4* 

59.6 

-'.5 

324.2 

999,9 

99,9 

999,9 

62.3 

106. 

31.1 

86.0 

9634.6 

284.0 

-46.8 

99.0 

276.6 

48.3* 

48. 0 

-5.6 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

106. 

31.5 

07.0 

9175.8 

278.0 

-40.0 

99.' 

275.4 

46,1* 

45.9 

-4.4 

324.7 

999.9 

99,9 

999,9 

63.6 

105, 

31.9 

88.0 

9919.5 

272.0 

-48.7 

99.'' 

274.8 

45.3* 

45,1 

-3.8 

325.7 

999,9 

99,9 

999,9 

65.6 

105. 

32.4 

89,0 

10041,2 

267,0 

-49,7 

99,9 

2 74.6 

42.8* 

42.7 

-3,4 

325.9 

999.9 

99,9 

999.9 

66.9 

105. 

32.8 

90.0 

10189.5 

261.0 

-50.9 

99.9 

2 76.5 

47.8* 

47.5 

-5.4 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

105. 

33.3 

91.0 

10315.0 

256.0 

-52.3 

99.9 

279.7 

64.1* 

63.2 

-10.8 

326.1 

999.9 

99,9 

999.9 

68.9 

105, 

33.7 

92,0 

10442.3 

251.0 

-53.5 

99,0 

281,4 

78.1* 

76,5 

-15.4 

326.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

70,7 

105. 

34.1 

93,0 

10571.4 

246.0 

-54.6 

99.0 

202.2 

64.8* 

82.9 

-IP.O 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

105. 

34.5 

94.0 

10729.0 

240.0 

-55.8 

99.' 

282.2 

78.2* 

76.5 

-16.5 

327.0 

999,9 

99.9 

999,9 

75,9 

105. 

35.0 

95.0 

10862.8 

235.0 

-56,7 

99,9 

280.6 

55.3* 

54.4 

-10.2 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

104. 

35.6 

96.0 

11026.3 

229.0 

-57.9 

99.9 

277.5 

30.3* 

30.0 

-4.0 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78,4 

104. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 
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STATION  NO.  260 
STEPHFNVILLt:,  TEX 


6 FEOROARY  1S75 

1715  GMT  ■ 152  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MR 

PG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PPT 

KM 

DG 

36.1 

97.0 

11165.2 

224.0 

-58.7 

99. f 

276.9 

24.2* ** 

24.0 

-2.9 

328.9 

999.9 

99,9 

999.9 

80.2 

104. 

36.6 

98.0 

11306. 7 

219.0 

-59.6 

99.9 

280.8 

43.6* 

42.3 

-8.2 

329.7 

999,9 

99,9 

999.9 

78,4 

104, 

37.1 

99,0 

11422.1 

215.0 

-59.4 

99." 

283.4 

70.2* 

68.3 

-16.3 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

104. 

37.5 

100.0 

11570.0 

210.0 

-57.7 

99.9 

285.4 

73.5* 

70.8 

-IS. 5 

336.6 

999,9 

99,9 

999.9 

85.0 

104. 

38.0 

lOl.O 

11721.7 

205.0 

-58.6 

99,9 

288.9 

48.4* 

45,8 

-If. 6 

337.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

104. 

38.5 

102.0 

11876.6 

200.0 

-59.4 

99,-1 

290,0 

36,3* 

34.1 

-12.4 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

104. 

38.9 

103.0 

12034.7 

195.0 

-60.5 

99. 

287.0 

47.3* 

45.2 

-13.8 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  5 

104. 

39.4 

104.0 

12163.6 

191.0 

-61.2 

99.  r 

284.6 

60.7* 

58.7 

-15.3 

340.4 

999,9 

99.9 

999.9 

89,8 

104. 

39,9 

105.0 

12329.4 

186.0 

-58,4 

99,9 

283.0 

67.1* 

65.4 

-15.1 

347.4 

999,9 

99.9 

999.9 

91.5 

104. 

40.5 

106.0 

12466.5 

182.0 

-57.4 

99.9 

281.7 

77.1* 

75.5 

-15.6 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

104. 

41.0 

107.0 

12607.0 

178.0 

-57.2 

99.9 

280.7 

77,9* 

76.6 

-U.5 

353.8 

999.9 

99,9 

999.9 

97.4 

104. 

41.5 

108.0 

12750.7 

174.0 

-57.4 

99,9 

278,3 

54,6* 

54.0 

-T.9 

355.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.4 

104, 

42.0 

109.0 

12897.8 

170.0 

-57.  1 

99,*: 

269.6 

22.3* 

22.3 

C.2 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

104. 

42.5 

UO.O 

13048.5 

166.0 

-57.1 

99.' 

255.8 

10.8* 

10.5 

2.6 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

104. 

43.1 

lll.O 

13241.8 

161.0 

-57.7 

99.*' 

273.4 

28.5* 

23.4 

-1.7 

363.2 

999.9 

99,9 

999,9 

99,7 

104, 

43.7 

U2.0 

13400.5 

157.0 

-57.7 

99.9 

275.2 

42.6* 

42.4 

-3.9 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

104. 

44.2 

113.0 

13563.4 

153.0 

-57.6 

99.9 

275.4 

44.2* 

44  .0 

-<..2 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

104. 

44.7 

114.0 

13730.7 

149.0 

-57.6 

99.9 

277.4 

45.1* 

44.7 

-L  .8 

371.6 

999.9 

99.9 

999.9 

104.3 

103. 

45.3 

115.0 

13859.1 

146.0 

-57.9 

99,9 

280.3 

48,4* 

47,6 

-f.7 

373.2 

999.9 

99,9 

999,9 

106,  3 

103. 

45.8 

116.0 

14078.6 

141.0 

-58.2 

99. r 

281.1 

55.2* 

54.1 

-10.6 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

103. 

46.4 

117.0 

14259.3 

137,0 

-59,4 

99.9 

281,4 

60,9* 

59.7 

-12,1 

377.4 

999.9 

99,9 

999,9 

109,4 

103. 

46.9 

IIB.O 

14397,7 

134.0 

-59.9 

99.9 

281.9 

47.5* 

46.5 

-9.8 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.0 

103. 

47.5 

119.0 

14538.9 

131.0 

-60.6 

99.9 

282.7 

35.1* 

34,2 

-7.7 

380,1 

999,9 

99,9 

999.9 

' 111.8 

103. 

47.9 

120.0 

14731.5 

127.0 

-61.5 

99,9 

282,2 

49,6* 

48.5 

-10.5 

381.9 

999,9 

99.9 

999,9 

113.  1 

103. 

48.5 

>21.0 

14929.2 

123.0 

-63.2 

99,9 

281.4 

66.6* 

65.2 

-13.2 

382.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.  1 

103. 

49.1 

122.0 

15080.8 

120.0 

-63.9 

99. c 

280.1 

41.6* 

41.0 

-7.3 

383.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

103. 

49.6 

123.0 

15235.7 

117.0 

-64.5 

99.9 

269.8 

9.4* 

9.4 

0.0 

385.4 

999.9 

99.9 

999,9 

119.6 

103. 

50.2 

124,0 

15394.6 

114.0 

-64.3 

99,9 

155.  3 

3.6* 

-1.5 

3.3 

388.7 

999,9 

99,9 

999,9 

118.4 

103. 

50,8 

125.0 

15558.0 

111.0 

-63.5 

99.9 

274.8 

22.7* 

22.6 

-1.9 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

103. 

51.6 

126.0 

15783.5 

107.0 

-63.2 

99.9 

280.6 

61.7* 

60.7 

-11.4 

397.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

103. 

52.2 

127.0 

16013.1 

103.0 

-62,  8 

99,9 

280.2 

62.8* 

61.8 

-11.2 

403.0 

999.9 

99,9 

999,9 

124.  1 

103. 

52.8 

128.0 

16200.3 

100.0 

-62,6 

99,9 

276.4 

46.7* 

46.4 

-5.2 

406.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.6 

103. 

53.3 

129.0 

16387.9 

97.0 

-63.2 

99.9 

272.1 

40.3* 

40.3 

-1  .5 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

126.9 

103. 

53.8 

130.0 

16580.9 

94.0 

-63.5 

99.9 

270.7 

44.4* 

44.4 

-0,5 

412.2 

999,9 

99,9 

999.9 

127,2 

103. 

54.6 

131.0 

16779.4 

91,0 

-65.  1 

99,9 

271,  1 

46.4* 

46.4 

-0,9 

413.0 

999.9 

99.9 

999.9 

131.2 

102. 

55.3 

132.0 

16983.4 

88.0 

-65.6 

99.9 

275.7 

46.6* 

46.3 

-4.7 

415.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131.3 

102. 

55.9 

133.0 

17194.4 

85.0 

-65.3 

99.9 

280.0 

42,8* 

42,2 

-7.4 

420,8 

999,9 

99.9 

999,9 

134.2 

102. 

56.6 

134,0 

17413.3 

82.0 

-65,1 

99,  9 

284,0 

30,8* 

29,9 

-7,5 

425.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135.5 

102. 

57.3 

135.0 

17640,4 

79,0 

-65,3 

99," 

284.5 

35.8* 

34.6 

-6.9 

429,7 

999.9 

99,9 

999.9 

136.4 

102. 

58.1 

136.0 

17876.5 

76.0 

-64.7 

99." 

320.8 

2.1* 

1.3 

-1.7 

435.7 

999.9 

99,9 

999.9 

138.8 

102. 

59.0 

137.0 

18123.1 

73.0 

-63.5 

99.9 

320.9 

3.2* 

2.0 

-2,5 

443.1 

999,9 

99,9 

999.9 

136.  1 

102. 

59.9 

138,0 

18382.0 

70.0 

-61,5 

99,9 

281.2 

45.6* 

44,7 

-8,8 

452.8 

999,9 

99,9 

999,9 

137,0 

102. 

60.6 

139,0 

18745.5 

66.0 

-63.0 

99.9 

275.5 

49.3* 

49.0 

-4.8 

457.3 

999,9 

99,9 

999.9 

142.1 

102. 

61.4 

140.0 

19030.6 

63.0 

-64.9 

99.9 

267.6 

32.4* 

32.4 

1.4 

459,3 

999.9 

99.9 

999.9 

141.4 

102. 

62.2 

141.0 

19328.4 

60.0 

-64,7 

99,9 

232.9 

10.1* 

8.0 

6.1 

466.1 

999,9 

99,9 

999.9 

145.2 

102. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 PEG 


373 


STATION  NO.  260 
STEPHENVILLEt  TEX 


6 FEB'WJARY  1975 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIP 

1715  GMT 
SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

152 

RH 

12. 

RANGE 

0 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

H/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.2 

142.0 

19644.8 

57.0 

-60.5 

99.9 

120.0 

16. !♦ 

-13.9 

8.0 

482.6 

999.9 

99.9 

909.9 

140,7 

102. 

64.3 

143.0 

19867.7 

55.0 

-59,8 

99.9 

121.4 

3.1* 

-2,6 

1.6 

489.1 

999.0 

99.9 

999.9 

143.5 

102. 

65.4 

144.0 

20340.4 

51.0 

-59.1 

99. V 

289.4 

19.6* 

18.4 

-6.5 

501.4 

999.9 

99.9 

909.9 

142.6 

102. 

66.5 

145.0 

20720.4 

48.0 

-59,2 

99.5 

280.7 

68.0* 

66. R 

-12.7 

509.8 

999.9 

99.9 

990,0 

143.5 

102. 

67.6 

146.0 

20985.9 

46.0 

-61.2 

99.5 

. 257.9 

11.5* 

11.2 

2.4 

511.4 

990.0 

99.0 

009.0 

150.2 

102. 

68.7 

147.0 

21403.9 

43.0 

-61.9 

99. ‘• 

46.3 

1.9* 

-1.4 

-1.3 

519.6 

999.9 

90.9 

999.0 

147.7 

102. 

69.8 

148.0 

21850.9 

40.0 

-62.4 

99.9 

264.9 

7.8* 

7.8 

0.7 

529.1 

999.9 

99.9 

009.9 

148.1 

102. 

70.9 

149.0 

22333.3 

37.0 

-61.3 

99.9 

259.8 

8.1* 

7.9 

1.4 

543.8 

999.9 

99.9 

909.0 

150.4 

102. 

72.5 

150.0 

22857.3 

34.0 

-61.9 

99,9 

277.5 

19,1* 

10,0 

-2.5 

555,7 

909.9 

99,0 

900,9 

150,4 

102. 

73.9 

151.0 

23232.9 

32.0 

-61.3 

99.9 

272.7 

34.8* 

34.8 

-1.7 

565.9 

999.9 

99.9 

999.9 

149.8 

102. 

75.2 

152.0 

23846.7 

29.0 

-59.2 

99.5 

279.3 

29.7* 

29.3 

-4.8 

588.8 

999.9 

99.9 

999.9 

154.8 

101. 

76.8 

153.0 

24530.9 

26.0 

-59.2 

99.5 

270.4 

12.9* 

12.9 

-0,1 

607.5 

999.9 

99.9 

999,9 

157,3 

101. 

78.5 

154.0 

25300.0 

23.0 

-58.7 

99. 9 

248.0 

13.6* 

12.6 

5,1 

630.7 

999.9 

99.9 

999.9 

155.2 

101. 

80.2 

155.0 

26174.9 

20.0 

-60.1 

99.9 

272.1 

54.3* 

54.2 

-2.0 

652.2 

999.9 

99.9 

999.9 

159.2 

101. 

82.3 

156.0 

27197.9 

17.0 

-56.4 

99.9 

270,9 

38.5* 

38.5 

-0.6 

695.1 

999.9 

99.9 

999,9 

162.6 

101. 

84.6 

157.0 

27994.7 

15.0 

-55.3 

99.9 

130.5 

14.2* 

-10.8 

9.2 

724.2 

999.9 

99,9 

999,9 

165.2 

100. 

87.3 

158.0 

29431.0 

12.0 

-51.5 

99.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

785.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

374 


STATICN  NO,  260 
STEPHENVIllE.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  153  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  Pi 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.1 

399.0 

979.3 

-0.2 

-11. f 

360.0 

6.7 

2.3 

-6,3 

276,8 

279,1 

1.6 

62.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

683,5 

969.0 

-1.2 

-10.6 

326.6 

9.7 

5.3 

-8,1 

276.7 

279,3 

1.8 

68.6 

0.6 

151. 

0.7 

9.0 

576.3 

958.0 

-2.6 

-10.9 

326.2 

9.2 

5.1 

-7.6 

276.3 

278.9 

1.7 

52.2 

0.5 

150. 

1.0 

10. 0 

657.5 

968.0 

-3,2 

-11.3 

325.5 

8.5 

6.8 

-7.0 

276.3 

278,8 

U7 

53,7 

0.7 

169. 

1.3 

11.0 

775,0 

936.0 

-6.3 

-11,6 

328.8 

8.2 

6.3 

-7.0 

276,3 

278,8 

1.7 

56.7 

0.8 

168. 

1.6 

12.0 

868.1 

923.0 

-9,8 

-12. < 

331.1 

8.3 

6.0 

-•<  .2 

273.7 

278.0 

1.6 

59.9 

0.9 

168. 

1.8 

13.0 

966.7 

916.0 

-6,9 

-12. E 

330.9 

3,7 

6,2 

-:  .6 

273.6 

277.6 

1.6 

62.6 

1.0 

169. 

2.0 

16.0 

10  39.1 

903.0 

-7.8 

-12. f 

330.7 

9.2 

6.5 

-f  .0 

273.6 

277,7 

1.6 

68.8 

1.1 

150. 

2.3 

15.0 

1136.3 

892.0 

-8.7 

-12.3 

325.6 

10.6 

6.0 

-E.7 

273.5 

277.9 

1.7 

76.8 

1.3 

169. 

2.6 

16.0 

1267.9 

879.0 

-9.0 

-12.3 

3 26.9 

12.0 

6.9 

-9,8 

273.6 

277.9 

1.7 

82,1 

1.5 

168. 

2.9 

17.0 

1336.3 

869.0 

-9.6 

-16,0 

330.9 

13.5 

6,5 

-11,8 

276,7 

278.8 

1.5 

69.2 

1.8 

167. 

3.1 

18.0 

1635.1 

858.0 

-7.5 

-16.0 

335.7 

16.2 

5.8 

-12.9 

277.7 

281.1 

1.2 

68.0 

1.9 

168. 

3.6 

19.0 

1526.7 

868.0 

-5.8 

-15. < 

366.6 

15.0 

6.0 

-16.6 

280.6 

286.2 

1.6 

66.5 

2.2 

150. 

3.6 

20.0 

1619.9 

838.0 

-6.5 

-16. r 

366.8 

15,3 

3,5 

-16.9 

282.8 

287,1 

1.5 

67.2 

2.6 

151, 

6.0 

21.0 

1733.8 

826.0 

-3.2 

-12, P 

365.0 

15,0 

3.9 

-16.5 

285.3 

290.1 

1.7 

67.5 

2.7 

156. 

6.6 

22.0 

1830.3 

816.0 

-2,8 

-13.2 

337.5 

15.5 

5.9 

-16.3 

286.8 

291.6 

1.7 

66.6 

3.1 

156. 

6.7 

23.0 

1937.9 

805.0 

-2.9 

-13. b ' 

336.5 

16.3 

T.O 

-16.7 

287.7 

292.6 

1.6 

62.8 

3.6 

156. 

5.1 

26.0 

2026.9 

796.0 

-3.2 

— 1 6.  f. 

332.6 

17.2 

7.9 

-15.3 

288.3 

292,9 

1* **6 

62.6 

3.8 

156. 

5.6 

25,0 

2137.0 

785.0 

-3,6 

-15. C 

332.  1 

16.8 

7.9 

-16,9 

289,3 

293.6 

1.5 

60.1 

6.  1 

156, 

5.9 

26.0 

2268.5 

776.0 

-3.9 

-16.' 

332.3 

16.6 

7.6 

-16.5 

289.9 

293.9 

1.6 

36.8 

6.6 

156. 

6.3 

27.0 

2351.0 

766.0 

-6.6 

-17.7 

331.7 

17-6 

8.3 

-15.3 

290.2 

293.8 

1.2 

35.1 

5.0 

156. 

6.7 

28.0 

2656.6 

756.0 

-6.9 

-18.6 

330.7 

18.5 

9.0 

-16.  1 

290,9 

296.6 

1.2 

33,3 

5.6 

156. 

7,1 

29,0 

2568.9 

765.0 

-5.7 

-22.0 

329,8 

19.0 

9.6 

-16.6 

291,0 

293.7 

0,9 

26.3 

5.9 

153. 

7.3 

30.0 

2656.7 

735.0 

-6.3 

-22.1 

329.3 

18.9 

9.6 

-16.2 

291.5 

296.1 

0.9 

27.1 

6.1 

153. 

7.7 

31.0 

2750.9 

726.0 

-7.0 

-22.1. 

328.6 

13.6 

9.6 

-15.7 

291. 7 

296.2 

0.8 

27.1 

6.6 

153. 

3.0 

32.0 

2868.0 

717.0 

-7.9 

-23. r 

323.2 

17.7 

9.3 

-15,0 

291. a 

296.2 

n,8 

27.1 

6.9 

153. 

8.3 

33.0 

2957.0 

707,0 

-8,7 

-26.C 

328.5 

17.1 

8.9 

-16.6 

292.1 

296.5 

0.8 

27.5 

7.2 

152. 

8.  6 

36.0 

3056.2 

698.0 

-9.6 

-26.? 

328.9 

16.6 

8.5 

-16.0 

292.6 

296.7 

0.8 

28.3 

7.5 

152. 

8.9 

35.0 

3167.5 

688.0 

-10.6 

-25.3 

329.3 

15.6 

8.0 

-13.6 

292.3 

296.6 

0.7 

28.6 

7.8 

152. 

9.3 

36.0 

3280.0 

678.0 

-11.6 

-25,  V 

328.1 

16.5 

. 7.7 

-12.3 

292.6 

296.7 

0,7 

29, A 

8.2 

152. 

9.6 

37.0 

3393.8 

668.0 

-11.7 

-27.0 

325.6 

16.2 

8.0- 

; -11.7 

293,5 

295,3 

0.6 

25.6 

8.6 

152. 

10.0 

38.0 

3686.0 

660.0 

-12.6 

-28.1 

320.2 

16.7 

9.6 

-11.3 

293.7 

295.6 

0.6 

25.5 

8.6 

152. 

10.3 

39.0 

3602.6 

650.0 

-12.7 

-BO.-' 

315.3 

16.6 

11.6 

-11.7 

296.6 

29  6.1 

0.5 

20.5 

8.9 

151. 

10.6 

60.0 

3697.0 

662.0 

-13, n 

-36.5 

311.0 

18.5 

13,9 

-12.1 

295,3 

296.3 

0.3 

16.6 

9.3 

151. 

11.1 

61.0 

3828.8 

631.0 

-12.9 

-35.9 

306.1 

22.7 

10.0 

-12.7 

296.9 

297.9 

0.3 

12.6 

9.8 

150. 

11.6 

62.0 

3926,0 

623.0 

-13.1 

-37.6 

299.8 

25.5 

22.1 

-12.7 

297.7 

298.5 

0.2 

10.9 

10.2 

169. 

11.7 

63.0 

6036.8 

616.0 

-13.3 

-39.0 

295.6 

28.0 

25.3 

-12. 1 

298.8 

299,5 

0.2 

9.3 

10.6 

167, 

12.0 

66.0 

6169,3 

605.0 

-13.3 

-39,  C 

291.7 

30.6 

28.6 

-11.3 

300.0 

300,7 

0.2 

9.3 

11.1 

166. 

12.6 

65.0 

6263.6 

596.0 

-12.3 

-36.' 

206.8 

32.9 

31.5 

-9.5 

302.5 

303.2 

0.2 

9.1 

11.8 

163. 

12.7 

66.0 

6367.1 

588.0 

-11.0 

-38.? 

283.8 

36.5 

33.5 

-8.2 

305.1 

305.9 

0.2 

8.6 

12.2 

162. 

13.1 

67.0 

6672.3 

580.0 

-11. 1 

-37.7 

280.8 

36.6 

35,7 

-6,8 

306.2 

30  7,0 

0.3 

9.0 

12.9 

139. 

13.6 

68.0 

6579.0 

572.0 

-10,  7 

-37.6 

279.  5 

37,8 

37,3 

-6,3 

307.9 

308.8 

0.3 

8.9 

13.6 

137. 

13.7 

69.0 

6701.2 

563.0 

-9.6 

-30. b 

279.1 

38.9 

38.5 

-6.1 

310.9 

312.6 

0.5 

15.5 

13.9 

135. 

16.1 

50.0 

6811.7 

555,0 

-10,0 

-30, V 

279,2 

60.1 

39,6 

-6.6 

311.5 

313.2 

0.5 

16.0 

16,7 

133. 

16.5 

51.0 

6951.5 

565,0 

-11.6 

-31,'. 

280.0 

60.7 

60.1 

-7.1 

311.6 

313.0 

0.5 

16.7 

15.6 

131. 

* BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NQ.  260 
STEPHENV?LLEt  TEX 


6 FFBRUAHY  1975 
2015  GMT 


153  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C0.4P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.8 

52.0 

5064.7 

537.0 

-12.1 

-32.7 

201.0 

41.0 

40.2 

-7.8 

311.8 

313.4 

0.5 

16.8 

16.2 

130. 

15.2 

53.0 

5164.9 

530.0 

-13.3 

-32.3 

282.1 

41.2 

40.3 

-8.6 

311.6 

313.2 

0,5 

ie.3 

17.1 

128. 

15.6 

54,0 

5295.0 

521.0 

-14,3 

-30.9 

282.9 

41.1 

40.1 

-9.1 

312.0 

313.8 

0.6 

22.8 

18.0 

127. 

16.0 

55.0 

5397.5 

514.0 

-15.2 

-30.0 

283.1 

40.6 

39.5 

-9.2 

312.0 

314.1 

0.6 

26.7 

18.9 

126. 

16.4 

56.0 

5545.5 

504.0 

-16.6 

-30.*, 

283.1 

40.4 

39,3 

-9.1 

312.1 

314.1 

0.6 

28.9 

19.8 

125, 

16.8 

57.0 

5650.5 

497.0 

-17.4 

-30.6 

283.2 

40,9 

39.8 

-9.3 

312,4 

314.4 

0.6 

30,6 

20.7 

124. 

17.3 

58.0 

5772.2 

499,0 

-17.2 

-33.7 

283,  a 

42.2 

41.0 

-10.0 

314.1 

315.7. 

0.5 

23.0 

21.8 

123. 

17.6 

59.0 

5895.9 

481.0 

-17.2 

-34. < 

2 84.4 

43.2 

41.8 

-10.7 

315.6 

317.1 

0.4 

20.5 

22.6 

122. 

18.0 

60.0 

6005.7 

474.0 

-17.7 

-34.7 

285.6 

44.8 

43.1 

-12  .0 

316.3 

317.7 

0.4 

20,9 

23.5 

121. 

13.4 

61.0 

61  16.9 

467.0 

-18.5 

-35,3 

286.9 

45,9 

43.9 

-13.3 

316.6 

318.0 

0.4 

21.0 

24.6 

120. 

13.7 

62.0 

6245.6 

459.0 

-19.2 

-35.9 

287.4 

46.2 

44.0 

-13.8 

317.3 

318.6 

0.4 

21.1 

25.5 

120. 

19.1 

63.0 

6376.2 

451.0 

-20.  1 

-36.'. 

287.6 

46.0 

43.8 

-13.9 

317.7 

319.0 

0.4 

21.1 

26.6 

120. 

19.5 

64.0 

6492.0 

444.0 

-20.9 

-36.9 

287.0 

45.5 

43.5 

-13.3 

318.1 

319,4 

0,4 

22.1 

27,6 

119. 

19,9 

65.0 

6609.2 

437.0 

-21.6 

-37. F 

285,7 

45,9 

44.2 

-12.5 

318,7 

319,9 

0.3 

21.3 

28.7 

119. 

20.4 

66.0 

6745.0 

429,0 

-22,9 

-39.7 

284.1 

46.9 

45.5 

-11.4 

318.7 

319,7 

0.3 

19.7 

29.9 

118. 

20.8 

67.0 

6865.4 

422.0 

-23.9 

-39.9 

282.7 

46.6 

45.4 

-10.3 

319.0 

320.0 

0.3 

21.1 

31.2 

117, 

21.2 

68.0 

6987.3 

415.0 

-24,9 

-39,9 

281.5 

45,9 

45,0 

-9.2 

319,2 

320.2 

0.3 

23,2 

32.3 

117, 

21.6 

69.0 

7U0.8 

408.0 

-25,8 

-40,0 

2 80.0 

45,8 

45.0 

-0,6 

319.6 

320,6 

0.3 

24.8 

33.2 

116. 

22.1 

70.0 

7218.0 

402.0 

-26.6 

-40. t 

281.1 

48.0 

47.1 

-9.2 

319.9 

320.8 

0.3 

24.5 

34.5 

116. 

22.6 

71.0 

7381.1 

393.0 

-27.8 

-41. £ 

281.6 

49.3 

48.3 

-10.0 

320,4 

321.3 

0.2 

24.5 

36.1 

US. 

23.1 

72.0 

7509.9 

386.0 

-29,1 

-42,5 

281.0 

47.5 

46.6 

-9.1 

320,4 

321.2 

0,2 

25,7 

37,5 

115. 

23.5 

73,0 

7621.7 

380,0 

-30.0 

-42,6 

279,7 

44.9 

44.3 

-7  ,6 

320.6 

321.4 

0.2 

27.8 

38.6 

114. 

23.9 

74.0 

7753.8 

373.0 

-31.2 

-42.4 

278.3 

44.2* 

43.7 

-6,3 

320.7 

321.6 

0.2 

32.0 

39.6 

114. 

24.4 

75.0 

7868.6 

367.0 

-32.0 

-43.0 

276.9 

45.9* 

45.6 

-5.5 

321.2 

322.0 

0.2 

32.1 

40,7 

113. 

24.  S 

76.0 

8004.4 

360.0 

-33,0 

-44.0 

276.2 

48,4* 

48.1 

-5,2 

321.6 

322.3 

0.2 

32.1 

41,9 

113. 

25,2 

77,0 

8122.3 

354.0 

-34.1 

-44.9 

275,8 

50.6* 

50.4 

-5.1 

321.7 

322.4 

0.2 

32.1 

43.  1 

112. 

25.6 

78.0 

8241.8 

348.0 

-35.2 

-45.7 

275.8 

52.2* 

52.0 

-5.3 

321  .7 

322.3 

0.2 

33.1 

44.  2 

112. 

26.0 

79.0 

8362.8 

342.0 

-35.9 

-46.3 

276.3 

53,2* 

52.9 

-5,8 

322.4 

323.0 

0,2 

32,9 

45,6 

112. 

26.4 

80.0 

8485.5 

336.0 

-37,0 

99,9 

276.7 

52.1* 

51.7 

-E.l 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

111. 

26.9 

31.0 

8651.8 

328.0 

-38.2 

99.9 

275,4 

47.0* 

46.0 

-4.4 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

111. 

27.3 

82.0 

8778.6 

322.0 

-39.1 

99.9 

271.3 

41.6* 

41.6 

-1.0 

323.7 

999,9 

99.9 

999,9 

49.4 

110. 

27.7 

83.0 

8907.3 

316.0 

-40,  3 

99,4 

266.  1 

39,2* 

39,1 

2.6 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

no. 

28.1 

84.0 

9037,8 

310,0 

-41,1 

99, <• 

263,8 

41,6* 

41,3 

4,5 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

no. 

28.5 

85.0 

9148.0 

305.0 

-42.6  . 

99.0 

267.4 

49.9* 

49.8 

2.3 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

109. 

29.1 

36.0 

9326.9 

297.0 

-44.0 

99.9 

275.2 

63.3* 

63.1 

-5,7 

324.3 

999,9 

99,9 

999,9 

53.5 

108. 

29.5 

87.0 

9417.7 

293.0 

-45,1 

99,9 

277,6 

65,0* 

64.4 

-8,6 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55,9 

108. 

29,9 

88.0 

9555.7 

237.0 

-46,0 

99,9 

277.6 

59.0* 

58.5 

-7,8 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

108. 

30.4 

89.0 

9695.9 

281.0 

-47.2 

99.4 

277.0 

53.3* 

52.9 

-6.5 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

107. 

30.7 

90.0 

9814.4 

276.0 

-48.3 

99.5 

276.5 

51.1* 

50.8 

-5.8 

324.9 

999,9 

99,9 

999,9 

59.4 

107. 

31.2 

91.0 

9958,8 

270,0 

-49,2 

99.0 

276,0 

49,7* 

49.4 

-5,2 

325,7 

999.9 

99,9 

999.9 

61.2 

107. 

31.6 

92.0 

10081.2 

265.0 

-50.1 

99.9 

276.4 

52.1* 

51.8 

-5.8 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

107, 

32.1 

93.0 

10255.6 

258.0 

-51.5 

99.9 

278.2 

63.5*. 

62.8 

-9.1 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

107. 

32.5 

94.0 

10382.3 

253.0 

-52.7 

99,9 

279.6 

74,6* 

73,5 

-12.5 

326.5 

999,9 

99,9 

999.9 

65.2 

106. 

32.9 

95.0 

10510.8 

248.0 

-54,0 

99,9 

280,5 

75.2* 

73.9 

-13.7 

326.6 

999,9 

99,9 

999.9 

67.3 

106. 

33.4 

96.0 

10694.1 

241.0 

-55.2 

99.5 

280.7 

63.4* 

62.3 

-11.8 

327.4 

999.9 

99,9 

999,9 

70.0 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 EEftRLIARY  1975 

2015  GMT  153  19,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  P': 

DIP 

SPEEO 

U COMP 

V co  ip 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.9 

97.0 

10827.6 

236.0 

-56.7 

99.9 

279,1 

67.1* 

66.5 

-7.5 

327,2 

999,9 

99.9 

999.9 

71.3 

106. 

36.3 

98.0 

10962.8 

231.0 

-58.0 

99.9 

277,2 

60,3* 

60,0 

-5.0 

327,2 

999,9 

99,9 

999,9 

72.1 

106. 

36.8 

99.0 

ll 100.6 

226.0 

-59.0 

99,9 

277,0 

61,8* 

61.5 

-5.1 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

106. 

35,2 

100.0 

11260.6 

221.0 

-60.2 

99.9 

278.8 

68.6* 

67.9 

-7.6 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

105. 

35.7 

101.0 

11611.9 

215.0 

-60.7 

99.  S 

231.2 

56.6* 

55.3 

-1C.9 

329.8 

999,9 

99,9 

999.9 

75,7 

105. 

36.2 

102.0 

11526.9 

211.0 

-60.3 

99,9 

283.3 

59.6* 

57.8 

-13.7 

332,1 

999,9 

99,9 

999.9 

77.8 

105. 

36.6 

103.0 

11678.9 

206.0 

-58,8 

99,^ 

285,0 

60.7* 

58.6 

-15.7 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

105. 

37.0 

106.0 

11802.0 

202.0 

-59.0 

99.0 

286.3 

63.9* 

61  .3 

-17.9 

338.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

105. 

37.5 

105.0 

11959.2 

197,0 

-59.0 

99,9 

285.8 

70.6* 

67,9 

-19,2 

360.9 

999,9 

99,9 

999.9 

82.  5 

105, 

38.0 

106.0 

12088.0 

193.0 

-58.8 

99.9 

286.0 

70  .8* 

68.7 

-17.1 

363.1 

999.9 

99.9 

099.9 

86.3 

105. 

33.5 

107.0 

12253.1 

188.0 

-58.0 

99.9 

281.6 

56.9* 

53.8 

-11. 1 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

105. 

39.1 

108.0 

12388.8 

186.0 

-57.5 

99.5 

275.0 

30,3* 

30.2 

-2.7 

350,0 

999.9 

99,9 

999,9 

88.6 

105. 

39,6 

109,0 

12527,5 

130.0 

-57,8 

99,9 

266.8 

23.0* 

23.0 

1.3 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

08.5 

105. 

60.2 

110.0 

12705.8 

175.0 

-56,5 

99. <■ 

266.2 

23.7* 

23,7 

1 .6 

356.7 

999.0 

99.9 

990.9 

89.7 

105. 

60.8 

111.0 

12890.1 

170.0 

-55.7 

99. c 

273.5 

26.8* 

26.8 

-1.5 

361. C 

909.9 

99.9 

999.9 

90.3 

105. 

61.3 

112.0 

13061.8 

166.0 

-55,6 

99.9 

280.9 

32.6* 

31.8 

-6.1 

366,0 

999.9 

99,9 

999.9 

91,0 

105. 

61.7 

113.0 

13197,2 

162.0 

-55.9 

99,9 

283,7 

63.3* 

62.1 

-10,3 

365,7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

105. 

62.3 

116.0 

13356.1 

158.0 

-56.7 

99.9 

235.1 

62.6* 

60.3 

-16.3 

367.0 

999.9 

99,9 

999.9 

93.7 

105. 

62.8 

115.0 

13677.6 

155.0 

-57.3 

99.9 

235.8 

70.8* 

68.1 

-15.3 

367,9 

999,9 

99,9 

999,9 

95,8 

105. 

63.6 

116.0 

13683.9 

150,0 

-59.0 

99,9 

286.6 

63,0* 

60.6 

-17.8 

368,5 

999.9 

99.9 

999.9 

99,6 

105. 

66.1 

117.0 

13353,6 

166.0 

-59.1 

99. «• 

286.8 

50.5* 

68.6 

-16.6 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

105. 

66.7 

113.0 

16027.5 

162.0 

-59.5 

99.9 

287.6 

66.8* 

62.7 

-13.6 

373.6 

999.9 

99,9 

999.9 

103,0 

105. 

65.3 

119.0 

16161.2 

139.0 

-59.1 

99,9 

237,6 

60,6* 

38.7 

-12,1 

376.3 

999,9 

99,9 

999.9 

106.  1 

105. 

65.8 

120,0 

16366,2 

135.0 

-59.3 

99.9 

286.6 

67.8* 

65,9 

-13.7 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.7 

105, 

66.6 

121.0 

16686.5 

132.0 

-60.7 

99.9 

285.7 

58.5* 

56.3 

-15.8 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

105. 

66.9 

122.0 

16675.9 

128.0 

-60.9 

99.9 

286.6 

65.0* 

62.8 

-16.6 

382.2 

999.9 

99,9 

999.9 

108,7 

105. 

67.6 

123.0 

16823.3 

125.0 

-61.2 

99,9 

283,5 

76.0* 

71,9 

-17,3 

386.2 

999,9 

99.9 

999.9 

110.7 

105. 

68.0 

126.0 

15026.7 

121.0 

-62.3 

99.0 

281.6 

79.6* 

78.0 

-16.0 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

105. 

68.6 

125.0 

15179.9 

118.0 

-61.9 

99.9 

280.5 

65.5* 

66.6 

-12.0 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

105. 

69.3 

126.0 

15393.2 

116.0 

-62.1 

99,9 

276.1 

15.3* 

15.3 

-l.l 

392,8 

999,9 

99,9 

999.9 

120.2 

105. 

69,9 

127.0 

15558,0 

III.O 

-62.3 

99.9 

123.0 

7.5  + 

-6.3 

6.1 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

117.1 

105. 

50.5 

123.0 

15727.1 

108.0 

-62.6 

99.9 

276.7 

17.6* 

17.5 

-2.1 

397.9 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

105. 

51.2 

129.0 

15900.6 

105.0 

-63.7 

99.9 

281,6 

58,6* 

57.5 

-11.8 

399.0 

999,9 

99,9 

999,9 

119.  6 

105, 

51,7 

130.0 

16078.1 

102.0 

-66,1 

99,9 

281.0 

77.9* 

76.6 

-16,9 

601  .6 

999,9 

99.9 

999.9 

122.1 

106. 

52.6 

131.0 

16322.5 

98.0 

-65.0 

99.9 

277.9 

62.5* 

61.9 

-8,6 

606.6 

999.9 

90.9 

999.9 

126.1 

106. 

53.1 

132.0 

16511.6 

95.0 

-66.0 

99.9 

231.6 

10.9* 

8.5 

6.8 

606.2 

999,9 

99,9 

999,9 

128.5 

106, 

53.7 

133,0 

16706.2 

92.0 

-66.2 

99.9 

160,7 

11.5* 

-3,8 

10.9 

609.5 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

106. 

56.3 

136,0 

16906.9 

89.0 

-66,8 

99,9 

258,6 

19.3* 

18,9 

3.9 

612.2 

999,9 

99,9 

999,9 

126.3 

106. 

55.0 

135.0 

17066.0 

87.0 

-67.6 

99.9 

277.6 

68.0* 

67.6 

-6.6 

613.3 

999,9 

99,9 

999.9 

128.6 

106. 

55.8 

136.0 

17255.6 

36.0 

-67.6 

99.0 

280,2 

51,3* 

50.5 

-9.1 

617,9 

999.9 

99,9 

999,9 

131.0 

106. 

56.6 

137.0 

17569.6 

80.0 

-67,6 

99,9 

281,7 

29,3* 

28.7 

-5,9 

623,6 

999,9 

99.9 

999.9 

133.3 

106. 

57,6 

138.0 

17779.7 

77.0 

-67.2 

99.9 

283.5 

26.6* 

25.9 

-6.2 

628.8 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

106. 

58.3 

139.0 

18019.3 

76.0 

-67.6 

99.9 

281.6 

23.1* 

27.5 

-5,6 

632,9 

999,9 

99,9 

999,9 

135.0 

106. 

59.1 

J60.0 

18268.7 

71.0 

-67,2 

99,9 

275.6 

32.6* 

32,5 

-3.2 

638.9 

999,9 

99,9 

999,9 

137.6 

106. 

60.1 

•A  1 .0 

18529,9 

68.0 

0 

99,5 

126.7 

16.6* 

-13.3 

5.9 

666.9 

999,9 

99.9 

999.9 

137.2 

103. 

♦ sr  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATinN  NO.  260 
STEPHGNVILLE,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  153  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

. PRES 

TEMP 

DEW  P> 

niR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTn 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

H/SEC 

M/SOC 

OG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.9 

142.0 

18806.1 

65.0 

-62.4 

99.9 

110. 1 

26.4* 

-24.8 

9.1 

460.5 

999,9 

99.9 

990.9 

136.4 

103. 

61.8 

143.0 

19097.7 

62.0 

-62.4 

99,9 

273.7 

35.1* 

35.0 

-2.3 

466,7 

999.9 

99,9 

999,9 

135,4 

103. 

62.7 

144.0 

19403.0 

59.0 

-63.5 

99,9 

275.0 

46.7* 

46,5 

-4.  1 

471.0 

999.9 

99,9 

999,9 

139.8 

103. 

63.7 

145.0 

19724.8 

56.0 

-61.7 

99.9 

273.7 

13.0* 

18.0 

-1.2 

482.2 

999.9 

99,9 

999,9 

141.0 

103. 

64.8 

146.0 

20066.7 

53.0 

-60,7 

99,9 

103.2 

21.5* 

-20.9 

4,9 

492,2 

999.9 

99,9 

999,9 

140.5 

103. 

65.9 

147.0 

20306.3 

51.0 

-60.3 

99. «: 

282.9 

39.3* 

38.3 

-8.8 

498.5 

999.9 

99.9 

999.9 

140.6 

103. 

66.9 

148.0 

20683.4 

48.0 

-61.2 

99. E 

282.6 

37.0* 

36.1 

-0.1 

5C5.1 

999.9 

99.9 

999.9 

144.6 

103. 

67.9 

149.0 

21083.4 

45.0 

-61.9 

99.0 

271,6 

13,4* 

13.4 

-0.4 

512.8 

999,9 

99,9 

999,9 

144,5 

103. 

69.1 

150.0 

21510,7 

42,0 

-61,6 

99.9 

260.5 

14, 2«- 

14.0 

2.3 

523.9 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

103. 

70.4 

151.0 

21814.1 

40.0 

-60.2 

99.9 

112.8 

20.2* 

-18.6 

7.8 

534.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.4 

103. 

71.5 

152.0 

22298.9 

37.0 

-61.6 

99.9 

280.8 

34.3* 

33,7 

-6,4 

543.3 

999,9 

99,9 

999.9 

145.3 

103. 

72.7 

153.0 

22823.4 

34.0 

-61,2 

99.9 

285,9 

32.3* 

31.1 

-8j8 

557.5 

999.9 

99.9 

999.9 

148.4 

103. 

74.  1 

154.0 

23198.6 

32.0 

-62.6 

99.9 

273.3 

26.4* 

26.3 

-1  .5 

563.4 

999.9 

99.9 

999.9 

149.6 

103. 

75.6 

155.0 

23808,2 

29.0 

-60.9 

99. E 

269.4 

13.8* 

18.8 

0.2 

584.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

102. 

76.9 

156.0 

24251.8 

27.0 

-61.6 

99.0 

131.7 

6,6* 

-4.9 

4,4 

594.5 

999,9 

99,9 

999.9 

152.6 

102. 

78.6 

157.0 

24981.2 

0 

-61.9 

99.9 

255.8 

20.4* 

19.7 

5.0 

613.9 

999.9 

99.9 

999.9 

153.0 

102. 

80.3 

158.0 

25816.8 

21.0 

-57.1 

99.9 

272.3 

44.7 

44,7 

-1.8 

652.1 

999,9 

99,9 

999,9 

156.4 

102. 

82.3 

159.0 

26449.1 

19.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

669.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  Nil,  260 
STEP»-FNVlLLEt  TEX 


< 


6 FERRUARV  1975 

2315  OMT  169  20.  0 ( 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/S^C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.1 

399.0 

979.  1 

-1.3 

-11.  > 

360.0 

5.1 

1.7 

-6.8 

273,7 

278.0 

1.6 

65.0 

0.0 

0. 

0,3 

8.0 

665.1 

971,0 

-2.5 

-11, -( 

3i:  .8 

10.5 

7,6 

-7.3 

273.1 

2T7.6 

1.6 

69.0 

0.3 

165. 

0.7 

9.0 

555.3 

960.0 

-3,3 

-12. C 

316.6 

10.7 

7.6 

-7.7 

273.2 

277.5 

1.6 

50.7 

0.6 

156. 

1.1 

10.0 

666.6 

969,0 

-6.2 

-11.9 

321.2 

10.9 

6.8 

-8.5 

273.2 

277.5 

1.6 

56.6 

0,7 

169, 

1.5 

11.0 

763.6 

935.0 

-6.8 

-12.2 

325,6 

10.9 

6.1 

-9.0 

273.8 

278.0 

1.6 

56.1 

0.9 

168. 

1.8 

12.0 

856.6 

926.0 

-5.9 

-12.3 

325.7 

10.6 

6.0 

-8.7 

273.6 

277,9 

1.6 

60.2 

1.  1 

168. 

2.2 

13,0 

950.  1 

913,0 

-6.8 

-12.2 

32^.0 

10,7 

5.8 

-9.0 

273,6 

278,0 

1.6 

65.1 

1.6 

167. 

2.5 

16.0 

1066,6 

902,0 

-7.6 

-12.5 

328.0 

11.3 

5,8 

-9.6 

276.0 

278.3 

1.6 

66.5 

1.6 

167. 

2.9 

15.0 

1 160.2 

891.0 

-7.8 

-15. C 

360.3 

16.5 

6.9 

-13.6 

276.6 

278.0 

1.3 

55.9 

1.9 

168. 

3.3 

16.0 

1255.2 

878.0 

-6.7 

-15.C 

350,3 

15,7 

2.8 

-16^5 

278.3 

282.6 

1.6 

63.9 

2.  3 

151. 

3,5 

17,0 

1356,7 

867,0 

-3.  1 

-13.5 

356,9 

17,8  • 

1.6 

-17.7 

281.5 

285.3 

1.6 

66.6 

2,5 

153. 

3.8 

18.0 

1666.6 

857.0 

-2.8 

-13.2 

356.8 

17.3 

1.0 

-17.3 

282.7 

287.2 

1.6 

66.6 

2.7 

156. 

6.2 

19.0 

1569.1 

866.0 

-2.3 

-13.7 

356.3 

17.2 

1.1 

-17.2 

286.3 

288.7 

1.6 

61.2 

3.  1 

159, 

6.5 

20.0 

1663.5 

836.0 

-2.2 

-15.6 

353.8 

17.6 

1.9 

-17,5 

285.6 

289,2 

1.6 

36,8 

3.6 

160. 

6.9 

21.0 

1758,6 

826.0 

-2.0 

-19,6 

355,7 

17,8 

1.3 

-17.7 

286,  7 

289.5 

1.0 

26.0 

3.8 

161. 

5.2 

22.0 

1865.1 

813.0 

-2.3 

-19.1 

355.4 

13.6 

1.5 

-18.5 

287.6 

290.5 

l.D 

26.1 

6.2 

163. 

5.6 

23.0 

1963.2 

803.0 

-2.8 

-19.9 

353.7 

19.5 

2.1 

-19.6 

29B.0 

290.8 

1.0 

25.3 

6.6 

166. 

5.8 

26.0 

2072.6 

792.0 

-3,6 

-21.6 

352.6 

18,9 

2.5 

-18.8 

288.6 

291,0 

0,9 

23.2 

6.9 

166. 

6.  3 

25.0 

2172.7 

782.0 

-3,9 

-21.6 

366.8 

16.0 

3.6 

. -15.5 

289.0 

291.6 

0.9 

23.7 

5.6 

165. 

6.7 

26.0 

2296,7 

770.0 

-6.0 

-21.5 

360.9 

16.5 

6.7 

-13  .7 

290.1 

292.7 

0.9 

26.1 

5.7 

165. 

7,1 

27.0 

2397.7 

760.0 

-6.7 

-22.6 

337.6 

16.6 

5.6 

-13-.5 

290.5 

293.0 

0.8 

22. «> 

6.1 

166. 

7.5 

28.0 

2501.8 

750,0 

-5.  1 

-21.  t 

339,0 

16,3 

5.3 

-13,8 

291.1 

293.8 

0.9 

25.6 

6.6 

166. 

7.9 

29,0 

2607,1 

760.0 

-5,9 

-21.6 

337.3 

16.1 

5.6 

-13.0 

291,6 

296,2 

0.9 

27.6 

6.8 

166. 

8.2 

30.0 

2713.7 

730.0 

-6.2 

-23.* •*' 

335.2 

13.3 

5.6 

-12.1 

292.2 

296.5 

0.8 

23. G 

7.1 

166. 

8.6 

31.0 

2810.7 

721.0 

-6.5 

-25.7 

331.7 

*2.2 

5.8 

-10.8 

292.9 

296.9 

0.  6 

19.9 

7.3 

163. 

8.9 

32.0 

2908.7 

712.0 

-7.1 

-26.6 

323.8 

11.5 

6.0 

-9,8 

293.3 

295.2 

0.6 

19.5 

7.5 

163. 

9,3 

33.0 

3029.9 

701,0 

-7.8 

-27,2 

325.7 

10.6 

6.0 

-8.7 

293.8 

295.6 

0.6 

19.1 

7.8 

162. 

9.6 

36.0 

3130.2 

692.0 

-8.7 

-28 . 1 

323.8 

9.9 

5.9 

-8.0 

293.9 

295.5 

0.5 

17.8 

8.0 

162. 

9.9 

35.0 

3231.5 

683.0 

-9.6 

-29.6 

322.3 

9.3 

5.7 

-7.6 

296.0 

295.5 

0.5 

17.9 

8.1 

161. 

10c6 

36.0 

3368.2 

671.0 

-10.6 

-30.5 

320,9 

8.9 

5.6 

-6.9 

296,6 

295.8 

0.6 

17.5 

8.6 

161. 

10.7 

37.0 

3671,9 

662.0 

-11. 1 

-31,2 

320.8 

9.3 

5.9 

-7.2 

296.9 

29  6.2 

0.6 

17.1 

8.5 

161. 

11.1 

38.0 

3576.8 

653.0 

-12.0 

-31.9 

320.8 

10.6 

6.7 

-P.2 

295.0 

296.3 

0.6 

17.2 

8.7 

160. 

11.6 

59.0 

3682.9 

666.0 

-12.8 

-33.1 

320.1 

12.0 

7.7 

-9.2 

295.2 

296.6 

0.6 

16.6 

8,9 

160. 

11,7 

60,0 

3700.1 

635,0 

->.3,3 

-37.5 

3 17.6 

13.7 

9,2 

-10.1 

295.9 

296,7 

0.2 

10.9 

9.1 

159. 

12.2 

61,0 

3923,3 

626.0 

-12.7 

-62.0 

310.8 

16.9 

12.8 

-11  0 

293,1 

298.6 

0.1 

6.5 

9.5 

158. 

12.6 

62.0 

6036,1 

615.0 

-12.7 

-66. f 

306.6 

19.9 

16.3 

-11.3 

299.3 

299.7 

0.1 

6.8 

9.9 

157. 

12.9 

63.0 

6166.6 

606.0 

-13,0 

-66.'' 

300.0 

22.3 

19,3 

-11. 1 

300,2 

300.6 

0.1 

6.8 

10.2 

156. 

13.2 

66.0 

6260.5 

59  7.0 

-13.5 

-65,2 

295.6 

26,6 

22,2 

-10.6 

300,9 

301.2 

0.1 

6.9 

10.6 

155. 

13.7 

65,0 

6375,9 

588.0 

-16.1 

-49.2 

283.8 

28.6 

27.1 

-9  ,2 

301.5 

301.8 

O.l 

3.3 

11.2 

152. 

16.1 

66.0 

6680.0 

580.0 

-13.0 

-68.9 

285.0 

31.6 

30.5 

-8  .2 

306.0 

306.3 

0.1 

3.1 

11.7 

169, 

16.5 

67.0 

6586.3 

572.0 

-11. 0 

-50.6 

282.6 

36.1 

33.3 

-7,6 

307,5 

30  7,8 

0.1 

2.2 

12.3 

167. 

16.8 

68.0 

6708,1 

563.0 

-11,0 

-48.3 

282.1 

35.0 

36.2 

-7.3 

308.9 

309.2 

0.1 

2.8 

12.8 

166. 

15.2 

69.0 

6817.9 

555.0 

-11.3 

-36.2 

282.6 

35.9 

35.0 

-7.7 

309.9 

311.0 

0.3 

10.6 

13.6 

162. 

15.6 

50.0 

6963.3 

566.0 

-11,6 

-37,9 

286.  1 

36,6 

35,6 

-8,8 

311.2 

312.1 

0.3 

9.0 

16.1 

139. 

16.1 

51,0 

5070.7 

537.0 

-11.7 

-30.6 

287,7 

37.6 

.35.7 

-11.6 

312.3 

313.2 

0.2 

8.5 

15.0 

137. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


379 


STATION  NO,  260 
STEPHENVILLE* **  TEX 


6 FEBRUARY  1575 
2315  GMT 


149  20 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

16.4 

52.0 

5200.0 

528.0 

-12.4, 

-39.1 

289.9 

38.2 

36.0 

-13.0 

313.0 

313.8 

0.2 

8.6 

15.6 

16.8 

53.0 

5331.1 

519.0 

-13.3 

-39.0 

292.1 

39.2 

36,4 

-14.8 

313,5 

314,4 

0.2 

9.3 

16.4 

17.2 

54.0 

5434.2 

512.0 

-14.5  .. 

-38.4 

293.4 

39.9 

36.6 

-15.9 

313.2 

314.1 

0.3 

11.0 

17.3 

17.5 

55.0 

5553.3 

504.0 

-15,5 

-37.4 

294.0 

40,2 

36.7 

-16,4 

313.4 

314.5 

0.3 

13.2 

18.1 

18.1 

56.0 

5704.2 

494.0 

-17.0 

-37.8 

293.8 

40.1 

36.7 

-16.2 

313.4 

314.4 

0.3 

14.4 

19.4 

18.4 

57.0 

5826.4 

486.0 

-18.2 

-37.8 

293.3 

39.9 

36.7 

-15.8 

313.3 

314,4 

0.3 

16.0 

20.  1 

18.8 

58.0 

5950.1 

478.0 

-19,3 

-38,3 

292.3 

39.5 

36,5 

-15.0 

313.5 

314.5 

0.3 

16.6 

21.0 

19.3 

59.0 

6075.4 

470.0 

-20.  1 

-37.3 

290.9 

38.8 

36.3 

-13.8 

314.0 

315.1 

0.3 

19.9 

22.2 

19.7 

60.0 

6186.7 

463.0 

-19.8 

-37.5 

289.9 

38  .9 

36.6 

-13  .2 

315,7 

316,8 

0.3 

18.9 

23.0 

20.2 

61.0 

6299.8 

456.0 

-19.7 

-39.6 

289.3 

40.5 

38.2 

-13o4 

317.2 

318.1 

0.3 

14.7 

24,1 

20.6 

62.0 

6431.0 

448,0 

-20.4 

-38.  1 

289.3 

42.6 

40.2 

-14,0 

318.0 

319,1 

0.3 

18.6 

25.0 

21.0 

63.0 

6564.2 

440.0 

-21.3 

-37.6 

289.2 

44.4 

41.9 

-14.6 

313.5 

319.6 

0.3 

21.3 

26.0 

21.4 

64.0 

6682.4 

433.0 

-22.0 

-39.6 

288.6 

43.8 

41.5 

-14.0 

319.1 

320.0 

0.3 

18.3 

27.2 

21.8 

65.0 

6802.0 

426.0 

-23.1 

-41,2 

287,8 

42.3 

40.3 

-13.0 

319.2 

320.0 

0.2 

17.0 

28.2 

22.3 

66.0 

6958. 1 

417.0 

-24,3 

-42.1 

287.1 

41.0 

39.2 

-12.1 

319.6 

320.4 

0.2 

17.1 

29.3 

22.7 

67,0 

7081.3 

410,0 

-25.2 

-43.6 

287.1 

41.5 

39.6 

-12,2 

320.0 

320.6 

0.2 

15.9 

30.2 

23.2 

68.0 

7206.1 

403.0 

-26.2 

-44.4 

287.2 

43.9 

41.9 

-13.0 

320,2 

320,8 

0.2 

16,0 

31.4 

23.6 

69.0 

7350.8 

395,0 

-27.3 

-45.3 

286,7 

45,8 

43,9 

-13.2 

320.6 

321.2 

0.2 

16.1 

32.4 

24.0 

70.0 

7460.8 

389,0 

-28.3 

-46.1 

285.1 

46.5 

44.9 

-12.2 

320.6 

321.2 

0.2 

16.2 

33.6 

24.5 

71.0 

7628.3 

380.0 

-29.5 

-47. C 

202.0 

45.4 

44.4 

-9.4 

321.2 

321.8 

0.! 

16.4 

35.0 

24.9 

72.0 

7760.6 

373.0 

-30,8 

-47,8 

280.6 

45.6 

44.8 

-8,4 

321,2 

321,7 

O.l 

17,0 

35.8 

25.4 

73.0 

7875.5 

367.0 

-31.9 

99,9 

280.0 

47,4 

46,7 

-8.2 

321,4 

999,9 

99,9 

999.9 

37,1 

25.7 

74.0 

8011.3 

360.0 

-32.8 

99.9 

279.2 

47.9 

47.3 

-7  .6 

321,9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

26.2 

75.0 

8149.1 

353.0 

-34.2 

99.? 

276.5 

47.2 

46.9 

-5  .4 

321.9 

999,9 

99,9 

999,9 

39,5 

26.6 

76.0 

8268.8 

347.0 

-35.4 

-43,7 

273.5 

45.7 

45.6 

-2.8 

321.8 

322.6 

0.2 

41.8 

40,5 

27.0 

77.0 

8390.1 

341,0 

-36.3 

-41,8 

271,0 

44.9 

44.9 

-0.8 

322.2 

323.2 

0.3 

56.1 

41.1 

2?.4 

78.0 

8533.6 

334.0 

-37.6 

-41.5 

270.6 

45.7 

45.7 

-0,4 

322.2 

323,3 

0.3 

66.8 

42.5 

2 7.8 

79.0 

8656.5 

328.0 

-38.6 

-42.1 

271.0 

46.9 

46.9 

-0.8 

322.6 

323.6 

0.3 

69.0 

43,3 

28.2 

80.0 

8785.0 

322,0 

-3  9,7 

-42.9 

271.3 

47,8 

47.8 

-l.l 

322.8 

323,8 

0,3 

70,5 

44,3 

23.7 

81.0 

8956.5 

314.0 

-41.3 

99.9 

270.4 

47.7 

47.7 

-0.4 

322.9 

999,9 

99.9 

999.9 

45.8 

29.2 

82.0 

9087.2 

308.0 

-42.5 

99.9 

268.0 

45.7 

45.7 

1.6 

323.0 

999.9 

99.9 

999.0 

47.0 

29.6 

83.0 

9219.8 

302.0 

-43.7 

99. 

265.9 

43. 5* 

43.4 

3.  1 

323.2 

999,9 

99,9 

999,9 

46.0 

30.1 

84.0 

9354.4 

296.0 

-44.4 

99.9 

264.9 

42.1* 

42.0 

3.7 

324,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

49.1 

30.5 

85.0 

9468,2 

291,0 

-45.8 

99.9 

266.4 

43.6* 

43.5 

2.7 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.7 

31.1 

86.0 

9653.4 

283.0 

-46.9 

99.9 

270.7 

49.3* 

49.3 

-0.6 

324.6 

999.9 

09.9 

999.9 

51.4 

31.4 

87.0 

9795, 1 

277,0 

-48,0 

99.9 

272.0 

51,2* 

51.1 

-1.8 

325.1 

999,9 

99,9 

999.9 

52.3 

31.9 

8 8.0 

9914,9 

272,0 

-49,1 

99.9 

272.3 

52.5* 

52.5 

-2,1 

325,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

54.0 

32.4 

89.0 

10060.8 

266.0 

-50.5 

99.9 

271.7 

53.3* 

53.3 

-1  .6 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

32.8 

90.0 

10184.4 

261.0 

-51.4 

99.9 

270.9 

51,9* 

51.9 

-0,8 

325.6 

999,9 

99.9 

999,9 

56.7 

33.4 

91.0 

10334.9 

255,0 

-52.8 

99,9 

268.8 

46.2* 

46.2 

l.O 

325,7 

999.9 

99,9  ' 

999.0 

58.3 

33.9 

92.0 

10462.4 

250.0 

-53,9 

99.9 

268.3 

44.2* 

44.2 

1.3 

326.0 

999.9 

99,9 

999.9 

59.5 

34.3 

93.0 

10591.9 

245.0 

-55.0 

99.9 

2 70.8 

48.8* 

48.8 

-0.6 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

34.8 

94.0 

10749,9 

239.0 

-56,0 

99.9 

274.3 

57.7* 

57.6 

-4.3 

327,0 

999,9 

99.9 

999.9 

61.7 

35.2 

95.0 

10884.0 

234.0 

-57.3 

99.9 

275.9 

62.3* 

62.0 

-6.4 

327.0 

999.9 

99,9 

999.9 

63.5 

35.8 

96.0 

11047.6 

228.0 

-58.9 

99.9 

276.0 

59.9* 

59.6 

-6.2 

327.1 

999.9 

99.9 

999,9 

65.8 

* BY  SPEED  NEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  6NGLE  LESS  THAN  6 DEG 


380 


0 

AZ 

DG 

136. 

135. 

134. 

133. 

131. 

131. 

130. 

129. 

128. 

127. 

127. 

126. 

125. 

125. 

124. 

123. 

123. 

122. 

122. 

121. 

120. 

120. 

119. 

119. 

118. 

117. 

117. 

116. 

US. 

115. 

114. 

113. 

113. 

112. 

111. 

111. 

110. 

110. 

109. 

109. 

108. 

108. 

108. 

107. 

107. 


STATION  MO,  260 
STFPHCNVILLEf  TEX 


6 FEDRMARY  1975 
2315  GMT 


149  20.  0 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CO* ••!P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/S  *C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.2 

97.0 

11186.6 

223.0 

-59.5 

99.9 

275.4 

53.7* 

53.5 

-5.1 

328,1 

999,9 

99,9 

999,9 

67,  1 

107, 

36.7 

98,0 

11328,5 

218,0 

-59,5 

99.9 

275,2 

42,4* 

42.2 

-3.9 

3 30.2 

999,9 

99.9 

999.9 

68.9 

107. 

37,2 

99.0 

11474.1 

213.0 

-58.2 

99,9 

277.0 

?o.n* 

30.6 

-3.8 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

106. 

37.6 

100.0 

11593.9 

209.0 

-56.7 

99. V 

280.9 

26c9* 

26.5 

-5.1 

338.8 

999,9 

99,9 

999,9 

70.3 

106. 

38.2 

lOl.O 

11778,6 

203.0 

-56,7 

99,9 

285.0 

40.7* 

39.3 

-10,5 

341.6 

999.9 

99.9 

999,9 

70.8 

106. 

38,7 

102.0 

I193t,6 

198,0 

-57.3 

99.9 

2C5.3 

58.9* 

56.8 

-15.6 

343.0 

999,9 

99.9 

995.9 

72.4 

106. 

39.2 

103.0 

12098.3 

193.0 

-57.2 

99.9 

285  4 

67.8* 

65.4 

-16.0 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

106. 

39.8 

104.0 

12230.9 

189.0 

-57,0 

99,9 

285,8 

61.8* 

59,4 

-16.8 

348.1 

999,9 

99,9 

999,9 

77.4 

106. 

40.4 

105,0 

12400,4 

184,0 

-57,5 

99,9 

284.5 

52.3* 

50.6 

-13,2 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

106. 

40.9 

106.0 

12539.2 

180.0 

-57.7 

99.9 

281.2 

48.7* 

47.8 

-9.5 

351.9 

599.9 

99.9 

999.9 

80.  6 

106. 

41.4 

107.0 

12717.0 

175.0 

-57.8 

99.9 

278.0 

45.5* 

45.  1 

-6.3 

354.5 

999,9 

99,9 

999.9 

82.4 

106. 

41.9 

108.0 

12862.8 

171,0 

-57.8 

99,9 

275.8 

40,8* 

40,6 

-4.1 

356.3 

999,9 

99,9 

999.9 

83.6 

106. 

42,4 

109,0 

13012.3 

167,0 

-57.2 

99.9 

274.9 

39.4* 

39.3 

-3=4 

360. 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

106. 

42. S 

110.0 

13165.8 

163.0 

-56.8 

99.9 

275.1 

43.4* 

43.2 

-4  6 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

106. 

43.4 

lll.O 

13363.4 

158.0 

-56.5 

99.9 

279.0 

48.8* 

48.2 

-7  ,7 

367,3 

999,9 

99.9 

999.9 

86.8 

105. 

43.8 

112,0 

13526.1 

154.0 

-56.  7 

99.9 

281.  7 

44,9* 

44.0 

-9»1 

369,7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

105. 

44.3 

113.0 

13692.4 

150.0 

-58.2 

99.9 

285.7 

38.5* 

37.1 

-10.4 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

105. 

44,9 

114. C 

13862.4 

146.0 

-58.7 

99.9 

280.9 

35.7* 

33.7 

-11.5 

371.9 

999.9 

99,9 

999,9 

90.8 

105. 

45.5 

115,0 

14036.8 

142.0 

-59,0 

99.9 

2B3.8 

32.0* 

30.3 

-10,3 

374.2 

999,9 

99,9 

999,9 

93,  1 

106. 

46.2 

116.0 

14215.3 

138.0 

-60.6 

99.9 

286.9 

38.1* 

36.4 

-1  1.1 

374.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

106. 

46.8 

117.0 

14398.0 

134.0 

-61.7 

99.9 

286.5 

53.8* 

51.6 

-15.2 

375.7 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

106. 

47.4 

119.0 

14585.6 

130.0 

-61,9 

99.9 

285.7 

65,3* 

62.8 

-17.6 

378.7 

999,9 

99.9 

999,9 

97.4 

106. 

47.9 

119.0 

14730.0 

127,0 

-62,  1 

99,9 

284.8 

62.1* 

60.0 

-15.9 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

106. 

48.5 

120.0 

14927.7 

123.0 

-62.4 

99.9 

284.7 

49.6* 

48.0 

-12.6 

383.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

106. 

49.1 

121.0 

15079.9 

120.0 

-63.0 

99.9 

285.3 

48.0* 

46.2 

-12.7 

385.4 

999,9 

99.9 

999,9 

103.3 

106. 

49.6 

122.0 

15235.6 

117.0 

-63.6 

99.9 

285,5 

52.8* 

50.8 

-14.  1 

387.2 

999,9 

99.9 

999.9 

103.8 

106. 

50.2 

123.0 

15448,6 

113.0 

-64,5 

99.9 

235  = 5 

46.5* 

44.8 

-12=4 

389.2 

999.9 

99.9 

999.9 

107.2 

106. 

50.7 

124.0 

15612.8 

110.0 

-65.3 

99.9 

285.4 

34.4* 

33.2 

-9  1 

390.8 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

106. 

51.3 

125.0 

15781.0 

107.0 

-65.7 

99,9 

285.0 

24,6* 

23.8 

-6  4 

393.1 

999,9 

99.9 

999,9 

108,9 

106. 

52.1 

126.0 

16011.8 

103.0 

-66.9 

99,9 

283.8 

22.1* 

20.9 

-7,  1 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

105. 

52.6 

127.0 

16190.0 

100.0 

-67.7 

99.9 

290.4 

21.0* 

19.7 

-7.3 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

IIO.O 

105. 

53.2 

123.0 

16373.3 

97.0 

-67.  7 

99.9 

279.5 

15,4* 

15.2 

-2.5 

400.3 

999.9 

99,9 

999.9 

111.7 

106. 

53.9 

129.0 

16562.2 

94.0 

-68.0 

99,9 

269.5 

37.7* 

37.7 

C.3 

403.5 

999,9 

99,9 

999,9 

110.7 

106. 

54.5 

130.0 

16757.2 

91.0 

-67.7 

99.9 

269.6 

54.8* 

54.8 

C.4 

407.7 

999.9 

99.9 

999.9 

114.6 

105, 

55.4 

131.0 

17027.1 

87.0 

-68.6 

99.9 

278.2 

50.4* 

49.9 

.2 

411.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

105. 

56.0 

132.0 

17237.3 

84.0 

-68.8 

99.9 

282.2 

51.8* 

50.6 

-11.0 

415.0 

999,9 

99,9 

999.9 

119.  1 

105. 

56.7 

133,0 

17381.3 

82.0 

-69,5 

99,9 

283.5 

27.4* 

26.7 

-6.4 

416,5 

999.9 

99.9 

999.9 

120.1 

105. 

57.4 

134.0 

17604.6 

79.0 

-67.7 

99.9 

283.1 

18.9* 

17.9 

-5.8 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

105. 

58.0 

135.0 

17838.4 

76.0 

-66.3 

99.9 

290.1 

36.7* 

34.5 

-12.6 

432.3 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

105. 

58.9 

136^0 

18082.7 

73.0 

-65.7 

99,9 

283,6 

41,2* 

39,0 

-13.1 

438.6 

999.9 

99,9 

999,9 

123.5 

105, 

59.8 

137,0 

18337,8 

70,0 

-65.5 

99.9 

277.0 

17.4* 

17.3 

-2.1 

444.3 

999.9 

99,9 

999.9 

126.4 

105. 

60.7 

138.0 

18604.1 

67,0 

-65.7 

99.9 

274.9 

21.4* 

21.3 

-1=8 

449.4 

999.9 

99,9 

999.9 

125.6 

105. 

61.4 

139.0 

18882.1 

64.0 

-66.3 

99.9 

270,9 

14,6* 

14.6 

-0  2 

454,0 

999.9 

99,9 

999,9 

127.5 

105. 

62.4 

140,0 

19173.1 

61.0 

-66.1 

99,9 

130,3 

3,7* 

-2,8 

2 .4 

460.8 

999.9 

99,9 

999.9 

128.5 

105. 

63.3 

141.0 

19478.5 

58.0 

-66.7 

99.9 

129.5 

4.7* 

-3,6 

3.0 

466.1 

999.9 

99,9 

999,9 

126.1 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  .SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


381 


STATION  NO.  260 
STEPHENVILLE.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  149  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PI 

niR 

SPECf) 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

fJG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SrC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.5 

142.0 

19801.8 

55.0 

-63.9 

99.9 

284.7 

34,7* 

33.5 

-8,8 

479.6 

999.9 

99,9 

999.9 

128.4 

105, 

65.6 

143.0 

2C146.8 

52.0 

-62.4 

99.9 

283.4 

33.4* 

31.7 

-10,5 

490,8 

999,9 

99,9 

999,9 

130.6 

105, 

66.7 

144.0 

20514.2 

49.0 

-61.7 

99.9 

284.8 

31.64 

30,5 

-8.0 

501.0 

999.9 

99.9 

999,9 

132.8 

105. 

67.8 

145.0 

20903.6 

46.0 

- 63 . 7 

99.9 

274.8 

12.3* 

12.2 

-l.O 

505.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

105. 

68.8 

146.0 

21175.4 

44.0 

-65.1 

99.9 

111.9 

34.7* 

-32.1 

12.9 

508.3 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

105. 

70.0 

147.0 

21607.2 

41.0 

-63.7 

99.9 

266.7 

16,7* 

16.7 

1.0 

522.1 

999,9 

99,9 

999.9 

130,9 

104. 

71.2 

148.0 

22075.7 

38,0 

-61.5 

99.9 

272.5 

22.7* 

22.6 

-l.O 

539.3 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

104. 

72.7 

149.0 

22410.9 

36,0 

-61.5 

99.9 

267.5 

11.4* 

11.4 

0.5 

547.7 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

104. 

74.2 

150.0 

22950.8 

33.0 

-61.1 

99.9 

233.3 

34  .5* 

33.5 

-7.9 

562.4 

999.9 

99.9 

999.9 

138.1 

104. 

75.6 

151.0 

23539.8 

30.0 

-63.2 

99,9 

215.2 

2.1* 

1.2 

l.B 

999,9 

99,9 

999,9 

138.0 

104. 

77.2 

152.0 

24190,1 

27.0 

-61,7 

99.9 

194,6 

9,0* 

2,3 

8.7 

594.1 

999,9 

99.9 

999.9 

139.3 

104. 

79.1 

153.0 

24669.8 

25.0 

-59.0 

99.9 

243.0 

12.8* 

11.4 

5.8 

615.0 

999.9 

99.9 

999.9 

139.1 

103. 

81.0 

154.0 

25468.7 

22.0 

-60.6 

99.9 

273.7 

54.0* 

53.4 

-8.1 

633.2 

999,9 

99.9 

999.9 

144.1 

103. 

83.1 

155.0 

26061.8 

20.0 

-60,8 

99,5 

999.9 

99,9 

99,9 

99.  9 

650.1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

STATICN  NO.  260 
STEPHFNVILLE.  TEX 


7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


146  20.  0 < 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

H/SFC 

M/S^C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

399.0 

900.0 

-5.1 

-10.6 

320.0 

2.1 

1.3 

-1,6 

269,8 

274,4 

1.7 

65.0 

0,0 

0. 

0.2 

8.0 

486.0 

969.0 

-3.  7 

-9,4 

330,1 

10.7 

5.4 

-9,3 

272,2 

277.2 

1.9 

64.3 

0.2 

153. 

0.6 

9.0 

578.2 

958.0 

-3.8 

-10.0 

330.4 

10.6 

5.2 

-9.2 

272.9 

277.8 

1.9 

• 62.2 

0.3 

152. 

0.9 

10.0 

677.8 

946.0 

-3.5 

-11.2 

331.4 

10.1 

4.8 

-8,9 

274,2 

278,7 

1.7 

55.2 

0,4 

151. 

1.4 

11. 0 

796.0 

932.0 

-1.8 

-13,8 

337,6 

0.9 

3.4 

-8.3 

277,0 

280.9 

1.4 

39.2 

0.7 

152. 

1.7 

12-0 

890.4 

921.0 

-2.3 

-14.7 

343.6 

9.0 

2.5 

-8.7 

277.5 

281.2 

1.3 

37.9 

0.9 

153. 

2.1 

13.0 

994.5 

909.0 

-2.3 

-19.0 

350.2 

9.7 

1,7 

-9.6 

278.5 

281,1 

0.9 

26.3 

l.l 

156. 

2.4 

14.0 

1091.2 

898.0 

-2.3 

-15.2 

351,9 

10.2 

1.4 

-10. 1 

279.5 

283.1 

1.3 

36.2 

1.3 

159. 

2.7 

15.0 

1139.1 

887.0 

-1.6 

-17.2 

352,0 

10.4 

1.4 

-10.3 

281.1 

284,3 

l.l 

29,3 

1.5 

160. 

3.2 

16.0 

1324.9 

872.0 

-1.3 

-29.3 

351.4 

11,6 

1.7 

-11.4 

282,7 

283,9 

0,4 

9,7 

1.8 

162. 

3.6 

17.0 

1416.8 

862.0 

-0.9 

-22,5 

350,7 

13,5 

2.2 

-13.4 

284.2 

286.3 

0.7 

17.4 

2.  1 

164. 

3.9 

18.0 

1528.8 

850.0 

-0.5 

-19.6 

348.7 

14.4 

2.8 

-14,1 

285.7 

288.5 

0.9 

22.0 

2.3 

165. 

4.2 

19.0 

1632.7 

839.0 

-1.3 

-19.6 

346.2 

14.3 

3.4 

-13  .9 

285.9 

288.7 

1.0 

23.3 

2.6 

165. 

4.6 

20.0 

1728.1 

829.0 

-2.0 

-21.0 

344.0 

13,8 

3.8 

-13  3 

286.2 

288.0 

0.9 

21.6 

2.9 

165. 

5.1 

21.0 

1863.4 

815.0 

-2.4 

-21. E 

346.4 

14.2 

3.3 

-13  .8 

287.1 

289.5 

0.8 

20.8 

3.3 

165. 

5.5 

22.0 

1971.2 

804.0 

-2.1 

-23.5 

346.3 

15.5 

3.7 

-15,1 

288.6 

290.7 

0.7 

17.5 

3.7 

165. 

5.7 

23.0 

2070.7 

794.0 

-1.8 

-23.3 

344.0 

14.9 

4.1 

-14.4 

289.9 

292.2 

0.7 

17,5 

3,9 

165. 

6* **  1 

24.0 

2181.4 

783.0 

-2.  7 

-24,0 

339.  1 

13.7 

4.9 

-12.8 

290,1 

292.2 

0,7 

17.5 

4.2 

16  5. 

6.5 

25.0 

2283.1 

773.0 

-3.7 

-24,  7 

333,4 

12,2 

5.5 

-10.9 

290.1 

292.1 

0.7 

17.6 

4.5 

164. 

6.9 

26.0 

2416.8 

760.0 

-4.4 

-25.0 

332.6 

12.4 

5.7 

-11.0 

290.7 

292.7 

0.7 

18.1 

4.8 

163. 

7.3 

27.0 

2531.6 

749.0 

-4.8 

-25.9 

330.2 

12.1 

6.0 

-10.5 

291.  ft 

293.5 

0.6 

17,2 

5.  1 

163. 

7.6 

28.0 

2637.2 

739.0 

-5.2 

-28.2 

327.6 

11.7 

6.3 

-9.9 

292.2 

293,8 

0.5 

14.3 

5.3 

162. 

8.0 

29.0 

2754.9 

728.0 

-5.4 

-28.7 

323.8 

11.1 

6.6 

-9.0 

293.3 

294.8 

0.5 

13.8 

5.6 

162. 

8.4 

30.0 

2852.4 

719.0 

-5.7 

-30.2 

319.9 

10.6 

6.8 

-8.1 

294.0 

295.3 

0.4 

12.3 

5.8 

161. 

8.7 

31.0 

2962.0 

709.0 

-6.4 

-32.7 

317.7 

10.4 

7.0 

-7.7 

294.3 

295.4 

0.3 

10.3 

6.  0 

160. 

9.1 

32.0 

3072.8 

699.0 

-7.5 

-31.9 

315.8 

10,4 

7.2 

-7.4 

294.4 

295,6 

0,4 

12.0 

6.2 

159, 

9.5 

33.0 

3184.9 

689.0 

-7.6 

-33. C 

315.3 

10.8 

7.6 

-7  6 

298.4 

296.5 

0.3 

10.9 

6.4 

158. 

9.8 

34.0 

3298.5 

679.0 

-8.3 

-33. C 

314.6 

11.1 

7.9 

-7.8 

295.8 

296.9 

0.3 

11.5 

6.  6 

157. 

10.2 

35.0 

3413.4 

669.0 

-9.4 

-34.2 

312.8 

11.6 

8.5 

-7,9 

295.9 

297.0 

0.3 

11. 1 

6,9 

157, 

10.6 

36.0 

3541.3 

658.0 

-10.4 

-35,4 

310.  1 

11.9 

9.1 

-7.7 

296.2 

297.1 

0.3 

10.7 

7.2 

156. 

11.0 

37.0 

3659.0 

648.0 

-11.1 

-36.4 

307.2 

12.4 

9.9 

-7.5 

296.7 

297.5 

0.3 

10.2 

7.4 

155. 

11.4 

38.0 

3766.3 

639.0 

-11.7 

-36.6 

306.6 

13.0 

10.5 

-7.8 

297.2 

298.1 

0.3 

10.3 

7.7 

153. 

11.7 

39.0 

3886.9 

629.0 

-12.4 

-37.2 

307.3' 

13.4 

10.7 

-0.1 

297.8 

298.6 

0,2 

10.4 

7.9 

153. 

12.1 

40.0 

3996.9 

620.0 

-13.2 

-37.6 

309,  1 

13.7 

10.6 

-8.6 

298.0 

298.8 

0.2 

10.5 

8.2 

152. 

12.6 

41.0 

4133.2 

609.0 

-13.2 

-37.6 

310.5 

13.8 

10.5 

-9.0 

299.5 

300.3 

0.2 

10.5 

8.  6 

151. 

12.9 

42.0 

4250.4 

599.0 

-12.7 

-37.4 

309.6 

14.2 

lO.P 

-9.0 

301.6 

302.5 

0.3 

10,4 

8.8 

150, 

13.3 

43.0 

4374.9 

590.0 

-12.8 

-37.5 

305,2 

15.5 

12.6 

-8.9 

302.8 

303,6 

0,3 

10.4 

9.1 

150. 

13.7 

44.0 

4492.0 

581.0 

-13.4 

-37.9 

299.2 

17.4 

15,2. 

-8.5 

303.4 

304.3 

0.2 

10.5 

9.5 

149. 

14.0 

45.0 

4610.9 

572.0 

-12.9 

-37.6 

294.6 

19.1 

17.4 

-7,9 

305.3 

306.2 

0.3 

10.4 

9.  6 

148. 

14.4 

46.0 

4718.5 

564.0 

-12.0 

-37. G 

290.4 

21.2 

19,9 

-7o4 

307.7 

308.6 

0,3 

10,3 

10.  1 

146. 

14.8 

47.0 

4841.4 

555.0 

-12.7 

-37,4 

289.  1 

23,1 

21.8 

-7,6 

308.3 

309.2 

0.3 

10.4 

10.6 

144. 

15.3 

48.0 

4966.0 

546.0 

-13.5 

-38.0 

290.2 

25.4 

23.8 

-B.8 

308.7 

309.6 

0.3 

10.5 

11.2 

142. 

15.6 

49.0 

5078.2 

538.0 

-13.8 

-38.2 

291.5 

26,6 

24.0 

-9,8 

309.7 

310.6 

0,3 

10.5 

11.6 

141. 

16.1 

50.0 

5191.9 

530.0 

-14.2 

-38.5 

293.9 

28  .0 

25.6 

-11.3 

310.5 

311.4 

0.3 

10.6 

12.3 

139. 

16.6 

31.0 

5365.5 

518.0 

-14.8 

-38.9 

295.4 

27.8 

25.1 

-11.9 

311.9 

312.7 

0.2 

10.6 

13.2 

137. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPPOLATEP 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  250 
STEPHENVILLEt  TEx 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  146  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

pnT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEF 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

DG 

17.1 

52.0 

5468.6 

511.0 

-13.8 

-38.2 

296.8 

27.3 

24,4 

-12.3 

314.3 

315.2 

0.3 

10.5 

14,0 

136. 

17,5 

53.0 

5603.6 

502.0 

-14,2 

-38.5 

298,8 

28.8 

25.2 

-13,9 

315.3 

316.3 

0.3 

10.6 

14.3 

I35.j 

17.9 

54.0 

5725.3 

494.0 

-14.8 

-38.9 

300.9 

32.6 

28.0 

-16.8 

316.1 

317.0 

0.3 

10.6 

15.1 

135. 

18.3 

55.0 

5848.7 

486.0 

-15.5 

-39.4 

301.8 

35.7 

30.3 

-18,8 

316.7 

317.6 

0.3 

10.7 

16.0 

134^ 

IS.8 

56.0 

6005.5 

476,0 

-16.  1 

-19,9 

101.7 

37.8 

32.2 

-19.9 

317,8 

318.7 

0.2 

10.8 

17.1 

133] 

19.2 

57.0 

6132.9 

468.0 

-17.0 

-40,4 

301,0 

T8.6 

31.1 

-19.9 

318.3 

319.1 

0.2 

10.9 

18.0 

133. 

19.6 

50.0 

6262.0 

460.0 

-10.1 

-41.2 

300.1 

39.3 

34.0 

-19.7 

318.5 

319.3 

0.2 

11.0 

18.9 

132. 

20.1 

59.0 

6376.3 

453.0 

-19.5 

42.3 

299.2 

39.9 

34.8 

-19.4 

318.0 

318,8 

0.2 

11.2 

20,  1 

131. 

20.4 

60.0 

6508.4 

445,0 

-20.5 

-42.9 

298,8 

3;.  3 

34.9 

-19,1 

318.5 

319.2 

0.2 

11.3 

20.9 

131, 

20.8 

61.0 

6642.3 

437.0 

-21,-8 

-41.1 

298.3 

39.5 

34.8 

-18.7 

318.4 

319.1 

0.2 

12.5 

21.8 

130. 

21.3 

62.0 

6760.9 

430.0 

-23.0 

-43.6 

297.6 

39.6 

35.1 

-18.3 

318.4 

319.0 

0.2 

13.1 

22.9 

130. 

21.7 

63.0 

6898.2 

422.0 

-24.2 

-44.2 

296.8 

40.0 

15,7 

-10  0 

318.6 

319,2 

0,2 

11.7 

23.8 

129. 

22.1 

64.0 

7019,8 

415.0 

-25.5 

-44,6 

295.9 

40.0 

36.0 

-17  5 

318,4 

319.0 

0.2 

14.3 

24.8 

129. 

22.5 

65.0 

7142.9 

408.0 

-26.7 

-45.5 

294.8 

39.5 

35.9  • 

-16.6 

318.4 

319.0 

0.2 

15.0 

25.8 

128. 

23.1 

66.0 

7303.4 

399.0 

-28.3 

-46.7 

293.5 

38. B 

35.6 

-15.5 

318.4 

318.9 

0.1 

15.1 

27.0 

127. 

23.5 

67.0 

7448.3 

391.0 

-29.6 

-47,4 

292.8 

38,8 

35.8 

-15.1 

318.5 

319.0 

0.1 

15.7 

28.2 

127, 

23.9 

68.0 

7576.9 

384.0 

-30.8 

-48.1 

292.5 

39.4 

36.5 

-15.  1 

218.6 

319.1 

0.1 

16.3 

28.7 

127. 

24.3 

69.0 

7707.1 

377.0 

-32.1 

-49.1 

291.6 

39.5 

36.7 

-14  ,5 

318.5 

319.0 

0.1 

16.4 

29.8 

126. 

24.8 

70.0 

7820.2 

371.0 

-33.0 

-50.1 

289.7 

39.0 

36.8 

-13  2 

318.8 

319.2 

O.l 

16.1 

31.0 

126. 

25.2 

71.0 

7992,6 

362,0 

-34,  1 

-51.2 

28  7.8 

3<».0 

37,2 

-11.9 

319,5 

320.0 

O.l 

15.7 

31.8 

125. 

25.6 

72.0 

8129,0 

355,0 

-35.3 

-51.4 

286,0 

39.3 

37.8 

-10.8 

319.8 

320.2 

0.1 

17.2 

32.7 

125. 

26.1 

73.0 

8247.6 

349.0 

-35.9 

-51.5 

283.5 

38.7 

37.7 

-9.0 

320.5 

320.8 

0.1 

18.2 

34.0 

124. 

26.5 

74,0 

8388.1 

342.0 

-37.0 

-52.4 

281.3 

37,8 

37.0 

-7.4 

320.9 

321.2 

0.1 

18,3 

35.0 

123. 

26.9 

75.0 

8510,2 

336,0 

-38.1 

-53.0 

281.1 

40,6 

39.8 

-7.8 

321.1 

321,4 

0.1 

18.8 

35,3 

123. 

27.3 

76,0 

8654.9 

329.0 

-39.1 

-53.7 

281.7 

45.1 

44.2 

-9.1 

321.5 

321.8 

0.1 

19.3 

36.3 

122. 

27.7 

77.0 

8780.7 

323.0 

-40.5 

99.9 

281.6 

48.3 

47.3 

-9  7 

321.4 

999.9 

99.9 

999,9 

17.5 

122. 

28.2 

78.0 

8908.2 

317.0 

-41.4 

99.9 

280,1 

47.5 

46.8 

-8.3 

321.9 

999.9 

99,9 

999,9 

39.  1 

121. 

28.  6 

79.0 

9059,3 

310.0 

-42.8 

99.9 

278.4 

44.4 

43.9 

-6.5 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

120. 

29.0 

80.0 

9190.8 

304.0 

-44.1 

99.9 

277.3 

4* **. 6 

41.3 

-5.3 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

120. 

29.6 

81.0 

9346.7 

297.0 

-45.3 

99.9 

2 78.3 

43.3 

42.9 

-6.2 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

119. 

30.1 

82.0 

9459,7 

292.0 

-46,6 

99.9 

278.7 

45.7 

45.2 

-6,9 

322,2 

999.9 

99.9 

999,9 

43.6 

118. 

30.5 

83.0 

9620.5 

235.0 

-47,0 

99.9 

277.8 

45.8 

45.4 

-6.2 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

118. 

31.0 

84.0 

9761.1 

279.0 

-48.3 

99.9 

275.9 

45.2 

45.0 

-4.7 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

117. 

31.4 

35.0 

9879.9 

274.0 

-49.4 

99.9 

275.8 

47.6 

47.3 

-4.8 

324.1 

999,9 

99.9 

999.9 

46.8 

117, 

32.1 

85.0 

10073.5 

266.0 

-50.9 

99,9 

275.9 

52.1 

51.6 

-5.4 

324,7 

999,9 

99,9 

999,9 

48.9 

116. 

32.5 

87.0 

10196,7 

261.0 

-51.9 

99,9 

274.4 

51.7 

51.5 

-4.0 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

115. 

33.1 

88.0 

10347.3 

255,0 

-52.4 

99.9 

269.2 

47.3 

47.3 

0.7 

326.4 

999,9 

99.9 

999.9 

52.0 

115. 

33.6 

89.0 

10500.9 

249.0 

-53.5 

99.9 

266,7 

47.0 

46.9 

2.7 

327,0 

999.9 

99,9 

999.9 

52.8 

114. 

34.0 

90,0 

10657.4 

243.0 

-54.7 

99,9 

26T,  1 

49,9 

49.8 

2.5 

327,4 

999,9 

99,9 

999.9 

54.0 

113. 

34.5 

93.0 

10790.0 

238.0 

-56.2 

99.9 

269.1 

55.0* 

55.0 

0 ,9 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

113. 

34.9 

92.0 

10924.7 

233.0 

-56.  8 

99,9 

269.8 

55.0* 

55.0 

0.2 

328.2 

999,9 

99.9 

999.9 

55.7 

112. 

35.5 

93.0 

11062.4 

228.0 

-56.2 

99.9 

269.3 

47.7* 

47.7 

0,5 

331.2 

999,9 

99,9 

999,9 

58.8 

111. 

35.9 

94,0 

11204.0 

223.0 

-54,1 

99,9 

263.9 

6 1.2* 

41 0 2 

0.8 

336.5 

999.9 

99,9 

999.9 

59.6 

111. 

36.4 

95.0 

11349.4 

218.0 

-54.4 

99,9 

270.0 

36.5* 

36c6 

0.0 

33B.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

111. 

37.1 

96.0 

11558.5 

211.0 

-54.6 

99,9 

273,0 

33. B* 

33,7 

-2.3 

341.1 

999.9 

99,9 

999,9 

62.0 

no. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OFG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


384 


STATION  WO.  260 
STEPHPNVILLPi  TPX 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  146  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SF.C 

M/SFC 

DO  K 

DG  K 

G“/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.6 

97,0 

11680,7 

207.0 

-55.5 

99,9 

273,4 

33,5* •* 

33.1 

-4,9 

341.5 

999,9 

99,9 

999,9 

62.8 

no. 

3S.1 

98.0 

11837.2 

202.0 

-53,9 

99.9 

283.3 

36.7* 

35.7 

-8,5 

346.4 

999.9 

99.9 

999,9 

63.7 

no. 

38.6 

99,0 

11990.1 

197,0 

-54,1 

99.9 

286,3 

43.6* 

41.8 

-12 .2 

348.6 

999.9 

09,9 

999.9 

65.  1 

no. 

39.1 

100.0 

12129.3 

193.0 

-55.4 

99.9 

28T.1 

52.3* 

50.0 

-15  ,4 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

no. 

39.8 

101.0 

12330.4 

187,0 

-56.2 

99.9 

285.7 

54.9* 

52.8 

-14.9 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

no. 

40.3 

102.0 

12502.9 

132.0 

-55.7 

99.9 

282.9 

47.5* 

46.3 

-10.6 

354,0 

999,9 

99.9 

999,9 

70.6 

109. 

40.8 

103.0 

12644.1 

178,0 

-56,8 

99,9 

278,0 

39,3* 

38.9 

-5.5 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

109. 

41.4 

104.0 

12767.9 

174.0 

-57.5 

99.9 

269.1 

33. 7» 

33.7 

0.5 

355.6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

109, 

41.9 

105.0 

12935.1 

170.0 

-56.7 

99.9 

260.8 

32.9* 

32.5 

5.3 

359.4 

999.9 

99.9 

999,9 

73,8 

109. 

42.4 

106.0 

13124.5 

165.0 

-56.5 

99,9 

257.8 

35.5* 

34.7 

7.5 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.8 

108. 

42,9 

107.0 

13279.9 

161,0 

-57,3 

99.9 

261.7 

39.5* 

39.  1 

5.7 

363.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

108. 

43.3 

108.0 

13438.8 

157.0 

-57.8 

99.9 

266.2 

40.7* 

40.6 

2.7 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

108. 

43.9 

109.0 

13601.8 

153.0 

-57.1 

99.9 

273.4 

42,4* 

42.3 

-2.5 

369.5 

999.9 

99,9 

999.9 

77,8 

107, 

44.4 

110. 0 

13769.2 

149,0 

-57.8 

99,9 

279.6 

51.7* 

51.0 

-8.6 

371.2 

999,9 

99.9 

999,9 

79.1 

107. 

45,2 

111.0 

139/>0.3 

145.0 

-59.2  . 

99.9 

285.3 

65.5* 

63.2 

-17.2 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

107. 

45.8 

112.0 

14115.5 

141.0 

-59.5 

99.9 

288.4 

62,6* 

59,4 

-19.8 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

107, 

46.4 

113.0 

14295.2 

137.0 

-60.4 

99.9 

289.  1 

58.  1* 

54.9 

-19,0 

375,7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  5 

107, 

47.0 

114.0 

14432.9 

134.0 

-61.3 

99,9 

285,  1 

42,6* 

41.1 

-11.1 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

107. 

47.6 

115.0 

14620.5 

130.0 

-62.4 

99.9 

276.9 

17.9* 

17.8 

-2.1 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

107. 

48.3 

116.0 

14815.7 

126.0 

-61.8 

99.9 

277.7 

14.1* 

14.0 

-1.9 

382.2 

999.9 

99,9 

999,9 

89.9 

107. 

48.9 

117,0 

15013,0 

122,0 

-62.7 

99,9 

277.7 

21.2* 

21.0 

-2.8 

384.1 

999,9 

99,9 

999.9 

91.0 

107. 

49.4 

118.0 

15166.3 

119.0 

-63.3 

99.9 

276.0 

25.6* 

25.5 

-2.7 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

107. 

50.0 

119.0 

15322.7 

116.0 

-64.6 

99.9 

2 76.7 

30.5* 

30.3 

-3.6 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

107. 

50.5 

120.0 

15536.9 

112.0 

-65.0 

99.9 

279.7 

37.2* 

36.7 

-6,3 

389,4 

999,9 

99,9 

999.9 

93.1 

107. 

50,9 

121.0 

15702.1 

109,0 

-66,0 

99,9 

282.4 

45.0* 

43.9 

-9  .6 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  1 

106. 

51.5 

122.0 

15928.4 

105.0 

-67.0 

99.9 

283.9 

48.2* 

46.8 

-11,6 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.4 

106. 

52.2 

123.0 

16103.0 

102.0 

-68.2 

99.9 

280.6 

36,8* 

36.2 

-6,7 

393,7 

999,9 

99.9 

999.9 

98.  1 

106. 

52.8 

124,0 

16282.2 

99,0 

-68,2 

99.9 

277.8 

35.9* 

35.6 

-4.9 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

106. 

53.4 

125.0 

16404.6 

97.0 

-63.4 

99.9 

278.2 

41.2* 

40.7 

-5.9 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.4 

106. 

54.4 

126.0 

16657.1 

93.0 

-68.6 

99.9 

281.9 

46.7* 

45.7 

-9.6 

403.5 

999.0 

99.9 

999.9 

103.0 

106. 

55.0 

127.0 

16853.4 

90.0 

-68.8 

99.9 

284.8 

45.6* 

44,1 

-11.6 

406.8 

999.9 

99,9 

999.9 

105,3 

106. 

55,6 

123.0 

17056.2 

87,0 

-69,0 

99.0 

287.3 

43.1* 

41.1 

-12.8 

410.4 

999,9 

99,9 

999.9 

106.4 

106. 

56.3 

129.0 

17266.0 

84.0 

-69.0 

99.9 

288.9 

38  .1* 

36.0 

-12.4 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

106. 

56.9 

130.0 

17410.0 

82.0 

-69.0 

99.9 

289.0 

22.6* 

21.4 

-7.3 

417,4 

999,9 

99,9 

999.9 

109.8 

106. 

57.8 

131.0 

17709.7 

78,0 

-68.2 

99,9 

112.3 

5.5* 

—5  . 1 

2.1 

425,1 

999,9 

99,9 

999,9 

110.  3 

106. 

5.8.5 

132.0 

17866,1 

76.0 

-66.  8 

99,9 

175.3 

2,6* 

-0.2 

2.6 

431.3 

999.9 

99,9 

999.9 

107.8 

106. 

59.2 

133.0 

18110.7 

73.0 

-65.0 

99,9 

274.7 

26.1* 

26.0 

-2.1 

440.1 

999.9 

99,9 

999.9 

110.0 

106. 

59.9 

134.0 

18366.2 

70.0 

-65.6 

99.9 

274.5 

37.3* 

37.2 

-2.9 

444.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

106. 

60.7 

135.0 

18542.0 

68.0 

-66.6 

99,9 

275.0 

36.1* 

35.9 

-3,2 

445.7 

999.9 

99.9 

999,9 

113.1 

106. 

61.6 

136.0 

18909.2 

64.0 

-66,2 

99.9 

280.5 

39.9* 

39.2 

-7.3 

454.4 

999.9 

99.9 

999.9 

115.1 

105. 

62.5 

137.0 

19200.6 

61.0 

-65.8 

99.9 

288.9 

32.7* 

30.9 

-10,6 

461.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.1 

105. 

63.5 

138.0 

19506.1 

58.0 

-67.0 

99,9 

287.7 

45.4* 

43.3 

-13,8 

465.5 

999,9 

99,9 

999,9 

118.6 

106. 

64.5 

139,0 

19828.4 

55.0 

-65.0 

99.9 

282.9 

46,1* 

45.0 

-10.3 

477.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.1 

106. 

65.5 

140.0 

20053.9 

53.0 

-65.6 

99.9 

102.7 

1.1* 

-1.0 

0,2 

480.9 

999.9 

99,9 

999.9 

124.4 

105. 

66.6 

141.0 

20409.5 

50.0 

-64,0 

99.9 

112.9 

31,9* 

-29.4 

12.4 

492,6 

999,9 

99,9 

999.9 

122.  1 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


385 


STATION  NO.  260 
STEPHENVILLE.  TFX 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  146  20,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

’EMP 

DfW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

3G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K. 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

67.8 

142.0 

20788.7 

47,0 

-63.8 

99.9 

227.7 

9.6* 

7.1 

6.4 

501.9 

999,9 

99.9 

999.9 

121.8 

105. 

69.1 

143,0 

21194.7 

44.0 

-62.2 

99.9 

266.2 

22.4* 

22.3 

1,5 

515,5 

999,9 

99.9 

999,9 

122.  1 

105. 

70,3 

144.0 

21631.3 

41r« 

-62.0 

99,9 

269.2 

24,2* 

24.2 

0,3 

526.5 

999.9 

99,9 

999.9 

124.4 

105. 

71.7 

145.0 

21940.9 

39.0 

-61.6 

99.9 

252.0 

13.2* 

12.5 

4.1 

535.0 

999.9 

99,9 

999.9 

125.6 

104. 

73.0 

146.0 

22434.5 

36.0 

-63.6 

99.9 

122.1 

27,2* 

-23,1 

14.5 

542.1 

999,9 

99,9 

999,9 

124.0 

104. 

74.2 

147.0 

22970.1 

33.0 

-62,4 

99.9 

242.6 

6.8* 

6.1 

3.1 

559.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.3 

104. 

75.  i1 

148.0 

23357.0 

31.0 

-61.4 

99.9 

279.5 

22.4* 

22.1 

-3.7 

571.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.4 

104. 

77.6 

149.0 

23989.5 

28.0 

-60.6 

99.9 

272,4 

22.8* 

22.7 

-1,0 

591,1 

999,9 

99,9 

999.9 

128.3 

104. 

79.5 

150.0 

24696.1 

25.0 

-60,0 

99,9 

299,4 

11.5* 

10.0 

-5.7 

612.1 

999.9 

99.9 

999.9 

129.8 

104. 

81.6 

151.0 

25491.8 

22.0 

-61.3 

99.4 

283.6 

18.3 

17.8 

-4.3 

631.2 

999,9 

99,9 

999.9 

134.7 

104. 

83.9 

152.0 

26085.1 

20.0 

-60.0 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

652.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  260 
STEPHENVILLE,  TEX 


7 FFPRIJARY  1975 

1245  GMT  152  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

PG  K 

r,M/KC 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.1 

399.0 

977.5 

-6.5 

-8.1 

70.0 

3.1 

-2.9 

-1.1 

268.7 

2T4.1 

2.1 

88.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

475.6 

960.0 

-4,9* •* 

99,5 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

270.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

0.6 

9.0 

565.6 

957,0 

-3.2* 

99, 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

1.0 

10.0 

657.3 

946,0 

-1.6* 

99,'' 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

275.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

1.3 

11. 0 

776.3 

932.0 

C.O 

99. c 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

1.7 

12.0 

871.3 

921.0 

0.4 

99,  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

280.0 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

2.0 

13.0 

959.0 

911.0 

2.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

2.4 

14.0 

1065.9 

899.0 

2.0 

99. S 

326.3 

2.4 

1.3 

-2.0 

293.  7 

999.9 

99,9 

999,9 

0,2 

149, 

2.8 

15.0 

1155.9 

889,0 

1.2 

99.  f 

297.0 

3,1 

2,8 

-1.4 

283,  7 

999,9 

99.9 

999.9 

0.3 

147. 

3.2 

16.0 

1283.5 

875.0 

1.3 

99.9 

280.0 

4.7 

4.6 

-0.8 

285.2 

999.9 

99.9 

999.9 

0.4 

137. 

3.6 

17.0 

1385.3 

864.0 

1.7 

99.0 

275.8 

5.9 

5.8 

-0.6 

286.6 

999.9 

99.9 

999.9 

0.5 

125. 

3.9 

18.0 

1488.3 

853.0 

1.2 

99.9 

279.4 

5.9 

5.8 

-0,9 

207,  1 

990,9 

99,9 

999,9 

0.6 

120. 

4.2 

19.0 

1582.9 

843.0 

0.0 

99,9 

2 77.3 

5.4 

5.4 

-0.7 

286.9 

999.9 

99.9 

999.9 

0.7 

118. 

4.6 

20.0 

1687.9 

832.0 

-0,4 

99,9 

267.9 

4,9 

4.9 

C.2 

287.4 

999.9 

99.9 

999.9 

0.8 

115. 

5.1 

21.0 

1803.7 

820.0 

-1.7 

99.9 

256.8 

5.6 

5.4 

1.3 

287.3 

999.9 

99.9 

999.9 

0.9 

109. 

5.4 

22.0 

1910.9 

809.0 

-2.7 

99.9 

260,7 

5.8 

5,7 

0.9 

287.4 

999,9 

99.9 

999.9 

l.O 

105. 

5.7 

23.0 

2009.3 

799.0 

-3,4 

99,9 

256.9 

5.9 

5.9 

0.3 

287.6 

999.9 

99.9 

999.9 

1.1 

103. 

6.1 

24.0 

2118.9 

788.0 

-2,7 

99,9 

274.1 

6.2 

6.2 

-0.4 

289.6 

999.9 

99.9 

999.9 

1.2 

102, 

6.4 

25.0 

2220.3 

778.0 

-1.9 

99.9 

274.6 

6.6 

6.6 

-0.5 

291.5 

999.9 

99.9 

999.9 

1.4 

101. 

6.9 

26.0 

2343.6 

766.0 

-2.8 

99.9 

272.6 

6.2 

6.2 

-0.3 

291.8 

999.9 

99.9 

999.9 

1.6 

101. 

7.2 

27.0 

2447.5 

756.0 

-3,3 

99.9 

273.8 

6.1 

6.1 

-0.4 

292.4 

999.9 

99,9 

999,9 

1.7 

100. 

7.6 

28.0 

2552.8 

746.0 

-3.3 

99.9 

277.1 

5.4 

6.3 

-0.8 

293.5 

999.9 

99.9 

999.9 

1.8 

99. 

7.9 

29.0 

2648.7 

737.0 

-3.6 

99.9 

279.5 

5.4 

6.4 

-1.1 

294.1 

999.9 

99.9 

999.9 

1.9 

99. 

8.2 

30.0 

2767.2 

726.0 

-4.4 

99.9 

281.4 

5.5 

6.3 

-1.3 

294.6 

999.9 

99.9 

999c9 

2.0 

99, 

8.6 

31.0 

2865.3 

717.0 

-5.1 

99,9 

282.9 

6.4 

6.2 

-1.4 

294.8 

999,9 

99,9 

999,9 

2.2 

100. 

9.0 

32.0 

2975.4 

707.0 

-5.9 

99,9 

231.7 

6,2 

6.1 

-1.3 

295.1 

999.9 

99.9 

999.9 

2.4 

101. 

9.3 

33.0 

3075,-6 

698.0 

-6.3 

99.9 

278.7 

6.3 

6.2 

-l.O 

295.7 

999.9 

99.9 

999.9 

2.5 

101. 

9.7 

34.0 

3188.2 

688.0 

-7.2 

99.9 

275.3 

6.8 

6.8 

-0,8 

296.0 

999.9 

99.9 

999.9 

2.6 

100, 

10.1 

35.0 

3290.7 

679.0 

-7.8 

99.9 

276.7 

8.0 

7,9 

-0.9 

296,4 

999,9 

99,9 

999.9 

2.7 

99, 

10.5 

36,0 

3417.6 

668.0 

-8.0 

99.9 

279.7 

9.8 

9.7 

-1.7 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

2.9 

99. 

10.8 

37.0 

3534.7 

658.0 

-8.1 

99.9 

282.1 

11.4 

ll.l 

-2  .4 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

3.2 

99. 

11.2 

38.0 

3629.6 

650.0 

-8.1 

99.9 

284.5 

13.3 

12.9 

-3.3 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

3.5 

100. 

11.6 

39.0 

3750.0 

640.0 

-8.  1 

99,9 

284,5 

15.1 

14.5 

-4,3 

301,1 

999,9 

99,9 

999,9 

3.8 

100. 

11.9 

40c0 

3847,7 

632.0 

-7.7 

99.9 

287.9 

15.3 

15.5 

-5.0 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

4.1 

101. 

12.3 

41.0 

3984.6 

621.0 

-6.3 

99.9 

283.6 

18.0 

17.0 

-5.7 

305.8 

999.9 

99.9 

999.9 

4.5 

101. 

12.7 

42.0 

4111.4 

611.0 

-6. 6 

99.9 

288,5 

19.5 

18.5 

-6.2 

306,9 

999,9 

99,9 

999.9 

4,9 

102. 

13.1 

43.0 

4214.4 

603.0 

-6.2 

99,9 

287,9 

20,9 

19.9 

-6.4 

308.5 

999,9 

99,9 

999.9 

5.4 

103. 

13.4 

44.0 

■;318.8 

595.0 

-6.2 

99,9 

288.0 

21.5 

20.4 

-6.6 

309.7 

999.9 

99,9 

999.9 

5.8 

103. 

13.8 

45.0 

4437.9 

586.0 

—6.6 

99.9 

289.7 

21.4 

20.1 

-7.2 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

6.4 

103. 

14.2 

46.0 

4558.6 

577.0 

-7.2 

99.9 

292.4 

20,9 

19.3 

-8,0 

311.2 

999,9 

99,9 

999,9 

6,9 

104, 

14.6 

47.0 

4667.4 

569.0 

-6.9 

99.9 

295.8 

20,4 

18.4 

-8,9 

312.8 

999,9 

99.9 

999.9 

7.3 

105. 

14.9 

48.0 

4791.6 

560.0 

-7,5 

99,9 

293,1 

20.5 

18.1 

-9.6 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

7.7 

105. 

15.3 

49.0 

4917.6 

551.0 

-7.8 

99. <■ 

299.6 

20,9 

18.1 

-10.3 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

8.2 

106. 

15.7 

50.0 

5016.8 

544.0 

-8,  8 

99,9 

299.7 

21.3 

18.5 

-10.6 

314.6 

999,9 

99.9 

999.9 

8,7 

107. 

16.2 

51.0 

5174.6 

533.0 

-9.9 

99.9 

299.9 

21.8 

19.1 

-10.5 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

9.3 

108. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 
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STATICN  NO.  260 
STEP^CNVILLE.  TEX 

7 FEBRUARY  1975 
1245  GMT 


152  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/'EC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

52.0 

. 5291.0 

525.0 

-11. 0 

99.9 

298.6 

22.1 

19,4 

-IC.6 

315,2 

099,9 

99,9 

999,9 

9,8 

108. 

16.9 

53.0 

5393,8 

518.0 

-12,2 

99,9 

299,0 

22.2 

19,4 

-10.8 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

10.2 

109. 

17.3 

54.0 

5512.6 

510.0 

-13.1 

99.  «■ 

299.5 

22.4 

19.5 

-11. 0 

315.2 

099,9 

99.9 

990.9 

10.8 

109. 

17.7 

55.0 

5648.0 

501,0 

-14.0 

99,9 

299.  1 

22.5 

19.7 

-10.9 

315.8 

099.9 

99.9 

999.9 

11.3 

110. 

18.2 

56.0 

5785.2 

492.0 

-15.4 

99.9 

297.3 

22.6 

20.1 

-10.4 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

11.9 

110. 

18.5 

57.0 

5908.7 

484.0 

-16.5 

99.9 

295.9 

22.7 

20.5 

-9,9 

315.9 

999.9 

99,9 

999.9 

12.4 

111. 

18.9 

58,0 

6033.8 

476.0 

-17.3 

99,9 

294.2 

23,4 

21.4 

-9,6 

316,4 

999,9 

99,9 

990.9 

12,9 

111. 

19.2 

59.0 

6144.6 

469,0 

-18.7 

99.  V 

293.0 

24.1 

22.2 

-9.4 

316.0 

099.9 

99.9 

090.9 

13.3 

111. 

19.7 

60.0 

6272.5 

461.0 

-19.9 

99.', 

291.1 

24.7 

23.1 

-8.9 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

14.  1 

111. 

20.1 

61.0 

6402.2 

453.0 

-20.8 

99. <• 

289.8 

24.5 

23.1 

-8.3 

316.5 

999.9 

99,9 

999.9 

14.7 

111. 

20.4 

.62.0 

6517.0 

446.0 

-21,9 

99.* •*' 

289.0 

23,9 

22,6 

-7.8 

316.6 

999.9 

99,9 

990.9 

15.2 

111. 

20,.' 

6'3.0 

6633.2 

439.0 

-23.1 

99.9 

288.8 

23.3 

22.1 

-7.5 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

15.7 

111. 

21.2 

64.0 

6750.6 

432.0 

-24.3 

99.9 

289.1 

23.2 

21.9 

- .6 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

16.2 

111. 

21.7 

65.0 

6886.6 

424.0 

-25.3 

99,9 

289,0 

23,7 

22,3 

-8.0 

316.8 

999,9 

99,9 

999,9 

16.9 

111. 

22.2 

66.0 

7024.6 

416.0 

-26.2 

99.9 

290,3 

24,7 

23.1 

-P.6 

317.3 

999.9 

99.9 

990.9 

17.6 

111. 

22.6 

67.0 

7147.1 

409.0 

-27.3 

99, <: 

290.8 

25.3 

23.6 

-9.0 

317.5 

999.9 

99.9 

990.9 

18.2 

ill. 

23.0 

68.0 

7288.9 

401.0 

-23.6 

99.  <■ 

291.5 

25.5 

23.7 

-9.3 

317.6 

99  9.9 

99.9 

999.9 

18.9 

111. 

23.3 

69.0 

7396.7 

395.0 

-29.8 

99,0 

292,0 

25,3 

23,5 

-9,5 

317.4 

999,9 

99,9 

999,9 

19.3 

111. 

23.8 

70,0 

7323.8 

388.0 

-30.9 

99.9 

292.7 

25,2 

23.5 

-9.7 

317.7 

999.9 

99.9 

999,9 

20.1 

111. 

24.3 

71.0 

7671.3 

390.0 

-32.2 

99.9 

293.2 

25.4 

23.4 

-10.0 

317.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

111. 

24.7 

72.0 

7783.4 

374.0 

-33.4 

99.9 

293.0 

25.8 

23.7 

-10.  1 

317.7 

999,9 

99,9 

999,9 

21.4 

111. 

25.2 

73.0 

7934.9 

366,0 

-34,5 

99,9 

291.9 

26.2 

24,3 

-9,8 

318.1 

999,9 

99,9 

999.9 

22.2 

111. 

25.6 

74,0 

8069.6 

359.0 

-35.3 

99.' 

290.6 

26.4 

24.7 

-9.3 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

111. 

25.9 

75.0 

8186.7 

353.0 

-36.5 

99,'' 

289,5 

26  .4 

24.9 

-B.8 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

111. 

26.4 

76.0 

8305.2 

347.0 

-37.7 

99.0 

238.0 

26.9 

25.6 

-8.3 

318.6 

999,9 

99,9 

999.9 

24.  1 

111. 

26.8 

77,0 

8425,2 

341,0 

-38.9 

99.9 

287.4 

27.3 

26.0 

-8.2 

318,6 

099,9 

99,9 

999,9 

24.8 

111. 

27.2 

78.0 

8567.1 

334.0 

-40.0 

99.9 

287.5 

27.3 

26.1 

-t.2 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

25.4 

111. 

27.7 

79.0 

8732.2 

326.0 

-41.4 

99.9 

283.4 

27.0 

25.7 

-P.5 

319.4 

099.9 

09.9 

990.9 

26.3 

110. 

28.3 

80.0 

8336.8 

321.0 

-43.0 

99.9 

203.5 

27.1 

25.7 

-P.6 

318.5 

999,9 

99,9 

999.9 

27,2 

III. 

28.8 

81.0 

9006.6 

313.0 

-43.6 

99, <■ 

287,4 

27,9 

26.6 

-8,3 

320.0 

999,9 

99.9 

999.9 

28.0 

110. 

29.3 

82.0 

9136.4 

307.0 

-45.0 

99.0 

206.7 

29.2 

28.0 

-8.4 

319.8 

999.9 

90.9 

999.9 

28.9 

110. 

29.8 

83.0 

9267.9 

301.0 

-46.3 

99.0 

207.1 

31.0 

29.7 

-9.1 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

110. 

30.2 

84.0 

9401.5 

295.0 

-47.1 

99.9 

287.6 

32.1 

30.6 

-0.7 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

110. 

30.7 

85.0 

9537.2 

289.0 

-48.2 

99,9 

287.5 

32.1 

30.6 

-0.6 

320.9 

999,9 

99.9 

999.9 

31.6 

110. 

31.3 

86.0 

9698.6 

282.0 

-48.7 

99.9 

205.5 

31.7 

30.5 

-B.4 

322.3 

999.9 

99.9 

999,9 

32.6 

110. 

31.8 

87.0 

9839.6 

276.0 

-49.6 

99.' 

283.4 

33.2 

32.3 

-7.7 

323.0 

999.9 

99,9 

999,9 

33,5 

110. 

32.2 

88.0 

9959.1 

271.0 

-50.5 

99. <■ 

282,1 

34,5 

33.8 

-7.2 

323,4 

999,9 

99,9 

999,9 

34.4 

110. 

32.7 

89,0 

10104.9 

265,0 

-51.0 

99.'' 

281,2 

35.6 

34.9 

-6.9 

324.8 

999,9 

99.9 

999.9 

35.5 

109. 

33.2 

90.0 

10228.6 

260.0 

-52.0 

99.0 

281.4 

36.6 

35,8 

-7.2 

325,0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

109. 

33.7 

91.0 

10379.5 

254.0 

-53.0 

99,9 

202.1 

37.6 

36.8 

-7  .9 

325.8 

999.9 

99,9 

999.9 

37.7 

109. 

34.2 

92.0 

10507.3 

249.0 

-54,2 

99,9 

282.5 

38,9 

38,0 

-6.4 

325.8 

999,9 

99,9 

999.9 

38.7 

109. 

34.6 

93.0 

10637.2 

244.0 

-54.9 

99.', 

282.4 

40.6 

39.6 

-6.7 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

109. 

35.1 

94.0 

10796.0 

238.0 

-56.0 

99.' 

282.0 

43.2 

42.3 

-9.0 

327.4 

999,9 

90,9 

999.9 

41.1 

lOR. 

35.6 

95.0 

10903,6 

234.0 

-56.8 

99,0 

281.9 

45.8 

44.8 

-9.5 

327.8 

999,9 

99.9 

999.9 

42.1 

108. 

36.2 

96.0 

11068.2 

228.0 

-56.8 

99.0 

283.3 

45.7 

44.5 

-10.5 

330.2 

999,9 

90.9 

990.9 

44.1 

108. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  GR  TIME  HAVE  ELEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

36.6 

97.0 

11237.2 

222.0 

37.0 

98.0 

11352.1 

213.0 

37.4 

99.0 

11458.3 

213.0 

37.8 

100.0 

11648.4 

208.0 

38.5 

101.0 

11834.2 

202.0 

39.0 

102.0 

11961.4 

198.0 

39.4 

103.0 

12124.4 

193.0 

40.0 

104,0 

12258.0 

189.0 

40.4 

105.0 

12423.6 

184.0 

41.1 

106.0 

12568.5 

180.0 

41.6 

107.0 

12711.6 

176.0 

42.2 

108.0 

12857.8 

172.0 

42.7 

109.0 

13007.8 

168.0 

43.2 

110.0 

13161,7 

164.0 

43.9 

1 ll.O 

13359.3 

159.0 

44.5 

112.0 

13521.7 

155.0 

45.1 

113.0 

13687.6 

151.0 

45.6 

114.0 

13857,3 

147,0 

46.2 

115.0 

14030.8 

143.0 

46.9 

116.0 

14208.3 

139.0 

47.4 

117.0 

14390,1 

135,0 

43.  1 

118.0 

14529.6 

132.0 

48.6 

119.0 

14720.5 

128.0 

49.2 

120.0 

14867.1 

125.0 

49.8 

121.0 

15067,5 

121.0 

50.2 

122.0 

15170.1 

119.0 

50.9 

123.0 

15380.7 

115.0 

51.4 

124.0 

15543.2 

112.0 

52.0 

125.0 

15709.2 

109.0 

52.8 

126.0 

15936.6 

105.0 

53.4 

127.0 

16111.9 

102.0 

54.1 

128.0 

16291.8 

99.0 

54.7 

129,0 

16476.6 

96.0 

55.2 

130.0 

16666.2 

93.0 

56.0 

131.0 

16927.5 

89.0 

56.6 

132,0 

17130,5 

86.0 

57.2 

133.0 

17270.1 

84.0 

57.8 

134.0 

17486.2 

81.0 

58.  6 

135.0 

17710.0 

78.0 

59.4 

136,0 

17943,3 

75,0 

60.2 

137.0 

18187.4 

72.0 

61.1 

138.0 

18442.3 

69.0 

61.9 

139,0 

18708.7 

66.0 

62.8 

140.0 

18987.3 

63.0 

63.8 

141,0 

19280,6 

60.0 

STATIOM  NO, 
STEPHENVILLE 

7 FEBRUARY 
1245  GMT 


TEM" 

DEW  RT 

DIP 

SPEFO 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

-56.8 

99.9 

284.3 

42.6 

-58.2 

99.9 

284.5 

37,6 

-57.8 

99,0 

281.7 

34,6 

-57.0 

99. «' 

277.5 

34.4 

-56.0 

99. R 

272.3 

38.1 

-56.0 

99.9 

271.4 

39.6 

-55.0 

99,9 

271.2 

39,5 

-56.0 

99.9 

272.2 

42.5 

-55.8 

99.9 

273.8 

43.1 

-55.  7 

99,9 

273.4 

51.0 

-56.0 

99.9 

270.4 

45.6 

-56.0 

99.9 

269.0 

42.7 

-55.2 

90.0 

271.7 

44.4 

-55.0 

99.9 

274.9 

44,2 

-55.3 

99.9 

277.9 

39.5 

-56.0 

99.9 

279.9 

39.7 

-57,0 

99,0 

280.6 

50.6 

-57,6 

99,* **' 

280.6 

56.3 

-59.2 

99.0 

281.1 

49.4 

-60.0 

99.9 

282.0 

38.2 

-61. 1 

99,9 

281.4 

33.8 

-61.3 

99.9 

281.4 

33.8 

-61.5 

99.9 

282.5 

38.0 

-62.7 

99.' 

282.8 

44.0 

-62,9 

99.9 

281.8 

45,1 

-62.9 

99.9 

280.9 

43.8* 

-62.7 

99.9 

279.3 

43.0* 

-63,9 

99.9 

277.6 

39,6* 

-65.0 

99,9 

275.3 

33.7* 

-66.0 

99.9 

276.5 

27.0* 

-67.2 

99.*: 

279.6 

21.1* 

-67.6 

99.'' 

282.6 

23.0* 

-68.7 

99,9 

282.8 

28.1* 

-69.8 

99.9 

282. Q 

32.0* 

-70,9 

99,9 

2 79,4 

41.9* 

-71.1 

99,9 

278,1 

42,5* 

-70.2 

99.9 

276.9 

30.4* 

-70.4 

99. fi 

275.6 

20,6* 

-70.9 

99,0 

276.4 

27.8* 

-69.3 

99,9 

280.5 

35,3* 

-68.7 

99.9 

285.0 

27.1* 

-68.7 

99.9 

237.1 

23.1* 

-68.5 

99,9 

287,6 

31.0* 

-68.9 

99.9 

286.4 

20.8* 

-67.0 

99,9 

282,6 

19.6* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


389 


260 

TFX 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

DG 

41.3 

-10.5 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

108. 

36,4 

-5.4 

332.4 

999,9 

99.9 

999,9 

46.2 

108. 

33,8 

-T.O 

335.1 

999,9 

99.9 

999.9 

46.9 

108. 

34.1 

-4.5 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

108. 

38.  1 

-1.5 

343,1 

999,9 

99,9 

999,9 

49.0 

107. 

39,5 

-l.O 

345,1 

999,9 

99.9 

999,9 

50.3 

107. 

39,4 

-0.8 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

107. 

42.5 

-1.6 

349.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.4 

106. 

48.0 

-i.2 

352.7 

999.9 

99.9 

999,9 

53.4 

106. 

50.9 

-s.l 

355.2 

999.9 

99,9 

999,9 

55.8 

105. 

45.6 

-0.3 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

105. 

42.7 

0.8 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

105. 

44.4 

-1.3 

363,1 

999,9 

9«>,  9 

999,9 

59,8 

104. 

44.  1 

-3.8 

365,8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

104. 

39.1 

-5.4 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

104. 

39.1 

-6.8 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

104. 

49.7 

-<^.3 

371,2 

999.9 

99.9 

999,9 

65.5 

104. 

55.3 

-IC.3 

372,9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

104. 

48.4 

-9.5 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

104. 

37.4 

-8.0 

374.7 

999,9 

99,9 

999,9 

71.4 

104. 

33,  1 

-6,7 

376.0 

999.9 

99.9 

999,9 

72,8 

104. 

33.1 

-6.7 

378.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

103. 

37.1 

-t.2 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

103. 

42.9 

-9.8 

381.4 

999.9 

99,9 

999.9 

76.1 

103. 

44.  1 

-«'.2 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.3 

103, 

43.0 

-8.3 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

103. 

42.4 

-7.0 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

103. 

39,3 

-5.2 

391,4 

999,9 

99,9 

999,9 

82.4 

103. 

33.6 

-3.1 

392.3 

999.9 

90.  q 

999.9 

83.5 

103. 

26.8 

-i.O 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

103. 

20.0 

-5.5 

395.6 

999.9 

99,9 

999,9 

85,8 

103. 

22.4 

-5.0 

398.2 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

103. 

27.4 

-6.2 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

103. 

31.3 

-6.7 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

80,5 

103. 

41.3 

-6.9 

404,1 

999,9 

99,9 

999.9 

89,9 

103. 

42,0 

-6,0 

407,6 

999,9 

99.9 

995,9 

92,0 

103. 

30.2 

-3.7 

412.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

103. 

20,5 

-2.0 

416.0 

999.9 

99,9 

595,9 

94,0 

103. 

27.6 

-3.1 

419,6 

999.9 

99,9 

999,9 

94,9 

103. 

34.8 

-6.4 

427.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

102. 

26.2 

-7.0 

434.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

103. 

22.1 

-6.8 

439.3 

999.9 

99.9 

999,9 

99.5 

103. 

29.6 

-5.4 

445,4 

999.9 

99,9 

999,9 

100.8 

103. 

19.9 

-5.9 

450.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

103. 

19.1 

-9.3 

460.9 

999,9 

99,9 

999,9 

103.1 

103. 

STATICN  NO.  260 
STEPHEWtLLEf  TFX 


7 FEORIIARY  1975 

1245  GMf  152  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

DIP. 

SPEEP 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

nr,  c 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/oEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

64.8 

142.0 

19591.9 

57.0 

-64.  8 

99.9 

279.4 

27.3* 

27.0 

-^.5 

472. T 

.999,9 

99,9 

999,9 

104.7 

103, 

65.7 

143.0 

19922,6 

54.0 

-63.9 

99.9 

275.8 

12. 9» 

12.8 

-1.3 

482,3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

103. 

66.8 

144.0 

20154.5 

52.0 

-62.9 

99.9 

103.4 

5.3* 

-5.2 

1.2 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

103. 

67.7 

145.0 

20519.6 

49.0 

-63.9 

99.9 

282.6 

5.0* 

4.9 

-I.l 

495,9 

999.9 

99.9 

999,9 

106.  1 

103. 

68.8 

146.0 

20906.3 

46.0 

-64.4 

99.9 

281.8 

7.9 

7.8 

-1.6 

503.5 

999,9 

99,9 

999,9 

105.5 

103. 

69,9 

147.0 

21178.8 

44.0 

-63.3 

99,  J 

276.8 

20.8 

20,6 

-2,5 

512.7 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

103. 

71.0 

148.0 

21614.2 

41.0 

-62.0 

99.9 

271.5 

28.4 

28.3 

-U.8 

526.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

103. 

72.1 

149.0 

22004.2 

38.0 

-62.0 

99.9 

260.1 

19.3 

19.0 

3.3 

538.0 

999.9 

99.9, 

999.9 

110.3 

102. 

73.3 

150.0 

22418.0 

36.0 

-62.7 

99,9 

262.4 

15.5 

15.4 

3.0 

544,5 

999.9 

99.9 

999,9 

111.4 

102. 

74.8 

151.0 

22954.0 

33.0 

-62.9 

99.9 

262,5 

4.5 

4.5 

0.6 

557.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.9 

102. 

76.4 

152.0 

23340.8 

31.0 

-60.9 

99.9 

271.0 

10.0 

10.0 

-0.2 

573.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

102. 

77.9 

153.0 

23976.4 

28.0 

-59.0 

99.9 

276.9 

13.6 

18.5 

-2.2 

595.4 

999.9 

99,9 

999.9 

114.5 

102. 

79.4 

154,0 

24689.6 

25.0 

-57,6 

99.9 

234.2 

16.5 

13.4 

9.7 

619.0 

999,9 

99.9 

999.9 

116.0 

101. 

80.8 

155.0 

25215.1 

23.0 

-58.3 

99,9 

259.5 

21.5 

21.1 

'..9 

631.9 

999.9 

99,9 

999.9 

117.3 

101. 

82.7 

156.0 

26095.3 

20.0 

-58.0 

99.9 

276.0 

7.7 

7.6 

-C  .8 

658.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.8 

101. 

84.7 

157.0 

26761.9 

18.0 

-56,3 

99.9 

275.2 

22.0 

21.9 

-2,0 

684.1 

999,9 

99,9 

999.9 

119.4 

101. 

87.0 

158.0 

27925.1 

15.0 

-54,4 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

727,2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

STATICN  l^J.  261 
DEL  siQ,  TEX 

5 FE9RUA1V  1975 


2315  GMT 

160 

> 12. 

1 

ANGLES 

ON  THE  HALE  MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPCLATED 

ERCM  WHOLE 

MINUTE 

VALlIf.S 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PI 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V CC3P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

HIN 

GPK 

"9 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

8.9 

319.0 

977.7 

18.7 

11. r 

170.0 

2.6 

-0.5 

2.6 

294.9 

318.6 

8.9 

64.0 

0.0 

0. 

0.3 

9.0 

373.1 

971.0 

18.6 

10.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.3 

317.8 

8.4 

60,7 

999.9 

999. 

0.6 

10.0 

952.8 

962.0 

16.7 

8,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

294.0 

313.3 

7,2 

57,9 

999.  9 

999. 

1.0 

11.0 

568.6 

999.0 

16.1 

6.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.4 

311.4 

6.3 

52.1 

999.9 

999. 

1.9 

12.0 

658.5 

939.0 

15.3 

2.  1 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

294.3 

307,3 

4.8 

41.0 

999.9 

999. 

1.7 

13.0 

799.2 

929.0 

15.1 

3.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99. 9 

295.0 

309.1 

5.1 

44.5 

999.9 

999. 

2.1 

19.0 

899.9 

918.0 

19.3 

3.: 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.2 

310.1 

5.4 

49,0 

999.9 

999. 

2.9 

15.0 

992.3 

908.0 

13.5 

3.^ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295,4 

310.1 

5,4 

50.6 

999,9 

999. 

2.8 

16.0 

1059.3 

896.0 

12.9 

3,2 

187,6 

5,8 

0.8 

5.7 

295.9 

310,6 

5.4 

51.5 

1.0 

344. 

3.2 

ir.o 

1198.5 

886.0 

12.7 

0.3 

201.2 

4.9 

1.8 

4.6 

296.5 

308.7 

4.4 

42.4 

1.1 

34  7. 

3.6 

18.0 

1293.8 

876.0 

12.3 

5.1 

215.9 

4.1 

2.4 

3.3 

297.3 

314.5 

6.3 

61.4 

1.2 

351. 

3.9 

19.0 

1390.0 

866.0 

11.7 

-0.  6 

229.6 

3.0 

2.3 

1.9 

297.4 

309,1 

4.2 

41.9 

1.2 

354. 

9.3 

20.0 

1937.1 

856.0 

11.3 

-3.S 

265.5 

1.9 

1.9 

0.2 

297.9 

307,7 

3.5 

35.2 

1.2 

356. 

9.8 

21.0 

1595.0 

895.0 

11.0 

-10.3 

272.7 

3.1 

3.1 

-O.l 

298.4 

304.5 

2.1 

21.2 

1.2 

358. 

5.1 

22.0 

1659.1 

839.0 

10.6 

-8.6 

266.3 

4.6 

4.6 

0.3 

299.2 

306.1 

2.4 

24.9 

1.2 

1. 

5.5 

23.0 

1799.9 

825.0 

10.6 

-9.9 

265.6 

6.6 

6.6 

0.5 

300,2 

309,8 

3.3  • 

34.5 

1.2 

8. 

5.8 

29.0 

1835.7 

816.0 

10.0 

-5.7 

265,9 

7.5 

7.5 

0,5 

300,5 

309,4 

3.1 

32.4 

1.3 

14. 

6.2 

25.0 

1938.0 

806.0 

9.3 

-8.', 

267.7 

8.8 

8.8 

0 .3 

300.7 

307.8 

2.4 

26.6 

1.3 

22. 

6.6 

26.0 

2051.7 

795.0 

6.6 

-15. V 

270.6 

10.1 

10.1 

-0.1 

301.0 

305.4 

1.5 

16.6 

1.4 

30. 

7.0 

27.0 

2156.1 

785.0 

8.0 

-22. f 

2 72.9 

11.4 

11.4 

-C.5 

301.4 

303.9 

0.8 

9.3 

1.6 

38. 

7.9 

28.0 

2251,0 

776.0 

7.3 

-23.7 

275.0 

13.1 

13.1 

-I.l 

301.6 

303.9 

0.7 

8.8 

1.8 

46, 

7.7 

29.0 

2357.9 

766.0 

6.2 

-29.9 

274.7 

13.6 

13.5 

-I  .1 

301.6 

303.8 

0.7 

8.9 

1.9 

52. 

8,1 

30.0 

2993.2 

758.0 

5.9 

-29.3 

273.2 

13.7 

13.7 

-0.8 

301.6 

303.8 

0.7 

9.5 

2.2 

58, 

8.5 

31.0 

2551.9 

798.0 

9.5 

-29.6 

271.6 

14.0 

14.0 

-0.4 

301.8 

303.9 

0.7 

9.6 

2.5 

62. 

8.9 

32.0 

2699.8 

739,0 

3.7 

-29.  f. 

269,6 

14.5 

19.5 

0.1 

301.9 

304.1 

0.7 

10.3 

2.8 

66. 

9.3 

33.0 

2790,0 

730.0 

2.5 

-26.  L 

267,9 

15.1 

15.1 

0.6 

301,7 

303,5 

0.6 

9,3 

3.1 

68. 

9.7 

39.0 

2899.1 

721.0 

2.2 

-29.) 

266.9 

15.9 

15.9 

0 .9 

302.4 

303.9 

0.5 

7.7 

3.4 

70. 

10.2 

35.0 

2950.9 

712.0 

1.8 

-28.5 

266.9 

17.2 

17.2 

0.9 

303.1 

304.7 

0.5 

8.3 

3.9 

72. 

lO.T 

36.0 

3075.6 

701.0 

1.0 

-28.9 

268.7 

18.4 

18.9 

0.4 

303,5 

305.2 

0.5 

8.9 

4,4 

74. 

ll.l 

37.0 

3167.8 

693.0 

0.8 

-19.5 

271.2 

19.1 

19,  1 

-0.4 

304.4 

308,  1 

1.2 

20.1 

4.9 

75. 

11.9 

38.0 

3272.7 

689.0 

0.9 

-16.9 

273.6 

19.4 

19.4 

-1.2 

305.1 

309.8 

1.5 

27.0 

5.2 

75. 

11.9 

39.0 

3367.0 

676.0 

0.2 

-16.'; 

277.6 

19.7 

19.6 

-2.5 

305.9 

310.5 

1.5 

26.2 

5.8 

78. 

12.2 

90.0 

3979.3 

667.0 

-0.6 

-17. £ 

279.3 

19.8 

19.6 

-3.2 

306.2 

310,5 

1.4 

25.8 

6.  1 

79. 

12.7 

91.0 

3607.0 

656.0 

-1.2 

-18.7 

280.6 

19.9 

19.6 

---.7 

306.9 

311.2 

1.4 

25.8 

6.7 

81. 

13.1 

92.0 

3709.7 

698.0 

-1.6 

-20.9 

280.3 

20.0 

19.7 

-3.6 

307.6 

311.2 

1.2 

22.0 

7.1 

83. 

13.5 

93,0 

3803.5 

690.0 

-2.2 

-19.9 

279.5 

20.0 

19.8 

-3.3 

308.0 

311.8 

1.2 

24.2 

7.5 

84. 

19.0 

99.0 

3915.8 

631.0 

-2.8 

-20.9 

2 T9.  8 

20,3 

20.0 

-3,4 

308.5 

312.3 

1.2 

24.3 

B.2 

85. 

19.4 

95.0 

9016.8 

623.0 

-3.7 

-20.6 

281.0 

20,6 

20.2 

-3.9 

308.6 

312.3 

1.2 

25.1 

8.6 

86. 

19.8 

96.0 

9118.7 

615.0 

-9,9 

-20. £ 

282.7 

20.9 

20.4 

-4.6 

309.0 

312.8 

1.2 

26.4 

9.1 

86. 

15.2 

97.0 

9221.7 

607.0 

-5.3 

-21. £ 

289.7 

21.3 

20.6 

-5.4 

309,1 

312.6 

1.1 

25,6 

9.6 

87, 

15.6 

98.0 

9338.9 

598.0 

-5.7 

-22.6 

286,7 

21.7 

20.8 

-5.2 

309.9 

313.2 

1.0 

24.8 

10.  1 

88. 

16.0 

99.0 

9931,1 

SOl.O 

-5,9 

-22.9 

288.6 

22.3 

21.1 

-7,1 

310.8 

314.0 

1.0 

24.4 

10.6 

89. 

16.3 

50.0 

9537.7 

583.0 

-6.6 

-23.9 

289.8 

22.7 

21.4 

-7,7 

311.1 

314.1 

0.9 

23.6 

11.0 

90. 

16.9 

51.0 

9672.7 

573.0 

-7.9 

-25,0 

291,7 

23,7 

22.0 

-8,7 

311.7 

314.6 

0.9 

22.8 

11.7 

91, 

17.3 

52.0 

9782.1 

565.0 

-8.1 

-29.1 

292.5 

24.1 

22.3 

-9.2 

312.1 

315.2 

1.0 

1 

12.3 

92, 

* BY  SPEED 
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ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  1 
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STATICN  NO,  261 
OEl  RIO,  TEX 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  160  12.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLF  MINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

EH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.7 

53.0 

6892.6 

557.0 

-9.0 

-26.5 

293.1 

26.3 

22.6 

-9.5 

312.6 

315.6 

0.9 

26.9 

12.9 

93. 

18.1 

56.0 

6990.6 

550.0 

-9.6 

-25.2 

293.3 

26.3 

22.6 

-9.5 

312.8 

315.7 

0,9 

26.6 

13.6 

96. 

18.6 

55.0 

5103.5 

562,0 

-10.3 

-25.6 

291.8 

26.5 

22.8 

-9,1 

313.2 

315.9 

0.8 

26,7 

16.  1 

95. 

19.1 

56.0 

5232.3 

533.0 

-11. 0 

-28.2 

288.6 

25.6 

26.1 

-8,1 

313.9 

316.2 

0.7 

22.7 

16.8 

96. 

19.6 

57.0 

5368.3 

525,0 

-11.7 

-29,6 

285.  7 

26.6 

25,6 

-7.1 

316.6 

316,6 

0.6 

21,0 

15.6 

96, 

20.0 

58.0 

5665.8 

517,0 

-12.2 

-29.5 

286.6 

26.0 

26.0 

-6.7 

315.2 

317.6 

0.6 

21.9 

16.2 

97. 

20.A 

59.0 

5569.9 

510.0 

-13.0 

-30.6 

283. 3 

26.7 

26.0 

-6.1 

315.6 

317.6 

0.6 

21.5 

16.9 

97. 

20.8 

60.0 

5675.1 

503.0 

-13.8 

-30.5 

281.6 

26.7 

26.2 

-5.3 

315.6 

317.7 

0.6 

22.8 

17.5 

97, 

21.3 

6i.O 

5796,7 

695,0 

-16.7 

-30,6 

278,1 

27.2 

27.0 

-3,8 

316.1 

318.1 

0.6 

26.1 

18.  3 

97. 

21.7 

62.0 

5906.3 

688.0 

-15.6 

-31.6 

275.3 

27,8 

27.7 

-2c6 

316.2 

318.0 

0.5 

23.8 

18.9 

97. 

22.0 

63.0 

6013.3 

681.0 

-16.1 

-33.7 

273.3 

28. 1 

28.1 

-1 .5 

317.0 

318.5 

0.5 

20.0 

19.5 

97, 

22.3 

66.0 

6123.5 

676.0 

-16.9 

-36,6 

271.3 

27.8 

27,8 

. -0.6 

317.3 

318,7 

0.6 

19,5 

20,0 

97. 

22.8 

65.0 

6235.0 

667,0 

-17.7 

-35.1 

268,3 

27,2 

27,2 

0,8 

317.5 

319,0 

0,6 

20.1 

20.8 

97, 

23,3 

66.0 

6380,6 

658.0 

-18.8 

-35.5 

266.1 

27.0 

27.0 

1,9 

318.0 

319.6 

0,6 

21.1 

21.6 

97. 

23.7 

67,0 

6678,6 

652.0 

-20.0 

-36.2 

265.6 

27.6 

27.3 

2.2 

317.7 

319.0 

0.6 

22,0 

22.2 

95. 

26.1 

68.0 

6593.9 

665.0 

-21.1 

-36.5 

265.6 

27.9 

27.8 

2.2 

317,7 

319.0 

0,6 

23,3 

22.8 

96. 

26.6 

69.0 

6710,7 

638.0 

-22.3 

-36.7 

265.9 

27,.  8 

27.7 

2.0 

317.7 

319.0 

0.6 

25.3 

23.6 

95. 

26.9 

70.0 

68?8.9 

631.0 

-23.3 

-37.2 

266.8 

26  .9 

26.8 

1.5 

317.8 

319.0 

0.6 

26.5 

26.  2 

95. 

23,6 

71.0 

6965.7 

623.0 

-26.6 

-37.5 

268.3 

25,0 

25.9 

0.8 

318.1 

319.6 

0.6 

28.2 

25.0 

95. 

25.9 

72.0 

7087.2 

616.0 

-25.2 

-38,6 

270,2 

25,7 

25,7 

-0,1 

318.6 

319.8 

0.3 

27.3 

25.7 

95. 

26.3 

73.0 

7210,2 

609.0 

-26,0 

-39,9 

271.5 

25.6 

25.5 

-0.7 

319.1 

320.2 

0.3 

25.5 

26.6 

95. 

26.8 

76.0 

7317.1 

603.0 

-26.8 

-60.7 

272.6 

25.3 

25.3 

-1.1 

319.5 

320.6 

0.3 

25.2 

27.1 

95, 

27.2 

75.0 

7625.1 

397.0 

-27.8 

-61.6 

273.1 

25.1 

25.0 

-1.6 

319.5 

320.3 

0.2 

25.2 

27.7 

95. 

27.6 

76.0 

7552.6 

390,0 

-29.0 

-62,5 

273.8 

25.3 

25.2 

-1^7 

319,5 

320,6 

0.2 

25.3 

28.3 

95. 

28.1 

77.0 

7663,3 

386.0 

-30.2 

-63.2 

275.0 

26.6 

25.5 

-2.3 

319.6 

320.2 

0.2 

26.6 

29.0 

95. 

28.5 

78.0 

7775.1 

378.0 

-31.2 

-63.5 

276.2 

28.0 

27.9 

-3  .0 

319.5 

320.2 

0.2 

28.5 

29.7 

95. 

23.9 

79.0 

7888. 3 

372.0 

-32.2 

-63.5 

277.3 

28.6 

28,3 

-3.6 

319,7 

320.5 

0.2 

31.3 

30.6 

95. 

29,3 

80.0 

8022.1 

365,0 

-33,6 

-62.9 

278.8 

23,6 

28.3 

-6,6 

319.9 

320.7 

0,2 

37.3 

31,1 

95, 

29,8 

81.0 

8157,7 

358.0 

-36.7 

-62.7 

231.6 

23.6 

23.1 

-5.7 

319.9 

320.7 

0.2 

63.3 

32.0 

95. 

30.2 

82.0 

8275.5 

352.0 

-35.9 

-62.1 

283.8 

23.9 

28.1 

-6.9 

319.8 

320.7 

0.3 

52.3 

32.6 

95. 

30.7 

83-C 

8306.7 

366.0 

-36.9 

-62.0 

286.5 

29.6 

28.2 

-8.6 

319.9 

320.9 

0.3 

59.2 

33,5 

95. 

31.2 

86.0 

8515.7 

360,0 

-37.5 

-60.9 

288.2' 

29,8 

28.3 

-9.3 

320,8 

321,9 

0.3 

70.0 

36.6 

95. 

31.6 

85.0 

8638.3 

336.0 

-38.7 

-61.9 

288.8 

30.3 

28.7 

-9.8 

320.8 

321.8 

0.3 

71.2 

35.  1 

96. 

32.1 

86.0 

8783.6 

327.0 

-39.9 

-62,9 

288.9 

30.8 

29.1 

-10.0 

321.1 

322.0 

0.3 

72.3 

36.0 

96. 

32.5 

87.0 

8909 .6 

321,0 

-61.0 

99.9 

289.3 

30,7 

29.0 

-10.1 

321.3 

999,9 

99,9 

999,9 

36,7 

96. 

32.8 

88.0 

9016.2 

316.0 

-6lo8 

99,9 

290.1 

30.1 

28.2 

-10.3 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

97. 

33.3 

89.0 

9165.8 

310.0 

-63.0 

99.9 

291.6 

29.6 

27.6 

-10.7 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

97. 

33.7 

90.0 

9277.2 

306.0 

-66.0 

99.9 

291.6 

29.0 

27.8 

'll.O 

322.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

38,7 

97. 

36.1 

91,0 

9388,2 

299,0 

-65.3 

99,9 

291,2 

31.2 

29.1 

-11-3 

321.8 

999,9 

99.9 

999.9 

39.6 

98. 

36.5 

92,0 

9523,1 

293.0 

-66.6 

99.9 

290.6 

32.6 

30.5 

-11.5 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

60.2 

98, 

36.8 

93.0 

9637.2 

288.0 

-67.3 

99.9 

290.7 

32.9 

30.8 

-11.5 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

98. 

35.3 

96.0 

9752.8 

283.0 

-68,6 

99.9 

291.0 

33.3 

31.1 

-11.9 

322.2 

999.9 

99,9 

999.9 

61.8 

98. 

35,7 

95,0 

9869.7 

278.0 

-69.6 

99.9 

291.1 

36.2 

31.9 

-12.3 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

99. 

36.3 

96.0 

10036.2 

271.0 

-51.0 

99.9 

290.9 

36.0 

33.7 

-12.8 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

99. 

36.8 

97,0 

10157,1 

266.0 

-52.0 

99,9 

290,  7 

36,5 

36.1 

-12.9 

322.9 

999.9 

99,9 

999.9 

66,9 

99, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

* 3Y  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  REfN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  N0»  261 

firi  BIO,  Tgx 


S iFOBtlARV  IBTS 

2MS  OMT  U9  12.  I 

ANSLtS  ON  TMf  MALr  MlNUTi?  HAVE  BPEA  LfNEABLV  f HirE.spei ATPO  fBPM  WHOLP  MtNHrt  VALIJF* **‘- 


TIME 

ONTCT 

Hf ight 

POPS 

TpwP 

niw  pt 

OtR 

SPPPO 

1)  fiaop 

V cnMP 

PnT  T 

P POT  T 

Hk  PYO 

PH 

RANGP 

M 

MIN 

GPM 

wo 

t)G  C 

og  c 

00 

M/S'fF 

M/SPP 

M/ope 

00  K 

Og  k 

Om/kO 

PP.T 

KM 

nO 

3T.2 

9H.0 

102'N.T 

^61.0 

*53.0 

99.9 

290,5 

16 .2 

33.9 

= 12  >7 

321.3 

999.9 

99,9 

999.9 

45.8 

99, 

3/.T 

99.0 

10404.1 

256.0 

*54.2 

99.9 

290.2 

35.6 

13.4 

= 12.3 

323.3 

999,9 

99,9 

999,9 

46,8 

100, 

3B.I 

150.0 

10530.3 

251.0 

*55.  3 

99,9 

209.9 

34.? 

32.6 

-11,8 

123,4 

999,9 

99,9 

999,9 

4?,6 

190. 

3B.6 

101. 0 

10684.2 

245.0 

* 56.  5 

99.9 

290. 1 

11.4 

29.5 

= 10.0 

124.0 

999,9 

99,9 

999.9 

48.  ? 

100. 

39.1 

102.0 

10814.T 

240.0 

*5?.o 

99,9 

290.  ? 

2?»3 

25.6 

=9,6 

324.1 

999,9 

99.9 

999,9 

49.? 

100, 

39.5 

103.0 

1094?. 3 

235.0 

-59.? 

99.9 

29o.b 

2?.9 

26.2 

=9.5 

324.6 

999,9 

99,9 

999.9 

50. 1 

100. 

AO.O 

104.0 

11055.0 

231.0 

*59.  5 

99.9 

206,9 

19.4 

3?.? 

*11.5 

324,9 

999,9 

99,9 

999,  9 

50,4 

10U 

AO.  A 

105.0 

11191.4 

226.0 

*60.9 

99.9 

205.2 

40.4 

46.  ? 

“12.  ? 

324,? 

999,9 

99,9 

999,9 

52,0 

101, 

A0.9 

106.0 

11102.3 

222.0 

“61.5 

99.9 

201.9 

49.8 

48.4 

“12  .0 

125,6 

999,9 

99,9 

999.9 

54.0 

101, 

AI.5 

lOT.O 

11441.4 

21?. 0 

“62.0 

99.9 

204.2 

40.6 

39.1 

-.9  9 

326,9 

999,9 

99.9 

999.9 

55,4 

101, 

41.9 

lOn.O 

1158?. 6 

212.0 

*61.0 

99.9 

207,0 

11.4 

31.9 

= 10.2 

129,3 

999,9 

99,9 

999,9 

56,4 

101, 

42*3 

109.0 

ll?05.8 

200.0 

*60.9 

99.9 

295*6 

20*2 

25.4 

*12(2 

312,5 

999,9 

99,9 

999.9 

5?.  2 

101, 

42.9 

110.0 

11026,5 

204.0 

*60.0 

99.9 

101.4 

20.9 

24.? 

= 15.1 

334.? 

999,9 

99,9 

999.9 

5?»0 

101, 

43.6 

lll.O 

12012.9 

198.0 

*59,1 

99,9 

299.1 

34.7 

10.3 

*16.8 

339.8 

999,9 

99,9 

999.9 

59.0 

102, 

43.9 

112.0 

12141*? 

194.0 

“55.  0 

99,9 

295,  ? 

36.5 

12*9 

= 15,9 

34?,  4 

999,9 

99.9 

999,9 

59.? 

102, 

44.5 

113.0 

122?4.3 

190,0 

*56.0 

99,9 

20?. 8 

15.2 

33.5 

*10.7 

34P.2 

999,9 

99.9 

999,9 

61.0 

102, 

44.9 

lU.O 

12409.? 

106.0 

*55.9 

99.9 

201.1 

29,? 

29.1 

= 5.? 

151.6 

999,9 

99,0 

999.9 

62.1 

102, 

45.4 

115.0 

12548.0 

102.0 

“56.0 

99.9 

2?1,6 

25,1 

25.1 

=0,? 

353,5 

999,9 

99,9 

999,9 

62,  ? 

102, 

46*  1 

116.0 

I2?24*e 

1??»0 

“5?,0 

99,9 

268.0 

30.1 

30.1 

1.0 

354,? 

999,9 

99,9 

999,9 

61,4 

102. 

46*6 

IIT.O 

12869.3 

l?3.0 

*5?»  6 

99,9 

269,2 

35.0 

15.0 

0.5 

156.5 

999,9 

99,9 

999,9 

64,  T 

102. 

4T.1 

IIB.O 

13016.8 

169,0 

“5B.3 

99,9 

260,5 

31.9 

33.9 

0.9 

15?, 2 

999,9 

99,9 

999,9 

65,9 

101. 

4T.6 

119.0 

1316?. 2 

165.0 

*59.2 

99.9 

266j,0 

30.9 

10.9 

1,? 

359.2 

999,9 

99,9 

999,9 

66.? 

101, 

4B*  1 

120.0 

13320.9 

161.0 

*59.1 

99,9 

266,  5 

30*9 

10,7 

U.9 

360,5 

999,9 

99,9 

999.9 

6?. 5 

101, 

44*6 

121.0 

11430.8 

150.0 

= 59,0 

99.9 

26?.? 

32.? 

32.? 

1 1 

361,0 

999,9 

99.9 

999,9 

68.4 

101, 

49.2 

122.0 

13599.5 

154,0 

*59.5 

99,9 

269,2 

34.3 

34,3 

0 5 

164,0 

969,9 

99.9 

999.9 

69,6 

101, 

49. T 

123.0 

13?64.2 

150.0 

*59.3 

09.9 

269.0 

34.3 

34%1 

0-1 

36?.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

?0»? 

100, 

50.3 

124.0 

11990.7 

14?. 0 

“59.  3 

99,9 

2?0,  i 

34.0 

14.0 

=0,1 

3?0»o 

999,9 

99,9 

999.9 

?1,9 

100. 

50.9 

125.0 

14063.2 

143.0 

“60.0 

99.9 

2?1.2 

14.7 

34.? 

=0,? 

3?1.? 

999,9 

99,9 

999.9 

7l,l 

100, 

51.6 

126.0 

14239.9 

139.0 

= 61.1 

99.9 

2?3.0 

33.6 

33.5 

*1.? 

3?2.9 

999.9 

99.9 

999,9 

?4.  5 

100, 

52.1 

12T.0 

14420.8 

136.0 

*62.0 

99*9 

2?3.  0 

30*1 

10.0 

*2.0 

3 ? 4 , 4 

999,9 

99,9 

999,9 

?5»? 

100, 

52. T 

12H.0 

14559.? 

132,0 

“62  .4 

99.9 

2?4i  5 

2?.0 

26.9 

“2.1 

3?6.1 

999,9 

99.9 

999.9 

?6.5 

100. 

53.2 

129.0 

14?01.4 

129.0 

*61.1 

90,9 

2?5.0 

2?.? 

2?. 6 

=2.4 

3??. 3 

999,9 

99.9 

999,9 

??.  2 

100, 

53.  T 

130.0 

14094.8 

125.0 

= 63 .9 

99.9 

2?5.5 

30.1 

10.0 

“2.9 

379,3 

999.9 

99,  9 

999.9 

?8, 1 

100. 

54.4 

13U0 

15093. ? 

121,0 

*64,8 

99.9 

2?6»9 

32.6 

12.1 

= 3.9 

381*1 

999.9  ' 

99.9 

9 j9.9 

?9.5 

100. 

55. 1 

132.0 

15246.9 

IIB.O 

*64.8 

99.9 

2?9.? 

32.?* 

32.2 

“5.5 

381,9 

999,9 

99.9 

999,9 

80.8 

100, 

55. B 

133.0 

15403,8 

115.0 

“65.6 

99.9 

2?9*9 

30*2* 

29.? 

=5.2 

185,3 

999,9 

99.9 

999.9 

82.3 

100, 

56.3 

U4.0 

15504.2 

112.0 

=66*  4 

99.9 

27?»5 

2?.l* 

26.9 

=3.  6 

306.7 

999,9 

99,9 

999.9 

83,  1 

100, 

5T.0 

135.0 

IS?20.4 

109.0 

“66,8 

99.9 

2?  1.6 

24.2* 

24,2 

*1  6 

309.0 

999,9 

99,9 

999.9 

84.0 

100, 

5T.T 

136.0 

15951 .9 

105.0 

*6?. 6 

99.9 

26?.? 

23.6* 

23.6 

0..9 

391.6 

999,9 

99.9 

999.9 

85.2 

100, 

SB. 6 

13T.0 

16120.0 

102.0 

“60.  ? 

99,9 

260.9 

29.4* 

29.0 

4,5 

392,8 

999,9 

99,9 

999.9 

86,2 

99. 

59.2 

138*0 

1636?.? 

90.0 

“68.5 

99.9 

261*6 

32,9* 

12.4 

4.8 

39?.? 

999,9 

99,9 

999,9 

8?, 4 

99, 

60*2 

139.0 

16553.9 

95.0 

*60.9 

99,9 

264.5 

33.8* 

33.6 

1.2 

400.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

99, 

60.  S 

140.0 

16911.4 

91.0 

*60.? 

99.9 

269.? 

35.9* 

35.9 

O.B 

405.9 

999,9 

99.9 

999,9 

90,5 

98, 

61.4 

141.0 

1?012.2 

88.0 

“68.  ? 

99.9 

2?2»ft 

36,6* 

36.6 

“liB 

409,8 

999,9 

99,9 

999.9 

92.0 

98. 

62.2 

142.0 

1T219.8 

85.0 

*68.9 

99.9 

2T5.4 

31.2* 

31.1 

*2.9 

413.4 

999,9 

99.9 

999.9 

93.? 

98. 

* BV  SPfPt)  MEANS  CLPVATION  ANOLE  BPYveeN  6 ANO  10  060 

• BY  T6MF  MPANS  TeMPEBATURE  OR  TIME  HAVE  RPfiN  INTER POLATEO 

**  BY  SP660  MRANS  PLFVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 06G 
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< 

STATICN  MO.  261 

Oet  010,  TdX  < 


5 FFrtOlJAOV  19?5 

2316  OMT  160  12.  I 

AMOieS  OM  TMF  MALP  MINllte  HAVE  OPEN  IIMKAOLV  1 NTFOOriATFO  FOCM  WHOLE  WINOTE  VAUJP6 


TIME 

MIN 

CNTf-T 

HEIGHT 

GPM 

PEE5 

HR 

TEMP 
OR  G 

OEW  PT 
OR  C 

tUP 

OR 

5PPffi 

M/5PC 

U COMP 
M/SIC 

V CO  .P 
M/s  C 

POT  T 
DO  K 

E POT  r 
OR  K 

MX  PTfl 
RM/xfi 

PH 

PCT 

PANRP 

KM 

A? 

I)G 

r 

63.1 

143.0 

1?509.7 

91.0 

“69.3 

99.9 

271.1 

25.7* 

25.7 

“0.5 

420.5 

999,9 

99.  9 

999,9 

95*  1 

99. 

64.0 

144.0 

17736. ' 

70.0 

“7i6,  6 

99.9 

265,6 

24.9* 

24,7 

1 .9 

429.4 

999.9 

99,9 

999.9 

96.4 

99. 

64.0 

145.0 

1797^ 

75.0 

“66.0 

99.9 

265,7 

21.2* 

21.1 

1.6 

434.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.6 

98. 

6S.  6 

146.0 

19221.5 

72.0 

“65*9 

99.9 

271.4 

16.7* 

16.7 

“0.4 

440,  1 

999.9 

99.9 

999,9 

99,4 

90. 

r 

66. S 

147.0 

19479.6 

69.0 

“66.4 

99,9 

291.9 

10.4* 

19.0 

“3.9 

444.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  3 

98, 

6T.5 

149.0 

1P749.6 

66.0 

“66.9 

99.9 

275.6 

14.1* 

14.0 

“1.4 

449.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

100.  3 

99. 

( 

60.5 

146.0 

19030.0 

63.0 

“66.4 

99.9 

267.  ? 

20.4* 

20.4 

1 0 

455.9 

999.9 

99,9 

999.9 

lOl.  3 

99. 

6*f,1 

150.0 

19327.0 

60,0 

“64.3 

99,9 

270.5 

20.7* 

20.7 

“0.  2 

467, 1 

999.9 

99.9 

999,9 

102.9 

99. 

70.6 

151.0 

19640.5 

57.0 

“64.9 

99.9 

259.3 

15.4* 

15.1 

3 1 

472.7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

90, 

( 

71.6 

152.0 

19970,2 

54.0 

“65.0 

99.9 

252.6 

12.7 

12.1 

3.8 

479.6 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  5 

9?, 

72.7 

151.0 

20320.4 

51.0 

“62.9 

99.9 

260.0 

15,9 

15.9 

0*6 

492.4 

999,9 

99.9 

999.9 

105,3 

97. 

73.6 

154.0 

20695.4 

49.0 

“61.1 

99.9 

272. 1 

11.6 

31.5 

“•1.2 

505.4 

999.9 

99.9 

999.9 

106.0 

97. 

75.1 

155.0 

21094.9 

45.0 

“62.6 

99.9 

251.5 

6.4 

6.1 

2.  0 

511.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

97. 

( 

76.2 

156.0 

21374.2 

43.0 

“64.1 

99.9 

145.6 

2.0 

“l.l 

1.7 

513.0 

999.9 

99.9 

999.9 

109.2 

97. 

Vl,^ 

157.0 

21919.1 

40,0 

“62.9 

99.9 

293.9 

13.5 

13.1 

“3,2 

527.9 

999.9 

99.9 

999,9 

109. 1 

97. 

78.7 

159.0 

22299.4 

37.0 

“61.0 

99.9 

207.4 

12.5 

11.9 

“3. 7 

542.6 

999.9 

99.9 

999.9 

llO.l 

97. 

‘f 

00.3 

159.0 

22922.8 

34.0 

“61.9 

99.9 

290.2 

29.2 

27.7 

“5.0 

555.9 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

97. 

01.6 

160.0 

23393.6 

31.0 

“62.6 

99.9 

127.4 

7.5 

“6.0 

4.6 

569.9 

999.9 

99.9 

999,9 

113.5 

97. 

83.2 

161.0 

23005.9 

29.0 

“61.6 

99.9 

252.5 

6.6 

6*3 

2.0 

592.2 

999,9 

99.9 

999.9 

112.2 

97. 

g 

85.  1 

162.0 

24495.5 

26.0 

“59.7 

99.9 

259.1 

16.0 

18.7 

3 1 

606.2 

999.9 

99.9 

999,9 

114.3 

97. 

86.9 

163.0 

25253.1 

23.0 

“59.2 

99.9 

261.6 

25.9 

25.8 

3.  0 

629.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

96. 

88.8 

164.0 

26128.7 

20.0 

-59.3 

99.9 

266.5 

11.9 

11.9 

0,  7 

654,5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

96. 

f 

91.1 

165.0 

26791,2 

IS.O 

“57.6 

99.9 

255.4 

19,2 

19.6 

4,9 

679.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.8 

96. 

93.8 

166.0 

27955.8 

15.0 

“52.5 

99.9 

260.9 

24.5 

24.1 

1.9 

733.4 

999.9 

99.9 

999.9 

123.8 

96. 

97,1 

167.0 

29401.0 

12.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

788.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

{ 
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STATUN  no.  2fcl 

DPI  Rro.  rrx 

6 PEPUIJARV 


TIME 

CNTCT 

HP  U'HT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

niR 

515  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COl  P 

POT  T 

F POT  T 

MX  PTO 

153 

PM 

16. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

")G 

M75FC 

M/Sf  C 

M/src 

DG  K 

DO  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DO 

0.0 

8.2 

314.0 

579.4 

12.9 

10.1 

150.0 

2.1 

-l.O 

1.8 

288.8 

309.4 

8.0 

83.0 

0,0 

0. 

0.3 

9.0 

395.5 

570.0 

15.0 

9.6 

167,6 

8.7 

-1.9 

8.5 

291.7 

312,2 

7.8 

70.6 

0.2 

353. 

0.7 

10.0 

501.2 

558.0 

16.2 

9.2 

167.1 

9.2 

-2.0 

9.0 

293.9 

314.3 

7.7 

63,3 

0.3 

351. 

1.2 

11. 0 

617.4 

945.0 

15.6 

7.7 

165.9 

9,9 

-2.4 

9^6 

294 . 4 

313.1 

7.0 

59.3 

0.6 

349. 

1.9 

12.0 

116.8 

934.0 

15.4 

6.9 

164.9 

9.8 

—2  .6 

9 5 

295.1 

313.1 

6.7 

56.8 

0.8 

348. 

1.9 

13.0 

817.1 

923.0 

14.2 

7.4 

169.7 

8.4 

-1.5 

8 .2 

294.9 

313.8 

7,0 

63.7 

1.0 

36  7. 

2.2 

14.0 

909.1 

913.0 

13.2 

8.0 

m.9 

n.i 

-0.9 

8.1 

294.9 

314.7 

7.4 

70.5 

1,2 

368. 

2.7 

15.0 

1011.1 

902,0 

12.5 

8.0 

184.5 

8.0 

0.6 

8.0 

295.2 

316.4 

7.9 

78.6 

1.4 

350. 

3.0 

16.0 

1132.9 

089.0 

11.5 

9.9 

195.5 

7.7 

2.1 

7.4 

295.5 

318.6 

8.7 

09.8 

1.6 

351. 

3. A 

17.0 

1237.3 

OTOvC 

11.5 

0.6 

229.0 

6.9 

5.2 

4.5 

296.5 

318.0 

8.0 

82.2 

1.7 

355. 

3.8 

IB.O 

1333.3 

868.0 

12.3 

6.  3 

256.7 

7.0 

6.8 

1.6 

298.1 

317.0 

6.9 

66.0 

1.0 

0. 

A.l 

19.0 

1440.3 

857.0 

12.3 

1.9 

271.9 

7.5 

7,5 

-0,  2 

299.0 

313,3 

5.2 

69.3 

1.6 

5. 

4.5 

20.0 

1538.7 

84  7.0 

11.9 

-1.3 

282.9 

8.1 

7.9 

-1.8 

299.4 

311.0 

4.1 

39.8 

1.8 

10. 

4.8 

21 .0 

1667.9 

834.0 

11.1 

-5.0 

286.4 

8.6 

0.2 

-a.  4 

299.8 

300.9 

3.2 

31 .7 

1.8 

IS. 

5.3 

22.0 

1768.4 

624.0 

10.2 

-6.7 

291.6 

9.5 

8.9 

-3.5 

299.9 

308.0 

2.8 

29,8 

1.8 

26. 

9.6 

23.0 

1869.7 

814.0 

9.5 

-7.8 

294.0 

10,2 

9.3 

-4.2 

300.1 

30  7.7 

2.6 

20.7 

1.8 

30. 

6.0 

24.0 

1902,3 

803.0 

8.4 

-8.7 

296.1 

11.3 

10.2 

-5.0 

300.1 

307.3 

2.5 

28.7 

1.8 

38. 

6.4 

25.0 

2075.3 

794.0 

7.5 

-9.7 

296.5 

11.9 

10.7 

-5.3 

300.1 

306.9 

2.3 

28.3 

1.9 

66. 

6.8 

26.0 

2211.0 

781.0 

6.6 

-10.4 

297.5 

11.7 

10.4 

-5,  4 

300.6 

307.1 

2.2 

28.3 

2.0 

56. 

7.2 

27.0 

2305.9 

772.0 

5.  B 

-11.  1 

297.9 

11.7 

10.3 

-5  ,4 

300.6 

306.8 

2.1 

28.6 

2.2 

61. 

7.6 

28.0 

2423.1 

761,0 

4.6 

-11.5 

297.1 

12.1 

10.8 

“5  ,5 

300.5 

306.7 

2.1 

29.9 

2.3 

66. 

7.9 

29.0 

2519.9 

752.0 

4.1 

-12.0 

296.5 

12.8 

11.4 

-5.7 

301.0 

307.0 

2.0 

29.9 

2.4 

70. 

8.3 

30.0 

2628.6 

742.0 

3.6 

-13.2 

296.3 

14.0 

12.6 

-6.2 

301.6 

307,2 

1.9 

28.0 

2.7 

75. 

3.5 

31.0 

2727.5 

733,0 

3.2 

-13.7 

296.3 

14,7 

13.2 

-6.5 

302,3 

307.7 

1.8 

27.7 

2.8 

77. 

8.9 

32.0 

2838.8 

723.0 

2.9 

-14.3 

296.9 

16.3 

14.5 

-7.4 

303.1 

308.4 

1.7 

26.9 

3.1 

01. 

9.3 

33.0 

2940.1 

714.0 

2.4 

-14.2 

296.  7 

17.7 

15.8 

-8.0 

303.6 

309.0 

1.8 

28. 1 

3.  5 

85, 

9.6 

34.0 

3053.9 

704.0 

1.6 

-14.  1 

296.2 

18.7 

16.8 

-8.  2 

303.9 

309.5 

1.8 

30.0 

3.7 

88. 

10.0 

35.0 

3157.4 

695.0 

0.8 

-14.8 

294, 7 

19.7 

17.9 

-8.  3 

304.2 

309,4 

1.7 

30,0 

4.  1 

92. 

10.4 

36.0 

3257.1 

683.0 

-0.0 

-1-1  .5 

293.2 

20.6 

19.0 

-8.1 

304.8 

309.9 

1.7 

30.0 

4.6 

96. 

10.8 

37.0 

•'403.2 

674.0 

-0.5 

-15.6 

292.2 

21 .6 

20.0 

-8.2 

305.4 

310.5 

1.7 

30.7 

5.1 

95. 

11.2 

38.0 

3510.5 

665.0 

-1.2 

-15.5 

291.7 

22.5 

20.9 

-8.3 

305,9 

311.1 

1.7 

32.5 

5.6 

97. 

11.5 

39.0 

3618.9 

656.0 

-2.4 

-14.4 

291.5 

23.3 

21.7 

-8.6 

305.7 

311.5 

l.« 

39.2 

6.0 

98. 

11.9 

40.0 

3740.7 

646. 0 

-3.3 

-12.6 

291.  5 

23  .8 

22.2 

-8.  7 

306.0 

312.7 

2.? 

68.5 

6.6 

99. 

12.4 

41.0 

3876.4 

635.0 

-4.3 

-12.4 

291.5 

23.9 

22.2 

-8  0 

306.5 

313.4 

2.3 

52.8 

7.3 

100. 

12.8 

42.0 

3908.8 

626.0 

-5.3 

-12.9 

291.5 

23.8 

22.2 

-8.  8 

306.5 

313.3 

2.3 

56.8 

7.9 

101. 

13.2 

43.0 

4102.3 

617.0 

-6,2 

-13.5 

291.3 

24.0 

22.4 

-8n7 

306.7 

313.3 

2.2 

56.2 

8.4 

102. 

13.7 

44.0 

4204.3 

609.0 

-7.1 

-13.3 

290,7 

24.1 

22.5 

-8.5 

306.8 

313.6 

2.2 

61.0 

9.  1 

103. 

14.0 

45.0 

4320.2 

600.0 

-8.3 

-13.7 

2 90.4 

23.9 

22.4 

-8.3 

306.8 

313.5 

2.2 

64.9 

9.6 

103. 

14.4 

46.0 

4437.6 

591.0 

-8.7 

-13.6 

290.0 

23.1 

21.7 

-7  9 

307.6 

314.4 

2.3 

67.5 

10.  1 

103. 

14.8 

47.0 

4556.4 

582.0 

-9.6 

-14.2 

280.0 

22.5 

21.3 

-7  4 

307.9 

314.6 

2.2 

68.8 

10.6 

104. 

15.2 

48.0 

4676.8 

573.0 

-9,9 

-16.7 

287.8 

22.4 

21.3 

-6  8 

308.9 

314.5 

1.8 

57.3 

11.2 

104. 

15.7 

49.0 

4785.4 

565,0 

-9.4 

-10.6 

286.5 

22.5 

21.5 

-6  .4 

310.6 

315.5 

1.6 

47.1 

11.9 

104. 

16.0 

50.0 

4909.4 

556.0 

-9.9 

-20.3 

2 86.0 

22.6 

21.7 

-6,2 

311.5 

315.9 

1.4 

42.1 

12.2 

104. 

16.7 

51.0 

5035.2 

547,0 

-10,6 

-21.9 

285,5 

23.0 

22.2 

-6,1 

312.1 

316.0 

1.2 

38.8 

13.2 

104. 

17.0 

52.0 

5162.7 

538.0 

-11.5 

-22.7 

285.1 

23.1 

22.3 

-6.0 

312.6 

316.2 

1.1 

38.8 

13.7 

104. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  261 
OEL  RIO.  TEX 


6 FEBRUARY  IRT* **) 

5l<i  r.MT  153  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

OH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  r. 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

G’l/KG 

PCT 

KM 

DO 

17.5 

53.0 

5277.6 

530.0 

-12.2 

-26.1 

286.1 

26.0 

23.3 

-5.8 

313.0 

316.3 

1.0 

35.0 

16.3 

106. 

17.9 

56.0 

5393.5 

522.0 

-13.2 

-25.2 

282,8 

25.0 

26,6 

-5  5 

313.2 

316.3 

0.9 

35,5 

16.9 

106. 

18.3 

55.0 

5511.0 

516.0 

-16.  1 

-26,  1 

281.  1 

25.5 

25.0 

-6  9 

313.6 

316.3 

0.9 

35.6 

15.6 

106. 

18.8 

56.0 

5676.8 

503.0 

-15.6 

-27.1 

278.9 

25.5 

25.2 

-6  0 

313.8 

316.5 

O.B 

35.7 

15.3 

106. 

19.2 

57.0 

5780.7 

696.0 

-15.2 

-31.7 

277.6 

25.5 

25.3 

-3.3 

315.2 

317.0 

0.5 

22.9 

16.9 

106. 

19.7 

58.0 

5903.5 

688.0 

-15.7 

-33.2 

2 75.0 

25.5 

25.6 

-2.5 

316.1 

317.8 

0.5 

20,6 

17,7 

103, 

20.2 

59.0 

6012.3 

681.0 

-16.6 

-)3,8 

2 76.1 

25.6 

25,5 

-1.8 

316.3 

317.8 

0.5 

20.9 

18.6 

103. 

20.7 

60.0 

6138.1 

673.0 

-17,6 

-36.3 

272.5 

26.1 

25,  1 

-l.l 

316.6 

318.  1 

0.6 

21.6 

19.2 

103. 

21.1 

61.0 

6269.5 

666.0 

-18.7 

-36.5 

271.5 

26.6 

25.5 

-0.7 

316.6 

318.1 

0.6 

23.1 

19.8 

102. 

21.6 

62.0 

6378.3 

658.0 

-19.7 

-35.1 

270.3 

26.1 

26.1 

-0.  1 

315,8 

318.3 

0.6 

26.0 

20,  7 

102. 

22.0 

63.0 

6508.8 

650,0 

-21.0 

-35.6 

269.5 

26,6 

26.5 

0,  3 

316.9 

318.3 

0.6 

25.2 

21.3 

102. 

22.6 

66.0 

6661.1 

662.0 

-22.0 

-36.5 

269.9 

23.7 

23.7 

0 0 

317.2 

318.5 

0.6 

25.3 

22.0 

101. 

23.0 

65.0 

6758.3 

635.0 

-23.0 

-37.0 

271.7 

26.3 

26.2 

-On  7 

317,6 

318,7 

0,6 

26,  1 

22.6 

101. 

23.7 

66.0 

6911.3 

626.0 

-23.9 

-3  7,8 

275.7 

25,8 

-2.6 

318.  1 

319.3 

0.3 

26.  1 

23,6 

100. 

26.1 

67.0 

7069.6 

618.0 

-25.0 

-38.7 

277.0 

25.9 

25.7 

-3.5 

318.5 

319.6 

0.3 

26.2 

26.3 

100. 

26.6 

68.0 

7172.0 

611.0 

-26.0 

-38.9 

279.9 

25.6 

25.0 

-6  ,6 

318.7 

319.8 

0.3 

20.3 

25.  1 

100. 

25.0 

69.0 

7296.0 

606.0 

-27.2 

-60. 1 

280.8 

25.0 

26.5 

-6.  7 

318.7 

319,7 

0.3 

2 0.0 

25.  7 

too. 

25.7 

70.0 

7621.7 

397.0 

-28,3 

-61.2 

280.  8 

26.5 

25.0 

-6.  9 

318.9 

319.8 

0.3 

27.6 

25.7 

100. 

26.0 

71.0 

7567.6 

389.0 

-29.2 

-62.8 

280.7 

27.2 

25.7 

-5  1 

319.5 

320.3 

0.2 

25.3 

27.2 

too. 

26.5 

72.0 

7696.9 

382.0 

-30.6 

-63.7 

281.6 

26.9 

26.6 

-5r3 

319.6 

320.6 

0.2 

25.7 

28. 1 

100. 

26.9 

73.0 

7828.1 

375.0 

-31.6 

-65.2 

282.1 

25.2 

25.7 

-5.5 

319.9 

320.6 

0.2 

26.0 

28.  7 

100. 

27.6 

76.0 

7962.1 

3 69.0 

-32.6 

-66.0 

282.3 

25,0 

26.  1 

-5.7 

320.2 

320,8 

0.2 

26.0 

29.6 

101. 

27.8 

75.0 

8076.9 

362.0 

-33.6 

-66.6 

282.3 

27.9 

27.3 

-6.0 

320.3 

320.9 

0.2 

25.9 

30.0 

101. 

28.2 

76.0 

8213.5 

355.0 

-36.9 

-67.5 

282.7 

28.5 

27,8 

-5  3 

320.3 

320.8 

0.  1 

26.0 

30,8 

101. 

28.7 

77.0 

8332.3 

369,0 

-35.7 

-68.2 

283.8 

28.1 

27.3 

-6  7 

320.0 

321.3 

0.1 

26.0 

31.7 

101. 

29.1 

78.0 

8672.8 

362.0 

-37.1 

-69.0 

286.7 

27.8 

25.9 

-7  0 

320.0 

321.3 

0.1 

27.6 

32.3 

101. 

29.5 

79.0 

8596.9 

336.0 

-38.1 

-69.5 

285.3 

23.6 

27.6 

-7n5 

321.0 

321.6 

0.1 

20.7 

32.8 

101. 

29.9 

80.0 

8718.7 

330.0 

-39.2 

99,9 

285.8 

29.6 

20,3 

-8.0 

321.2 

999,9 

09,9 

999,9 

33.7 

101. 

30.5 

81.0 

8886.3 

322.0 

-60.7 

99.9 

236.1 

30.0 

28.0 

-8.3 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

101. 

30.9 

82.0 

9035.6 

315.0 

-61,7 

99.9 

285.6 

30,5 

29,5 

-8.2 

322.  1 

999.9 

99.0 

999.9 

35.5 

101. 

31.6 

83.0 

9163.7 

310.0 

-63.1 

99.9 

206.9 

31  .7 

30.7 

-8  1 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

101. 

31.9 

86.0 

9275.1 

306.0 

-66.1 

99.9 

286.  7 

3 2.0 

31.0 

-8  1 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

101. 

32.5 

8 5.0 

9630.9 

297.0 

-65.5 

99,9 

205.6 

32.0 

30.8 

-8,  5 

322.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

38.3 

101. 

33.1 

86.0 

9539.5 

290.0 

-66.  8 

99.9 

285.3 

31.5 

30.3 

-0.3 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

102. 

33.7 

87.0 

9727.7 

286.0 

-68.2 

99.9 

2 83.7 

29.5 

23.7 

-7.0 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  8 

102, 

36.2 

88.0 

9866.5 

279,0 

-69.2 

99.9 

281.9 

20.7 

28.  1 

-5.9 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61.  5 

102. 

36.8 

89.0 

9986.7 

273.0 

-50.6 

99.9 

280.3 

30.3 

29.8 

-5.6 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

102. 

35.2 

90.0 

10131.3 

267.0 

-51.5 

99.9 

279.6 

32.8 

32.6 

-5,  6 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

102. 

35.7 

91.0 

10253.7 

262.0 

-52.8 

99.9 

278.3 

35.3 

35.9 

-5.  3 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  6 

102. 

36.1 

92.0 

10377.8 

257.0 

-53.7 

99,9 

277,6 

37.7 

37.6 

-6,  8 

323.7 

999.9 

99,9 

999.9 

65.6 

102. 

36.7 

93.0 

10529.2 

251.0 

-55.2 

99,9 

275,6 

36,8 

36.6 

-3r6 

323,7 

999,9 

99,9 

999.9 

66.7 

101. 

37.1 

96.0 

10657.3 

266.0 

-56,3 

99.9 

276.  1 

31.6 

31.5 

-2.3 

323.8 

999,9 

99.9 

999.9 

67.7 

101. 

37.7 

95.0 

10787.2 

261.0 

-57.8 

99.9 

.273.2 

31.5 

31.5 

-1.8 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

101. 

38.2 

96.0 

10965.8 

235,0 

-59,1 

99.9 

276.0 

35.1 

35.0 

-2.6 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69,6 

101. 

38.7 

97.0 

11107.5 

229.0 

-60.3 

99.9 

276.3 

35.9 

36.8 

-2.  8 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

101. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 '.NO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 OEG 


STATirN  NO.  261 
DEL  in.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  153  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/S>^C 

M/SPC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

( 

39.2 

98.0 

11266.7 

226.0 

-61.6 

99.9 

276.7 

36.3 

36.2 

-3.0 

326.6 

999,9 

99.9 

999.0 

51.7 

101. 

39.6 

99.0 

113B6.7 

219.0 

-61.6 

99.9 

275.8 

35.9 

35.7 

-3  6 

326,9 

999,9 

99,9 

999,9 

52.6 

101. 

1 

39.9 

100. 0 

11527.9 

216.0 

-61,6 

99.9 

277.1 

35.8 

35.0 

-6,  6 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

101. 

60.5 

101  .0 

11676.1 

209.0 

-62.3 

99.9 

231.2 

35.5 

36.9 

-6.9 

329,9 

999.9 

99.9 

995,9 

56.6 

100, 

61.0 

102.0 

11823.6 

206.0 

-62.9 

99.9 

285,8 

37.0 

35.6 

-10.1 

331.3 

999.9 

99,9 

999.9 

55.3 

100. 

1 

61.5 

103.0 

11976.6 

199.0 

-62.0 

99.9 

283.8 

38.9 

36.8 

-12.5 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

101. 

62.0 

106.0 

12103  .3 

195.0 

-58.2 

99.9 

288.0 

37.7 

35.7 

-12.2 

363.1 

999,9 

99.9 

099.9 

57.6 

101. 

62.5 

105.0 

12267.0 

190.0 

-58,0 

99.9 

236,0 

33.2 

31,9 

-<•),  2 

360,9 

999,9 

99.9 

999.0 

59.6 

101. 

< 

63.0 

106.0 

12635.3 

185.0 

-57,2 

99.9 

282.  1 

29.6 

28.8 

-6,  2 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

101. 

63.6 

107.0 

12578.5 

181.0 

-57.7 

99.9 

280.2 

31.0 

30.5 

-5.5 

251.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

101. 

66.0 

108.0 

12716.3 

177.0 

-50.6 

99.9 

279.5 

36.1 

33.7 

-5.6 

352.5 

999,9 

99,9 

999.9 

61.5 

101. 

( 

66.6 

109.0 

12858.0 

173.0 

-58.7 

99,9 

276. A 

35.6 

35,6 

-6,0 

356.2 

999,9 

99.0 

999.9 

63.0 

101. 

65.1 

110.0 

13061.6 

168.0 

-60.  0 

99.9 

273.2 

32.6 

32.5 

-1.8 

355.1 

999.9 

09.9 

999.9 

66.2 

101. 

65.8 

111.0 

13230.6 

163.0 

-59.6 

99.9 

271.9 

29.7 

29.7 

-1  .0 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

101. 

< 

66.6 

112.0 

13366.8 

160.0 

-59.6 

99.9 

276.6 

32.7 

32.6 

-2.  6 

360.7 

999,9 

99,9 

999,9 

66.3 

101, 

66.8 

113.0 

13506.9 

156.0 

-60.3 

99.9 

276.9 

36.6 

36.1 

-6  .2 

362.  1 

999,9 

99,  0 

999.9 

67.  1 

100. 

67.3 

116.0 

13666.5 

152.0 

-61.2 

99.9 

279.6 

36.2 

33.8 

-5  .6 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

100. 

( 

67.9 

115.0 

13831.9 

168.0 

-61.6 

99.9 

280.0 

32.7 

32.2 

-5.7 

365.6 

999.9 

99,9 

999,9 

69.6 

100. 

68.5 

116.0 

16066.5 

163.0 

-62.3 

99.9 

278.2 

33.6 

33.3 

-6.8 

367.7 

999.9 

99,9 

999.9 

70.6 

100. 

69.0 

117.0 

16175.3 

160.0 

-62,9 

99.9 

277.3 

36.3 

36,0 

-6,6 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

100. 

< 

69.5 

118.0 

16353.6 

136.0 

-63.3 

99.9 

278.3 

33.5 

33.2 

-6.9 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

100. 

50.0 

119.0 

16536.9 

132.0 

-63.9 

99.9 

281.8 

33.6 

32.9 

-6.8 

373.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73,5 

100. 

50.7 

120.0 

16677.8 

129,0 

-66.  1 

99.9 

236.2 

36,6 

35.0 

-10.  1 

375,6 

990.9 

99.9 

999,9 

75.  1 

100. 

( 

51.2 

121.0 

16870.6 

125.0 

—66.6 

99.9 

286.2 

37.1 

35.6 

-10,  3 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  1 

101. 

51.8 

122.0 

15018.6 

122.0 

-65.0 

99.9 

2 86.6 

32.2 

31.2 

-8..0 

379.9 

999.9 

99.0 

999.9 

77.  8 

101. 

52.6 

123.0 

15170.2 

119.0 

-65.6 

99.9 

283.7 

27,3 

26.5 

-6.5 

381,5 

999.9 

09,9 

999,9 

78.3 

101. 

( 

53.0 

126.0 

15326.9 

116.0 

-66,9 

99.9 

281,8 

28.7 

28.  1 

-5.9 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

101. 

53.6 

125.0 

15683.1 

113.0 

-67.3 

99.9 

277.1 

33.8 

33.5 

-6.2 

386.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  5 

101. 

56.2 

126.0 

15700.3 

109.0 

-67,5 

99.9 

276.6 

38.6 

38.5 

-3.  0 

337,6 

999,9 

99.9 

999.9 

81.8 

101. 

< 

56.9 

127.0 

15868.6 

106.0 

-67,5 

99.9 

272.9 

36.8 

36.7 

-1  8 

390.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

100. 

55.5 

128.0 

16099.7 

102.0 

-68.1 

99.9 

271.6 

32.9 

32.9 

-0.  8 

393.8 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

100. 

56.0 

129.0 

16278.6 

99.0 

-69.0 

99.9 

269.5 

31.1 

31.1 

0.3 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  1 

ion. 

1 

56.7 

130.0 

16600.5 

97.0 

-69.  7 

99.9 

267.7 

29.0 

29.0 

1.2 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

100. 

57.3 

131.0 

16651.0 

93.0 

-70.6 

99.9 

271.6 

29.0 

29.0 

-0.7 

600.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

100. 

57.9 

132.0 

16865.7 

90.0 

-70.6 

99.9 

276.9 

30.0* 

29.8 

-3,6 

603.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

100. 

1 

58.6 

133.0 

1 7066.9 

37.0 

-70.6 

99.9 

279.  7 

30. 2M 

29.8 

-5.  1 

607,3 

999.9 

99,9 

999.9 

90.2 

ICO. 

59.3 

136.0 

17185.2 

85.0 

-69.5 

99.9 

282.2 

26. 7* 

26.2 

-5.  2 

612.3 

599.9 

99.9 

999.9 

91.7 

100. 

60.0 

135.0 

17600.1 

82.0 

-68.6 

99.9 

286.2 

23.2* 

22,3 

-6.5 

618.3 

999.9 

99.9 

999,9 

91.9 

100. 

1 

60.7 

136.0 

17626.0 

79.0 

-67.5 

99.9 

282.  1 

26.5* 

26.0 

-5,  1 

625,0 

999,9 

99,9 

999,9 

93.6 

100, 

61.3 

137.0 

17856.2 

76,0 

-69,2 

99,9 

277.6 

25.1* 

26,9 

-3.3 

626.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

96.2 

100. 

62.0 

138.0 

18096.3 

73.0 

-70.1 

99.9 

273.  1 

23.8* 

23.8 

-1.3 

629.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

100. 

I 

62.8 

139.0 

18367.0 

70.0 

-68.1 

99.9 

269.0 

19.8 

19.8 

0.  3 

638.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

100. 

63.:. 

160.0 

18610.9 

67,0 

-66.9 

99,9 

269,3 

20.6 

20.6 

0.  3 

666.9 

999,9 

99,9 

999,9 

97,3 

100. 

66.3 

161.0 

18888.8 

66.0 

-65,2 

99.9 

266.9 

16.9 

16.8 

0.  9 

656.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

100. 

65.3 

162.0 

19182.6 

61.0 

-63,5 

99.9 

263.9 

12.7 

12.7 

0 .2 

666.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

99. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


397 


time  cntct  height 

MIN  GPM 

66.2  M3.0  19387.1 

67.1  19706.5 

68.0  145.0  20040.8 

69.0  146.0  20273.9 

70.1  147.0  20642.0 

71.1  148.0  20902.1 

71.9  149,0  21314.2 

73.0  150.0  21606.7 

74.2  151.0  22076.5 

75.7  152.0  22411.6 

76.7  153.0  22949,4 

78.0  154.0  23338.3 

79.7  155.0  23976.1 

81,4  156.0  24439,2 

82.9  157,0  24936,8 

85.0  158.0  25767.5 

87.1  159.0  26397.8 

89.3  160,0  27492,6 


PRES 

TEMP 

OEW  PT 

MB 

OG  C 

OG  C 

59.0 

-63.5 

99.9 

56.0 

-65,0 

99.9 

53.0 

-66.7 

99.9 

51.0 

-65.0 

99.9 

48.0 

-65.0 

99.9 

46.0 

-65.2 

99.9 

43.0 

-63.9 

99.9 

41.0 

-63.1 

99.9 

38.0 

-61.0 

99.9 

36.0 

-62.1 

99,9 

33,0 

-62,  1 

99.9 

31.0 

-59.4 

99.9 

28.0 

-59.1 

99.9 

26.0 

-60.5 

99,9 

24,0 

-61,4 

99,9 

21.0 

-60.1 

99.9 

19.0 

-56,2 

99,9 

16.0 

-55,2 

99,9 

STATION  NO.  261 
del  RIO,  TEX 

6 EEBRHARV  1975 
515  GMT 

OIR  SPEFO  U COMP 

OG  M/SFC  M/SEC 

273.5  10.4  10.4 

272.8  13,6  13.6 

279.6  9,0  9,7 

277.4  11.2  11.1 

294.0  9.4  0,5 

265.0  15,1  15,1 

243.9  13,2  11,9 

256.3  10.8  10.5 

265.7  13.9  13.9 

257.5  8,7  8,5 

269.6  24.9  24.9 

275.3  17.3  17.2 

266.7  25.8  25.8 

195.6  7,1  1,9 

259.5  17.7  17.4 

307.7  22.0  17,4 

255.7  17,2  16,7 

999.9  99,9  99,9 
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( 

c 


V COF  P 

POT  T 

E POT  T 

M/src 

OG  K 

06  K 

-0,6 

471.1 

999.9 

-0,7 

474,6 

999,9 

-1,6 

478.4 

999.9 

-1.4 

485.6 

999.9 

-3.9 

496,0 

999,9 

1.  3 

501,6 

999,9 

5 ,8 

514.8 

999.9 

2,6 

523.7 

999.9 

1.0 

540.5 

999.9 

1,9 

546,0 

999,9 

0.2 

559.8 

999.9 

-1.6 

577.2 

999.9 

1.  5 

595.3 

999,9 

6,  8 

604,0 

999,9 

3,2 

615.3 

999.9 

-13.4 

643.1 

999.9 

4,2 

674,1 

999,9 

99,9 

711,3 

999,9 

153  16.  0 

MX  RTO  RH  RANGE  AZ 

gm/kg  pct  km  OG 

99.9  999.9  99.4  99. 

99.9  999,9  100,  1 99, 

99.9  995.9  100.8  99. 

99.9  999.9  101.0  99. 

99.9  999,9  102,5  99, 

99.9  999,9  103,1  100, 

99.9  999.9  103.4  99. 

99.9  999.9  103.8  99. 

99.9  999.9  105.6  99. 

99.9  999.9  105.  1 99. 

99.9  999.9  106.7  99. 

99.9  999.9  108.2  99. 

99.9  999,9  110,5  98, 

99.9  999.9  110.6  98. 

99.9  999.9  111.9  98. 

99.9  999.9  U5.4  97. 

99.9  999,9  117,0  97, 

99,9  999,9  999,9  999. 
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( 
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c 

c 
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c 


STATICM  NO.  261 
DCL  RIO,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

1115  G^«T  153  26 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/S'^C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

7.6 

316.0 

983. 6 

8.5 

6.0 

360.0 

5.1 

0.0 

-5.  1 

283.8 

299,1 

6.0 

86.0 

0.0 

0.2 

8.0 

366.3 

980,0 

8.1 

3,6 

2.6 

5,9 

-0.3 

-5,9 

283,5 

296,7 

5.1 

73.1  . 

0.2 

0.5 

9.0 

637. S 

969.0 

7.2 

6.1 

2.6 

5.9 

-0.3 

-5.9 

283.6 

297.3 

5.3 

80.3 

0.2 

0.8 

10.0 

522.7 

959.0 

6.0 

3.6 

18.2 

6.6 

-1.6 

-6.3 

283.2 

296.6 

5.1 

83.7 

0.3 

1.3 

11.0 

636,6 

966.0 

5.5 

3.5 

28.2 

8.7 

-6.  1 

-7.7 

283.7 

297,3 

5.2 

87.2 

0.6 

1.5 

12.0 

730.6 

935.0 

6.0 

6.1 

26.9 

U.9 

-5.6 

-10.6 

285.3 

299.6 

5.5 

87.9 

0.6 

1.9 

13.0 

827.7 

926.0 

7.0 

5.8 

8.5 

11.8 

-1.8 

-11.7 

287,6 

303.8 

6.3 

91.7 

0.9 

2.2 

16.0 

926,6 

913,0 

7.0 

6.0 

351.6 

8.7 

1.3 

-8.6 

288.6 

305.3 

6.5 

93,6 

1.  1 

2.5 

15.0 

1016.9 

903,0 

6.0 

5.1 

307.5 

5.7 

6.5 

-3.6 

288.2 

306.3 

6.1 

96.6 

1.1 

2.9 

16.0 

1135.8 

890.0 

5.6 

6.9 

306.2 

5.1 

6.1 

-3.0 

289.0 

305.1 

6.1 

96.7 

1.2 

3.3 

17.0 

1237.7 

879,0 

5.  1 

6,3 

299,0 

6,8 

6,2 

-2..3 

289.5 

305,3 

6,0 

96.8 

1.3 

3.7 

18.0 

1331.2 

869,0 

6.8 

6.0 

296.1 

6.9 

6.6 

-2.2 

290.1 

305,7 

5.9 

96.7 

1.3 

6.1 

19.0 

1625.7 

859.0 

6.6 

3.7 

302.6 

5.8 

6.9 

-3.1 

290.7 

306.1 

5.8 

96.8 

1.6 

6.6 

20.0 

1521.2 

869.0 

6.3 

3.5 

313.8 

8.1 

5.9 

-5.6 

291.6 

307.0 

5,8 

96.8 

1.5 

5.0 

21.0 

1666.9 

836.0 

3.6 

2.8 

316.9 

9.6 

6,5 

-7.0 

292.0 

307.1 

5.6 

96.6 

1-7 

5.3 

22.3 

1766.5 

826.0 

2.6 

1.7 

317,1 

9,8 

6,7 

-7.2 

291.9 

306,0 

5.3 

93,9 

1.9 

5.7 

23.0 

1863.1 

816.0 

2,1 

1.2 

318.5 

10.3 

6.B 

-7.7 

292.6 

306.2 

5.1 

93.8 

2.1 

6.0 

26.0 

1962.7 

806.0 

1.2 

0.3 

320.2 

10.9 

6.9 

-8.3 

292.5 

305.7 

6.9 

93.7 

2.3 

6.3 

25.0 

2063.1 

796.0 

0.6 

-3.2 

316.5 

12.5 

8.6 

-9.  1 

292.5 

303.0 

3.8 

76.6 

2.5 

6.6 

26.0 

2156.8 

785.0 

0.  1 

-5.8 

312.2 

13.5 

10. 0 

-9,0 

293.3 

302.1 

3.2 

66,5 

2.7 

6o9 

27.0 

2267.9 

776,0 

-0.6 

-8.2 

306.8 

13.1 

10.8 

-7.-5 

293.8 

301.6 

2.7 

55.2 

3.0 

7.1 

28.0 

2361,8 

765.0 

1.6 

-7.6 

300.6 

13.1 

11.3 

-6.6 

296.8 

305.0 

2.9 

51.7 

3.1 

7.5 

29.0 

2667.7 

755.0 

0.0 

-7.8 

293.2 

13.6 

12.3 

-5.3 

297.2 

305.2 

2.8 

52.6 

3.6 

7.8 

30.0 

2563.9 

766.0 

0.3 

-10,8 

290.5 

16.1 

13.2 

-6.9 

297,6 

306.1 

2.3 

63.1 

3,6 

8.0 

31.0 

2661.3 

737.  0 

0.8 

-10,6 

288.8 

16.5 

13.8 

-6.7 

299.0 

302.7 

1,2 

21.8 

3.7 

8.3 

32.0 

2771.1 

727.0 

1.1 

-23.0 

288.5 

15.7 

14.9 

-5  0 

300.5 

303.1 

0.8 

16.5 

3.9 

8.7 

33.0 

2871.6 

718.0 

2.1 

-20.7 

287.7 

17.6 

16.6 

-5  3 

302.7 

305.9 

1.0 

16.5 

6.2 

9.1 

36.0 

2972.9 

709.0 

0.9 

-16.5 

286.1 

19.0 

18.2 

-5.3 

302.6 

30  7.1 

1.5 

25.7 

6.6 

9.6 

35,0 

3087.0 

699,0 

0,6 

-15.6 

286.0 

19.9 

19.3 

-6,8 

303,3 

308.3 

1.6 

29.2 

5oO 

9.9 

36.0 

3216.1 

688.0 

-0.0 

-16.6 

230.8 

20.8 

20.6 

-3,9 

306.1 

309.6 

1.8 

32.6 

5.5 

10.3 

37.0 

3319.6 

679.0 

-0.8 

-16.5 

278.6 

21.1 

20.9 

-3.2 

306.6 

310.0 

1.8 

36.7 

6.0 

10.6 

38.0 

3625.9 

670.0 

-1.2 

-16.6 

276.9 

21.2 

21.  1 

-2.5 

305.2 

310.9 

1.9 

35.6 

6.3 

11.0 

39.0 

3533.6 

661.0 

-2.0 

-16.6 

273.9 

21.1 

21.0 

-1.6 

305.5 

31  1.2 

1.9 

37.3 

6.8 

11.3 

60,0 

3662.5 

652.0 

-2.6 

-16.5 

270.6 

20.9 

20.9 

-0.  1 

306.0 

311.8 

1.9 

39.2 

7.1 

11.7 

61.0 

3765.0 

662.0 

-3.0 

-16.6 

265.8 

21.0 

20.9 

1 6 

306.8 

312.8 

2.0 

61.1 

7,5 

12.1 

62.0 

3876.6 

633.0 

-6.1 

-15.0 

261.8 

21.6 

21,2 

3.0 

306,8 

312.6 

1,9 

62.6 

7.9 

12.6 

63.0 

3989.5 

626.0 

-6.7 

-16.6 

260.1 

21.9 

21.6 

3.8 

3U?^6 

313,6 

2.0 

65.9 

8.2 

12.8 

66.0 

6090.9 

616.0 

-5.5 

-16.3 

259.6 

22.3 

21.9 

6.1 

307.7 

313.9 

2.1 

69.9 

8.7 

13.0 

65.0 

6206.6 

607.0 

-5.8 

-16.7 

259.3 

22.6 

22.0 

6.2 

308.6 

316,8 

2.0 

69.6 

8,9 

13.6 

66.0 

6310.1 

599.0 

-7.1 

-16,3 

260.7 

22.  1 

21,8 

3.6 

308,2 

313,7 

1.8 

6 8.0 

9.3 

13.7 

67,0 

6628.1 

590.0 

-7.7 

-16.9 

262.8 

22.1 

21.9 

2 8 

308.8 

316.2 

1.7 

67.7 

9.7 

14.0 

68.0 

6536.2 

582.0 

-8.5 

-18.7 

265.5 

22.2 

22.2 

1.8 

309.2 

313.8 

1.5 

63.1 

10.1 

16.3 

69.0 

6661.6 

576.0 

-9,3 

-19,0 

269,5 

23,6 

23.6 

0,2 

309,6 

314.0 

1.5 

65.2 

10.4 

16.7 

50.0 

6769.8 

566.0 

-10. 1 

-19.3 

276.2 

25.1 

25.1 

-1.8 

309.7 

316.3 

1.5 

66.6 

10.9 

15.1 

51.0 

6900.9 

555.0 

-10.9 

-19.9 

277.5 

26.7 

26.5 

-3.5 

310.5 

316.9 

1.6 

67.2 

11.6 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ;nO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

0. 

177, 

177, 

179. 

190. 

197. 

197. 

196. 

189. 

186. 

179, 

175. 

170. 

165. 
162. 
160. 
157. 
156. 
155. 
153. 
151. 
169. 
167. 

166. 
162. 
160. 
137. 
135. 
133. 
129. 
127. 
125. 
123. 
122. 
120. 
117. 
116. 
116. 
113. 
111. 
109. 
109. 
108. 
107. 
106. 
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static^  ►jo.  261 

OFL  RlOf  TEX 


6 FFBUIIARY  1975 

1115  GHT  153  26.  0 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEM',5 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CC^’P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.5 

52.0 

5012.3 

567.0 

-11.8 

-19.9 

279.1 

27.1 

26.7 

-6.3 

310.7 

315.3 

1.6 

50,7 

12,3 

106. 

15.9 

53.0 

5125.0 

539,0 

-12.6 

-21.0 

279,0 

26.6 

26,3 

-6.2 

311.0 

315.2 

1.3 

69.3 

12.9 

106. 

16.3 

56.0 

5239.1 

531.0 

-13.1 

-26.7 

279.1 

26.9 

26.6 

-6.2 

311.8 

316.9 

1.0 

36.7 

13.5 

105. 

16.8 

55.0 

5360.2 

526.0 

-13,6 

-25.7 

279,  5 

27.0 

27.6 

-6.6 

312.3 

315.2 

0.9 

35.1 

16.3 

105. 

17,5 

56.0 

5686.6 

516.0 

-16,2 

-26,9 

2 79.7 

27,6 

27,1 

-6.  6 

313.3 

316,0 

0.8 

33.1 

15.7 

105. 

18.0 

57,0 

5605. 5 

506,0 

-16.5 

-32,6 

278,6 

26,8 

26.5 

-6.0 

316.6 

316.0 

0.5 

19.6 

16.3 

106. 

13.7 

58.0 

5726.2 

698.0 

-15.  1 

-36.7 

277.0 

28.7 

28.6 

-3.5 

216.9 

316.3 

0.6 

16.9 

17.6 

106. 

19.1 

59.0 

583^.0 

691.0 

-15.7 

-39.5 

2 76,1 

28.8 

28.6 

-3.1 

315.5 

316.6 

0.2 

10. B 

18.  2 

106, 

19.5 

60.0 

5956.7 

683,0 

-16.5 

-69,3 

275.  1 

27,6 

27.3 

-2.6 

316,0 

316.3 

0.1 

3.9 

18.9 

103. 

20.1 

61. G 

6066,6 

676,0 

-16.9 

-60.7 

276.8 

25.9 

25.8 

-2.2 

316.8 

316.8 

0.0 

1.0 

19.8 

103. 

20.5 

62.0 

6193.5 

668.0 

-17.1 

-60.8 

275.6 

25.9 

25.8 

-2.6 

313.1 

318.2 

0.0 

1.0 

20.6 

103. 

20.8 

63.0 

6306.3 

661.0 

-18.2 

-61.5 

275.9 

26.0 

25,9 

-2.7 

318,1 

316.2 

0.0 

1.0 

20.8 

103. 

21.3 

66.0 

6620,6 

656.0 

-19.  1 

-62.1 

277.2 

25.9 

25.7 

-3,  2 

318.3 

31  8,6 

0,0 

1.0 

21.7 

102. 

21.6 

65.0 

6535.9 

667.0 

-19.7 

-62.6 

273.6 

25.9 

25.7 

-3.8 

319.1 

319.2 

0.0 

1.0 

22.1 

102. 

22.0 

66.0 

6686.6 

638.0 

-20.9 

-63.2 

280.7 

26.6 

25.9 

-6.9 

319.6 

319.5 

0.0 

l.O 

22.6 

102. 

22.6 

67.0 

6805.6 

631.0 

-21.9 

-63.9 

282.6 

26.9 

26.3 

-5.9 

319,5 

319.6 

0,0 

1.0 

23.3 

102. 

22.7 

68.0 

6925.7 

626.0 

-22.6 

-66.3 

283.6 

27.2 

26,6 

-6.3 

320.2 

320.2 

0.0 

1.0 

23.9 

102. 

23.0 

69.0 

7067.6 

617,0 

-23.8 

-65.  1 

283.8 

27.3 

26.5 

-6.5 

320.2 

320.2 

0.0 

1.0 

26.6 

102. 

23.3 

70.0 

7170.9 

610.0 

-25.0 

-65.9 

286.0 

27.9 

27.1 

-6.  7 

320.2 

320.2 

0.0 

1.0 

26.8 

102. 

23.8 

71.0 

7313,8 

602.0 

-26.3 

-66,7 

286.8 

29.1 

23.2 

-7,5 

320,3 

320.3 

0.0 

1.0 

25,6 

102. 

26.1 

72.0 

7660.5 

395.0 

-27,6 

-67.6 

285,7 

29.6 

28.5 

-8,0 

320.5 

320.5 

0,0 

1.0 

26.2 

102. 

26.5 

73.0 

7569.0 

388.0 

-28.2 

-68.0 

287.6 

29.3 

27.9 

-8.9 

321.1 

321.2 

0.0 

1.0 

27.0 

102. 

26.7 

76.0 

7680  .6 

382-0 

-29.3 

-68.7 

283.5 

28.6 

27.1 

-9.1 

321.0 

321,0 

0.0 

1.0 

27,3 

102. 

25.1 

75.0 

7812.6 

375.0 

-30.5 

-69.5 

290.0 

27,5 

25.8 

-9.6 

321.1 

321.2 

0,0 

1.0 

27,9 

103. 

25,5 

76.0 

7966.0 

368,0 

-31.6 

-70,2 

290.8 

27.1 

25,3 

-96 

321.6 

321.5 

0.0 

1.0 

28.6 

103. 

25.9 

77.0 

8062.6 

363.0 

-32.5 

-70.8 

290.8 

27.9 

26.1 

-9  ,9 

321.5 

321.5 

0.0 

1.0 

29.  1 

103. 

26.3 

78.0 

8179.5 

356.0 

-33.0 

-71.7 

290.8 

28.7 

26.8 

-10.2 

321.5 

321.5 

0.0 

1.0 

29.9 

103. 

26.8 

79.0 

8318.6 

369.0 

-35,0 

-65.3 

290.9 

29.7 

27,8 

-10.6 

321,7 

32  1.  8 

0.0 

2.8 

30,8 

103, 

27.1 

80.0 

8639.1 

363.0 

-35.9 

-65.8 

290.9 

30.6 

28.6 

-11.0 

322.0 

322.1 

0.0 

2.9 

31.3 

106. 

27.7 

81.0 

8582.0 

336.0 

-37,1 

-66.3 

290.7 

33.2 

31.1 

-11.7 

322.3 

322.6 

0.0 

3.0 

32.6 

106. 

28.2 

82.0 

8727.2 

329.0 

-38.6 

-65.6 

290.3 

36.2 

32.0 

-11.8 

322.6 

322,7 

0.0 

3.8 

33.5 

106. 

28.7 

83.0 

8853.6 

323.0 

-39.6 

—66  • 2 

290.  1 

36.0 

31.9 

-11.7 

322.3 

322.9 

0.0 

3.9 

36.5 

106. 

29.1 

86,0 

8901.5 

3 17.0 

-60.  7 

99.9 

290.1 

33.6 

31.6 

-11.6 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

106. 

29.7 

85.0 

9089  .6 

312.0 

-61  .9 

99.9 

290.0 

33.7 

31.7 

-11.5 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

105. 

30.1 

86.0 

9266.9 

306.0 

-63.  1 

99,9 

289.9 

36.8 

32.7 

-11.9 

323.3 

999,9 

99.9 

999.9 

37,3 

105. 

30.6 

87,0 

9376,6 

299,0 

-66.3 

99,9 

290.0 

36,1 

36,0 

-I2e3 

323,3 

999,9 

99.9 

999.9 

38.1 

105, 

31.0 

88.0 

9511.9 

293.0 

-65.6 

99.9 

289.7 

36.3 

32.3 

-li.6 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

105. 

31.5 

89.0 

9626.5 

288.0 

—66  . 

99.9 

263.5 

30.6 

29.0 

-9.7 

323.5 

999.9 

99„9 

999.9 

60,0 

105. 

32.0 

90.0 

9765.9 

282.0 

-67.7 

99.9 

286.7 

32.9 

31.5 

-9c  5 

323,8 

999.9 

99.9 

999,9 

60,9 

105, 

32,5 

91,0 

9883.8 

277.0 

-68,6 

99,9 

285.7 

36.6 

35,0 

-9., 8 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

105. 

32.9 

92.0 

10027.6 

271.0 

-69.9 

99.9 

285.2 

35.5 

36.3 

-9.  3 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

105. 

33.3 

93.0 

10168.8 

266.0 

-51.1 

99.9 

286.7 

35.0 

33.9 

-3.9 

326,3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

105. 

33.8 

96,0 

10271,9 

261.0 

-52,3 

99.9 

283.9 

36,6 

35,3 

-8.8 

326,3 

999.9 

99.9 

999,9 

66,7 

105. 

36,3 

95,0 

10621,9 

255.0 

-53.6 

99.9 

283.1 

37.1 

36.2 

-8.6 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

105. 

36.9 

96.0 

10576.7 

269.0 

-56.5 

99.9 

201.5 

33,8 

33.1 

-6,8 

325,6 

999.9 

99.9 

999,9 

67,6 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 mNO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEiN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATICN  no.  261 

DSl  PIC,  TfX 


6 FEBRUARY  1S7S 

1115  GMT  153  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TFMP 

OEH  PT 

OIR 

SPIED 

U COMP 

V r.DMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SEf 

M/SEC 

M/S!:C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

35,3 

97.0 

10704.2 

244.0 

-56.0 

99.9 

280.1 

31.5 

31.1 

-5.5 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  1 

105. 

35.8 

98.0 

10835.5 

239.0 

-57,3 

99.9 

278,6 

29,6 

29,2 

-4.4 

325,0 

999,9 

99,9 

999,9 

49,0 

105, 

36.1 

99.0 

10968.8 

234.0 

-58.5 

99,9 

277.5 

28,7 

28.4 

-3,8 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

105. 

36.5 

100.0 

11076.9 

230.0 

-59.7 

99.9 

275,7 

27.7 

27.6 

-2.7 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

105. 

37.0 

101.0 

11241.6 

224,0 

-61,1 

99.9 

274,2 

31,1 

31.0 

-2.3 

325,3 

999,9 

99,9 

999.9 

50.8 

105. 

37.5 

102.0 

11331.4 

219,0 

-62,2 

99.9 

275.6 

38.0 

37.8 

-3.7 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

104. 

37.9 

103.0 

11524.0 

214.0 

-62.6 

99.9 

277.5 

40.7 

40.4 

-5.3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

104. 

33.5 

104.0 

11640.2 

210.0 

-63.  1 

99.9 

281.4 

39.8 

39,0 

-7,9 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

104. 

38.9 

105.0 

11788.0 

205.0 

-64.3 

99.9 

286.1 

36.9 

35.5 

-10  .2 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

104. 

39.1 

106.0 

11908.4 

201.0 

-64.9 

99.9 

288.6 

?5.8 

34.0 

-11  4 

329,6 

999,9 

99.9 

999.9 

56.0 

104. 

39,5 

107,0 

12031,1 

197.0 

-64.7 

99.9 

293.6 

34.3 

31.4 

-13.7 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

104. 

39.9 

108.0 

12189.6 

192.0 

-60.6 

99.9 

294.4 

3S.7 

32.5 

-14.7 

340.8 

994.9 

99.9 

999.9 

57.4 

104. 

40.4 

109.0 

12321.3 

188.0 

-58.7 

99,9 

292,1 

38.0 

35.2 

-14.3 

345.9 

999,9 

99.9 

999.9 

58.5 

104, 

41.0 

110.0 

12456.6 

184.0 

-58.0 

99.9 

289.2 

38.6 

36.5 

-12.7 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

105. 

41.7 

111.0 

12630.5 

179.0 

-57.5 

99,9 

291.4 

38.6 

35,9 

-14.  1 

352.8 

999.9 

99,9 

999.9 

61.  5 

105. 

42.0 

112.0 

12773.0 

175.0 

-58.3 

99.9 

293.5 

38.6 

35.3 

-15.4 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

105. 

42.5 

113.0 

12918.2 

171.0 

-59.0 

99.9 

295.6 

35.1 

31.6 

-15,2 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

105. 

43.0 

114.0 

13066.3 

167,0 

-60.2 

99.9 

292.2 

31  .7 

29.3 

-12.0 

355.2 

999.9 

99,9 

999.9 

64.4 

105, 

43,5 

115.0 

13217.1 

163,0 

-61,  1 

99,9 

287.0 

32,1 

30,7 

-9.4 

356.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

105. 

44.1 

116.0 

13410.5 

158.0 

-61.3 

99.9 

285.2 

33.9 

32.7 

-8.9 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

105. 

44.5 

117.0 

13529.7 

155.0 

-60.6 

99.9 

286.0 

36.6 

35.2 

-10.1 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

105. 

45.1 

118.0 

13692.3 

151.0 

-60.9 

99.9 

287.6 

41  .0 

39.0 

-12  .4 

364.4 

999,9 

99,9 

999.9 

68.5 

105. 

45.6 

119.0 

13359.1 

147.0 

-61 .1 

99.9 

286.2 

37.1 

35,6 

-10  ,4 

366,9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

105. 

46.2 

120.0 

13987,0 

144.0 

-61. 7 

99.9 

202.1 

31.6 

30.9 

-6  .6 

360.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

105. 

46.8 

121.0 

14161.2 

140.0 

-62.4 

99.9 

283.3 

40.6 

39.5 

-9.3 

369.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

105. 

47,3 

122.0 

14294.8 

137.0 

-62.8 

99.9 

285.3 

49.5 

47.7 

-13.1 

371.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

105. 

47.8 

123.0 

14477.4 

133.0 

-62.8 

99.9 

286.6 

45.1 

43.2 

-12.9 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

105, 

48.2 

124,0 

14617.7 

130.0 

-63.7 

99.9 

288.  1 

35.0 

33.3 

-10.9 

375.4 

999.9 

99,9 

999,9 

76.7 

105. 

48.8 

125.0 

14760.6 

127.0 

-64.7 

99.9 

292. P 

26.4 

24.5 

-9.9 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

105. 

49.5 

126.0 

14955.8 

123.0 

-65.1 

99.9 

291.6 

33,2 

30.9 

-12.  2 

378,9 

999,9 

99.9 

999.9 

78.5 

105. 

50.  1 

127.0 

15157.0 

119,0 

-65.9 

99.9 

287.8 

35.7 

34.0 

-10.9 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

106. 

50.7 

128. 0 

1 5312.0 

116.0 

-65.9 

99.9 

282.1 

33.2+ 

32.5 

-7.0 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.1 

106. 

51.3 

129.0 

15470.8 

113.0 

-66.  7 

99.9 

278.8 

36.3* 

35.9 

-5.5 

385,2 

999,9 

99.9 

999.9 

81.9 

105. 

51.9 

130,0 

15633.5 

110.0 

-66.9 

99.9 

281.1 

45.6* 

44.7 

-0.8 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

105. 

52.6 

131.0 

15857.3 

106.'0 

-66.9 

99.9 

284.2 

48.0* 

46.5 

-11  ,8 

302.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

105. 

53.1 

132,0 

16030.2 

103.0 

-68.1 

99.9 

285.0' 

42.2* 

40.8 

-U.O 

392,8 

999,9 

99,9 

999,9 

87,3 

105. 

53.7 

133.0 

16207,4 

100.0 

-69.0 

99.9 

285.2 

37,9* 

36.6 

-9,9 

394.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88,3 

105. 

54.2 

134,0 

16389,3  . 

97.0 

-69.6 

99,9 

285.  1 

36,6* 

35.4 

-9,5 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

105. 

54  .9 

135.0 

16576.1 

94.0 

-70.7 

99.9 

283.5 

28  .0* 

27.2 

-6,5 

398.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

105. 

55.5 

136.0 

16768.4 

91.0 

-70.7 

99,9 

277.2 

16.3* 

18.1 

-2.3 

401.8 

999,9 

99,9 

999.9 

92,1 

105, 

56.5 

137.0 

16967.1 

88.0 

-70.9 

99.9 

279.0 

22,6* 

22.3 

-3.5 

405,2 

999,9 

99,9 

999,9 

93,2 

105, 

57.2 

138,0 

17172.4 

85.0 

-71.2 

99.9 

286.2 

30.6* 

29.4 

-8.5 

408.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

105. 

58.1 

139.0 

17458.5 

81.0 

-69.8 

99.9 

290.7 

29.5* 

27,6 

-10  4 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

105. 

58.9 

140.0 

17683. 8 

78,0 

-69,0 

99.9 

292.9 

20.8* 

19.1 

-8,  1 

423,6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

105. 

59.8 

141.0 

17917.9 

75.0 

-69.8 

99.9 

275.4 

13.8* 

13.7 

-1,3 

426.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 4IJO  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPIED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


401 


I 


STATION  NO.  261 
Of=l  Pin,  TfX 


6 FEBRUARY  1975 

1115  r,MT  153  2«.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIF 

SPEED 

U COMP 

V CO  IP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

WIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

DG 

60,7 

142.0 

18160.8 

72.0 

-70.0 

99.9 

265.9 

19.1* 

19.0 

1.4 

431.1 

999.9 

9S.9 

999.9 

98.6 

105. 

61.5 

143.0 

18413.5 

69.0 

-70.9 

99.9 

274.6 

27.3* 

27.2 

-2,2 

434.4 

999,9 

99,9 

999,9 

99,0 

105. 

62.3 

144,0 

18677.5 

66.0 

-69.  8 

99,9 

279.0 

24,6* 

24.3 

-3.8 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

105. 

63.2 

145.0 

18955.3 

€3.0 

-68.7 

99.9 

278.3 

21.8* 

21.6 

-3.1 

450.7 

999.9 

99,9 

999,9 

101.8 

105. 

64.4 

146,0 

19248,8 

60.0 

-66,9 

99.9 

2 70.9 

20.2* 

20,2 

-0.3 

461.3 

999,9 

99.9 

999.9 

103.6 

105. 

65.3 

147.0 

19561.5 

57.0 

-63,1 

99.9 

261.6 

n.3* 

13.1 

1 9 

476.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

104. 

66.4 

148.0 

19781.1 

55.0 

-63.3 

99.9 

201.9 

6.0* 

2.2 

5 5 

481.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

104. 

67.7 

149.0 

20124.2 

52.0 

-65.3 

99.9 

272.6 

1 1,6* 

11.6 

-0  .5 

484.3 

999,9 

99,9 

999.9 

105.0 

104. 

69.0 

150.0 

20485.1 

49,0 

-66.5 

99.9 

280.8 

24,1 

23.7 

-4.5 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

104. 

70.2 

151,0 

20868.5 

46.0 

-65.5 

99.9 

253.2 

11.8 

11.3 

3.4 

501.1 

999.9 

99.9 

999.9 

108.2 

104. 

71.8 

152.0 

21140.7 

44.0 

-62.8 

99.9 

278.9 

20.1 

19.8 

-3.1 

514.0 

999.9 

99.9 

999,9 

109.2 

104, 

73.1 

153.0 

21574,5 

41,0 

-64,1 

99.9 

272,3 

13.8 

13.8 

-0.6 

521.2 

999.9 

99,9 

999.9 

lll.O 

104, 

74.5 

154.0 

22042.9 

38,0 

-61.3 

99.9 

262.1 

12.8 

12,7 

1.8 

519.8 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

103. 

75.9 

155.0 

22552.5 

35.0 

-61  .9 

99.9 

230.8 

10.3 

8.0 

6 .5 

551.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.0 

103. 

77.8 

156.0 

23106.0 

32.0 

-62.8 

99.9 

263.4 

16.6 

16.5 

1 9 

563.0 

999.9 

99,9 

999,9 

113.7 

103. 

79.5 

157.0 

23505.4 

30.0 

-60.9 

99,9 

276.7 

20,8 

20.6 

-2  4 

578.5 

999,9 

99.9 

999.9 

115.6 

103. 

81.6 

158.0 

24160.3 

27.0 

-60.9 

99.9 

282.5 

34.5 

33.7 

-7,5 

596.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

103. 

83.5 

159.0 

24897,5 

24.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

625.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

402 


station  no.  261 

) DEL  RIO,  TEX 


6 EFeRUARV  1175 

1625  GHT  161  17,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

06W  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CHIP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

47 

) 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

P/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

7.1 

316.0 

989,8 

6.5 

-0.  J 

360.0 

9.3 

0.0 

-9.3 

270.9 

2B0.5 

3.7 

69.0 

0.0 

0. 

5 

0.5 

a.o 

396.9 

980.0 

2.9 

-2.2 

2.6 

9.8 

-0,6 

-9.0 

278,1 

286,8 

3,3 

68.9 

0,2 

186, 

0.9 

9.0 

677.9 

970,0 

2.1 

-i.e 

359.9 

9.9 

0.0 

-9.9 

278.1 

287.1 

3.5 

75.5 

0.6 

183. 

1.2 

10.0 

569.9 

959.0 

1.6 

-0.9 

358.1 

10.2 

0.3 

-10.2 

278.6 

288.3 

3.8 

83.6 

0.6 

182. 

> 

1.6 

11.0 

671.3 

967.0 

0.5 

-1.3 

356.3 

10.6 

0,7 

-10,6 

278,6 

287,9 

3,7 

87.7 

0.8 

180. 

1.9 

12.0 

765.0 

936.0 

-0.6 

-1.7 

355.8 

10.7 

0.8 

-10  7 

278,2 

28  7,5 

3,6 

92.3 

1.0 

180, 

2.2 

13.0 

850.7 

926.0 

-1,6 

-2.5 

356.6 

10,9 

l.I 

-10  8 

27R.O 

287.0 

3.5 

93.9 

1.2 

179. 

) 

2.5 

16.0 

937.2 

916.0 

-2.2 

-2.6 

352.6 

ll.O 

1.6 

-10,9 

278.2 

28  7.6 

3.5 

99.0 

1.6 

178. 

2.8 

15.0 

1026.3 

906.0 

-3.0 

-3.1 

369.8 

10.8 

1.9 

-10.7 

278.3 

287.1 

3.6 

99.6 

1.6 

177. 

3.1 

16.0 

1129.9 

896.0 

-3.5 

-3.5 

366.8 

10.7 

2.6 

-10.6 

278,9 

287.5 

3,3 

100.  1 

1.8 

176. 

) 

3.5 

17.0 

1218.9 

886.0 

-6.  1 

-6.  1 

361.6 

10.6 

3.3 

-9.8 

279.1 

287.5 

3.2 

100.0 

2.  1 

175. 

3.9 

18.0 

1317.6 

873.0 

-6,7 

-6.7 

329.0 

10.1 

5.2 

-8,6 

279.5 

287.6 

3.1 

101.2 

2.3 

173. 

6.5 

19.0 

1609.1 

863.0 

0.2 

-18.6 

325.8 

10.6 

5.9 

-8.7 

285.2 

288.1 

l.O 

22.7 

2.6 

169. 

1 

6.8 

20.0 

1693.2 

856.0 

l.O 

-18.6 

335.8 

10,7 

6,6 

-9.8 

286,9 

289.9 

l.O 

21.8 

2,  8 

16  8. 

5.3 

21.0 

1616.5 

861.0 

0,8 

-18.8 

363.1 

11.8 

3.6 

-11.3 

288.0 

291.0 

1.0 

21.3 

3.  1 

167. 

5.7 

22.0 

1702.9 

832.0 

l.O 

-17.3 

339.8 

12.6 

6.3 

-11.0 

289.1 

292.5 

1.2 

26.0 

3.6 

167. 

I 

6.0 

23.0 

1800.0 

822.0 

l.O 

-16.6 

336.3 

13.0 

5.6 

-n.7 

290.1 

29  6.6 

1.5 

29.9 

3.7 

167, 

6.6 

26.0 

1898.6 

812.0 

0.8 

-13.2 

326.9 

13.8 

7.5 

-11.5 

291,0 

295.  9 

1.7 

36.  1 

6.0 

165. 

6.7 

25,0 

1987,8 

803,0 

-0.0 

-12.3 

322.2 

13.1 

8.0 

-10.3 

291,1 

296.6 

1.9 

39.0 

6.2 

166. 

1 

7.0 

26.0 

2108.2 

791.0 

-0.6 

-12.0 

316.8 

11  .8 

8.1 

-8  6 

291.6 

297.2 

1.9 

61.9 

6.5 

163. 

7.6 

27.0 

2199.6 

782.0 

-1.1 

-11. 1 

303.6 

10.1 

8.5 

-5  .6 

292.1 

298.1 

2.1 

66.6 

6.6 

161. 

7.  7 

28.0 

2302.2 

772.0 

-1.6 

-9,7 

296.2 

11. 1 

9.9 

-6o9 

292.7 

299.6 

2.6 

53,7 

6.8 

160. 

I 

7.9 

29.0 

2395.8 

763,0 

-0,6 

-9.2 

293.6 

12.6 

11.3 

-5.0 

296.7 

301.8 

2.5 

52.2 

6.9 

158. 

8.3 

30.0 

2690.9 

756,0 

0.8 

-12.5 

289.3 

16.5 

13.7 

-6.8 

297.2 

302.9 

1.9 

36.2 

5.  i 

156. 

8.7 

31.0 

2587.5 

765.0 

2.1 

-17.'/ 

285.8 

16.2 

15.6 

-6.6 

299.6 

303.6 

1.3 

21.3 

5.3 

153. 

1 

9.0 

32.0 

2696.6 

735.0 

1.9 

-12.6 

283.6 

17.3 

16.8 

-6.0 

300,7 

306,5 

2.0 

33.1 

5.6 

150. 

9,6 

33.0 

2795.9 

726.0 

1.6 

-12.6 

280.2 

18.0 

17,7 

-3.2 

301.6 

30  7,3 

2.0 

33.8 

5.9 

167. 

9.8 

36.0 

2896.3 

717.0 

1.0 

-12.3 

278.  1 

18.6 

18.2 

-2.6 

301.7 

307.9 

2.1 

36.2 

6.2 

166. 

} 

10.1 

35.0 

2986.6 

709.0 

-0.0 

-12.3 

277.3 

18  .6 

18.5 

-2.6 

301.6 

307,9 

2.1 

39.0 

6.6 

162. 

10.6 

36.0 

3111.5 

698.0 

-0,6 

-12.0 

277.2 

18.9 

18,7 

-2.6 

302,3 

308.8 

2.2 

61.9 

6.  3 

138. 

10,9 

37.0 

3215.1 

689,0 

-1.  1 

-11.9 

277.2 

19.0 

18.9 

-2.6 

302.9 

309.5 

2.2 

63,6 

7.1 

137. 

11.3 

38.0 

3319.9 

680.0 

-1  .6 

-12.2 

276.2 

19.5 

19  .6 

-2,1 

303.5 

310.0 

2.2 

66.0 

7.6 

136. 

11.7 

39.0 

3625.9 

671.0 

-2.2 

-12.1 

2 76.0 

20.1 

20.0 

-1  .6 

303.9 

310.6 

2.2 

66.5 

7.8 

132. 

12.1 

60.0 

3533.1 

662.0 

-2,7 

-12. C 

271.0 

20.6 

20.6 

-0  6 

306.6 

311,5 

2.3 

68.6 

8.2 

130. 

12.5 

61,0 

3653.6 

652.0 

-3.8 

-12.8 

267.6 

20.9 

20.9 

0 .9 

306.7 

311.3 

2.2 

69.6 

8.6 

128. 

12.9 

62.0 

3751.1 

666.0 

-6.2 

-13.0 

265.6 

21.6 

21.3 

1.7 

305.2 

311.8 

2.2 

50.6 

8.9 

126. 

13.6 

63.0 

3861.9 

635.0 

-6.9 

-13.3 

266.0 

22.2 

22.1 

1.6 

305.8 

312.2 

2.1 

51.3 

9.6 

123. 

13.7 

66.0 

3961,7 

627,0 

-5.0 

-16.2 

267.1 

22,6 

22.6 

1.1 

306,7 

312.8 

2.0 

60.6 

9,8 

122. 

16.0 

65,0 

6075,2 

618.0 

-5,6 

-16.6 

268.6 

23.1 

23.1 

0.6 

307.2 

313.2 

2.0 

68.3 

10.1 

120. 

16.6 

66.0 

6177.3 

610.0 

-6.5 

-15.7 

269.8 

23.6 

23.6 

G.l 

307.3 

313.0 

1.8 

67.8 

10.6 

119. 

16.7 

67.0 

6280.6 

602.0 

-7.3 

-15.5 

2 70.6 

23.9 

23.9 

-0.3 

307,6 

313.6 

1.9 

51.6 

11.0 

118. 

15.1 

68.0 

6386,6 

596.0 

-7.7 

-16.9 

271,5 

26.0 

26,0 

-0,6 

308.3 

313.5 

1.7 

67,6 

11.5 

116. 

15.6 

69,0 

6690,  1 

586.0 

-8.0 

-17.6 

272.2 

23.8 

23.8 

-0.9 

309.1 

316.3 

1.7 

66.6 

11.9 

115. 

15.8 

50.0 

6596.8 

578.0 

-8.  7 

-20.2 

273.5 

23.5 

23.5 

-1.6 

309.6 

313.6 

1.3 

30.7 

12.5 

116. 

16.1 

51.0 

6731.8 

568.0 

-9.6 

-21.6 

276.9 

23,5 

23.6 

-2.0 

309.9 

313,7 

1.2 

36.0 

12.8 

116. 

* BY  SPEEP  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 INC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TINE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  ?.b\ 

DEL  RIO,  TEX 

6 FEBRUARY  1975 

1^25  GMT  161  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DI  0 

SPEED 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

16.5 

52.0 

48  41.3 

560.0 

-9.9 

-32.  1 

277.4 

24.0 

16,9 

53,0 

4952.1 

552.0 

-10,6 

-33.2 

2 7'»,9 

25.5 

17.2 

54.0 

5050.2 

545.0 

-11.0 

-42.9 

281.4 

26.4 

17.5 

55  .0 

5U3.7 

537.0 

-11.5 

-27.0 

282.7 

27.2 

17.9 

56.0 

5307.5 

527.0 

-12.6 

-25.2 

283.5 

27.1 

18.2 

5 7,0 

5409,5 

520.0 

-13.0 

-25.6 

283,6 

26,9 

18.7 

58.0 

5512.7 

513.0 

-13.7 

-2  6.6 

233.3 

26.9 

19.0 

59.0 

5632.0 

505.0 

-14.4 

-28.4 

282.8 

27.1 

19.4 

60.0 

5737.7 

498.0 

-15.  1 

-29.4 

281.9 

27.4 

19.8 

61.0 

5859.9 

490,0 

-16.  1 

-30. f 

230. 8 

27.4 

20.2 

62.0 

5968.2 

483.0 

-16.6 

-31.6 

279.5 

27.4 

20.6 

63.0 

6077.9 

476.0 

-16.8 

-36.0 

277.8 

27.3 

21.0 

64.0 

61B9.  1 

469,0 

-17,2 

-37.5 

275.6 

26.9 

21.4 

65.0 

6301.6 

462.0 

-18.  1 

-38,5 

272.6 

25.8 

22.0 

66.0 

6448.3 

453.0 

-19.2 

-40.4 

269.9 

25.4 

22.3 

67.0 

6564.0 

446.0 

-19.8 

-41.; 

270.8 

25,8 

22.8 

68.0 

6681,2 

439,  0 

-20.7 

-41. c 

272.6 

25,9 

23.2 

69.0 

6799,8 

432.0 

-21,9 

-42.) 

273.9 

25.3 

23.7 

70.0 

6902.5 

426.0 

-23.0 

-41.7 

274.8 

24.3 

24.0 

71.0 

7058.7 

417.0 

-23.9 

-42.1 

275.1 

23,9 

24.4 

72,0 

7182,0 

410,0 

-25.2 

-42.2 

275.7 

23.3 

24.8 

73.0 

7288.9 

404.0 

-26,3 

-42.  f. 

276.2 

24.2 

25.2 

74.0 

7396.8 

398.0 

-27.3 

-4  3.5 

276.5 

25.1 

25.7 

75.0 

7524.3 

391.0 

-28.6 

-44, r 

276.8 

26.6 

26.1 

76.0 

7634,8 

385,0 

-29.  8 

-45.0 

277.  5 

27.5 

26.5 

77.0 

7765.3 

378.0 

-30.9 

-45.8 

278.0 

27.8 

26.8 

78.0 

7878.7 

372.0 

-31.3 

-46.2 

280.1 

27.6 

27,2 

79.0 

7993.7 

366.0 

-32.5 

-45.5 

281.  7 

27.4 

27.7 

80.0 

8129,5 

359.0 

-33.5 

-48. C 

2B3.8 

27.6 

28.2 

81.0 

8267.3 

352.0 

-34.8 

-49,  5 

286.1 

29.6 

28.7 

82.0 

8387.0 

346.0 

-36.2 

-50.7 

207.4 

32,5 

29.  1 

83.0 

8528,6 

339.0 

-37.4 

-50.5 

237.6 

33.1 

29.5 

84.0 

8651.6 

333.0 

-38.4 

-51.0 

287.0 

30.8 

29.8 

85.0 

8755.4 

328.0 

-39.4 

-51.4 

286.3 

28.8 

30.4 

86.0 

3902.6 

321.0 

-41 . 0 

99.4 

285.8 

27.9 

30.8 

87.0 

9030.5 

315.0 

-42.3 

99.5 

286.6, 

29,3 

31.3 

88.0 

9138.5 

310.0 

-43.4 

99. 

283.1 

31.1 

31.7 

89.0 

9269.7 

304.0 

-44.5 

99. c 

289.4 

31.6 

32.1 

90.0 

9402.9 

298,0 

-45.8 

99,9 

290.3 

31.1 

32.4 

91.0 

9515.3 

293,0 

-46.6 

99.9 

290.3 

29.9 

32.9 

92.0 

9652.2 

287.0 

-47.9 

99. V 

288,2 

28.6 

33.5 

93.0 

9767.9 

282.0 

-49.1 

99.4 

23o.2 

30.3 

33.9 

94.0 

9885.1 

277.0 

-49.  7 

99.5 

288.4 

31.7 

34.3 

95.0 

10003 .9 

272.0 

-51.2 

99.5 

289.9 

32.0 

34.7 

96.0 

10173.0 

265.0 

-52.4 

99,9 

289.4 

31.7 

♦ 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BETWEEN  6 

ANO  10  1 

3EG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U CDPP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

23.8 

-3.  1 

310.8 

312.2 

0.4 

13.4 

13.3 

113. 

25.1 

-4.4 

311.2 

312.6 

0.4 

13.5 

13.9 

113. 

25.0 

-'.2 

311.0 

312.3 

0.2 

5.2 

14.4 

112. 

26.5 

-6.0 

312.7 

315.2 

0.8 

26.2 

14.9 

112. 

26.3 

-f  .3 

313,0 

316,0 

0,9 

34.0 

15.6 

111. 

26.2 

-6.3 

313.7 

316.7 

0.9 

33.7 

16.0 

111. 

26.2 

-6.2 

314.0 

S16.8 

0.8 

32.2 

16.8 

111. 

26.5 

-6.0 

314.6 

317.0 

0.7 

29.2 

17.3 

111. 

26.8 

-5,7 

315.0 

317.2 

0.7 

28.  1 

17.9 

110. 

26.9 

-5  ,2 

315.3 

317.3 

0.6 

26.7 

18.6 

110. 

27.0 

-4  .5 

315.9 

317. fl 

0.6 

26.0 

19.3 

110. 

27.0 

-3.7 

317.0 

310,3 

0.4 

17,0 

19,8 

109. 

26.8 

-2,6 

317.8 

319.0 

0.3 

15.  1 

20.6 

109. 

25.8 

-1.2 

318.0 

319.0 

0.3 

14.7 

21.2 

109. 

25.4 

0.0 

318.4 

319.3 

0.2 

13.2 

21.9 

108. 

25,8 

-C.4 

319,2 

320,0 

0,2 

12,8 

22.4 

107. 

25.9 

-1,2 

319,4 

320.2 

0.2 

12.9 

23.2 

107, 

25.2 

-1.7 

319.4 

320.1 

0.2 

14.0 

23.9 

107. 

24.2 

-2.0 

319.3 

320.1 

0.2 

16.1 

24.5 

106. 

23.8 

-2.1 

320,1 

320.9 

0,2 

16.6 

25,0 

106. 

23,7 

-2.4 

319,9 

320.7 

0.2 

13.6 

25.5 

106. 

24.0 

-2.6 

319.9 

320.6 

0.2 

19,1 

26.1 

106. 

24.9 

-2.8 

319.9 

320.6 

0.2 

19.7 

26.6 

105. 

26.4 

-3,2 

319,8 

320,5 

0.2 

21.1 

27,4 

105, 

27.3 

-3  ,6 

319.6 

320.3 

0.2 

21.1 

28.  1 

105. 

27.4 

-4,3 

319.9 

320.5 

0.2 

21.2 

28.7 

105. 

27.2 

-4.0 

320.9 

321,5 

0.2 

21.2 

29,  2 

105. 

26.9 

-5.6 

320.8 

32  1.4 

0,2 

22.9 

29.9 

105. 

26.8 

-6.6 

321.1 

32  1.6 

0.1 

21.4 

30.7 

105. 

2B.5 

-f,.2 

321  .2 

321.6 

O.l 

20.7 

31.5 

105. 

31,0 

-<■.7 

320.9 

321,4 

0.  1 

21.6 

32.3 

10  5. 

31.6 

-IC.O 

321.2 

321.6 

0.  1 

23,6 

33.4 

105. 

29.5 

-9.0 

321.4 

321.7 

O.l 

24.8 

34.3 

105. 

27.7 

-8.1 

321.5 

321.8 

0.1 

26.3 

34.  7 

105. 

26. R 

-7,6 

321,3 

999.9 

99.  9 

999.9 

35,5 

105. 

28. 1 

-8.4 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

105. 

29.5 

-9,7 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

105. 

29.8 

-10,5 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

105. 

29.2 

-10 ,8 

321.5 

999.9 

99,9 

999.9 

38.6 

105. 

28.1 

-10.4 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

105. 

27.2 

-8.9 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

105. 

29.1 

-8.4 

321.8 

999,9 

99,9 

999,9 

40.9 

105. 

30,0 

-10,0 

322.6 

999,9 

99,9 

999,9 

42.0 

105. 

30.1 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

ns. 

29,9 

-IC.5 

322.7 

999.9 

99.9 

999,9 

43.4 

106. 
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ih\ 

Afel  T?X 

ti  ipfrt'ourfjy 

V<,?^>  KS'ilt 


TIME 

CNTCT 

M*:  ICHT 

PRES 

TEMP 

OEM  O’* 

DIR 

SRftD 

0 OOMP 

MIN 

OPM 

MR 

00  e 

m t 

00 

M7S’'^r 

S5%5 

BT.B 

10205.9 

260.0 

•>•93.  7 

55.5 

2 96*  1 

30.7 

25,9 

3S.  T 

BO.O 

10520.2 

255.0 

•“55*5 

55.5 

2311.0 

29.5 

27.9 

3«»l 

'P'O.B 

10556*5 

250.0 

“56.2 

55.5 

291.5 

26.2 

25*6 

TB 

IBB.B 

106  Tv, 

255.0 

“57.6 

55t\, 

280.3 

26,5 

■25*5 

3T*l 

IBUB 

10930.6 

235.0 

“58.6 

55. V 

280.8 

2 7 . A 

26.5 

it»A 

IB2.D 

10536.3 

2 35.0 

“60*1 

281.6^ 

25,8 

25.2 

3T»B 

103.0 

11070.2 

230.0 

“6i.o 

55. 

282,6-, 

31,7 

30,5 

3S»  4 

lO^.B 

1120E.5 

225.0 

“61*5 

55*5 

23H»  3 

3U0 

30.0 

3R»« 

IB5*B 

11317.3 

221.0 

“62.5 

55*5 

28  7. 1 

30*7 

25*3 

IBft.B 

11559  .‘4 

216.0 

“62 .5 

55*5 

250.1 

30,8 

25,0 

'3B»7 

IBT.O 

11573.5 

212.0 

“63.5 

55.5 

251,5 

91.2 

25,0 

«»B»5 

109.0 

U 721.9 

207.0 

“58.5 

55. '• 

288.5 

31.7 

30*0 

AB.O 

IBB*0 

1195«V*B 

203.0 

“57.1 

55.V 

285. 1 

36.3 

33,1 

A1.3 

IIB.B 

11570.5 

155.0 

“56.7 

55.^ 

288,2 

37,5 

36,  ^ 

4l»V 

Ul.O 

12165.0 

15  3.0 

“56.7 

55*'^ 

287*3 

35.5 

39,1 

112. B 

12257.7 

185.0 

“56*5 

55*5 

285.  7 

33.0 

35.7 

A2»V 

U3.B 

12359.5 

186.0 

“57.6 

55.5 

250.8 

35,8 

32,5 

A3*3 

UA.O 

12570.7 

181.0 

“58.5 

55.5 

250,5 

32,1 

30,0 

%3.8 

115.0 

12710.5 

177.0 

“55,3 

BB.--. 

285*2 

25.6 

28,0 

AA»3 

Uft.B 

12850.0 

172.0 

“60.3 

BB.* 

286.0 

28.6 

27,3 

AA*R 

117.0 

12555.5 

165.0 

“61.0 

55. 

293,6 

32, 7 

31,8 

A5»3 

119*0 

13153.5 

165,0 

“60.9 

55. 'f' 

283,  7 

5'5»2* 

57,8 

A5.'8 

115. 0 

13300*5 

l6l*0 

“61.2 

55.5 

285*6 

63.8* 

6l»8 

AE*% 

120.0 

13557.3 

15  7.0 

“60.  7 

55,5 

286.2 

6 3,2* 

5l»5 

AT»0 

121.0 

13577.1 

155.0 

“6l  .6 

55.5 

315,1 

6,5* 

5,5 

%T,5 

122.0 

1 3735.5 

150.0 

“62.5 

55.6 

308.0 

13.8* 

10,8 

A8*B 

123.0 

13865.5 

167.0 

“62*  7 

55. 

257.1 

30.0* 

26.7 

A8.T 

125.0 

150  35, 

153.0 

“63.0 

55.'>' 

255,3 

35,9 

31,5 

AV»1 

125.0 

15165.0 

150.0 

“62.7 

55.'^' 

252,8 

35,5 

32,6 

AP»T 

126.0 

15353.6 

136.0 

“63.0 

55.5 

250.6 

38*0 

35.7. 

5B.B 

127.0 

15527*1 

132.0 

“63*  5 

55.5 

285.8 

35.2 

37,0 

SB. A 

129.0 

15669.2 

125.0 

“63.8 

55.5 

286,5 

39,5 

37,2 

50.  B 

125.0 

15912.3 

126.0 

“65.6 

55,5 

293,9 

38, '6 

37.9 

5l»5 

130.0 

15555.0 

123.0 

“65*5 

55»<- 

280.2 

38.6 

39,0 

52*2 

131.0 

15155,3 

115,0 

“66,7 

55.'^' 

277.0 

33 ,1 

32,8 

52.9 

132.0 

15313.5 

116.0 

“67.1 

BB.'t' 

277,5 

30,8 

30,5 

53.3 

133.0 

15571.3 

113.0 

“68.0 

55. 

280,8 

33.5 

32.5 

53.  T 

135*0 

15532.5 

uo.o 

“65.5 

55,  V 

282.3 

35*8 

35.0 

5A.3 

135.0 

15757.1 

107.0 

“70.3 

55.5 

283.8 

31.6 

30,7 

SA.B 

136*0 

15565.9 

105.0 

“70.8 

55,  L 

288.5 

27.1 

26.1 

55.5 

137.0 

16158.3 

100.  0 

“70.8 

55,5 

287.3 

25.5 

23.7 

56. 3 

139.0 

16375.0 

57.0 

“70.3 

55. 

285*3 

23*1 

22.3 

ST.O 

130.0 

16566..1 

55.0 

“65.5 

55.» 

280.7 

23.8 

23*5 

5T.8 

150,0 

16760.0 

51.0 

“68.6 

55,5 

298.0 

30,2 

28.7 

58.5 

151.0 

IT028.5 

87.0 

“65.5 

55.5 

252.3 

27.5 

25,5 

♦ RV  SRI?et)  MEANS  ELEVATION  AN0L6  RCTMEBN  h ANB  IB  DEB 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  tNTERPOLATEB 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANOlE  LESS  THAN  fe  BED 


AOS 


\%\  1 T»  B 


V 009P 

POT  T 

E POT  T 

MY  RtO 

RM 

RANGE 

67 

M7SEt 

05  K 

Do  R 

0M2Y0 

P'CT 

KM 

DO 

“9*5 

322*6 

555,5 

55*5 

555*5 

99*6 

106* 

-6.5 

■ 322.6 

555.5 

55*5 

555.5 

68*  3 

106. 

-S2 

322*5 

555,5 

55.5 

555*5 

66*0 

108. 

“6*5 

i 322*5 

555,5 

OB.  5 

555.5 

66*  7 

108. 

-5*1 

323.1 

555*5 

55*5 

555*5 

97.3 

108. 

-6*0 

322*3 

555,5 

55*5 

555*5 

97*8 

108. 

“6*5 

323*0 

555,5 

55*5 

555,5 

95*0 

108. 

-7*7 

323.6 

555.5 

55*5 

555,5 

95.8 

108* 

-5.0 

325*5 

555*5 

55,5 

555,5 

80*6 

108* 

-10*6 

326*0 

555,5 

55,5 

555,5 

81*3 

108* 

“11*5 

326*5 

555*5 

55.5 

555,5 

82*  3 

108* 

“10*2 

337.0 

555*5 

55.5 

555,5 

83*2 

106* 

-5*0 

35l»0 

555,5 

55,5 

555,5 

89*6 

108, 

“5*8 

353*5 

555,5 

55,5 

555,5 

88*  3 

108* 

“U.5 

356*5 

555*5 

55.5 

555*5 

87*1 

108. 

■“12  *8 

358*  3 

555.5 

55%  >; 

555.5 

88*0 

106. 

“ir*3 

358.8 

555,5 

55,5 

555*5 

85*9 

106. 

“17,5 

350.1 

555,5 

55,5 

555*5 

85.5 

106. 

“5*8 

351.0 

555.5 

55*5 

555.5 

60.8 

106. 

•“7*8 

352,1 

555,5 

55,5 

555*5 

61*8 

106. 

“3,7 

352,7 

555,5 

55,5 

555,5 

62*9 

106. 

“11.6 

355,5 

555,5 

55.5 

555.5 

'63.9 

106* 

-15*5 

357*3 

555*5 

55*5 

555.5 

69*9 

106. 

“12*0 

360*8 

555,5 

55*5 

555*5 

70*7 

106. 

“5*8 

361*3 

5o5»5 

55*5 

555*5 

66*5 

106* 

-8.5 

362.5 

555*5 

55.5 

555.5 

68.3 

106* 

“13*7 

365*2 

555*5 

55*5 

555*5 

65*8 

106* 

“15,2 

366*5 

555*5 

55*5 

555*5 

70*7 

106. 

“l„,7 

365*5 

555,5 

55^.5 

555*5 

71*7 

106* 

“1-..5 

371*8 

555,5 

55v5 

555.5 

72.8 

106* 

“l?*l 

375*3 

555,5 

55*5 

555*5 

73*8 

106* 

=11,3 

376*1 

555,5 

55*5 

555*5 

79*  7 

106* 

“9.0 

377.2 

555,5 

55.5 

555.5 

78.6 

106. 

“6,8 

377*  3 

555 .5 

55*5 

555.5 

tt*l 

106* 

“5,0 

375,5 

555,5 

55*5 

555*5 

78.8 

106* 

“*,2 

381*5 

555,5 

55,5 

555.5 

75*6 

l06» 

-6.3 

382.  8 

555*5 

55.5 

555.5 

80*8 

106. 

“7.5 

382.5 

555.5 

55*5 

555*5 

81.9 

106. 

385.3 

555.5 

55,5 

555*5 

82*8 

106. 

“1.3 

386*6 

555,5 

55*5 

555.5 

83*t 

106* 

“7,5 

351,0 

555.5 

55,5 

555*5 

89*5 

106* 

“6,1 

355.3 

555,5 

55*5 

555.5 

88*8 

106. 

“5.5 

500.6 

555,5 

55.5 

555.5 

86.8 

106, 

“5.3 

506.0 

555*5 

55.5 

555,5 

87*5 

106. 

“10*5 

508.6 

555.5 

55.5 

555*5 

50.0 

106* 

o 
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U2<5  dMT 
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rtM6 

CNrtT 

MFtCHT 

8R6S 

tFMO 

OFW  P* 

019 

SpFrR 

d ROMO 

V ROMP 

pot  7 

e POT  Y 

MX  PTO 

PH 

0ANRF 

hi 

HIN 

RbM 

Mft 

OR  C 

OR  R 

OR 

f*/SEC 

M75FR 

DR  K 

OR  R 

RM/KR 

PRY 

m 

OR 

50.2 

142.0 

17237.4 

84.0 

-69.9 

99.9 

287.5 

21.1 

20*1 

“6*3 

412.0 

999,9 

99.9 

999*9 

90*2 

106, 

60.0 

I43.fl 

17454.1 

81.0 

-69*  5 

99.9 

279,6 

23,0 

22.7 

“3.8 

4H.0 

999,9 

99.9 

999*9 

91.3 

106, 

60.6 

144.0 

17660.6 

78.0 

-67.1 

99.9 

278.0 

23.7 

23.4 

-;  * 6 

427.3 

999,9 

99.9 

999.9 

92.5 

106, 

61.? 

145.0 

17917.2 

75.0 

-67.1 

99.*’ 

283.8 

22.0 

21.3 

“**2 

4 32.1 

999,9 

99,9 

999.9 

93,  7 

106, 

62.5 

146.0 

18163.8 

72.0 

“66*7 

99,9 

282.5 

15.4 

15.0 

“?*3 

438.1 

999,9 

99,9 

999.9 

95.0 

106. 

63.4 

147.0 

18421.4 

69.0 

-66.  3 

99. 9 

279.2 

16.8 

16>.  6 

“2.7 

444.1 

999,9 

99.9 

999.9 

95.4 

106. 

64.2 

148.0 

18600.3 

67.0 

-64.9 

99.9 

280.2 

19.4 

19.1 

-3.4 

451.5 

999.9 

99.9 

999,9 

96.4 

106. 

65.2 

I4<i.0 

18879.9 

64.0 

-64.8 

99.  i 

2.80.0 

I4*n 

14,5 

-2.6 

457,5 

999*9 

99,9 

999*9 

97,4 

106, 

66.0 

150.0 

19173.0 

61.0 

“64,9 

99,  ) 

284.  1 

14*0 

13.6 

“3.4 

463.8 

999,9 

99.9 

999,9 

98.  3 

106. 

66.9 

151.0 

19480.8 

59*0 

-64.8 

99. '1 

278.7 

16.3 

16.1 

“.*5 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

106. 

68.0 

152.0 

19656.2 

56.0 

-62.5 

99.9 

242.2 

9.4 

0.4 

. . ?, 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 0 

105* 

69.1 

153.0 

20037.6 

53.0 

“60.5 

99.9 

248.0 

ll.l 

10.2 

'■••*1 

495.  7 

999,9 

99*9 

999,9 

99.9 

105* 

TO.l 

154.0 

20277.9 

51.0 

“59,3 

99*9 

281.2 

15.3 

15.0 

-3,0 

501.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100,9 

105, 

Tl.l 

155.0 

20656.6 

49.0 

“60.5 

99.^ 

287,6 

23.8 

22.7 

“f,'2 

506.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

105. 

T2.2 

156.0 

21058.9 

45*0 

-60.1 

99.  i 

286.9 

13.3 

12.8 

-3.9 

517.1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.6 

105, 

T3.3 

157.0 

21490.1 

42.0 

“59.4 

99*9 

255.0 

11.9 

11.5 

j.l 

529,2. 

999.9 

99*9 

999,9 

104.  1 

105, 

74.4 

158.0 

21795.8 

40.0 

-59,1 

99.9 

270.3 

17.7 

17.7 

-C.l 

537.5 

999.9 

99.9 

999,9 

104.0 

105. 

75.6 

159.0 

22286.2 

37.0 

“57.7 

99. *i 

284.8 

12.0 

11.6 

-!.l 

553*1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

105* 

76.9 

160.0 

22636.8 

3S.0 

“57.7 

99.9 

285.1 

16,.0 

15.4 

“4*  2 

561.9 

999,9 

99,9 

999*9 

106.9 

105, 

78.7 

161.0 

23201.6 

32.0 

“58.2 

99.9 

248.5 

7.1 

6.6> 

2.6 

575.2 

999.9 

99.9 

999.9 

100.1 

104, 

80.1 

162*0 

23608.5 

30.0 

“57.6 

99.9 

256.0 

9.2 

0.9 

2.2 

587.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.3 

104, 

82.0 

163.0 

24273 .9 

27.0 

-57.6 

99.  V 

265.1 

12.9 

12.9 

l.l 

605.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

104. 

83.7 

164.0 

24758.3 

25.0 

“58.9 

99.*! 

250.7 

9,9 

9.4 

3.  3 

615.3 

999,9 

99,9 

999,9 

111,0 

104, 

86.1 

165.0 

25570.9 

22.0 

-49.  1 

99.9 

270.2 

26.3 

26.3 

“C.l 

667.5 

999.9 

99.9 

999,9 

113.6 

103, 

88.7 

166.0 

26545.7 

19.0 

“46.9 

99.9 

270.4 

10.8 

10.  a 

“O.l 

702.0 

999.9 

99.9 

999,9 

117.3 

103* 

91.6 

167.0 

27289,2 

17.0 

-43.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

738.2 

999*9 

99,9 

999*9 

999.9 

999, 

406 
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G 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P“ 

OIR 

SPPEO 

U COMP 

V CtMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

0.0 

7.2 

316.0 

992.6 

5.0 

-l.O 

360.0 

8.2 

0,0 

“8.2 

279,2 

288,6 

3.6 

65,0 

0*0 

0. 

0 

0.2 

B.O 

383.2 

906.0 

3.1 

-3.5 

352.7 

11.2 

1.6 

“U.l 

277.9 

28  5.7 

'3.0 

61.8 

0.4 

m. 

0.6 

9.0 

674.2 

973.0 

2.6 

“3.0 

352.7 

11.2 

1.6 

“li.2 

270.1 

286.3 

3.1 

67.3 

0,5 

171, 

0.9 

10. 0 

557.6 

963.0 

1.6 

-2. 

35?. 7 

U.5 

1.5 

“ 1 1 . 7f 

278,1 

286.5 

3.2 

72. 1 

0.7 

171. 

D 

1.3 

ll.O 

658.5 

951,0 

0.6 

-2.'* 

351.  1 

11.3 

1.7 

-1..1 

278,1 

286.7 

3.3 

78.3 

l.O 

172. 

1.6 

12.0 

75  1.3 

960.0 

-0.6 

-2.8 

369.2 

10  .9 

2.0 

-1C  .7 

270.1 

286.7 

3*3 

83.6 

1.2 

172. 

2.1 

l?.0 

837.’! 

930.0 

“1.3 

-2.8 

366.1 

10.5 

2.9 

“ID,  1 

278.0 

286,7 

3,6 

89.0 

L.5 

in* 

0 

2.5 

16.0 

923.6 

920.0 

-2. 1 

“3. 1 

339,5 

11.8 

6.2 

“l>.l 

278.0 

206.6 

3,3 

92.8 

1.7 

170. 

2.8 

15.0 

inio.2 

910.0 

“2.9 

-3.5 

339.6 

12.3 

4.3 

“l».S 

278.1 

286*5 

3.2 

95.2 

2.0 

168. 

3.2 

16.0 

1115.3 

898.0 

“3.8 

-6.1, 

339.5 

11.0 

4.1 

“U.o 

278.2 

286.6 

3.1 

97.7 

2.3 

167. 

0 

3.5 

1 r.o 

1203.7 

888.0 

-6.6 

-6.  > 

339.7 

10.6 

3.7 

“10. 0 

278.2 

286.3 

3.1 

100.6 

2.5 

166. 

3.8 

18.0 

1292.9 

878.0 

-5.2 

-5.“' 

362.3 

9.8 

3,0 

“U.6 

278.5 

206.3 

3.0 

100.3 

2.6 

166. 

s» 

6.2 

19.0 

1382.9 

868,0 

-5.6 

“5.6 

369.8 

0.8 

1.7 

- ).6 

278.9 

286.6 

2.9 

100.3 

2.9 

166* 

6.5 

20.0 

1676.2 

058.0 

“3.7 

“7.8 

357.1 

10.6 

0.5 

“13.5 

281.9 

288.5 

2.5 

72.6 

3.0 

166. 

6.8 

21.0 

1576.8 

867.0 

O.l 

-17.8 

357.6 

9.8 

0.6 

“9.8 

286.7 

289.9 

l.l 

24.5 

3.2 

16  7. 

5.2 

22.0 

1672.0 

83  7.0 

0.3 

-19,2 

352.3 

8,6 

1.2 

“H.6 

287.8 

290.7 

l.O 

21*6 

3. 4 

168. 

» 

5.5 

23.0 

1768.2 

827.0 

-0,0 

-19.3 

362.5 

7.7 

2,3 

“1.3 

288.5 

291.6 

l.O 

21.6 

3.6 

168. 

5.8 

26.0 

1865.6 

817.0 

0.1 

-20. 

339.3 

9.3 

3.3 

“U.T 

209.6 

292.3 

0.9 

19. 1 

3.  7 

167. 

6.3 

25.0 

1956.3 

808.0 

-0.6 

-19.3 

337.6 

11.6 

6.6 

“1C  .6 

290.1 

293.0 

l.O 

21.6 

4.0 

167. 

9 

6.6 

26.0 

2073.8 

796.0 

-0.  8 

-19.0 

3J5.0 

12.1 

5.1 

“If  .9 

290.8 

293.9 

l.l 

23.6 

6*1 

166* 

7.0 

27.0 

2166.5 

78  7.0 

-1.2 

-17.2 

321.  1 

12.1 

6.9 

“'9,9 

291.6 

295.1 

1.3 

28. 1 

6.  5 

165. 

7.6 

20.0 

2266.3 

777.0 

-1.9 

-16.? 

317.3 

12.3 

8.3 

“9.0 

291.7 

295.7 

1.6 

32.6 

6.8 

166. 

9 

7.7 

29.0 

2358.8 

768.0 

-2.7 

-16.0 

308.5 

12.6 

9.7 

“7.7 

291.8 

295.9 

1.6 

35.0 

5.0 

162. 

8.1 

30.0 

2652.3 

759.0 

-2.6 

-12.  J 

295.9 

13.1 

11.7 

“5.7 

293.0 

290.7 

2.0 

67.  1 

5.2 

161. 

8.6 

31.0 

2567.2 

750,0 

-1.2 

-0,  3 

288.6 

16.0 

13.3 

“*.6 

295.6 

303.0 

2.6 

55.0 

5.6 

158. 

9 

8.8 

32.0 

2663.8 

761.0 

0.6 

-12.3 

281.8 

15.5 

15.2 

“3.2 

298.3 

306.0 

1.9 

36.2 

5.6 

155. 

9.1 

33.0 

2752.9 

731.0 

1.1 

“21.5 

278.8 

16.7 

16.5 

-7.5 

300.0 

302.9 

0.9 

16.6 

5.8 

153. 

9.5 

36.0 

2861.6 

723,0 

1.1 

-17.6 

277.3 

18,  1 

in.o 

-2.3 

301.0 

305.1 

1,1 

23.5 

6.0 

150. 

9 

9.8 

35.0 

2962.0 

716.0 

0.6 

“16.  7 

277.  5 

18.8 

18.6 

“2.5 

301.8 

307.0 

1.7 

30.3 

6.  2 

167. 

10.3 

36.0 

3066.6 

703.0 

0.1 

-13.6 

277.6 

19.0 

18.9 

“‘>.5 

302.5 

308.2 

1.9 

36.7 

6.6 

U3. 

10.6 

37.0 

3169.7 

696.0 

“0.8 

“13.2 

277.3 

10.7 

18.6 

“*'.6 

302.5 

300.5 

2.0 

38,6 

6.9 

161. 

9 

11.0 

38.0 

3273.8 

685.0 

-1.5 

-13.  . 

2 76.7) 

10. 1 

18.0 

-..1 

303.0 

309,0 

2.0 

60,2 

7.2 

139. 

11.5 

39.0 

3367.3 

677.0 

-2.  1 

-13.  1 

275.8 

18.2 

18. 1 

-..8 

303.3 

309.6 

2.1 

62.5 

7.5 

136. 

11.8 

60.0 

3673.5 

668.0 

-2.6 

“12.5 

2 76 . 8 

18.9 

18.8 

“ .6 

303.9 

310.5 

2.2 

66.3 

7.8 

135. 

9 

12.2 

61.0 

3593.0 

658.0 

-3.7 

-12.8 

272.9 

19.9 

19.9 

“*  .0 

306.0 

310.5 

2.2 

68.8 

8.2 

132. 

12.6 

62.0 

370  1,8 

669,0 

-6.1 

-12.3 

270.  7 

20.0 

20.8 

-0,2 

306.7 

311.5 

2.5 

52.1 

8.6 

130. 

13.0 

63.0 

3799.6 

661.0 

-6.6 

-12.  7 

268.9 

21.6 

21.6 

0.6 

305.6 

312.2 

2.2 

52.3 

9.0 

128. 

> 

13.6 

66.0 

3910.9 

632.0 

-5.0 

-16.0 

268.6 

21.5 

21.5 

0.5 

306.0 

312.1 

2.0 

69.1 

9.6 

126. 

13.8 

65.0 

6010.9 

626.0 

-5.9 

-16.  '• 

260.2 

21.6 

21.6 

0.7 

306.0 

312.1 

2.0 

51.0 

9.  8 

126. 

16.2 

66.0 

6111.8 

616.0 

-7,0 

-15.  ' 

267.3 

21.7 

21.7 

1.0 

306.0 

311.8 

1.9 

52.2 

10.2 

123. 

9 

16.5 

67.0 

6226.6 

60  7.0 

-7.6 

“16.5 

266.2 

21.9 

21.9 

1.6 

306.  r 

312.9 

2.0 

56.6 

10.6 

121. 

15.0 

68.0 

6330.0 

599.0 

-7.6 

-15.0 

266.7 

22.0 

22.7 

2.1 

307.7 

313.8 

2.0 

55.2 

11.0 

119. 

15.6 

69.0 

6636.6 

591.0 

-8.0 

-26.0 

265,6 

23.6 

23.6 

l.fl 

308.2 

310.7 

0,8 

21.9 

11.5 

118. 

5 

15.8 

50.0 

6560.6 

583.0 

-8.3 

-25.2 

267.9 

26.3 

26.3 

0.9 

309.1 

311.8 

0.8 

26.0 

12.0 

116. 

16.6 

51.0 

6676.5 

573.0 

-9.2 

-23.9 

272.0 

25,0 

25.0 

“U.9 

309.6 

312.7 

1.0 

29.1 

12.6 

116. 

5 •BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 OEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PI 

niR 

Eprro 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPM 

MP 

PC  C 

PG  C 

on 

M/Srr 

M/SEC 

M/SFC 

DO  K 

DG  K 

CM/KP, 

PCT 

KM 

OG 

16.0 

52.0 

4783,1 

565.0 

-10.0 

-30. \ 

273,9 

25.2 

25.1 

-1.7 

309.8 

311.6 

0.5 

17.4 

13.6 

113. 

17.3 

53.0 

4879.1 

550.0 

-10.5 

“34.9 

275.6 

25.2 

25.1 

-2.4 

310.4 

31 1.6 

0.3 

11.4 

16.1 

112* 

17.7 

54.0 

5004,1 

549,0 

-11.  1 

-24.1 

276.6 

25.1 

25.0 

-2.9 

311.2 

314.4 

1.0 

33.1 

16.7 

112. 

18.1 

55.0 

5116.7 

541.0 

-11.6 

-27.6 

277.3 

25.1 

24,9 

-3.2 

311. 6 

314.2 

0.7 

25.0 

15.3 

111. 

18.6 

56.0 

5230,7 

533.0 

-12.5 

-36.8 

277.1 

25.2 

25.0 

-3.1 

312. 1 

313.1 

0,3 

11. 0 

16. 1 

111. 

19.0 

57.0 

5346.0 

525.0 

-13.3 

-22.8 

276,3 

25.6 

25.4 

312.5 

316.2 

1.2 

44.5 

16 . 6 

110. 

19.5 

50.0 

5462.8 

517.0 

-14.2 

-23.5 

2 75.1 

26.1 

26.0 

-2.3 

312.9 

316.3 

l.l 

43.6 

17.6 

110. 

19.9 

59.0 

5566. 3 

5IP.0 

-13.9 

-26.4 

2 75.0 

26.4 

26.3 

— 2.  3 

314.4 

317.2 

0.8 

33.1 

lO.O 

109. 

23.4 

69.0 

5666.3 

502.0 

-14,3 

-31.2 

2 76.2 

27.0 

26.8 

-J.9 

315.3 

317.2 

0.6 

22.2 

10.7 

100. 

20.7 

61.0 

579?. 8 

495.0 

-14.6 

-34.5 

277.2 

27.5 

27.3 

- 1.4 

316.2 

317.6 

0.4 

16.3 

19.2 

108. 

21.2 

62.0 

5900.6 

488.0 

-15.0 

-34.9 

270.6 

20.2 

27.8 

- t.2 

317.0 

318.4 

0.4 

16.9 

20.  1 

108. 

21.6 

63,0 

6025.4 

400.0 

-16,0 

-34.8 

278.9 

28.2 

27.9 

-4,4 

317,3 

310,7 

0.4 

17.9 

20.8 

107. 

22.0 

64.0 

6135.9 

473,0 

-16,6 

-39,  3 

270.5 

27.8 

27.5 

-4.1 

317.7 

310.7 

0.3 

11.9 

21.4 

107. 

22.4 

65.0 

6247.8 

466.0 

-17.3 

-39.8 

277.0 

27.1 

26.0 

-3.7 

318.2 

319.1 

0.3 

12.0 

22. 1 

107. 

22.9 

66.0 

6393.7 

457.0 

• 

CO 

1 

-41,0 

277,0 

26.4 

26.  2 

-3.2 

318.6 

319,5 

0.2 

11.6 

22.9 

107, 

23.4 

67,0 

6508,7 

450,0 

-19.2 

-41,2 

277,0 

27,1 

26.9 

-3.3 

319.0 

319.9 

0.2 

12.2 

23.6 

106. 

23,8 

68.0 

6678.1 

443.0 

-20.2 

-43.2 

277.6 

28.4 

28.2 

-3.7 

319.3 

319.9 

0.2 

10.7 

24.2 

106. 

24.2 

69.0 

6742.9 

436.0 

-21.1 

-43.  R 

270.3 

29.1 

28.8 

-'..2 

319.5 

320.2 

0.2 

10.8 

25.0 

106. 

24.5 

70.0 

6845.1 

430.0 

-21.8 

-44,3 

270.8 

28,9 

20.6 

-6.4 

319.9 

320,6 

0.2 

10.8 

25.6 

106. 

25.  1 

71.0 

7000,5 

421,0 

-22.8 

-45.  1 

270.6 

27.0 

26.7 

-4.0 

320.5 

321.1 

0.2 

10.9 

26.6 

105. 

25.5 

72.0 

7123.2 

414.0 

-23.9 

-45.9 

278.2 

26.9 

26.7 

-3.9 

320.7 

321.2 

0.  1 

n.o 

27.0 

105. 

26.0 

73.0 

7229.7 

408.0 

-24.3 

-50.0 

277.3 

29.1 

28.9 

-3.7 

321.5 

321.9 

O.l 

7.2 

27.9 

105. 

26.4 

74.0 

7355.6 

401,0 

-25.2 

-52.9 

275.*! 

29.9 

29.8 

-2.8 

321.9 

322.2 

O.l 

5.5 

28.7 

105. 

26.8 

75.0 

7483.2 

394.0 

-26.3 

-50..) 

273.3 

29.6 

29.6 

- .7 

322.1 

322.5 

O.l 

8.5 

29.4 

105. 

27.2 

76.0 

7594.0 

388.0 

-27.2 

-50.7 

271.7 

28.7 

25.7 

-1.9 

322.3 

322.7 

0.1 

8.6 

30.  1 

104. 

27.6 

77.0 

7706.0 

382.0 

-28.0 

-51.2 

271.2 

27.8 

27.7 

-0,6 

322.7 

323,  1 

0.1 

8,7 

30.  7 

104. 

28.0 

78.0 

7838.7 

375.0 

-28.7 

-51.7 

272.0 

26.9 

26.9 

-1.0 

323.6 

323.9 

0.1 

31.5 

104. 

28.6 

79.0 

7953.9 

369.0 

-30.0 

-52.6 

274.0 

26.5 

26.4 

-1.9 

323.3 

323.6 

0.1 

5.9 

32.  3 

103. 

29.0 

80.0 

8070.3 

363.0 

-31.3 

-53.5 

274.8 

26.6 

26.5 

-2.2 

323.1 

323.3 

0.1 

9.0 

32.9 

103. 

29.5 

81.0 

8227.8 

355.0 

-32.4 

-54.  3 

275.5 

27.0 

26.9 

-2.6 

323.7 

324.0 

0.  1 

9.2 

33.8 

103. 

30.0 

82.0 

8347.8 

349.0 

-33.6 

-55.  1 

276.7 

28.7 

28.5 

-3.4 

323.7 

323.9 

0.1 

9.3 

34.3 

103. 

30.4 

83.0 

8469.1 

343.0 

-34.9 

-54.3 

277.3 

30.3 

30.0 

-).8 

323.5 

323.7 

O.l 

12.1 

35.3 

103. 

30.9 

84.0 

6592.0 

337.0 

-36. 1 

-54.9 

276.7 

30.6 

30.4 

-3,5 

323.5 

32  3.7 

0,1 

12.3 

36.  2 

103. 

31.3 

85.0 

8716.4 

331.0 

-37.2 

-55.7 

275.2 

29.1 

, 29.0 

-2.7 

323.7 

323.9 

0.  1 

12.4 

36.9 

102. 

31.8 

86.0 

9805.0 

323-0 

-38.7 

99.9 

273.3 

26.4  ' 

26.3 

-i.5 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

102. 

32.5 

87.0 

8991.9 

218.0 

-39.  7 

99.9 

273.6 

24  .4 

24.4 

-1.5 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.6 

102. 

32,9 

86.0 

9121.0 

312.0 

-40.8 

99.  y 

276.9 

24.7 

24.5 

-3.0 

324,2 

999,9 

99,9 

999,9 

39.4 

102, 

33.3 

89.0 

9253.7 

306,0 

-41,8 

99,  9 

280.6 

24.0 

24,4 

-4,6 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

102. 

33.7 

90.0 

9365.1 

301.0 

-42.8 

99.9 

233.6 

25.2 

24.5 

-5.9 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

102, 

34.2 

91  .0 

9500.6 

295.0 

-43.9 

99.9 

285.2 

26.3 

25.4 

-6.9 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

102. 

34.6 

92.0 

9615.2 

290,0 

-44,9 

99.9 

205.3 

27.6 

26,7 

-7.3 

325.2 

999,9 

99.9 

999,9 

42.0 

102. 

35.0 

93,0 

9754,5 

284.0 

-46.3 

99,9 

285,3 

28.9 

27.8 

-7.6 

325.1 

999.9 

99.9 

999. « 

42.6 

102. 

35.5 

96.0 

9872.2 

279.0 

-47.6 

99.9 

285.5 

29.0 

27.9 

-7.6 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

102. 

35.8 

95.0 

9091,4 

• 2 74,0 

-48,  7 

99.  9 

205,4 

28.0 

27.0 

-7.5 

325.1 

999.9 

99,9 

999.9 

44.  1 

102. 

36.4 

96.0 

10161.0 

267.0 

-50,0 

99.7 

284.4 

26.7 

25.9 

- j.6 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

102. 

• BY  SPEED  MCAfgs  elevation  ANGLE  BETWEEN  6 ANP  10  DEG 

• BY  TFI“P  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


408 


STATICN  NO.  261 
DEL  RIO,  TEX 


6 FEORUARY  IRT*; 

1715  r.HT  163  10,  0 


0 

time 

CNTE.T 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SP«^ro 

tl  CDMP 

V r.rIMP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SfC 

DG  K 

DO  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

<s. 

WiF 

36.7 

97.0 

1028A.3 

262.0 

-50.9 

99.9 

283.3 

27.0 

26.2 

-5.2 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

A5.9 

102. 

37.x 

98.0 

lOAOo.A 

257.0 

-52.2 

99.9 

201,8 

27.8 

?7.2 

-5.7 

326,0 

999.9 

99,9 

999.9 

A6.  2 

102, 

37.6 

99.0 

10536.3 

252.0 

-53.2 

99,9 

280.3 

25.7 

20.2 

-5.1 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

A6.9 

102. 

D 

38.0 

100.0 

10665.0 

2A7.0 

-SA.A 

99.  9 

279.6 

28.7 

28.3 

-A.  8 

326. A 

999.9 

99.9 

999.9 

A7.8 

102. 

33.5 

101.0 

10822.2 

2A1.0 

-55.5 

99.9 

279.0 

27.1 

26.0 

-A.  2 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

A8.5 

102. 

39.0 

102.0 

10955. A 

236.0 

-57,2 

99.9 

277.9 

2A.9 

2A.7 

-3.4 

326.  A 

999.9 

99,9 

999,9 

49.5 

102. 

39.6 

103.0 

1 1090.5 

231.0 

-58.  3 

99.9 

277. A 

2A.7 

2A.5 

-1.2 

3>6.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

102. 

a 

39.8 

lOA.O 

11200.1 

227.0 

-59. A 

99.9 

2 18.0 

25.9 

25.7 

-1.6 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  A 

102. 

AO. 3 

105.0 

11339.2 

222.0 

-60.6 

99.9 

280.1 

27.9 

27.5 

-5.9 

326.9 

999.9 

99,9 

999,9 

51.2 

102. 

AO.  7 

106.0 

11A52.2 

21B.0 

-61.2 

99,9 

283.0 

2B.8 

28.  1 

-6.5 

327.7 

999.9 

99,5 

999,9 

51.9 

102. 

& 

A1.2 

107.0 

11596.2 

213.0 

-61  .A 

99.  9 

287. A 

28.9 

27.6 

-8.7 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

102. 

A1.5 

108.0 

11713.7 

209.0 

-61.7 

99.9 

2 39.9 

23  -9 

27.1 

- l.fl 

330. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

102. 

A2.0 

109.0 

11863.6 

20A.0 

-62.  1 

99.0 

289.2 

31.1 

29,  A 

-10.2 

332.6 

999.9 

99,9 

999,9 

54.  1 

102. 

» 

A2.5 

110.0 

11987.2 

200,0 

-50.0 

99.9 

285.7 

3.3.7 

32.5 

->.2 

3A0.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

102. 

A3.0 

111.0 

12179.3 

19A.0 

-57.7 

99.9 

232.5 

33.6 

32.8 

-7.3 

3AA.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

102. 

A3. 5 

112.0 

12310. A 

190.0 

-58.9 

99.9 

281.7 

33.6 

32.9 

-5.8 

3AA.6 

999.9 

99,9 

999,9 

57.  1 

102, 

1 

AA.O 

113.0 

12AAA.0 

186.0 

-58,9 

99.  9 

235.2 

37.3 

36.0 

-9,8 

3A6.7 

909,9 

99,9 

999.9 

56.2 

102. 

AA.5 

llA.O 

12580.8 

182.0 

-57.7 

99.9 

288.  6 

At  .9 

39.7 

-13. A 

350.8 

990,9 

99.9 

999.9 

59.3 

102. 

A5.2 

115.0 

12721.1 

178.0 

-57.5 

99.9 

287.5 

A 1.6 

39.6 

-12.5 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

103. 

1 

A5.8 

116.0 

12901.2 

173.0 

-57.2 

99.9 

289.0 

37.5 

35. A 

-12.2 

356.8 

999,9 

99,9 

999,9 

62,8 

103. 

A6.3 

117.0 

130A9.A 

169.0 

-56.  7 

99.9 

292.7 

3A.8 

32.1 

-1  J.A 

360.0 

999,9 

99,9 

999.9 

63.7 

103. 

> 

A3. 8 

118.0 

13201.2 

165.0 

-57.0 

99.9 

293.1 

3A.1 

31.3 

-13. A 

361.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

103. 

A7.3 

119.0 

13317.1 

162.0 

-58.2 

99.9 

290.0 

35.2 

33.1 

-IT.O 

361.8 

999.9 

99,9 

999,9 

65.7 

103. 

A7.8 

120.0 

13A7A.I 

158.0 

-59, A 

99.9 

287. A 

37.A 

35.7 

-IU2 

362. A 

999.9 

99,9 

999,9 

66.8 

103. 

A8.2 

121.0 

1363A.3 

15A.0 

-60,3 

99.9 

236.9 

39.4 

37.7 

-1  l.A 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

103. 

» 

AS. 6 

122.0 

13798.3 

150.0 

-60.  A 

99.9 

287. A 

A1.7 

39.8 

-12.5 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

6R.6 

103. 

A9.2 

123.0 

13923.9 

1A7.0 

-61.  A 

99.9 

200.9 

AA.O 

A2.A 

-1  i.5 

366.5 

999,9 

09.9 

999,9 

70,2 

103. 

A9.7 

12A.0 

1A0S5.1 

1A3.0 

-61.2 

99,  9 

290.0 

A2.2 

.39,6 

-It. A 

369.7 

999,9 

99,9 

999.9 

71.8 

lOA. 

» 

50.2 

125.0 

1A226.7 

lAO.O 

-61. A 

99.9 

290.9 

35.5 

33.2 

-12.7 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

lOA. 

50.9 

126.0 

1AAC6.A 

136.0 

-61.7 

99.  9 

290.0 

32.6 

30.6 

-11.2 

37A.1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.  1 

lOA. 

51.5 

127.0 

1A5P1 .0 

132.0 

-62.5 

99,9 

286, A 

35.5 

3A.0 

-10,0 

376.0 

999.9 

99,9 

999.9 

75.2 

104. 

> 

52.0 

128.0 

1A732.8 

129.0 

-62,5 

99.9 

28A.O 

36.1 

35.0 

-0.7 

378.5 

999.9 

09.9 

999.9 

76.6 

104. 

52.5 

129.0 

14377.9 

126.0 

-62.0 

99.9 

28A.  1 

35.3 

3A.3 

-8.6 

380. A 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

104. 

53.1 

130.0 

15026. A 

123,0 

-62.8 

99.9 

285.1 

33.5 

32. A 

-3.7 

383.0 

999.9 

99,9 

999.9 

78,9 

lOA. 

) 

53.7 

131.0 

15229.5 

U9.0 

-6A.0 

99.9 

28A.6 

33.5 

32.  A 

-l.A 

384.5 

999,9 

99.9 

999.0 

79,8 

lOA, 

5A.3 

132.0 

15385.5 

116.0 

-65,1 

99,  ) 

283.8 

3A.5 

33.5 

-3,3 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

104. 

5A.8 

133.0 

1S5A5.0 

113.0 

-65.5 

99.9 

283.2 

33.3 

32.  A 

-T.6 

. 387.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

104. 

> 

55.3 

13A.0 

15705.1 

UO.O 

-66.8 

99.9 

282.  7 

32.9* 

32.  I 

-7,2 

388.0 

999,9 

99,9 

999,9 

83.2 

104. 

55.8 

135.0 

15875.2 

107.0 

-67.0 

99.9 

2 83.  A 

35.9* 

3A.9 

-8.3 

390.7 

999,9 

99,9 

999.9 

B4.0 

104. 

56.5 

136.0 

1610A.7 

103.0 

-68.0 

99.9 

28A.e 

Al.A* 

AO.O 

-10.5 

393.0 

999.9 

99,9 

999.9 

86.0 

104. 

> 

57.1 

137.0 

16281.7 

100.0 

-69.5 

99.9 

2.83.2 

Al.5* 

AO. A 

-?.5 

393,4 

999,9 

99,9 

999.9 

87.2 

lOA. 

57.7 

138.0 

1652A.5 

96.0 

-70,7 

99,  ; 

280.6 

36.2* 

35.6 

-5.7 

395.0 

999.9 

99.9 

999,9 

89,0 

lOA. 

58. A 

139.0 

16712.3 

93.0 

-71.8 

99.9 

277.7 

29,8* 

29.5 

-A.O 

397.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

lOA. 

59.0 

lAO.O 

16905.6 

90.0 

-72.0 

99.9 

276.8 

29  .0* 

28.8 

-3.  A 

400.  A 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

lOA. 

59.5 

lAl.O 

17105,1 

87,0 

-72.3 

99,9 

278.6 

2r5,A* 

28.1 

-A. 3 

A03.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  1 

lOA. 

) ‘BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  F.cEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  261 

O OEt  910,  TTX 

6 FEBRUARY  1975 

C 1715  r.NT  163  10.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEEP 

U CPMP 

V C'lMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

PAMGF 

AZ 

c 

MIN 

GPH 

MB 

PC  r. 

or.  c 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/8FC 

DG  K 

on  K 

GM/KG 

rr,T 

KM 

DG 

60.3 

142.0 

17311.9 

04.0 

-71.8 

99.9 

282.9 

30. OT 

29.2 

-r.,7 

400.9 

999.9 

99.9 

999,9 

93.3 

104. 

60.9 

143.0 

17527.0 

81.0 

-70.7 

99.9 

284,8 

33.04 

31.9 

-8,4 

415.5 

999,9 

99.9 

999.9 

94.4 

104. 

61.5 

144.0 

17827.4 

77.0 

-70.7 

99. 

287.1 

31  .6* 

30.2 

-9.3 

421.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

104. 

62.4 

145.0 

18063.2 

74.0 

-70.4 

99.7 

291.1 

26,4* 

24.6 

-9,5 

426.9 

999,9 

99.9 

999.9 

97.2 

104, 

63.1 

146.0 

18309.4 

71.0 

-69.  8 

99.9 

291.7 

23.5* 

21.9 

-8.7 

433,4 

999,9 

99.9 

999.9 

98.4 

104. 

64.0 

147,0 

18479.7 

69.0 

-69.5 

99.9 

282.  1 

19.1* 

18.7 

- 4.0 

437.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

104. 

64.6 

148.0 

18745.0 

66.  0 

-69.3 

99.9 

284.3 

19.8* 

19.2 

-4.9 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

104. 

65.5 

149.0 

19022.9 

63.0 

-69.1 

99.9 

286.3 

22.3* 

21.4 

-6.3 

449.9 

999.9 

99,9 

999.9 

101.2 

104. 

66.3 

150.0 

19314.5 

60.0 

-69.1 

99,  9 

286.  1 

19.0* 

18.3 

-5.3 

456.3 

999.9 

99,9 

999.9 

102.  1 

104. 

67.2 

151.0 

19622.9 

57.0 

-66.8 

99.  9 

294.9 

17.2* 

15.6 

-I.? 

468.3 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

104. 

68.0 

152.0 

19840.1 

55.0 

-64.4 

99.9 

293.4 

18.5 

17.0 

-'.4 

478.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

104. 

68.9 

153.0 

20184.3 

52.0 

-62.8 

99.9 

284.6 

25.7 

24.9 

- >•  5 

489.9 

999.9 

99,9 

999.  9 

105.2 

104. 

69.8 

15  4,0 

20550.4 

49.0 

-62.8 

99.9 

2 70.7 

18.2 

18.2 

-9.2 

498.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

104. 

D 

70.8 

155.0 

20307.4 

47.0 

-62.5 

99.9 

264.9 

18.7 

18.6 

1.7 

505.2 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

104. 

71.8 

156.0 

21215,3 

44.0 

-61.5 

99.9 

270.2 

19.3 

19.3 

-0.1 

517.1 

99  9.9 

99,9 

999.9 

108,5 

104. 

72.9 

157.0 

21653.2 

41,0 

-61,4 

99.  9 

276.5 

11.5 

11.5 

-1.3 

528,  1 

999,9 

99,9 

999,9 

109.0 

104. 

D 

74.1 

158.0 

21963.5 

39.0 

-61.4 

99.9 

276.0 

20,8 

20.7 

-2.2 

535.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.3 

104. 

75.2 

159,0 

22460.9 

36.0 

—6  0.6 

99.9 

269.5 

18.7 

18.7 

O.l 

549.9 

999,9 

99.9 

999.9 

112.2 

103. 

76.3 

160.0 

23001.7 

73.0 

-61.4 

99.9 

253.3 

14,2 

13.9 

2,9 

561,9 

999,9 

99,  9 

999.9 

113.  1 

103. 

77.6 

161.0 

23389.6 

31.0 

-61.4 

99.9 

276,2 

15.8 

15.7 

- 1.7 

572.0 

999,9 

99,9 

999,9 

114.0 

103. 

78.8 

162.0 

24019.9 

28.0 

-62.1 

99.9 

276.8 

14.3 

14.2 

-1.7 

586.9 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

103. 

80.4 

163.0 

24479.7 

26.0 

-60.6 

99.9 

249.6 

14.0 

13.1 

4.9 

603.6 

999.9 

99.9 

999,9 

115.5 

103. 

-> 

82.1 

164.0 

25247.6 

23.0 

-58.0 

99.9 

267.7 

18,4 

18,4 

0.8 

632.9 

999,9 

99,9 

999,9 

tIB.5 

102. 

83.8 

165.0 

25820.9 

21. fl 

-58.0 

99.9 

264. B 

16.7 

16,7 

1.5 

649.5 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

102. 

85.7 

166.0 

26795.4 

18.0 

-56.7 

99.9 

2 60.6 

22.0 

21.7 

' 3.6 

683.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.3 

102. 

87.5 

167.0 

27547,2 

16.0 

-53,9 

99,9 

261,9 

24,9 

24.7 

3.5 

715,5 

999.9 

99,9 

999,9 

124,0 

101. 

90.  1 

168.0 

28884.6 

13.0 

-52.6 

99.9 

278.2 

28.0 

27.7 

-4.0 

753.7 

999.9 

99,9 

999.9 

128.8 

101. 

93.0 

169.0 

30598.0 

10.0 

-47.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

841.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

5 


410 


o 


station  no.  261 

DEL  Rin,  TEX 
6 FEBRUARY  1975 


2015  GMT 

158 

13. 

0 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPF.PO  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

c. 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S<=C 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.1 

314.0 

989.7 

7.9 

-2.1 

340.0 

9.3 

3.2 

-3.7 

282.3 

291,1 

3.3 

49.0 

0.0 

0. 

0 

0.3 

8.0 

394.9 

980.0 

5.4 

-5.  2 

339,9 

7.2 

2.5 

-5.8 

280,5 

287,5 

2.6 

46,3 

0,3 

153. 

0,7 

9.0 

478.5 

970,0 

4.3 

-5,  1 

339,8 

7,7 

2.7 

-7.2 

280,3 

287.5 

2.7 

50.2 

0.4 

155. 

1.1 

10.0 

571.2 

959.0 

3,3 

-5.3 

339.7 

8.5 

3.0 

-8.0 

290.1 

287.3 

2.7 

53.3 

0.6 

156. 

© 

1.6 

11.0 

681.7 

946.0 

2.5 

-5.7 

340.8 

9.0 

2.9 

-8.5 

280,4 

287.5 

2.6 

54. B 

0,9 

157. 

2.0 

12.0 

776.1 

935.0 

1.3 

-6.3 

343.2 

8.7 

2.5 

-8.3 

280.1 

207.0 

2.6 

56.9 

l.l 

158. 

2.4 

13.0 

862.6 

925.0 

0.5 

-6.4 

346.5 

8.9 

2.1 

-8.6 

280.2 

287.0 

2.6 

59.5 

1.3 

159. 

0 

2.9 

14.0 

958.5 

914.0 

-0.3 

-6.  8 

348.4 

9.2 

1.9 

-9,0 

280,3 

287.0 

2,5 

61.4 

1.5 

161. 

3.4 

15.0 

1055.2 

903.0 

-1.2 

-7.  2 

352,2 

9.0 

1.2 

-3.9 

280.3 

286.9 

2,5 

63.6 

1.  8 

162. 

3.9 

16.0 

1161.7 

891.0 

-2.2 

-7.5 

0.2 

8.5 

-0.0 

-3.5 

280.4 

286.9 

2.4 

66.8 

2.1 

164. 

0 

4.3 

17.0 

1260.4 

880.0 

-2.8 

-7.1 

6.5 

9.4 

-l.l 

-9.3 

280.7 

287.6 

2.6 

72.3 

2.  3 

166. 

4.7 

IR.O 

1350.9 

870.0 

-3.1 

-8.5 

7.1 

10.0 

-1.2 

-9.9 

281.3 

287.6 

2.3 

66.  5 

2.5 

16  8. 

5.0 

19.0 

14=2.1 

059.0 

-0.8 

-12.9 

4.2 

10. 0 

-0.7 

-10.0 

284,7 

289,3 

1.6 

39.2 

2.7 

170, 

• 

5.4 

20.0 

1545.7 

849.0 

-0.3 

-14.6 

354.7 

9.9 

0.9 

-9.9 

286.1 

290.3 

1.5 

33.0 

2.9 

170. 

5.8 

21.0 

1669.2 

836.0 

-0.1 

-15.8 

348.1 

10. 1 

2.1 

-9.9 

287.5 

291.4 

1.3 

25.5 

3.1 

170. 

6.1 

22.0 

1755.7 

827.0 

-0.8 

-17.  0 

344.8 

10.6 

2.8 

-10,3 

287,7 

291,3 

1.2 

27,9 

3.3 

170, 

• 

6.5 

23.0 

18=2.8 

817.0 

-1.2 

-17,9 

342.9 

12.0 

3.5 

-11.5 

288,2 

291.6 

l.l 

26.8 

3.5 

169. 

6.8 

24.0 

1950.8 

807.0 

-1.  7 

-20.6 

338.8 

12.5 

4.5 

-11.6 

288.7 

291.4 

0.9 

22.1 

3.0 

169. 

7.1 

25.0 

2050.0 

797.0 

-1  .9 

-16.0 

333.2 

12.6 

5.7 

-11.2 

289.6 

293.6 

1.4 

33.0 

4.0 

168. 

0 

7.6 

25.0 

2170.7 

785.0 

-1.6 

-14.3 

316.9 

12.1 

8.3 

-8.8 

291.3 

295.9 

1.6 

37,0 

4.4 

166. 

8.0 

27.0 

2272,7 

775.0 

-2.3 

-13.4 

305.5 

13.0 

10.5 

-7.5 

291.5 

296.5 

1.8 

42.3 

4.6 

165. 

3.3 

28.0 

2375.8 

765.0 

-2.3 

-10.4 

293.0 

13.3 

11.7 

-5.2 

292.6 

299.1 

2.3 

53.9 

4.8 

162. 

8.7 

29.0 

2470.0 

756.0 

-1.4 

-7.  . 

291.9 

14.1 

13.1 

-5.2 

294.8 

303.2 

3.0 

65.2 

5.0 

159. 

9.1 

30.0 

2576.2 

746.0 

-1.1 

-7.8 

290.1 

14.9 

14.0 

-5.1 

296,2 

304,3 

2.9 

60,3 

5,2 

156, 

9.5 

31.0 

2673.2 

737.0 

-0.  8 

-8.  1 

290.6 

15.5 

14.5 

-6.4 

297,6 

305.6 

2.8 

57.4 

5.5 

153- 

9.9 

32.0 

2782.3 

727.0 

-0.9 

-12.0 

288.6 

15.3 

15.0 

-5.1 

298.5 

304.6 

2.1 

42.6 

5.8 

151. 

10.4 

33.0 

2881.3 

718.0 

-0.8 

-13.0 

283.4 

16.3 

15.9 

-3.8 

299.7 

305.5 

2.0 

38.9 

6.1 

148. 

10.8 

34.0 

2982.5 

709.0 

-1.1 

-13.7 

279.9 

16.7 

16.5 

-2.9 

300,4 

306.0 

1.9 

3 7,6 

6.4 

145, 

11.2 

35.0 

3084.3 

700.0 

-1.6 

-14.  D 

278.4 

16.9 

16.8 

-2.5 

301.0 

306.5 

1.9 

38.1 

6.7 

142. 

11.7 

36.0 

3222.0 

688.0 

-1.7 

-14.  1 

278.9 

16.9 

16.7 

-2.6 

302.3 

307.9 

1.9 

38.1 

7.  1 

140. 

12.1 

37.0 

3326.7 

679.0 

-2.3 

-14.0 

2 80.0 

16.8 

16.6 

- 2.9 

302.7 

308.4 

1.9 

40.2 

7.4 

138. 

12.5 

38.0 

3432.5 

670.0 

-3.3 

-14.2 

2 80.8 

16.8 

16.5 

-3.2 

302.8 

308.5 

1.9 

42.4 

7.7 

136, 

12.9 

39.0 

3539.4 

661.0 

-3.9 

-13.7 

281.2 

16.9 

16.6 

-3.3 

303.3 

309.3 

2.0 

46.2 

8.0 

134. 

13.3 

40.0 

3659.6 

651.0 

-4.7 

-13.3 

281.2 

17.2 

16.9 

-3.3 

303.8 

310.1 

2.1 

50.5 

8.4 

133. 

13.9 

41.0 

3781.3 

641.0 

-5.6 

-13.  5 

280.5 

18,7 

18.3 

-3,4 

304.  1 

310.4 

2.1 

53.5 

8,9 

131. 

14.4 

42.0 

3892.1 

632.0 

-6.2 

-13,  3 

279.0 

20.8 

20.5 

-3.2 

304.7 

311.4 

2.2 

58.5 

9.4 

129. 

14.8 

43.0 

4004.3 

623.0 

-6.9 

-14.0 

277.4 

22.5 

22.1 

-2.9 

305,0 

310.9 

1.9 

53,0 

9.9 

127. 

15.2 

44,0 

4113.0 

614.0 

-6.5 

-15.5 

276.  1 

23,3 

23.  1 

-7.5 

306,8 

312.5 

1.9 

48.3 

10.4 

126. 

15.7 

45,0 

4220.5 

606.0 

-6.9 

-16.3 

275.  1 

23,4 

23.3 

-2.1 

307.4 

312.8 

1.8 

46.8 

11.0 

124. 

16.0 

46.0 

4337.1 

597.0 

-7.7 

-17.4 

274.8 

23.0 

22.9 

-i.9 

307.9 

312.9 

1.6 

45.4 

11.4 

123. 

16.5 

47.0 

4455.2 

588.0 

-8,4 

-18.2 

275.0 

22.8 

22.7 

-.’,0 

308,4 

313.2 

1.6 

45,0 

11.9 

121. 

17.0 

48.0 

4561.6 

5 80,0 

-8.1 

-19,  3 

275.4 

24.0 

23.9 

-2,3 

309,9 

314,4 

1.4 

39,9 

12.6 

120. 

17.5 

49,0 

4683.0 

571.0 

-8.4 

-19,5 

276.2 

25.7 

25.6 

-2.8 

310.9 

315.4 

1.4 

39.9 

13.2 

119. 

c, 

17.8 

50.0 

4778.7 

564.0 

-8.7 

-20.2 

277.3 

26.2 

26.0 

-3.3 

311.7 

316.0 

1.4 

38.6 

13.7 

118. 

16.3 

51,0 

4917.3 

554,0 

-9,1 

-21.2 

279.9 

26.0 

25.6 

-4,5 

312.7 

316.8 

1.3 

36.5 

14.5 

117. 

O * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGIE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtrN  NO.  261 

DEL  RIO,  TFX 


6 FEORUARY  1975 

C 2015  GMT  158  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

0 COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

c 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  M 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.7 

52.0 

5043.9 

545.0 

-9.6 

-21.6 

282.3 

25.5 

24.9 

-5.4 

313.7 

317.7 

1.2 

36,5 

15.1 

116. 

19.2 

53.0 

5143.7 

538.0 

-in. 4 

-22.6 

284.3 

25.2 

24.5 

-5.2 

313.8 

317.5 

1.2 

35.9 

15.8 

116. 

19.6 

54.0 

5273.4 

529.0 

-11.3 

-23.8 

284.9 

25.5 

24.7 

-6.5 

314.3 

31  7.7 

1.1 

34.5 

16.4 

115. 

20.0 

55.0 

5390.2 

521.0 

-11.8 

-24.4 

285.1 

26.0 

25.1 

-6.8 

315.0 

318. 3 

1.0 

34.2 

17.0 

115. 

20.6 

56.0 

5523.5 

512.0 

-12.6 

r25.4 

235.3 

26.9 

25.9 

-7.1 

315,7 

318,7 

0.9 

33.0 

17.9 

114. 

21.0 

57.0 

5643.6 

504.0 

-13.4 

-26.4 

285.2 

27.7 

26.7 

-7.3 

316,0 

310.9 

0.9 

32.3 

18.6 

114. 

21.5 

58.0 

5765.1 

496.0 

-14.5 

-26.7 

204.8 

28.6 

27.7 

-7.3 

316.1 

319.0 

0.9 

34.4 

19.4 

114. 

1 

21.9 

59.0 

5888.1 

4P8.0 

-15.3 

-30.4 

284.3 

28.8 

28,0 

-7.1 

316.5 

318.6 

0.6 

26.0 

20.1 

113. 

22.4 

60.0 

5997.1 

481.0 

-16.2 

-32.9 

283.0 

28.6 

27.9 

-S.4 

316,8 

318.5 

0.5 

21.9 

21.0 

113. 

22.3 

61.0 

6123.2 

473.0 

-17.0 

-34.4 

281  .6 

?8.6 

28.1 

-5.8 

317.3 

318.8" 

0.4 

20.2 

21.7 

113. 

23.3 

62.0 

6234.9 

466.0 

-17.8 

-35.3 

280.3 

29.3 

28.3 

-5.2 

317.6 

319.0 

0.4 

19.8 

22.4 

112. 

23.7 

63.0 

6347.9 

459.0 

-18.8 

-36.1 

2 79.7 

29.8 

29.4 

-5.0 

317.8 

319.  1 

0.4 

19.8 

23,2 

112. 

24.2 

64.0 

6478.8 

451.0 

-19.2 

-36.3 

273.9 

29.5 

29.  1 

-4.6 

318.9 

320.2 

0.4 

18.9 

24.  1 

111. 

0 

24.6 

65.0 

6595.0 

444.0 

-20.0 

-37.6 

277.6 

28.7 

28.5 

-3.8 

319.3 

320.5 

0.3 

19.0 

24.8 

111. 

25.2 

66.0 

6746 .6 

435.0 

-21.2 

-38.6 

275.4 

28.3 

28.2 

-2.7 

319.7 

320.0 

0.3 

19.1 

25.7 

110. 

25.7 

67.0 

6866.3 

428.0 

-21.1 

-40.  7 

275.0 

28.6 

28.4 

-2.5 

321.3 

322.2 

0,2 

15.1 

26.6 

110. 

D 

26.0 

68.0 

6987.9 

421.0 

-22.0 

-41.4 

275.2 

28.6 

28,5 

-2.6 

321,6 

322,5 

0,2 

15.2 

27.  1 

no. 

26.5 

69.0 

7111.0 

414.0 

-23.2 

-42.3 

275.1 

28.6 

28.5 

-2.6 

321.6 

322.4 

0.2 

15.3 

27.8 

109. 

26.9 

70.0 

7235.6 

407.0 

-24.1 

-42.  9 

273.0 

28.3 

28.3 

-1.5 

322.0 

322.8 

0.2 

15.9 

28.6 

109, 

9 

27.4 

71.0 

7380.1 

399.0 

-25.4 

-43.3 

269.5 

28.2 

28.2 

0.2 

322.1 

322.8 

0,2 

16.0 

29.3 

108. 

27.8 

72o0 

7508.3 

392.0 

-26.2 

-44,4 

268.2 

28.4 

28.4 

0.9 

322.7 

323.4 

0.2 

16.0 

30.0 

108. 

28.3 

73.0 

7638.3 

385.0 

-27.3 

-45.3 

268.6 

28.2 

20.1 

0.7 

323.0 

323.6 

0.2 

16.1 

30.8 

107. 

0 

28.7 

74.0 

7770.1 

378.0 

-28.6 

-46.3 

268.9 

27.3 

27.3 

0.5 

322.9 

323.5 

0.2 

16.2 

31.5 

107. 

29.1 

75.0 

7884.5 

372.0 

-29.7 

-4  7.1 

263.2 

26.1 

26.1 

9.8 

323,0 

323.5 

0,1 

16.3 

32.1 

107. 

29.6 

76.0 

8000.2 

366.0 

-31.0 

-47.2 

265.6 

25.4 

25.3 

2.0 

322.8 

323.3 

0.1 

18.3 

32.7 

106. 

30.0 

77.0 

8136.8 

359.0 

-32.2 

-48.2 

264.5 

25. i 

25.0 

2.4 

322.9 

323.4 

0.1 

18.4 

33.4 

106. 

30.5 

78.0 

8255.6 

353.0 

-33.1 

-4  8.3 

266.9 

24.1 

24.0 

1.3 

323.3 

323.7 

0.1 

18.5 

34.0 

105. 

30.9 

79.0 

8375.8 

347.0 

-34.3 

-49.9 

268.2 

23.9 

23.9 

0.7 

323.2 

323.7 

0.1 

18.6 

34.7 

105. 

31.5 

80.0 

8497.6 

341.0 

-35.5 

-50.9 

266.5 

25.7 

25.7 

1.6 

323.2 

323.6 

0.1 

18.7 

35.2 

105. 

32.0 

81.0 

8662.4 

333.0 

-36.8 

-52.0 

264.3 

27.4 

27.3 

2.7 

323.6 

323,9 

0.  1 

18.8 

36.2 

104, 

32.5 

32.0 

8787.9 

327.0 

-37.9 

-52.  9 

264.0 

26.7 

26,6 

2.8 

323.8 

324.1 

0.1 

18.8 

37.1 

104. 

33.0 

83.0 

8915.2 

321.0 

-39.2 

99.  9 

264.5 

25.3 

25.2 

2.4 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

103. 

33.5 

84.0 

9044.2 

315.0 

-40.3 

99.9 

263.5 

24.3 

24.  1 

2.7 

324.0 

999,9 

99.9 

999.9 

38.  5 

103. 

33.9 

85.0 

9175.0 

3C9.0 

-41.3 

99.9 

261.0 

23.4 

23,2 

3.7 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

103. 

34.6 

36.0 

9330.2 

302.0 

-42.7 

99.9 

259.1 

22.3 

21.9 

4.2 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.  8 

102. 

35.2 

87.0 

0442.5 

297.0 

-44.  1 

99.9 

263.9 

21.9 

21.7 

2.3 

324.2 

999.9 

99,9 

999.9 

40.6 

102. 

35.7 

88.0 

9579.2 

291.0 

-45.  1 

99.9 

267.2 

22.7 

22.6 

1.1 

324.7 

999,9 

99.9 

999,9 

41.  1 

102. 

*> 

36.2 

89.0 

9718.0 

285.0 

-46.4 

99.  9 

266.6 

23.4 

23.3 

1.4 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

101. 

36.7 

90.0 

9035.2 

280.0 

-47.7 

99,  9 

264.9 

22.4 

22.3 

2.0 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

101. 

37.1 

91.0 

9977.9 

274.0 

-48.8 

99.9 

264.7 

21.2 

21.2 

1.9 

324,8 

999,9 

99,9 

999,9 

43.  1 

101. 

n 

37,6 

92.0 

10098.6 

269.0 

-50.0 

99.9 

267.4 

21.9 

21.9 

1.0 

324.8 

999,9 

99,9 

999,9 

43.5 

101. 

33.1 

93.0 

10245.7 

263.0 

-50.9 

99.9 

270.2 

23.9 

23.9 

-0.1 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.4 

100. 

38.6 

94.0 

10370.2 

250.0 

-52.3 

99.9 

271.3 

24.7 

24.7 

-0.5 

325.3 

990.9 

99.9 

999,9 

45.0 

100. 

D 

39.1 

95,0 

10496.4 

253.0 

-53.7 

99.9 

271.9 

24.2 

24.2 

-0.8 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

100. 

39.7 

96.0 

10650.3 

247.0 

-54.9 

99.  9 

273.5 

24,2 

24.2 

-1.5 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

100. 

!>  ♦BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATU»E  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTER PCLATPO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

% 

if 
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3 


STATIGN  NO.  261 

O OEL  RIO,  TEX 

5 FEBRUARY  1975 

O 2015  GMT  158  13,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r f 

DIP. 

SPFPO 

U rOMP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

c 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

N/SEC 

M/SFC 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

40.1 

97.0 

10780.7 

242.0 

-56.0 

99.9 

274.9 

24.6 

24.5 

-2.1 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

100. 

0 

40.7 

98.0 

10913.3 

237.0 

-56.7 

99.9 

276,8 

24.5 

24,4 

-2.9 

326.8 

999,9 

99,0 

999.9 

48.2 

100, 

41.1 

99,0 

11048,5 

232.0 

-56.7 

99.9 

277,2 

25.1 

24.9 

-3.1 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

100. 

41.7 

100.0 

111P6.4 

227.0 

-57.7 

99.9 

275.9 

28.0 

27.3 

-2.9 

329.3 

999.9 

99,9 

999.9 

49.5 

100. 

0 

42.2 

101.0 

11354.9 

221,0 

-59,0 

99,  9 

294.3 

28.2 

28.2 

-2.1 

329.8 

999,9 

99,0 

999,9 

50.6 

100. 

42,8 

102.0 

11498.7 

216.0 

-58.3 

99.  1 

272.3 

25.9 

25.9 

-1.0 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

100. 

43.3 

103.0 

11616.3 

212.0 

-58.3 

99.9 

271.4 

27.0 

27.0 

-0.7 

334.  8 

999.9 

99.9 

990.9 

52. 1 

99. 

D 

43.8 

104.0 

11766.6 

207.0 

-57,8 

99.9 

272.7 

31.2 

31.  1 

-1.5 

337,9 

999,9 

99,9 

999.9 

53,0 

99. 

44.3 

105.0 

11889.9 

203.0 

-57.3 

99.9 

275.9 

34.9 

34.7 

-3.6 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

99. 

44.6 

106.0 

12047.4 

198.0 

-57.7 

99.9 

279.4 

36.8 

36.3 

-6.0 

342.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

99. 

0 

45.3 

107.0 

12176.4 

194.0 

-57.2 

99.  9 

281.2 

37.8 

37.1 

-^.3 

345.3 

999.9 

90,9 

999.9 

56.3 

99. 

45.8 

108.0 

12308.2 

190.0 

-57.0 

99.  ) 

281.8 

38.1 

37.3 

-7.8 

347.6 

999,9 

99.0 

999.9 

57.4 

99, 

46,3 

109.0 

12477.  1 

185.0 

-57.0 

99.9 

283.3 

37.0 

36.0 

-3.5 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

99. 

ft 

46.7 

110.0 

12615.8 

181.0 

-56.0 

99.9 

285.6 

36.4 

35.1 

-9.8 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

99. 

47.3 

Ill.O 

12795.8 

176.0 

-56.5 

99.9 

288.5 

37,6 

35.6 

-11.9 

356.1 

999,9 

99.9 

999,9 

60.  7 

100. 

47,8 

112.0 

12939,7 

172.0 

-56,  5 

99.9 

289.4 

33.3 

36.2 

-12.7 

358.5 

999,9 

99.9 

999,9 

61.9 

100. 

ft 

48.3 

113.0 

13C89.0 

168.0 

-56.5 

99.9 

28  3.7 

37.8 

35.8 

-12.1 

360.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

63.1 

100. 

43.9 

114.0 

13241.6 

164.0 

-57.7 

99.  ; 

286.3 

33.3 

36.8 

-10.7 

361.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  1 

100. 

49.5 

115.0 

13397.2 

160.0 

-58.2 

9<J.  9 

284.2 

38,6 

37.5 

-9.5 

363.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

66.0 

100, 

ft 

50.  1 

116.0 

13597.1 

155.0 

-53.3 

99.9 

204.8 

35,6 

34.4 

-9.1 

366.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  1 

100. 

50.7 

117.0 

13720.3 

152.0 

-57. 7 

99.9 

286.5 

36.7 

35.2 

-10.4 

369.4 

999.9 

99.9 

909.9 

68.3 

100. 

51.2 

118.0 

13883.2 

148.0 

-58.7 

99.9 

287.1 

43.3 

41.4 

-12.7 

370.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

100. 

ft 

51.7 

119.0 

14059.8 

144.0 

-59.9 

99.  9 

287.7 

49.3 

47.0 

-15,0 

371.2 

999,9 

99,9 

999.9 

70.7 

101. 

52.2 

120.0 

14191.0 

141.0 

-61.0 

99.7 

289.7 

45.8 

43.2 

-15.5 

371.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

101. 

52.8 

121.0 

14369.5 

137.0 

-61.9 

99.9 

294.3 

33.2 

30.2 

-13.7 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

101. 

ft 

53.3 

122.0 

14506.3 

134.0 

-62.6 

99,9 

294.9 

28.7 

26.0 

-12.1 

374,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

101. 

53.8 

123.0 

14645.5 

131.0 

-63,  7 

99,9 

290.3 

30.6 

28,7 

-10.6 

374.5 

999.9 

09.9 

999.9 

75.5 

101. 

54.4 

124.0 

14835.3 

127.0 

-64.7 

99.9 

284.6 

34.4 

33.3 

-3.7 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

101. 

ft 

54.8 

125.0 

14981,0 

124.0 

-65.5 

99.9 

282.8 

34.7 

33.8 

-7. 7 

377.3 

990.9 

99.0 

999.9 

77,6 

101. 

55.5 

126.0 

15180.0 

120.0 

-66.  3 

99,  9 

282.  7 

33.1 

32.3 

-7.3 

379.3 

999.9 

90,0 

999,9 

78.9 

101. 

56.0 

127.0 

15333.4 

117.0 

-66.3 

99,9 

283.6 

36.1 

35.  1 

-8.5 

382.1 

999.9 

99.0 

999.9 

79.7 

101. 

ft 

56.7 

123.0 

15490.7 

114.0 

-66.7 

99. n 

281.7 

38.4 

37.6 

-7.8 

384.2 

999.9 

99.0 

999.9 

81.6 

101. 

57.2 

129.0 

15651.9 

111.0 

-66.7 

99.9 

280.4 

36.5* 

35.9 

-5.6 

387.1 

999,9 

90,0 

099.9 

82.8 

101. 

57.8 

130.0 

15817.7 

108.0 

-66,5 

99,9 

281.  1 

38.3T 

37.6 

-7.4 

390.6 

999.9 

09.0 

9-.  9.9 

83.8 

101. 

ft 

58.5 

131.0 

16045.9 

104.0 

-66.9 

99.9 

282.3 

43.9* 

42.9 

-9.3 

394.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

101. 

59.  1 

132.0 

16222.0 

101,0 

-68.6 

99.  9 

282.7 

38,1* 

37.2 

-8.4 

394,1 

999,9 

09,9 

999,9 

87,5 

101. 

59.7 

133.0 

16402.4 

98.0 

-69.2 

99.9 

283.1 

29,9* 

29,2 

-6.8 

396.2 

999,9 

00,9 

999,9 

88,5 

101, 

ft 

60.2 

134.0 

16587,3 

95,0 

-70,  8 

99,9 

282.5 

26,  1* 

25.5 

-5,6 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.3 

101. 

60.8 

135.0 

16713.1 

93.0 

-71.9 

99.9 

231.6 

27.7* 

27.1 

-5.6 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

101. 

61.5 

136.0 

16905.8 

90.0 

-73.1 

99.9 

281.5 

36.5* 

35.8 

-7.3 

398.3 

999.9 

90.9 

999.9 

91.1 

101. 

ft 

62.2 

137.0 

17171.8 

86,0 

-73.6 

99.  y 

282.2 

35.5" 

34.6 

-7,5 

402.5 

999.9 

99,9 

999.9 

93.3 

102. 

62.9 

138.0 

17379,6 

83.0 

-73.1 

99.9 

285.1 

26.9* 

25.9 

-7.0 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

101. 

63.8 

139.0 

17596.3 

80.0 

-71.3 

99.9 

289.0 

25.6* 

24.2 

-8.4 

415.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

102. 

ft 

64.5 

140.0 

17822.9 

77,0 

-70,1 

99,9 

291,2 

27,9* 

26.0 

-10.  1 

422,7 

999,9 

99.9 

999.9 

96.8 

102. 

65.2 

141.0 

18058.9 

74.0 

-70.8 

99.9 

290.4 

25.3* 

23.8 

-3.9 

426.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

102. 

5 * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B3EN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  261 
DFL  RIO,  TEX 

6 FEBRUARY  IS75 

O 2015  GMT  158  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PCFS 

TEMP 

OEH  PT 

DIP 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

o 

MIN 

GPM 

MB 

on  c 

OG  C 

OG 

M/S'^C 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

65.9 

142.0 

18304.2 

71.0 

-70.8 

99.  9 

285.1 

25,2* 

24.3 

— .6 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

102. 

0 

66.7 

143.0 

18560.2 

68.0 

-70.6 

99.9 

282.1 

27.3* 

26.7 

-'3.7 

437.0 

999,9 

99,9 

999,9 

100,3 

102, 

67,5 

144.0 

18829.0 

65,0 

-69,0 

99.9 

281,4 

20.9* 

20.5 

1 

446.1 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  1 

102. 

68.3 

145.0 

19016.0 

63.0 

-68.6 

99.9 

2 76.1 

13.8* 

13.7 

-1.5 

451.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

102. 

69.1 

146.0 

19308.5 

60.0 

-63.4 

99.9 

281.2 

18.8* 

18,5 

-3.6 

457.9 

999,9 

99.  9 

099,9 

102.7 

102. 

70.0 

147.0 

19618.8 

57.0 

-64.9 

99,9 

292,8 

19.3* 

17.8 

-7.5 

472.5 

999,9 

99,9 

999.9 

104.3 

102. 

70.9 

148.0 

19836.6 

55.0 

-65.  1 

99.  ) 

295.4 

6.3* 

5.7 

-2.7 

476.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  7 

102. 

f 

71.9 

149.0 

20178.0 

52.0 

-65.5 

99.9 

281.7 

21.5* 

21.1 

-i  .4 

483.7 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

102. 

72.8 

150.0 

20539.3 

49.0 

-65.7 

99.-" 

275.4 

20.3 

20.2 

-1.9 

491.5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

102. 

73.7 

151.0 

20792.8 

47.0 

-65.3 

99,9 

262.3 

14,7 

14.6 

3.0 

498.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

102. 

74.7 

152.0 

21 197.7 

44.0 

-61.9 

99.9 

275.3 

21.0 

20.9 

-’.9 

516.2 

999.9 

99.9 

999.9 

IOB.3 

102. 

76.0 

153.0 

21635.8 

41.0 

-60.8 

99.9 

282.5 

14.5 

14.1 

-3.1 

529.5 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

102. 

77.2 

154.0 

21946.9 

39.0 

-60.8 

99.9 

291.3 

14.9 

13.9 

-5.4 

537.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

102. 

78,3 

155.0 

22444.4 

36.0 

-61.1 

99,  9 

285.7 

3.6 

3.5 

-l.O 

548.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.8 

102. 

79.6 

156.0 

22797.9 

34,0 

-62.8 

99.9 

275.4 

29.8 

29.7 

-t.8 

553.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

102. 

80.0 

157.0 

23369.8 

31.0 

-60.8 

99.9 

276.1 

33.6 

33.5 

573.5 

999.9 

«»9.9 

999.9 

114.0 

102. 

» 

82.3 

158.0 

24003.8 

28.0 

-60,3 

99,9 

212.3 

7,5 

4,0 

..3 

592.0 

999.9 

99,9 

999,9 

116.4 

101. 

84.0 

159,0 

24468.2 

26.0 

-58,2 

99.9 

263,0 

22.1 

21.9 

3.7 

610.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.2 

101. 

85.8 

160.0 

25242.1 

23.0 

-57.2 

99.9 

265.8 

18.1 

18.0 

1.3 

635.4 

999.9 

99.9 

999.9 

119.7 

101. 

» 

67.2 

161.0 

25815.4 

21.0 

-53.9 

99.9 

261.6 

21.3 

21.1 

3.1 

647.0 

999,9 

99,9 

999.9 

120.4 

100. 

89.1 

162.0 

26768^4 

18.0 

-56,5 

99,  9 

261.7 

21.5 

21.3 

3.1 

683.6 

999.9  , 

99,9 

999.9 

123.6 

100. 

91.4 

163.0 

27534.4 

16.0 

-57.3 

99.9 

276.7 

28.9 

28.7 

-3.4 

704.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

100. 

9 

94.1 

164.0 

28857.1 

13.0 

-54.1 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

758,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

9 

d 

0 

D 

» 

D 


w* 
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STATION  Nfl.  251 
OFL  RIO,  TFX 

6 FFBROARV  IRTS 

231S  GNT  151  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PPES 

TE  MP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E r>nr  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MO 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/jEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

7.5 

315.0 

980.5 

9.9 

-5.0 

350.0 

■ 6.2 

l.l 

205,3 

291,3 

2.5 

33,0 

0,0 

0, 

D 

0.1 

8.0 

367,9 

982.0 

9.2 

-7.3 

357,7 

7,7 

0.3 

-’.7 

285.1 

290,2 

2,2 

29,8 

0.2 

189, 

0.5 

9.0 

560.9 

971.0 

7.9 

-7.  5 

357.7 

7.7 

0.3 

-■’.7 

283.0 

289.9 

2.2 

32.5 

0.2 

189, 

0.3 

10. 0 

563.3 

959.0 

7.2 

-6.  j 

0.9 

7.0 

-O.l 

-7,0 

285.1 

290.7 

2.5 

36.7 

0.3 

185. 

D 

1.  1 

11. 0 

675.3 

956.0 

5.6 

-7,9 

3.9 

6,3 

-0.5 

-6.3 

203.5 

289.8 

2.3 

37,8 

0,5 

105, 

1.5 

12.0 

770,7 

935.0 

5.6 

-7.6 

6.  0 

5.5 

-0.6 

-3.5 

283.5 

289.7 

2.3 

50.8 

0.6 

185. 

1.9 

13.0 

866.9 

925.0 

3.6 

-7.9 

0.3 

6.2 

-0.0 

• z 

283.3 

289.5 

2.3 

52.6 

0.7 

185. 

5 

2.2 

15.0 

955.1 

915.0 

2.5 

-8.  i 

358.  8 

6.9 

O.l 

-->.9 

283.2 

289,5 

2.3 

55.5 

0.9 

185. 

2.6 

15.0 

1052.8 

903.0 

1.5 

-8.  -< 

358.5 

7.9 

0,2 

-7.9 

283.1 

289.5 

2.3 

59.0 

1.0 

183. 

3.0 

16.0 

1169.5 

890.0 

0.9 

-8.3 

358.3 

8,7 

0,3 

-3.7 

283.6 

289.9 

2,3 

50.3 

1.  2 

182. 

9 

3.3 

17.0 

1269.3 

879.0 

-0.3 

-8.3 

l.O 

9.1 

-0.2 

-9.1 

283,5 

289.5 

2.2 

52.3 

1.5 

182. 

3.7 

13.0 

1360.7 

869.0 

-1.2 

-9.? 

7.9 

9.2 

-1.3 

-9.1 

283.5 

289.5 

2.2 

55.5 

1.6 

182. 

5.0 

19.0 

1562.3 

858.0 

-1.5 

-12.1 

16.0 

9.1 

-2.5 

-d.7 

205.2 

289.1 

1.8 

53.7 

1.  8 

182. 

9 

5.5 

20.0 

1555,9 

858.0 

-0.5 

-15.5 

16,5 

6.3 

-2.3 

-7.9 

206.1 

290,2 

1.5 

33.5 

2.0 

185. 

5.8 

21.0 

1679.5 

835.0 

-0.5 

-17.  , 

5.0 

7.8 

-0.7 

-.'.8 

287.3 

290.7 

1.2 

26.2 

2.2 

185. 

5.2 

22.0 

1775.7 

825.0 

-0.3 

-20.  J 

351.2 

8.7 

1.3 

-3.6 

288.5 

291.0 

0.9 

19.2 

2.5 

185. 

9 

5.6 

23.0 

1873.2 

815.0 

-0.3 

-25.9 

351.5 

10.3 

3.3 

-^.8 

289.5 

291,1 

0.6 

12.3 

2,6 

183. 

5.9 

25.0 

1982,0 

805,0 

0.2 

-19.2 

333.5 

ll.O 

5.9 

-9.8 

291.1 

295.2 

1.0 

21.5 

2.8 

181. 

6.2 

25.0 

2072,2 

795.0 

-0.3 

-13,8 

320.8 

10.9 

6.9 

-8.5 

291.6 

296.5 

1.7 

35.0 

2.9 

179. 

9 

5.7 

26.0 

2203,9 

782.0 

-0.9 

-12.8 

295.5 

11.1 

10. 0 

-6.8 

292.3 

297.6 

1.8 

39.7 

3.2 

175. 

7.0 

27.0 

2306.7 

772.0 

-l.l 

-9.^ 

282.6 

12.0 

11.7 

-2.6 

293.3 

300.2 

2.5 

52.9 

3.3 

171. 

7.3 

28.0 

2510.9 

762.0 

-0.3 

—6.  > 

283.7 

12.3 

12,0 

-2.9 

295.3 

305.1 

3,1 

62.9 

3.3 

167, 

9 

7.7 

29.0 

2505.9 

753,0 

-1.1 

-6.9 

286.6 

12.9 

12.5 

-7.7 

295.5 

305.1 

3.0 

65.5 

3.5 

163. 

8.1 

30.0 

2612.5 

753.0 

-1.8 

-8.-' 

291.1 

13.6 

12.7 

-V.9 

295.7 

303.3 

2.7 

59.2 

3.6 

158. 

8.5 

31.0 

2709.5 

735.0 

-1.5 

-9.6 

295.0 

15.2 

12.9 

-6.0 

297.0 

305.3 

2,5 

55.0 

3.3 

156. 

9 

8.8 

32.0 

2818.9 

725.0 

-1.2 

-16,7 

296.1 

15.2 

13.7 

-6,7 

298,5 

302.7 

1.5 

29.7 

5.  1 

153. 

9.2 

33.0 

2918.7 

715.0 

-0.7 

-17.5 

293.9 

16.2 

15.8 

-6,6 

300.0 

305.1 

1,3 

26.6 

5.5 

151. 

9.6 

35.0 

3031.1 

705.0 

-1.1 

— 16.5 

2 89.9 

17.1 

16.1 

-J.8 

300.9 

305.5 

1.5 

29.7 

5.7 

157. 

9 

10.0 

35.0 

3133.7 

696.0 

-0.6 

-15. 

286.3 

17.8 

17.1 

-3,0 

302.5 

307.7 

1.7 

32,5 

5.  1 

155. 

10.5 

36.0 

3272.5 

685.0 

-1.2 

-15.  9 

285.3 

17.8 

17.3 

- .5 

303,5 

300.8 

1.8 

35.3 

5.5 

150. 

10.9 

37.0 

3366.2 

676,0 

-1.8 

-17.3 

283.6 

17.5 

16.9 

—5.2 

303.6 

308.0 

1.5 

29.3 

5.9 

138. 

9 

11.3 

38.0 

3585.6 

666.0 

-2.5 

-18.0 

283.8 

17.1 

16.6 

-5.1 

305.2 

308.5 

1.5 

29.0 

6.2 

136. 

11.7 

39.0 

5592.5 

657.0 

-3.1 

-17.H 

285.1 

17.1 

16.6 

-5.2 

305.7 

309.3 

1,5 

32.2 

6.5 

135. 

12.1 

50.0 

3689.3 

659.0 

-5.0 

-15.5 

285.6 

17.5 

16.9 

-6,5 

305.7 

310.1 

1.8 

50.3 

6,9 

132. 

» 

12.6 

51.0 

3823.9 

638.0 

-5.1 

-16.9 

285.8 

18.2 

17.6 

-6.7 

305.0 

310.2 

1.7 

51.8 

7.5 

130. 

13.0 

52.0 

3957.9 

623.0 

-6,0 

-15. A 

285.9 

18.9 

18.2 

- ,.8 

305.5 

311.5 

2.0 

51.2 

7,8 

129. 

13.5 

53.0 

5058.2 

620.0 

-6.8 

-15.5 

286.1 

19.8 

19.0 

->.5 

305.6 

311.8 

2.0 

55.5 

8,2 

128. 

» 

13.8 

55.0 

5159.7 

612.0 

-6.5 

-17.  1 

288.5 

21.1 

20.0 

-3,7 

307.1 

312.1 

1.6 

52.6 

8.6 

126. 

15.2 

55.0 

5265.6 

603.0 

-6.0 

-18.8 

291.0 

22.7 

21.2 

-8.1 

308.9 

313.5 

1.5 

35.6 

9.1 

125. 

15.6 

56.0 

5370.3 

595.0 

-5.5 

-20.-. 

293.2 

25.5 

22.5 

-9,6 

310.7 

315.7 

1.3 

29.5 

9.7 

125. 

> 

15.9 

57,0 

5589.9 

566.0 

-5,5 

-28,  ) 

295.2 

25.5 

23.3 

-lU.5 

312.0 

315.1 

0.6 

15.8 

10.2 

125. 

15.3 

58.0 

5597.7 

578.0 

-6.0 

-27,3 

295.6 

26.5 

25.1 

-1..0 

312.5 

315.8 

0.7 

15.9 

10.8 

125. 

15.8 

59  .0 

5720.3 

569.0 

-6.9 

-27.-’ 

295.0 

27.1 

25.8 

-l-.O 

312.9 

315.2 

0.7 

17.9 

11.6 

123. 

> 

16.1 

50.0 

5830.7 

561.0 

-7.5 

-25,2 

293.3 

27.5 

25.2 

-13.9 

313.7 

316.8 

1.0 

25,5 

12.1 

123. 

16.7 

51.0 

5970,6 

551.0 

-8.2 

-23.0 

291.5 

20.2 

26.3 

-10.3 

315.2 

317.6 

l.O 

27.7 

13.0 

122. 

> * BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  H'=EN  INTERPOLATED 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATFCN  NO.  261 

D OEl  RIO,  TEX 


6 FFORUARY  1975 

5 2315  RMT  151  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  P . 

DIP 

SPEED 

(1  COMP 

V C IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DC 

P/SFf 

H/SEC 

H/'.EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

17.1 

52.0 

5083.9 

543.0 

-9.3 

-23.5 

290.2 

23.7 

27.0 

-9.9 

314.3 

317.8 

1.1 

30.2 

13.7 

121. 

17.5 

53.0 

5198.5 

535.0 

-10.  1 

-24.  3 

239.1 

29.1 

27.5 

-9.5 

314,6 

317.9 

1.0 

30.2 

14.4 

121. 

18.0 

54.0 

5314.5 

527.0 

-10.9 

-26.  1 

288.3 

29.2 

27.7 

-9.2 

315.1 

317.9 

0.9 

27.0 

15.2 

120. 

18.3 

55.0 

5431.9 

519.0 

-11.4 

-27.0 

288.0 

28.9 

27.5 

--.9 

315.8 

318.3 

0.8 

24.7 

15.0 

120. 

“N 

18.9 

56.0 

5565.9 

510.0 

-12.3 

-29.1 

287.6 

28.0 

26,7 

- ;.4 

316.3 

318,5 

0.7 

22.7 

16,8 

119. 

19.3 

57.0 

5686.5 

502.0 

-13.3 

-30.'' 

288.0 

27.3 

25.9 

-•;.4 

316.5 

318.6 

0.6 

22. B 

17.4 

119. 

19,7 

58.0 

5793.3 

495,0 

-14.0 

-31.’ 

289.1 

26.8 

25.4 

-8.8 

316.9 

318,9 

0.6 

21.6 

10.  1 

118. 

20-1 

59.0 

5916.7 

487.0 

-15.1 

-31.9 

290.7 

26-8 

25.1 

-9.5 

317.0 

318.9 

0.5 

22.1 

18.7 

118. 

20.5 

60.0 

6026.0 

480.0 

-16.1 

-32.  J 

292.0 

27.3 

25.3 

-10.2 

317.2 

318.9 

0.5 

23.0 

19.3 

118. 

20.9 

61.0 

6152.3 

472.0 

-1Y.2 

-33.  * 

292,  1 

28.1 

26.0 

-10,5 

317.3 

319.0 

0.5 

23.4 

20.  C 

118. 

21.3 

62.0 

6264.2 

465,0 

-18.2 

-33.'’ 

291.5 

28.5 

26.5 

-10.4 

317.3 

318.9 

0.5 

23.9 

20.7 

117. 

21.8 

63-0 

6377.3 

458.0 

-19.1 

-34.8 

290.1 

20.7 

27.0 

-9.8 

317.7 

319.2 

0.4 

23.2 

21.6 

117. 

22.2 

64.0 

6491.8 

451.0 

-19.7 

-35.4 

238.3 

28.7 

27.2 

-9.0 

318. 2 

319.7 

0.4 

23.2 

22.2 

117, 

» 

22.6 

65.0 

6607,7 

444.  0 

-20,  5 

-37.0 

286.4 

20.6 

27.4 

-n.i 

318.6 

319.9 

0.4 

21.2 

22.9 

117. 

23.1 

66 . 0 

6776.  1 

434.0 

-21.  3 

-39.  . 

284.8 

28.6 

27.6 

-T.3 

319.7 

320.7 

0.3 

18.2 

23.8 

116. 

23.6 

67.0 

6878.5 

428,0 

-22.5 

-39.  . 

285.3 

28.9 

27.9 

-7.6 

319.4 

320.4 

0.3 

19.2 

24.6 

116. 

> 

24.0 

68.0 

6999.3 

421.0 

-23.5 

-33.5 

286.0 

29.5 

28.3 

-6.1 

319,7 

320.9 

0,3 

23.4 

25,3 

116. 

24,4 

69.0 

7121,8 

414,0 

-24,1 

-39,' 

285.7 

30.3 

29,2 

-6.2 

32'). 4 

321.5 

0,3 

23.5 

26.0 

115. 

24.9 

70.0 

7246.0 

407.0 

-25.2 

-40.8 

285.2 

31.7 

30.6 

-£.3 

320.6 

321.6 

0.3 

21.5 

26.9 

115. 

> 

25.4 

71.0 

7389.8 

399.0 

-26.4 

-42.3 

284.5 

32.4 

31.4 

-'•.1 

320.9 

321.7 

0.2 

20.4 

27,8 

115. 

25.8 

72.0 

7536.0 

391.0 

-27.2 

-44.. 

283.3 

31.6 

30.8 

-7,3 

321.7 

322.4 

0,2 

18,3 

28.7 

114, 

26,2 

73,0 

7665,9 

384.0 

-28.3 

-44.'. 

281,8 

30.2 

29.6 

-6.2 

321.8 

322.5 

0.2 

19.7 

29.4 

114. 

26,7 

74.0 

7778.6 

378.0 

-29.4 

-44.6 

280.6 

29.3 

28.8 

-5.4 

321.9 

322.6 

0.2 

21.0 

30.2 

114. 

27.1 

75.0 

7911.8 

371.0 

-30.4 

-43.6 

280.5 

29.9 

29.4 

-5.4 

322.2 

323.0 

0.2 

26.1 

30.8 

113. 

27,5 

76,0 

8027.5 

365.0 

-31.5 

-43.0 

280.4 

31.3 

30,8 

-5.6 

322.4 

323.2 

0,2 

30,7 

31.5 

113. 

> 

27,9 

77.0 

8164.3 

358.0 

-32.5 

-44.  / 

273.8 

30.7 

30.3 

-4.7 

322.7 

32 'i,  5 

0.2 

28.2 

32.4 

113. 

23.3 

78.0 

8283.1 

352.0 

-33.7 

-45.'.' 

2 76.6 

29.0 

28.0 

-3.3 

322.7 

323.3 

0.2 

27.6 

33.2 

112. 

28.8 

79.0 

8403.4 

346.0 

-35.  0 

-45,6 

274.6 

28.1 

28,  1 

-2,2 

322.5 

323,2 

0.2 

32.  1 

33.8 

112. 

> 

29.2 

30.0 

8525,2 

340.0 

-36.0 

2.74.  1 

29.4 

29.4 

-2,1 

322.9 

323.5 

0.2 

32.1 

34.4 

112. 

29,8 

31.0 

8669,4 

333.0 

-36.9 

-47.  P 

273.7 

31.8 

31.7 

1 

323.5 

324,1 

0,  1 

30.8 

35.6 

111. 

30.1 

82.0 

8816.1 

326.0 

-38.1 

-48.9 

273.3 

32.1 

32.0 

-1.8 

323.8 

324.3 

0.1 

30.8 

36.2 

111. 

> 

30.6 

83.0 

8943.7 

320.0 

-39.3 

-49.3 

272.4 

31.1 

31.1 

-1.3 

323.9 

324,4 

0.1 

33.2 

37.0 

110. 

30.9 

84.0 

9C51.3 

315.0 

-40.4 

99.9 

272.0 

30,5 

30,5 

-I.l 

323.9 

999,9 

99,9 

995.9 

37.5 

110. 

31,3 

85.0 

9182.1 

3C9.0 

-41.4 

99,6 

271.0 

29,3 

29.3 

-C.5 

324.2 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

110. 

) 

31.9 

86.0 

9337.3 

302.0 

-42.5 

99.'’ 

269.4 

27.7 

27.7 

0.3 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.1 

109. 

32.3 

87.0 

9472.4 

296.0 

-43-9 

99.0 

269.2 

27.9 

27.9 

0.4 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

109, 

32.8 

88.0 

9586,6 

291.0 

-44,9 

99,9 

270.4 

29.8 

29,8 

-0.2 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

40.6 

108, 

5 

33.2 

89.0 

9725.5 

285,0 

-46.2 

99.9 

271.9 

32.4 

32.4 

-1.1 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

100. 

33.6 

90.0 

9842.9 

280.0 

-47.3 

99. V 

273.0 

34.6 

34.6 

-1.8 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

108. 

33.9 

91.0 

9965.8 

274.0 

-48.3 

99.' 

272.9 

34.,' 

34.8 

-’  .8 

325.6 

999,9 

99.9 

999,9 

42.8 

108. 

? 

34.3 

92.0 

10106,9 

269.0 

-49,3 

99.5 

271.1 

32.7 

32.7 

-0.7 

325.8 

999,9 

99.9 

999,9 

43.6 

107. 

34.7 

93.0 

10229,6 

264.0 

-50.2 

99.0 

267,9 

29.7 

29.7 

E.l 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

107. 

35.1 

94.0 

10379.4 

258.0 

-51.1 

99.9 

264.3 

27.1 

27.0 

2.7 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

107. 

? 

35.6 

95.0 

10506.4 

253.0 

-52.2 

99. V 

262,9 

26.5 

26.3 

3.3 

327,4 

999.9 

99.9 

999,9 

45.6 

106. 

36.1 

96.0 

10661.5 

247.0 

-52.9 

99.  V 

265.4 

2T.4 

27.3 

1.2 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

106. 

* ev  SPFFR  ><FANS  EL^^VATION  ANGLE  BETWEEN  6 4NC  10  DEG 

• SY  TE“P  •'EANS  temperature  or  time  have  been  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  261 
OEt  R!0,  TEX 

6 FEemiARY  1975 
2T15  GMT 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  Pi 

or« 

SPEOP 

U COMP 

MIN 

GRM 

MO 

no 

f 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

36.6 

97.0 

10793.2 

242.0 

-53. 

6 

99,9 

268.1 

23.0 

28.0 

37,0 

98,0 

10927.3 

237.0 

-54. 

2 

99,0 

269.0 

23.6 

28,6 

37.4 

99.0 

11063.8 

212.0 

-55. 

1 

99.9 

269.9 

30.7 

30.7 

33.0 

100.0 

11174.5 

228.0 

-56. 

4 

99.9 

271.2 

34.7 

34.7 

38.5 

101.0 

11343  .8 

222.0 

-56. 

4 

99.9 

270.5 

36,4 

36,4 

38.9 

102.0 

U488.6 

217.0 

-56. 

1 

99.' 

268,9 

34.2 

34.2 

39.4 

103.0 

11606.8 

213.0 

-56. 

4 

99,9 

268.4 

30.1 

30.1 

39.9 

104.0 

11757.8 

208.0 

-58. 

8 

99.9 

272.6 

29.5 

29.5 

40.3 

105.0 

11912.7 

203.0 

-55, 

8 

99.0 

276,9 

32.7 

32.5 

40.8 

106.0 

12039.4 

199,0 

-55. 

8 

99.9 

279.1 

36.0 

35.6 

41.3 

107.0 

12168.7 

195.0 

-55. 

8 

99. 9 

278.5 

34.6 

34.2 

41.8 

108.0 

12334.3 

190.0 

-55. 

4 

99.9 

273.5 

32.1 

31.8 

42.3 

109.0 

12470. 1 

186,0 

8 

99.' 

281.3 

33.9 

33.2 

42.8 

1 10. 0 

12609.1 

182.0 

-55. 

1 

99.9 

285.1 

38.7 

37.4 

43.3 

111.0 

12787.1 

177.0 

-55. 

0 

99.0 

288.3 

43.0 

40.8 

43.8 

112.0 

12932.9 

173.0 

-55. 

8 

99,9 

290.2 

45.1 

42.3 

44.3 

113.0 

13081.4 

169.0 

-56. 

9 

99.9 

290.3 

43.8 

41.1 

44.8 

114.0 

13232.8 

165.0 

-57. 

9 

99.9 

288.5 

40.3 

38.2 

45.3 

115.0 

13387.3 

161.0 

-58. 

7 

99.9 

285.3 

38,7 

37.4 

45.9 

116.0 

13585.2 

156,0 

-59. 

2 

99,' 

282.0 

40.4 

39.5 

46.4 

117.0 

13748.5 

152,0 

-57. 

7 

99,9 

281.4 

«1.3 

40.5 

47.1 

118.0 

13874.3 

149.0 

-57. 

7 

99.0 

284.7 

42.6 

41.2 

47.7 

119.0 

14045.7 

145.0 

-58. 

6 

99.9 

288.0 

44.1 

41.9 

48.2 

120.0 

14220.9 

141.0 

-59. 

9 

99,9 

289.6 

41.3 

38.9 

48.8 

121.0 

14400.3 

137.0 

-60. 

8 

99, i 

290.9 

35.4 

33.1 

49.3 

122.0 

14537.7 

134.0 

-61. 

9 

99.' 

290.6 

34.6 

32.4 

49.8 

123.0 

14677.5 

131.0 

-62. 

8 

99.9 

289.3 

35.4 

33.4 

50.2 

124.0 

14868.4 

127,0 

-63, 

3 

99.0 

288.0 

34.5 

32.8 

50.8 

125.0 

15014.8 

124.0 

-64. 

6 

99.9 

285.5 

32.9 

31.7 

51.3 

126.0 

15214.6 

120.0 

-65. 

6 

99.9 

233.5 

33.4 

32.4 

51.9 

127.0 

15420.1 

116.0 

-66. 

8 

99,9 

281 .7 

32.0 

31.3 

52.4 

128.0 

15578.4 

1 13.0 

-67. 

2 

og.9 

278.  8 

31.0 

30.6 

53.0 

129.0 

15740.5 

110.0 

-67. 

8 

99.9 

274.5 

32.4 

32.3 

53.6 

130.0 

15962.9 

106.  0 

-68. 

4 

99.9 

273.0 

31.8 

31.7 

54,4 

131.0 

16193.3 

102.0 

-68. 

e 

99.0 

277.9 

36.7* ** 

36.3 

55.1 

132.0 

16371.4 

99.0 

-70„ 

i 

99.0 

283.1 

46.2* 

45.0 

55.7 

133.0 

16553.7 

96.0 

-71. 

7 

99.9 

285.2 

44.3* 

42.8 

56.3 

134.0 

16741.1 

93.0 

-71. 

7 

99.9 

286.9 

34,9* 

33.4 

57,0 

135.0 

16934,1 

90.0 

-72. 

6 

99, 'y 

291.0 

28,2* 

26.3 

57.8 

136.0 

17200.6 

96.0 

-73. 

6 

99.' 

294.2 

29.3* 

26.8 

58.6 

137.0 

17481 .1 

82.0 

-70. 

6 

99.9 

291.5 

28.2* 

26.2 

59,4 

138.0 

17702.3 

79,0 

-70. 

6 

99,0 

293.2 

27,4* 

25.2 

60.3 

139.0 

18010.4 

75.0 

-70. 

8 

99.9 

295.3 

25.5* 

23.1 

61.3 

140.0 

18252.4 

72.0 

-70. 

0 

99.9 

291.9 

17.7* 

16,5 

62.3 

141.0 

18591,8 

68.0 

-70, 

1 

99.9 

279,1 

Ifl.O* 

17,7 

* 0Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


417 


151  14.  0 


STATiGN  NO.  261 
DEL  RID,  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  151  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'l 

01  R 

SPEED 

LI  COi'P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.4 

142.0 

18360.2 

65.0 

-69.9 

99.'’ 

269.7 

17.4* 

17.4 

C.  1 

444,1 

999,9 

99,9 

999.9 

100,4 

104. 

64.4 

143.0 

19238.7 

61.0 

-69.5 

99. <• 

284,7 

13.1* 

12.7 

-3,3 

453,2 

999,9 

99.9 

999.9 

101.4 

104. 

65.4 

144.0 

19539.1 

58.0 

-70.1 

99.9 

282.6 

15.4 

15.0 

-3,4 

458.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

104. 

66.7 

145.0 

19967,5 

54.0 

-67.0 

99,9 

288.7 

22.3 

21.2 

-7,2 

475.1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

104. 

67.8 

146.0 

20313.0 

51.0 

-66.4 

99. V 

294.9 

27.6 

26.6 

-7.1 

484.3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

104. 

68.8 

147.0 

20809.1 

47.0 

-65.2 

99.9 

274.6 

20.4 

20,4 

-1.6 

498.6 

999.9 

99.9 

999.9 

106,7 

104. 

70.0 

148.0 

21214.2 

44.0 

-61.  7 

99.', 

274.  7 

14.2 

14.  1 

-1.2 

516.7 

999,9 

99,9 

999.9 

107.5 

104. 

71.5 

149.0 

21652,4 

41.0 

-61.  0 

99. <■ 

290.6 

8.9 

8.3 

-3.1 

529.0 

999,9 

99.9 

999.9 

108.7 

104. 

73.0 

150.0 

22289.6 

37.0 

-61.5 

99.  P 

295.7 

19.4 

17.5 

-f  .4 

543.4 

999.9 

99.9 

999.9 

110.8 

104. 

74.4 

151.0 

22813.1 

34.0 

-62.0 

99.9 

171.7 

7.2 

-1.0 

7.1 

555.3 

999,9 

99,9 

999,9 

110.8 

104. 

76.0 

152.0 

23385,1 

31.0 

-61.5 

99,9 

256.7 

16.4 

16.0 

3.8 

571,6 

999,9 

99,9 

999.9 

111.2 

104. 

78.0 

153.0 

24245.8 

27.0 

-59.4 

99.9 

272.3 

29.8 

29.7 

-1.2 

600.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

104. 

79.9 

154.0 

24982.6 

24.0 

-59.8 

99.9 

268.8 

22.9 

22.9 

0.5 

620.1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

103. 

82.2 

155.0 

26129.0 

20.0 

-57.2 

99.-: 

277.9 

21.7 

21.5 

-3.0 

661,0 

999,9 

99,9 

999.9 

120.3 

103. 

84.9 

156.0 

27159,2 

17,0 

-56.2 

99, «■ 

267.3 

11.5 

11.5 

0.5 

695.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

103. 

88.2 

157,0 

28401.8 

14.0 

-53.1 

99.'* 

999.9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

746.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

418 


US  0 


STA'ICN  W.  3Sl 
r'Fi  Rtn,  TEX 

7 Er<5«»)A??Y  U75 

SI  5 r,yt 


time 

CNTCT 

hr  ir-HT 

PRES 

TEMP 

OEM  «T 

0!« 

U GOYP 

V cr.sp 

POT  T 

E PI3T  T 

MX  RTD 

«H 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

M8 

D6  r 

DG  C 

OG 

M/SEt 

y/STC 

M/s  EG 

DG  K 

EG  Y 

GM/KG 

PtT 

XM 

OG 

n.o 

6.9 

314.0 

990,8 

3,4 

-2.3 

360.0 

3.1 

0,0 

-t.l 

277.7 

286.2 

3.3 

66.0 

0.0 

0* •• 

0.3 

7.0 

320.6 

990.0 

5.9 

-6.9 

18,2 

5.5 

-1.7 

-5.2 

280,1 

286.3 

2.3 

39.2 

O.l 

200, 

0.5 

8.0 

411.9 

979.0 

5.4 

-7.9 

18.2 

5.5 

-1.7 

-5.2 

280.5 

286.3 

2.2 

37.8 

0,1 

200. 

o.a 

9.0 

504.1 

968.0 

4.E 

-7.T 

18.9 

5,1 

-1.6 

-4,8 

280.9 

286.8 

2,2 

39.2 

0.2 

199. 

i.i 

10. 0 

597.2 

957.0 

4.0 

-8.6 

18.9 

4.5 

-1.5 

-4.2 

280.9 

286.6 

2.1 

39.2 

0.3 

199. 

1.5 

ll.O 

708.2 

944.0 

3.3 

-9.1 

16.5 

3.3 

-0.9 

-3.2 

281.3 

286.9 

2,0 

39.7 

0.3 

199, 

i.n 

12.0 

811.8 

912,0 

2,5 

-9,8 

U.8 

3.1 

-0.6 

-3  0 

281,5 

286.8 

2.  0 

39.9 

0.4 

198. 

2.2 

13. Q 

907.6 

921.0 

1.5 

-10.5 

14.0 

3.3 

-0.8 

-3  .3 

281.4 

286.5 

1.9 

40.4 

0.5 

197, 

2.6 

14.0 

1004.1 

910.0 

0.4 

— 1 1 . i" 

26.7 

4,2 

-1.9 

-3,7 

281.2 

296,1 

1.8 

41.5 

0.5 

IP6. 

2.9 

15.0 

1092.7 

900.0 

-O.l 

-13.: 

41.9 

4.8 

-3.3 

-3.4 

281.6 

285.8 

1.5 

36,2 

0.6 

198. 

3.3 

16.0 

1209.5 

857.0 

1.7 

-15.2 

51.0 

4,6> 

-3.5 

-2.9 

284.6 

288.3 

1.3 

27.3 

0.  7 

204. 

3.7 

ir.o 

1310.0 

876.0 

1.3 

-15.6 

50.1 

3,3 

-2. . v6 

“2.1 

28  5.2 

288,9 

1,3 

26,9 

0.8 

208, 

3.9 

1«.0 

1411.6 

865.0 

0.8 

-15.7 

45.2 

2.5 

-1,8 

-i.r 

285,8 

289.5 

1.3 

27.7 

0.9 

208. 

4.3 

19.0 

1504.8 

855.0 

0.0 

-15.8 

59.5 

l.l 

-l.O 

-f  .6 

285.9 

289.6 

1.3 

29.2 

0.9 

209. 

4.7 

20.0 

16C8.4 

844.0 

-o.e 

-22.9 

4.0 

0.6 

-0.0 

-0.6 

286.0 

288. 1 

0.7 

16.7 

0.9 

210. 

5.0 

21.0 

1732.6 

831.0 

0.8 

-23.6 

328.0 

1.8 

0.9 

-1.5 

289.0 

291.0 

0.7 

l4,0 

0.9 

210. 

5.4 

22.0 

1839,7 

820.0 

1.3 

-12,6 

305.7 

3.9 

3.2 

-2.3 

290.7 

295,8 

U8 

34,4 

l.O 

205, 

5.7 

23.0 

1938.3 

810.0 

0.5 

-11. E 

294. 1 

5.0 

4,  6 

-2.0 

290.9 

296.5 

1.9 

39.8 

l.O 

200. 

6.0 

24.0 

203S.0 

800.0 

0.0 

-9.1 

283.3 

6.0 

5.8 

-1.4 

291.5 

298.3 

2.4 

50.3 

1,0 

194. 

6.4 

25.0 

2148.9 

789.0 

0.0 

-8.7 

294.2 

6.8 

6.2 

-2.8 

292.7 

299.7 

2.5 

51.5 

l.O 

185. 

6.  a 

26.0 

2271.6 

777.0 

~0. 4 

-8,9 

301,  3 

8.0 

6.7 

-4  4 

29  3.4 

300.5 

2.5 

52.6 

1. 1 

176. 

7.1 

27.0 

2375.  1 

767,0 

-l.l 

-10, 1 

307.  5 

9.2 

7.3 

-5  .6 

293.8 

300.4 

2.3 

50.2 

1.2 

171. 

7.5 

28.0 

24  79.9 

757.0 

-0.8 

-15.6 

309. 

10.9 

8.4 

-7,0 

295.1 

299.6 

1.5 

31. i 

1.3 

165. 

7.8 

29.0 

2586.4 

747.0 

0.8 

-14.  T 

308.2 

12.3 

9.6 

-7.5 

298.0 

302.8 

1,6 

29,6 

1.5 

161. 

e.2 

30.0 

2694,8 

717.0 

1.3 

-16,2 

306.0 

13.6 

11.0 

-8,0 

299.7 

304.1 

1.5 

25.7 

1.8 

155, 

8.6 

31.0 

2793.7 

728,0 

1,7 

-16,5 

303.  7 

14.5 

12.1 

-8,0 

301.1 

305.5 

1,4 

24,4 

2.1 

150. 

9.0 

32.0 

29D5..0 

718.0 

0.8 

-16.6 

302.2 

14.9 

12.6 

-7,9 

301.4 

305.8 

1,4 

25.7 

2.5 

146. 

9.4 

33.0 

3017.4 

7C5.0 

-0.3 

-17.4 

301.0 

14.9 

12.8 

-7.7 

301.3 

305.5 

1.4 

26,1 

2.  8 

143. 

9.7 

34.0 

3119.5 

699.0 

-1.2 

-16.) 

.39-).5 

14.9 

13.0 

-7.3 

301.4 

305,9 

S5 

29.6 

3.0 

141. 

10.  1 

35.0 

3222.7 

690.0 

-U9 

-15.9 

296.  7 

14.8 

13.2 

-6.7 

301.3 

306,7 

1.6 

‘3.1 

3.4 

139. 

10.6 

36.0 

3362.1 

678.0 

-2 . 5 

-15.9 

292.8 

14.8 

13.6 

-5.7 

302.7 

307.8 

1.7 

36.2 

3.8 

136. 

10.9 

37.0 

3468.0 

669.0 

-3.1 

-16.2 

291.1 

14.9 

13.9 

-5.3 

303.1 

308.0 

1.6 

35.6 

4.0 

135. 

11.3 

38.0 

3587,1 

6 59.0 

-3,9 

-16.7 

290.  7 

15.3 

14,4 

-5.4 

303.5 

308.3 

1.6 

36.  1 

4.  3 

132. 

11.7 

39.0 

3695^5 

650.0 

-4.  R 

-17.1 

291. 5 

16.2 

15.0 

-5  .9 

303.7 

308.4 

1.5 

37.2 

4.7 

131. 

12.0 

40.0 

3505.0 

641.0 

-5.4 

-17.2 

292.4 

17.0 

15.7 

-6  5 

304.2 

308.9 

1.5 

38.8 

4.9 

130. 

12.5 

41.0 

3966. G 

628.0 

-5.0 

-16.9 

293.2 

IS. 4 

16.9 

-7  .2 

306.5 

3U.5 

1.6 

38.3 

5,5 

128. 

12.9 

42.0 

4 192,5 

618.0 

-3.9 

-l8-,5 

292.9 

19,4 

17.9 

-7.5 

379.1 

313.7 

1.4 

31.1 

5.9 

127. 

13.3 

43.0 

4195.3 

610.0 

-4.0 

-18.7 

292.8 

20.4 

18.8 

-7.9 

310.1 

314.6 

1.4 

30.7 

6.4 

126. 

13.7 

44.0 

4312,4 

601.0 

-4.8 

-19.5 

292.8 

21.3 

19.6 

-8.3 

310.5 

314.8 

1.4 

30.4 

6.9 

125. 

14.0 

45.0 

4431  ,0 

592.0 

-5.4 

-19.7 

292.9 

21.9 

20.2 

-E.S 

311.2 

315.5 

U4 

31,7, 

7.3 

124. 

14.4 

46.0 

45’i7,5 

584,0 

-6.5 

-20.3 

292.3 

22.5 

20.8 

“E  .5 

311.2 

315.3 

1.3 

32.1 

7,8 

124. 

14.8 

47.0 

4658.8 

575,0 

-7.2 

-20.4 

290.9 

22.9 

21.4 

-E.2 

311,7 

315.8 

1.3 

33.7 

8.3 

123. 

15.1 

48.0 

4781.6 

566,  0 

-7.8 

-21.2 

289.8 

23.0 

21.7 

-7,0 

312,4 

316.4 

1.2 

33.1 

8.8 

122. 

15.5 

49.0 

4892,2 

558.0 

-8.7 

-22. C 

288,4 

23,0 

21.9 

-7,3 

312.6 

316.4 

1,2 

33.1 

9,3 

121. 

16.0 

50.0 

5003.9 

550.0 

-9.8 

-22.5 

283.4 

22.9 

21.8 

-7,2 

312.5 

316.2 

l.l 

34.6 

9.9 

120. 

• BY  SPEED  MPftNS  EtFVATlON  ANGI.S  BETkIEFN  6 4NC  10  DEG 

* BY  TE^'P  MEANS  TEMPERATURE  OR  TTME  HAVP  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCilr  LESS  THAN  6 DEG 
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STATITM  NO.  261 
OR  RIO,  TEX 

7 PrORlIARY  1975 

515  GMT  126  01.  0 • •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OCW  PI 

0;  R 

SPFFD 

u cn“r 

V COMP 

POT  T 

F PDT  T 

NX  RTD 

RM 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

M8 

r>G  r 

nr,  c. 

or. 

M/srr 

M/SEr 

M/S^C 

or;  K 

PG  K 

GM/RG 

PCT 

KM 

PC 

16.5 

51.0 

5159.5 

5'’9.0 

-10.3 

-23.0 

289.4 

22.7 

21.4 

-7.5 

313.1 

316.7 

l.l 

35.7 

10.6 

120. 

16,9 

52.0 

5274.2 

531.0 

-11,6 

-24.4 

290.  1 

22.6 

21.  3 

-7.8 

313.2 

316.5 

l.O 

34.3 

11.2 

H9. 

17.  1 

53.0 

5390.3 

521.0 

-12.  7 

-25.1 

2^0.5 

23.1 

21.6 

-0.1 

313.6 

316.7 

0.9 

34.3 

ll.  7 

Il9. 

17,7 

54.0 

5507.9 

515.0 

-13.  1 

-27.0 

290.  7 

23.5 

22.3 

-8.4 

31V.4 

317.1 

0.8 

29.0 

12.2 

118. 

la.i 

55.0 

5626.9 

507.0 

-14.1 

-2  0.1 

2 90.7 

24.5 

22.9 

-0  .7 

314.6 

317.1 

0.7 

29.2 

12.0 

110. 

18.6 

56.0 

579'«.1 

496.0 

-15,1 

-29.5 

’90.6 

24.6 

2.3.0 

-0.7 

315.4 

317,7 

0,7 

2 7.8 

13,6 

110. 

19.0 

5 7.0 

5900.5 

439.0 

-15.9 

-30.  1 

290.5 

2-Ul 

22.6 

-0^4 

315.7 

317.8 

0.6 

28.2 

14,2 

117. 

19,5 

55.0 

6024.6 

431.0 

-16.9 

-30.3 

289.6 

21.7 

22.3 

-7.9 

316.0 

318.1 

0.6 

29.9 

14.8 

117. 

19.? 

59.0 

f 159.3 

4 73.0 

-17.8 

-30.6 

268.7 

23.0 

22.7 

-7.7 

316.3 

310.4 

0.6 

31.6 

15.3 

117. 

20.2 

60.0 

6261 . 7 

466.0 

-13.6 

-30.0 

2.8  7.6 

24.5 

23.3 

-7.4 

316.  7 

318.9 

0,7 

35.0 

15.0 

U7, 

20,7 

61.0 

6390.5 

456.0 

-20.0 

-10.  7 

266.7 

25.4 

24.3 

-7.  3 

316.5 

318.7 

0.6 

37.5 

16.5 

116. 

21.0 

62.0 

6520.9 

450.0 

-20.9 

-31.4 

286.5 

25.8 

24.  7 

-7  3 

317.0 

319.0 

0.6 

30.2 

17.  1 

116. 

21.4 

63.0 

6626.6 

443.0 

-21  .9 

-32.1 

286.3 

25.7 

24.7 

-7  2 

317.2 

319.2 

0.6 

38.0 

17.7 

116. 

21.9 

64.0 

6770.5 

435.0 

-22,9 

-32.6 

266.0 

25.2 

24.2 

-7  0 

317.5 

319.4 

0.5 

19.0 

10.4 

I 15. 

22,2 

65,0 

6889.  1 

428.0 

-24.  1 

-33.3 

266.0 

24.9 

24.0 

-6.9 

117.4 

319.3 

0.5 

42.0 

18.9 

115. 

22,8 

66.0 

7063.8 

419.0 

-25.6 

-34.5 

286.2 

24.5 

25.5 

-6.0 

317.5 

319.2 

0.5 

42.7 

19.7 

115. 

23.3 

67.0 

7165.6 

412.0 

-26.2 

-34.5 

280.3 

24  .0 

23.0 

-6.7 

318.2 

319.9 

0.5 

45.2 

20.5 

114. 

23,7 

68.0 

7289.5 

405,0 

-27.2 

-35,9 

266.4 

23,6 

22.6 

-6.7 

310,5 

320.0 

0.4 

4 2.7 

21.0 

114, 

24,0 

69.0 

7414,9 

393,0 

-28.2 

-36,9 

266.4 

23.4 

22.4 

—6 . 6 

310.8 

320.2 

0.4 

42.9 

21.5 

114. 

24.5 

70.0 

7542.0 

391.0 

-29.4 

-37.6 

285.1 

23.6 

22.0 

-6.2 

310.8 

320.1 

0.4 

43.4 

22.  1 

114. 

25.0 

71.0 

7707.9 

332.0 

-30.6 

-38.8 

2 82.7 

24.2 

23.6 

-5.3 

319,4 

320.6 

0.3 

44.0 

22.9 

113. 

25.5 

72.0 

7838.9 

375.0 

-31.9 

-39.7 

281.4 

24,4 

24,0 

-4,0 

319,3 

320.4 

0.3 

45.5 

23.5 

113. 

25.9 

73.0 

7952.7 

369,0 

-32.8 

-39.7 

251.8 

25.3 

24.7 

-5.2 

319.6 

320.7 

0.3 

50.0 

24.1 

113. 

26.4 

7A.0 

8087.2 

362.0 

-34.2 

-38.2 

2 82.7 

28.2 

27.5 

-6  2 

319.6 

320.9 

0.4 

66.2 

24.9 

112. 

26.8 

75.0 

6223,7 

355.0 

-34.8 

-39.7 

282.7 

30.0 

29.3 

-6  5 

320.4 

321.6 

0.3 

60.5 

25.4 

112. 

27,2 

76.0 

8342,6 

349,0 

-35.5 

-41,  1 

201.8 

29.1 

28.5 

-5  9 

321.1 

322.2 

0.3 

55.9 

26.4 

112. 

27.7 

77.0 

6483  .3 

342.0 

-36.6 

-42.2 

2 70.1 

24.9 

24.6 

-3-9 

321  .5 

322.5 

0.3 

55.3 

27.4 

111. 

28.1 

78.0 

3605.8 

336.0 

-37.5 

-43. 1 

2 76.7 

22.9 

22,7 

-2.7 

321.9 

322.0 

0.2 

55.6 

27.4 

111. 

28.6 

79.0 

3730.0 

330.0 

-38.2 

-43.9 

275.4 

25,8 

25.6 

-2.9 

322.6 

323.4 

0,2 

54,  1 

20.3 

III. 

29,0 

80.0 

6377.2 

323.0 

-39.4 

-45.3 

277.  1 

29.6 

29.3 

-3.7 

322.9 

323.6 

0.2 

52.6 

29.0 

111. 

29,6 

81.0 

9026.9 

316.0 

-40.5 

99.9 

277.2 

33.1 

32.0 

-4.1 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

110. 

30.0 

82.0 

9157.2 

310.0 

-41.7 

99,9 

276.2 

34.5 

34.3 

-?..8 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

110. 

30.4 

8 3.0 

9289.4 

304.0 

-42,7 

99,9 

274.2 

34.8 

34,7 

-2,6 

324.0 

999,9 

99.9 

999,9 

31.  7 

109. 

30.8 

84.0 

9423.6 

290.0 

-43.9 

99.9 

271.9 

34.7 

34.7 

-1.2 

324.  1 

99R.9 

99,9 

999.9 

32.5 

109. 

31.2 

85.0 

9559.8 

292.0 

-45.1 

99.9 

269.9 

34.5 

34.5 

0.1 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

109. 

31.9 

36.0 

9721.4 

285.0 

-46.5 

99.9 

263.9 

34 .4 

34.4 

0.7 

324.5 

999,9 

Q9.<3 

999.9 

34.6 

108. 

32.3 

87.0 

9662.3 

279.0 

-47.6 

99.9 

369.  5 

34,8 

34.8 

0.  3 

324,6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

107, 

32,8 

88.0 

IO005.4 

273.0 

-49.0 

99.9 

269,  1 

35,5 

35.5 

0 5 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

107. 

33.2 

89.0 

10150.9 

267.0 

-50.2 

99.9 

266.7 

35.4 

35.4 

2 0 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

106. 

33.7 

90.0 

10274.0 

262.0 

-51.4 

99.0 

261.4 

34.6 

34.2 

5 1 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

106. 

34.0 

91.0 

10424,1 

256.0 

-52.5 

99.9 

257.9 

34,1 

33.4 

7.1 

325.8 

909,9 

99,9 

999,9 

38.8 

105. 

34,5 

92.0 

10551,3 

251.0 

-53.6 

99.9 

255.9 

35.6 

34.5 

0.7 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

105. 

35.0 

93.0 

10680.4 

246.0 

-54.5 

99.9 

256.7 

37.7 

36,7 

0.6 

326.5 

999.9 

99,9 

999.9 

40.7 

104. 

35.6 

94.0 

10838.2 

240,0 

-55.7 

99.9 

255.5 

37.1 

35,4 

7.4 

327.1 

999,9 

99,9 

999.9 

42.0 

103. 

36.0 

95.0 

10972.3 

235.0 

-55.7 

99,9 

260.6 

35.0 

35.3 

5.9 

329,1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

103. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 INO  10  06G  f 

• BY  TEMP  ‘-CANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BERN  INTEPPCLATED 

•*  BY  SPEPn  “FANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  & OEG 
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STATICN  NO.  261 
DEL  <^n.  TFX 

7 FEBRUARY  1975 
515  r.MT 


TIME 

CNTtT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

O'^W  PT 

0I» 

5PFP0 

11  COMP 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S^C 

M/SFC 

36.5 

96.0 

11  136.7 

229.0 

-56.5 

99.9 

76A.R 

36.7 

36.6 

36.9 

97.0 

11276.6 

229.0 

-57.3 

99.9 

267,6 

36.3 

36.3 

37.5 

98.0 

11919.6 

219.0 

-56.5 

99.9 

269.7 

36.7 

36.7 

37.9 

99.0 

11566.7 

219.0 

-59.9 

99.9 

271 .2 

36.3 

36.3 

38.9 

100.0 

11 rifl.9 

209.0 

-53,9 

99.9 

276.2 

36.6 

36.3 

39.0 

101.0 

11905.8 

203.0 

-53.6 

99.9 

2 79.0 

30.9 

30,6 

39,7 

102.0 

12033.7 

199,0 

-53.9 

99.9 

282.5 

28.5 

27.8 

90.  1 

103.0 

12196.9 

199.0 

-59.9 

99.9 

282.5 

30.2 

29.5 

90.7 

109.0 

12330.2 

190.0 

-55.0 

99.9 

281,1 

30.5 

29.9 

91.  1 

105.0 

12‘500.5 

185.0 

-55.3 

99.9 

280.0 

31.5 

31,  1 

91,7 

106.0 

12690,0 

181.0 

-55.2 

99.9 

279.6 

62.2 

61.6 

92.2 

107.0 

12782.5 

177.0 

-55.8 

99.9 

280.0 

69.7 

68.9 

92.7 

108.0 

12927.8 

173.0 

-56.5 

99.9 

280.1 

67.7 

67.0 

93.3 

109,0 

13113,5 

168.0 

-57.3 

99.9 

2 7,3.8 

37.5 

37.0 

93.8 

IIO.O 

13265.5 

169.0 

-58.5 

99.9 

3 76.5 

31.8 

31.6 

99.5 

111.0 

13959.7 

159.0 

-59.9 

99.9 

2 75.1 

35  .6 

35.3 

95.1 

112.0 

13619.0 

155.0 

-60,  1 

99,9 

275.8 

63.2 

63.0 

95.7 

113.0 

1 3790,9 

152.0 

-60.3 

99,9 

376.7 

65.0 

66.7 

96.2 

119.0 

13999.9 

197.0 

-60.9 

99.9 

278.5 

60.6 

39.9 

96.8 

115.0 

19077.8 

199.0 

-60.8 

99.9 

2?3.9 

31.6 

30.6 

97.6 

116.0 

19297.6 

139.0 

-60.  8 

99.9 

291.6 

27.1 

25.2 

98.  1 

1 17.0 

19933.2 

136,0 

-61.3 

99,9 

291.3 

30,7 

28.6 

93.7 

118.0 

19618.9 

132.0 

-61.3 

99.9 

285.6 

32.5 

30.8 

99.1 

119.0 

198C8  .9 

128.0 

-62.2 

99.9 

285.0 

29.6 

28.5 

99.7 

120.0 

19955.1 

125.0 

-63.2 

99,9 

278.5 

26.3 

26.0 

50.2 

121.0 

15109.0 

122.0 

-69.7 

99.9 

273.2 

26.2 

26.2 

50.8 

122.0 

15255.3 

119.0 

-66.5 

99.9 

271.2 

27.2 

27.2 

51.9 

123.0 

15951.7 

115. 0 

-67.  7 

99.9 

270.8 

28.9 

28,9 

52.0 

129.0 

15620.9 

1 12.0 

-68.6 

99.9 

272.3 

29.6 

29.6 

52.7 

125.0 

15782,6 

109.0 

-69.7 

99.9 

276.1 

29.0 

28.9 

53.3 

126.0 

16005.1 

105.0 

-70.3 

99.9 

272.3 

28.6 

28.6 

53.9 

127,0 

16176.8 

102.0 

-71.5 

99.9 

270.0 

31.1 

21.  1 

59,5 

128.0 

16352,6 

99.0 

-72.7 

99.9 

3.63.9 

36.0 

36.0 

55.1 

129.0 

15533.1 

96.0 

-73.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

55.8 

130.0 

15719.9 

93.0 

-72.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.5 

131.0 

16977.9 

89,0 

-72.9 

99.9 

999.9 

99,0 

99,9 

A21 


126  89.  0 


V rn^.p 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RM 

RANGE 

AZ 

M/SrC 

OG  K 

DG  «• 

GM/KG 

PET 

KM 

or, 

3 1 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  7 

102. 

1.6 

331,1 

999,9 

09,9 

999.0 

66,  5 

102. 

0.2 

336.5 

999.9 

99.9 

999.0 

65.8 

101. 

-0.7 

339.3 

999.9 

99.9 

099.9 

65.6 

101. 

-2.7 

36  3.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

101. 

-6,8 

366.5 

999.9 

99.9 

999,9 

69.3 

101. 

-6,2 

367,9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

101. 

-6.5 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

lOl. 

-5.9 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  1 

101. 

-5,5 

352.9 

999.9 

9°. 9 

999.9 

52.  7 

101. 

-7.0 

355.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

101. 

-8,  6 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

101. 

-8  6 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57,0 

101. 

-5  8 

359,5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

101. 

-3.6 

360.0 

990.9 

99.9 

999.9 

59.5 

101. 

-3.2 

361.7 

099.9 

99.9 

999.9 

60.6 

101. 

-6.6 

363,2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  2 

lOI. 

-5.2 

366.9 

999,9 

99.9 

999.9 

63.7 

100. 

-6.0 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

100. 

-7.6 

369.7 

999.9 

99,9 

999,9 

66.6 

100, 

-10,0 

373.6 

999,9 

99,9 

999.9 

67.9 

101. 

-11-1 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

101. 

-10.6 

378.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

101. 

-8.1 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

lOl. 

-3,6 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

101. 

-1 . 3 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

101. 

-0  6 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

101. 

-0.6 

381.3 

999,9 

99,9 

999.9 

76.  1 

101. 

-1.2 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

101. 

-2.1 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

100. 

-1.1 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

100. 

0,0 

387.6 

999.9 

99,9 

999.9 

70.2 

100. 

0.7 

388.5 

999,9 

99.9 

999.9 

79.7 

100. 

99  .9 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99-9 

395.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

600.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

( 


STATICN  MO.  261 
OFl  RIOt  TEX 


7 FEBRUARY  1975 

Ills  r.MT 


TIME 

CNTCT 

HE  I GMT 

P®ES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEFO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  r 

OG  C 

OG 

M/SEG 

M/SFC 

0.0 

7.3 

314.0 

580.7 

0.0 

-2.9 

120.0 

1.5 

-1.3 

0.3 

8.0 

376.9 

981.0 

1.8 

-6.9 

136.3 

3.5 

-2.4 

0.5 

9,0 

468.1 

970,0 

3.4 

-7.7 

133.3 

3.5 

-2.4 

0.9 

10.0 

560.5 

959.0 

2.8 

-8.4 

149.5 

3.7 

-l.P 

1.4 

ll.O 

670.9 

946.0 

2.6 

-9.0 

164.9 

4.8 

-1.3 

1.7 

12.0 

765.4 

935,0 

2,4 

-11.2 

in. 2 

5,1 

-0.8 

2.0 

13.0 

861  .0 

924.0 

2.3 

-8.2 

1 n,2 

5.2 

-0.3 

2.4 

■ 14,0 

9 57.7 

913.0 

1.6 

-7.2 

134.4 

5.2 

0,4 

2.7 

15.0 

1055.1 

902.0 

0,5 

-9.0 

103.3 

5.1 

0.3 

3.1 

16.0 

1171.6 

809.0 

n.2 

-10.4 

175.4 

4.0 

-0,4 

3.5 

17.0 

1271.2 

878.0 

-0.6 

-13.6 

159.7 

4.3 

-1.5 

3.9 

18. 0 

1362.7 

868.0 

-1.0 

-15.2 

147.9 

4.2 

-2.2 

4.1 

19.0 

1464.5 

857.0 

-0.3 

-16.8 

148.9 

3.9 

-2.0 

4.5 

20.0 

1558. 2 

847.0 

-0.5 

-16.2 

169.8 

3.3 

-0.6 

4.9 

21.0 

1681 .7 

834.0 

-1.3 

-16.6 

203.7 

3.0 

1.4 

5.3 

22.0 

1777.9 

824,0 

-0.6 

-23.0 

237.0 

2.9 

2.5 

5.6 

23.0 

1 375.5 

814.0 

0.2 

-17.9 

258.0 

3.2 

3.1 

6.0 

24.0 

1974.6 

804  .0 

0.2 

-15.3 

280.7 

4.3 

4.2 

6.4 

25.0 

2075.1 

794.0 

1.4 

-14.5 

291.3 

5,1 

4.8 

6.9 

26.0 

2197.6 

702.0 

0.8 

-8.7 

307.5 

5,6 

4.4 

7.2 

27,0 

2301.0 

772.0 

1.0 

-14.6 

309.  7 

6.5 

5.0 

7.7 

28.0 

2405.9 

762.0 

1.8 

-15.8 

307.0 

8.6 

6.B 

8.1 

29.0 

2512.5 

752.0 

2.1 

-18.2 

304.7 

10.5 

8.6 

3.5 

30.0 

2620.5 

742,0 

2.4 

-17.2 

302.6 

12.6 

IP. 6 

3.9 

31.0 

2719.2 

733.0 

2.6 

-16.0 

300.5 

13.0 

11.9 

9.2 

32.0 

2830.0 

723.0 

1.8 

-16.8 

293.0 

14.0 

12.3 

9.5 

33.0 

2930.8 

714.0 

0.8 

-16.1 

297,0 

14.0 

12.5 

10.0 

34.0 

3044.0 

704.0 

0.3 

-16.0 

295.2 

13. p 

12.5 

10.3 

35.0 

3147.0 

695.0 

-0,6 

-17.3 

295.6 

14,3 

12. 9 

10.9 

36.0 

3286.2 

683.0 

-0.3 

-17.2 

296.1 

15.7 

14.1 

11.3 

37.0 

3392.4 

674.0 

0.2 

-20.0 

294.9 

16.8 

15.2 

11.6 

38.0 

3500.1 

665.0 

0.2 

-17.0 

293.3 

17,4 

16.0 

12.  1 

39.0 

3609.  1 

656.0 

-0,6 

-18.6 

290.0 

18.1 

17.0 

12.5 

4O.O 

3719.4 

647.0 

-1.1 

-19.0 

287.9 

18  .4 

17.5 

13.0 

41.0 

3855.9 

6 36.0 

-1.9 

-19.6 

287.3 

18.3 

17.5 

13.3 

42.0 

3969,0 

627.0 

-2.8 

-19,3 

287.8 

18,1 

17,2 

13.8 

43.0 

4083.4 

610.0 

-3.9 

-19.4 

289.3 

17.7 

16.8 

14.2 

44.0 

4186.1 

610.0 

-4.5 

-19.8 

288.2 

17.6 

16.7 

14.6 

45.0 

4302. P 

601.0 

-5.6 

-20.3 

267.6 

17.6 

16.8 

15.0 

46.0 

4421.  1 

592.0 

-6.2 

-20,8 

287.6 

17,8 

17,0 

15.4 

47,0 

4527.4 

584.0 

-7.2 

-21.  1 

289.2 

17.9 

16.9 

15.8 

48.0 

4648.3 

575.0 

-7.8 

-21,2 

292,2 

18.0 

16.7 

16.2 

49.0 

4757.1 

567.0 

-8.7 

-21.8 

295.2 

18.2 

16.4 

16.6 

50.0 

4867.1 

559.0 

-9.5 

-22.8 

297.5 

10.2 

16.1 

17.0 

51.0 

5020.5 

548.0 

-10. 1 

-23.5 

290.5 

18.0 

15.8 

• BY  SPEFn  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEkPOLATFO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


422 


f 

( 


158  13.  0 ( 


V Cn>p 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

M/S  c 

DG  K 

OG  K 

GH/KG 

PET 

KM 

DG 

( 

0.7 

274.4 

282.5 

3.1 

81.0 

0.  0 

0. 

?.6 

276,7 

282.9 

2.3 

52,4 

0.2 

293. 

( 

2.6 

279.3 

205.2 

2.2 

43.9 

0.2 

293. 

3.2 

279.5 

285.2 

2.1 

43.4 

0.2 

301. 

4.7 

280,4 

285.9 

2.0 

41.9 

0.3 

315. 

5.  1 

281.1 

285.9 

1.7 

35.7 

0.4 

322. 

5. 2 

202.0 

280.1 

2.2 

45.9 

0.5 

327. 

5.  1 

282.3 

288,9 

2.4 

52.  1 

0.6 

334. 

( 

5.  1 

282.1 

287. P 

2.1 

48.9 

0.7 

338, 

4.7 

282.9 

288.3 

1.9 

44.8 

0.  a 

342. 

4.0 

203.0 

287,3 

1.5 

36.8 

0.9 

343. 

( 

3.5 

283,6 

287.4 

1.3 

32.0 

1.0 

341. 

3 A 

284.8 

288. 2 

1.2 

28.6 

1.1 

340. 

3 .2 

286.1 

289.7 

1.3 

29.3 

1.2 

339. 

( 

2.6 

286.5 

290.1 

1.3 

30.0 

1. 2 

342, 

1,6 

288.1 

290.3 

0.7 

16.4 

1.3 

345. 

0.7 

290.0 

393.4 

1.1 

24.1 

1.3 

347. 

-0  .8 

291  .1 

295.3 

1.4 

30.0 

1.3 

350. 

-1.9 

?P3,5 

2P8.  1 

1.6 

29.3 

1.2 

356. 

-3.4 

294,2 

301,4 

2.5 

48.9 

1. 1 

3. 

-4.,  1 

295.4 

300.0 

1.6 

30.0 

1.1 

7. 

-5.  2 

297.3 

301.7 

1.5 

25.7 

0.9 

18. 

-6,  0 

298.8 

302.4 

1.2 

20.5 

0,9 

31. 

( 

-6.8 

300.3 

304,3 

1.3 

21.8 

0.9 

45. 

-7.0 

301.5 

305.8 

1.4 

22.2 

1.1 

68. 

-6.8 

301.0 

306.1 

1.4 

23.6 

1.3 

77. 

( 

-6,4 

301.8 

306.5 

1.5 

27.0 

1.5 

83. 

-5  ,9 

302.5 

307.3 

1.6 

28.1 

1.8 

90. 

c 

-6  2 

302.6 

306.9 

1.4 

27.0 

2.1 

92. 

-6.9 

304.4 

308.9 

1.5 

26.6 

2.5 

97. 

-7.0 

306,1 

309.7 

1.2 

20.1 

2.9 

100. 

-6.9 

307,3 

312.0 

1.5 

26.2 

3.  2 

102. 

< 

-6.2 

307.6 

311.8 

1.3 

24.2 

3.8 

103. 

-5.6 

308.3 

312.4 

1.3 

24.2 

4.2 

104. 

-5.5 

308.9 

312.9 

1.3 

24.2 

4.7 

104. 

( 

-5.  5 

309,1 

313.2 

1.3 

26.7 

5.  1 

104. 

-5,  6 

309.1 

313.3 

1.3 

28.6 

5.6 

104. 

( 

-5.5 

309.6 

313.7 

1.3 

29.0 

6.0 

105. 

-5.4 

309,7 

313,7 

1.3 

30.1 

6.5 

105. 

-5.4 

310.3 

314.2 

1.2 

30.  1 

6.9 

105. 

-5.9 

310.3 

314.1 

1.2 

31.9 

7.3 

105. 

( 

-6  8 

311.0 

314.9 

1.2 

33.1 

7.7 

105. 

-7.7 

311.2 

314,9 

1.2 

33.5 

8.2 

106. 

-8,4 

311.4 

314.9 

1.1 

32.8 

8.6 

107. 

■ 

-8.6 

312.5 

315.9 

l.O 

32.2 

9.  1 

107. 

< 


{ 

< 


STATION  NO.  261 
DEL  RIO,  TEX 


7 FFRRIfARV  1975 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

019 

1115  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

158 

RH 

13. 

RANGE 

0 

AT 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEE 

M/SEf. 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

' 

17.4 

52.0 

5133.8 

540.0 

-10.5 

-24.5 

298.1 

17.9 

15.8 

-8.4 

313.3 

316.4 

l.O 

30.6 

9.  4 

108. 

17.8 

53.0 

5248.4 

532.0 

-n.7 

-25.7 

297.4 

18.0 

16.0 

-8.3 

313.2 

316.1 

0.9 

29.9 

9.  8 

108. 

( 

18.1 

54.0 

5364.3 

524.0 

-12.5 

-26.2 

296.8 

18.2 

16,3 

-0.2 

313.6 

316.4 

O.fl 

30.6 

10.2 

108. 

18.5 

55.0 

5466.8 

517.0 

-13.7 

-27.3 

295.9 

18.5 

16.6 

-8.  1 

313.4 

316.0 

0.8 

30,3 

10.6 

109, 

19.0 

56.0 

5615.1 

507,0 

-14.5 

-28.2 

294.5 

18.8 

IT.  1 

-7,  0 

314.2 

316.6 

0.7 

30.0 

11.2 

109, 

I 

19.5 

57.0 

5735,4 

499.0 

-15.6 

-28.8 

292.4 

19.6 

18.1 

-7.5 

314.2 

316.6 

0.7 

31.0 

11.7 

109. 

19.8 

58.0 

5857.1 

491.0 

-16.6 

-29.3 

291.1 

19.9 

18.6 

-7.2 

314.5 

316.8 

0.7 

31.9 

12.  1 

109. 

20.2 

59.0 

5964.9 

484.0 

-17.3 

-30.4 

289.4 

20.1 

18.9 

-6.7 

314.9 

317,0 

0.6 

30.7 

12.6 

109. 

( 

20.6 

60.0 

6089.6 

476.0 

-18.5 

-31.5 

287,7 

19.8 

18.9 

-6.0 

314.9 

316.9 

0.6 

30.7 

n.  1 

109. 

21.0 

61.0 

6199.9 

469.0 

-19.6 

-32.3 

285.8 

10.5 

18.8 

-5.3 

314.9 

316.7 

0.5 

31.1 

13.5 

109. 

i 

21.5 

62.0 

6327.5 

461.0 

-20.6 

-32.5 

2 83.9 

19.3 

18.0 

-4.  6 

315.1 

316.9 

0.5 

33.4 

14.  1 

109. 

21.9 

63.0 

6440.5 

454.0 

-21,4 

-31.7 

283.  1 

19,3 

18,8 

-4.  4 

315.5 

317.5 

0.6 

38.6 

14.6 

109, 

22.3 

64.0 

6554.9 

447.0 

-22.5 

-31.9 

282.9, 

19.8 

19.3 

-4,4 

315.5 

317.5 

0.6 

41.8 

15.0 

109. 

22.7 

65.0 

6587.1 

439.0 

-23.9 

-31.7 

283.2 

2.0.7 

20.1 

-4.7 

315.5 

317.5 

0.6 

48.2 

15.5 

109. 

23.2 

66.0 

6838.1 

430.0 

-25.1 

-32.3 

284.1 

21  .7 

21.0 

-5.3 

315,8 

317,8 

0.6 

50,7 

16.  1 

108, 

23.6 

67.0 

6939.9 

424.0 

-26,4 

-33.7 

285.2 

21.8 

21.0 

-5,7 

315,4 

317,2 

0.5 

49,7 

15,  7 

108. 

24.1 

68.0 

7060.2 

4 1 7,  0 

-26.9 

-34.6 

286.0 

20.7 

19.9 

-5.7 

316.2 

317.9 

0.5 

47.8 

17.4 

108, 

! 

24.6 

69.0 

7182.1 

410.0 

-27.3 

-35,5 

2 84.9 

19.5 

18.8 

-5.0 

316.6 

318.1 

0.4 

47.7 

17.9 

108. 

25.0 

70.0 

7305.6 

403.0 

-28.6 

-37.3 

282.5 

18.9 

18.5 

-4.  1 

317.1 

318.4 

0.4 

42,5 

18.4 

108. 

25.6 

71.0 

7467,2 

394.0 

-29.4 

-39,6 

279,0 

18,9 

18,7 

-2.9 

318.1 

319,2 

0.3 

36.1 

19.  1 

108. 

r 

26.1 

72.0 

7594.9 

387.0 

-30.4 

-41.2 

277.4 

19.2 

19.1 

-2.5 

318.5 

31.9.4 

0.3 

33.4 

19.6 

107. 

26.5 

73.0 

7705.8 

381.0 

-31.4 

-42.1 

276.8 

19.5 

19.4 

-2.3 

31B.5 

31,9.4 

0.2 

33.7 

20.  1 

107. 

c 

27.0 

74.0 

7837.0 

374.0 

-32.0 

-43.4 

276.3 

19.8 

19,7 

-2,2 

319.5 

320.3 

0,2 

30,7 

20,7 

107, 

27.5 

75.0 

7970.3 

367.0 

-32.  8 

-44.  1 

275.8 

19.5 

19.4 

-2.0 

320,2 

320.9 

0.2 

30.7 

21.3 

107. 

27.9 

76.0 

8006.0 

361.0 

-34.  1 

-45.3 

275.9 

19.0 

18.9 

-2  0 

319.9 

320.5 

0.2 

30.7 

21.7 

106. 

r 

28.4 

77.0 

8203.2 

355.0 

-35.2 

-45.2 

277.0 

19.2 

19,1 

-2  ,3 

320.0 

320.7 

0.2 

34.6 

22.2 

106. 

28.9 

78.0 

8321.8 

349,0 

-36.  1 

-45.3 

273,  7 

21.0 

20.7 

-3.. 2 

320,3 

320.9 

0.2 

37.  8 

22.8 

106. 

29.4 

79.0 

8462.1 

342.0 

-37.3 

-46.0 

279.9 

23.2 

22.8 

-4.0 

320.5 

321,1 

0.2 

39.5 

23.4 

106. 

29.9 

80.0 

8604.6 

335.0 

-38.5 

-47.1 

230.3 

24.0 

23.6 

-4.3 

320.7 

321.3 

0.2 

39.5 

24.3 

106. 

c 

30.3 

81.0 

8770.4 

327.0 

-39.5 

-47.9 

280.0 

23.7 

23.3 

-4.1 

321.6 

322,1 

0.1 

39.7 

24.8 

105. 

30.3 

82.0 

8856.8  , 

321.0 

-40.  7 

99.9 

279,4 

23.6 

23.3 

-3.9 

321.7 

999.9 

99,9 

999.9 

25.5 

105, 

G 

31.3 

83.0 

9024.9 

315.0 

-41.9 

99.9 

278.6 

24.3 

24.0 

-3.6 

321.9 

909.9 

99.9 

999.9 

26.2 

105. 

31.8 

84.0 

9155.0 

309.0 

-42.7 

99.9 

277.8 

24.6 

24.3 

-3.3 

322.4 

999.9 

99.9 

909.9 

27.0 

105. 

32.2 

85.0 

9286.9 

303.0 

-44.1 

99.9 

277.2 

24.5 

24.3 

-31 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

105, 

32.8 

86.0 

9420.8 

297,0 

-45.  1 

99.9 

276.2 

24.7 

24,6 

-2,7 

322.7 

999,9 

99.9 

999.9 

28,4 

104. 

G 

33.2 

87.0 

9556.9 

291.0 

-45.7 

99.9 

275.0 

25.2 

25.1 

-2,2 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

104. 

33.7 

88.0 

9695.3 

285.0 

-47.0 

99.9 

272.5 

25.8 

25.8 

-1.1 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

104. 

0 

34.1 

89.0 

9836.0 

279.0 

-47.9 

99.9 

270.1 

26.1 

26.1 

-o.i 

324.5 

999,9 

99,9 

999.9 

30,  3 

104. 

34.6 

90.0 

9955.0 

274.0 

-48.8 

99.9 

267,4 

26.4 

26.4 

1.  2 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

31.1 

103. 

35.1 

91.0 

10100,1 

268.0 

-50.2 

99.9 

265,9 

26.7 

26.7 

19 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

103. 

0 

35.6 

92.0 

10222.7 

263.0 

-51.6 

99.9 

266.2 

27.2 

27.1 

1.8 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

103. 

36.0 

93.0 

10347.2 

258.0 

-52.0 

99,9 

267.3 

27.3 

27.2 

1.3 

325.8 

999.9 

99,9 

999.9 

33.3 

102. 

36.5 

94.0 

10473.6 

253.0 

-53.1 

99.9 

267.8 

25.8 

25.8 

1.0 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.  2 

102. 

37.0 

95.0 

10602.0 

248.0 

-54.1 

99.9 

268.1 

24.5 

24,5 

0.8 

326.4 

999,9 

99.9 

999.9 

34.8 

102. 

'v-. 

37.5 

96.0 

10785,3 

241.0 

-55,1 

99.9 

269.7 

25.2 

25.2 

Oc  1 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

101. 

* BY  SPEED  1EANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG  C 

* BY  TEHP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  HEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  261 

DEL  Pin,  Tfx  ( 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  150  13.  0 C 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

LI  COMP 

V COSP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or,  c 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SIC 

DG  K 

or,  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

nG 

c 

33.0 

97.0 

10910. B 

236.0 

-56.4 

99.9 

271.8 

26.7 

26.7 

-0.  8 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

101. 

33.5 

98.0 

11054.5 

231.0 

-56.9 

99.9 

272.3 

28.2 

28.2 

-I..I 

328.  8 

999„9 

90,9 

999.0 

37,0 

lOl, 

39.0 

99.0 

11193.3 

226.0 

-56.4 

99.9 

270.2 

10.7 

30.7 

-0,1 

331  .6 

999.0 

99.9 

999.9 

38.0 

101. 

39.4 

100.0 

11307.0 

222.0 

-55.1 

99.9 

268.3 

33.5 

33.4 

1,0 

335.4 

999.9 

99-0 

999.9 

38.6 

101. 

40.0 

101.0 

11482.7 

216.0 

-53.5 

99.9 

267.6 

36.4 

36.4 

1.5 

340.6 

999.9 

r'  CT  - . 
> a 

999,9 

40.0 

100, 

40.6 

102.0 

11633.4 

211.0 

-53.5 

99,9 

269.8 

36.3 

36.3 

0.  1 

342.8 

999,9 

TO,.'/ 

999.9 

4L.2 

100. 

41.0 

103.0 

11756.3 

207.0 

-54,4 

99.9 

271.3 

34.9 

34.9 

-0,8 

343.2 

999.9 

99.9 

999.0 

42.  1 

100. 

41.5 

104.0 

11913.3 

202.0 

-53.5 

99.9 

272.9 

32.6 

32.6 

-1.7 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

00. 

c 

42.1 

105.0 

12042.1 

198.0 

-53.1 

99.9 

276.3 

34.8 

34.6 

-3.8 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  1 

99. 

42.6 

106.0 

I220f .9 

193.0 

-53.1 

99.0 

2 78-7 

39.4 

39.0 

-5.9 

352.2 

999,9 

99,9 

999.9 

45.2 

99, 

43.  1 

107.0 

12341.9 

189.0 

-53,1 

99.9 

279.7 

42.2 

41,6 

-7.1 

354.3 

999.9 

09.9 

999.9 

46.0 

99. 

c 

43.7 

loa.o 

12470,7 

185.0 

-53.1 

99.9 

279.8 

42.3 

41.6 

-7.2 

356.2 

990.9 

99.9 

990.9 

48.  1 

99. 

44.2 

109.0 

12620.4 

181.0 

-53.6 

99.9 

280.2 

41.1 

40.5 

-7,3 

358.0 

999.9 

99.9 

999.0 

49.  5 

99, 

44.7 

110-0 

12763.6 

177.0 

-54.9 

99,9 

280.9 

40.0 

39.3 

-7,6 

358.  1 

999,9 

09,9 

090.0 

50.7 

09, 

< 

45.4 

111.0 

12946.2 

172.0 

-56.4 

99.9 

280.7 

40.5 

39.0 

-7  .6 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

99. 

45.9 

112.0 

13095.3 

168.0 

-57.3 

99.9 

279.7 

39.8 

39.2 

-6  7 

359.6 

990,9 

99.9 

999.0 

53.6 

99, 

46.5 

113.0 

13247.4 

164,0 

-58,1 

99.9 

278,4 

37.0 

37,4 

-5,.  5 

360.6 

999,9 

99,0 

999.9 

54.9 

99. 

c. 

46.9 

114.0 

13402.8 

160.0 

-58,5 

99.9 

277.9 

30.5 

38.2 

-5.3 

362.6 

999.9 

90.9 

999.9 

55.8 

99. 

47.5 

115.0 

13561.4 

1S6.0 

-59.9 

99.9 

276.9 

41.1 

40.8 

-4.9 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.1 

99. 

48.1 

116.0 

13764.8 

151.0 

-60.3 

99.9 

276,0 

40.5 

40.3 

-4.3 

365.6 

999,9 

99.9 

999.9 

58.9 

99, 

r 

40.6 

117.0 

13089.6 

148.0 

-61.3 

99.9 

276.  1 

38.4 

38.2 

-4.1 

365.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

99. 

49,2 

118.0 

14059.3 

144.0 

-61  .9 

99.9 

277.8 

39.4 

39.0 

-5.  3 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

99. 

49.7 

119.0 

14189.2 

141.0 

-63.2 

99.9 

280.5 

42.0 

41.3 

-7,  7 

367.6 

999,9 

99,9 

999,9 

62.4 

99. 

r 

50.1 

120.0 

14366.0 

137,0 

-63.6 

99.9 

283.2 

42.6 

41.5 

-9eT 

370.0 

999.9 

99,9 

909,9 

63,5 

99. 

50.6 

121.0 

14501.8 

134.0 

-63,  8 

99.9 

285.9 

39.6 

30.1 

-10.9 

372.0 

999.9 

99.9 

909.9 

65.0 

99. 

51.2 

122.0 

146E7.5 

130.0 

-64.0 

99.9 

285.5 

35.9 

34.6 

-9,6 

374.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

99. 

f 

51.8 

123.0 

14830.1 

127.0 

-65.2 

99.9 

281.2 

34.3 

33.6 

-6.7 

375.2 

999.9 

99.9 

999,9 

67,5 

too. 

52.2 

124.0 

14975.5 

124,0 

-65.  a 

00,9 

278.9 

33.3 

32.9 

-5.  1 

376,7 

999.9 

99,9 

999.9 

68.2 

99. 

52.9 

125-0 

15174.2 

120.0 

-66.9 

99.9 

279.1 

31 .5 

31.1 

-5.0 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

99. 

53.4 

126.0 

15327.5 

117.0 

— 66 . 0 

99.9 

281.3 

29.5 

28.0 

-5  a 

382.6 

999,9 

99.9 

999.0 

70.4 

99. 

54.0 

127.0 

15484.3 

114.0 

-67.9 

99,9 

202.3 

26.4 

25.8 

-5,  6 

381.9 

999.9 

99.9 

909.9 

71.  7 

100. 

54.6 

123.0 

15698.5 

110. 0 

-69,0 

99.9 

280.  I 

26.5 

26.0 

-4,  7 

303.8 

999.9 

99.9 

990.9 

T2.2 

100. 

55.1 

129.0 

15808.0 

108.0 

-69.9 

99.9 

277.9 

27.1 

26.9 

-3.7 

384.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.3 

100. 

55.7 

130.0 

16031.9 

104.0 

-71.3 

99.9 

275.5 

25.8 

25.6 

-2.5 

385.7 

999.0 

99.9 

999.9 

74,2 

99. 

56.3 

131.0 

16204.5 

lOl.O 

-72.2 

99,9 

271.5 

25.5 

25.4 

-1.6 

387.  1 

990,9 

99.9 

999,9 

75.1 

99. 

r 

56.9 

112.0 

16381.9 

98,0 

-72.5 

99.9 

271.8 

26.6 

26.6 

-0, 0 

389.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

99. 

57.5 

133.0 

16564.6 

95.0 

-72.5 

99.9 

270.7 

24  .6 

24 . 6 

-0.  3 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

99. 

57.9 

134.0 

16689.6 

93.0 

-72.7 

99.9 

271.9 

24.4 

24.4 

-0,8 

395,3 

999,9 

99.9 

999.9 

77.4 

99. 

C 

58.5 

135.0 

16881. 1 

90.0 

-74.7 

99.9 

274,  7 

29,6 

29.5 

-2,4 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

99. 

59.1 

136.0 

17077.9 

37.0 

-75.3 

99.9 

276.5 

32.2 

32  .0 

-3,7 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

99. 

59.8 

137.0 

17350.9 

83.0 

-75.0 

99.9 

278.4 

20.4 

2B.I 

-4.2 

403.8 

999.9 

99,9 

999.9 

80.9 

99, 

c 

60.5 

138.0 

17564.5 

80,0 

-75.0 

99.9 

281.0 

26.3 

25.8 

-5,0 

408.0 

999,9 

99,9 

999.9 

82,0 

99, 

61.1 

139.0 

17785.8 

77.0 

-76.1 

99.9 

284.6 

25.0 

24.2 

-6  3 

410.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

99. 

61.0 

140.0 

18015.8 

74.0 

-75.0 

99.9 

286.9 

19.2 

IB. 4 

-5.  6 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

99, 

62.5 

141.0 

18256.2 

71.0 

-74.7 

99.9 

283.1 

15.4 

15.0 

-3,5 

422.8 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

99. 

»■  BY  SPEED  ►'FANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 aND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIMC  hAVE  REIN  I NTEP POL ATE D 
•*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  261 
OFt  RlOf  TEX 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

Hr IGHT 

PRES 

tfmp 

DEN  PT 

niP. 

SPEFO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

m/sfc 

M/5EC 

63.2 

142.0 

13423.1 

69.0 

-72.7 

99.9 

2 84.0 

19.9 

19.3 

64.0 

143.0 

13605.1 

66.0 

-71.1 

99.9 

289,2 

23.1 

21,0 

64.9 

144.0 

18961.3 

63.0 

-69.9 

99.9 

291.4 

17.4 

16.2 

65.8 

145.0, 

19251.7 

60.0 

-69.9 

99.9 

293.3 

16.6 

15.2 

66.7 

146.0 

19557.4 

57.0 

-69.5 

99.9 

292.6 

13.3 

12.3 

67.7 

147.0 

19770.3 

55.0 

-69.9 

99.9 

267.3 

11.9 

U.9 

68.6 

148.0 

20105.2 

52.0 

-68.8 

99.9 

249.4 

8.2 

7.7 

69.6 

149.0 

20340.4 

50.0 

-67.9 

99.9 

261.0 

13.5 

13.4 

70.7 

150.0 

20712.4 

4 7.0 

-67.9 

99.9 

256.  7 

15.7 

15.3 

71, R 

151.0 

-20575.2 

45.0 

-65.8 

99.9 

279.  7 

16.0 

15.8 

72.9 

152.0 

21394.6 

42.0 

-65.4 

99.9 

286.4 

16.7 

16.0 

73.9 

153.0 

21690.9 

40.0 

-66.2 

99.9 

286.0 

14.7 

14.2 

75.0 

154.0 

22163.6 

37.0 

-66.0 

99.9 

275.8 

14.9 

14.8 

76.4 

155.0 

22502.6 

35.0 

-63. 8 

99.9 

2 78.7 

18.2 

18.0 

77.9 

156.0 

23056.5 

32.0 

-60.4 

99.9 

206.7 

15.0 

14.4 

79.3 

157.0 

23457.4 

30.0 

-61,7 

99.9 

281.0 

18.1 

17.0 

80.9 

158.0 

24111.6 

27.0 

-60.6 

99.9 

281  .0 

15.6 

15.2 

82.7 

159.0 

24589.3 

25.0 

-61,9 

99,9 

272,1 

10.6 

10,6 

84.6 

160.0 

25380.0 

22.0 

-62.1 

99.9 

253.6 

14.1 

13.5 

87.2 

161.0 

25973.3 

20.0 

-59.2 

99,9 

262.0 

18.9 

18.7 

69.3 

162.0 

26635.0 

18.0 

-58,3 

99,9 

253.0 

25.5 

24,4 

92.3 

163.0 

27787.0 

15.0 

-56.6 

99.9 

279.1 

26.7 

26.3 

95.8 

164.0 

28658.6 

13.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

425 


( 


158  13.  0 C 


V CO»'P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-4.8 

430.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

99. 

-7.6 

439,7 

999,9 

99.9 

999.9 

86.4 

99. 

-6c4 

448.2 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

99. 

-6,  5 

454.5 

999.9 

99.9 

999,9 

88.2 

100. 

-5.  1 

462.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

100. 

0,  6 

465.9 

999,9 

99.9 

999,9 

89.9 

100. 

2.9 

476.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

100. 

1.9 

483.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  9 

99. 

3.6 

492.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91,7 

99, 

-2.7 

503.3 

999,9 

99.9 

995.9 

93,0 

99. 

-4.7 

514.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

99. 

-4.  1 

519.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  7 

99. 

-1.5 

531,8 

999,9 

99.9 

999.9 

95.  8 

99. 

-2,7 

546.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

97.2 

99. 

-4.3 

569.3 

999.9 

99.9 

999. 9 

98.7 

99. 

-3.5 

576.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

99. 

-3.2 

597.1 

999,9 

99,9 

999,9 

101.7 

99, 

-0c4 

606.7 

999,9 

99.9 

999,9 

102.9 

99. 

4 0 

628.8 

999.9 

99.9 

999.9 

104.4 

99. 

2 6 

655.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  I 

99. 

7,  5 

677.9 

999,9 

99,9 

999,9 

108,7 

98, 

-4,2 

719.9 

999.9 

99,9 

999,9 

114.0 

97. 

99.9 

756.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  ?65 
MIDLAND,  TFX 


5 FFBRUARY  IR75 

2315  GMT  150  15.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/S'^C 

DG  K 

DG  k 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

11.5 

873,0 

913.3 

15,6 

0,6 

230,0 

5.7 

4.4 

3.7 

296.9 

309.1 

4.4 

36.0 

0.0 

0. 

0.3 

17.0 

931.6 

907.0 

14.6 

-0,0 

099.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.5 

308.2 

4.2 

36.5 

999.9 

999. 

0.7 

13.0 

1044.0 

895.0 

13.7 

-1.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99„9 

296.6 

307,4 

3.9 

35.2 

999,9 

999, 

l.l 

14.0 

1157,5 

E83,0 

12.9 

-2.  1 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

296,9 

307.4 

3.7 

35.2 

999.9 

999. 

1.7 

15.0 

1272.1 

871.0 

11.6 

-3.0 

248.3 

10.6 

9.8 

3.9 

296.7 

306.6 

3.5 

35.8 

0.9 

76. 

2.2 

16.0 

1407.2 

857.0 

10.3 

-3.9 

246.9 

10.5 

9.6 

4.1 

296.7 

30  6.  1 

3,3 

36.4 

1.3 

74. 

2.7 

17.0 

1514.5 

846.0 

9.2 

-4.2 

746.5 

11.2 

10.2 

4.5 

296  .6 

306.0 

3.3 

30.5 

1.6 

72. 

3.1 

18  .0 

1622  .7 

835.0 

8.0 

-4.4 

246.5 

12.6 

11.5 

5.0 

296.4 

305.8 

3,3 

41.2 

1.8 

72. 

3.6 

19.0 

1741.9 

823.0 

6.6 

-4,9 

248.7 

13.4 

12.5 

4.9 

296.2 

305.3 

3,2 

' 43.7 

2.3 

71. 

4.0 

20.0 

1852.2 

812,0 

5.9 

-4.3 

251.3 

13.4 

12.7 

4.3 

296.6 

306,3 

3,4 

40.0 

2.6 

71. 

4.4 

21.0 

1994.4 

798.0 

4.7 

-5.3 

253.0 

n .8 

11.3 

3 5 

296.8 

305.9 

3.2 

48.2 

2.9 

71. 

4.B 

22.0 

2107.4 

787.0 

3.9 

-5.4 

255.3 

11.4 

11. 1 

2 8 

297.1 

30  6,3 

3.3 

50.7 

3.  1 

71, 

5.1 

23.0 

2211.0 

777.0 

2.2 

-6.C 

257.4 

11.7 

11.4 

2 5 

296.4 

305,3 

3.1 

54.4 

3.3 

71, 

5.4 

24.0 

2326.  1 

766.0 

1.4 

-5.9 

258.0 

12.4 

12.  1 

2 .6 

296.7 

305.8 

3.2 

58.2 

3.6 

72. 

5.8 

25.0 

2442.3 

7*^5. 0 

-0.0 

-6.7 

261.3 

12.3 

12.2 

1.9 

296.3 

305.0 

3.1 

60.  6 

3.9 

72. 

6.4 

26.0 

2501  .4 

742.0 

-0.7 

-6.4 

265.5 

14.8 

14.8 

1.2 

297.1 

306.2 

3,2 

65.2 

4,3 

74, 

6.8 

27.0 

2700.7 

731.0 

-1.2 

-8.0 

267,0 

16.5 

16.4 

0.9 

29  7.9 

306.  1 

2.9 

59.5 

4.  7 

75. 

7.2 

28.0 

2810.5 

721.0 

-1.8 

-10.3 

270.6 

17.4 

17.4 

-0.2 

298.3 

305.3 

2.4 

52.2 

5.1 

76. 

7.6 

29.0 

2921.6 

711.0 

-1.8 

-13.1 

276.2 

18.1 

Ifl.O 

-1.9 

299.4 

305.2 

2.0 

41.4 

5.5 

77. 

7.9 

30.0 

3045.7 

700.0 

-1.6 

-13.7 

279.8 

18.9 

18.6 

-3.2 

300.9 

306,5 

1.9 

38,9 

5.  8 

78, 

3.3 

31.0 

3160.1 

690.0 

-2.4 

-15,  1 

283.8 

20.6 

20.0 

-4,9 

301.3 

306.4 

1.7 

36.7 

6.2 

80. 

8.7 

32.0 

3276,1 

630.0 

-2.  1 

-16.7 

286.3 

22.9 

22.0 

-6.4 

302.8 

307.5 

1.5 

31.4 

6.7 

82. 

9.1 

33.0 

3382.0 

671.0 

-1.8 

-18.6 

287.2 

25.7 

24.6 

-7.6 

304 . 3 

308.4 

1.3 

26.2 

7.2 

84. 

9.6 

34.0 

3501.5 

661.0 

-1  .9 

-17.9 

286.7 

29.1 

27,8 

-8.4 

305,5 

309.8 

1.4 

28,1 

7.9 

86. 

9.9 

35.0 

3622.5 

651.0 

-2.6 

-18.4 

286.3 

30.3 

29,  1 

-0.5 

306.1 

310.3 

1.4 

28.2 

8.5 

8 8. 

10.3 

36.0 

3770.0 

639,0 

-3.0 

-18.8 

286.2 

30.7 

29.5 

-8  ,5 

307.2 

311.4 

1.3 

28.2 

9.3 

89. 

10.8 

37.0 

3882.2 

610.0 

-3.8 

-18.9 

286.6 

30.4 

29.1 

-0  .7 

307.6 

311.8 

1.4 

29.7 

10.  1 

91. 

11.2 

38.0 

4008.3 

620.0 

-4.7 

-19.7 

236.8 

30.5 

29.2 

-8.8 

307.9 

312,0 

1.3 

29.7 

10.8 

92. 

11.7 

39.0 

4136,0 

610,0 

-5.6 

-19.9 

286.5 

31,1 

29,9 

-8,9 

308,3 

312.4 

1.3 

31.1 

11.7 

93. 

12.2 

40.0 

4239.4 

602.0 

-6.3 

-19.9 

285.7 

31.4 

30.2 

-8.5 

308.6 

312.7 

1.3 

33.1 

12.6 

94. 

12.7 

41.0 

4396.7 

590.0 

-7.2 

-20.9 

284.4 

31.2 

30.2 

-7.8 

309.4 

313.4 

1.3 

33.7 

13.6 

95. 

13.2 

42.0 

4516.3 

5f^.O 

-8.3 

-20.7 

2 82.6 

31.9 

31.  1 

-7.0 

309.  5 

313.5 

1.3 

35.8 

14.4 

95. 

13.6 

43.0 

4637.2 

5TS.0 

-9.3 

-20.7 

281.4 

32,8 

32.2 

-6.5 

309.7 

313.8 

1.3 

38.6 

15.  1 

96. 

14.0 

44.0 

4759.7 

56’3.0 

-10.1 

-20.9 

280.7 

33.2 

32.6 

-6.1 

310.1 

314.2 

1.3 

40.9 

16.2 

96. 

14.4 

45.0 

4083.7 

554.0 

-11.3 

-21.4 

280.5 

32.0 

31.5 

-5.9 

310.2 

314.1 

1.2 

42.9 

16,  8 

96, 

14.8 

46.0 

5009,1 

545.0 

-12.5 

-21.9 

283.5 

30.7 

30.2 

-5,6 

310.1 

314,0 

1.2 

45.4 

17.6 

96. 

15.2 

47.0 

5121.9 

537.0 

-13.5 

-23,4 

280.5 

29,7 

29.2 

-5.4 

310.2 

313.7 

1.1 

42.9 

18.3 

96. 

15.6 

48.0 

5250.3 

528.0 

-14.2 

-24.3 

280.4 

29.3 

28.9 

-5.3 

310.9 

314.2 

1.0 

42.1 

19.0 

97. 

16.1 

49.0 

5366.0 

520.0 

-15.1 

-25. C 

280.3 

29,7 

29.2 

-5,3 

311.2 

314.4 

1.0 

42.2 

19,8 

97. 

16.6 

50.0 

5497.7 

51  l.O 

-16.3 

-26, C 

280,4 

29,9 

29,4 

-5,4 

311.3 

314.2 

0.9 

42,9 

20,8 

97. 

17.0 

51,0 

5646.2 

501.0 

-17.1 

-26.6 

280,7 

29.9 

29.4 

-5  .6 

312.0 

314.9 

0.9 

43.3 

21.  7 

97. 

17.3 

52.0 

5766.8 

493-0 

-17.9 

-27.4 

281.2 

31.0 

31.2 

-6.2 

312.5 

315.1 

0.8 

43.3 

21.9 

9 7. 

17.8 

53.0 

5889.0 

485.0 

-10.6 

-28.  i 

282.1 

35.6 

34.0 

-7,5 

313.1 

315.5 

0.8 

42.9 

22.9 

97. 

18.2 

54.0 

6012.8 

477.0 

-19.7 

-29, C 

283.6 

37.3 

36.3 

-8.7 

313.2 

315.6 

0.7 

43.1 

24.0 

97. 

18.6 

55.0 

6138.2 

469.0 

-20.0 

-30.1 

205.6 

37.1 

35.8 

-IC.O 

313.4 

315.6 

0.7 

42.5 

25.0 

98. 

• 9V  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  temp  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•A  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  MO.  265 
MIOIANP,  TEX 

5 FEPOUARY  1575 

2315  GMT  150  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P. 

Dl« 

SPF9D 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E PD'^  T 

MX  pro 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEf. 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.0 

56.0 

6207.3 

459.0 

-21.6 

-31. 

208.3 

36.1 

34.3 

-11.3 

314,3 

316.3 

0,6 

40.3 

25.7 

98. 

19.3 

57,0 

6410.4 

452.0 

-22.4 

-32.0 

289.3 

37.1 

35.0 

-12.2 

314.7 

316.6 

0.6 

40.8 

26.3 

98, 

19.8 

58.0 

6541.3 

444.0 

-23.5 

-32.0 

289.7 

39.3 

37.0 

-12.2 

314.9 

316.8 

0.5 

41.8 

27.4 

99. 

20.2 

59.0 

6674.1 

436.0 

-24.3 

-33.  8 

289.5 

40.4 

38.1 

-13.5 

315.6 

317.3 

0.5 

40,5 

28.4 

99, 

20.7 

60.0 

6791.9 

4 29.0 

-25,2 

-35. j 

239.5 

40.1 

37.8 

-13.4 

315,8 

317,3 

0.4 

38.0 

29.6 

100. 

21.1 

61.0 

6911.3 

422.0 

-25.7 

-35. 

289.  7 

39.2 

36.9 

-13.2 

316.6 

318.1 

0.4 

38.0 

30.5 

100. 

21.5 

62.0 

7049.8 

414.0 

-26.5 

-38.' 

289.8 

38.6 

36.3 

-I:..! 

317.3 

318.5 

0.3 

31.6 

31.6 

100. 

22.1 

63.0 

7172.7 

407.0 

-27.9 

-39.4 

290.0 

40.0 

37,6 

-13,7 

317,2 

318.2 

0.3 

31.9 

32.7 

101. 

22.5 

64.0 

7297.0 

400.0 

-29,2 

-40.  > 

289.9 

41.5 

39.1 

-1>.1 

317.0 

318.0 

0.3 

33.6 

33.8 

101. 

23.0 

65.0 

7422.9 

393.0 

-30.  1 

-41.8 

289.0 

41.3 

39.1 

-1’.5 

317.4 

318.3 

0.2 

31.7 

35.  1 

101. 

23.5 

66.0 

75P7.4 

384.0 

-31.3 

-43.2 

288.0 

38.5 

36.6 

-12  .9 

317.9 

310.7 

0.2 

29.6 

36.3 

101. 

23.9 

67.0 

769E.7 

378.0 

-32.5 

-43.0 

287.3 

36.8* 

35.1 

-10.9 

317,8 

318.5 

0.2 

31.1 

37.2 

102. 

24.4 

69.0 

7849.1 

370.0 

-33.7 

-44.: 

286.5 

37.2* 

35.7 

-10.6 

318,1 

318.8 

0.2 

32.5 

30.  1 

102. 

24.8 

69.0 

7963.5 

364.0 

-35.1 

-45.' 

285.3 

39,6* 

38.0 

-11,1 

317.0 

318.4 

0,2 

34.1 

39,  1 

102, 

25.3 

70.0 

6098.6 

357.0 

-36.2 

-45 . 9 

287.0 

42,9* 

41.1 

-12.5 

318.1 

318.7 

0.2 

35.5 

40.  2 

102, 

25.8 

71.0 

8255.4 

349.0 

-37.7 

-46.9 

288.5 

43.6* 

41.3 

-13.8 

318.1 

318.7 

0.2 

36.9 

41.8 

102. 

26.2 

72.0 

8374.9 

343.0 

-38.4 

-47.9 

290.4 

41.9* 

39.3 

-1/.6 

318.8 

319.3 

0.1 

35.4 

42.9 

102, 

26.8 

73.0 

8516.4 

336.0 

-39.5 

-49.2 

293.7 

39.3* 

36.0 

-lf,0 

319.2 

319.6 

0,  1 

34.0 

44.  1 

103. 

27.2 

74,0 

8639.4 

330.0 

-40.6 

99.  > 

295.  1 

38,5* 

34.9 

-16,3 

319,4 

999.9 

99. P 

999.9 

45.1 

103. 

27.7 

75.0 

8764.1 

324.0 

-41.7 

09. 

294.9 

38.5* 

34.9 

-16.2 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

103. 

28.2 

76.0 

8890.5 

318.0 

-42.8 

99.*^ 

293.4 

40.6* 

37.3 

— lo.  1 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.  1 

103. 

28.7 

77.0 

9040.3 

311.0 

-44.2 

99.9 

292.3 

43.0* 

39.8 

-10.3 

319.7 

999,9 

99,9 

999.9 

48,5 

104. 

29.1 

78.0 

9170.6 

305.0 

-45.  3 

99.9 

292.0 

43.5* 

40.3 

-1  ..3 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

104. 

29.6 

79.0 

9200.6 

300.0 

-46.4 

99.9 

291.5 

44.7* 

41.6 

-If.. 4 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

104. 

30.0 

80.0 

9437.1 

293.0 

-47.5 

99.9 

290.9 

47.0* 

43.9 

-U.8 

320,6 

999,9 

99,9 

999.9 

52.  1 

104, 

30.4 

81.0 

9596.5 

286.0 

-48.5 

99.  9 

291.1 

45,3* 

42.2 

-16.3 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

104. 

30.9 

82.0 

9735.7 

280.0 

-49.  7 

99.'. 

291.7 

41.4* 

38.5 

-15.3 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  5 

105. 

31.2 

83.0 

9853.4 

275.0 

-50.2 

99.9 

291.6 

40.9* 

30-1 

-15.1 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

105. 

31.7 

84.0 

9997.0 

269.0 

-51.8 

99.9 

290.8 

42,4* 

39,7 

-15.1 

322.3 

999,9 

99.9 

999.9 

56.3 

105. 

32.0 

35.0 

10118.4 

264.0 

-52.9 

99.9 

290.0 

43.9* 

41.3 

-U.O 

322.4 

999,9 

99,9 

999.9 

57.3 

105. 

32.5 

86.0 

10291.3 

257.0 

-54.2 

99.9 

288.5 

44  .0* 

41 .8 

-1-*  .0 

323.0 

999.9 

99.9 

999,9 

58.3 

105. 

32.9 

97.0 

10417.0 

252.0 

-55.0 

99.9 

237.7 

43.9* 

41.8 

-n.4 

323,6 

999,9 

99.9 

999.9 

59.6 

105. 

33.3 

88.0 

10544.6 

247.0 

-56.5 

99.  y 

287.4 

45,6* 

43.5 

-13.6 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  5 

105, 

33.7 

89.0 

10674.0 

242.0 

-57.9 

99. 

287.2 

48.5* 

46.3 

-14.3 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.5 

105. 

34.2 

90.0 

10805.2 

237.0 

-59,3 

99.9 

286.9 

50.7* 

48.5 

-1*.7 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

105. 

34.5 

91.0 

10938.6 

232.0 

-59.9 

99.9 

205.6 

50.2* 

48.1 

-l-y.3 

323.9 

999,9 

99.9 

999,9 

64.3 

105. 

35.0 

92,0 

11074. 7 

227,0 

-60,0 

99,9 

285.8 

42,0* 

41,2 

-1..7 

325,7 

999.9 

99,9 

999.9 

65.8 

105. 

35,4 

93.0 

11213.6 

222.0 

-60.2 

99.9 

284.4 

39.7* 

38.4 

-«■  .9 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

105. 

36.0 

94.0 

11326.9 

218.0 

-60.6 

99.  J 

281.7 

44.5* 

43.6 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.4 

105. 

36.3 

95.0 

11471.4 

213.0 

— 60,  6 

99,  ) 

280.7 

48.6* 

47,7 

-9,1 

330.8 

999.9 

99,9 

999,9 

68.7 

105, 

36.9 

96.0 

11649.2 

207,0 

-60.  8 

99.9 

281.2 

53.1* 

52.1 

-10.3 

333.2 

999.9 

99,9 

999.9 

70.9 

105. 

37.3 

97.0 

11770.6 

203.0 

-60.0 

99.9 

284.7 

54.5* 

52.8 

-i:...e 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

105. 

37.9 

98.0 

11925.6 

198.0 

-61.1 

99.9 

292.2 

55. S* 

51.6 

-2..1 

336,9 

999.9 

99,9 

999.9 

74.2 

105. 

38.2 

99,0 

12052.6 

194.0 

-60.4 

99,9 

295.3 

54,9* 

49.7 

-23.5 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

105. 

38.7 

100.0 

12182.8 

190.0 

-59.1 

99.9 

297.9 

52.4* 

46.3 

-2i.5 

344.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

105. 

* BY  SPEED  MEAMS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


427 


TIME 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

39.3 

101. 0 

12384.6 

184.0 

39.8 

102.0 

12523.7 

180.0 

40.2 

L03.0 

12667.1 

176.0 

40.7 

104.0 

12814.6 

172.0 

41.1 

105.0 

12965.3 

168.0 

41.6 

106.0 

13118.8 

164.0 

42.0 

107.0 

13275.3 

160.0 

42.5 

lO-i.O 

1 3 3 94 . 8 

157.0 

43.  I 

109.0 

13557.4 

153.0 

43.6 

110.0 

13724.3 

149.0 

44.2 

iii.n 

13895.5 

145.0 

44.6 

112.0 

14026.6 

142.0 

45.1 

113.0 

14205.3 

138.0 

45.5 

114.0 

14342.5 

135.0 

46.0 

115.0 

14482.5 

122.0 

46.5 

116.0 

14722.1 

127.0 

47.0 

117.0 

14869.9 

124.0 

47.4 

118.0 

15020.6 

121.0 

47.9 

119.0 

15174.6 

118.0 

48.3 

120.0 

15332.0 

115.0 

48.7 

121.0 

15492  .9 

112.0 

49.2 

122.0 

15658.1 

109,0 

49.6 

123.0 

15820.0 

106.0 

50.1 

124.0 

15944.1 

104.0 

50.7 

125.0 

16123.4 

101. 0 

51.3 

126.0 

16308.6 

98.0 

51.8 

127.0 

16499.2 

95.0 

52.3 

123.0 

16695.6 

92.0 

52.0 

129.0 

16829,9 

90,0 

53.3 

130.0 

17037.3 

8 7.0 

53.8 

131.0 

17251.6 

P4.0 

54.4 

132.0 

17398.6 

02.0 

54.8 

133.0 

17626.7 

79.0 

55.3 

134.0 

17783-6 

77.0 

55.9 

135.0 

18026.5 

74.0 

56.5 

136.0 

18194,1 

72.0 

57.  1 

137.0 

18455.1 

69,0 

57.9 

138.0 

18727.3 

66.0 

53.6 

139.0 

18914.6 

64.0 

59.3 

140.0 

19206.6 

61,0 

60.1 

141.0 

19410.5 

59.0 

61.0 

142.0 

19731.9 

56.0 

61.6 

143,0 

19957,0 

54,0 

62.3 

144.0 

20311.8 

51,0 

63.0 

145.0 

20560.4 

49.0 

STATirN  NO. 
wiOLANn,  TEX 

5 FEBPUAnV 
2315  GMT 


TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S«^C 

-57.9 

99.9 

295.4 

49. 8* ** 

-56.2 

99.9 

291,5 

47.1* 

-54,3 

99,9 

283.9 

43.7* 

-54. 0 

99.9 

286.2 

39.4* 

-55.0 

99,9 

284.2 

37.2* 

-56.3 

99,  9 

201.4 

35.7* 

-57.2 

99.  9 

279.  1 

34.6* 

-58.  1 

99,9 

278.4 

36.9* 

-57.5 

99.9 

279.8 

41.0* 

-58.2 

99.9 

280,0 

36.6* 

-53,6 

99.  9 

277.3 

27.6* 

-59.5 

99.9 

275.6 

27.0* 

-59.9 

99.9 

276.0 

32.3* 

-60,0 

99,9 

275.0 

35.6* 

-61,0 

99.9 

277.2 

39.4* 

-61.7 

99.9 

277.3 

39.8* 

-62.5 

99.9 

278.2 

38.4* 

-63,6 

99.9 

279.6 

37.0* 

-63.8 

99.  9 

279.7 

33.7* 

-65.2 

99.9 

276.6 

29.9* 

-65.4 

99.9 

272.1 

27.6* 

-65,4 

99,9 

258.  3 

28,5* 

-65.2 

99.9 

267.5 

30.9* 

-64.6 

99.9 

266.1 

33.0* 

-63.4 

99,  ) 

263.8 

35.1* 

-63.6 

99,9 

264.9 

37.5* 

-64.0 

99.9 

267.8 

37.7* 

-64.4 

99.9 

270.0 

34.2* 

-64.4 

99.9 

271.1 

28.6* 

-64.2 

99.9 

273.1 

26.2* 

-65.2 

99,9 

276.4 

29.1* 

-64.4 

99.  9 

280.5 

30.5* 

-64,  0 

99.9 

285.  1 

23.7* 

-64.4 

99.9 

2'>rt.9 

11.6* 

-64.6 

99.9 

316.9 

5.5* 

-64.0 

99.9 

284,0 

15.1* 

-63,4 

99.9 

277.3 

22,3* 

-64.0 

99,  9 

2,57.4 

15.1* 

-65.9 

99.  9 

261.8 

15.8* 

-65,2 

99.9 

268,6 

23.6* 

-63.4 

99.9 

273.6 

28.6* 

-62.3 

99.9 

Z65.3 

13.5* 

-61.5 

99.9 

262.7 

14.6* 

-61.0 

99,  9 

275.3 

16.9* 

-61.0 

99,  9 

281.9 

18.2* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THlN  6 DEG 


428 


265 


150  15.  0 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

/SEC 

M/  -.EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

45.0 

-21.3 

349.3 

999.9 

99,9 

999.9 

78.3 

106. 

43.8 

-17,3 

354.3 

999,9 

99,9 

999,9 

79,8 

106. 

41,3 

-14.1 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

81.1 

106, 

37.8 

-11. 0 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

106. 

36.1 

-9.1 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

106. 

35,0 

-7.0 

363.6 

999,9 

99.9 

999.9 

84.  1 

106. 

34.2 

-5.5 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.1 

106. 

36.5 

-5.4 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

106. 

40.4 

-7.0 

368.3 

990.9 

99.9 

999.9 

87.2 

106. 

36.0 

-6.4 

370,5 

999,9 

99.9 

999.9 

89.0 

106. 

27,4 

-3,5 

372.7 

909.9 

99.9 

999.9 

89.8 

105. 

26.9 

-2.6 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

105. 

32.  1 

-3.4 

375,8 

999.9 

99,9 

999.9 

91.  2 

105. 

36.3 

-1.3 

377.9 

999,9 

99.9 

999.9 

92.0 

105. 

39.1 

-4.9 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

105. 

39,5 

-5.1 

381.8 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  5 

105. 

38.0 

-5.4 

382.8 

999,9 

99.9 

999.9 

95,5 

105, 

36.5 

-6,2 

383.3 

999,9 

99.9 

999.9 

96.4 

105. 

33.2 

-5.7 

385.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

105. 

29.7 

-3.5 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  5 

105. 

27,6 

-1,0 

388.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.0 

105, 

28.5 

O.B 

391.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.5 

105. 

30.8 

1.3 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

100.4 

104. 

32.9 

2,2 

398,4 

999,9 

99.9 

999.9 

101.3 

104. 

34.9 

3.8 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

104. 

37.4 

3.3 

407.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.6 

104. 

37.6 

1.5 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.8 

104. 

34.2 

0.0 

413.0 

999,9 

99,0 

999.9 

105.9 

103. 

28.6 

-0,5 

415.6 

599,9 

99,9 

999.9 

107.0 

103. 

26.2 

-1.4 

420.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

103. 

28.9 

-3,3 

422.2 

999,9 

99,9 

999,9 

108.  2 

103. 

30.1 

-5,6 

426.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109,4 

103. 

22.9 

-6.2 

432.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.5 

103. 

10.1 

-5.6 

434.6 

999.9 

99.9 

909.9 

110.9 

103. 

3.7 

-4.0 

439.1 

999.9 

99,9 

999.9 

110,8 

103. 

14.6 

-3,6 

443.8 

999,9 

99,9 

999,9 

110.  5 

103. 

22.1 

-2.8 

450.5 

999,9 

99.9 

999.9 

112.0 

103. 

15.0 

vO.7 

453.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

103. 

15.6 

2.2 

455,0 

999,9 

99,9 

999.9 

113.4 

103. 

23.6 

3,6 

462.7 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

103. 

28.5 

-1.8 

471.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

103. 

10.4 

1.5 

4B0.9 

999.9 

99,9 

999,9 

117,2 

103. 

14.5 

1.8 

487.7 

999.9 

99.9 

999.9 

117.1 

103. 

16.9 

-1.6 

497.0 

999.9 

99.9 

999.9 

118.0 

103. 

17.8 

-3.T 

502.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.  3 

103. 

STATICN  NO.  2S5 
HIOUNO.  Tex 


•I  ME 
MIN 

CNTCT 

HFIGHT 

GPH 

63.8 

146.0 

20819.3 

64.8 

147,0 

21088,8 

65.7 

148.0 

21513.4 

66.7 

149.0 

21811.4 

67.7 

150.0 

22125.4 

68.9 

151.0 

22632.5 

70.1 

152.0 

22996.6 

71,2 

153.0 

23384.7 

72.6 

154.0 

23800.6 

73.9 

155.0 

24483.2 

75,5 

156.0 

24782.0 

77,  1 

157.0 

25812.7 

78.7 

158.0 

26437.2 

80.9 

159.0 

27135,3 

83.3 

160.0 

27927.0 

pops 

TE  MP 

DEW  TT 

MB 

PG  C 

no  r. 

4 7.0 

-61.1 

99.9 

45,0 

-62,1 

99.9 

42.0 

-64.0 

99.9 

40.B 

-65.2 

99.9 

38.0 

-63.0 

99  9 

35.0 

-62.3 

99  9 

33.0 

-61.5 

99,9 

31.0 

-61.0 

99,9 

29.0 

-59.5 

99.9 

26.0 

-60.0 

99.9 

24.0 

-60.  8 

99.9 

21.0 

-60.8 

99  9 

19.0 

-59.5 

99-9 

17,0 

-58.2 

99r9 

15.0 

-56.2 

99.9 

5 FEBRUARY  1B75 
2315  GMT 


UIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

205.3 

15.3* 

14.8 

294.6 

9.9* 

9.0 

248.4 

2.4* 

2.3 

260,6 

12.2* 

12.1 

271 

16.7* 

16.7 

281.0 

16.7* 

16.4 

282.3 

7,6* 

7,5 

102.3 

2.7* 

-2.6 

282.3 

10.3* 

10. 1 

282.3 

19.7* 

19.2 

282,3 

16.4 

16.  1 

281.9 

5.9 

5.7 

243.6 

7.4 

6.6 

243.9 

11.6 

10.4 

999.9 

99.9 

99.9 

V CCMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

-4.0 

508,3 

999,9 

•4,1 

512.4 

999,9 

0.9 

517.8 

999.9 

2,0 

522,1 

999,9 

-0.5 

535.4 

999.9 

-3.2 

550.  1 

999.9 

-1,6 

561,5 

999.9 

0,6 

573.1 

999.9 

-2.2 

588.2 

999.9 

-4.2 

605.3 

999.9 

-3.5 

617.2 

999,9 

-1.2 

641.2 

999.9 

3,3 

663.8 

999,9 

5.1 

689.2 

999.9 

99.9 

721.2 

999.9 

150  15 


MX  RTO 

RM 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99,9 

999.9 

119,7 

99.9 

999.9 

120.2 

99.9 

999.9 

120.6 

99.9 

999,9 

120.5 

99.9 

999.9 

121.8 

99,9 

999.9 

122.7 

99.9 

999.9 

124.3 

99.9 

999.9 

124.  1 

99.9 

999.9 

124.1 

99.9 

999,9 

125.  1 

99.9 

999.9 

126.5 

99.9 

999.9 

129.0 

99.9 

999.9 

128.6 

99.9 

999.9 

131.3 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

101, 

103. 

103. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

102. 

999. 


429 


STftTlCN  MO 
MICLiNP,  ■ 


IMF 

CMTCT 

HEIGHT 

PRFS 

MIN 

GPM 

MB 

0.0 

11.3 

873.0 

918.7 

0.3 

12.0 

940.9 

911.0 

0.7 

13,0 

1048. 4 

899.0 

1.1 

14.0 

1158.3 

087.0 

1.4 

15.0 

1260.6 

876.0 

1.8 

16.0 

1401.9 

861.0 

2.2 

17.0 

1506.7 

850.0 

2.6 

18.0 

1612.5 

839.0 

3.1 

19.0 

1719,4 

828.0 

3.5 

20.0 

1 827.4 

817.0 

3.S 

21.0 

1556.2 

804.0 

4.3 

22.0 

2066.7 

79  3.  0 

4.8 

23.0 

2178.7 

782,0 

5.3 

24.0 

2281.9 

772.0 

5.7 

25.0 

2396.8 

761.0 

6* •*  2 

26.0 

2534,3 

748.0 

6.6 

27.0 

2641,3 

738.0 

7.0 

28.0 

2749.5 

728.0 

7.3 

29. C 

2859.0 

718.0 

7.7 

30.0 

2970.1 

708.0 

8.1 

31.0 

3082.6 

698.0 

8.6 

32.0 

3196.3 

688.0 

9.1 

33.0 

3311.1 

678.0 

9.6 

34.0 

3427.4 

660.0 

10. 0 

35.0 

3545,  1 

658.0 

10.5 

36.0 

3676.3 

647.0 

11.0 

37.0 

3797.3 

637.0 

11.4 

38.0 

3907,6 

628.0 

11.8 

39.0 

4019.6 

619.0 

12.2 

40.0 

4133.2 

610.0 

12.7 

41.0 

4287.1 

59  8.0 

13.  1 

42.0 

4390.9 

590.0 

13.5 

43.0 

4509.2 

581.0 

14.0 

44.0 

4629.4 

572.0 

14.4 

45.0 

4751.5 

563.0 

14.8 

46.0 

4861.6 

555,0 

15.3 

47.0 

4987.0 

546.0 

15.7 

48.0 

5100.0 

53B.0 

16.1 

49.0 

5214,2 

530,0 

16.5 

50.0 

5344.2 

521.0 

17.0 

51.0 

5490.6 

511.0 

17.4 

52.0 

5609.4 

503,0 

17.9 

53.0 

5729,7 

495,0 

18.3 

54.0 

5851.5 

467.0 

18.7 

55.0 

5974,9 

479.0 

6 FEPPiJARY 
515  GMT 


TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPTFD 

DG  C 

DG  r 

DG 

M/SPC 

2.2 

l.O 

50.0 

4.1 

1.2 

l.l 

999,9 

99,9 

4.7 

0.2 

999,9 

99.9 

6.0 

-2.0 

999.9 

99.9 

6.0 

-2.4 

999.9 

99.9 

5.0 

-4.1 

999.9 

99.9 

4.3 

-5.3 

351.0 

15.0 

3.1 

-6,4 

351.0 

14.4 

2.6 

-7.1 

350.3 

14.6 

1.3 

-8.4 

347.4 

17.1 

0.2 

-9,5 

342.5 

18.4 

0.0 

-9.7 

334.  B 

18.4 

0.4 

-7-  3 

327.8 

15.6 

-0.  1 

-5.4 

316.9 

12  .2 

-0.4 

-5.4 

302.9 

10.6 

-1.9 

-6.  1 

285.  1 

9,7 

-2,8 

-6.0 

274.4 

9.5 

-3.4 

-5.4 

273.1 

10.7 

-3.1 

-5.0 

2 72.6 

11.7 

-3.4 

-6.1 

272.3 

12.8 

-4.2 

-7.8 

272.6 

13.5 

-5.2 

-8.8 

275.0 

14.3 

-6.3 

-9.9 

278.6 

15.4 

-6,6 

-11.1 

232.7 

17.1 

-7.5 

-13  .0 

2 36.  1 

18.6 

-8.1 

-15.5 

291.2 

20.7 

-8.4 

-17.8 

296.5 

22.7 

-8,  8 

-25.6 

299.8 

24,2 

-8.2 

-29.6 

301.5 

25.4 

-8.4 

-25.6 

301.6 

26.5 

-9.5 

-23,1 

299.7 

27.9 

-10,5 

-23.2 

297.2 

23.8 

-10.7 

-215 

294.0 

29.6 

-10.9 

-20.2 

289.5 

30.3 

-10.5 

-20.9 

235.5 

30.7 

-10,8 

-22.  1 

281.9 

31,0 

-11. a 

-21.7 

273.0 

31.9 

-12.4 

-21.0 

277.6 

32.9 

-13.7 

-21.8 

276.9 

34.0 

-14.9 

-22.8 

276.1 

34.7 

-16.0 

-23.6 

275.0 

34.3 

-16.6 

-22.6 

2 74.9 

33.5 

-17.8 

-22.9 

2 76.2 

33.6 

-18.5 

-24.2 

278.3 

35.2 

-19,3 

-25.3 

279.9 

36.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  1EFN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


430 


265 


CDMP 

V LDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SFC 

M,  SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-3.1 

-2.6 

282,7 

294.4 

4.5 

92.0 

0.0 

0. 

99.9 

99.9 

282,3 

294.2 

4.6 

99,  8 

999,9 

999, 

99.9 

99,9 

287.0 

29  8.5 

4.3 

72,8 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

209.4 

299.5 

3.7 

56.3 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

290.4 

300.4 

3.7 

54.6 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

290.7 

299.8 

3.3 

51.5 

999.9 

999. 

2.3 

- ,4.  8 

291.1 

299,5 

3.0 

49,5 

1.  3 

186, 

2.3 

-:4.2 

290,9 

298.7 

2.8 

49,4 

1.6 

182. 

2.5 

-’4.4 

291.4 

299.0 

7.7 

48.6 

2.0 

180. 

3.7 

-J6.7 

291.1 

298.1 

2.5 

48.1 

2.4 

179. 

5.5 

-17.6 

291.2 

297.8 

2.3 

47.9 

2.  7 

177. 

7.8 

-i6.7 

292.2 

298e7 

7.3 

47.7 

3.3 

174. 

8.3 

-.3.2 

293.8 

301.8 

2.8 

56.3 

3.8 

l7l. 

0.3 

-8.9 

294.4 

303.7 

3.3 

67.7 

4.  1 

168. 

8.9 

-5.8 

295.3 

304.7 

3.4 

69.2 

4,3 

166. 

9.4 

-2.5 

295.2 

304.3 

3,2 

72.  8 

4.5 

163. 

9.5 

-0.7 

295.3 

304.6 

3,3 

78.8 

4.6 

160. 

10.7 

-0.6 

295.8 

305.6 

3.5 

85.9 

4.7 

150. 

11.7 

-0.5 

297.3 

307.7 

3.7 

86.7 

4.  8 

155. 

12.8 

-0,5 

298.2 

307,9 

3.4 

81.5 

5,0 

152, 

13.5 

•0.6 

298.5 

307.2 

3.0 

75.6 

5.1 

149. 

14.2 

• 1.2 

298.5 

306.-7 

2.9 

76.2 

5.4 

145. 

15.2 

-2.3 

298.5 

306.2 

2.7 

75.8 

5.7 

142. 

16.6 

-3.8 

299,4 

306.6 

2.5 

70.7 

6.0 

139, 

17.9 

-5.2 

299.7 

306.0 

2.1 

64.  5 

6.4 

137. 

19.3 

-7.5 

300.4 

305.7 

1.8 

55.0 

6.9 

134. 

20.4 

-10.2 

301.4 

305.9 

1.5 

46.4 

7,5 

133, 

21.0 

-12.0 

302.0 

304.4 

0.8 

24.0 

8.  1 

132. 

21.7 

-13.3 

303.9 

305.6 

0.5 

15.8 

8.7 

131. 

22.6 

-13.9 

305.1 

30  7.5 

0.8 

23.2 

9.3 

131. 

24.2 

-13.8 

305.5 

30  8.6 

1.0 

32.  1 

10.  1 

130, 

25,7 

-13.2 

305.5 

30  8.6 

l.O 

34,3 

10.8 

129, 

27.1 

-.2.1 

306.7 

310.4 

1.2 

40.2 

11.5 

128. 

28.6 

-.0.1 

308.2 

312.4 

1.3 

44.7 

12.3 

127. 

29.6 

•8,2 

309,6 

313.7 

1.3 

42,1 

13.0 

126, 

30.4 

-6,4 

310,5 

314,3 

1.7 

38.8 

13.7 

125. 

31.5 

-4.9 

310.8 

314.7 

1.2 

43.4 

14.6 

123. 

32.6 

-4.4 

311.5 

315.7 

1.3 

48.5 

15.2 

122. 

33,8 

-4.1 

311,3 

315.3 

1.3 

50,1 

16.0 

121. 

34.5 

-3.7 

311.3 

315.0 

1.7 

50.9 

16.8 

120. 

34.1 

-3.0 

311.7 

315.2 

l.l 

51.7 

17.7 

118. 

33.4 

-2.8 

312.4 

316,4 

1,2 

59,1 

18.5 

117. 

33.4 

-3.7 

312.3 

316.3 

1,2 

64.2 

19.4 

116. 

34.9 

-5.1 

313.0 

316.5 

l.l 

60.4 

20.  1 

115. 

36.2 

-6.3 

313,4 

316,7 

1.0 

58.9 

20.9 

115. 

STATtCN  NO.  255 
midland,  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  15^  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V "DMP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SPC 

M./SFC 

M/S  = C 

DG  K 

DG  K 

r,M/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.2 

56.0 

6115.7 

470.0 

-20.5 

-26.8 

290.4 

36.8 

36.2 

-6.7 

313.6 

316.6 

0.9 

56.8 

22.2 

114. 

19.5 

57.0 

6242.5 

462.0 

-21.7 

-27.5 

280.0 

35.7 

35.1 

-6.2 

313,6 

316.5 

0.9 

59,1 

22.9 

114. 

20.0 

56.0 

6354.8 

455.0 

-22.6 

-28.8 

279,3 

34.3 

33.8 

-5,5 

313.8 

316.4 

0.8 

56.6 

23.7 

113. 

20.5 

59.0 

6484.8 

447.0 

-23.4 

-29.1 

280.5 

34.7 

34.2 

-6.3 

314.4 

317.0 

0.8 

59.7 

24,  7 

112. 

20,9 

60.0 

6600. 1 

440.0 

-24.5 

-29.7 

282.7 

34.9 

34.0 

-7.6 

314,5 

316.9 

0.7 

62,0 

25.7 

112. 

21.3 

51.0 

6715.7 

433.0 

-25.6 

-30.2 

295.3 

35.0 

33.8 

-9.2 

314.6 

316.9 

0.7 

64.6 

26.4 

112. 

21. a 

62.0 

6851.9 

425.0 

-25.7 

-34.9 

288.0 

35.2 

34.5 

-tl.2 

316.1 

317.6 

0.5 

41.5 

27.4 

112. 

22.2 

63.0 

6972.3 

418.0 

-2  5.  e 

-43.9 

289.3 

37.0 

35.7 

-t2.5 

317,4 

316.0 

0,2 

16.3 

28.3 

112. 

22.6 

64.0 

7094.4 

411.0 

-27.  0 

-43.9 

289.8 

38.8 

36.5 

-.3.2 

317.4 

318.0 

0.2 

ie.3 

29.3 

111. 

23.0 

65.0 

7217.9 

404.0 

-28.1 

-46.2 

290.2 

38.4 

36.0 

-.3.2 

317.5 

318.1 

0.1 

15.6 

30.3 

111. 

23.5 

66  .0 

7361.3 

396.0 

-29.0 

-48.1 

290.3 

35.5 

33.3 

-:?.3 

318.2 

318.6 

0.1 

13.6 

31.5 

111. 

24,0 

67.0 

7488.5 

389.0 

-30.  1 

-48.6 

289.6 

33.9 

31.9 

-U.4 

318,4 

318.8 

0.1 

14.3 

32.3 

111. 

24.5 

68.0 

7617.6 

382.0 

-31.  1 

-49.5 

283.9 

36.8 

34.8 

-11.9 

318.7 

319.1 

0.1 

14.4 

33.3 

111. 

24.9 

69.0 

7746.4 

375.0 

-32.3 

-48.0 

283.9 

40.6 

38.4 

-13.2 

318.8 

319.2 

0.1 

19.2 

34.  1 

111. 

25.3 

70.0 

7861.9 

369.0 

-33.4 

-47 . 1 

289.2 

42.3 

39.9 

-13.9 

318,  8 

319,4 

0.  1 

23.4 

35.4 

111. 

25.8 

71.0 

8015.6 

361.0 

-34.2 

-45.8 

289.5 

41.5 

39.2 

-13.9 

319,8 

320.4 

0.2 

29.3 

36,7 

111. 

26.2 

72.0 

8152.4 

354.0 

-35.1 

-47.9 

209.7 

40.9 

38.5 

-13.8 

320.3 

320.8 

0.1 

25.4 

37.6 

111. 

25.7 

73  .0 

8271.3 

348.0 

-36.3 

-49.1 

239.7 

42.0 

39.5 

-14.1 

320.2 

320.7 

0.1 

25.1 

38.7 

111. 

27.0 

74.0 

8391.7 

342.0 

-37.  5 

-50.0 

289.5 

43.3 

40.8 

-14.5 

320,2 

320.6 

0.  1 

25.5 

39.5 

111. 

27,4 

75.0 

8513.5 

336.0 

-38.  7 

-50.7 

288.8 

42.3 

40.0 

-13.6 

320.1 

320.5 

0.1 

26.6 

40.7 

111. 

27.8 

76.0 

8657.7 

329.0 

-40.0 

-51.4 

288.2 

39.3 

37.4 

-12.3 

320.4 

320.8 

0.1 

27.9 

41.8 

111. 

28.3 

77.0 

8783.2 

323.0 

-40.9 

99.9 

287.7 

36.9 

35.2 

-il.2 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

111. 

28,7 

78.0 

8910.4 

317.0 

-42.2 

99.9 

287.5 

38.2* •• 

36,4 

-11.5 

320.8 

999.9 

99,9 

999.9 

43,5 

111. 

29.1 

79,0 

9017.6 

312.0 

-43.4 

99.9 

287.5 

41.3* 

39.4 

-12.4 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

111. 

29.5 

80.0 

9147.9 

306.0 

-44.7 

99.9 

287.4 

44.2* 

42.2 

-13.2 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  5 

111. 

30.0 

81.0 

9302.3 

299.0 

-46.  1 

99.9 

287.5 

44.1* 

42.0 

-13,3 

320,6 

999,9 

99.9 

999.9 

47,2 

111. 

30.5 

82.0 

9436.7 

293.0 

-47.  5 

99.9 

288.0 

42.8* 

40.7 

-13.2 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

no. 

30,9 

83.0 

9550.1 

288.0 

-48.  a 

99.9 

288.3 

42.2* 

40.1 

-13.3 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

no. 

31.3 

84.0 

9688.2 

282.0 

-49.8 

99.9 

233.8 

41.0* 

39.6 

-13.5 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

no. 

31.7 

85.0 

9805.0 

277.0 

-50.4 

99.9 

289.6 

41.8* 

39.4 

- 14.0 

321.5 

999,9 

99.9 

999,9 

51.2 

no. 

32.3 

86.0 

9971.5 

270.0 

-51.8 

99.9 

291.4 

43.0* 

40. 1 

-15.7 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

no. 

32.6 

67.0 

10092.4 

265.0 

-52.8 

99.9 

292.3 

44.4* 

41.1 

-16.8 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

no. 

33.1 

88.0 

10239.9 

259.0 

-53.  7 

99.9 

2^2.8 

4 7.5* 

43.8 

-18,5 

322.9 

999,9 

99.9 

999,9 

54,7 

no. 

33.5 

89.0 

10364.9 

254.0 

-54.7 

99.9 

290.1 

48.8* 

45.8 

-16.8 

323.3 

999,9 

09.9 

999.9 

56.  5 

no. 

34,0 

90.0 

10491.9 

249.0 

-55.5 

99.9 

284.8 

47.3* 

45.8 

-12.1 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

in. 

34.5 

91.0 

10594.9 

245.0 

-55.8 

99.9 

277.7 

44.3* 

43.9 

-5.9 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

no. 

35.0 

92.0 

10725.3 

240.0 

-57.7 

99.9 

275.5 

43.5* 

43.3 

-4.1 

324,1 

999,9 

99.9 

999,9 

60,3 

no. 

35.4 

93.0 

10857,9 

235.0 

-58.5 

99,9 

275.4 

46.6* 

46,3 

-5,2 

324,  8 

999.9 

99,9 

999.9 

61.0 

no. 

35.9 

94.0 

10992.7 

230.0 

-59.8 

99.9 

277.3 

51.6* 

51.1 

-6.6 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

109. 

36.4 

95.0 

11129.8 

225.0 

-60.5 

99.9 

277.5 

53.2* 

52.7 

-6.9 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

109. 

36.9 

96.0 

11270.4 

220.0 

-58.9 

99.9 

277.8 

53.0* 

52.5 

-7,2 

330.4 

999,9 

99,9 

999,9 

65.7 

109. 

37.3 

97.0 

11414.6 

215.0 

-59.  1 

99.9 

279.3 

55.3* 

54.5 

-8.9 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

109. 

37.8 

98.0 

11561.7 

210.0 

-60.5 

99.9 

282.7 

60.3* 

58.8 

-13.2 

332.3 

999.9 

99.9 

999.0 

68.7 

108. 

38.1 

99.0 

11681.3 

206.0 

-61.0 

99.9 

285.0 

62.5* 

60.4 

-16.2 

333.3 

999.9 

99,9 

999.9 

69,7 

108. 

38.5 

lOO.O 

11803.0 

202.0 

-61.6 

99.9 

288.4 

62.3* 

59.1 

-19.7 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

108. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


431 


STATION  NO. 
f'lOLAND,  TE: 


2S5 

V 


6 FFP.RIJARY  197* **5 

515  GMT  154  2?.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TFMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

DG 

38.9 

101.0 

11956.5 

197.0 

-61.2 

99.9 

291.6 

55.4* 

51.5 

-20.4 

337.3 

999,9 

99.9 

999,9 

73.4 

108. 

39.3 

102.0 

12086.1 

193.0 

-60.5 

99.9 

294.5 

49.5* 

45.0 

-20.5 

340,  5 

999,9 

99,9 

999,9 

74.1 

108. 

39,8 

103.0 

12249.9 

188,0 

-59,6 

99,9 

296.4 

46.0* 

41.2 

-20,4 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

109. 

40.4 

104.0 

12385.1 

184.0 

-57.5 

99.9 

295.0 

43.0* 

39.0 

-18.1 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

109. 

40.9 

105.0 

12524.0 

180.0 

-57.3 

99.9 

291.9 

39.0* 

36,  1 

-14.6 

352.5 

999,9 

99,9 

999,9 

70.3 

109. 

41.4 

106.0 

12666.0 

176.0 

-57,5 

99.9 

289,8 

30.6* 

36,4 

-13.1 

354.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

79.2 

109, 

41.9 

107.0 

12774.7 

17  3.0 

-57,2 

95,9 

289.8 

4 1.4* 

39.0 

-14.0 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

00.  7 

109. 

42.5 

108  ,0 

12922  .9 

169,0 

-*i6. 5 

99.  *> 

290.8 

44.6* 

41.7 

-15.8 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.8 

109. 

43.0 

109.0 

13074.9 

165.0 

-56.  7 

99.9 

290.9 

46.3* 

43.2 

-16.5 

362.5 

999,9 

99,9 

999,9 

03.0 

109, 

43.5 

110. 0 

13191.1 

162.0 

-57.2 

99.9 

290.7 

47.5* 

44,4 

-16,8 

363.5 

999.9 

99,9 

999.9 

84.5 

109. 

44.1 

111.0 

13389.6 

157.0 

-56. 8 

99.9 

290.8 

43.8* 

40.9 

-15.5 

367.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

109. 

44.5 

112.0 

13511.8 

154.0 

-57.2 

99.9 

289.9 

37.2* 

34.9 

-12.7 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

109. 

44.9 

113.0 

13678.1 

150.0 

-57.5 

99.9 

286.  1 

29.4* 

28.2 

-0,2 

371.0 

999.9 

99.9 

999,9 

88,7 

109, 

45.3 

114.0 

13805.4 

14  7.0 

-58,5 

95.9 

280.6 

26.0* 

25.5 

-4.8 

371.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

109. 

45.7 

115.0 

13935.0 

144.0 

-58.9 

95.9 

276.7 

26.9* 

26.7 

-3.1 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

109. 

46.3 

116.0 

14111.2 

140.0 

-60.3 

99.9 

276.3 

32.1* 

31.9 

-3.5 

373.5 

999,9 

99,9 

999.9 

90.6 

109. 

46.7 

117.0 

14246.1 

137,0 

-60.  a 

99.9 

277.4 

34.2* 

33.9 

-4.4 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91,4 

109. 

47.3 

1 18.0 

14430.1 

133,0 

-61.4 

99.9 

278.9 

35.2* 

34.8 

-5.5 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

108. 

47.7 

119.0 

14571.4 

130.0 

-62.1 

99.9 

279.9 

37.1* 

36.5 

-6.3 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

108. 

48.2 

120.0 

14715.6 

127.0 

-62,  5 

99.9 

281.3 

41,7* 

40.9 

-8,2 

380,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

94.5 

108. 

48.7 

121.0 

14862.6 

124.0 

-64.0 

99.9 

28  2.6 

45.1* 

44 . 0 

-9.9 

380,0 

999,9 

99.9 

999.9 

95.9 

108. 

49.2 

122.0 

15012.4 

121.0 

— 64 . 6 

95.9 

202.9 

42.2* 

41.1 

-9.4 

381.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.6 

108. 

49.6 

123.0 

15165.4 

118.0 

-65.6 

99.9 

281.7 

37.3* 

36.5 

-7,6 

392.5 

999.9 

99,9 

999,9 

98,4 

108, 

50.1 

124.0 

15269.2 

116.0 

-66,2 

99.9 

279.7 

35.0* 

34.5 

-5,9 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

108. 

50.6 

125.0 

15428.0 

113.0 

-66.2 

99.9 

280.3 

40.6* 

39.9 

-7.2 

386.1 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

108. 

51.2 

126.0 

15591 .0 

110.0 

—66 .4 

99.9 

282.8 

47.5* 

46.3 

-10.5 

388.7 

999.9 

99.0 

999.9 

101.9 

108. 

51.6 

127.0 

15758.5 

107.0 

-66.4 

99.9 

284.1 

46.0* 

44.6 

-11.2 

391,8 

999.9 

99.9 

999,9 

103.  5 

100, 

52.  1 

128.0 

15930.8 

104.0 

-66.  2 

95.9 

204.0 

37.3* 

36.2 

-9.0 

395,4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

108. 

52.7 

129.0 

16045  .5 

102.0 

-66.2 

95,9 

281.0 

29.9* 

29.3 

-5.7 

397.6 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

100. 

53.3 

130.0 

16229.3 

99.0 

—66 . 6 

99.9 

279.5 

28.2* 

27.8 

-4.6 

400.2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

108. 

54.1 

131.0 

16415.7 

96.0 

-66,0 

99.9 

281.5 

32.3* 

3L.6 

-6.5 

404,9 

999.9 

99,9 

999.9 

107.9 

107, 

54.8 

132.0 

16543.9 

94,0 

-64.6 

99.9 

281.6 

38.6* 

37.8 

-7.8 

410.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

107. 

55.4 

133.0 

16675.2 

92.0 

-64.8 

99.9 

2 79.3 

37.3* 

36.8 

-6.0 

412.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.0 

107. 

56.0 

134.0 

16877.4 

89.0 

-65.0 

99.9 

276.7 

33.7* 

33.5 

-3.9 

415.8 

999,9 

99.9 

999.9 

112,2 

107. 

56.5 

135.0 

17015.7 

8 7,0 

-65,  a 

99.9 

277,6 

32.3* 

32.0 

-4.3 

416.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

107. 

57.2 

136.0 

17228. 7 

84.0 

-66,2 

95.9 

282.5 

32.1* 

31.4 

-6.9 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114. 5 

107. 

57.8 

137.0 

17374.8 

82.0 

-66.2 

95.9 

284.7 

33.1* 

32,0 

-0.4 

423.2 

999,9 

99,9 

999,9 

115.6 

107. 

58.4 

138.0 

17600.7 

79,0 

-66.  2 

99.9 

283.3 

33.1* 

32.2 

-7.6 

427.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

107. 

59.0 

139.0 

17755.8 

77.0 

-67.0 

99.9 

281.0 

31.5* 

31.0 

-6.0 

429.2 

999.9 

99.9 

999.9 

118.0 

107. 

59.8 

140.0 

17996.8 

74.0 

-65,2 

99.9 

280.6 

27.3* 

26.8 

-5,0 

437.9 

999.9 

99,9 

999,9 

119.5 

107. 

60.6 

141.0 

18163.7 

72.0 

-65.2 

99.9 

275.5 

18.3* 

18,2 

-1.8 

441.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

107. 

61,3 

142.0 

18335.  1 

70.0 

-65.8 

95.9 

265.6 

15.0* 

15.0 

1.1 

443.6 

999.9 

99,9 

999.9 

121.0 

107. 

62.1 

143.0 

1860L.0 

67.0 

-66.0 

R5.9 

266.1 

16.5* 

16.5 

1,1 

448.8 

999.9 

99,9 

999,9 

122.0 

107. 

62.9 

144.0 

18784.7 

65.0 

-66,4 

99.9 

267.7 

17.7* 

17,7 

0.7 

451.8 

999.9 

99.9 

999.9 • 

122.2 

106. 

63.5 

145.0 

18973, 7 

63,0 

-67.0 

99.9 

278.8 

29,1* 

28,7 

-4,5 

4 54,5 

999,9 

99.9 

999.9 

123.1 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  PETHEFN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUBF  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATirM  ’41,  265 

IPX 


6 FPBPUA^Y  1975 

515  GMT  15^  22.  0 


TIMf 

CNTCT 

HFIGHT 

PRFS 

TFMP 

DEW  PT 

niR 

SP=FC 

u rc‘'p 

V rCMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

ANGF 

A7 

MIN 

GPM 

“B 

OG  C 

DG  C 

or. 

M/srr 

M/SPr 

p/SEC 

OG  K 

nr,  K 

GM/KG 

prr 

KM 

DG 

64.2 

146.0 

19269.0 

60.0 

-66.0 

99.9 

231.  5 

30. 5» 

29.9 

-6.  1 

453,2 

999,9 

99.9 

999,9 

124.9 

106, 

64,9 

147.0 

19475.6 

5B.0 

-64.2 

99.9 

269.  3 

11.3* 

n.  j 

0.1 

471.7 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

106 

65.8 

14F.0 

19690.4 

56.0 

-64.0 

99.9 

221.8 

4.9* 

3.3 

3.7 

476.9 

S99.9 

90^0 

999,9 

125.4 

106 

66.6 

149.0 

1°914.? 

54.0 

-61.9 

99.9 

262.3 

13. 7« 

13.6 

1.9 

436.7 

999,9 

99.  9 

909.Q 

126.  2 

105, 

67.3 

150. C 

20143.8 

52.0 

-60.  1 

99.9 

253.9 

5.5* 

5.4 

1.1 

496.3 

999.9 

99.0 

999.9 

126.8 

106, 

fc«.0 

151.9 

20393.5 

50.0 

-60,  3 

99.9 

2'iS.O 

10  .9* 

9.8 

-4.8 

501.4 

9P9.9 

09.0 

099.0 

126.3 

106 

152.9 

20779.0 

47.0 

-60.6 

9<‘.9 

281.6 

29.2* 

27.9 

-0.8 

509.5 

990.9 

99.0 

999.0 

128.  1 

106 

69.5 

153.0 

21043.5 

45.0 

-62. 5 

9P.9 

279.7 

19.7* 

19.4 

-3.3 

511.4 

990,9 

09,0 

999,0 

128.9 

106, 

70,4 

154.0 

21328.2 

43.0 

-63.  6 

°9.9 

255.1 

5.0* 

4.8 

1.3 

515,3 

599.9 

99.9 

999.9 

129.4 

105 

71.7 

155.0 

21621.7 

41.0 

-61.9 

99.9 

254.0 

9.3* 

8.9 

2.6 

525.6 

909.9 

99.9 

999.9 

129.6 

106 

72,9 

156,0 

21930.9 

s-g.o 

-62.3 

99.9 

256.4 

5.8* 

5.7 

1.4 

533,3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

105 

74.0 

157.0 

22254.7 

37.0 

-64.0 

99.9 

?5-«  .4 

0.4* 

0.4 

J.l 

537.0 

999.9 

99.9 

999.0 

130.  5 

105, 

75.0 

153.0 

22593.7 

35.0 

-65.8 

99.9 

285.0 

?0.P* 

20.2 

-5.4 

540.9 

909,9 

99,9 

909,9 

131.  1 

106, 

76.8 

159.0 

23143,0 

32,0 

-61.9 

99.9 

265,5 

4.9* 

4.9 

0,4 

565.3 

999.9 

99,9 

999.9 

132.  1 

106, 

78,  1 

160.0 

23542,0 

30,0 

-62.  3 

9P.9 

285.5 

18.7* 

13.0 

-5.0 

574.8 

999.9 

99.9 

999,9 

133.7 

106 

79.5 

161.0 

23968,? 

28.0 

-62.1 

90.9 

281.9 

19.6* 

19.2 

-4.0 

586.8 

999.9 

99.9 

999.9 

134.8 

106. 

81.2 

162,0 

24426.6 

26.0 

-61.9 

99.9 

159,9 

6.9* 

-2,4 

6,5 

599,9 

999.9 

99.9 

999.9 

136.8 

105, 

82.8 

163.0 

24923.3 

24.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

617.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

84.4 

164.0 

25462.6 

22.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

627.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

I 


433 


STATITN  NT.  265 
«inLANO,  TEX 

6 FF5a,ia<?Y  1975 

IU5  r.MT  135  75 


ANGLES 

ON  THE 

HALT  MINUTE 

HAVE  BEEN 

1 t NEARLY  INTEPPCI APEP 

FSCM  wHCLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTC.T 

HEIGHT 

TEMP 

DEW  "IT 

0!  8 

SPE40 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PPT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

r.PM 

MB 

PG  r 

DG  9 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

PG  K 

PG  K 

GM/XG 

PET 

KM 

0.0 

11.9 

273.0 

P2’.  1 

-2.8 

-b.O 

40.0 

6.7 

-4,3 

-f).  1 

277.0 

284,5 

2.9 

85,0 

0,0 

0.1 

12.0 

873.9 

923.0 

-2.7 

-4.3 

315.2 

2.2 

1.6 

-1.6 

277.  1 

284.9 

3.P 

88.8 

0.4 

0.4 

13.0 

960.2 

913.0 

-3.4 

-4.0 

315.2 

2.2 

1.6 

— 1 A 6 

271,3 

285.4 

3.1 

95.1 

0.4 

0.7 

14.0 

1047.3 

903.0 

-4.0 

-4.0 

34  7,6 

2.9 

0.6 

-2J9 

277,5 

285.7 

3.1 

99.5 

0.4 

1.0 

15.0 

1 135.1 

893.0 

-4.9 

-4.9 

9.1 

4.9 

-0.8 

-<■8 

277.5 

285.2 

3.0 

99.9 

0.4 

1.4 

16.0 

1241.5 

881.0 

-5.6 

-8.6 

19.2 

8,3 

-2.7 

-iIb 

277,7 

285.2 

2.R 

100.3 

0.7 

1.7 

17.0 

1322.0 

872.0 

-6.2 

-6.3 

l<» . n 

9.4 

-3.2 

-(■9 

277.9 

285.  1 

2.7 

99,7 

0,8 

2.0 

18. n 

1412.1 

862.0 

-7.0 

-7.  1 

18.9 

9.8 

-3.2 

-9^3 

278. 0 

284.9 

2.6 

99.5 

1.0 

2.3 

19,3 

1494.0 

053.0 

-7.6 

-1.7 

17.9 

lO.O 

-3.1 

-9 .5 

278,2 

284.9 

2.5 

99.5 

1.2 

2.7 

20-1 

1585.7 

843.0 

-8.3 

-8.4 

13.4 

10.9 

-2.5 

-10.5 

2/8.4 

284.8 

2.4 

99.4 

1.4 

3.1 

21  . } 

1687.7 

a-’T.o 

-8.8 

-6.9 

6.5 

12.1 

-1.4 

-12.0 

279,0 

285.2 

2.4 

99.  3 

1.7 

3.4 

22.9 

1781.7 

822.0 

-7.1 

-17.3 

0.9 

13.2 

-0.2 

-13,2 

281.5 

284.9 

1.2 

44.  1 

1.9 

3.7 

23.0 

1867.8 

813.0 

-5.8 

-19.5 

35-* •*.8 

13.5 

1 .2 

-13.4 

283.8 

28  6.7 

1.0 

32.8 

2.1 

4.0 

24.0 

1955.1 

804.0 

-5.  3 

-18.6 

348.0 

13.4 

2.0 

-13. 1 

285.2 

288.3 

1.  1 

34.3 

2.4 

4.3 

25.0 

2043.6 

795.0 

-4.1 

-n.  3 

340.6 

1 3.4 

4.4 

- 12.6 

287.4 

290.7 

1.  1 

32.  1 

2.6 

4,7 

26.0 

2153.7 

784.0 

-3.4 

-18.5 

333.1 

14.8 

6.7 

- n-,2 

2«9  .4 

292.7 

l.l 

29.7 

2.9 

5.0 

27.0 

2244.9 

775.0 

-3.5 

-10.7 

329.8 

16.8 

8.5 

-14.5 

290.2 

293.5 

l.l 

29.7 

3.  1 

5.2 

28.0 

2337.2 

766.  0 

-4.1 

-19.2 

326.6 

18.0 

9.9 

-15  0 

290,5 

293.7 

l.l 

29.7 

3.3 

5.6 

29.0 

2430.2 

757.  0 

-4.7 

-19.6 

320.4 

19.6 

12.5 

-1^.1 

290.8 

293.9 

1.  1 

30.0 

3.  7 

5.9 

30.0 

2524.3 

748.0 

-4.9 

-17.8 

313.4 

19.1 

13.9 

-13„1 

291.6 

295.3 

1.3 

35.5 

3.9 

5.2 

31.0 

2619.5 

739.0 

-4.9 

-16.0 

307.0 

19.0 

15.2 

-/I.,  5 

292.7 

297.0 

1.5 

41.2 

4.2 

6.6 

32.0 

2705.0 

731.0 

-5.6 

-14.0 

299.5 

19.3 

16.8 

-9.5 

292.8 

297.9 

1.8 

51.6 

4.5 

6.9 

33.0 

2802.1 

722.0 

-6.2 

-13.7 

294.7 

19.9 

18.  1 

-8.3 

293.2 

29  8.5 

1.8 

55.5 

4.8 

7.  3 

34.0 

2900.1 

713.0 

-6.8 

-10.2 

287.7 

20.3 

19.3 

-6.2 

293.7 

300.7 

2.5 

77.0 

5,1 

7.6 

35.0 

2988.3 

705.0 

-7.0 

-9.2 

285.0 

20.7 

20.2 

-'^.6 

294.5 

302.1 

2.7 

84.0 

5.3 

8.1 

36.0 

?IU.3 

694.0 

-5.9 

-6.  3 

277.6 

21,6 

21.4 

-;.9 

297.0 

306.7 

3.4 

97.0 

5.  7 

8.4 

37.0 

3202.3 

68.6.  0 

-5.6 

-16.3 

276.2 

22.0 

21.9 

-1.4 

298.1 

302.8 

1.6 

42.7 

5.9 

8.8 

38.0 

3305.8 

677.0 

-5.6 

-16.5 

2 76 . 7 

22.2 

22.1 

-1.6 

299.3 

303.9 

1.6 

42.0 

6.2 

9.2 

39.0 

3399.1 

669.0 

-5.6 

-19.7 

278.9 

22.1 

21.9 

.4 

300.2 

303.9 

1.2 

31.8 

6.6 

9.4 

40.0 

3493.3 

661. 0 

-6.2 

-21.5 

2 83.4 

22.0 

21.6 

-4«,0 

300.6 

303.8 

l.O 

28.6 

6.  8 

9.9 

41.0 

3612.6 

651.0 

-6.  1 

-23.4 

284.7 

21.8 

21.0 

-^»*5 

302.0 

304,8 

0.9 

23.9 

7.4 

10.3 

42.0 

3721.5 

642.0 

-6.  1 

-24.2 

287.-, 

22.1 

21.1 

-V6 

303.2 

305.9 

0.8 

22.2 

7.8 

10.6 

43.0 

3819.7 

634.0 

-5.6 

-21.9 

288.8 

22.6 

21.4 

-r.3 

304.8 

308.1 

l-O 

26.3 

8.2 

11.0 

44.0 

3919.2 

626,0 

-6.4 

-2C.7 

2.89.5 

23.3 

22.5 

->9 

305.  1 

308,8 

1.2 

31.1 

8.7 

11.3 

45.0 

4019,6 

618.0 

-7.3 

-20.5 

288.8 

24.7 

23.4 

-y.o 

305.2 

309.0 

1.2 

33.7 

9.  1 

11.6 

45.0 

4108.2 

611.0 

-3.0 

-20.3 

288.3 

25.6 

24.3 

-o;.o 

305.4 

309.2 

1.2 

36.3 

9.5 

12.0 

47.0 

4210.5 

603.0 

-3.6 

-19.8 

287.7 

26.7 

25.4 

-9.1 

305.3 

309.9 

1.3 

39.9 

10. 1 

12.4 

43.0 

4213.9 

595.0 

-9.8 

-19.5 

287.5 

27.6 

26.4 

-IT,  3 

305.7 

309.9 

1.4 

44.6 

10.7 

12.7 

49.0 

4418.3 

567.0 

-10.4 

-19.2 

287.3 

2,3.2 

26.9 

-e.4 

306.2 

310.6 

1.4 

47.9 

11.2 

13.1 

50.0 

4523.8 

579.0 

-11.5 

-19.1 

287.0 

28.9 

27.6 

-P..4 

306.1 

310.6 

1.5 

53.2 

11.9 

13.5 

51.0 

4643.7 

570.  0 

-12.5 

-19.0 

206.4 

29.5 

28.3 

-It,  3 

306,3 

310.9 

1.5 

jR.  1 

12.5 

13.9 

52.0 

4751 .5 

562.0 

-13.  5 

-18.  1 

2.05.7 

30.2 

29.1 

-e.2 

306.4 

311.4 

1.6 

67.9 

13.2 

14.2 

53.0 

4846.8 

555.0 

-14.2 

-18.0 

285.1 

30,7 

29.7 

-E.O 

306.6 

311.7 

1.7 

72.3 

13,8 

14.6 

54.0 

4957.0 

547.0 

-14.3 

-17.5 

284.4 

31.3 

30.3 

-7,8 

307.8 

313.2 

1.8 

76.8 

14,5 

15.0 

55.0 

5054.7 

540,0 

-15.0 

-19.4 

283.9 

31.6 

30.7 

-7.6 

308.0 

312.8 

1.5 

69.1 

15.2 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I Mg  HAVE  3EEN  I NTEP POLATEI) 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


I 


'At 

DG 


0. 
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123. 
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6 rniRIIARY  1975 

1115  GMT  , 136  75.  I 

ANGLFS  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LfNEARLV  I N fEPPCLATEl'  FRr«  WHOLE  MINUTE  VALORS 


time 

cmtct 

EPIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

ni  0 

SPEED 

U CCMP 

V JOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

nr,  c 

DG 

M/SEE 

M/SEC 

M 'SEC 

DG  K 

DG  K 

G“/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.4 

56.0 

5181  .9 

531.0 

-14.9 

-21.7 

284.4 

31.5 

•»0.5 

-7.8 

309.7 

313.6 

1.3 

55.6 

15.9 

119. 

15. B 

5 7.0 

5282.3 

524.0 

-15.1 

-22.6 

285.5 

31.2 

30.1 

-3.3 

310.5 

314.3 

1,2 

52.fi 

16.7 

119. 

16.2 

58.0 

5384.0 

51  7.0 

-15.  3 

-23.2 

286.  1 

31.4 

30.  1 

-D.7 

311.5 

315.  2 

1.1 

50.7 

17.4 

118. 

16.5 

59.0 

5501.6 

509.0 

-16.4 

-23.8 

285,0 

31.7 

30.5 

>3.7 

311.6 

315.1 

1.1 

52.3 

18. 0 

llfi. 

16.9 

60. 0 

5605.7 

502.0 

-16.  8 

-25.  1 

283.0 

33.4 

32,5 

-7.5 

31’. 3 

315.5 

l.O 

48.6 

18.6 

118. 

17.3 

61.0 

5711.3 

495.0 

-16.4 

-26,7 

280.5 

35.2 

34.6 

-6.4 

314.0 

316.8 

0.9 

40.1 

19.5 

U7. 

17.6 

62.0 

5818.4 

438.0 

-16.5 

-28.0 

279.7 

36.4 

35.9 

-6.1 

315,1 

11  7.7 

0,8 

36,  1 

20.  1 

116. 

18.1 

63.0 

5926.9 

481.0 

-17.5 

-30.2 

2HI.  •» 

37.3 

36.6 

-7.4 

315,2 

317.4 

0.6 

31.9 

21.2 

115. 

18.4 

64.0 

6020.7 

475.0 

-18.3 

-31.0 

283.6 

37.4 

36.3 

-9.8 

315.3 

317.4 

0.6 

31.6 

21.8 

115. 

18.8 

65  .0 

6131.5 

468.0 

-19.0 

-32.5 

286.0 

37.0 

35.6 

-13.2 

315.8 

317.6 

0.5 

29.0 

22.8 

114. 

19.2 

66.0 

6275.9 

4 59.0 

-19.7 

-34.3 

237.5 

36.4 

34.7 

-ri.o 

316,7 

318.3 

0.4 

25,7 

23.7 

114. 

19.6 

67.0 

6373.4 

453.0 

-20.9 

-35.5 

288.  1 

35.0 

34.2 

-il.2 

316.4 

3l7.fi 

0.4 

25.4 

24.5 

114. 

20.0 

68.0 

648B.3 

446.0 

-2l.fi 

-36.1 

287.9 

36.2 

34.5 

-il.l 

316.6 

318.0 

0.4 

25.8 

25.3 

114. 

20.3 

69.0 

6604.6 

439.0 

-22.5 

-36 . 4 

287.8 

36.7 

34.9 

-11.2 

317.2 

318.5 

0.4 

26.6 

26.0 

114. 

20.7 

70.0 

6705.4 

433.0 

-23.5 

-37.7 

288.0 

37.1 

35.3 

-11,5 

317,1 

318.3 

0.3 

25.5 

26.9 

113. 

21.2 

71.0 

6841.5 

425.0 

-24,6 

-39.1 

288  .6 

37.4 

35.4 

-11.9 

317.4 

318.5 

0.3 

24.4 

28.0 

113. 

21.6 

72.0 

6962.3 

418.0 

-25.4 

-40.1 

288.8 

37.6 

35.6 

-12.1 

317.9 

318.9 

0.3 

23.7 

28.9 

113. 

22.0 

73.0 

7067.0 

412.0 

-26.4 

-41.0 

2B8.  1 

38.0 

36.1 

-11.8 

317.9 

3l8.fi 

0,3 

23.8 

29,8 

113. 

22.4 

74,0 

7172.9 

406.0 

-27.0 

-43.4 

28  7,2 

39.7 

38.0 

-11.7 

318,5 

319.3 

0.2 

19.2 

30.6 

113. 

22.  7 

75,0 

7280.2 

400.0 

-27.5 

-44.3 

206.7 

41,3 

39.5 

-11.9 

319.2 

319.9 

0.2 

18.3 

31.4 

113. 

23.1 

76.0 

7407.0 

393.0 

-28.4 

-45.5 

286.5 

42.8 

41.1 

-12.1 

319.6 

320.2 

0.2 

17.5 

32,4 

112. 

23.4 

77.0 

7517.0 

387.0 

-29.6 

-46.0 

286.5 

42.6 

40,9 

-.2.  1 

319.5 

320.0 

0.2 

18.5 

33.  2 

112. 

23.8 

78.0 

7628.3 

381.0 

-30.4 

-46.2 

286.8 

40.2 

38.5 

1.6 

319.9 

320.4 

0.2 

19.5 

34.4 

112. 

24.  1 

79.0 

7741.0 

375.0 

-31.2 

-46.4 

287.3 

33.3 

36.6 

-U.4 

320.3 

320.8 

0.2 

20.4 

35.  1 

112. 

24.6 

80.0 

7855.1 

369.0 

-32.0 

-47.3 

288.9 

37.8 

35.7 

-12.2 

320,7 

321.2 

0.  1 

20,0 

35.9 

112. 

25.0 

81.0 

7990.2 

362.0 

-33.0 

-4  8.5 

299.2 

40.8 

30.3 

-14,1 

321.0 

321.5 

0. 1 

19.2 

36.7 

112. 

25.3 

82.0 

8107.4 

356,0 

-34.  3 

-49.6 

290.7 

43.0 

40.2 

-35.2 

3 20.8 

321.2 

0.1 

19.3 

37.7 

112. 

25.7 

83.0 

8226.1 

350.0 

-35.3 

-50.0 

291.0 

44.2 

41  .? 

-15.9 

321.1 

321.5 

0.1 

20.3 

38.8 

112. 

26.2 

84.0 

8326.1 

345.  0 

-36,3 

-50.4 

291.0 

43.3 

40-4 

-15.5 

321.0 

321.4 

0.  1 

21.6 

40.  2 

112. 

26.5 

85.0 

8447,5 

338,0 

-37.5 

-51,4 

201.  1 

42.4 

39.6 

-15.2 

321.0 

321.3 

0.  1 

21.7 

40.9 

112. 

27.0 

86.0 

8591.1 

332.0 

-38.6 

99.9 

291.9 

42.7* •• 

39.6 

-15,.9 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

112. 

27.3 

87.0 

8655.1 

327.0 

-39.7 

99.9 

2.92.9 

43.0* 

39.5 

-1(  .7 

321  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

112. 

27.6 

86.0 

8821.5 

321.0 

-40.  8 

99.9 

293.8 

43.1* 

39.5 

-n.4 

321.6 

999.9 

99.9 

909,9 

43.7 

112. 

28.0 

89.0 

8528,0 

316.0 

-42.0 

99.9 

295.2 

42.8* 

38.8 

- 1 8’.  3 

321.3 

999.9 

“9.9 

999.9 

44.7 

112. 

28.3 

90.0 

9057.5 

310.0 

-43,1 

99.9 

295.9 

42.7* 

38.4 

-.»V.7 

321,5 

999,9 

99,9 

999,0 

45,5 

112. 

28.6 

91,0 

9166,8 

305.0 

-44,0 

99.9 

296.4 

42,9* 

38.4 

-19,  1 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

112. 

29.0 

92.0 

929R.8 

299.0 

-45.3 

99.9 

296.4 

43.9* 

39.3 

-19'.  5 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

112. 

29.3 

93.0 

9412.1 

294,0 

-46.4 

99.9 

296.0 

45.0* 

40.4 

-19.7 

321.8 

999.9 

99.0 

999.0 

48.0 

112. 

29.7 

94.0 

9525.8 

289.0 

-41.4 

99.9 

295.4 

45.7* 

41.2 

-19,6 

322,0 

999,9 

99.9 

909,0 

49.  2 

112. 

30.0 

95.0 

9641.1 

284.0 

-43.0 

99.9 

295.0 

45.6* 

41.3 

"19.3 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

112. 

30.3 

96.0 

9781 .5 

278.0 

-49.2 

99,9 

294.8 

44.5* 

40.4 

-18.7 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

112. 

30.7 

97.0 

9900.3 

273.0 

-50.4 

99.9 

294.6 

43.3* 

30.3 

-18,0 

323.0 

999,9 

99.9 

999.9 

51.9 

112. 

31.1 

98.0 

10045.1 

267.0 

-81.1 

99,9 

294.5 

42.9* 

39,0 

-17.8 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

112. 

31.3 

99.0 

10142.9 

263.0 

-52.3 

99,9 

294.5 

43.6* 

39.7 

-18.  1 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

112. 

31.8 

100.0 

10266.9 

258.0 

-53.1 

99.9 

294.4 

47,4* 

43.2 

-19,6 

324.2 

999,9 

99.9 

999.9 

54.  6 

112. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FertP'tARY  1975 

1115  GMT  136  75.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  HINUTF  HAVE  REEN  lINFARLY  INTFRPCLATfD  FRCM  WHOLE  VALJES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TP  VP 

DEW  OT 

DIP 

SPEED 

U CCPP 

V '.nMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P* •*n 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

PG  C 

OG 

PG 

M/SFG 

M/SEC 

M 'SEC 

OG  K 

OG  K 

gm/kg 

PET 

KH 

no 

32.2 

lOl.O 

10418.2 

252.0 

-54.  1 

99.9 

294.2 

50.8* 

46.4 

-20.8 

325.0 

999,9 

99.9 

999.9 

55.  8 

113. 

32.6 

102.0 

10546.5 

247.0 

-55.2 

99.9 

292 . 9 

52.8* 

48.3 

-21.4 

325,2 

999,9 

99,9 

999,0 

57,  2 

113. 

33.0 

103.0 

10650.5 

243.0 

-56.2 

90,9 

293.4 

51.7* 

47.5 

-20.5 

325,2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

113. 

33.3 

104.0 

10702.2 

238.0 

-57.5 

99.  <? 

292.7 

50.2* 

46.3 

- 19.3 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

113. 

33.7 

105.0 

10916.0 

233.0 

-58. 7 

99.9 

291.4 

49.6* 

46.2. 

-in.  1 

325.3 

999,9 

99,  9 

999,9 

60,5 

II3. 

34.1 

106.0 

1 1024.6 

229.0 

-59.2 

99.9 

290.0 

50  .7<- 

47.6 

-17.3 

326,2 

999.9 

99.0 

999.9 

61. 6 

113. 

34.4 

’ 07,0 

U 134.8 

225.0 

-60.  2 

99.9 

288.8 

51.9* 

49.  1 

-U>.7 

326,2 

999,9 

99.9 

999,9 

62.  6 

113. 

34.7 

155."' 

11274.7 

220.0 

-60.9 

99.9 

287.7 

52.. 3* 

49.8 

-15.9 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

112. 

35.1 

109.0 

11388.6 

216.0 

-61.5 

99.9 

286.6 

52.5* 

50.3 

-i5.0 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

112. 

35.5 

110. 0 

11504.4 

212.0 

-62.0 

99.9 

286.6 

53.0* 

50.8 

-i5.2 

329,0 

999.9 

99.  9 

999.9 

55.9 

112. 

35.9 

lll.O 

11681.5 

?06.0 

-63.1 

99.9 

2P8.7 

55.3* 

52.4 

-.7.7 

330.0 

999.9 

99.9 

909.9 

67.4 

112. 

36.  1 

112,0 

11801.7 

202.0 

-64.3 

99.9 

289.  7 

56.3* 

53.0 

-’.8.9 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  1 

112. 

36.5 

113.0 

11954.8 

197.0 

-65.1 

99.9 

291.5 

58.0* 

54.0 

-1143 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  4 

112. 

36. B 

114.0 

12080.0 

193.0 

-64.5 

99.9 

292.0 

57.4* 

53.3 

-21.6 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

112. 

37.0 

115.0 

122CB.8 

189.0 

-61.9 

99.9 

292.4 

57.1* 

52.0 

-21,7 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

112. 

37.4 

116.0 

12375.2 

184.0 

-60.6 

99.9 

294.5 

53.6* 

48.8 

-22.2 

345.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

112. 

37.7 

117.0 

12477.6 

181.0 

-60.6 

99.9 

297.6 

50.3* 

44.6 

-23.3 

346,6 

999.9 

99,9 

999,9 

73,6 

112. 

3B.1 

118.0 

12651.9 

176,0 

-60.  8 

99,9 

30  2.  6 

45.7* 

38.5 

-24.. 7 

349.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

74.8 

112. 

38.5 

119.0 

17794.8 

172.0 

-61.1 

99,9 

305. H 

41.4* 

33.6 

-24^2 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

112. 

38.8 

120.0 

12904.2 

169.0 

-60.6 

99.9 

300.6 

39.3* 

33.8 

-•’0.0 

353,4 

999.9 

99,9 

999,9 

76.4 

113. 

39.2 

121.0 

15053.9 

165.0 

-59.2 

99,9 

293.2 

33.3* 

35.5 

-’4i5 

358,2 

999.9 

90.9 

999.9 

77.2 

113. 

39.7 

122,0 

13207.7 

161.0 

-59.2 

99.9 

284.  9 

40.0* 

38.7 

-10.3 

360.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

11?. 

40.0 

123.0 

13365.3 

157.0 

-59.  A 

99.9 

2 84.1 

41.1* 

39.9 

-1.0.0 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  2 

112. 

40.3 

124.0 

13486.0 

154.0 

-59.  7 

99.9 

286.2 

41.4* 

39.8 

1.6 

364.5 

999,9 

99.9 

999.  9 

79.9 

112. 

40,7 

125.0 

13650.4 

150.0 

-60.  1 

99.9 

288.0 

42.2* 

40.  1 

- :3,o 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

112. 

41.2 

126.0 

13810.2 

146.0 

-59.9 

99.9 

208.3 

44  .4* 

42.1 

-13.9 

369.8 

999.9 

99.9 

909.9 

82.  1 

112. 

41.5 

127.0 

13992.5 

142.0 

-60.2 

99.9 

287.9 

46.5* 

44.2 

-14.3 

372.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

112. 

41.9 

128.0 

14125.5 

139.0 

-60.9 

99.9 

288.3 

51.2* 

40.6 

-16.0 

373.1 

999.9 

99.9 

909.9 

83.9 

112. 

42.2 

129.0 

14306.7 

135,0 

-61.7 

99,9 

283.8 

53  .Q* 

51.0 

-17.4 

375.0 

999.9 

99.0 

999,9 

84.9 

112. 

42.6 

130.0 

14445  .9 

132.0 

-61.9 

99.9 

209.8 

55.9* 

52 .6 

-18.9 

377.1 

999.9 

99.0 

999.9 

86.4 

112. 

42.9 

131.0 

14636.3 

128.0 

-61.0 

99.9 

290 . 4 

54.6* 

51.  2 

-19.0 

380,4 

99  9,9 

99,9 

999.9 

87,6 

112. 

43.4 

132.0 

14032.4 

124.0 

-62.8 

99.9 

291.3 

50.5* 

47.1 

- ’.8.3 

382.? 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  1 

112. 

43.7 

133.0 

14983.2 

121,0 

-63.1 

99.9 

291  .6 

48.2* 

44.8 

--,7.8 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

112. 

44.1 

134.0 

15137.2 

118.0 

-64.3 

99.9 

291,9 

45. 1» 

41.8 

-’.6.8 

384.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

112. 

44.3 

135.0 

15348.1 

1 14.0 

-64,  5 

99.9 

292.0 

43.1* 

40.0 

-’5.  1 

388.3 

999.9 

99,0 

999,9 

91.7 

112. 

45.0 

136.0 

15510.8 

11  l.O 

-65.  3 

99.9 

292.0 

35,7* 

33.  1 

-13.4 

389,  8 

999.9 

00.9 

999.9 

93.2 

112. 

45.4 

137.0 

15733.8 

107.0 

-66.1 

99.9 

292.0 

34.6* 

32.1 

-i3.0 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

112. 

45.9 

138.0 

15964.8 

103.0 

-66.3 

99.9 

292.0 

35,3* 

32.7 

-.3.2 

396.4 

909,9 

99,9 

999,9 

95,0 

112. 

46.4 

139.0 

16204,6 

99,0 

-66.7 

99.9 

292.0 

35.2* 

32.6 

-.3.2 

400.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

96.2 

112. 

47,0 

140.0 

16390.9 

96.0 

-66.5 

99.9 

291.7 

31.7* 

29.4 

-11.7 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.4 

112. 

47.5 

141.0 

16649,0 

92.0 

-65.7 

99  .9 

289.8 

27.8* 

26.2 

-9.4 

410,5 

999,9 

99,9 

999,9 

98,4 

112. 

48.1 

142.0 

16850.6 

89.0 

-65.5 

99.9 

284.2 

25.7 

24.9 

-6,3 

99,9 

414,9 

999.9 

99,9 

999.9 

99.  1 

112. 

48.6 

143.0 

17129.4 

85,0 

-66.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

417,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.1 

144.0 

17346.1 

02.0 

-67.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

420.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.7 

145.0 

17646.9 

78.0 

-67.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

425.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  RETMFFN  j AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPCLATEP 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  265 
MIDLAND,  TEX 

6 FFRRIIARY  1975 

1115  r.NT  136  75,  I 


ANGLES 

ON  THE 

HALE  MINUTE 

HAVE  CEEA 

1 I NEARLY  IN-ER 

pCLATrn 

PRCM  WHOLE 

MINUTE 

VAL'iES 

TIME 

CNTCT 

nr  If, (IT 

PRES 

TEVP 

OEW  "T 

QIR 

SPEfO 

1)  r.OMP 

V rOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

PG  C 

nr,  c 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

50.4 

146.0 

17882.5 

75.0 

-68.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

• 9.9 

429,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 
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STATICN  NO. 
XIDI.ANO,  TI^X 


6 FI^BPOASY 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE“P 

DEW  l-T 

01  R 

SPEED 

MIN 

GOM 

MB 

PG  C 

DG  r 

DG 

M/SrC. 

0.0 

o 

• 

CD 

873.0 

925.5 

-2.8 

-6.6 

20.0 

6t7 

0.2 

1 l.O 

eS4.5 

923.0 

-2.  7 

-6.7 

26.0 

6,1 

0.6 

12.0 

989.3 

912.0 

-4.2 

-6.8 

2.5.7 

'6.2 

1.0 

13.0 

10C4.8 

901.0 

-5.6 

-6.8 

24.9 

6.6 

1.3 

14.0 

1180.9 

890.0 

-7.0 

-7.7 

n.  7 

6.6 

1.7 

15. n 

1277.9 

879.0 

-8.0 

-5.6 

12.5 

6.7 

2.1 

16.0 

1393.7 

866,0 

-8.0 

-8.  3 

•>.8 

7.3 

2.4 

17,0 

1493.0 

855.0 

-0.  7 

-13.  V 

10.6 

8.2 

2.7 

18.0 

1593.5 

844.0 

-8.1 

-11.9 

12.0 

9.2 

3.0 

19,0 

1696.2 

834.0 

-7.8 

-13.0 

13.4 

10.4 

3.4 

20.0 

1789.6 

82  J.O 

-7.  1 

-13.0 

14.0 

12.6 

3.8 

21.0 

1 “04.8 

811.0 

-4.4 

-12.0 

8.9 

14.4 

4.  1 

22.0 

2012.4 

aco.o 

-4.4 

-13.3 

3.0 

15.3 

4.5 

23.0 

2111.4 

790.0 

-5.2 

-15.  9 

3 55.5 

15.5 

5.0 

24.0 

2211,4 

780.0 

-5.3 

-17.4 

344.  9 

14.5 

5.4 

25.0 

2302.5 

771.0 

-5.8 

-19,7 

335.2 

16.2 

5.9 

26.0 

2435.9 

758.0 

-5.2 

-23.4 

323.8 

19.1 

6.3 

27.0 

2529.6 

749.0 

-5.3 

-21.0 

315.3 

20.1 

6.  6 

28.0 

2635,2 

739,0 

-5.0 

-14,2 

309,6 

20.4 

7.0 

29.0 

2742.2 

729.0 

-5.8 

-12.  7 

304.0 

20.4 

7.3 

30.0 

2839.5 

720.0 

-6.5 

-11.1 

299.6 

20.1 

7.7 

31.0 

2948.7 

710.0 

-7.3 

-9. : 

294.0 

20.5 

8.1 

32.0 

3049,1 

701.0 

-8,  0 

-9.1 

289.6 

21.8 

8.5 

33.0 

3148,0 

692.0 

-7.3 

-14.5 

286.7 

23.8 

8.8 

34.0 

3262.5 

682.0 

-6.1 

-9.5 

285.5 

24.7 

9.2 

35.0 

3378.3 

672.0 

-5.8 

-11.5 

284.5 

25.2 

9.7 

36.0 

3507.7 

661.0 

-5.  8 

-23.  9 

284.4 

24.5 

10.  1 

37.0 

3627.2 

651.0 

-5.8 

-24.  1 

285.6 

23  .6 

10.5 

38.0 

3736.3 

642.0 

-5.8 

-23.  1 

297.8 

22.8 

11.0 

39.0 

3846.8 

633.0 

-6.2 

-23.7 

290.7 

22.6 

11.4 

40.0 

3946.3 

625.0 

-6.2 

-22.  9 

291.9 

27.9 

12.0 

41.0 

40E5.0 

614.0 

-7.0 

-72.8 

291.8 

23.5 

12.4 

42  .0 

4187.1 

606.0 

-0.0 

-23. i 

791.1 

24.3 

12.8 

43.0 

4303,  1 

597.0 

-9.  3 

-23.  3 

290.9 

25.3 

13.1 

44.0 

4407.3 

599,0 

-10.2 

-24.1 

290.9 

26.0 

13.5 

45.0 

4525.7 

580.0 

-11.3 

-73.'’ 

291.3 

76.7 

13.9 

46.0 

4632.0 

572.0 

-12.  5 

-23.9 

292.0 

26.9 

14.3 

47,0 

4739.5 

564.0 

-13.2 

-22.  7 

297.9 

27.3 

14.7 

48.0 

4843.2 

556.0 

-13.9 

-23.  J 

793.7 

29.1 

15.1 

49.0 

4958.3 

548.0 

-14.3 

-22.  J 

294.2 

29.1 

15.5 

50.0 

5069.6 

540.0 

-15.3 

-24.2 

294.  1 

29.9 

16.0 

51.0 

5211.2 

530,0 

-14.4 

-24. 

294.  1 

30.7 

16.4 

52.0 

5326.5 

522.0 

-14.4 

-24.7 

294.0 

31.3 

16.8 

53.0 

5428.7 

515.0 

-15.0 

-25.5 

293.  1 

31.6 

17.2 

54.0 

5547.3 

507.0 

-14.7 

-26.0 

291.7 

31.9 

• BY  SPEFD  MFANS  ELFVATION  ANGLF  PETWEFN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTER.FCLATFD 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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265 


COMP 

V CCMP 

POT  T 

E PPT  T 

MX  PTD 

RH 

RANGE 

AZ 

M7SFC 

M/5Pr 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-2.3 

-3.3 

276.7 

283.4 

2.5 

75.0 

0.0 

0. 

-2.7 

-5.5 

277,0 

283,7 

2-5 

73.9 

0.2 

202. 

-2.7 

-5.6 

276.4 

283.0 

2.5 

82.6 

0.2 

202. 

-2.0 

-6.0 

276.0 

282.6 

2.6 

91.4 

0.4 

204, 

-2.  1 

-6.2 

275.5 

281.8 

2.4 

94. 6 

0.5 

204. 

-1.5 

-6.6 

275.4 

281.4 

2.3 

95.4 

0.6 

202. 

-1.2 

-7,1 

276.6 

282.8 

2.4 

98.0 

0.  8 

199. 

-1.5 

-0.0 

276.7 

281.0 

1.6 

68.7 

0.9 

198. 

-1.9 

-9.0 

278.4 

28  3.3 

1.8 

74.2 

1.  1 

197. 

-2.4 

-lO.l 

279.6 

284.3 

1.7 

66,5 

1.3 

196. 

-3.1 

-12.2 

281.5 

286.2 

1.7 

62.9 

1.5 

196. 

-2.2 

-1-.  .2 

295.6 

290.8 

1.9 

55.2 

1.9 

195. 

-1.0 

- 1 J . 2 

286.7 

291.5 

1.7 

49.8 

2.  1 

194. 

1.2 

-1  J.4 

206.8 

290.8 

1.4 

42.3 

2.5 

192. 

3.8 

-1  .,0 

287.7 

291.3 

1.2 

37.8 

2.  9 

139. 

6.  8 

- 1 . . 7 

288.2 

291.2 

1.0 

3 2.  1 

3.2 

186. 

11.3 

-16.4 

290.2 

292.5 

0.8 

22.1 

3.  7 

181. 

14,1 

-14.3 

291.0 

293.7 

0.9 

25,9 

4.  1 

176, 

15.7 

-13.0 

292.6 

29  7.6 

1.7 

48.  5 

4,3 

173, 

16.9 

-11.4 

292.9 

298.6 

2.0 

58.  1 

4.7 

159. 

17.5 

-9.9 

293,2 

299.7 

2,3 

69.7 

4.9 

166. 

18.7 

-9.3 

293.6 

301.2 

2.7 

86,9 

5.3 

16  2. 

20.6 

-7.3 

293.  8 

301.6 

2.7 

91,7 

5.5 

158. 

22.8 

-6.9 

295.6 

300.9 

1.8 

56.0 

5.9 

154. 

23.8 

-6.6 

298.3 

306.2 

2.7 

76.6 

6.2 

151. 

24.4 

-9.3 

299,9 

306.8 

2.4 

64.0 

6,7 

147, 

23.7 

— M . 1 

301.1 

303.7 

0.8 

22.2 

7.3 

143. 

27.1 

- >.3 

302.4 

305.0 

0.8 

21.7 

7.7 

140. 

21.7 

- .0 

303.6 

306.5 

0.9 

23.9 

8.2 

138. 

21.1 

- 1.0 

304.3 

30  7.1 

0.9 

23.  5 

8.8 

136. 

21.2 

-3.5 

305.4 

308.5 

1.0 

25.2 

9.3 

134, 

21.8 

-9.7 

306.1 

309.3 

1.0 

26. B 

10.  1 

133. 

22.6 

-8.7 

306.1 

309,2 

1.0 

2B.3 

10.6 

132. 

23.6 

-9.0 

305.9 

308.8 

0,9 

29.4 

11.  1 

130, 

24.3 

- J.3 

306.0 

309.0 

0.9 

30.8 

11.6 

130. 

24.9 

- 1.7 

306.0 

309.1 

l.O 

34.9 

12.  2 

129. 

24.9 

-13.0 

305.9 

.309,0 

l.O 

37.8 

12.8 

128. 

25.2 

- ID. 6 

306.4 

309.  8 

1.  1 

44.5 

13.4 

127. 

25.8 

-1'  .3 

306.8 

310.2 

1.1 

45.6 

14.0 

126. 

26.5 

-11.9 

307.6 

311.1 

l.l 

48.1 

14.7 

126. 

zi,-\ 

-U.2 

307,7 

310.8 

l.O 

46.2 

15.5 

125. 

28.0 

-K.5 

310.3 

313.6 

1.0 

43.6 

16.3 

125. 

20.6 

-i;  .7 

311.7 

314.8 

l.O 

41.1 

17.0 

124. 

29.  1 

-ir.4 

312.2 

315,2 

0,9 

40.0 

17.8 

126, 

29.7 

-1’.8 

313.9 

316.9 

0.9 

37.2 

18.6 

123. 

( 

STATIfN  no.  2f>5 

NIOlAW,  TEX  ( 


6 FEBRItAPY  1975 

1915  GMT  157  22.  0 ( 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PR'^S 

T'MP 

OEM  PT 

DIK 

SPEED 

11  Cf'MP 

V Cl  MP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

'1G 

M/SEC 

M/SEC 

M/'FC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

< 

17.6 

55.0 

5652.5 

500.0 

-15.3 

-26.  / 

2 89.9 

32.3 

30.3 

-n.o 

314.5 

31  7.3 

0.  8 

35.9 

19.3 

123. 

18.1 

56.0 

5809.9 

990.0 

-16.0 

-28.  : 

283.3 

.33.2 

31.5 

-10,4 

315.5 

318.0 

0,8 

34,5 

20.3 

122, 

( 

lfl.5 

57.0 

5913.2 

983.0 

-!6,a 

-20, ’ 

287.6 

34.1 

32.5 

-10,  3 

315.7 

318.2 

0.7 

34.5 

21.0 

122. 

18.9 

58.0 

6027.7 

976.0 

-17.5 

-29.9 

287.4 

35.1 

33.5 

-10.5 

316.2 

318.5 

0.7 

34.2 

21.8 

121. 

19.3 

59.0 

6199.5 

960.0 

-18.5 

-30.1 

287.1 

36.0 

34.4 

-K.6 

316.6 

318,6 

0,  7 

35.3 

22.  7 

121. 

< 

19.7 

60.0 

6261.7 

961.0 

-19.5 

-31.2 

286.7 

36. T 

35.  1 

-ir,5 

316,6 

318,6 

0.6 

34.5 

23.5 

120, 

20.0 

61.0 

6375.2 

959.0 

-20.3 

-32.  J 

286.3 

37.0 

35.5 

-ir.4 

316.9 

318.9 

0.6 

34.2 

24.2 

120. 

20.5 

62.0 

6990.2 

997.0 

-21.1 

-33.- 

2116.7 

36.3 

35.0 

-9.8 

317.3 

319.1 

0.5 

32.5 

25.3 

119. 

( 

20.9 

63.0 

6606.5 

990.0 

-21  .9 

-39.  , 

285.3 

35.2 

34.0 

-9.3 

317.7 

319.4 

0.5 

32.2 

26.  1 

119, 

21.3 

69.0 

6729.9 

933.0 

-22.  6 

-35.'' 

284.  a 

34,7 

33,6 

-H.9 

318,3 

319.8 

0.4 

28.7 

26.9 

118. 

( 

21.7 

65.0 

6P26.6 

927.0 

-23.6 

-36. 

284.3 

34.9 

33.8 

-I..6 

318.3 

319.6 

0.4 

28.1 

27. 7 

118. 

22.2 

66.0 

6982.0 

918.0 

-29.8 

-38.2 

281.9 

36.2 

35.1 

-1  .7 

318.7 

319.8 

0.3 

27.6 

28.7 

117. 

22.6 

67.0 

7087.0 

912.0 

-2  5.8 

-39. r, 

2 84.1 

37.5 

36.4 

-'.1 

318,8 

319.8 

0.3 

25.6 

29,  5 

117, 

23.0 

68.0 

7210.9 

905.0 

-26.  7 

-39.  V 

784.7 

38.5 

37.2 

-E.8 

319.2. 

320.2 

0.3 

27.1 

30.5 

117. 

( 

23.9 

69.0 

7318.5 

399,0 

-27.9 

-90.  . 

284.8 

37.7 

36.4 

-9.6 

319.0 

320.0 

0.3 

25.8 

31.5 

116. 

23.8 

70.0 

7995 .9 

392.0 

-28.9 

-91.1, 

284.3 

36.6 

35.4 

-9.0 

319.2 

320.1 

0.3 

2fl.9 

32.3 

116. 

29.3 

71.0 

7592.6 

389.0 

-30.1 

-39,  • 

283.2 

35.7 

34.7 

-8.2 

319.6 

320.7 

0,3 

40,5 

33.  3 

116. 

c 

29.8 

72.0 

7709.5 

378.0 

-31.0 

-93.0 

282.6 

35.5 

34.6 

-7.8 

319.8 

320.6 

0.2 

29.3 

34.4 

115. 

25.3 

73.0 

7817.3 

372.0 

-31.9 

-93.6 

282.7 

35.6 

34.8 

-7.9 

320.0 

320.8 

0.2 

30.2 

35.4 

115. 

( 

25.7 

79.0 

7932.9 

366.0 

-33.0 

-99.  ) 

283.4 

36.6 

35.5 

-£.5 

320.1 

320.8 

0.2 

31.4 

36.  2 

114. 

26.1 

75.0 

8098.6 

360.0 

-33.5 

-99.3 

284.3 

38.7 

37.5 

-<-.6 

320,9 

321.6 

0.2 

32.0 

37.  1 

114. 

26.6 

76.0 

8166.3 

359.0 

-39.9 

-95.. 

285.5 

41.7 

40.2 

-r.i 

321.2 

321.9 

0.2 

32.8 

38.2 

114. 

27.1 

77.0 

8285.7 

398.0 

-35.7 

-96.- 

286.6 

42.6* 

40.8 

-12.1 

321  .7 

322.3 

0.2 

31.7 

39.7 

114. 

f 

27.6 

78.0 

8906.7 

392.0 

-35.9 

-97.0 

288.0 

43.0* 

40.9 

-n.3 

322.6 

323.0 

0.2 

30.6 

40.8 

I I 3. 

29.0 

79.0 

8529.9 

336,0 

-37.  1 

-9  7.  P 

289.2 

45.2* 

42.7 

322.4 

322.9 

0.  1 

31.4 

41.7 

113. 

28.5 

80.0 

6653. 7 

330.0 

-38.0 

-98.9 

2-39.7 

47.9* 

45.1 

-U.l 

322.7 

323.3 

0.1 

32.3 

43.2 

113. 

c 

29.0 

81  .0 

8801.1 

323.0 

-39.1 

-99.2 

289.1 

45.2* 

42.7 

-14.8 

323.2 

323.7 

0.1 

33.0 

44.5 

113. 

29.9 

82.0 

8929.3 

317.0 

-90.2 

99. S. 

288.3 

40.9* 

38.8 

-12.8 

323.6 

999.9 

99.9 

995.9 

45.5 

113. 

29.9 

83.0 

9037.9 

312.0 

-91.6 

99.'. 

287.6 

39.0* 

37.2 

-11,9 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

113. 

c 

30.3 

89.0 

9168,9 

306,0 

-92.5 

99.' 

288.1 

40-6* 

38.6 

-12,6 

323.6 

999.9 

99.9 

955.9 

47.7 

113. 

30.6 

85.0 

9279.9 

301.0 

-93.7 

99. f 

288.8 

42.2* 

40.0 

-13.6 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.6 

113. 

31.2 

86.0 

9937.7 

299.0 

-99.9 

99.  9 

290.9 

44.3* 

41.4 

- 15.  8 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50,  1 

113. 

c 

31.6 

87.0 

9552.0 

289,0 

-96.  1 

99.9 

292.0 

44.8* 

41.5 

-16.8 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

113. 

32.0 

88. 0 

9667.9 

289.0 

—96  • 8 

99.9 

292.5 

44.9* 

41.5 

-17.2 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

113. 

32.5 

89.0 

9809.2 

278.0 

-97.  8 

99.5 

202.6 

44,0* 

40.6 

-K.9 

325.0 

999.9 

99.9 

959.9 

53,7 

113. 

c 

33.0 

90.0 

9928.7 

273.0 

-99.0 

99.1 

292.6 

42.2* 

39.0 

-If  .2 

325.0 

999,9 

99.9 

959.9 

55.0 

113. 

33.5 

91.0 

10099,8 

268.0 

-50.  0 

99, 0 

292.7 

42.5* 

39.2 

-16.4 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

113. 

33.9 

92.0 

10172.6 

263.0 

-51.2 

99. «• 

293.2 

45.4* 

41.8 

-17.9 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

113. 

c 

39.9 

93.0 

10297.2 

258.0 

-52.0 

99.9 

291.8 

49.8* 

44.6 

-IS.  7 

325,9 

999.9 

99,9 

995,9 

58.7 

113. 

39.9 

99.0 

10398,2 

259,0 

-52.9 

99.9 

294.0 

49.0* 

44.8 

-20.0 

326,0 

999,9 

99,0 

995.9 

60.2 

113. 

35.9 

95.0 

10526.2 

299.0 

-53.7 

99. s 

294.1 

46.6* 

42.5 

-19  .0 

326.7 

999.9 

99.9 

555.9 

61.6 

113. 

c 

36.0 

96.0 

10682.6 

293.0 

-59.9 

99. S 

294.6 

43.3* 

39.3 

-IP  .0 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

113. 

36.5 

97.0 

10815.2 

238.0 

-55.9 

99.'’ 

295.2 

44.6* 

40,6 

-19  0 

327,5 

999,9 

99.9 

999.5 

64.2 

113. 

36.9 

98.0 

10927.8 

239.0 

-56.9 

99. 

295.5 

48.1* 

43.4 

-20.7 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

113. 

37.3 

99.0 

11031.6 

230,0 

-56.2 

99.0 

295.2 

49  .6* 

44.9 

-21.1 

327.2 

999,9 

99,9 

999.9 

66.8 

113. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPPCLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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c 


STATITM  MO.  2AS 
HIOLAND,  TFX 


6 FEHPUARV  1975 

1--.15  r,MT  157  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPR90 

U COMp 

V CfMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OC  C 

DG  C 

OG 

M/SCf. 

M/Slt 

M/SFG 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

37.8 

100.0 

11 169.8 

225.0 

-58.8 

99.9 

293.7 

49.4* •* 

45.3 

-19.9 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

113. 

38.3 

101.0 

11310.3 

220.0 

-59.3 

99.9 

291.4 

51.5* 

4B.0 

-18.8 

329.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

59.7 

113, 

38.7 

102.0 

11425.4 

216.0 

-60.5 

99.9 

2R9.8 

54.4* 

51.2 

-18.4 

329.6 

998.9 

99,9 

999.9 

70.7 

113. 

39.2 

103.0 

11571.0 

211.0 

-61  .4 

99. S 

287.8 

53. fl* 

51.2 

-16  S 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

U3. 

39.5 

104.0 

11609.4 

207.0 

-62.5 

99.9 

286.2 

50.1* 

48.1 

-]4  0 

330-6 

909.9 

99.9 

999.9 

74.7 

113. 

40.0 

105.0 

11809.7 

203.0 

-62.9 

99.9 

284.8 

45.6* 

44.  1 

-11  6 

331. 8 

99  9.9 

99.  9 

999.  9 

74,5 

113. 

40.5 

106.0 

11932.0 

199.0 

-64.0 

99.9 

283.0 

51.6* 

49.  I 

-16r0 

331  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

112. 

40.9 

107.0 

12056.9 

195.0 

-62.3 

99.9 

291.3 

55.4* 

51.6 

-20.1 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

112. 

41.4 

lOR.O 

12135.3 

191.0 

-89.3 

99.9 

294.4 

52.5* 

47.8 

-21.7 

343.4 

909.9 

99.9 

999.9 

79.  7 

112. 

41.7 

109.0 

12313.7 

137.0 

-58.4 

99.9 

295.9 

4B.3* 

43.4 

-21.1 

346.  9 

999.9 

99.  9 

999,9 

80.6 

112, 

42.2 

110. 0 

12455.0 

153.0 

-57.2 

99.9 

298.2 

41.1* 

35.2 

-19.4 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.  R 

113. 

42.6 

111.0 

12630.2 

178.0 

-57.2 

99.9 

299-8 

37.4* 

32  .4 

-18  .6 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

113. 

43.0 

112.0 

12737.4 

175.0 

-58.  6 

99.9 

300.3 

35.7* 

30.8 

-18.0 

353.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

113. 

43.5 

113.0 

12B82.5 

171.0 

-59.3 

99.9 

297.  1 

37,7* 

33.5 

-17,2 

354.5 

999.9 

90.  0 

999.9 

84.  5 

113. 

44.0 

114.0 

13030.6 

167.0 

-59.  8 

99.9 

292.  7 

42.2* 

38.9 

-16.3 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

113. 

44.5 

115.0 

13143.8 

164.0 

-60.1 

99.9 

288.5 

43.0* 

40.8 

-13.5 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

113. 

45.1 

116.0 

13337.4 

159.0 

-59.3 

99.9 

203.5 

37.7* 

36.7 

-8.8 

361,9 

999,9 

99,9 

999,9 

88,  6 

113. 

45.5 

117.0 

13456.6 

156.0 

-59.6 

99.9 

281,6 

35.1* 

34.4 

-7.0 

363.3 

999,9 

99,9 

999.9 

89.4 

113. 

46.0 

llfl.O 

13577.9 

153,0 

-60.  1 

99.9 

78  3.6 

39,6* 

38.5 

-9  3 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

112. 

46.5 

119.0 

13743.2 

149,0 

-60.1 

99.9 

286.2 

50.6* 

48.6 

-14  2 

367.2 

999.9 

99.'- 

999.9 

91.3 

tl2. 

47.0 

120.0 

13070.0 

146.  0 

-60.5 

99.9 

287.6 

56,9* 

54.2 

-17.2 

368,7 

999.9 

"9,  9 

909,9 

93.  3 

112. 

47.4 

121.0 

13999.4 

143.0 

-60.3 

99,9 

288. 1 

57.1* 

49.5 

-15.2 

371.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.1 

112. 

47.8 

122.0 

14131.5 

140.0 

-60.7 

99.9 

209.1 

44  .9* 

42.5 

-14.7 

372.9 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  1 

112. 

48.3 

123.0 

14220.9 

138.0 

-61.2 

99.9 

291.9 

38.0* 

35.3 

-14,2 

373.5 

999.9 

99.9 

999,9 

97.  1 

112. 

48.7 

124.0 

14403.2 

134.0 

-61.9 

99.9 

795.3 

35.3* 

32^8 

-15.5 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

112. 

49.2 

125.0 

14543.2 

131.0 

-62.1 

99.9 

298.1 

3B.6* 

34.0 

-18.2 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  1 

112. 

49.9 

126.0 

14734.6 

127.0 

-62.9 

99.9 

297.3 

47.3* 

42.0 

-21.7 

379.5 

999,9 

9 9,9 

999,9 

100.4 

112. 

50.3 

127.0 

14801.7 

124.0 

-63.2 

99.9 

297.0 

49,4* 

44,0 

-22  4 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

112. 

50.8 

128.0 

15032.4 

121.0 

-63. 0 

99.9 

29B.2 

46.3* 

40,  8 

-21,9 

384.4 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

112. 

51.3 

129.0 

15186.7 

118.0 

—63 . 4 

09.9 

300.1 

40.7* 

35,3 

-20.4 

386.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  8 

112. 

51.7 

130.0 

15344.7 

115.0 

-64.2 

99.9 

300.1 

37.7* 

32.7 

-18.9 

387.9 

999.9 

99.9 

999,9 

105,7 

U3. 

52.3 

131.0 

15506.5 

1 12.0 

-64.  0 

99.9 

296.2 

36.  1* 

32.4 

-16.0 

391.2 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

113. 

52.8 

132.0 

15672.9 

109.0 

-64.0 

99.9 

292.5 

36.9* 

34.1 

-14.  1 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100.  1 

113. 

53.2 

133.0 

15786.3 

107.0 

-64. 0 

99.9 

291.3 

38.4* 

35.8 

-13,  9 

396.4 

990,9 

99,9 

999,9 

108.9 

U3. 

53.7 

134.0 

1 5960.5 

104.0 

-64.2 

99.9 

291,1 

39.8* 

37.2 

-14,  3 

399.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

1 10.  1 

113. 

54.  1 

135.0 

16139.6 

101.0 

— 64,4 

99.9 

290.  5 

39.3* 

36.8 

-13,8 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

113. 

54.7 

136.0 

16324.2 

98.0 

-64.0 

99.9 

280.2 

33.9* 

32.2 

-10.6 

406.5 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

113. 

55.3 

137.0 

16514.1 

95.0 

-65.1 

99.9 

285.0 

24.6* 

23.0 

-6,4 

407.8 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

113. 

55.9 

135.0 

16709.5 

92,0 

-65.  3 

99.9 

202.6 

20.4* 

19.9 

-4.4 

411.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.1 

112. 

56.6 

139.0 

16910.8 

89.0 

-66.5 

99.9 

282.9 

20.3* 

27.6 

-6  .3 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.  1 

112. 

57.3 

140.0 

17117.8 

86.0 

—67 .6 

99.9 

203.0 

34.4* 

33.5 

-7  .7 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

112. 

57.9 

141.0 

17331.4 

83.0 

-68. 0 

99.9 

284.2 

35,0* 

33.9 

-8.  5 

418.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

117,9 

112. 

58.5 

142.0 

17478.3 

81.0 

-66.9 

99.9 

284.9 

36.2* 

35,0 

-9,3 

423.2 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

112. 

59.1 

143.0 

17706.2 

78.0 

-67.  1 

99.9 

285.2 

36.9* 

35.6 

-9.7 

427.3 

999.9 

99.9 

999.9 

120.5 

112. 

59.8 

144.0 

17942.8 

75.0 

-67.1 

99.9 

288.3 

33,2* 

31,5 

-10,4 

432.1 

999,9 

99.9 

999.9 

122.0 

112. 

• BY  S^FED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BE'^WEEN  6 AMD  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  * 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfCN  NO,  >65 
midland,  TPX 


6 PCDPIIARV  1«75 

1415  GMT  157  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PIES 

T*^MP 

DEW  PT 

OIR 

SPFrO 

U CO“P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  OTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC.  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.5 

145.0 

18106.2 

73.0 

-66.5 

99.9 

2<’1.4 

24.1* 

22.4 

-8.8 

436,8 

909,9 

99,9 

999,9 

123.2 

112. 

61.2 

146.0 

18360,3 

70,0 

-66.3 

99.9 

291.9 

7,4* 

6,0 

-2..  8 

442.5 

999,9 

99.9 

999.9 

124.2 

112. 

61.9 

147.0 

18536.1 

68.0 

-65.7 

99.9 

291.9 

9.3» 

8.6 

-3.5 

447.5 

999.9 

99,9 

999.9 

123.4 

112. 

62.7 

140,0 

18810.7 

65,0 

-65.1 

99.9 

293.  1 

28.4* 

^6.  1 

-11.  1 

454.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124.9 

112. 

63.6 

I47.0 

19099.6 

62.0 

-63.6 

99.9 

297.7 

23.7>‘ 

20.9 

-11. 0 

464.2 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

112. 

64.3 

150.0 

19301 .2 

60.0 

-63.0 

99.9 

300.7 

ir>.8* 

•-3.6 

-8.  1 

469,8 

909,9 

99.9 

909.9 

127.  1 

112. 

65.  1 

151.0 

19509.6 

58.0 

-63.4 

99.9 

297.7 

20. o* 

i8.5 

-9.  7 

473.5 

999.9 

90.9 

999.9 

128.0 

112. 

65.8 

152.0 

19836,8 

55.0 

-62.3 

99.9 

287.9 

16.3* 

'.5.5 

-5.0 

483.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

112. 

66.6 

153.0 

20065.6 

53.0 

-62.3 

99.9 

222.2 

0.6* 

4.4 

4.7 

488.5 

999.9 

99,9 

999.9 

129.8 

112. 

67.2 

154.0 

20302.4 

51.0 

-63.6 

99,9 

167.6 

8.9* 

-1.0 

8.7 

490,8 

009.9 

99,9 

999,9 

129.4 

112. 

68.5 

155.0 

20676.2 

48.0 

-61.7 

99.9 

273.4 

10.7* 

10.7 

-1.2 

503.8 

990.9 

99.9 

999.9 

120.5 

112. 

69.5 

156.0 

20961.0 

46.0 

-58.4 

99.9 

270.5 

12.3* 

-2.2 

-2.0 

518.1 

999.9 

99.9 

999.9 

131.  1 

112. 

70.5 

157.0 

21364.3 

43.0 

-60.1 

99.9 

272.7 

11.7* 

11.2 

-0.  5 

523.9 

909.9 

99.9 

999.9 

130.0 

111. 

71.5 

150.0 

21660.3 

41.0 

-61 .7 

99,9 

264.3 

6.3* 

6,3 

0.6 

527.1 

999.9 

99,0 

999.9 

132.6 

111. 

72.5 

159,0 

21970,3 

39.0 

-61,4 

99.9 

282.8 

18.1* 

'.7.6 

-4.0 

535.6 

999.9 

99.9 

999,9 

133.0 

111. 

73.9 

160.0 

22465.3 

36.0 

-62.7 

99.9 

285.4 

26.3* 

25,4 

-7.0 

544.7 

999.0 

99.9 

999.9 

134.4 

111. 

75.3 

161.0 

22819.2 

34.0 

-60.8 

99.9 

297.5 

11. 0* 

9.7 

-5.  1 

558.4 

900,0 

99.9 

999,9 

135.9 

til. 

76.3 

162,0 

23393.2 

31.0 

-61.2 

99.9 

283.6 

O.l* 

<8.6 

-2.7 

572.4 

990.0 

09.9 

999.9 

136.8 

111. 

77,7 

163.0 

23808,9 

29.0 

-59.4 

99,9 

253.5 

10.7* 

70.5 

2.  1 

588.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

111. 

79.1 

164.0 

24257.2 

27.0 

-58.6 

99.9 

279.8 

26.2* 

25.8 

-4.4 

602.9 

999.9 

99.9 

999.9 

137.8 

111. 

80.5 

165.0 

24998.0 

24.0 

-50.2 

99,9 

999.9 

90,9 

99.9 

99,9 

624.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

82.1 

166.0 

25545.1 

22.0 

-58,8 

99.9 

999.9 

99.9 

09.9 

99,9 

638,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

I 


STATICN  NO.  265 
MlDLANfl,  TEX 

6 FERROAPY  1^75 
1715  r,MT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

u cnMp 

MIN 

r,PM 

MB 

nr.  c 

or.  c 

or. 

»/SEr 

M/SEC 

/ 

0.0 

10.6 

873.0 

927.5 

-0.6 

-9.0 

10.0 

5.1 

-0.9 

0.3 

11. 0 

911.7 

923,0 

-3.2 

-11.5 

8.7 

6.0 

-0.9 

0.7 

12.0 

997.7 

913.0 

-4.5 

-11,0 

5.5 

5.7 

tO.5 

1.0 

13.0 

1093.1 

902.0 

-5.2 

-10.4 

0.0 

5.2 

-0.0 

1.3 

14.0 

1189.3 

891,0 

-6.3 

-10.0 

354.0 

4.9 

n,4 

1.6 

15.0 

12/7.5 

881.0 

-7.2 

-12.1 

353.0 

4.9 

0.6 

2.1 

16.0 

1393.2 

868.0 

-8.2 

-11.2 

1.7 

5.7 

-0,2 

2.^ 

17.0 

1492.3 

857.0 

-8.1 

-14.4 

5.7 

5.9 

-0.6 

2.8 

18.0 

1583.7 

847.0 

-6.9 

-13.6 

21.1 

5.5 

-2.0 

3.1 

19.0 

1676.8 

837.0 

-4.5 

-12.9 

34.7 

5.7 

-3.2 

3.5 

20.0 

1771.5 

P27.0 

—4. 6 

-13.9 

44.9 

7.1 

-5,0 

3.9 

21.0 

1896.2 

814.0 

-4.9 

-15.9 

3 ».0 

6.6 

-3.6 

4.3 

22.0 

1993.4 

804.0 

-4.6 

-16.1 

19.4 

5.1 

-1.7 

4.6 

23.0 

2082.0 

795.0 

-5.1 

-16.4 

3.0 

4.4 

-0.2 

5.0 

24.0 

2181.3 

705.0 

-6.0 

-16.7 

344.6 

5.4 

1.4 

5.3 

25.0 

2281.5 

775.0 

-6.7 

-17.6 

339.3 

7.4 

2.6 

5.7 

26.0 

2402.3 

763.0 

-7.3 

-18.3 

335.1 

9.9 

4.1 

6.1 

27.0 

2495.6 

754.0 

-7.8 

-20.2 

331.3 

12.3 

5,9 

6.4 

28.0 

2599.4 

744,0 

-7.9 

-23.4 

327.2 

14.3 

7.8 

6.7 

29.0 

2694.0 

735.0 

-R.  1 

-27.0 

323.2 

14.3 

8.6 

7.1 

30.0 

2789.7 

726.0 

-8.1 

-27.0 

319.5 

13.0 

0.4 

7.5 

31.0 

2897.4 

716.0 

-8.1 

-27.0 

324.5 

11.2 

6.5 

7.8 

32.0 

2995.7 

7C7.0 

-7.9 

-21.9 

999.9 

99,9 

99,9 

3.3 

33.0 

3095.3 

698.0 

-7.8 

-17.3 

999,9 

99  .9 

99.9 

8.6 

34.0 

3196.2 

689.0 

-8.5 

-18.3 

999.9 

99.9 

99.9 

8.9 

35.0 

3298.4 

680.0 

-7.  5 

-17.6 

991.9 

99.9 

99.9 

9.4 

36.0 

3425.3 

669.0 

-7.8 

-18.4 

999.9 

99.9 

99.9 

9.8 

37.0 

3530.7 

660.  0 

-7.  8 

-19.5 

999.9 

99.9 

9^.9 

10.4 

38.0 

3625.6 

652.0 

-7.6 

-26.4 

999.9 

99.9 

99.9 

10.7 

39.0 

3733  .9 

643.0 

-6,6 

-26.0 

999,9 

99.9 

99,9 

11.3 

40.0 

3844.  1 

634.0 

-6.3 

-26.6 

999.9 

99.9 

99,9 

11.7 

41.0 

3968.4 

624.0 

-6.3 

-27.8 

999.9 

99.9 

99.9 

12.0 

42.0 

4081 .9 

615.0 

-6.7 

-26.1 

999.9 

99.9 

99.'! 

12.5 

43.0 

4184.1 

607.0 

-6.9 

-25.1 

999.9 

99.9 

99.9 

12.9 

44.0 

4300.4 

590,0 

-8.4 

-25.4 

999.9 

99.9 

99.9 

13.2 

45.0 

4404.6 

590.0 

-9.5 

-26.1 

999.9 

99.9 

99.9 

13.5 

46.0 

4510.0 

582.0 

-10.3 

-25.4 

999.9 

99.9 

99.9 

14.0 

47.0 

4616.3 

574,0 

-11.7 

-25.3 

294.5 

27,4 

2»,9 

14.3 

48.0 

4723,7 

566. C 

-12.5 

-23.4 

293.0 

27.3 

25.2 

14.7 

49.0 

4832.2 

550.0 

-13.4 

-22.9 

291.9 

27.5 

25.5 

15.2 

50.0 

4942.0 

550.0 

-14.4 

-22.7 

292.5 

27.9 

25.8 

15.6 

51.0 

5081.0 

54  0.0 

-15.  1 

-22.6 

293,9 

28.4 

2o.O 

16.0 

52.0 

5193.9 

532.0 

-14.9 

-22.5 

295.5 

28.9 

26.0 

16.4 

53.0 

5309.0 

524.0 

-15.2 

-20.8 

295.8 

?9,4 

26.5 

16.8 

54.0 

5411.3 

517,0 

-13.9 

-21.4 

295.1 

29,9 

27.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AJD  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPPCLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG  « 


( 


160  19.  0 < 


V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

nr,  K 

DR  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

nr. 

-5.3 

278,7 

284.4 

2,1 

53.0 

0.0 

0, 

-5,9 

276.4 

281.0 

1.7 

52.6 

0.1 

193. 

-5.5 

2/6.0 

280.8 

1.  8 

60.0 

0.2 

191, 

-5.2 

276.2 

201.3 

1.9 

66.7 

0.3 

190. 

-4,9 

276.1 

281.1 

1.9 

70.1 

0.4 

186. 

-4.  y 

276.0 

280.6 

1.7 

67.9 

0.5 

183. 

-5. ; 

276,  1 

281,  1 

1.9 

70.  8 

0.6 

181. 

-5.  1 

277.2 

281.2 

1.5 

60.1 

0.7 

182. 

-5.1 

279.4 

283.7 

1.6 

58.6 

0,9 

183. 

-4.7 

282,9 

287.6 

1.7 

51.4 

1.0 

185, 

-5.0 

283.7 

288.  1 

1.6 

48.  1 

1.  1 

191. 

-5.5 

284.7 

288.5 

1.4 

41.7 

1.2 

195. 

-4.8 

286.0 

289.8 

1.4 

40.1 

1.4 

196. 

-4,4 

286.4 

290,2 

1.3 

40.5 

1.5 

196, 

-5.2 

286.5 

290.2 

1.3 

42.2 

1.5 

195. 

-6.7 

286.7 

290.3 

1.2 

41.6 

1.6 

192. 

-8.9 

287.3 

290.8 

1.2 

41.1 

1.8 

188. 

-10.8 

287,8 

290.8 

l.o 

36.  1 

2.0 

184. 

-12,0 

288.  7 

291,0 

0.  8 

27.6 

2.2 

181. 

-11.5 

289.5 

291.3 

0.6 

20.1 

2.5 

177. 

-9.V 

290.6 

292.3 

0.6 

20. 1 

2.8 

IT3. 

-9.  . 

291.7 

293.5 

0.6 

20.  I 

3.0 

169, 

99,  > 

293.0 

295.8 

0.9 

31.5 

999.9 

999. 

99.9 

294.3 

298.4 

1.4 

46.0 

999.9 

999. 

99.9 

294.5 

298.4 

1.3 

45.1 

999.9 

999. 

99,9 

296.8 

301.0 

1.4 

44.1 

999,9 

999, 

99,9 

297.9 

301.9 

1.3 

42.1 

999.9 

999. 

99.7 

299.0 

302.7 

1.2 

38.2 

999.9 

999. 

99  .7 

300.1 

302.3 

0.7 

20.5 

999.9 

999. 

99,7 

302.5 

304.  8 

0.7 

19.5 

999.9 

999. 

99,9 

304.1 

306.3 

0.7 

18.  1 

999.9 

999. 

99.9 

305.5 

307.5 

0.6 

16.2 

999.9 

999. 

99,9 

306.2 

308.6 

0,7 

19.5 

999,9 

999, 

99.9 

307.  1 

309,8 

0.8 

21.8 

999.9 

999. 

99.  7 

306.  e 

309.4 

0.8 

23.6 

999.9 

999. 

99.  7 

306.6 

309.1 

0.8 

24.5 

999.9 

999. 

99.7 

307.0 

309.6 

O.P 

27.6 

999.9 

999. 

-11.3 

306,5 

309.2 

0.8 

31.2 

11. e 

125. 

-10.7 

306.8 

310.0 

1.0 

39.7 

12.3 

125. 

-10.3 

307.0 

310.5 

l.I 

44.5 

12.9 

124. 

-10.  / 

307.1 

310,7 

1.1 

49.1 

13.7 

123. 

-11.5 

307,9 

31  !.6 

1.2 

52,6 

14.4 

123. 

-12.  ^ 

309.4 

313.1 

1.2 

52.3 

15.1 

123. 

-12.3 

312.8 

317.2 

1.4 

52.9 

15,7 

122. 

-12.'' 

313.2 

317.4 

1.3 

53.1 

16.4 

122. 

STATIfN  NO.  265 
f'lOLANO,  TEX 


6 FEBPUARY  1975 

1715  GMT  160  19,  0 

I 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFFD 

U CDMP 

V COM. 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

no  C 

nr. 

M/SPC 

M/sr-c 

M/SE-' 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

nr. 

17.2 

55.0 

5529.6 

509.0 

-IA.9 

-22.8 

293.8 

30.2 

27.6 

-12.2 

313.3 

317.2 

1.2 

50.8 

17.2 

122. 

17.6 

56.0 

566A.6 

500.0 

-1A.9 

-23.9 

292.5 

30,3 

20.0 

-11.6 

31A.9 

310.5 

1.1 

A6.2 

17.9 

121. 

IB.  1 

57.0 

5771,2 

A93.0 

-15.6 

-26.0 

291.5 

31.0 

28.9 

-11, + 

315.3 

318. A 

0.9 

AO. 2 

18.8 

121. 

13.5 

58.0 

5879.0 

A06.O 

-16.2 

-26.6 

291.5 

32.  A 

30.2 

-11.1 

315.9 

318.9 

0.9 

39.9 

19.5 

121. 

IB. 9 

59.0 

6003.7 

A78.0 

-17.3 

-26.9 

291.2 

3?.0 

31.5 

-12.  ’ 

316,1 

319.0 

0.9 

A2.5 

20,3 

120. 

19.3 

60.0 

611A.3 

A71.0 

-17.7 

-27.5 

290.2 

3A.1 

32.0 

-II. 0 

316.9 

319.7 

' 0.8 

A1.7 

21.2 

120. 

19.6 

61.0 

6226.2 

A6A.0 

-18.  5 

-28.6 

289.  1 

33.9 

32,0 

-11.’ 

317.2 

319.8 

0.0 

AO. A 

21  .6 

120. 

20.0 

62.0 

6339.5 

A57.0 

-19.3 

-29.5 

2H6.9 

33.2 

31.7 

-9.7 

317.6 

320.0 

0.7 

39.6 

22.6 

119. 

20. A 

63.0 

6A5A.1 

A50. 0 

-20.1 

-30.  A 

285.1 

32.7 

31.6 

-0.5 

310.0 

320.3 

0.7 

39.1 

23.3 

119. 

20.8 

6A.0 

6570, 1 

AA3.0 

-21.0 

-31.0 

283.  r 

J2.3 

31. A 

-7.-. 

318.2 

320. A 

0.6 

39.0 

?A.  1 

118. 

21.3 

65.0 

6670. 7 

A37.0 

-22.  1 

-31.7 

282.  A 

31.  A 

30.7 

-6. 

318.1 

320.2 

0.6 

Al.O 

25.0 

118. 

21.6 

66.0 

6006.2 

A29.0 

-23. A 

-32.7 

281.7 

31.0 

30.3 

-6. 

318.1 

320.0 

0.6 

A2.0 

25.6 

117. 

22.1 

67.0 

6926.3 

A22.0 

-2A.A 

-33.6 

291.  A 

31.8 

31.1 

-6." 

318. A 

320,2 

0.5 

A1.6 

26.  A 

117. 

22. A 

68.0 

7030.5 

A 16.0 

-25.3 

-3A.9 

291.9 

33.6 

32.9 

-6.’’ 

318.5 

320.  1 

0.5 

AO.l 

26.8 

116. 

22.9 

69.0 

7153,6 

A 09.0 

-25.9 

-35.3 

282.9 

36.5 

35.6 

-0.2 

319.2 

320.8 

0.5 

AO. 6 

28.1 

116. 

23.3 

70.0 

7260. A 

A03.0 

-27.0 

-36. A 

203.3 

3 7.3 

36.3 

-0.6 

319.2 

320.7 

O.A 

AO. 2 

28.9 

115. 

23.7 

71.0 

7A0A.8 

395.0 

-27.9 

-37.3 

293. A 

36.8 

35.8 

-8.  5 

319.8 

321.2 

O.A 

39.7 

20.8 

115, 

2A.1 

72.0 

751A.6 

389,0 

-28.6 

-38.3 

203.  1 

35.5 

3A.6 

-8.0 

320.  A 

321.6 

O.A 

38.3 

30.7 

115. 

2A.A 

73.0 

76AA.5 

382.0 

-29.5 

-39.5 

282.0 

3A.5 

33.6 

-7.  3 

320.0 

322.0 

0.3 

37.0 

31.3 

115. 

2A.8 

7A.0 

7738.3 

377.0 

-30.5 

-AO.  5 

283.1 

3A.8 

33.9 

-7.  1 

320.7 

321.7 

0.3 

36.  7 

32.0 

HA, 

25.3 

75.0 

7852.1 

371.0 

-31.7 

-Al.  1 

2 8 A.  1 

37,2 

36.1 

-9,0 

320.6 

321,5 

0.3 

38. A 

32.9 

llA, 

25.6 

76.0 

7967,3 

365.0 

-32.2 

-A  1.3 

28A.5 

38,5 

37,3 

-9.6 

321. A 

322.3 

0.3 

39.5 

33.6 

llA. 

26.0 

77.0 

808A.1 

359.0 

-32.9 

-A2.5 

28A.5 

30.3 

37.1 

-9.6 

322.0 

322.9 

0.2 

37.1 

3A.9 

HA. 

26.A 

78.0 

8202.5 

353.0 

-33.7 

-A3. 7 

283.8 

35.9 

3A.9 

-8.6 

322.5 

323.3 

0.2 

35.3 

35.7 

113. 

26. B 

79.0 

8322.6 

3 A 7,0 

-3A.5 

-A A.  5 

203.8 

35.9 

3A.9 

-a.c 

323.0 

323.8 

0,2 

35.0 

35.3 

113. 

27.3 

80.0 

8A23.8 

3A2.0 

-35.5 

-A5.0 

2 8A.A 

39  .0 

37.7 

-9. 

322.9 

323.6 

0.2 

36.6 

37.3 

113. 

27.7 

81.0 

8567. A 

335.0 

-36.0 

-A5.7 

2 HA. A 

Al.l 

fi9.H 

-10.. 

323.0 

323.7 

0.2 

38.7 

38.5 

113. 

28.1 

82.0 

8692.2 

329.0 

-37.  8 

-A6.5 

283.0 

Al.A 

AO.  2 

-9." 

323. A 

32A.  1 

0.2 

39.2 

39.6 

112. 

28.5 

83.0 

0797.6 

32A.0 

-38.  8 

-A6.  A 

282.7 

AO.O 

39,0 

-8.0 

323.  A 

32A.0 

0.2 

AA.3 

AO.  A 

112. 

28.9 

8A.0 

8925.6 

318.0 

-39.8 

-A6.6 

282.7 

39.6 

38.7 

-8.  f 

323.8 

32A.A 

0.2 

A7.A 

A1.3 

H2. 

29.3 

85.0 

9033.8 

313.0 

-AO. 6 

99.9 

203.7 

AO.  a 

39.7 

-9.  f 

32A.2 

999.9 

99.0 

999.9 

A2.3 

112. 

29.7 

06.0 

9107.5 

306.0 

-Al.  8 

99.9 

205.2 

A2.0 

A1.3 

-11.2 

32A.6 

999,9 

99.9 

999.9 

A3.  2 

112. 

30.2 

87.0 

9290.0 

301.0 

-A2.9 

99.9 

286.  5 

AA.2 

A 2.  A 

-12.5 

32A.6 

909,9 

99.9 

999.9 

AA.6 

111. 

30.5 

88.0 

9A1I.6 

296.0 

-A3. 9 

99.9 

286.0 

A3. 7 

^1.8 

-12.  j 

32A.8 

999.9 

99.9 

999.9 

A5.6 

HI. 

30.9 

89.0 

95A0.8 

290.0 

-AA.  8 

99.9 

286.6 

AO.  A 

33.7 

-11.5 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

A6.6 

HI. 

31.3 

90.0 

966A.8 

285.0 

-A6.0 

99.9 

286.7 

30.5 

56,0 

-11.’ 

325,3 

999,9 

99.9 

999.9 

A7.3 

HI. 

31.6 

91.0 

9758.6 

281.0 

-A7.  1 

99.9 

207.0 

30.3* ** 

36.6 

-11.2 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

A7.9 

HI. 

32.0 

92.0 

9877.2 

276.0 

-A8.1 

99.9 

287.6 

AO  .3* 

38.5 

-12..! 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

AS. 9 

111. 

32. A 

93.0 

9997.5 

271.0 

-A9.1 

99.9 

287.6 

AA.l* 

A2.0 

-13.:. 

325. A . 

999,9 

99,9 

999,9 

A9.9 

HI. 

32.3 

9A.0 

101  19, A 

266.0 

-50,2 

99.9 

207.  A 

A7.2* 

V5.0 

-lA. 

325.7 

999.9 

99,9 

999,9 

50.9 

HI. 

33.3 

95.0 

102A3.2 

261.0 

-50.0 

99.9 

297.2 

A7.2* 

+5.1 

-13.''- 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

HI. 

33.6 

96.0 

10368.9 

256.0 

-51.0 

•39.9 

207.0 

AA.7* 

A2.0 

-13.’ 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

HI. 

3A.1 

97.0 

10A96.3 

251.0 

-53.3 

99.9 

287.0 

37. A* 

35.8 

-10, o 

326. A 

999,9 

99.9 

999,9 

5A.8 

HI. 

3A.5 

98.0 

10599.5 

2A7.0 

-5A.6 

99.9 

287.9 

33.6* 

32.0 

-10.  i 

325.1 

999,9 

99.9 

999.9 

55. A 

111. 

3A.9 

99.0 

10730.2 

2A2.0 

-55.2 

99.9 

289.  A 

36.6* 

3A.6 

-1Z.2 

327.0 

999,9 

99,9 

999,9 

56.  1 

HI. 

• BY  SPfED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 A^D  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFCLATED 

**  BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  i DEG 


STATir»J  ►JO.  I265 
MIDLAND,  T6X 


6 FeBRIIA»¥  1975 

1715  GMT  160  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

-RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SE( 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35. A 

100. 0 

10836.3 

238.0 

-56.5 

99.9 

290.9 

43.2* 

' 40  .4 

-15.5 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

111. 

35.7 

101. 0 

10997.9 

232.0 

-57.6 

99.9 

291.4 

46,6* 

' 43,4 

-17,1 

327,3 

999,9 

99.9 

999,9 

58.2 

111. 

36.3 

102.0 

11  107.5 

228.0 

-50.5 

99.9 

29  1,  7 

50,5* 

*,  46,9 
' 47.5 

-18.-' 

327.7 

998.9 

99.9 

999.9 

60.0 

III. 

36.5 

103.0 

11218.5 

224.0 

-59.7 

99.9 

291.7 

51.1* 

-18. 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

III. 

36.9 

104.0 

11359.3 

219.0 

-60.5 

99.9 

290.8 

51  .3* 

♦ 48.0 

- 18  . ■> 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

111. 

37.3 

105.0 

11445.1 

216.0 

-61.1 

99.9 

289.  7 

50,1* 

47.2 

-16.9 

320.8 

999,9 

99,9 

999.9 

63.  1 

111. 

37,6 

106.0 

11561.1 

212,0 

-61.6 

99.9 

289.0 

48,2* 

i 45,6 

-15.  / 

329,7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

111. 

38.0 

107.0 

11708.7 

207.0 

-62.5 

99.9 

280.2 

43.9* 

j 41.7 
38.7 

-n.  7 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

111. 

38. A 

108.0 

11829.1 

203.0 

-62.5 

99.9 

288.0 

40.7* 

-12.5 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  7 

111. 

38.7 

109.0 

11951.8 

199.0 

-63.0 

99.9 

288.  1 

39.9* 

l37,9 

-12.  V 

3,33.4 

999,9 

99,9 

999.9 

66.  7 

IIO. 

39,1 

110. 0 

12045, 7 

196.0 

-61.1 

99.9 

28  8.  i 

39.9* 

37,8 

-12.  1 

338.0 

099.9 

99.9 

999.9 

57.6 

110. 

39.5 

lll.O 

12?0<.9 

191.0 

-59.3 

99.9 

289.5 

39.3* 

,37.1 

-13.’ 

343.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  1 

110. 

40.0 

112.0 

12339.0 

187.0 

-58.1 

99.9 

290.4 

?8.7* 

.36,3 

-13.5 

34  7.3 

999.9 

99,  9 

999.9 

69,8 

no. 

40.4 

113.0 

12476.2 

183.0 

-57.5 

99.9 

291.5 

42.8* 

139,8 

-15.V 

350,6 

999.9 

99.9 

999,9 

70,6 

IIO. 

40.8 

114.0 

12580.7 

100.0 

-57.0 

99.9 

293.3 

47.0* 

• 3.2 

-18.6 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

no. 

41.2 

115.0 

12723 .1 

176.0 

-56.7 

99.9 

295.0 

48,4* 

• 3.9 

-20. 

355.8 

999.9 

90.9 

999.9 

73.2 

110. 

41.6 

116.0 

12868.7 

172.0 

-57.3 

99.9 

296.1 

46.5* 

■»i.7 

-20,- 

357.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

74,5 

111. 

42.0 

117.0 

13017.1 

168.0 

-58.  3 

99.9 

295.3 

43.2* 

|9.l 

-18. r 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.^ 

111. 

42.4 

118.0 

13130.3 

165.0 

-59.3 

99.9 

293.0 

44  .8* 

jl.3 

-17.'' 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  1 

111. 

42.8 

119.0 

13244.9 

162.0 

-60.4 

99.9 

291.5 

43.4* 

'5.0 

-17.8 

358.1 

999.9 

99,9 

999.9 

77,4 

111. 

43.1 

120.0 

13400.5 

158.0 

-61,1 

99.9 

290,0 

50.5* 

»7.2 

-17.9 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

78,4 

111. 

43.5 

121.0 

13519.6 

155.0 

-60.9 

99.9 

289.7 

50.2* 

W.3 

-16.9 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

III. 

43.9 

122.0 

13641.2 

152.0 

-60.  7 

99.9 

283.1 

42.9* 

“.o.e 

-13.3 

364.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

111. 

44.4 

123.0 

13765.2 

149.0 

-60.7 

99,9 

287.2 

34.8* 

53.2 

-10,3 

366.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

81.8 

111. 

44.8 

124.0 

13892.2 

146.0 

-59.5 

99.9 

288.4 

35.1* 

a.  3 

-11.1 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

111. 

45.2 

125.0 

14066.0 

142.0 

-59.5 

99.9 

289.9 

39.7* 

#•4 

-13.5 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

111. 

45.6 

126.0 

14199.5 

139.0 

-60.0 

99.9 

290.9 

45.7* 

Il.7 

-16.3 

374,  8 

999,9 

99,9 

999.9 

84.4 

111. 

46.0 

127.0 

14335.6 

136.0 

-60.5 

99.9 

291.7 

50.0* 

'ft, 4 

-18.5 

376.2 

999.0 

99.9 

999.9 

86.0 

111. 

46,5 

128.0 

14474.4 

133.0 

-60.9 

99.9 

293.5 

52.5* 

'8.2 

-70.9 

370.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  8 

111. 

46.6 

129.0 

14664.0 

129.0 

-61.4 

99.9 

294.5 

51.7* 

*7,0 

-21.!. 

380,4 

999.9 

99,9 

999.9 

88,  3 

111. 

47.2 

130.0 

14760.8 

127,0 

-62,  1 

99.9 

295.6 

48.7* 

'3.9 

-21.  ■ 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

89.7 

111. 

47.7 

131,0 

14958. 1 

123.0 

-63.0 

99.9 

296.1 

42.5* 

:s.z 

-18." 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

111. 

48. 0 

132.0 

15109.9 

120.0 

-63.6 

99.9 

296.0 

38.8* 

/».9 

33,1 

-17, r 

3B4.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

91.7 

111. 

48.4 

133.0 

15213.0 

118.0 

-64,0 

99.9 

295.4 

36.6  ' 

-15. T 

385.5 

999,9 

99.9 

999.9 

92.4 

111. 

48.8 

134.0 

15370.9 

115.0 

-63.6 

99.9 

294.6 

36.2* 

32.9 

-15.  ’ 

389.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

111. 

49.3 

135.0 

15533.0 

112.0 

-64.2 

99.9 

293.7 

36.6* 

33.5 

-14.7 

390.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

111. 

49.7 

136.0 

15699.1 

109.0 

-64.3 

99.9 

293.  1 

37,0* 

•■.4,1 

-14. !> 

393,6 

999,9 

99.9 

999.9 

95,3 

III. 

50,2 

137.0 

15870.3 

106.0 

-63.2 

99,9 

291.9 

3T.5* 

34,8 

-14,  J 

390,9 

999,9 

99.9 

999,9 

96.4 

111. 

50.7 

138,0 

16046.8 

103.0 

-63.2 

99.9 

289.0 

38.3* 

26.0 

-12.  > 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

111. 

51.3 

139.0 

16290.3 

99.0 

-63.4 

99.9 

207.4 

37,8* 

36,1 

-11.3 

406.4 

999.9 

99,9 

999,9 

98.9 

111. 

51.8 

140.0 

16476.8 

96.0 

-64.5 

99.9 

285.9 

33.1* 

31.9 

-9.1 

407,8 

999,9 

99,9 

959.9 

100.1 

111. 

52,3 

141.0 

16672.5 

93,0 

-65.3 

99.9 

283.2 

25.7* 

25.0 

-5.9 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

111. 

52.8 

142.0 

16804.8 

91.0 

-65.3 

99.9 

281.2 

22.2* 

21.8 

-4.3 

412.6 

599.9 

99.9 

999.9 

101.5 

111. 

53-4 

143.0 

17C08.3 

88.0 

-66.5 

99.9 

235.  1 

27.3* 

26.3 

-7.  i 

414.2 

999,9 

99,9 

999.9 

102.2 

111. 

54.0 

144.0 

17218.0 

85.0 

-67,1 

99.9 

287.0 

34.4* 

32,9 

-10. 1 

417.1 

999,9 

99.9 

999.9 

103.5 

111. 

♦ BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETHFcM  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEE.'I  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  o OEG 


STATICN  no.  265 
MIDLAND,  TFX 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  "T 

DIR 

SPEED 

II  COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

H/SFC 

54.6 

145. 0 

17435.3 

82.0 

— 66.  5 

99.0 

282.2 

36.6* 

35,8 

55.2 

146.0 

17660.3 

79.0 

-67.5 

99.9 

280.3 

33.4- 

32.0 

55.8 

147.0 

17893.4 

76.0 

-67.0 

99.9 

284.0 

24.4"' 

23.6 

56.4 

148.0 

13053.5 

74.0 

-60.3 

99.9 

289,2 

21.0* 

19,8 

57.  1 

149.0 

18302.3 

71.0 

-67.7 

99,9 

291.1 

27.5* 

25.6 

5 7.8 

150.0 

18563.0 

68.0 

-66.3 

99.9 

294.3 

23.9- 

21.8 

58.6 

151.0 

18835.9 

65.0 

-67.1 

99.9 

298.8 

15.0* 

13.2 

59.4 

152.0 

19122.7 

62.0 

-64.  7 

99.9 

299.5 

15.1* 

13.1 

60.3 

153. C 

19324.0 

60.0 

-62.5 

99.9 

300.7 

17.5* 

15.1 

60.9 

154.0 

19639.8 

57.0 

-63.4 

99.9 

303.8 

10.6* 

8.8 

61.7 

155.0 

19972.3 

54.0 

-63.0 

99.9 

2 94.3 

9.7* 

8.8 

62.5 

156.0 

20205.5 

52.0 

-61.4 

99.9 

288.0 

26  .8* 

25.5 

63.3 

157.0 

20574.8 

49.0 

-60.5 

90.9 

276.9 

18.9* 

18.8 

64.1 

158.0 

20834.1 

47.0 

-60.9 

99.0 

141.1 

10.3  + 

-6,5 

65.1 

159,0 

20967.7 

46.0 

-61,2 

99.9 

134.7 

8.6* 

-6.  1 

66.3 

160,0 

21386.6 

43.0 

-61,1 

99,9 

272.7 

8.8* 

8.8 

67.4 

161.0 

21683.1 

41.0 

-60.2 

99.9 

292.9 

14.3* 

13.2 

68.7 

162.0 

22155.7 

38.0 

-61.4 

99.9 

308,2 

17.1* 

13.5 

69.9 

163.0 

22491,5 

36.0 

-60,9 

99,9 

147,6 

3,6* 

-1.9 

Tl.l 

164.0 

23031.4 

33.0 

-61.8 

99.9 

240.3 

9.5* 

8.3 

72.6 

165.0 

23624.2 

30.0 

-59.  0 

99.9 

280.7 

15.4 

15.1 

74.1 

166.0 

24055.1 

28.0 

-60.0 

99.9 

180.5 

3,3 

0.0 

75,8 

167.0 

24764,4 

25.0 

-59,0 

99.9 

249,9 

16.3 

15.3 

77.6 

168.0 

25572.5 

22.0 

-55.7 

99.9 

275.9 

31.0 

30  .8 

79.9 

169.0 

26504.0 

19.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

445 


C 


160  19.  0 


V CDMH 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

OH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

PG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-7.  7 

422.6 

999.9 

99.9 

999.9 

104.8 

111. 

-6.3 

425.1 

999.9 

99.0 

999.9 

106.  1 

110. 

-5.9 

429.0 

999,9 

99,9 

999.9 

107.4 

110, 

-6.9 

431.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

107.6 

no. 

-9.9 

437.8 

999.9 

99.0 

999.9 

108.8 

110. 

-9.b 

446.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.  3 

no. 

-7.2 

450.4 

99.9 

999.0 

110. 6 

111. 

-7.', 

461,7 

999.9 

09.9 

999.9 

111.4 

111. 

-9.t 

471.0 

999.9 

99.9 

999.9 

112.6 

111. 

-5.*- 

475.9 

999.9 

09.9 

999.9 

113.2 

111. 

-4.0 

484.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.2 

in. 

-8.3 

493.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

111. 

-2.3 

503.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

111. 

0.0 

509.0 

999.9 

99,  9 

999,9 

116.0 

no. 

6.0 

511.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.6 

no. 

-0.  ♦ 

521.6 

999.9 

99.9 

999.0 

115.1 

no. 

-5.t, 

531.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.5 

no. 

-10,6 

539,5 

999,9 

99,9 

999,9 

117,7 

no. 

3.  I 

549.3 

999,9 

99,9 

999,9 

117.5 

111. 

4.V 

560.8 

999,9 

99.9 

999.9 

117.6 

no. 

-2.V 

581.5 

999.9 

99,9 

999.9 

118.6 

no. 

3,2 

592.7 

999,9 

99,9 

999,9 

119,5 

no. 

5.< 

615.1 

999.9 

99,9 

999.9 

119.4 

no. 

-3.r 

647,8 

999.9 

99,9 

999.9 

122.7 

109. 

99.9 

672.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

< 


STATICN  NO.  265 
HIDLANO,  TEX. 


( 


6 FFe«UiAPY  1*375 
2015  GMT 


158  15.  0 C 


TIME 

ONTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COM! 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S'^C 

M/SFC 

M/SE  . 

DG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

10.7 

873.0 

925.2 

2.1 

-3.4 

15.0 

3.6 

-0.9 

-3.5 

281.9 

290.4 

3.2 

67.0 

0.0 

0. 

0.1 

11. 0 

900.9 

922.0 

0.7 

-10.9 

350.8 

2.1 

0,0 

-2.1 

280.5 

285.5 

1.8 

41.5 

0.  1 

198. 

0.6 

12.0 

997.0 

91  l.O 

-0.  8 

-9.8 

356.  R 

2.0 

0,  1 

-2.0 

280.0 

285.4 

2.0 

50.4 

0.1 

196. 

0.9 

13.0 

1093.9 

900.0 

-1.7 

-10.3 

350.5 

1.9 

0.3 

-1.9 

280.0 

235.2 

1.9 

51.8 

0.2 

192. 

V 

1.3 

14.0 

J 191.7 

889.0 

-2.4 

-9.3 

354.7 

1.5 

O.l 

-1.5 

280.3 

286.  1 

2.1 

59.0 

0.2 

186. 

1.6 

15.0 

1290.3 

878.0 

-3.5 

-10.2 

3.4 

1.3 

-0,  1 

-1.3 

280.2 

285.6 

2.0 

59.4 

0.2 

184. 

2.1 

16.0 

1417.3 

864.0 

-4.2 

-11.6 

15.0 

1.5 

-0.4 

-1.  . 

280.6 

285.6 

1.8 

56,2 

0.3 

187, 

* 

2.4 

17.0 

1518.2 

853.9 

-5.0 

-13.0 

22.8 

2.0 

-0.8 

-1.9 

280.8 

285.3 

1.6 

53.3 

0.3 

186. 

2.8 

18.0 

1610.9 

843,0 

-4.7 

-14.4 

34.4 

3.4 

-1  .9 

-2.8 

282.1 

286.2 

1.5 

46.3 

0.3 

191. 

3.2 

19.0 

1704.7 

833.0 

-5.3 

-14.8 

30.3 

4.1 

-2.1 

-3.6 

282.4 

286.  5 

1.5 

47.3 

0.4 

197. 

3.5 

20.0 

1809.2 

822.0 

-5.0 

-15.3 

18.0 

4.0 

-1.2 

— 3 . rt 

283,8 

287.8 

1.4 

44.3 

0.5 

201. 

4,0 

21.0 

1934.6 

8C9.0 

-4.6 

-15.8 

320.0 

3.3 

2.  1 

-2.V 

285.5 

289.5 

1.4 

40,0 

0.6 

195. 

4.4 

22.0 

2032,4 

?99.0 

-5,2 

-16.4 

302.0 

4.5 

3.8 

-?. 

285.9 

289.7 

1.3 

40.7 

0.6 

187. 

) 

4.8 

23.0 

2131.1 

789.0 

-6.2 

-1  t.O 

307.5 

5.3 

4.2 

-3.‘ 

285.8 

289.4 

1.3 

42.0 

0.7 

177. 

5.1 

24.0 

2240,8 

778.0 

-7.0 

-17.6 

3 14.2 

6.0 

4,3 

-4.’ 

206.  1 

289,7 

1.2 

42.4 

0.  8 

172. 

5.5 

25.0 

2331,6 

769.0 

-7,  3 

-20,5 

322.0 

7.0 

4.3 

-5,6 

286.  7 

289.5 

1.0 

33.6 

0.9 

167. 

) 

6.0 

26,0 

2464.4 

756.0 

-7,3 

-24.9 

32  3.7 

9.9 

5.9 

-8.0 

288.1 

290.1 

0.7 

22.8 

1.1 

162. 

6.3 

27.0 

2568.0 

746.0 

-7.9 

-26.1 

322.6 

11.8 

7.2 

-9.4 

288.5 

290.4 

0.6 

21.  5 

1,3 

159, 

6.6 

28.0 

2662.4 

737,0 

-7.7 

-29.0 

319.5 

13.5 

8.8 

-10,  3 

289,  7 

291,1 

0.5 

16.  1 

1.5 

157, 

> 

7.0 

29.0 

2768.5 

727,0 

-8.3 

-30.6 

310.6 

15.4 

11.7 

-10.3 

290.2 

291.4 

0.4 

14.6 

1.9 

154. 

7.4 

30.0 

2876.1 

717.0 

-7.7 

-30.  1 

305.9 

17.5 

14.2 

-10.3 

292.0 

293.3 

0.4 

14.5 

2.2 

148. 

7.7 

31.0 

2974.3 

708.0 

-8.0 

-30,7 

303.7 

19.1 

15.9 

-10.6 

292.7 

294.0 

0.4 

14.0 

2.  5 

145. 

) 

8.1 

32.0 

3084.8 

698.0 

-7.7 

-30.9 

301.3 

20.9 

17.9 

-10,9 

294,2 

295.5 

0.4 

13,5 

3.0 

141. 

8.5 

33,0 

3185.9 

689.0 

-7.0 

-2  7.8 

298.6 

22.4 

19.7 

-10.7 

296.1 

297.9 

0.6 

17.1 

3.5 

139. 

8.9 

34.0 

3299,8 

679.0 

-7.  r 

-25.5 

294.3 

23.7 

21.6 

-9.-. 

296.6 

298.7 

0.7 

22.4 

4.0 

136. 

) 

9.3 

35.0 

3403.8 

670.0 

-6.4 

-24.8 

291,1 

24.7 

23.0 

-8.9 

299.2 

301.6 

0.8 

21.4 

4.6 

133. 

9.6 

36.0 

3533.4 

659.0 

-5.8 

-25.4 

289.8 

25.3 

23.8 

-8,1 

301*3 

303.6 

0.7 

19.5 

5.0 

130. 

10.  1 

37.0 

3641.0 

650.0 

-6.4 

-26.  1 

290.8 

25.9 

24.2 

-9, 

301.8 

304.0 

0.7 

19.0 

5.7 

127. 

) 

10.4 

38,0 

3749.8 

641.0 

-T.l 

-26.7 

292.5 

26.0 

24.1 

-10. D 

302.2 

304.3 

0.7 

19.1 

6.2 

126. 

10.9 

39.0 

3859.9 

632.0 

-8.0 

-27.7 

294.6 

25. B 

23,4 

-10. T 

302.4 

304,3 

0.6 

18.7 

7.0 

125. 

11.3 

40.0 

3971.3 

623.0 

-8,0 

-27,4 

295.2 

25,3 

22.9 

-10.8 

303.6 

305,7 

0.6 

19.1 

7.6 

124, 

3 

11.8 

41.0 

4109.7 

612.0 

-8,0 

-27.4 

295.4 

25.2 

22.7 

-10.8 

305.2 

30  7.3 

0.7 

19.1 

8.3 

124. 

12.3 

42.0 

4224.7 

603.0 

-8.5 

-27.3 

295.7 

25.7 

23.1 

-11. 1 

305.9 

308.1 

0.7 

20.1 

9.0 

123. 

12.6 

43.0 

4328.2 

595.0 

-8.9 

-25.7 

296.2 

26.0 

23.4 

-11.5 

306,6 

309.1 

0,8 

24,2 

9,5 

122. 

13.0 

44,0 

4445.9 

586.  0 

-10.  2 

-25.4 

297.3 

26.5 

23.5 

-12.  ’ 

306.4 

309.  1 

0.8 

27.4 

10.2 

122. 

13.4 

45.0 

4551.7 

578.0 

-10.9 

-24.1 

298.6 

26.0 

23.5 

-12.3 

306.8 

309.  8 

0.9 

32.7 

10.8 

122. 

13.8 

46.0 

4658.6 

570.0 

-12.  1 

-23.7 

299.  1 

27.3 

23.8 

-13.3 

306,7 

309.8 

l.O 

37.2 

11.4 

122. 

14.2 

47.0 

4780.  1 

561. 0 

-12.9 

-22.7 

298.7 

27.8 

24.3 

-13  3 

307.1 

310.6 

1.1 

43.7 

12.1 

122. 

14.6 

48.0 

4889.7 

553.0 

-13.1 

-21.9 

297.6 

28.0 

24.8 

-1  5.6 

308.2 

312.0 

1.2 

47.5 

12.8 

122. 

15,0 

49,0 

5000.8 

545.0 

-12.8 

-21.0 

296.6 

28.1 

25.1 

- 12.0 

309.8 

313.7 

1.2 

46.7 

13.4 

121. 

\ 

15.5 

50.0 

5113,6 

537.0 

-12.9 

-22.5 

297.0 

28.6 

25.5 

-13. i: 

311.0 

314.7 

1.2 

44.4 

14.2 

121. 

16.0 

51,0 

5257.0 

527.0 

-13.  1 

-24,  1 

297.6 

29.4 

25.1 

- 13.7 

312,5 

315,8 

1.0 

38.9 

15.  1 

121. 

16.4 

52.0 

5383.3 

518.0 

-13.1 

-24.0 

297.3 

29.5 

26.2 

-13. T 

314.0 

317.4 

1.1 

39.2 

15.9 

121. 

\ 

16.9 

53.0 

5506.8 

510.0 

-13,  5 

-24.5 

296.9 

29.0 

25.9 

-13.  ». 

314.9 

318.2 

l.O 

38.7 

16,7 

120. 

17.4 

54.0 

5611. 8 

503,0 

-14.5 

-25.2 

297.  1 

28.6 

25,5 

-13.0 

314,9 

318.1 

1.0 

39.3 

17.6 

120. 

) • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG  ( 

» BY  TFWP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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c 

STATTCN  MO.  265 

"IDLAND,  TPX  C 


6 FF5RIIARY 
2015  GPT 


TIME 

CNTCT 

FET'^HT 

PPFS 

TE“P 

OFH  PT 

OlB 

S pr  EO 

MIN 

Gv’^* 

•13 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

17.7 

55.0 

5733.2 

455,0 

-15.0 

-25.9 

297.1 

28.5 

13.3 

56.0 

5871.8 

486.0 

-16.0 

-26.9 

297.0 

28.8 

18.7 

57.0 

5996.6 

478.0 

-16.8 

-27.3 

277.0 

29.4 

19,2 

5R.0 

6107.4 

471,0 

-17.7 

-29.  1 

297.4 

30.  1 

19.6 

59.0 

6238.6 

463.0 

-18.2 

-30.3 

297.6 

30.2 

20.0 

60.0 

6349.1 

4 56.0 

-19.3 

-31.1 

297.4 

29.9 

20.5 

61,0 

6480.6 

448.0 

-19.9 

-31.7 

296.9 

30.6 

20.9 

62.0 

6597.3 

441.0 

-20.6 

-32.8 

296.  L 

32.2 

21.3 

63.0 

6715.5 

434.0 

-21.5 

-33.7 

294.  7 

32.6 

21.7 

64.0 

6835.2 

427.0 

-22.3 

-34,5 

292.5 

31  .8 

22.1 

65.0 

6956.4 

420.0 

-23.3 

-34.9 

280.5 

30.1 

22.8 

66.0 

7114.4 

411.0 

-25.3 

-35.7 

283.8 

28.6 

23.4 

67.0 

7221.0 

405.0 

-26.2 

-35.9 

200.7 

30.7 

23.8 

68. 0 

1347.0 

398.0 

-26.8 

-37.  1 

280.0 

73.2 

24.2 

69.0 

7474.7 

391.0 

-23.  1 

-37.9 

280.  1 

35.6 

24,6 

70,0 

7604,1 

394.0 

-29,2 

-38.5 

280.5 

36.9 

25.0 

7l.O 

7754.4 

376.0 

-29.8 

-39.3 

280.6 

36.6 

25.4 

72.0 

7868.9 

370,0 

-30.6 

-39.9 

280.1 

35.1 

25.9 

73.0 

8004,3 

363.0 

-31,8 

-42.  B 

2 80.  3 

35.8 

26.3 

74,0 

0121.8 

357.0 

-33.0 

-44.4 

201.3 

38.9 

26.7 

75.0 

6240.9 

351.0 

-33.9 

-45.8 

2.82.2 

42.1 

27.0 

76.0 

8361.4 

345,0 

-35.0 

-4  7,3 

282.5 

44.0 

27,4 

77.0 

8483.5 

339,0 

-36.1 

-48.4 

281.5 

43.9 

27.6 

78.0 

8607.2 

333.0 

-37.2 

-49.  1 

280,9 

43.9 

23.0 

79.0 

8732.6 

327.0 

-38.3 

-50. 1 

2 29.4 

44.0 

28.4 

80.0 

8859.6 

321.0 

-39.7 

-50.8 

278.7 

45.0 

23.9 

81.0 

9010.0 

314.0 

-41.0 

99.9 

277.6 

43.7 

29.3 

82.0 

9140.9 

308.0 

-42.0 

99.9 

276,3 

40.2 

29.8 

83.0 

9273.8 

302.0 

-42.9 

99.9 

275,0 

35.8 

30.3 

84.0 

9386.1 

297.0 

-44.  1 

99.9 

2 76.0 

34.7 

30.7 

85.0 

9522.7 

291.0 

-45.1 

99.9 

277.5 

37.1 

31.2 

86.0 

9684.9 

234.0 

-46.5 

99.9 

278.  7 

41.7 

31.7 

87.0 

9802,5 

279.0 

-47.6 

99.9 

279.  1 

43.6 

32.1 

88.0 

9948.9 

273.0 

-48.4 

99.9 

279.0 

41.4 

32.6 

89.0 

10067.3 

263.0 

-49.4 

99.9 

278.2 

35.9 

33.0 

90.0 

10190.4 

263.0 

-50.5 

99.9 

277.9 

33.3 

33.4 

91.0 

10315.0 

258.0 

-52.0 

90.9 

279.5 

35.1 

33.8 

92.0 

10441.5 

253.0 

-«3.l 

99.9 

281.3 

37.4 

34.2 

93.0 

10569.8 

243.0 

-54.3 

99.9 

282.9 

39.5* 

34.7 

94.0 

10700. 1 

243.0 

-55.2 

99,9 

2 84.2 

42,5* 

35.1 

95.0 

10832.4 

238.0 

-56.3 

99.9 

284.7 

45.1* 

35.6 

96.0 

10994  .0 

232.0 

-57.8 

99.9 

284.9 

45.7* 

36.0 

97.0 

11103.4 

228.0 

-59.  0 

99.9 

285.  1 

42.8* 

36.4 

98.0 

11242.  1 

223,0 

-60.3 

99.9 

285.8 

38.9* 

36.8 

99.0 

11383.1 

218.0 

-61.5 

99.9 

236.2 

36.1* 

* BY  SPFEO  MFANS  FLEVA^inN  ANGIF  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIM?  HAVE  BEEN  INTERFCLATcp 
♦*  BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


158 

15. 

0 

C 

COMP 

V COM'' 

PflT  T 

E POT  T 

MX  RTfl 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

M/SE'" 

OG  K 

PG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

C 

25.4 

-13. u 

315.7 

31  8.7 

0.9 

38.6 

18.1 

120. 

c 

25.7 

-13.. 

316.1 

319.0 

0.9 

38.3 

19.1 

120. 

26.2 

-13. 

716.6 

319,4 

0.8 

39.4 

19.8 

120, 

26,7 

-13. 

317.4 

319.9 

0.7 

34.7 

20.7 

120. 

c 

26.8 

-14.3 

317.8 

320.0 

0.7 

53.5 

21.4 

120. 

26.5 

-13.8 

317.8 

319.9 

0.6 

34.1 

22.3 

120. 

27,3 

-13.9 

318.6 

320.6 

0.6 

34.  1 

23.0 

120, 

c 

28,9 

-14.2 

319.2 

321.0 

0.5 

32.3 

23.7 

119. 

29.6 

-13.0 

319.4 

321.2 

0.5 

32.3 

24.6 

119. 

29.4 

-12.^ 

319.9 

321.6 

0.5 

32.0 

25,5 

119. 

< 

28,3 

-10. 

320.2 

321.8 

0.5 

37.2 

26.  1 

1 19, 

27.8 

-6. 

319.7 

321.2 

0.4 

36.6 

27.3 

113. 

30.1 

-5.-' 

319.8 

321,3 

0.4 

39.2 

28.  3 

118. 

( 

32.7 

-5.8 

320.6 

321.9 

0,4 

37.0 

29.0 

U7, 

35.0 

-6.2 

320.5 

321.8 

0.4 

38.3 

29.8 

117. 

36.3 

-6.7 

320.8 

322.0 

0.4 

39.8 

30.  6 

116. 

{ 

35.9 

-6.7 

321.8 

323.0 

0.3 

38.8 

31.7 

116. 

34.6 

-6.2 

322.3 

323.4 

0.3 

39,3 

32.4 

115. 

35.2 

*6#  ^ 

222.5 

323.3 

0.2 

32.7 

33.3 

115. 

38.1 

-7.6 

322.4 

323.2 

0.2 

30.3 

34.1 

115. 

( 

41.1 

-8.9 

222.7 

323.4 

0.2 

28.4 

35.  1 

114. 

43.0 

-9.5 

322.7 

323.3 

O.l 

27.1 

15. 9 

114. 

{ 

43.0 

-8.7 

372.9 

323.4 

0.1 

26.4 

37.1 

114. 

43.1 

-8.  j 

323.1 

323.6 

0.1 

27.2 

37.6 

114. 

43.4 

-7. 

327.2 

323.6 

O.l 

27.5 

38.  3 

113. 

44.5 

-6.  ' 

323.  1 

323.5 

0,1 

28.9 

39.5 

113. 

( 

43,3 

-5.0 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

112. 

39.9 

-4.4 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

112. 

35.7 

-3,  t 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

III. 

i 

34.6 

-3.6 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

111. 

36.8 

-4.9 

324.6 

999.9 

99.9 

999.0 

44.6 

111. 

41.2 

-6.3 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

111. 

43.0 

-6,0 

324.9 

999.9 

99. Q 

999.9 

47.  1 

110. 

40.9 

-6.5 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

HO. 

35.5 

-5. 1 

325.1 

999.9 

99.9 

999.0 

49.5 

UO. 

33. P 

—4.  6 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

110. 

34.6 

-5.8 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

109. 

36.6 

-7.-t 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

109. 

38.5 

-8.  1 

325.1 

999.9 

99.9 

999,9 

52.8 

109, 

41.2 

-10,  . 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

109. 

43.7 

-11.5 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

109. 

44.1 

-11.0 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  5 

109. 

41.3 

-U.2 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.6 

109, 

37.4 

-10.6 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

109. 

34.7 

-10. 1 

327.2 

999,9 

99.9 

999.9 

59.4 

109, 
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5 


STATtCN  NO. 
wiOLANO,  TEX 


6 FF'JRIIAPY 
2015  GHT 


TIME 

CNTCT 

HE  I GHT 

PPES 

TF  MO 

PEW  PT 

DIP 

SPPPO 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S  = C 

37.4 

100.0 

11497.7 

214.0 

-62.1 

99.9 

284,8 

34.2* *• 

■s. 

38.0 

101.0 

11673.2 

208.0 

-63.0 

99.9 

281.9 

35.0* 

38.5 

102.0 

11792.6 

204.0 

-63.5 

99.9 

282.2 

38.6* 

39.0 

103.0 

11914.7 

200.0 

-61.5 

99.9 

284.2 

44.6* 

39.4 

104.0 

12040.1 

196.0 

-61 .0 

99.9 

28*..  7 

43.5* 

39.8 

105.0 

12168.6 

192.0 

-60.0 

99.9 

PSA,  1 

50.3* 

40.4 

106.0 

12334.4 

187.0 

-57.3 

99,9 

28?. 4 

49,3* 

40.8 

107.0 

12471.2 

183.0 

-56.  R 

99.9 

282.1 

46.0* 

41.3 

108.0 

13611.3 

179.0 

-56.5 

99.9 

283.9 

41.7* 

41.8 

109.0 

12754.8 

175.0 

-56.3 

99.9 

288.4 

40.0* 

J 

42.3 

110.0 

12864.5 

172.0 

-56.8 

99.9 

292.8 

43.1* 

42.9 

lll.O 

13050.9 

167.0 

-58.0 

99.9 

294.0 

50.0* 

43.4 

112.0 

13203.4 

163.0 

-59.0 

99.9 

295.4 

50.9* 

) 

43.9 

113.0 

13359.1 

159.0 

-59.5 

99.9 

295.  7 

47>  .6* 

44.5 

114.0 

13478.2 

156.0 

-59.6 

99.9 

204.4 

42.5* 

45.0 

115.0 

13640,6 

152.0 

-60,  0 

99.9 

291.7 

42.9* 

) 

45.6 

116.0 

13806.9 

148.0 

-60.3 

99.9 

289.8 

44.2* 

46.  1 

117.0 

13934.6 

145.0 

-60.  5 

99.9 

290.2 

45.5* 

46.6 

iia.o 

14108.4 

141.0 

-61.4 

99.9 

292.  1 

45.2* 

> 

47.0 

119.0 

14241.7 

138.0 

-61.9 

99.9 

20  3.9 

42.6* 

47.6 

120.0 

14377.8 

135.0 

-61.7 

99.9 

295.0 

39.1* 

48.0 

121.0 

14563.9 

131.0 

-62.1 

99.9 

295.0 

40.3* 

) 

48.5 

122.0 

14707.3 

128.0 

-61.5 

99.9 

295.1 

48.2* 

49.0 

123.0 

14854.2 

125.0 

-61.7 

90.0 

295.3 

56.0* 

49.6 

124.0 

15004.5 

122.0 

-62.2 

99.9 

295.3 

54.9* 

) 

50.2 

125.0 

15158.0 

119.0 

-63.1 

99.9 

295.7 

45.8* 

50.7 

1 26.0 

15368.2 

115.0 

-63.3 

99.9 

295.7 

38.6* 

51.3 

127.0 

15530.5 

112.0 

-63.9 

99.0 

294.0 

33.9* 

I 

51.7 

128.0 

15696.8 

109,0 

-64.  1 

99.9 

203.7 

32.4* 

52.3 

129.0 

15810.2 

107.0 

-64.2 

99.9 

290.5 

32.5* 

52.7 

130.0 

15983.9 

104.0 

-65.0 

99.9 

237.5 

33.3* 

) 

53.3 

131.0 

16162.4 

101. 0 

-65.0 

99.9 

283.6 

33.5* 

53.8 

132.0 

16345.9 

98.0 

-65.6 

99.9 

282.6 

32.5* 

54.3 

133.0 

16471.0 

96.0. 

-66.5 

99.9 

283.3 

32.4* 

N 

54.8 

134.0 

16598.4 

94.0 

-66.  7 

99.9 

283.9 

33.3* 

55.4 

135.0 

16861.2 

90,0 

-66,9 

99.9 

284.  1 

32.3* 

56.0 

136.0 

16996.7 

88.0 

-67.7 

99.9 

234.9 

31.2* 

s 

56.7 

137.0 

17205.0 

85.0 

-68.5 

99.9 

285.6 

33.4* 

57.3 

138.0 

17419  .9 

02.0 

-69.4 

99,9 

285.6 

34,8* 

57.9 

139.0 

17642.1 

79.0 

-69,  8 

99.9 

237.0 

33.3* 

s 

58.5 

140.0 

17794.9 

77.0 

-69.8 

99,9 

288.7 

32.6* 

59.2 

141.0 

18031.7 

74.0 

-69.  6 

99.9 

289.1 

33.4* 

59.9 

142.0 

10278,3 

71.0 

-69.  a 

99.9 

290,9 

26.4* 

'■ 

60.5 

143.0 

18448,8 

69,0 

-69.2 

99.9 

297.4 

14.5* 

61.3 

144.0 

18625.2 

67.0 

-67.5 

99.9 

292.8 

11.6* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERA'»’U»E  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEBFOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


448 


265 


158  15.  0 < 


cr>Mp 

V COMO 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGP 

AZ 

c 

'/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

9G 

33.0 

-8.7 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

109. 

c 

34,2 

-7.2 

329,4 

999.9 

99.9 

999,9 

61.9 

109, 

37,7 

-8.2 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

108. 

43.2 

-11.0 

335.3 

999.9 

- 99.9 

999.9 

63.9 

108. 

46.9 

-12.  3 

338.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

108. 

f 

43,8 

-12.  3 

341,8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

108. 

48.1 

-10  .6 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

108. 

45.0 

-9.0 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

108. 

40 . 4 

-10.  3 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  7 

108. 

38.0 

-12. T 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

108. 

?9.8 

-IB.-' 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

108. 

45,3 

-21.0 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

lOfl. 

46.0 

-21.8 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

108. 

42.0 

-20.2 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

108. 

i 

38.7 

-17.5 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.0 

108. 

39.9 

-15.3 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

109. 

41  .6 

-15.  ) 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

109. 

( 

42.7 

-15.-’ 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.6 

109. 

41.9 

-17.0 

370.9 

999.9 

99.9 

909.0 

84.8 

109. 

39.0 

-17.3 

372.2 

999.9 

99.0 

999.9 

86.4 

109. 

( 

35.4 

— 16.5 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

109. 

36.6 

-17.) 

377.  5 

999.9 

99.9 

999,9 

88.4 

109, 

43.7 

-20.5 

381.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

109. 

( 

50.6 

-23.9 

383.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.  2 

109. 

49.6 

-23.5 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

109. 

41.3 

-19.8 

386.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

109. 

1 

34.  B 

-16.7 

389.5 

9P9.9 

99.9 

999.9 

96.3 

109. 

30.7 

-14.2 

391.4 

999.9 

99.9 

999.9 

97.6 

109. 

20.7 

-13.. 

394.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

98.4 

109. 

1 

30.4 

-11  . . 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

110, 

31.7 

-10,-) 

397.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

no. 

32.6 

-7.9 

401.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.5 

109, 

31  .8 

-7.1 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

109. 

31.6 

-7.4 

403.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

109. 

32.3 

-8.0 

405.9 

999.9 

99,9 

999.9 

104.4 

109, 

31.3 

-8.0 

410.6 

999.9 

99.9 

999.9 

105.8 

109. 

30.1 

-8.0 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.7 

109. 

32.2 

-9.0 

414.1 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

109. 

33.5 

-9.4 

416.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

109. 

31.9 

-9.7 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

109. 

30.9 

-10.4 

423.4 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

109. 

31,6 

-II. 0 

428.7 

999,9 

99.9 

999.9 

113,2 

109. 

24.6 

-9.  4 

433.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

109. 

12.9 

-6.7 

438.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

109. 

10.7 

-4.5 

445.5 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

109. 

STATICN  NO.  265 
MICLAND,  TFX 


time 

CMTCT 

HE IGHT 

MIN 

GPM 

61.9 

145.0 

18901.0 

62.7 

146.0 

19093.0 

63.5 

147.0 

19395,0 

64.2 

148.0 

19606.1 

65.0 

149,0 

19825.1 

65.7 

150,0 

20168.8 

66.4 

151.0 

20409.2 

67.3 

152.0 

20660.7 

63.0 

153.0 

20924.2 

68.9 

154.0 

21341.8 

69.8 

155.0 

21636.9 

70.8 

156.0 

21947.0 

71.6 

157.0 

22271.9 

72.4 

158.0 

22613.2 

73.4 

159.0 

23165.3 

74.7 

160.0 

23565.2 

75.9 

161.0 

23992.5 

.2 

162.0 

24451.5 

.6 

163.0 

24947.8 

80.  1 

164.0 

25409.2 

81.7 

165.0 

26086.0 

83.6 

166.0 

26748.0 

85.5 

167.0 

27900.2 

P8ES 

TFPO 

DEW  PT 

MQ 

DG  C 

OG  r 

64.0 

-67.7 

99.9 

62.0 

-65.0 

99.9 

59.0 

-64.  0 

99.9 

57.0 

-63.5 

99.9 

55.0 

-64.  1 

99,9 

52.0 

-63.9 

99.9 

50.0 

-63.9 

99.9 

40.0 

-61.9 

99.9 

46,0 

-61.5 

99.9 

43.0 

-62.1 

99.9 

41.0 

-61.2 

99.9 

39.0 

-61,7 

99,9 

37.0 

-63.  1 

99.9 

35.0 

-63.9 

99.9 

32.0 

-61. 7 

99.9 

30.0 

-61.5 

99.9 

28.0 

-61.9 

99.9 

26.0 

-61.5 

99.9 

24.0 

-61.4 

99.9 

22.0 

-60.  1 

99.9 

20.0 

-58.6 

99.9 

18.0 

-58.6 

99.9 

15.0 

-56.2 

99.9 

6 FFBR'IA^y  1975 
2015  G'lT 


niP 

SP-FO 

ij  c^^^p 

OG 

v/S'^r, 

M/SEC 

283.0 

16.2* 

15.3 

2 70,4 

19.2* 

18,9 

282.5 

19.3* 

18.8 

200.7 

23  .5* 

22.0 

201.  3 

21.5* 

20.0 

2 76.9 

17. 3« 

17.2 

260.9 

12.x* 

11.9 

251.2 

5,7* 

6.4 

272. 1 

12.5* 

12,5 

2 73.9 

15.8* 

15.6 

286.2 

14.1* 

13.6 

288,5 

18,9* 

18.0 

286.9 

16.4* 

15.7 

270.2 

10.3* 

10.3 

2 26.5 

7,6* 

5,5 

277.8 

15,4* 

15.3 

287.9 

11.7* 

11.1 

276.6 

23,3* 

23,1 

227.0 

12.1* 

8,9 

263.  1 

18,7* 

18.6 

249.8 

9.8* 

9,2 

281.1 

39.3 

38.6 

999.9 

99,9 

99.9 

COM’ 

POT  T 

E POT  T 

m/se: 

OG  K 

DG  K 

-3.  7 

450.9 

999.9 

-3.  1 

459.4 

999,9 

-6.2 

468.1 

999.9 

-8.3 

475.7 

999.9 

-7cR 

479.3 

999,9 

-2,  1 

487. S 

999.9 

1.9 

493.0 

999.9 

2.  2 

503,5 

999.9 

-0.5 

510.5 

999.9 

-2,5 

519.2 

999.9 

-3.  1 

528,5 

999,9 

-6.  J 

534.8 

999,9 

-4.3 

539.2 

999.9 

-0.0 

545.9 

999.9 

5,3 

565,9 

999,9 

-2.1 

576.9 

999,9 

-3.6 

587.4 

999.9 

-2,7 

601.0 

999,9 

8.3 

615,4 

999,0 

2.2 

634.6 

999.9 

3.4 

656.7 

999.9 

-7.5 

676.8 

999.9 

99,9 

721,2 

999,9 

158  15.  0 


HX  R*n 

OH 

RANGE 

AZ 

C»*/KG 

PFT 

KM 

DG 

99.9 

999.9 

116.1 

109. 

99.9 

999,9 

117,2 

109. 

99.9 

999.9 

117.7 

109. 

99.9 

999,9 

118.9 

109. 

99.9 

999.9 

120.  3 

109. 

99.9 

999.9 

120.9 

109. 

99.9 

999.9 

121.4 

109. 

09.  9 

999.0 

121.9 

10  9. 

99.9 

909.9 

121.6 

109. 

99.9 

999.9 

122.9 

109. 

99.9 

999,9 

123.  6 

109, 

99.9 

999.9 

124.9 

109. 

99.9 

999.9 

125.4 

109. 

99.9 

999.9 

126.4 

109. 

99.9 

999,9 

126.7 

lOH. 

99,9 

999.9 

127.5 

108. 

99.9 

999.9 

128.5 

108. 

99.9 

999.9 

129.7 

108. 

99,9 

999,9 

130.8 

108. 

99.9 

999.9 

132.4 

107. 

99.9 

999.9 

133.9 

107. 

99.9 

999.9 

135.3 

107. 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

o 


STATICN  NO.  255 
MICLANO,  TEX 


O 


6 FEBRUARY  1575 

2315  OMT  157  22.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINFARLY  INTErPCLATFO  FRCM  WHOLE  MINUT!  VALUFE 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TE«P 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

PH 

RANGE 

M 

MIN 

0PM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

OG 

rt' 

0.0 

11.6 

673.0 

923.5 

5.6 

-6.6 

60.0 

2.1 

-1.8 

-1.0 

285.5 

292.4 

2.5 

41.0 

0.0 

0. 

0.1 

12.0 

912. B 

919.0 

3.0 

-9.7 

235.6 

5.2 

4.3 

2.9 

284.0 

289.5 

2.0 

36.6 

0.2 

235, 

0.4 

13.0 

1001.5 

909.0 

2.  8 

-9.3 

235.6 

5.2 

4.3 

2.9 

283,8 

289.5 

2.1 

40.4 

0.2 

235. 

0.7 

14.0 

1090.9 

899.0 

1.8 

-9.  1 

233,7 

3.9 

3.2 

2 3 

283.7 

289.6 

2.1 

44.0 

0.1 

235. 

1.1 

15.0 

11B0.9 

889.0 

0.5 

-9.4 

216.4 

1.5 

0.9 

1.  2 

283.3 

289.1 

2.1 

47,4 

0.0 

244. 

1.4 

16.0 

129R.9 

8 76.  0 

-0.4 

-9.2 

1 30.9 

I.l 

-0,8 

0.  7 

283.5 

289.4 

2.2 

51.3 

0.0 

256. 

i.a 

17.0 

1390.6 

866.0 

-1.4 

-9.5 

129.8 

1.2 

-0.9 

0.8 

283.5 

289.3 

2.1 

53.9 

0.  1 

278. 

2.1 

18.0 

1483  .0 

056.0 

-2.2. 

-9.7 

154.7 

I.O 

-0.4 

0.9 

283,6 

289.5 

?.l 

56,3 

0.  I 

288. 

2.4 

19.0 

1566.8 

847.0 

-3.2 

-9.9 

198.6 

0.7 

0,2 

0.7 

283,3 

289.1 

2.1 

59.8 

0.  1 

296. 

2.7 

20.0 

1660.7 

837.0 

-4.0 

-9,9 

228.9 

0.8 

0,6 

0.5 

283.5 

289.4 

2.2 

63.4 

0.1 

304. 

3.0 

21.0 

1774.5 

825.0 

-5.1 

-9.8 

244.2 

0.9 

0.9 

0.4 

283.5 

289.5 

2.2 

69.0 

0.  1 

312. 

3.3 

22.0 

1870.2 

815.0 

-6.0 

-10.0 

264.3 

1.0 

1.0 

0,  1 

283.6 

289.6 

2.2 

72.8 

0.1 

325. 

D 

3.7 

23.0 

1966.8 

805.0 

-6.8 

-10.0 

2 69,8 

2.1 

2.1 

0.0 

283,6 

289.7 

2.2 

78.0 

0.  1 

341. 

4.0 

24.0 

2054,6 

796,0 

-6.6 

-14.9 

267.0 

3.6 

3,6 

0.2 

284.8 

289.0 

1.5 

51.3 

0.  1 

356. 

4.4 

25.0 

2153.5 

706.0 

-6,4 

-16.8 

314.4 

6.0 

4.3 

-4.2 

285.9 

289.6 

1.3 

43.4 

0.2 

62. 

5 

4.9 

26.0 

2263. P 

775.0 

-6.0 

-21.8 

333.7 

9.8 

4.4 

-8.0 

287.5 

290.0 

0.9 

27.2 

0.3 

128. 

5.3 

27.0 

2355.3 

766.0 

-5,7 

-25.7 

329.8 

11. 1 

5,6 

-9.6 

288.  7 

290.6 

0.6 

18.7 

0.  5 

138. 

5.6 

28.0 

2447,9 

757.0 

-6.0 

-27.  1 

325.0 

12,0 

6,9 

-9.8 

289,4 

291.1 

0.5 

16.8 

0.7 

140. 

5 

6.0 

29.0 

2552.0 

747.0 

-5.8 

-28.0 

321.7 

14.1 

8.8 

-11.1 

290.7 

292.2 

0.5 

15.4 

1.1 

142. 

6.3 

30.0 

2646.8 

738.0 

-6.4 

-28.4 

317.3 

16.6 

11.2 

-12.2 

291.0 

292.5 

0.5 

15.4 

1.3 

141. 

6.7 

31.0 

2742.7 

729.0 

—6. 6 

-29.6 

313.5 

18.8 

13.6 

-12.9 

291,9 

293.3 

0.4 

13.9 

1.8 

139. 

3 

7.0 

32.0 

2839,8 

720.0 

-6.3 

-28.3 

311. 2 

19.6 

14,7 

-12.9 

293.2 

294.8 

0.5 

15.4 

2.1 

138. 

7.4 

33.0 

2938.2 

711.0 

-6.1 

-26.6 

308.3 

20.7 

16.2 

-12.8 

294.5 

296.3 

0.6 

17.8 

2.6 

137. 

7.9 

34.0 

3026.7 

703.0 

-6.3 

-28.3 

305.8 

22.2 

IB.O 

-13.0 

295.2 

296.9 

0.5 

15.4 

3.  2 

135. 

5 

8.2 

35.0 

3138.7 

693.0 

-6,7 

-28.6 

304,5 

22.9 

18.9 

-13.0 

296.0 

297.6 

0,5 

15.4 

3.6 

134, 

8.7 

36.0 

3252,2 

683.0 

-6,4 

-28.4 

302.3 

23.5 

19.9 

-12.6 

297.5 

299.2 

0.5 

15.4 

4.3 

132. 

9.  1 

37.0 

3356.0 

674.0 

-5.7 

-27.8 

300.3 

23.6 

20.3 

-11,9 

2«9.5 

301.3 

0.6 

15.4 

4.9 

131. 

D 

9.4 

38.0 

3449.7 

666. 0 

-5.4 

-24.  7 

29-3.9 

23.7 

20.7 

-11.4 

300.9 

303.3 

0.8 

20.1 

5.3 

130. 

9.8 

39.0 

3556,4 

657.0 

-5.5 

-24.  1 

297.5 

24.5 

21.7 

-1  lc3 

301.9 

304.5 

0.8 

21.4 

5.8 

129. 

10.2 

40.0 

3652.4 

649.0 

-6.3 

-24.0 

296.9 

2.5.6 

22.8 

-11.6 

302.1 

304.7 

0.8 

22.8 

6.4 

128. 

3 

10.7 

41.0 

3773.6 

639.0 

-7.0 

-23.3 

297.0 

26.6 

23.7 

-12.1 

302.6 

305.5 

0.9 

25.  7 

7.2 

126. 

11.1 

42.0 

3884.3 

630.0 

-7.0 

-23.9 

29  7.3 

26.8 

.23.8 

-12.  3 

303.8 

306.6 

0,9 

24.5 

7.9 

125, 

11.6 

43.0 

3963.9 

622.0 

-7.3 

-24.3 

297.7 

26.6 

23.5 

-12.  3 

304,6 

307.3 

0.9 

24.1 

8.6 

125. 

5 

11.9 

44.0 

4084.7 

614.0 

-7.9 

-25.8 

297.6 

26.4 

23.4 

-12  2 

305.1 

30  7.5 

0.8 

22.0 

9.2 

125. 

12.2 

45.0 

4186.5 

606.0 

-8.6 

-26.2 

297.3 

26.0 

23.1 

-11  9 

305.4 

307.7 

0.7 

22.5 

9.6 

124. 

12.6 

46.0 

42P9.3 

598.  0 

-9.6 

-27.0 

296.7 

25.4 

22.6 

-11..4 

305.3 

307,6 

0,7 

22,6 

10.3 

124. 

!) 

13.0 

47,0 

4393. 1 

590.0 

-10.5 

-27.5 

296.3 

24,7 

22.2 

-10.9 

305.5 

307.7 

0,7 

23.0 

10.9 

123. 

13.4 

48.0 

4498.0 

582.0 

-11.3 

-26.0 

296.7 

25.1 

22.4 

-11.3 

305.7 

308.2 

o.e 

28.5 

11.4 

123. 

13.8 

49.0 

4604.1 

574.0 

-12.0 

-27,3 

297.8 

26.0 

23.0 

-12  1 

306. 1 

308.4 

0.7 

26.7 

12.0 

123. 

D 

14.1 

50.0 

4711.3 

566.  0 

-12.7 

-22.7 

293,7 

26.9 

23.6 

-12.9 

306.5 

310,0 

1.1 

42.9 

12.5 

122. 

14.7 

51.0 

4833.5 

557.0 

-13.5 

-22.4 

299,8 

28.1 

24.4 

-14.  0 

307.1 

310.7 

1.1 

46.7 

13.5 

122. 

15.1 

52.0 

4943.9 

549.0 

-12.2 

-20.8 

299.9 

23.3 

24.5 

-14.  1 

309.9 

314.1 

1.3 

4 8.4 

14.2 

122. 

> 

15.5 

53.0 

5042.1 

542.0 

-11.8 

-21.2 

299.7 

28.2 

24.5 

-14.0 

311.6 

315.7 

1.3 

45.3 

14,9 

122. 

16.0 

54.0 

5156.0 

534.0 

-12.3 

-22.4 

299.8 

28,4 

24.7 

-14,1 

312.2 

316.0 

1.2 

42.6 

15.7 

122. 

16.3 

55.0 

5256.7 

527.0 

-12.9 

-23.1 

300.1 

28.2 

24.4 

-14.1 

312.7 

316.3 

1.1 

41.9 

16.2 

122. 

5 


♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BE'^WEEN  6 »NO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

y **  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


450 


STATICN  NO.  265 
Mint AND,  TcX 


6 FEflHUARY  1975 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  minute 

HAVE  BEEN  LINFARLY  INTERPOLATED 

2315  GMT 
FRCM  whole 

MINUTF 

VALUFC 

157 

22. 

1 

time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

0!  R 

SPEE9 

U COMP 

V CPMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MP 

OG  r. 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEG 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.8 

56.0 

5387.9 

518.0 

-13.7 

-24.1 

300.8 

27.2 

23.4 

-13.9 

313,2 

316,6 

l.O 

41.1 

17.1 

122. 

17,2 

5 7,0 

5506.1 

510.0 

-14,6 

-24.6 

301.  1 

26.1 

22.4 

-13>  5 

313,6 

316.9 

1.0 

41.8 

17.7 

122. 

17.6 

58.0 

5610.8 

503.0 

-14.7 

-26.8 

300.8 

25.5 

21.9 

-13  1 

314.6 

317.4 

0.8 

34.9 

18.3 

122. 

18.0 

59.0 

5716.8 

496.0 

-15.3 

-27.9 

290.6 

25.7 

22.4 

-12.  7 

315.2 

317.8 

0.8 

32.9 

18.9 

122. 

18. 

60.0 

5824.1 

489.0 

-15.8 

-28.2 

298.1 

27.0 

23.0 

-12.7 

315.8 

318.3 

0.8 

33.4 

19,5 

122. 

18.8 

61.0 

5932.7 

482,0 

-16.6 

-28.7 

297.2 

28,5 

25.3 

-13.0 

316.  1 

318.5 

0.7 

34.0 

20.2 

121. 

19.2 

62.0 

6042.4 

475.0 

-17.5 

-29.2 

296.7 

29,8 

26.6 

-13.4 

316  .4 

318.8 

0.7 

34.8 

20.9 

121. 

19.6 

63.0 

6153.6 

468.0 

-18.0 

-30.3 

296.5 

30.8 

27.6 

-13.7 

317.1 

319.3 

0.6 

32.9 

21.6 

121. 

20.0 

64.0 

6249.8 

462.0 

-19.1 

-31.1 

296.2 

31.5 

28.2 

-13.9 

316,9 

318,9 

0.6 

33.4 

22.4 

121. 

20.4 

65.0 

6363,3 

455.0 

-19.9 

-31.8 

296.0 

31.7j 

28.4 

-13  8 

317,2 

319.2 

0.6 

33.4 

23.  1 

121. 

20.9 

66.0 

6511.3 

446-0 

-20.8 

-32.9 

295.4 

31.1 

28.1 

-13  .4 

317.8 

319.7 

0.5 

32.9 

24.1 

121. 

21.3 

67.0 

6611.2 

440.0 

-21.8 

-33.5 

294.8 

30.3 

27.5 

-12.7 

317.9 

319.6 

0.5 

33.4 

24.8 

120. 

21.7 

68.0 

6746.0 

432.0 

-22.9 

-33.7 

294.1 

29.6 

27.0 

-12.1 

318.2 

319.9 

0.5 

36,  0 

25.5 

120. 

22.2 

69.0 

6848.4 

426.0 

-24.  1 

-34.0 

293.3 

29.0 

26.6 

-11.5 

317.9 

319.6 

0.5 

39.1 

26.4 

120. 

22.6 

70.0 

6951.7 

420.0 

-24.9 

-34 . 2 

293.0 

28.5 

26.2 

-11.1 

318.2 

319.9 

0.5 

41.2 

27.1 

120. 

23.1 

71.0 

7091  .3 

412.0 

-26.1 

-35.  1 

293.0 

27.7, 

25.4 

-10,  8 

318.4 

320.0 

0.5 

41.9 

28.0 

120. 

23.5 

72.0 

7197.3 

406.0 

-26.7 

-36.  1 

293,0 

27,4 

25.2 

-10,  7 

310.9 

320.3 

0.4 

40.5 

28.5 

120. 

2 3,9 

73,0 

7304,6 

400.  0 

-27.8 

-37.3 

297.4 

28.5 

26.3 

-10,  3 

318.0 

320.2 

0.4 

39.3 

29.2 

119. 

24.2 

74.0 

7431.4 

393.0 

-28.2 

-39.0 

291.6 

29.3 

27.3 

-10.8 

319.9 

321.1 

0.3 

34.2 

29.  7 

119. 

24.7 

75.0 

7541.5 

387.0 

-29.4 

-39.7 

289.8 

30.3 

28.5 

-10.3 

319,8 

320,8 

0.3 

35,9 

30.6 

119, 

25.0 

76.0 

7653.0 

381,0 

-29.9 

-40.0 

288,6 

30.4 

28.9 

-9.7 

320,5 

321.6 

0.3 

36.3 

31.2 

119. 

25.4 

77.0 

7765.8 

375.0 

-31.0 

-40.6 

286.6 

29.7 

28.4 

-8.5 

320.5 

321.6 

0.3 

38.0 

31.9 

119. 

25.9 

78.0 

7880.1 

369.0 

-31.8 

-41.2 

284.4 

28  .8 

27.9 

-7.1 

320.9 

321.9 

0.3 

38.4 

32.  8 

113. 

26.3 

79.0 

7995.8 

363.0 

-32.6 

-42.0 

283.6 

28.6 

27.8 

-6  ,.7 

321.4 

322.3 

0.3 

38.  1 

33.4 

118. 

26,7 

80.0 

8113.0 

357.0 

-33.4 

-42.7 

284.0 

29.0 

28.  1 

-7.0 

321.3 

322.7 

0.2 

38.3 

34. 1 

118. 

27.2 

81.0 

8251.8 

350.0 

-34.4 

-43.5 

2F5.6 

30.4 

29.3 

-8.2 

322.4 

323.2 

0.2 

38.4 

34.9 

117. 

27.7 

82.0 

8352.3 

345.0 

-35.4 

-44.2 

286.9 

32.0 

30.6 

-9.3 

322.2 

323.0 

0.2 

39.6 

35.  8 

117. 

28.0 

83.0 

8474.1 

339.0 

-36.7 

-45.4 

287.2 

32.7 

31.2 

-9.7 

322.2 

322.9 

0.2 

39.  6 ■ 

36.  4 

117, 

28,4 

84.0 

8597.6 

333.0 

-37.5 

-46.  1 

285.  7 

32.0 

30.  0 

-8.7 

322.7 

323.4 

0.2 

39.5 

37.3 

117. 

28.9 

85.0 

0701. 8 

328.0 

-38.4 

99.9 

282.3 

30.7 

30.0 

-5.5 

322.9 

999.9 

99.9 

999.0 

38. 2 

116. 

29.4 

86.0 

8849.8 

321.0 

-39.4 

99.9 

279.3 

31.3 

30.8 

-5  1 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

116. 

29.9 

87.0 

8957.1 

316.0 

-40.4 

99.9 

279.2 

34.6 

34.  1 

-5,  5 

323.5 

999,9 

99.9 

999.9 

39.  8 

116. 

30.3 

88.0 

9087,5 

310.0 

-41.4 

99.9 

279,8 

37.4 

36.8 

-6  3 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

115. 

30.7 

89.0 

9197.7 

305.0 

-42.4 

99.9 

279.7 

30.6 

38.0 

-6,5 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

115. 

31.1 

90.0 

9309.2 

300.0 

-43.4 

99.9 

278. 9 

37. B 

37.3 

-5.9 

324.3 

999,9 

99,9 

999,9 

42.6 

115. 

31.6 

91,0 

9422.1 

295.0 

-44.  1 

99.9 

278.  1 

34.6 

34.3 

-4,9 

324.  0 

999,9 

99,9 

999.9 

43.7 

114. 

32.0 

92.0 

9536,7 

290.0 

-44.8 

99.9 

278.6 

31.8 

31.4 

-4.8 

325.4 

999.9 

99.9 

999.0 

44.5 

114. 

32.4 

93.0 

9652.7 

285.0 

-46.1 

99.9 

280.1 

31.7 

31.2 

-5,5 

325.1 

999.9 

99.0 

999.9 

45.  1 

114. 

32.8 

94.0 

9770.1 

280.0 

-4  7.3 

90.9 

200.9 

34.6 

34.0 

-6,5 

325.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

45.  7 

113. 

33.2 

95,0 

9889,0 

275.0 

-48.2 

99.9 

280.7 

38.3 

37.7 

-7  1 

325.4 

999.0 

99,9 

999.9 

46.6 

113. 

33.7 

96.0 

10033.9 

269.0 

-49.6 

99.9 

279.2 

40.9 

40.4 

-6  ,5 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

113. 

34.1 

97.0 

10156.5 

264.0 

-50.6 

99.9 

277,5 

40.1 

39.7 

-5.2 

325.7 

999,9 

99.9 

999.9 

49.0 

113. 

34.6 

98.0 

10280,9 

259.0 

-51.6 

99.9 

275.6 

37.1 

37.0 

-3.6 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

112. 

34.9 

99.0 

10407.1 

254.0 

-52.7 

99.9 

275.2 

35.6 

35.4 

-3  2 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

112. 

35.3 

100.0  10509.3  250.0 

T BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-53.7  99.9 

ANGLE  BETWEEN  6 

275.3 
AND  10  1 

34.0 

3FG 

33.9 

-3  1 

326.3 

999.9 

99,9 

999,9 

51,4 

112. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


o 


STATir.'J  MO.  265 
MiniANfl.  TfX 


O 

6 FERRIIAPY  1975 

^ 2315  GMT  157  22.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVF  BEEN  LINEARLY  INTE^PCLATFO  FRCM  WMOLF  MINUTE  VALUES 


TIME 

CMTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEM 

P 

DEW  PT 

DIR 

SPFFD 

MIN 

GPM 

MB 

no 

C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

35.9 

101. 0 

10665.1 

244.0 

-54. 

0 

90.9 

276.3 

33.1 

36.3 

102.0 

10770.5 

240.0 

-56. 

0 

99.9 

277.5 

33.3 

36.8 

103.0 

10904.  1 

235.0 

-57. 

n 

99.0 

279.  1 

33.5 

37.2 

104.0 

11039.8 

230.0 

-58. 

3 

99.9 

280.2 

33.7* 

37.7 

105.0 

11 150.  1 

226.0 

-5H. 

8 

99.9 

281.2 

35,5* 

38.2 

106.0 

11267.1 

222.0 

-59. 

3 

99.9 

282.2 

39.8* 

38.6 

107.0 

11375.0 

210.0 

— 60. 

1 

99.9 

28^.3 

43.5* 

39.0 

108.0 

11520.8 

213.0 

-59. 

5 

99. S 

284.6 

45.7* 

39.4 

109.0 

11639.7 

209.0 

-58. 

4 

99.9 

284.8 

44.9* 

39.9 

110.0 

11761.4 

205.0 

-58. 

1 

99.9 

282.9 

42.7* 

40.4 

111.0 

11917.2 

200.0 

-57. 

4 

99.9 

280.  1 

40.7* 

40.8 

117.0 

17044.9 

196.0 

-57. 

4 

99.9 

2 79.4 

40.1* 

o 

41.3 

113.0 

12175.0 

192.0 

-57. 

9 

99.9 

280.9 

40.4* 

41.7 

114.0 

12307.8 

180.0 

-57. 

7 

99.9 

283.3 

41.6* 

42.  1 

115.0 

12443.4 

104.0 

-58. 

1 

99,9 

286.0 

43.4* 

0 

42.8 

116.0 

12587.5 

180.0 

-56. 

0 

99.9 

289.5 

47.2* 

43.3 

117.0 

12725.8 

176.0 

-55. 

2 

99.9 

290.6 

47.8* 

43.6 

118.0 

12872.6 

172.0 

-55. 

0 

99.9 

290.7 

43.6* 

? 

44.2 

119.0 

13022.8 

160.0 

-55. 

3 

99.9 

290.1 

38.6* 

44.7 

120.0 

13137.5 

165.0 

-56. 

3 

99.9 

280.6 

35.2* 

45.1 

121.0 

13253.0 

162.0 

-57. 

4 

99.9 

287.6 

35.8* 

0 

45.6 

122.0 

13411 .7 

158.0 

-57. 

7 

99.'- 

28  7.2 

37. S* 

46.0 

123.0 

13532.6 

155.0 

-57. 

7 

99.0 

287.6 

36.6* 

46.5 

124.0 

13697.2 

151.0 

-58. 

8 

99.9 

288.6 

37..?* 

0 

47.0 

125.0 

13822.9 

148.0 

-59. 

7 

99.9 

289.3 

42.7* 

47.6 

126.0 

13993.9 

144.0 

-60. 

6 

99.9 

290.5 

52.7* 

48.1 

127.0 

14169.0 

140.0 

-61  . 

2 

99.9 

291.9 

55.1* 

0 

48.7 

128.0 

14303.6 

137.0 

-61. 

0 

99.9 

293.4 

49.0* 

49.2 

129.0 

14441.1 

134.0 

-61. 

7 

99.0 

293.6 

41.7* 

49.7 

130.0 

14629.0 

130.0 

-61. 

9 

99.0 

292.6 

37.2* 

D 

50.3 

131.0 

14773.2 

127.0 

-62. 

5 

99.9 

290.7 

37.0* 

50.9 

132.0 

14920.4 

124.0 

-63. 

3 

99-9 

289.6 

36.9* 

51.4 

133.0 

15071.0 

121.0 

-63. 

3 

99.9 

233.9 

36,0* 

51.9 

134.0 

152R5.3 

118.0 

-63. 

3 

99.9 

237.0 

39.0* 

52.3 

135.0 

15393.4 

115.0 

-63. 

9 

99.9 

287.3 

40.3* 

53.0 

136.0 

15545.3 

112.0 

-64. 

3 

99.0 

287,5 

37.9* 

53.7 

137.0 

15767.7 

108.0 

-64. 

5 

99.0 

238.8 

32.6* 

54.2 

138.0 

15930.4 

105.0 

-65. 

7 

99.9 

289.3 

31.1* 

55.0 

139.0 

16114.8 

102.0 

-67. 

4 

99.9 

289.3 

37.4* 

55.7 

140.0 

16355.2 

98.0 

-68. 

7 

99.9 

288.  1 

40.4* 

56.4 

141.0 

16541.2 

95.0 

-68. 

9 

99.9 

285.8 

35.7* 

57.1 

142.0 

16732.9 

92.0 

-69. 

6 

99.0 

284.8 

37.2* 

57.9 

143.0 

16929.9 

09.0 

-70. 

8 

99.0 

284.  7 

37.7* 

58.6 

144.0 

17133.3 

86.0 

-70. 

5 

99.9 

285.0 

31.9* 

_ 

59.3 

145.0 

17344.4 

83.0 

-69. 

8 

99.9 

287.2 

28.3* 

‘ BY  SPEED 

1 MEANS  ELEVATION 

ANGLE 

BETWEEN  6 1 

ANO  10  1 

DEG 

• BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  ! NTEP'PCLA TED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U CCMP 

V CO-IP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/S 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.9 

-3  7 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

111. 

33.1 

-4  4 

326.6 

999.9 

99,9 

999.9 

53.3 

111. 

33.1 

-5,3 

327.0 

999,9 

99.0 

999.9 

54,3 

111. 

33.1 

-6.0 

327.2 

999.9 

09.9 

999.9 

55.  1 

111. 

34.8 

-6.9 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

til. 

38.9 

-8,4 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

110. 

42.4 

-10  0 

329.4 

999.0 

99.9 

99C.9 

58,  1 

no. 

44.2 

-11,5 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  3 

no. 

43.4 

-11.5 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

no. 

41.6 

-9,5 

338.4 

909.9 

99,9 

999.9 

61.7 

no. 

40.1 

-7.  1 

341.9 

999.9 

og.9 

999.9 

62.9 

no. 

39.5 

-6.5 

343.9 

999.9 

99.9 

909.9 

63.9 

no. 

39.7 

-7.6 

345.1 

909.9 

99.9 

999.9 

65.0 

109. 

40.5 

-9,6 

347.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

109. 

41.7 

-12  0 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

109, 

44.5 

-15  7 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

109. 

44.8 

-16  8 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

109. 

40.8 

-15.4 

37.0,9 

999.9 

99.9 

999.  9 

72.0 

109, 

36.3 

-13.3 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

100. 

33.3 

-11.2 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

109. 

34.2 

-10. 0 

363.  1 

999,9 

99.9 

999.0 

74.5 

109, 

35.9 

-11.  1 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

109. 

34.9 

-11. 1 

367.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

109. 

34.4 

-11.5 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

109. 

40.3 

-If.  1 

368,7 

999.9 

99,9 

999.9 

78.5 

109, 

49.4 

-18.5 

370.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

109. 

51.1 

-20.6 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

02.4 

109. 

45.0 

-19,5 

374.6 

999,9 

99.9 

999.9 

84.  4 

109. 

38.2 

-16.7 

376.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

109. 

34.4 

-14  3 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

109. 

34.6 

-13  1 

380.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

P8.0 

no. 

34.7 

-12  4 

381.3 

999.9 

99,9 

999.9 

89.5 

no. 

34.9 

-11.9 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

no. 

37.1 

-12.0 

386.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91. 5 

no. 

38.4 

-12,0 

338.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

109, 

36,2 

-11.4 

390.7 

999,9 

99,9 

999,9 

94.4 

109, 

30.0 

-1C. 5 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  B 

109. 

29.3 

-10.3 

395.3 

999.9 

99.9 

999.0 

96.7 

109. 

35.3 

-12.3 

395.3 

999.9 

09,9 

999.9 

97.9 

109. 

38.4 

-12.5 

397.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 0 

109. 

34.4 

-9.7 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

109. 

36.0 

-9.5 

402,7 

999,9 

99,9 

999.9 

102,8 

109. 

36,5 

-9.6 

404.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

109. 

30.8 

-8.3 

408.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

109. 

27.0 

-8.4 

414.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.6 

109. 

452 


o 

STATICS  SO.  265 
KfCLANO,  TEX 


6 FEORIIARY  197’i 

2315  GMT  157  22.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MTNijtE  HAVE  BEEA  L!  NEARLY  INTF^PCLATrO  EftCH  MHCL'=  MINUTE  VALUES 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

te“p 

DEW  pt 

TIP 

speed 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OF,  C 

DC 

M/5or 

M/SFC 

M/ooc 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.3 

146.0 

17563.5 

80.0 

-70.1 

99.9 

289.8 

31. 5» 

29,6 

-10.6 

418.2 

999,9 

99.9 

999.9 

109.2 

109. 

60.8 

147.0 

17791.2 

77.0 

-69.4 

P9.5 

291.2 

33,0* 

30.7 

-11.9 

424,2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.3 

109. 

61.6 

148.0 

18028.3 

74.0 

-69.6 

99. <■ 

294.9 

27.5* 

25.0 

-11.6 

428.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

109. 

c 

62.4 

149.0 

16275.0 

71.0 

-69.6 

99.0 

?97.3 

19.7* 

17.5 

-9.0 

433.  7 

999,9 

99.9 

999." 

112.9 

109. 

63.2 

150.0 

18533.8 

60.0 

-67,4 

99.9 

290.7 

24.4* 

22.8 

-8.6 

443.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

109. 

64.  1 

151.0 

18606.7 

65.0 

-65.9 

99.9 

282.4 

29.3* 

28.6 

-6.3 

452.9 

999.9 

99.'/ 

999.9 

115.4 

109. 

65.0 

152.0 

19093.3 

62.0 

-66.3 

99.9 

272.4 

16.6* 

16.6 

-0.7 

458.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  1 

109. 

66.0 

153.0 

19291.9 

60.0 

-66.3 

99.9 

273.0 

6.5* 

6.5 

-0.4 

462,5 

999.9 

99.9 

999,9 

117.  1 

109. 

67.0 

154.0 

19603.5 

57,0 

-65.  3 

99.9 

29  3.2 

22.1* 

20.3 

-8,7 

471.6 

999.9 

99,9 

999.9 

117.7 

109. 

w 

67.9 

155.0 

19932.7 

54.0 

-65.3 

99.0 

296.4 

24.9* 

22.3 

-11.1 

479.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

109. 

63.8 

156.0 

20279.6 

51.0 

-66.5 

99.0 

301.5 

9.9* 

8,4 

-5.2 

484.0 

999,9 

99,  9 

999,9 

120,5 

109. 

70-0 

137.0 

20520.9 

49.0 

-68.0 

99.0 

275.7 

6. 6* 

6.6 

-C.7 

486.0 

999,9 

99.9 

999.9 

120.5 

109. 

o 

71.1 

158.0 

20903.6 

46,0 

-64,7 

99.9 

285.5 

23.4* 

22.5 

-(  .3 

503.0 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

109. 

72.2 

159.0 

21317.0 

43.0 

-63. 1 

99.9 

287.7 

15.9* 

15.2 

.8 

516.7 

999.9 

99.9 

999.9 

123.  5 

109. 

73.4 

160.0 

21610.5 

41.0 

-62.5 

99.9 

270.9 

10.5* 

10.5 

-C.2 

525.2 

999,9 

99,9 

999,9 

123,8 

109, 

0 

74.8 

161.0 

22078.4 

38.0 

-63,3 

99,9 

279.3 

25,3* 

25,0 

-4,  1 

534,8 

999,9 

99,9 

999,9 

125.7 

109. 

76.0 

162.0 

22584.0 

35.0 

-63.3 

99.0 

286.9 

10.0* 

9.6 

-2.9 

547.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

109. 

77.5 

163.0 

22946.6 

33.0 

-62.3 

99.0 

257.9 

8.5* 

8.5 

0.3 

559.3 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

109. 

o 

79.0 

164.0 

23536.5 

30.0 

-61.4 

99,9 

281,6 

30.8* 

30,1 

-6,2 

577,4 

999,9 

99,9 

999,9 

128,6 

109. 

80.7 

165.0 

25185.6 

23.0 

-61.2 

99.9 

277.0 

25,7* 

25,5 

-3.1 

623.5 

999.9 

99,9 

999.9 

134,0 

108. 

82.6 

166.0 

24667.4 

25,0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

609.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

84.3 

167.0 

25464.0 

22.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

634.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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ST4TICN  NO.  265 
MIDLANO,  TFX 


7 FFBoilAPY  1975 

515  GMT  147  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPF.S 

TEMP 

DEW  P . 

DIR 

SPEEO 

U COYo 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/Sr-C 

M/SEF 

M/EEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

10.7 

873.0 

923.5 

-2.8 

-5.6 

153.0 

2.6 

-1  .3 

2.3 

276.9 

284.1 

2.7 

81.0 

0.0 

0. 

0.2 

11.0 

911.8 

919.0 

-1.3 

-8,0 

163.5 

13.9 

-3.9 

13.3 

278,0 

284.9 

2.3 

60,0 

0,0 

118. 

0«  6 

12.0 

1016,8 

907,0 

-0,6 

-8.  1 

164.5 

13.1 

-3.5 

r<.6 

280.5 

206.7 

2.3 

56.9 

0.1 

350. 

1.0 

13.0 

1114.3 

896.0 

-0.6 

-8.^ 

1 70,2 

10  .0 

-1.7 

' .9 

281.5 

287.7 

2.3 

56.6 

0.4 

345. 

1.4 

14.0 

1222.0 

834.0 

-1.3 

-8.  j 

186.5 

6.3 

0.7 

f .2 

281.9 

28  8.1 

2.3 

57.8 

0.6 

350. 

l.B 

15.0 

1321.9 

873.0 

-1 .0 

-9.^ 

210.1 

4.1 

2.0 

r .5 

283.2 

289.1 

2.1 

52.1 

0.7 

355. 

2.2 

16.0 

1451.4 

8 59.0 

1.3 

-13.'’ 

245,2 

2.2 

2.0 

r.9 

286.8 

291.2 

1.5 

31.4 

0.7 

1. 

2.6 

17.0 

1555.2 

846.0 

1.5 

-14.6 

325.  8 

1.9 

1.  1 

-’.6 

288.0 

292.3 

1.5 

29.6 

0.7 

5. 

3.0 

18.0 

1669.8 

836,0 

0.8 

-15.6 

353.1 

3.4 

0.4 

-3.4 

208.5 

29  2.4 

1.4 

28.1 

0.6 

4. 

3.4 

19.0 

1766.3 

826.0 

0.5 

-15. d 

329.6 

3 .8 

1 .9 

-^.3 

289.2 

293.1 

1.3 

28.1 

0.  6 

8. 

3.8 

20.0 

1873.7 

815.0 

-0.3 

-16.  J 

309.2 

4.8 

3.8 

-3.1 

289.4 

293.3 

1.3 

28.9 

0.  5 

17. 

4.3 

21.0 

2012.1 

801.0 

-1.  1 

-16. 

205,7 

5.3 

5.7 

- .8 

290,0 

293.8 

1.  3 

29.6 

0.  5 

37, 

4.6 

22.0 

2112.3 

791.0 

-1.3 

-14.'’ 

290.3 

6.9 

6.4 

-■'.4 

290.9 

295.3 

1.5 

34.7 

0.5 

51. 

5.0 

23.0 

2223.7 

780.0 

-2.2 

-13.8 

282.2 

6.9 

6.7 

.4 

291.1 

295.9 

1.7 

40.4 

0.6 

63. 

5.3 

24.0 

2325.0 

770.0 

-3.3 

-13.3 

280.3 

7.2 

7.0 

-’  .3 

291.0 

29  6.1 

1.8 

45,9 

0.7 

69, 

5.7 

25.0 

2439,6 

759.0 

-4.4 

-12.5 

282.7 

7.3 

7.  I 

-1,6 

291.1 

296.6 

1.9 

53.  I 

0.9 

74. 

6.2 

26.0 

2575.6 

746.0 

-5.0 

-1  l.H 

293.8 

7.9 

7.2 

- 1.2 

291.9 

297.9 

2.1 

60.4 

l.l 

80. 

6.6 

27.0 

2681.6 

736.0 

-5.6 

-11.. 

301.7 

9.9 

8.4 

-3.2 

292.3 

298.6 

2.2 

64.8 

1.2 

86. 

7.0 

28.0 

2789.0 

726.0 

-5.6 

-14.  ) 

303.5 

14.0 

11.  7 

.7 

293.4 

298.6 

1.8 

51.4 

1.5 

92. 

7.3 

29.0 

2909.0 

715.0 

-4,5 

-18.  8 

307.0 

14.9 

a. 9 

-'.0 

295.0 

299,4 

1.2 

31.8 

1.7 

98, 

7.8 

30.0 

3030.9 

704,0 

-5.3 

-20.6 

310.  5 

16.6 

12.6 

-n.7 

296.3 

299.5 

1.1 

29.3 

2.2 

104. 

8.2 

31.0 

3131.9 

695-0 

-5.3 

-21.8 

311.1 

17.9 

13,5 

-iL.e 

297.3 

300.3 

1.0 

25.9 

2.5 

109. 

8.6 

32.0 

3245.6 

685.0 

-5.7 

-20.0 

310.3 

19.2 

14.7 

-12.4 

298.1 

301.5 

l.l 

31.4 

2.9 

113. 

9.0 

33.0 

3360.7 

675.0 

-6.2 

-20,  . 

308.6 

20.5 

16.  1 

-12,8 

298.8 

302.3 

1.  1 

32.  1 

3.4 

115. 

9.3 

34.0 

3477.7 

665.0 

-5.3 

-22.  j 

307.4 

21.3 

17.0 

-1  j.O 

301.1 

304.1 

1.0 

24.7 

3.8 

116. 

9.8 

35.0 

3584.7 

656.0 

-5.4 

-21." 

305.7 

22.6 

18.3 

-1^.2 

302.1 

305.4 

l.l 

27.5 

4.4 

118. 

10.2 

36.0 

3729.4 

644.0 

-5.7 

-20.6 

304.  1 

23.2 

19.2 

-r  ,0 

303,4 

306.9 

l.l 

29.7 

5.0 

119, 

10.6 

37.0 

3839.6 

635.0 

-6.  5 

-20.7 

302.5 

23.6 

19.9 

-1'’.7 

303.0 

307.3 

1.1 

31.1 

5.6 

119. 

11. 0 

38.0 

3963.5 

625.0 

-7.2 

-21.4 

301.1 

23.5 

20.1 

-a.i 

304.3 

307.7 

1.1 

31.1 

6.1 

120. 

11.5 

39.0 

4088.9 

615.0 

-8.3 

-22.  i 

301.1 

23.1 

19.7 

-11.9 

304.5 

307.8 

1.  1 

31.8 

6.  8 

119. 

11.8 

40.0 

4203.3 

606.0 

-8.9 

-21.0 

302.4 

22.3 

19.2 

-12.2 

305.  1 

308.6 

1.  1 

34.6 

7.2 

119. 

12.3 

41.0 

4345.0 

595.0 

-9.6 

-21. 

305.4 

22.3 

19.2 

-lc.9 

305,9 

309,6 

1.2 

38.  1 

7.9 

120. 

12.7 

42.0 

4463.0 

586.0 

-3.3 

-21.0 

308.4 

22.0 

17.3 

-a. 7 

308.7 

312.3 

1.1 

32.1 

8.4 

120. 

13.1 

43.0 

4583.2 

577.0 

-8.0 

-28.5 

311.2 

21.8 

15.4 

-1  .4 

310.4 

312.4 

0.6 

17,3 

8.9 

121. 

13.5 

44.0 

4705.3 

568.0 

-8.3 

-29.  3 

313.2 

21.7 

15.8 

-1  ,9 

311.4 

313.4 

0.6 

16,3 

9.5 

121. 

14.0 

45,0 

4829.0 

559,0 

-9.4 

-26.2 

312.1 

21.6 

16.  1 

-l't.5 

311.5 

314.1 

0.8 

24.1 

10. 1 

122. 

14.3 

46.0 

4940.3 

551.0 

-10.3 

-24.4 

309.6 

21.9 

16.9 

-14.0 

311.8 

314.9 

1.0 

30.1 

10.5 

123. 

14.8 

47.0 

5066.9 

842.0 

-11.2 

-23.0 

305,4 

22.7 

18.5 

-I  1.2 

312.2 

315.6 

1.0 

34,9 

11.1 

123. 

15.2 

48.0 

5181.  1 

534,0 

-a. 3 

-24.  V 

302.6 

23.4 

19.7 

-12.6 

313,4 

316,6 

1.0 

32.8 

a. 7 

123. 

15.6 

49.0 

5311.2 

525.0 

-12,4 

-25,  ' 

300.  8 

23.8 

20.5 

-1...2 

313.5 

316.5 

0.9 

32.1 

12.3 

123. 

16.0 

50.0 

5428.3 

517.0 

-13.3 

-26.7 

299.7 

23.9 

20.7 

-1  .9 

313.9 

316.6 

0.8 

31.2 

12.9 

123. 

16.5 

51.0 

5576.8 

507.0 

-14.4 

-28.1 

299.0 

23.5 

20.5 

-r  .4 

314,3 

315,7 

0.7 

29.9 

13.5 

123. 

16.9 

52.0 

5712.4 

498,0 

-15.2 

-28.9 

298.  1 

22.9 

20.2 

-IP, 8 

314.9 

317.2 

0.7 

29.9 

14.2 

122. 

17.3 

53.0 

5834,5 

490.0 

-16.3 

-29.3 

297.3 

22.3 

19.8 

-10.2 

315.0 

317.3 

0.7 

31.5 

14.7 

122. 

17.8 

54.0 

5958.1 

482.0 

-17.4 

-30.  1 

297.5 

21.0 

19.4 

-10.1 

315,1 

317,1 

0.6 

30,3 

15.3 

122. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCM  NO.  265 
f'IDLANC,  TFX 


7 FFBRUAPY  1975 

515  GMT  147  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OFW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GP« 

MR 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

18.2 

55.0 

5083.3 

474.0 

-18.4 

-32.0 

298.7 

21.8 

19.  1 

- it/.  5 

315,4 

317,3 

0,5 

28,9 

15.8 

122. 

16.7 

56.0 

6226, 1 

465.0 

-19.5 

-33.0 

300.2 

21.9 

18.9 

-1.  .0 

315. B 

317.4 

0.5 

27., 

16.5 

122. 

19.1 

57.0 

6354.7 

457.0 

-20.9 

-34.7 

300.4 

21.3 

18.8 

-1  .0 

315.7 

317.2 

0.4 

27.3 

17.0 

122. 

19.5 

58,0 

6485.0 

449.0 

-21.9 

-35.3 

299.4 

21.7 

18.9 

-10.6 

315.9 

317.4 

0.4 

28.3 

17.6 

122. 

20.0 

59.0 

6617.0 

441.0 

-23.0 

-35.5 

298.4 

22.2 

19.5 

-10.6 

316.2 

32  7.6 

0.4 

30.4 

18. 1 

122. 

20.3 

60.0 

6734.1 

434.0 

-24.0 

— ^6.0 

290.4 

23.0 

20.2 

-10.9 

316.3 

317,7 

0.4 

31,9 

18.6 

121. 

20.8 

61.0 

6866.7 

426.0 

-24,8 

-36,2 

297.9 

24.4 

21.5 

-1  1.4 

317.0 

318,4 

0,4 

33.6 

19.3 

121. 

21.2 

62.0 

6989.9 

419,0 

-26.0 

-37.2 

296.8 

25.4 

22.6 

-1.  .4 

316.9 

318.2 

0.4 

33.6 

19.9 

121. 

21.7 

63.0 

7111.6 

412.0 

-27.2 

-38.  j 

295.2 

2t>.3 

23.8 

-1,.2 

316.9 

318.1 

0.3 

33.6 

20.7 

121. 

22.1 

64.0 

7252.7 

404,0 

-2  7.8 

-38,9 

294.4 

26,9 

24.5 

-11.1 

317.9 

319,0 

0.3 

33.6 

21.3 

121. 

22.5 

65.0 

7378.1 

397.0 

-28.  0 

-39.6 

294,4 

27.3 

24.8 

-I  1.3 

318.2 

319.3 

0.3 

33.3 

21.9 

121. 

23.1 

66.0 

7523.4 

389.0 

-30.1 

-41.1 

296.6 

27.3 

24.4 

-12.2 

318.4 

319.3 

0.3 

33.1 

22.9 

120. 

23.5 

67.0 

7652.4 

382.0 

-31.4 

-42.0 

297.8 

27.1 

24.0 

-12.6 

318.3 

319.2 

0.2 

34,1 

23.6 

120. 

24.0 

68.0 

7783.0 

375.0 

-32.6 

-43.2 

297.4 

27.5 

24.4 

-12.6 

316.4 

319.2 

0.2 

33.6 

24.4 

120. 

24.5 

69.0 

7915  .7 

368.0 

-33.1 

-44.3 

295.8 

28.5 

25.7 

-12.4 

319.4 

320.1 

0.2 

31.4 

25.2 

120. 

24.9 

70.0 

8050.6 

361.0 

-33,5 

-45.  > 

294.7 

28.6 

26.0 

-U.O 

320.6 

321.3 

0.2 

28.7 

25.9 

120. 

25.4 

71.0 

8207.5 

353.0 

-34.9 

-47.9 

293,3 

27,4 

25.2 

-1  '.9 

320,9 

321.4 

0,1 

25,7 

26.  8 

120, 

25.9 

72,0 

8347.0 

346.0 

-35.9 

-48.4 

291.5 

26.2 

24.4 

-•'.6 

321.3 

321.8 

0.1 

26.1 

27.6 

120. 

26.4 

73.0 

8468.3 

340.0 

-36.9 

-49.1 

289.2 

26.8 

25.3 

-6.0 

321.6 

322.1 

O.l 

26.5 

20.3 

119. 

26.8 

74.0 

8611.9 

333.0 

-38. 2 

-50.1 

287.6 

27.9 

26.6 

-0.5 

321.7 

322.1 

0.1 

26.9 

29.0 

119. 

27.3 

75.0 

8736.7 

327.0 

-39,4 

-51.0 

2 86.6 

29,0 

27.0 

-8,3 

321.7 

322,1 

0.1 

27,6 

29.  8 

119, 

27,7 

76.0 

8863.1 

321,0 

-40.  7 

99.  9 

286.5 

29.7 

28.4 

-<i,4 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

118. 

2B.2 

77.0 

8991.2 

315.0 

-42.0 

99. 1 

287.2 

30.5 

29.1 

->.0 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

118. 

28.7 

78.0 

9143.0 

308.0 

-43.2 

99.9 

283.3 

30.9 

29,4 

-V.7 

322.1 

999,9 

99,9 

999,9 

32,3 

lie. 

29.1 

79,0 

9275.2 

302.0 

-44.3 

99.9 

289.4 

30,4 

28.7 

-10.  1 

322.4 

999,9 

99,9 

999.9 

33.  1 

118. 

29,5 

80.0 

9409,4 

296.0 

-45.4 

99.9 

291.0 

29.2 

27.3 

-10.5 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

117. 

30.1 

81.0 

956P.6 

289.0 

-46.7 

99.9 

293.7 

29.2 

27..  7 

-11.7 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

117. 

30.6 

82.0 

9707.4 

283.0 

-47.9 

99,  9 

294.8 

30.7 

27.9 

-12,9 

323,2 

999,9 

99,9 

9«J9,9 

35.6 

117, 

31.1 

83.0 

9848.3 

277,0 

-49.3 

99.9 

294.  1 

32.1 

29.3 

-13.1 

323.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

36.7 

117. 

31.5 

84.0 

9667.4 

272.0 

-50.6 

99.9 

292.5 

37  .6 

30.1 

- 1 i . 5 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.4 

117. 

32.1 

85.0 

10112.5 

266.0 

-51.6 

99.9 

288.9 

33.3 

31.5 

-1  J.O 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  6 

117. 

32.7 

86.0 

10285.0 

259.0 

-53.2 

99.9 

2 84.7 

33.9 

32.3 

-1.6 

323.  7 

999.9 

99,9 

999.9 

39.  8 

117, 

33.2 

87.0' 

10410.3 

254.0 

-54.  0 

99.9 

2 80.  4 

33.2 

32.6 

->.o 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.8 

116. 

33.7 

88.0 

10563.5 

248.0 

-54.9 

99.  7 

275.8 

31.7 

31.5 

-3.2 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

116. 

34.3 

89.0 

10693.3 

243.0 

-56.2 

99.  9 

270.9 

29,5 

29.5 

-0.5 

325.1 

999,9 

09.9 

999.9 

42,7 

115, 

34.8 

90.0 

10825.1 

238,0 

-57.2 

99,9 

267.3 

27.9 

27.9 

1.3 

325.5 

999,9 

99.9 

999.9 

43.6 

115. 

35,6 

91.0 

10558.9 

233.0 

-58,6 

99.9 

267.0 

30.2 

30.1 

1.6 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

114. 

36.1 

92.0 

11122. 7 

227.0 

-59.1 

99.9 

2 70.5 

33.8 

33.8 

-0.3 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  5 

113. 

36.5 

93.0 

11262.0 

222.0 

-60.0 

99.9 

273.9 

36.0 

35.9 

-2.4 

327.8 

999.9 

99,9 

999,9 

46,  4 

113. 

37,1 

94,0 

11375,6 

218.0 

-59,8 

99.  9 

279.7 

36.3 

37,6 

-6.5 

329,8 

999,9 

99.9 

999.9 

47.5 

113. 

37,6 

95.0 

11521,4 

213.0 

-57.4 

99,  9 

283.6 

39.1 

30.0 

-9.2 

335.8 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

112. 

38.1 

96.0 

11702.2 

207.0 

-56.9 

99.9 

284.9 

37.5 

36.3 

-9.7 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

112. 

38.7 

97.0 

11857.2 

202,0 

-56.6 

99.9 

282.3 

35.1 

34,3 

-7.5 

342,2 

999,9 

99.9 

999.9 

51.3 

112. 

39.2 

98.0 

12016.6 

197.0 

-55.4 

99.9 

280.3 

36.9 

36.3 

— j .6 

346.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

112. 

39.8 

99.0 

12147.5 

193.0 

-55.1 

99.9 

281.1 

42.0 

41.2 

- i.l 

349.1 

999,9 

99.9 

999.9 

53.5 

111. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ( AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  FSEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


455 


9 


STATION  MO. 
f»I0LANP,  TEX 


9 

7 FFPPDARY 

!)  515  GMT 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

OIP 

SPEED 

MIN 

GPM 

«* •*B 

OG 

c 

OG  C 

or- 

M/src 

40.2 

100.0 

12315.3 

188.0 

-54. 

8 

99.9 

282.1 

42.1 

40,9 

101.0 

12487.5 

183.0 

-55. 

3 

99.9 

282.4 

34.9 

41.4 

102.0 

12628.5 

179.0 

-55. 

6 

99.9 

281.4 

30.6 

42.0 

103.0 

12808.8 

174.0 

-56. 

1 

99.9 

280.8 

20.6 

42.5 

104.0 

12956,5 

170,0 

-56. 

6 

99.9 

281.4 

33.4 

43.0 

105.0 

13107.4 

166,0 

-57. 

2 

99,  9 

281.7 

38.8 

43.5 

106.0 

13261.6 

162.0 

-57. 

2 

99.9 

280.6 

41.0 

44.  I 

107.0 

13419.5 

158.0 

-57. 

9 

99.9 

277.4 

41.1 

44,5 

108.0 

13581.0 

154.0 

-58. 

4 

99,9 

275.4 

39,0 

45.1 

109.0 

13''46.1 

150.0 

-59. 

5 

99.9 

278.3 

37.0 

45.6 

IIO.O 

13872.2 

147.0 

-60. 

5 

99.9 

283.4 

37.6 

46.4 

111.0 

14087.4 

142.0 

-61. 

3 

99.9 

2HB.4 

43.0 

46,9 

112.0 

14264.8 

138.0 

-61. 

1 

99.  9 

290.4 

48.2 

47.5 

113.0 

14401 .0 

135.0 

-62. 

2 

99.9 

293.2 

47.7 

48.0 

114.0 

14586.4 

131.0 

-63. 

3 

99.9 

294.5 

44.1 

48.4 

115.0 

14728.7 

128.0 

-63. 

5 

99.9 

293,3 

42.0 

49,0 

116.0 

14923.2 

124.0 

-64. 

4 

99.9 

289.4 

37.7 

49.5 

117.0 

15123.3 

120.0 

-65. 

2 

99.  9 

284.1 

31.8 

50.1 

118.0 

15277.6 

117.0 

-65. 

0 

99,9 

276,1 

27.6 

50.6 

119.0 

15435,6 

114,0 

-65. 

8 

99,9 

269.8 

27.7 

51.1 

120,0 

15597.3 

111.0 

-66. 

6 

99.9 

262.9 

29.7 

51.7 

121.0 

15762.5 

108.0 

-67. 

9 

99.9 

263,0 

31 .6 

52.2 

122.0 

15932,0 

105.0 

-67. 

7 

99.  9 

276,6 

31.1 

52.6 

123. C 

16106.1 

102.0 

-68. 

5 

99.  9 

290.  1 

32.1 

53.1 

124.0 

16284.8 

99.0 

-69. 

0 

99,9 

294.8 

34.8 

53.7 

125.0 

16468.7 

96.0 

-69. 

4 

99.9 

288,7 

36.8 

54,3 

126.0 

16658. 1 

93.0 

-69. 

6 

99.9 

285.5 

33.8 

54.8 

127.0 

16853.4 

90.0 

-70. 

0 

99.9 

286.0 

28.2 

55.3 

128.0 

16987.0 

88.0 

-70. 

3 

99.9 

287.4 

24.8 

55.9 

129.0 

17192.4 

05.0 

-71. 

6 

99.9 

288.2 

27.8 

56.5 

130.0 

17403.9 

82.0 

-72. 

8 

99,  9 

288.3 

31.9 

57.2 

131.0 

17623.1 

70.0 

-71. 

9 

99.9 

286.2 

23.6 

57.9 

132.0 

17775.1 

77.0 

-69. 

8 

99,9 

275.1 

13.8 

53.6 

133.0 

17931.9 

75,0 

-69. 

6 

99,9 

273.  5 

17,0 

59,  1 

134.0 

18092.9 

73.0 

-70. 

0 

99.9 

278.4 

24.2 

59.7 

135.0 

18342.9 

70.0 

-69. 

4 

99.9 

282.3 

27.7 

60.4 

136.0 

18515,8 

68.0 

-69. 

8 

99,  9 

290.0 

27.  1 

61.1 

137.0 

18785.2 

65.0 

-68. 

7 

99,  9 

295.6 

26.6 

61.9 

138.0 

18972.4 

63.0 

-68. 

5 

99,9 

297.  1 

2?. 6 

62.6 

139.0 

19265.3 

60.0 

-67. 

9 

99.9 

301.0 

17.4 

63.4 

140.0 

19469.8 

58.0 

-66. 

6 

99.9 

306.5 

11.9 

64.2 

141.0 

19683.3 

56.0 

-64. 

2 

99.9 

312.4 

6.9 

65.0 

142.0 

20020.2 

53.0 

-64. 

2 

99.  9 

275.4 

8.8 

65.6 

143.0 

20254.5 

51.0 

-66. 

2 

99,  9 

256.5 

11. 1 

65.3 

144.0 

2.0496.8 

49.0 

-66. 

4 

99,9 

251.3 

13.6 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  uEEN  INTERPOLATFO 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


456 


265 


COMP 

V COMP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTD 

PH 

RANGE 

AZ 

/SFC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

41.2 

-3.9 

352,2 

999,9 

99.9 

999.9 

54.8 

III. 

34.1 

-7,5 

354,2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

111. 

30,0 

-6.1 

355.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

111. 

29.1 

-5.5 

358.0 

9Q9,9 

99,9 

999.9 

58.3 

111. 

32.8 

— 0.6 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

111. 

38.0 

-r.9 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  2 

110. 

41.2 

-7.7 

363.4 

999.9 

99.9 

990.9 

61.  5 

110. 

40.8 

-5.3 

364,9 

999.9 

99,9 

999.9 

63.  0 

110. 

30.9 

-3.7 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

110. 

36.6 

-5.3 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

109. 

36.5 

-8.7 

367.9 

999.9 

99,9 

999.9 

66.  3 

109, 

41.7 

-13.9 

370,3 

999,9 

99.9 

999,9 

67.9 

109, 

45.2 

-16.8 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

109. 

43.9 

-18.0 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

109. 

40.1 

-19.3 

375.3 

999,9 

99.9 

999.9 

73.0 

109, 

30.6 

-15.5 

377.5 

999,9 

99.9 

909.9 

73.7 

109. 

35.5 

-12.5 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

110. 

30.8 

-7.8 

381.3 

999.9 

09.9 

999.9 

76.5 

110. 

27.5 

-2,9 

384,4 

999,9 

99,0 

999,9 

77.3 

109. 

27.7 

0.1 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

109. 

29.4 

3.7 

387.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

109. 

31.3 

3.9 

388. 0 

999.9 

99.9 

999,9 

79,8 

109, 

30,9 

-3.6 

391,5 

999,9 

99,9 

999,9 

80,7 

100. 

30.  1 

-11.0 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

100. 

31.6 

-14.6 

395.7 

999.9 

99.9 

999.0 

82.4 

108. 

34.9 

-11.8 

398.3 

999.9 

99,9 

999.0 

83.  7 

106, 

32.6 

-9.  1 

401,5 

999.9 

99.9 

999,9 

85.  2 

108. 

27.1 

- 7.8 

404.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

108. 

23.7 

-7.4 

406.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

108. 

26.4 

-9.7 

407.8 

999,9 

99,9 

999.9 

07,3 

100, 

30.3 

-n.o 

409.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  1 

108. 

22.6 

-6.5 

416.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

108. 

13.7 

-1.2 

423.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

108. 

17,0 

-1,0 

427,0 

999,9 

99.9 

999.9 

91.0 

108. 

23.9 

-3.5 

429.4 

P99.9 

99.9 

999.9 

91.8 

108. 

27.0 

-5.9 

436.0 

999.9 

99,9 

999,9 

92.9 

108. 

25.5 

-9,3 

438,6 

999.9 

99,9 

999.9 

94.0 

108. 

23.9 

-11.5 

446.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

lOB. 

21.0 

-fO.7 

451,2 

999.9 

99,9 

999.9 

95,3 

108. 

15.0 

-9.0 

459.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

108. 

9.6 

-7.1 

466.3 

999.9 

09.9 

999.9 

97.9 

108. 

5.1 

-4.7 

476,4 

999.9 

99,9 

999,9 

98.3 

108. 

8.8 

-0,8 

484.0 

999,9 

99,9 

999.9 

98.9 

109. 

10.8 

2.6 

484.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

108. 

12.9 

4,4 

489,0 

999,9 

99,9 

999,9 

99,4 

108. 

s 

STATirN  NO.  265 

& f'l  GLAND,  T6X 

7 FFORUARY  1975 

D 515  GMT  147  ?5.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIR 

SPE^n 

IJ  COMP 

V fOMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

OG  r 

DG 

M/S^C 

K/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

67.1 

145.0 

20749.3 

47.0 

-66.2 

99.9 

258.1 

16.9 

16.5 

3.5 

496.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

103 

68. 1 

146.0 

21014.0 

45.0 

-64.4 

99.9 

271.3 

22.3 

22.3 

-0.5 

506,7 

999,9 

99,9 

999,9 

101.0 

toe. 

69.  1 

147.0 

21291.9 

43.0 

-64.4 

99.9 

280.9 

22.4 

22.0 

-4.2 

513.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

108 

70.0 

148.0 

21584.3 

41.0 

-62,7 

99.9 

286.1 

15.0 

14.4 

-4.2 

524.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

108 

71.0 

149.0 

21893.4 

39.0 

-61.6 

99  9 

267,1 

8.2 

8.2 

0.4 

535.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.3 

108 

71.9 

150.0 

22218.0 

37.0 

-62.5 

99.  9 

265.7 

8.7 

8.7 

0.6 

540.8 

999.9 

99.9 

999,'' 

104,3 

107, 

72.9 

151.0 

22561.1 

35.0 

-63.3 

99,9 

275.6 

11.1 

11.  1 

-1.1 

547.5 

999.9 

99,9 

999.9 

105,0 

107, 

74.0 

152.0 

22925. 1 

33,0 

-60,5 

99.9 

268.0 

8.8 

8.8 

0.3 

564.1 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

107 

75.3 

153.0 

23116.5 

32.0 

-61.1 

99.9 

279,3 

15.2 

15.0 

-2.5 

567.6 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

107 

76.5 

154.0 

23516.3 

30.0 

-62.4 

99.9 

237.0 

10.9 

10.4 

-3,2 

574.7 

999,9 

9P.9 

999,9 

107,4 

107, 

77.7 

155.0 

23940.9 

28.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

59,9 

582,5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

78,9 

156.0 

24397.1 

26.0 

-62.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

598.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

> 

> 

) 

f 
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c 


STATICN  NO.  265 
MIDLAND,  TEX 


r' 


7 FEORUAi^Y  1575 
1115  GMT 


150  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  "T 

DIR 

SPEED 

U Cf’MP 

V rPMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

DG  K 

CM /kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

10.9 

873.0 

920.8 

-3.3 

-5.9 

180,0 

3.6 

0.0 

3,£> 

276,6 

283.6 

2,7 

82.0 

0.0 

0, 

0.  1 

11. 0 

888,5 

919,0 

-2.8 

-7.9 

196.5 

10,4 

2.9 

iO.O 

277.3 

283.3 

2.3 

67,6 

0.3 

9. 

0.4 

12.0 

993.4 

907.0 

0,4 

-5.5 

196.5 

10.4 

2.9 

.0.0 

281.7 

289.2 

2.8 

64.6 

0.3 

9. 

0.8 

13.0 

1100.3 

895,0 

0.6 

-6  4 

198.3 

12.1 

3.8 

:i.5 

282.9 

290.0 

2.6 

59.5 

0.4 

12. 

1.3 

14.0 

1208.9 

883.0 

2.0 

-15  0 

199.0 

13.6 

4.6 

'2.8 

285.3 

289.2 

1.3 

26.9 

0.9 

16. 

1.6 

15.0 

1310.2 

872.0 

2.7 

-15  4 

199.5 

13.1 

4.4 

12.3 

287.  1 

290.9 

1.3 

24.8 

1.  1 

17, 

2.1 

16.0 

1450.3 

857.0 

1.9 

-18-  1 

196.9 

9.1 

2.7 

8.7 

?07.6 

290.7 

l.l 

20.9 

1.4 

17. 

2.5 

17.0 

1554.3 

846.0 

1.4 

-16,9 

198.6 

6.7 

2.2 

6.4 

288.1 

291.6 

1.2 

24.0 

1.6 

17. 

2.9 

18.0 

1659.7 

835.0 

1.4 

-12.7 

218.3 

6.6 

4.1 

5.2 

289.3 

294.2 

1.7 

34.  1 

1.  8 

17. 

3.2 

19.0 

1776,2 

823.0 

1.  1 

-8.9 

2 35.4 

6 .4 

5.3 

3.7 

290.2 

296.9 

2.4 

47.2 

1.9 

19, 

3.6 

20.0 

1884.4 

812.0 

1 .4 

-12,9 

260.5 

6.4 

6,3 

l.l 

291.6 

296.6 

1.7 

33.5 

2.0 

23. 

4.1 

21.0 

2014.4 

799.0 

1.6 

-14,9 

295.4 

6.7 

6.1 

-2.9 

293.1 

297.5 

1.5 

28.1 

2. 1 

28. 

4.5 

22.0 

2136.3 

787.0 

1.9 

-18  9 

312.5 

0.0 

6.5 

-6.0 

294.7 

297.9 

l.l 

19,5 

2.  1 

33. 

5.0 

23.0 

2239.4 

777.0 

1.7 

-18.0 

307.2 

9.0 

7.8 

-5.9 

295.6 

298,9 

l.l 

20.0 

2.0 

42, 

5.4 

24.0 

2354.1 

766.0 

1.2 

-19.5 

296.2 

9.7 

8.7 

-4.3 

296.2 

299.5 

1.1 

19.6 

2.  1 

48. 

5.8 

25.0 

2459.7 

756.0 

0.7 

-17,9 

298.2 

10.8 

9.5 

-5.1 

296.8 

300.5 

1.2 

23.2 

2.2 

53. 

6.2 

26.0 

2598.8 

743.0 

O.l 

-17.0 

299.9 

12.4 

10.7 

-6.2 

297.6 

301.7 

1.4 

26.2 

2.3 

60. 

6.7 

27.0 

2718.3 

732.0 

0.4 

-16  7 

297.2 

14.2 

12.6 

-6.5 

299.2 

30  3,5 

1.4 

26.  2 

2.  5 

6 0. 

7.1 

28,0 

2828.7 

722.0 

0.6 

-16„6 

295.1 

15.2 

13.7 

- 6.4 

300.6 

305.0 

1.4 

26.2 

2.8 

73. 

7.5 

29.0 

2940.6 

712.0 

0.4 

-15-9 

295.2 

15.9 

14.4 

-6.7 

301.6 

306.3 

1.6 

28.1 

3.0 

78. 

7.9 

30.0 

3053.8 

702.0 

-0.6 

-16.0 

294.7 

16.5 

15.0 

-6.9 

301.8 

305.5 

1.6 

30.0 

3«  4 

82. 

3.3 

31.0 

3168.3 

692.0 

-1.5 

-16.5 

2 93.4 

17.2 

15.8 

-6.9 

302.0 

306.5 

1.5 

30.8 

3c  7 

85. 

8.7 

32.0 

3284.1 

682,0 

-2.0 

-16.9 

291.3 

18.2 

16.9 

-6.6 

302.7 

307.2 

1,5 

30.8 

4.1 

88. 

9.1 

33.0 

3401.3 

672.0 

-3.0 

-17  7 

288.7 

19.3 

18.3 

- 6.2 

302.9 

307.2 

1.4 

30.  8 

4.5 

90. 

9.5 

34.0 

3519.9 

662.0 

-3.7 

-18  0 

285.2 

20.4 

19.6 

• 5.7 

303.3 

30  7,5 

1.4 

31.8 

5.0 

92, 

9.9 

35.0 

3640.0 

652,0 

-4.2 

-17.5 

284.9 

20.9 

20.2 

- 5,4 

304.  1 

308.6 

1.5 

34.4 

5.5 

93. 

10.4 

36.0 

3774.0 

641.0 

-4.  8 

-17.9 

283.9 

21.0 

20.4 

-5.0 

304.9 

309.4 

1.5 

3‘^.0 

6.1 

94. 

10.8 

37.0 

3897.5 

631.0 

-5.6 

-18.4 

283.9 

20.7 

20.1 

-5.0 

305.4 

309.8 

1.4 

35.6 

6.6 

95. 

11.2 

38.0 

4010.2 

622.0 

-5.7 

-18.8 

284.  7 

20.1 

19.5 

-5.1 

306.5 

310.0 

1.4 

34.7 

7.  1 

95. 

11.6 

39.0 

4137.3 

612.0 

-5.3 

-19.0 

286.4 

19.5 

18.7 

■5,5 

303.4 

312.7 

1.4 

32,8 

7.  5 

96. 

12,0 

40.0 

4253.6 

603.0 

-5.6 

-19  1 

288.7 

18.7 

17.7 

-6.0 

309.4 

313.8 

1.4 

33.5 

8.1 

97. 

12.5 

41.0 

4397.7 

592.0 

-6.9 

-20  2 

290.3 

18.2 

17.1 

•6.3 

309.4 

312.5 

1.3 

33.8 

8.  5 

98. 

13.0 

42.0 

4517.0 

5S3.0 

-8.0 

-21.2 

209-7 

18.0 

17.7 

6,3 

309.5 

313,4 

1.2 

33,5 

9.0 

98. 

13.4 

43.0 

4637.7 

574.0 

-3.9 

-21.7 

288.  8 

19.6 

18.5 

-6.3 

309.9 

313.5 

1.2 

34.4 

9.5 

99. 

13.9 

44.0 

4759.9 

565.0 

-10.0 

-21.9 

209.0 

20.3 

19.2 

-6.6 

309.9 

313.5 

1.2 

36.9 

10, 1 

99. 

14.2 

45.0 

4883.5 

556.0 

-10.9 

-21,5 

290.0 

20.6 

19.3 

-7.1 

310.3 

314.2 

1.2 

41.1 

10.5 

100. 

14.7 

46.0 

5008,7 

547.0 

-12.0 

-.•’2,0 

292.9 

20.8 

19,2 

-a.i 

310,4 

314.2 

1.2 

42.9 

11.  1 

100, 

15.1 

47,0 

5149.8 

537.0 

-12.6 

-22  3 

295.5 

20,8 

18.0 

- 8,9 

311,4 

315,2 

1.2 

44,0 

11.6 

101. 

15.6 

49.0 

5264.3 

529.0 

-13.2 

-24.0 

.29  7.6 

20.5 

18.2 

- 9.5 

312.0 

315.4 

l.O 

39.7 

12.2 

102. 

16.0 

49.0 

5394.8 

520.0 

-14.1 

-24.3 

297.7 

20.2 

17.9 

, -9.4 

312,4 

315,7 

l.O 

41,7 

12.7 

103. 

16.4 

50.0 

5512.3 

512.0 

-15.0 

-25.0 

295.4 

20.2 

10,2 

- 8.7 

312.7 

315.9 

1.0 

41.8 

13.  I 

103, 

17.0 

51.0 

5661.2 

502.0 

-16.2 

-26.  0 

291.2 

21.6 

20.2 

-7.8 

313.0 

315.9 

0.9 

42,3 

13.8 

104. 

17.4 

52.0 

5797.3 

493.0 

-16.8 

-26,0 

209.9 

23.2 

21.8 

-7.9 

313.9 

316.9 

0.9 

44.3 

14.3 

104. 

17,9 

53.0 

5920,0 

485.0 

-17.5 

-26  4 

290,5 

24.0 

22.5 

-8,4 

314.5 

317.5 

0.9 

45.4 

15.1 

104. 

18.2 

54.0 

6044.6 

477.0 

-17.7 

-28-5 

291.0 

24.0 

22.3 

■8.9 

315.7 

318.2 

0.8 

38.1 

15.6 

104. 

* BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  RFTWERN  o AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH 6 OEG 
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STftTlC’J  NO.  265 
MI0L4Nn,  TFX 


Q 


7 FFRHUARY  1975 
1U5  GM-^ 


150  16 


TIME 

CNTCT 

HE  I C UT 

PRES 

temp 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

Gpy 

MB 

DG  r 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/STf. 

M/  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

18.7 

55.0 

6170.9 

469.0 

-18.7 

-30  3 

294.5 

23.4 

21.3 

- 9.7 

316,0 

318.2 

0.6 

34,8 

16.2 

19.2 

56.0 

6331.3 

459.0 

-19.8 

-31.7 

296,7 

22.9 

20,5 

-'0.3 

316,6 

318.6 

0.6 

33.4 

16.9 

19.7 

57.0 

6461.6 

451.  0 

-20.7 

-32,5 

257.9 

22.9 

20.2 

-’0.7 

317.0 

310.9 

0.5 

33.4 

17.6 

20.1 

58,0 

6577.  1 

444.0 

-21,8 

-33.3 

298.4 

23.3 

20.5 

-xl.l 

31  7.1 

318.9 

0.5 

34.0 

18.0 

20.6 

59.0 

6710.7 

436.0 

-23.0 

-34.6 

298.5 

23.3 

2.0 .5 

-a.i 

317.2 

318.8 

0.5 

33.4 

18.9 

21.0 

60.  G 

6846.2 

428.0 

-23.9 

-35.8 

298.3 

22.6 

19.9 

-i0,7 

317.7 

319,2 

0.4 

32,0 

19,4 

21.5 

61.0 

6966.5 

421.0 

-24,4 

-36,  8 

295.8 

22.4 

20. 1 

-9.7 

318,5 

319.9 

0.4 

30,5 

19,9 

22.0 

62.0 

7C88.4 

416.0 

-25.6 

-37,8 

292.6 

23.3 

21.5 

-8.9 

313.5 

319.8 

0.3 

30.5 

20.7 

22.4 

63  .0 

7229.6 

406.0 

-26.5 

-38  6 

291.3 

23  .9 

22.2 

•0.7 

319.1 

320.3 

0.3 

30.6 

21,3 

22.8 

64.0 

7355.0 

399.0 

-27.6 

-39,6 

291.2 

24.0 

22.3 

-8.7 

319.4 

320.4 

0.3 

30.6 

21.8 

23,2 

65.0 

7482.0 

392.0 

-28,9 

-41.2 

291.6 

23.7 

22.0 

-8.7 

319.3 

320.2 

0.3 

29.1 

22.4 

23.7 

66.0 

7647.9 

383.0 

-29.8 

-42.4 

?92.1 

22.9 

21.3 

-8.6 

320.2 

321.0 

0.2 

27.8 

23. 1 

24.1 

67.0 

7779.2 

376.0 

-30.7 

-45.5 

292.4 

22.4 

20.7 

-8.5 

320.7 

321.3 

0.2 

21.5 

23.6 

24.5 

68.0 

7912,3 

369.0 

-31.9 

-46,7 

29?.  6 

22,0 

20.3 

- 0,4 

320.8 

321.4 

0.2 

21.2 

24.  2 

24.9 

69,0 

8027.9 

363.0 

-33.  1 

-4  7 8 

292.9 

21.6 

19.9 

- 3.4 

320.8 

321.3 

0.1 

20.9 

24.7 

25.3 

70.0 

8164.5 

356.0 

-34.4 

-48,9 

293.5 

21.3 

19.5 

-8.5 

320.8 

321.2 

0.1 

21.0 

25.2 

•s 

25.8 

71  .0 

8323  .0 

348.0 

-35.9 

-50.1 

294.4 

21.0 

19.2 

“8.7 

320.7 

321.1 

0.1 

21.5 

25.9 

26.2 

72.0 

8443.5 

342.0 

-37,  1 

-50.  8 

295.5 

21.1 

19.0 

-9.1 

320.7 

321.1 

0.  1 

22.4 

26.3 

26.7 

73.0 

8586.1 

335,0 

-38.5 

-51,6 

298.3 

21.2 

18.7 

-iO.l 

320.8 

321.2 

0.1 

23.3 

27.0 

k 

27.0 

74.0 

8709.9 

329.0 

-39.9 

-52,7 

300.7 

21.3 

18.3 

-.0.9 

320.4 

320.8 

O.l 

23.8 

27.4 

27.3 

75.0 

8835.4 

323.0 

-40.9 

09,9 

304.0 

21.9 

18,1 

-12,2 

320.9 

999.9 

99,9 

099,9 

2/. 7 

27.8 

76,0 

8984,1 

316.0 

-42,1 

99,9 

308.3 

23.1 

18.  1 

-’.4,3 

321,2 

999,9 

99.9 

999.9 

28.3 

k 

28.2 

77.0 

9113.7 

310.0 

-42.8 

99  ,9 

310.2 

23.0 

18.2 

-•5.6 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

28.7 

78.0 

9245.2 

304.0 

-43.9 

99.9 

310.5 

23.7 

10.0 

-’5.4 

322.3 

999,9 

99,9 

999,9 

29.6 

29.1 

79.0 

9378.8 

298.0 

-45.0 

99.9 

309.  1 

23,4 

18.1 

-’4,7 

322.6 

999,9 

99.9 

999,9 

30.  1 

"■ 

29,6 

80,0 

9514,4 

292.0 

-46.  1 

99,9 

305.3 

24.2 

19.8 

-)4.0 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

30.1 

81.0 

9675.4 

285.0 

“47.2 

99,9 

301.3 

26.1 

22.3 

-13.6 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.  5 

30.6 

82.0 

9792.2 

280.0 

-48.4 

99-9 

298.3 

27.1 

23.8 

-.2.8 

323.5 

999.9 

99.9 

999,9 

32.3 

31.0 

83.0 

9934.5 

274,0 

-49.2 

99  9 

290.4 

27.  1 

24.2 

- .2.0 

324.3 

999,9 

99.9 

999.9 

33.0 

31,4 

84.0 

10055  .0 

269.0 

-50.6 

99  ,9 

294.7 

27.7 

25.1 

-■  1.6 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

31.9 

85.0 

10201.6 

263.0 

-51.8 

99.9 

292.7 

23.9 

26.7 

-•'.1.2 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

32.4 

86.0 

10376.0 

256.0 

-53.3 

99.9 

290.  1 

29.2 

27.4 

-10.0 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

32,9 

87.0 

10502.7 

251,0 

-54.2 

99,9 

286.9 

28,9 

27.6 

-8.4 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

33.3 

88.0 

10631.5 

246.0 

-55.1 

99.9 

285.3 

30.0 

23.9 

-7.9 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

33.9 

39.0 

10762.3 

241.0 

-56.1 

99,9 

284.4 

32.9 

31.9 

-8.2 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

34.3 

90.0 

10895.3 

236,0 

-57,2 

99,9 

203.5 

33.9 

33.0 

-7.9 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

38.8 

34.7 

91,0 

11030.5 

231.0 

-58.  1 

99-  9 

282.5 

34.1 

33.3 

“7.4 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

1 

35.1 

92.0 

11168.2 

226.0 

-58.4 

99.9 

282.1 

33.9 

33.2 

• 7.1 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

35.6 

93.0 

11309.0 

221.0 

-50.4 

99.9 

283.4 

33.8 

32.8 

-7.8 

330.7 

999.9 

99,9 

999,9 

41.4 

36.0 

94,0 

11453.2 

216,0 

-57,6 

99,9 

285.2 

33.0 

31.8 

-8.6 

334.2 

999.9 

99,9 

999,9 

42.4 

. 

36.5 

95.0 

11571,4 

212.0 

-56.9 

99,9 

285.4 

31.1 

30.0 

-3.3 

337.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

37.1 

96.0 

11753.6 

206.0 

-56.1 

99.9 

2 82.6 

31.4 

30.7 

“6.8 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

37.6 

97.0 

11878.3 

202.0 

-56.1 

99  9 

280.5 

33,8 

33.2 

-6.1 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

f 

38.0 

98.0 

12037.4 

197.0 

-56.7 

99.9 

279.4 

36.3 

35.8 

■5.9 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.1 

38.4 

99.0 

12167.6 

193.0 

-56.3 

99.9 

278.3 

33.1 

37.7 

•5.5 

347.2 

999,9 

99,9 

999,9 

46.9 

* BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  j AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TFEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LFSS  TH4N  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

105, 

105. 

106. 
106. 
106. 
107. 
107, 
107. 

107. 

108. 
108. 
108. 
108. 
108. 
108. 
108. 
108. 
108. 
109. 
109. 
109. 

109. 

110. 
110. 
111. 
111. 
111. 
112, 
112. 
112. 
112. 
112. 
112. 
112. 
111. 
111. 
111. 
111. 
111. 
111. 
110. 
110. 
110. 
110. 
110. 
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c 

ST^TTCN  NO,  265 

C MIOL4ND,  TCX 


7 FFPPUARY  1975 

1115  GMT  150  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  'T 

DI  P 

SPEED 

U COMP 

V roMP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GP« 

MB 

OG 

OG  5 

OG 

y/SFC 

M/S^C 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

PG 

38.9 

100.0 

12334.7 

188.0 

-55.3 

99,9 

277.0 

38.2 

37.9 

-4.7 

351,4 

999,9 

99,9 

999,9 

48,2 

109. 

39,5 

lOl.O 

12506,8 

183.0 

-55.  1 

99,9 

276.9 

35.6 

35.3 

-4,  3 

354.3 

999,9 

99.9 

999.9 

49.4 

109. 

40,0 

102.0 

12647.9 

179.0 

-55.1 

99.9 

277.9 

34.7 

34.4 

• 4.8 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

109. 

40.5 

103.0 

12792.3 

175.0 

-55.0 

99.9 

278.4 

37.2 

36.8 

• 5.4 

359.2 

999,9 

99,9 

999,9 

51.4 

109. 

41,0 

104.0 

12939.8 

171. 0 

-55.6 

99.9 

270.5 

40.9 

40.4 

•6,0 

360,5 

999,9 

99.9 

999.9 

52.5 

108. 

41,4 

105.0 

13090.5 

167.0 

-56.  1 

99  9 

278.5 

41.8 

41.4 

-6.2 

362.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

108. 

42.0 

106.0 

13244.4 

163.0 

-56.7 

99,9 

277.2 

40.9 

40.6 

-5.1 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

108. 

42.4 

107.0 

13401.7 

159.0 

-57.2 

99,9 

274.2 

40.3 

40,2 

-2.9 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  1 

108, 

42,9 

lon.o 

13562.7 

155.0 

-57.6 

99,9 

270.  7 

40. 

40,6 

-0.5 

367,5 

999. Q 

99.9 

999.9 

57.2 

107. 

43.4 

109.0 

13686.0 

152.0 

-58.1 

99.9 

270.2 

41  .4 

41.4 

-0.2 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

107. 

43.8 

110. 0 

13855.8 

143.0 

-58.6 

99.9 

2 72.0 

4 2.0 

42.0 

■ 1.5 

370.6 

999.9 

99,9 

998.  9 

59.3 

107, 

44.4 

111.0 

14026.0 

144.0 

-58.  7 

99,9 

276.0 

42,4 

42,2 

- 4.4 

373.3 

999.9 

99,9 

999.9 

60.  8 

106. 

44.8 

112.0 

14202.6 

140.0 

-5P.6 

99,9 

2 78.7 

4 3.6 

43.1 

- 6.6 

374.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

1 06. 

45.4 

113.0 

14337.7 

137.0 

-60.8 

99  .9 

282.0 

48.6 

47.5 

-JO.l 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

106. 

45.9 

114.0 

14475.1 

134.0 

-61.8 

99,9 

283.7 

51.1 

49.7 

-12.1 

375.5 

999.9 

90.9 

999.9 

64.9 

106. 

46.3 

115.0 

14662.4 

130.0 

-62.4 

99.9 

284.6 

47.0 

45  .4 

-11.9 

377.8 

999,9 

98.9 

999.9 

66.5 

106. 

47.0 

116.0 

14854.9 

126.0 

-63.5 

99.9 

2 86.0 

35.5 

34.2 

- 9.8 

379.2 

999.9 

89.9 

999.9 

68.0 

106. 

47.5 

117.0 

15002.7 

123.0 

-64.0 

99.9 

287.0 

36.0 

34.4 

-,0.5 

380.8 

999.9 

99.9 

999.8 

68.7 

106. 

47.9 

118.0 

15154.1 

120.0 

-63.8 

99.9 

287.8 

38.5 

36.6 

-:  1.7 

333.9 

999.9 

99,9 

998,8 

69.9 

106, 

48.4 

119.0 

15309.3 

117.0 

-63.  a 

99  ,9 

288,0 

37.8 

36.0 

-•1.7 

386.7 

9P9.9 

99.9 

999.9 

71.3 

106. 

48.9 

120.0 

15468.3 

114.0 

-64.6 

99<.9 

287.3 

35.6 

34,0 

-10.6 

388,2 

999,9 

99,9 

999.9 

72.2 

106, 

49,3 

121.0 

15630.8 

111.0 

-65.5 

9«.9 

286.4 

34.4 

33.0 

-9.7 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

106. 

49.7 

122.0 

15797.4 

108.0 

-65.7 

99.9 

285.0 

32.8 

31.7 

-3.5 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

106. 

50.  1 

123.0 

15910.8 

106.0 

—66 . 1 

99.9 

283.0 

31.0 

30-2 

-7.0 

393.4 

999.9 

99.9 

98  9,9 

74.8 

106, 

50,5 

124.0 

16084.5 

103.0 

-67.3 

99.9 

280.7 

29.8 

29.3 

5.5 

394,4 

989. 9 

99.9 

999.9 

75.  1 

106. 

50.9 

125.0 

16262.2 

100.0 

-60.5 

99  ,9 

280.9 

31.3 

30.7 

- 5.9 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

106. 

51.3 

126.0 

16444.5 

97.0 

-68.9 

99  9 

282.6 

32.0 

31.2 

- 7.0 

398.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  8 

106. 

51.7 

127.0 

16632.6 

94.0 

-68.7 

99  ,9 

284.9 

31.5 

30.4 

-8.  1 

402.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

106, 

52,  1 

128. 0 

16761.1 

92.0 

-69.6 

99.9 

287.2 

29.9 

28.6 

-8.8 

402.8 

999.9 

98.9 

999.9 

78.3 

106. 

52.6 

129.0 

16958.9 

89.0 

-69.4 

99.9 

288.9 

28.2 

26.7 

-9.1 

407.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

106. 

53.1 

130.0 

17094.5 

87.0 

-69.4 

99.9 

283.  7 

27.4 

26.0 

-8.e 

409.7 

999.9 

89.9 

999.9 

80.0 

106. 

53.8 

131.0 

17374.9 

83,0 

-70.2 

99.9 

206.9 

24.6 

23.5 

■7,1 

413.5 

999.9 

99.9 

999.8 

81.2 

106, 

54,3 

132.0 

17519.7 

81,0 

-70.9 

99  9 

286.  1 

21.1 

20.3 

■5.9 

415,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

106. 

54.8 

133.0 

17667.8 

79.0 

-70.9 

99  9 

285.7 

19.8 

19.1 

-5.4 

418.1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

106. 

55.3 

134.0 

17896.7 

76.0 

-71.8 

99.9 

284.6 

21,3 

20.6 

-5.4 

420.9 

99  9,9 

99.9 

999.9 

82.9 

106. 

55.8 

135.0 

18054.4 

74,0 

-70.6 

99,9 

232.7 

23.1 

22.6 

-5,  1 

426.4 

99  9,9 

99,9 

999,9 

83,7 

106. 

56.5 

136,0 

18217,4 

72,0 

-69.6 

99.9 

280.8 

26-1 

25.7 

-4.9 

432.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

106. 

57.1 

137.0 

18471 .7 

69.0 

-68.7 

99.9 

281.1 

26.5 

26.0 

-5.1 

439.2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

106. 

57.8 

138.0 

18738.0 

66, 0 

-68.5 

99  ,9 

282.7 

19.6 

19.1 

4.3 

445.2 

999,9 

99,9 

999,9 

66.9 

106. 

58.6 

139.0 

18922.0 

64,0 

-69.6 

99  9 

280.4 

18.5 

17.6 

- 5.9 

446,9 

999.9 

99.9 

999.9 

87,2 

106. 

59.2 

149.0 

19208.1 

61.0 

-69,8 

99-9 

290.1 

21.7 

20.4 

- 7.5 

452.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.3 

106. 

60.0 

141.0 

19406.8 

59.0 

-69.6 

99.9 

288.4 

18.4 

17.4 

-5.8 

457.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.3 

106. 

60.7 

142.0 

19718.5 

56.0 

-68.9 

99,9 

284.7 

16.6 

16,0 

-4,2 

465,7 

999.9 

99,9 

999,8 

89.9 

106. 

61.4 

143.0 

19936.5 

54.0 

-68,  1 

99.9 

280,9 

18.7 

18.4 

-3.5 

472.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

106. 

62.2 

144.0 

20280.3 

51.0 

-67.5 

99.9 

275.6 

16.6 

16.5 

- 1.6 

481.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

106. 

* BY  S^FED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTFR FOLATFO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGIE  LESS  THaN  6 DEG 


460 


STATlr'l  NO.  265 
MIDI.  AND,  TEX 


J 

s 


FFP‘»IJA'»V  IS75 
1115  GMT 


150 


16. 


IMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEMP 

DEW  =T 

TIP 

SPTFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

c POT  T 

MX  RTO 

RAfJGE 

AZ 

MIN 

GPM 

“B 

OG  C 

f»G  ^ 

nr. 

M/SPr 

M/SFr 

M/'5EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

PG 

63.0 

145.0 

20522.4 

49.0 

-65.5 

99.9 

256.2 

7.2 

7.0 

1.7 

491.9 

999.9 

55.0 

999.9 

92.2 

105 

64.0 

146.0 

20776.3 

47,0 

-64.0 

99.9 

283.1 

19,0 

18.5 

- 4,3 

499,7 

909,9 

99,9 

999,9 

92.5 

105, 

65.0 

147,0 

21180.0 

44.0 

-63,  6 

99,9 

295.0 

15.8 

14.3 

-6,7 

511.9 

909.9 

99.9 

999.9 

94.4 

106 

66.1 

140.0 

21465.8 

42.0 

-63.3 

99.9 

301.4 

8.4 

7.2 

-4.4 

519.7 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  7 

106 

67,1 

149.0 

21765.4 

40.0 

-63.6 

99  9 

286.6 

10.0 

9.6 

-2.8 

526.1 

999.9 

95.9 

996.9 

95.3 

106 

68.1 

150.0 

22080.6 

58.0 

-63.1 

99  9 

285.8 

10.2 

9.0 

-2.8 

535.2 

909.9 

95.9 

999.9 

95.9 

105 

69.3 

151.0 

22587.5 

35.0 

-62.4 

99.9 

285.8 

15.4 

14.8 

- 4.? 

549.9 

909,9 

99,5 

999.9 

96.6 

106. 

70,5 

152.0 

22949,7 

33.0 

-63.6 

99,9 

285.8 

12.8 

12.3 

3.5 

555.8 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

105 

71.8 

153.0 

23333.9 

n.o 

-63.1 

99.9 

285.4 

16.2 

15.6 

-4.3 

567.3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

106 

73.3 

154.0 

23962.1 

28.0 

-61.8 

99.9 

279.2 

15.3 

15.1 

-2.5 

587.6 

99  9,9 

99.9 

999.9 

100.4 

106, 

75.0 

155.0 

24420.6 

26.0 

-62,0 

99  9 

298.1 

8.7 

7,7 

-4.1 

599.7 

999.9 

99.9 

999,9 

101.  3 

106, 

76,6 

156.0 

25179,9 

23,0 

-61.5 

99.9 

285.8 

19.6 

18.9 

-5.3 

6’2.6 

999.9 

95.9 

999.9 

103.0 

106 

79.0 

157.0 

25746.0 

21.0 

-59.9 

99  .9 

286.3 

22.8 

a. 9 

-6.4 

643.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.2 

106. 

81.1 

158.0 

267C8.5 

18.0 

-60.1 

99.9 

280.1 

7.8 

7.7 

■ 1.4 

672.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

106. 

84.0 

159.0 

27449.4 

16.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9.9 

706.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

461 


STATION  NO.  30* 

HATTERAS.  NC 

5 TEBRUARV  1975 

2315  GMT  137  81.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  'T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  ' 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

fVSEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.  0 

4.  0 

1 01  1 .8 

8.8 

7.3 

300  .0 

2.6 

2.3 

- 1.3 

281.8 

298.0 

6.3 

90.0 

0.0 

0. 

n.A 

5.0 

92.8 

1001.0 

7.  8 

7.8 

240.3 

13.2 

11.4 

6.5 

281  .8 

298.7 

6.7 

101  .7 

0.  1 

89. 

0.7 

6.0 

201.1 

988.0 

8.9 

6.9 

240.8 

14.0 

1 2.2 

5.8 

284.0 

302.6 

7.3 

101  .8 

0 .3 

72. 

I.O 

7.0 

294.  7 

97  7.0 

12.  8 

12  8 

241  .4 

15.2 

1 3.3 

7.3 

289.  1 

313.8 

9.  6 

101.2 

0.5 

66. 

1 .3 

8.0 

390.2 

96v  0 

13.4 

13  4 

242.  4 

15.7 

13.9 

7.3 

290.7 

316.8 

10.1 

101  .3 

0.8 

65. 

I .6 

9.  0 

4 86.  9 

955.0 

13.4 

13^4 

244.0 

15.9 

14.3 

7.0 

291.7 

318.  1 

10.2 

102.5 

1 .1 

64. 

1.9 

10.0 

575.7 

945.0 

12.8 

12.8 

247.3 

15.7 

14.5 

6.1 

291  .9 

317.7 

9.9 

102.4 

1 .4 

64. 

2.3 

1 I .0 

692.4 

932.0 

12.6 

12.6 

252.5 

16.9 

1 6.1 

5.  1 

292.  9 

318.8 

9.9 

102.4 

1 .7 

66. 

2. A 

12.0 

792.3 

921.0 

12.  1 

12.1 

2 55.1 

18.D 

17.4 

4.6 

293.3 

318.6 

9.7 

102.3 

2.  1 

67. 

2.8 

13.0 

883.9 

91  1.0 

11.7 

11.7 

255.  4 

18.5 

17.9 

4.7 

293.6 

318.8 

9.5 

102.2 

2.3 

68. 

3.? 

1 4.  0 

976.  5 

901.0 

11.5 

1 1 5 

255.1 

19.8 

19.  1 

5.  1 

294.5 

319.  6 

9.5 

102.2 

2.7 

69. 

3.5 

15.0 

1070.0 

89  1.0 

11.1 

111 

254.4 

21.1 

20.3 

5.7 

295.0 

319.9 

9.4 

102.2 

3.1 

70. 

3.8 

1 6.  0 

1 193.0 

878.0 

10.7 

10  7 

252.6 

20.7 

19.7 

6.2 

29  5.  9 

320.  S 

9.3 

102 .1 

3.5 

70. 

4.2 

1 7.0 

1288.  7 

86  8.  0 

9.  8 

9.8 

250.1 

20  .7 

19.5 

7.0 

295.8 

319.3 

H.  ft 

99.7 

4.0 

70. 

4.6 

1 8.0 

1 385.  1 

858.0 

9.5 

9.  1 

248.3 

21.0 

1 9.6 

7.8 

296.4 

319.0 

8.5 

97.3 

4.4 

70. 

4.7 

19.0 

1482. 6 

84  8.  0 

8.9 

8.7 

248.3 

20  .9 

1 9.  5 

7.7 

296.8 

319.  3 

8.4 

98.8 

4 .6 

70. 

5.0 

20.0 

1571.2 

839.0 

8.  7 

8.  7 

246.4 

20.6 

19.2 

7.6 

297.5 

320.2 

8.5 

99.6 

5.0 

70. 

S.5 

21.0 

1690.5 

827.0 

7.8 

7 8 

251.5 

21.8 

20.7 

6.9 

297.  7 

319.5 

8.1 

101  .7 

5.5 

70. 

S.7 

22.0 

1791. I 

817.  0 

7.  5 

7.  5 

252.8 

22.8 

2 1 .8 

6.6 

298.4 

320.0 

8.0 

101.6 

5.9 

70. 

6.0 

23.0 

1892.6 

807.0 

6.  8 

6.8 

254.6 

24.4 

23.5 

6.5 

298.6 

319.6 

7.7 

101  .5 

6.3 

70. 

6.3 

24.0 

1995.  2 

797.0 

6.1 

6.1 

254.7 

23.5 

22.  7 

6.2 

298.9 

319.  2 

7.4 

101  .0 

5.7 

71  . 

6.7 

25.0 

2088.  5 

788.0 

5.  7 

5.3 

254.8 

22.7 

21  .9 

5.9 

299. S 

319.0 

7.  1 

97.3 

7.3 

71. 

7.0 

26.0 

2214.2 

776.0 

5.0 

* . 5 

255.  1 

22.3 

21.5 

5.7 

300.0 

31  8.7 

6.8 

96.0 

7.7 

71. 

7.4 

27.0 

2320.  1 

766.0 

4.  0 

3 4 

254  .4 

21  .9 

21.1 

5.9 

300 . 0 

317.6 

6.4 

95.4 

8.2 

71. 

7.7 

28.0 

2416.4 

757.0 

3.  7 

2.  6 

253.4 

21.6 

20.9 

6.3 

300.8 

31  7.6 

6.1 

92  .9 

8.6 

72. 

8.0 

29.0 

25  24.  5 

74  7.0 

3.2 

I . 8 

252.0 

21.8 

20.8 

6.  8 

301.1 

317.4 

5.8 

9D  .3 

9.0 

72. 

8.3 

30.0 

2633.  8 

73  7.  0 

2.5 

0.2 

250.4 

22.0 

20.8 

7.4 

301  .5 

316.3 

5.3 

84.  8 

9.4 

72. 

8.7 

31.0 

2722.2 

729.0 

2.4 

-0.2 

248.8 

22.5 

21.0 

8.2 

302.2 

316.  8 

5.2 

63.0 

9.9 

71. 

9.0 

32.0 

2822. e 

720.0 

1 . 7 

-1.0 

247.9 

23.1 

21.4 

3.7 

302.6 

316.  6 

5.0 

82.5 

10.2 

71. 

9.3 

33.0 

2924.0 

71  1.0 

0.  9 

-1  1 

247.5 

23.8 

22.0 

9.1 

302.7 

316.8 

5.0 

86.5 

10.7 

71. 

9.6 

34.0 

3038. 0 

70  1.0 

0 .7 

-3  4 

247.0 

24.6 

22.6 

9.6 

303.7 

315.  8 

4.2 

73.6 

11  .2 

71  . 

9.9 

35.0 

3130. 2 

693.  0 

0.  1 

-4.6 

246.5 

25.5 

23.3 

13.2 

303.9 

315.3 

3.9 

70.7 

11.6 

71. 

10.3 

36.0 

3258.6 

682.0 

0. 1 

-5.0 

246.3 

25.5 

24.3 

1 3.7 

305.3 

316. S 

3.9 

68.4 

12.2 

71  . 

10.7 

37.  0 

3364. 9 

673.0 

-0.  9 

-5.3 

247.1 

27.1 

25.0 

I 3.6 

305.4 

316.  5 

3.  8 

71 .7 

12.9 

70. 

1 1.0 

38.0 

3472. 4 

664.0 

-1.8 

-6.  3 

248.3 

27.3 

25.3 

19.1 

305.5 

316.0 

3.6 

71  .5 

13.4 

70. 

11.3 

39.  0 

3581 . 0 

655.0 

-1  .7 

-12.1 

250.5 

27.2 

25.  6 

9.  1 

306.7 

313.  6 

2.3 

44  .6 

13.9 

70. 

1 1 .6 

40.0 

3678. 8 

64  7.  0 

-1.6 

-IS.  9 

252.7 

27.2 

26.0 

8.1 

307.5 

312.8 

1.7 

33.  1 

14.4 

70. 

1 2.0 

41.0 

3815.2 

636.0 

-2.0 

-34.7 

255.6 

27.6 

26.7 

6.9 

308.6 

309.7 

0.3 

6.0 

15.0 

70. 

12.4 

42.0 

3915.  6 

62  8.0 

-2.  8 

-33  . » 

257.8 

28  .5 

27.8 

6.0 

308.9 

310.  1 

0.4 

7.2 

15.7 

71  . 

12.7 

43.0 

4029.7 

619.0 

-3.  6 

-33.  3 

258.9 

29.3 

28.7 

5.6 

308.9 

310.2 

0.4 

7.9 

16.2 

71. 

1 3.0 

44.  0 

4132. 2 

61  1.0 

-4.3 

-36.1 

259.7 

30.1 

29.6 

5.  4 

309.  5 

310. 5 

0.3 

6.2 

16.7 

71  . 

13.4 

45.0 

4249. 0 

602.  0 

-4.  8 

—3  6.3 

259.0 

30.9 

30.3 

3.9 

310.3 

311.3 

0.3 

6.3 

17.4 

72. 

13.7 

46.0 

4354. 1 

594.0 

-5.4 

-35.0 

257.9 

31.1 

30.4 

5.5 

310.8 

311  .9 

0.3 

7.5 

18  .0 

72. 

14.0 

47.  0 

4460. 3 

586.  0 

-6.3 

-35.  6 

256.6 

31  .0 

30.2 

7.2 

311.0 

312.0 

0.3 

7.6 

18.7 

72. 

1*.* 

48.0 

4581.2 

577.0 

-6.  9 

-36.  P, 

254,  1 

30.8 

29.7 

8.4 

311.6 

312.7 

0.3 

7.6 

19.2 

72. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EET WE£N  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAViT  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TKAN  6 DEG 
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station  no.  304 
HATTERAS.  NC 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

14.7 

49.0 

4689. 9 

569.0 

-7.  7 

IS.O 

50  .0 

4813.7 

56  0.0 

-8.5 

1 5.4 

51.0 

4939. 1 

55  1.0 

-9.5 

IS. 7 

52.0 

5051.9 

543.0 

-10.4 

1 A.O 

53.0 

5165.8 

535.0 

-11.7 

IE.  4 

54.0 

5281.2 

527.0 

-12.  1 

1 A. a 

55.0 

5383.4 

520.0 

-12.4 

1 7.1 

56.  0 

5531. 5 

51  0.0 

-13.2 

17.4 

57.0 

5636. 5 

503.0 

-14.3 

1 7.  7 

58.0 

5757.8 

495.0 

-15.3 

IP.  0 

59.0 

5865. 3 

488.0 

-1  6.0 

1 8.4 

60  .0 

5974.0 

481.0 

-16.  7 

1 8.7 

61.0 

6083. 8 

474.0 

-17.9 

19.0 

62.0 

621 1. 0 

466.0 

-1  8.4 

19.4 

63.0 

6323.8 

459. 0 

-19.4 

19.  A 

64.0 

6437. 8 

452.  0 

-20.3 

20.0 

65.0 

6553.3 

445.0 

-21.0 

20.5 

66.0 

6687.0 

43  7.0 

-22.1 

20.8 

67.0 

6805. A 

430.  0 

-22o9 

21.2 

68.0 

6925. 7 

423.0 

-23.8 

21.5 

69.  0 

7047.3 

41  6.0 

-24.9 

21.8 

70.0 

7152.8 

410.0 

-25.  7 

22.3 

71.0 

7313.5 

40  1.0 

-26.2 

22.6 

72.0 

7422. 3 

395.  0 

-27.4 

23.0 

73.0 

7532.3 

389.0 

-28.6 

23.4 

74.  0 

7662. 1 

382.0 

-29.  6 

23.8 

75.0 

7774.8 

376.0 

-30.  8 

24.1 

76.0 

7888. 7 

37  0.0 

-32.0 

24.5 

77.0 

8023.4 

363.0 

-32.8 

24.8 

78.0 

8140.6 

357.0 

-33.5 

25.2 

79.  0 

8259.  4 

35  1.0 

-34.  3 

2 5.  A 

80  .0 

8380.0 

345.0 

-34.  7 

2A.0 

31.0 

8522.9 

338.0 

-35.9 

26.4 

82.0 

8647. 2 

332.0 

-36.  5 

2A.7 

83.0 

8773.4 

326.0 

-37.2 

27.0 

84.  0 

8901. 7 

320.0 

-37.  9 

27.3 

85.0 

9010.0 

315.0 

-38.  8 

27.7 

86.  0 

9164.0 

308.0 

-39.7 

28.1 

87.0 

9275. 6 

303.0 

-41 . 0 

28.  A 

88.0 

9411.3 

297.0 

-42.0 

28.8 

89.0 

9526. C 

292.0 

-43.  1 

29.2 

90.0 

9665.6 

286.0 

-44.2 

29.5 

91.0 

9783. 5 

281.0 

-45.4 

29.9 

92.0 

9903. 0 

276.  0 

-46.  5 

30.3 

93.0 

10048.5 

270.0 

-47.7 

5 FEBRUARY  1975 
3315  GMT 


DEW  P’ 

DIR 

SPEED 

U CGMP 

V COMP 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-36.5 

252.3 

30.6 

29.1 

V.3 

-37.0 

250.3 

30.3 

28.6 

lu.2 

-37.6 

248.5 

29.2 

27.  2 

1 t.7 

-38. 

247.  7 

28.6 

26.4 

in  .8 

-39.3 

247.2 

27.9 

25.8 

10.8 

-39.3 

247.1 

28.4 

26.2 

1 t .0 

-39.5 

247.2 

29.2 

27.0 

1 k.3 

-40 .1 

247.5 

29.9 

27.6 

1 ..5 

-40. a 

248. 2 

30.5 

28.3 

1 . .3 

-4  1.+ 

249.  1 

31  .0 

29.  C 

1.0 

-41  .'3 

250.2 

31  .5 

29.7 

10.7 

-42.  ^ 

250.5 

32.2 

30.4 

10.8 

-41.1 

250.1 

32.3 

30.3 

1 1.0 

-27.8 

249.4 

32.1 

30.0 

1 1 .3 

-30.2 

249.3 

30.8 

28.8 

1 C.9 

-30.6 

249.5 

30  .6 

28.7 

11  .7 

-35.2 

250.6 

30.9 

29.  2 

K.3 

-54.: 

250.9 

34.5 

32.6 

1 r.  3 

-49.  • 

250.3 

36.1 

34.0 

12.2 

-48.4 

249.  5 

37.2 

34.9 

13.0 

-51  .i 

249.0 

37  .2 

34.7 

13.3 

-49.  o 

249.0 

37.2 

34.7 

13.  3 

-47.  i 

249.8 

37.5 

35.  2 

12.9 

-44.  3 

250.5 

37.6 

35.4 

12.5 

-43.-’ 

251. 5 

36.9 

35.0 

1 .7 

-43.0 

251  .3 

36.1 

34.2 

1 ’.6 

-40.  0 

250.6 

37.0 

34.9 

1 2.3 

-40  .2 

250  .0 

38.3 

36.0 

13.  1 

-36.  3 

249.2 

40  .4 

37.7 

14.3 

-37.  , 

248.  1 

40.7 

3 7.  8 

15.2 

-38  . T 

246.5 

4 1 .6 

38.2 

16.6 

-38.  f 

245.  I 

43.4 

39.4 

18.3 

-39.8 

244.6 

46.8 

42.  3 

20.  1 

— 40.4 

244.9 

50  .2 

45.5 

2 1 .3 

-41.. 

245.0 

51.7 

46.9 

21.9 

-4  1 

245.1 

52.7 

47.8 

22.2 

-42.  n 

244.  6 

51.8 

46.8 

22.2 

-43.9 

243.5 

50.4 

4S.  1 

2:..s 

99.9 

242.1 

49.4* 

43.6 

2::.i 

99.9 

241.3 

50.0* 

43.9 

2E..0 

99.9 

240.3 

5 1 .9* 

45.1 

25.7 

99. 'i 

239.2 

52.8* 

45.4 

2V.0 

99.«’ 

238.2 

52.5* 

44.6 

21.7 

99.9 

237.5 

50  .8* 

42.8 

27  .3 

99.9 

238.2 

51.4* 

43.7 

27.1 

137  81.  O 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

311.8 

312.9 

0.3 

7.7 

19,  8 

72 

312.4 

313.4 

0.3 

7,8 

20.5 

72 

312.6 

313.  6 

0.3 

7.9 

21  .2 

72 

312.9 

313.8 

0,3 

8.0 

21  .7 

72 

312. 7 

313.5 

0.2 

8.1 

22.2 

72 

313.5 

314.4 

0.2 

8.2 

22.  8 

72 

314.4 

315.2 

0.2 

8.2 

23.5 

72 

315.  1 

315.  9 

0.2 

8.3 

24  .0 

71 

315.0 

315.8 

0.2 

8,4 

24.6 

71 

315.3 

316.0 

0.2 

8 .5 

25.1 

71 

315.7 

316.4 

0.2 

8.6 

25.7 

71, 

316.2 

316.8 

0.2 

8 .7 

26.4 

71. 

316.0 

316.  a 

0.2 

11.0 

27  .0 

71 

316.9 

319.7 

0.8 

43.  2 

27.7 

71 

3 17.  1 

319.3 

0,7 

37.3 

28  .5 

71 

317.3 

319.  5 

0.7 

39.  1 

28.8 

71, 

317.8 

319.3 

0.4 

26.5 

29.4 

71. 

318.  1 

318.  3 

0.0 

3.3 

30.3 

71 

318.5 

318.9 

0.  1 

7,  0 

31 .1 

71 

318.9 

319.3 

0.1 

8 .3 

32  .0 

71, 

319.0 

319.  3 

0.1 

6.6 

32.7 

71. 

319.3 

319.7 

0.1 

8.5 

33.3 

71. 

320.7 

321.2 

0.  1 

11.8 

34  .4 

71 

320  .5 

321 . 1 

0.2 

16.  9 

35.  1 

71 

320.3 

321 . 1 

0.2 

21  .5 

36 . 1 

71 

320.6 

321.4 

0.2 

25.8 

37.0 

71. 

320  .5 

321  .6 

0.3 

39.7 

37.7 

71. 

320.4 

321.5 

0.3 

43.6 

38.3 

71 

321 .1 

322.7 

0,4 

66.  1 

39.  * 

71 

321.8 

323.3 

0.4 

67.2 

40.2 

71 

322.2 

323.  6 

0.4 

66.5 

41 . 1 

71, 

323.3 

324.7 

0.4 

66.9 

42.0 

71 

323.  5 

324.  8 

0.3 

66.7 

43.0 

70 

324.3 

325.5 

0.3 

66.  9 

44.  3 

70 

325.  1 

326.2 

0.3 

66  .6 

45.2 

70 

325.8 

326.9 

0.3 

66.6 

46.  1 

70, 

326.0 

327,0 

0.3 

65.1 

47,  2 

70 

326.9 

327.9 

0.2 

63.5 

48.5 

70 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49,5 

70 

327.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

50  .4 

70 

327.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

51.5 

69 

327.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

52.8 

69 

327,5 

999.9 

99,9 

999.9 

54.1 

69 

327.9 

999.9 

99,9 

999,9 

55.2 

69 

327.9 

999,9 

99.9 

999.9 

56.1 

68 

• BY  SPEED  MEANS  ECFVATIOK  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BLEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAf  6 DEG 
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STATION  NO.  30« 
MATTERAS.  NC 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  S37  81 • O 


IMF 

CNTCT 

HEI  GHT 

PRES 

TEMP 

06  W PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C0.4P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SHC 

DG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

30.6 

94.0 

10171.7 

265.0 

-48.  7 

99.  V 

239.2 

52.6* 

45.2 

26  .9 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

66. 

31.0 

95.0 

10296.5 

260.0 

-50 . 1 

99*9 

240.9 

54.5* 

47.6 

26.  5 

327.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

68. 

31.4 

96.  0 

10448. 6 

254.  0 

-51.3 

99#<‘ 

242.0 

52  .8* 

46.7 

24.8 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  8 

68. 

3 I .8 

97.0 

10577. 4 

249.0 

-52.7 

99.<* 

243.3 

52.0* 

46.5 

23.4 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

68, 

32.  2 

98.  0 

10708. 1 

244.0 

-53.8 

99.9 

244  .8 

54.2* 

49.  1 

23.  1 

328.4 

999.  9 

99,9 

999.9 

62.1 

68. 

32.5 

99.0 

10814.  1 

24C.0 

-54.  8 

99.9 

246.  0 

58.0* 

52.9 

23  .6 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

66. 

32..! 

1 00.0 

10948.3 

235.0 

-56.1 

99.9 

247.1 

61.2* 

56.4 

23 , 8 

328.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

68. 

33.2 

101.0 

11  1 1 2.  3 

229.  0 

-57.  4 

99.9 

248.5 

62.6* 

58.2 

23  .0 

328.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

65.  9 

68. 

33.5 

10  2.0 

11251.4 

224.0 

-58.6 

99  •« 

249.5 

61.4* 

57.5 

21.5 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67,1 

68. 

33.9 

103.0 

1 1 364. 3 

220.0 

-59,8 

99.9 

250  .6 

58.7* 

55.4 

19.5 

328.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

68.4 

68. 

34.4 

104.0 

1 1 507. 5 

21  5.0 

-61.3 

99.9 

251. 1 

59.1* 

55.9 

19.2 

328,9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

68. 

< 

34.6 

1 05.0 

I 1623.9 

21  1.0 

-61.8 

99.9 

251  .0 

60.4* 

57.  1 

19.  7 

329.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

70  .7 

68. 

34.9 

106.0 

11712. 6 

208.  0 

-61 , 5 

99.9 

250.5 

63.3* 

59.7 

21  .0 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

68. 

35.4 

107.0 

11864.0 

203.0 

-60.0 

99.9 

250.6 

64.4* 

60.8 

21.4 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

68. 

( 

3«.7 

1 08.  0 

1201 9. 7 

198.0 

-59.8 

99.9 

251.1 

62.1  * 

58.7 

20.1 

339.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

75.2 

66. 

36.0 

109.0 

12147. 6 

194.0 

-58.  6 

<59.  C 

251.8 

58.5* 

55.5 

18  .3 

342,9 

999.9 

99.9 

999.9 

77,0 

68. 

36.-5 

110.0 

12278.6 

190,0 

-58.3 

99.0 

252.7 

58.4* 

55.7 

17,4 

345.  5 

999,9 

99.9 

999  .9 

77,0 

68. 

( 

36.8 

1 1 1.0 

12480. 9 

18  4.0 

-57.  8 

99.9 

252.9 

61  .3* 

58,6 

18.0 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78,  5 

68. 

37.2 

1 12.0 

12619.5 

180.0 

-57.9 

99.9 

253.3 

61.6* 

59.0 

17.7 

351  ,5 

999.9 

99,9 

999.9 

80.6 

68. 

3 7.7 

1 13.0 

12761 . 0 

176.0 

-58.3 

99.9 

253,8 

57,1* 

54.8 

16,0 

353.2 

999,9 

99.9 

999,9 

82.6 

68. 

c 

38.1 

1 14.0 

12869.3 

173.0 

-58,  3 

99.9 

253.7 

55.6* 

53.3 

15  ,6 

354,9 

999.9 

99,9 

999.9 

83.3 

69. 

38.-5 

115.0 

13016.7 

169.0 

-57.8 

99.9 

253.3 

61  .5* 

58.9 

17  7 

358.2 

999,9 

99.9 

999.9 

84.2 

69, 

39.1 

1 1 6.0 

13205. 8 

164.0 

-58.  6 

99.9 

254,3 

70.1* 

67,5 

18  .9 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  5 

69. 

c 

39.6 

1 17,0 

13360.7 

160.0 

-59.  3 

99.0 

£56,5 

67.5* 

65.6 

15.8 

361  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

69. 

40.0 

1 18.0 

134  79.  1 

157.0 

-59.8 

99.9 

259.1 

60  .4* 

59.4 

11.4 

362.3 

999,  9 

99.9 

999.9 

91  .0 

69. 

40.6 

1 19.0 

13640.4 

153.0 

-59,  8 

99.  9 

264.4 

47.2* 

*6.9 

4.6 

36*  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  2 

69. 

c 

41.1 

1 20.0 

13805.6 

149.0 

-60.5 

99.9 

265.0 

45.8* 

*5.7 

4.0 

366.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

9*  .0 

70, 

4 1.5 

121.0 

13932. 2 

146.  0 

-60.  9 

99.9 

261  .2 

55.3* 

55.1 

8.5 

36R.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  9 

70. 

42.0 

1 22.0 

141C4.7 

142.0 

-61.5 

99.9 

257.4 

72.  1* 

70.4 

15.8 

370.0 

999  .9 

99,9 

999.9 

97.3 

70. 

iT 

V 

42.5 

1 23.  0 

14237.  0 

139.0 

-61  .6 

99.9 

255.0 

74.8* 

72.5 

18.1 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

70. 

42.9 

124.0 

144 1 7. 9 

135.0 

-61.6 

99.  9 

255.2 

69.0* 

66.7 

1 7 .6 

3 75.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

70. 

4 3.3 

125.0 

14556.9 

132.0 

-62.4 

99  .9 

253.9 

64.0* 

61.5 

17.7 

376.  1 

999,9 

99.9 

999  .9 

102.6 

70, 

c 

43.8 

1 26.0 

14746. 4 

128.  0 

-63.  3 

99.9 

252.1 

61  .1  * 

58.1 

18.8 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

10*.  5 

70, 

44.3 

1 27.0 

14891 .9 

125.0 

-64.3 

99.9 

250.7 

63.2* 

59.6 

20,9 

378.6 

999  ,9 

99.9 

999  .9 

106.2 

70. 

44.8 

1 28.0 

15090. 3 

121.0 

-65.5 

99.9 

249.9 

67.8* 

63.6 

23  3 

380.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

70. 

c 

45.4 

1 29.0 

15242.7 

118.0 

— 66.  3 

99.  9 

249.6 

68.8* 

64.5 

2*  0 

381  .2 

999.9 

99,9 

999.9 

110.6 

70. 

46.0 

130.0 

15398.7 

11  5.0 

-66.5 

99.9 

251  .5 

61  .6* 

58.4 

19.  6 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.5 

70, 

46.7 

131.0 

15612. 6 

11  1.0 

-67.3 

99.9 

256.1 

51.4* 

49.9 

12,4 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.6 

70. 

r 

47.2 

1 32.0 

15777.3 

108.0 

-68.4 

99.9 

257.2 

50.9* 

49.7 

11.3 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.1 

70. 

47.8 

133.0 

16003. 8 

104.0 

-68.2 

99.9 

255.2 

63.5* 

61.4 

16.2 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

118. 5 

71  . 

48.5 

134.0 

16180.0 

101.0 

-67.  1 

99.  9 

254.2 

75.6* 

72.7 

20.6 

397,0 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

71, 

49.0 

135.0 

16362.0 

98.0 

-67.  1 

99.9 

254.8 

69.2* 

66.8 

18,  I 

*00.4 

999.9 

99.9 

999.9 

124., 7 

71. 

49.7 

136.0 

16549. 9 

95.0 

-66.  7 

99.9 

255  .5 

52.8* 

51.1 

13.3 

404.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

71. 

50.6 

1 37.0 

16810.4 

91.0 

-66.  1 

99.9 

2 86.9 

6.4 

6.1 

-1  .9 

411.0 

999.9 

99,9 

999.9 

129.2 

71. 

51.4 

138.0 

1701  3.  3 

88.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

413.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I ME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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o 


137 


81*  0 


STATION  NO.  304 
HATTERAS«  NC 


S FEBRUARY  1975 
231S  GMT 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V corp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GRM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

52.1 

139.0 

17294.0 

84«0 

-67.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

417.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.9 

140.0 

17512. 0 

81.0 

-69.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

418.d 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

465 


STATION  NO,  30* *• 
MATTER* S,  NC 


A FEBRUARY  1975 

515  GMT  152  3«,  0 


TIME 

CNTCT 

MF  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.1 

4.  0 

1010.5 

10. 3 

9.7 

270.0 

S.l 

S.l 

0.0 

283.6 

302.7 

7.5 

96.0 

0.0 

0. 

0.3 

5.0 

107,7 

998.0 

9.  6 

9.  1 

258.  1 

13.4 

13.1 

2.7 

2 63.6 

302.5 

7,3 

97.3 

O.A 

78, 

0.7 

8.0 

216.7 

985.0 

9.4 

9.1 

256.9 

13.4 

13.  1 

3.  1 

284,7 

303.6 

7,4 

98.2 

0.5 

78, 

1.0 

7.0 

310.  0 

974.0 

9.0 

8.7 

255.2 

13.5 

13.1 

3.'^ 

285.2 

303,9 

7,3 

98.  1 

0.8 

78. 

1.3 

8.0 

412.8 

962.0 

8.5 

8.2 

256.6 

14.8 

I 4.4 

3.4 

285.7 

304.0 

7.1 

98.0 

1 .0 

77. 

1.7 

9.  0 

499.  2 

952.  0 

7.7 

7.4 

260.1 

18.1 

17,8 

3.1 

285.  e 

303.  4 

6.  8 

97.9 

I .4 

77, 

?.o 

10.0 

595.5 

94  1.0 

9.  7* 

4.5 

263.0 

21  .7 

21.5 

2.6 

288.6 

303.4 

5.6 

69.6 

1.7 

78. 

2.3 

11.0 

711.1 

928.0 

9.7 

-1  .4 

262.8 

23.7 

23.5 

3.U 

289.5 

299,6 

3.7 

45.6 

2.2 

79, 

2.7 

12.0 

809.  9 

91  7.  0 

8.6 

-17.7 

262.0 

24.3 

24.1 

3.  ^ 

2 89,0 

292.0 

1.0 

13.  5 

2.  a 

80. 

3.0 

I 3.0 

909.8 

90  6.0 

9.7  ■ 

-19.0 

260.9 

23.4 

2 3.  I 

3.  'r 

291.1 

293,9 

0.9 

11  .3 

3,2 

SO. 

3.3 

14.0 

1001. 8 

896.  0 

10.1 

-16.7 

259.8 

23.7 

23.4 

4.2 

292.4 

295.  9 

1.2 

13.4 

3.6 

80. 

3.7 

15.0 

1 104.6 

835.0 

10.9 

-6.  1 

258.  7 

25.1 

24.6 

4.9 

294.5 

302.2 

2.7 

29.8 

4.2 

80. 

4.0 

1 6.0 

1218.4 

873.0 

10.9  ’ 

-4.2 

258.2 

26.8 

26.2 

5.  5 

295.  7 

304.  8 

3.2 

34.5 

4.6 

SO. 

4.3 

17.0 

1323. 9 

862.  0 

9.9, 

-1.6 

258.9 

26.3 

25.8 

5.1 

295.9 

306.9 

4.0 

44.6 

5.  1 

80. 

4.7 

1 8.0 

1420.8 

852.0 

10.1 

-17.7 

259.  3 

25.4 

2 5.0 

4.7 

296.7 

300.1 

I.l 

12.3 

5.8 

SO. 

5.0 

19.0 

1 51  a.  9 

842.0 

10.5 

-27.4 

259.1 

24  .5 

24.1 

4 .d 

298.0 

299.  5 

0.5 

5.0 

6.2 

80. 

5.3 

20.0 

1618.2 

832.0 

10.  7 • 

-33.  8 

257.9 

23.8 

23.2 

5.: 

299.2 

300.0 

0.3 

2.7 

6.6 

80. 

5.  a 

21.0 

1738.8 

820.0 

9.7 

-34.0 

257.0 

22,6 

22.  1 

5. 

299,4 

300.  3 

0.3 

2.8 

7.3 

79. 

A.l 

22.0 

1840. 3 

810.  0 

8.  6 

-34.3 

257.6 

22.1 

21  .6 

4 .8 

299  .3 

300.2 

0.3 

2.9 

7.  7 

79. 

a.* 

23.0 

1942.7 

800.0 

7.7 

-34.6 

259.  3 

21.8 

21.4 

4.  1 

299.4 

3C0.3 

0.3 

3.0 

8.1 

79. 

F.R 

24.0 

2048.  1 

790.  0 

7.0 

-34.8 

262.3 

23.2 

23.0 

3.1 

299.7 

300.6 

0.2 

3.1 

8.6 

79. 

7.1 

25.0 

2150.4 

780.0 

6.0 

-35.  1 

2 63.9 

24.6 

24.5 

2.0 

299.7 

300.5 

0.2 

3.3 

9.  1 

79. 

7.5 

28.0 

2277.  1 

768.0 

5.6 

-35.2 

264.5 

25.9 

25.7 

2.  3 

300.  7 

301,5 

0.2 

3.3 

9.7 

80. 

7.9 

27.0 

2384.  1 

758.  0 

S.  3 

-35.4 

262.6 

26.9 

26.6 

3.i 

301.4 

302.2 

0.2 

3.3 

10.  3 

80. 

B.2 

28.0 

248 1.4 

749.0 

4.8 

-35.5 

260.4 

27.5 

2 7.2 

4.5 

301  .9 

302.7 

0.2 

3.4 

10  .8 

80. 

F.6 

29.0 

2590. 8 

739.0 

4.3 

-35.7 

257.0 

28  .3 

27.6 

6.4 

302.5 

303.  3 

0.2 

3.5 

1 1 .5 

SO. 

8.9 

30.0 

2890.2 

730.0 

3.  6 

-36.  0 

254.  S 

28,6 

27.6 

7.7 

302.8 

303.6 

0.2 

3.5 

12.0 

80. 

9.2 

31.0 

2801.9 

720.0 

2.9 

-36.2 

252.1 

28.6 

27.  3 

8.8 

303,  3 

304.  1 

0.2 

3 .6 

12.6 

SO. 

9.8 

32.0 

2903. 6 

71  1.  0 

2.  7 

-36.3 

249.4 

28.7 

26.8 

10  .. 

304.2 

305.0 

0.  2 

3.6 

13.3 

79. 

10.0 

33.0 

3006.4 

702.0 

1 .7 

-36.7 

247.3 

29.  1 

26.8 

1 1.  J 

3 04.2 

305.0 

0.2 

3.8 

13.8 

79. 

10.3 

34.  0 

3121. 7 

692.  0 

0.6 

-37.  1 

247.1 

29  .5 

27.2 

1 1.  > 

304.  2 

304.  9 

0.2 

3.9 

14.4 

76. 

10.7 

35.0 

3226.5 

683.0 

-0.  4 

-37.  5 

247.  5 

29.7 

27.5 

I 1 .4 

304.2 

305.0 

0.2 

4.0 

15.  1 

78. 

11. 1 

36.0 

3356.0 

672.0 

-1  .3 

-37.9 

248.8 

29.4 

27.4 

10.6 

304.  6 

305.3 

0.2 

4.1 

15.8 

77, 

1 1 .4 

37.0 

3463. 2 

663.  0 

-2.  1 

-38.3 

250.  1 

28.8 

27.1 

9.8 

304.8 

305.6 

0.2 

4.2 

16.4 

77. 

1 1.8 

38.0 

3571.6 

654.0 

-2.9 

-35.4 

251.5 

28.3 

26.  8 

9.0 

305.2 

306.  I 

0.3 

6.0 

17  .0 

77. 

1 2.  2 

39.  0 

3681. 2 

64  5.  0 

-3.  2 

-30.5 

252.4 

27,9 

26.6 

8.<. 

306.0 

307.6 

0.5 

9,9 

17,7 

77. 

12.5 

40.0 

3792.3 

636.0 

-3.  7 

-28.  3 

252.  9 

27,8 

26.5 

a.:: 

306.8 

308.7 

0.6 

12.6 

18.1 

76. 

12.9 

41.0 

3929. 8 

625.0 

-4.6 

-29.0 

253.6 

27.0 

25.9 

7,  3 

307.2 

309.1 

0.6 

12.7 

18.9 

76. 

13.2 

42.0 

4031. 0 

61  7.  0 

-5.3 

-28.7 

254,4 

26.4 

25*5 

7.1 

307,5 

309.4 

0.6 

13.8 

19.4 

76. 

13.7 

43.0 

4146. 1 

608.0 

-6.4 

-29.5 

255.9 

26.6 

25.8 

6,5 

307,6 

309.4 

0.5 

13.9 

20 .1 

76. 

14.0 

44.  0 

4262. 6 

599.0 

-6.8 

-30.6 

256.5 

27.6 

26.8 

6.4 

308.4 

310.0 

0.5 

12.9 

20.5 

76. 

1 4.3 

*5.0 

4367.3 

591.0 

-7.  7 

-31.  3 

256.  4 

29.5 

28.6 

6.V 

306.5 

310.1 

0.5 

13.0 

21.0 

76. 

14.7 

46.0 

4473. 1 

58  3.0 

-8.6 

-31.9 

255.8 

31.1 

30.  1 

7.U 

308.7 

310.2 

0.4 

13.1 

21  .8 

76. 

15.0 

47.0 

4593. 5 

574.0 

-9,5 

-32.5 

254.9 

31  .6 

30.5 

B •»' 

309.0 

310.5 

0.4 

13.2 

22.5 

76. 

15.4 

48.0 

4701.7 

566.0 

-10.5 

-33.3 

252.6 

30.8 

29.4 

9.:? 

309.  1 

310.5 

0.4 

13.3 

23.2 

76. 

* BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  d DEG 
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STATION  NO.  30A 
HATTERAS.  NC 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  152  34.  0 


TIMF 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COM! 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IS.B 

49.0 

4811. 1 

558.  0 

-11.1 

-33.7 

249.8 

31  .5 

29.6 

10.9 

309.7 

311.0 

0.4 

13.4 

23.  9 

76. 

Ifi.t 

50.0 

4921.9 

550.0 

-11.4 

-33.9 

247.  8 

32.9 

30. S 

12.4 

310.6 

311.9 

0.4 

13.4 

24  .4 

76. 

1 E.6 

Sl.O 

5062. 6 

54  0.0 

-11. A 

-37.8 

244.9 

36.2 

32«B 

15.4 

311.9 

312.8 

0.3 

9.2 

25.4 

76. 

16.9 

52.0 

5176.8 

532.0 

-12.  4 

-37.  2 

2*3.  1 

36.7 

32.7 

16.6 

312.4 

313.4 

0>3 

10.4 

26.2 

75. 

1 7.2 

53.0 

5292.4 

524.0 

-13.1 

-36.8 

241.6 

35.5 

3 1.2 

16.  ) 

312.9 

314.0 

0.3 

11  .5 

26  .9 

75. 

17.6 

54.0 

5409.  4 

516.  0 

M 

• 

1 

-36.0 

240.1 

32.9 

28.5 

16. « 

312.9 

314.1 

0.3 

13.  7 

27.  7 

74. 

IB.O 

55.0 

5527. 7 

508.0 

-15.3 

-35.2 

240.8 

31.1 

2 7.  2 

1 s.r 

313.0 

314.3 

0.4 

16.2 

26 .3 

74. 

1 E.5 

56.0 

5662. 4 

499.0 

-16.5 

-35.9 

2*5.1 

33.5 

30.4 

14.1 

313.  1 

314.3 

0.4 

16.8 

29  .0 

74. 

18.9 

57.0 

5783. 7 

49  1.0 

- 17.  5 

-34.9 

2*8.5 

35.7 

33.2 

13.1 

313.3 

314.7 

0.4 

20.1 

30.  1 

73. 

1 9.2 

58.0 

5906.5 

483.0 

-18.4 

-34.3 

250.5 

36  b6 

34.  5 

12.2 

313.6 

315.1 

0.4 

23.1 

30 .8 

73. 

19.6 

59.0 

6015. 2 

476.  0 

-1  9.4 

-34.8 

252.8 

37.6 

35.9 

11.1 

313.8 

315.2 

0.4 

24.0 

31 . 7 

73. 

20.0 

60  .0 

614  1 .0 

468.0 

-20.3 

-34.5 

25*.  1 

39.6 

38.  1 

10. L 

314.1 

315.6 

0.4 

26.7 

32.3 

73. 

20.3 

61.0 

6252. 6 

461.0 

-20.6 

-34  .6 

25*.* 

*1.4 

39.9 

11. 

315.2 

316.  7 

0.4 

27.1 

33  .2 

73. 

20.8 

62.0 

6365. 6 

454.0 

-21.5 

-36.  9 

25*.* 

42.2 

40.7 

1 1 .r. 

315.4 

316.6 

0.3 

23.3 

34.6 

73. 

21.1 

63.0 

6496.4 

446.0 

-22.3 

-39.0 

254.1 

4 1 .9* 

40.3 

1 1.5 

315.  9 

317.0 

0.3 

20 .1 

35.5 

73« 

2 1.6 

64.0 

661 2. 4 

439.  0 

-23.  3 

-39.8 

253.1 

4 1 .9* 

40.1 

12.2 

316.2 

317.1 

0.3 

20.  1 

36.  5 

73. 

21.9 

65.0 

6729.9 

432.0 

-24.  1 

-41  .8 

252.4 

43.5* 

4 1.4 

1 3.2 

316.6 

317.4 

0.2 

17.5 

37.1 

73. 

22.4 

66.  0 

6866. 2 

424.0 

-24  .6 

-42.7 

251.5 

43.5* 

41.3 

13. a 

317.6 

318.  4 

0.2 

16.6 

3B  .8 

73. 

22.8 

67.0 

7004.6 

416.0 

-25.  6 

-43.5 

250.9 

41  .3* 

39.1 

13.5 

318  .0 

318.7 

0.2 

16.7 

39.9 

73. 

2 3.2 

68.0 

7109.7 

410.0 

-26.7 

-44.1 

250.3 

41  .1* 

38.7 

1 3.  vj 

318.0 

318.6 

0.2 

17.3 

40  .6 

73. 

23.6 

69.0 

7233. 8 

403.  0 

-27.  6 

-43.4 

2*9.9 

43.8* 

41.1 

15. C 

318.4 

319.  t 

0.2 

20.5 

41.2 

73. 

23.9 

70.0 

7359.6 

396.0 

-28.5 

-42.1 

2*9.7 

46.9* 

43.9 

16.2 

318.8 

319.6 

0.2 

25.6 

42.4 

73. 

24.4 

71.0 

7505.  4 

338.0 

-30.0 

-43.0 

2*9.5 

46.5* 

43.6 

1 6.3 

318.7 

319.5 

0.2 

26.8 

44 .1 

73. 

24.8 

72.0 

7634.7 

381.0 

-31.2 

-43.4 

2*9.4 

44.3* 

4 1 .5 

15.6 

318  .8 

319.6 

0.2 

28.5 

45.1 

73. 

2E.  I 

73.0 

7747.0 

375.0 

-32.2 

-43.3 

2*9.3 

*3.7* 

40.9 

15.5 

318.9 

319.7 

0.2 

32.1 

45.7 

73. 

25.5 

74.0 

7879. 8 

368.  0 

-33.  2 

-40.6 

2*9.3 

*6  .1  * 

43.1 

16.5 

319.4 

320.4 

0.3 

46.6 

46.  5 

73. 

25.9 

75.0 

7995.0 

362.0 

-34. 3 

-40.8 

2*8.9 

*9.4* 

46.  1 

17. 

319.3 

320.3 

0.3 

51  .5 

48.0 

73. 

26.2 

76.  0 

8111.8 

356.0 

-35.1 

-41.2 

2*8.3 

*9.8* 

46.3 

18.'. 

319.7 

320.  8 

0.  3 

53.4 

48.9 

73. 

26.7 

77.0 

8230.  1 

350. 0 

-35.9 

-4  1.4 

2*6.  9 

*8.0* 

*4.1 

is.r. 

320.2 

321  .2 

0.3 

57.0 

50.4 

73. 

27.0 

78.0 

8370.2 

343.0 

-37.0 

-42.0 

2*5.9 

*6.0* 

42.0 

18.8 

320.6 

321.6 

0.3 

59.2 

SI  .4 

72. 

27.4 

79.0 

8492. 0 

33  7.  0 

-37.  8 

-42.7 

2*4  .3 

*6  .0* 

4 1 .4 

19.9 

321 . 1 

322.1 

0.3 

59.6 

52.2 

72. 

27.8 

80  .0 

8615.7 

331.0 

-38.6 

-43.  1 

2*2.5 

*8.0* 

42.6 

22.2 

321  .7 

322.6 

0.2 

61  .9 

53.3 

72. 

28.  3 

81.0 

87B3. 4 

323.0 

-39.6 

-43.9 

241.1 

52.2* 

45.7 

25.5 

322.6 

323.5 

0.2 

63.0 

54.8 

72. 

28.7 

82.0 

891  1.5 

31  7.0 

-40.  3 

99.9 

2*1.1 

56.8* 

*9.7 

27. f 

323  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  1 

71. 

29.  1 

83.0 

9019.8 

312.0 

-41.2 

99.9 

2*1  .6 

61  .8* 

54.4 

29.  < 

323.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

57.3 

71  . 

29.5 

84.0 

9151. 5 

306.  0 

-41 . 8 

99.9 

2*1  .7 

65.3* 

57.4 

31.0 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  e 

71. 

29.9 

85.0 

9330.7 

298.0 

-42.7 

99.9 

239.9 

60.4* 

52.3 

30.3 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

71. 

30.4 

86.  0 

9467. 7 

292.0 

-43.8 

99.9 

237.8 

53.8* 

*5.6 

28.6 

326.  t 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

70. 

30.8 

87.0 

9606.7 

286.0 

-45.  1 

99.9 

238.7 

56.0* 

*7.8 

29.1 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

70. 

31.2 

88.  0 

9724.3 

28  1.0 

-46.1 

99.9 

2*0.5 

63.0* 

5*. 9 

31.1 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

70. 

31.6 

89.  0 

9843. 4 

276.  0 

-47.  0 

99.9 

2*1.7 

70  .*• 

62.0 

33.: 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

70. 

32.0 

90.0 

9988.7 

270.0 

-48.  1 

99.9 

2*1.4 

71.5* 

62.7 

34.2 

327.2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

68.3 

70. 

32.4 

91.0 

101 11.5 

265.0 

-49.6 

99.9 

239.5 

64.8* 

55.9 

32.9 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

69. 

32.8 

92.0 

10235. 9 

260.0 

-50.5 

99.9 

238.6 

62.5* 

53.* 

32.6 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

69. 

33.2 

93.0 

10362.3 

255.0 

-51.4 

99.9 

239.3 

65.6* 

56.4 

33.  5 

327.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

69. 

♦ BY  SPEED  MEANS  EUFVATION  ANGLE  BETtiEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEE. 4 INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  L^SS  THAN  ^ DEG 


< 
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STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBPUAPV  I97S 

SIS  GMT  152  34.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

33.7 

94.0 

10516.5 

249.0 

-52.6 

99.9 

241.3 

72.7* 

63.8 

3*  .9 

328.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

74.8 

69. 

34.  1 

9S.0 

10647.3 

244.0 

-53.6 

99.9 

242.3 

74.5* 

65.9 

34.  •. 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

66. 

34.7 

96.0 

10807. 1 

238.0 

-54.4 

99.9 

242.0 

69.8* 

6 1.6 

32. r 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.* 

68. 

35.0 

97.0 

10942*  8 

233.0 

-55. S 

99.9 

241.6 

67.6* 

59.5 

32.,' 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

68* 

35.4 

98.0 

11052.9 

229.0 

-56.8 

99.9 

241.6 

65.5* 

57.6 

31. • 

329.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .8 

68. 

3S.9 

99.0 

1 1 192.5 

224.0 

-57.  7 

99.  9 

241.2 

64.14 

56.2 

30.9 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

68. 

3«.3 

1 00.0 

1 1 334.6 

21  0.0 

-58.7 

99  .9 

240.5 

67.14 

58.4 

3 3.  I 

331.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

84.8 

68. 

36. 8 

10  1.0 

1 1 479. 4 

21  4.  0 

-59.  7 

99.9 

239.8 

7i  .5* 

61  .8 

35.9 

331  .7 

999.9 

99.9 

999,9 

87,  7 

68. 

37.2 

1 02.0 

1 1 626. 8 

209.0 

-60.9 

99.9 

240.3 

74.74 

64.9 

37. C 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

67. 

37.7 

103.0 

11746. 9 

205.0 

-60.9 

99.9 

242  .2 

80  .6  4 

71.3 

37. E 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.8 

67. 

38.2 

1 04  .0 

11900.2 

200.0 

-61.3 

99.  9 

244.5 

80.7* 

72.8 

34.8 

335.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

94.  1 

67, 

38.6 

1 05.0 

12026.3 

196.0 

-59.0 

99.9 

246.5 

68.64 

62.9 

27.  3 

341 . 3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

67, 

39.0 

106.0 

12156. 1 

19  2.  0 

-57.  3 

99.9 

250.4 

49.2* 

46.3 

16.5 

346.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.2 

67. 

39.4 

1 07.0 

12323. 1 

187.0 

-56.8 

99.9 

253.7 

51.7* 

49.7 

14.5 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

67, 

40.0 

108.0 

12460. 1 

183.0 

-56.  8 

99.9 

254 .1 

73.0* 

70.2 

20.0 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.6 

67. 

4C.4 

109.0 

12600.3 

179.0 

-56.  5 

99.9 

254.4 

74.3* 

7 1.6 

19.9 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

67, 

40.9 

110.0 

12743. 7 

175.0 

-56.6 

99.9 

256.2 

66.9* 

65.0 

16. r 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

68. 

4 I. 5 

111.0 

12927. 1 

17C.0 

-57.5 

99.9 

257.8 

64.2* 

62.7 

i3.r 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.5 

68. 

4 1.9 

1 1 . 0 

13077. 3 

166.0 

-58.2 

99.9 

258.4 

59.5* 

58.3 

12.0 

359.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

108  .9 

68. 

42.4 

1 13.0 

13192. 0 

163.0 

-58.8 

99.9 

260.6 

44.1  * 

43.5 

7.2 

360.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

68. 

42.8 

1 14.0 

13347. e 

159.0 

-59.  2 

99.9 

262.3 

37.4* 

37.  1 

5.0 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

68. 

43.3 

1 1 5.0 

13507. 5 

155.0 

-59.2 

99.9 

259.9 

43.5* 

42.8 

7.  j 

364.  7 

999.  9 

99.9 

999,9 

11  1 .4 

68. 

44.0 

1 16.0 

13671.2 

151.0 

-59.7 

99.9 

254.3 

64.2* 

61.8 

17.* 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

69. 

44.4 

117.0 

13838.6 

147.0 

-60.8 

99^9 

251.8 

73.7* 

70.0 

23.C 

367.  5 

999.9 

99.9 

999,9 

115.4 

69, 

44.9 

1 1 8.0 

13966. 9 

144.  0 

-60.  4 

99.9 

249.8 

84.4*4 

79.2 

29.  t 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

69, 

45.4 

1 19.0 

14142.  1 

140.0 

-60.8 

99.9 

248.8 

86.9*4 

81.1 

31.4 

372.7 

999.9 

99.9 

999,9 

120.8 

69. 

45.9 

120.  0 

14276. 7 

137.0 

-61  .:V 

99.9 

247.9 

76.2*4 

70.6 

28.7 

374.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

123.8 

69. 

46.3 

121.0 

14460. 6 

133.0 

-61.3 

99.9 

246.3 

63.4*4 

58.1 

25.5 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

125.3 

69. 

46.8 

1 22.0 

I*.601 .9 

130.0 

-61.9 

99.9 

243.8 

50.8** 

45.6 

22.  5 

378.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

69. 

47.3 

1 23.0 

14795. 0 

126.  0 

-62.  8 

99.9 

242.5 

44  .7*4 

39.6 

20.7 

380.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.  1 

69. 

47.8 

1 24.0 

14943.0 

123.0 

-64. 1 

99.9 

243.0 

42.7*4 

38.0 

19.* 

380.7 

999.9 

99.9 

999,9 

129.3 

68. 

4 8.3 

1 25.  0 

15093. 9 

120.0 

-64.9 

99.9 

244.7 

42.5** 

38.4 

18.: 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130.5 

68. 

48.9 

1 26.0 

1 5300.5 

116.0 

-65.  3 

99.  9 

249.4 

44.6*4 

*1.7 

15.7 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  1 

68. 

49.4 

1 27.0 

15459. 7 

113.C 

-66.3 

99  .9 

254  . i 

51.7*4 

49.8 

14.2 

3 86.  0 

999.9 

99.9 

999,9 

133.4 

68. 

49.9 

1 28.0 

15622. 5 

110.0 

-66.  9 

99.9 

255.2 

61  .9*4 

59.8 

15.8 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

13*.  7 

69. 

SO. 4 

1 29.0 

15789.6 

107.0 

-66.9 

99.9 

253.5 

63.9*4 

61.2 

18.1 

390.9 

999.9 

99,9 

999.9 

137,5 

69, 

50.9 

130.0 

15961.2 

104.0 

-67,5 

99.9 

251.1 

55.5** 

52.5 

18.0 

392.9 

999.  9 

99.9 

999,9 

139.3 

69. 

SI. 5 

131.0 

16137. e 

10  1.0 

-66.  9 

99.  9 

249.0 

46.5** 

43.* 

16.7 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

1*0.7 

69. 

52.0 

132.0 

16320.0 

98.0 

-66.9 

99.9 

248.7 

45. 6«* 

42.4 

16.  f 

400.0 

999.9 

99.9 

999.9 

1*2.1 

69. 

52. S 

133.0 

16507. 5 

95.0 

-67.  7 

99.9 

248.7 

43.7** 

40.7 

15.9 

*02.8 

999  »9 

99.9 

999.9 

1*3.  e 

69. 

S3.  1 

I 34.0 

16700. 1 

92.0 

-68.7 

99.9 

248.7 

41.2** 

38.4 

15.0 

4 04.5 

999.9 

99.9 

999.9 

1*5.1 

69. 

53.7 

13S.  0 

16831. 5 

90.0 

-69.  4 

99.9 

248.8 

43.8** 

40.8 

15.8 

405.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

1*6.4 

69. 

54.3 

136.0 

17103.5 

86.0 

-68.  3 

99.9 

249.9 

50.3** 

*7.3 

17.3 

413.2 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

69. 

55.0 

137.0 

17316.3 

83.0 

-68.7 

99.9 

253.5 

52.6** 

SO.  5 

14.» 

416.5 

999,9 

99.9 

999.9 

150  .0 

69. 

55.8 

138.0 

17536. 5 

80.0 

-69.  2 

99.9 

261  .0 

28.5** 

26.2 

4.t 

*20.1 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  o DEG 
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STATION  NO*  304 
HATTERAS*  NC 


6 EE6RUARV  1975 

SIS  GMT  152  34.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

SC. 4 

1 39.0 

1 7765. 3 

77.0 

-68.5 

99.9 

260.5 

12.0*4 

1 1.9 

2.0 

426.0 

999.9 

99.9 

999.9 

153.5 

69. 

57.1 

140.0 

18003.  1 

74.0 

-69.2 

99.9 

236.2 

5.3** 

4.4 

2.9 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

153.1 

69. 

57.A 

141.0 

18166.9 

72.0 

-68.7 

99.9 

246.2 

12.9** 

I 1.8 

5.2 

433.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

153.4 

69. 

S8.S 

142.0 

1 8421. t 

69.0 

-69.  e 

99.9 

248.9 

33.7** 

31.5 

12.1 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

154.4 

69. 

59.2 

143.0 

18685.8 

66.0 

-69.  8* 

99.9 

248.8 

44.1* 

41.1 

16. C 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

156.3 

69. 

AO.O 

144.0 

18962. 7 

63.0 

-70.0- 

99.9 

247.0 

43.5* 

40.  1 

I 7.r 

447.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

158.4 

69. 

AO. A 

145.0 

19255. 4 

60.0 

-66. 

99.9 

244.3 

36.8* 

33.1 

16  .C 

*61  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

160.5 

69. 

61.7 

I 46.0 

19461.0 

58.0 

-65.7 

99.9 

244.6 

13.2* 

11.9 

5.7 

468.5 

999.9 

99.9 

999.9 

162.3 

69. 

62.7 

147.0 

19783.  5 

55.  0 

-A6.4 

99.9 

68.8 

19.1* 

-17.8 

-6.9 

474.7 

999.9 

99.9 

999.9 

161.5 

69. 

63.6 

148.0 

20007.8 

53.0 

-66.  7 

99.9 

248.8 

1 1.2* 

10.4 

4.0 

478.4 

999.9 

99.9 

999.9 

160.0 

69. 

64.4 

149.0 

20  35  8.8 

50.0 

-68.3 

99.9 

248.8 

41.4* 

38.6 

I5.C 

482.5 

999.9 

99.9 

999.9 

162.4 

69. 

65.4 

150.0 

20730. 1 

4 7.0 

-68.3 

99.9 

248.8 

37.2* 

34.7 

13.5 

491.1 

999.9 

99.9 

999.9 

165.0 

69. 

66.5 

1 5 1 . 0 

20992. 1 

45.0 

-66.7 

99.9 

252.0 

33.0* 

31.4 

10.2 

501.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

167.0 

69. 

67.7 

152.0 

2141  0.  0 

42.0 

-66.  1 

99.9 

288.1 

8.8* 

8.3 

-2.7 

512.8 

999.9 

99.9 

999.9 

169.0 

69. 

66.9 

153.0 

21706.9 

40-^0 

-64.  7 

99.9 

68.1 

27.1* 

-25.1 

-10.1 

523.5 

999.9 

99.9 

999.9 

168.3 

69. 

70.  I 

1 54.0 

22182. 3 

37.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

533.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.4 

155.0 

22696. 8 

34.0 

-65.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

545.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A69 


STATION  NO.  30A 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  tSl  18.  0 


TIMF 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEL 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

4.0 

4.  0 

1 01  C.  8 

8.  7 

6.0 

270.0 

5.7 

5.7 

O.C 

281.7 

296.6 

5.  8 

83.0 

0.  0 

0. 

0.3 

5.0 

92.8 

1000.0 

7.5 

5.  2 

223.0 

7.6 

5.2 

S.C 

281  .3 

295  .5 

5.6 

85.5 

0.4 

94. 

O.A 

6.  0 

217.3 

985.0 

6.8 

4.6 

227.9 

7.6 

5.6 

5.! 

281.8 

295.  7 

5.4 

86.2 

0.4 

90. 

1.0 

7.0 

309.4 

974.0 

5.  5 

3.  8 

246.6 

8.1 

7.5 

3.2 

281  .5 

294 .7 

5.2 

88.4 

0.6 

77. 

1.3 

a.  0 

410.9 

962.0 

5.2 

3.7 

270.9 

9.5 

9.5 

-0.  ! 

282.  1 

295  0 3 

5.2 

90  .1 

0 .8 

78. 

1.7 

4.0 

505.  3 

951.  0 

7.  1 

5.8 

288.8 

12.0 

1 1.3 

-3.9 

285.1 

300.9 

6.  1 

91.4 

1 . 0 

85. 

1.4 

10.0 

601.5 

940.0 

9.4 

6.  1 

294.  1 

13.0 

11.8 

-5.3 

288.5 

305.0 

6.3 

79.4 

1 . 1 

89. 

2.  ? 

11.0 

71  7.  2 

92  7.0 

9. 1 

4.2 

296.5 

12.7 

1 1.4 

-5.'< 

289.  1 

303.  9 

5.6 

71  .2 

1 .4 

94. 

2.5 

I 2.0 

816.0 

916.0 

8.  2 

2.6 

296.  5 

1 1 .6 

10.3 

—5  .2 

289.1 

302.6 

5.0 

67.8 

1.6 

97. 

2.9 

1 3.0 

915.7 

905.0 

7.3 

1 .5 

283.7 

10.7 

1 0.4 

-2.  F 

269.2 

301.8 

4.7 

66  .4 

1 .8 

99. 

3.3 

14.0 

10 16. 4 

89  4.  0 

7.  3 

1 .7 

273.0 

13.7 

13.7 

-0.7 

290.2 

303.2 

4.9 

67.6 

2.  1 

99. 

3. A 

1 S.O 

1118.5 

883.0 

7.6 

0.8 

270.3 

16.9 

16.9 

-0.  I 

291  .6 

304.1 

4.6 

62.0 

2.3 

98. 

3.4 

I 6.  0 

1 240.  9 

870.0 

8.4 

-0.8 

271.8 

20.0 

20.0 

— 0.6 

293.5 

304.9 

4.  1 

52.4 

2.7 

97. 

4.3 

17.0 

1336. 4 

860.0 

8.  4 

-9.  1 

272.  7 

23.2 

23.2 

-1  .. 

294.2 

300.6 

2.2 

27.9 

3.2 

96. 

4.5 

18.0 

1442.7 

849.0 

8.2 

-1  1 .3 

272.9 

24.6 

24.6 

-l.J 

295.  1 

300.6 

1.9 

23.7 

3.5 

96. 

4.8 

14.0 

1 540. 4 

839.0 

8.  2 

-12.6 

268.8 

25.8 

25.8 

O.'.i 

296.0 

301 . 1 

1.7 

21.4 

4.  0 

95. 

S.l 

20.0 

1649.3 

828.0 

8.2 

-15.7 

264.2 

26.8 

26.7 

2.” 

297.1 

301  .2 

1 .4 

16.6 

4.4 

95. 

5.5 

21.0 

1764.  7 

81  6.0 

8.2 

-17.6 

256.0 

27.5 

2 6.  6 

6.6 

298.3 

301.9 

1.2 

14.1 

S.l 

93. 

5.8 

22.0 

1871. 3 

806.0 

8.0 

-19.  2 

250.  7 

26.5 

25.0 

8 .8 

299.2 

302.3 

1.0 

12.5 

5.6 

91  . 

A.I 

23.0 

1474.1 

746.0 

7.3 

-19.7 

246.  5 

26.0 

23.9 

1 0.4 

299.5 

302.6 

1.0 

12.6 

6.0 

89. 

A.S 

24.0 

2077. 9 

786.0 

7.  1 

-1  9.8 

244.4 

26.4 

23.6 

11.4 

300.4 

303.5 

1.0 

12.6 

6.5 

87. 

6.8 

25.0 

2183.0 

776.0 

6.  6 

-20.  1 

242.9 

26.8 

23.8 

12.2 

300.9 

304.0 

1 .0 

12.6 

7.0 

85. 

7.2 

26.0 

2331.2 

763.0 

5.4 

-21  .0 

241.6 

27.3 

24.0 

13.  C 

301.0 

303.9 

0.9 

12.8 

7.6 

83. 

7.6 

27.0 

2417.  9 

754.0 

4.  7 

-21.5 

24  1.0 

27.8 

24.3 

13.5 

301  .3 

304.1 

0.9 

12.8 

8.2 

82. 

7.4 

28.0 

2526.4 

744.0 

3.7 

-22.2 

24  1.0 

28.  1 

24.6 

1 3.e 

301.3 

304, .0 

0.9 

12.9 

8.7 

80. 

8.2 

24.0 

2636.  1 

734.0 

3.0 

-22.7 

241  .5 

28.9 

25.4 

13. P 

301.8 

304.4 

0.8 

13.0 

9.  1 

79. 

8.6 

30.0 

2735.8 

725.0 

2.  2 

-23.3 

242.5 

30.1 

26.7 

13.9 

301  .9 

304.4 

0.8 

13.1 

9.8 

78. 

8.9 

31.0 

28 47.7 

71  5.0 

1 .5 

-23.8 

243.5 

31.3 

28.0 

14.  b 

302.4 

304.9 

0.8 

13.1 

10.3 

77. 

9.2 

32.0 

2960. e 

705.  0 

0.  5 

-24.5 

244 . 1 

32.0 

28.8 

14  .U 

302.5 

304.9 

0.7 

13.  2 

10.9 

77. 

9.5 

33.0 

3063.8 

696.0 

-0.1 

-23.7 

244.6 

32.5 

29.4 

13.9 

302.9 

30  5.5 

0.8 

14.8 

11  .5 

76. 

9.8 

34.0 

3167.  6 

687.  0 

-1.4 

-24.7 

244  .6 

32.1 

29.0 

13. D 

302.6 

305.  0 

0.7 

15.0 

12.1 

75. 

10.1 

35.0 

3284.3 

677.0 

- 1.7 

-24,9 

244.7 

31  .7 

28.7 

13. F 

303.5 

305.9 

0.7 

15.0 

12.7 

75. 

10.5 

36.0 

34  1 4.  3 

666.0 

-3.1 

-25.9 

245.2 

31.1 

28.  2 

13.0 

303.4 

305.6 

0.7 

15.1 

13.4 

74. 

10.4 

37.0 

3521. 7 

657.0 

-4.2 

-26.7 

247.0 

31  .5 

29.0 

12.3 

303.3 

305.4 

0.6 

15.2 

14.1 

74. 

1 1.3 

38.  0 

3630.4 

648.0 

-4.7 

-27.1 

249.2 

32.3 

30.2 

1 1.5 

304.0 

306.  1 

0.6 

15.3 

14.8 

74. 

1 1.7 

39.  0 

3740. 4 

639.0 

-4.8 

-26.5 

251  .4 

32.7 

3 1 .0 

10.4 

305.  1 

307.3 

0.7 

16.3 

15.7 

73. 

12.0 

40.0 

3851.8 

630.0 

-5.  4 

-21.7 

253.  1 

32.7 

3 1.3 

9.5 

305.7 

309.0 

1.1 

26.4 

16.3 

73. 

12.4 

41.0 

3989.9 

619.0 

-5.9 

-19  .3 

254.3 

31.8 

30.6 

a.  ( 

306.7 

310.9 

1.3 

33.5 

17.1 

73. 

1 2.8 

42.0 

4104.  6 

61  0.  0 

-6.  0 

-20.0 

254.3 

31  .3 

30.1 

8.4 

307. f; 

311.8 

1.3 

31.8 

17.8 

74. 

13.2 

43.0 

4207.8 

602.0 

-6.9 

-22.3 

253.2 

31.3 

30.0 

9.0 

307.9 

311.3 

1.1 

28.0 

18.5 

74. 

13.6 

44.  0 

4325. 2 

593.0 

-7.8 

-23.1 

251  .4 

32.2 

30.5 

10.3 

308.2 

311.4 

1.0 

28.0 

19.3 

74. 

1 3.9 

45.0 

4430.6 

585.0 

-8.  8 

-23.  1 

250.0 

33.4 

31.4 

11.4 

308.2 

311  .4 

1.0 

30.2 

19.9 

73. 

14.3 

46.  0 

4537. 1 

57  7.0 

-9.8 

-24.0 

248.7 

35.1 

32.  7 

12.U 

308.2 

311.3 

0.9 

30.2 

20.6 

73. 

14.6 

47.0 

4658. 2 

56  8.0 

-10.7 

-25.3 

247.8 

36.2 

33.5 

13.- 

308.6 

311.4 

0.9 

28.8 

21. 2 

73. 

14.9 

48.0 

4767.0 

560.0 

-12.1 

-23.9 

247.0 

36.9 

34.0 

14.  1 

308.2 

311.3 

1.0 

36.5 

22.1 

73. 

• BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AJO  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  fi  DEG 
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station  no.  30* 

HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  161  18.  0 


TIME 

CNTCT 

he  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMI 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEt 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.3 

49.0 

4890. 7 

SSI.O 

- 1 3.  0 

-23.6 

245.  1 

37.1 

33.7 

15.f 

308  .6 

31 1 .9 

1.0 

40.3 

22.9 

73. 

15.7 

50.0 

5002. 1 

543.0 

-13. S 

-24.5 

242.9 

37,3 

33.2 

17.0 

309.2 

312.3 

1.0 

39.0 

23.7 

72, 

le.o 

El  .0 

5143. 4 

S3  3.  C 

-14.2 

-26.0 

241  .2 

37,4 

32.8 

18.0 

310.0 

312.6 

0.8 

33.4 

24.  5 

72. 

IA.4 

52.0 

5257.8 

525.0 

-15.5 

-27.7 

240.  7 

38.8 

33.8 

19. V 

309.9 

312.3 

0,7 

34  .0 

25.2 

72. 

1 A.6 

53.0 

5373. 6 

51  7.0 

-16.2 

-28  .3 

240.7 

39.5 

34.4 

19.  J 

310.4 

312.7 

0.7 

34.0 

25  .6 

71  . 

17.0 

54  .0 

5490.8 

509.0 

- 17.  I 

-29.4 

241.3 

40.8 

35.8 

19.  • 

310  .6 

312.8 

0.7 

33.4 

26.7 

71, 

I 7.4 

55.0 

5609.5 

50  1 .0 

-18.0 

-30.1 

242.0 

40.9 

36.  1 

19.  ? 

311.0 

313. I 

0.6 

33.4 

27  .8 

71  , 

17.8 

56.0 

5744. 8 

492.  0 

-1  0.  8 

-31.1 

243.2 

4 1 .7 

37.3 

18,8 

311.6 

313. S 

0.6 

32.6 

28.  6 

70, 

18.2 

57.0 

5886.8 

484.0 

-19.4 

-30.3 

245.2 

43.2 

39.2 

1 9.  ’ 

312.3 

314  .4 

0.6 

37,3 

29.5 

70. 

1 8.8 

58.  0 

5974. 9 

477.0 

-20  .4 

-29.8 

247.5 

44,9 

41.4 

1 r.i> 

312.4 

314.6 

0.7 

42.3 

30.7 

70, 

18.9 

59.0 

6100.0 

469.0 

-21.5 

-29.9 

249.0 

45. 2 

42.2 

16.2 

312.6 

314.8 

0.7 

46.1 

31.6 

70. 

I 9.3 

80.0 

8210.6 

462.0 

-22.5 

-30.7 

250.6 

45. 0 

4 2.4 

14.  V 

312.6 

314.7 

0.6 

46.9 

32.6 

70. 

19.8 

61.0 

6338. 8 

454.  0 

-22.  8 

-30.8 

251  .7 

45.0 

42,7 

14.  I 

313.8 

316.0 

0.6 

47.7 

33.  4 

70, 

20.0 

62.0 

6452.7 

447.0 

-23.6 

-31.6 

252.9 

45.8 

4 3.7 

13.5 

314.2 

316.2 

0.6 

47.3 

34.6 

70. 

20.4 

83.  0 

6567. 9 

440.0 

-24.5 

-33.1 

253.3 

47.2* 

45.2 

13. f 

314.4 

316.  2 

0.5 

44.4 

35.5 

70. 

20.7 

64.0 

6684. S 

433.  0 

-25.  4 

-34.  5 

253.0 

47.8* 

45,7 

13.9 

314,7 

316.3 

0.5 

42.0 

36.  5 

70. 

21.0 

65.0 

6819.6 

425.0 

-26.  1 

-36.1 

252.5 

48.0* 

45,8 

14.5 

315.5 

316.9 

0.4 

38  .2 

37.6 

70, 

2 1.5 

86.0 

6956. 9 

41  7.  0 

-26.  9 

-38.1 

251  .4 

48.6* 

46.1 

15.0 

316.2 

317.4 

0.3 

33.  4 

38.  7 

70. 

21.8  , 

67.0 

7078.9 

410.0 

-27.6 

-39.0 

251.4 

49.3* 

46.7 

IS.  / 

316.9 

318.0 

0.3 

32.3 

39.5 

70. 

22.2 

6u.  0 

7202. 5 

403.0 

-28.6 

-39.6 

251.4 

49,2* 

46.6 

15.7 

317.  t 

318.  2 

0.3 

33.7 

40.9 

70. 

22.6 

69.0 

7309. 8 

397.0 

-29.7 

-40.3 

251.2 

48.2* 

45.6 

15. > 

317.1 

318.  I 

0.3 

34.5 

42.3 

71. 

23.0 

70.0 

7436.4 

390.0 

-30.7 

-4  1.2 

250.4 

47.5* 

44.8 

15.9 

317.  3 

31  8.2 

0.3 

34.7 

43.0 

71, 

23.4 

71.0 

7583. 3 

38  2.  0 

-31 . 0 

-42.1 

250.1 

49.7* 

46.8 

16.9 

317.8 

318.7 

C.2 

34.  7 

44.  2 

70, 

23.8 

72.0 

7713.7 

375.0 

-33.0 

-43.4 

250.  1 

51.5* 

48.4 

17.5 

317.9 

318.7 

0.2 

33.9 

45.6 

70, 

24.2 

73.0 

782  7.  0 

369.0 

-33.8 

-45.0 

249.9 

51.9* 

48.8 

17,8 

318.3 

319.0 

0.2 

30,7 

46.9 

TO, 

24.6 

74.0 

796  1 . 1 

362.0 

-34.6 

-46.  2 

249.5 

51.1* 

47.9 

17.*> 

319  .0 

319.6 

0.2 

29.2 

48.  I 

70, 

24.9 

75.0 

8077.7 

356.0 

-35.5 

-47.0 

248  .9 

50.5* 

4 7.1 

18... 

319.  3 

319.  8 

0.2 

29.3 

49.0 

70, 

25.3 

76.0 

81  95.  7 

350.0 

-36.  7 

-48.2 

247.5 

50  .6* 

46.8 

19,. 

319.  2 

319.7 

0.1 

28.7 

50.2 

70, 

25.7 

77.0 

8315.3 

344.0 

-37.6 

-49.3 

246.  0 

5 1.3* 

4 6.8 

20. f 

319.5 

320.0 

0.1 

28.1 

51.4 

70, 

28.1 

78.0 

8456. a 

33  7.0 

-38.8 

-50  .4 

244.4 

51.7* 

46.6 

22.7 

319.7 

320.  1 

0.  1 

27.8 

52.6 

70, 

28.4 

79.0 

8559.  2 

332.0 

-39.  7 

-51.3 

243.5 

51  .3* 

46.0 

22.9 

320  .0 

320.4 

0.  1 

27.2 

53.6 

70, 

26.8 

80.0 

8704.5 

325.0 

-40.9 

99.9 

243.  2 

51  .4* 

45.8 

23.  I 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

70, 

27.3 

81.0 

8852. 4 

318.0 

-41 . 9 

99.9 

243.2 

54  .4* 

48.5 

24. 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56. 1 

70, 

27.7 

82.0 

898  I . i 

312.0 

-43.  1 

99.9 

242.  7 

58.8* 

52.2 

27.  J 

321  .0 

999  .9 

99.9 

999.9 

57.4 

70, 

28.0 

83.0 

9089. 7 

30  7.0 

-43.8 

99.9 

242.0 

62,5* 

55,2 

29.  % 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

69, 

28.4 

84.0 

9222. 2 

301.0 

-44.4 

99,9 

240.8 

65.5* 

57,1 

32.3 

322.5 

999.9 

99.9 

999,9 

60.3 

69, 

28.7 

85.0 

9356. 7 

29  5.0 

-45.6 

99.9 

240.0 

66.9* 

57,9 

33.5 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .4 

69, 

29.3 

86.0 

9516. 6 

288.0 

-46.  1 

99.9 

2 30.4 

67  ,2* 

57,2 

35.2 

324.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63,9 

69, 

29.8 

87.0 

9632.8 

283.0 

-47.  1 

99.9 

237.7 

66.5* 

56.2 

35.6 

324.4 

999,9 

99.9 

999,9 

65.3 

69, 

30.0 

88.0 

9750.7 

278.0 

-48.0 

99.9 

2 37.1 

65.9* 

55.4 

35.  8 

324.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

66  .8 

68, 

30.4 

89.0 

9894. 1 

272.0 

-49.  3 

99.9 

237.0 

68.5* 

57,9 

36.t 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

67,  7 

68, 

30.8 

90.0 

10015.6 

267.0 

-49.9 

99.9 

238.3 

69.0* 

58.7 

36  . 'i 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .0 

68. 

31.2 

91.0 

10138. 9 

262.  0 

-51 . 1 

99.9 

2 38.8 

67  .7* 

57.8 

35.- 

325.7 

999,9 

99,9 

999.9 

71.8 

68. 

31.6 

92.0 

10264. 1 

257.0 

-51.7 

99.9 

239.4 

66.6* 

57.4 

33.9 

326.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

72.9 

67. 

32.0 

93.0 

10391. 4 

252.0 

-52.2 

99.9 

241.0 

70,1* 

61.3 

34.0 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74,4 

67. 

• ex  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET VEEN  6 AND  10  DEG 

A BY  tSMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I ME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

♦ • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  fi  DEG 
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18*  0 


STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 
tits  GMT 


TIME 

CNTCT 

HFIGMT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M7SEC 

M7SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

32. « 

94.0 

10520.8 

24  7.0 

-S3.  3 

99.9 

242.  5 

78.2* 

69.4 

36.2 

328.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

76.  1 

67. 

32.8 

95.0 

10652.3 

242.0 

-54 . 1 

99.9 

242.6 

84.0* 

74.6 

38.  6 

328.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

67. 

33.3 

96.0 

10813. 0 

236.0 

, -55.0 

99.9 

241.8 

82.9* 

73.1 

39.. 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

67. 

33.7 

97.0 

10949.5 

231.0 

-56.2 

99.9 

240.9 

72.6* 

63.4 

35.  i 

330.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

A3.1 

67. 

34.  1 

98.0 

11060.4 

227.0 

-56.8 

99.9 

239.9 

58.4* 

50.5 

29.  3 

330.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

85.3 

67. 

34. S 

99  .0 

11201 .4 

222.0 

-57.0 

99.  9 

239.  8 

49.7* 

43.0 

25. •) 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

66. 

35.0 

1 00.0 

11345.8 

21  7.0 

-56.5 

99.9 

2 43.1 

72.4* 

64.5 

32.  8 

335.4  ' 

999.9 

99.9 

999.9 

85.1 

66  . 

35.5 

10  1 .0 

11554. 3 

21  0.0 

-55.  7 

99.9 

245.2 

93.7* 

85.0 

39.4 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

66. 

35.9 

102.0 

11645.9 

207.0 

-56.3 

99.9 

245.9 

77.7* 

70.9 

31.8 

340.2 

999.9 

99,9 

999.9 

93.7 

66. 

3E.4 

10  3.0 

1 1 769. 8 

203.0 

-56.2 

99.9 

245.5 

53.5* 

48.7 

22.2 

342.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

94.4 

66  . 

36.7 

104.0 

1 1 896.2 

199.0 

-56.  5 

99.9 

245.0 

53.*-* 

48.7 

22. T 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

66. 

3 7.2 

I 05.0 

12025.0 

195.0 

-56.7 

99.9 

245.5 

73.5* 

66.9 

30.  5 

345.6 

999.9 

99,9 

999.9 

95.9 

66. 

37.6 

106.0 

12189. 8 

190.  0 

-56.  7 

99.9 

246.3 

92,5* 

84  .8 

37.1 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  7 

66. 

38.0 

107.0 

12324.7 

186.0 

-56.  8 

99.9 

246.9 

97.7* 

89.9 

38.3 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100  .9 

66. 

3F.4 

108.0 

12462. 5 

182.0 

-56.7 

99.9 

246.8 

79,8* 

73.3 

31.4 

352.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104  .2 

66. 

38.9 

109.0 

12603.4 

178.0 

-56.  7 

99.  9 

247.7 

56.2* 

52.0 

21  .. 

354  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.0 

66. 

39.2 

1 1 0.0 

1271 1.3 

175.0 

-56.3 

99.9 

249.1 

52.9* 

49.4 

18.9 

357.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

106. 1 

66  . 

39.8 

111.0 

12895.  2 

170.  0 

-56.  8 

99.9 

251  .0 

6 6.9* 

63.3 

21.3 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  7 

66. 

40.2 

1 12.0 

13045. 8 

166.0 

-57.5 

99.9 

251.4 

75.5* 

71.5 

24.  } 

360.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

109.9 

66. 

40.6 

1 1 3.0 

13160. 8 

163.0 

-58.2 

99.9 

252.0 

72.4* 

68.9 

22.  X 

361.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

112  .2 

67. 

4 1.0 

1 14.0 

13317.2 

159.0 

-58.  5 

99.9 

252.  8 

56.5* 

54.0 

16.7 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

67. 

41.4 

1 I 5.0 

13477.2 

155.0 

-58.9 

99.9 

250.6 

46.2* 

4 3.5 

IS.  3 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.5 

67. 

42.0 

1 16.0 

13641. 6 

151.  0 

-58.2 

99.9 

245.6 

51  .1* 

46.6 

21.1 

369.2 

999.9 

99.9 

999.9 

11  5.  6 

67. 

4?.S 

1 1 7.0 

13766.0 

148.0 

-58.2 

99.9 

246.  1 

63.8** 

5 8.4 

25.8 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.2 

67. 

43.0 

1 18.  0 

13940.  «. 

144.0 

-58.5 

99.9 

247.2 

75.3** 

69.4 

29.  I 

373.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

119.6 

67. 

43.6 

119.0 

14072.5 

14  1.0 

-59.  2 

99.  9 

246.5 

88.7** 

81.4 

35.3 

374.7 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

67. 

44.0 

120.0 

14207. 2 

138.0 

-59.5 

99.9 

246.1 

91.1 *♦ 

83.3 

36.  9 

376.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

125.2 

67. 

44.4 

121.0 

14390. 9 

134.  0 

-60.  3 

99.9 

246.6 

78  .6** 

72.1 

31.3 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.  1 

67. 

44.9 

122.0 

14531. 7 

131.0 

-61 .7 

99.9 

247.4 

59.74* 

55.  1 

22.9 

378.2 

999.9 

99,9 

999.9 

129.7 

67. 

45. 4 

123.  0 

14674. 8 

128.0 

-62.6 

99.9 

246.9 

49.4** 

45.4 

19.4 

379.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

130.9 

67. 

45. R 

124.0 

1 4820. 8 

125.0 

-63.  6 

99=9 

245.9 

47.9** 

43.7 

19.5 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

132.0 

67. 

46.  2 

125.0 

14969.6 

122.0 

-64.3 

99.9 

246.0 

47.5** 

43.4 

19.  4 

381.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.3 

67. 

46.7 

1 26.0 

15173. 9 

118.0 

-63.  6 

99.9 

247.3 

46.3** 

42.7 

17.3 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  8 

67. 

47.1 

1 27.0 

15278. 9 

116.0 

-63 . 6 

99.9 

248.2 

45.9** 

42.6 

17.1 

3 88.1 

999.9 

99.9 

999.9 

135.8 

67. 

4 7.7 

1 28.  0 

1 5439. 6 

11  3.0 

-63.7 

99.9 

247.4 

48.7** 

45.0 

18.7 

390.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

137.3 

67, 

4B.0 

1 29.0 

15604.5 

110.0 

-64.  1 

99.  9 

246.  7 

50.3** 

46.2 

19.9 

393.0 

999.9 

99.9 

999.9 

138.4 

67. 

48.4 

1 30.0 

15773.9 

107.0 

-63.9 

99.9 

245.5 

50.4** 

45.9 

20,9 

396.5 

999.9 

99.9 

999.9 

139.7 

67, 

49.0 

131.0 

15948. 3 

10  4.  0 

— 63.  6 

99.9 

243.5 

51  .2** 

45.8 

22.9 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

141.2 

67. 

49.4 

132.0 

16127. 8 

10  1.0 

-64. 1 

99.9 

242.4 

50.5** 

44.8 

23.4 

402.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

142.6 

67, 

49.8 

1 33.  0 

16312. 0 

98.0 

-65.  1 

99.9 

241.5 

44.4** 

39.0 

21.2 

404.3 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

67, 

50.2 

134.0 

16437.2 

96.0 

-66.  5 

99.9 

240.  8 

35.2** 

30.7 

17,1 

403.9 

999.9 

99.9 

999.9 

145.2 

67, 

50.7 

1 35.0 

I662S. 9 

93.0 

-67.5 

99.9 

241  .7 

26.6** 

23.4 

12.  i 

405.6 

999.9 

99.9 

999.9 

145.7 

66* 

51*1 

1 36.0 

16759. 8 

9 1.  0 

-67.  5 

99.9 

244.3 

28.1** 

25.3 

12.2 

408.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.  7 

66. 

51.8 

1 37.0 

17030.4 

87.0 

-67.  7 

99.9 

246.4 

45.7** 

41.9 

18.3 

413.0 

999.9 

99.9 

999.9 

147.6 

66. 

52.3 

1 38.  0 

17170. 1 

85.0 

-68.6 

99.9 

246.5 

54.3** 

49.8 

21.7 

414.0 

999.9 

99.9 

999.9 

148.9 

66  . 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 A.^0  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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TI  ME 
MIN 

52.9 

53.5 

S«.t 
5*. 8 

55.3 

56.0 
56.  T 

57.4 

58.  1 

58.9 

59.6 

60.  4 

61.3 

62.0 

62.9 

63.9 

64.8 

65.7 
66.  8 
68.0 

69.1 

70.3 
71  .8 

73.3 

75.1 
77.0 


STATION  NO.  304 
MATTERAS.  NC 


cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

6 

DIR 

FEBRUARY  1975 
Ills  G MT 

SPEED  U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

161  18 

RANGE 

. 0 
AZ 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 39. C 

17385.4 

82.0 

“68  • 6 

99.9 

246.5 

49.044 

4 5.0 

19.  5 

418.3 

999.9 

99,9 

999  ,9 

152.2 

66. 

1 40.0 

17608.  6 

79.0 

-68«  8 

99.9 

246.1 

35.044 

32.0 

14.2 

422.3 

999,9 

99,9 

999,9 

152.3 

66. 

14  1 .0 

17840.4 

76.0 

-68.6 

99.9 

242.9 

26.544 

23.6 

12.1 

427.5 

999.9 

99.9 

999.9 

ISA.  1 

66. 

142.0 

18081.7 

73.0 

-68*6 

99.9 

2 39.1 

22.144 

19.0 

11.  * 

432.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

154  ,7 

66. 

143.0 

18248. C 

7 1.  0 

-6<>*  C 

99.9 

242.2 

27.244 

24.1 

12.7 

435.0 

999.9 

99.9 

999,9 

155.  1 

66. 

144.0 

18506.3 

68.0 

-68.8 

99.9 

245.9 

28.544 

26.0 

It./ 

440.8 

999.9 

99.9 

999.9 

157 .1 

66. 

145.0 

18684. 6 

66.  0 

“69.7 

99.9 

246.4 

1 9 .0  4 4 

17.4 

7.0 

442.7 

999.9 

99.9 

999.9 

157.6 

66. 

146.0 

16964.7 

63.0 

“65.  5 

99.9 

246.4 

28.844 

26.4 

11.3 

457,9 

999.9 

99.9 

999  .9 

158.4 

66. 

147.0 

19161. 9 

61.0 

-63.4 

99.9 

247.2 

36.54 

33.6 

14>  1 

4 66.  9 

999.  9 

99,9 

999.9 

160  .0 

66. 

148.0 

19471. 1 

58.0 

-64.3 

99.9 

258.3 

12.84 

12.6 

2.6 

471  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

162.2 

66. 

1 49.0 

19685.4 

56.0 

-64.9 

99.9 

54.0 

12.14 

-9.8 

-7.  1 

474.9 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .4 

66. 

1 50.0 

20020. 7 

53.  0 

-65.  7 

99.9 

73.7 

5 .6  4 

-5.4 

-1.6 

480.6 

999.9 

99.9 

999.9 

160. 3 

66. 

151.0 

20254.4 

5 1.0 

-65.  7 

99.9 

243.0 

16.1  4 

14.3 

7.3 

485.9 

999.9 

99.9 

999.9 

160.7 

66. 

152.0 

20624. 4 

48.0 

-63.9 

99.9 

256.9 

24.84 

24.2 

S.  6 

498.6 

999,9 

99.9 

999.9 

162.2 

66. 

1 53.0 

20885. 2 

46.0 

“63.  9 

99.  9 

258.8 

21  .24 

20.8 

4.1 

504  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

162.5 

67. 

1 54.0 

21299.9 

43.0 

-62.4 

99.9 

249.8 

30.24 

28.3 

10.  4 

518.3 

999.9 

99.9 

999.9 

164  .9 

67, 

1 55.0 

21593. 8 

4 1.  0 

-62.  6 

99.9 

257.2 

9.3  4 

9.0 

2.0 

524.9 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  0 

67. 

156.0 

22061.6 

38.0 

-63.4 

99.9 

252.6 

15.74 

14.9 

4.7 

534.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.0 

67. 

1 57.  0 

22393. 9 

36.0 

“63.2 

99.9 

287.9 

6.24 

5.9 

- 1.9 

543.3 

999,  9 

99.9 

999,9 

167.2 

67. 

158.0 

22746.0 

34.0 

-62.  e 

99.9 

270.8 

12.84 

1 2.8 

-0.2 

553  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  a 

67, 

1 59.0 

2331 5. 9 

31.0 

-62.4 

99.9 

254.2 

65.1  4 

6 2.7 

17.  8 

569.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

170  .6 

67, 

160.0 

23946. 6 

28.0 

“60*  8 

99.9 

259.7 

27.7  4 

27.3 

5.0 

590.5 

999.9 

99.9 

999.9 

174.6 

67. 

161.0 

24407.6 

26.0 

-60.0 

99.9 

40.  1 

21.14 

-13.6 

-16,  2 

603.1 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

67, 

162.  0 

251 72. 4 

23.0 

-59.5 

99.9 

251.9 

66.34 

63.0 

20.  6 

628.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

175,7 

68. 

163.0 

25742.6 

2 1.0 

-58.9 

99.9 

270.8 

10.7 

1 0.7 

-0.2 

647.0 

999.9 

99.9 

999.9 

178.3 

68. 

1 64.0 

2671 1.0 

18.0 

“58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

677,2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO. 
MATT ERAS. 


304 

NC 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  t®®  22«.  ® 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COAP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/Sf*C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

3.9 

4.0 

1011.2 

10.6 

7.  1 

250.0 

5.1 

4.8 

Ii7 

283.7 

299.8 

6.3 

79.0 

0.0 

0. 

0.  1 

4.0 

22.2’ 

1,009.0 

10.7 

7.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

264.0 

300.2 

6.3 

78.3 

999.9 

999. 

0.3 

5.0 

113.4 

998.0 

9.  1 

5.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.2 

297.6 

5.6 

76.8 

999.  9 

999. 

0.7 

6.0 

222.  1 

985.0 

8.8 

. 4.5 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

283.8 

297.8 

5.4 

74  .6 

999.9 

999. 

1.0 

7.  0 

31  5.  e 

974.0 

12.6 

4.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99  <9 

288.6 

303.  1 

5.5 

58.3 

999.9 

999. 

1.2 

8.0 

411.1 

963.0 

12.  4 

3.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.3 

302.5 

4.9 

52.6 

999.9 

999. 

1.7 

9.0 

498.5 

953.0 

1 1 .7 

2.5 

,255.2 

1 1 .8 

11.4 

3.0 

289.4 

302.3 

4.8 

53.2 

0.9 

68. 

1.9 

10.0 

595.6 

94  2.0 

11.3 

1.7 

i -'2  56.0 

12.0 

1 1 .6 

2.9 

289.9 

302.3 

4.6 

51.6 

1.0 

69. 

2.2 

1 1.0 

702.7 

930.0 

11.1 

0.8 

256*.  9 

12.4 

1 2.  1 

2.8 

290.8 

302.6 

4.4 

48.8 

1 .2 

71. 

2.7 

12.0 

792.  8 

920.0 

10.4 

0.2 

258.3 

13  .4 

1 3.2 

2.7 

290.9 

302.4 

4.2 

49.2 

1 .6 

72. 

2.9 

13.0 

892.8 

909.0 

9.  5 

-0.  8 

2 59.0 

13.9 

13.6 

2.7 

291.0 

301  .8 

4.0 

48.5 

1.8 

73. 

3.1 

14.0 

984.5 

899.0 

8.8 

-0.8 

260  .3 

14.5 

14.2 

2 4 

291.2 

302.1 

4.0 

SC. 9 

2.0 

73. 

3.5 

15.0 

1076. 9 

889.  0 

7.  9 

-0.5 

264.0 

15.7 

15.7 

1 .6 

291  .2 

302.5 

4.2 

55.  3 

2.  3 

74. 

3.8 

16.0 

1 198.4 

876.0 

7.6 

-0.5 

265.  8 

17.4 

17.3 

1 .3 

292.1 

303.6 

4.2 

56.8 

2.6 

76. 

4.  1 

1 7.  0 

1 283. 5 

86  7.0 

7.0 

-1.9 

267.0 

19.0 

1 8.9 

1 oO 

292.4 

302.  9 

3.8 

53.0 

2 .9 

77. 

4.3 

18.0 

1378. 7 

857.0 

6.  2 

-3.  2 

267.3 

1 9.9 

1 9.9 

0.9 

292.4 

302.2 

3.5 

51  .0 

3.2 

78. 

4.8 

19.0 

1474.9 

84  7.0 

5.7 

-3.4 

267.9 

22.4 

22.4 

0.8 

292.8 

302.6 

3.5 

52.0 

3.8 

79. 

S.O 

20.0 

1572. 0 

83  7.  0 

5.  2 

-2.5 

268.0 

23.5 

23.5 

o.e 

293.3 

303.9 

3.8 

57.6 

A.  1 

00. 

5.3 

21.0 

1689. 8 

825.0 

4.3 

-2.6 

268.4 

25.  1 

25.  1 

0.7 

293.7 

304.3 

3.8 

60.7 

4.5 

81  . 

5.7 

22.0 

1789. 1 

81  5.0 

3.7 

-1.5 

268.2 

28.0 

27.9 

0.9 

294.0 

305.  6 

4.2 

68.8 

5.1 

82. 

B.O 

23.0 

I 889.2 

B05.0 

2.  5 

-1.5 

267.8 

30.5 

30.5 

1 . 2 

293.9 

305.6 

4.3 

74  .7 

5.6 

82. 

6.2 

24.0 

1980.2 

796.0 

2.0 

1 .0 

265.5 

30.9 

30.8 

2.  4 

294.4 

308.6 

5.2 

93.1 

6.0 

83. 

6 .6 

25.0 

2082.  3 

78  6.  0 

1 . 7 

-4.1 

261  .2 

31  .7 

31.4 

4.9 

294.9 

304.9 

3.6 

65.  2 

6.  8 

S3. 

6.9 

26.0 

2196.6 

775.0 

4.7 

-12.4 

258.5 

32.3 

31.7 

6.S 

299.1 

304.7 

1.9 

27.6 

7.4 

83. 

7.2 

27.  0 

2302. 5 

765.0 

5.7 

-12.3 

256.2 

33.0 

32.0 

7.9 

301.3 

307.  0 

1.9 

25.9 

8 .0 

82. 

7.6 

28.0 

2399.3 

756.0 

5.  3 

-10.  5 

253.  8 

34.0 

32.7 

9.5 

302.0 

300.7 

2.3 

30.7 

0.7 

81. 

7.9 

29.0 

2497.  1 

747.0 

5.5 

-1  1 .0 

252  .7 

34.9 

33.3 

10>4 

303.2 

309.7 

2.2 

29.2 

9.3 

81  . 

l>.2 

30.0 

2607.  1 

73  7.  0 

4.  7 

-1  1 .6 

252.0 

35.5 

33.7 

1 1 .0 

303.4 

309.8 

2.  1 

29.6 

10.  0 

00. 

8.6 

31.0 

2707. 0 

728.0 

3.7 

-12.3 

251 . 1 

35.9 

34.0 

116 

303.4 

309.5 

2.0 

29.9 

10.9 

80. 

8.9 

32.  0 

2796. 6 

72  0.0 

2.7 

-13.1 

250.6 

35.9 

33.8 

1 1.9 

303.2 

309.  0 

1.9 

30.0 

11  .5 

79. 

9.  1 

33.0 

2909.6 

710.0 

2.0 

-13.7 

250.4 

35.9 

33.8 

12.0 

303.7 

309.4 

1.9 

30.0 

11.9 

79. 

9.6 

34.0 

3012.3 

70  1.0 

0.9 

-14  .2 

249.9 

35.8 

33.7 

12.3 

303.6 

309.0 

1.8 

31 .1 

13.0 

78. 

9.9 

35.0 

3104. 3 

693.  0 

-0.  4 

-14.7 

249.7 

35.7 

33.5 

1 2l4 

303.2 

308.5 

1.8 

32.  0 

13.6 

78. 

10.2 

36.0 

3243. 8 

68  1 .0 

-1.3 

-15.3 

249.4 

35.4 

33.2 

12.  5 

303.6 

308.0 

1 .7 

33.5 

14.3 

77. 

10.7 

37.0 

3337. e 

673.0 

-2.2 

-15.1 

248.7 

34  .7 

32.3 

12  6 

303.  6 

308.9 

1.8 

36.5 

15.3 

77. 

10.9 

38.0 

3444.6 

664.0 

-3.  1 

-1  5.  9 

248.4 

34.4 

32.0 

12  7 

303.7 

308.8 

1 .7 

36.5 

IS. 8 

76, 

1 1.2 

39.0 

3552.4 

655.0 

-4.1 

-16.7 

247.9 

34.0 

31.5 

12.8 

303.9 

308.7 

1.6 

36.5 

16.3 

76. 

t 1 .6 

40.0 

3649.  2 

64  7.  0 

-S.  1 

-18.1 

247.3 

33.5 

30.9 

13.0 

303.7 

308.1 

1.4 

35.  0 

17.  1 

76. 

12.0 

41.0 

3783. 9 

636.0 

-5.4 

-19.3 

246.8 

33.3 

30.6 

13.1 

304.9 

308.9 

1.3 

32.5 

18.0 

75. 

12.2 

42.  0 

3883.  1 

628.0 

-6.3 

-19.9 

246.6 

33.3 

30.6 

13.2 

305.0 

308.  8 

1.2 

32.8 

18.3 

75, 

12.7 

43.0 

3983.2 

620.0 

-7.  3 

-20.4 

246.  5 

33.6 

30.8 

13  .4 

304.9 

308.7 

1 .2 

34 .1 

19.3 

75, 

12.9 

44.0 

4096.9 

61  1.0 

-8.1 

-18  .6 

246  .7 

3^.9 

31.1 

13  4 

305.4 

309.8 

1.4 

42.3 

19.7 

75, 

13.2 

45.0 

4199. 3 

60  3.  0 

-8.  6 

-18.4 

247.6 

34  .6 

32. C 

13  .2 

305.8 

310.4 

I.S 

44.  8 

20.3 

74, 

1 3.6 

46  .0 

4302. 7 

595.0 

-9.  5 

-19.0 

249.0 

36.0 

33.6 

12.9 

306.0 

310.4 

1.4 

45.7 

21.1 

74. 

13.9 

47.  0 

4420.3 

586.0 

-10.1 

-18.7 

249.8 

37.1 

34.8 

12.8 

306.7 

311.3 

1.5 

49.3 

21  .8 

74. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET»(EEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1415  CRT  100  226.  0 


TJ  ME 

CNTCT 

HFTGMT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

□ IR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.2 

4R* *•0 

4526.1 

578.0 

-11. 1 

-19. 1 

249.  a 

38.1 

35.7 

1 3.  1 

306.7 

31  i .2 

1.5 

Si  .6 

22.5 

74. 

14.  A 

49*  0 

461  9.7 

S7  1.C 

-11.5 

-18.9 

249.2 

39  .1 

36.6 

13.9 

307.3 

31  1.9 

1.5 

63.9 

23.4 

74. 

1 4.9 

SO.O 

4727.8 

563.0 

-12.  1 

-19.  8 

248.4 

39.7 

36.9 

14^6 

307.8 

312.2 

1 .4 

52.5 

24.1 

74. 

15.2 

51.0 

4878.6 

552.0 

-12.6 

-20.6 

247.7 

39.5 

36.5 

15  0 

308.  9 

313.1 

1.3 

51  .2 

24.8 

73. 

15.6 

52*0 

4975. g 

54  5.  0 

-13.5 

-21.5 

246.9 

38.5 

35.4 

15  .1 

309.0 

313.0 

1.3 

50.  e 

25.  9 

73. 

15.9 

S5.0 

5088. 4 

537.0 

-14.0 

-22.5 

246.4 

37.6 

34.5 

15  1 

309.6 

313.3 

1.2 

40  .4 

26  .6 

73. 

16.  2 

54.  0 

5202.2 

52  9.  0 

-14.7 

-23.  E 

246.1 

38.2 

34.9 

15.5 

310.  1 

313.  6 

t.t 

47.  I 

27.  1 

73. 

1 6.f. 

55.0 

5303.0 

522.0 

-15.4 

-24.  4 

246.  1 

40.2 

36.8 

16.3 

310  .5 

313.7 

I .0 

45.7 

27.8 

73. 

1 7.  0 

5<S«0 

5448.  8 

51  2.0 

-16.4 

-25.8 

246.4 

43.3 

39.  6 

17.  3 

311.0 

313.9 

0.9 

43.6 

29  .0 

72. 

17.2 

57r0 

5552. 3 

505.  C 

-16.  8 

-26.5 

246.6 

43.7 

40.1 

17  ,3 

3 11.7 

314.5 

0.9 

42.6 

29.6 

72. 

17.7 

sa.o 

5672.3 

497.0 

-16.8 

-27.4 

247.2 

44.3* 

40.  9 

17  2 

313.1 

315.8 

0.8 

39  .3 

30  .9 

72. 

18. 0 

f=g.  0 

5778.  7 

490.  0 

-17.5 

-29  i 1 

247.5 

44.2* 

40  .8 

16  i9 

313.6 

315.9 

0.7 

35.4 

31  .6 

72. 

18.2 

60  .0 

5901.9 

482.0 

-18.  2 

-30.3 

247.6 

44.3* 

40.9 

16.8 

314.2 

316.3 

0.6 

33.4 

32.2 

72. 

1 8.7 

61.0 

6011.1 

475.0 

-18.6 

-31.6 

247.9 

44.0* 

40.7 

16.  6 

315.0 

316.  9 

0.6 

31.0 

33  .6 

72. 

19.0 

62.0 

6121.6 

46  e.  0 

-19.  5 

-32.2 

247.7 

43.5* 

40.3 

16  .6 

315.1 

317.0 

0.5 

31.4 

34.5 

72. 

19.2 

63. G 

6249.4 

460.0 

-20^8 

-33.7 

247.  4 

43.5* 

40.2 

16.7 

3 15.  2 

316.8 

0.5 

30 .1 

34  .9 

72. 

19.  7 

64.0 

6362. 6 

45  3.  0 

-21.6 

-34.4 

247.1 

44  .7* 

41.1 

17.3 

315.5 

317.  1 

0.5 

30.1 

36.  1 

71. 

20.0 

65.0 

6477.2 

446.0 

-22.  5 

-34.  7 

247.4 

46.4* 

42.8 

17.8 

315.8 

317.3 

0.4 

31  .7 

36.8 

71. 

20.2 

66.  0 

6609. a 

438.0 

-23.8 

-35.6 

247.8 

47.1* 

43.7 

17  8 

315.7 

317.  1 

0.4 

32.6 

37  .4 

71  . 

20.7 

67.0 

6727.  2 

43  1.  0 

-24.  9 

-36.6 

248.5 

46.9* 

43.6 

17.2 

315. 8 

317.1 

0.4 

32.6 

39.  0 

71. 

21.0 

6R.0 

6846.  1 

424.0 

-25.7 

-37.  ! 

248.4 

44.8* 

41.7 

16.5 

316.2 

317.5 

0.4 

33.2 

40.1 

71  . 

21.2 

eg.  0 

6966.  5 

41  7.  0 

-26.  9 

-38.3 

247.8 

43.3* 

40.0 

16.3 

316.2 

317.  3 

0.3 

32.9 

40.5 

71  . 

21.7 

70.0 

7070.9 

41  1.0 

-27.  5 

-38.  9 

246.3 

41  .3* 

37.8 

16-6 

316.8 

317.9 

0.3 

32.3 

41.5 

71. 

22.  1 

71.0 

7212.0 

40  3.0 

-28.7 

-40  .4 

245.5 

42.2* 

38.4 

17.5 

317.0 

318.0 

0.3 

30.9 

42  .3 

71  . 

22.5 

72.0 

7337.  3 

396.  0 

-29.  5 

-41.3 

245.4 

44.0* 

40.0 

16  .3 

317.5 

318.4 

0.3 

30.3 

43.  8 

71. 

22.9 

73.0 

7446. 1 

390.0 

-30.3 

-42.  t 

246.2 

44.3* 

40.5 

17.9 

317.9 

318.7 

0.2 

30  .0 

44  .6 

70. 

23.  I 

74.0 

7574.  7 

383.0 

-31.4 

-43. C 

246.5 

44  .4* 

40.7 

17.7 

318.  1 

318.  9 

0.2 

30.4 

45.  1 

70. 

23.6 

75.0 

7686.  3 

377.0 

-32.  4 

-43.  7 

247.0 

44.8* 

41.2 

1 7.5 

318.1 

318.8 

0.2 

31  .3 

46.5 

70. 

23.9 

76.  0 

7799. 2 

37  1.0 

-33.3 

-4  4.0 

246.7 

45.9* 

42.  2 

18.  2 

318.5 

319.  2 

0.2 

32.6 

47.4 

70. 

24.2 

77.0 

7913.6 

365.  0 

-34.  2 

-44.6 

246.5 

48.0* 

44.1 

19.1 

318.7 

319.4 

0.2 

33.  7 

48.  1 

70. 

24.7 

78.0 

8029.3 

359.0 

-35.3 

-45  .6 

246.5 

52.0* 

47.7 

20.7 

318.7 

319.4 

0.2 

33  .7 

49.5 

70. 

25.0 

7g.o 

8166.  3 

3S2.  0 

-36.  1 

-46.1 

246.7 

54  .0* 

49.6 

21  ,4 

319.4 

320.  1 

0.2 

34.6 

50.8 

70. 

25.3 

RO.O 

8285.3 

346.0 

-37.  4 

-46.  C 

246.  5 

S3. 3* 

48.8 

21  .3 

319.3 

320.0 

0.2 

39.5 

51.7 

70. 

25.9 

31.0 

8426.  1 

339.0 

-38.6 

-46.7 

246.0 

52.2* 

47.6 

21.3 

319.5 

320.  1 

0.2 

41  .B 

53.4 

70. 

26.2 

82.0 

854  8.  S 

333.0 

-39.  6 

-47.8 

245.6 

53.8* 

48.9 

22.2 

319.8 

320.3 

0.  1 

40.8 

54.  3 

70. 

26.7 

83.0 

8651.9 

328.0 

-40  .0 

99.9 

244.6 

58,1* 

52.5 

24.9 

320.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.9 

70. 

27.0 

84*0 

8777.  7 

322.0 

-61.3 

99.9 

243.8 

60  .7* 

54.4 

26.8 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

70. 

27.3 

85«C 

8905.2 

316.0 

-42.  2 

99.9 

242.  8 

57.9* 

51.5 

26.5 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

69. 

27.9 

86.  0 

9034.6 

310.0 

-43.5 

99.9 

241.3 

50.5* 

44.  3 

21.2 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60  .5 

69. 

28.2 

87.0 

9165.  8 

304.  0 

-44.  2 

99, < 

241  .6 

50.6* 

44.5 

24  .1 

321  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.0 

69. 

28.7 

88.0 

9276. 7 

299.0 

-45.2 

99.9 

242.6 

56.8* 

50.5 

26.1 

321.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.2 

69.. 

29.0 

ag.o 

941  1. 8 

293.0 

-46.  3 

99.9 

243 .1 

6 2.6* 

55.8 

28.4 

322.3 

59.  9 

99.9 

999.9 

63.7 

69. 

29.2 

90.0 

9525.9 

288.0 

-47.  3 

99.  9 

242.  e 

63.4* 

56.4 

29.0 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

CA.S 

69. 

29.8 

91.0 

9641.4 

283.0 

-48.4 

99.9 

241.6 

62.6* 

55.  1 

29.8 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

69. 

30.0 

92.0 

9782. 3 

27  7.  0 

-49.  2 

99. S 

241.1 

61  .2* 

53.6 

29.6 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  8 

68. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


TI  ME 
M IN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

30.3 

93.0 

9901, S 

30.8 

94.0 

10022.4 

31.1 

9S.0 

10I4S.2 

31*5 

96.0 

10295. 0 

31.9 

97.0 

10422.0 

32.1 

98.0 

10551. 0 

32.6 

99.0 

10655.7 

32.9 

1 00.0 

10788.8 

33.2 

101.0 

10979. 7 

33. S 

102.0 

11091.3 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

MB 

OG  C 

OG  C 

272.0 

-50.3 

99  .f 

26  7.0 

-50.9 

99.  ■■ 

26  2.0 

-51.9 

99. 

256.0 

-53.  0 

99,9 

251.0 

-53.7 

99.9 

24  6.0 

-54 .8 

99.9 

24  2.0 

-55.  4 

99.  j 

237.0 

-55.7 

99. 

230.  0 

-55.  7 

99.  <• 

226.0 

-56.2 

99. r 

ST*r ION  NO . 30* 

HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 
IA15  GMT 


OIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

240.3 

59.44 

51.6 

239.3 

56.84 

48.8 

238.6 

53.54 

45.  7 

236.7 

44  .24 

37.0 

243.  8 

76.  1 

68.3 

999.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT 

M/<  EC 

DG  K 

OG  K 

2?'.  4 

323.4 

999.9 

29.0 

324.2 

999.9 

27.9 

324.  6 

999.9 

24.2 

325.  1 

999.9 

33.6 

325.9 

999.9 

99.9 

326.0 

999.9 

99  .9 

326.8 

999.9 

99.9 

328.2 

999,9 

99.9 

331.1 

999.9 

99.9 

331  .9 

999.9 

too  226.  0 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

999.9 

68.4 

68. 

99.9 

999.9 

70.  S 

68. 

99.9 

999  .9 

71  ,7 

68. 

99.9 

999.9 

72,0 

68. 

99.9 

999.9 

73,8 

68. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999  .9 

999  ,9 

999. 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  159  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P : 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

5.1 

4.0 

1010.1 

14.  3 

9.  » 

240.0 

5.7 

O.A 

6.0 

1 13.9 

997.0 

11.8 

T.f 

247,0 

9,5 

O.A 

7.0 

1 89.  e 

988.  0 

11.1 

7.  i 

248.1 

9,9 

I.O 

n.o 

274.  7 

978.0 

10.5 

6.3 

248.8 

1 1,5 

I.  A 

9.0 

369.3 

967.0 

12.0 

4 . j 

251 . 1 

13,0 

1.7 

10. c 

456.3 

957.0 

11.6 

2.  5 

252.  9 

13,7 

2.1 

11.0 

561.8 

945.0 

1 I .3 

-0.4 

254.7 

14,5 

2.4 

1 2.0 

650.  6 

935.  0 

11.3 

-4.1 

254.5 

15,3 

2.7 

1 3.0 

740.3 

925.0 

10.9 

-4  .4 

255.6 

15,5 

3.0 

14.0 

830.  8 

915.0 

10.4 

-5. 3 

257.2 

15,5 

3.3 

15.0 

922.1 

90  5.0 

10.0 

-6.  3 

260.  7 

16,0 

3.7 

16.0 

1042.2 

892.0 

9.6 

-8.  J 

263.5 

17.7 

4.0 

17.0 

1 126.  2 

88  2.  0 

8.  7 

-8.  •. 

264,2 

19.5 

4.3 

18.0 

1 220.3 

873.0 

8.2 

-6.2 

262.7 

21.8 

4.6 

19.0 

1315.3 

863.0 

7.7 

-5.3 

261.6 

23,8 

4.S 

20.0 

1401.6 

854.0 

7.  1 

-2.  0 

261. 0 

24.7 

5.2 

21  .0 

1508. 1 

84  3.0 

6.3 

— 1.6 

260.7 

26.4 

5.5 

22.0 

1 605. 9 

833.  0 

5.  4 

-2.  J 

261  .0 

27.6 

5.7 

23.0 

1704. S 

823.0 

4.5 

-2.3 

260.9 

28,4 

F.  1 

24.0 

1794. 0 

81  4.0 

3.7 

-2.  5 

260.9 

29.3 

6.4 

25.0 

1884.2 

80  5.0 

2.  7 

-2.  2 

261.4 

2 8.4 

6.7 

26.0 

1995.5 

794.0 

1 .7 

-2.  1 

261  .3 

2s.a 

7.1 

27.0 

2097. 6 

78  4.  0 

0.  8 

-5.6 

260.5 

30.2 

7.4 

28.0 

2190.4 

77  5.0 

0.4 

-2.6 

259.2 

31.4 

7.7 

29.0 

2284.3 

766.0 

1 .6 

-18.6 

257.8 

32,6 

8.1 

30.0 

2379. 7 

75  7.0 

2.9 

-22.  3 

256.2 

34.0 

8.4 

31  .0 

2476.4 

748.0 

2.7 

-30.1 

255.4 

34.6 

8.7 

32.0 

2574.  1 

739.  0 

2.  1 

-21.0 

254.7 

34  .8 

9.1 

33.0 

2672. 9 

730.0 

1 .6 

-21.7 

254.0 

34.8 

9.4 

34.  0 

2772. 6 

721.0 

0.8 

-18.6 

253.7 

34.6 

9.7 

35. 0 

2862.2 

713.0 

0.  4 

-16.  T 

253.6 

34.6 

I 0.2 

36.0 

2986. S 

70  2.0 

-1.0 

-16.3 

254.0 

35.1 

10.5 

37.0 

3078. 0 

69  4.  0 

-1.2 

-17.1 

254.3 

35.8 

10.9 

38.0 

3181.8 

685.0 

-2.2 

-18.9 

254.  1 

37.2 

1 1.3 

39.  0 

3286. 7 

676.0 

-3.0 

-12.6 

253.3 

38.0 

1 I.S 

40.0 

3381.0 

668.0 

-3.  S 

- 13.  7 

252.9 

38.4 

1 1.9 

41.0 

3500.0 

658.0 

-4.4 

-15.2 

251.4 

39.3 

12.3 

42.0 

360  8.  5 

649.  0 

-5.  0 

-12.  ) 

250.5 

41  .04 

12.6 

43.0 

3705. 8 

64  1.0 

-5.  9 

-13.1 

2SG.2 

42,34 

12.9 

44.  0 

3804. 2 

633.0 

—6 . 6 

-13.9 

250.  I 

43.44 

13.3 

45.0 

3903. 4 

625.0 

-7.  5 

-13.  1 

249.  8 

43.44 

13.7 

46.0 

4016.2 

616.0 

-8.6 

-12.9 

249.2 

42.24 

14.  t 

47.0 

41 17.5 

60  8.0 

-9.  1 

-13.2 

248.5 

40.6  4 

14.5 

48  .0 

4219.9 

600.0 

-10.1 

-13.6 

248.0 

39.54 

14.8 

49.0 

4323.3 

592.0 

-10.9 

-13,  » 

248.1 

39.24 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  BAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V C9MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

4,9 

2.9 

287.6 

306.3 

7.2 

71  .0 

0.0 

0. 

8.  e 

J.6 

2 86.  1 

303,3 

6.6 

75.8 

0.3 

51  • 

9.2 

J.7 

286.1 

302.8 

6.4 

76.5 

0.  4 

54. 

I 0,  7 

.1 

206,3 

302.2 

6.1 

74.4 

0 «6 

59. 

12.3 

-.2 

208.7 

303.  3 

5.5 

60.4 

0 .9 

63. 

13.1 

' .0 

289.0 

302.0 

4.8 

53.8 

1.2 

65. 

1 4.0 

3.  8 

2 89<e 

300,3 

3.9 

44.5 

1 .5 

67. 

14.7 

4.1 

290.3 

298.7 

3.0 

33.  8 

1. 8 

68. 

15.0 

3.9 

290.9 

299.1 

3.0 

33.8 

2.0 

69, 

15.1 

. 4 

291.2 

299.  0 

2.8 

32.8 

2 .3 

69. 

15.8 

,..6 

291  .7 

298.8 

2.5 

29.8 

2.6 

71. 

17,5 

’.0 

292.  5 

298.8 

2.2 

26  .6 

3.0 

72. 

19.4 

’.0 

292.4 

299. 1 

2.4 

29.  5 

3.  3 

73, 

21.6 

2.8 

292.8 

300.6 

2.8 

35.5 

3 .7 

75. 

23.6 

3.5 

293.3 

301. 7 

3.0 

39.3 

4.1 

75, 

24.4 

3.8 

293.7 

304 .4 

3.9 

52.2 

4.4 

76. 

26.0 

..  3 

293.9 

305.1 

4.0 

57.6 

5.0 

76. 

27.2 

- .3 

294.0 

305.0 

4.0 

58.9 

5.  S 

77. 

28.0 

- .5 

2 94.1 

305.0 

3.9 

61  .2 

5.0 

77, 

28.9 

^..6 

294.  1 

304.9 

3.9 

63.5 

6 .5 

77, 

28.1 

4,2 

294.0 

30  5.2 

4.1 

TO.I 

7.0 

78. 

28.5 

4.  3 

294.2 

305.6 

4.1 

75,8 

7.5 

78. 

29.8 

5.0 

294 . 1 

303.1 

3.2 

62.  3 

8.  2 

78. 

30.  a 

J.9 

294.0 

306.1 

4.1 

80.0 

8.8 

79. 

31  .9 

J.9 

296.6 

300.  I 

1.1 

20.5 

9.3 

79. 

33.1 

4.1 

299.0 

30  1 .5 

0.8 

13.0 

10. 1 

78. 

33.5 

3.7 

299.  8 

301 . 1 

0.4 

6.5 

10.8 

70. 

33.6 

9.2 

300  .2 

303.2 

1.0 

16.  1 

11.5 

70, 

33.4 

9.6 

300.7 

303.5 

0.9 

15. T 

12.3 

78. 

33.2 

9.7 

300.9 

304.  6 

1.2 

21  .5 

12.9 

77, 

33.2 

>1.8 

301  .5 

305.9 

1 .4 

26.2 

13.5 

77. 

33.  8 

9.7 

301.3 

305.9 

1.5 

30  .0 

14.6 

77, 

34.5 

».7 

302.1 

306.5 

1.4 

28.6 

15.  1 

77, 

35.  B 

1 •1.2 

302.0 

305.9 

1.3 

26,7 

16.0 

77. 

36.4 

10.9 

302.4 

308.  8 

2.  1 

47.4 

17.0 

77, 

36,7 

1 1 .3 

302.9 

308.9 

2.0 

45.1 

17,5 

77. 

37,3 

12.5 

303.  1 

308.5 

1.8 

42.5 

IB. 3 

76. 

38.6 

1 J.7 

303,7 

310.2 

2.2 

53.6 

19.  3 

76. 

39.8 

1 1.4 

303.7 

310.2 

2.2 

56.5 

20.0 

76. 

40.8 

1 4.8 

304.0 

310.  2 

2.  1 

56.3 

20.8 

76. 

40.7 

13.0 

304.1 

310.7 

2.2 

64.1 

21.9 

75. 

39.5 

15.0 

304.2 

31  1.0 

2.3 

70.5 

23.0 

75. 

37.7 

14.9 

304.6 

31  I .4 

2.3 

72.3 

24.  0 

75. 

36.6 

14.8 

304.6 

311.3 

2.2 

76.1 

24.6 

75. 

36.3 

14.6 

305.0 

311.  8 

2.3 

81  .5 

25.6 

74, 

STATION  NO.  304 
HAT T ERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1715  G»«T  IS9  la. 


TI 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P T 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

1 5.3 

50.0 

4427.8 

584.0 

-11.6 

-16.3 

248.5 

39.0* 

36.3 

11.3 

305.3 

310.8 

1.8 

67.9 

26,7 

n 

15.7 

51.0 

4560. 1 

574.0 

-12.3 

-19.8 

249.5 

39  .a  * 

37.3 

14.0 

305.9 

310.  2 

1.4 

53.3 

27.6 

16.0 

52.0 

4667.3 

566.0 

-13.0 

-19.9 

250.4 

41  .0* 

38.6 

13.7 

3C6.3 

310  .6 

1 .4 

55.9 

28.4 

16.4 

53.0 

4762.0 

559.0 

-13.7 

-22.3 

251.9 

41.9* 

39.9 

1 3.0 

306.  5 

310.  I 

I . I 

48  .0 

29.3 

16.7 

54.0 

4871. 6 

55  1.  0 

-14.2 

-22l5 

252.6 

41.7* 

39.8 

12.5 

307.1 

310.7 

1.  1 

49.5 

30.2 

1 7.0 

55.0 

4968.5 

54  4.0 

-14.7 

-23. 3 

253.2 

4 1.0* 

39.  3 

11.9 

307.7 

311.2 

1.1 

49.0 

31  .2 

17.4 

56.  0 

5094. 7 

535.0 

-15.2 

-23.5 

253.6 

4 1 .0* 

39  .3 

1 1.6 

30B.S 

311. 9 

1.1 

*8.6 

31.7 

1 7.8 

57.0 

5208.6 

527.0 

- 15.  5 

-23.9 

254.  1 

43.2* 

41.5 

1 1.8 

309.5 

312.9 

1.0 

48.1 

32.8 

1 e.  1 

58.0 

5324.0 

519.0 

-15.8 

-25.3 

254.3 

45.4* 

43.  7 

1 2.  3 

310.6 

313.6 

0.9 

43.5 

33  .7 

1 a. 5 

59.0 

5426. 4 

512.0 

-15.  9 

-26.7 

253.9 

48.8* 

46.9 

1 3.5 

311  .6 

314.3 

O.S 

38.9 

3-.  4 

O 

1 n.R 

60.0 

5530.0 

505.0 

-17.0 

-27w8 

252.6 

49.3* 

4 7.  1 

14.7 

311.5 

314.0 

0.8 

38.4 

35.7 

19.2 

61.0 

5634. 7 

498.  0 

-17.4 

-28.  7 

250.9 

49  .3* 

46.5 

16.1 

312.  2 

314.  5 

0.7 

36.4 

37.0 

19.5 

62.0 

5755. 9 

490.0 

-17.  8 

-26.  7 

249.4 

4 8.7* 

*5.6 

1 r.i 

313.2 

316.0 

0.9 

45.7 

37.7 

o 

19.  9 

63.0 

5863.4 

483.0 

-1  8.6 

-34.3 

248.4 

48.9* 

45.5 

la.  0 

313.  4 

314.9 

0.4 

23.5 

38.7 

20.3 

64.0 

5972. 2 

476.0 

-1  9.  2 

-35.9 

247.5 

48.6* 

44.9 

13.6 

31*  .0 

315.3 

0.4 

21.1 

*0.  2 

20.6 

65.0 

6082.2 

469.0 

-20 . 1 

-35.9 

246.9 

4 7,9* 

44.  1 

1 8.8 

314.2 

315.5 

0.4 

22  .8 

41 .1 

c 

21.  1 

66.  0 

6209. 4 

461.0 

-21.3 

-36.7 

245.7 

46.5* 

42.4 

19.1 

314.2 

315.4 

0.3 

23,3 

42.2 

21  .4 

67.0 

6322.0 

454.0 

-22.  5 

-37l3 

245.2 

*6.6* 

*2.3 

1 9.6 

314.1 

315.3 

0.3 

24.6 

43.2 

21.7 

68.  0 

6435. 9 

447.0 

-23.5 

-37, 2 

244.9 

47.6* 

43.  1 

20.2 

314.3 

315.  5 

0.3 

26.8 

44  .0 

22.1 

69.0 

6551.  1 

440.0 

-24.  3 

-37.  3 

244.6 

49.1  * 

44.4 

21  .1 

314.7 

315.9 

0.3 

27,2 

*5.  0 

22.4 

70.0 

6667.9 

433.0 

-25.2 

-38.7 

244.2 

49,6* 

44.6 

21.6 

315.0 

316.0 

0.3 

26.9 

46  .0 

22.8 

71.0 

6803. 3 

42  5.0 

-25.3 

-39.4 

243.4 

48  .9* 

43.8 

2 1.9 

316.5 

317.  5 

0.3 

25.5 

*7.4 

J-"' 

23.2 

72.0 

6906.2 

419.0 

-26.  7 

-40.  8 

242,6 

48.6* 

*3.1 

22.3 

316.1 

317,0 

0.3 

24  .8 

48.4 

23.6 

73.0 

7027.6 

41  2.0 

-27.9 

-41  .0 

242.0 

49.1* 

43.3 

2 3.0 

316.0 

316.  9 

0.3 

27.0 

49  .3 

23.9 

74.0 

7132. 7 

406.  0 

-28.  9 

-41  L a 

241.7 

50  .0* 

*4.0 

2 3.7 

316.0 

316.8 

0.2 

27.4 

50.  * 

24.3 

75.0 

7256. 9 

399.0 

-29.9 

-41,8 

241.9 

50.7* 

44.  7 

23.9 

316.4 

317.2 

0.2 

30  .0 

51  .7 

24-,  7 

76.  0 

7364. 9 

393.0 

-30.  1 

-41.3 

243.3 

5 1 .6* 

46.1 

23.2 

317.4 

318.  3 

0.2 

30.6 

52.7 

25.? 

77.0 

7474 . 2 

387.0 

-31.2 

-4  1,  5 

245.  4 

53.0* 

*8.2 

22.0 

317.4 

318.3 

0.3 

35.2 

53.8 

2^.5 

78.0 

7584. 8 

331.0 

-31.9 

-42.5 

247.4 

54.4* 

50.  2 

20.9 

31  7.  9 

31  8.  8 

0.2 

33.7 

55.6 

25.9 

7QcO 

7696. 8 

375.  0 

-32.  5 

-43.8 

247,7 

54  .7* 

50.6 

20.8 

3 18.5 

319.2 

0.2 

31.3 

56.  5 

26.2 

80.0 

7810.3 

369.0 

-33.3 

-A.'’. 9 

247.5 

56.0* 

51.7 

2 1 .4 

318.9 

319.7 

0.2 

37.1 

57.5 

26.6 

81.0 

7963. 9 

36  1.  0 

-34.5 

-43.  4 

247,2 

58  .7* 

54.1 

22.7 

319.  3 

320.  1 

0.2 

39.9 

59.0 

27.0 

82.0 

8080.8 

355.0 

-35.  9 

-45.  0 

247.  5 

62.6* 

57.9 

24  .0 

319.0 

319.7 

0.2 

38. 2 

59.9 

27.4 

83.0 

8199.  1 

349.0 

-36.7 

-45.7 

247.9 

61  .4* 

56.9 

23.  1 

319,5 

320.  1 

0.2 

38.3 

62.1 

27.7 

84.0 

8318. 9 

343.0 

-37.  6 

-45.8 

247.8 

59.3* 

54.9 

22.4 

319.8 

320.4 

0.2 

41.5 

63.  4 

28.  1 

85.0 

8420.0 

338.0 

-38.6 

-46.9 

247.4 

57,9* 

53.4 

22.3 

319.8 

320.4 

0.2 

40  .8- 

64  .6 

2G.6 

86.0 

8563. 4 

33  1.0 

-40.0 

-46.7 

246.6 

65  ,5* 

60.1 

2 6.0 

319.8 

320.  3 

0.  1 

38.2 

65.4 

28.9 

87.0 

8688.2 

325.0 

-40.  e 

99„  9 

246.2 

71  ,6* 

65.5 

2 8.8 

320  .5 

999.9 

99.9 

999  .9 

67.3 

29.4 

88.  0 

8814.7 

319.0 

-41.8 

99  9 

245.6 

69.7* 

63.5 

2 8.  B 

320.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .2 

29.7 

89.0 

8921. 6 

31  4.  0 

-42.  8 

99r9 

244  .9 

64  .4* 

58.4 

27.3 

320  .9 

999.9 

99.9 

999.  9 

71. 3 

30.1 

90.0 

9051.4 

30  8.0 

-44  .0 

99.9 

243.6 

57.8* 

51.7 

25.7 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

30.5 

91.0 

9183. 2 

302.0 

-44.7 

99.9 

241  .7 

56  .8* 

50.1 

26.9 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.3 

30.9 

92.0 

9294.7 

297.0 

-45.  6 

99.9 

239.6 

57.0* 

49.1 

28.8 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

r' 

31.3 

93.  0 

9407, 5 

292.0 

-46.8 

99  .9 

237.6 

54.2* 

*5.  7 

: 9.0 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76,  T 

31.7 

94.0 

9545.  1 

286.  0 

-47.2 

99  9 

236.7 

52.9* 

44.2 

2 9.0 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.  7 

O * BY  speed  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH«N  6 DEG 


AZ 

OG 

74. 

74. 

74. 

74. 
74. 
74. 
74. 
74. 
74  . 
74. 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73, 
73. 
73, 
73. 
72, 
72. 
72, 
72, 
72, 
72, 
71  . 
71  . 
71, 
71  . 
71. 
71  . 
71  . 
70. 
70, 
70. 
70, 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70, 
70, 
69. 
69. 
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STATION  NO.  304 
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6 FE3RUARY  1975 


•rts  G 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  r r 

OIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

32.  1 

9 5.0 

9661.4 

28  1.0 

-48* ••6 

99  6.9 

237.5 

55.6* 

32.6 

96.0 

980330 

275.0 

~A9m  fl 

99.9 

240.  1 

64.4* 

32.9 

97.0 

9922.8 

270.0 

-50.9 

99.9 

241.6 

68.3* 

33.3 

98.0 

10044. 3 

26  5.0 

-51  • 6 

99,9 

242.8 

68  .6* 

33.7 

99.0 

10167.7 

260.0 

-52.4 

99  9 

243.  1 

65.2* 

34.  1 

100.0 

10293.  0 

255.0 

-53.2 

99  9 

242.5 

60.6* 

34.7 

10  1.0 

10446. 0 

249.0 

-54.  3 

996  9 

241. S 

59.8* 

35.0 

1 02.0 

10549.6 

245.0 

-55.2 

99.9 

241.3 

61.3* 

35.4 

103.0 

10680. 9 

240.  0 

-56.3 

99.9 

240.6 

60.1* 

35.7 

104.0 

10814.6 

235.0 

-56.  5 

99.9 

240.  1 

62.7* 

3E.  1 

105.0 

10951 . 0 

230.0 

-56.7 

99-9 

2 40 . 1 

71.9* 

36.5 

106.0 

11062. 0 

226.0 

-57.  5 

99.9 

24  1.3 

92.0* 

36.8 

S 07.0 

11203.2 

22  1.0 

-58.0 

99  9 

24  1 .9 

99.9* 

37.2 

108.0 

1 1 31  8.  4 

21  7.  0 

-57.  5 

99.  9 

242.0 

94  .n* 

37.6 

1 09. C 

11465. 6 

21  2.0 

-57.7 

99  r.  9 

241. 1 

72.7* 

38.0 

1 to.  0 

1 1 585. 7 

208.0 

-57.0 

99.9 

238.4 

46.6* 

38.5 

111.0 

11739.5 

203.0 

-56.  0 

99.  9 

239.0 

51  .3* 

38.9 

112.0 

1 1 865.3 

199.0 

-57.9 

99.9 

241.5 

73.0* 

39.3 

1 13.0 

11993. 2 

195.  0 

-50.4 

99  .9 

243.3 

84  .0* 

39.7 

1 14.0 

12156.8 

190.0 

-57.9 

99  9 

245.  I 

81.8* 

40.  I 

1 1 5.0 

12<^1 . 7 

186.0 

-55.7 

99  9 

247.0 

69.8* 

40.6 

1 16.0 

12430.3 

182.0 

-55.  3 

99r  9 

248.4 

57.3* 

41.  I 

1 17.0 

12572.3 

178.0 

-54 .7 

99  .9 

248.0 

60  .0* 

41.4 

1 ’ 8.0 

1271  7.  6 

174.  0 

-55.  2 

99.9 

247.9 

65.9* 

4 1.9 

119.0 

12865.8 

170.0 

-55.8 

99.9 

248.5 

69.2* 

42.3 

1 20.  0 

S3C1  7.  3 

166.0 

-56.0 

99  m9 

248.6 

68  .8* 

42.7 

121.0 

13172.3 

162.0 

-56.  5 

99  9 

247.8 

73.3* 

43.2 

122.  0 

13290. 8 

159.0 

-56.8 

99  *9 

246.3 

87.8* 

43.6 

123.0 

13452. 2 

155.  0 

-57.  0 

99  9 

245.6 

98  .9* 

44.  1 

1 24.0 

1361 7.6 

15  1.0 

-57.4 

99-9 

245.8 

96.8* 

44.5 

1 25.0 

13744. 4 

14  8.0 

-57.4 

99.9 

246.9 

82.7* 

45.  1 

1 26.0 

1396 1.2 

143.0 

-50.  2 

99.9 

249.0 

63.1  * 

45.5 

127.0 

14094. 6 

140.0 

-50.6 

99^9 

249.4 

60.8* 

46.1 

128.0 

14276. 3 

136.0 

-59.  a 

99  9 

249.0 

69.9* 

46.5 

129.0 

14415.6 

133.0 

-60.2 

99  9 

249.2 

72.6* 

4 7.0 

130.0 

14557. 6 

130.0 

-61.1 

99  .9 

249  .2 

73.4* 

47.5 

131  .0 

14750.7 

126.0 

-63.  4 

99.9 

248.9 

78.2* 

4 8.0 

1 32.0 

14948.7 

122.0 

-63.7 

99.9 

249.3 

73.8* 

48.5 

133.0 

15101.3 

119.0 

-64,  1 

99.9 

249.7 

58.8* 

4 9.  1 

134.0 

15257.8 

116.0 

-63.7 

99  .9 

247.8 

50.2* 

49.5 

135.0 

154  1 8.  4 

113.0 

-64.  1 

99  ,9 

245.8 

49  .3* 

50.1 

136.0 

15638.4 

109.0 

-65.3 

99  9 

240.5 

34.1* 

50.7 

137.0 

15865. 7 

105.0 

-65.7 

99  .9 

220  .0 

17.1* 

51.3 

138.0 

16042. 9 

102.0 

-63.  2 

99.  9 

227.6 

36.5* 

52.  C 

1 39.0 

16288.9 

98.0 

-53.4 

99.9 

2 39.0 

88.6* 

• BY  SPEfT>  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  j AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THIN  6 DEG 


MT  159  18.  0 


O COMP 

V fOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M<rSEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM2KG 

PCT 

KM 

OG 

4 6.  9 

29.9 

322.  9 

999.9 

99.  9 

999.9 

78.2 

69. 

55. 9 

32.1 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

69. 

60.  1 

32.5 

323.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

82.0 

69. 

61.0 

3 1.3 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

66. 

58.  1 

: 9.5 

324.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

85.  I 

68. 

53.  7 

r’B.O 

325.'  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

87.3 

68. 

52.5 

28.6 

325. T 

999.9 

99.9 

999.9 

88.  t 

68. 

53.7 

29.4 

325.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

89  .6 

66. 

52.4 

ii9.5 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91 . 8 

68. 

54.3 

^1.2 

327.8 

999  .9 

99.9 

999  .9 

92.4 

68. 

4> 

62.4 

5.8 

329.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

93.1 

66. 

♦ 

80.7 

< 4.2 

329  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

67. 

* 

80.  2 

7.0 

331.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

96  .8 

67. 

* 

63.7 

»4.4 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

100.  4 

67. 

* 

63.  6 

35.1 

335.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

103.9 

67. 

* 

30.7 

•l4.4 

337.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

103.7 

67. 

m 

44.0 

26.4 

341.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.4 

67. 

64.  1 

-4.9 

341.6 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

67. 

* 

75.0 

7.8 

342.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

108.  1 

67. 

74.  2 

:’4.5 

346.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

110 .6 

67. 

* 

64.3 

37.3 

351.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

112.8 

67, 

53.3 

21.1 

354.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

114.0 

67, 

♦ 

55.  6 

22.5 

357.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

II  5.3 

67, 

4i 

61.1 

24  .8 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

116.  3 

67, 

* 

64.  3 

2 5.3 

360.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

II9  .2 

67. 

64.1 

. 5.  1 

362.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

120.8 

67. 

« 

67.6 

: 7.7 

364  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

67, 

* 

80.4 

.'5.  3 

366.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

124  .0 

67, 

* 

90.1 

• 0.8 

368  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  7 

67, 

* 

88.3 

39.6 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

130  .1 

67, 

76.0 

32.5 

372.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

132.9 

67. 

* 

58.9 

22.6 

374  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.7 

67, 

56.9 

1 1.  3 

376.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

135  .9 

67, 

* 

65.3 

25.1 

377  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.9 

67, 

67.9 

35.8 

379.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

140  .8 

67, 

♦ 

68.7 

26.1 

380.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

142.1 

67, 

* 

72.9 

28.  1 

379.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.8 

67, 

« 

69.0 

26.  1 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

147.8 

67. 

« 

55.2 

0 .4 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

67, 

♦ 

46.4 

9.0 

3 07.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

150 .7 

67. 

* 

44.9 

’0.2 

390.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

151.9 

67. 

* 

29.  7 

' 6.8 

391  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

153.9 

67. 

* 

1 1.0 

*3.  I 

395.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

154  .9 

67. 

• 

27.0 

c.^  *6 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

153.7 

67. 

• 

76.0 

*,5.  0 

• 07.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

157.2 

67. 

STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  1S9  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OE»i  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

52.6 

I 40.0 

16479.0 

95.0 

-65.3 

99^9 

242.5 

95.44* 

84.7 

4.0 

407.4 

999.9 

99.9 

999.9 

161 .3 

66. 

53.2 

141.0 

16740.6 

9 1.0 

-65.7 

99  a9 

244.9 

72.7*4 

65.  8 

30.9 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16A  .A 

66. 

53.8 

142.0 

1694S. 1 

36.  0 

-64.  1 

99.9 

248.9 

44  .84* 

4 1.8 

'6.2 

418.9 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  A 

66. 

54.5 

143.0 

17229.4 

84.0 

-64 .9 

99  ,9 

260.  7 

17.4*4 

1 7.2 

2.8 

422  .9 

999.9 

99.9 

999  .9 

167.7 

66. 

5 

55.  1 

144.0 

I 7452. 2 

81.0 

-63.0 

99.9 

58.8 

1 8 .0  * * 

-15.4 

-9.4 

431.3 

999.9 

99.9 

999.9 

168.7 

67. 

55.8 

145.0 

17764.0 

77. 0 

-63.  0 

99.  9 

70.0 

30.244 

-28.4 

-10.3 

437.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165. 7 

67, 

56.5 

1 46.0 

1 6007. 9 

74.0 

-64.3 

99.9 

102.2 

7.8*4 

-7.6 

1.6 

439.  7 

999.9 

99,9 

999.9 

16A  .A 

66. 

57.3 

147.0 

18261.  1 

7 I.  0 

-64.  1 

99.9 

232.4 

19.2*4 

15.2 

1 .7 

445.4 

999.9 

99,9 

999.9 

165.2 

66. 

57.9 

I 48.0 

18525. 5 

68.0 

-64  . I 

99.9 

24  1.4 

38.7*4 

34.0 

' 8.5 

4 50.9 

999.9 

99.9 

999.9 

166,2 

66. 

58.  8 

1 49.  0 

18P97. 7 

64.0 

-63.0 

99  »9 

248.5 

52.3*4 

48.6 

'9.2 

461.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

169.2 

66  . 

59.6 

150.0 

19193.2 

6 1.0 

-63.  0 

99»  9 

251.2 

50.44* 

47.7 

*6.2 

467.7 

999.9 

99,9 

999.9 

171.6 

66. 

6C.3 

151.0 

19503.7 

58.0 

-63.0 

99.9 

250.8 

30  .2*4 

28.  6 

9.9 

474.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

174,  1 

66. 

61.2 

152.0 

19943. 9 

54.0 

-62.  8 

99.9 

248.8 

4 .5*  * 

4.2 

1 .6 

4 84.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

174.  0 

66. 

* 

62.1 

153.0 

20295.3 

51.0 

-63.7 

99.9 

246.  5 

7.6*  4 

7.0 

3.0 

490.5 

999.9 

99.9 

999.9 

174.9 

66. 

63.  1 

154. 0 

20666. e 

48.0 

-64 . 1 

99  .9 

79.8 

2.2*4 

-2.1 

-0.4 

498.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

175.3 

66. 

64.2 

155.0 

21062. 1 

45.0 

-63.  9 

99^9 

246.2 

28.2*4 

25.8 

1 .4 

507  .9 

999.9 

99,9 

999.9 

174.3 

66. 

> 

65.2 

156.0 

21632.9 

41.0 

-63.7 

99  .9 

252.5 

46.0  * 

4 3.9 

13.9 

522.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

178.1 

67. 

6;*.6 

1 57.0 

22099. 4 

38.  0 

-53.4 

99^9 

45.7 

2 .5* 

-1  .8 

-1.7 

534.8 

999.9 

99.9 

999.9 

179.  0 

67. 

67.7 

158.0 

22606.6 

35.0 

-61 . 8 

99.9 

279.  2 

10.4* 

1 0.2 

-1.7 

551  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

179.9 

67. 

69.  I 

159.0 

23357.  e 

31.0 

-61 .8 

99.9 

249.1 

39.5* 

36.9 

i4.  1 

570.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

ISI  .5 

67, 

70.6 

160.0 

23988.4 

28.0 

-61.5 

99.9 

253.3 

0.6* 

0.5 

0.2 

588.8 

999.9 

99.9 

999.9 

183.2 

67. 

72.2 

161.0 

24695. 1 

25.0 

-59.1 

99.9 

254.7 

24.64 

23.  8 

6.  5 

614.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

184.0 

67. 

1 

73.9 

162.0 

25494. 9 

22.0 

-60.  0 

99.9 

247.1 

18.8* 

1 r.3 

7.3 

635.0 

999.9 

99.9 

999.9 

185.4 

67. 

76.1 

163.0 

26753. 1 

18.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

' 9.9 

678.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

» 


> 

s 

> 

I 
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STATION  NO* ••  30* 
HATTctra.  S.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

20  15  GMT  139  59.  0 


TIME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V JOMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

TiG  C 

DG  2 

DG 

M/SEC 

ME  SEC 

M 'SEC 

DG  K 

DG  K 

GMEKG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.3 

4.0 

1008.2 

14.  Z 

10.  2 

240.  0 

5.1 

4.4 

2.6 

287,7 

307.9 

7.8 

77  .0 

0.0 

0. 

0.  A 

6.0 

B9.7 

99B.0 

12.4 

8.2 

232.3 

9.9 

7.8 

6.  1 

286.  6 

304.3 

6.8 

75  .4 

0.3 

48. 

O.B 

7.0 

1B2.  7 

98  7.  0 

12.0 

■.  .4 

234.8 

10.4 

8.5 

6 *0 

287.  1 

304.2 

6.6 

73.  2 

0.  5 

50. 

1.1 

8.0 

276.5 

976.0 

11.3 

6.0 

237.  a 

10.9 

9.  2 

5.8 

287.2 

303.0 

6.0 

70  .2 

0 .7 

51  . 

1.  5 

q.  0 

379.  9 

964.0 

10.7 

A .4 

243.4 

1 I .5 

10.3 

5. 1 

287,6 

302.0 

5.5 

65.1 

0.9 

54. 

1 .9 

10.0 

466. R 

954.0 

10.  5 

2.6 

250.  1 

1 1.9 

1 1.2 

4.1 

288.2 

301  .0 

4.8 

57.8 

1.2 

57. 

2.2 

11.0 

581.1 

94  1 .0 

10.7 

- 1 .6 

253.7 

12.1 

1 1.6 

3.4 

2 89.  3 

299.1 

3.6 

42.1 

1 .4 

59. 

2.7 

12.0 

6 79.  0 

930. 0 

1 0.  3 

-4.0 

257.4 

12.7 

12.4 

2.8 

289.8 

298.3 

3.  1 

36.  1 

1. 8 

63. 

3.  I 

I 3.0 

778.0 

91  9.0 

10.3 

-9.  1 

258.6 

13.9 

1 3.  6 

2.8 

2 90,7 

296.6 

2.1 

24  .4 

2.1 

65, 

3.4 

1 4.  0 

878.  1 

908.0 

10.2 

-12.2 

259.8 

1 S.O 

14.8 

2,7 

291.4 

296.  2 

1.7 

19.3 

2 .3 

67, 

3. A 

1 5.0 

970.0 

898.0 

9.  8 

-IC.O 

261. 1 

16.7 

16.5 

2.6 

292.0 

297,7 

2.0 

23.6 

2.7 

69. 

4.3 

1 6.0 

1090. 9 

88  5.0 

9.4 

-9.0 

261.2 

18.0 

1 7.  8 

2.7 

292.9 

299.  1 

2.2 

26.2 

3.2 

71, 

4.7 

17.0 

1 194. 4 

874.  0 

8.5 

-12.9 

260.0 

17.8 

17.6 

3.1 

292  .9 

297.7 

1.6 

20.4 

3.  7 

72. 

S.  1 

1 8.0 

I 289.4 

864.0 

8.2 

- 13.7 

257.9 

17.4 

1 7.  0 

3,6 

293.5 

298.0 

1.5 

19.5 

4.1 

73. 

5.5 

19.0 

13  85,  2 

85  4.  0 

7,  3 

-16.8 

256.3 

IS  .4 

17.9 

4.4 

293.5 

297,  1 

1.2 

16.  I 

4.5 

73, 

s.n 

20.0 

1481.9 

844. 0 

6.  a 

-17.2 

258.3 

1 8.3 

1 8.0 

3.7 

294  .0 

297.5 

1 .2 

16.1 

4.8 

73, 

0.2 

21.0 

1599. 2 

832.0 

5.9 

-16.2 

260.8 

18.6 

1 8.  4 

3.0 

294.2 

297.  5 

1.1 

15.7 

5.3 

74, 

0.7 

22.0 

1698.  1 

82  2.  0 

5.  S 

-16.1 

261  .9 

21  .2 

20.9 

3.0 

294  .9 

298.2 

1.  1 

16.  2 

5.  8 

75. 

7.0 

23.0 

1 798.0 

81  2.0 

S.O 

-If  .5 

261. 1 

24.2 

23.  9 

3.8 

295.4 

298.7 

1 .1 

16.2 

6.2 

75, 

7.3 

24.0 

1 898. 9 

80  2.  0 

4.  7 

-17.4 

258.7 

26.9 

26.4 

5.3 

296.  1 

299.  7 

1.2 

18.3 

6.7 

75, 

7.0 

2S.0 

200 1 .0 

792.0 

3.  8 

-15.  1 

256.9 

28.6 

27.8 

6.5 

296,3 

300.7 

1.5 

23.4 

7,2 

76. 

7.9 

26.0 

2135.3 

779.0 

3.7 

-14.4 

255.4 

28.2 

27.3 

7,1 

297,5 

302*3 

1.6 

25.1 

7.7 

76. 

B.2 

27.0 

2229. 6 

770.0 

3.  3 

-14.1 

254.2 

28.4 

27.3 

7 ,7 

298.2 

303. 1 

1.7 

26.4 

8.2 

76. 

A.O 

2 8.0 

2324.9 

76  1 .0 

3.0 

-It  .5 

253.  1 

29.1 

27.8 

8.4 

298.9 

305  . 5 

2.3 

36  .3 

8 .9 

75, 

9.0 

29.0 

2431. a 

75  1.  0 

1.9 

-1  C.6 

252.9 

30  .1 

28. B 

8.9 

298.8 

305.4 

2.3 

39.1 

9.  5 

75. 

9.3 

30.0 

2539.9 

74  1.0 

1 » 7 

-ir.9 

253.  5 

31  .0 

29.8 

8.8 

299,7 

306.3 

2.2 

38.5 

10.  2 

75. 

9.7 

31.0 

26  49  • 3 

731 .0 

0.9 

-12.4 

254.3 

32.2 

31.0 

8.  7 

300.0 

305.  9 

2.0 

36.2 

10.9 

75  . 

10.0 

32.0 

2748. 6 

722.0 

0.  I 

-17.2 

254.9 

33.1 

31.9 

8.6 

300 .1 

304.2 

1.4 

25.  7 

11 .5 

75. 

10.3 

33.0 

2860.3 

71  2.0 

-0.4 

-13.5 

254.  7 

33.6 

32.4 

8.9 

300.8 

306.4 

1 .9 

36.2 

12.1 

75, 

10.7 

34.  0 

2961. 9 

70  3.  0 

-1.2 

-8.8 

253.7 

34  .1 

32.7 

9.6 

301.1 

309.3 

2.8 

55.9 

13.0 

75, 

1 I .0 

35.0 

3064.6 

694.0 

-1.8 

-9.0 

252.5 

34,3 

32.7 

10.3 

30t  ,.5 

309.7 

2.8 

57.9 

13.6 

75. 

1 1.4 

36.  0 

3203. 2 

682.0 

-2.9 

-9.7 

250  .4 

35.1 

33.  1 

11.8 

301. 8 

309.  7 

2.  7 

59,4 

14.3 

75. 

1 I .9 

37.0 

3308.4 

673.0 

-3.4 

-If  .6 

248.2 

36.6 

34.0 

13.6 

302.4 

309.9 

2.5 

57,  1 

I 5.4 

74, 

1 2.2 

38.0 

3414.8 

664.0 

-4.3 

-12.2 

246.9 

37.0 

34.0 

14,5 

302.5 

309.2 

2.3 

54  .0 

16.1 

74. 

12.6 

39.  0 

3522. 3 

65  5.  0 

-4.  7 

-13.4 

245.2 

37  .1 

33.7 

15.6 

303.2 

309.4 

2.1 

50.6 

17.  1 

74, 

13.1 

40.0 

3630.9 

646.0 

-6.0 

-14.9 

243.  1 

37,5 

33.4 

’ 7.0 

303.0 

308.6 

1.9 

49.0 

18.1 

73. 

13.6 

41.0 

3765. 3 

63  5.0 

-6.8 

-16.0 

241.7 

39,9 

35.2 

18.9 

303.4 

308.  7 

1.7 

48.0 

19. 1 

72, 

14.0 

42.0 

3676.6 

626.0 

-7.6 

-16.9 

241.  I 

42.4 

37.1 

20  .5 

303.8 

308.8 

1.6 

47.2 

20.1 

72, 

14.4 

43.0 

3976.5 

618.0 

-8  .6 

-n  .7 

240.9 

43.0* 

37.6 

20.  9 

303.  7 

308.  4 

1.5 

47,4 

21  .3 

71  . 

1 4.7 

44.0 

4090. 2 

609.  0 

-Q.  3 

-If  .0 

241  .1 

43.1  * 

37.7 

20  .8 

304.2 

308.8 

1.5 

49.2 

22.  0 

71. 

15.2 

45.0 

4205.  1 

60  0.0 

-10.5 

-14.9 

242.2 

42.8* 

37.9 

20.0 

304.2 

310.3 

2.0 

70.2 

23.2 

70. 

15.7 

46.  0 

4308. 3 

592.0 

-1  1 .6 

-13.3 

244.0 

42.7* 

38.4 

18.7 

304.  1 

311.0 

2.3 

87, C 

24.6 

70. 

16.0 

47.0 

4412.6 

584.0 

-11.8 

-11.8 

245.3 

42.5* 

38.6 

17.8 

305.1 

313.0 

2.7 

100.2 

25.2 

70. 

1 6.3 

48.  0 

4531.7 

57  5.0 

-1  1 .9 

-11  .9 

246.4 

42.1* 

38.  6 

16.9 

306.  3 

314.3 

2,7 

103.2 

26.1 

70. 

16.7 

49.  0 

463B. 9 

56  7.  0 

-12.  6 

-12.6 

247.4 

41  .9* 

38.7 

16.1 

306.7 

314.4 

2.6 

103.  1 

27,1 

70. 

• BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  i AND  10  DEG 

• ST  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST  AT  ION  NO . 30A 

HATTERAS*  NC 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  139  59.  0 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  X 

DG  X 

GM7XG 

PCT 

XM 

DG 

I 7.0 

50. r 

4747.4 

55  9.0 

-12.9 

-I."  .9 

247.9 

41  .9* 

38.  8 

1 5.8 

307.6 

315.  3 

2.5 

103.1 

27.6 

70. 

I 7. A 

SI.O 

4885. 1 

5A9.0 

-13.3 

-17.3 

247.7 

42.3* 

39.1 

16 .1 

308.7 

316.3 

2.  5 

103  <.0 

28.9 

70. 

1 7.9 

52.0 

499ft. 7 

54  I.O 

-14.9 

-1^.9 

247.6 

42.4* 

39.2 

16.  2 

30  8.2 

314.9 

2.2 

101  .2 

30  .0 

69. 

1 F.2 

53.0 

51 09*  4 

533.  0 

-15.  7 

-16.1 

247.8 

4 2.6* 

39.4 

16.  1 

308.4 

314.7 

2.0 

96.4 

30. 8 

69. 

1 8.7 

54. 0 

5223.4 

525.0 

- 16.  5 

-1  /.a 

248.2 

43.6* 

40.4 

16.2 

308.8 

314.6 

1.9 

94.3 

32.  I 

69. 

1 9.0 

55.  0 

5338. P 

51  7.0 

-17.2 

-19.6 

248.4 

44.7* 

4 1.6 

16.5 

309.3 

314.  1 

1.6 

81  .7 

32.7 

69. 

1 9.5 

56.0 

5470.4 

EOe.O 

-17.  9 

-21.4 

247.  8 

45.3* 

42.0 

17.1 

310.0 

314.2 

1.4 

73.4 

34,3 

69. 

19.9 

57.0 

5588.9 

50  0.0 

-19.0 

-2r  .8 

246.9 

44.2* 

40.6 

17.  3 

310.0 

313.9 

1 .2 

71  .5 

35,6 

69. 

20.  3 

58.0 

5708. 9 

A9  2.  0 

-1  9.  8 

-2f  .7 

246.6 

45  .5* 

41.8 

18.  1 

310.4 

313.5 

1.0 

59.0 

36.  3 

69. 

20.7 

59.0 

5830.5 

A8A.0 

-20.2 

-27.7 

246.9 

48.8* 

44.9 

19.1 

311.4 

314.0 

0.8 

50.9 

37.  2 

69. 

21.1 

60.  0 

59  53.  9 

A76.0 

-20.9 

-27.0 

247.6 

52.1* 

48.  1 

19.9 

312.0 

314.  9 

0.9 

57.6 

38.7 

69. 

21.  A 

61.0 

6063.  3 

A69.0 

-21 .4 

-2  6.5 

247.9 

51.7* 

47.9 

1 9.4 

312.7 

315.7 

0.9 

63.2 

39.  9 

69. 

21.8 

62.0 

6174.2 

A6  2.0 

-21 .7 

-2h.8 

247.8 

49.0* 

45.4 

1 8.5 

313.7 

317.3 

1.1 

75.4 

41.1 

69. 

22.2 

63.0 

6286. 5 

A55.0 

-22.9 

-2".  .2 

247.4 

47.8* 

44.1 

18.4 

313.6 

316.5 

0.9 

67.1 

42.0 

69. 

22.7 

6A.0 

6416.4 

AA7.0 

-23.  8 

-2'  .6 

246.  8 

50.4* 

46.  3 

19.9 

314.0 

316.4 

0.7 

58.3 

43.3 

69. 

23.1 

65.0 

6 531.6 

AAO.O 

-24.1 

-3C  .♦ 

246.5 

53.9* 

49.4 

21.5 

315.0 

317.3 

0,7 

55.6 

44.8 

69. 

23.6 

66.0 

6682.  0 

43  1.0 

-25.  5 

-32*2 

246.6 

56.7* 

52.1 

3 2.6 

315.0 

317.0 

0.6 

53.3 

46.4 

69. 

2A.0 

67.0 

6800.6 

424.0 

-26  .6 

-35.4 

246.8 

57.0* 

52.4 

22.4 

315. 1 

316.6 

0.4 

42.6 

47.6 

69. 

2A.3 

68.0 

692C. 6 

41  7.  0 

-27.  5 

—36 . 8 

247.1 

55  «1* 

50.8 

21.5 

315.4 

316.  8 

0.4 

40.3 

49.0 

69. 

24. 8 

69.0 

7024.7 

41  1.0 

-28.  3 

-3V  •* 

248.1 

52.1  * 

48.4 

1 9.5 

315.7 

317.0 

0.4 

41.0 

50.5 

69. 

25.2 

70.  0 

714  7.  7 

404.0 

-29.2 

-3C.3 

249.5 

50  .9* 

47.7 

1 7.8 

316.1 

317.3 

0.3 

40.7 

51  .5 

68. 

25.7 

71.0 

7308.  S 

395.0 

-29.  e 

~3<  • 1 

251.6 

51  .8* 

49.2 

16  .4 

317.4 

318.6 

0.3 

39.6 

53.  3 

69. 

26.  1 

72.0 

7435.8 

388.0 

-30.8 

-4f  .4 

252.  3 

55.3* 

52.7 

16.8 

317.7 

318.7 

0.3 

38.0 

54.5 

69. 

27.6 

7 3.0 

7546. 2 

382.  0 

-31.7 

-4  1 .4 

251  .8 

64  .9* 

6 1 ,7 

20,3 

317.8 

318.8 

0.3 

37.5 

55.7 

69. 

27.0 

7A.0 

7657.9 

376.0 

-32.  8 

-42*5 

251 . 1 

72.8* 

68.8 

33.6 

317.9 

318.7 

0.2 

37,1 

57.6 

69. 

27.3 

75.  0 

7790.0 

369.0 

-33.6 

— 4 J • 1 

250  .7 

67.7* 

63.9 

32.4 

318.5 

319.3 

0.2 

37.5 

59,4 

69. 

27.7 

76.0 

7924.  1 

36  2.  C 

-34. 8 

-4a  • 1 

250.2 

56.7* 

53.4 

19  .2 

318.7 

319.4 

0.2 

37.6 

61.4 

69. 

28.  1 

77.0 

6140.5 

356.0 

-35.6 

-4*.  .7 

249.4 

4 5.4* 

42.5 

16.0 

319.1 

319.8 

0.2 

38  .6 

62.5 

69. 

2A.6 

78.  0 

81  78.  4 

34  9.  0 

-36.  8 

-4f  .ft 

248  .5 

50  .3* 

46.8 

18.4 

319.  3 

319.9 

0.2 

39.2 

62.4 

69. 

29.0 

79.0 

8298.  1 

343.0 

-38.  1 

-4f^.  8 

248.5 

67.7* 

63.0 

24.9 

319.2 

319,8 

0.2 

38  .8 

63.9 

69. 

29.3 

PO.  0 

841 9.4 

3,3  7.0 

-38.9 

99  .9 

248  .8 

74.1* 

69.  1 

26.  8 

319.  8 

999,  9 

99.9 

999.9 

65.8 

69. 

29.9 

8 1.0 

8583. e 

329.  0 

-40.  2 

99.9 

249.5 

67  .1  • 

62.8 

23.5 

320 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

69. 

30.3 

82.0 

8709.  1 

323.0 

-41 .3 

99.9 

250.0 

55.8* 

52.  4 

19.  1 

320.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

70  .6 

69. 

30.8 

83.0 

8836. 1 

31  7.0 

-42.6 

99.9 

250.4 

54  .1  » 

51  .0 

18.2 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71  . I 

69. 

31.2 

8A.0 

8964.9 

31  1.0 

-43.  5 

99.  9 

250.  1 

60.8* 

57.2 

20.7 

320 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

69. 

31.6 

85.  0 

9095.6 

30  5.0 

-44.4 

9K  .9 

249.6 

66.2* 

62.0 

23.  1 

321.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

74.8 

69. 

32.1 

86.0 

9250. e 

29  8.  0 

-45.  6 

9<^  .9 

249.1 

62.9* 

58.8 

22.5 

321  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

76,  9 

69. 

32.5 

87.0 

9363.4 

29  3.0 

-46.2 

99.9 

249.2 

61.6* 

57.6 

21.9 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

69. 

32.9 

88.  0 

9500. 5 

287.  0 

-47.  6 

99-9 

249.5 

72.1  * 

67,5 

25.3 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

69, 

33.3 

89.0 

9616.3 

282.0 

-48.  8 

99.  9 

249.2 

82.6* 

77.2 

39.4 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

69. 

33.  7 

90.  0 

9757.2 

276.0 

-50.2 

99  .9 

248.6 

88.4** 

82.  3 

32.  3 

322.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

83.7 

69. 

34.1 

9 1.0 

9876. 4 

27  1.  0 

-51 . 1 

99.9 

247.9 

87 .3** 

80.9 

32.9 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  7 

69. 

34.5 

92.0 

10021.7 

26  5.0 

-52.0 

9^.  #9 

247.  2 

80.3** 

74.0 

31*1 

323.3 

999.9 

99.9 

999,9 

87.9 

69. 

34.9 

9 3.  0 

10144. 6 

260.0 

-53.5 

9«*  #9 

246.4 

68  .4** 

62.7 

27.4 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

69. 

35.3 

9A.0 

10269.3 

255.0 

-54.6 

9<‘i  9 

245.3 

57.7** 

52.4 

24.1 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  temp  means  temperature  or  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

* • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TI.AN  6 DEG 
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station  no.  30* 
HATTERAS.  NC 


6 EEBRUACY  IRTS 

20  IS  GMT  139  59.  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DC  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3S.7 

95.0 

10395. 6 

250.  0 

-55.6 

99.9 

24*. 5 

5 1 .3** 

*6.3 

22.1 

323. S 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

69. 

36.2 

96.0 

10550.2 

2**.0 

-56.7 

99»  9 

2*4.0 

49.8** 

4*.  7 

21.8 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

69. 

36. 7 

97.  0 

10681.3 

239.0 

-57.1 

9^  .9 

2*3.3 

52.5** 

*6.9 

23.6 

325,4 

999.  9 

99.9 

999,9 

95,5 

69. 

37.0 

9B.0 

10815. I 

234.0 

-57.  3 

.9 

242.6 

S5.7** 

*9.* 

25.6 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

69. 

37.* 

99.0 

109S1 .7 

229.0 

-57.1 

9<‘  .9 

2*1.1 

67.7** 

59.  3 

32.7 

329.  4 

999.9 

99.9 

999  .9 

96.1 

69. 

37.8 

100.0 

11091. 4 

224.  0 

-57.  1 

9<^.9 

239.6 

73.9** 

63.7 

37  .* 

331  .5 

999  .9 

99.9 

999.9 

99.  3 

68. 

38. 3 

101 .0 

11262. 7 

21  8.0 

-58.5 

99.9 

237.9 

72.*** 

61.3 

38. « 

331  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

68. 

36.7 

10  2.0 

11*08.3 

21  3.0 

-59.5 

99.9 

238.2 

75.8** 

64.5 

39.9 

332,5 

999.9 

99,9 

999.9 

103.0 

68. 

39.2 

103.0 

11526.7 

209.0 

-60.0 

9V.  9 

2*0.* 

92.6** 

80.5 

*5.7 

333  .5 

999.9 

99.9 

999,9 

104.6 

68. 

39.6 

104.0 

11677. 7 

20*. 0 

—60  . 6 

9S..9 

2*1.7 

99.9** 

88.0 

*7.4 

334.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

68. 

*0.0 

105.0 

I 1 800. 6 

20  0.  0 

-61 . 1 

9C  .9 

242.0 

81  .5** 

72.0 

38  .2 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

67. 

*0.3 

106.0 

11958.0 

195.0 

-61.1 

9c  .9 

2*2.7 

S4.0** 

*8.0 

24.7 

338.4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

67, 

*e.B 

10  7.0 

12087. 6 

191.0 

“58.3 

90*9 

2*8.5 

34.9** 

32.5 

12.8 

345.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

112.5 

67, 

*1  .3 

1 08.0 

12221.5 

187.0 

-56.  2 

99.9 

250.0 

6*.l** 

60.2 

21.9 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

68. 

*1.8 

1 09.  0 

12393.9 

182.0 

-55  .6 

99.9 

248.1 

10  5.0** 

9 7.4 

39.  1 

354.2 

999,  9 

99.9 

999.9 

115.8 

68. 

*2.2 

110.0 

I2S35. 7 

178.  0 

-55.  I 

9v«9 

2*7.1 

1 1*  .6** 

105.6 

• 4 .5 

357.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

119.9 

68. 

*2.8 

111.0 

12717.6 

173.0 

-55.4 

9V.9 

2*6.8 

97.1** 

89.2 

38.2 

359.6 

999,9 

99.9 

999.9 

123.8 

67, 

*2.3 

1 1 2.  0 

12866. 5 

169.0 

-56.2 

9r  .9 

2*7.7 

92.5** 

85,5 

35.  1 

360. 7 

999.  9 

99.9 

999.9 

125.1 

67, 

*3.8 

1 I 3.0 

13018. S 

165.0 

-56.  7 

90.  9 

2*8.7 

93. 2** 

86.9 

33.8 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

67, 

*4.2 

114.0 

1317*. I 

161.0 

-56.7 

99.9 

2*9.6 

85.2** 

79.  8 

29.  7 

364.9 

999,9 

99.9 

999.9 

131  .9 

68. 

4*. 7 

1 15.0 

13333. 5 

157.  0 

-56.  7 

99.9 

250.5 

70  .7  * * 

66.7 

23.6 

367.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

133.  4 

68. 

4S.3 

1 If.  0 

13538.5 

152.0 

-57.1 

99#9 

250.2 

69.1** 

65.  1 

23.4 

370,3 

999.9 

99.9 

999.9 

135.2 

68. 

4«.  7 

1 1 0 

1366*. 3 

1*9.  0 

-58.  3 

9V.9 

2*9,6 

67  .♦** 

63.2 

23.5 

370,4 

999.  9 

99.9 

999,9 

137.3 

68. 

46.2 

1 18.0 

13835.0 

1*5.0 

-59.9 

9V«  9 

2*9.3 

51.7** 

• 8.4 

18.3 

370,5 

999.9 

99.9 

999.9 

140. 1 

68. 

46.7 

1 1 9.  0 

1*009. 2 

1*1.0 

-61 . 1 

9^  .9 

250.9 

3J.I ** 

31.  3 

10.  S 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

140.7 

68. 

47.2 

120.0 

1*1*2. 6 

138.0 

-61 . 7 

gr  ,9 

25  1.  1 

32.**+ 

30.7 

10  .5 

372,6 

999.9 

99.9 

999.  9 

1*0.8 

68. 

47.7 

121.0 

1*324.6 

134.0 

-62.1 

99  ,9 

246.0 

*7.1** 

43.7 

17.6 

375.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

142.3 

68. 

46.2 

122.0 

1*51  1.6 

130.  0 

—6  3.0 

99.9 

2*6.0 

63.3** 

57,8 

25.7 

376.7 

999,9 

99.9 

999,9 

143.8 

68. 

48.8 

121.0 

1*655.3 

127.0 

-63.  0 

99.  9 

2*5.6 

72.2** 

65.7 

29.8 

379.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

146.8 

68. 

49.  2 

124.0 

1*802. 1 

124.0 

—6*  . 0 

9V.9 

2*5.4 

70,0** 

63.6 

29.  1 

380.0 

999.  9 

99.9 

999,9 

148.8 

68. 

49.8 

1 25.0 

15002. 7 

120.0 

-6*. 6 

9y.  9 

2*5.2 

66.7** 

60.6 

28.0 

382  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

150.7 

68. 

50.3 

1 26.  0 

15209.8 

116.0 

-6*  .6 

9*.  .9 

246.0 

73.5** 

67,  1 

29.9 

3 86.2 

999,9 

99.9 

999  ,9 

152.4 

68. 

50.9 

1 27.0 

15369. 8 

113.0 

-65.  0 

9<-  .9 

246.2 

77.3** 

70,7 

31.2 

388.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

156.  0 

68. 

51.4 

128.0 

15589.9 

109.0 

— 6i*  . * 

90,9 

2*4.2 

66.5** 

59.9 

28.9 

393.6 

999.9 

99.9 

999.9 

158.3 

68. 

52.0 

129.0 

15760. 9 

106.0 

-63.6 

99  .9 

2*1  .2 

53. I** 

46.5 

25.6 

398.2 

999.9 

99.9 

999.9 

159.9 

67, 

52.5 

I 30.0 

15937. 1 

103.0 

-63.  6 

99.  9 

2*2.  1 

49.8** 

• 4.0 

23.3 

• 01  .5 

999,9 

99.9 

999.9 

161.5 

67. 

53.2 

1 3 1 . C 

16180.9 

99.0 

-62.4 

99.9 

2*3.2 

55.3** 

49.  3 

24.9 

40B.3 

999.9 

99.9 

999,9 

163.6 

67, 

53.9 

1 32.0 

16370. 6 

96.  0 

-63.  0 

99.9 

2*1  .6 

87  .8** 

77.3 

4 1 .8 

• 10. e 

999.9 

99.9 

999.9 

165.  S 

67, 

5*. 4 

1 33.0 

16565.4 

93.0 

-64.2 

9*:  .9 

2*3.6 

92.8 

83.2 

41.2 

412.2 

999.9 

99.9 

999.9 

169  .2 

67. 

55.  1 

1 3*.  0 

1 6765. 8 

90.0 

-65.0 

9«'  ,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.7 

1 35.0 

170*2.8 

86.0 

-65.  « 

90 . 5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

419.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.3 

136.0 

17258.5 

83.0 

-66.0 

90,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

422.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.2 

Z37.0 

17558. 7 

79.  0 

-65.  * 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

429.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58.0 

138.0 

17794.6 

76.0 

-65.0 

9V.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

435.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

56.6 

139.0 

1812*.  8 

72.0 

-64.4 

9V.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

443.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETtlEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  8^'  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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SrATfON  NO.  304 
HATTERAS,  NC 


6 FEBRUARY  1975 
2015  GRT 


139  59.  0 


TIRE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OER  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GRM 

Me 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

S9.4 

140.0 

10384.2 

69.0 

-65.8 

9<’  .9 

999.9 

99.9 

60.3 

141.0 

18750.0 

65.0 

-62.3 

9<“.9 

999.9 

99.9 

61.2 

142.0 

19040.6 

62.0 

-64.  2 

9°.  9 

999.9 

99.9 

62.0 

143.0 

19342.9 

59.0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99.9 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

1 /SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

99.9 

445. S 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

460.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

462.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

465.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

484 


STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  160  25.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.  S 

4.0 

1 008.1 

12.4 

1C  .6 

250  .0 

4.1 

3.9 

1.4 

2 85.9 

306.5 

8.0 

89.0 

0.0 

0 

0.4 

6.0 

63.4 

ICOl.O 

13.0 

A .4 

233.  t 

12.4 

9,9 

7.5 

286.7 

300.6 

S.  3 

56.1 

0,3 

44 

0.6 

7,0 

164.8 

98  9.0 

13.2 

4 .6 

232.8 

12.6 

10.1 

7,6 

28  7.  9 

302.1 

5,4 

55  .9 

0 .4 

46 

1.1 

floO 

241.  6 

980.0 

13.5 

5.0 

232.3 

13.4 

10.6 

8.2 

289.  I 

303.9 

5.6 

56.0 

0.8 

49 

1.4 

9.0 

336.9 

969.0 

13.2 

4.6 

233.  6 

13.3 

10.7 

7.9 

289.6 

304.3 

5.5 

56.1 

1.0 

49 

1.7 

10.  0 

424.  1 

959. 0 

12.6 

4.1 

236.6 

12.4 

•0.  4 

6.8 

289.9 

304.  2 

5.4 

56.3 

1 .3 

SI 

2.2 

1 1 .0 

538.  6 

946.0 

12.2 

8 

242.5 

12.0 

1 0.6 

5,5 

290  .6 

304  .9 

5.  3 

56.5 

1 .6 

53 

2.7 

IPmO 

62  7.6 

936.0 

11.7 

* .3 

244.6 

13.9 

12.6 

6.0 

290.9 

304.9 

5.2 

56,5 

2.0 

55 

2.9 

13.0 

726.  5 

925.0 

11.3 

3.0 

244  .8 

14.6 

13.2 

6,2 

291.5 

305.4 

5.  I 

56.7 

2.  2 

56 

3.3 

14  .0 

817.2 

915.0 

10. 6 

2.3 

247.  0 

1 5.0 

13.8 

5,9 

291.7 

305.0 

5.0 

56,7 

2.5 

57 

3.6 

15.0 

908.8 

905.0 

10.6 

2.3 

248.6 

15.3 

14.2 

5.  6 

292.6 

306.2 

5.0 

56.7 

2.5 

58 

4.0 

16.0 

1 0 1 9.  9 

893.0 

9.  8 

1 .7 

249.7 

16.1 

15.1 

5.6 

292.9 

306.1 

4.9 

56,  9 

3.2 

59 

4.4 

1 7.0 

1113.4 

883.0 

9,5 

1.4 

247.6 

16,3 

! 5.0 

6.  2 

293.5 

306. 6 

4.8 

57.2 

3.5 

61 

4.8 

1 B.O 

1207. 9 

873.  0 

S.9 

C .9 

246.0 

18  .2 

16.6 

7,4 

293.9 

306.7 

4.7 

57.3 

3.9 

61 

S.l 

19.0 

1303.3 

863.0 

8.  4 

C.5 

245.  8 

19.5 

I 7.8 

e.o 

294.3 

306.9 

4.6 

57,4 

4.3 

61 

S.4 

20.0 

1399.5 

853.0 

7.7 

-0.1 

247.2 

19.5 

1 7.9 

7.5 

294,  5 

306.  7 

4.5 

57,7 

4.7 

62 

5.8 

21.0 

1516. 3 

84  1.  0 

7.  5 

-0.3 

249.4 

18.4 

1 7.3 

6 .5 

295.5 

307,8 

4,5 

57.8 

5.  1 

62 

6.3 

22.0 

1614.8 

83  1 .0 

6.6 

- 1.0 

249.8 

20.1 

1 8.  9 

6.9 

295.5 

307,4 

4.3 

57,9 

5.6 

63 

6.7 

23.0 

1714.2 

821.0 

6.  1 

-1.5 

248.4 

22.4 

20.9 

8.3 

296.0 

307.  7 

4.2 

58.2 

6.  1 

64 

6.9 

24  .0 

1804.5 

81  2.0 

5.  6 

-..9 

247.  5 

23.2 

21.5 

8.9 

296.4 

307,8 

4.1 

58.4 

6.4 

64 

7.4 

25.0 

1905.7 

802.0 

4 .7 

-2  .7 

246.3 

25.2 

23.  1 

10.  1 

296.5 

307.4 

3.9 

58.4 

7,1 

64 

7.7 

26.0 

20  1 8.  2 

791.  0 

3.  9 

-3  .4 

245.7 

26.0 

23.7 

10.7 

296.8 

307,3 

3.8 

58.6 

7,  6 

64 

a.i 

27.0 

2121.5 

78  1.0 

2.7 

-4  .5 

245.  1 

26.6 

24.  1 

i 1.2 

296.6 

306.5 

3.5 

58.9 

8 .3 

64 

6.4 

2H.0 

221  5.  3 

772.0 

2.4 

-4.7 

244.8 

26  .8 

24.3 

11.4 

297,2 

307,  0 

3.5 

59.  1 

8.7 

64 

8.7 

29.0 

2310.0 

763.0 

i.e 

— b.  5 

244.  a 

26.9 

24.4 

1 I .5 

297,3 

306.7 

3.3 

59.3 

9.2 

64 

9.2 

30.0 

2416. 3 

753.0 

1 .3 

-b.7 

245.2 

27.4 

24.  e 

11.5 

298.  0 

307.  5 

3.3 

59.6 

to.o 

64 

9.6 

31.0 

2513. 2 

74  4.  0 

1.  1 

-L.9 

245.6 

27.9 

25. 4 

1 1 .5 

298.9 

308.4 

3.3 

59.  5 

10.6 

64 

9.9 

32.0 

2610.9 

735.0 

-0  .0 

-e  .9 

245.  7 

28.3 

25.8 

11.6 

298.7 

307,6 

3.1 

59.8 

11  .2 

64 

10.3 

33.  0 

2709. 6 

72  6.  0 

-0.6 

-7.4 

245.8 

28.7 

26.2 

1 1 .8 

299.0 

307.  7 

3.  0 

60.3 

1 1 .9 

65 

10.6 

34.0 

2809.2 

71  7.0 

-1.1 

-7,  8 

245.  7 

29.1 

26.5 

i 2.0 

299.6 

308.1 

3.0 

60 .3 

12.4 

65 

1 1.0 

35.0 

2910.0 

708.0 

-1  .4 

-8.0 

245.4 

30.1 

27.3 

12.5 

300.3 

308.  8 

2.9 

60.6 

13.0 

65 

I I .4 

36.0 

3034. 6 

697.  0 

-2.4 

-b.9 

245.1 

31  .3 

2B.4 

13.2 

300  .6 

308.7 

2.8 

60.  7 

13.9 

65 

1 1.7 

37.0 

3137.7 

688.0 

-3.3 

-9.8 

245.0 

32.0 

29.0 

3.5 

300,7 

308.4 

2.6 

60  .7 

14,4 

65 

12.2 

38.  0 

3242. 0 

679.0 

-3.  1 

-9.6 

245.1 

32.5 

29.4 

13.7 

302.0 

309.9 

2.  7 

60.8 

15.4 

65 

12.5 

39.0 

3347.6 

670.0 

-3.  6 

- 1C.  0 

245.3 

32.4 

29.4 

13.6 

302.6 

310.4 

2.7 

61  .0 

16.0 

65 

12.8 

40.0 

3454.4 

66  1.0 

-4  .4 

-10  .7 

245.7 

32.6 

29.7 

13.4 

302.  9 

310.4 

2.6 

61.1 

16.6 

65 

13.4 

41.0 

3574. 4 

651.  0 

-5.4 

-1  1 .6 

246.7 

35  .0 

32.1 

13.8 

303.0 

310.2 

2.4 

61. 8 

17,6 

65 

13.7 

42.0 

3683.5 

642.0 

-6.5 

-12.5 

246.9 

36.8 

33.8 

14.4 

303.0 

309.8 

2.3 

61  .9 

18.3 

65 

1 3.9 

43.  0 

3806.  1 

632.0 

-7.  2 

— 1 . 1 

247.0 

36  .0 

35.0 

14.8 

303.5 

310.  1 

2.2 

62.4 

18.9 

65 

14.3 

44.0 

3905.3 

624.0 

-8.  2 

- 14.  1 

246.  5 

38,7 

35.5 

15.5 

303.4 

309.6 

2.1 

62,4 

19.8 

65 

14.6 

45.0 

4018. I 

61  5.0 

-8.8 

-14  .7 

245.9 

38.5 

35.2 

15.  a 

304.0 

310.0 

2.0 

62.3 

20.5 

65 

14.9 

46.0 

4119. 7 

60  7.  0 

-8.  4 

-14.2 

245.  1 

37.6 

34.1 

15.8 

305,7 

312.0 

2.  1 

62.  4 

21 . 2 

65 

15.3 

47.0 

4222. 7 

599.0 

-8.5 

-14.4 

244.5 

37.0 

3 3.4 

16.0 

306.7 

313.0 

2.1 

62.5 

22.1 

65 

15.6 

48.  0 

4340. 1 

590.0 

-8.9 

-14.7 

344.2 

3 7.3 

33.5 

16.2 

307,5 

313.  7 

2.  1 

62,7 

22.7 

65 

16.0 

49.0 

4445. 7 

S82.0 

-9.  7 

-1  b.  3 

244.  1 

38.7 

34.8 

,7.0 

307,8 

313.9 

2.0 

63.1 

23.5 

65 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


485 


STATION  NO.  30* 
MATTER*  S.  NC 


6 FEBRUARV  1975 

2315  GMT  160  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GM  T 

PRES 

TE  MP 

DEW  OT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.* 

*0.0 

*552. * 

57*.  0 

-10.7 

-16.3 

244.1 

40  .4  • 

36.3 

17.6 

307*8 

313.6 

1.9 

63.2 

24*6 

65. 

1 A.B 

51  .0 

*687,5 

564.0 

-11.5 

-17.0 

244.2 

*0.9* 

36.  8 

17.8 

308,4 

313*9 

1.8 

63.6 

25*5 

65* 

17.2 

52.  0 

4783. 1 

55  7.0 

-12.5 

-17.9 

244.6 

*0  .6* 

36.7 

17.4 

308.3 

313*  5 

1.7 

63.8 

26  .6 

65* 

1 7.6 

53.0 

4893.5 

5*9.0 

-13.  1 

-18.4 

245,  0 

*0.5* 

36.7 

17.1 

308.9 

313.9 

I .6 

6*.0 

27*6 

65* 

1 7.  R 

54.0 

5005.3 

54  1 .0 

-13.9 

-19.2 

245.1 

41.0* 

37.2 

17,2 

30  9.  2 

31**0 

i.5 

64  .* 

28  .0 

65* 

IE. 2 

55.0 

51  1 8.  2 

533.0 

-15.2 

-20.3 

245.1 

43.1  • 

39.1 

18.1 

309.0 

313*4 

1.* 

64.4 

28*9 

65* 

18.6 

56.0 

52*6.9 

524.0 

-15.5 

-2C.7 

244,7 

*5.8* 

4 1.4 

-9.5 

310.0 

31*.* 

1.4 

64*7 

30*0 

65* 

1 8.9 

57.  0 

5377. 5 

51  5.0 

-16.4 

-23.8 

244.3 

*7.3* 

42.  6 

30.5 

310.5 

314.0 

1.  1 

52.7 

30  *9 

65* 

19.1 

5R.0 

5480. * 

508.0 

-17.  1 

-22.0 

244.  I 

*7.8* 

43.0 

20.9 

310.9 

315*0 

1.3 

65.2 

31.5 

65. 

1 9.* 

59.0 

5584.3 

50  1 .0 

-1  B.2 

-23 . 1 

243.7 

*7.9* 

42.9 

21.2 

310.  8 

314.6 

1.2 

65.3 

32.4 

65* 

19.8 

60.0 

5704. * 

49  3.0 

-1  0.  9 

-23.7 

243.7 

47,0* 

42.1 

20.8 

311.4 

315.0 

1.1 

65.6 

33.  5 

65. 

20.3 

61  .0 

5810.0 

486.0 

-20.0 

-24.6 

244.4 

45.7* 

41.3 

• 9.7 

31  I .3 

314.7 

1.1 

66*1 

35.0 

65* 

20.7 

6 2.0 

5933. 6 

478.0 

-21.2 

-25.8 

245.4 

46.2* 

42.0 

.9.3 

311.3 

31*.* 

1.0 

66.2 

36.0 

65* 

21.0 

63.0 

6042.4 

471.0 

-21  • 0 

-26.4 

246.0 

47.6* 

43.5 

,9.3 

311.8 

31*. 8 

0.9 

66.4 

36.6 

65* 

21.* 

64.0 

6152.5 

*64.0 

-22.8 

-27.2 

246.0 

51  .7* 

47.2 

31.0 

311.9 

31*.  8 

0.9 

66.6 

37,9 

65* 

21.7 

65.0 

626*. 0 

*57.0 

-22.  9 

-27,3 

246.0 

5*  .7* 

49.9 

22,3 

313.  1 

316.0 

0.9 

66.8 

38. 9 

65* 

22.1 

66.0 

6*09.7 

4*8.0 

-23.5 

-27.9 

246.0 

58.  1* 

53.  1 

23.6 

31**1 

316.9 

0.8 

67.0 

*0.2 

65* 

22.* 

67.  0 

6524. 6 

**  1.0 

-24.9 

-29  .2 

246.4 

59.6* 

54.  7 

23.8 

313.8 

316.  3 

0.  a 

67.1 

*1  .* 

65* 

22.9 

6R.0 

66*0. 8 

*34.0 

-25.7 

-30.0 

247.3 

59.9* 

55.2 

23.1 

314.2 

316.6 

0.7 

66.9 

*3.1 

65* 

23.5 

69.0 

6758.6 

*27.0 

-26.2 

-30.4 

247.4 

59  .9* 

55.3 

23.0 

315.0 

317,3 

0.7 

67.4 

*5,7 

65. 

23.9 

70.0 

6860. 8 

*2  1.0 

-26.8 

-31.9 

2*6.8 

62.9* 

57,8 

24.8 

315.6 

317.6 

0.6 

61.4 

• 6*  3 

65* 

2*.6 

71  .0 

7016.6 

*12.0 

-27. C 

-33.9 

2*6.3 

65.2* 

59.7 

26.2 

316.5 

318.3 

0.5 

5*  .6 

49*9 

65* 

2S.0 

72.0 

7139. 8 

405.0 

-23.1 

-33.6 

2*6.7 

63.0  * 

57.9 

24.9 

317,3 

319.  2 

0.5 

59.0 

51  *2 

65* 

25.5 

73.0 

726*. 7 

39  8.0 

-28.  9 

-34.6 

2*7.3 

60.7* 

56.0 

23.4 

317.9 

319.6 

0.5 

57,4 

52.  7 

65* 

25.9 

7*.0 

7373.2 

39  2.0 

-30 .2 

-35.3 

2*7.2 

61  .0* 

56.2 

23.6 

31  7,  5 

319.2 

0.5 

61  .0 

54*6 

65* 

26.3 

75.0 

7501. 2 

38  5.  0 

-30.  9 

-36.2 

2*6.7 

63.3* 

58.1 

25.0 

318.  3 

319.8 

0.4 

59*3 

55.  7 

65* 

26.7 

76.0 

7612.6 

379.0 

-31 .6 

-36.6 

2*5.9 

67.3* 

61.4 

27.5 

318.8 

320.3 

0.4 

60.7 

57.  2 

66* 

27.1 

77.0 

7725. 2 

373.0 

-32.8 

-37  .9 

2*5.1 

7 1 .8* 

65.  1 

30.2 

318.7 

320.0 

0.4 

59*6 

59.1 

66* 

27.5 

78.0 

7858.  * 

366.0 

-33.  8 

-3E.  1 

2 4*.  7 

74.2* 

67.1 

il  .7 

319.0 

320.2 

0.3 

58.3 

60.6 

65* 

2 7.  8 

79.  0 

7974.0 

360.0 

-34.8 

-4  1 ,0 

2*5.  3 

73.1* 

66.4 

30.6 

319.2 

320,3 

0.3 

52.8 

62.* 

65* 

28.  3 

80.0 

81  1 0. 9 

35  3.  0 

-35.  7 

-42  .3 

2*6.3 

71  .4* 

65.4 

.8.6 

319.7 

320.7 

0.3 

50*6 

64  • 3 

65* 

28.7 

81  .0 

82*9. 8 

34  6.0 

-36.  9 

-43.8 

246.9 

75.0* 

69.0 

29.5 

319.9 

320.7 

0.2 

48*7 

65,9 

66* 

29.3 

82.0 

8370.7 

340.0 

-3  7.6 

-45.0 

245.2 

64.0 

58.  1 

26.  9 

320.6 

321.3 

0.2 

45*4 

68.8 

66* 

29.6 

83.0 

8493.  * 

334.0 

-38.  3 

-45.6 

999.9 

99.9 

99.9 

39.9 

321  .3 

322.0 

0,2 

*5.7 

999.9 

999* 

30.  1 

8*.0 

8617.7 

328.0 

-39.5 

-46.4 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

321.2 

321  .9 

0.2 

*7  *6 

999  .9 

999* 

3C.6 

85.0 

87*3. 7 

32  2.  0 

-40.9 

99,9 

999,9 

99  .9 

99.9 

>9.9 

321.1 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999* 

31.1 

86.0 

8892.7 

315.0 

-42.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

321*2 

999.9 

99,9 

999*9 

999,9 

999* 

31. S 

87.0 

9022. 5 

309.0 

-43.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

321*8 

999.9 

99,9 

999*9 

999,9 

999* 

31.9 

88.0 

9132.  2 

304.0 

-43.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

322,3 

999.9 

99,9 

999*9 

999.  9 

999* 

32.* 

89.0 

9265.9 

298.0 

-44  .6 

99.  •• 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

323*1 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

32.7 

90.  0 

9378. 9 

293.0 

-45.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

>9.9 

323*4 

999,9 

99.9 

999*9 

999.  9 

999* 

33.2 

91.0 

951 6.* 

287.0 

-47.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

2 9,9 

323*2 

999,9 

99  .9 

999*9 

999*9 

999* 

33.6 

92.0 

9632. 5 

282.0 

-4  8.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

‘>9,9 

322*9 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

3*.0 

93.0 

9750. 0 

277.0 

-49.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

•-9,9 

322*6 

999,9 

99.9 

999*  9 

999*9 

999* 

3*.S 

9*.  0 

9893.0 

27  l.O 

-50  .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

323*3 

999.9 

99.9 

999*9 

•>99*9 

999* 

* ay  SPEED  means  elevation  angle  between  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TK«N  6 DEG 


486 


STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  160  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  t 

OG 

M/SEC 

34.8 

95.0 

1001 4. 1 

26  6.0 

-51.7 

99-.  9 

999.9 

99,9 

35.4 

96.0 

10161.7 

260.0 

-53.0 

99«9 

999.9 

99.9 

35.7 

97.0 

10286. 6 

2SS.  0 

-54.  3 

99.9 

999.9 

99,9 

36.1 

98.0 

10413.3 

250.0 

-55.2 

99*9 

999.9 

99.9 

3F.5 

99.0 

10568. 0 

244.0 

-56.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

3 6.9 

100.0 

10672.6 

240.0 

-57.  8 

99-  9 

999.  9 

99.9 

37.5 

101.0 

10831.9 

234.0 

-58.9 

99  »9 

999.9 

99.9 

37.7 

102.0 

10967. 5 

229.  0 

-58.  9 

99  3 9 

999.9 

99.9 

38.2 

103.0 

11078.0 

225.0 

-59.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

3E.6 

104.0 

1121  8.  6 

220.0 

-59.8 

99  • 9 

999.9 

99.9 

39.1 

105.0 

1 1 362.0 

215.0 

-60.7 

99.9 

<J99.  9 

99.9 

39.5 

1 06.0 

1 1 478.7 

21  1.0 

-61  .6 

99  .9 

999.9 

99.9 

39.9 

. 107.0 

t 1 626. 9 

20  6.  0 

-62.5 

99,9 

999.9 

99,9 

40.5 

108.0 

1 1 747.6 

202.0 

-63.5 

99 .9 

999.9 

99.9 

40.  7 

109.  0 

11902.0 

197.0 

-62.4 

99  a9 

999.9 

99,9 

4 1.3 

1 10.0 

12030. 2 

193.0 

-57.  I 

99c  9 

999.  9 

99.9 

41.7 

111.0 

12231 .4 

187.0 

-54 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

42.2 

112.0 

12370. 0 

183.  0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

42.5 

113.0 

1251 1.5 

179.0 

-54.7 

99-9 

999.9 

99.9 

4 3.0 

1 14.  0 

12655. 8 

175.0 

-55.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

43.4 

1 15.0 

12803. 1 

171.0 

-56.  1 

99 . 9 

999.9 

99.9 

43.9 

116.0 

12991.5 

166.0 

-56.6 

99  >9 

999.9 

99.9 

44.5 

1 17.0 

13145. 8 

l62.  0 

-57.  8 

99-49 

999.9 

99  .9 

44.8 

1 1 8.0 

13263.8 

159.0 

-57.5 

99-9 

999.9 

99.9 

4«.4 

1 19.  0 

13424. 7 

155.0 

-57.6 

99  .9 

999.9 

99.9 

45.6 

120.0 

13589.5 

151.0 

-58.  3 

99.,  9 

999.  9 

99.9 

46.2 

121.0 

13715.5 

148.0 

-59.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

46.6 

1 22.0 

1 3887. 0 

144.  0 

-59.  8 

99  9 

999.9 

99  .9 

47.1 

123.0 

14018.3 

14  I. 0 

-60.7 

99  i9 

999.  9 

99.9 

47.6 

124.  0 

14197. 4 

137.0 

-60.8 

99  9 

999.9 

99.9 

48.0 

125.0 

14334. 9 

134. G 

-61.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

48.6 

126.0 

14522.9 

130.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

49.  1 

1 27.0 

14667. 5 

12  7.  0 

-62.  0 

99..  9 

999.9 

99.9 

49.7 

1 28.0 

14814.9 

124.0 

-63.3 

99-9 

999.9 

99.9 

50.  1 

129.0 

14965. 4 

12  1.0 

-63.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

50.6 

130.0 

1511 9. 7 

118.0 

-63.3 

99  9 

999.9 

99.9 

51.2 

131.0 

15331.7 

114.0 

-63.3 

99,9 

999.9 

99  .9 

51.7 

132.0 

15495. 6 

It  1.0 

-63.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

52.2 

133.0 

15663.8 

106.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

52.6 

1 34.  0 

1 5636. 8 

105.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

52.8 

135.0 

16015.6 

102.0 

-61 . 8 

99.  9 

999.9 

99.9 

53.5 

136.0 

16200.0 

99.0 

-62,9 

99  >9 

999.9 

99.9 

53.9 

1 37.0 

16388. 6 

9 6.  0 

-64.9 

99  3 9 

999.9 

99  .9 

54.7 

138.0 

16647.8 

92.0 

-65.  5 

99-9 

999.9 

99.9 

55.3 

1 39.  C 

16849. 4 

89.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 

• 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  iN  6 OEG 


U COMP 

V ; qmp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M 'SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99,9 

99.9 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99,9 

323.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

999  ,9 

999, 

99,9 

J9,9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  S 

999. 

99.9 

>9.9 

323.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999  .9 

999, 

99.9 

79.9 

324,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

323,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

324.  7 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

326.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.  S 

999, 

99.9 

99.9 

327,8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

79.9 

329.  I 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

‘ 9,9 

329,8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

<9,9 

330.  I 

999,9 

99.9 

999  ,9 

999  .9 

999, 

99.9 

‘■9,9 

330.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999.  9 

999, 

99.9 

P9.9 

331.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

335.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

9 9 .9 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

v9.9 

353.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  c9 

999. 

99.9 

< 9,9 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

• 9.9 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

■79.9 

358.5 

999.  9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

•>9  .9 

359,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

361*9 

999.9 

99,9 

999,9 

999  .9 

999. 

99.9 

99. 9 

362.4 

999.9 

99.9 

999  . 9 

999.  9 

999. 

99.9 

V9.9 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

<,  9.9 

367.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

' 9.9 

368.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999, 

99.9 

'9,9 

369.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999, 

99.9 

'•9,9 

371.5 

999.9 

99.  9 

999,9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

372.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

3 74,9 

999,  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

V9.9 

376,6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

7 9.9 

379,2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

99.9 

19.9 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

'79.9 

381.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

383.9 

999.  9 

99c  9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

“9,9 

386.7 

999.9 

99.;9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

390.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999  .9 

999, 

99.9 

99.9 

393.5 

999.9 

99»9 

999,9 

999.  9 

999. 

99.9 

',9.9 

395.8 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

• 9.9 

399.  8 

999.  9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

^9.9 

406.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

•-9.9 

407.3 

999.9 

99,9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

407.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

410.8 

999.9 

99,9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

V9.9 

414.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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station  no.  304 
HATTERAS.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  160  25.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

Hz' SEC 

DG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

55.7 

140. 0 

17057.3 

86.0 

-66.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

' 9.9 

416.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

5e.  * 

lAl.O 

17271. 8 

83.0 

-67.2 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

C9.9 

419.  7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

57.0 

142.0 

1 7495.8 

80.0 

-63.  5 

99  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

431.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.6 

143.0 

17731.6 

77.0 

-61  .6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.  9 

«'9.9 

440.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999, 

SB.l 

144.0 

17894. 6 

75.  0 

-61 . 8 

99.-  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

443  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

5B.7 

145.0 

18146. 6 

72.0 

-63. 1 

99»9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

445.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

59.  A 

146.0 

1 8407. 3 

69.0 

-64.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

447.4 

999.  9 

99.9 

999,9 

999  .9 

999. 

60.  1 

1 47.0 

18678.3 

66.0 

-65.  1 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

452.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

60.7 

1 46.0 

1 8865.7 

64.0 

-65.5 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

‘<9.9 

455.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

61.5 

149.0 

19157. 6 

6 1.  0 

-65.  5 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

462.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

62.2 

1 50.0 

I 9359. a 

59.0 

-66.8 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

463.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.9 

151.0 

19677. 5 

56.0 

-63  .9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

477.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

63.7 

1 52.0 

19900. 1 

54.0 

-64.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

481  .3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

6A.6 

153.0 

20249.0 

5 1.0 

-65 . 3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

486.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

65.6 

154.0 

20492. 4 

49.  0 

-65.  5 

99 . 9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

492.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

66. A 

1 55.0 

20876. 7 

46.0 

-65.5 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

500.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.  A 

156.0 

21147.3 

44.0 

-65.1 

99  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

508.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.3 

157.0 

21577.6 

4 1.0 

-65.  1 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

518.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.2 

158.0 

21883.6 

39.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

530.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

70.3 

159.0 

2220  7.  6 

3 7.  0 

-62.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

540.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

71.5 

160.0 

22730.4 

34,0 

-61  .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

556. S 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

72.5 

161.0 

2J10S. 2 

32.0 

-62.5 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

563.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999  .9 

999, 

73.6 

162.0 

23713.9 

29.0 

-61.6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

582.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

75.2 

163.0 

24155.7 

27.0 

-62.5 

99-  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

591.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

76.7 

164.0 

24631. 6 

25.  0 

-61 . 6 

99^9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

607.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 
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STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


r EEBRUARV  1975 

615  GMT  148  46.  0 


Tl  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  HT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

*2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  C 

DO 

M/SEC 

M/SEC 

M/  SEC 

DG  M 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.7 

4.  0 

1005.  1 

13.1 

10  > 8 

260.0 

3.6 

3.  5 

0.6 

286,9 

307.  0 

8.  1 

86.0 

0 .0 

0. 

0.1 

6.0 

38.5 

100  1.0 

14.2 

1 i.n 

249.9 

16.9 

1 5.9 

s.a 

288.4 

310.9 

8,7 

8'..  4 

0.4 

66. 

0.3 

7.0 

131. 9 

990.0 

13.8 

12.0 

249.9 

16.9 

15.9 

S.8 

289.0 

312.1 

9.0 

89.1 

0 .4 

66. 

0.8 

8.0 

226.  4 

979.0 

14.  2 

10.3 

249.8 

17.9 

16.8 

6.2 

290.2 

311.2 

8.  1 

77.4 

0.  7 

67. 

i.S 

9.0 

321.8 

968.0 

13.  6 

9.3 

aso.  7 

19.3 

18.2 

3.4 

290.4 

310.4 

7.6 

75.0 

1 . 2 

68. 

1.6 

1 0.0 

418.2 

95  7.0 

13.2 

8 4 

252.9 

20.5 

1 9.  6 

S.O 

291.0 

310.0 

7.2 

72.4 

1 .7 

69. 

2.1 

1 1.0 

533.4 

944.0 

13.0 

7.  6 

256.  1 

20.9 

20.3 

1.0 

291  .9 

310.4 

7.0 

69.8 

2.3 

71. 

2.4 

! 2.0 

622.8 

934,0 

11.9 

5.  6 

257.1 

19.9 

19.4 

4.S 

291.5 

307.8 

6.1 

65.5 

2.7 

72, 

2.9 

11.0 

731. 0 

92  2.  0 

11.3 

-6.4 

258.5 

19.2 

18.8 

3.8 

291  .5 

298.  7 

2.6 

28.  2 

3.  2 

73. 

1.3 

14.0 

822.0 

91  2.0 

II. S 

-7.9 

259.  5 

19.9 

19.5 

3.6 

292.6 

299.1 

2.3 

24  .8 

3.7 

73. 

3.  A 

15.0 

923.  2 

901.0 

1 1 .0 

-8.4 

259.8 

20.4 

20.0 

1.6 

293.0 

299.  4 

2.3 

24.8 

4 .1 

74. 

4.1 

16.0 

1034.8 

689.0 

10.  0 

-9.  1 

258.  7 

20.3 

I 9,9 

* .0 

293.2 

299.3 

2.2 

24.9 

4.7 

75. 

4.4 

17.0 

1128.6 

879.0 

9.  1 

-10  1 

256.8 

20.1 

19.6 

4.6 

293.2 

290.9 

2.0 

24.5 

5.1 

75. 

4.9 

I 8.0 

1212. 7 

868.  0 

8.  6 

-8»  2 

254.5 

21  .9 

21.1 

5.9 

293.7 

300.4 

2.4 

29.4 

5.6 

75. 

8.2 

19.0 

1 328.3 

850.0 

7.5 

-7.8 

253.6 

21.6 

20.7 

5.1 

293.6 

300.6 

2.5 

32.8 

6.1 

75. 

«.5 

20.  0 

1424. 8 

848.0 

6.8 

-6.3 

252.7 

20.4 

1 9.4 

5.  1 

293.9 

301.  a 

2.  8 

38.4 

6.5 

75. 

A.I 

21.0 

1541.6 

836.0 

5.  8 

-6.  6 

250.  1 

1 7.4 

16.3 

5.9 

294  .0 

301.6 

2.8 

40.3 

7.1 

78. 

6.5 

22.0 

1639.9 

826.0 

4.9 

-6.5 

249.  1 

19.6 

18.3 

r.o 

294.  1 

302.1 

2.8 

43.2 

7.5 

74. 

A. 9 

23.0 

1739. 2 

81  6.  0 

4.  1 

-6.9 

248.2 

20.8 

19.3 

r.r 

294.2 

302.  1 

2.8 

•4.4 

8.0 

74, 

7.2 

24.0 

1839.3 

806.0 

3.3 

-6  0 

247.6 

20.7 

19.1 

%9 

294.4 

302.9 

3.0 

50.5 

8.4 

74. 

7.6 

25.0 

1 940. 5 

796.0 

2.6 

-6  9 

245.5 

20.5 

18.7 

1.5 

29*.  7 

303.  4 

3.  1 

53.0 

8.9 

73. 

8.1 

26.0 

2063.2 

784.0 

1.8 

-6,  4 

239.6 

22.6 

I 9.5 

1 t.4 

295.  1 

303.6 

3.0 

54  .4 

9.5 

73. 

8.5 

27.0 

2166.7 

774.0 

1 .4 

-9.0 

235.9 

24.4 

20.2 

1 3.7 

295.8 

303.0 

2.5 

45.8 

10  .0 

72. 

8.9 

28.0 

2271. 4 

764.  0 

1 

1 

-8.7 

233.0 

26  .0 

20.8 

15.6 

296.5 

304.0 

2.6 

*7.8 

to.  7 

71. 

9.1 

29.0 

2377. 3 

754.0 

O.S 

-8.7 

211.2 

27.0 

21.1 

16.9 

297.0 

304.5 

2.6 

80 .1 

It  .3 

70. 

9.7 

30.0 

2484.4 

74  4.0 

0.3 

-8w> 

230.1 

27.5 

21.1 

17,6 

297.9 

305.  5 

2.6 

49.9 

II  .9 

69. 

10.1 

11  .0 

2582.0 

735.0 

0.  2 

-9.  3 

229.6 

27.5 

20.9 

1 7.8 

290.8 

306.3 

2.6 

49.1 

12.8 

68. 

10.5 

32.0 

2680. 7 

726.0 

-0  .6 

-0. 9 

229.6 

27.1 

20.7 

1 7.6 

299.0 

306. S 

2.7 

53,7 

13.2 

67. 

10.9 

31.0 

2791. 3 

716.0 

-1 . 

1 Q 

-9.7 

230.3 

27.3 

21.0 

I 7.4 

290.8 

306. 1 

2.5 

54.8 

13.  8 

66. 

1 1.2 

34.0 

2891 . 8 

707.0 

-2.5 

-9.  I 

231.4 

27.9 

21.8 

1 7.4 

299.2 

307.0 

2.7 

60.5 

14.2 

65. 

1 1.7 

35.0 

2993. 3 

698.0 

-3.8 

-9.7 

233.8 

29.4 

23.8 

17,4 

298.9 

306.5 

2.6 

63.2 

15.0 

65. 

12.1 

16.0 

3110.2 

606.0 

-4.5 

-9.  7 

236.0 

30.9 

25.6 

17,3 

299.5 

307.3 

2.7 

66.9 

IS. 8 

64. 

12.5 

17.  0 

3214.  1 

67  7.0 

-5.6 

-1  1 .3 

238.1 

32.5 

2 7.6 

I 7.2 

299.4 

306.4 

2.4 

63.8 

16.5 

64. 

1 2.9 

38.0 

3339. 0 

668.  0 

-6.0 

-1  1 . J 

240.2 

34.4 

29.8 

1 /.I 

300 .1 

307.2 

2.4 

66.  1 

17.  3 

64. 

13.1 

39.0 

3445.2 

659.0 

— 6.6 

-12.5 

242.0 

35.9 

31.7 

1 1.9 

300.6 

30  7,1 

2.2 

62  .4 

18.2 

63. 

13.7 

40.  0 

3540.  6 

651.0 

-7.1 

-14,3 

241,1 

37,5* 

33.4 

1 '.0 

301,  1 

306,  8 

1.9 

56.0 

19.1 

63. 

1 4.2 

41.0 

3673.6 

640.0 

-6.9 

-15.7 

242.9 

40.2* 

35.7 

1 1.3 

302.7 

305.0 

1.8 

49.5 

20.2 

64. 

14.6 

42.0 

3771.9 

632.0 

-6.5 

-15.4 

241.6 

42.6* 

3 7.4 

20.2 

304.3 

309.  0 

1.8 

40*9 

21  .1 

64. 

IS.O 

43.0 

3896. 7 

622.0 

—6.  C 

-16.0 

239.9 

43.8* 

37.9 

22.0 

306.2 

31 1.6 

1.8 

4S.I 

22.3 

63. 

18.1 

44.0 

3997.9 

61  4.0 

-7.1 

-14.3 

238.8 

43.1  * 

36.8 

22.  3 

306.2 

312.  3 

2.0 

55.3 

23.2 

63. 

IE. 9 

45.0 

4126.  0 

60  4.0 

-7.4 

-14(  2 

237.2 

4 3.2* 

36.3 

2.3  .4 

307.3 

313.6 

2.1 

57.6 

24.4 

63. 

16.2 

46.0 

4229'.  8 

596.  0 

-7.8 

-14,2 

236.6 

*5.0* 

37.5 

24,7 

307.9 

314.4 

2.1 

59.9 

25.2 

63. 

16.6 

47.0 

4334. 9 

SOB.O 

-8.2 

-15,8 

236.0 

47.9* 

39.  7 

2 5.8 

308.6 

314.4 

1.9 

54.3 

26  .5 

62. 

17.1 

48.0 

4454.5 

579.  0 

-9.  1 

-16.3 

234.  7 

49.5* 

40.4 

2 1.6 

308.9 

314.6 

1.0 

55.8 

27,9 

62. 

17.8 

49.0 

4562. 1 

57  1.0 

-9.7 

-17.0 

233.5 

48.1  * 

38.6 

21.6 

309.4 

314.9 

1.8 

55.1 

29.3 

62. 

• av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETfcEEN  « AND  10  OEG 
» ar  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  F^EN  INTERPOLATED 
4*  aV  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


489 


STATION  NO.  30A 
HATTERAS.  NC 

r FEBRUARY  1975 
615  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

M^SEC 

I 7.9 

60.0 

4670.9 

S63.0 

-11.0 

-16,  r 

232.8 

45.84 

36.5 

I F.A 

SI  .0 

4608.3 

553. 0 

-12.4 

-17.  ' 

233.0 

45.64 

36.4 

IR.A 

52.0 

4933*6 

!44.  0 

-13.  1 

-17.5 

233.9 

47,9  4 

38.7 

19.2 

53.0 

5032.2 

537. 0 

-13.7 

-18.1 

234.6 

51.04 

41.6 

19.7- 

54.  0 

5160. 6 

528.0 

-14.5 

-18.8 

235.7 

54.54 

45.0 

20.1 

56.0 

5261.7 

52  I. 0 

-IS.  2 

-20.4 

236.4 

56,04 

*6.7 

20.6 

56.0 

5408. 1 

51  1 .0 

-15.6 

-2  1.5 

237.1 

54.94 

46.  1 

21.0 

57.0 

552; 

50  3.  0 

-1  6.  3 

-22,  2 

237.3 

51  .5  4 

43.4 

21. A 

58. 0 

5632.4 

496.0 

-17.3 

-22.1’ 

237.4 

49,74 

4 1.9 

21.9 

59.  0 

5754, 1 

488.0 

-18.3 

-24. » 

237.9 

51.14 

43.3 

22. T 

60.0 

5877.6 

480.0 

- 18.  6 

-25.  9 

238.2 

52.24 

44.3 

22.6 

61.0 

6987. 0 

47  3.0 

-18.9 

-27.8 

238.5 

51.34 

4 3.  B 

23.  1 

62.0 

61  14. 0 

465.  0 

-1  9.  2 

-32.0 

238.9 

50.6  4 

43.4 

23.5 

63.0 

6243. 1 

457.0 

-19.6 

-33.  J 

239.8 

51.24 

44.2 

24.0 

64.  0 

6357.5 

450.0 

-20.8 

-35.3 

24  1.0 

57.54 

50*3 

24.3 

65.0 

6473.3 

443.0 

-21.3 

-35.  1 

241.2 

60.74 

53.2 

24.9 

66.0 

6607.4 

435.0 

-22  .7 

-35.9 

24  1.2 

59,84 

52.4 

25.3 

67.0 

6743. 6 

42  7.  0 

-22.  8 

-38.2 

240.7 

56  *8  4 

49.5 

2 5.9 

68.0 

6864.7 

420.0 

-23.2 

-4  1.8 

240.0 

63.64 

55.  1 

26.3 

69.  0 

6987.  6 

41  3.0 

-24. 1 

-44.1 

239.8 

71  .94 

62.2 

26.6 

70.0 

71 12.0 

406.0 

-25.  2 

-43.  4 

239.  7 

71  .1  4 

61  .4 

27.2 

71.0 

7256.2 

398.0 

-26.4 

-4  3.  ! 

239.5 

62,74 

54.0 

27.6 

72.0 

7384. 2 

391.  0 

-27.3 

-42. ■* 

2 38.4 

56.94 

48.5 

26.2 

73.0 

7495. 4 

385.0 

-28.2 

-44.6 

237.8 

63.844 

54.0 

26.  5 

74.  0 

7626. 8 

378.0 

-29.3 

-45.5 

237.7 

72.244 

61  .0 

29.  1 

75.0 

7760.0 

37  1.0 

-30.  4 

-47.  0 

236.0 

84,244 

71.4 

29.4 

76.0 

7876.8 

365.0 

-31  .0 

-50  .0 

238.1 

84.644 

71.8 

29.9 

77.0 

7993. 1 

35  9.  0 

-32.  1 

-49.  ) 

237.8 

73.3*4 

62.0 

30.3 

78.0 

8131.8 

352.0 

-33.2 

-50.3 

237.0 

57.8*4 

48.5 

30.  a 

79.  0 

8252. 4 

346.0 

-34.4 

-49. 

235.7 

43.44* 

35.8 

31.2 

80.0 

8374.5 

340.0 

-35.  6 

-50.  » 

235.  8 

42,24* 

34  .9 

31.7 

81  .0 

8539.7 

332.0 

-37.0 

-50  .5 

237.1 

51.6*4 

43.4 

32.1 

82.0 

8665. 7 

326.  0 

-37.  5 

-53.2 

237.8 

61.1*4 

51.7 

32.5 

83.0 

8793. 6 

320.0 

-3  8.7 

-54.4 

237.6 

68.5*4 

57.9 

32.9 

84.  0 

8923. 2 

31  4.0 

-40.1 

99.  3 

237.2 

79,4*4 

66.8 

33.3 

85.0 

9054,6 

30  8.0 

-41,4 

99.  ) 

237.3 

93.2*4 

78.4 

33.9 

86.0 

921 0. 2 

30  i.O 

-42.7 

99,3 

238.0 

99.2*4 

84.  1 

34.3 

87.0 

9345. 7 

29  5.  0 

-43.6 

99.9 

238.6 

78.0*4 

66*6 

34.9 

68.0 

9460. 3 

290.0 

-44 . 7 

99.9 

239.6 

34,4*4 

29.6 

35.2 

89.0 

9599. 9 

284.0 

-45.7 

99.9 

238.7 

23.8*4 

20.4 

35.8 

90.0 

971 8*  0 

279.0 

-46.  9 

99.  9 

235.  4 

33.5*4 

27.6 

36.2 

91  .0 

9861 .8 

27  3.0 

-47.8 

99.3 

235.1 

59,1*4 

48.4 

36.6 

92.0 

998  3.  5 

26  8.  0 

-48.  8 

99.  3 

235.0 

87.7*4 

71.9 

37.2 

93.0 

10106.9 

263.0 

-50.2 

99, 

234.3 

101.44* 

82.3 

37.7 

94.0 

10257. 2 

257.0 

-SI  .4 

99.9 

232.4 

80.2*4 

63*6 

« BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• ♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAW  5 DEG 
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IAS  46.  0 


V C IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/  ;ec 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

27.7 

309.2 

314.9 

I.S 

62.8 

30.3 

61. 

2 7.  4 

309.  1 

314.7 

1.8 

67,9 

31  .5 

61  • 

28.2 

309.7 

315.2 

t.a 

69*5 

32.  6 

61. 

2 9.4 

310.2 

315.5 

1.7 

68.9 

33.7 

61  * 

3 ).7 

310.7 

315.  8 

1.6 

69.5 

35.4 

60. 

3 .0 

311.0 

315.5 

1 .4 

64.2 

36.7 

60* 

2 1.9 

312.2 

316.4 

1.3 

60.3 

38.4 

60. 

27.8 

312.8 

316.8 

1.3 

60.2 

AO.  A 

60. 

26.7 

312.8 

316.8 

1.2 

62.3 

40  .7 

60. 

2. .2 

312.9 

316.  3 

1.  1 

57.2 

A2.A 

60. 

2 ',  .5 

314  . I 

317.2 

1.0 

52.2 

A3.  7 

60. 

2 i.  8 

315.0 

317.7 

0.8 

44.8 

45.3 

60* 

2 >.l 

316.2 

318.1 

0.6 

30.9 

A6.  2 

60. 

25*8 

317.2 

318.9 

0.5 

26.5 

47.3 

eo. 

27,9 

317.  I 

318.  6 

0.4 

26.5 

48.7 

60* 

29.2 

317.9 

319.3 

0.4 

26.6 

49. 9 

60. 

28.8 

317.  8 

319.2 

0.4 

28.4 

52.5 

60. 

2 7.8 

319.3 

320.5 

0.  3 

22.8 

54. 0 

60* 

3.  .8 

320.3 

321.1 

0.2 

16.1 

SA  .9 

60. 

3t..2 

320.6 

321.  3 

0.2 

13.7 

57.0 

60* 

3'  .8 

320.8 

321  .6 

0.2 

16.3 

60.  1 

60. 

3'. 8 

321.1 

321.9 

0.2 

18.7 

61.7 

60. 

29.8 

321  .5 

322.3 

0.2 

21.4 

63.  0 

60. 

3.1.9 

321.7 

322.4 

0.2 

18.9 

64  .4 

60. 

3u.6 

322.0 

322.  7 

0.2 

18.9 

65.9 

60. 

4.  .6 

322.3 

322.9 

0.1 

17.7 

68.4 

60. 

4 t.  7 

323.0 

323.4 

0.1 

13.3 

70 .5 

60. 

3 9.0 

323.1 

323.5 

0.  1 

14.9 

73.  0 

60. 

31.5 

323.4 

323.9 

0.1 

16.5 

74,9 

59. 

24.4 

323.4 

323.  9 

0.  1 

20.6 

75.9 

59, 

2 3. 7 

323.4 

323.9 

0.1 

20  .7 

76.4 

59. 

28*0 

323.6 

324.0 

0.1 

22.8 

77.8 

59. 

32.6 

324  .7 

325.0 

0.  1 

17.  3 

79.2 

59. 

3«  ,7 

324,7 

325.0 

0.  1 

17.0 

SI  .3 

59. 

4 .0 

324.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

82  .4 

59. 

5C  .4 

324,5 

999,9 

99,9 

909*9 

84,3 

59, 

sr*.  6 

324.9 

999.9 

99.9 

999,9 

88.5 

59. 

40.6 

325.1 

999*9 

99.9 

999*9 

91 .8 

59. 

r.  .4 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93*2 

59. 

12.4 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

59, 

1^  .1 

326.0 

999.9 

99.9 

999,9 

93,7 

59. 

3 1*8 

326.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

94.2 

59. 

59*3 

327,0 

999,9 

99.9 

999.9 

95.  3 

59. 

59.2 

326*7 

999.9 

99.9 

999.9 

101  *0 

59. 

48.9 

327.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

104.0 

59. 

( 
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station  no.  30A 
hatteras.  nc 


7 FEBRUARY  I97S 

61S  GMT  IAS  A6.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P~ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

DG  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

DG 

38.  1 

95.0 

10384.4 

252. C 

-52.8 

99.9 

229.  8 

57.04A 

4 3.  5 

36.8 

326.8 

999.9 

99.9 

999  ,9 

10  5. 8 

59. 

38.6 

96.  0 

10539. 7 

24  6.0 

-53.6 

99.  J 

227.4 

42.24* 

31.1 

2E  .6 

327,9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

58. 

39.0 

97.0 

10671.3 

24  1.0 

-54.9 

99.  J 

22  8.6 

42.94* 

32.2 

2(  .3 

327,9 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  1 

58. 

39.4 

98.0 

10804.9 

236.0 

-56.2 

99. r 

230.0 

48.7*4 

37.  3 

3 . 3 

327.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

108.3 

58. 

39.9 

99.0 

10940. 9 

23  1.  0 

-56.  6 

99.9 

230.2 

59.3** 

*5.5 

38  .0 

329.3 

999,9 

99.9 

999.9 

109.  7 

58. 

40.2 

100.0 

11079.4 

226.0 

-57.4 

99. 

230.2 

63.7*4 

52.  8 

44.0 

330.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

no  .7 

58. 

40.8 

101.0 

11248. 9 

220.0 

-58.  6 

99.  V 

231  .1 

85.5** 

66.5 

5 3.7 

330.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  5 

58. 

41.2 

102.0 

11363.9 

21  6.0 

-59.9 

99.9 

232.0 

86.2** 

67.9 

5J.1 

330.6 

999.9 

99.9 

999,9 

116.  2 

58. 

41.6 

103.0 

1 1 509. 8 

21  1.0 

-61.2 

99  . , 

232.7 

78.3** 

62.3 

4 ’.4 

330.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

58. 

42.1 

104.0 

11658.4 

206.0 

-61 . 9 

99.  V 

232.3 

67.9** 

53.7 

* .5 

331  .9 

999,9 

99,9 

999.9 

120. I 

58. 

42.4 

105.0 

11779.3 

20  2.0 

-63.4 

99.9 

231.9 

69.2** 

54.4 

4T.7 

331.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

121  .2 

58. 

42.8 

106.0 

11933.0 

197.0 

-64.2 

99.9 

233.0 

80  .4  ** 

64  .3 

48.4 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

57. 

43.2 

1 07.0 

12058.2 

193.0 

-65.  4 

99.9 

234.7 

93.*** 

76.2 

53.9 

332.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124,6 

57. 

43.6 

1 08.0 

1218  5.  3 

189.0 

-66.2 

99  .9 

236.4 

101.4** 

84.  5 

56.  1 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127,5 

57, 

44.0 

109.0 

12347. 6 

184.0 

-66.  9 

99.  J 

237.9 

99.5*4 

84.3 

5 2.9 

334.8 

999.9 

99.9 

999,9 

130.7 

57. 

44.3 

110.0 

12480.6 

180.0 

-66.2 

99.  1 

239.1 

94.3** 

80.9 

4E.4 

337.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .8 

57. 

45.0 

111.0 

12652. 3 

175.  0 

-63.  8 

99.-^ 

242.7 

85.9  ** 

76.4 

3'  . 3 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.9 

57. 

45.4 

1 12.0 

12794.3 

17  I .0 

-63.2 

99.9 

245.6 

78.1** 

71.1 

3T.2 

3*7.9 

999.9 

99.9 

999,9 

137.2 

57. 

45.9 

1 13.  0 

12940.  1 

167.0 

-62.7 

99.9 

251.6 

58.7*4 

55.7 

18.6 

351.2 

999.  9 

99.9 

999,9 

140.6 

58. 

46.3 

1 14.0 

13089. 7 

163.0 

-62.  3 

99.  9 

260.0 

*1.1«* 

*0.5 

7.2 

354  ,3 

999.9 

99.9 

999.9 

1*1.0 

58. 

46.8 

1 1 5.0 

13242.7 

159.0 

-63.4 

99.9 

273.5 

27.94* 

27.8 

- 1.  7 

354,  9 

999.9 

99.9 

999.9 

141  .6 

58. 

47.3 

116.0 

13438. 8 

154.  0 

-63.  8 

99.  9 

269.8 

30  .3*4 

30.3 

U.  1 

357.5 

999.9 

99.9 

999,  9 

141 . 8 

58. 

47.9 

1 1 7.0 

13601.0 

150.0 

-61 . 7 

99. 

252.7 

63.64* 

60.8 

1 U.9 

363.8 

999,9 

99.9 

999.9 

142.8 

58. 

48.  2 

1 1 8.  0 

13768. 9 

146.0 

-60.3 

99.' 

248.7 

93.4*4 

87.0 

3'  .0 

369.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

143  .7 

59. 

48.9 

1 19.0 

13898.5 

143.0 

-60.  1 

99.  9 

246.0 

I 51 .0*4 

138.0 

6 I .4 

371.7 

999,9 

99.9 

999.9 

149.6 

59. 

49.2 

120.0 

14075. 3 

139.0 

-60  .8 

99.0 

246.6 

147.3** 

135.  2 

5P.  5 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

153  .6 

59. 

49.9 

121.0 

14210.9 

136.  0 

-61.0 

99.9 

251  .2 

96.8*4 

91.7 

31.2 

375.4 

999,9 

99.9 

999.  9 

158.  8 

59. 

SO. 3 

1 22.0 

14396. 4 

132.0 

-61 .2 

99.9 

254.2 

74.7*4 

71.9 

20.4 

378.3 

999,9 

99.9 

999.9 

160 .2 

59. 

SO. 9 

123.0 

14587. 8 

128.0 

-60.3 

99.  V 

253.5 

67.9*4 

65.1 

19.3 

383.3 

999.9 

99.9 

999.9 

162.3 

60. 

SI. 3 

1 24.0 

14735. 9 

125.0 

-59.  9 

99.' 

251.3 

70.2*4 

66.5 

22.5 

386,6 

999.9 

99.9 

999.9 

163.5 

60. 

51.9 

12  5.0 

14887. 7 

122.0 

-59.5 

99.' 

249.8 

60.24* 

56.5 

2(  . a 

389.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

167.7 

60. 

52.4 

1 26.0 

15150. 2 

11  7.0 

-58.  5 

99.'' 

249.5 

44.1*4 

41.3 

15  .4 

396  .6 

999,9 

99.9 

999.9 

168.  0 

60. 

S3.  1 

1 27.0 

15313.6 

114.0 

-58.3 

99.0 

247.2 

42.8*4 

39.5 

1 r.6 

399.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

169  .4 

60. 

53.5 

1 28.  0 

15481. 5 

11  1.0 

-58.3 

99.0 

246.3 

49.24* 

4 5.0 

19.7 

402.  9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

170.9 

60. 

54.  I 

1 29.0 

15653.5 

108.0 

-59.  4 

99.  9 

247.  1 

53.0*4 

48.8 

20.6 

404.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

172.5 

60. 

54.6 

130.0 

15829.4 

105.0 

-60  .4 

99.9 

246.9 

54.1** 

49.8 

21.2 

405.3 

999.9 

99.9 

999.9 

174.2 

60  . 

55.3 

131.0 

16070. 7 

10  1.  0 

-61 . 7 

99.' 

242.8 

46.4** 

41.3 

21.3 

*07.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

176.5 

60. 

S5.8 

132.0 

16256.9 

98.0 

-63.0 

99.' 

237.5 

33.44* 

28.2 

17,9 

408.3 

999.9 

99.9 

999.9 

178  .3 

60. 

S6.3 

1 33.0 

16448. 1 

95.  0 

-63.2 

99.'' 

2 34.1 

29.1*4 

23.6 

17,1 

411.6 

999,  9 

99.9 

999.9 

178.2 

60. 

56.9 

1 34.0 

16644.5 

92.0 

-65.  2 

99.0 

237.6 

41 .5** 

35  • 1 

22.2 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

179.2 

60. 

57.2 

1 35.0 

16845.9 

89.6 

-66.2 

99.9 

239.0 

43.*** 

37.2 

22.  3 

413.3 

999.9 

99.9 

999.9 

180  .4 

60. 

58.0 

136.0 

17123. 5 

85.0 

-67.  9 

99.9 

245.2 

23.2*4 

21.1 

9.7 

*15,4 

999.9 

99.9 

999.9 

183.4 

60. 

58.  7 

137.0 

17339.5 

82.0 

-67.9 

99.  y 

255.4 

25.84* 

25.0 

6.5 

419.7 

999.9 

99.9 

999.9 

182.4 

60. 

59.4 

138.0 

17566. C 

79.0 

-63.4 

99.' 

256.0 

37.6** 

36.5 

9.1 

433.4 

999.9 

99.9 

999.9 

184.5 

60. 

60.0 

139.0 

17803.6 

76.0 

-63.  8 

99.' 

261  .9 

29.7*4 

29.4 

•'.2 

437,5 

999.9 

99.9 

999.9 

186.6 

61. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EET MEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  YFMP  means  temperature  or  time  have  BEEN  INTERPOLATED 

• A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI,  6 OEG 


500 


time 

CNTCT 

HE  I GH  T 

MIN 

GPM 

60.8 

140.0 

18134. 0 

61.5 

141  .0 

18393.5 

62.3 

142.  0 

18664. 5 

63.1 

143.0 

18948. 7 

63.7 

144.0 

19248.0 

64.5 

145.0 

19561. 6 

65.3 

146.0 

19890.6 

66.2 

147.0 

20239. 7 

67.2 

148.0 

20610.6 

66.1 

149.0 

20870.9 

PRES 

TEMP 

DEW  P' 

MB 

DG  C 

OG  C 

72.  0 

-65.2 

99.0 

69.0 

-64.8 

99.9 

66.0 

-65.2 

99.9 

63.0 

-64.0 

99.  9 

60.0 

-63.4 

99.' 

57.  0 

-65.4 

99. 

54.0 

-65.4 

99.'' 

SI.O 

-63.8 

99.9 

48.0 

-64.  8 

99.  9 

46.0 

-63.8 

99.9 

STATION  NO.  30« 


HATTERAS. 

NC 

7 

FEBRUARY 

1975 

615  GMT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

261  .5 

27.54* 

27.1 

261.  1 

• 20,7*4 

20.4 

249.0 

32.0** 

29.9 

242.  5 

51 .4** 

*5.6 

239.9 

38.2*4 

33.0 

224.9 

12.8** 

9.0 

233.6 

1 7.8*4 

14.4 

243.4 

53.3 

47.7 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SHC 

OG  K 

OG  K 

4.0 

441.3 

999.9 

3.2 

4*7,6 

999,9 

1 t.S 

452.4 

999.9 

23.7 

461.1 

999.9 

K.  1 

468.  9 

999.9 

K .1 

471  .4 

999.9 

It. 6 

478,7 

999.9 

23.9 

490.3 

999.9 

99.9 

496.5 

999.9 

99.9 

S05.0 

999.9 

14S  46.  0 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

999,9 

186.6 

61. 

99.9 

999.9 

188.9 

61. 

99,9 

999.9 

188.4 

61. 

99.9 

999.9 

191.0 

61. 

99.9 

999.9 

193.4 

61. 

99.9 

999.9 

193.2 

61. 

99.9 

999.9 

194.3 

61. 

99.9 

999.9 

196.1 

61  • 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  30A 
HATTERAS.  NC 


7 FEORUARV  1975 

Ills  GMT  ISO  23.  I 

ANliUES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES • •* 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.3 

4.0 

1 008.4 

7.9 

4.8 

330.0 

6.2 

3.1 

-5.4 

281.1 

294.9 

5.4 

81 .0 

0.0 

0. 

O.A 

6.0 

89.3 

998.0 

6.  1 

2.  8 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

280  .0 

292.1 

4,7 

78.9 

999.9 

999. 

0.7 

7.0 

180.  1 

98  7.0 

5.3 

2.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.1 

292.  1 

4.7 

83.1 

999.9 

999. 

1.1 

8.0 

280.  0 

975.  0 

4.  2 

2.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

280  .0 

292.2 

4.7 

88.9 

999.  9 

999. 

1 .5 

9.0 

372.2 

964.0 

3.2 

2.:. 

999.9 

99.9 

99.9 

99 .9 

279.9 

292.0 

4.7 

93  .6 

999.9 

999, 

i.n 

10.  0 

456.  8 

954.0 

2.6 

1 .9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

280.0 

291.9 

4.6 

95.2 

999.9 

999. 

2.2 

1 1 .0 

576.5 

940.0 

2.  4 

2.  1 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.1 

293.3 

4.7 

97.7 

999.9 

999. 

2.5 

12.0 

671.7 

929.0 

1 .9 

1 .4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.5 

293.  3 

4.6 

96.5 

999.9 

999. 

2.9 

1 3.0 

767.  8 

91  8.  0 

1 . 1 

0,7 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

281  .6 

293.0 

4.4 

97.3 

999.  9 

999, 

3.2 

14.0 

864.8 

907.0 

0.8 

0.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

282.2 

293.6 

4.4 

97  .4 

999  .9 

999. 

3.5 

15.0 

963.  0 

896.  0 

1.  1 

-1  . j 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

283.5 

293.  7 

3.9 

83.8 

999.9 

999, 

A.O 

16.0 

1080.6 

883.0 

0.  9 

-2.  t 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

284  .4 

293.9 

3,5 

76.2 

999.9 

999. 

4.3 

17.  0 

I 181.4 

872.0 

0 .4 

-5.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

284.9 

293.0 

3.0 

66.0 

999.9 

999. 

4,7 

18.0 

1273. 9 

P6  2.  0 

-0.  0 

-7.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

285.3 

292.3 

2.6 

58.  5 

999.  9 

999. 

5.0 

19,0 

1367.3 

852.0 

-0.5 

-7.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

285.7 

292.6 

2.5 

57  .7 

999.9 

999. 

S.4 

20.0 

1461. 5 

84  2.  0 

-1,3 

-9.  I 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

285.8 

292.  1 

2.3 

55.4 

999,9 

999. 

S.R 

21.0 

1585.5 

829.0 

-1.8 

-10.  1 

268.9 

33.5 

33.5 

0.6 

286.6 

292.5 

2.1 

53.1 

4.0 

148. 

6.  1 

22.0 

1682. 2 

819.0 

-1  .0 

-18.5 

271.6 

30.4 

30.4 

-0.8 

288.3 

291.4 

t.l 

24.9 

4.3 

141  . 

6.4 

23.0 

1790. 0 

808.  0 

-1.3 

-23.  C 

276.4 

27.0 

26.8 

-3  .0 

289.0 

291.2 

0,7 

17.2 

4,7 

138. 

A. 5 

24.0 

1 889. 1 

798.0 

-1.5 

-36. C 

273.  7 

25.0 

24.9 

-1  ,6 

289.8 

290.4 

0.2 

4.1 

5.2 

133. 

7.  1 

25.0 

1989.4 

788.0 

-1.8 

-32.0 

269.9 

24  .6 

24.6 

0.0 

290.5 

291.6 

0.3 

7,7 

5.5 

130. 

7. A 

26.0 

21  1 1 . 4 

776.0 

-1.9 

-28.  9 

267.3 

25.3 

25.2 

1.2 

291  .6 

293.1 

0.4 

10.5 

6.  1 

125. 

7,9 

27.0 

2214.4 

766.0 

-2.3 

-31  .6 

265.1 

25.1 

25.0 

2.  1 

292.4 

293,5 

0.4 

8.3 

6.5 

123. 

B.I 

28.0 

2318. 6 

756.  0 

-2.9 

-33.5 

263.6 

24.9 

24.8 

2 .8 

292.8 

293.7 

0.3 

7.2 

6,7 

121. 

8.5 

29.0 

2413.3 

74  7.0 

-3.3 

-34.6 

260.  5 

24.5 

24.2 

4.0 

293.3 

294.2 

0.3 

6.7 

7.2 

118. 

8.9 

30.0 

251  9.  7 

737.0 

-4.0 

-35.9 

258.4 

24  .5 

24.0 

4.9 

293.8 

294.  5 

0.2 

6.2 

7.6 

115. 

9.2 

31  .0 

2627.3 

727.0 

-4.9 

-36.4 

257.6 

24.8 

24.2 

5 ,3 

293.9 

294.6 

0.2 

6.3 

8.0 

113. 

9.6 

32.0 

2725. 1 

71  8.0 

-5.3 

-36.7 

257.1 

25.4 

24.  8 

5.7 

294.4 

295.2 

0.2 

6.3 

8.4 

111. 

9-9 

33.0 

2835. 0 

70  8.  0 

-6.  1 

-38.1 

257.0 

26.0 

25.4 

5.8 

294  .8 

295.5 

0.2 

5.8 

8.  e 

109. 

10.3 

34.0 

2946.  1 

698.0 

-6.7 

-39.4 

256.5 

26.6 

25.  8 

6.2 

295.3 

295.9 

0.2 

5.3 

9.4 

107. 

10.7 

35.0 

304  7.  4 

689.0 

-7.1 

-39.7 

255.5 

26.8 

26.0 

6.7 

295.9 

296.  5 

0.2 

5.3 

10. 0 

105. 

1 I.  1 

36.0 

3172. 5 

678.0 

-8.  2 

-40.  2 

254.  1 

26.7 

25.7 

7.3 

296.1 

296,7 

0.2 

5.4 

10.5 

103. 

1 1.5 

37.0 

3276. 1 

669.0 

-8.9 

-4  1 .7 

252.4 

26.5 

2 3.  3 

8.0 

296.  5 

296.9 

0.1 

4.9 

11.  1 

102. 

I I .8 

38.0 

3380. e 

660.  0 

-9.  6 

-44  .6 

251 .7 

26.7 

25.4 

8.4 

296.8 

297,1 

0.  1 

3.8 

11.5 

101. 

1 2.3 

39.0 

3486. 6 

651.0 

-10.6 

-45.  1 

251.0 

28.0 

26.5 

9.1 

296.8 

297.2 

0.1 

3.9 

12.2 

99. 

12.7 

40.  0 

3593. 5 

642.0 

-1  1 .3 

-44.  1 

250.4 

30 .1 

28.4 

10.1 

297.2 

297,6 

0.  1 

4.6 

12.8 

97. 

13.1 

41.0 

3725. e 

63  1.0 

-12.  3 

-43.6 

249.4 

32.7 

30.6 

1 1 .5 

297.5 

297.9 

0.1 

5.3 

13.4 

96. 

13.4 

42.0 

3835.5 

622.0 

-12.6 

-41  .9 

248.0 

34.5 

32.0 

12.9 

298.4 

298.9 

0.2 

6.5 

14.0 

95. 

13.8 

43.0 

3934. 3 

61  4.  0 

-12.  6 

-41  .9 

245.5 

36.2 

33.0 

IS  .0 

299.5 

300.1 

0.2 

6.  5 

14.  6 

93, 

14.1 

4 4.0 

4046. 9 

605.0 

-13.0 

-42.  1 

243.5 

37.2 

33.3 

16.6 

300.3 

300.8 

0.2 

6.6 

15.4 

92. 

14.4 

45.  0 

4161.0 

596.0 

-13.7 

-42.6 

241.6 

37.7 

33.1 

17  ,9 

300.  8 

301.3 

0.  1 

6.6 

16.0 

91  . 

14.8 

46.0 

4276.4 

58  7.0 

-14.7 

-44. C 

240.0 

38.1 

33.0 

19.0 

301.0 

301.4 

0.1 

6.1 

16.8 

89. 

1 5.  1 

47.0 

4380. 1 

579.0 

-15.4 

-45.3 

239.5 

38.4 

33.  1 

19.5 

301.3 

301.7 

0.1 

5.6 

17.4 

88. 

1 S.S 

48.0 

4498.  3 

570.  0 

-16.  0 

-46.6 

239.9 

39.1 

33.8 

19.6 

302.0 

302.4 

0.1 

5.1 

18.2 

87. 

15.9 

49.0 

4604.7 

562.0 

-16.  1 

-47.8 

241.7 

40.9 

36.0 

19.4 

303.1 

303.4 

0.1 

4.5 

19.0 

85. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BE2N  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


502 


SVATION  NO.  30* 
HATTERAS.  NC 


7 FEQRUARy  1975 

IttS  GMT  ISO  23*  1 

ANCLES  ON  The  half  minute  have  been  linearly  interpolated  from  whole  minute  values 


Tl  ME 

CNTCT 

HF 1 GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/S£C 

DG  K 

OG  K 

6 M/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.2 

50.0 

4712. 8 

554.0 

-15.7 

-47.6 

243.  2 

42.5 

38.0 

19.2 

304.8 

305.1 

0.1 

4.5 

19.7 

85. 

16.7 

51. 0 

4836.  2 

54  5.0 

-16.0 

-49.0 

245.3 

45.6 

41.4 

19.1 

305.9 

306.  2 

0.  I 

3.9 

21  .0 

83. 

1 7.0 

52.0 

4961.6 

536.0 

-16.  4 

-49.  2 

246.2 

47.4 

43.4 

19,1 

306.9 

307.2 

0.1 

3.9 

21.8 

83. 

1 7.5 

53.0 

5074.7 

528.0 

-16.4 

-49.2 

246.8 

51.1 

47.0 

20.2 

308.2 

308.5 

O.t 

3,9 

23.0 

82. 

17. n 

54.0 

5189. 6 

520.  0 

-1  6.  2 

-47.9 

246.4 

53.6 

49.1 

21.4 

309.7 

310.  1 

0.  1 

4.5 

24.  1 

81. 

1 8.1 

55.0 

5321.0 

51  1.0 

-16.1 

-44.0 

246.0 

56.  1 

51.2 

22.8 

311.4 

312.0 

0.1 

6.9 

25.  1 

at. 

18.7 

56.  0 

5469.  8 

501.0 

-16.2 

-42.  1 

244.8 

61  .1 

55.3 

26,  0 

313.0 

313.7 

0.2 

8.6 

27.0 

79. 

19.0 

57.0 

5590.8 

493.0 

- 16.  6 

-43.6 

244.3 

63.6 

57.4 

27.  6 

314.0 

314.6 

0.2 

7.5 

28.1 

79. 

19. « 

58.0 

5713.6 

485.0 

-17.5 

-43.5 

243.4 

64.5 

57.  7 

28  9 

314.4 

315.0 

0.2 

8.2 

29.6 

78. 

19.7 

59.0 

5837.  9 

47  7.0 

-1  8.  3 

-4  0.1 

242.5 

63.0* 

55.9 

29  .2 

314.9 

315.8 

0.2 

12.  6 

30.9 

77, 

20.0 

60.0 

5964.0 

469.0 

-19.1 

-40.3 

241.2 

60.6* 

53.  1 

29.1 

315.5 

316.3 

0.2 

13.2 

32.3 

77, 

20.5 

61.0 

6075. 8 

462.0 

-1  9.6 

-40.0 

239.9 

57.1  * 

49.4 

28.7 

316.  1 

317.  0 

0.2 

14.3 

33.5 

76. 

20.9 

62.0 

6189.0 

455.0 

-20.  7 

-41.  5 

240.  e 

59.4* 

51.8 

29.0 

316.2 

316.9 

0.2 

12.9 

34.7 

75. 

21.3 

63.  0 

6319.9 

447.0 

-21  .6 

-42.2 

241.9 

62.4* 

55.0 

29.  4 

316.6 

317.3 

0.2 

13.5 

36.2 

75. 

21.7 

64.0 

6436. 0 

440.  0 

-22.7 

-42.4 

242.5 

63.5* 

56.3 

29  .3 

316.7 

317.4 

0.2 

14.6 

37.  9 

74. 

22.0 

65.0 

6553.4 

433.0 

-23.5 

-41.8 

242.6 

62.7* 

55.  7 

28.9 

317.  1 

317.9 

0.2 

16.6 

39.2 

74. 

2£.S 

66.0 

6723.  9 

42  3.0 

-24.7 

-42.0 

241  .9 

59.4* 

52.4 

28.0 

317,7 

318.5 

0.2 

18.1 

40.8 

73. 

22.9 

67.0 

6827.7 

417.0 

-25.  4 

-42.8 

241.8 

60.2* 

53.0 

28.4 

318.2 

318.9 

0.2 

17.7 

42.0 

73. 

23.3 

68.0 

6950.4 

410*0 

-26  .0 

-4  2.6 

242.1 

62.5* 

55.2 

29.2 

318.9 

319.6 

0.2 

19.1 

43  .5 

73. 

23.7 

69.0 

7075. 0 

40  3.  0 

-26.3 

-44.6 

242.4 

64  .3* 

57.0 

29.8 

320.1 

320.7 

0.2 

15.9 

45,  1 

72. 

2A.0 

70.0 

7201.7 

396.0 

-26.4 

-45.9 

242.6 

64.9* 

5 7,6 

29,9 

321.S 

322.1 

0.2 

13.9 

46.4 

72. 

2 A. .5 

71.0 

7348. 7 

388.  0 

-28.  1 

-47.8 

242.4 

64  .8* 

57.4 

30  . 1 

321.1 

321.6 

0.  I 

13.1 

48.1 

72. 

2A.9 

72.0 

7479.  1 

38  1*0 

-29.3 

-48.7 

242.0 

66.9* 

59.  1 

31. .4 

321.2 

321.7 

0.1 

13,2 

49.6 

71. 

25.4 

73.  0 

76 1 1 . 2 

374.0 

-30.5 

99.9 

241.6 

69.8* 

61.4 

33.2 

321.S 

999.9 

99,9 

999.9 

51  .6 

71  . 

25.8 

74.0 

7725.9 

368.0 

-31  .2 

99.9 

241. 1 

69.9* 

61.2 

3 3.8 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

71. 

26.1 

75.0 

7842.2 

362.0 

-32.1 

99.9 

240.6 

69.0* 

60.  1 

3 3.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54  .8 

71  . 

26.5 

76.0 

7979. 7 

35  5.0 

-33.4 

99.9 

239.6 

66  .9* 

57.7 

33.9 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  3 

70. 

26.9 

77.0 

8099. 1 

349.0 

-34.5 

99.9 

238.6 

67.4* 

57.5 

35.1 

322. S 

999.9 

99.9 

999  .9 

57.7 

70. 

27.3 

78.  0 

8240. 5 

34  2.0 

-35.6 

99  .9 

238.3 

69.9* 

59.  5 

36.7 

322.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

70. 

27.9 

79.0 

8363. 4 

336.0 

-36.6 

99.9 

239.2 

75.3* 

64.7 

38.5 

323.1 

999.9 

99,9 

999.9 

61.9 

69. 

26.2 

80.0 

8503.9 

329.0 

-37.7 

99.9 

239.7 

77.9* 

67.  2 

39.  3 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

69. 

28.8 

81.0 

8656. 7 

322.  0 

-39.  2 

99.9 

239.2 

81  .0* 

69.6 

41.5 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  2 

69. 

29.1 

82.0 

8785. 5 

316.0 

-39.  7 

99.9 

238.3 

80.7* 

68.6 

42.4 

324.5 

999.9 

99,9 

999.9 

67.7 

68. 

29.7 

83.  0 

8916.2 

31  0.0 

-40.8 

99.9 

236.1 

72.2* 

60.0 

40.2 

324.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

70,6 

68. 

30.0 

84.0 

9048. 9 

304.0 

-42.  1 

99.9 

235.  1 

65.0* 

53.4 

37,2 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.  3 

68. 

3C.4 

35.0 

9160.8 

299.0 

-43.3 

99.9 

2 34.8 

57.3* 

46.9 

33,  0 

324.  6 

999,9 

99.9 

999  .9 

73.2 

67. 

30.9 

86.0 

931 9. 7 

29  2.  0 

-44.  9 

99.9 

235.6 

56  .9* 

46.9 

32.1 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.  4 

67. 

31.3 

87.0 

9458.2 

286.0 

-46.0 

99.9 

236.4 

61.1* 

50.9 

33.8 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

67. 

31.9 

88.0 

9575. 2 

281.0 

-47.3 

99.9 

236.6 

65.4* 

54.  . 

36.0 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

78,4 

67. 

32.2 

89.0 

9717.6 

27  5.0 

-48.  5 

99.9 

236.  1 

64.2* 

53,3 

35.8 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

66. 

32.7 

90.0 

9638.0 

270.0 

-49.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

325.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 

33.1 

91.0 

9984. 8 

264.  0 

-50.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.5 

92.0 

10109.0 

259.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

325.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.9 

93.0 

10235. 0 

254.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.3 

94.0 

10362. 8 

249.0 

-54.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99 .9 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEFO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  304 
HATTERAS.  NC 

7 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISO  23.  1 

angles  on  the  half  minute  have  been  linearly  interpolated  from  whole  minute  values 


TIME 

CNTCT 

HE 1 GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.7 

95.0 

10492.6 

244.0 

-55.  3 

99.9 

9Q9.9 

90.9 

99.  9 

99.9 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.  1 

96.  0 

10677. 6 

23  7.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35. A 

97.0 

10812. 1 

232.0 

-58.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

36.0 

98.0 

1092 1.4 

228.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

'99.9 

99i.  9 

327.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3<‘.4 

99.0 

11060. 2 

22  3.  0 

-60.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

3A.B 

100.0 

1 1 20 1 . 4 

218.0  ' 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.  2 

101.0 

11345. 1 

21  3.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9<f,  G 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.7 

102.0 

11491. 9 

208.0 

-62.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

330  .1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.0 

1 03.0 

11612.9 

204.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38. 5 

104.0 

11770. 2 

199.0 

-55.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  ..9 

345.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

99^. 

38.9 

105.0 

11899.3 

195.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.. 9 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.2 

106.  0 

12063. 7 

190.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

346.  2 

999.9 

99.9 

999 . 9 

999.9 

999. 

39„7 

107.0 

12197. 7 

186.0 

-58.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

347.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 0.  1 

108.0 

12334.7 

182.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 0,  7 

109.0 

12474. 6 

178.  0 

-58.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

4 1 .0 

110.0 

12617.3 

174.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.7 

11  1.0 

12836. 7 

168.0 

-60  .3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.0 

1 12.0 

12949. 7 

168.0 

-58.  0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360  .2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

4 2.6 

113.0 

13104.4 

161.0 

-57.8 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

363.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

43.0 

1 1 4.0 

13262.  8 

157.0 

-56.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

4 3.5 

115.0 

13424.9 

153.0 

-58,  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

366  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 4.0 

1 1 A.  0 

13633. 1 

148.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

368.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44. S 

117.0 

13760. 9 

145.0 

-60.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

4«.0 

i 18.0 

13935.4 

14  1.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

372.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.5 

1 19.0 

141 1 4.  5 

137.0 

-61 . 2 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

374.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

4A.0 

120.0 

14251.9 

134.0 

-61 . 4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

121.0 

14439. 7 

130.0 

-61  ,7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

379.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.0 

122.0 

14584. 4 

127.0 

-61 . 5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

47.6 

123.0 

14732.6 

124.0 

-61  .4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999, 

48.0 

124.0 

14884. 4 

121.0 

-61 . 7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.6 

1 25.0 

15092.3 

117.0 

-62.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

49.2 

126.0 

15  307.0 

113.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,  9 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

49.8 

1 27.0 

15472. 7 

110.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

394  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

50.3 

1 28.0 

15642.7 

107.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

397.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999, 

50.9 

129.0 

15876. 7 

103.0 

-63.4 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

401.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.3 

130.0 

15997.5 

10  1.0 

-62.  S 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4 05.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.0 

131.0 

16246.  1 

97.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.6 

1 32.0 

16438. 1 

94.0 

-65.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.  1 

133.0 

16635.4 

9 1.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

4 11.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.8 

1 34.0 

16839. 1 

38.  0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

416.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.3 

135.0 

17050.8 

85.0 

-64.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

423.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.0 

136.0 

17345.6 

81.0 

-64  .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

428.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.9 

137.0 

17576. 5 

78.  0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.6 

138.0 

17816.4 

75.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.3 

139.0 

181  51.  6 

71.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

445.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ^ ND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEFN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


504 


STATION  NO.  304 
HATTERAS.  NC 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  ISO  23«  1 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HFl GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SLC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

5E.  I 

140.0 

1 64  I e.  6 

68.0 

-60.  I 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

459.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.0 

141.0 

1R70 1 .0 

6E.O 

-58.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

468.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59. a 

142.0 

1909B. 3 

61.0 

-60.3 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

473.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.6 

143.0 

1941 1. 3 

58.  0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

476.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

61.4 

144.0 

19737.3 

55.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

477.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

62.3 

145.0 

20076. 9 

52.0 

-65.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

.483.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6 3.3 

146.0 

20567.7 

48.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

499.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.3 

147.0 

20965. 6 

45.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.  9 

513.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65. 4 

146.0 

21391.9 

42.0 

- 62 . 8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99o9 

520.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.7 

1 49.0 

21848.9 

39.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

532.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.9 

150.0 

22340. 9 

36.0 

-64.  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

540.  B 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.2 

151.0 

23065.8 

32.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

565.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.6 

152.0 

23671. 7 

29.0 

-64.2 

99.9 

268.1 

14.64 

14.6 

0,5 

575.3 

999.9 

99.9 

999.9 

182.4 

67. 

72.1 

153.0 

24343.5 

26.0 

-62.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99i9 

599.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.9 

154.0 

25105.7 

23.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

627.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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5 FEBRUARY  197S 

2315  GMT  1S7  16.  1 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTEROOLATEO  FROM  MHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

ME  I GH  T 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.7 

246.  0 

984.  4 

7.  2 

7.2 

240.0 

2.6 

2.3 

1.3 

282.5 

299.0 

6.5 

100.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

274.5 

98  1.0 

6.  9 

6.4 

49.  5 

2.4 

-1.8 

-1.5 

282.3 

298..  1 

6.2 

96.9 

0.4 

62. 

O.A 

9.0 

367.  3 

970.0 

6.5 

6.5 

49. S 

2.4 

-1.8 

- 1.5 

282.9 

299.  0 

6.3 

100.2 

0*4 

62. 

0.8 

10.0 

452.  5 

960.  0 

6.  3 

6.3 

272.8 

2.3 

2.3 

-0.1 

283.6 

299.7 

6.  3 

190.  1 

0.4 

64. 

1.2 

1 1 .0 

573.2 

946.0 

6.3 

6.3 

259.6 

9.1 

8.  9 

1.6 

284*8 

301.2 

6.4 

100 .1 

0,5 

68. 

1.5 

12.  0 

660.  5 

936.  0 

6.3 

6.3 

259.1 

14  .9 

14.6 

2.8 

285.6 

302.  3 

6.4 

100.  1 

0.7 

70, 

1.9 

13.0 

757.6 

925.0 

5.  8 

5.  6 

267.4 

14.3 

14.3 

0.7 

286.0 

302. 1 

6.2 

98.6 

1.2 

74. 

2.3 

14.0 

855.  5 

91  4.0 

5.1 

5 . 1 

278.  1 

12.9 

12.8 

- 1.8 

286.3 

302.  0 

6.0 

99.7 

1 .4 

79. 

2.7 

15.0 

954.  4 

90  3.  0 

4.6 

-1  .6 

281 .1 

13.7 

13.4 

“2.6 

286.5 

296.6 

3.8 

64.3 

1.7 

83. 

3.1 

1 A.O 

1064.2 

89  1.0 

8.8 

-25.2 

275.4 

16.7 

1 6.6 

-1.6 

291.5 

293.2 

0.6 

6.9 

2.0 

86. 

3.4 

17.0 

1176. 3 

879.  0 

9.  2 

-22.5 

271  .3 

18.7 

18.7 

-0.4 

293.0 

295.  2 

0.7 

8.6 

2.4 

87. 

3.B 

18.0 

1270.9 

869.0 

8.  3 

-22.4 

271.6 

1 8.7 

1 8.7 

-0.5 

293.1 

295.3 

0.7 

9.2 

2.9 

87, 

4.1 

19.0 

1366.  2 

859.0 

7.7 

-24.2 

273.2 

17.9 

1 7.  8 

- 1.0 

293.4 

295.4 

0.6 

S.2 

3.2 

88. 

4.4 

20.0 

1472.  1 

84  8.  0 

7.  0 

-28.0 

275.1 

16.9 

.6.8 

-1  .5 

293.8 

295.2 

0.4 

6.0 

3.  S 

88. 

4.8 

21.0 

1589.0 

836.0 

6. 1 

-28.5 

274.5 

16.0 

16.0 

-1.2 

294.0 

295,4 

0.4 

6.1 

3.9 

89. 

S.  1 

22.0 

1687. 3 

826.0 

5.6 

-33.6 

272.9 

IS.S 

15.5 

-0.8 

294,5 

295.  3 

0.3 

3.9 

4.2 

90. 

5.4 

23.0 

1786.8 

816.0 

5.  5 

-46.6 

270.8 

14.9 

14.9 

-0.2 

295.3 

295.5 

0.1 

1 .0 

4.4 

90. 

S.S 

24.0 

1887.4 

806.0 

5.3 

-46.7 

270.5 

17.2 

17,  2 

-0.2 

296.  1 

296.4 

0.1 

1 .0 

4.8 

90. 

6.1 

25.0 

1989. 4 

798.  0 

6.  5 

-45.9 

270.9 

19.9 

19.9 

-0.3 

298.5 

298.  B 

0.1 

1.0 

S.  1 

90. 

6.S 

26. 0 

21 13. a 

784.0 

6.3 

-46.0 

271.4 

23.9 

23.9 

-0.6 

299.6 

299.9 

0.1 

1 .0 

5.7 

90. 

6.9 

27.0 

221  8.  9 

774.0 

6.  1 

-46.1 

270.1 

2S.8 

25.8 

-0.1 

300.5 

300.  B 

0.1 

1 .0 

6.2 

90. 

7.2 

28.0 

2325.  1 

764.0 

5.  3 

-46.  7 

269.4 

26.7 

26.7 

0.3 

300.7 

301.0 

0.1 

1 .0 

6.T 

90* 

7.5 

29.0 

2421.6 

755.0 

4.6 

-47.1 

268.7 

27.4 

27,4 

0.6 

301.0 

301.2 

0.  1 

1 .0 

7,3 

90. 

7.9 

30.0 

2529. 9 

74  5.  0 

3.  7 

-47.6 

267.9 

26  .6 

26.6 

1 .0 

301  .2 

301.4 

0.1 

1.0 

8.  0 

90. 

8.2 

31.0 

2628.4 

736.0 

2.9 

-48.2 

267.5 

25.9 

25.9 

I.l 

301  .3 

301.6 

0.1 

1 .0 

8.4 

90, 

e.  A 

32.0 

2727. 7 

72  7.0 

1.9 

-48.8 

267.  I 

25.2 

25.2 

1.3 

301.3 

301.  5 

0.  1 

1 .0 

9.0 

89* 

9.0 

33.0 

2839.0 

71  7.0 

0.  8 

-49.  5 

267.  t 

25.3 

25,2 

1.3 

301  .2 

301  .4 

0.1 

1 .0 

9.6 

89. 

9.3 

34.0 

2951.5 

70  7.0 

-0.2 

-50.1 

267.2 

25.4 

25.4 

1.2 

301.4 

301.6 

0.1 

1 .0 

10.1 

89. 

9.7 

35.0 

3053. 8 

898.  0 

-1.0 

-50-6 

267.1 

25.4 

25.4 

1*3 

301  .6 

301 .8 

0.  1 

1.0 

10.  7 

89. 

10. 1 

36.0 

3180.2 

687.0 

-2.0 

-51,2 

266.7 

25.4 

25.4 

1 .5 

301  .9 

302.1 

0.0 

1 .0 

11.3 

89, 

10.5 

37,0 

3284. e 

678.0 

-2.6 

-51.6 

265.8 

25.9 

25.8 

1.9 

302.4 

302.  5 

0.0 

1 .0 

11  .9 

89. 

10.9 

38.0 

3390.7 

669.0 

-2.9 

-51.8 

264.5 

27.9 

27.8 

2.7 

303.2 

303.3 

0.0 

1 .0 

12.4 

89. 

1 1.2 

39.0 

3497. a 

660.0 

-3.4 

-52.1 

263.3 

29.6 

29.4 

3.5 

303.  e 

304.0 

0.0 

1 .0 

13.0 

69. 

1 1 

40.0 

3606. 2 

85  1.  0 

-4.  1 

-52.5 

261  .6 

31  .8 

31.5 

4.6 

304 .1 

304.3 

0.0 

1.0 

13.  7 

88. 

12.0 

4 1.0 

3740. 2 

640.0 

-5.2 

-53.2 

259.8 

33.2 

32.7 

5.9 

304,4 

304.6 

0.0 

1 .0 

14.6 

88. 

12.  3 

42.  0 

3651.  1 

63  1.0 

-6.1 

-53.8 

258.7 

33.7 

33,0 

6.6 

304.6 

304.  8 

0.0 

I .0 

15,2 

87, 

12.7 

43.0 

3950. 8 

623.0 

-6.  7 

-49.  1 

257.9 

34.3 

33.5 

7.2 

305.0 

30  5.3 

0.1 

1 .8 

15.9 

87, 

1 3.0 

44.0 

4064.3 

61  4.0 

-7.4 

-43.4 

257.9 

34.8 

34.0 

7,3 

305.5 

305.9 

0.1 

3.7 

16.6 

86. 

13.3 

45.0 

4179. 0 

80  5.  0 

-8.  5 

-38.5 

256.7 

35.2 

34.5 

6.9 

305.6 

306.3 

0.2 

6.7 

17.2 

86. 

13.7 

46  .0 

4282.0 

597.0 

-9.  5 

-37.7 

260.2 

35.6 

35.  1 

6.1 

305.6 

306  .4 

0.2 

7,9 

18.0 

86. 

14.0 

47.  0 

4386. 0 

589.0 

-10.4 

-33.2 

261.5 

35.7 

35.4 

5*3 

305.  e 

307,  1 

0.4 

13.3 

IS. 7 

86. 

14.3 

48.0 

4504.4 

580.0 

-11.2 

-29.6 

262.7 

35.8 

35.5 

4.6 

306.1 

308.0 

0.6 

20.1 

19.4 

86. 

14.8 

49.0 

4610.9 

57  2.0 

-1  1 .8 

-27.4 

263.9 

36.4 

36.2 

3.9 

306.7 

309.0 

0.7 

25*9 

20  .4 

86* 

IS. 2 

50.0 

471  8.  8 

56  4.  0 

-11.8 

-31.1 

264.0 

37,5 

37,4 

3.9 

307.9 

309.6 

0*5 

18.3 

21. 2 

85. 

IS. 8 

51.0 

4855.7 

554.0 

-12.  1 

-35.6 

262.8 

39.7 

39.4 

S.O 

309.1 

310.2 

0.3 

11.9 

22.7 

85* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  » AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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5 FEBPOAPV  1975 

2316  GMT  1ST  16*  1 

ANGLES  ON  THE  MALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

ME 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16*1 

52.0 

4966. 7 

546.0 

-12.9 

-36.7 

261.8 

40.6 

40.2 

5.8 

309.4 

310*4 

0*3 

11  *5 

23.4 

85* 

IF.  5 

53.0 

5079.  1 

538.0 

-13.5 

-58.5 

260. 1 

41.6 

41.0 

7.2 

310.0 

310*  1 

0*0 

1 *0 

24  *4 

85* 

16*9 

54.0 

5193. 1 

530.0 

-13.  6 

-47.4 

258.2 

43.0 

42.1 

3.B 

311*2 

31  1*5 

0*1 

3*0 

25*3 

85* 

1 7*2 

55.0 

5308. 5 

522.0 

-14.3 

-49.2 

256.9 

43.8 

42.  7 

9.9 

311*7 

312*0 

0.1 

3*3 

26*1 

85* 

I7*A 

56.0 

5455. 1 

51  2.  0 

-14.7 

-51.0 

254.3 

44. 8 A 

43.2 

12.1 

312*9 

313*2 

0*  1 

2*8 

27*  a 

8A* 

I 8*2 

57.0 

5574. 1 

504.0 

-15.6 

-45.2 

252.7 

45. OA 

43.0 

13.4 

313*3 

313*8 

0*1 

5*8 

28*8 

84* 

IF.  7 

58.  0 

5679. 5 

497.0 

-16.4 

-42.7 

250.6 

44  .6A 

42.  1 

14.8 

313*  6 

314*  2 

0*2 

8*1 

30*1 

83* 

19.0 

59.0 

5801.4 

439.0 

-17.  1 

-38.9 

249.4 

44. OA 

41  .2 

15.5 

314*2 

315*  1 

0*3 

13*0 

31*0 

83* 

I 9*A 

60*0 

5909.3 

482.0 

-18.0 

-39.6 

247.5 

41.7A 

38.6 

1 5.9 

314*3 

315*2 

0*2 

13*1 

32*0 

82* 

19*9 

61*0 

6018. 5 

475.  0 

-1  8.  7 

-40.1 

245.5 

38  .9  A 

35.4 

16.1 

314*8 

315*6 

0*2 

13*  1 

33*2 

82* 

20*3 

62*0 

6144.9 

467.0 

-19.7 

-40.8 

245.  1 

38. 4A 

34.  9 

16.2 

315*1 

316*0 

0*2 

13*2 

34*0 

81* 

20.8 

63.0 

6256. 7 

460.0 

-21  .0 

-4  1.1 

246.4 

40  .6  A 

37.2 

16.3 

314*  8 

315*  6 

0*2 

14*4 

35*0 

81  * 

21*1 

64.0 

6369. 8 

453.0 

-21.9 

-41.5 

247.4 

42. 7A 

39.4 

16.4 

315.0 

315*8 

0*2 

15*0 

35*7 

81* 

21*5 

65*0 

6500.7 

445.0 

-22.9 

-42.5 

248.5 

45. 2A 

42.0 

16.5 

315.  5 

31  6*2 

0*2 

14*6 

36*9 

80. 

22*0 

66.0 

6633. 4 

43  7.  0 

-23.  8 

-44.9 

248.4 

45. 4 A 

42.2 

16.7 

315*9 

316*5 

0*2 

12*2 

38.  3 

80. 

22*4 

67*0 

675 1 . 1 

430.0 

-25.0 

-43.8 

247.  7 

45. 7A 

42.3 

1 7.4 

315*9 

316*5 

0*2 

15*3 

39*2 

79* 

22*9 

68*  0 

6870. 1 

423.0 

-26.2 

-44.2 

247.1 

48.0  A 

44.2 

13.7 

315*8 

316.  5 

0*2 

16*3 

40*5 

79. 

23*2 

69*0 

7008.0 

415.0 

-27.  1 

-44.0 

246.9 

A9.5A 

45.6 

19.4 

316*4 

317*0 

0*2 

18*3 

41*4 

79. 

23*7 

70*0 

7112.8 

409.0 

-28.2 

-44.6 

246.7 

51  .2A 

47.0 

20.2 

316.3 

317*0 

0*2 

18.8 

43*0 

78. 

2A.2 

71.0 

7272. 1 

400.  0 

-29.  2 

-45.0 

246.6 

51  .6  A 

47.4 

20. S 

317*0 

317*6 

0*2 

19*8 

44.  5 

78, 

24*6 

72.0 

7398. 1 

393.0 

-30.0 

-45.7 

246.2 

S2.4A 

47.9 

21.1 

317*6 

318*1 

0*2 

19*8 

45.7 

78, 

2S«0 

73*0 

7507. 5 

38  7.0 

-30.8 

-47.4 

245.6 

54.1  A 

49.3 

22.3 

317*9 

318.  4 

0*1 

17*7 

46*8 

77. 

25*4 

74*0 

7636. 7 

380.0 

-32.  0 

-48.3 

244.6 

5A.7A 

49.4 

23.4 

318*0 

318*5 

0*1 

17*8 

48*2 

77. 

25*9 

75*0 

7748.9 

374.0 

-33.0 

-49.4 

243.2 

51  .9A 

46.4 

23.4 

318*  1 

318*5 

0*1 

17.4 

SO  *0 

77, 

26*3 

76*0 

7881. 6 

36  7.  0 

-34.  0 

-50.3 

242.6 

49.1  A 

43.6 

22.6 

318*5 

318*9 

0*  1 

17*  1 

50.  8 

76* 

26*7 

77.0 

7996.8 

361.0 

-35.0 

-51.2 

242.6 

44. 6A 

39.6 

20.5 

318*6 

319*0 

0*1 

17*2 

52*1 

76, 

27.  1 

78.  0 

81 13. 5 

355.0 

-35.9 

-51  .9 

243.5 

42. 7A 

38. 2 

19.0 

318*9 

319*  2 

0*1 

17*3 

53*1 

76* 

27*6 

79.0 

8251.5 

348.0 

-37.  1 

-52.  9 

244.  7 

43.1  A 

39.0 

18  .4 

319*1 

319*4 

0*1 

17*4 

54*3 

75* 

28*0 

80.0 

8371.5 

342.0 

-38.1 

99.9 

244.7 

45.0  A 

40.7 

19.2 

319*5 

999*9 

99*9 

999  *9 

55,3 

75* 

28*5 

81.0 

8513. 6 

335.  0 

-39.  2 

99.9 

244.6 

so  .3  A 

45.4 

21.5 

319*9 

999*9 

99*9 

999*9 

56.  6 

75* 

28*9 

82.0 

6678.9 

327.0 

-40 . 3 

99.9 

245.  3 

55. 9A 

SO. 8 

23.4 

320*6 

999.9 

99*9 

999*9 

57.9 

75* 

29*  4 

81.  0 

8783. 7 

322.0 

-41.5 

99.9 

245.9 

60  .6  A 

55.3 

24.8 

320*4 

999*9 

99.9 

999*9 

59*6 

74* 

29*8 

84.0 

8911.1 

316. 0 

-42.  4 

99.  9 

245.6 

59. 8A 

54.4 

24  .7 

320  *7 

999*9 

99*9 

999*9 

61*3 

74, 

30*2 

85.0 

9040.3 

310.0 

-43.4 

99.9 

244  .6 

55. 8A 

50.4 

24.0 

321*1 

999,9 

99*9 

999*9 

62*8 

74* 

30*7 

86.  0 

9193. 6 

30  3.  0 

-44.  7 

99.  J 

242.4 

50.0  A 

44.4 

23.2 

321*5 

999*9 

99*9 

999*9 

64.  2 

74* 

11*2 

87.0 

9327.  1 

29  7.0 

-45.7 

99.9 

240.9 

49. 2A 

43.0 

23.9 

321*9 

999*9 

99*9 

999*9 

65*5 

74* 

3 1*7 

8 8.  0 

9440. 0 

292.0 

-46.7 

99  .9 

241.3 

55. 5A 

48.6 

26.7 

322*  1 

999*9 

99*9 

999  i 9 

66*8 

73* 

32.2 

89.0 

9577. 4 

28F.0 

-48.  C 

99.  9 

242.3 

63. 8A 

56.5 

29.7 

322*1 

999*9 

99*9 

999*9 

68*6 

73* 

32*6 

90.0 

971 7.0 

230.0 

-4  8.6 

99.9 

242.5 

66  .6A 

59.  1 

30.7 

323.2 

999*9 

99*9 

999*9 

70  *5 

73* 

33*  1 

91.0 

9835. 5 

275.  0 

-48.6 

99.9 

241  .6 

62.3A 

54.8 

29.7 

324*9 

999*9 

99*9 

999*9 

72*6 

72. 

33*6 

92.0 

9956. 2 

270.0 

-48.6 

99.9 

239.6 

58. 6A 

50.6 

29.7 

326*6 

999*9 

99*9 

999*9 

74*0 

72* 

34*0 

93.  0 

10079. 2 

265.0 

-48.7 

99.9 

238.1 

60. 6 A 

51.4 

32.0 

328*  1 

999*9 

99*9 

999*9 

75*2 

72* 

34*5 

94.0 

10204.  1 

260.0 

-49.6 

99.  9 

236.  7 

57.AA 

56.3 

37,0 

328*6 

999*9 

99*9 

999*9 

77.  1 

72. 

35*0 

95.0 

10356.8 

254.0 

-50 ,2 

99.9 

235.7 

72.5A 

59.9 

40*9 

329*9 

999*9 

99*9 

999*9 

79.3 

71. 

35*6 

96.  0 

10512. 4 

24  8.  0 

-51 . 6 

99.9 

234.9 

75  .A  A 

61.7 

43.4 

330  *2 

999*9 

99*9 

999*9 

81*8 

71* 

A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
AA  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GRT  IS7  1C.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  VHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

cntct 

HE I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

SPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3F.  0 

97.0 

10644. 3 

24  3.0 

-52.6 

99.9 

234.6 

76  .2* 

62.1 

44.1 

330.  S 

999,9 

99.9 

999.9 

83.7 

70. 

35.5 

98.0 

10778. 2 

238.0 

-53.  9 

99.  9 

234.1 

75.0* 

60.7 

43.9 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

70. 

3 7.0 

99.  0 

10914. 2 

233.0 

-55.0 

99.9 

232.8 

71  .3* 

56.8 

42.  1 

330.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

88 .1 

69. 

3 7.4 

100.0 

11052. 4 

228.  0 

-56.3 

99.9 

231  .3 

67.9* 

53.0 

4 2.4 

331  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  7 

69. 

38.0 

101.0 

11221.3 

222.0 

-57.5 

99.9 

230.0 

65,4* 

50.  1 

4?,1 

331  ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .8 

69. 

38.4 

10?. 0 

1 1 335. 8 

21  8.0 

-58.8 

99.9 

231  .2 

67  .6* 

52.6 

42.4 

331.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

93.3 

68. 

38.8 

103.0 

11481.5 

21  3.0 

-58.  a 

99.9 

233.6 

71  .2* 

57.4 

4 2.3 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.7 

68. 

39.3 

1 04.  0 

11600. 3 

209.0 

-59.4 

99.9 

236.6 

73.6* 

61.4 

40.5 

334.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

97.0 

68. 

39.8 

105.0 

11  751.  9 

204.  0 

-59.  5 

99.9 

238.1 

68.3* 

58.0 

36.1 

336.6 

999.9 

99,9 

999.9 

99.  5 

68. 

40.? 

108.0 

11876.2 

200.0 

-58.0 

99.') 

238.6 

61 .6** 

52.  6 

32.1 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

101 .1 

67, 

4C.7 

107.0 

12036.4 

195.  0 

-56.5 

99.9 

240.1 

59.1  *♦ 

51.2 

29.4 

345.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

102.3 

67. 

41.3 

108. 0 

12168. 2 

19  1.0 

-55.  5 

99.  9 

242.9 

65.8*« 

50.6 

30.0 

349.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

104.  4 

67, 

41.8 

109.0 

12303. 3 

187.0 

-54 ,9 

99.9 

243.9 

65.6** 

58.9 

28.8 

352.  6 

999.  9 

99.9 

999,9 

107.0 

67, 

42.4 

1 10.0 

12476.  6 

18  2.  0 

-54.  9 

99.9 

244.1 

62.8** 

56.5 

27  .4 

355.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  1 

67, 

43.  1 

111.0 

12855.0 

177.0 

-54.2 

99.9 

244.8 

80.8** 

73.  1 

34.4 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.1 

67, 

4 3.8 

1 12.0 

12801.4 

173.  0 

-54,7 

99.9 

245.3 

87.6** 

79.6 

36.6 

360.8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

114.7 

67, 

44.2 

1 13.0 

12950. 9 

169.0 

— 55.  3 

99.  9 

245.9 

66.6** 

60.8 

27.3 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

tie.  1 

67, 

44.8 

114.0 

13103.5 

185.0 

-55  .8 

99.9 

246.6 

44.9** 

41.2 

17.8 

363.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

119.4 

67, 

45.3 

115.0 

13220.  1 

162.0 

-56.  6 

99.9 

247.4 

43.6** 

40.3 

16  .7 

364.4 

999.9 

99,9 

999.9 

120.5 

67. 

48.0 

1 1 8.0 

13413.4 

157,0 

-57.8 

99.9 

248.6 

57,5** 

53.6 

21.0 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

122.1 

67. 

4«.4 

1 1 7.0 

13580. 9 

153.0 

-58. 5 

99.9 

249.1 

57.8** 

54.0 

20.6 

367.2 

999.9 

99,9 

999.9 

124.2 

67, 

47.0 

1 18.0 

13747. 3 

149.0 

-59.0 

99.9 

249,5 

41.8** 

39.2 

14.7 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

126.8 

67. 

47.5 

1 19.  0 

13874. 7 

146.0 

-59.5 

99,0 

249.5 

31.0** 

29.  1 

10.8 

370.4 

999.9 

99,9 

999.9 

126.9 

67. 

48.  1 

120.0 

14048. 2 

142.0 

-60.  4 

99.9 

249.1 

42.6** 

39.8 

15.2 

371  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

127.  e 

67, 

48.6 

121.0 

14181.0 

139.0 

-61.1 

99.9 

247.5 

49.2** 

45.5 

18.0 

372.8 

999,9 

99,9 

999.9 

129  .8 

67, 

49.  1 

122.0 

14362.2 

135.0 

-61.5 

99.9 

244.2 

41  .9** 

37.8 

16.2 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .8 

67. 

49.8 

123.0 

14501.5 

132.0 

-61 . 5 

99.9 

242.4 

39.0** 

34.6 

18.1 

377.7 

999,9 

99.9 

999.9 

132.0 

67. 

50.1 

124.0 

14644. 2 

129.0 

-60.9 

99  .9 

245.4 

51.8** 

4 7.  1 

21.5 

381.2 

999,9 

99.9 

999.9 

132.8 

67. 

50.5 

125.0 

14839. 8 

125.  0 

-61. 3 

99.9 

247.2 

63.5** 

58.6 

24.6 

384.0 

999,9 

99,9 

999.9 

135.  1 

67. 

51.2 

126.0 

15041.5 

121.0 

-61.7 

99.9 

246.  1 

60.8** 

55.6 

24.6 

386.9 

999.9 

99.9 

999.9 

137.8 

67, 

51.7 

127.0 

151 96. 6 

11  8.0 

-62.8 

99.9 

245.1 

55.6** 

50.4 

23.4 

387.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

139.3 

67. 

52.0 

128.0 

15354.6 

IIS.O 

-64.  5 

99.  9 

245.0 

53.3** 

40.3 

22.5 

387.4 

999,9 

99.9 

999.9 

140.4 

67. 

52.4 

129.0 

1551 6. 0 

11  2.0 

-65.1 

99  .9 

245.7 

47.1** 

43.0 

19.  * 

389.2 

999.9 

99,9 

999.9 

141  .7 

67, 

52.9 

130.0 

15681. 2 

109.  0 

-65.  9 

99.9 

246.3 

34.6** 

31.6 

13.9 

390  .8 

999.9 

99.9 

999,9 

143.2 

67, 

53.5 

131.0 

15908. 1 

105.0 

-66.1 

99.9 

244.8 

21.6** 

1 9.5 

9.2 

394.6 

999.9 

99.9 

999.9 

144  .0 

67, 

54.2 

1 32.  0 

16083. 6 

102.0 

-66.9 

99.9 

241  .9 

30.6** 

27.0 

14.4 

396.3 

999.9 

99.9 

999,9 

144.5 

67. 

54.8 

1 33.0 

16263. 5 

99.0 

-67,  9 

99.9 

242»'2 

47,7** 

42.2 

22.2 

397,7 

999.9 

99.9 

999.9 

145.9 

67. 

55.4 

1 34.0 

16448. 3 

96.0 

-68.3 

99.9 

24:^‘.i 

57.2** 

51.0 

25.  0 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

67. 

56.  1 

1 35.0 

16574. 6 

94.  0 

-68.  3 

99.9 

244.2 

48.9** 

44.0 

21.3 

402.8 

999.9 

99,9 

999.9 

150,  7 

67. 

56.9 

1 36.0 

16835.7 

90.0 

-68.1 

99.9 

241.9 

26.7** 

23.5 

12.5 

408.3 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

67. 

57.7 

137.0 

17040. 1 

87.0 

— 66 . 5 

99.9 

239,3 

30  ,0  * • 

25.8 

15.3 

415.6 

999.  9 

99,9 

999,9 

153.0 

67, 

58.4 

138.0 

17252. 2 

84.0 

-67.  1 

99.9 

243.2 

51 ,8** 

*6.2 

23.4 

418.5 

999.9 

99.9 

999,9 

154.9 

67. 

59.0 

139.0 

17470.9 

81.0 

-68.7 

99.9 

246.4 

47.6** 

43.6 

19.0 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

66. 

59.7 

140-.0 

17697. 0 

78.0 

-68.  5 

99.9 

249.2 

45.0** 

42.0 

16.0 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.  4 

67, 

60.4 

141.0 

18013.8 

74.0 

-66.9 

99,9 

247.7 

56.8** 

52.5 

21. S 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .0 

67, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no. 

ATHENS.  GA 


S FESnUAfiV  1975 

23IS  GMT  1ST  1ft.  I 

ANGLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  MHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

HH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MQ 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

!>G  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DC 

61.8 

I A2.0 

18263. 2 

7 1.0 

-67.9 

99.9 

249.4 

29.14* 

2 7.  2 

10.3 

437.4 

999.9 

99.9 

999.9 

tft«.0 

A7. 

ftt.R 

1 A3.  0 

18435. 0 

69.0 

-65.9 

09.9 

3C2.7 

7.4*4 

6.2 

- A.O 

AA5.3 

909.  9 

99.9 

999.9 

tftS.ft 

AT. 

A2.R 

IAA.O 

18704. 6 

66.0 

-67.7 

99.9 

300.4 

I2.3*n 

9.5 

-7  .A 

• 47. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

tft3.9 

AT. 

A3.A 

1 AS.O 

18084.4 

6 3.0 

-67.9 

99.9 

259.1 

26.6** 

26.  1 

5.0 

• 52.  ft 

999.9 

99.9 

999.9 

lft«.3 

AT. 

AA.A 

146.  0 

10278. 6 

60.  0 

-66.  7 

99.9 

242.3 

41  .1** 

36.4 

19.1 

461 .7 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  S 

A7. 

AS. 3 

147.0 

19580. 0 

57.0 

-65.3 

99.9 

75.3 

19. 0** 

-1  8.4 

-4.8 

471  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

lftA.2 

A7. 

A£.  2 

14A.  0 

10807. 5 

55.0 

-65. 1 

99.9 

64.8 

19.3** 

-1  7.4 

-8.2 

477.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

164.9 

A7. 

AT.  1 

140.0 

20 1 49. 7 

52.0 

-64.  7 

99.9 

258.  1 

26.9** 

26.3 

5.6 

405.6 

999.9 

99.9 

999.9 

IftS.S 

AT. 

An.  1 

ISO.O 

2051 1.4 

49.0 

-66.1 

99.9 

257.2 

38.6* 

37.  6 

a.  5 

490.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

IAS. 2 

AT. 

AR.  1 

ini.o 

20763. 6 

47.  0 

-67.  1 

99.9 

253.7 

39  .2* 

37,6 

1 1 .0 

494 . 1 

999.9 

99.9 

999.  9 

170.2 

AT. 

70.2 

1S2.0 

21 161.0 

44.0 

-66.9 

99.9 

247.4 

4I.S* 

38.3 

16.0 

504.0 

999.0 

99.9 

999.9 

173. 1 

AT. 

71.3 

l 53.  0 

21 591.1 

4 1.0 

-64.5 

99.9 

264.3 

16.9* 

16.8 

1.7 

520.  3 

999.  0 

99.9 

999.9 

175.4 

AT. 

72.7 

154.0 

21897.5 

39.0 

-63.  5 

90.9 

265.4 

23.9* 

23.9 

1 .9 

530  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

I7A.4 

AT. 

73. A 

155. 0 

22380.0 

36.0 

-62.8 

99. 9j 

2.7 

10. S* 

-0.5 

- 10.8 

544.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

177.8 

AS. 

7S.0 

156.0 

22740. 2 

34.  0 

-65.  1 

99.9 

47.7 

28.0* 

-21.3 

-19.4 

547.3 

999.9 

99.9 

999.9 

175.  5 

AA. 

7ft. 2 

157.0 

23303.2 

31.0 

-65.  1 

99.9 

37.4 

7.5* 

-4.5 

-5.9 

562.0 

999.9 

99.9 

999.9 

174.5 

AO. 

7R.0 

1 5n.  0 

2371  I. 0 

29.0 

-63.7 

99.9 

256.6 

33.1* 

32.2 

7.7 

576.5 

999.9 

99.9 

999.9 

175.7 

AS. 

70. A 

150.0 

24382.4 

26.0 

-62.  8 

99.9 

251.9 

46.7* 

AA.A 

14.5 

597.5 

999.9 

99.9 

999.9 

ISO. 3 

AA. 

AI.S 

160. 0 

25142.5 

23.0 

-60.2 

99.0, 

253.9 

SA.A* 

54.  2 

IS. ft 

62A.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

ISA. 5 

AO. 

A3. 7 

161.0 

2571 1. 5 

2 1.  0 

-59.  0 

99.9 

317.6 

5.9* 

4.0 

-4.  3 

ft«A.S 

999.9 

99.9 

999.9 

187.  C 

A9. 

Aft. 2 

162.0 

26330.5 

19.0 

-58.  e 

99.9 

261.0 

26.4* 

2ft.  1 

. *•! 

OftS.a 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

A9. 

AII.O 

1A3.  0 

27421. A 

16.0 

-57.5 

99.9. 

999.9 

90.9 

99.9 

99.9 

703.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  311 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUARY  I97S 

SIS  GNT  IAS  20.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

r G 

fl.O 

a.  1 

246.0 

964.1 

S.O 

S.O 

220.0 

2.6 

1.7 

2.0 

280.  1 

294. 3 

5.6 

100  .0 

0 .0 

0. 

0.3 

9.0 

330.  2 

974.  0 

4.3 

4.3 

256.3 

16.0 

15.5 

3.8 

280.2 

293.  9 

5.4 

101  .2 

0.3 

55. 

O.S 

1 0 .0 

432.  1 

962.0 

8.  7 

5.  2 

256.  9 

15.7 

1 5.3 

3.6 

285.7 

300.8 

5.8 

78  .9 

0.  A 

61. 

1.  I 

11.0 

553.  7 

948.0 

9.6 

3.3 

260.5 

15.2 

1 5.0 

2.  S 

287.  7 

301 . 3 

5.  1 

64.9 

0 .8 

70, 

I. A 

12.0 

65  0.  e 

93  7.  0 

1 0.  5 

3.8 

264,7 

17.2 

1 7.1 

1 .6 

289.7 

304.0 

S.  4 

63.  2 

1 . 2 

75. 

I .4 

1 3.0 

749.3 

926.0 

10.7 

3.8 

266.  7 

18.6 

1 8.  6 

1 . 1 

290.9 

305.4 

5.5 

62  .5 

1 .6 

77. 

2.  2 

14.0 

64  a.  a 

91  5.0 

9.9 

2.3 

267.4 

19.7 

19.6 

0.9 

291.0 

304.  3 

4.9 

58.8 

1 .9 

79. 

2.6 

15.0 

949.  2 

904.0 

9.  2 

0.  6 

267.3 

20.2 

20.2 

0.9 

291  .2 

303.? 

4.4 

54  .9 

2.  A 

81. 

3.0 

16.0 

1078.4 

690.0 

8.3 

-1.6 

267.0 

19.0 

19.0 

1.0 

291.5 

302.  0 

3.8 

49,7 

2.9 

82. 

3.S 

17.0 

1161.  1 

679.  0 

7.  6 

-3.0 

267.7 

19  .3 

19.3 

0..8 

291  .7 

301.4 

3.5 

46.  9 

3.  A 

83. 

3.B 

I B.O 

1264.6 

666.0 

6.5 

-3.6 

266.3 

20.4 

20.3 

1.3 

291.7 

301.0 

3.4 

48  .2 

3.8 

83. 

4.  1 

19.  0 

1369. 3 

85  7.  0 

6.0 

-2.2 

2 64.9 

21  .0 

20  .9 

1.9 

292.2 

302.  7 

3.8 

55.5 

4.? 

83. 

4.S 

20  .0 

1465.3 

847.0 

5.  0 

-2.  1 

263.0 

20.7 

20.5 

2.5 

292.1 

302.8 

3.9 

60.0 

4.7 

83. 

4.9 

21.0 

161 1.4 

834.0 

4 . 1 

-2.1 

258.7 

20.2 

19.8 

3.9 

292.5 

303.3 

3.9 

63.8 

5.2 

83. 

S.3 

22.0 

1719. 3 

823.  0 

3.  3 

-2.9 

253.7 

20.6 

19.7 

5 .8 

292.7 

30  3. 1 

3.8 

64.0 

5.  6 

83. 

S.7 

23.0 

1616.3 

81  3.0 

2.3 

-2.4 

246.8 

20.9 

19.5 

7.6 

292.7 

303.6 

3.9 

71 .1 

6.1 

82. 

6.0 

24.0 

1926.3 

802.0 

1 .8 

-5.6 

245.2 

20.9 

19.0 

8.8 

293.2 

302.  1 

3.2 

SS.I 

6.6 

81  . 

6.5 

25.0 

2029.4 

792.0 

1.0 

-7.6 

242.  1 

21.8 

19.2 

10.2 

293.4 

301 .1 

2.7 

52.8 

7.  I 

79. 

6.9 

26.0 

2162.3 

779.0 

0.2 

-10.2 

242.2 

23.8 

21.0 

1 1.  1 

293.  e 

300.  3 

2.3 

45.7 

7,7 

78, 

7.3 

27.0 

2265. 6 

769.  0 

-0.  0 

-IS.  1 

241.7 

23.1 

20.3 

10.9 

294.6 

298.2 

1.2 

24.0 

8.2 

77. 

7.7 

26.0 

2370.4 

759.0 

-0.8 

-24.4 

242.  1 

21.9 

1 9.4 

10.3 

294.8 

296.9 

0.7 

14 .7 

8,7 

76, 

A.  1 

29.0 

2476. 1 

749.0 

-1.8 

-25.  1 

243.9 

21  .5 

19.3 

9.5 

294.9 

296.9 

0.  7 

14.8 

9.2 

75, 

6.5 

30.0 

2582.9 

739.0 

-2.  4 

-27.2 

246.5 

22,0 

20.2 

8.8 

295.3 

297.0 

0.6 

12.7 

9.6 

75. 

e.9 

31.0 

2690. 9 

729.0 

-2.5 

-29.3 

248.4 

23.5 

21.8 

8.6 

296.3 

297.7 

0.5 

10.6 

10.2 

74, 

9.3 

32.0 

2789. 4 

720.  0 

-2.  7 

-27.9 

249.8 

24.8 

23.3 

8.5 

297.2 

298.8 

0.5 

12.2 

to.  8 

74, 

9.7 

33.0 

2900.  1 

710.0 

-3.2 

-19.0 

251.0 

26.0 

24.6 

8.5 

297,9 

301  .5 

1.2 

28.2 

1 1 .4 

74, 

10.7 

34.  0 

301 2. 3 

700.0 

-3.6 

-20.4 

252.  1 

27.8 

26.5 

8.6 

298,6 

301. 9 

1.  1 

25.8 

12.2 

74, 

10.5 

35. C 

3125.9 

690.0 

-3.9 

-22.6 

252,3 

29.1 

27.7 

8.8 

299.5 

30  2.2 

0.9 

21  .6 

12.7 

74, 

I I. I 

36.0 

3264.2 

678.0 

-4  .5 

-24.9 

250.2 

31.7 

29.  8 

10.  7 

300.  3 

302,6 

0.7 

18.4 

13.8 

74. 

I 1.5 

37.0 

3369. 3 

669.0 

-4.  8 

-53.0 

248.1 

33.3 

30.9 

1 2.  A 

301  .0 

301.1 

0.0 

I.O 

14.6 

73. 

1 1.9 

3B.0 

3475. 6 

660.0 

-5 . 1 

-49.9 

246.  8 

34.5 

31.7 

13.6 

301.8 

302.0 

0.  1 

1 .5 

15.4 

73, 

12.4 

39.  0 

3563. 3 

651.0 

-5.7 

-50  .0 

247.  1 

35.2 

32.4 

13.7 

302.  3 

302.  5 

0.  1 

1.5 

16.5 

72, 

12. A 

40.0 

3704.4 

64  1.0 

-6.  3 

-53.9 

248.  7 

35.1 

32.7 

12.7 

303.0 

303.1 

0.0 

1.0 

17,3 

72, 

13.3 

41.0 

3839.4 

630.0 

-7.4 

-54.6 

251.4 

34.7 

32.  8 

11.1 

303.3 

303.4 

0.0 

1 .0 

18.4 

7£  . 

13.7 

42.0 

3951. 3 

621.  0 

-8.  1 

-55.1 

253.3 

34  .6 

33.: 

9.9 

303.7 

303.8 

0.0 

I.O 

19.2 

72  „ 

14.1 

43.0 

4064. 5 

612.0 

-8.  9 

-35.9 

254.7 

35.2* ** 

33.9 

9.3 

304.1 

305.  1 

0.3 

9.0 

20.0 

72.„ 

14.7 

44.  0 

4179. 2 

603.0 

-8.7 

-24,3 

254  .7 

38.0* 

36.7 

10.1 

305.7 

308.  5 

0.9 

26.8 

21  .2 

72. 

15.1 

45. 0 

4295.6 

594.0 

-9.6 

-23.  3 

253.8 

40.1  * 

38.5 

1 1 .2 

306  .0 

309.  1 

1 .0 

31  .5 

22.  2 

73. 

1 5.6 

46.  0 

4400.2 

586.0 

-10.2 

-22.6 

252.2 

4 1 .2* 

39.  2 

12.6 

306.5 

309.  8 

1.0 

34  .6 

23.6 

73, 

16..0 

47.0 

4519. 3 

57  7.  0 

-11.2 

-22.8 

250.9 

A 1 .6* 

39.3 

13.6 

306.7 

310.1 

1.1 

37.6 

24.4 

73. 

16. 5 

46.0 

4639.9 

568.0 

-11.9 

-23.0 

249.7 

42.2* 

39.5 

1 4.6 

307.3 

310.6 

l.t 

39.0 

25.7 

72, 

17.0 

49.  0 

4762. 0 

55  9.0 

-12.6 

-23.6 

248.8 

40,5* 

37.7 

14.6 

307.8 

31  I.  1 

1.0 

39.2 

27.2 

72. 

1 7.4 

SO.O 

4871.9 

551.0 

-13.6 

-23.7 

248.6 

38,7* 

36.0 

14.1 

307.9 

311.1 

1.0 

41.8 

28.  1 

72. 

1 6.0 

51.0 

501 1.0 

54  1.0 

-14.3 

-23.5 

249.6 

39.0* 

36.5 

13.6 

308.  7 

312.1 

1.1 

45.4 

29.0 

72, 

16.4 

52.0 

5123. 9 

533.  0 

-15.  1 

-26.3 

250.6 

39.8* 

37.5 

13.2 

309.0 

311.7 

0.8 

37.  4 

30.  4 

72. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


510 


311 


STATION  NO. 

ATHENS.  6A 

6 FEBRUARV  1975 

SIS  GMT  l«8  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT 

T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG 

K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 n.9 

53.0 

5252.4 

524.0 

-16.1 

-26.7 

250,7 

40,74 

38.4 

13.4 

309 

.3 

312.0 

0.8 

39.3 

31  .* 

72, 

19.3 

54.0 

5368. 2 

SI  a.  0 

-16.  a 

-27.3 

249.8 

42.6* 

40.0 

14.7 

309 

.9 

312.* 

0.8 

39.3 

32.3 

72. 

19.8 

55. 0 

5485.3 

so  8.0 

-17.8 

-27.3 

248.2 

44.6* 

41.4 

16.6 

309 

.9 

312.5 

0.8 

*3.3 

33.8 

72. 

20.2 

56.0 

5633. a 

496.0 

-18.9 

-27.7 

247,0 

44  .3* 

40.7 

17.3 

310 

.* 

312.  9 

0.8 

*5.4 

35.0 

72. 

20. A 

57.0 

5754.3 

490.0 

-19.6 

-28.  2 

246.4 

42.9* 

39.3 

17.2 

311 

.0 

313.5 

0.8 

*6.3 

36.5 

71. 

21.2 

58.0 

5876.4 

48  2.0 

-20 . 1 

-29.1 

246.9 

44,6* 

41.0 

17.4 

311 

. 8 

31*.  1 

0.7 

*«  .* 

37.3 

71  . 

21.6 

59.0 

6000. 4 

474.0 

-20.5 

-30,9 

247.6 

47.8* 

44.2 

18.2 

312 

.8 

314.8 

0.6 

38.9 

38.  3 

71  . 

22.0 

60.0 

6126.2 

466.0 

-21  .4 

-33.1 

247.8 

50.6* 

46.  9 

19.2 

313 

.3 

315.0 

0.5 

33.6 

39.9 

71  . 

22.4 

61.0 

6237. 7 

45  9.0 

-22.0 

-35.6 

246.9 

50  .1  * 

46.1 

19.6 

313 

. a 

315.  1 

0.4 

27.7 

*1.0 

71  . 

22.9 

62.0 

6366. a 

451.0 

-23.  0 

-37.  5 

245.5 

*6.47 

42.2 

19.2 

31* 

.2 

315.3 

0.3 

2*  .8 

*2.4 

71. 

23.4 

63.0 

6481.2 

44  4.0 

-24 . 1 

-37  .9 

244.3 

41.9* 

37.  8 

1 8.  2 

31* 

. 1 

315.2 

0.3 

26.7 

*4.1 

71  . 

23.8 

64.0 

6596. 9 

43  7.  0 

-25.  1 

-37.7 

244.4 

42.1  * 

38.0 

18.2 

31* 

.3 

315. S 

0.3 

29.4 

*«.  5 

70. 

24.2 

65.0 

6730.9 

429.0 

-26. 1 

-37,  1 

245.  1 

44.6* 

40.4 

18.8 

31* 

. 6 

315.9 

0.4 

3*  .* 

*5.4 

70. 

24.7 

66.  0 

6883. 9 

42  0.0 

-27.5 

-37.7 

245.7 

47.6* 

43.4 

19.6 

31* 

.9 

316.  1 

0.3 

36.8 

*7.3 

70. 

25.2 

67.0 

7004.6 

413.0 

-28.  6 

-35.  5 

245.6 

48.9* 

44,5 

20.2 

31* 

.9 

316.4 

0.4 

51  .5 

*8.6 

70. 

25.7 

68.0 

7126.8 

406.0 

-39.8 

-35.1 

245.6 

51.8* 

4 7.  2 

21.3 

31* 

. 9 

316.  5 

0.5 

59. 8 

*9.8 

70. 

26.0 

69.0 

7268. 5 

398.  0 

-30.  5 

-39.2 

245.8 

54  .4* 

49.6 

22.3 

315 

.8 

316.9 

0.3 

*1.7 

51. 0 

70. 

26.4 

70.0 

7394.4 

39  1.0 

-31.3 

-4  1,5 

246.4 

55.0* 

50.4 

22.0 

316 

.3 

31  7,2 

0.3 

35.6 

52.4 

70. 

27.0 

71.0 

7540. 5 

383.0 

-32.7 

-44.8 

247.2 

52.1  * 

48.0 

20.2 

316 

. 3 

316.  9 

0.2 

28.3 

54.3 

70. 

27.5 

72.0 

7670. 1 

376.0 

-33.  a 

-45,5 

246.9 

48.9* 

45.0 

19.1 

316 

• 6 

317.2 

0.2 

29.3 

55.9 

70. 

27.9 

73.0 

7801.6 

369.0 

-34  .7 

-46.4 

246.2 

47,5* 

4 3.5 

19.  2 

317 

.0 

317.6 

0.2 

29.0 

56.9 

70. 

28.4 

74.0 

7935. 0 

36  2.  0 

-35.  9 

-40.5 

245.6 

48.9* 

44.5 

20  .2 

317 

.2 

318.3 

0.3 

62.6 

58.  5 

69. 

28.9 

75.0 

8050.9 

356.0 

-37.0 

-40.6 

245.  7 

54.6* 

49.  7 

22.5 

317 

.3 

318.3 

0.3 

68  .7 

59.5 

69. 

29.  5 

76.  0 

8188. 0 

34  9.  0 

-38.2 

-40.8 

245.9 

6 2.2* 

56.7 

25.4 

317 

.* 

318.  5 

0.3 

76.3 

62.1 

69. 

30.0 

77.0 

8307.0 

343.0 

-39.  4 

-42,4 

245.  7 

62.1* 

56.6 

25.6 

317 

.3 

318.3 

0.3 

73.1 

63.9 

69. 

30.5 

78.0 

8447. 9 

336.0 

-40  .4 

99.9 

245.0 

54.0* 

49.0 

22.  9 

318 

.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

69. 

31.0 

79.0 

8570. 5 

330.  0 

-41 . 5 

99.9 

243.8 

43.4* 

39,0 

19.2 

318 

.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  7 

69. 

31.5 

80.0 

8694 . 7 

324.0 

-42  .6 

99.9 

243.  I 

39.9* 

35.6 

1 8.  1 

318 

.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

69. 

32.  1 

81.0 

8863. 1 

31  6.0 

-43.7 

99.9 

243.6 

46  .7* 

4 1 .9 

20.7 

319 

.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

69.9 

69. 

32.7 

82.0 

8991.6 

310.0 

-44.  8 

99.9 

244.  1 

59,0* 

S3.I 

25.8 

319 

.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

71.4 

69. 

33.2 

83.0 

9122.0 

304.0 

-45.8 

99  .9 

243.8 

69.3* 

62.  2 

30.  7 

319 

.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

68. 

33.7 

84.0 

9254. 4 

298.  0 

-47.  1 

99.9 

242.8 

71  .9* 

64.0 

32.8 

319 

.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

75.  9 

68. 

34.2 

85.0 

9388.7 

29  2.0 

-48 . 2 

99.9 

241.6 

65.0* 

57,2 

30.  9 

319 

.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78  .2 

68. 

34.9 

86.  0 

9548. 1 

285.0 

-49.6 

99  .9 

240.4 

55  .1  * 

47.9 

27.2 

320 

.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

68. 

35.5 

87.0 

9687.0 

279.0 

-50.9 

99.  9 

240.0 

54.3* 

47.0 

27.2 

320 

.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

68. 

36.0 

88.0 

9828. 3 

273.0 

-51  .8 

99.9 

239.3 

55.1** 

47.4 

28.  2 

320 

.9 

999,9 

99.9 

999.9 

8*  .3 

68. 

36.6 

89.0 

994  8.  0 

266.0 

-52.  2 

99.9 

238.2 

52.4** 

44.5 

27.6 

322 

.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  e 

67. 

3 7.1 

90.0 

10094.4 

26  2.0 

-52.7 

99.9 

236.9 

47.3** 

39,7 

25.8 

323 

.* 

999.9 

99.9 

999  .9 

87  .8 

67. 

37.6 

91.0 

1021  9.  C 

257.0 

-52.  I 

99.9 

236.7 

5 I .6  * ♦ 

43.1 

28.3 

326 

. 1 

999,9 

99.9 

999.9 

88.6 

67. 

38.1 

92.0 

10371 . 8 

251.0 

-52.  5 

99,  9 

236.  1 

73.1  ** 

62.  1 

38.6 

327 

.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  3 

67. 

38.7 

93.0 

10S0I.4 

246.0 

-54  .0 

99.9 

238.8 

92,4** 

79.  1 

*7,9 

327 

.* 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

67. 

39.1 

94.0 

10632. a 

24  1.  0 

-55,3 

99.9 

238.6 

92.5** 

78.9 

*8.2 

327 

.* 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  5 

66. 

39.7 

95.0 

10793.5 

23  5.0 

-55.9 

99.9 

238.4 

85.5** 

72.9 

**.  8 

328 

.7 

999.9 

99.9 

999.9 

98  .6 

66. 

40.3 

96.  0 

I09S8. 1 

22  9.0 

-55.9 

99.9 

238.3 

68  .1 

57,9 

35.8 

331 

.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

102.7 

66. 

41.0 

97.0 

1 1096.4 

224.0 

-56.4 

99.9 

234.6 

30,7** 

25.0 

17.8 

332 

• 5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

66. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


511 


STATION  NO.  311 
ATHENS.  GA 

6 FEBBUAFY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TE  MP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

41.5 

98.0 

11241. 7 

219.0 

'56.6 

99.9 

233.5 

25  .3* *•4 

20.4 

43.1 

99.0 

11388.5 

214.0 

-55.6 

99.9 

239.4 

48. 6*4 

41.8 

42.7 

100.0 

11539.4 

209-0 

-55.1 

99.9 

240.7 

64.44* 

56.2 

43.3 

101.0 

11694.4 

204.0 

-54.  1 

99.9 

240.2 

67.944 

59.0 

44.0 

102.0 

11RS3.3 

199.0 

-54.8 

99.9 

241  .3 

97.7*4 

05.7 

44.5 

103.0 

11983. 4 

19  5.0 

-54.  3 

99.9 

241  .9 

1 1 6 .5  4 4 

102.7 

45.1 

104.0 

12149.7 

190.0 

-54.8 

99.9 

241.2 

79.94* 

70.  1 

45.8 

105.0 

12320. 2 

185.0 

-54  .9 

99.9 

2 39.1 

36.9*4 

3 1.7 

46.4 

106.0 

12460. 0 

18  1.0 

-54.8 

99.9 

240.0 

53.9*4 

*6.7 

47.0 

107.0 

12602.8 

177.0 

-55.3 

99.9 

24  1 .4 

81.44* 

71  .5 

47.6 

108.0 

12748. 3 

17  3.0 

-56.4 

99.9 

242.1 

72  .7  *4 

64.3 

4R.1 

109.0 

12934.3 

168.0 

-56.9 

99.9 

241  .4 

55.8*4 

49.0 

48.7 

1 10.  0 

130  86.  4 

164.0 

-58.3 

99.9 

240  .0 

44.9*4 

38.9 

49.4 

111.0 

13280.8 

159.0 

-59.5 

99.9 

240.5 

43.6*4 

37.9 

50.0 

1 12.0 

13439. 9 

155.0 

-60.4 

99.9 

241.7 

44.8*4 

39.4 

50.5 

1 1 3.0 

13602. 9 

151.0 

-60.4 

99.9 

242.1 

4 1 .6*4 

36.8 

Sl.l 

114.0 

13770.  1 

147.0 

-60.7 

99.9 

242.  1 

31.8*4 

28.  1 

51.7 

1 15.0 

13898. 3 

144.0 

-61 . 1 

99  .9 

241.4 

40  .9*4 

35.9 

52.4 

1 16.0 

141 17. e 

139.0 

-61 . 1 

99.9 

240. 8 

75.4*4 

65.9 

53.0 

117.0 

14298.9 

135.0 

-61 . 8 

99.9 

239.  8 

73.44* 

63.4 

53.7 

118.0 

14438. 0 

132.0 

-61 . 8 

99.9 

236.2 

35 .1 *4 

29.2 

54.3 

1 19.0 

14628.5 

128.0 

-61 .8 

99.9 

237.  1 

28.7*4 

24.  1 

54.9 

120.0 

14824. 7 

124.0 

-62.7 

99.9 

242.3 

51.84* 

45.9 

55.5 

121.0 

14975. 1 

121.0 

-64.  1 

99.9 

243.9 

64.3*4 

57.8 

56.  1 

1 22.0 

15126.8 

118.0 

-64.4 

99.9 

244.0 

52.2*4 

46.9 

56.7 

123.0 

15285. 6 

115.0 

-66.  0 

99.9 

243.2 

45  .3*4 

40.4 

57.3 

1 24.0 

15500.9 

11  1.0 

-65.0 

99.9 

241.0 

43.5*4 

38.0 

58.0 

125.0 

15667. 8 

108.0 

-65.2 

99.9 

239.9 

40  .3*4 

34.9 

58.9 

126.0 

15897. 8 

104.0 

-65.  0 

99.9 

243.0 

41 .8*4 

37.2 

59.5 

127.  0 

16076.2 

10  1.0 

-65.0 

99.9 

242.4 

44  .0*4 

39.0 

60.  I 

128.  0 

16259. 9 

98.  0 

-65.  4 

99.9 

243.1 

44  .3*4 

39.5 

60.8 

129.0 

16449. 1 

95.0 

-65.  4 

99.9 

248.4 

44 .7*4 

4 1.6 

61.4 

130.0 

16644. 1 

92.0 

-65.8 

99.9 

249.9 

4 3.0*4 

40.  4 

62.1 

131.0 

16845. 2 

89.0 

— 66.4 

99.9 

248.2 

28.6*4 

26.6 

62.8 

1 32.0 

17052.5 

86.0 

-67.0 

99.9 

251.5 

19.1*4 

1 8.  1 

6 3.4 

1 33.0 

17266.  8 

83.  0 

-67.0 

99.9 

247  .6 

30.8*4 

28.5 

64.1 

134.0 

17489.0 

80.0 

-67.  3 

99.9 

241.7 

*2.2*4 

37.2 

64.9 

135.0 

17719. 4 

77.0 

-67.5 

99.9 

243.4 

39.44* 

35.2 

65.9 

136.0 

17960. 1 

74.0 

-65.2 

99.9 

249.1 

36.9*4 

3*  .4 

66.9 

1 37.  0 

18211.0 

7 1 .0 

-65.8 

99.9 

245.0 

39.1*4 

35.4 

67.8 

1 38.0 

18473.  6 

68.  0 

-66.4 

99.9 

244  .2 

40  .6  4 4 

36.6 

68.8 

1 39.0 

18747.3 

65.0 

-65.  6 

99.9 

246.2 

33.0*4 

30.2 

69.8 

140.0 

19035.0 

62.0 

-65  .0 

99.9 

249.9 

35.0*4 

32.8 

70.8 

141.0 

19336. 8 

59.0 

-65.  8 

99.9 

248.0 

31  .7*4 

29.4 

7 1.8 

142.0 

19653.2 

56.0 

-66.4 

99.9 

323.4 

3.7*4 

2.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  j DEG 


148 


20. 


COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.1 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

66 

24.7 

338.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

65 

31.5 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

65 

3 3.7 

345.1 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

65 

*7.0 

3*6.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

112.1 

65 

55.0 

349.3 

999.9 

99.9 

999.9 

116.  9 

65 

30.5 

351  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.  3 

65 

18.9 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.7 

65 

27.0 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

65 

39.0 

357.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.6 

65 

34.1 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

130. 1 

65 

26.7 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

131.7 

65 

22.3 

360.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

133.2 

65 

2 1 .5 

361  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.0 

65 

21.3 

362.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

136.5 

64 

19.5 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9  , 

138.0 

6* 

14.9 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

139.5 

64 

19.6 

369.2 

999.9 

99.9 

999.9 

139.9 

64 

36.7 

372.9 

999.9 

99.9 

999.9 

1*2.3 

6* 

37.0 

37*.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

146.8 

64 

19.5 

377.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

|4B.  3 

6* 

15.6 

380.5 

999.9 

99.9 

999.9 

148.  4 

64 

24.  1 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.2 

64 

28.3 

382  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

153.1 

64 

22.8 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

154.5 

64 

20.5 

384.5 

999.9 

99.9 

999.9 

156. 0 

6* 

21.1 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

157.8 

64 

20.2 

393. 0 ' 

999.  9 

99.9 

999.9 

159.5 

64 

19  .0 

397  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

161 .5 

6* 

20.  4 

401.0 

999.9 

99.9 

'99  .9 

163.2 

64 

20.0 

403.  7 

999.9 

99.9 

'3*;9.9 

164.  8 

64 

16.5 

*07.3 

999.9 

99.9 

V99.9 

166.6 

6* 

.14.8 

410.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.3 

64 

10  .6 

412.9 

999.9 

99.9 

999.9 

170.1 

6* 

6.1 

4 IS.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

170  .4 

64 

11.8 

420.0 

999.9 

99.9 

999.9 

171. 1 

6* 

20.0 

424.0 

999.9 

99.9 

999.9 

173.  1 

64 

17.6 

428.2 

999.9 

99.9 

999.9 

175.1 

64 

13.1 

*37.8 

999.9 

99.9 

999.9 

177.3 

6* 

16.5 

4*1.8 

999.9 

99.9 

999.9 

179.5 

64 

17.7 

446.0 

999.9 

99.9 

999.9 

181 .7 

64 

13.3 

453.5 

999.9 

99.9 

999.9 

1S4.2 

64 

12.0 

461.0 

999.9 

99.9 

999.9 

185.0 

64 

1 1 .9 

*65.8 

999.9 

99.9 

999.9 

189.3 

6* 

-3.0 

*71.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

189.1 

64 
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6 FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  148  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEI  GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

72.8 

143.0 

19987. 7 

53.0 

-65.  0 

99.  9 

321.6 

3.5*4 

2.2 

-2.8 

482.2 

999.9 

99.9 

999.9 

189.  1 

64. 

73.9 

t 44.0 

20343.0 

50.0 

-65.0 

99.9 

239.0 

14.0*4 

12.0 

7.2 

490.3 

999.9 

99.9 

999.9 

189.3 

64. 

7!.0 

I4S.0 

20719. 8 

4 7.0 

-65.4 

99.9 

75.8 

24  .4  * * 

-23.6 

-6.0 

498.1 

999.9 

99.9 

999.9 

189.  6 

64. 

76.1 

146.0 

21120.6 

44.0 

-66.0 

99.9 

332.  1 

4.7** 

2.2 

-4.2 

506.1 

999.9 

99.9 

999.9 

187.3 

64. 

77.4 

147.  0 

21402. fl 

42.0 

-66.0 

99.9 

251.9 

48.1** 

45.7 

15.0 

512.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

189.7 

65. 

78.9 

148.0 

218S4. 1 

39.0 

-64. 4 

99.9 

248.5 

22.8** 

21.2 

8.4 

527.9 

999.9 

99.9 

999.9 

193.  3 

65. 

8C.  1 

1 49.0 

22343.9 

36.0 

-64 . 1 

99.9 

248.1 

42.4** 

39.3 

15.8 

541.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

194.4 

65. 

8 1.5 

1 50.0 

22876. 9 

33.0 

-64.  • 

99.9 

232.5 

26.2** 

20.8 

16.0 

554.7 

999.9 

99.9 

999.9 

201.2 

65. 

82.9 

ISI  .0 

23258.5 

31.0 

-65.4 

99.9 

61.5 

32.9** 

-29.0 

-15.7 

561  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

196.6 

65. 

84.6 

IS2.  0 

23877. 6 

28.0 

-65.6 

99.9 

254.9  , 

34.2** 

33.0 

8.9 

577.0 

999.9 

99.9 

999.9 

198.1 

65. 

86.5 

153.0 

24568. e 

25.0 

-64.  2 

99.9 

258.0 

27.5** 

26.9 

5.7 

600.0 

999.9 

99.9 

999.9 

203  ^2 

65. 

88.S 

154.0 

25354.2 

22.0 

-62.5 

99.9 

262.3 

40.2** 

39.8 

5.4 

627.4 

999.9 

99.9 

999.9 

203.6 

65. 

90.9 

1 55.0 

25945. 5 

20.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

652.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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6 FESnuAPr  1975 

Ills  GMT  146  31.  1 

ANCLES  ON  the  HALF  MINliTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERHOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M7SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

e.n 

a.i 

246.0 

962.4 

5.6 

5.6 

220.0 

3.1 

2.0 

2.4 

280.9 

295.8 

5.8 

100  .0 

0.0 

0. 

0.3 

9.0 

333.  0 

972,0 

4.4 

4.4 

2.0 

8.3 

-0.3 

-8,3 

280.6 

294.4 

5.4 

100.6 

0.5 

69. 

0.6 

10.0 

426.  1 

961.0 

6.0 

5.6 

354.6 

8.0 

0.8 

-8.0 

283.1 

298.4 

5.9 

97.1 

0.5 

74. 

1.0 

1 1.0 

537.9 

94  8.0 

6.2 

5.5 

323.0 

8.3 

S.C 

— 6.6 

284.  4 

299.9 

6.0 

95.5 

0 .5 

97. 

1.3 

12.0 

633.  6 

93  7.0 

5.6 

2.4 

307.0 

1 1 .6 

9.3 

-7.0 

284.  7 

297.4 

4.9 

79,7 

0.7 

103. 

1.7 

13.0 

730.2 

926.0 

5.  1 

-0.8 

298.  1 

14.9 

13.1 

-7.0 

285.0 

295.3 

3.9 

65.4 

1.0 

109. 

1.9 

14.0 

826.  2 

91  5.0 

6.7 

-1.1 

295.6 

15.7 

14.  1 

-6.  8 

287.6 

298.0 

3.9 

57,4 

1 .2 

111. 

2.3 

15.0 

92  7.  5 

904.  0 

6.5 

0.5 

286.8 

1 7.3 

16.6 

-5.0 

288  .4 

300.2 

4.4 

65.  3 

1.6 

111. 

2.7 

16.0 

1055.5 

890.0 

5.6 

0.9 

280.0 

18.6 

1 8.3 

-3.2 

288.8 

301  . i 

4.6 

71  ,2 

2 .0 

109. 

3.0 

17.0 

11  57.  3 

879.0 

5.  3 

0.6 

276.5 

19.1 

19.0 

-2.2 

289.5 

301. 7 

4.6 

71.5 

2.4 

108. 

3.3 

16.0 

1250.8 

869.0 

5.  5 

-8.  3 

271.2 

I 7.8 

17.7 

-0  .4 

290.3 

297,0 

2.4 

36.4 

2.7 

106. 

3.7 

19.0 

1345.4 

859.0 

5.5 

-16.  1 

267,9 

17,7 

1 7.  7 

0.6 

291  .2 

294  .9 

1.3 

19.3 

3.1 

103. 

4.1 

20.0 

1450. 6 

84  8.  0 

5.  1 

-15.3 

269.3 

19.1 

19.1 

0.2 

291  .9 

295.9 

1.4 

21.2 

3.5 

101  . 

4.4 

21.0 

1566.7 

836.0 

4.4 

-15.3 

. 270,7 

20.0 

20.0 

-0.2 

292.4 

296.4 

1.4 

22.1 

3.9 

101  . 

4.7 

22.0 

1664.5 

626.  0 

3.6 

-16.3 

269.1 

19.7 

19.7 

0.3 

292.5 

296.  3 

1.3 

21.7 

4.2 

100. 

S.l 

23.0 

1773. 1 

815.0 

2.9 

-17.6 

264.6 

1 8.6 

t 8.5 

1 .8 

292  .8 

296.3 

1 .2 

20.4 

4.7 

99. 

S.4 

24.0 

1872.9 

805.0 

2.1 

-18.5 

261  .0 

18.0 

1 7.  8 

2.8 

293,0 

296.3 

1.1 

20.0 

5 .0 

97. 

5.B 

25.0 

1973. 5 

795.  0 

0.  8 

-1  9.8 

259.8 

20.2 

19.8 

3.6 

292  .6 

295.6 

i.O 

19.6 

5,4 

96. 

6.2 

26.0 

2095. 4 

78  3.0 

0.  1 

-20.6 

259.2 

22.6 

22.2 

4.2 

293.2 

296.0 

0.9 

19.2 

5.9 

95. 

C.4 

27.0 

2198. 3 

773.0 

-0.0 

-23.7 

258.7 

23.4 

22.9 

4.6 

294.  1 

296.  3 

0.7 

14.8 

6.2 

94. 

6.B 

26.0 

2302.4 

763.0 

-0.  9 

-24.6 

254.6 

24.2 

23.3 

6.4 

294.3 

296.4 

0.7 

14.4 

6.7 

93, 

7.2 

29.0 

2407.5 

753.0 

-1  .5 

-25.5 

250.7 

25.2 

23.7 

8.  3 

294.  7 

296.  7 

0.6 

14.0 

7.2 

91  . 

7.5 

30.0 

250  3.  2 

74  4.  0 

-1.8 

-25.3 

248.8 

26.2 

24.4 

9,5 

295.4 

297,4 

0.7 

14.5 

7.7 

90. 

7.6 

31  .0 

2610.6 

734.0 

-2.6 

-25.5 

248.  3 

27.0 

25.1 

10.0 

295.6 

297,7 

0.6 

15.1 

8.1 

88. 

6.2 

32.  0 

2719. 3 

724.  0 

-2.7 

-24.0 

248.4 

28  .0 

26.0 

10.3 

296.7 

299.0 

0.  8 

17.5 

8.8 

87. 

6.5 

33.0 

2818.5 

715.0 

-2.3 

-24.3 

249.0 

28.6 

26.7 

10.2 

298.2 

300.6 

0.7 

16.5 

9.2 

86. 

6.6 

34.0 

291 9.0 

706.0 

-2.9 

-21.5 

250.5 

29.4 

27.7 

9.6 

298.6 

301 .6 

1.0 

22.1 

9,7 

85. 

9.2 

35.0 

3031. E 

696.  0 

-3.  7 

-20.7 

252.4 

30.8 

29.4 

9.3 

299.0 

302.2 

1.0 

25.  1 

10.4 

84. 

9.6 

36.0 

3157.5 

665.0 

-4.4 

-20.3 

254.  I 

32.4 

31.2 

8.9 

299.5 

302.9 

I.l 

27.5 

11  .2 

83. 

9.9 

37.  0 

3273.  1 

675.0 

-5.  2 

-20.4 

255.0 

33  .7 

32.6 

8.7 

299.9 

303.  4 

1.1 

29.1 

11  .8 

83. 

10.3 

36.0 

3378.4 

66  6.0 

-6.0 

-21.6 

255.7 

35.3 

34.2 

8.7 

300  .2 

303.4 

1.0 

27,6 

i2.6 

82. 

1 0.6 

39. C 

3472. 9 

658.0 

-6.6 

-34.5 

256.0 

36.3 

35.2 

8.  8 

300.5 

301.5 

0.3 

8.7 

13.2 

82. 

10.9 

40.0 

3560. 3 

64  9.  0 

-7.  5 

-36.4 

256.1 

37.1 

36.0 

8.9 

300.7 

301 .5 

0.3 

7,7 

13.9 

82. 

1 1 .3 

4 1.0 

3725. 3 

637.0 

-8.5 

-38.5 

255.9 

37.9 

36.  8 

9.2 

301 . 1 

301.8 

0.2 

6 .7 

14.8 

81. 

1 1.  7 

42.  0 

3835. 4 

628.0 

-9.2 

-34.6 

255,2 

38.9 

37.6 

10.0 

301.5 

302.  6 

0.3 

10.6 

15.7 

81. 

12.0 

43.0 

3934.5 

620.0 

-9.  8 

-35.5 

254,5 

39.9 

38.4 

10.7 

301.9 

302.9 

0.3 

10 .1 

16.4 

81. 

12.4 

44.0 

4047.2 

61  1.0 

-10.4 

-23.3 

253.4 

41.3 

39.5 

1 1.8 

302.6 

305.6 

0.9 

33.5 

17.4 

80. 

12.7 

45.0 

4148. 6 

60  3.  0 

-11.0 

-21.0 

252.7 

41  .8 

39.9 

12.4 

303.1 

306.8 

1.2 

43.0 

18.  1 

80. 

1 3.1 

46.0 

4263. 9 

594.0 

-12.0 

-20.5 

252.2 

41.8 

39.  8 

1 2.8 

303,3 

307.1 

1.2 

48.6 

19.2 

80. 

13.3 

47.  0 

4380. 6 

585.0 

-12.8 

-21.1 

252.  1 

41  .5 

39.5 

12.8 

303.6 

307,3 

1.2 

49.5 

19.7 

79. 

13.7 

46.0 

4465.5 

57  7.0 

-13.6 

-20.  9 

252.4 

41.2 

39.3 

12.5 

303.8 

307.7 

1 .2 

54.0 

20.6 

79. 

14.1 

49.0 

4605. 1 

568.0 

-13.9 

-20.3 

253.0 

41.5 

39.  7 

12.  i 

304.9 

309.0 

1.3 

58.2 

21  .5 

79. 

14.4 

50.0 

471  2.  e 

560.  0 

-14,  1 

-21.0 

253.5 

42.2 

40.5 

12.0 

305.9 

309.9 

1.3 

55.6 

22.4 

79. 

15.0 

51.0 

4849. 5 

550.0 

-14.6 

-21.9 

253.2 

43.8 

42.0 

12.  » 

306.8 

310.6 

1.2 

53.6 

23.9 

78. 

19.4 

52.  0 

4974. 5 

54  1.0 

-14.9 

-22.5 

252.7 

44.9 

42.9 

13.4 

308.0 

311.6 

1.2 

52.2 

25.0 

78. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  o DEG 


514 


station  no.  3U 
ATHENS.  CA 


« FEBRUARY  1975 

1115  GMT  1A6  31.  t 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  MHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HE  T GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

HM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M7SEC 

M7SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IS. a 

53.  0 

5072. 9 

534.  0 

-16.0 

-23.5 

252.7 

46  .0  4 

4 3.9 

13.7 

307.8 

311.2 

l.l 

52.1 

26.0 

78. 

16.? 

54  .0 

5200.8 

525.0 

-16.  8 

-24.0 

253,1 

46,6* 

44.6 

13.5 

308.3 

31  1 o6 

1.0 

53.6 

27,  1 

78. 

1 6.S 

55.0 

5301.4 

51  8.0 

-17.8 

-25.5 

253.6 

46.8* 

44.9 

13.2 

308.  3 

31  1 .3 

0.9 

50.7 

28.0 

77. 

17.0 

56.0 

5462. 0 

50  7.  0 

-18.  1 

-26.3 

254  .5 

45.8* 

44.1 

12.3 

309.9 

312.7 

0.9 

48.  2 

29.  5 

77. 

1 7.3 

57.0 

5565. 8 

500.0 

-18.3 

-27.3 

254.3 

45.8* 

44.  1 

12.4 

310.7 

313.4 

0.8 

45.1 

30 .2 

77. 

17.  a 

58.  0 

5686. 2 

492.  0 

-18.9 

-29.8 

253.2 

47.5* 

45.5 

13,7 

311.5 

313.  7 

0.7 

37.4 

31.5 

77. 

18.? 

59.0 

5792.9 

485.0 

-18.9 

-36.0 

252.2 

49.6* 

47.2 

15.2 

312,7 

314.0 

0.4 

20.2 

32.7 

77. 

1 a.  5 

60.  0 

5016.6 

477.0 

-19.7 

-37.3 

251  .6 

51,0* 

48.4 

16.  1 

313.2 

314.  3 

0.3 

19.0 

33,7 

77. 

18.9 

61. C 

604  1.  9 

469.  0 

-20.  9 

-39.0 

252.0 

50.0* 

47.6 

15.3 

313.2 

314.2 

0.3 

17.7 

35.  0 

77. 

19.3 

62.0 

6152.8 

462.0 

-22.0 

-38.9 

252.5 

4 8.2* 

46.  0 

14.  3 

313.3 

314.2 

0.3 

19.6 

36.1 

76. 

19.8 

63.0 

6264. 9 

455.0 

-23.2 

-40.1 

252.4 

47.1  * 

44.9 

14.2 

313.  1 

314.  0 

0.2 

19.2 

37.5 

76. 

20.3 

64.0 

6394.5 

447.0 

-24.  5 

-40.4 

251 . 8 

49.1* 

46.6 

1 5.4 

313.0 

313.9 

0.2 

21.1 

38.8 

76. 

20.S 

65.0 

6509.2 

440.0 

-25.4 

-40  .3 

252,1 

53.7* 

51.1 

16.5 

313.  3 

314.2 

0.3 

23.2 

40.3 

76. 

21.3 

66.0 

6658.  9 

43  1.  0 

-26.  5 

-40.7 

253.0 

58  .0* 

55.5 

17.0 

313.8 

314.7 

0.2 

24.4 

42.0 

76. 

21.6 

67.0 

6794.  1 

423.0 

-27.2 

-41.5 

253.3 

59.1* 

56.  6 

17.0 

314.5 

315.3 

0.2 

24.1 

43.2 

76. 

21.9 

68.  0 

691  4.  0 

41  6.  0 

-28.  4 

-42.1 

253.0 

58.0* 

55.5 

16.9 

314.5 

315.2 

0.2 

25.3 

44.4 

76. 

22.3 

69.0 

7035.5 

409.0 

-29.  3 

-44.  2 

252,1 

54,6* 

52.0 

16.3 

3 14.8 

315.4 

0.2 

21  .9 

45.7 

76. 

2?.7 

70.0 

7158.7 

402.0 

-29.7 

-45.3 

250.8 

51.0* 

48.  2 

16.  a 

315.  8 

316.4 

0.2 

20 .2 

46.9 

76. 

23.2 

71.0 

7301. 6 

394.  0 

-30.  9 

-46.6  . 

249.0 

48.2* 

45.0 

17,2 

316.1 

316.6 

0.  1 

19.5 

48.  3 

75. 

23.7 

72.0 

7446.9 

386.0 

-32.1 

-47.6 

247.2 

47,2* 

43.5 

18.3 

316.4 

316.9 

0.1 

19.6 

49  .7 

75. 

2A.0 

73.0 

7575. 7 

37  9.0 

-33.4 

-47.2 

246.1 

47.0* 

42.9 

19.0 

316.3 

316.9 

0.  1 

23.3 

50.6 

75. 

2*. A 

74.0 

7687.5 

373.0 

-34.  6 

-45.  9 

245.2 

43.3* 

43.9 

20.2 

316.2 

316.8 

0.2 

30.4 

51.7 

75. 

24.8 

75.0 

7819.5 

366.0 

-35.9 

-43.4 

245.3 

52.1* 

4 7.3 

21.  7 

316.2 

317.0 

0.2 

45.9 

52.7 

75. 

2S.3 

76.0 

7934. 2 

360.  0 

-36.  9 

-42.9 

246.0 

57  .4* 

52.4 

23.4 

316.4 

317.3 

0.2 

53.  1 

54.  3 

74. 

28.7 

77.0 

8CS0. 3 

35  4.0 

-37.7 

-42.0 

246.0 

58.7* 

53.6 

23.9 

316.9 

317.8 

0.3 

63.7 

55.9 

74. 

26.  1 

78.0 

8187.  8 

34  7.  0 

-38.9 

-43.3 

245.5 

56  .6* 

51.5 

23.5 

317.  1 

317,9 

0.2 

62.5 

57.5 

74. 

26.5 

79.0 

8307.1 

34  1.0 

-40.  1 

99.9 

244.5 

52.7* 

47.6 

22.7 

317.1 

999.9 

99  .9 

999.9 

58.7 

74. 

27.0 

80.0 

8428.  1 

335.0 

-4  1.2 

99.9 

244.0 

53.2* 

47.8 

23.  3 

317.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

73. 

27.6 

81.0 

8591. 9 

327.  0 

-42.  4 

99.9 

244.3 

58.1  * 

52.4 

25.2 

317.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

62.  0 

73. 

28. 0 

82.0 

8716.7 

32  1.0 

-43.8 

99.9 

244.6 

60.2* 

54.4 

25.9 

317,5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.6 

73. 

28.8 

83.  0 

8843. 1 

315.0 

-44.9 

99.9 

246.2 

60  .7* 

55.6 

24.5 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  3 

73. 

29.0 

84.0 

8971.5 

309.0 

-45.  6 

99.9 

249.4 

61  .1* 

57.2 

21.5 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  1 

72. 

?9.5 

85.0 

9101.8 

30  3.0 

-46.7 

99.9 

249.6 

61  .0* 

57.  2 

21.2 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

73. 

30.1 

86.0 

9256. 4 

29  6.0 

-48.  0 

99.9 

243.3 

59.3* 

53.0 

26.7 

318.9 

999.9 

99,9 

999.9 

71.2 

73. 

30.5 

87.0 

9391.0 

290.0 

-49.4 

99.9 

238.8 

57,8* 

49.5 

29.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

72. 

30.9 

88.  0 

9504. 8 

285.0 

-50. 1 

99.9 

239.1 

55.4* 

47.6 

28.4 

319.4 

999,  9 

99.9 

999.9 

73.9 

72. 

31.3 

89.0 

9643.4 

279.0 

-51. 5 

99.  9 

241. 7 

53,4* 

47.0 

25.3 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.  I 

72. 

31.9 

90.0 

9760.6 

274.0 

-52.5 

99.9 

245.5 

52,3* 

4 7,6 

21.7 

319. S 

999,9 

99.9 

999.9 

76.9 

72. 

32.3 

91.0 

9903. 3 

268.  0 

-53.  6 

99.9 

246.3 

53,0* 

48.5 

21.3 

320  .0 

999,9 

99,9 

999.9 

78.2 

71. 

32.8 

92.0 

10024.1 

26  3.0 

-54.6 

99.9 

246.5 

54,7* 

SO.  2 

21.8 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79,8 

71  . 

33.3 

93.0 

101 46. 7 

258.0 

-55.7 

99.9 

246.9 

58.7* 

54.0 

23.0 

320.4 

999,9 

99.9 

999.9 

81  .4 

71  . 

33.7 

94.0 

10296.4 

252.0 

-56.  3 

99.9 

247.5 

63,6* 

58.7 

24.3 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

71. 

34.2 

95.0 

10423.4 

24  7.0 

-57.1 

99.9 

248.1 

68,8* 

63.  8 

25,7 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

71  . 

34.7 

96.0 

10605. 2 

240.  0 

-57.  5 

99.9 

248.0 

68  ,8* 

63.7 

25.8 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

71. 

3S.3 

97.0 

1071 1.3 

236.0 

-58.0 

99.9 

246.9 

62,9* 

57.9 

24,7 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

71. 

♦ BY  SPEED  MEANS  FLFVATION  ANGLE  EETilEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FEBRUAFY  1975 

1115  GMT  146  31.  1 

ANGUFS  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

DXR 

SPEED 

U COMP 

V COM.P 

POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35.7 

98.0 

10646. 1 

23  1.0 

-58.3 

99.9 

246.0 

59.5* 

5A.3 

2A.2 

326.7 

999,9 

99.9 

999.9 

90*9 

71* 

3e.2 

99.  0 

226.0 

-58.0 

99*9 

244.9 

57.9* 

52.5 

2A.S 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

71  * 

36.5 

100.0 

11 12S. 3 

22  1.0 

-57.0 

99.9 

244.3 

58. 3* 

52.6 

25.3 

332.9 

999.9 

99,9 

999.9 

93.6 

71* 

37.0 

101.0 

11328.6 

21  A. 0 

-57.6 

99*9 

242.9 

61.6* 

5A.8 

28.  1 

335.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.2 

71  * 

37.  A 

102.0 

1 1 477. a 

20  9.  0 

-58.  3 

99.9 

242.0 

6 1 .5* 

5A.3 

28.9 

336.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  0 

70* 

37.8 

103.0 

11599. 1 

205.0 

-59.2 

99.9 

241.7 

57.8* 

SO. a 

27.  A 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

70* 

3F.  3 

104.0 

U 753. 6 

200.0 

-59.9 

99.9 

242.3 

52.0  * 

A6.  1 

2A.2 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100*1 

70* 

38.8 

105. C 

1191  1.6 

195.0 

-60.6 

99.9 

244.  1 

50.2* 

A5.I 

21  ,9 

339.3 

999.9 

99.9 

999,9 

101 .3 

70* 

39.3 

1 06.0 

12041 • 1 

19  1.0 

-59.0 

99.9 

246.4 

57.9* 

53.  1 

23.  2 

3A3.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

70* 

39.8 

107.0 

12175. 1 

187.  0 

-55.  0 ■ 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

352.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

AO. 3 

108.0 

12348. 3 

18  2.0 

-•5A.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

AO.  7 

109.  0 

12490. 2 

178.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

AI.l 

1 10.0 

12635.0 

I7A.0 

-55.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.  A 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A1.8 

1 1 1.0 

12620.0 

169.0 

-57. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999* 

AS. 2 

112.0 

12971. 5 

165.  0 

-57.  3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

361  .A 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999* 

A 2.7 

1 13.0 

13126.5 

16  1.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

363. A 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

A3.  2 

114.0 

13285. 3 

157.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

365.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999* 

A3.6 

1 15.0 

13446. 1 

153.0 

-57.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

AA.  1 

1 1 6.0 

13657.6 

1A8.0 

-58.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999* 

AA.6 

1 17.0 

137B6. 2 

1A5.  0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

371  .A 

999.9 

99.9 

999,9 

999.  9 

999* 

AS.O 

1 1 8.0 

13961.2 

lA  1.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

373.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

4E.5 

1 19.  0 

14140. 4 

137.0 

-61.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

37A.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999* 

A6.  1 

120.0 

14277. 7 

13A.0 

-61.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A8.6 

121.0 

14464.8 

130.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

376.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999* 

47.  1 

1 22.0 

14606. 4 

127.  0 

-63.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378. A 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999* 

A7.7 

123.0 

14805. 1 

123.0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

382.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

A8.  3 

124.  0 

14957. 0 

120.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

38A.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

A8.7 

125.0 

15112. 6 

117.0 

-63.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

387.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

A9.3 

126.0 

15325.8 

11  3.0 

-6A  .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

49. 8 

1 27.0 

15490. 0 

lie.  0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

391  .A 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

50.3 

128.0 

15658.3 

107.0 

-65.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.9 

I 29.  0 

15831. 0 

lOA.O 

-56.0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.  9 

395.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999* 

51.5 

1 30.0 

16068. 3 

lOC.O 

-66.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99r.9 

398  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

52.2 

131.0 

16253.4 

97.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

AOS. 3 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999* 

52.8 

1 32.0 

16444. 9 

9A.  0 

-65.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

A09.A 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999* 

53. A 

133.0 

16642.6 

9 1.0 

-65.0 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

A13.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

54.  1 

1 34.0 

1684  7.  0 

88.0 

-65.0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

A17.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

54.7 

135.0 

17058. 6 

85.0 

-6A.  8 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

A21  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

55.5 

1 36.0 

17278.0 

82.0 

-6A.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

426.5 

999.9 

99.9 

999*9 

999  *9 

999* 

56.3 

137.0 

17583*  3 

78.  0 

-65.  0 

99*9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

431  .8 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

57.1 

1 38.0 

17822.4 

75.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

A36.7 

999*9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

57.8 

139.0 

18071,2 

72.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4AI.4 

999.9 

99.9 

999*9 

999  *9 

999* 

58.5 

140. 0 

18329.9 

69.0 

-66.  2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

AAA. 7 

999*9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

59.4 

I 41 .0 

18599.6 

66.0 

-65.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

451. 2 

999*9 

99.9 

999*9 

999.9 

999* 

60.2 

142.0 

18883.  4 

63.  0 

-6 A.  0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

A6I.I 

999*9 

99.9 

999*9 

999*9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ..ND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEFATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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\.J  V-* 


311 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  Girr  1A6  31*  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERFOLATEO  FROM  MHOLE  MINUTE  VALUES 


Time 

CNTCT 

HE  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

DEM  Pt 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MtN 

GPM 

MB 

od  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

SI.  1 

U3.0 

19IR2.S 

60.0 

6 

99.9 

999.9 

99 

99.9 

99.9 

46B.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

Al*9 

lAA.O 

19496.6 

57.0 

-?4, 6 

99.9 

999.9 

9*<9 

99.9 

99.9 

473.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

A3.4 

lAS.O 

19B26.9 

54.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

4B0.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

SA.O 

146. C 

20  1 76.  1 

SI.  0 

-*^.6 

99.9 

242.7 

21.5 

11*1 

488.5 

999.9 

99.9 

999.9 

165.  8 

68. 

AS.  1 

147.0 

20545.7 

48.0 

99.9 

248.9 

19.5,, 

16.2 

7.0 

495.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.3 

68. 

AE.3 

148.0 

2093  7.  e 

45.0 

99.9 

272.8 

5 .3 

5.3 

-0.3 

502.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

168.5 

68. 

6T.S 

149.0 

21356.3 

42.0 

0 

99.  9 

161.4 

2.2% 

-0.7 

2.1 

513.0 

999.9 

99.9 

999.9 

168.9 

68. 

AB.T 

IBO.O 

21653. S 

40.0 

«o 

99.9 

253.6 

l0.3* 

9.9 

2.9 

525.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

168.6 

68. 

TO.I 

ISt.C 

22130. 7 

37.  0 

99.9 

259.8 

23  »2* 

22.8 

4.1 

535.5 

999.9 

99.9 

999.9 

171.0 

69. 

TI.S 

1S2.0 

22649. 1 

34.0 

*ft3«  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

552.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

T3.  1 

183.0 

«32l  9.  « 

31.0 

*6 1 ■ 3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

572.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

■% 
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station  no . 311 

ATHENS.  GA 
6 FEBRUART  1975 

lASO  GMT  IS6  I l>  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  HTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC  T 

KM 

D6 

0.0 

8.  2 

246.  0 

983.7 

7.2 

7.2 

230.0 

3.1 

2.  4 

2.0 

282.5 

299.  1 

6.5 

100.0 

0.0 

0. 

0.2 

9.0 

336.0 

973.0 

6.3 

5.  2 

295.2 

3.9 

3.5 

-1  .6 

282.4 

297,0 

5,7 

92.8 

0.2 

70. 

0.5 

10. 0 

429.2 

96  2.0 

5.6 

2.9 

295.2 

3.9 

3.5 

-1.6 

282.  5 

295.2 

4.9 

82.9 

0.2 

70. 

I.O 

11.0 

541.0 

949.0 

7.5 

3.3 

291  .6 

6.5 

6.1 

-2.4 

285.6 

299.0 

S.l 

74  .9 

0.3 

84. 

t.A 

12.0 

637.  1 

938.0 

7.  3 

2.5 

291.2 

9.7 

9.0 

-3.5 

266.3 

299.2 

4.9 

71  .5 

0.5 

94. 

1.7 

13.0 

734.  2 

927.0 

6.6 

1 .8 

291  .0 

10.9 

10.  2 

-3.9 

286.5 

299.0 

4.7 

71  .4 

0.7 

99. 

2.1 

14.0 

823.  2 

91  7.0 

5.  9 

2.  2 

288.2 

1 1 .9 

1 1 .3 

-3.7 

286.7 

299.6 

4.9 

76.8 

1.0 

102. 

2.5 

1 5.0 

913.0 

90  7.0 

5.2 

-O.i 

279.  7 

13.5 

13.3 

-2.3 

28  6.  8 

298.0 

4.2 

68  .5 

t .3 

104. 

2.9 

16.0 

1031.  1 

89  4.0 

5.  8 

-1  .3 

272.1 

16.8 

16.8 

-0.6 

288.  5 

299.0 

3.9 

60.3 

1.7 

lOI. 

3.2 

I 7.0 

1132.6 

883.0 

6.3 

-5.9 

269.2 

17.2 

1 7.2 

0.2 

289.9 

297,6 

2.8 

41.2 

2.0 

99. 

3.6 

18.0 

1235.3 

872.0 

6 .4 

-10  .9 

266.8 

16.2 

16.  2 

0.9 

291.0 

296.4 

1.9 

27.5 

2 .4 

97, 

4.0 

19.0 

132  9.  S 

862.0 

5.  9 

-10.7 

266.  1 

14.7 

14.7 

1 .0 

291  .4 

297.0 

2.0 

29.1 

2.7 

96. 

4.4 

20.0 

1425.2 

852.0 

5.2 

-1  1.0 

266.6 

16.8 

1 6.8 

1.0 

291.7 

297,2 

1.9 

29.9 

3.1 

95. 

4.8 

21.0 

1 540. P 

84  0.  0 

4.2 

-1  1.4 

266.6 

19.0 

19.0 

1.1 

291.8 

297.2 

1.9 

31  .0 

3.5 

94. 

5.2 

22.0 

1657.7 

828.0 

3.  5 

-9.4 

265.  7 

19.9 

19.9 

I.S 

292.3 

298.7 

2.3 

38.0 

4.0 

93. 

5.5 

23.0 

1756. 2 

81  8.0 

3.0 

-10  .2 

264.5 

19.7 

19.6 

1.9 

292.8 

298.9 

2.2 

37.1 

4 .4 

92. 

5.9 

24.0 

1855. 7 

808.0 

2.4 

-11.7 

26  1.5 

20.0 

1 9.8 

3 .0 

293.1 

298.6 

1.9 

34,4 

4.8 

91. 

A. 3 

25.0 

1956.2 

798.0 

1 .5 

- 1 3.2 

260.6 

20.9 

20.6 

3.4 

293.2 

298.2 

I .7 

32.4 

5 .3 

90, 

6.8 

26.0 

2088. 3 

785.  0 

0.9 

-14.3 

255.4 

21.2 

20.5 

5.3 

293.9 

298.  6 

1.6 

31.1 

6.0 

89. 

7,2 

27.0 

2191.2 

775,0 

0.  2 

-18.5 

251.7 

21  .8 

20.7 

6.9 

294.2 

297.6 

l.l 

22.8 

6.4 

88. 

7.6 

28.0 

229  5.  1 

765.0 

-0.2 

-22.1 

251.2 

23.1 

21.9 

7,  5 

294.7 

297.3 

0.8 

17.2 

6.9 

86. 

8.0 

29.0 

2400.  3 

755.0 

-0.  7 

-26.  e 

250.4 

24.1 

22.7 

8.1 

295.3 

297.0 

0.6 

11* ••7 

7.S 

85. 

8.4 

30.0 

2495. 9 

746.0 

-1,2 

-27,6 

248.9 

24.0 

22.4 

8.7 

2 95.8 

297.4 

0.5 

11.2 

8.1 

84. 

e.7 

31.0 

2603. 3 

736.  0 

-1,8 

-28.5 

247,5 

23.6 

21.8 

9.0 

296.  2 

297,  8 

0.5 

10. S 

8.5 

84. 

9.1 

32.0 

2711.9 

726.0 

-2.  6 

-27.2 

245.  8 

22.8 

20.8 

9.4 

296.5 

298.3 

0.6 

13.0 

9. 1 

82. 

9.5 

33.0 

2810. 6 

717.0 

-3.7 

-28.0 

244.8 

22.2 

20.  I 

9.  5 

296.4 

298.  1 

0.5 

13.1 

9 .5 

SI. 

9.9 

34.0 

2910. 2 

708.0 

-4.  3 

-26.2 

245.4 

22.7 

20.6 

9.5 

296.8 

298.8 

0.6 

16.2 

10.0 

81  . 

10.2 

35.0 

3022.0 

698.0 

-5.4 

-22.2 

246.4 

23.4 

21.5 

9.4 

296.9 

299,7 

0.9 

25.2 

10  .4 

SO. 

10.6 

36.  0 

3146.  5 

68  7.  0 

-6.  1 

-20.4 

248.5 

24  ,9 

23.2 

9.  I 

297,4 

300.7 

1.1 

31  .2 

11 .0 

79. 

1 1 .0 

37.0 

3261.2 

677.0 

— 6.6 

-16.  8 

251 . 1 

26.9 

25.5 

8.7 

298.2 

302.7 

t.S 

43.7 

11.6 

78. 

1 1.5 

38.0 

3365.7 

668.0 

-7.0 

-16.  I 

254.2 

30.0 

28.  9 

6.2 

298.9 

303.7 

1.6 

48.2 

12.4 

78. 

1 1.9 

39.0 

3471. 6 

659.  0 

-7.  0 

-16.0 

255.5 

32.8 

31  .7 

8 .2 

300.0 

305.0 

1.7 

48.6 

13.2 

78. 

I 2.4 

40.0 

3578.8 

650.0 

-7.3 

-13.9 

255.8 

36.2 

35.  1 

8.9 

300.9 

306.9 

2.0 

59.3 

14.2 

78, 

12.9 

41.0 

371  1.7 

63  9.0 

-8.  1 

-I  2.9 

254  .9 

38  .7 

37.4 

10. 1 

301.6 

303.  1 

2.2 

67.7 

15.4 

78. 

13.3 

42.0 

3821.8 

630.0 

-8.9 

-10.-. 

253.  8 

39.2 

37.7 

19.9 

30  1 .9 

309.7 

2.7 

86.8 

16.4 

78. 

13.8 

43.0 

3933. 1 

621.0 

-10.0 

-11.2 

252.5 

38.9 

37.  1 

1 1.7 

301.9 

309.  6 

2.6 

90.8 

17.5 

77, 

14.2 

44.0 

4033.0 

613.0 

-11.0 

-1  1 .6 

251  .4 

38,6 

3 6.6 

12.3 

301  .9 

309,4 

2.6 

95.0 

18.4 

77, 

14.6 

45.0 

4146.8 

60  4.0 

-11  .0 

-14.9 

250.5 

38.7 

36.  5 

13.0 

303.  1 

309.  1 

2.0 

72.8 

19.4 

77, 

IE.  1 

46.  0 

4262.  1 

595.  0 

-11.2 

-18.6 

249.4 

39,6 

37,0 

13.9 

304.0 

308.5 

1.5 

54.4 

20.4 

76, 

1 5.6 

47.0 

4379.2 

586.0 

-11.1 

-18.7 

248.4 

40.7* 

37,8 

IS.O 

305.5 

310.0 

1.5 

53.1 

21,7 

76. 

16.0 

48.0 

4484.9 

578.0 

-10.7 

-19.2 

247.3 

41.7* 

38.5 

16.  1 

307.  2 

311.6 

1.4 

49.1 

22  .6 

76. 

16.4 

49.0 

4592. 2 

570.  0 

-10.  4 

-21.6 

246.2 

43.0* 

39.3 

17.3 

308.7 

312. S 

1.2 

39.2 

23,  7 

75. 

16.9 

50.0 

4700. 9 

562.0 

-11.2 

-23.9 

245.3 

44.2* 

40.2 

18.5 

308.9 

312.0 

1.0 

34.0 

24.9 

75. 

17.4 

51.0 

4852. 2 

551.0 

-12.5 

-27.8 

245.3 

44  .1  * 

40.1 

IS. 4 

309.  1 

31  1.4 

0.7 

28*4 

26.4 

74. 

17.9 

52.0 

4977.7 

54  2.0 

- 13.  5 

-28.  5 

246.3 

43,2* 

39.6 

17.3 

309.4 

311.6 

0.7 

28.8 

27.6 

T4, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3lt 


STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUARY  1975 

1450  GMT  IS6  tl.  0 


time 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

ps  C 

OG 

M7SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

le.  2 

53.0 

5076. 5 

535.0 

-14.5 

-32.2 

246.9 

43.2* 

39.7 

17,0 

309.4 

310.9 

0.5 

20.4 

28. 3 

74, 

1 8.7 

54.0 

5190.5 

527.0 

-14.  9 

-39.4 

247.  1 

43.84 

40.4 

17.1 

310.2 

31 1 .0 

0.2 

10.2 

29,7 

73. 

1<9.0 

55.0 

530  6.  1 

51  9.0 

-15.6 

—33  .6 

246.7 

44.5* 

40.9 

1 7.6 

310.7 

312.1 

0.4 

19.6 

30.4 

73, 

19.6 

56.0 

5452. 7 

509.0 

-16.4 

-32.  i 

246.6 

45.6* 

41.8. 

18.1- 

31  1 .4 

313.1 

0.5 

24.2 

32.1 

73. 

1 9.9 

57.  0 

5571.6 

SO  1.0 

-17.5 

-32.4 

247.  1 

46.3* 

42.7 

V ,,  18.0 

311. S 

313.2 

0.5 

25.9 

32.9 

73, 

20.  4 

58.0 

5691. 8 

493.0 

-18.9 

-32.6 

247.8 

47  .9* 

44.3 

18.1 

31  1. 3 

313.0 

0.5 

28.4 

34 . 1 

73. 

20.7 

59.0 

5813.5 

485.0 

-19.  8 

-32.6 

247.8 

47.8* 

44.2 

18.1 

31  1 .6 

313.3 

0.5 

30  .8 

35.  1 

72, 

21.1 

60.  C 

5936. 7 

47  7.0 

-20.9 

-32.6 

247.3 

46.5* 

43.0 

1 7.9 

311.7 

31  3.5 

0.5 

34.0 

36.5 

72, 

21.6 

61.0 

6045. 8 

470.0 

-21 . 8 

-32.8 

246.5 

43.7* 

40.0 

17.4 

311  .9 

313.6 

0.5 

36.0 

37.  7 

72, 

22.1 

62.0 

6172. 1 

46  2.0 

-22.4 

—33 . 6 

246.  2 

42.7* 

39.  1 

17,2 

312.8 

314.4 

0,5 

35.0 

38  .9 

72, 

22.6 

63.0 

6284. 0 

455.0 

-23.  3 

-32  . ? 

245.9 

43.9* 

40.1 

17.9 

313.0 

314.0 

0.5 

41  .4 

40.1 

72, 

2S.0 

64.0 

641 3.6 

447.0 

-24.  4 

-30.3 

245.3 

45.4* 

41.2 

19.0 

313.2 

315.4 

0.6 

54  .6 

41.3 

72. 

23.5 

65.0 

6528.4 

440.0 

-25.4 

-3  1.1 

244.4 

48.4* 

43.6 

20.9 

313.  3 

315.5 

0.6 

58.6 

42.5 

71  . 

24.0 

66.0 

6678. Z 

431.0 

-26.  5 

-31.7 

244.0 

51.8* 

46.5 

22.7 

313.8 

315.9 

0.6 

60.7 

44.1 

71. 

24.6 

67.0 

6796. 3 

424.0 

-27.5 

-32.6 

243.  8 

53.8* 

48.3 

23.7 

313.9 

315.9 

0.6 

61  .6 

46.1 

71, 

25.0 

68.0 

691 5. 8 

417.0 

-28.6 

-32.3 

243.9 

54  .7* 

49.1 

24.1 

314.  1 

316.  1 

0.6 

70.3 

47.3 

71  . 

25.5 

69.0 

7037.0 

410.0 

-29.  2 

-34.6 

244.6 

55.7* 

50.4 

23.9 

314.8 

316.4 

0.5 

59.5 

48.8 

70. 

26.0 

70.0 

7177. 7 

402.0 

-29.6 

-35.3 

245.6 

53.8* 

49.0 

22.  3 

316.0 

317.6 

0.5 

57.6 

51  .0 

70, 

26. S 

71.0 

7320. 7 

394.0 

-30.9 

-37.  i 

246.4 

50  ,0* 

45.8 

20  .0 

316.1 

317,5 

0.4 

54.6 

52.  C 

70. 

26.9 

72.0 

7447.6 

38  7.0 

-32.0 

-37,6 

246.8 

49.8* 

45.8 

19,7 

3 16.3 

317.7 

0.4 

57,1 

53.5 

70, 

27.3 

73.0 

7557. 9 

381.0 

-32.7 

-38.5 

246.6 

53.8* 

49.4 

21.4 

316.9 

310.  1 

0.4 

55.3 

54.5 

70. 

27.7 

74.0 

7688.3 

374.0 

-33.  6 

-39.5 

246.2 

59.6* 

54.5 

24.1 

317,3 

318.5 

0.3 

54.7 

55.6 

70. 

28.1 

75.0 

780  1. 5 

368.0 

-34.8 

-40  .8 

245.7 

64,5* 

58.7 

26.  5 

317.2 

318.2 

0.3 

54.1 

57,3 

70. 

28.4 

76.0 

7935. 4 

36  1,.  0 

-35.6 

-41  .6 

245.3 

64.9* 

59.0 

27,1 

317.9 

318.9 

0.3 

53.6 

59.  0 

70. 

28.9 

77.0 

8051.8 

355^0 

-36.6 

-42.7 

244.8 

62.4* 

56.5 

26.5 

318.0 

318.8 

0.2 

52.9 

60.4 

70. 

29.2 

78.0 

81  89.  5 

34  ^L”o 

-37.3 

-44.6 

245.0 

60  .9* 

55.2 

25.8 

318.9 

319.  6 

0.2 

46.1 

61.5 

69. 

29.6 

79.0 

8309.5 

342.0 

-38.  3 

-46.5 

245.6 

59.2* 

53.9 

24.5 

319.2 

319.0 

0.2 

41.1 

63.  2 

69. 

30.1 

80.0 

8430. 9 

336.0 

-39.5 

-48.3 

246.9 

56.5* 

52,0 

22.  1 

319.1 

319.6 

0.  1 

37.9 

64  .9 

69. 

30.5 

81.0 

8595. 4 

32E.0 

-40.8 

99.9 

247.7 

53.6* 

49.6 

20  .3 

319.6 

999,9 

99.9 

999.9 

66.  1 

69. 

31.0 

82.0 

0720.7 

322.0 

-42. 1 

99.9 

247.6 

50.8* 

46.9 

19,3 

319.5 

999,9 

99.9 

999  ,9 

67.9 

69. 

3 1.  4 

83.0 

8847. 7 

31  6.0 

-43.  1 

99.  V 

247. T 

51  .5* 

47.7 

19.5 

319,9 

999,9 

99.9 

999.9 

68.9 

69. 

31.8 

84.0 

8976.6 

310.0 

-44.  3 

99.  9 

248.3 

55.0* 

5 1.1 

20.3 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

69. 

32.  1 

35.0 

9107.2 

304.0 

-45.4 

99.9 

248.8 

57.9* 

54.0 

20.9 

320.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

71  .0 

69. 

32.7 

86.0 

9262. 3 

297.0 

-46.4 

99.9 

250.0 

60  .4* 

56.8 

20  .7 

320  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

69. 

33.2 

87.0 

9397.4 

29  1.0 

-47.6 

99.9 

250.5 

60.3* 

56.8 

20.2 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

69. 

33.6 

88.  C 

9534. e 

285.0 

-48.  6 

99.9 

250.3 

6 2.4* 

58.7 

21.0 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

69. 

34.1 

89. C 

9651.0 

280.0 

-49.  4 

99.9 

249.7 

68.6* 

64.3 

23.8 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

78.5 

69. 

34.6 

90.  0 

9792. 6 

274.0 

-50  .6 

99.9 

249.5 

72.0* 

67.5 

25.  2 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

69. 

35.0 

91.0 

9912.  4 

269.0 

-51  .3 

99.9 

250.0 

69.3* 

65.1 

23.7 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

69. 

35.5 

92.0 

10058.6 

263.0 

-52.7 

99.9 

251.7 

58.0* 

55.1 

18.2 

323.0 

999.9 

99.9 

999,9 

84.9 

69. 

36.0 

93.0 

10182. 3 

258.0 

-53.  5 

99.9 

254.0 

50  .6* 

48.6 

14.0 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

69. 

36.5 

94.0 

10307.9 

253.0 

-54.  3 

99.9 

254.8 

52.5* 

50.7 

13.7 

324.3 

999,9 

99.9 

999.9 

87.0 

69. 

36.9 

95.0 

10435. 6 

248.0 

-55.4 

99.9 

254.8 

53.7* 

51.8 

14.0 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

69. 

37.5 

96.0 

10591. 4 

242.0 

-56.4 

99.9 

254.4 

51,0* 

49.1 

13,7 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

70. 

37.9 

97.0 

10750.7 

236.0 

-56.7 

99.9 

252,7 

52,6** 

50.2 

IS.  6 

327.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .9 

70. 

* BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

3B.3 

98.0 

10886.2 

231.0 

-57.  4 

99.  9 

250.5 

59.2* 

38.B 

99.0 

10996.6 

227.0 

-57.4 

99.9 

247.7 

67.6* 

39.2 

100.0 

1 1 137. 6 

222.0 

-56.  6 

99.9 

245.1 

68  .5* 

39.8 

101.0 

11311.7 

216.0 

-56.  1 

99.9 

240.2 

62.1* 

40.  3 

102.0 

11460. 4 

21  1.0 

-56.6 

99  .9 

236.8 

61.9* 

40.7 

103.0 

11581.6 

207.0 

-57.  2 

99.9 

236.0 

66.4* 

41.2 

104.0 

11736. 1 

20  2.0 

-57.7 

99.9 

237.1 

73.4* 

41.6 

105.0 

11862.0 

198.  0 

-58.6 

99.9 

239.0 

77  .2* 

42.1 

106.0 

12022.8 

193.0 

-58.6 

99.9 

241.8 

75.0* 

42.7 

10  7.  0 

12154. 8 

189.0 

-57.4 

99.9 

243.8 

59,3* 

43.2 

108.0 

12325.0 

184.0 

-55.3 

99.  9 

244.6 

46.8* 

43.8 

1 09.0 

12465.7 

180.0 

-54.1 

99.9 

245.1 

45.9* 

44.3 

110.0 

12610. 1 

176.0 

-53.  5 

99.9 

244.0 

54  .3* 

45.0 

1 1 1 .0 

12795.2 

17  1.0 

-54. 1 

99.9 

239.5 

59.6* 

45.5 

112.0 

12946. 8 

167.0 

-54.8 

99.9 

235.7 

52.8* 

46.1 

113.0 

13101.6 

163.0 

-55.7 

99.9 

237.9 

55,6* 

46.6 

1 14.0 

13259. 7 

159.0 

-55.9 

99.9 

242.0 

66.0* 

*7.2 

115.0 

13421.6 

155.0 

-56.  7 

99.9 

245.4 

73.9* 

*7.6 

116.0 

13629.3 

150.0 

-57.  1 

99.9 

247.0 

74.2* 

*8.* 

117.0 

13757. e 

147.0 

-57.6 

99.9 

247.6 

68,4* 

48.9 

118.0 

13930. 8 

143.0 

-58.6 

99.9 

248.5 

60.5* 

49.3 

119.0 

14064.0 

140.0 

-58.8 

99.9 

249.3 

58.0* 

*9.9 

120.0 

14245. 6 

136.0 

-59.  8 

99.9 

248.8 

56.6* 

50.3 

121.0 

14384.9 

133.0 

-60.2 

99.9 

246.5 

48.  1* 

51.0 

122.0 

14575. 1 

129.0 

-60 .7 

99.9 

244.0 

33.3* 

51.6 

123.0 

14721.5 

126.0 

-60.  9 

99.9 

250.6 

56.0* 

52.  1 

124.0 

14871 . 1 

123.0 

-61  .6 

99  .9 

251  .3 

75.3* 

52.7 

1 25.0 

15023. 9 

12  0.0 

-62.  1 

99.9 

249.9 

71  .8* 

53.4 

126.0 

15233.2 

11  6.0 

-62.7 

99.  9 

249.0 

63.5* 

54.0 

1 27.  0 

15394. 8 

11  3.0 

-62.5 

99.9 

247.4 

62.6* 

54.5 

128.0 

15617.5 

109.0 

-61.8 

99.9 

245.4 

64,6* 

55.0 

129.0 

15790.4 

106.0 

-61.6 

99.9 

245.2 

66.4* 

55.6 

1 30.0 

15968. 2 

10  3.  0 

-61 . 8 

99.9 

245.6 

62.4  * 

56.3 

131  .0 

16150.9 

100.0 

-62.5 

99.9 

240.3 

48.4* 

57.0 

132.0 

16338. 9 

97.0 

-62.3 

99.9 

231.6 

42.5* 

57.7 

133.0 

16532. 9 

94.0 

-62.  5 

99.  9 

240.0 

65.0* 

58.3 

1 34.0 

16733.3 

9 1.0 

-62.0 

99.9 

245.5 

63.2* 

58.9 

135. C 

16940. 6 

88.  0 

-62.  0 

99.9 

250  .2 

37  .1  * 

59.7 

1 36.0 

17154.9 

85.0 

-62.5 

99.9 

15.  1 

4.1* 

60.4 

137.  0 

17376. 5 

82.0 

-62.7 

99.9 

354  .7 

1 .9* 

61.1 

138.0 

17606.5 

79.0 

-62.  3 

99.9 

248.2 

15.6* 

61.9 

139.0 

17845.5 

76.0 

-62.5 

99.9 

247.3 

16.2* 

62.7 

140.0 

18094. 4 

73.0 

-61 . 8 

99.  9 

245.7 

32.7* 

63.6 

141.0 

18354. 3 

70.0 

-61.6 

99.9 

238.5 

33.2* 

64.4 

142.0 

18625.  5 

67.0 

-62.0 

99.9 

241.1 

40.8* 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  0ET4EEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

55.8 

19.8 

328.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

70. 

62.5 

25.7 

329,7 

999.9 

99.9 

999  .9 

94  .9 

70. 

62.1 

28.8 

333. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  0 

70. 

53,  9 

30,9 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

69. 

51.8 

33.9 

338.0 

999.9 

99,9 

999.9 

100.6 

69. 

55.0 

37.1 

338.8 

999,9 

99.9 

■599,9 

102.2 

69. 

61.6 

39.9 

340.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

69. 

66.1 

39.8 

341  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.  8 

69. 

66.  1 

35.4 

343.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.7 

68. 

53.2 

26.  1 

347.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

111  .4 

68. 

42.3 

20 .1 

353.6 

999.9 

99.9 

999,9 

112.6 

68. 

4 1.6 

19.  3 

357.  7 

999.9 

99.9 

999,9 

114.0 

68  . 

48.8 

23.8 

361.0 

999.9 

99.9 

999,9 

115.2 

68. 

51.4 

30.3 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

68. 

43.7 

29.7 

364.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

119.9 

68. 

47.1 

29.6 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.3 

68. 

58.3 

31.0 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.9 

68. 

67,2 

30.8 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  0 

67. 

68.3 

29.0 

371 ,8 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

67. 

63.3 

26.1 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

67. 

56.2 

22.2 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.0 

67. 

54.3 

20.4 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

67. 

52.8 

20.4 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.  8 

68. 

44.  1 

19.1 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

138.4 

68. 

30.0 

14.6 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

67. 

52.8 

la  .6 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

139.  7 

67. 

7 1.3 

24.  1 

3 85.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

143.2 

68. 

67.5 

24.7 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146.4 

68. 

59.3 

22.8 

389.7 

999.9 

99,9 

999.9 

148.2 

68. 

57.8 

24.1 

393.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

152.0 

68. 

58.8 

26  .9 

398.4 

999.9 

99.9 

999.9 

151.6 

68. 

60.  3 

27.8 

402.0 

999.9 

99.9 

999.9 

155,5 

68. 

56.8 

25.8 

405.0 

999.9 

99.9 

999.9 

157.  1 

68. 

42.  1 

24.0 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160 .2 

68. 

33.3 

26.4 

410.  9 

999.9 

99,9 

999.9 

160.4 

67. 

56.3 

3 2.5 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

163.2 

67. 

57.5 

26.  2 

419.2 

999.9 

99.9 

999.9 

166.4 

67. 

35.0 

12.6 

423.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.2 

67. 

-1.1 

-4.0 

426.3 

999.9 

99.9 

999.9 

169  .2 

67. 

0.2 

- 1.9 

430.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

167.4 

67. 

14.5 

5.8 

435,7 

999,9 

99.9 

999.9 

168.9 

67. 

15.0 

6.  3 

440.2 

999,9 

99.9 

999.9 

168  .9 

67. 

29.8 

13.5 

446.9 

999.9 

99.9 

999.9 

170,5 

67. 

2 8.3 

17.3 

452.6 

999.9 

99.9 

999.9 

172.7 

67. 

35.7 

19.8 

457.6 

999.9 

99.9 

999.9 

172.9 

67. 

520 
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TI  ME 

CNTCT 

HE I GHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

65.3 

141.0 

18909.6 

64.0 

-60.9 

99.9 

256.4 

35.64* 

34.6 

8.4 

466.0 

999.9 

99.9 

999.9 

177.4 

67. 

66.2 

144.  C 

19207. 9 

61.0 

-61  .2 

99.9 

269.5 

13.8*4 

13.8 

0.1 

471.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

177.2 

67. 

67.  1 

1 45.0 

19521.0 

58.0 

-61. 2 

99.  9 

62.4 

8.44* 

-7.5 

-3.9 

478.5 

999.9 

99.9 

999.9 

178.8 

67. 

6E.0 

146.0 

19850.  1 

55.0 

-62.0 

99.9 

241.9 

14.244 

1 2.  5 

6.7 

484.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

177.3 

67. 

69.0 

147.0 

20079. 2 

S3.  0 

-62.  0 

99.9 

251.0 

42.2*4 

39.9 

13.7 

489.3 

999.9 

99.9 

999.9 

179.2 

67. 

69.9 

148. C 

20439. 5 

50.0 

-62.  1 

99.9 

245.7 

36.6*4 

33.3 

15.0 

4 97.1 

999.9 

99.9 

999.9 

182.0 

67, 

71.0 

149.  0 

20821. 0 

47.0 

-63.3 

99.9 

67.2 

0.5  4* 

-0.5 

-0.2 

50  3.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

182.5 

67. 

72.1 

150.0 

21087.7 

45.0 

-64.  2 

99.  9 

260.6 

1 9.5*4 

1 9.2 

3.2 

507.3 

999.9 

99.9 

999.9 

182.2 

67. 

73.  2 

151.0 

21510.0 

42.0 

-64.2 

99.9 

246.9 

60.1*4 

55.  3 

23.  6 

517.4 

999.9 

99.9 

999.9 

186.2 

67. 

74.3 

152.0 

21809. 0 

40.  0 

-63.  6 

99.9 

247.7 

7.5*4 

6.9 

2.9 

526.1 

999.9 

99.9 

999.9 

188.  8 

67. 

75.4 

1 53.0 

22290.2 

37.0 

-61.2 

99.9 

31.6 

18.1*4 

-9.5 

-15.4 

544.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

190.8 

67. 

76.6 

154.0 

2281  4.  9 

34.0 

-61.4 

99  .9 

250  .0 

33.3*4 

31.3 

11.4 

557.0 

999.9 

99.9 

999.9 

189.6 

68. 

78.0 

155.0 

23193.5 

32.0 

-58.4 

99.9 

320.5 

5.8*4 

3.7 

-4.5 

574.7 

999.9 

99.9 

999.9 

190.  S 

68. 

79.4 

156.0 

2381 1.2 

29.0 

-59.5 

99.9 

259.3 

40.34* 

39.  6 

7.5 

588.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

192.4 

68. 

80.9 

157.0 

24257.8 

27.0 

-60.2 

99.9 

252.2 

34.5* 

32.8 

10.5 

598.4 

999.9 

99»9 

999.9 

195.8 

68. 

82.4 

158.0 

24992.3 

24.0 

-60.3 

99.9 

258.4 

17.0* 

16.7 

3.4 

618.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

196.4 

68. 

84.  1 

1 59.0 

25534. 3 

22.0 

-60.7 

99.9 

256.0 

26.7* 

25.9 

6.4 

632.9 

999.9 

99.9 

999.9 

197.8 

68. 

85.9 

160.0 

26450.  1 

19.0 

-59.  1 

99.9 

317.6 

1.7* 

1.2 

-1.3 

665.0 

999.9 

99.9 

999.9 

201.6 

68. 

88.0 

161.0 

27150.  a 

1 7.0 

-57.1 

99  ,9 

2E6.6 

44.3* 

43.  1 

10.3 

693.0 

999.9 

99.9 

999.9 

203.5 

68. 

90.3 

162.0 

28387. 1 

14.0 

-54.5 

99.9 

266.4 

30.3* 

30.2 

1.9 

741  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

207.8 

69. 

93.0 

163.0 

29940.9 

1 1.0 

-51.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

803.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

52i 


STATION  NO.  311 
ATHENS.  CA 

6 FEBRUAPY  1975 
1751  GMT 


1S3  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COM! 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEt 

DG  K 

DG  K 

CM/ KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

a. 3 

246.0 

98  2.4 

13.4 

7,6 

250.0 

6.2 

5. a 

288.9 

306*4 

6.7 

68.0 

C.O 

0 

O.E 

9.0 

318.0 

974.0 

to  .6 

3.4 

258.0 

9,8 

9.6 

286.5 

299.8 

5.0 

61  .3 

0.4 

73 

0.6 

10.0 

412.  5 

963.  0 

9.  8 

3.2 

259.1 

9.5 

9.4 

1 .1 

286,7 

300.0 

5.0 

63.5 

0.5 

73 

1.0 

11.0 

534.0 

949.0 

8.7 

2.7 

263.9 

8.5 

8.4 

o.< 

286.8 

299.7 

4.9 

65  .8 

0 ,7 

75 

1.  « 

12.  0 

621.6 

93  9.0 

7.6 

2,6 

269.  8 

8.4 

8.4 

0.( 

286.5 

299.  5 

4.9 

70.3 

0.9 

78 

1.7 

13.0 

718.7 

928.0 

6.  9 

2,  1 

268.4 

9.0 

9.0 

0.: 

286.7 

299.5 

4.8 

71.6 

1.0 

80 

2.0 

14.0 

816.6 

917.0 

5.8 

1 -7 

264.7 

9.8 

9.8 

0.' 

286.6 

299.  1 

4.7 

74.5 

1.2 

82 

2.4 

15.0 

915.  3 

90  8.  0 

5.  1 

1.2 

260.5 

10  .6 

10.4 

1 •' 

286.9 

299.1 

4.6 

75,4 

1.4 

81 

3.0 

16.0 

1033.3 

893.0 

4.3 

0.5 

261.5 

12.4 

12.3 

1 • 1 

2 87.1 

299.0 

4.4 

76.3 

1 .8 

81 

3.3 

1 7.  0 

1 134.  1 

882.0 

3.3 

-0.0 

262.8 

12.6 

12.5 

1 

287.  1 

298.6 

4.3 

79.0 

2.1 

81 

3.7 

IB-*' 

1235.9 

87  1.0 

2.  8 

-0.5 

264.4 

13.3 

13.2 

1 •- 

287.6 

298.9 

4.2 

78.9 

2.4 

82 

4.1 

19.0 

1329.3 

86  1.0 

1 .9 

-1  .0 

265.1 

14.3 

14.3 

1 • 

287.  6 

298.  7 

4.1 

80  ,7 

2.7 

82 

4.4 

20.0 

1433. 0 

850.  0 

1 . 1 

-1.7 

264.7 

15.0 

14.9 

1 •' 

287.8 

298.5 

4.0 

81 . 7 

3.  0 

82 

4.9 

21. C 

1556.9 

837.0 

0.3 

-2.3 

264.6 

14.7 

14.6 

1 • ' 

288.2 

298.6 

3,9 

82.9 

3.4 

82 

S.2 

22.  0 

1653.3 

82  7.0 

0.1 

-4.8 

264.0 

17.1 

1 7.0 

1 •' 

288.9 

297.  8 

3.3 

69.7 

3 .7 

83 

S.7 

23.0 

1751.0 

81  7.0 

0.9 

-6.  1 

262.6 

22.0 

21.8 

2.1 

290.8 

299.0 

3.0 

59.3 

4.3 

83. 

6.  0 

24.0 

1850.0 

80  7.0 

0.3 

-7.3 

261  .8 

23.5 

2 3.3 

3. 

291. 1 

298.7 

2.7 

56.6 

4.8 

83 

6.4 

25.0 

1949. 9 

79  7.  0 

-0.  2 

-9.0 

258.3 

23.4 

22.9 

4. 

291.5 

298.4 

2.4 

51. 5 

5.  2 

83. 

6.9 

26.0 

2081.5 

784.0 

-0.4 

-11.1 

254.8 

24.2 

23.4 

6. 

292.7 

298,7 

2.  1 

44.1 

6.0 

82 

7.2 

27.  0 

2184. 0 

774.0 

-1.3 

-12  .7 

253.5 

24.2 

23.2 

6. 

292.7 

298.0 

1.9 

41  .4 

6.4 

81 

7.7 

2B.0 

2287.6 

764.0 

-1.8 

-14,4 

251.7 

23.8 

22.6 

7.^ 

293.3 

298.0 

1.6 

37.3 

7,  1 

80. 

8.1 

29.0 

2392.2 

754.0 

-2.6 

-14.7 

250.2 

23.9 

22.5 

8. 

293.5 

298.2 

1.6 

38.6 

7.7 

80 

8.4 

30.0 

2498.  1 

744.  0 

-2.  8 

-14.8 

248.7 

24  .4 

22.7 

8. 

294  .5 

299.2 

1.6 

38.9 

8.  1 

79. 

8.9 

31  .0 

2594.5 

735.0 

-3.4 

-15.2 

245.7 

25.9 

23.6 

2 94.8 

299.5 

1.6 

39.4 

8.7 

78 

9.2 

32.  0 

2702. 8 

72  5.0 

-3.8 

-15.3 

244.4 

26.4 

23.8 

■IB 

295.4 

300.  1 

1.6 

40.3 

9.3 

78 

9.6 

33.0 

2801.2 

716.0 

-4.  8 

-15.2 

243,3 

26.4 

23.6 

295.5 

300.3 

1.6 

43.7 

10.0 

76. 

10.0 

34.0 

291 1 .7 

706.0 

-5.7 

-15.4 

243.5 

25.4 

22.7 

11. 1 

295,  7 

300.5 

1.6 

46*0 

10  .6 

75 

10.5 

35.0 

3012. 2 

697.  0 

-6.3 

-17.0 

246.0 

25.4 

23.2 

296.1 

300.3 

1.4 

42.2 

11.3 

75. 

1 1.0 

36.0 

3148.  1 

685.0 

-6.  1 

-18.7 

249.0 

27.7 

25.  8 

9.' 

297.7 

301.5 

1.3 

36.1 

11.8 

74 

1 1.4 

37.  0 

3251. 6 

676.0 

-6.4 

-13.5 

251.1 

29'.5 

27.9 

9.< 

298.6 

304.  4 

2.0 

56.8 

12.8 

74 

1 1.7 

38.0 

3356.3 

667.0 

-7.0 

-13.6 

252.4 

30.6 

29.2 

9. 

299.0 

304.9 

2.0 

59.1 

13.3 

74. 

12.1 

39.0 

3474.0 

657.0 

-7.9 

-13.8 

253.9 

31.8 

30.  6 

a. 

299.3 

305.2 

2*0 

62.7 

13.9 

74 

12.5 

40.  0 

3569.  2 

649.0 

-8.  8 

-13.8 

254.9 

32.9 

31.8 

8.' 

299.4 

305.3 

2.0 

66,7 

14.9 

74, 

13.0 

4 t .0 

3689.  3 

639.0 

-9.  7 

-14.2 

255.0 

33.4 

32.3 

8.( 

299.7 

305.6 

2.0 

69.6 

15.8 

74 

13.4 

42.  0 

381  0.  9 

629.0 

-1  1 .0 

-14.8 

254.3 

33.4 

32.1 

9.1 

299.6 

305.  3 

1.9 

73.5 

16.6 

74 

13.7 

43.0 

3921.6 

620.0 

-11.5 

-1  5.  7 

253.  B 

33.8 

32.5 

9,! 

300.1 

305.5 

1.8 

71.4 

17.2 

74 

14.1 

44.0 

4033.7 

61  1 .0 

-12.0 

-16.8 

253.0 

35,3 

33.8 

10.: 

300.  9 

305.9 

1.7 

67.4 

18.0 

74 

14.5 

45.0 

4134. 6 

603.  0 

-12.  1 

-18.5 

252.4 

38.5 

36.6 

1 1.( 

301.8 

306*3 

1.5 

58.8 

18.8 

74 

14.9 

46.0 

4249.9 

59  4.0 

-1  I . 1 

-19.5 

251.6 

42.8 

40.6 

13. ( 

304.3 

308.5 

1.4 

49.9 

19,7 

74 

18.4 

47.  0 

4354. 0 

586.0 

-1  I .0 

-19.3 

250.6 

47.8* 

45.  1 

305.6 

310.  0 

1.4 

50.2 

21  .3 

74 

1 5. A 

48.0 

4472.9 

577.0 

-11.4 

-19.6 

250.  1 

51  .2* 

48.2 

■CK 

306.5 

310.8 

1.4 

50.4 

22.3 

74, 

1 8.  1 

49.0 

4593.4 

56  8.0 

-12.  1 

-19.7 

249.7 

53.3* 

50.0 

18.! 

307.0 

311.4 

1.4 

53.0 

23.2 

73 

18.6 

50.0 

4701. 8 

560.  0 

-12.  8 

-20.6 

248.5 

55.0* 

51.1 

20. i 

307,4 

311.5 

1.3 

51.9 

25.  1 

73 

17.1 

51  .0 

4839.0 

550.0 

-13.7 

-21.5 

246.5 

53.2* 

48.8 

21. i 

30S.0 

311.9 

1.2 

51  .4 

26.7 

73 

17.6 

52.  0 

4964. 4 

54  1.0 

-14.2 

-22.3 

244.3 

4S.4* 

43,6 

2I>« 

308.  a 

312.  5 

1.2 

50.3 

28.3 

72 

• BY  SPFED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETI^EN  6 AND  10  DEG 

• or  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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STATION  NO. 
ATHENS.  C-A 


6 FEBRUARY  1975 

1751  GMT  IS3  lA,  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 n.o 

S3.0 

5063.0 

534.0 

-15.2 

-22*9 

242.5 

43.67 

3 8.  7 

20.2 

308.7 

312.3 

1 . I 

51  .4 

29.6 

72. 

1 P.5 

54.  0 

5191. 4 

525.0 

-16.0 

-23.6 

241.1 

4 1.3* 

36.2 

20.0 

309.  2 

312.  7 

1.  1 

51.8 

30.4 

72. 

1 R.9 

55.0 

5306.9 

51  7.0 

-16.6 

-24.6 

241.2 

44.1* 

38.6 

21.3 

309.9 

313*1 

1.0 

49.5 

31.3 

71. 

1 9.4 

56.0 

S43B. B 

508.0 

-17.4 

-26.3 

241.4 

48.0  * 

4 2.  1 

23.0 

310.  5 

313.3 

0.9 

45  .5 

32.8 

71. 

1 9.9 

57.0 

5572. 5 

499.  0 

-1  8.  4 

-26.5 

241  .4 

50  .3* 

44.2 

24.1 

310.9 

313.7 

0.9 

48.7 

34.  4 

71. 

20.3 

58.0 

5677.8 

492.0 

-19.3 

-27 .5 

241.6 

52.2* 

4 5.  9 

24.9 

311.0 

313.6 

0.8 

48.1 

35,5 

70. 

20.  7 

5<3.  0 

5799. 6 

484.0 

-20 . 1 

-26.3 

241.8 

53.5* 

47.2 

25.3 

311.5 

314.0 

0.  e 

47.9 

36.7 

70. 

21.0 

60.0 

5922.9 

47  6.0 

-21.0 

-2  6.  9 

242.0 

54.0* 

47.7 

25.3 

311.8 

314.2 

0.7 

48.9 

37.6 

70. 

21.4 

61.0 

6032.3 

469.0 

-21  .6 

-29.1 

241.6 

50  .9* 

44.  a 

24.2 

312.  4 

314.8 

0.7 

50  .3 

39  .4 

69* 

21.9 

62.0 

615R.  e 

46  1.  0 

-22.  8 

-30.0 

241.1 

47.7* 

4 1.8 

23.  1 

312.5 

314.7 

0.7 

SI  . 2 

40.3 

69. 

22.2 

63.0 

6270. 9 

454.0 

-23.6 

-29. a 

241.2 

47.1* 

4 1.2 

22.7 

312.8 

315.2 

0.7 

56.2 

41.1 

69. 

22.7 

64.  0 

63B4. 2 

44  7.0 

-24.9 

-2a. 6 

241.8 

48.5* 

42.7 

22.9 

312.6 

315.  2 

0.  8 

70.7 

42.9 

69. 

23.1 

65*0 

6515.4 

439.0 

-25.  a 

-2ft. a 

242. 7 

52.5* 

46.7 

24.1 

313.0 

315.7 

O.S 

75.5 

43.9 

69. 

2 3.6 

66.0 

6665.5 

430.0 

-25.9 

-26.0 

244.0 

61.2* 

55.0 

26.9 

314.7 

317.6 

0.9 

82.6 

45.0 

68. 

24.0 

67. C 

67BA. 4 

42  3.  0 

-25.  9 

-31  .5 

244.7 

66.2* 

59.8 

28.3 

316.2 

318.4 

0.6 

59.  3 

47.  6 

68. 

24.4 

68«0 

6°05. 0 

41  6.0 

-26.7 

-37. ft 

244.9 

63.8* 

57.  a 

27.0 

316.7 

318.5 

0.5 

51  .0 

48.9 

68. 

24.9 

60#0 

7027. 4 

409.0 

-27.3 

-3S.3 

244.6 

60  .8* 

54.9 

26.  1 

317.5 

319,  1 

0.5 

46.0 

50. S 

68. 

25.1 

70*0 

7151.6 

40  2.0 

-27.9 

-37.3 

243.5 

60.2* 

53.9 

26.8 

318.2 

319.6 

0.4 

39.9 

52.0 

68. 

25.7 

7t  .0 

7313. a 

393.0 

-29.5 

-41  .2 

242.2 

59.7* 

52.8 

27.  B 

318.2 

319.2 

0.3 

30  .8 

53.5 

66. 

26.1 

72.0 

7423. 4 

38  7.0 

-30.  5 

-44.7 

241.0 

58.6* 

51.3 

28.4 

318.3 

318. 9 

0.2 

23.  2 

55.0 

60. 

26.6 

73. C 

7552. 8 

380.0 

-31.7 

-46.0 

240.9 

58.1* 

50.7 

28.2 

318.4 

318. 9 

0.2 

22.5 

56.  e 

67. 

27.0 

74.0 

7684. 0 

373.0 

-32.9 

-4T.0 

24  1 .9 

59.2* 

52.2 

27.9 

318. 5 

319.  0 

0.  1 

22.6 

57.6 

67. 

27.4 

75.0 

7817.0 

366.0 

-33.9 

-46.  2 

242.  8 

59.5* 

52.9 

27.3 

318.8 

319.3 

0.1 

21  .8 

59.7 

67. 

27.9 

76.0 

7932.5 

36  0.0 

-35.3 

-49.6 

242.7 

59.2* 

52.  6 

27.  I 

31  8.  6 

319.0 

0.1 

21 .1 

61  * 1 

67. 

2P.1 

77.0 

8069. 0 

35  3.  0 

-36.  6 

-50.9 

241  .5 

57  .3* 

50.4 

27.3 

318.6 

318.9 

0.  1 

20.8 

62.4 

67. 

20.9 

78.0 

8187. 5 

34  7.0 

-37.6 

-51.0 

239.2 

54.9* 

4 7.  2 

28.1 

318.7 

319. I 

O.I 

22.9 

65.3 

67. 

29.3 

75.  0 

8307.  5 

34  1.0 

-38.8 

-5  1 .6 

239.4 

61  .7* 

53.1 

31.4 

318.7 

319.  0 

0.  1 

24.1 

65.4 

67. 

29.0 

80  .0 

8429.  1 

335.0 

-39.  9 

-52.  4 

240.  7 

74.8* 

65.2 

36  .6 

318.8 

319.1 

0.1 

24.5 

67.4 

66. 

30.3 

81.0 

8593.8 

327.0 

-4  1.0 

99  .9 

241  .3 

77.2* 

67.  7 

37.0 

319.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

70  .9 

66. 

31.0 

82. C 

8740. 7 

320.0 

-41 . 9 

9<^.9 

242.0 

58.0* 

51.2 

27.2 

320.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

73.  0 

66. 

3 1.4 

83.0 

8890.  1 

313.0 

-42.9 

99.9 

243.6 

49.3* 

44.  1 

21  .9 

321  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

66. 

31.9 

84.0 

9020. 3 

307.0 

-44.1 

99.9 

245.2 

48.0* 

43.6 

20.2 

321.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

75.5 

66. 

32.4 

85.0 

9152.4 

30  1.0 

-45.  4 

99.9 

245.  2 

54.0* 

49.0 

22.7 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

66. 

33.0 

86.  0 

9286.3 

295. C 

-46.8 

99.9 

244.3 

59.8** 

53.9 

25.9 

320.  9 

999.9 

99.9 

99D  -9 

79.8 

66. 

33.5 

87-  C 

9422.  1 

28  9.  0 

-48.  1 

99.9 

243.9 

6 2.6** 

56.2 

27.5 

321.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

80.  9 

66. 

33.9 

88.0 

9560.0 

283.0 

-49.3 

99.9 

244.4 

66. 0** 

59.5 

28.5 

321  .2 

999  .9 

99.9 

999.9 

83.0 

66  . 

34.3 

89.  0 

9676. 6 

278.0 

-50  .5 

99  .9 

245.3 

65.6** 

59.5 

27.4 

321.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

84.3 

66. 

34.0 

90.0 

9818. E 

272.0 

-51.8 

99.  g 

246.  7 

60. 6** 

55.6 

23.9 

321  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  1 

66. 

35.2 

91.0 

9918.5 

267.0 

-52  .9 

99  .9 

247.7 

59. 2** 

54.  8 

22.  5 

321. 4 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

66. 

35.7 

92.0 

10085. 0 

26  1.  0 

-53.5 

99.9 

248.2 

63.6** 

59.0 

23.6 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.  e 

66. 

36.2 

93.0 

10234.  1 

255.0 

-54.9 

99.9 

248.7 

64.0** 

59.7 

23.3 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

66. 

3«.  7 

94.0 

10360. 5 

250.0 

-55.7 

99.9 

250  .0 

56. 9** 

53.5 

19.5 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

66. 

37.1 

95.0 

10488. 9 

245.0 

-56.  5 

99.9 

251.1 

54.3** 

51.4 

17.6 

324  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  1 

66. 

37.7 

96.0 

10645.9 

239.0 

-57.5 

99.9 

250.7 

61 .5** 

58.0 

20.  3 

324.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

96. a 

66. 

30. 1 

97.0 

10779. 5 

234.  0 

-57.  6 

99.9 

249.4 

63.9** 

59.8 

22.5 

326. S 

999.9 

99.9 

999.9 

96?  t 

66. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETYEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  EAVE  RFEM  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


523 


311 


ST«r ION  NO . 
ATHENS*  GA 


6 FEBRUARY  1975 

1751  GMT  1S3  14*  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

rcMP 

OEW  PT 

DIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S  EC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

3 P.6 

98.0 

10915.6 

229.0 

-SB.  1 

99  .9 

2A5.R 

57.0  4* 

52.0 

23.  3 

327.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

too  .6 

66. 

39.0 

99.0 

11054.  A 

224.  0 

-59.  0 

99.9 

240. 6 

46.3** 

40.3 

22.7 

328  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

tot.  7 

66. 

39.5 

1 00.0 

1 1 196.2 

219.0 

-5B.5 

99.9 

235.0 

40.1** 

32.  8 

23.0 

331.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.0 

66. 

40.0 

101. 0 

11370. 9 

21  3.  0 

-58.3 

90.9 

23  7.5 

54 .1 ** 

45.6 

29. 1 

334.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

102.9 

66. 

AD. 6 

102,0 

11 520. A 

208.0 

-58.  S 

99^^  9 

23R.0 

79.2** 

68.0 

40.8 

336.4 

999.9 

99.9 

999.9 

106. 2 

66. 

A 1.0 

I 03.  0 

I16A2. 2 

20A.0 

-59.3 

90.9 

237.9 

85.0** 

72.0 

45.  2 

336.9 

999.  9 

99.9 

999  .9 

108. 5 

66  . 

A I.S 

lOA.O 

11797. 3 

199.  0 

-60.  2 

99.9 

234.8 

71  .4  ** 

58.3 

4 I .2 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

III. 6 

65. 

A3.0 

1 05.0 

11955.7 

194.0 

-6  1.2 

99.9 

235.6 

69.1** 

57.0 

39.  1 

338.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

113.0 

65. 

Ac.  A 

106.  0 

12066. 1 

190.0 

-57.0 

99.9 

239.9 

91  .0  *• 

78.8 

45.6 

346.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

112.7 

65. 

A?. 9 

107.0 

12220. 7 

186. C 

-56.  3 

99.  9 

243.3 

1 1 0.6** 

98.  8 

49.7 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118. 0 

65. 

A3.  A 

1 08.  0 

12393.6 

18  1 .0 

-56.8 

90  .9 

245.8 

95.6** 

67.  2 

39.  2 

352.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

65. 

A3. 9 

109. C 

12535. 3 

177.  0 

-56.  5 

99, g 

248.6 

64 .1 ** 

59.6 

23.4 

355.5 

999^^9 

99.9 

999.9 

123.  9 

65. 

AA.S 

I 10.0 

12680.7 

173.0 

-55.5 

99.9 

249.8 

42.0*4 

39.4 

14.5 

359.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

125.2 

65. 

4«.  2 

1 1 i.G 

12B67. 9 

168.0 

-S4.9 

99.9 

246.9 

46.3*4 

42.6 

18. 1 

363.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

126.9 

65. 

AS. A 

1 1 2.0 

13021 .7 

I6A.0 

-55.  7 

99.  9 

246.3 

63.0** 

57.7 

25.3 

364  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.4 

65. 

46.3 

I 1 3.  0 

13178.9 

160.0 

-55.8 

99.9 

245. 5 

a 1 .0  ** 

73.  8 

33.  5 

367,0 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .0 

65. 

46.9 

1 1 A.O 

133A0.  1 

156.  0 

-55.  8 

99.9 

244.6 

92.7»* 

83.8 

39.8 

369  ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

133.  4 

65. 

4 7.4 

1 1 5.0 

13505.1 

152.0 

-56.8 

99.9 

244.5 

78.1** 

70.4 

33,7 

370,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

138.5 

65. 

4P.0 

116.0 

1371  6.  2 

I A 7.0 

-58.5 

99.9 

245.2 

46.7** 

42.4 

19.6 

371.5 

999.9 

99.9 

999.9 

139.0 

65. 

46. S 

117.0 

I38AS.S 

lAA.O 

-59.  7 

99.9 

247.3 

35,34* 

32.5 

13.6 

371  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

65. 

4 9.  1 

1 1 8.  0 

1A02I.A 

lAO.O 

-60.4 

99.9 

251  .5 

28  .0** 

26.  6 

8.9 

373,4 

999.9 

99.9 

999.9 

141  .9 

65. 

49.6 

1 19.0 

1 A 156.  1 

137.0 

-61  .♦ 

99.9 

254  .7 

24  .1** 

23.2 

6.4 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

|42. 7 

65. 

SO.  2. 

120.0 

1 4339. A 

133.0 

-62.5 

9V  . 9 

251.0 

42.8** 

40.5 

14.0 

375.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.5 

65. 

SC.  9 

121.0 

1 452  8.  2 

129.0 

-61  • 6 

99.9 

248.5 

72.1 ** 

67.1 

26.5 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146. 1 

65* 

51.3 

1 22.0 

IA67A. 1 

126.0 

-61. 2 

99.  9 

247.5 

72.0*4 

66.6 

27.5 

383.3 

999.9 

99.9 

999.9 

147.7 

65. 

52.0 

123.0 

1A823.S 

123.0 

-61.9 

99  .9 

245.7 

54.94* 

50.0 

22.6 

3 84. 6 

999.9 

99.9 

999.9 

151  .7 

65. 

S2.S 

I2A.0 

14976. 2 

120.  0 

-61  • 9 

99.9 

247.1 

39.8** 

36.6 

15.5 

387,3 

999.9 

99.9 

999.9 

ISO.  6 

65. 

53.0 

1 25.0 

15185.9 

116.0 

-62. 1 

99.9 

248.9 

28.5** 

26.6 

10.3 

390.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

155.0 

65. 

53.7 

1 26.  0 

1SA02.3 

11  2.0 

-63.0 

99.9 

244.7 

39.7** 

35.9 

17.0 

393.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

153.1 

66. 

54.2 

127.0 

15569.3 

109.0 

-63.  2 

99.  9 

245.  7 

50.6** 

46.1 

20.8 

395.7 

999.9 

99.9 

999.9 

S35.9 

65. 

5A.9 

128.0 

1574 1 . 1 

106.0 

-62.9 

90,9 

246  .8 

5 1 .5** 

48.  0 

18.6 

399.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

157.7 

65. 

55.3 

129.0 

1591  8.  C 

103.0 

-62.  7 

90,9 

247.1 

53.6** 

49.4 

20.9 

403.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

ise.  9 

66. 

56.0 

I 30.0 

16100. A 

100.0 

-62.5 

99,9 

240.7 

57.2** 

49,9 

28.0 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160  .8 

66. 

SP.  8 

131.0 

16287. 7 

9 7.  0 

-64.0 

99.9 

238.4 

46.8** 

39.9 

24.6 

407.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

163.8 

65. 

57.3 

132. C 

165A5. 3 

93.0 

-64.5 

99,  9 

2«0. 8 

45.4** 

39.6 

22.1 

411.5 

999.9 

99.9 

999.9 

164.5 

65. 

5P.  0 

1 33.  0 

167A5. A 

90.0 

-65  • 1 

99  ,9 

245.4 

39.3** 

35.  7 

16.  3 

414.3 

999.9 

99.9 

999.9 

169.2 

65. 

58.5 

1 34. 0 

16883. 3 

8 8.  0 

-62.  5 

99.9 

252.4 

35.6** 

33.9 

10  .8 

422.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

165.  2 

65. 

59.  1 

135.0 

17097. 3 

85.0 

-62.5 

90,9 

253.6 

38.3** 

36.7 

10.8 

426.4 

999.9 

99.9 

999.9 

171  .2 

65. 

59.9 

136.0 

1731 9. 5 

82.  0 

-61.6 

99.9 

245.2 

57  .0  *♦ 

51.7 

23.9 

432.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

171.3 

65. 

60.5 

137.0 

17629. A 

76.0 

-ol  . 6 

99.  9 

243.  5 

64. 3** 

57.6 

28.7 

438.9 

999.9 

99.9 

999.9 

174.3 

65. 

61. A 

138.0 

17872. 3 

75.0 

-61.9 

99.9 

24  1 .6 

59.544 

52.3 

28.  3 

443.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

176.6 

65. 

62.  1 

1 39.0 

I812A. A 

72.  0 

-62.  7 

99.9 

247.0 

30  .3** 

27.9 

1 1 .8 

446.7 

999.9 

99.9 

999.9 

180.9 

65. 

6 3.0 

1 AO.O 

18386.5 

69. C 

-63.0 

99.9 

243.3 

17.9** 

1 6.0 

a.  1 

451.4 

999.9 

99.9 

999.9 

178.2 

65. 

63.9 

1 A 1. 0 

I 8659. 9 

66.0 

-63.4 

99.9 

234.4 

25.64* 

20.8 

14.9 

4 56.4 

999.9 

99.9 

999.9 

181  .t 

65. 

64.8 

1A2.0 

18946.6 

63.0 

-62.  1 

99.  9 

243.9 

17. 2** 

15.4 

7.6 

465.3 

999.9 

99.9 

999.9 

183.  1 

65. 

• BY  SPFED  MFANS  ELEVATIO^  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPFED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3tl 


STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUAPV  1 9T5 

17SI  GMT  153  14.  0 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

6E.  7 

143.0 

192*8.0 

60.0 

-62.  3 

99.9 

250.8 

1 9 .8  • • 

19.5 

3.5 

*71.4 

999.9 

99.9 

999.9 

182.9 

65* 

«6.6 

1 A*.0 

19565.3 

57. 0 

-61.6 

99«9 

2*7.9 

39.8** 

36.8 

15.0 

*80.0 

999.9 

99.9 

999.9 

185. 0 

65. 

47.5 

1*5.0 

19901.* 

54.0 

-60.4 

99,9 

247.2 

52.9** 

*8.  8 

20.5 

*90.4 

999.9 

99.9 

999.9 

IBS. 3 

65* 

6E.5 

1*6.0 

20136. C 

S2.0 

-61  . * 

99.9 

60.4 

*2.5** 

-37.0 

-21  .0 

*93.2 

999.9 

99.9 

999.9 

137. S 

65* 

«0.  5 

147.0 

20503.2 

*9.0 

-63.0 

9'.>«9 

253.0 

31.5** 

30.  1 

9.2 

*97.8 

999.9 

99.9 

999.9 

187.8 

65. 

70.5 

148.0 

20891. 0 

*6.  0 

-64.2 

99*9 

255.7 

39.5** 

38.3 

9.7 

504.2 

999.9 

99.9 

999.9 

ise.  3 

66. 

71.5 

1 *9.0 

2130  3.  1 

*3.0 

-64.9 

99«9 

253.  3 

39.6** 

37.9 

1 1 .4 

512.2 

999.9 

99.9 

999.9 

194.3 

66. 

72.5 

150.0 

21 59*. * 

*1.0 

-63.8 

99  .9 

62.9 

20.1** 

-17.9 

-9.2 

522.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

193  .9 

66. 

73.6 

151.0 

22060. 5 

38.0 

-63.  8 

99*  9 

256.5 

19.2** 

1 8.7 

• .5 

533.5 

999.9 

99.9 

999.9 

192.2 

66. 

74. S 

1 52.0 

22564.8 

35. C 

-63.8 

99.9 

250.7 

5*  .0** 

50.9 

17.8 

5*6.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

194.9 

66. 

76. 0 

153.0 

22927.  1 

33.  0 

-62.  1 

99.9 

329.5 

7.5** 

3.8 

-6.  5 

559.8 

999.9 

99.9 

999.9 

198.  8 

66. 

77.3 

1S4.C 

23516. 8 

30. C 

-61.8 

99.9 

250.2 

38.1** 

35.9 

12.9 

576.3 

999.9 

99.9 

999.9 

198.5 

66. 

78.4 

ISS.  0 

2*171.3 

2 7.0 

-60.4 

99,9 

257.8 

15.6** 

1 5.3 

3.3 

597.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

203.9 

66  * 

40.2 

156.0 

2*650. e 

25.0 

-60.5 

99.9 

11.2 

7.2** 

-1  .4 

-7.0 

610  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

201.2 

66* 

42.0 

157.0 

25*49.9 

22.0 

-59.0 

99.9 

249  .0 

50.5** 

*7.  1 

IS.  1 

638.0 

999.9 

99.9 

999.9 

204.3 

66. 

43.9 

158.0 

2637*.  3 

1 9.  0 

-56.  8 

99.9 

253.5 

32.1* 

30.8 

9.1 

672 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

206.2 

67. 

SS.9 

I 59.0 

27*63. 2 

1 5.0 

-56.8 

99.9 

2*8.5 

14.5* 

1 3.5 

5.3 

705.9 

999.9 

99*9 

999.9 

213.6 

67. 

58.2 

160.  0 

28314. 1 

1 4.0 

-5*. 4 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

741.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO. 
ATHENS.  GA 

6 FEBRUARY 
2I0A  GHT 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

fres 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

B.A 

2A6.0 

979.7 

13.3 

5.2 

250.0 

7.2 

0.2 

9.0 

30  3.  S 

973.  0 

1 0.  6 

2.9 

227.0 

7.4 

o.s 

10. 0 

398.  1 

962.0 

9.8 

3.  1 

227.0 

7.4 

1. 1 

11.0 

51  1.  C 

94  9.  0 

8.7 

2.7 

2 34.1 

8 .3 

1 .A 

12.0 

607.  A 

938.0 

7.  8 

3.  0 

237.0 

8.5 

1.9 

1 3.0 

704.6 

927.0 

6.6 

2.7 

235.0 

9.4 

2.2 

1 A.O 

793.5 

91  7.  0 

5.  5 

2.7 

236.6 

10  .2 

2.B 

1 5.0 

892.2 

906.0 

4.8 

2.7 

24  1. 2 

1 1.4 

3.0 

1 6.  G 

1 01  9.  2 

89  2.  0 

3.9 

2.6 

247.3 

12  .5 

3.2 

I 7.0 

1 I lO.B 

882.0 

3.  1 

2.6 

250.  7 

13.1 

3.5 

I a.o 

1212.5 

87  1 .0 

2.1 

1 .5 

255.2 

14.1 

3.9 

19. P 

1315.  2 

860.  0 

1 . 6 

c.a 

259.4 

15.3 

A. 3 

20.0 

1409. A 

850.0 

0.8 

0.1 

262.0 

16.5 

A. 7 

21.0 

1 533. 2 

837.0 

-0.0 

-0.7 

264.7 

17.6 

5.1 

22.0 

1629.5 

827.0 

-0.  7 

-1.6 

267.  1 

1 8.7 

5.5 

23.0 

1 726. 7 

81  7.0 

-1  .7 

-2.4 

267.2 

19.9 

5.9 

2A.0 

1824. 7 

80  7.  0 

-2.4 

-3.1 

264.3 

22.6 

6.1 

25.0 

1923. 7 

797.0 

-3.1 

-4.0 

262.  5 

23.6 

C.6 

2A.  0 

2054. 2 

784.0 

-2.6 

-3.7 

258.0 

25.1 

6.9 

27.0 

2156.1 

774.0 

-2.  8 

-4.  5 

256.9 

24.8 

7.2 

28.0 

2259.2 

764.0 

-3.4 

-5.3 

255.0 

25.9 

7.6 

29.0 

2363. S 

754.  0 

-3.  7 

-5.3 

252.8 

28.1 

7.8 

30.0 

2469. 0 

744.0 

-4.0 

-5.4 

252.3 

28.6 

8.  1 

31.0 

2565. 0 

73  5.0 

-4  .8 

-5.8 

251.8 

29.8 

8.5 

32.0 

2672.8 

725.0 

-5.  5 

-7.  3 

252.2 

31  .2 

8.9 

33.0 

2781 .6 

715.0 

-6.4 

-7.8 

253.2 

33.1 

9.2 

3A.0 

2880. 8 

70  6.  0 

— 6.6 

-8.9 

254  .0 

34  .2 

9.5 

35.0 

2992.3 

696.0 

-6.6 

-9.6 

254,6 

35.2 

10.0 

36.  0 

31 1 6.  B 

685.0 

-7.2 

-1  1.0 

255.  1 

35.4 

10.5 

37.0 

3231.3 

675.0 

-8.  1 

-10.  1 

254.9 

36.0 

1 0.9 

38.0 

3335.6 

66  6 . C 

-8.5 

-10.9 

254.9 

37.3 

1 1.3 

39.0 

3441. 0 

657.  P 

-9.  5 

-1  1 .4 

255.3 

38  .8 

1 1.7 

AO.O 

3535. 6 

649.0 

-10.3 

-12.3 

255.5 

39.9 

i;.  1 

Al.O 

3655. 2 

639.0 

-10.8 

-13.1 

255.4 

40.4 

12.5 

A2.0 

3788. 7 

628. C 

-11.5 

-1  3.  7 

254.6 

40.0 

12.9 

A3.C 

3899. 3 

619.0 

-12.3 

-14.1 

253.2 

39.8 

13.3 

AA.O 

401  1.  1 

61  0.  0 

-13.  1 

-14.2 

251  .6 

40.2 

1 3.6 

AS.O 

4111.6 

602.0 

-13.9 

-15.3 

250.3 

41.2* •• 

1 A.O 

A6.  0 

4226. 2 

593.0 

-13.8 

-15.5 

248.4 

43.9* 

1 A.A 

A7.0 

4342.8 

584.0 

-12.4 

-19.0 

247.  1 

49.2* 

1 A. 7 

A8.0 

4448.3 

576.0 

-12.3 

-19.2 

246.6 

52.8* 

15.0 

A9.0 

4568. 6 

56  7.  0 

-12.5 

-I  9.7 

246.4 

56.3* 

15.  A 

50.0 

4677.0 

559.0 

-13.4 

-20.  I 

246.6 

57.6* 

15.9 

51.0 

481 4. 3 

54  9.0 

-14.1 

-20  .6 

246.9 

56.1* 

16.2 

52.0 

4925.6 

54  1.0 

-15.  I 

-21.2 

246.  8 

54,7* 

• BY  Sf>EFD  RFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• gy  TFNP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


526 


311 


1975 

1S2  17.  0 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GMFKG 

PCT 

KM 

DG 

6.  B 

2.5 

288.9 

305.0 

6.1 

62  .0 

0 .0 

0. 

5.4 

5.0 

286.6 

299.4 

4.9 

59.0 

O.S 

54. 

5.4 

5.0 

286.8 

300.0 

5.0 

63.0 

0.5 

54. 

6.8 

4.9 

286.8 

299.7 

4.9 

65.9 

0.8 

S3. 

7.2 

4.6 

286.8 

300  .2 

5.1 

71  .8 

0.9 

54. 

7.  7 

5.4 

2 86.  5 

299.7 

5.0 

76.3 

I .2 

54. 

8.5 

5 .6 

286.3 

299.7 

5.  1 

82.3 

1.4 

54. 

10.0 

5.5 

286.6 

300.2 

5.2 

86.5 

1 .6 

55. 

1 1 .5 

4.8 

287.0 

300.7 

5.2 

91 .1 

1.9 

56. 

1 2.4 

4.3 

287.0 

300.8 

5.2 

96.5 

2.  1 

57. 

1 3.  7 

3.6 

287.0 

300.0 

4.9 

96.2 

2.3 

58. 

1 5.0 

2.8 

287.5 

300. 1 

4.7 

9*.  8 

2.  e 

61. 

1 6.4 

2.3 

287.5 

299.6 

4.5 

95  .0 

3.0 

64. 

17.6 

1.6 

287.9 

299.  5 

4.3 

95.2 

3.4 

66. 

1 8.6 

I .0 

288.2 

299.3 

4.1 

93.7 

3.8 

68. 

19.  9 

1.0 

288.2 

298.8 

3.9 

94  .9 

4.2 

70. 

22.5 

2.3 

288  .3 

298.5 

3.8 

95.3 

4.7 

72. 

23.4 

3.1 

288.6 

298.4 

3.6 

93.5 

5.0 

73. 

24.5 

5.2 

290.5 

300.7 

3.7 

91  .9 

5.8 

74. 

24.2 

5.6 

291  .4 

301 .1 

3.5 

87.6 

6.2 

74. 

25.  1 

6.7 

291 . 8 

301.1 

3.4 

86.8 

6.6 

74. 

26.9 

8.3 

292.5 

302.0 

3.4 

88.  2 

7.  3 

74. 

27.4 

8.8 

293.3 

302.9 

3.4 

90.1 

7.7 

74. 

28.3 

9.3 

293.5 

302.  9 

3.4 

92.4 

8.2 

74. 

29.7 

9.6 

293.8 

302.4 

3.1 

87.4 

8.9 

73. 

31,7 

9.5 

293.  9 

302.3 

3.0 

90.0 

9.6 

73. 

32.9 

9.5 

294  .8 

302.7 

2.8 

83.5 

10.  3 

73. 

33.  9 

9.3 

296.0 

303.6 

2.7 

79.0 

10.9 

73. 

34.2 

9.  1 

296.  7 

303.  6 

2.4 

74.2 

12. 1 

74. 

34.7 

9.3 

296.9 

304.5 

2.6 

84  .9 

13.0 

74. 

36.0 

9.7 

297.6 

304.8 

2.5 

82.6 

13.9 

74. 

37.6 

9.9 

297.6 

304.6 

2.4 

86.  5 

14.  8 

74, 

38.  7 

10.0 

297,8 

304.4 

2.3 

84.8 

15.8 

74. 

39.1 

10.2 

298.4 

304.  a 

2.2 

83.1 

16.8 

74. 

38.6 

10.6 

299.1 

305.3 

2.1 

83.7 

17.9 

74. 

38.  1 

11.5 

299.  5 

305.6 

2.1 

86.2 

18.6 

74. 

38.1 

12.7 

299.8 

305.9 

2.  1 

91.6 

19.  7 

74, 

38.  8 

1 3.9 

299.9 

305.6 

1 .9 

89.1 

20.5 

74, 

40.9 

16.2 

301.4 

307.  1 

1.9 

87.3 

21  .3 

74, 

45.3 

19.1 

304.3 

308.7 

1 .5 

57.6 

22.3 

73, 

48.5 

21.0 

305.6 

310.1 

1.4 

56 .1 

23.3 

73, 

51.6 

22.6 

306.7 

311.1 

1.4 

55.0 

24.  5 

73, 

52.8 

22.9 

306.9 

311.2 

1.4 

56.7 

25.7 

72, 

51.6 

22.0 

307.7 

311.9 

1.3 

57.7 

27.6 

72, 

50.3 

21.6 

307.8 

311.8 

1.3 

59.2 

28.6 

72. 
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STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUARY  1975 

2104  GMT  152  17.  0 


Tt  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 6.7 

5 3.0 

5038. 1 

53  3.0 

•16.0 

-21  .5 

245.8 

53.4* •• 

48,  7 

21.9 

307,9 

312.  0 

1.3 

62.5 

30.0 

72, 

17.0 

54.0 

5151.9 

525. 0 

-16,7 

-2  1.  2 

244.  7 

53.7* 

48,5 

23.0 

308.5 

312.7 

1.3 

68.2 

30.6 

72. 

17.4 

55.0 

5267,2 

517.0 

-17.3 

-20.3 

243.8 

55.0* 

49,3 

24.  2 

309.2 

313.8 

1 .5 

77,3 

32.4 

71. 

17.9 

56.0 

541  3.  5 

50  7.0 

-1  8.  1 

-19.4 

245.2 

55.8  4 

50.7 

23.4 

309.9 

315.0 

1.6 

89.3 

33.  9 

70. 

1 a. 2 

57.0 

5532.3 

499.0 

-18.5 

-23.4 

246.  4 

56.44 

51.6 

22.6 

310.8 

314,5 

1 .2 

65.1 

34.  9 

70, 

1 A.  A 

sa.o 

5652. e 

491.0 

-19.3 

-24  .6 

247.2 

57.24 

52.7 

22.  1 

311.2 

314.6 

1.1 

62.8 

36.4 

71  . 

19.0 

59.0 

5774.9 

483.0 

-19.  7 

-25.  1 

246.3 

57.04 

52.9 

23.2 

312.2 

315.5 

1.0 

61  .9 

37,5 

70. 

1 9.3 

60.0 

5898.8 

475.0 

-20 .2 

-27.0 

245.  3 

56.34 

51.1 

23.5 

313.0 

315.  8 

0.9 

54  .3 

38.8 

70. 

19.7 

61.0 

600  8.  8 

468.0 

-20.6 

-29.6 

244  .2 

54  .4  4 

49.0 

23.6 

313.  8 

316.  1 

0.7 

44.2 

40. 3 

70. 

20.1 

62.0 

6120.2 

46  1.0 

-20 . 8 

-31.1 

243.  6 

53.54 

4 7.  9 

23.8 

315.0 

317.0 

0.6 

38.6 

41.3 

70. 

20.S 

6 3.0 

6249. 5 

453.0 

-21.6 

-33.9 

242.9 

55.64 

49.  5 

25.3 

315.5 

317.  1 

0.5 

31  .7 

42.2 

70. 

20. a 

64.0 

6364.2 

446.0 

-21  . e 

-37.5 

242.  7 

58.04 

51  .5 

26.6 

316.6 

317.7 

0.  3 

22.5 

43.6 

70. 

21.2 

65.0 

6497.2 

438. C 

-22.9 

-40.4 

242.9 

60.84 

54.1 

27.7 

316.  9 

317,8 

0.3 

18.3 

45.2 

69, 

21.7 

66.0 

6632. 0 

430.0 

-24.  0 

-43.7 

244.1 

64  .24 

57,8 

28.  1 

317.  2 

317.8 

0.2 

14.2 

46.  e 

69. 

22.1 

67.0 

6751.6 

423.0 

-25.  2 

-44.6 

245.2 

66.74 

60.6 

27.9 

317.1 

317,7 

0.2 

14.3 

48.  2 

69. 

22.5 

68.0 

6890. 0 

415.0 

-26.1 

-47.0 

246.1 

66.54 

60.8 

26.9 

317.7 

318.  2 

0.  1 

II  .9 

50.2 

69. 

23.0 

69.0 

7030.6 

407.0 

-27.  1 

-51.0 

245.  9 

59.7* 

54.5 

24  .4 

318.1 

318.4 

0.  1 

8.3 

52.6 

69. 

23.4 

70.0 

7155.3 

400.0 

-28.2 

-51.1 

244.9 

56.1  4 

50.8 

23.8 

316.  3 

318.6 

C.l 

8.9 

53.0 

69, 

23.9 

71.0 

731  8.  2 

39  1.0 

-29.  5 

-52.0 

243.8 

54.4  4 

48.8 

24.0 

318.  7 

319.0 

0.1 

9.  1 

55.  3 

69. 

24.3 

72.0 

7446.8 

384.0 

-30.7 

-52.4 

243.4 

54.74 

48.9 

24.5 

318.8 

319.1 

O.I 

9.8 

56.  S 

68. 

24.7 

7 3.0 

7558. 4 

378.0 

-31.8 

-53.2 

243.4 

56.74 

SO.  7 

25.4 

318,7 

318.9 

0.1 

9.9 

57,4 

68. 

25.1 

74.0 

7690.3 

371.0 

-32.  9 

-53.5 

243.  5 

59,54 

53.2 

26.5 

319.0 

319.2 

0.1 

10.6 

58.7 

68. 

25.5 

75.0 

7824.0 

364.0 

-33.9 

-54.3 

243.2 

60.1  4 

53.7 

27,2 

319. 3 

319.5 

O.I 

to  .7 

61  .0 

68. 

25.9 

76.0 

7940. 2 

35  8.  0 

-35.  1 

-54.7 

241  .9 

57.6  4 

50.9 

27.1 

319.  2 

319. S 

0.1 

II. 3 

62.0 

68. 

26.2 

77.0 

8077.5 

35  1.0 

-36.3 

-55.6 

241.2 

58.34 

51.1 

28.  1 

319.4 

319.7 

O.t 

It. 5 

62.  8 

68. 

26. A 

78.0 

8196. 9 

34  5.0 

-37.4 

-56.4 

240.5 

62.44 

54.  3 

30.7 

319.6 

319.  S 

0.  1 

1 1 .6 

64.1 

68. 

27.0 

79.0 

8317.7 

339.0 

-38.6 

-57.3 

240.3 

71  .1  4 

61.7 

35.3 

319.5 

319.7 

0.0 

tl  .7 

65,  7 

68. 

27.4 

80.0 

8440.2 

333. C 

-39.6 

-57.4 

239.8 

78.4  4 

67.8 

39.5 

319.7 

319.9 

0.0 

12  .9 

67  .4 

67, 

2E.0 

81.0 

8606. 0 

325.0 

-41.1 

99.9 

238.9 

79  .5  4 

68.0 

4 1.1 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

67, 

28.4 

82.0 

8732.3 

319.0 

-42.  4 

59. 9 

238.6 

72.54 

61.9 

37.8 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72,7 

67. 

28.8 

83.0 

8860. 3 

31  3.0 

-43.6 

99.9 

2 38.9 

65.64 

56.  1 

33.9 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

67, 

29.2 

84.0 

8990. 2 

30  7.0 

-44.6 

59.9 

239.0 

59.04 

51  .0 

29.6 

320  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.  4 

66. 

29.6 

85.0 

9121.9 

30  1.0 

-45.8 

99.9 

241.3 

53.6* 

47.0 

25.7 

320. 5 

999.9 

09,9 

999.9 

77.2 

66. 

30.  2 

86.  C 

9278. 2 

294.  0 

-47.0 

99.9 

243.5 

51  .3  4 

46.3 

23.  1 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  5 

66. 

30.7 

87.0 

9391.6 

289.0 

-48.  1 

99.9 

244.9 

56.3*4 

51.0 

23.8 

321.0 

999.9 

99.9 

999,9 

80.1 

66. 

31.1 

88.0 

9529. 5 

28  3.0 

-49.3 

99  .9 

245.9 

59,1*4 

54.0 

24.  I 

321.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

SI  .8 

66. 

31.5 

89.0 

9669. 7 

277.0 

-50.3 

99.9 

247.0 

57,4*4 

52.8 

22.4 

321  .7 

999.9 

99.9 

999,9 

82.9 

66. 

32.0 

90.0 

9812.3 

27  1.0 

-51.3 

99.9 

248.9 

54,3*4 

50.7 

19.5 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

66. 

32.4 

91.0 

9932. 9 

266.  0 

-52.7 

99.9 

249.7 

63.5*4 

59,5 

22.1 

321.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

85.5 

66. 

32.8 

92.0 

10079.9 

260.0 

-53.  8 

99.9 

249.5 

76.4*4 

71.5 

26.8 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  I 

66. 

33.2 

93.  0 

1020  4.  5 

255.0 

-54.3 

99.9 

249.  1 

83,444 

77.9 

29.  8 

323.6 

999.9 

99.9 

999,9 

89.8 

66. 

33.6 

94.0 

10331. 7 

250.0 

-53.6 

99.9 

240.7 

81  .444 

75.8 

29.5 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  S 

66. 

34.0 

95.0 

10487.8 

244.0 

-53.9 

99.9 

248.  2 

73.044 

67,8 

27.1 

328.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

66. 

34.5 

96.0 

10647. 3 

23  8.  0 

-54.9 

99.9 

245.8 

73.344 

66.9 

30.1 

329.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

67. 

34.9 

97.0 

10783.2 

233.0 

-54.4 

59.9 

242.6 

75.1 44 

66.7 

34.5 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97,5 

67. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPFCLATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 FEBRUAFY  1975 

2104  GMT  152  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

MX  SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3«.3 

96.0 

10922. 1 

228.  0 

-54.  6 

99,9 

239.3 

71  ,7** 

61.6 

36.6 

333.6 

999.9 

99,9 

999.  9 

100,0 

66. 

35.7 

99.0 

11063.7 

223.0 

-55.7 

99.9 

235.8 

67,5** 

55.8 

38.0 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101 .2 

66. 

30.0 

100.0 

11  178.7 

219.0 

-56.7 

99  .9 

233,0 

65.2** 

52.1 

39.2 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .3 

66* 

30. 4 

10  1.0 

11354.2 

213.0 

-58.  3 

99.  9 

229.2 

64, 0** 

48.4 

4 1 .9 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

lOA.O 

66. 

3A.9 

1 02.0 

11503.3 

20  8.0 

-59.5 

99.9 

222.7 

56.5*4 

38.3 

4 1.5 

334.  e 

999.9 

99.9 

999,9 

105,7 

66. 

37.2 

103.0 

11624. 4 

20  4.  0 

-60.  9 

99.9 

219.8 

52.2** 

33.4 

40.  1 

334.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

106.  6 

65. 

37.7 

1 04.0 

11778.3 

199.0 

-61.9 

99.9 

221.4 

52. 1** 

34.4 

39.1 

335.2 

999  .9 

99.9 

999,9 

107.5 

65. 

3E.  1 

105.  C 

11935.5 

194.0 

-62.7 

99.9 

228.1 

60.8** 

45.2 

40.6 

336.5 

999.9 

999.9 

108.0 

65. 

3B.6 

106.0 

12064.4 

190.0 

-61. 1 

99.9 

235.3 

72.7** 

59.8 

4 1 .4 

341.1 

999.9 

9 

999.9 

110. a 

64. 

39.  1 

1 07.0 

12197.6 

186.0 

-58.0 

99.9 

239.4 

71,5** 

61.5 

36.  4 

348.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.5 

64. 

39.5 

106.0 

12369. 3 

18  1.  0 

-58.  0 

99.9 

241  .5 

65.8** 

57.9 

31  .4 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

114.  9 

64. 

40.0 

109.0 

12509. 7 

177.0 

-59.3 

99.0 

243.0 

6 7,7** 

60.3 

30.7 

350.9 

999.9 

99.9 

999,9 

116.1 

64. 

40. S 

110.0 

12652. 7 

173.0 

-60.0 

99  .9 

244.3 

79.4** 

71.5 

34.4 

352.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

119.2 

64. 

4 1.? 

111.0 

12836.0 

168.0 

-59.  5 

99.  9 

245.3 

92,5** 

84.0 

38.7 

355.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.3 

64. 

4 1.8 

112.0 

12986.9 

164.0 

-59.3 

99.9 

245.8 

89,4** 

8 1.5 

36.  6 

358.6 

999.9 

99.9 

999,9 

126.1 

64. 

42.3 

1 13.0 

13142. 0 

160.  0 

-58.  1 

99.9 

246.1 

83.0** 

75.9 

33.6 

363.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

128.  e 

64. 

42.8 

1 14.0 

13301 .6 

156.0 

-57.6 

99.9 

246.2 

80.7** 

73.9 

32.5 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

130  .8 

64. 

43.3 

1 1 5.0 

13423. 9 

153.0 

-58.5 

99.9 

246.9 

80.3** 

73.9 

31.6 

367.3 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

64. 

43.9 

1 16.0 

13632.5 

148.0 

-59.  3 

99.  9 

248.5 

71. I** 

66.2 

26.1 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.0 

64. 

44. S 

117.0 

13804. 1 

144. C 

-59.3 

99.9 

250,7 

46.5** 

43.9 

15.4 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

139.9 

65. 

45.0 

1 18.0 

13936. 0 

14  1.0 

-59.  1 

99.9 

251  .4 

34  .0** 

32.2 

10.8 

374.8 

999.9 

99.9 

999,9 

138.  9 

65. 

45.6 

I 19.0 

141 16.0 

137.0 

-60  .0 

99.9 

247.9 

45. 4** 

42.  1 

17.  1 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

140  .5 

65. 

40.2 

120.0 

14300. 7 

133.0 

-60.7 

99.9 

246.3 

52.8** 

48.3 

21.2 

378.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

143.0 

65. 

48.9 

121.0 

1*442.4 

130. C 

-61.6 

99.9 

246.6 

52.7** 

48.4 

20.9 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

65. 

47.4 

122.0 

14587. 0 

12  7.0 

-61  .9 

99.9 

247.4 

58.2** 

53.7 

22.  3 

381 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

146.6 

65. 

4 8.0 

1 23.0 

14784. 9 

123.0 

-62.  1 

99.9 

250. 3 

62.3** 

58.7 

21  .0 

384  .3 

999.9 

99.9 

999,  9 

148.9 

65. 

48.5 

124.0 

14937.3 

120.0 

-62.7 

99.9 

252.4 

72.6** 

69.  2 

21.9 

386.0 

999.9 

99,9 

999.9 

150  .3 

65. 

49.0 

125.0 

15093. 4 

11  7.0 

-62.  5 

99.9 

251.1 

79.3** 

75.0 

25,7 

389.  1 

999,  9 

99.9 

999.9 

151.7 

65. 

49.6 

1 26.0 

15308.3 

11  3.0 

-62.  1 

99.9 

248.7 

57.1 *• 

5 3.2 

20.7 

393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

157,7 

65. 

50.2 

1 27.  0 

15474. 5 

110.0 

-62.3 

99.9 

253.8 

29.5** 

2 8.  3 

8.2 

396.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

156.2 

65. 

50.9 

128.0 

15703. 2 

108.0 

-62.  5 

99.  9 

322.  8 

8.2** 

4 .9 

-6.5 

400  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

159.7 

65. 

51.5 

1 29.0 

1 5 82  0 . 8 

104.0 

-62.3 

99.9 

260.8 

28.2** 

27.8 

4.  5 

402.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

153.4 

65. 

52.1 

1 30.0 

16002. 2 

101.0 

-60.9 

99.9 

250  .8 

69  .4** 

65.5 

22.9 

409.0 

999.9 

99.9 

999,9 

160.4 

65. 

52.9 

1 31  .0 

16253. 8 

97.0 

-60 .2 

99.9 

249.4 

53.9** 

50.5 

19.0 

415.1 

999.9 

99.9 

999.9 

162.7 

65. 

53.6 

132.0 

16449. 3 

94.0 

-61.2 

99.9 

246.0 

63.5** 

58.0 

25.9 

416.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

164  .5 

66. 

54.  1 

133.0 

16650. 3 

91.0 

-61.9 

99.9 

246.3 

65.3** 

59.8 

26.2 

419.2 

999,9 

99.9 

999.9 

168.  2 

65. 

54.9 

1 34.0 

16787.6 

89.0 

-62.7 

99.9 

252.2 

49.4** 

47.0 

15.  1 

420.4 

999.9 

99.9 

999.9 

169.8 

66. 

55.4 

1 35.0 

16998. 9 

86.  0 

-62.9 

99.9 

252.8 

4 9.8** 

47.6 

14.7 

424.2 

999.9 

99.9 

999.9 

171.4 

66. 

56.1 

I 36.0 

17217,8 

8 3.0 

-62.5 

99.9 

252.  7 

43.4** 

41.4 

12.9 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

66. 

5 6.9 

137.0 

17523. 6 

79.0 

-61.1 

99.9 

258.1 

22.7** 

22.2 

4.7 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

176.1 

66* 

57.7 

138.0 

1 7763. I 

76.0 

-62.9 

99.9 

249.3 

49.1 •• 

45.9 

17.4 

439. S 

999.9 

99.9 

999*9 

175*  1 

66* 

58.5 

1 .39.0 

1801 0.2 

73.0 

-64  ,5 

99.9 

251.3 

23.7** 

22.  4 

7i6 

441.0 

999.9 

99.9 

999.9 

180  .5 

66. 

59.4 

140.0 

18267. 0 

70.  0 

-64,  C 

99.9 

314.5 

5.5** 

3.9 

-3.9 

447. « 

999.9 

99,9 

999.9 

177.8 

66. 

60.  1 

141.0 

18535.0 

67.0 

-64.5 

99.9 

25  I.  2 

33. 3** 

31.5 

10.8 

4S2.0 

999.9 

99.9 

999.9 

179.5 

66. 

61.0 

142.0 

18814. 9 

64.0 

-64,7 

99.9 

250 .1 

32.8** 

30.9 

1 l.l 

4 57.5 

999.9 

99.9 

999.9 

IS2.0 

• 

* BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OB  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


311 


STATION  NO* 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUARY  1975 

210A  Gf«T  1S2  17*  0 


TI*€ 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

1/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

62.0 

143.0 

19109.7 

61.0 

-62.3 

99.9 

251.5 

43.0*4 

40.7 

13.6 

469,2 

999.9 

99.9 

999,9 

181  .7 

66. 

62.9 

144.0 

19422. 7 

58.0 

-60.2 

99.9 

263.5 

21  .6*4 

21.5 

2.5 

480.8 

999.9 

99,9 

999*9 

187.1 

66. 

63.9 

145.0 

19754.0 

55.0 

-60.  2 

99.9 

22.  8 

8.4*4 

-3.2 

-7.7 

488.2 

999.9 

99,9 

999  .9 

184.9 

66. 

64.6 

1 46.0 

19983.7 

53.0 

-62.7 

99.9 

269.3 

9.04* 

9.0 

0.  1 

4 87.6 

999,9 

99.9 

999*9 

186  .4 

66. 

65.9 

147.0 

20  34  2.  0 

50.  0 

-63.fi 

99.9 

253.4 

3.1*4 

3.0 

0.9 

493.2 

999.9 

99.9 

999.9 

186.  5 

66. 

67.0 

146.0 

20721.9 

47.0 

-63.4 

99.9 

256.3 

20.1*4 

1 9.  5 

4.8 

502.9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

186.9 

66  . 

66.  1 

149.0 

21 129. 2 

44.  0 

-61 . 2 

99.9 

271  .6 

12.9*4 

12.9 

-0.4 

517.8 

999.9 

99.9 

999.9 

187,4 

67. 

69.3 

150.0 

21418.0 

42.0 

-61.2 

99.  9 

257.6 

28.2*4 

27.6 

6.1 

524.7 

999,9 

99,9 

999.9 

188.4 

67. 

70.4 

151.0 

21876.6 

39.0 

-62.5 

99.9 

254.9 

25.3*4 

24.4 

6.6 

532.  8 

999.9 

99*9 

999.9 

191  .3 

67. 

71.6 

152.0 

22369. 5 

36.  0 

-63.4 

99.9 

256.4 

36.0*4 

35.0 

8.5 

542.8 

999.9 

99.9 

999.9 

191.9 

67. 

73.0 

1 53.0 

22906.8 

33.0 

-61.2 

99.9 

252.6 

29.54* 

28.2 

8.8 

562.2 

999.9 

99.9 

999,9 

196.0 

67. 

74.5 

154.0 

23297.0 

31.0 

-59.0 

99.9 

75.5 

9.7*4 

-9.4 

-2.4 

578.4 

999.9 

99,9 

999.9 

201*7 

07. 

75.9 

155.0 

23934.2 

28.0 

-59.  8 

99.9 

276.  7 

1 6.8*4 

16.7 

-2.0 

593.1 

999.9 

99.9 

999.9 

195.9 

67. 

77.3 

156.0 

24639.8 

25.0 

-61.4 

99.9 

263.8 

20.14* 

20.0 

2.2 

608.2 

999,9 

99.9 

999,9 

199.3 

67. 

79.1 

157.0 

25156. 7 

23.0 

-61. 6 

99.9 

245.3 

35.2* 

32.0 

14,7 

622.3 

999.9 

99.9 

999.9 

200.3 

67. 

81.0 

156.0 

26022.8 

20.0 

-61  .6 

99.9 

247.4 

1 1.0* 

10.  1 

4.2 

647,7 

999.9 

99.9 

999.9 

205.8 

67. 

83.2 

159.0 

27037.  8 

1 7.0 

-58.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

689.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

529 


STATION  NO  . 311 

ATHENS.  GA 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  139  4«.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

ERES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

«•  3 

246.  0 

981.0 

9.3 

3 .3 

280.0 

7.7 

0.2 

<>•0 

313.7 

973.0 

7.6 

1.6 

283.7 

12.8 

0.5 

t 0«0 

407.4 

962,0 

6 .9 

1.5 

283.7 

12.8 

0.9 

1 1.0 

52  7.  e 

94B.0 

6.  2 

1 .8 

282.6 

12.7 

1.3 

1 2 .0 

623.4 

937. 0 

5.  I 

1.4 

279.6 

1 3.7 

l.A 

13.0 

719.  7 

92  6.0 

A . I 

1.2 

276.9 

14.7 

1.9 

14,0 

B16.  9 

91  5.0 

3.4 

0.8 

274.  1 

1 5.7 

2.2 

15.0 

915.0 

90  4.0 

2.9 

0.8 

271.3 

15.6 

2.6 

16«0 

1032.4 

891.0 

2.  7 

1 .1 

267.5 

15.0 

3.0 

17.0 

1 142. 1 

879. C 

1.7 

0.7 

264.4 

14.4 

3.3 

1 a.  0 

1 234. 3 

869.0 

0.9 

-0.2 

266.2 

16.1 

3.7 

19. c 

1336. 7 

858.0 

0.2 

-1.3 

26  8.3 

16.7 

A.O 

20.0 

1440.  1 

64  7.0 

-0.6 

-2.  1 

270.  1 

16.0 

A.5 

21.0 

1 56  3.  6 

834.  0 

-1.4 

-3.0 

270.4 

13.3 

4.9 

?2.0 

1669.4 

823.0 

-2.4 

-3.6 

271.6 

14.6 

5.2 

23.0 

1766.4 

81  3.0 

-3.3 

-4.5 

273.7 

15.2 

S.6 

24.0 

1874. 2 

80  2.  0 

-3.  5 

-6.0 

276.9 

16.2 

5.9 

25.0 

1973.4 

792.0 

-3.9 

-7.3 

278.0 

18.2 

6.3 

26.  0 

2104. 0 

77  9.0 

-4.4 

-0.3 

275.8 

19  .6 

6.6 

27.0 

2205.8 

769.0 

-4.  9 

-1  1.8 

273.8 

20.1 

7.0 

?a.o 

2308.7 

759.0 

-4.9 

-18.4 

272.0 

20.2 

7.3 

29.0 

2413. 0 

749.  0 

-4.9 

-25.2 

271.3 

20.4 

7.7 

30.0 

2518.5 

739.0 

-5.5 

-26.6 

270.4 

21.0 

0.0 

31.0 

262  5.  2 

72  9.0 

-6.  2 

-28.5 

269.9 

21.6 

8.4 

32.0 

2722.2 

720.0 

-7.  0 

-32.4 

268.  2 

23.9 

0.7 

33.0 

2831.3 

710. C 

-6.7 

-29  .9 

266.4 

25  .8 

9.1 

34.0 

2942. 0 

700.  C 

-7.  1 

-29.5 

263.6 

28.2 

9.5 

35.0 

3054. C 

690.0 

-7.7 

-32.0 

261.0 

29.6 

9.9 

30.  0 

31 90. 3 

67  8.  0 

-8.  3 

-35.6 

258.5 

30  .2 

10.3 

37.0 

3293.9 

669.0 

-8.6 

-36.  4 

256.6 

32.2 

10.7 

38.0 

3398. 7 

660.0 

-9. 1 

-30.3 

255.6 

35.2 

11.1 

39.0 

3504. E 

651.  0 

-9.  8 

-23.5 

255.1 

38.3 

11.5 

40.0 

3624.2 

64  1 .0 

-10.2 

-20.2 

255.  1 

39.8 

1 1.9 

4 1.0 

3757.4 

630.0 

-11.0 

-30.3 

255.7 

39.3 

12.3 

42.0 

3868.0 

62  1.0 

- 10.  5 

-37.  0 

256.  5 

39.7 

12.7 

43.0 

3980. 2 

61  2.0 

-10,8 

-35.1 

256.7 

41.5 

13.1 

44.0 

4081. 2 

604.  0 

-11.5 

-31.6 

255.9 

44  .1 

13.4 

4S.0 

4209.0 

594.0 

-12.3 

-25.1 

254.  5 

45,8 

13.0 

46.  0 

4312.6 

586.0 

-12.8 

-23.0 

252.2 

47.8 

14.1 

47.0 

4430.6 

57  7.C 

-13.0 

-2i.  5 

250.  8 

49,5 

14.5 

48.0 

4550. 4 

568.0 

-13.5 

-20.8 

249.5 

52.7 

14.9 

49.0 

4658.  1 

560.0 

-1  4.6 

-19.5 

249.0 

55.5 

15.2 

50.0 

4780.9 

551.0 

-14.9 

-16.0 

240.  7 

56.2* 

15.6 

SI.O 

4 919.3 

541.0 

-15.8 

-17. 0 

248.3 

56.1  « 

15.9 

52«0 

5031. 5 

533.0 

-17.0 

-I  V.3 

240.  1 

55.4* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
»*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

R4NGE 

AZ 

M7SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

7,  6 

- 1.3 

284.  7 

297.6 

5.0 

66.0 

0.0 

0. 

12.4 

-3.0 

283.6 

295*1 

4.4 

65.5 

0*4 

106* 

I 2.4 

-3.0 

283.7 

295*4 

4.5 

68  .6 

0 .4 

106. 

12.4 

-2.8 

284.2 

296.3 

4.6 

73,  2 

0.7 

105* 

1 3.5 

-2.3 

284.1 

296.0 

4.5 

77,1 

1.0 

104. 

14.6 

- 1.8 

284.0 

295.9 

4.5 

81 .8 

I .2 

103. 

15.7 

-1.1 

204  .2 

295.9 

4,4 

83*3 

1 .5 

lot . 

15.6 

-0.4 

284.  7 

296.5 

4,5 

86.3 

I .8 

190. 

15.0 

0.6 

285.  7 

298.0 

4,7 

89.  1 

2.2 

98. 

1 4.4 

1 .4 

285.8 

297.9 

4.6 

93.1 

2.5 

96. 

16.0 

1.  1 

285.8 

297.  3 

4.  3 

92.5 

2.7 

95. 

16.7 

0 .5 

286.1 

296.9 

4.  1 

69.6 

3.2 

94. 

16.0 

-0.0 

286.3 

296*6 

3,9 

89.3 

3.5 

94. 

13.3 

-0.1 

286.7 

296.6 

3.7 

89.  1 

3.9 

93. 

14.6 

-0.4 

286.7 

296.3 

3.6 

91  .3 

4.2 

93. 

1 5.  1 

- 1.0 

2 86.7 

295.8 

3*4 

91.6 

4.5 

93. 

1 6.1 

-1  .9 

287.6 

295.9 

3.0 

62.6 

4.9 

93. 

1 8.1 

-2.5 

288.1 

295.8 

2.8 

77.5 

5.1 

94. 

19.5 

-2.0 

289.0 

296.2 

2.6 

73.9 

5.6 

94* 

20.0 

-1.3 

269.4 

295.1 

2.0 

SS.3 

6.0 

94. 

20.2 

-0.7 

290.4 

293.9 

1.2 

33,7 

6.4 

94. 

20.4 

-0.5 

291  .5 

293.5 

0,7 

IS.  5 

6.  8 

94. 

21.0 

-0.2 

291.9 

293.7 

0.6 

17.1 

7.3 

93. 

21.6 

0.0 

292.2 

293.  7 

0.5 

15.  1 

7.7 

93. 

23.9 

0.7 

292.4 

293.5 

0.3 

11  .0 

8.2 

93. 

25.0 

1.  6 

293.9 

295*3 

0.4 

13.6 

8*6 

93* 

20.1 

3.0 

294.6 

296.  1 

0.5 

14.7 

9.3 

92. 

29.2 

4.6 

295.  1 

296*3 

0.4 

12.2 

10 .1 

92. 

29.6 

6.0 

296.0 

296.  8 

0.3 

8.9 

10.8 

91. 

31.4 

7.4 

296.7 

297.6 

0.2 

8.4 

11.4 

90. 

34.  1 

8.8 

297,4 

298.9 

0.5 

15.9 

12.1 

89* 

37.0 

9.8 

297.8 

300.5 

0.9 

31.5 

13.0 

88. 

38.4 

10.2 

298.6 

300.4 

0.6 

21  .1 

14.1 

87. 

38.1 

9.7 

299.  2 

299.9 

0.2 

7.5 

15.0 

86* 

30.6 

9.3 

301.0 

301  .6 

0.3 

9.2 

15.9 

86. 

40.4 

9,5 

301,9 

302.9 

0.3 

11.4 

16,7 

85. 

42.7 

10.7 

302.2 

303.7 

0.4 

17,  1 

17,7 

85. 

44.  1 

1 2.3 

302*9 

305.5 

0.8 

33.1 

18.7 

85. 

45. S 

14*6 

303.4 

306.6 

1.0 

42.0 

19.8 

84. 

46.8 

16.3 

304.6 

308.3 

1.2 

48.5 

20.5 

83. 

49.4 

18.4 

305.  3 

309.3 

1.3 

54.2 

21.7 

83. 

51.8 

19.8 

305.3 

309.7 

1.5 

66.3 

23.0 

82. 

52.4 

20.4 

306.4 

311. 5 

1.7 

77,2 

24.1 

81. 

52*1 

20.8 

307.0 

312.7 

1.9 

90.2 

25.5 

81. 

51  .4 

20.7 

306.9 

312*5 

1.8 

97.6 

26.4 

80. 

530 
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STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


6 FEBRUAPY  1975 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TE  MP 

DEW  PT 

DIR 

2315  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

139  46 

RH  RANGE 

. 0 
AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

IE. 3 

53.0 

5159. 2 

52  4.  0 

-1  7.  8 

-IT.B 

248.1 

55.4* ** 

51  .4 

20.7 

307.4 

312.9 

1.8 

99.9 

27.  6 

80. 

16.6 

54.0 

5274.2 

516.0 

-18.5 

-1R.6 

248.  1 

55.9* 

51.9 

20.8 

307,9 

313.1 

1.7 

99.2 

28.6 

79. 

16.9 

55.0 

5391. 0 

50  8.0 

-18.2 

-20  .5 

248.0 

57.0* 

52.9 

21.3 

309.6 

314.  2 

1.5 

82.3 

29.7 

79, 

1 7.5 

56.0 

5539.4 

498.0 

-1  8.6 

-22.  I 

247.2 

60.9* 

56.  1 

23.6 

310.8 

314.9 

1.3 

73.7 

31 .5 

75. 

17.  S 

57.0 

5645.0 

49  1.0 

-18.9 

-24.3 

246.4 

62.5* 

57.3 

25.0 

311,7 

315.2 

1 .1 

61  .8 

32.7 

78. 

IE. 2 

SE.O 

5782. 8 

48  2.0 

-1  9.  0 

-26.9 

245.4 

63  .0  * 

57.3 

26.3 

313.2 

316.0 

0.9 

49.4 

34. 4 

77, 

IB. 6 

59.0 

5907.5 

474.0 

-18.9 

-29.3 

244.2 

61.5* 

55.4 

26.8 

314.8 

317.2 

0.7 

39.2 

35.9 

77, 

19.0 

50.0 

6034. 2 

466.0 

-19.4 

-3C  .4 

242.8 

58,8* 

52.  3 

26.9 

315.7 

317.9 

0.6 

37,1 

37.1 

76, 

19.5 

61.0 

6146.4 

459.0 

-20.  8 

-32.  1 

24  1.7 

58.4* 

51.4 

27.7 

315. 3 

317.2 

0.6 

35.3 

39,  1 

75. 

1 9.9 

62.0 

6276.2 

45  1 .0 

-21  .4 

-33.6 

242.  2 

6!  .7* 

54.5 

28.8 

316.  I 

317.8 

0,5 

32.2 

40  .0 

75. 

20.2 

63.0 

6391. 4 

444.  0 

-22.  5 

-33.9 

242.8 

64  .4  * 

57.2 

.29.4 

316.  2 

317.8 

0.5 

34.4 

41 . 2 

75. 

20.6 

64.0 

6507.8 

437. C 

-23.6 

-34.4 

243.6 

67.0* 

59.9 

29.8 

316.3 

317,9 

0.5 

36.0 

43.0 

74, 

21.0 

65.0 

6642. 6 

429.0 

-24.7 

-34.9 

243.0 

66.1* 

59.  3 

29.  1 

316.4 

318.0 

0.5 

38.0 

44  .3 

74, 

21.5 

66.0 

6796. 5 

420.0 

-26.  1 

-35.8 

243.  8 

61  .2* 

54.9 

27.0 

316.7 

318.1 

0.4 

39.2 

47.1 

73. 

22.0 

67.0 

6935.5 

41  2. C 

-26.8 

-38.2 

244.  7 

61,2* 

55.4 

26.2 

317,4 

318.6 

0.3 

32.8 

47,5 

73. 

22.  A 

68.0 

7058. 8 

40  5.0 

-28.  1 

-39.8 

245.3 

64  ,2* 

58.3 

26,8 

317,2 

318.3 

0.3 

31.3 

49.  e 

73, 

22.9 

69.0 

7201.7 

397.0 

-29.3 

-40.6 

245.2 

66.2* 

60.  1 

27,8 

317,5 

318.5 

0.3 

31  ,7 

51,7 

73. 

23.3 

70.0 

732  8.  4 

390. C 

-30,5 

-41  .9 

244.8 

67,3* 

60.9 

28.6 

317.  6 

318.5 

0.2 

31  .4 

53.1 

72, 

23.4 

71.0 

7475. 4 

382.0 

-31 . 7 

-4  3.0 

244.  3 

67.7* 

61.0 

29.4 

315.0 

318,7 

0.2 

31.1 

55.  7 

72. 

2A.3 

72.0 

7606.0 

375.0 

-32.6 

-43.6 

243.6 

65,6* 

58. 7 

29.  1 

315.4 

319.2 

0.2 

32.0 

57. 4 

72. 

2A.A  - 

73.0 

7738.  5 

36  8.  0 

-33.6 

-44.6 

242.8 

61  ,1  * 

54.4 

28.0 

318.  6 

319.5 

0.2 

31.7 

59.  2 

72. 

25.3 

74.0 

7853.6 

362.0 

-34,8 

-45.7 

242.  5 

57,2* 

50.6 

26.4 

318.7 

319.3 

0.2 

31  .7 

61.0 

71. 

25.7 

75.0 

7989. 6 

35  5.0 

-36.0 

-47.0 

242.4 

57,1* 

50.  6 

36.4 

318.9 

319.5 

0.2 

30.9 

62.2 

71. 

26.2 

76.0 

8127. 6 

348.  0 

-37.  1 

-48.3 

242,2 

62,3* 

55.1 

29.1 

319.1 

319.6 

0.  1 

30.0 

63.7 

71, 

26.6 

77.0 

8247.6 

342.0 

-38.2 

-48.4 

242.0 

68,7* 

60.6 

3 2.2 

319.  3 

319.8 

0.1 

33.0 

65.3 

71, 

27.  1 

78.  0 

8389. 6 

335.0 

-39.4 

-49.0 

242.1 

73.7* 

65.1 

34.5 

319.5 

320.0 

0.1 

34.7 

67.  6 

70. 

27.6 

79.0 

8513.0 

329.0 

-40.  7 

99.9 

242.6 

73.5* 

65.3 

33.8 

319.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

70.  1 

70, 

26.  I 

80.0 

8637. 9 

32  3.0 

-42.1 

99  .9 

243.6 

72.6* 

65.  0 

32.3 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .6 

70. 

25.6 

81. 0 

880  7.  2 

315.0 

-43.3 

99.9 

244.4 

69.2 

62.4 

29,9 

319.9 

999.9 

99,9 

999.9 

74,  6 

70. 

29.  1 

82.0 

8936.5 

30  9. C 

-44.0 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

29.5 

83.0 

906  7.  8 

30  3.  0 

-45.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

320.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

30.0 

84  .0 

9178.7 

298.0 

-46.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

30.5 

85.0 

9336.  3 

291.0 

-47.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.1 

86.0 

9496. S 

284.0 

-48.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321.7 

999.9 

99,9 

999.  9 

S99.9 

999, 

31.  7 

87.0 

9636. 9 

278.0 

-49.7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

32.2 

88.  0 

9755. 4 

27  3.  0 

-50.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

322.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

32.7 

89. 0 

9900.5 

267.0 

-49.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

3 3.1 

90.0 

10048.8 

26  1.0 

-SO  .9 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.6 

91.0 

10174. E 

256.  0 

-50.  9 

99.9 

999.9 

9 9.9 

99.9 

99.9 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.  1 

92.0 

10329.2 

250.0 

-5C  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

330,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

34.4 

93.  0 

10460. 4 

24  5.  0 

-52.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99,9 

330.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

34.5 

94.0 

10593. 7 

240.0 

-52.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

35.2 

95.  0 

10729.7 

235.0 

-52.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.5 

96. C 

10896. 3 

229.  0 

-54.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.0 

97.0 

11066.  1 

223.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPFEO  MEANS  Et^VATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no. 

ATHENS.  GA 
6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  139  A6.  0 


TIME 

CNTCT 

HEI GMT 

PRES 

TEMP 

0E«  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

3ft. 3 

98.0 

11181.2 

219.0 

-56.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

3«.  7 

99.0 

11327. 1 

214.C 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

37.0 

100.0 

11475. 6 

209.  0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

37.6 

101.0 

11657.4 

20  3.0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

37.9 

102.  0 

11812.2 

198.0 

-61  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

3B.3 

103.0 

1 1 939. 0 

194.0 

-60. 3 

99,  9 

999.9 

99.9 

3F.  7 

1 04.0 

12102.4 

189.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

39.0 

105.0 

12236. 4 

165.  0 

-59.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

39.4 

106.0 

12407.6 

180.0 

-60. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

39.9 

10  7.0 

12548. 1 

176.0 

-59.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

40.4 

108.0 

12691. 9 

172.0 

-59.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

4C.9 

1 09.0 

12838. a 

168.0 

-60.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

4 1.5 

110.0 

12988. 9 

164.  0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

42.1 

1 1 1 .0 

13181.9 

159.0 

-60.1 

99.9 

999.  9 

99.9 

42.6 

1 12.  0 

13340. 8 

155.0 

-60.5 

99.9 

999,9 

99.9 

43.2 

1 1 3.0 

13503. 7 

151.0 

-60.5 

99.  9 

999.  9 

99.9 

43.8 

1 14.0 

1367 1 . 1 

147.0 

-60  .0 

99.9 

999  ,9 

99.9 

44.2 

1 1 5.0 

1384  3.  4 

14  3.  0 

-60.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

4S.0 

1 16.0 

14019.9 

139.0 

-61 . 5 

99.9 

999.9 

99.9 

4?.  6 

1 1 7.  0 

14200. 9 

135.0 

-61  .5 

99  .9 

999.9 

99.9 

46.  1 

1 18.0 

14387. 5 

131.0 

-61.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

46.7 

119.0 

14531.2 

128.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

47.3 

1 20.0 

14728. 1 

124.  0 

-61 . 5 

99.9 

999.9 

99.9 

47.8 

1 21  .0 

14879.7 

12  1.0 

-62.  2 

99.9 

999.  9 

99.9 

48.4 

122.  0 

15034. 3 

iia.o 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

49.0 

1 23.0 

15192. 4 

115.0 

-63.  8 

99-.  9 

999.9 

99.9 

49.6 

124.0 

15409.3 

111.0 

-64.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

50.  I 

125.0 

15576. 7 

108.  0 

-64.9 

99.9 

999.9 

99.9 

50.8 

1 26.0 

15806.6 

104.0 

-65.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

5 1.  5 

1 27.  0 

15984. 8 

101.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

52.  1 

1 28.0 

16169. 1 

98.  0 

— 63.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

52.8 

129.0 

16361. 1 

95.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

53.4 

130.0 

16560. 2 

92.  0 

-61 . 3 

99 -.9 

999.9 

99  .9 

54.3 

131.0 

16766.3 

89.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

54.8 

1 32.  0 

16979. 9 

36.0 

-60  .6 

99.9 

999.9 

99.9 

55.5 

133.0 

17200.  1 

83.0 

-62.  2 

99.9 

999.  9 

99.9 

56.2 

1 34.  C 

17350.3 

a 1.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

57.0 

1 3* *•.0 

17582. 6 

78.  0 

-62.  6 

99o9 

999.9 

99.9 

57.9 

1 36.0 

17825.5 

75.0 

-61.0 

99.9 

999.  9 

99.9 

58.8 

1 37.  0 

18079. 3 

72.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

59.7 

138.0 

18434. 0 

6E.0 

-62.  0 

99.  9 

999.9 

99.9 

60.  7 

1 39.0 

18618.4 

66.0 

-62.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

61.6 

1 40.0 

18905. 0 

63.  0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

62.7 

141.0 

19205.6 

60.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

63.7 

142.  0 

19522. 1 

57.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

• BY  SPEED  MFANS  ELFVATION  ANGLE  BETItEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

99.9 

99.9 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

334.2 

999«<l 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

334.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

335.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

336.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

340  .2 

999.9 

99.9 

G99*9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

344.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

346.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

347.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

351.2 

999.  9 

99.  P 

999*9 

999.9 

999* 

99.9 

99.9 

353.3 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

354.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

356.7 

999*9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

360.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

365  .2 

999.9 

99.9 

999*9 

S99.G 

999* 

99.9 

99.9 

368.9 

999.9 

99.9 

999  »9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

378  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

381.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

384.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

385.9 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

388  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.  9 

391. 8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

393.5 

999.9 

99.0 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

407.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

415. 6 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

419.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

424.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

426.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

429  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

9 9.9 

430.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

436.8 

999.9 

99.  9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

445.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

451.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

455.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

458.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

462.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

471.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

477. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

532 


311 


STATION  NO. 
ATHENS.  CA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  139  AC.  0 


time 

CNTCT 

MFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RAN6E 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

«A.B 

143.0 

19B54.4 

54.0 

-64.2 

99  ..9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

461  .5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

66.2 

144.0 

20204. 4 

51.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

489.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.9 

145.0 

20449.7 

49.0 

-63.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

496.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.5 

146.0 

20638.0 

46.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

507.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

533 


STATION  NO  . 311 

ATHENS* ••  GA 


r FEBRUARr  1975 

555  GRT  IA9  23»  * 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

a.  1 

246.  0 

984.4 

3.1 

-1.6 

270  .0 

5.1 

5.  1 

0.0 

277,9 

286*9 

3.4 

71  .0 

0.0 

0. 

0.2 

9.0 

331.  9 

974.  0 

1 . 7 

-4.0 

301.9 

3*8 

3,2 

-2.0 

277,3 

284.9 

2,9 

65.9 

0.4 

98. 

0.5 

1 0.0 

423.  3 

963.0 

0.7 

-4.0 

301.9 

3.8 

3.2 

-2,0 

277,2 

284.9 

3.0 

70  .8 

0 .4 

98. 

1.0 

1 1.0 

532.  3 

95  0.0 

-0.3 

-4,0 

289.0 

7.5 

7,1 

-2.4 

277,3 

285.  1 

3.0 

76.0 

0.5 

lOA. 

1.3 

12.0 

625.4 

939.0 

-1.2 

-3.7 

290.4 

9.0 

8.4 

-3.1 

277,2 

285.3 

3.1 

83.3 

0.7 

104. 

1.6 

1 3.  0 

72  7.  9 

92-7.0 

-2.2 

.-3.9 

293.8 

9,8 

9.0 

- 4,0 

277.  3 

285*  3 

3.1 

88*0 

0,9 

lOS. 

2.0 

14.0 

622.6 

91.6.0 

-3.  1 

-3.9 

305.2 

9.3 

7,6 

— 5.3 

277,3 

285.4 

3.1 

94.1 

1.1 

108. 

2.3 

1 5.  0 

909.5 

906.0 

-3.9 

-4.3 

311.0 

9.3 

7.0 

— 6.  1 

277,  3 

285.3 

3.1 

96.7 

1 .2 

111. 

2. a 

16.0 

1032. 3 

89  2.0 

-5.  0 

-5.0 

318.8 

9.9 

6.5 

-7,4 

277,  5 

285.2 

3.0 

99.8 

1.5 

115. 

3.3 

1 7.0 

1129.8 

88  1.0 

-5.7 

-6.2 

323.5 

11.9 

7.  1 

-9.6 

277,6 

284.8 

2.7 

96  .3 

1.0 

120. 

3.6 

18. 0 

122  8.  6 

870.0 

-3.0 

-12.9 

323,9 

13.1 

7.7 

- 10.6 

281.4 

285.9 

1.6 

46.3 

2.0 

123. 

3.9 

19.0 

1320. 7 

860.0 

-1.2 

-15.5 

321.3 

13.3 

8.3 

-10  .4 

284.1 

267.8 

1.  3 

32.8 

2.2 

125. 

A. 3 

20.0 

1 423.4 

849.0 

-0.8 

-16,3 

314.  3 

12.6 

9.0 

-8.8 

28  5.6 

289.2 

1.3 

29.6 

2.5 

127, 

4.7 

21.0 

154  6.  7 

836.  0 

-0.  1 

-1  7.0 

305.2 

12.6 

10.3 

-7.3 

287.5 

291  .0 

1.2 

26.  5 

2.0 

127. 

5.1 

22.0 

1642.9 

826.0 

-0.9 

-17.2 

297.4 

12.9 

1 1.5 

-6.0 

287.7 

291 . 1 

1.2 

27.7 

3.1 

127. 

5.4 

23.0 

1 74  9.  8 

81  5.0 

-1  . 1 

-18.2 

292. ,6 

1 1 .9 

1 1.0 

-4.6 

288.6 

291. 8 

1.1 

25.7 

3.4 

126. 

S.8 

24.0 

1848. 2 

805.0 

-1.7 

-18.9 

288.4 

11.2 

10.6 

-3  .5 

288  .9 

292.0 

1.1 

25*4 

3.6 

124. 

6.2 

25.0 

1947.4 

795.0 

-2.7 

-19.7 

287.8 

12.0 

11.5 

-3.7 

288.9 

291.9 

1.0 

25.4 

3,9 

123. 

6.7 

26.0 

2078. 0 

782.  0 

-3.3 

-20.3 

291.1 

13.8 

12.9 

—5.0 

289.6 

292.5 

1.0 

25.4 

4.  3 

122. 

7.0 

27.0 

2169.4 

773.0 

-4.2 

-20.7 

294.0 

13.9 

12.7 

-5.7 

289.6 

292.4 

0.9 

26.3 

4.5 

121. 

7.4 

28.0 

2271. 9 

763.0 

-4.8 

-21.7 

291  .5 

14.5 

1 3.5 

-5.3 

290.0 

292.  6 

0.9 

25.1 

4.0 

121  • 

7.9 

29.0 

2375.5 

753.0 

-5.  3 

-24.  0 

2 90.6 

1 5.3 

14.3 

-5.4 

290.6 

292.8 

0.7 

21  .3 

5.  3 

120. 

e.2 

30.0 

2480.4 

74  3.0 

-5.9 

-24.7 

290.8 

15.7 

14,7 

-5.  6 

291.0 

293.1 

0,7 

20.9 

5.6 

119. 

6.7 

31.0 

2597.  0 

732.  0 

-6.  8 

-25.7 

291  .2 

16.2 

1 5.  1 

-5.9 

291.3 

293.3 

0.6 

20.5 

6.0 

119. 

9.1 

32.0 

2704.2 

722.0 

-7.  5 

-26.3 

290.8 

16.2 

15.  1 

-5.7 

291  .6 

293.5 

0.6 

20  .5 

6.5 

118. 

9.4 

33.0 

2801. 7 

713.0 

-8.4 

-27.0 

289.3 

15.9 

15.0 

-5.3 

291. 7 

293.  5 

0.6 

20.6 

6.7 

118. 

9. A 

34.0 

2900. 0 

704.0 

-9.  4 

-28.  5 

286.4 

I 5.5 

14.9 

-4,4 

291  .6 

293.2 

0.5 

19.3 

7.  1 

110. 

10.2 

35.0 

3010.4 

69  4.0 

-10.3 

-'30.  0 

283.5 

15.5 

IS.  1 

— 3.  6 

291. 8 

293.2 

0.4 

17,9 

7.5 

117. 

10.7 

36.0 

3144. 5 

682.  0 

-11.3 

-32.0 

281.2 

16.4 

16.0 

-3.2 

292.2 

293.4 

0.4 

16.  1 

7.  9 

116. 

1 I. I 

37.0 

3246.2 

673.0 

-12.3 

-33.0 

280.6 

17.5 

1 7.  2 

— 3.2 

292.2 

293.2 

0.3 

14  .7 

8.3 

IIS. 

1 1.4 

38.0 

3360. 5 

663.0 

-12.6 

-36.8 

280.8 

1 8.4 

18.1 

-3.4 

293.  1 

293.9 

0.2 

11.0 

8.6 

115. 

1 1.9 

39.0 

3464.7 

654.0 

-13.  1 

-36.  a 

280.  9 

19.9 

19.6 

-3.8 

293.6 

294,4 

0.2 

1 1 .6 

9.  1 

114. 

12.3 

40.0 

3570.  1 

645.0 

-13.8 

-3  7.7 

280  .3 

21.1 

20.8 

-3,8 

294.0 

294,7 

0.2 

11.1 

9.6 

113. 

12. n 

4 1 .0 

3700. 6 

634.0 

-14.5 

-39.2 

278.4 

22.0 

21.8 

-3.2 

294  .6 

295.3 

0.2 

10.  1 

10.  3 

112. 

13.2 

42.0 

3808. 7 

625.0 

-15.5 

-39.9 

275.9 

22.1 

22.0 

-2.3 

294.7 

295.3 

0.2 

10.2 

10.8 

112. 

13.6 

4 3.0 

391  8.  0 

61  6.0 

-16.3 

-40.0 

273.3 

21  .8 

21  .0 

-1.3 

295.0 

295.6 

0.2 

10.8 

11  .3 

111. 

14.0 

44.0 

4028.6 

60  7.0 

-17.0 

-40.5 

272.  1 

21.8 

21.8 

-0.8 

295.4 

296.0 

0.2 

10.9 

11.0 

110. 

14.4 

45.0 

4140.5 

59  8.0 

-18.0 

-41.1 

273.3 

22.8 

22.  a 

- 1.  3 

295.6 

296.2 

0.2 

11  .0 

12.3 

109. 

14.8 

46.0 

4253. 7 

58  9.  0 

-18.  7 

-40.8 

274.9 

24.0 

23,9 

-2.0 

296.1 

296.7 

0.2 

12.  1 

12.  e 

109. 

15.1 

47.0 

4355. S 

58  1.0 

-19.5 

-41.4 

275.8 

24,9 

24.  8 

-2.5 

296.3 

296,9 

0.2 

12.2 

13.3 

100. 

1 S.S 

48.  0 

4471. 4 

572.0 

-20.  1 

-41  .9 

276.5 

25.7 

25.6 

-2.0 

296.0 

297,4 

0.2 

12.3 

13.9 

108. 

15.9 

49.0 

4588.7 

563.0 

-21.1 

-42.0 

276.3 

26.4 

26.2 

-2.9 

297,1 

297.6 

0.2 

12.4 

14.5 

107. 

1 6.3 

50.0 

4694. 3 

555.0 

-21.3 

-43.2 

275.3 

27.4 

27.3 

-2.5 

298.0 

298.5 

0.1 

11.9 

IS.I 

107. 

16.9 

51.0 

4828. 4 

545.  0 

-21.3 

-44.0 

272.6 

30.1 

30.1 

-1.4 

299.5 

300.0 

0.  1 

10.0 

16.  1 

106. 

1 7.3 

52.0 

4 95  1 . 3 

536.0 

-20.9 

-43.7 

270,6 

32.7 

32.7 

-C.4 

301.4 

301.9 

0.1 

10.0 

16.0 

105. 

• BY  SRFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• ffr  TFMF  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


534 


311 


STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


7 FEBRUARY  1975 
555  GMT 


149  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEED 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

17.7 

53.0 

5062.4 

528.0 

-21.1 

-43.  8 

269.2 

35.2 

1 F.l 

54.0 

5175. 1 

520.0 

-21  .2 

-43.9 

267.8 

37.8 

1 A. 6 

55.0 

5289.6 

£12.0 

-21 . 1 

-43.0 

265.7 

4 1 .5 

19.1 

56.0 

5435.2 

50  2.0 

-21.1 

-44.3 

262.9 

45.2 

19.6 

57.  0 

5553, 9 

494.0 

-20.9 

-44.2 

259.2 

47.7 

20.0 

58.0 

5659.3 

487.0 

-21.2 

-44.4 

256.0 

49.2 

20.4 

59.0 

5781.4 

479.0 

-21  .7 

-44.8 

253.8 

5 1 .5 

20.8 

60.0 

5905. 5 

47  1.  0 

-21.5 

-44  .6 

253.1 

54  .6 

21.2 

61.0 

6031.7 

463.0 

-21  .7 

-44.3 

253.0 

57.4 

21.7 

62.  0 

6143. 7 

45  6.0 

-22  .7 

-45.0 

252.6 

59.0 

22.1 

63.0 

6273.3 

448.0 

-23.  7 

-46.  2 

252.0 

58.9 

22.5 

64.0 

6388.3 

44  1.0 

-2  3.9 

-45.8 

251.6 

59.3 

23.0 

65.0 

6505. C 

434.  0 

-24.4 

-46.2 

252.0 

61  .8 

23.4 

66.0 

6674.7 

424.0 

-24.8 

-46.5 

252.2 

62.9* 

23.9 

67.  0 

6795. 7 

41  7.0 

-25.5 

-46.2 

251.9 

64.3* 

24.2 

68.0 

6918.2 

410.0 

-26.  6 

-46.  7 

251.8 

66.3* 

24.7 

69.0 

7042.3 

40  3.0 

-27.8 

-46  .9 

251.7 

70.8* 

25.1 

70.0 

7168. 0 

396.0 

-28.  5 

-47.4 

251  .6 

74.1  • 

25.7 

71.0 

7313.9 

388.0 

-29.9 

-48.5 

251.2 

74.8* 

26.1 

72.  0 

7443. 3 

381.0 

-30.9 

-49.3 

250.9 

72.3* 

26.6 

73.0 

7574.7 

374.0 

-31.9 

-49.  8 

250.9 

67.2* 

27.1 

74.0 

7707.9 

36  7.0 

-33.0 

-50 .1 

251  .6 

64.9* 

27.5 

75.0 

7823. 6 

36  1.  0 

-34.  1 

-50.5 

252.6 

66  .2* 

28.1 

76.0 

7960.4 

354.0 

-34.9 

-50.7 

252.5 

70.0* 

28.6 

77.0 

8099. 5 

34  7.0 

-36.0 

-48. 1 

251.8 

71  .4* 

29.1 

78.0 

8220.4 

34  1.0 

-36.  9 

-47.9 

251.7 

73.6* 

29.5 

79.0 

8343.2 

335.0 

-37.2 

-48.5 

252.3 

78.1* 

30.1 

80.0 

8509. 8 

32  7.  0 

-38.4 

-50.0 

252.3 

80  .4* 

30.7 

81  .0 

8679.7 

319.0 

-39.6 

-51.3 

250.6 

72.1* 

3 1.2 

82.  C 

8809.4 

313.0 

-40.4 

99.9 

249.  3 

69.2* 

31.7 

83.0 

8940.9 

307.0 

-41.7 

99.9 

249.  2 

74.3* 

32.3 

84.0 

9074.5 

30  1.0 

-42.6 

99.9 

249.5 

83.3* 

32.8 

85.0 

9187. 2 

29  6.  0 

-44.0 

99.9 

2 50. 1 

87.0* 

33.4 

86.0 

9347. 3 

28  9.0 

-45.6 

99.9 

250.3 

80.8* 

33.9 

87.  0 

9486. 8 

283.0 

-46.9 

99.9 

249.7 

70  .4* 

34.3 

88.0 

9628.4 

277.0 

-48.  3 

99.9 

249.2 

65.2* 

34.8 

89.  0 

9772.2 

27  1.0 

-49.6 

99.9 

249.1 

63.7* 

38.2 

90.0 

9893.  7 

266.0 

-51 . 0 

99.9 

249.5 

66  .5** 

35.7 

91  .0 

10C41.8 

260.0 

-52.  2 

99.9 

250.  1 

74.2** 

36.  1 

92.0 

10167.  1 

255.0 

-53.6 

99.9 

250 .7 

81.7** 

36.6 

93.0 

10319. e 

24  9.0 

-54.5 

99.9 

251. 7 

89.2** 

37.0 

94.0 

10449.3 

244.0 

-56.0 

99.9 

252.4 

93.1 *♦ 

37.5 

95.0 

10580. 7 

239.  0 

-57.  0 

99.9 

252.4 

91.1** 

38.1 

96.0 

1074 1. 7 

233.0 

-56.  e 

99.9 

250.3 

78.7** 

38.6 

97.  0 

10907. 5 

22  7.0 

-55.7 

99.9 

247.1 

69.3** 

« 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND 

1 10  OEG 

* 

BY  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

OR  TIME 

HAVE  BEEN 

INTERPOLATED 

*4 

BY  SPEED  MEANS 

ELE  V4TI  OK 

ANGLE  LESS  THAN  6 

DEG 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

35.2 

0.5 

302.6 

303.1 

0.1 

10.8 

17,6 

105. 

3 7.8 

t.S 

303.7 

304.2 

0.1 

10.8 

18.5 

104. 

4 1 .4 

3.1 

305.2 

305.8 

0.1 

10.8 

19.  5 

103. 

44.  8 

5.6 

307.0 

307,5 

0.1 

10.2 

20  .8 

102. 

46.9 

e.9 

308.  5 

309.  1 

0.  1 

1C. 2 

22  .2 

101. 

47.8 

11.9 

309.5 

310  .0 

0.1 

10.2 

23.  2 

100. 

49.  5 

14.4 

310.3 

310.8 

0.1 

10.3 

24.4 

98. 

52.3 

15.9 

312.1 

312,6 

0.  1 

10.3 

25.  4 

97. 

54.9 

16. S 

313.3 

31  3.9 

0.2 

10  .8 

26.7 

96. 

56.3 

17.6 

313.  5 

314.0 

0.  1 

10.9 

28.5 

94. 

56.1 

18.2 

313.8 

314.2 

0.1 

10  .5 

29.9 

93, 

56.  3 

le.  7 

315.0 

315.5 

0.1 

11.0 

30 .9 

92. 

58.8 

19.1 

315.8 

316,3 

0.  1 

11.1 

32.  6 

91. 

59.9 

19.3 

317.4 

317.9 

0.1 

11.1 

34.2 

90, 

61.1 

20.0 

318.0 

318.  6 

0.1 

12.3 

36. Q 

90. 

62.9 

20.7 

318.1 

318.6 

0.1 

12.9 

37.0 

89. 

67.  2 

22.  2 

318.  1 

318.6 

0.1 

14  .0 

38.9 

88. 

70.4 

23.4 

318.6 

319.3 

0.  1 

14.  I 

40.  8 

87. 

70.  8 

24.1 

318.8 

319.2 

0.1 

14.2 

43.3 

86. 

66.3 

23.6 

319.2 

319.7 

0.1 

14.3 

45.2 

86. 

63.6 

22.0 

319.5 

319.9 

O.I 

14.9 

47.  3 

85. 

61.6 

20.  3 

319.  9 

320.3 

0.1 

16.0 

48.8 

85. 

63.2 

19.9 

319.8 

320.2 

0.  1 

17.0 

50.5 

84. 

66.  7 

21.1 

320  .5 

320  .9 

0.1 

18.0 

52.9 

84. 

67.8 

22.3 

320.9 

321.4 

0.  1 

27,1 

55.0 

83. 

69.9 

23.1 

321  .3 

321.8 

0.1 

30.6 

57.2 

83. 

74.  4 

23.  8 

322.  5 

323.0 

0.1 

29.4 

58.6 

82. 

76.6 

24.5 

323.1 

323.5 

0.  1 

27,9 

61.7 

82. 

68.0 

24.0 

323.7 

324.1 

0.1 

27.3 

64.9 

82. 

64.8 

24.4 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66  .2 

81  . 

69.4 

26  .4 

324  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

81. 

78.0 

29.  2 

325.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .2 

80. 

S 1 .8 

29.7 

324  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  8 

80. 

76.  0 

27.2 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77,6 

80. 

66.0 

24.5 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79,1 

79. 

61.0 

23.2 

324.6 

999,9 

99.9 

999,9 

80.9 

79. 

59.5 

22.7 

324.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.6 

79. 

62.3 

23.3 

324. S 

9"  4 ,9 

99,9 

999.  9 

84.  t 

79. 

69.  8 

25.3 

324.8 

99t;.9 

99.9 

999.9 

. 86*  1 

79. 

77.1 

27.1 

324.6 

999.9 

99,9 

999.9 

87.6 

78. 

84.7 

28 .1 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

78. 

88.  a 

28.  2 

325.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

92.1 

78. 

86.8 

27.6 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96*  1 

78. 

74.  1 

26.6 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.0 

78. 

63.8 

26.9 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.7 

77. 

535 
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STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


7 FEBRUARY  1975 

S5S  GMT  1A9  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

39.  1 

9B.0 

11021.1 

223.0 

-54.2 

99.9 

243.3 

61  .44* 

54.  8 

27.6 

336.3 

999.9 

99.9 

999,9 

10  3.1 

77 

39.5 

99.0 

11  166.4 

21  8.0 

-54.7 

99.9 

239.9 

53.3** 

46.1 

26.7 

337.7 

999.9 

99.9 

999.9 

104.3 

77. 

AO.O 

100.0 

11314.7 

213.0 

-55.  2 

99.9 

236.9 

41,0** 

34.4 

22.4 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

77. 

A0.6 

101.0 

11497.2 

207.0 

-55  .0 

99.9 

242.3 

40.2** 

3 5.  6 

18.  7 

342.3 

999,9 

99.9 

999.9 

106.9 

76 

4 1.1 

102.0 

11621. E 

20  3.  0 

-55.  2 

99.9 

248.  7 

56.0** 

52.2 

20  .3 

343.9 

999.9 

99,9 

999.9 

107.  1 

76 

41.6 

103.0 

11780.7 

198. C 

-56.0 

99.9 

250.9 

69. 7** 

65.9 

22.8 

345.  1 

999.9 

99,9 

999  .9 

110 . 1 

76 

42.  1 

10  A. 0 

11942. 9 

193.0 

-57.  3 

99.9 

250.5 

65.0  ** 

61.3 

21.8 

345.5 

999,9 

99,9 

999.9 

112.8 

76, 

42.7 

105.0 

12075.3 

189.0 

-57.5 

99.9 

249.6 

5S.9** 

55.2 

20.6 

347.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.  2 

76 

43.2 

106.  0 

12244. 5 

184.0 

-57.8 

99.9 

250.7 

73.8** 

69.  6 

24,5 

349.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

115.5 

76 

43.5 

107.0 

12383. 3 

lac.o 

-57.  3 

99.9 

251.7 

95.8** 

90.9 

30 .1 

352.5 

999.9 

99,9 

999.9 

119.  1 

76. 

44.3 

1 08.0 

12525.5 

176.0 

-56.8 

99.9 

251.4 

95.6** 

90.6 

30.5 

355.6 

999.9 

99.9 

999,9 

122.9 

76. 

45. 0 

109.0 

12671. 5 

172.0 

-56.0 

99.9 

250.0 

90  .2** 

84.7 

30.8 

359.3 

999.9 

99,9 

999.9 

125.  1 

76, 

45.5 

1 lO.O 

12859.  1 

167.0 

-56.  0 

99.9 

248.7 

91.7** 

85.4 

33.3 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.9 

75, 

4E.2 

111.0 

13052. 3 

162. C 

-56.5 

99.9 

246.6 

67.8** 

62.2 

26.9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

75, 

46.9 

112.0 

13210.7 

158.0 

-57.  1 

99.  9 

246.4 

47,9*4 

43.9 

19.2 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.4 

75. 

47.3 

113.0 

13331 . a 

155.0 

-58.0 

99.9 

247.3 

51.7** 

47.  7 

19.9 

366.  7 

999,9 

99.9 

999,9 

135.5 

75, 

47.9 

1 I4.G 

13496. 3 

IS  1.0 

-58.  5 

99.9 

248.3 

66.0** 

6 1.3 

24.4 

368.6 

999.9 

99,9 

999.9 

137,0 

75. 

46.5 

IIS.O 

13664.9 

147.0 

-59.0 

99.9 

248.0 

69.0** 

64.0 

25.8 

370,6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.9 

75, 

49.2 

1 1 6.  0 

1 388 1 . 5 

142.0 

-60.0 

99.9 

245.5 

51 .8** 

47,1 

21.5 

372.4 

999.  9 

99,9 

999,9 

142.8 

75. 

49.8 

I t 7.0 

14014.6 

139.0 

-60.  6 

99.9 

242.0 

37.8** 

33.4 

17.8 

373.8 

999.9 

99,9 

999.9 

144.3 

75. 

50.3 

116.0 

14196.0 

135.0 

-61  .6 

99.9 

239.1 

27.9** 

24.0 

14.  3 

375.0 

999,9 

99.9 

999.9 

145.7 

74, 

51.0 

1 19.0 

14382. 1 

131.0 

-62.  2 

99.9 

247.5 

35.6** 

32,9 

13.6 

377,3 

999,9 

99,9 

999.9 

145.2 

74, 

SI. 6 

120.0 

14525.2 

128.0 

-62.4 

99.9 

252.  8 

48.9** 

46.  7 

14.5 

379,5 

999.9 

99,9 

999  ,9 

147  .5 

74, 

52.  3 

121.0 

14671. 6 

125.0 

-62.4 

99.9 

254.1 

34 .0  *• 

32.7 

9.3 

382.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

150.0 

74, 

52.9 

1 22.0 

14872.3 

12  1.0 

-62.  6 

99.9 

254.3 

45.0** 

43.4 

12.2 

385.3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

149,7 

74, 

53.3 

1 23.  0 

1 5 02  7 . 0 

11  8.0 

-62.9 

99  .9 

254  ,5 

5 1 ,8** 

49.9 

13.9 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.4 

74, 

54.0 

124.0 

1518S. 6 

115.  0 

-62.9 

99.9 

256.9 

37.2** 

36.2 

8.4 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

155.0 

74, 

54.6 

I 25.0 

15348.4 

11  2.0 

-62.7 

99.9 

264.6 

20.3** 

28.  2 

2.6 

393.5 

999,9 

99.9 

999  .9 

154.5 

74, 

5E.5 

126.0 

15572. e 

108.0 

-62.2 

99.9 

270  .7 

24.5** 

24.5 

-0.3 

390,7 

999,9 

99.9 

999.9 

156.0 

74, 

56.2 

1 27.0 

15746. 9 

105.0 

-62.  2 

99.9 

257.9 

36.5** 

35.7 

7.6 

401.9 

999.9 

99.9 

999.9 

157.7 

75, 

56.9 

128.0 

15987. 0 

101.0 

-62.0 

99.9 

255.2 

44.5** 

43.0 

1 1.  3 

406.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

159,7 

75, 

57.5 

1 29.0 

161  73.  7 

98.0 

-61 .5 

99.9 

257.9 

41.5** 

40.5 

8.7 

411  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .: 

75, 

56.  1 

I 30.0 

16301.5 

96.0 

-61  .8 

99,9 

255.0 

44,6** 

4 3.  1 

11.5 

4 13.1 

999.9 

99*9 

999.9 

162.6 

75, 

59.0 

131.0 

16564. 5 

92.0 

-62.6 

99.9 

240  .6 

60.5** 

56.4 

21.9 

416.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

164.9 

74, 

59.6 

1 32.0 

16768. 7 

89.0 

-63.  1 

99.9 

243.4 

50.5** 

47.0 

I8o6 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

168.8 

74. 

60.3 

I 33.  0 

16908. 5 

87.0 

-63.3 

99.9 

250  .6 

35.8** 

33.7 

11.9 

421. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

169  .7 

74, 

6 1.0 

1 34.0 

17124. 2 

84.0 

-63.3 

99.9 

253.9 

31 .7** 

30.5 

8 .8 

426.2 

999.9 

99.9 

999.9 

169*9 

74. 

61.5 

1 35.0 

17347.9 

8 1.0 

-62.9 

99.9 

254  .4 

40.2** 

38.7 

10.  8 

431.4 

999.9 

99.9 

999.9 

171  .9 

74, 

62.4 

136.0 

17579. 8 

78.0 

-63.  9 

99.9 

254.4 

57.5** 

55.4 

15.5 

434.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

174.0 

74. 

63.  1 

137.0 

17019.9 

75.0 

-64 . 4 

99.9 

254.4 

40.3** 

38.9 

10.8 

437.8 

999,9 

99.9 

999,9 

178.2 

74, 

64.  1 

138.0 

1 8069. 9 

72.0 

-63.7 

99.9 

254.4 

57,6** 

55,5 

15.5 

444.6 

999.9 

99.9 

999.9 

178.3 

74, 

64.8 

139.0 

18331. £ 

69.0 

-62.  9 

99.9 

254.4 

88.2** 

85.0 

23.7 

451  .6 

999.9 

99.9 

999,9 

182.2 

74. 

65.7 

140.0 

18604.9 

66.0 

-63.5 

99.9 

254.1 

21 .6** 

20,7 

5.9 

456.2 

999,9 

99.9 

999.9 

187.5 

74, 

66.6 

141.0 

18690. 9 

63.0 

-62.9 

99.9 

80.1 

20.9** 

-20.6 

-3,6 

463.5 

999.9 

99.9 

999.9 

184.8 

74, 

67.5 

142.0 

19191.4 

60.0 

-62.9 

99.9 

238.9 

20.4** 

17.5 

10. S 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

185. 2 

74, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  311 
ATHENS.  GA 


7 FEBRUAi:V  1975 

555  GMT  IA9  23.  0 


TIMF 

CNTC  T 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFEO 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/  SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

«e.s 

143.0 

19506. 1 

57.  0 

*64«  4 

99.9 

246.6 

41  .8*4 

3S.4 

16  .6 

473.6 

999.9 

99,9 

999.9 

IS  .0 

74, 

59.6 

144.0 

19837.5 

54,0 

99.9 

63.2 

29, !•* 

-25.9 

-13,  1 

483.6 

999.9 

99.9 

999,9 

IB't  . 2 

74. 

70.7 

14  5.0 

20070. 2 

52.0 

-62.0 

99.9 

53.4 

17.9*4 

-14.4 

-10.7 

491. a 

999.9 

99.9 

999,9 

136.0 

7*. 

71.6 

146.0 

20436. 4 

49.0 

-63*  5 

99.9 

196.6 

1.7*4 

0.5 

1 .7 

. 496.7 

999.9 

99,9 

999.9 

164.  1 

74. 

73.0 

147.0 

20023.5 

46.0 

-64*4 

99.9 

256.2 

31  .044 

30.  2 

7.4 

503.5 

999.9 

99.9 

999,9 

IBT.7 

74. 

74.2 

148.0 

21095. 3 

4 4.  0 

-64*  4 

99.9 

254.4 

51  .2*4 

49.3 

13.3 

510.0 

999.9 

99.9 

999.9 

190.  0 

74. 

75.4 

1 49.0 

21528. 2 

4 1.0 

-63.3 

99.9 

254.4 

23.5*4 

22.6 

6.3 

523.2 

999.9 

99. V 

999.9 

193.4 

74. 

76.6 

1 SO.  0 

21994. 2 

38.0 

-64.3 

99.9 

254.4 

7.8*4 

7.5 

2.1 

532.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

194 .2 

74, 

76.  1 

151.0 

22326.  1 

36.0 

-62.  ^ 

99.  9 

251.8 

46.7*4 

44.3 

14, .6 

544  ,0 

999.9 

99.9 

999.9 

192.  8 

74. 

79.5 

1 52.0 

22060.0 

33.0 

-64.4 

99.9 

253.0 

60.7*4 

58.0 

17.  a 

553.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

201 .1 

74, 

a 1.0 

1 53.0 

2324  3.  6 

31.0 

-62.  ^ 

99.9 

309.5 

1 1 .7*4 

9.1 

-7,5 

567.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

204.0 

74, 

63.1 

154.0 

23B73.0 

28.0 

-61  • 1 

99.9 

258.7 

42,1*4 

41.3 

8.3 

5S9.6 

999.9 

99.9 

999.9 

206.6 

75. 

as.o 

155.0 

24333. 3 

26.0 

-61  • 1 

99.9 

264.2 

37,0*4 

36.8 

3.7 

602.2 

999.9 

99.9 

999,9 

209.6 

75. 

ST. 2 

156.0 

25094. 2 

23.0 

-61«  S 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

622.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  311 
ATHENS.  GA 

7 FEBflUAFY  1975 

1115  GMT  ISA  1 A . 0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

9.  A 

246.  0 

985.  e 

0.4 

-4.0 

270.0 

6.7 

o.s 

lO.O 

416.6 

965.0 

-1.4 

-5.4 

297.  1 

10. 5 

0.9 

11.0 

524.  5 

952.0 

-2.3 

-5.3 

297.7 

12.3 

1.3 

1 2.0 

616.7 

94  1 .0 

-3.6 

-5.  5 

299,  7 

14.7 

1.6 

13.0 

709.5 

9 30.0 

-4.4 

-5.4 

301.1 

16.0 

1 .9 

1 A.  fl 

80  3.  2 

91  9.  0 

-5.  1 

-5.4 

302.2 

16.0 

2.1 

1 S.O 

897.  7 

90  8.0 

-6.2 

-6.3 

303.  2 

15.4 

2.  5 

1 6.  0 

1010. 5 

895.0 

-7.  1 

-7.1 

306.0 

13.1 

2.9 

17.0 

1099.2 

885.0 

-0.8 

-9.5 

305.4 

12.8 

3.2 

1 8.0 

I 199.2 

87  4.0 

-0  .6 

-1  1 .4 

303.6 

13.0 

3.6 

19.0 

1 300. 4 

E63.  0 

-0.  6 

-12.2 

300,7 

13.3 

3.9 

20.0 

1393. 5 

853.0 

-0.6 

-12.4 

299.  3 

13.  1 

A. 3 

21.0 

1516.2 

84  0.0 

-0.8 

-12.7 

296.8 

13.0 

A. 6 

22.0 

1611.8 

830.0 

-1.2 

-13.3 

294.4 

13.1 

A. 9 

23.0 

171 8.0 

819.0 

-1.7 

-14.9 

291.1 

13.1 

5.2 

2A.0 

181 5. 7 

809.  0 

-2.  5 

-1  5.4 

2 87.2 

12.5 

5.5 

25.0 

1914.2 

799  .0 

-3.4 

-16.5 

282.  4 

11.7 

5.9 

26.  0 

2023. 7 

78  8.0 

-4.0 

-17.1 

279.1 

1 1 .3 

6.3 

27.0 

2124.2 

77  8.0 

-5.  0 

-17.5 

276.9 

10.9 

6.5 

28.0 

2225. 9 

768.0 

-5.4 

-IB. 3 

275.9 

10  .7 

6.9 

29.0 

2328. 6 

75  8.  0 

-6.  0 

-18.9 

274.2 

1 1 .2 

7.2 

30.0 

2432.4 

748.0 

-6.8 

-21.5 

273.6 

1 1.6 

7.5 

31.0 

252  6.  9 

739.  0 

-7.  1 

-24.4 

273.5 

12.6 

7.9 

32.0 

2622.3 

730.0 

-7.  7 

-27.  4 

274.2 

13.9 

B.3 

3T.0 

2729.6 

720.0 

-7.8 

-29.0 

274.8 

15.1 

8.7 

3A.0 

2827. 3 

71  1.  0 

-7.  9 

-29.4 

275.2 

16.0 

9.0 

35.0 

2926.2 

702.0 

-8.5 

-31.3 

275.4 

16.6 

9.  A 

36.0 

3059. 9 

690.0 

-8.5 

-32.1 

276.1 

17.4 

9.8 

37.0 

3172.9 

680.0 

-9.  3 

-32.  2 

277.  0 

1 8.2 

1 0.2 

38.0 

3275. 8 

67  1.0 

-10. 0 

-32  .4 

277.7 

18.8 

10.5 

39.0 

3379.7 

662.0 

-11.0 

-33.  1 

278.  1 

19.1 

I 0.8 

AO.O 

3473.0 

654.0 

-11.7 

-34.0 

277.6 

19.1 

1 1.  3 

Al.O 

361  4.  7 

64  2.  0 

-1  2.  1 

-34  .4 

276.1 

19.0 

I 1.6 

A2.0 

3722.6 

633.0 

-12.6 

-34 . 7 

275.0 

19.0 

1 1.9 

4 3.0 

381  9.  6 

625.0 

-12.8 

-33.8 

274  .0 

18.9 

12.3 

AA.O 

3930. 2 

616.0 

-13.0 

-33.0 

273.  7 

19.1 

12.7 

45.0 

4042. 3 

607.0 

-13.3 

-33.5 

274.2 

20.0 

13.0 

46.  0 

4143.  3 

599.  0 

-13.5 

-34.0 

274.9 

21  .1 

1 3.3 

47.0 

4258.3 

590.0 

-14.2 

-34.3 

275.  1 

22.3 

13.8 

48.  0 

4374. 6 

581.0 

-15.3 

-35.1 

275.2 

23.4 

1A.2 

49.0 

4479. 2 

573.0 

-16.  2 

-35.  8 

275.2 

23.3 

1 A.6 

50.0 

4584.9 

565.0 

-16.7 

-36.5 

275.3 

23.0 

15.  1 

51.0 

471  8.  7 

555.  0 

-1  8.  I 

-37.9 

275.8 

23.1 

1 5.5 

52.0 

4827.0 

547.0 

-18.9 

-38.8 

275.9 

23. S 

1 S.9 

53.  0 

4950. 4 

538.0 

-19.7 

-39.4 

275.3 

25 -.5 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETvEEN  b AND  10  DEG 

• by  temp  means  TEMPFPATUBE  OB  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

6,7 

0.0 

275.0 

282.5 

2.9 

72*0 

0.  c 

0. 

9.4 

-4.8 

274,9 

281  .8 

2*7 

74  *4 

0.4 

104. 

10.9 

-5.7 

275.0 

282.  0 

2*7 

00*0 

0.7 

109* 

12.8 

-7.3 

274  ,6 

281  .6 

2*7 

86  *4 

1.0 

112* 

1 3.  7 

-8.  3 

274.  8 

281  .9 

2*7 

92*2 

1 .3 

114* 

13.5 

-8.5 

274.9 

202.1 

2*8 

97.  5 

I.  e 

115* 

1 2.9 

-8.4 

2 74.8 

201.6 

2*6 

99  *2 

1 .8 

116* 

10.6 

-7.7 

275.0 

201. 6 

2*5 

101  *4 

2.2 

117* 

1 0.4 

-7,4 

282.3 

200.  1 

2*1 

51  *4 

2.4 

119* 

10.  8 

-7.  2 

283.  5 

200.6 

1*8 

43*9 

2.7 

119* 

1 I .4 

-6.8 

284  .5 

209.3 

1*7 

41.0 

3.  C 

119* 

11.4 

-6.4 

285.4 

290.3 

1*7 

40  .3 

3.2 

120* 

I 1 .6 

-5.9 

286.  5 

291.  3 

1*7 

39,8 

3 .5 

119* 

I 1.9 

-5.4 

287.0 

291  .7 

1 *6 

39.2 

3.8 

1 19* 

1 2.  2 

-A.  7 

287.6 

291. 0 

1.5 

35.6 

4 .0 

119* 

12.0 

-3.7 

287.7 

291.8 

1*  A 

36.  2 

4.  2 

1 1 8* 

11.5 

-2.5 

207.8 

291  .6 

1*3 

35.6 

4.5 

lie* 

1 1 .2 

- 1 .8 

288.  2 

291. 9 

1*3 

35.3 

4.7 

117* 

1 0.8 

-1.3 

288.3 

291 .9 

1*2 

36.7 

5.0 

116* 

10.  6 

-1.1 

288.  9 

292.3 

1*2 

35.2 

5.1 

1 IS. 

1 1.2 

-0  .8 

289.3 

292.6 

1*  1 

35.2 

S.  3 

114. 

11.8 

-0.  8 

289.6 

292.3 

0*9 

29  .7 

5*5 

113. 

12.6 

-o.e 

290.  2 

292.  4 

0*7 

23.5 

5*7 

113. 

1 3.9 

-1.0 

290.6 

292.2 

0*5 

10.7 

6*0 

112. 

1 5.0 

- 1.  3 

291.5 

293.  0 

0*5 

16.3 

6*3 

III. 

1 6.0 

-1  .5 

292  .4 

293.9 

0*5 

15.  0 

6*  7 

1 1 0. 

1 6.  6 

-1.6 

292.8 

294 . 1 

0*A 

13.0 

7 *0 

109. 

17.3 

- 1 .8 

294.3 

295.  5 

0*  A 

12.0 

7*4 

108. 

1 8.  1 

-2,2 

294.7 

295.9 

0*4 

13.4 

7*8 

108. 

1 B.  7 

-2.5 

295.0 

296.  2 

0*4 

13.9 

8*2 

107. 

1 8.9 

-2.7 

295.0 

296.1 

0*  3 

14.0 

8*6 

107, 

1 8.9 

- 2.5 

295.  2 

296.  3 

0*3 

13.6 

9*0 

107. 

ie.9 

-2.0 

296.  3 

297.3 

0*3 

13.6 

9*5 

1 06. 

1 8.  9 

-1  .7 

297.0 

290.0 

0*3 

13.7 

9*8 

106. 

1 8.  8 

-1.3 

297.  8 

290.  9 

0*3 

15.2 

10*2 

105. 

19.0 

-1  .2 

298.9 

300.  I 

0*4 

16.7 

10*6 

I 05. 

19.9 

- 1.5 

299.  8 

301.0 

0*4 

16.2 

1 I *0 

104. 

21.1 

-1,8 

300.6 

301*0 

0*4 

15.8 

11*3 

104. 

22.  3 

-2.0 

301.1 

302*3 

0*3 

16.3 

11*8 

104* 

23,3 

-2.  1 

301*1 

302*  2 

0*3 

16.4 

12*5 

103* 

23.2 

-2.1 

301.3 

302*4 

0*3 

16.5 

13*  1 

103* 

22.  9 

-2.  1 

301.9 

302*9 

0*3 

16.0 

13*6 

103* 

23.0 

-2,3 

301.8 

302*7 

0*3 

15.7 

14.3 

102* 

2 3,7 

-2.4 

302.1 

302*9 

0*2 

IS. 2 

14.9 

102* 

25.4 

-2.3 

302.6 

303*  4 

0*2 

15.3 

15.4 

102. 
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STATION  NO . 
ATHENS.  GA 


7 FEBRUAPY  1975 

Ills  GFT  ISA  I A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

I 6.2 

54.0 

5047.5 

531.0 

-20.7 

-39.6 

274.6 

27.  1 

2 7.  0 

-2.2 

302.6 

303.4 

0.2 

16  .4 

15.8 

102. 

16.7 

55.0 

5159.  6 

523.  0 

-21.3 

-40.4 

272.9 

29.4 

29.3 

- 1.5 

303.  1 

303.  8 

0.2 

15.9 

16.7 

101  . 

17.1 

56.0 

530  1.8 

£1  3.0 

-22.  3 

-41.4 

270.  8 

29.9 

29.9 

-0.4 

303.6 

304  .3 

0.2 

IS. 5 

17.5 

101. 

1 7.5 

57.0 

5417.1 

50  5.0 

-23.1 

-41  .7 

267.7 

28. 7 

2 8.  7 

1.  2 

304.  0 

304.7 

0.2 

16. I 

18  .3 

101  . 

17.9 

58.0 

5534. C 

49  7.  0 

-23.  6 

-4  1.9 

264.7 

27.9 

27.8 

2 .6 

304.8 

305.4 

0.2 

16.  6 

1 8.  9 

100. 

1 8.2 

59. C 

5617. 5 

490.0 

-24.3 

-42.1 

263.  B 

29.0 

28.  8 

3.1 

305.2 

305.8 

0.2 

17 . 1 

19.3 

99. 

18.7 

60.  0 

5757. 4 

482.  0 

-24.8 

-42.6 

264  .0 

32  .7 

32.5 

3.4 

306.0 

306.  6 

0.2 

17.2 

20.0 

99. 

19.1 

61  .0 

5863.7 

475.0 

-25.  6 

-43.  2 

264.4 

35.6 

35.4 

3.4 

306.3 

306.9 

0.2 

17.3 

21.0 

98. 

1 9.4 

62. C 

5986.7 

467.0 

-26.2 

-43.5 

264.3 

36.3 

36.  1 

3.6 

307.  0 

307.5 

0.2 

17.8 

21  .7 

98. 

19.8 

63.0 

6095. 9 

460.  0 

-26.  * 

-44.1 

263.7 

35.8 

35.6 

3.9 

308.1 

308.7 

0.2 

16.  9 

22.  5 

97. 

20.2 

64.0 

6222.4 

452.0 

-27.8 

-45.0 

263.0 

35.3 

35.  0 

4.3 

307.8 

308.4 

O.I 

17.4 

23.3 

97, 

20.7 

65.  0 

6318. 2 

446.  0 

-28.7 

-46.0 

262.3 

36  .6 

36.2 

4.9 

30  7,9 

308.  3 

0.  1 

17.1 

24.3 

96. 

21.1 

66.0 

6480 . 3 

436.  0 

-29.  7 

-47.  2 

261. 9 

39.6 

39.2 

5.6 

308  .7 

309.  I 

0.1 

16.2 

25.1 

96. 

21.4 

67.0 

6595.6 

429.0 

-30  .3 

-47  .7 

261.6 

4 2.9 

42.  5 

6.  3 

309.  3 

309.7 

0.  1 

16.2 

25.8 

95. 

21.9 

68.0 

67 J 2. 4 

422.  0 

-31 . 1 

-48.4 

260.3 

4 7 .0 

46.3 

7 .9 

309  .7 

310.1 

0.  1 

16.3 

27.2 

95, 

22.2 

69.0 

6810. 9 

415.0 

-31 .5 

-48.9 

259.  2 

47.5 

46.  7 

8.9 

310.7 

311 .1 

0.1 

15.9 

28 . 1 

94. 

22.8 

70.  0 

6951 . 1 

40  8.  0 

-32.2 

-49.2 

257.6 

45  .9 

44.7 

9.8 

311.4 

311. 7 

0.  1 

16.4 

29.7 

93. 

23.3 

71  .0 

7108.3 

399,0 

-33.  I 

-49.7 

257.5 

44  .2 

43.1 

9.5 

312.1 

312.5 

0.1 

17.0 

31.9 

92. 

23.7 

72.0 

7214.6 

39  3.0 

-34.2 

-50  .3 

257.7 

43.8 

42.  8 

9.  3 

312.  1 

312.5 

0.1 

17.5 

32.1 

92. 

2A.I 

73.0 

7340.  1 

386.  0 

-35.2 

-51.2 

257.5 

43.9 

42.9 

9.5 

312.3 

312.6 

0.  1 

17.6 

33.0 

92. 

24.6 

74,0 

7467.5 

379.0 

-36.0 

-51.8 

256.6 

44.1 

42.9 

10.2 

312.9 

313.2 

0.1 

17.7 

34.3 

91  . 

25. 0 

75.0 

7596. e 

372.  0 

-36.  7 

-52.1 

255.7 

4 4 .0 

42.6 

10. 8 

313.7 

314.0 

0.1 

IS. 2 

35.6 

91. 

2S.3 

76.0 

7709.3 

366.0 

-37.  1 

-52.  3 

255.  5 

4S.0 

43.6 

11.3 

314.6 

314.9 

0.1 

18.7 

36.  1 

90. 

25.8 

77.  0 

7842.  7 

359.0 

-37,6 

-52.9 

256.0 

48.8 

4 7.  3 

1 1.8 

315.  6 

315.9 

0.1 

18.3 

37.4 

90. 

26.2 

78.0 

7958. 9 

353.  0 

-38,  0 

-53.2 

256.8 

53.6 

52.1 

12.2 

316.6 

316,9 

0.  1 

18.  3 

38.  6 

89. 

26.7 

79.0 

8076.9 

34  7.0 

-38,0 

-53.0 

257.  2 

59.8 

58.  3 

13.3 

318.2 

318.5 

0.1 

IB  .7 

40.2 

89. 

26.9 

80.  0 

8197. 0 

34  1. 0 

-38.3 

-53.9 

257.0 

62  .0 

60.4 

13.9 

319.4 

319.  7 

0.  1 

17,4 

41.0 

89. 

27.8 

8 1 .0 

8339.6 

334.0 

-38.  6 

-53.  7 

255.  5 

66.1  • 

64 .0 

16.6 

320  .9 

321  .2 

O.I 

18.3 

43.  2 

88. 

28.0 

82.0 

8484.8 

327.0 

-39  .5 

-54  .5 

254  .0 

67.1* 

64.5 

18.5 

321.6 

321  .8 

0.1 

IS  .4 

45.3 

87. 

28.5 

83.0 

861 1. 3 

32  1.  0 

-40.  5 

99.9 

253.0 

67  .3* 

64  .4 

19.6 

322.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.  3 

87. 

29.0 

84.0 

8739. 6 

315.0 

-4  1 .4 

99.9 

252.4 

67.4* 

64.2 

20.4 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

86. 

29.5 

85.0 

886  9.  9 

309.0 

-42.3 

99.9 

251.2 

65.2* 

6 I .7 

21.0 

323.  1 

999,9 

99.  9 

999.9 

51  .3 

86. 

30.1 

86.0 

9024.4 

302.0 

-43.  7 

99.  9 

249.9 

62.0* 

58.2 

21.3 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

S3.  4 

85. 

30.6 

87.0 

91 36. 3 

29  7.0 

-45 . 1 

99  .9 

250  .4 

64.0* 

60.  3 

21.5 

322.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

84. 

31.0 

88.0 

9272. 2 

291.  0 

-46.  1 

99.9 

251 .5 

68.1* 

64.6 

21  .6 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  e 

84. 

31.5 

89.0 

9410.5 

285. 0 

-47.4 

99.9 

252.0 

69.6* 

66.2 

21.5 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

84. 

32.0 

90.  0 

9551. 1 

279.0 

-48.0 

99.9 

251.5 

65  .6* 

62.2 

20.9 

324.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

60.9 

83. 

32.4 

91  .0 

9670.  1 

274.0 

-40.  7 

99.  9 

251.2 

62.4* 

59.0 

20.2 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  2 

83. 

32.9 

92.0 

981 5. 6 

268.0 

-49.1 

99.9 

251.1 

60  .4* 

57.  1 

19.6 

326.  5 

999,9 

99.9 

999.9 

63.9 

S3. 

33.5 

93.0 

9919.  1 

263.  0 

-49.3 

99.9 

250.2 

59.3* 

55.8 

20  .0 

328.0 

999,9 

99.9 

999.9 

66.4 

82. 

33.9 

94.0 

10064.9 

25  8.0 

-49.4 

99.9 

248.  5 

57.0* 

53.0 

20.9 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67  .2 

82. 

34.4 

95.  0 

1021 8.6 

252.0 

-50.8 

99.9 

246.5 

53.0* 

48.6 

21.1 

329.  e 

999.9 

99,  9 

999.9 

69.6 

62. 

34.9 

96.0 

10375.6 

246.0 

-50.  8 

99.  9 

247.4 

54  .4* 

50.2 

20.9 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

81. 

35.3 

97.0 

10509.4 

24  1.0 

-50.6 

99.9 

250.1 

62.7* 

58.9 

21.4 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .4 

81  . 

35.8 

98.0 

10645. 8 

236.  0 

-51 .2 

99.9 

252.5 

73.6* 

70.2 

22.1 

335.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  8 

81. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERA  TUBE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO . 
ATHENS.  GA 


T EEBRUART  1975 

1115  GMT  ISA  14.  0 


TI  MR 

CNTCT 

HE  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMO 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3f.  1 

99.  0 

107B4. 6 

231.0 

-52.5 

99.9 

253.6 

76.4* 

73.  3 

21.6 

335.6 

999.9 

9 9.  9 

999.9 

76  .4 

81  . 

36.5 

1 00.0 

10925.6 

226.0 

-54.1 

99.0 

253.9 

75.8* 

72.8 

21  .0 

335.3 

999.9 

99,9 

999.9 

77,4 

80. 

37.  1 

101.0 

1 1 096.5 

220.0 

-53.4 

99.9 

254.9 

71.6* 

69.2 

18.6 

338.  8 

999.9 

99.9 

999  ,9 

79,8 

80. 

37.6 

102.0 

1 1 246.  5 

21  5.  0 

-53.3 

99.9 

255.9 

7 3 .6  * 

71  .4 

17.9 

341 . 3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.  e 

80. 

3B.  1 

103.0 

11 367.3 

21  1.0 

-53.9 

99.  9 

266.3 

74.8* 

72.7 

17.8 

342.2 

999  .9 

99,9 

999  .9 

84.0 

80. 

3B.7 

13  A.  0 

11521.3 

20  6.0 

-54 . 1 

99.9 

255.4 

62.2* 

6C.  2 

15.7 

344.3 

999,9 

99.  9 

999.9 

87.3 

80. 

39.2 

105.0 

11647.6 

202.0 

-52.  3 

99.  9 

254,6 

51.1  * 

49.3 

13.6 

34  8 - o 

999.9 

99.9 

999.9 

88.5 

80. 

39.  7 

1 06.0 

1 1 809.6 

197.0 

-52.6 

99.9 

255.2 

50.6* 

48.9 

12.9 

350.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

80. 

40.2 

107.0 

11941. 9 

193.  0 

-S3.  3 

99.9 

256.3 

53.2* 

5 1 .7 

12.6 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91  . S 

60. 

40. B 

108.0 

12076. 8 

189.0 

-53.4 

99.9 

256.4 

51.1* 

4 9,7 

12.0 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

80. 

41.3 

109.  0 

12249. 1 

184.0 

-54.1 

99.9 

256,2 

55.0* 

53.4 

13.1 

355.6 

999.9 

09.  9 

999.9 

94 .5 

SO. 

4 I. 8 

1 10.0 

123R9.9 

180.0 

-54.  9 

99.  9 

256.  2 

6*. 3* 

62.4 

15.4 

356.5 

999,9 

99.9 

999.9 

06.4 

SO. 

42.5 

111.0 

12570.2 

175.0 

-54  .4 

99  .9 

256.5 

69.5* 

67.5 

16.  3 

360.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

99  .6 

79. 

43.  I 

1 1 2.0 

1271 6. 5 

17  1.  0 

-54.2 

99.9 

256.6 

65  .3* 

63.5 

15.1 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  I 

7 9. 

43.6 

113.0 

12B70.0 

167.0 

-54  .9 

99.9 

256.7 

66.4* 

64.6 

I 5.3 

3 64.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103  .5 

79, 

44.2 

1 I 4.  0 

13024. 7 

163.0 

-55.8 

99.9 

256.6 

68.5* 

66.7 

15.9 

365.  I 

999.  9 

99.  9 

990.9 

106  .4 

79. 

44. A 

115.0 

13182. a 

159.0 

-56.  0 

99.  9 

255.  9 

65.** 

63.4 

15.9 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

79. 

45.4 

116.0 

13385. 6 

154.0 

-57.0 

99.9 

254.8 

57.3* 

55.  3 

15.  1 

369.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

11  I .3 

79. 

46.0 

117.0 

13552. 1 

ISO.  0 

-57.  3 

99,9 

253.5 

44  .7* 

42.9 

12.7 

371  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  0 

79. 

46.5 

1 IS.O 

1 3679. 6 

147.0 

-57  .5 

99.9 

252.5 

38.4* 

36.6 

1 1.6 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114. 0 

79. 

4 7.  1 

1 1 9.  0 

13853. 8 

143.0 

-58.0 

99.9 

253.0 

4 1 .0* 

39.2 

12.0 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

79, 

47.7 

1 20.0 

14032.3 

139.0 

-58.  9 

99.9 

255.  4 

50.4* 

48.8 

12.7 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

79, 

48.2 

121.0 

14169. 2 

136.0 

-59.0 

99  .9 

255.8 

56.3* 

54.6 

13.3 

378.9 

999,9 

99.9 

999.9 

11  8 .5 

79, 

4R.8 

122.0 

14356. I 

132.  0 

-59.  7 

99.9 

254  .4 

5*. 2* 

52.2 

14  .6 

380  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.  9 

79. 

49.3 

1 23.0 

14499.5 

129.0 

-60  .6 

99.9 

254.6 

53.3** 

51.4 

1 4.2 

3B1 . 8 

999.9 

99.9 

999.9 

122  .2 

79, 

49.7 

124.0 

14645. 8 

126.0 

-61 . 1 

99.9 

256.8 

61  .7** 

60 . 1 

14.  1 

383.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

123.3 

79. 

50.2 

125.0 

14845.5 

122.0 

-62.  6 

99.  9 

258.  6 

68. 3** 

67.0 

13.5 

384  .3 

999.9 

99.9 

999  .9 

125. 3 

79. 

51.0 

1 26.0 

14998.9 

119.0 

-63  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,  9 

99.9 

386.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.6 

127.0 

15209. 5 

115.0 

-62. 8 

90.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

390  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

52.2 

1 2H.0 

15371.9 

11  2.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

391.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

52.9 

129.0 

1553  8.  1 

109.0 

-64.3 

90.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

393.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

53.5 

130.0 

I570B.7 

106.0 

-64.5 

99.9 

909.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

54.3 

131.0 

15943. 9 

102.0 

-64.3 

99.9 

099.9 

99.9 

99.  9 

09.9 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

099. 

54.9 

132.0 

16126.5 

99.0 

-64.3 

99.9 

9 99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.5 

1 33.0 

16314. 6 

96.0 

-64 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

40  8.  6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

56.  1 

134.0 

16509. 5 

9 3.0 

-63.  6 

99.9 

999.9 

99»9 

99.9 

99,9 

413.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.7 

1 35.0 

16710.6 

90.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

416.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

57.5 

1 36.0 

1691 8. 5 

87.0 

-63  .6 

99,9 

999,9 

99,9 

99.  9 

99.9 

421.4 

999.9 

99.9 

999*9 

999,9 

999, 

5B.3 

137.0 

17133. 8 

84.0 

-63.  9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

424  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.2 

13B.0 

17356. 6 

8 1.0 

-64 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,  9 

428.  9 

999.9 

99,9 

999  ,9 

999  ,9 

999. 

60.0 

1 39.  0 

17588. 5 

78.  0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

09.9 

436.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

60.8 

140. C 

1791 2. 6 

74.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

442.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

61.7 

141.0 

18166.  9 

71.0 

-64.1 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

445.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

62.7 

142.0 

16431. 2 

68.0 

-64.  1 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

*50.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.5 

143.0 

18708.6 

65.0 

-62.4 

99.9 

999.0 

99.9 

99.9 

99.9 

460.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BT  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOE  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIMK  CNTCT  HFI6HT 

•••N  CPU 


AA.S 

1 AA.O 

19C00 . 4 

AS.  A 

1 AS.O 

19203.0 

AA.A 

1 AG.O 

1951 9. e 

A7.A 

1 A7.0 

19852.8 

66.  A 

1 A8.0 

20205.2 

64.  A 

149.0 

20579.6 

70.5 

1 SO.O 

20842. 1 

71.6 

15  1.0 

21256. 3 

72.8 

152.0 

21700. 1 

7A.  I 

153.0 

22180.2 

75.5 

1 54.0 

22523.4 

76.9 

1 55. 0 

23074.8 

76.3 

156.0 

23471. 2 

79.9 

157.0 

24121.5 

8 1.7 

15  6.0 

24852. 0 

83.5 

154.0 

25681.9 

85.3 

1 60.0 

26307.3 

87. A 

16  1.0 

27389. 1 

89.6 

162.0 

28231. 3 

PRES 

TFMP 

OEW  PT 

M8 

OG  C 

OG  C 

62.0 

-62.  2 

99.  9 

60.0 

-62.1 

99,9 

57.  0 

-62,  6 

99.9 

54.0 

-62.8 

99.9 

51,0 

-62.4 

99.9 

48.0 

-62.  2 

99.  9 

46.0 

-63.0 

99.9 

4 3.  0 

-63.  9 

99.9 

40.0 

-63.4 

99,9 

3 7.0 

-62.4 

99.9 

35.0 

-62.  2 

99.  9 

32.0 

-63.9 

99.9 

30.0 

-63.  0 

99.9 

27.0 

-61  .9 

99.9 

24.0 

-61  .0 

99.9 

2 1.0 

-61.0 

99.  9 

19.0 

-58.7 

99.9 

16.0 

-57.  8 

99.9 

1 4.0 

-57.8 

99.9 

STATION  NO. 
ATHENS.  GA 


7 FEBRUABV  1975 
Ills  GMT 


01  R 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

999.  9 

99.9 

99.9 

79.3 

1.6 

-1.5 

265.4 

13.6«« 

1 3.6 

264.0 

38.8* 

3 8.6 

253.1 

46.0* 

44  .0 

254.6 

49.5* 

4T.7 

251  .0 

12.6* 

1 1.9 

111.5 

5.2* 

-4.8 

254.  1 

13.3* 

12.8 

246.0 

12.4* 

1 1 .3 

259.  7 

23.7* 

23.4 

266.1 

25.8* 

25.8 

258.9 

21  .4* 

2 1 .0 

255.8 

48.9* 

4 7.4 

265.7 

25.5* 

25.5 

252.6 

33,1  * 

31.6 

262.4 

17.3* 

17,  1 

259.1 

46.8* 

46.0 

999.9 

99.9 

99.9 

541 


ISA  lA.  O 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

467.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

-0,  3 

4 72.0 

999.9 

99.9 

999,9 

158.9 

79. 

1 .1 

477,3 

999.9 

99.9 

999,9 

159.  t 

79, 

4.0 

4 84 ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .2 

79. 

13.3 

493,6 

999.9 

99.  9 

999.9 

163.8 

79, 

13.2 

502.7 

999.9 

99.9 

999.9 

166.5 

79. 

A.  I 

507.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

168.5 

79, 

1 .9 

514.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

168.  9 

79. 

3.6 

526.7 

999.9 

99.9 

999.9 

169.0 

79. 

5.0 

54  1.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

171  .1 

79. 

4.2 

550.2 

999.9 

99.9 

999.9 

171.8 

79. 

1.7 

559.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

79. 

A.I 

572.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

176.3 

79. 

1 2.0 

593.6 

999.9 

99.9 

999.9 

178.5 

79, 

1.9 

616.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

185.3 

79, 

9.9 

640.6 

999.9 

99.9 

999.9 

186.8 

79, 

2.  3 

666.3 

999.9 

99.9 

999,9 

188.8 

79, 

8.9 

702.6 

999.9 

99.9 

999.9 

193.4 

79. 

99.9 

730.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATION  NO.  317 
GBEENSRORO,  NC 


S FEBRUART  1975 

2315  GMT  15«  l«.  1 

ANGLES  ON  the  half  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INVERPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


Tl  ME 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.B 

275.0 

97  8.4 

1 .7 

1 .6 

230  .0 

3.1 

2.4 

2.0 

277.  1 

288.3 

4.4 

99.0 

0 .0 

0. 

0.3 

a.o 

352.  7 

969.  0 

0.  5 

-0.2 

313.9 

2.2 

1 .6 

-I  .5 

276.6 

286.5 

3.9 

94.9 

0.5 

58. 

0.7 

9.0 

444.4 

95  8.0 

-0  .0 

-0.7 

274.7 

3.6 

3.6 

-0.3 

277.0 

286.7 

3.B 

94.8 

0 .5 

61. 

I.O 

10.0 

553.  9 

945.0 

-0.0 

-0.7 

256.8 

6.8 

6 .6 

1.5 

278.  1 

288.  0 

3.  S 

94.8 

0.5 

65. 

1.3 

1 1 .0 

647.9 

934.0 

0.6 

-0.  1 

251.2 

1 1 .2 

10.6 

3.6 

279.7 

290 .3 

4.1 

94.9 

0.7 

66. 

1.7 

12.0 

74  3.1 

923.0 

0.2 

—0.6 

251  .0 

15.4 

14.6 

S.O 

2 80.  1 

290.5 

4.0 

94.9 

1 .0 

67. 

2.0 

1 3.0 

830.  4 

91  3.0 

-0.3 

-1  . 1 

252.9 

17  .4 

16.6 

5.1 

280  .5 

290  .6 

3.9 

94.8 

1 . 3 

66. 

2.3 

14.0 

928.9 

902.0 

6.9 

6.2 

255.  5 

1 8.9 

18.3 

4.7 

289.2 

306.7 

6.6 

95.9 

1 .7 

69. 

Sm  ft 

1 5.0 

1039. 4 

890.0 

8.3 

3.5 

257.5 

19.9 

I 9.S 

4.3 

291.7 

306.  6 

5.6 

72.0 

2.0 

71  . 

3.0 

16.0 

1151.9 

878.0 

9.  7 

1.  1 

2 59.2 

19.9 

19.6 

3.7 

294.2 

307.2 

4.7 

55.0 

2.5 

72. 

3.3 

17.0 

1247.0 

86  8.0 

9.2 

0 . 0 

260.0 

20 .1 

19.  8 

3.  S 

294.  6 

306.7 

4.4 

52.7 

2.8 

73. 

3.7 

la.c 

1352. 6 

8S7.  0 

n.  3 

-0.7 

260.5 

20  .6 

20.4 

3.4 

294.7 

306.4 

4.3 

53.2 

3.  3 

74. 

A.O 

19.0 

1 449. 4 

647. 0 

7.4 

-2.4 

260.5 

21.3 

21.0 

3.5 

294.7 

305.2 

3.8 

49.7 

3.7 

75. 

4.3 

20.  0 

1566. ft 

835.0 

6.5 

-2.5 

260.3 

20  .8 

20. S 

3.S 

294.9 

305.  5 

3.8 

52.3 

4.1 

75. 

4.7 

21.0 

1675.4 

824.0 

5.  5 

-3.4 

260.2 

20.1 

1 9.8 

3.4 

294  .9 

305. 1 

3.6 

52.9 

4.6 

76. 

S.O 

22.0 

1775.2 

81  4.0 

4.8 

-3.6 

260.1 

19.4 

19.  1 

3.3 

295.2 

305.3 

3.6 

54  .5 

4.9 

76. 

S.4 

23.0 

1 875. a 

eO  4.0 

3.  a 

-4.2 

259.5 

20.1 

19.7 

3.7 

295.2 

305.0 

3.S 

56.0 

5.4 

77. 

5.7 

24.0 

1977.4 

794.0 

3.1 

-4,6 

261.3 

20.7 

20.5 

3.1 

295.5 

305.1 

3.4 

56.7 

5.8 

77. 

ft.  t 

25.0 

2100. 7 

762.0 

2.3 

-6.3 

265.  1 

21.4 

21.4 

1.8 

295.9 

304.  5 

3.0 

52.9 

6.3 

77. 

ft. 4 

26.0 

2204.6 

77  2.0 

1. 4 

-6.  7 

268.6 

21.4 

21.4 

0.5 

296.0 

303.4 

2.6 

46.8 

6.  7 

78. 

ft.  a 

27.0 

2309.5 

762.0 

1 .3 

-18.4 

266.3 

24.3 

24.  3 

1.6 

296.  a 

300.3 

1 .2 

21  .3 

7.2 

79. 

7.t 

28.0 

24  1 5.  ft 

752.  0 

0.  6 

-21.8 

264.0 

27.0 

26.9 

2.8 

297.1 

299.8 

0.9 

16.6 

7.  6 

79. 

7.4 

29.0 

2522.9 

74  2.0 

0.2 

-33.5 

262.  7 

29.  1 

2 8.  8 

3.7 

297.7 

298.7 

0.3 

5.8 

8.2 

79. 

7.7 

30.  0 

2620. ft 

733.0 

-0.2 

-50 .1 

261  .7 

30  .7 

30.4 

4.4 

298.  3 

298.  5 

O.t 

1 .0 

8.7 

79. 

8.1 

31.0 

2730.5 

723.0 

0.3 

-49.  8 

260.  5 

32.3 

31  .9 

5.4 

300.0 

300.2 

0.1 

1 .0 

9.5 

80. 

ft.4 

32.0 

2830.9 

714.0 

0.6 

-49.6 

259.1 

33.0 

32.4 

6.2 

301 . 5 

301.7 

0.1 

1 .0 

10 .1 

80. 

ft. A 

33.0 

2944. 0 

704.  0 

0.  5 

-49.7 

256.1 

33.3 

32.3 

a.o 

302. S 

302.7 

0.  I 

1.0 

10.9 

80. 

9.1 

34  .0 

3047. t 

€95.0 

0.2 

-49.9 

253.6 

33.3 

31.9 

9.4 

303.3 

303.5 

0.1 

1 .0 

11.5 

00. 

9.5 

35.0 

31 74. 5 

684.0 

-1  ,0 

-50  .6 

250 . 1 

33.2 

31.2 

1 1.3 

303.4 

303.6 

0.  1 

1 .0 

12.3 

79. 

9.9 

36.0 

3291. a 

€74.0 

-1.7 

-51.0 

248.  6 

32.9 

30.7 

12.0 

303.8 

304.0 

0.0 

1 .0 

13.  1 

78. 

10.2 

37.0 

3398.4 

665.0 

-2.8 

-5  1 7 

248.4 

3 2.5 

30.  2 

12.0 

303.  7 

303.9 

0.0 

1 .0 

13.7 

78. 

10. S 

38.0 

3518.  2 

€55.  0 

-3.  B 

-52.3 

248.5 

32.0 

29.8 

1 1.7 

304.0 

304.2 

0.0 

1.0 

|4.  3 

77. 

10.9 

39.0 

3615.0 

€47.0 

-4.8 

-53.0 

249. S 

31.2 

29.  2 

10.9 

303.9 

304.0 

0.0 

1 .0 

15.0 

77. 

I 1.2 

40.  0 

3749. 5 

€36.0 

-5.9 

-53,6 

250.7 

30  .9 

29.  1 

10.2 

304.2 

304.3 

0.0 

1 .0 

15.5 

77. 

1 I. ft 

4 1.0 

3860.9 

€2  7.0 

-6.  0 

-54.2 

252.9 

30.8 

29.5 

9.1 

304  .4 

304.5 

0.0 

1 .0 

16.3 

76. 

I 1.9 

42.0 

3973.5 

61  e.c 

-7.0 

-54  .9 

255.0 

3 1.2 

30.  1 

8.0 

304.5 

304.6 

0.0 

1 .0 

16.8 

76. 

12.2 

43.  0 

4087. 3 

€09.  0 

-8.7 

-55,  4 

257.4 

31  .8 

31.0 

6.9 

304.7 

304.9 

0.0 

1.0 

17.4 

76. 

12.5 

44.0 

4 I89.S 

€0  1.0 

-9.6 

-56.0 

259.9 

32.6 

32.  I 

5.7 

304.9 

305. 0 

0.0 

1 .0 

18.0 

76. 

12.9 

45.0 

4305. e 

592.0 

-10.7 

-56.7 

262.4 

34  .6 

34.3 

4.6 

304.9 

305.0 

0.0 

1 .0 

18.7 

76. 

13.1 

46.0 

4410.3 

564.  0 

-11.3 

-57.  1 

263.  1 

35.8 

35.5 

4 .3 

305.4 

305.5 

0.0 

1 .0 

19.  1 

77. 

13.5 

47.0 

4529.2 

575.0 

-1  2.  1 

-57.6 

263.5 

38.4 

38.  1 

4.  3 

305.7 

305.8 

0.0 

1 .0 

20  .0 

77. 

13. a 

48.0 

4636. 3 

56  7.  0 

-12.3 

-57.7 

262.0 

39  .5 

39.1 

5.5 

306.8 

306.9 

0.0 

1.0 

20.  7 

77. 

14.1 

49.0 

4744. a 

559.0 

-12.4 

-57.  a 

260.  2 

40.3 

39.7 

6.9 

307.9 

308.0 

0.0 

1 .0 

21.5 

78. 

14.4 

50.  0 

4682. S 

54  9.0 

-13.0 

-57.7 

257.6 

40  .4 

39.4 

8.7 

308.  8 

308.9 

0.0 

1.1 

22.3 

78. 

14.9 

5 1 .0 

5008. ft 

540.  0 

-12.  4 

-57  B 

252.9 

40.2 

38.4 

I 1 .6 

310.9 

311.0 

0.0 

1 .0 

23.4 

78. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ft  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  »^ANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GFT  154  16.  1 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  MAVF  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  ’T 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DC 

15.2 

52.0 

5122.5 

532.0 

-12.8 

-57.  7 

250.6 

40.3 

38.0 

1 3.4 

311.8 

311  .9 

0.0 

1 .0 

24.1 

77, 

IS.  6 

53.0 

5237.8 

524.0 

-14.0 

-57.6 

248.1 

40.8 

37.9 

IS.  2 

311.8 

311.9 

0.0 

1 .2 

25.1 

77, 

IF.O 

54.0 

5354. 4 

51  6.  0 

-1  4.  8 

-57.5 

246.8 

Al  .3 

38.0 

16.3 

312.1 

312.2 

0.0 

1.3 

26.  0 

76. 

1 6.3 

55.0 

5487.3 

50  7.0 

-15.6 

-57.5 

246.4 

41.3 

37.  8 

16. 5 

312.5 

312.6 

0.0 

1 .A 

26.8 

76. 

16.8 

56.0 

5607. 1 

499.0 

-16.6 

-57.6 

246.0 

41.2 

37.6 

16.8 

312.  9 

313.  1 

0.0 

1 .4 

28.1 

76. 

17.1 

57.0 

5728.2 

491.0 

-17.  7 

- 57  V 7 

246.0 

4 1 .2 

37.6 

16  .8 

313.1 

313.2 

0.0 

1 .6 

2B.  8 

76. 

1 7.6 

58.0 

5851.0 

483.0 

-18.4 

-57.8 

246.6 

4 1 .3 

37.9 

16.4 

313.  7 

313.8 

0.0 

1 .6 

30  .0 

75. 

I 7.9 

59.0 

5959. 7 

47  6.  0 

-19.  6 

-58.0 

247.2 

4 1 .1 

37.9 

15.9 

313. 5 

313.6 

0.0 

1.8 

30.  e 

75, 

IB. 2 

60.0 

6085.4 

466.0 

-20.5 

-58.2 

247.9 

4 1 .0* 

3 8.0 

1 5.4 

313.8 

314.0 

0.0 

I .9 

31,5 

75, 

1 e.7 

6 1.0 

61  96. 6 

461.0 

-21.7 

-50  .9 

249.1 

4 1.1* 

38.4 

1 4,7 

313.7 

314.0 

0.  1 

5.1 

32.6 

75, 

19.0 

62.0 

6309. 0 

454.0 

-22.9 

-47.8 

249.  7 

4 1.6* 

39.0 

1 4 .5 

313.6 

314.0 

0.  1 

8.2 

33.3 

7A, 

1 9.  A 

63.0 

6439. 0 

446.0 

-24.0 

-48  .5 

250.  1 

42.7* 

40.1 

14.5 

313.  8 

314.2 

0.1 

a .3 

34.4 

74, 

19.9 

64.0 

6554. 3 

439.  0 

-24.  6 

-4  7.9 

250  .6 

4 3 .7* 

4 1.2 

14.5 

314.2 

314.6 

0.1 

9.5 

35.  7 

74. 

2C.2 

65.0 

6687.9 

431.0 

-25.  7 

-48.6 

250.8 

44.2* 

4 1.7 

14.5 

3 14  .7 

315. I 

0.1 

9,6 

36.  5 

74. 

20.7 

66.0 

6823. 3 

423.0 

-26.9 

-49.4 

251.0 

44.9* 

42.  5 

S4.7 

314.9 

315.  2 

0.1 

9.7 

37.8 

74. 

21.0 

67.0 

6943. 4 

416.0 

-28.  1 

-45.5 

250. 9 

45.5* 

43.0 

’.4.9 

314.9 

315.4 

0.2 

17.0 

38.7 

74, 

21.4 

68.0 

7064.9 

409.0 

-29.2 

-43.0 

250.  5 

47.0* 

44.3 

15.7 

315.0 

315.8 

0.2 

24  .7 

39.7 

74, 

21.  8 

69.  0 

7188. 2 

40  2.0 

-29.  8 

-42.6 

249.9 

49.2* 

46.2 

16.9 

315.7 

316.5 

0.2 

27.2 

40.9 

74. 

22.1 

70.0 

7331. 1 

394.0 

-30.  9 

-43.6 

249,4 

51.1* 

47.8 

1 8.0 

316.2 

316.9 

0.2 

27,3 

41.8 

74, 

22.6 

7 1.0 

7458. 1 

38  7.0 

-31  .9 

-44  .5 

248.9 

• 

CD 

« 

51.1 

2 9.8 

316.4 

317.1 

0.2 

27,3 

43.3 

73, 

23.0 

72.0 

7586. 7 

380.0 

-33.  1 

-44.2 

248.6 

58.1  * 

54.2 

2 1 .0 

316.5 

317,2 

0.2 

31.7 

44.6 

73. 

23.4 

73.0 

7698.4 

374.0 

-34.3 

-44.9 

248.  7 

60.9* 

56.7 

22.2 

316. 3 

317.0 

0.2 

33.0 

46.1 

73. 

23.8 

74.  0 

7830. 3 

36  7.0 

-35.4 

-45.3 

248.  1 

61  .3* 

57.4 

23.1 

316.6 

317.3 

0.2 

35.2 

47.7 

73, 

24.2 

75.0 

7944.8 

36  1.0 

-36.  6 

-46.9 

247.3 

60.7* 

56.0 

23.4 

316.5 

317.0 

O.I 

33.0 

49.  2 

73. 

24.6 

76.  0 

8080. 3 

354.0 

-37.0 

-47.9 

246.7 

57.9* 

53.  2 

22.9 

317.7 

318.2 

0.  1 

30.9 

50.6 

73. 

25. 1 

77.0 

8198. 3 

346.0 

-38.  1 

-50.0 

246.7 

54.1  ♦ 

49.7 

2 1 .4 

317.8 

318.2 

0.  1 

27.  2 

52.3 

72, 

25.5 

78.0 

8317.8 

34  2.0 

-39.2 

-51.1 

247.7 

52.4* 

48.5 

1 9.9 

3 17.9 

318.3 

0.1 

26.6 

53.5 

72. 

26.0 

79.  0 

8438.  9 

33  6.0 

-39.9 

-52.7 

249.6 

53.6* 

50.3 

18.7 

318.6 

318.9 

0.  1 

23.8 

54.9 

72. 

26.4 

80.0 

8582.4 

329.0 

-41.0 

99.9 

250.4 

55.2* 

52.0 

18.5 

319.1 

999,9 

99.9 

999.9 

56.4 

72, 

26.9 

Bl  . 0 

8728. 2 

32  2.0 

-42.4 

99.9 

250  .3 

56.2* 

52.  9 

19.  0 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

72, 

27.3 

82.0 

8855. 0 

316.0 

-43.  5 

99.9 

249.4 

56.6* 

53.0 

20.0 

319.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

59.4 

72. 

27.B 

83.0 

8983.8 

310.0 

-44.2 

99.9 

248.0 

57.0* 

52.8 

21.3 

320.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

61 . 1 

72. 

20.2 

84.  0 

91  1 4.  7 

304.  0 

-44.8 

99.9 

246.8 

56  .6* 

52.0 

22.3 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

72. 

28.7 

85  .0 

9247.8 

298.0 

-45.  8 

99.9 

244.9 

55.0* 

4 9.8 

23.3 

321  .5 

999.9 

99.9 

999  .9 

64.2 

72. 

29.2 

86.  0 

9382.9 

292.0 

-4  6.9 

99.9 

242.9 

54.3* 

48.  3 

24.7 

321.7 

999.9 

99.9 

999,9 

65.8 

72. 

29.7 

87.0 

9520. 2 

286.0 

-48.  0 

99.9 

24  2.0 

• 

CD 

• 

51.1 

27.1 

322.1 

999,9 

99,9 

999.  9 

67.2 

71  . 

30.  1 

88.0 

9659.6 

280.0 

-49.3 

99.9 

242.3 

62.8* 

55,6 

29,2 

322,2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

71, 

30.  4 

89.  0 

9777. 4 

275.0 

-50.5 

99.9 

242.7 

66  .1  • 

58.8 

30.3 

322.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

69.9 

71. 

30.8 

90.0 

9921 .2 

269.0 

-SO.  7 

99.9 

243.3 

67.3* 

60.  1 

30.3 

323.9 

999.9 

99.9 

999,9 

71.7 

71. 

31.1 

91 .0 

10043. 4 

264.0 

-51  .0 

99  .9 

243.5 

67,1* 

60.0 

29,9 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

71  . 

31.5 

92.0 

10167.  e 

259.0 

-51 . 0 

99.9 

24  3.5 

66.1* 

59.  1 

29.5 

327.0 

999,9 

99.9 

999.9 

74,2 

71. 

31. B 

93.0 

10320.  1 

25  3.0 

-51  .9 

99.9 

243.0 

66.8* 

59.5 

30.3 

327.8 

999.9 

99.9 

999,9 

75.5 

70. 

32.  1 

94.  0 

10423. 2 

249.  0 

-52.7 

99.9 

242.4 

67  .7* 

60  .0 

3 1.4 

328,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

76*7 

70. 

32.7 

95.0 

1058C.3 

24  3.0 

-53.  8 

99.9 

241  . I 

70.4* 

6 1.6 

34.0 

328.8 

999.9 

99.9 

999,9 

79.  1 

70, 

33.2 

96.  0 

10740. 4 

23  7.0 

-55.2 

99  .9 

240,5 

71  .3* 

62.  1 

35.  1 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .3 

70. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BFTliEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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station  no.  317 

GRFFNSBORO,  NC 


S FEBRUARY  1975 

2315  GMT  ISA  16.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  MAVF  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

height 

FHFS 

TEMP 

DEW  i>T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

m/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

33.  7 

97.0 

10676.2 

232.0 

-56.2 

99.9 

240*2 

69.4* 

60.2 

34.5 

329.4 

999.9 

99.9 

999,9 

83.5 

70. 

34.1 

Ofl.O 

II014. 2 

22  7.  0 

-37.4 

99.9 

239.9 

65.8* 

56.9 

33.0 

329.7 

999.9 

99.9 

599.9 

65.  2 

69. 

34.6 

90.0 

U 1 54 . 5 

222.0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

329.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

3E.0 

100.  0 

1 i 297. 5 

21  7.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331  . e 

999.  9 

99.  9 

599.9 

999.9 

999. 

3S.5 

tOl.O 

11443. 6 

21  2.0 

-59.  7 

99.  9 

9<39.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

35.9 

1 OP.mO 

11593. 1 

207.0 

-59  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

336.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.3 

103.0 

11716. 1 

203.  0 

-56.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

341  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

599.  9 

999. 

36.7 

1 OA.O 

1I8A2.S 

199.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

37.0 

lOS.O 

12004. 6 

194.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

349.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999, 

37.4 

106.0 

12137. 6 

190.0 

-55.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.9 

1 07.0 

12273.0 

186.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3 A. 3 

108.0 

12445. 5 

18  1.  0 

-57.  4 

99.9 

999.9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

351  .8 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  5 

599, 

3B.B 

109.0 

12566.9 

177.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354 . 8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.  3 

1 1 0.  0 

12768. 2 

172.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.9 

999.  9 

95.  9 

999.9 

999.9 

999. 

40.0 

111*0 

12916. 7 

168.0 

-58.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.6 

1 12.0 

13068.4 

164.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

360.4 

999.9 

99.9 

999.9 

959.9 

999. 

4 1.0 

1 13.0 

13184.  4 

161.  0 

-59.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

361 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  9 

999. 

4 l.S 

1 1 A .0 

133A2. 1 

157.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 F.  O 

1 1 <5.  0 

13545. 1 

152.0 

-58.8 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.6 

1 16.0 

1 3712.5 

148.0 

-58.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.  1 

1 1 7.0 

13884.4 

144.0 

-59. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.6 

1 18.0 

14016. 2 

14  1.  0 

-59.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

373.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

44.1 

1 19.0 

I4I95. 7 

137.0 

-60.4 

59.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

375.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.7 

120.  0 

14333. 7 

134.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.  1 

999.  9 

99.  9 

599.9 

999.9 

999. 

4S.2 

121.0 

I447S. 0 

13  1.0 

-59.  9 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

381  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4S.7 

1 22.0 

14668.5 

12  7.0 

-60.4 

99.9 

999,0 

99.9 

99.9 

99.9 

383.  9 

999.9 

99,9 

999.9 

999 .9 

999. 

46.  1 

123.0 

14817. S 

124.  0 

-60.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.5 

999.9 

99.9 

999,9 

599.  9 

999. 

46. S 

1 24  .0 

14969. 5 

12  1.0 

-62.0 

59.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.  1 

12«.0 

151 77. 0 

11  7.0 

-62.8 

99  .9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

3RS.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

47.7 

126.0 

15336. 6 

114.0 

-64.  1 

95.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3S9.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.  1 

I 27.0 

15554.8 

110.0 

-65 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.6 

1 28.0 

15  72  3.  3 

107.  0 

-65.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

394  .2 

999.9 

99.9 

999.  5 

599.  9 

999. 

49.1 

1 29  .0 

15896. 4 

104.0 

-65.5 

59.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.6  . 

1 20.0 

16074. 1 

10  1.0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

39S.a 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.2 

131.0 

16257.0 

98.0 

-66.  1 

95.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

402.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

50.6 

1 32. G 

16445.5 

95.0 

-66. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

51.2 

I 33.0 

16640.  1 

92.  0 

-66.  1 

95.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

51.6 

134  .0 

16640. 6 

69.0 

-66.  7 

59.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

412.3 

999  .9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

5 2.4 

136.  0 

17047. 9 

86.0 

-67.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

415. 5 

999,  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.  1 

1 36.0 

1 7263. 7 

83.0 

-64.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.6 

1 37.0 

17466.7 

80.0 

-64.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

429.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.5 

I 38.0 

17721. 4 

77.  0 

-66.  1 

95.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

431  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

SS.2 

1 39.0 

17961.6 

74.0 

-67.2 

95.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

50.0 

140.  0 

1821 0. 9 

71.0 

-68.2 

95  .9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

436.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.6 

141.0 

16470. 7 

68.0 

-67.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

444.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

» BY  GPEFO  MFAN3  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TFMP  MFANS  TEMPERATURE  OR  TI MF  HAVE  BFEN  INTERFCLATEO 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  3t7 
GREENSBORO.  NC 


5 FEBRUARY  1975 

23IS  CRT  IS*  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DI  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

5 7.7 

1 A2.0 

16743.6 

65.0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*52.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

SE.7 

1 A3.0 

19030.2 

62.0 

-66. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*58.6 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999, 

SS.A 

144.0 

19330. 9 

59.  0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

465.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.2 

145.0 

19647.4 

56.0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4 72.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

61.2 

I 46.  0 

1 9980. 8 

53.0 

-66.7 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

478.  2 

999,  9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

62.1 

147.0 

2021 2. P 

5 1.0 

-67.  R 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

481  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

63.  I 

148.  0 

20578. 0 

48.0 

-67.2 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

490. 9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999  ,9 

999, 

64.2 

149.0 

20966. 4 

4 5.  0 

-68.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

497.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

65.2 

1 SO  .0 

21 240.7 

43.0 

-66.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

509.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.5 

151.0 

21680. 4 

4 0.0 

-65.1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

522.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.7 

152.0 

22155.0 

37.0 

-65.5 

99.9 

257.  t 

34.9« 

34.1 

7 .8 

533 .1 

999.9 

99,9 

999.9 

167.0 

71. 

6S.0 

1 53.0 

22669.7 

34.0 

-65. 1 

99.9 

271.6 

7.3* 

7.3 

-O.S 

54  7,2 

999.9 

99.9 

999,9 

168.5 

71  . 

70.3 

1 54.0 

23039. 5 

32.0 

-64. 7 

99.9 

260.2 

25.8  4 

25.5 

4.4 

557.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

169.0 

71  . 

72.0 

155.0 

23641.9 

29.0 

-63.  7 

99.9 

254.7 

39.74 

38.3 

10.5 

576.5 

999.9 

99.9 

999.9 

173,0 

71. 

73.6 

156.0 

24313. 6 

26.0 

-62.6 

99.9 

301  .4 

6.6* 

5.6 

-3.4 

598.0 

999.9 

99.9 

999.9 

175,7 

71  . 

75.7 

157.0 

24807. 7 

24.0 

-62.2 

99-. 9 

268.2 

22.84 

22.8 

0.7 

612.9 

999.9 

99.9 

999.9 

176.7 

71. 

77.7 

156.0 

25631.2 

21.0 

-63.0 

99.9 

261.9 

23.2* 

23.0 

3.3 

6 34.5 

999,9 

99.9 

999.9 

179,7 

71, 

7«.9 

1 59.0 

26253. 3 

19.0 

-59.0 

99.9 

258.5 

38.1* 

37.4 

7.« 

665.4 

999.9 

99.9 

999.9 

181.8 

71. 

62.3 

160.0 

27331.9 

16.0 

-58.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

699.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

545 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO*  NC 


r 


6 FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  1S3  19*  O 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.6 

275.0 

97  8.  A 

3.  3 

3.3 

210.0 

5.7 

2.8 

4.9 

278.8 

291  .5 

S.O 

100.0 

0.0 

0. 

0.2 

a.o 

31  9.9 

973.0 

2.  A 

2.0 

252.2 

1 l.t 

10.5 

3.  4 

278.  3 

289.8 

4.5 

97.1 

0 .2 

59. 

0.6 

9.0 

AO  3.  A 

963.  0 

1 . 9 

1 .5 

255.7 

1 1 .4 

1 1 .0 

2.8 

278.6 

289.9 

4.4 

97.  2 

0.2 

63. 

O.B 

10.0 

A96.0 

952.0 

1.2 

-0.9 

262.0 

12.1 

11.9 

1.7 

276.7 

288.5 

3*8 

86.0 

0 .4 

66. 

1.3 

1 1.0 

607.  7 

939.0 

5.6 

C .6 

27A.A 

14. 5 

14. A 

-1.1 

284.3 

295.  6 

4.3 

70.1 

0.8 

78. 

1.5 

12.0 

70  A.  1 

928.0 

5.  2 

-1.9 

278.  1 

15.6 

1 5.5 

-2.2 

284  .9 

294.4 

3.6 

59.8 

0.9 

82. 

1.8 

1 3.0 

80  1 .A 

91  7.0 

A. 9 

-2.8 

276.8 

16.A 

16.3 

-1.9 

285.  5 

294.6 

3.4 

57.6 

1 .2 

86. 

Z.2 

1 A.O 

900.  0 

90  6.  0 

5.  1 

-2.7 

27A.A 

17.1 

17.0 

-1.3 

286.6 

296.0 

3.5 

57.3 

1.6 

8^. 

2.5 

1 s.o 

999.9 

895.0 

5.8 

-1.8 

272.  2 

17.A 

17.4 

-C.7 

288.4 

298.5 

3,7 

58.2 

1 .9 

89. 

2.9 

1 6.  0 

1 1 1 9.  S 

882.0 

A. 9 

-2. A 

268.3 

16.9 

1 6.9 

f.5 

288.  7 

29  8.  6 

3.6 

59,3 

2.3 

89. 

3.3 

17.0 

1221.8 

87  1.0 

A.  2 

-3.0 

265.  7 

18.0 

18.0 

1 .3 

289.0 

298.6 

3.5 

59.4 

2.7 

89? 

3.6 

1 B.O 

1315.7 

661.0 

3.7 

-3.6 

264  .6 

19.1 

1 9.0 

1.8 

289.4 

298.  7 

3.4 

58  .8 

3.1 

89; 

3.9 

19.0 

lAlO. 6 

851.  0 

3.  5 

-A.  9 

26A.0 

19.7 

19.6 

2.  1 

290.1 

298.7 

3.  1 

53.8 

3.4 

88. 

A. 2 

20  .0 

1516.  1 

8A0.0 

2.9 

-5.  1 

262.6 

19.9 

1 9.  7 

2.5 

290.5 

299.2 

3.1 

55.9 

3.8 

88. 

A.  7 

21.0 

1 632. 3 

828.0 

1 .5 

-5.9 

258.9 

19.8 

19.4 

3.8 

290.3 

298.  6 

3.0 

57.8 

4.4 

87. 

5.0 

22.0 

1730.  1 

81  8.0 

0.  7 

-5.  7 

256.  1 

19.8 

1 9.2 

« .8 

290  .5 

298.9 

3.1 

62.2 

4,7 

E6. 

5.A 

23.0 

1 828.8 

80  8.0 

-O.A 

-5.  1 

250.6 

19.3 

1 8.2 

6.4 

290.3 

299.3 

3.3 

70  .7 

5.2 

85. 

«.7 

2A.0 

1928.  S 

798.  0 

0.  1 

-O.A 

2A7.9 

19.7 

18.3 

".4 

291  .7 

298.4 

2.3 

48.  8 

5.5 

84, 

6.1 

25.0 

2029,7 

788.0 

0.7 

-13.  A 

2A6.9 

21.1 

19.4 

8.3 

293.4 

298.4 

1 .7 

33.8 

6.0 

83. 

6.5 

26.  0 

2153.0 

776.0 

1 .0 

-29.5 

249.8 

23.1 

21.7 

a.o 

294.9 

296.  2 

0.4 

8.0 

6.5 

81. 

6.9 

27.0 

2257. 2 

766.0 

1.0 

-33.  1 

250.1 

25.5 

23.9 

F .7 

295.9 

296.9 

0.3 

5.7 

7.  1 

81. 

7.2 

28.0 

2362.8 

756.0 

1 .A 

-AO.  A 

250. C 

26.9 

25.3 

9.2 

297,4 

297.9 

0.1 

2.6 

7,5 

80. 

7.5 

29.0 

2A69. e 

7A6.  0 

0.  9 

-AC. 5 

2A9.9 

28  .2 

26.5 

o.T 

298.0 

298.5 

0.1 

2.7 

8.  1 

79. 

7.S 

30.0 

2567.0 

737.0 

0.  1 

-33.6 

2A9.  1 

28.9 

2 7,0 

10.3 

298.2 

299.1 

0.3 

5.8 

8.6 

79. 

8.  1 

31.0 

2676. 2 

72  7,0 

-0.7 

-29.9 

2A8.3 

29. A 

27.4 

10.9 

298.5 

299.  9 

0.4 

8.7 

9.1 

78. 

fl.A 

32.0 

2775.5 

718.0 

-1.7 

-26.  7 

247,  A 

29.7 

27.5 

1 k *4 

298.5 

300.4 

0.6 

12.7 

9.  7 

78. 

8.7 

33.0 

2887.0 

708.0 

-2.0 

-31. A 

2A7.0 

30.3 

27,8 

1 l.S 

299.  3 

300.6 

0.4 

8.3 

10  .2 

77. 

9.  1 

3A.0 

2988. 5 

699.0 

-2.5 

-27.3 

246.8 

31  .2 

28.7 

12.3 

299.9 

301.8 

0.6 

12.7 

10.8 

76. 

9. A 

35.0 

3091.2 

690.0 

-3.2 

-29.8 

247.0 

32.3 

29.8 

1 2.6 

300.2 

301  .7 

0.5 

10.7 

II. 4 

76. 

9.7 

36.0 

321 8. 0 

679.0 

-A  .5 

-33.0 

2A6.9 

33.2 

30.  6 

13.0 

300.  2 

301.  3 

0.3 

8.5 

12.0 

75. 

10.1 

37.0 

333A.5 

669.0 

-5.5 

-30.  A 

246.4 

34. 1 

31.3 

13  .6 

300  .3 

301  .7 

0.5 

12.0 

12*8 

75. 

I O.A 

38.0 

3AA0.6 

660.0 

-6.0 

-29.4 

2A5.  8 

34. 3 

31.3 

U .0 

300.9 

302.5 

0.5 

13.6 

13.5 

74. 

10.7 

39.0 

3SA7.  9 

65  1.0 

-6.  9 

-32.3 

2A5.5 

34  .5 

31*4 

14.3 

301.  I 

302.3 

0.4 

II. 0 

14.  1 

74, 

I 1.1 

AO.O 

3656.3 

6A2.0 

-7.9 

-3A.7 

245.  7 

34. 8 

31.7 

14.4 

301.1 

302.1 

0.3 

9.5 

14,9 

74, 

1 1 .5 

A 1.0 

3790. 3 

631.0 

-9.2 

—36  .8 

246.6 

35.6 

32.  7 

14. I 

301.1 

301.  9 

0.3 

8.5 

15.6 

73. 

1 I. 8 

A2.0 

3901. 2 

622.0 

-10.  0 

-27.6 

248.  2 

36.5 

33,9 

1 3.5 

301.5 

303.5 

0.6 

22.0 

16.4 

73. 

12.2 

A3.0 

A000.9 

61  A.O 

-10.7 

-23.1 

250.  8 

38.2 

36.0 

12.6 

301.9 

304,9 

1.0 

34.9 

17,2 

73. 

12.S 

AA.O 

All  A. A 

605.0 

-11.2 

-22.8 

252.9 

39.8 

38.0 

11.7 

30  2.5 

305*6 

1.0 

37,8 

17. 8 

72, 

12.8 

AS.O 

A229.3 

596.0 

-12.0 

-23.8 

2SA.  7 

4 1. A 

39*9 

19.9 

302.9 

305.9 

0.9 

36.5 

18.6 

73. 

1 3.2 

A6.  0 

A332. 7 

588.0 

-12.0 

-2A.1 

256.4 

42.7 

41.  5 

19.0 

304.  I 

307.0 

0.9 

35.4 

19.7 

73. 

13.5 

A7.0 

AA50. 7 

579.0 

-12.  7 

-2  A.  8 

257.3 

43.0 

42.0 

9.5 

304.6 

307,4 

0.9 

35.4 

20.5 

73. 

13.9 

AS.O 

A556.7 

57  1 .0 

-13.5 

-2a. 6 

257.5 

43.1 

42.  1 

9.3 

304.9 

307.7 

0.9 

38.5 

21  .5 

73, 

1 A.3 

49.0 

A663. 9 

563.  0 

-I  A.  1 

-28.3 

257.0 

AA  .5 

43.4 

19.0 

305.4 

308.4 

0.9 

41  .5 

22.5 

73, 

1 A.6 

SO.O 

A786.2 

5SA.0 

-lA.  3 

-26.2 

256.3 

46.0 

44.6 

10.9 

306.5 

309.1 

0.8 

35.7 

23.  2 

74. 

15.1 

51.0 

A92A. 1 

5AA.0 

-15.5 

-30.3 

254  .2 

48.24 

46.4 

13.1 

306.7 

308.6 

0.6 

26.7 

24.7 

74, 

• BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  0ETHEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  FLEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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I 


station  no.  317 
GRPENSBORO.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

515  GRT  1S3  19.  0 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M'SEC 

DG  K 

DG  K 

cm/kg 

PCT 

KM 

DG 

1 S.A 

52.0 

5035. 8 

536.0 

-16.0 

-28.9 

252.9 

48.2* •* 

46.  1 

14.1 

307.4 

309.5 

0.6 

31  .9 

25,7 

74. 

1 «.  B 

S3.  C 

5149. 0 

52  8.0 

-16.4 

-29.4 

251.9 

47.1  • 

44,7 

14.6 

308.  2 

310.  3 

0.6 

31  .5 

26.9 

74, 

16.1 

54.0 

5263.8 

520.0 

-17.0 

-29.  8 

251.5 

46.1  • 

43.7 

14,7 

308.9 

310.9 

0.6 

31  .5 

27,7 

73. 

1 6.4 

55.0 

5379.9 

51  2.0 

-18.1 

-30 . 1 

251  .4 

45.5* 

4 3.  1 

14.5 

308.  9 

310.9 

0.6 

33.7 

28  .A 

73. 

16.9 

56.0 

551  2.  3 

503.  0 

-1  8.  6 

-29.5 

251  .1 

44  .7  • 

42.3 

;4.5 

309.9 

312.0 

0,7 

37.  3 

29.  8 

73. 

1 7.3 

57.0 

563  1. 7 

495.0 

-19.3 

-30  .6 

250.4 

44.1* 

41.6 

.4.8 

310.5 

312.4 

0.6 

35. 6 

31  .0 

73. 

17.6 

58.  0 

5752. 7 

48  7.0 

-20.4 

-31.0 

250.0 

44.3* 

4 1 .6 

15.2 

310.6 

312.  5 

0.6 

37. T 

31  .8 

73, 

1 n.  1 

59.0 

5875.2 

479.0 

-21.0 

-31.9 

249.5 

47.0* 

44.0 

16. 5 

311.2 

313.0 

0.5 

36.5 

32.6 

73, 

1 E.4 

60.0 

5983.7 

472.0 

-22. 1 

-33.3 

249.2 

49.5* 

46.  3 

S 7,  5 

311.2 

312. 8 

0.5 

35.0 

33.8 

73. 

1 8.7 

61.0 

6093. 4 

465.  0 

-23.  0 

-3*»  .7 

248.9 

50  .5* 

47,1 

i B.2 

31  1 .4 

312.6 

0.4 

33.  1 

34.  e 

73. 

19.1 

62.0 

6220.4 

457.0 

-23.7 

-3S.  1 

248.2 

50.1* 

46,  5 

1 8.6 

312.1 

313.5 

0.4 

33.9 

36.1 

73. 

19.4 

63.  0 

6333. 1 

45  0.0 

-24  .2 

-35.8 

247.6 

48.3* 

44.6 

18.4 

312.  8 

314.  1 

0.4 

33.1 

37,0 

73. 

19. A 

64.0 

6447.2 

443.0 

-25.  3 

-3''.  1 

246.9 

47.7* 

43.9 

18.7 

312.8 

314.1 

0.3 

31  .9 

38.  1 

72. 

20.2 

65.0 

6579. 3 

435.0 

-26.3 

-37.8 

246.3 

49.2* 

45.  1 

19.7 

313.1 

314.3 

0.3 

32.8 

39.0 

72. 

20.6 

66.0 

6730. 1 

426.  0 

-27.  4 

-38.4 

246.0 

51  .5* 

47.0 

20.9 

313.7 

314.8 

0.3 

33.9 

40.  1 

72. 

21.0 

67.0 

6849. 1 

419.0 

-28.6 

-37.0 

245.8 

52.0* 

4 7.5 

2 1.3 

313.6 

314.9 

0.4 

43.9 

42.0 

72. 

21.3 

6 8.  0 

6969. 6 

41  2.0 

-29.8 

-37.0 

245.7 

50.9* 

46.4 

21.0 

313.6 

314.  9 

0.4 

49.  1 

42.6 

72. 

21.7 

69.0 

7074. C 

406.0 

-30. 7 

-37.  8 

245.9 

50.9* 

46.5 

20.8 

313.7 

315.0 

0.4 

49.5 

43.7 

72. 

22.  1 

70.0 

7215. 0 

398.0 

-31.9 

-38.8 

246.3 

52.7* 

48.  3 

2 1.2 

314.0 

315.1 

0.3 

49.7 

44.9 

71, 

22.6 

71.0 

735  8.  2 

390.  0 

-32.  9 

-39.8 

246.6 

55.3* 

50.8 

22.0 

314.4 

315.5 

0.3 

49.9 

46.  5 

71. 

22.9 

72.0 

7485. 4 

382.0 

-33.5 

-4  1 .3 

246.3 

54.8* 

50.2 

22.0 

314.8 

315.8 

0.3 

46.6 

47.8 

71. 

23.3 

73.  0 

7596. C 

377.0 

-34  .3 

-41  .7 

245.7 

53.9* 

49.1 

22.2 

315.7 

316.  6 

0.3 

46.6 

49.0 

71  . 

23.6 

74.0 

7727.0 

370.0 

-35.0 

-42.  7 

245.4 

54.3* 

49.3 

22.6 

316.4 

317.2 

0.2 

45.0 

49,7 

71, 

24.0 

76.0 

7840.7 

364.0 

-36.4 

-43.1 

245.5 

58.1  * 

52.  a 

24.  1 

316.  1 

316.9 

0.2 

49.1 

51  .0 

71. 

24.4 

76.0 

7975. 0 

35  7.  0 

-37.  6 

-4  3.7 

246.0 

65.0* 

59.4 

26.4 

316.2 

317.0 

0.2 

52.  2 

52.4 

71. 

24.7 

77.0 

809 1.7 

351.0 

-38.7 

-44.4 

246.  I 

68.0* 

62.  2 

27,6 

316.3 

317.0 

0.2 

54.4 

53,7 

71. 

2S.  2 

78.  0 

8229. a 

344.0 

-39.6 

-46.2 

245.5 

67.0* 

61.0 

2T.8 

316.  8 

317,  4 

0.2 

48.7 

56.1 

70. 

2S.6 

79.0 

8349.8 

338.0 

-41.0 

99.  9 

244.  1 

60.7* 

54.6 

26  *5 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

70, 

26.  1 

80.0 

8471.4 

332.0 

-41.8 

99  .9 

24  1 .4 

52.3* 

45.9 

25.0 

317.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

70. 

26.6 

81.0 

8636. 3 

324.  C 

-43.  1 

99.9 

239.2 

52.3* 

44.9 

26  .8 

317.6 

999.9 

99,9 

999.9 

60.  4 

70. 

26.9 

82.0 

8762.  1 

318.0 

-43.8 

99.9 

238.7 

55.8* 

4 7.  7 

^9.0 

31  8.4 

999  .9 

99.9 

999,9 

61  .2 

70. 

27.3 

83.  0 

8868. 3 

313.0 

-44.9 

99.9 

238.6 

60 .1  • 

51  .3 

31.3 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

69. 

27.7 

84.0 

8997. 4 

30  7.0 

-45.  9 

99.  9 

2 39.0 

65.5* 

56.1 

33.8 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

69. 

28.  1 

85.0 

9128.5 

30  1.0 

-46.9 

99.9 

239.6 

72.5* 

62.6 

36.  7 

319.0 

999,9 

99.9 

999.9 

65.6 

69. 

28.6 

86.  0 

9284. 0 

294.  0 

-48.  3 

99.9 

240.0 

79.8* 

69.1 

39.9 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  0 

69. 

29.0 

87.0 

9419.4 

288.0 

-49.4 

99.9 

239.3 

75.3* 

64.8 

38.5 

319. S 

999.9 

99.9 

999.9 

71 .1 

68. 

29.  S 

88.  0 

9534. 0 

283.0 

-50.4 

99.9 

236.3 

55.0* 

45*8 

30.6 

319.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

72.9 

68. 

29.9 

89.0 

9673. 5 

277.0 

-SI.  2 

99.9 

234.9 

47.6* 

38.9 

2T.4 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.2 

68. 

30.3 

90.0 

9815. 7 

27  l.O 

-51.8 

99.9 

235.3 

49.3* 

40.  5 

28*  1 

321 . 6 

999.9 

99.9 

999,9 

74.0 

68. 

30.8 

91.0 

9936. 2 

26  6.0 

-52.  9 

99.9 

236.3 

57  .0* 

47.4 

31.6 

321  .7 

999,9 

99.9 

999,9 

76.2 

67. 

31.3 

92.0 

10058. 3 

26  1.0 

-53.8 

99.9 

237.5 

70.2* 

59.  2 

3T.7 

322.1 

999.9 

99.9 

999,9 

77,4 

67. 

31.6 

93.  0 

10182. 6 

256.0 

-53.8 

99.9 

238.2 

80  .0* 

68.0 

42.2 

323.9 

999,9 

99,9 

999.9 

78.1 

67. 

32.1 

94.0 

10309. 2 

25  1.0 

-54,  3 

9 9,9 

239.0 

92.6* 

79.4 

47,7 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

67. 

32.6 

95.0 

10438.2 

246.0 

-54.3 

99.9 

239,0 

87,0* 

74,  5 

44.8 

326.9 

999.9 

99.9 

999,9 

85.4 

66. 

33.1 

96.0 

10623. E 

239.  0 

-53.  0 

99,9 

239.0 

77.7* 

66.6 

40.0 

331  .5 

999.9 

99.9 

999,9 

86.  8 

66. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  317 
GReeNseoRC.  nc 

6 reeRLfARY  1975 

SI5  GMT 


tS3  IR.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTC 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DG 

33.5 

97.  0 

10760.0 

234.0 

-53.2 

99.9 

239.9 

80.2* 

69.4 

40.2 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

66  . 

34. 0 

95.0 

10599. 0 

229.  0 

-S3.  8 

99.9 

240.7 

85.1 •• 

74.3 

4 1 .6 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

66. 

34. s 

99.0 

11040.9 

224.0 

-53.7 

99,9 

240.  2 

68.54* 

59.5 

34.0 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

94  .0 

66. 

34.  9 

100.0 

1 1 1 56.  6 

220.0 

-54.3 

99.9 

238.2 

47.6** 

40.4 

25.  1 

337.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

96.1 

66. 

35.5 

1 0 1 .0 

11333.5 

214.0 

-55.  1 

99.9 

235.4 

36.9** 

30.4 

21  .0 

338.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.  I 

66. 

36.0 

1 02.0 

11454.5 

209.0 

-55.1 

99.9 

240.2 

57.3** 

49.7 

28.5 

341. 2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

65  . 

36.5 

103.0 

1 160  5.  C 

20  5.  0 

-54.  9 

99.9 

244.3 

81  .7** 

73.6 

35.5 

343.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

65. 

37.0 

104.0 

1 1 765.7 

200  .0 

-55.1 

99.9 

246.4 

86.3*  * 

79.  1 

34.6 

345.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

102.9 

65  . 

37.5 

1 Of.O 

1 1 594.  e 

196.  0 

-55.  1 

99.9 

247.1 

71  .0  *• 

65.4 

27.6 

347.5 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

65. 

3A.1 

106.0 

12026. 5 

192.0 

-55.  1 

9 >.9 

247.0 

62.3** 

57.3 

A 24.3 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

65. 

3E.S 

1 07.  0 

12195.0 

187.0 

-55.1 

99  .9 

246.5 

69.4** 

63.  6 

1 27.  7 

352.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

65  . 

39.  1 

105.0 

12333. 1 

153.0 

-54.  9 

99.9 

245.6 

84.1** 

7 6.6  I 

■ 34  .7 

354  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.3 

66. 

39.6 

1 09.0 

12474. 1 

179.0 

-55.7 

99.9 

245.7 

84.9** 

7 7.4  i 

" 34.9 

355.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

114.2 

65. 

40.  1 

110.0 

1261 7. e 

175.  0 

-56.6 

99.9 

246.6 

75  .6** 

69.4 

' 30.0 

356.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

116.8 

66. 

40.7 

111.0 

1250 1.3 

170.0 

-57.  4 

99.  9 

246.6 

59.4** 

54.5 

' 23.5 

3 58.1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  1 

66. 

4 1.2 

112.0 

12951.3 

166.0 

-58.8 

99.9 

245.4 

46.9** 

42.  7 

19.6 

358.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

120 .7 

66. 

4 1 .B 

1 13.0 

13104. 3 

162.  0 

-59.  5 

9 7.9 

246.2 

34  .4  * * 

31.5 

1 3.9 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

66. 

42.3 

114.0 

1 3260. S 

158.0 

-60.2 

99.9 

251.8 

22. 0«* 

20.9 

6.9 

361 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

66. 

42.9 

1 1 5.  0 

13420. 5 

154.  0 

-60 . 0 

99.9 

2 62.5 

8 .4** 

8.4 

1.1 

364.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

123.7 

66. 

43.7 

116.0 

13534.5 

150.0 

-60.2 

99.9 

247.3 

6.6** 

6.1 

2.5 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123.3 

66. 

44.3 

117.0 

13753.4 

146.0 

-60.2 

99.9 

247.0 

27.2*4 

25.  1 

10.6 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.6 

66. 

44.9 

115.0 

13926. 7 

142,  0 

-60.  2 

99.9 

245.5 

79.2** 

72.1 

32.8 

372  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

124. 2 

66. 

45.6 

1 19.0 

14060.0 

139.0 

-60.2 

99.9 

244.4 

1 38.5** 

125.0 

59.  a 

374.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

130 .1 

66. 

46.3 

120.  C 

14242. 1 

135.0 

-60.  2 

99.9 

244.9 

137  .1  ** 

124.1 

58.2 

377.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

137.4 

66. 

46. n 

121.0 

14382. 1 

132.0 

-60.  9 

99.  9 

245.4 

1 13.3** 

1 03.0 

47.2 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

66. 

47.4 

122.0 

14524.7 

129.0 

-61.5 

99.9 

245.9 

68.8** 

62.8 

23.  1 

379.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

145.4 

66. 

47.9 

123.0 

14719. £ 

125.  0 

-61 . 8 

99.9 

248.1 

27.3** 

25.3 

10.2 

383.1 

999.9 

99.  9 

999.9 

146.  0 

66. 

46.5 

1 24.0 

14870. 2 

122.0 

-61.8 

99.9 

252.8 

14.9** 

14.2 

4.4 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144  .7 

66. 

49.  1 

125. 0 

15024. 1 

119.0 

-62.5 

99.9 

247.9 

68.7** 

63.7 

25.9 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

146.  1 

66. 

49.5 

1 26.0 

15234.6 

115.0 

-63.  3 

9 7.  9 

246.  7 

126.6** 

116.2 

50.1 

389.6 

999.9 

99.9 

999.9 

150 .8 

66. 

50.3 

1 27.  0 

15396.9 

11  2.0 

-64.0 

99.9 

247.9 

104.5** 

96.9 

39.  4 

391.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.2 

66. 

50.5 

1 25.0 

15563. 2 

109.0 

-64.  0 

99.9 

253.2 

51  .3** 

49.1 

14  .9 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

159.  2 

66. 

51.4 

1 29.0 

15733.7 

106.0 

-65.0 

99.9 

257.  7 

33.5** 

32.8 

7.1 

395.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

157.7 

66. 

52.0 

1 30.  0 

15908. 6 

1?3.  0 

-65.6 

99.9 

249.7 

72.5** 

68  .0 

25.1 

397.7 

999.9 

99.9 

999.9 

158.8 

66. 

52.5 

1 31  .0 

16148.8 

99.0 

-66.  6 

99.  9 

241,9 

59.4** 

52.4 

28.0 

400.2 

999.9 

99.9 

999.9 

164.6 

66. 

53.5 

132.0 

16334.6 

96.0 

-67  .4 

99.9 

237.3 

34.4** 

29.0 

18.6 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

167.9 

66. 

54.2 

133.0 

16526. 3 

9 3.0 

-66.  6 

9'7.9 

253.2 

55.6** 

53.2 

16.0 

407.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  4 

66. 

54.9 

I 34.0 

16657.9 

9 1 .0 

-56  .6 

99.9 

256.  1 

29.5** 

28.7 

7.1 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

173.2 

66. 

5S.7 

1 35.0 

16561. 0 

ae.  0 

-66.0 

99.9 

232.8 

4 3.5** 

34.6 

26.3 

415. 2 

999.  9 

99.9 

999.9 

168.5 

66. 

56.3 

1 36.0 

17071.9 

55.0 

-65.  2 

99.  9 

238.2 

55.1 ** 

46.9 

29.1 

420.9 

999.9 

99.9 

999.9 

175.  3 

66. 

57.  1 

1 37.0 

17365.5 

8 1 .0 

-65.2 

99.9 

263.6 

14.5** 

14.4 

1.6 

426.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

173.9 

66. 

57.8 

135.0 

17595. 2 

7£.  0 

-65.  6 

99.9 

1 1 .0 

6.5** 

-1  .2 

-6.3 

430.6 

999.9 

99.9 

999.9 

177.  1 

66. 

55.5 

1 39.0 

17533. 1 

75.0 

—66 . 6 

9 7.9 

66.  I 

54.6** 

-50.0 

-22.  I 

433.3 

999.9 

99.9 

999.9 

173.2 

66. 

59.7 

140.0 

18080. 1 

72.0 

-66.6 

99.9 

68.1 

55.9** 

-5  1 .8 

-20.9 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

170.2 

66. 

60.5 

14  1 .0 

15337.6 

69.0 

-66.6 

99.9 

64.0 

63.5** 

-57.1 

,-27  .8 

443.8 

999.9 

99.9 

999.9 

167.3 

66. 

» BY  SRRFO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  EETVEEN  6 AND  10  DEG 
• gr  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERROLATEO 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


548 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBPUABY  1975 

SIS  GMT  IS3  19.  0 


time 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/  SEC 

►FSEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

A 1.3 

142.0 

18607.  8 

66.  0 

-64.  a 

99.9 

56.0 

19.8  4* 

-1  6.4 

-11.1 

453.4 

999.9 

99.9 

999.9 

164.7 

66. 

62.? 

143.0 

18R91.7 

63.0 

-64.  a 

99.9 

315.8 

4.34* 

3.0 

-3.  1 

459.4 

999.9 

99.9 

999.9 

165.  1 

66. 

63.2 

144.0 

19189. 6 

60.0 

-64  .6 

99.9 

249.7 

49.5*4 

46.  5 

17.2 

4 66.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

166  .0 

66. 

6A.S 

145.0 

19503. 9 

57.0 

-63.3 

99.9 

24  9.9 

82.1 *4 

.77.1 

28.2 

476.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

171 .9 

66. 

6 5.5 

146.0 

19723.9 

55.0 

-62.5 

99.9 

246.0 

72.2*4 

66.  0 

29.4 

482.9 

999.9 

99.9 

999.9 

176.1 

66. 

66.3 

147.  0 

20068. 9 

52.0 

-63.  8 

99.9 

246.2 

46.9  4* 

42.9 

18.9 

487.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

179.8 

66. 

67.2 

148.0 

2043 1.8 

49.0 

-65.6 

99.9 

71.2 

15.94* 

-15.1 

-5.1 

491.8 

999.9 

99.9 

999.9 

182.3 

66. 

> 

6P.  1 

1 49.  0 

2081 4. 0 

46.0 

-67.6 

99.9 

14.6 

2.3*4 

-0.6 

- 2.2 

495.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

177.7 

66. 

69.2 

ISO.O 

21081. 1 

44.0 

-68.  5 

99.  9 

257.0 

23.6*4 

23.0 

5.3 

500.1 

999.9 

99.9 

999.9 

180.9 

66. 

70.5 

151.0 

21 507.3 

4 1.0 

-65.8 

99.9 

263.1 

12.8*4 

12.7 

1.5 

517.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

180 .1 

66. 

» 

71. a 

152.0 

21969. 7 

38.  0 

-65.  0 

99.9 

44  .7 

17.0*4 

-1  1 .9 

-,l  2.  1 

530.4 

999.9 

99.9 

999.9 

182. 2 

66. 

7 3.1 

1 53.0 

22469.7 

35.0 

-66.2 

99.9 

25.5 

12.3*4 

-5.3 

-11.1 

539.9 

999.9 

99.9 

999.9 

181  .5 

67. 

74.7 

1 54.  0 

22826. 1 

33.0 

-66.6 

99.9 

253.0 

52.5* 

50.2 

15.4 

548.0 

999.9 

99.9 

999.9 

183.8 

67. 

> 

76.5 

155.0 

23402. 8 

30.0 

-66.  6 

99.9 

253.4 

50.0* 

47.9 

14.3 

563.1 

999.9 

99.9 

999.9 

189.3 

67. 

7fl.2 

1 56.0 

24044.0 

27.0 

-64  .2 

99.9 

254.4 

32.8* 

31.6 

8.8 

587.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

192.5 

67. 

80.2 

157.0 

24766. 5 

24.  0 

-63.  3 

99.9 

283.9 

12.8* 

12.5 

-3.1 

609.9 

999.9 

99.9 

999.9 

198.0 

68. 

1 

82.5 

158.0 

25304.9 

22.0 

-60.5 

99.9 

291.0 

11.5* 

10.8 

-4.1 

633.5 

999.9 

99.9 

999.9 

195.5 

68. 

85.1 

159.  0 

26219. 2 

19.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

662.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

I 
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STATION  NO. 
GRFENSBORC. 


317 

NC 


6 FEBRUARY  197b 

tII6  GMT  162  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP  . 

1 V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

N IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC  1 

* M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.7 

275.  0 

976.7 

3.3 

3.3 

200.0 

3.6 

1.  2 

3.  4 

279,0 

291.6 

5.0 

100.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

305.  9 

973.  0 

4.  1 

3.2 

258.4 

7.0 

6.8 

1 .4 

280.1 

292.8 

5.0 

93.9 

0.  1 

50. 

o.s 

9.0 

398.5 

96  2.0 

3.9 

3.8 

258.4 

7.0 

6.8 

1.4 

280.8 

294,3 

5.2 

99.3 

0.1 

50. 

0.8 

lO.O 

491.  S 

951. 0 

3.  1 

-1.3 

2 66.1 

7.6 

7.6 

0.5 

280.7 

290.  3 

3.7 

72.9 

0.3 

64. 

1.4 

1 1 .0 

612.9 

937.0 

6.  2 

0.  7 

2 76.6 

9.6 

9.5 

-l.I 

285.1 

296.5 

4.3 

67,9 

0.5 

80. 

1.7 

12.0 

709.  7 

926.0 

6.0 

.5 

278.3 

10.3 

10.2 

-1.5 

285.9 

296.5 

4.0 

62.9 

0.7 

85. 

2.1 

13.0 

807.  5 

91  5.  0 

5.  5 

-1  .1 

278.9 

1 1 .0 

10.9 

-1  .7 

286.3 

296.6 

3,9 

62.  5 

t.O 

88. 

2,5 

I 4.0 

906.  5 

904.0 

5.6 

-0.5 

278.  3 

12.2 

12.0 

' -1. 8 

287,5 

298.5 

4.1 

64  .7 

1 .2 

91. 

2.8 

IS.  0 

1006. 7 

893.0 

5.6 

-0.5 

274.9 

13.1 

13.1 

-1.1 

288.5 

299.  6 

4.  1 

64.5 

1 .5 

92. 

3.3 

16.0 

1117.4 

88  1.0 

5.  1 

-1.0 

270.  7 

14.8 

14.8 

-0.2 

289.1 

300.0 

4.0 

64.4 

1.9 

92. 

3.6 

17.0 

1219.9 

870.0 

4.6 

-3.0 

268.9 

16.1 

1 6.0 

0.  3 

289.  5 

299.2 

3.5 

57.9 

2.2 

92. 

4.1 

18.0 

1323. 5 

859.  0 

3.  a 

-* ••.2 

267.0 

18.1 

18.0 

I .0 

289.6 

298.6 

3.3 

56.0 

2.  7 

91. 

4.4 

19.0 

1428.  1 

848.0 

3. 1 

-4.3 

265.6 

17.2 

I 7.2 

1.3 

290.0 

299.0 

3.3 

58.3 

3.0 

90. 

4.7 

20.0 

1524.2 

838.0 

2.4 

-3.7 

264.0 

16.8 

16.7 

1.8 

290.3 

299.8 

3.5 

63.7 

3.3 

90. 

5.3 

21  .0 

1650.5 

825.0 

1.6 

-3.  8 

262.2 

15.8 

15.7 

2.2 

290.7 

300  .4 

3.5 

67.5 

3.9 

89. 

5.5 

22.0 

1758.6 

814.0 

0.9 

-4.4 

262.1 

15.3 

15.2 

2.  1 

291 . 1 

300.5 

3.4 

67,4 

4.1 

88. 

6.0 

23.0 

1 857.  e 

80  4.  0 

-0.4 

-5.6 

262.3 

15.4 

15.3 

2.1 

290.7 

299.4 

3.  1 

67.8 

4.  S 

88. 

6.4 

24.0 

19S7.8 

794.0 

-1 .0 

-6.3 

262.6 

19.2 

I 9.0 

2.5 

291 . 1 

299.4 

3.0 

67.4 

4.9 

87, 

6.7 

25.  0 

2058. 9 

784.0 

-1  .8 

-9.1 

262.5 

20.5 

20.3 

2.7 

291.2 

298.  1 

2.5 

57.5 

5.3 

87. 

7.1 

26.0 

2181.6 

772.0 

-1.8 

- 12.  8 

261.5 

21.5 

21.3 

3.2 

292.4 

297,7 

1.9 

42.7 

5.8 

87. 

7.5 

27.0 

2285.3 

76  2.0 

-2.3 

-17.0 

259.3 

23.7 

23.3 

4.4 

292.  9 

296.8 

1 .3 

31  .1 

6.3 

86. 

7.8 

28.0 

2390. 2 

752.  0 

-2.0 

-24.5 

258.1 

25  .0 

24.5 

5.1 

294.3 

296.4 

0.7 

15.8 

6.  8 

86. 

8.2 

29.0 

2496.  5 

742.0 

-2.6 

-24.3 

257.2 

26.7 

26.0 

5.9 

294.7 

296.9 

0.7 

16.8 

7.4 

85. 

r.6 

30.  0 

2593.  1 

733.0 

-3.2 

-25.  1 

257.  1 

28.1 

27.3 

6.3 

295,  1 

297.  2 

0.7 

16.4 

8.0 

84. 

8.9 

31.0 

2701.6 

723.0 

-4.  0 

-27.  1 

257.5 

28.9 

28.2 

6.3 

295.4 

297.2 

0.6 

14.4 

8.6 

84. 

9.2 

32.0 

2000.4 

71  4.0 

-4.1 

-29.4 

257.7 

29.7 

29.0 

6.3 

296.3 

297,7 

0.5 

■ 11.8 

9.1 

83. 

9.6 

33.0 

291  1.  4 

704.  0 

-4.  8 

-27.7 

257.7 

30.0 

30.1 

. 6.6 

296.8 

298.5 

0.6 

14.  5 

9.8 

83. 

9.9 

34.0 

3001.2 

696.0 

-5.5 

-26.3 

256.9 

31.8 

31.0 

^ 7.2 

296.9 

298  .9 

0.6 

17.6 

10  .3 

83. 

10.3 

35.  0 

31 14. £ 

686.0 

-5  .7 

-26.4 

254.9 

33.2 

32.1 

8.6 

298.0 

300.  0 

0.6 

17.6 

11  .2 

82. 

10.6 

36.0 

3241.2 

675.0 

-6.  3 

-26.  9 

253.2 

34.2 

32.7 

9.9 

298.7 

300.7 

0.6 

17.6 

11.8 

82. 

I 1.1 

37.0 

3346.0 

666.0 

-6.9 

-26.0 

250.5 

35.3 

33.  3 

1 i.e 

299.2 

301.3 

0,7 

20  .0 

12.8 

81. 

11.4 

38.0 

3452.  1 

65  7.  0 

-7.  6 

-25.6 

249.5 

35.3 

33.  1 

12.3 

299.5 

301.6 

0,7 

20.  1 

13.  5 

81. 

1 1 .7 

39.0 

35S9. 2 

648.0 

-8.3 

-29.2 

249.3 

34.8 

32.5 

12.3 

299.8 

301  .7 

0.6 

18.3 

14.1 

80. 

12.  1 

40.  0 

3667. 6 

639.0 

-9.2 

-29.2 

249.6 

33.8 

31.7 

1 1.8 

300.0 

301. 7 

0.5 

17,8 

14.9 

79, 

12.6 

4 1.0 

3789.4 

629.0 

-9.  9 

-29.  8 

250.8 

33. C 

31.1 

10  .0 

300  .6 

302.2 

O.S 

17.9 

15.8 

79, 

1 3.0 

42.0 

3900.3 

620.0 

-1  1 .0 

-30.3 

251.8 

32.6 

31.0 

10.2 

300.6 

302.2 

0,5 

18  .4 

16.6 

78. 

13.4 

43.0 

3999. 9 

61  2.  0 

-12.0 

-31.1 

252.9 

32.5 

3 1.1 

9.5 

300  .6 

302.  1 

0.5 

18.5 

17,5 

78, 

1 3.8 

44.0 

4 1 1 3.  2 

603.0 

-12.1 

-32.3 

254.4 

33.6 

32.4 

9.0 

301  .7 

303,1 

0.4 

16.6 

18.1 

78. 

14.2 

4S.  0 

421  5.  3 

595.0 

-12.4 

-30  .7 

255.6 

35.8 

34.7 

8.9 

302.5 

304.  2 

O.S 

19.9 

18.9 

78. 

14.6 

46.0 

4318.7 

587.0 

- 12.  7 

-29.0 

256.3 

38.7 

37.6 

9.2 

303,4 

305.3 

0.6 

23.8 

19.8 

78. 

1 4.9 

47.0 

4423.3 

579.0 

-13.4 

-28.6 

256.2 

40.9 

39.  7 

9.8 

303.  8 

305.8 

0.6 

26.2 

20.6 

78. 

1£.4 

48.0 

4529.  1 

571.0 

-13.  8 

-29.0 

255.7 

43.8 

42.4  ■ 

10.8 

304.5 

306.4 

0.6 

26.3 

21. 8 

78, 

15.7 

49.0 

4649. 8 

562.0 

-14.2 

-20.6 

255.  1 

44.7 

43.2 

I 1.5 

305.4 

307.4 

0.6 

28.1 

22.7 

78, 

IE.  1 

SO.  C 

4758. 4 

554.0 

-15.2 

-24.2 

254.1 

45.2* 

43.5 

1 2.4 

305.5 

306.  6 

1.0 

45.9 

23.8 

77. 

16.6 

51  .0 

4882.1 

545.0 

-15.  7 

-23.  8 

252.2 

45.3* 

43.2 

13.9 

306.3 

309.5 

1.0 

49.6 

25.2 

77, 

• BY  SPEFO  means  elevation  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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15 


0 


STATION  NO.  217 
GRFENS80R0.  NC 


6 FEBRUARY  19 7S 
1116  GMT 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

06W  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 7.  0 

4993* ••  6 

53  7.0 

-16.1 

-21.3 

250.7 

46.14 

43.  6 

15.2 

307.  1 

310.  5 

1.1 

53.9 

26.1 

77, 

1 7. A 

S3.0 

5106*5 

£29.0 

-1  6.  P 

-23.7 

250.3 

47.4* 

44.6 

16.0 

307  .6 

31  1 .0 

1.  1 

54.8 

27.2 

77. 

1 7.7 

S4.0 

5220*7 

52  1.0 

-17.9 

-23.8 

250.4 

47.8* 

45.0 

16.0 

307.  6 

311.0 

l.l 

59. 6 

28  .2 

76. 

1 E.  1 

556  0 

5321*  7 

51  4.  0 

-18.  9 

-23.6 

251  .0 

4 8 .0  * 

45.4 

15.7 

307i:  7 

311.2 

1.1 

66.0 

29. 5 

76. 

IB. 6 

56.0 

5453*  I 

SOS.O 

-19.  8 

-2A.9 

252.2 

49.0* 

46.  7 

1 5.0 

308.1 

311  .3 

1 .0 

63.5 

30.6 

76. 

t E.9 

S7.0 

5571. 5 

A97.0 

-20  .6 

-24  .7 

252.8 

50.6* 

4 8.  3 

14.9 

308.5 

31  l.B 

1.0 

69.7 

31  .6 

76. 

1 9.T 

515*0 

5676. 5 

490.0 

-20.6 

-26.5 

253.2 

53.0* 

50.7 

15.3 

309.7 

312.6 

0.9 

58.8 

32.9 

76. 

19.7 

59.0 

5798. 1 

48  2.0 

-21  .6 

-27.8 

253.  1 

55.0* 

52.6 

16. C 

310.0 

312.  6 

0.8 

56  .7 

34  . I 

76. 

20.  1 

60.0 

5905. 8 

475.  0 

-22.  1 

-2  8.7 

252.7 

55  .8* 

53.3 

16.6 

310.7 

313.  I 

0.7 

54.9 

35.  5 

76. 

20  s 6 

61  .0 

6014.9 

468.0 

-22.  8 

-29.6 

251  .<? 

54  *8* 

52.  1 

1 7.  1 

311.2 

313.4 

0.7 

53.2 

37.4 

75. 

20.9 

6?«  0 

6125. 3 

461.0 

-23.5 

-30  .8 

251.2 

54*?* 

51.3 

1 7.5 

311.5 

313.6 

0.6 

51  .0 

38.2 

75. 

21.2 

63.0 

6237. 0 

454.0 

-24.2 

-32.6 

250.3 

55.0* 

51.8 

18.5 

312.0 

313.8 

0.5 

45.7 

39.  1 

75. 

21.7 

64.0 

6350.3 

447.0 

-24.3 

-36.6 

249.0 

57,7* 

53.  a 

20.6 

313.  2 

314.5 

0.4 

31  .0 

40 .7 

75. 

22.0 

65.0 

6448.  7 

44  1. 0 

-2S.  1 

-33.7 

248. 4 

59.3* 

55.1 

21.9 

313.4 

314.5 

0.3 

26.7 

41.8 

75. 

22. A 

66.0 

6598.2 

432.0 

-26.  2 

-41.1 

248.0 

59.9* 

55.5 

22.5 

313.9 

314.8 

0.2 

23.0 

43.6 

75. 

22.9 

67.  0 

6716.1 

425.0 

-27.2 

-4  1 .6 

248.1 

59.5* 

55.  2 

22.2 

314.  1 

314.  9 

0.2 

23.8 

44.7 

74. 

23.1 

68.0 

681 8. 3 

419.0 

-28.4 

-41  .5 

248.  7 

56.3* 

52.5 

20  .5 

313.8 

314.6 

0.2 

26.8 

46.  6 

74. 

23.7 

69.0 

6938.8 

41  2.0 

-29.5 

-41.7 

249.9 

52.7* 

49.  5 

1 8.  1 

314.0 

314.  S 

0.2 

29.2 

48.2 

74. 

2A.  1 

70.0 

704  3.  4 

406.0 

-30. 3 

-4  1 .6 

251 .7 

51  .6* 

48.9 

16.2 

314.3 

315.  1 

0.2 

31  .7 

48.7 

74. 

2A.6 

71.0 

7184.6 

398.0 

-31.6 

-42.3 

253.5 

SB.6* 

56.  2 

16.7 

314.4 

315.2 

0.2 

33.3 

50  - 4 

74. 

25.0 

72.0 

7310.0 

39  1.0 

-32.2 

-42.3 

253.8 

65.6* 

6 3.0 

18.  4 

315.1 

315.9 

0.2 

35.5 

51  .7 

74. 

25. A 

73.0 

741 fi. 9 

28*=. 0 

-33.3 

-44.3 

253.4 

64.2* 

61  .5 

18.4 

315.1 

315.8 

0.2 

31. 7 

54.2 

74. 

25.  A 

74.  C 

7529. 1 

379.0 

-33.9 

-47.6 

252.8 

60.3* 

57.6 

1 7.8 

3 15.6 

316.  1 

O.I 

23.4 

55.4 

74, 

26.  3 

7«:.  0 

7640. 8 

37  3.  0 

-34.3 

-4  9.6 

251  .5 

65.2* 

6 1 .8 

20.6 

316.6 

317.0 

0.1 

19.3 

56.8 

74, 

26.7 

76.0 

7754. 1 

367.  0 

-35.  1 

-52.6 

250.5 

59.4 

56.0 

19.8 

317.0 

317.3 

0.1 

14.7 

58.4 

74. 

27.2 

77.0 

7868.8 

361.0 

-36.2 

-53.4 

999  .9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

317.0 

317.3 

0.  I 

14.8 

999.9 

999. 

27.7 

78.0 

7984. e 

355.  0 

-37.  4 

-53.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

317  .0 

317.2 

0.  1 

15.9 

999.5 

999. 

2B.0 

79.0 

8102.2 

349.0 

-38.6 

-54.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.9 

31  7.1 

0.1 

16.5 

999  .9 

999. 

2E.5 

80.  0 

822  1.  1 

34  3.0 

-39.  5 

-54.9 

999.9 

99  *9 

99.9 

99.9 

317.2 

317.4 

0.1 

1 7.5 

999.9 

999. 

29.0 

81  .0 

836  1 .9 

336.0 

-40.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.  A 

82.0 

8484. 2 

330.0 

-42.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

31  7.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.9 

83.0 

8587. 3 

325.  0 

-43.  C 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30. T 

84.0 

8712.6 

319.0 

-44 . 2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99<?, 

30.  7 

8*5.  0 

8618. 4 

31  4.  0 

-45.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999  . 9 

999. 

31.3 

86.0 

8968.6 

30  7.0 

-46.  3 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

• 99.9 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

31.7 

87.0 

9099. 5 

30  l.O 

-47.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

31  8.  6 

#99.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.1 

88.0 

9210. 2 

29C.  0 

-47.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

599.9 

999. 

32.6 

89«0 

9322.1 

29  t.O 

-49. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.0 

90.  0 

943  5.  9 

28  e.  0 

-49.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33. A 

91.0 

9550.9 

28  1.0 

-51.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.9 

92*0 

9691.0 

275.0 

-52.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3A.3 

93.0 

9809. 5 

270.  0 

-53.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

320  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

3A.7 

94.0 

9929.6 

26  5.0 

-54.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

3f.2 

95.  0 

10051 • 6 

260.  0 

-54.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.7 

96.0 

10200.9 

254.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 23.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


o 

o 

o 

time 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

station  no. 

GREENSBORO. 

6 FEBRUARV 
1116  GMT 

DIR  SPEED  U 

317 

NO 

1975 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

1 

RH 

162  15 

RANGE 

. 0 

AZ 

r' 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/MG 

PCT 

KM 

OG 

3F.2 

97.  0 

10302. 2 

25  0.  0 

-55.  7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

323.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3A.E 

98.0 

10430.7 

245.0 

-56.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324  .2 

999  ,9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

37.  1 

99.0 

1056  1.6 

240.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

37.6 

1 00.0 

10695.  1 

235.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.1 

999,9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

3R.2 

101.0 

10831 .3 

230.0 

-56  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

329.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

3P.  6 

102.0 

10942. 8 

22  6.  0 

-56.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

332.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.0 

103. P 

11084.7 

22  1.0 

-57.0 

9^.9 

999.  P 

99.9 

99.9 

99.9 

332.9 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

39.  3 

104.  0 

1 1 200. 2 

21  7.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.  A 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

39.8 

105. C 

11 317.4 

21  3.0 

-58.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

334  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

D 

AC. 3 

I 06. C 

11436.8 

20  9.0 

-58.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

336.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

AO.  7 

107.0 

1155  8.  1 

20  5.  0 

-59.3 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

336.4 

999.9 

99.9 

999. 9 

999.  9 

999. 

A I. a 

108.0 

11681.7 

20  1.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

AI.B 

10  9.  0 

1 1840. 2 

196.0 

-58.0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.9 

999.  9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

gt 

A2.2 

110.0 

1 1 938. 2 

193.0 

-54.6 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

A2.8 

111.0 

12107.2 

188.0 

-52.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

356.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

A3. 3 

112.0 

12246. 1 

184.  0 

-53.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

357.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

A3. A 

113.0 

12387. 5 

180.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A A.  3 

1 1 4.  0 

12531. 7 

176.0 

-54  . A 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999, 

A A. a 

1 15.0 

1264 1 . 9 

173.0 

-54.  2 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

361  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

i> 

AS. 3 

1 1 6.0 

12829. 9 

168.0 

-54.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

364.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

AS. 8 

117.0 

12945. 4 

165.  0 

-54. 4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

366.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

A6.3 

1 1 8.0 

13102. A 

161.0 

-55.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

AP.  0 

1 19.  0 

1 3222. 2 

158.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

367,6 

999.  9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

A7.3 

1 20  .0 

13384.9 

154.0 

-56.  7 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 69.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

A7.9 

121.0 

13509. 3 

151 .0 

-57.8 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

369.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

5 

AS. A 

122.0 

13678. 7 

147.  0 

-57.  a 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

372.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

A9.0 

1 23.0 

1 3808.5 

144.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

373.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

> 

A9.  A 

12A.0 

13940.  7 

14  1.0 

-58.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

so.o 

1 25.0 

14075.8 

138.0 

-58.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377  .9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

50.7 

126.  0 

14260. 3 

134.0 

-59.3 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

379,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

SI. 2 

1 27.0 

14401. 9 

13  1.0 

-59.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

) 

SI. 7 

1 28.0 

14595.6 

127.0 

-60  .0 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

52.2 

129.0 

14  74  4.  9 

124.  0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

387.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

S2.7 

1 30  .0 

1A897.8 

12  1.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

) 

S3.  2 

131.0 

15054.  1 

1 1 8.0 

-61.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

390.  A 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

S3. 8 

132.0 

1521  3.  5 

IIS.O 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.3 

999.9 

99.9 

900^  9 

999.9 

999. 

SA.A 

1 33.0 

15376.6 

11  2.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.9 

999.9 

99.9 

99-/, 9 

999,9 

999, 

\ 

¥ 

SS.  1 

1 34. 0 

15543. 9 

109.0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

396.0 

999,  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.8 

1 35.0 

15657.9 

107.0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

se.  A 

136.0 

15892. 7 

103.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

403.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

i 

57.1 

1 37.0 

16075.5 

100.0 

-61.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.8 

1 38.0 

16264.3 

97.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

AI2.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58.6 

1 39.0 

16458. 9 

94.  0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

416. 0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

59.A 

1 AO.O 

16728.4 

90.0 

-61 .4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

421  .5 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

AC.  1 

141.0 

16938. 1 

8 7.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

423.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

• ev  SPFFO  MFANS  FLFVATION  ANGLE  BETdEEN  6 AND  10  DEG 

• er  Te«f>  mfans  tempeisature  or  tire  have  been  interpolated 

• • ar  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TSAN  6 DEG 
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StATION  NO.  317 
GREENSBORO,  NC 


6 EEBRUARV  1975 

1116  GMT  162  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  f»T 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

'DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

•CM 

DG 

61  .0 

1 42.0 

17154.3 

84.0 

-63.1 

#9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

426.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.9 

143.0 

17377.  1 

81.0 

-65  .0 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

427.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

62.7 

144.0 

17607.3 

78.0 

-64.  8 

99«  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

432.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.4 

1 45.0 

17765.9 

76.0 

—64 . 8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

435.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

64.2 

146.0 

18012. 2 

73.  C 

-63.  8 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

442.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

65.0 

147.0 

18270.5 

70.0 

-62.2 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

451  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.  8 

14  8.0 

18541. 6 

67.0 

-61 .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

458.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

66.6 

1 49  .0 

18824. 9 

64.0 

-62.  4 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

462.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.4 

1 50.0 

19020.9 

62.0 

-62.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

466.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

68.3 

15  1.0 

19326.  5 

59.  0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

472.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

69.2 

1 52. 0 

19648. 1 

56.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

480.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

7C.  2 

I 53.  0 

19872. 7 

54.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

485.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.2 

1 54.0 

20224.7 

5 1.0 

-63.  5 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

491  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.2 

1 55.0 

20595.2 

48.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

494.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.2 

156.0 

20855. 5 

46.  0 

-63.  1 

99.9 

099.9 

99.9 

99.9 

99.9 

506.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

74.3 

1 57. O 

21273.3 

43.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

523.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.6 

158.0 

21 722. 2 

40.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

529.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

76.6 

159.0 

22037.6 

38.0 

-64.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

532.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

78.0 

160.0 

22540.4 

35.0 

-64 .8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

543.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

79.3 

161.0 

22901. C 

33.  0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

557.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

60.5 

162.0 

23486.4 

30.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

570.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.6 

163.  0 

241 31. 0 

2 7.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

585.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.3 

164.0 

24604.4 

25.0 

-61.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

608.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.  I 

1 65.0 

25400.  1 

22.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

635.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.6 

166.0 

25994. 6 

20.  0 

-60.  6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

650.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

88.7 

167.0 

27014. 8 

17.0 

-57.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

692.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.8 

168.0 

27802. 4 

1 5.0 

-59.5 

99*9 

999.9 

99  «9 

99.9 

99.9 

710.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

553 


STATION  NO.  317 
GBFENS80RC.  NC 

6 FEBRUARY  1975 

IA39  GMT  ISO  21.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE I GHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

7.9 

275.0 

975.4 

S.O 

5.0 

200.0 

5.1 

0.3 

8.  0 

286.  7 

974.0 

4.5 

3.3 

227.3 

7.7 

0.6 

9.0 

370.8 

964.0 

3.  7 

3.  2 

232.4 

7.8 

0.9 

1 0.0 

464.0 

953.0 

3.2 

S .4 

246.1 

8.5 

1.3 

1 l.G 

575.  5 

94  0.  0 

3.3 

-0.3 

267.3 

11.1 

1.7 

12.0 

679.9 

928.0 

4.0 

-5.  1 

278.4 

14.2 

2.  1 

13.0 

768.  4 

91  8.  0 

6.6 

-4.4 

282.8 

16.2 

2. A 

lA.C 

867.  3 

90  7.0 

5.  9 

-5.4 

284.0 

16.7 

2.8 

15.0 

967.  0 

89  6.0 

5.2 

— 1» . 6 

284.5 

16.8 

3.2 

16.0 

1086. 2 

883.  0 

4.  2 

—6.  t 

283.3 

17.1 

3.6 

1 7.0 

1178.7 

87  3.0 

3.3 

-6.2 

281.0 

17.4 

3.9 

la.o 

1 281.3 

86  2.0 

2.2 

-6.  1 

2 79.4 

17.3 

A. 3 

19.0 

1375.5 

852.0 

1.3 

-6.0 

275.  a 

1 7.0 

A. 6 

20.0 

1470.5 

842.0 

0.8 

-7.3 

272.3 

16.8 

S.O 

21.0 

1595. 4 

829.  0 

0.5 

-9.4 

267.1 

17.3 

5.3 

22.0 

1 692.8 

819.0 

0.2 

-1  i.2 

263.  3 

17.0 

F.7 

23.  0 

1801. 0 

80  8.  0 

-0.6 

-12.6 

260.4 

18.3 

6.1 

2A.0 

1890.5 

799.0 

-0.6 

-16.  7 

260.9 

21* ••0 

6. A 

25.0 

1991. 2 

789.0 

-0.3 

-19.9 

263.0 

23.0 

6.8 

26.0 

2124. 0 

776.  0 

-0.  4 

-29.6 

263.0 

23.8 

7.2 

27.0 

221 7. 2 

76  7.0 

-0.8 

-29.2 

261. 2 

24,5 

7.6 

28.0 

2332.  3 

756.0 

-1.2 

-3  4. 7 

258.8 

25.8 

7.9 

29.0 

2427.6 

74  7.0 

- 1.9 

-33.0 

257.5 

26.5 

8.3 

30.0 

2534.6 

737.0 

-2.4 

-32.4 

236. 0 

27.1 

8.6 

31.0 

263  2.  0 

72  8.  0 

-3.  1 

-32.1 

255.1 

27.4 

8.9 

32.0 

2741.2 

71  8.0 

-3.9 

-32.6 

254.2 

27,4 

9.3 

33.  0 

2851. 7 

708.0 

-4.8 

-33.2 

253.6 

2 6.8 

9.6 

3A  .0 

2952.  1 

699.0 

-5.  4 

-3  3.  0 

253.6 

26.2 

1 C.O 

35. C 

3053. 7 

690.0 

-6.0 

-36  .0 

254.6 

25.0 

10. A 

36.0 

3179. 2 

679.  0 

-7.  2 

-36.3 

256.9 

23.9 

10.8 

37.0 

3283.0 

670.0 

-7.8 

-43.2 

259.0 

23.4 

I I.  1 

38.0 

3388. 0 

661.0 

— 8.6 

-43  .6 

260.0 

23  .4 

I l.A 

39.0 

3A9A.  1 

652.0 

-9.0 

-42.  4 

260.  1 

23.8 

1 1.8 

AO.O 

3601. 5 

643.0 

-9.7 

-40.5 

2 59.0 

24.8 

12.2 

41.0 

3734. 6 

632.  0 

-1  0.  3 

-39.1 

257.5 

26.2 

12.6 

A2.0 

3844. 8 

623.0 

-11.0 

-S'”. 4 

256.  3 

27,6 

12.9 

43.0 

3944. 0 

61  S.O 

-U  .7 

-36.7 

255.8 

28.5 

13.2 

44.0 

4056. 6 

606.0 

-12.9 

-36.  5 

2 55.6 

29.1 

13.6 

45.0 

4170.6 

597.0 

-13.4 

-36.0 

255.7 

29.7 

13.9 

46.0 

4285. 9 

see.  0 

-14.  7 

-35.8 

256.0 

30.2 

1 A.3 

47. 0 

4389.5 

58  0.0 

-15.5 

-30.1 

256.6 

31.0 

14.6 

48.0 

4494. 2 

572.0 

-15.9 

—33 . 3 

257.  1 

32.0 

15.0 

49.0 

461 3. 5 

563.0 

-17.0 

-3t.  9 

2 57.  7 

34.1 

1 5. A 

50.0 

4720.8 

555.0 

-17.3 

-28.1 

257.7 

36.6 

15.8 

St.O 

4857. 0 

54  5.  0 

-18.  0 

-26.6 

257,3 

43.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  EAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1.7 

4.8 

280.9 

295.2 

5.6 

too  .0 

0 .0 

0. 

5.6 

5.2 

280.4 

293.  2 

5,0 

91  .7 

0.  1 

51  . 

6.2 

4 .8 

280  .4 

293.3 

S.O 

97  .0 

0.2 

50. 

7.  8 

3.  5 

280.  7 

292.  2 

4.4 

88 .1 

0 .3 

49. 

11.1 

0.5 

281  .9 

292.4 

4.C 

77.  3 

0.  5 

62. 

1 4.0 

-2.  1 

283.5 

291 . 1 

2.8 

51  .3 

0 .8 

74. 

15.8 

-3.6 

287.  1 

295.  3 

3.  0 

45.2 

I . I 

83. 

16.2 

-4.0 

287.3 

295.1 

2.8 

44.1 

1 . 4 

87. 

16.3 

- 4.  2 

287.  6 

295.  3 

2.8 

45.5 

1 .8 

91  . 

1 6.6 

-3,9 

287.7 

295.3 

2.7 

47.  0 

2.2 

9A. 

1 7.  1 

-3.3 

287.8 

295.3 

2.7 

49.4 

2.6 

95. 

17.1 

-2.8 

287.6 

295.  3 

2.  a 

54.1 

2.9 

96. 

1 6.9 

-1  .7 

287.7 

295.6 

2.9 

57.9 

3.3 

96. 

16.8 

-0.7 

288.  1 

295.  4 

2.6 

54  .4 

3.6 

96. 

17.2 

0 .9 

289  .0 

295,4 

2.3 

47.  3 

4.  1 

95. 

1 6.9 

2.0 

2 89.7 

295.3 

2.0 

42  .0 

4.4 

94. 

18.0 

3.0 

289.9 

295.  0 

1.8 

39.7 

4.8 

93. 

20.7 

3.3 

290.8 

294.5 

1 .3 

28.3 

5.  2 

92. 

22.  8 

2.8 

292.  I 

295.  1 

1.0 

21  .1 

5.6 

91  . 

23.6 

2.9 

293.3 

294  .6 

0.4 

8.8 

6.2 

91. 

24.2 

3.B 

293.9 

295.3 

0.4 

9.4 

6.7 

90. 

25.3 

S.O 

294.6 

295.7 

0.4 

7.6 

7.3 

89. 

25.8 

5.7 

294  .9 

295.9 

0.3 

7.1 

7.8 

88. 

26.  3 

6.5 

295.  5 

296.6 

0.3 

7.7 

8.4 

88. 

26.4 

7.0 

295.7 

296.8 

0.3 

8.4 

8.9 

87. 

26.3 

7.4 

296.0 

297.  I 

0,3 

8.5 

9.4 

86. 

25  .8 

7.6 

296.  2 

297.  3 

0.3 

8.6 

10.1 

85. 

25.1 

7.4 

296.6 

297.7 

0.3 

9.2 

10.6 

85. 

24,  1 

6.  7 

297,  0 

298.0 

0.3 

8.7 

11.2 

84. 

23.3 

5.4 

297.1 

297.9 

0.2 

7.6 

11.7 

84. 

2 3.0 

4.5 

297.5 

297.9 

O.I 

3.8 

12.3 

83. 

23.0 

4.0 

297.8 

298.  3 

0.  1 

3.9 

12.7 

S3. 

23.4 

4.1 

290.5 

299.0 

0.1 

4.6 

13.  1 

83. 

24.  4 

4.  7 

298.  9 

299.5 

0.2 

6.0 

13.7 

83. 

25.6 

5.6 

299.7 

300.4 

0.2 

7.3 

14.  3 

83. 

26.8 

6.5 

300.1 

300.9 

0.2 

9.2 

14.9 

83. 

27.6 

7.0 

300.4 

301. 3 

0.3 

10.4 

15.4 

82. 

28.2 

7.2 

300.4 

301 .3 

0.3 

11.7 

16.0 

82. 

2 8.  0 

7.  3 

301.0 

302.0 

0.3 

12.8 

16.7 

82. 

29.3 

7.3 

300.9 

301.9 

9.3 

|4.6 

17.2 

82. 

30.2 

7.2 

301  .1 

302.1 

0.3 

15.2 

17.9 

82. 

31.2 

7.2 

301. 8 

303.  1 

0.4 

20.6 

18.5 

SI  . 

33.3 

7,3 

301.9 

303.4 

0.5 

26.1 

19.3 

81. 

3 7,7 

8.2 

302.  8 

305.0 

0,7 

38.0 

20.0 

81. 

42. B 

9.7 

303.6 

306.1 

0.8 

46.4 

20.9 

81. 

ISO 


21 


0 


STATION  NO . 317 

GREENS80RC«  NC 


6 


FEeRUARY  1975 
IA39  GKT 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 6.2 

52.0 

4967.5 

53  7.0 

-18.4 

-24.0 

256.4 

48.0 

46.  7 

11.3 

304.4 

307.6 

1.0 

61  .3 

22.2 

81  . 

16.6 

53.0 

5079. 4 

52  9.  0 

-I  9.3 

— 22.0 

255.2 

50.2 

48.6 

12.8 

304  .6 

308.2 

1.  1 

73.  5 

23.5 

81. 

16.9 

54.0 

5192. 6 

521.0 

-19.7 

-22.4 

254.  1 

50.5 

4 8.6 

1 3.9 

305.5 

309.2 

1.2 

79  .0 

24.4 

80. 

17.  A 

55.  0 

5307. 5 

51  3.  0 

-19.9 

-24 .2 

252.5 

51  .9 

49.5 

15.7 

306.6 

310.  0 

1.0 

68.2 

25.7 

SO. 

17. B 

56.0 

5438.7 

50  4.0 

-20.  7 

-27.  2 

251.6 

54.  I* •• 

51.3 

17.1 

307.2 

309.8 

0.8 

55.4 

27.  1 

79. 

1 e.2 

57.0 

5556.9 

49  6.0 

-21  .5 

-26.2 

250  .6 

55.6* 

52.  4 

18.  4 

307.  6 

310.5 

0.9 

65.2 

28.4 

79. 

1 B.S 

58.0 

5676. 8 

488.0 

-21 .5 

-37.0 

240.  8 

56.04 

52.6 

19.4 

309.0 

310.1 

0.  3 

23.1 

29.3 

79. 

I a.  9 

59.0 

5798.5 

480.0 

-22.3 

-36.0 

248.5 

53.9* 

50.  1 

19.8 

309.  5 

310.5 

0.3 

22  .3 

30  .9 

78. 

19.  3 

60.  0 

5906. 2 

473.0 

-23.  5 

-3^.4 

247.9 

52.0* 

48.2 

19.5 

309.  3 

310.2 

0.3 

2 1.5 

32.  1 

78. 

1 9.6 

6 1 .0 

6030.8 

465.0 

-24.  1 

-4C  .3 

248. 2 

51.5* 

4 7.  8 

1 9.  1 

310.0 

310.8 

0.2 

20  .6 

32.8 

78. 

20.  1 

6 2.0 

6141.2 

458.0 

-25.3 

-39.3 

250 . 1 

53.8* 

50.  6 

18.3 

309.  8 

310.8 

0.3 

25.6 

34  .3 

77. 

20.4 

63.0 

6252. 9 

45  1.0 

-26.  1 

-38.0 

251.5 

56.4* 

53.5 

17.9 

310  .2 

311.2 

0.3 

28.9 

35.3 

77. 

20.7 

64.0 

6365.9 

444.0 

-26.8 

-36.8 

252.  8 

58.3* 

55.7 

1 7.3 

310.8 

312.0 

0.4 

37.7 

36.4 

77. 

21.  1 

65.0 

6496. a 

436.  0 

-28.0 

-35.2 

254.1 

59  .8* 

57.5 

16.4 

310.9 

312.3 

0.4 

49.4 

37.9 

77. 

21.5 

66.0 

6646.5 

427.0 

-28.5 

-34. 1 

254.8 

59.4* 

57.4 

1 5.6 

312.1 

313.7 

0.5 

58.1 

39.4 

77. 

21.9 

67.  0 

6747. 0 

42  1.0 

-29.1 

-33.7 

254  .4 

58.0* 

55.8 

1 5.6 

312.5 

314.  3 

0.5 

64.5 

40.8 

77. 

22.2 

68.0 

6867. 7 

414.0 

-29.  3 

-3f.  9 

253.9 

57.3* 

55.0 

!5.9 

313.8 

315.3 

0.4 

52.1 

41.8 

77. 

22.6 

69.0 

6989. 3 

40  7.0 

-30.3 

-37.4 

253.2 

57.3* 

54.9 

16.  5 

314.0 

315.3 

0.4 

49.4 

43.1 

76. 

23.0 

70.0 

71 12. 5 

400.  0 

-31 . 1 

-39.0 

252.7 

59.4* 

56.7 

17.7 

314.5 

315.6 

0.3 

45.  2 

44.  e 

76. 

23.4 

71.0 

7255.3 

292.0 

-32.4 

-42.2 

251.3 

62.5* 

59.  2 

20.1 

314.6 

315.4 

0.2 

36  .6 

45. S 

76. 

23.  B 

72.0 

7382. 2 

385.0 

-33.2 

-42.7 

249.0 

61  .8* 

57.7 

22.1 

315.  2 

316.0 

0.2 

37.4 

47.7 

76. 

24.2 

73.0 

7492. 4 

27<;.c 

-34.  3 

-43.4 

246.6 

59.4* 

54.5 

23  .6 

315.2 

316.0 

0.2 

38.6 

49.  3 

76. 

24.6 

74.0 

7622. 5 

37  2.0 

-35.3 

-44.1 

244.8 

58.3* 

52.  8 

24.8 

315.  5 

316.2 

0.2 

40  .0 

50.2 

76. 

24.9 

75.0 

7754. 5 

365.0 

-36.5 

-44  .4 

245.0 

61  .7* 

55.9 

26.1 

3IS.6 

316.3 

0.2 

43.4 

51 . 0 

75. 

25.3 

76.0 

7869.  1 

359.0 

-37.6 

-44.9 

245.6 

66.6* 

60.7 

27.5 

315.7 

316.4 

0.2 

45.9 

52.6 

75. 

2«.  7 

77.  0 

7985. 2 

353.0 

-38.7 

-45.6 

245.6 

67.6* 

61  .5 

27.9 

315,7 

316.  4 

0.2 

47.6 

54  .7 

75. 

26.1 

78.0 

8122.4 

346.0 

-39.  8 

-46.  1 

244.9 

64.5* 

58.4 

27.3 

316.1 

316.7 

0.2 

SO.O 

56.6 

75. 

26.5 

79.0 

8241.8 

340.0 

1 

o 

• 

99  .9 

244.3 

6 2.0* 

55.9 

26.9 

316. S 

999.9 

99.9 

999  .9 

57.0 

74. 

26.9 

80.0 

8362. 7 

334.  0 

-41  • e 

99.9 

245.1 

67.5* 

6 1.2 

28.4 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  9 

74. 

27.5 

81.0 

8526.6 

326.0 

-43.0 

99.9 

245.4 

72.4* 

65.  6 

30.1 

317.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

61  .2 

74. 

27.9 

82.  0 

8651. 5 

32  0.0 

-44.0 

99.9 

243.7 

65.6* 

58.8 

29.  1 

317,4 

999.9 

99.  9 

999.9 

64.0 

73. 

2B.3 

83.0 

8778.2 

314.0 

-45.  1 

99.9 

241.2 

59.8* 

52.4 

28.6 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

73. 

26.8 

84.  0 

8885. 2 

30  9.0 

-46  • 1 

99  .9 

238.5 

57.5* 

49.  1 

30.  1 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66  .0 

73. 

29.2 

85.0 

9015. 3 

30  2.  0 

-47.  0 

99.9 

238.2 

60  .5* 

51  .4 

31  .9 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

72. 

29.7 

86.0 

9169.6 

29  6.0 

-48.6 

99.9 

2 40.5 

70.6* 

61.4 

34.7 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69  .4 

72. 

30.  1 

87.  0 

9281. 3 

291.0 

-49.  8 

99  .9 

243  .0 

81  .1  * 

72.2 

36.9 

318.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

70.0 

72. 

30.5 

88.0 

9417.3 

285.0 

-50.  e 

99.9 

244.5 

85.3* 

77.0 

36.8 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

72. 

30.9 

89.  0 

9555.7 

279.0 

-51.4 

99.9 

244  .0 

69.9* 

62.  8 

30.7 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

71  . 

31.4 

90.0 

9673.  1 

274.0 

-51  .6 

99.9 

243.6 

50.5* 

52.4 

26.0 

320  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

71  . 

31.  7 

91.0 

9792.4 

269.0 

-52.5 

99.9 

244.4 

61  .4* 

55.4 

26.6 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

71. 

32.  1 

92.0 

991  3.  3 

264.0 

-5  3.6 

99.9 

245.6 

68  .5* 

62.3 

28.3 

321.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

79.4 

71. 

32.5 

93.0 

10060.9 

258.0 

-54.  4 

99.9 

246.4 

67.9* 

6 2m  Z 

27.2 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.  3 

71. 

32.9 

94.0 

10186.0 

253.0 

-55. 5 

99  .9 

246.7 

52.0* 

4 7*  7 

20.5 

322.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

83.3 

71  . 

33.4 

95.0 

10313.  0 

248.0 

-56.2 

99.9 

246.6 

40  .5* 

37.1 

16. 1 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

71  . 

33.9 

96.0 

10468.4 

24  2.0 

-57.0 

99.9 

245.5 

52.9* 

48.  1 

21.9 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

71. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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5 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1439  GMT  ISO  21 • 0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.3 

97.0 

10600.4 

237.0 

-57.6 

99.9 

244.9 

71  *8* 

65.0 

30  .5 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

71, 

34.7 

98.0 

10735.0 

232.0 

-57  .6 

99*9 

244.0 

82.3* 

74.0 

36.  0 

327,3 

999.9 

99.9 

999  .9 

88.7 

71  . 

35.1 

99.0 

10872. 5 

22  7.  0 

-57.  8 

99.9 

242.4 

78  .2* 

69.3 

36.3 

329.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

91 . e 

70. 

35.5 

1 00  .0 

10985.0 

223.0 

-56.  2 

99.9 

238.1 

59.9* 

50.8 

31.6 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

70. 

3F.0 

101.0 

11  158.  7 

21  7.0 

-55.5 

99.9 

230.5 

45.8* 

35.  3 

29.2 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

70. 

3A.4 

102.0 

1 1 307. 2 

21  2.0 

-55.  7 

99.*  9 

232.9 

56.2** 

44.6 

33.9 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

70. 

35.8 

1 03.0 

1 1 428.4 

208.0 

-56.2 

99  .9 

238.2 

77.6** 

65.9 

40.9 

340.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.8 

69. 

37.3 

104.0 

11582. 8 

203.  0 

-57.  0 

99  m 9 

243.1 

103.5** 

92.3 

46.8 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  0 

69. 

37.7 

105.0 

11708.8 

199.0 

-57.0 

99.9 

245.8 

107.2** 

97.  7 

43.9 

343.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

10  2.2 

69. 

3P.  1 

106.0 

1 1 838. 2 

195.0 

-54.2 

99.9 

248.0 

92.0** 

85.3 

34.5 

349.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.4 

69. 

38.6 

107.0 

12006. 0 

190.0 

-51.0 

99.9 

249.4 

57.8** 

54.1 

20  .3 

357,3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

69. 

39.  1 

1 08.0 

12144.5 

186.0 

-50.8 

99  -9 

246.5 

38.4** 

35.  2 

IS.  3 

359,  7 

999.  9 

99.9 

999  .9 

107.7 

69. 

39.5 

1 09.0 

12286. 0 

18  2.  0 

-51 . 1 

99o9 

242.4 

38  .4** 

34  .0 

17.8 

361  .4 

999.9 

99.9 

999.  9 

108.  8 

69. 

40.0 

110.0 

12430.1 

178.0 

-52.2 

99m9 

241.5 

47.1** 

41.4 

22.5 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  1 

69. 

40.5 

111.0 

1261 4. 1 

173.0 

-53.3 

99.9 

244.5 

58.4** 

52.7 

25.2 

363.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

11  1 .6 

69. 

40.9 

112.0 

12764. 4 

169.0 

-54.  4 

99.  9 

246.8 

72.2** 

66.4 

28.4 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

69. 

41.4 

113.0 

1291 7.4 

165.0 

-55.7 

99.9 

247.4 

89.5** 

82.6 

34.  4 

364.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

115.5 

69. 

4 1.9 

1 1 4.0 

13073. 3 

161.  0 

-57.  0 

99*9 

246.7 

97.5** 

89.5 

38.5 

364.5 

999,9 

99.9 

999.9 

IIS.  6 

69. 

42.4 

1 15.0 

13232.5 

157.0 

-57.  1 

99w9 

246.5 

86.1** 

79.0 

34.3 

366.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .7 

69. 

43.  1 

1 1 6.0 

13437. 0 

152.0 

-57.6 

99  9 

250.3 

4S*6** 

42.9 

15.4 

369.4 

999,  9 

99.  9 

999.9 

125.4 

69. 

43.6 

117.0 

13562. 7 

149.0 

-58.  3 

99^9 

256.  8 

22.3** 

21.7 

5.1 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

69. 

44.  1 

118.0 

13733.6 

145.0 

-59.2 

99.9 

252.2 

15.7** 

1 5.0 

4.8 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

69. 

44.7 

119.0 

13908. 4 

14  1.  0 

-60.  4 

99.9 

243  .9 

20.9** 

1 8 .8 

9.2 

372.6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

69. 

45.2 

120.0 

14042.4 

138.0 

-60 . 6 

99.9 

246.2 

23.4** 

21.4 

9.4 

374.6 

999  .9 

99.9 

999  .9 

127.3 

69. 

45.  7 

121.0 

14225. 3 

134.0 

-61 . 1 

99.9 

249 . 1 

23*R** 

22.2 

8.5 

376.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

127,9 

69. 

46.3 

122.0 

14413.4 

130.0 

-61.  S 

99.  9 

244.4 

30.9** 

27.8 

13.3 

379,4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

69. 

46.7 

1 23.0 

14558.4 

127.0 

-60.8 

99  F 9 

241.4 

38.1 *♦ 

33.4 

18.2 

3 03.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129  .4 

69. 

47.3 

124.0 

14707. 3 

124.  0 

-60.  0 

99.9 

24  1 .2 

46  .4  ** 

40  .7 

22.  3 

387.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

131.0 

60. 

47.8 

1 25.0 

14912.  1 

120.0 

-59.9 

99.9 

242.4 

53.5** 

47.4 

24.8 

391 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

60. 

48.4 

1 26.  0 

15123. 5 

116.0 

-60.6 

99.9 

243.8 

61.1** 

54.8 

27.0 

393.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

134.2 

60. 

49.0 

127.0 

15286. 7 

113.0 

-60.  6 

99.  9 

246.5 

50.8** 

46.6 

20 .3 

396  .6 

999,9 

99.9 

999.9 

137.6 

60. 

49.6 

1 28.0 

15454.2 

110.0 

-60.8 

99  9 

246.2 

36.1  *• 

33.0 

14.  6 

399.3 

999,9 

99.9 

999.9 

138.6 

68. 

50.2 

1 29.0 

15626. 0 

107.  0 

-51 .3 

99  < 9 

243.3 

58.1  »• 

51.9 

26.  1 

401.5 

999,9 

99.9 

999.  9 

138.  5 

68. 

50.8 

130.0 

1586 1.9 

103.0 

-62.2 

99*9 

243.6 

80.6** 

72.  2 

35.8 

4 04.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.6 

60. 

5 1.5 

131.0 

16044. 5 

100. 0 

-62.4 

99  .9 

242.9 

48.9** 

43.5 

22.3 

407.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

146.0 

68. 

52.  1 

1 32.0 

16232. E 

97.0 

-62.  4 

99.9 

21  l.C 

3.4** 

1 .8 

2.9 

4 10.8 

999,9 

99.9 

999.9 

147.  1 

68. 

52.7 

1 33.0 

16426. 6 

94.0 

-62.2 

99.9 

49.9 

5.4** 

-4.  1 

-3.5 

414.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

145.4 

60. 

53.2 

1 34.0 

16627. 7 

91.0 

-60.  8 

99.9 

269.4 

12.4** 

1 2.4 

0.  1 

421.6 

999.9 

.99.9 

999.9 

145.2 

60. 

53.8 

135.0 

16836.3 

88.0 

-60.  e 

99*9 

258.2 

28.4** 

27.8 

5.8 

425.6 

999.9 

99.9 

999.9 

146.9 

68. 

54. 

136.0 

171 25. 3 

84.0 

-51  .3 

99  <9 

245.7 

46.6** 

42.5 

19.2 

430.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

148.4 

68. 

55.4 

137.0 

17350.3 

81.0 

-62.  6 

99.  9 

240.6 

50.1** 

43.7 

24  .6 

432.1 

999.9 

99.9 

599.9 

151.9 

60. 

56.3 

1 38.  0 

17582.9 

78.0 

-62.9 

99.9 

246.0 

56.7** 

5 1.8 

23.  1 

436.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

153.4 

60. 

5 7.2 

139.0 

17824. 2 

75.  0 

-53.3 

99.9 

247.9 

66  .9** 

63.8 

25.9 

440.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.  2 

66. 

58.0 

140.0 

18160.8 

7 1.0 

-63.7 

99.9 

246.8 

70.6** 

64.9 

27.8 

446.4 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

68. 

59.0 

141.0 

1 8426. 8 

68.0 

-52  .0 

99.9 

244  .4 

59.3** 

53.5 

25.6 

455.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

163.3 

66. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

* • BY  SPFFD  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


556 


STATION  NO,  317 

GREENSBORO,  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1439  GFT  150  21,  O 


tiff 

CNTCT 

HFI GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60,0 

142.0 

18706*2 

65. 0 

-61.5 

99.9 

256.7 

36.4*4 

35.4 

8.3 

4 62.6 

999.9 

99.9 

999.9 

167,9 

68. 

6 1,0 

1 A3.  0 

1 8Q9a«  S 

62.0 

-62.4 

99.9 

59.3 

1 1 .8  4 4 

-10.2 

-6.0 

466.9 

999.9 

99.9 

999,9 

167.8 

68. 

6 2,0 

144.0 

19305*4 

59.0 

-61.5 

99,  9 

83,2 

23.344 

-23.1 

-2.8 

475.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165.6 

68. 

63,0 

145.0 

19629*2 

56.0 

-61.1 

99.9 

246.9 

48.844 

44,  9 

19.2 

483.  6 

999.9 

99.9 

999  .9 

168.1 

68. 

64,1 

146.0 

19969. 9 

5 3.  0 

-62.  7 

99,9 

246.9 

86.4*4 

79.4 

33.9 

487.5 

999.9 

99.9 

599,9 

170,  e 

68. 

65,2 

147.0 

20453*  5 

49.0 

-52.7 

99,9 

238.6 

40.6** 

34.7 

21.2 

498.5 

999.9 

99.9 

999.9 

179.8 

68. 

66,  3 

148.0 

20843*  3 

46.0 

-62.4 

99,9 

47.2 

36.1 ** 

-26.4 

-24.5 

508.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

177.5 

68. 

67,6 

149.0 

21  2 59. 1 

43.0 

-62.  9 

99,  9 

54.4 

23.7** 

-I  9.3 

-13.8 

517.0 

999.9 

99.9 

999.9 

173,2 

68. 

62,8 

150.0 

21703*4 

40.0 

-53.9 

99,9 

251.3 

52.4*4 

59.  1 

20.0 

525.5 

999.9 

99.9 

999.9 

174  .5 

68. 

70.2 

151.0 

22180*  3 

37.  0 

-64. 8 

99.9 

247.7 

35.744 

33.9 

13.9 

534  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

181. 8 

68. 

71.8 

152.0 

22698*6 

34.0 

-62.9 

99.9 

56.0 

34.34 

-28.  4 

-19.2 

553.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

180  .5 

68. 

73,3 

153.0 

23266*  6 

31.0 

-63.5 

99,9 

260  .8 

30  .8  4 

30  .4 

4.9 

566.2 

999.9 

99.9 

999.9 

178.1 

69. 

75.  1 

154.0 

23893*4 

28.0 

-62.  4 

99,9 

250.  7 

68.54 

64.6 

22.6 

586.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

186.2 

69. 

76.0 

155.0 

24594.9 

25.0 

-61  .3 

99.9 

61.8 

61.8 

-54.5 

-29.  2 

608.5 

999,9 

99.9 

999.9 

186.9 

69. 

78.9 

156.0 

25684*0 

2 1.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

648.1 

999,9 

99.9 

999.9 

599.5 

999. 

557 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUAFV  1975 

1726  GMT  1*7  IB.  0 


TIME 

CNTCT 

HEI GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  P“ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.  n 

275.  0 

976.  7 

4.  9 

4.0 

220.0 

3 .6 

2.3 

2.0 

200.6 

294.0 

5.2 

94.0 

0.0 

0. 

0.1 

a.o 

209.3 

975.0 

8.  4 

4.7 

242.2 

7,2 

6.3 

3.3 

204.3 

298.6 

5.5 

77,6 

0.1 

50. 

0.5 

9.  0 

302.  9 

964.0 

6.0 

4 .« 

242.2 

7.2 

6.3 

3.3 

283.6 

297.  7 

5.4 

84  .4 

0.1 

SO. 

O.B 

10.0 

405.0 

952.0 

6.  1 

2.  .* 

249.3 

7.5 

7,0 

2.6 

283  .8 

296.6 

4.9 

78.6 

0.2 

56. 

1.3 

1 1 .0 

590.7 

939.0 

6.3 

1.0 

265.5 

9.4 

9.  3 

C.7 

205.  1 

296.6 

4.4 

68,7 

0 .5 

66* 

1.7 

12.0 

704.  3 

92  7.  0 

7.2 

-2.6 

272.3 

1 1 .7 

1 1 .7 

-0.5 

206.9 

296.  1 

3.4 

50.0 

0.  7 

75, 

P.l 

1 T.O 

002.5 

916.0 

7.0 

-3.2 

273.6 

13.0 

1 3.0 

-0.8 

287.7 

296.6 

3.3 

48.1 

1 .0 

81. 

2.4 

1 4.  0 

901. 0 

905.0 

6.5 

-3.1 

273.6 

12.3 

12.2 

-0.8 

208.  1 

297.  3 

3.4 

50.5 

1 .3 

83. 

2.7 

15.0 

1 00 1 . 9 

C94. 0 

5.  2 

-3.  7 

272.  5 

1 1 .0 

1 1 .0 

-0.5 

287.9 

296.8 

3.3 

52.5 

I. 5 

85. 

3.2 

16.0 

1121.4 

00  1.0 

4.2 

-4,0 

265.4 

9.6 

9.  5 

0.  0 

288.  0 

296.8 

3.2 

54  .8 

1 .7 

86. 

3.6 

I 7.  0 

1232. 0 

66  9.  0 

3.2 

—4.0 

257.7 

9.9 

9.7 

2.1 

288.1 

296.9 

3.2 

57.8 

2.  0 

85. 

3.9 

1 A.O 

1336.0 

850.0 

2.4 

-5.  . 

256.  8 

10.1 

9.  8 

2.3 

288.3 

296.6 

3.0 

57,5 

2.2 

84. 

4.  3 

19.  0 

1430. 7 

040.0 

1 .9 

-5.3 

257.2 

10.0 

9.7 

2.2 

288.7 

297.  1 

3.0 

58.9 

2.4 

84. 

4.6 

20.0 

1526.3 

030.0 

1.2 

-6.  2 

257,  5 

1 0.5 

1 0.2 

2.3 

289  .0 

296.9 

2.9 

57.6 

2.6 

83. 

S.  1 

21.0 

1661.7 

024.0 

0.3 

-7.5 

256.7 

13.0 

1 3.  4 

3.2 

289.  3 

296.7 

2.6 

55.9 

2.9 

82. 

S.4 

22.0 

1759. 5 

01  4.  0 

-0.2 

-0.6 

255.9 

15.7 

15.2 

3.0 

289.8 

296,6 

2.4 

52.9 

3.2 

82. 

S.B 

23.0 

1060.3 

00  3.0 

-0.0 

-9.2 

254.0 

16.7 

16.0 

4.6 

290.2 

296.9 

2.4 

52.8 

3.6 

81. 

A*  2 

24.  0 

1 96  0.  3 

793.0 

-1  .6 

-9.  . 

253.2 

17.5 

16.7 

5.0 

290.4 

297.  3 

2.4 

56.8 

4.0 

80. 

6.S 

25.0 

2079.4 

78  2.0 

-2.6 

-10.  0 

253.  7 

1 8.3 

1 7.5 

5.1 

290  .6 

296.6 

2.1 

53.  I 

4.3 

00. 

6.9 

26.0 

2212.3 

769.0 

-2.7 

-13.2 

258.6 

19.3 

1 0.9 

3.  6 

291. 7 

296.9 

1.8 

44 .1 

4.8 

79, 

7.3 

27.0 

2316.  1 

759.  0 

-2.7 

-10.2 

260.7 

20  .1 

19.9 

3.3 

292.8 

296,3 

1.2 

29.  1 

5.  2 

80. 

7.7 

2A.0 

2421.2 

749.0 

-2.  9 

-21.0 

261.4 

21.2 

2 1.0 

3.2 

293.7 

296.5 

0.9 

23.0 

5.7 

80. 

e.  1 

29.0 

2527. 6 

73  9.0 

-3,0 

-22.  1 

261.1 

22.6 

22.3 

3.5 

294.6 

297.  3 

0.9 

21  .2 

6.2 

SO. 

B.5 

30.0 

2635. 3 

729.0 

-3.  0 

-20.0 

259.  7 

24.2 

23.9 

4 ,3 

294.9 

298.0 

1.0 

25.2 

6.8 

SO. 

e.9 

31.0 

2744.3 

719.0 

-4.4 

-19.-, 

257.5 

25.7 

25.1 

5.5 

295.  5 

298.8 

1.1 

29.2 

7,4 

80. 

9.3 

32.0 

2854. 5 

70  9.0 

-4.  9 

-20.7 

255.6 

26.4 

25.5 

6.6 

296.  1 

299.3 

1.0 

27.7 

8.  0 

80. 

9.7 

33.0 

2966. 1 

699.0 

-5.5 

-21.0 

254.3 

26.5 

25.5 

7.2 

296.7 

299.8 

1 .0 

28.1 

8,  7 

79. 

1 0.  1 

34.0 

3079. 0 

609.0 

-6.2 

-22.5 

253.9 

26.2 

25.  1 

7.2 

297.0 

299.8 

0.9 

26.1 

9.3 

79, 

10.5 

35.0 

3101.6 

600.0 

-7.3 

-23.0 

254.6 

25.9 

25.0 

6.9 

297,0 

299.7 

0.9 

26.9 

9.9 

78. 

10.9 

36.0 

3320.2 

660.0 

-7.0 

-22.6 

255.2 

26.1 

25.2 

6.7 

297.  8 

300.7 

0.9 

29.2 

10.6 

78, 

I 1.  3 

37.  0 

3425. 5 

65  9.0 

-0.  7 

-23.0 

255.0 

26  .6 

25.7 

6.9 

298.0 

300.6 

0.8 

28.  1 

11.2 

78. 

I 1.7 

3A.0 

3531 .0 

650.0 

-9.  9 

-22.6 

254.  2 

27.7 

2 6.  7 

7.6 

297.9 

300.8 

0.9 

33.9 

11.8 

78. 

1 2.  1 

39.0 

3651. 4 

640.0 

-10.3 

-23  .7 

253,2 

29.3 

20.  1 

0.5 

298.  7 

301.4 

0.9 

32.3 

12.4 

78. 

12.4 

40.0 

3760. 5 

631.0 

-10.2 

-23.7 

252.9 

30.6 

29.2 

9.0 

300 .1 

302.9 

0.9 

32.0 

13.0 

78. 

1 2.9 

41.0 

3095.9 

620.0 

-10.6 

-24.0 

253.5 

32.0 

30.7 

9.1 

301.1 

30  3.8 

0.9 

32.0 

14.0 

77. 

13.2 

42.  0 

4000. 2 

61  1.0 

-11.6 

-22.9 

254.3 

32.7 

31.5 

8.9 

301.2 

304.3 

1.0 

38.5 

14.6 

77. 

13.7 

43  .0 

4121.7 

60  2.0 

-12.6 

-22.  1 

255.  8 

34.1 

33.0 

0.4 

301.4 

304,7 

l.l 

44  .6 

15.6 

77, 

14.1 

44.0 

4236.6 

593.0 

-13.4 

-21  .8 

256,9 

35.6 

34.  7 

8.  1 

301,7 

305.2 

1.  1 

49.1 

16.4 

77. 

14.4 

45.0 

4352.  6 

584.0 

-14.4 

-22.4 

257.  5 

37.2 

36.3 

S.l 

301  .9 

305.2 

t.l 

50.6 

17.0 

77, 

14. A 

4 6.  0 

4470.3 

575.0 

-15.5 

-23.  1 

257.5 

39.3 

30.4 

0.5 

301.9 

305.1 

1.0 

SI  .8 

17,9 

77. 

15.3 

4 7.  0 

4576. 1 

567.  0 

-15.  7 

-23.4 

256.2 

4 1 .7 

40. S 

9.9 

303.0 

306.  1 

1.0 

51  .4 

19.2 

77, 

1 5.6 

4A.0 

4696.8 

558.0 

- 15,  9 

-22.  6 

254.  0 

43.2 

4 1,7 

11.3 

304.0 

307.5 

1.1 

56.2 

20.0 

77, 

16.1 

49.0 

4805.7 

550.0 

-15.9 

-23.4 

251  .6 

46.8 

44.4 

14.  a 

305.3 

308.6 

1.1 

52.6 

21  .2 

77, 

le.s 

50.0 

4916. 1 

542.0 

-1  5.  9 

-23.3 

249.2 

50  .1 

46.8 

17.8 

306.6 

309.9 

l.l 

52.  7 

22.4 

77. 

16.9 

51  .0 

5056.3 

532.0 

-16.8 

-24.  1 

247.6 

51.9 

47.9 

19. a 

307.2 

310.4 

1.0 

52.9 

23.7 

76. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
»*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

1726  GMT  t«7  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HFI  GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.4 

52.0 

5184. 3 

S23.0 

-17,6 

-25.  E 

246.6 

52.4 

4S.1 

20.8 

307.7 

310.6 

0.9 

49.7 

25.3 

75. 

1 7.B 

53.0 

S299.S 

515. 0 

-18.5 

-25.7 

246.5 

52.2* 

4 7.9 

20.8 

307.9 

310.8 

0,9 

S3.0 

26  .4 

75. 

IE.  3 

54.0 

5416. 2 

£0  7.  0 

-19.  3 

-24.8 

247.3 

51  .9* 

47.9 

20. 1 

308.3 

311.5 

1.0 

61.6 

28.  1 

74, 

I e.7 

35.0 

5534. 3 

499.0 

-20.0 

-25.2 

248.2 

51.7* 

48.  0 

19.2 

308.9 

312.0 

1.0 

63.1 

29.3 

74. 

19.  1 

56.  0 

5684. 1 

489.0 

-21  .5 

-26.4 

249.1 

51.8* 

48.4 

18.5 

309.9 

311.8 

0.9 

64  .6 

30  .4 

74. 

19. S 

57.0 

5805.6 

48  1.0 

-22.  2 

-26.9 

249.7 

52.8* 

49.5 

18.3 

309.5 

312.3 

0.9 

64.9 

31.9 

74. 

20.0 

5B.0 

5913.3 

474. C 

-22.6 

-26.7 

249.8 

55.6* 

52.  2 

19.2 

310.  3 

313.2 

0.9 

68.8 

33.1 

74. 

20.4 

59.0 

6038. 2 

46  6.  0 

-23.0 

-27.1 

249.5 

57.3* 

53.7 

20 . 1 

311  .3 

314.2 

0.9 

68.7 

34.  7 

74. 

20. B 

60.0 

6165.0 

458.0 

-23.6 

-28.2 

248.9 

57.7* 

53.  8 

20.7 

312.0 

314.7 

0.8 

65.9 

36.1 

73. 

21.2 

61.0 

6277. 5 

45  1.0 

-24.3 

-29.4 

248.3 

57.9* 

53.8 

2 1.4 

312.5 

315.0 

0.  7 

62  .4 

37  .5 

73. 

21.6 

62.0 

6407.7 

443.0 

-25.  4 

-30.9 

248.0 

58.9* 

54.6 

22.0 

312.8 

315.0 

0.7 

59.7 

38.9 

73. 

22.0 

63.0 

6523.  1 

436.0 

-26 . 3 

-32.4 

248.1 

61.2* 

56.  a 

22.8 

313.0 

314.9 

0.6 

56.0 

40  .0 

73. 

22.4 

64.0 

6656. fl 

428.  0 

-27.  2 

-33.6 

247.9 

60.3* 

55.9 

22.7 

3 13.5 

315.2 

0.5 

54.2 

41.9 

73. 

22.9 

65.0 

6775.4 

42  1.0 

-28.3 

-34.6 

246.8 

55.3* 

50.  8 

21.8 

313.6 

315.2 

0.5 

54  .4 

43.8 

72. 

23.4 

66.  0 

6930. 0 

412.0 

-29.  7 

-35.9 

245.5 

54  .6* 

49.7 

22.6 

313.7 

315.  1 

0.4 

54.5 

45.0 

72. 

23.9 

67.0 

7051.9 

40  5.0 

-30.  9 

-37.  1 

245.6 

61 .1  * 

55.6 

25.2 

313.7 

315.0 

0.4 

54.2 

46.4 

72, 

24.2 

68.0 

7175. 3 

398.0 

-32.1 

-37.9 

246.0 

63.7* 

58.  1 

25.9 

313.7 

314.  9 

0.4 

55.8 

47.8 

72. 

24.6 

69.0 

7300. 4 

39  1.0 

-33.2 

-38.  1 

246.4 

64  .2* 

58.8 

25.7 

313.9 

315.1 

0.4 

60.6 

49.  9 

72. 

2S.  1 

70.0 

7408.8 

38  5.0 

-34.2 

-37,8 

246.4 

60.3* 

55.  3 

24.1 

313.9 

315.2 

0.4 

69.8 

51  .4 

71, 

2E.6 

71.0 

7573. 9 

376.0 

-35  # 6 

-37.4 

245.9 

60.8* 

55.5 

24.9 

314.  2 

315.  6 

0.4 

83.1 

53.0 

71  . 

26.1 

72.0 

7685.9 

370.0 

-35.  6 

-39.6 

245.  7 

64.6* 

58.9 

26.6 

315.7 

316.8 

0.3 

65.8 

54.8 

71, 

26.5 

73.0 

7818.8 

363.0 

-35.7 

-47.4 

246.2 

65.6* 

60.0 

26.4 

317,2 

31  7.7 

0.  1 

28.8 

56  .8 

71  . 

26.9 

74.0 

7934.5 

357.0 

-36.  fl 

-49.  2 

247.  3 

65.6* 

50.5 

25.3 

317,3 

317.7 

0.  1 

26.1 

58.3 

71  . 

27.3 

75.0 

8071 . 1 

350.0 

-38.3 

-50.2 

248.2 

67.3* 

62.5 

25.0 

317.0 

31  7.4 

0.1 

26.9 

59 .4 

71, 

27.8 

76.0 

820  9.  9 

34  3.0 

-39.  1 

99.9 

249.3 

67  .9  • 

63.5 

24.0 

317.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

61 . 9 

71. 

28.2 

77.0 

8330.5 

33  7.0 

-40  • 6 

99.9 

250.2 

65.3* 

61.4 

22.1 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  7 

71. 

28.7 

78.0 

8452. 6 

331.0 

-41.7 

99.9 

251.1 

60.8* 

57.  5 

19.7 

317.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

65.2 

71  . 

29.1 

79.0 

8576. 3 

325.0 

-42.  7 

99.9 

251. 1 

60.5* 

57.2 

19.6 

317,8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

71  . 

29.6 

no.  0 

8701.7 

319.0 

*44  • 0 

99.9 

250.5 

68.3* 

64.4 

22.8 

31  7.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

68.5 

71, 

30.2 

81.0 

8850. 2 

312.0 

-45.  5 

99.5 

250.5 

78  .5* 

74.0 

26.3 

317.6 

999.9 

99,9 

999.9 

70.9 

71, 

30.6 

82.0 

8979.3 

30  6.0 

-46.  e 

99.9 

250.5 

74.7* 

70.4 

24.9 

317.5 

999.9 

99,9 

999.9 

73.9 

71, 

31.0 

83.  0 

91  1 0.  3 

300.0 

-4  7.6 

99  .9 

250  .4 

59.4* 

56.0 

20.0 

318.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

75.8 

71  • 

31.4 

84.0 

9243.5 

294.0 

-48.6 

99.9 

249.4 

51  .9* 

48.6 

18,2 

318,7 

999.9 

99.9 

999.9 

76,0 

71. 

31.8 

85.0 

9378.8 

288.0 

-49.5 

99  .9 

248.8 

61.2** 

57.0 

22.  1 

319.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

76.9 

71  . 

32.3 

66.0 

9539.  4 

28  1.  0 

-51.2 

99.9 

249.0 

80  .7  ** 

75.4 

28.9 

319.1 

999.9 

99.9 

999,9 

78.  8 

71, 

32.7 

87.0 

9655. 8 

276.0 

-52.4 

99.9 

249.4 

84,5** 

79.2 

29,7 

319.0 

999.9 

99,9 

999.9 

81  .7 

70. 

33.2 

88.  0 

9797. 5 

270.0 

-53.5 

99.9 

249.7 

67.0** 

62.8 

23.3 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

85.1 

70, 

33.6 

89.0 

9917.5 

265.0 

-54.7 

99.9 

249.  2 

49,9** 

46.6 

17,7 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

as. 8 

70. 

34.  1 

90.0 

10063. 8 

259.0 

-55  ..3 

99.9 

248.4 

53.7** 

49.9 

i9<.e 

320.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

70. 

34.5 

9 1.0 

10  188.  1 

254.0 

-55.5 

99.9 

248.6 

75.7** 

70.4 

27o7 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

87.0 

70. 

34.9 

92.0 

10314.6 

249.0 

-56.5 

99.9 

248.7 

88.2** 

82.  2 

32.1 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

70. 

3E.4 

93.  0 

10443. 0 

244.0 

-57.5 

99.9 

248.0 

80 .5** 

74.7 

30.  1 

322.  8 

999,  9 

99.9 

999.9 

94.1 

70. 

35.9 

94.0 

10600.4 

238.0 

-57.  2 

99.  9 

245.3 

66.4** 

60.3 

27.7 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

70. 

36.3 

95.0 

10707.7 

234.0 

-57  .0 

99.9 

242.3 

65.1 

57.6 

30.  3 

327.5 

999.9 

99,9 

999.9 

96.5 

70. 

36.8 

96.0 

10899.  4 

22  7.  0 

-58.4 

99.9 

240.0 

70.7** 

61.3 

35.3 

3 28.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  5 

70, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ^ND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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Sr«TION  NO.  317 
GREENSBORC.  NC 


6 FEBRUASy  1975 

1726  GMT  1*7  18.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

37.2 

97.0 

1101 1. 6 

223.0 

-56.2 

99  .9 

239,3 

75.0** 

64.  5 

38.  3 

333.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

100.3 

70. 

37.6 

98.0 

11 156. 2 

21  B.O 

-55.3 

99.9 

238.8 

76.1  *• 

65.1 

39  .A 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

70. 

3E.0 

99.0 

1130A.0 

21  3.0 

-56.0 

99.9 

238.  1 

73, 2»* 

62.2 

38,7 

336.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.7 

69. 

3E.4 

100.0 

1 1 A2A. A 

209.0 

-56.  7 

99.9 

236.7 

59  .6*» 

*9,8 

32,7 

338.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

106.0 

69. 

39.0 

101  .0 

11603.6 

203.0 

-57.  8 

99.9 

231 .5 

30,6*f 

24.0 

19.1 

339.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

108.0 

69. 

39.5 

102.0 

1 1 766. 0 

198.0 

-57.5 

99.9 

236.7 

25. 8** 

21.  5 

I Ac2 

342.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

107.7 

69. 

39.9 

103.0 

1 1 896. C 

19A.0 

-53.  9 

99.9 

2A6.0 

57.1  •• 

52.2 

23,2 

350  ,5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

69. 

AC. A 

lOA.O 

12030.0 

190.0 

-53.4 

99.9 

248.  A 

108.7** 

101.1 

AO.O 

353.4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

69. 

AO. 9 

105.0 

12201. 9 

185.0 

-52.  8 

99.9 

2A8.8 

138  .6** 

129.2 

50.2 

357.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.  7 

69. 

AI.A 

1 06  .0 

123A3.  1 

181.0 

-52.  A 

99.9 

2A8.9 

I AO. 2** 

130.  a 

50.5 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  £ 

69. 

A1.8 

107.0 

12A37.  5 

177.0 

-52.6 

99.9 

2A9. 1 

135.5** 

126.  6 

A8.  A 

361 .9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

69. 

A2.3 

108.0 

12635. 2 

173.9 

-52.  8 

99.9 

2A9.  A 

125.2** 

1 1 7.2 

AA  ,1 

36*  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.  1 

6S. 

AP.7 

109.0 

12786.0 

169.0 

-53.2 

99.9 

2A9.3 

109. A** 

102.3 

38.6 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

130 . 1 

69. 

A3.  1 

1 10.0 

129A0. 1 

165.0 

-53.9 

99.9 

2A8.5 

87  .3** 

8 1 .2 

32.0 

367.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

132.0 

69. 

A3.6 

1 1 1 .0 

13137.3 

160.0 

-54.  8 

99.9 

2«A.  8 

59. S** 

53.8 

25.3 

368,7 

999.9 

99,9 

999.9 

135.  1 

69. 

AA.l 

112.0 

1 3298.7 

156.0 

-56.2 

99.9 

239.0 

39. A** 

3 3.  7 

20.  3 

369.2 

999.9 

99.9 

999.9 

135.1 

69. 

AA.A 

1 S 3.0 

13A63. 2 

152.0 

-57.  7 

99.  9 

236.3 

26.6** 

22.3 

1 A .9 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

6S. 

AA.9 

1 1 A.O 

13631 . 1 

1A8.0 

-58.9 

99.9 

105.7 

3.0** 

-2.9 

0.8 

370.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

138.0 

69. 

AS.  A 

1 1 S.O 

13759. 3 

1A5.0 

-60.0 

99.9 

69.0 

20  .2** 

-18.8 

-7.2 

370.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

135.  7 

69. 

A6.0 

1 1 6.0 

13978. A 

lAO.O 

-60.  0 

99.9 

82.6 

1 0.3** 

-10.2 

-1.3 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  e 

69. 

A6.S 

1 17.  0 

lA  1 13.  5 

13  7.0 

-60.5 

99.9 

218.9 

9.5** 

6.0 

7.4 

375.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

135.8 

69. 

A7.  1 

1 18.0 

1A297. 6 

133.0 

-61 .6 

99.9 

237.0 

27.1 ** 

22.7 

14  .7 

376.7 

999,9 

99.9 

999.9 

135.2 

6B. 

A7.5 

119.0 

1AA38.8 

130.0 

-62.1 

99.9 

2AI.  1 

39. 1** 

34.2 

18,9 

378.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

68. 

AE.O 

120.0 

1A632. 6 

126.  0 

-60.9 

99.9 

2A3  .3 

A5.1  ** 

40.3 

20.3 

383.9 

999.  9 

99,9 

999.9 

138.  2 

68. 

A8.S 

121.0 

1A782.6 

123.0 

-60.  3 

99.9 

2A5.  1 

AO.l ** 

36.  3 

16.9 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

139.  5 

68. 

A9.0 

122.0 

1A936.7 

120.0 

-60.0 

99.9 

2A9.6 

38.9** 

36.5 

1 3.  6 

391.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

140.9 

68. 

A9.S 

1 23.0 

151 A8. 9 

116.0 

-59.  1 

99.9 

25  1.  A 

50  .3** 

47.6 

16  .0 

396.4 

999.9 

99,9 

999.9 

1*0.5 

6E. 

SO.O 

1 2A.0 

15313. A 

113.0 

-58.5 

99.9 

2A9.  I 

58.6** 

54.7 

20.9 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.2 

68. 

SO. 6 

125.0 

1SA82. 6 

110.0 

-58.  2 

99.9 

2AA  .9 

52.8** 

47.8 

22.3 

404.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

145.6 

68. 

51.3 

126.0 

15715. A 

106.0 

-59.  1 

99.9 

2A2. 7 

A7.9** 

4 2.6 

22.0 

*06.8 

999.9 

99.9 

999.9 

147.  6 

68. 

SI. 9 

1 27.  0 

1S89A.S 

103.0 

-t  o .5 

99.9 

2A5.0 

49 .9** 

45.  2 

21.  1 

407.4 

999.  9 

99.9 

999  .9 

149.2 

68. 

52.5 

128.0 

161  AO. 9 

99.0 

-61 .6 

99.9 

2A7.7 

54. S** 

50. A 

20  .7 

*09.9 

999.9 

99.9 

999,9 

151 .3 

68. 

53.  1 

1 29.0 

16331.4 

96.0 

-62.  1 

99.9 

2A8.2 

66.6** 

61.8 

24.7 

4 I2.S 

999.9 

99.9 

999.9 

153.0 

68. 

53.5 

130.0 

1652  7.  6 

93.0 

-62.  1 

99.9 

2A8.2 

76.9** 

7 1 .A 

28.6 

416.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

154.5 

68. 

SA.3 

131  .0 

15730. A 

90.0 

-62.  0 

99.9 

2A7.5 

94.1  * * 

86.9 

36.0 

420.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.8 

68. 

SA.9 

1 32.0 

17010.9 

86.0 

-63.1 

99.9 

2A6.0 

98.1** 

89,  6 

39,  9 

423.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

162.8 

68. 

55. 7 

133.0 

17156. 0 

84. 0 

-62.  1 

99.9 

2A5.7 

80  .5** 

73. A 

33.2 

*28.5 

999,9 

99.9 

999.9 

167. E 

68. 

5«.A 

13  A.O 

17381.6 

8 1.0 

-60.5 

99.9 

2A7.9 

105.8** 

98.0 

39.8 

436.4 

999.9 

99.9 

999.9 

169.3 

68. 

57.2 

135.0 

1761  6.  e 

78.0 

-60.3 

99.9 

2A7.5 

117.3** 

108.A 

44.9 

441.5 

999,  9 

99.9 

999.9 

177.5 

68. 

58.  1 

1 36.0 

17943. 6 

74. 0 

-62.  1 

99.9 

237.0 

28.6** 

23.9 

15.6 

444.3 

999.9 

99.9 

999.9 

179.6 

68. 

58.9 

1 37.  0 

18199. 7 

71.0 

-61  .6 

99.9 

9A.5 

1 1.9** 

-11.9 

0.  9 

450.  8 

999,  9 

99.9 

999.9 

181  .9 

68. 

59.8 

1 38.0 

18A67. 3 

68.0 

-61 .6 

99.9 

6A.6 

97.7** 

-88,3 

-4  1 .9 

*56.4 

999.9 

99.9 

999.9 

179.9 

68. 

60.8 

139.0 

188A2.6 

64. 0 

-62.0 

99.9 

65.7 

87.1** 

-79. A 

-35.9 

463.6 

999.9 

99.9 

999.9 

171  .9 

68. 

61.8 

1 AO.O 

191  AO. 5 

61.0 

-60.7 

99.9 

61  .5 

37  .5** 

-32.9 

-17.9 

472.9 

999.9 

99.9 

999.9 

166.7 

68. 

62.7 

lAl.O 

19A53.6 

58.0 

-61. 8 

99.9 

252.9 

*5.3** 

A 3.  3 

13.3 

*77,2 

999.9 

99.9 

999.9 

166.8 

68. 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

* BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUAPY  197S 

■726  GMT  IA7  IS.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEM  PT 

OIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.B 

142.0 

19896.4 

54.0 

-61 . 4 

99.  9 

243.0 

82.944 

73.9 

37.7 

487.9 

999.9 

99.9 

999.9 

173.9 

68. 

6S.  1 

143.0 

20250.3 

5 1.0 

-62.1 

99.9 

248.0 

76,54* 

70,9 

28.  7 

494.  3 

999.9 

99,9 

999,9 

180  .3 

68. 

66. 3 

144.0 

20  624.  4 

48.  0 

-62.  9 

99.9 

249.2 

20.0*4 

1 8.7 

7,1 

SOI  .1 

999.9 

99.9 

999,9 

183.  3 

68. 

67.6 

145.0 

21022.6 

45.0 

-62.  1 

99.9 

67.4 

2,9*4 

-2.6 

-1.1 

512.3 

999.9 

99.9 

999.9 

183.5 

60. 

6F.  0 

146.0 

21  595.  6 

41.0 

-63.9 

99.9 

254.5 

27.74* 

26.7 

7,4 

521.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

183.1 

60. 

70.2 

147.0 

22060.8 

38.0 

-64.4 

99.  9 

249.4 

42.94* 

40.2 

15.1 

531.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

187.8 

68. 

71 .0 

148.0 

22565. 6 

35.0 

-62.7 

99  .9 

45.  1 

17.8*4 

-1  2.  6 

- 12,6 

549.0 

999.9 

99.9 

999.9 

180  .3 

68. 

73.3 

149.0 

23317. 0 

31.0 

-60.9 

99.9 

258.1 

1 7.3** 

16.9 

3.6 

573  ,4 

999,9 

99,9 

999.9 

187.1 

60. 

70.3 

150.0 

23949. 1 

28.0 

-61.4 

99.9 

249.4 

56.94* 

53,3 

20.0 

588.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

194.0 

69. 

77.  3 

151.0 

24654. e 

25.0 

-59.8 

99.9 

280.0 

8,7* 

8.5 

-1.5 

612.9 

999.9 

99.9 

999.9 

198.4 

69. 

79.7 

152.0 

25455.  1 

22.0 

-59,  1 

99.9 

250.1 

36.9* 

34.7 

12.5 

637.8 

999.9 

99.9 

999.9 

196.7 

69. 

S2.S 

1 53.0 

26720. 1 

1 8.0 

-56.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.  9 

602.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

561 


STATION  NO . 317 

CnEENSeORC.  NC 


6 FEERUARY  1975 

2025  GFT  150  23<  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

S.3 

275.0 

974.7 

1 1 .7 

7.8 

200  .0 

3.1 

1.  1 

2.9 

287.8 

305.7 

6.8 

77.0 

0* *•0 

0* 

0.3 

9.0 

332.  7 

96  8.  0 

10.7 

5.4 

226. C 

5.7 

4.1 

4.0 

287.3 

302.5 

5.8 

69.  5 

0*  1 

36* 

0.5 

10.0 

427.8 

957.0 

9.2 

4.7 

225.8 

5.5 

3.9 

3.  8 

286.7 

301 .4 

5.6 

73.4 

0*1 

39* 

0.9 

11.0 

541.1 

944.0 

8.3 

4.8 

225.0 

4.9 

3.5 

3.5 

286.9 

302.0 

5.8 

78.6 

0*2 

43* 

1.3 

12.0 

629.  1 

934.0 

7.4 

4.9 

222.  1 

4.6 

3.1 

3.4 

286.9 

30  2.1 

5.8 

84.0 

0*3 

43* 

1.6 

13.0 

726.  6 

923.0 

6.5 

4.8 

220.7 

5.0 

3.3 

3.8 

286. 9 

302.  3 

5.9 

88.7 

0*4 

43* 

1 .9 

14.0 

816.0 

91  3.0 

5.  8 

4.5 

221.5 

6.5 

4.3 

4.9 

287.1 

302.3 

5.8 

91.4 

0*5 

42. 

2.2 

IS.O 

906.3 

903.0 

5.5 

2.6 

227.7 

7.7 

5.7 

5.  2 

287.  5 

301 . 1 

5.1 

82.0 

0 *6 

42. 

2.6 

16.0 

i 024. 8 

890.0 

4.  8 

0.1 

237.9 

8 .8 

7.4 

4.7 

287.9 

299.5 

4.3 

71.7 

0*8 

44, 

2.9 

17.0 

1117.0 

eeo.o 

4.  3 

-0.5 

247.5 

8.4 

7.8 

3.2 

2 88.3 

299.6 

4.2 

71  .2 

1*0 

47, 

3.2 

IB.  0 

121  9.  3 

869.0 

3.4 

-1.4 

251.7 

8.5 

8.  1 

2.7 

288.4 

299.  I 

4.0 

70.4 

I *1 

51  . 

3.6 

19.0 

1303.  7 

860. 0 

2.6 

-2.  1 

251.8 

9.1  . 

8.7 

2.8 

288  .4 

298.7 

3.8 

71.0 

1*3 

54. 

3.  R 

20.0 

1398.2 

850.0 

1 .9 

-2.7 

250.  1 

9.9 

9.  3 

3.4 

288.6 

298.6 

3.7 

71  .5 

1 *4 

55. 

4.2 

21.0 

1 5 1 2.  9 

838.  0 

1 . 1 

-3.4 

249.6 

1 1 .3 

10.6 

3.9 

288.9 

298.6 

3.6 

71.9 

1*7 

57. 

4.5 

22.0 

1599.7 

829.0 

0.4 

-4.3 

250.8 

12.2 

11.5 

4.0 

289.1 

298.2 

3.3 

70,2 

1*9 

59. 

4.9 

23.0 

1697.  1 

81  9.0 

-0  .0 

-4.7 

251  .8 

12.7 

12.0 

4.9 

289.6 

298.6 

3.3 

70,9 

2 *2 

61  . 

S.2 

24.0 

1795. 5 

809.0 

-0.  4 

-5.9 

253.3 

12.7 

12.2 

3.7 

290  .2 

298.7 

3.1 

66.3 

2*4 

62. 

5.6 

25.0 

1895.0 

799.0 

-0.5 

-6.4 

255.4 

12.5 

12.  1 

3.  1 

291.1 

299.3 

3.0 

64.2 

2*7 

63. 

E.O 

26.0 

201  5.  8 

78  7.  0 

-1.5 

-7.9 

257.2 

1 I .3 

I 1 .5 

2.6 

291 .3 

298.7 

2.7 

61.4 

3*0 

65* 

6.4 

27.0 

2117.6 

77  7.0 

-2.4 

-8.8 

256.3 

t 1.8 

11.5 

2.8 

291  .3 

298.4 

2.5 

61  .5 

3*2 

65* 

6.7 

28.0 

2199.  7 

769.0 

-3.1 

-9.1 

255.4 

12.9 

12.5 

3.3 

291.5 

298.  5 

2.S 

62.8 

3*5 

66* 

7.1 

29.0 

2303.3 

759.0 

-3.  7 

-9.  7 

254,2 

tS.2 

14.6 

4.1 

291  .9 

298.7 

2.4 

62.8 

3*8 

67* 

7.4 

30.0 

2387.0 

75  1.0 

-3.' 

-9.8 

253.3 

16.9 

16.2 

4.9 

292.  8 

299.6 

2.4 

62.4 

4.0 

68* 

7.7 

31.0 

2492. 7 

74  1.  0 

-4.  9 

-11.1 

252.5 

18.7 

1 7.8 

5.6 

292  .5 

298.8 

2.2 

61.8 

4*4 

68* 

R.l 

32.0 

2599. 5 

731.0 

-5.4 

-11.2 

251.6 

21.0 

20.0 

6.6 

293.2 

299.5 

2.2 

63.3 

4*9 

68* 

e.4 

33.  0 

2696. 7 

722.0 

-6.1 

-1  I .6 

250  .7 

22.6 

22.3 

7.5 

293.4 

299.  6 

2.2 

64,7 

5*2 

69* 

B.7 

34.0 

2794.9 

71  3.0 

-6.  4 

-12.  2 

24  9.5 

23.8 

22.3 

8.4 

294.1 

300. 1 

2.1 

63.4 

5*7 

69* 

9.1 

35.0 

2894.2 

704.0 

-6.9 

-13.3 

247.6 

25.2 

23.  3 

9.6 

394.6 

300.3 

1.9 

59.9 

6.3 

69* 

9.5 

36.0 

3005.  7 

69  4.  0 

-7.  6 

-IS.O 

245.7 

26.1 

23.8 

10  .8 

295.0 

300.0 

1.7 

55.  1 

6.  S 

69* 

9.R 

37.0 

31 07.3 

68  5.0 

-7.9 

-15.3 

244.6 

26.5 

23.9 

1 1.4 

295.8 

300.7 

1,7 

55.3 

7.4 

68* 

10.2 

38.0 

3221. S 

675.0 

-8.8 

-16.3 

243.2 

27  .0 

24.1 

12.2 

296.0 

300.  7 

1.6 

54.4 

8*0 

68* 

10.5 

39.0 

3325.4 

666.0 

-9.  2 

-16.3 

242.2 

27.5 

24.3 

12.8 

296.6 

301  .4 

1.6 

56. 1 

8.5 

68* 

1 C.9 

40.0 

3418.9 

658.0 

-9.7 

-15.7 

240  .6 

28.3 

24.  6 

13.9 

297.2 

302.2 

1.7 

61  .0 

9*1 

67* 

1 1.3 

41.0 

3537.  1 

64  8.  0 

-10.1 

-15.0 

239.7 

29.1 

25.2 

14  .7 

298.0 

30  3.5 

1.8 

67.  3 

9.  9 

67, 

I 1.6 

42.0 

3632.7 

64  0.0 

-11.1 

- 15.2 

239.6 

29.8 

25.7 

15.1 

297.9 

303.4 

1.8 

71  .8 

10  *4 

66. 

12.0 

43.0 

3741.4 

63  1.0 

-11.8 

-14.6 

240.5 

30.8 

26.8 

15.2 

298.  3 

304.  1 

1.9 

79,6 

11*1 

66. 

12.3 

44.0 

3839.0 

623.0 

-12.9 

-14.  8 

242.  1 

32.1 

28.4 

1 5.  1 

298.1 

303.8 

1.9 

85.7 

11*6 

65. 

12.7 

4 5.0 

3949.9 

61  4.0 

-13.4 

-14.8 

244.3 

33.8 

30.  5 

14.  6 

298.9 

304.7 

2.0 

88.7 

12*4 

65. 

13.0 

46.0 

4062. 4 

605.  0 

-13.  e 

-14.3 

246.2 

35.0 

32.0 

14.1 

299.7 

305.8 

2.  1 

95.  9 

13*1 

65. 

13.3 

47.0 

4163.5 

597.0 

-14.3 

-14.6 

248.2 

35.3 

32.  8 

13.1 

300.2 

306.3 

2.1 

98.2 

13*8 

65  • 

13.7 

48.  0 

4265.  8 

58  9.0 

-14.8 

-14.8 

250.7 

35.9 

33.9 

1 1.9 

300.9 

307.0 

2.1 

100.3 

14*6 

66. 

14.0 

49.0 

4369. 3 

58  1.0 

-15.3 

-15.3 

252.3 

36.4 

34.6 

11.9 

301*4 

307.3 

2.0 

100*5 

15*2 

66. 

14.4 

50.0 

4487. 2 

572.0 

-16.0 

-16.0 

253.3 

38.4 

36.  8 

1 1.0 

301.9 

307,6 

1.9 

100*4 

16*1 

66  • 

1 4.9 

51.0 

4620. 0 

562.  0 

-16.  7 

-16.7 

253.6 

4 1.9 

40.2 

1 1 .8 

302.6 

308.1 

1.8 

100*  1 

17*2 

67. 

15.2 

52.0 

4727.8 

55  4.0 

-17.1 

-17.2 

253.3 

44.0 

42.2 

12.6 

303.4 

308.7 

1.8 

99*1 

18*0 

67. 

* BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETKEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVF  SEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


562 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

2025  GMT  ISO  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IS.S 

S3.0 

4636.9 

546.0 

-17.5 

-17.6 

252.9 

46.1 

44.1 

1 3.6 

304.1 

309.4 

1.8 

99.1 

18.9 

67, 

I 6.  0 

54.0 

4947*  5 

538.0 

-17.5 

-17.9 

251.1 

48.7 

4 6.  1 

15.  8 

305.4 

310.7 

1.7 

97.1 

20  .2 

68. 

16.4 

55. 0 

5045. 6 

531.  0 

-1  7.  8 

-18.3 

249.4 

50.6 

47.3 

1 7.7 

306.2 

311.4 

1.7 

95.9 

21. S 

68. 

16.9 

56.0 

5t87*7 

52  1.0 

-19.0 

-19.6 

247.6 

53.0 

49.  0 

20.2 

306,4 

311.2 

1.5 

94  .7 

23.0 

68. 

17.2 

57.  0 

52B8.4 

51  4.0 

-1  9 .4 

-19.9 

246.6 

54.8 

50.3 

2 1 .8 

307.  I 

311.8 

I.S 

95.4 

24  .0 

68. 

17.5 

58.0 

5390.3 

507.0 

-19.5 

-20.0 

245.6 

56.6 

51.6 

23.4 

308.1 

312.9 

1.5 

96.5 

25.  1 

68. 

1 7.9 

59.0 

5506.4 

499.0 

-20.2 

-20,6 

244.3 

59.6 

53.  7 

25.9 

300.  7 

31  3.3 

1.5 

96.4 

26.2 

68. 

t fl.3 

60.0 

5628. 3 

491.  0 

-20.2 

-20.5 

243.8 

61  .9* 

55.6 

27  .4 

310.1 

314.9 

1.5 

97,4 

27.9 

67, 

18.7 

61.0 

5734.5 

484.0 

-21  .4 

-21.6 

244.0 

62.7* 

56.4 

27.5 

309.9 

314.3 

1.4 

98  .8 

29.4 

67. 

19.  1 

62.0 

5857.4 

476.0 

-21.0 

-22.0 

244.8 

61  .9* 

56.0 

26.3 

310.9 

315.  2 

1.4 

98.2 

30.8 

67. 

19.4 

63.0 

5966. 4 

469.0 

-22.  6 

-23.0 

245.8 

60.2* 

54.9 

24,7 

311.2 

315.3 

1.3 

96.8 

32.  2 

67. 

19.8 

64.0 

6076.7 

46  2.0 

-23.3 

-23.9 

246.8 

59.7* 

54.9 

23.5 

311.7 

315.5 

1.2 

94.9 

33.5 

67, 

20.2 

65.0 

6188. 3 

455.  0 

-24.  1 

-24.7 

247.6 

61  ,3* 

56.7 

23.3 

312.1 

315.7 

1.  1 

94.5 

3*.  7 

67, 

20.7 

66.0 

6333.8 

44  6.0 

-25.3 

-26.0 

248.  1 

64.4* 

59.  8 

24.0 

312.3 

315.7 

1.0 

93.8 

36.6 

67, 

21.0 

67.  0 

6448.  6 

439.0 

-25.9 

-27.3 

248.4 

65.4* 

60.8 

24.  1 

312.9 

315,  9 

0.9 

87.8 

38.2 

67. 

21  .4 

68.0 

6548. 1 

433.0 

-26.  8 

-28.  2 

248.6 

62.8* 

58.5 

22.9 

313.0 

315.8 

0.9 

88.5 

39.  5 

67. 

21.8 

69.0 

6682.4 

425.0 

-27.9 

-28.9 

248.6 

61.1* 

56.9 

22.  2 

313.  3 

316.0 

0.8 

91  ,3 

41.0 

67. 

22.2 

70.0 

6764. 4 

419.  0 

-28.  9 

-29.8 

248.4 

61  .5* 

57.  1 

22.7 

313.2 

315.7 

0.8 

92.6 

42.  3 

67, 

22.6 

71.0 

6939. 5 

410.0 

-29.9 

-30.5 

247.8 

64,0* 

59.  2 

24.2 

314.0 

316.4 

0.7 

93,9 

*3.7 

67, 

22.9 

72.0 

7044. 4 

404.0 

-30.8 

-31.6 

247.2 

66.4* 

61.2 

25.8 

314.  1 

316.  3 

0.7 

92.8 

45.0 

67, 

23.3 

73.0 

7168.5 

39  7.0 

-30.  9 

-32.0 

246.4 

67.9* 

62.2 

27.2 

315.5 

317.7 

0.7 

90.5 

46.  7 

67. 

23.7 

74.0 

7276.4 

39  1 .0 

-31.6 

-33.3 

245.7 

67.9* 

61.8 

27.  9 

316.0 

318.0 

0.6 

84  .5 

48.4 

67, 

24.1 

75.0 

7404.  1 

38  4.  0 

-32.  4 

-34.3 

245.0 

67.3* 

6 1.0 

20. ,5 

316.6 

318.4 

0.5 

82.7 

50.  0 

67, 

24.5 

76.0 

7533. 6 

377.0 

-33.3 

-35.4 

244.  1 

68.1* 

61.2 

29.7 

317,0 

318.7 

0.5 

81  .3 

51.4 

67, 

24.9 

77.  0 

7646. 1 

37  1.0 

-34.5 

-37.3 

243.6 

72.9* 

65.3 

32.4 

316.9 

318.  3 

0.4 

75,2 

53.2 

67, 

25.3 

78.0 

7759. 9 

365.0 

-35.  1 

-41.  t 

243.  8 

77.1* 

69.2 

34.0 

317.5 

318.5 

0.3 

53.7 

54.7 

67, 

25.7 

79.0 

7875.3 

359.0 

-35.9 

-42.6 

244.6 

77.8* 

70.  2 

33.4 

317.9 

318.8 

0.2 

49  .7 

57. C 

67, 

26.1 

80.0 

7992.  2 

353.  0 

-37.  0 

-44.0 

245.6 

74  .0  * 

68.1 

30.8 

318.0 

318.8 

0.2 

*7.6 

59.  5 

67. 

26.6 

81  .0 

8150. 3 

345.0 

-38.3 

-45.7 

246.4 

70.2* 

64.  3 

28.1 

318.3 

319.0 

0.2 

45.1 

60.4 

67. 

27.  1 

82.0 

8270. 7 

339.0 

-39.4 

-46.8 

245.9 

67.7* 

61.8 

27.7 

318.4 

319.0 

0.2 

*4.6 

63.4 

67. 

27.5 

83.0 

8392.6 

333.0 

-4C.  8 

99.  9 

244.  7 

64.1* 

57.9 

27.3 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  3 

67, 

27.9 

84.0 

8516.2 

327.0 

-41.4 

99.9 

243.6 

61.2* 

54.  8 

27.  3 

31  9.  0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

66 . 6 

67, 

28.4 

85.  0 

8641. 6 

321.0 

-42. 5 

99.9 

242.8 

67.9* 

60.3 

31.1 

319.2 

909.9 

99.9 

999.9 

67.  3 

67, 

28.9 

86.0 

8790.  1 

314.0 

-43.  8 

99.9 

242.8 

77.5* 

68.9 

35.4 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

66. 

29.4 

87.  0 

8897.  7 

30  9.0 

-44  .9 

99.9 

242.5 

71.3* 

63.3 

32.9 

319.4 

999.9 

99.9 

999,9 

73.5 

66. 

29.8 

88*0 

9028. S 

303.0 

-46.  0 

99.9 

241,5 

61  .6* 

54,1 

29,4 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

66. 

30.3 

89.0 

9161.2 

297.0 

-47.0 

99.9 

240.5 

58.0* 

50.5 

28.6 

320.0 

999.9 

99.9 

999,9 

75.2 

66. 

30.7 

90.0 

9296.  0 

29  1.  0 

-4  6.  3 

99,9 

240.4 

60  .2* 

52.3 

29,7 

320,0 

999.9 

99.9 

999,9 

77,0 

66. 

31.2 

91  .0 

9409.9 

286.0 

-49.2 

99.9 

240.  7 

63.5** 

55.3 

31.1 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

66. 

31.6 

92.0 

9525. 3 

281.0 

-50  .4 

99.9 

241  .4 

70 ,6** 

62.0 

33,8 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

66. 

32.1 

93.0 

9642.  1 

276.0 

-51.6 

99.  9 

242.8 

94,9** 

84.4 

43.3 

320  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

66. 

32.5 

94.0 

9784. 5 

270.0 

-52  .4 

99.9 

243.6 

I 14.5** 

102.  6 

50.9 

321.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

85.0 

66. 

32.9 

95.0 

990  5.  0 

265.  0 

-53.  8 

99.9 

243.9 

102.2** 

9 1 .0 

45,0 

320.8 

999.9 

99.9 

999,9 

89.  1 

66. 

33.4 

96.0 

10051 . 8 

259.0 

-54.9 

99.9 

244.5 

66.7** 

60.2 

28.7 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

65. 

33.8 

97.  0 

10176.2 

254.0 

-55.7 

99.9 

245.6 

50  .5** 

46.0 

20,8 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

65. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 / ND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUEE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


563 


STATION  NO  . 317 

GREENS0ORC,  NC 


6 FEBRUARY  1<»7S 

2025  G^T  ISO  23*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

Me 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3*. 3 

98.0 

10302.6 

249.0 

-56.5 

99.9 

246.2 

55.9** 

51.2 

22.6 

322.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

92.8 

65. 

34.  a 

99.  0 

10431. 1 

24  4.0 

-57.3 

99.9 

245.6 

67 .1 ** 

61.1 

27.7 

323.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

95.4 

65. 

35.3 

100.0 

10561 .9 

239.0 

-57.  S 

99.9 

244.2 

54.1** 

48.7 

23.6 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  1 

65. 

36.0 

101.0 

10722.4 

233.0 

-57.8 

99.9 

219.8 

10  .4** 

6.  6 

8.0 

326.  6 

999.  9 

99.9 

999.9 

100 .1 

65. 

36.6 

102.0 

10859. 7 

228.  0 

-56.  5 

99.9 

233.9 

34.5** 

27.9 

20  .3 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

65. 

37.0 

1 03.0 

11000.6 

223.0 

-55 . 8 

99.9 

240  .0 

96.5** 

83.5 

48.  3 

333.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

65. 

37.3 

10  4.0 

1 1 1 1 6.  0 

219.0 

-55.  2 

99.9 

240  .6 

158 .4** 

138.0 

77.8 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 7 

65. 

37.9 

105.0 

11263. 1 

214.0 

-56.  3 

99.9 

240.4 

232.2** 

201.8 

114.9 

337.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

110. 2 

65. 

32.  3 

106.  0 

11382. 5 

21  0.0 

-57.8 

99.9 

239.9 

196.6** 

170.0 

98.6 

336.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

117.8 

64. 

3B.7 

107.0 

11534. 2 

205.0 

-58.  7 

99.9 

239.  1 

112. C** 

96.1 

57  .4 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

64. 

39.  1 

1 08.0 

11657.6 

20  1.0 

—60 . 0 

99.9 

231  .5 

10.7** 

8.3 

6.  6 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.6 

64. 

39.4 

109.0 

1 1 782. P 

197.0 

-61 . 1 

99.9 

59.8 

44  .5** 

-38  .4 

-22.3 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121 .9 

64. 

39.8 

1 10.0 

11910.7 

193.0 

-59.5 

99.9 

56.  1 

56.4** 

-46.6 

-31.4 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

118.  3 

64. 

40.3 

111.0 

12075. 8 

188.0 

-57.3 

99.9 

28.9 

1 5 .0  * * 

-7.3 

-13.1 

348.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

116.4 

65. 

40.8 

112.0 

12246.5 

183.0 

-56.  5 

99.9 

252.3 

48.5** 

46.2 

14,7 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

118.2 

65. 

4 1.4 

1 1 1.0 

12386. 8 

179.0 

-56.5 

99.9 

248  .6 

104.7** 

97.  4 

38,2 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120  .3 

65. 

42.0 

114.0 

12530. 5 

175.  0 

-55.7 

99.9 

248.9 

139  .1  ** 

129.8 

50.1 

358.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

125.  7 

65. 

42.6 

1 1 5.0 

12678.0 

171.0 

-55.0 

99.9 

249.9 

1 14.6** 

107.6 

39.3 

361  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .8 

65. 

43.3 

1 1 6.  0 

12867. 2 

166.0 

-55.8 

99.9 

259.3 

4 1 .5** 

40.8 

7.7 

363.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

135.4 

65. 

4 3.8 

117.0 

13022.4 

162.0 

-56.0 

99.  9 

282.  2 

14.4** 

14.1 

-3.0 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

134.0 

65. 

44.4 

118.0 

13141.2 

159.0 

-56.5 

99  .9 

278  .4 

8.5** 

a.  4 

-1.2 

366.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.3 

65. 

44.9 

119.0 

13302. 8 

155.  0 

-56.  7 

99.9 

264.2 

6 .7** 

6.7 

0.7 

369.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

135.  4 

65. 

45.5 

1 20.0 

13468.2 

15  1.0 

-57  .6 

99.9 

244.3 

24.4** 

22.0 

10.6 

370.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.3 

66. 

46.  1 

121.0 

13637. 6 

147.0 

-58.0 

99.9 

242.8 

72.3** 

64.3 

33.0 

372.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

136.3 

65. 

46.8 

122.0 

1381 1.2 

143. C 

-58.  7 

99.9 

244.5 

104.1 ** 

94.0 

44.7 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

141 . 1 

65. 

47.3 

1 21.0 

13944.3 

140.0 

-59  .0 

99.9 

245.9 

108.9** 

99.3 

44.  5 

375.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

144  .7 

65. 

47.9 

124.0 

14125. 8 

136.  0 

-59.  9 

99.9 

245.9 

121  .7** 

111.1 

49.7 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

147.  3 

65. 

48.6 

125.0 

14265. 1 

133.0 

-60  .0 

99.9 

245.8 

149.1** 

136.0 

61.1 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

154.4 

65. 

49.  3 

126.  0 

14455. 4 

129.0 

-60.7 

99.9 

246.4 

190.4** 

174.5 

76.4 

381.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

160.0 

65. 

49.9 

1 27.0 

14651. 1 

125.0 

-61.  3 

99.  9 

245.9 

223.4** 

204.0 

91.1 

384.1 

999.9 

99.9 

999.9 

167.7 

65. 

50.5 

128.0 

14801 . 7 

122.0 

-61  .6 

99.9 

243.6 

184.2** 

165.  1 

81.  a 

386.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

179.9 

66. 

51.1 

: 29.0 

15008.  4 

118.  0 

-61 .4 

99.9 

241  .6 

1 1 1 .8** 

98.3 

53.3 

390.1 

999.9 

99.9 

999.9 

182.1 

65. 

51.7 

130.0 

15168.7 

1 15.0 

-59.9 

99.9 

247.5 

126. 9** 

117.2 

4 8.5 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

183.8 

65. 

52.5 

131.0 

15390. 7 

11  1.0 

-58.  1 

99.9 

250.6 

197.3** 

186.1 

65.6 

403.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

193.1 

66. 

53.1 

1 32.0 

15563.4 

108.0 

-58.  0 

99.  9 

252.5 

122.2** 

116.6 

36.8 

406.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

202.6 

66. 

53.8 

133.0 

15800. 8 

104.0 

-58.7 

99  .9 

245.9 

41.7** 

38.  1 

17.0 

409.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

200.4 

66. 

54.5 

134.0 

15984. 4 

10  1.  0 

-59.  5 

99.9 

1 96.3 

22.4** 

6.3 

21  .5 

411.6 

999.9 

99.9 

999.9 

207.  1 

66. 

55.2 

1 35.0 

16172.5 

98.0 

-60.7 

99.9 

88.  1 

24.8** 

-24.  8 

-0.8 

412.8 

999.9 

99.9 

999.9 

202.2 

65. 

56.  1 

1 36.0 

16430. 7 

94.0 

-62.  5 

99.9 

42.6 

16.4** 

-11.1 

-12.0 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

203  . 5 

66. 

56.8 

1 37.0 

16698.6 

90.0 

-63.  1 

99.9 

60.5 

62.3** 

-54.3 

-30.7 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

200.9 

66. 

57.6 

1 38.0 

16907. 6 

87.0 

-62.4 

99.9 

64.5 

110.0** 

-99.  2 

-47.  4 

423.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

196.8 

66  . 

58.5 

139.0 

17199. 0 

83.0 

-61 . 3 

99.9 

68.8 

64.9** 

-60.5 

-23.5 

431  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

187.7 

66. 

59.5 

140.0 

17427.6 

80.0 

-60.9 

99.9 

65.5 

78.5** 

-71.4 

-32.6 

437.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

186.7 

66. 

60.6 

141.0 

17746. 5 

76.0 

-60.9 

99.9 

61  .6 

56.0** 

-49.3 

-26.7 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

180.7 

66. 

61.6 

142.0 

17996.6 

73.0 

-61.  4 

99.9 

72.  1 

29.2** 

-27.8 

-9,0 

447.5 

999.9 

99.9 

999.9 

179.6 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  1C  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFCLATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  317 
CRFENsaOWO.  NC 


6 FEBRUAPY  1975 
2025  GMT 


TIMF 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

6£.6 

143.0 

18344. e 

69.0 

-62.  9 

99.9 

252.0 

31  .74* 

30.2 

9.8 

451.7 

999.9 

99.9 

999.9 

178,  1 

66. 

«3.7 

14  4.0 

18618.0 

65.0 

-63.8 

99.9 

251.7 

49.4** 

46.  9 

IS. 5 

45S.4 

999.9 

99.9 

999.9 

182. 8 

66. 

64.7 

14S.0 

18905. 3 

63.0 

-60.7 

99.9 

250  .5 

67.9** 

64.1 

22.6 

468.4 

999.9 

99.9 

999.9 

185.3 

66  . 

65.8 

146.0 

19314. 2 

59.0 

-60.0 

99.  9 

249.3 

83.7** 

78.3 

29.6 

478.8 

999.9 

99.9 

999.9 

191.6 

66. 

67.1 

147.0 

19638. 8 

56.0 

-61.4 

99.9 

256.2 

26.1** 

25.  3 

6.2 

482.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

199.5 

66. 

65.  1 

1 48.0 

19979. 1 

S3.  0 

-62.9 

99.9 

60.5 

53.3** 

-4  6,4 

-26.3 

487. 1 

999.9 

99.9 

999.  9 

196.  4 

66. 

69.? 

149.0 

20  46  1. 7 

49.0 

-63.  5 

99.9 

60.6 

42.2** 

-36.  8 

-20c7 

4 96.8 

999.9 

99.9 

999.9 

191.5 

66. 

70.4 

1 SO.O 

20850. 1 

46.0 

-63 . 1 

99.9 

259.4 

31.3** 

30.8 

5.8 

506.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

190.4 

66  . 

71.9 

151.0 

21263.4 

43.0 

-64.8 

99.9 

246.2 

176.9** 

161.8 

71.5 

512.5 

999.9 

99.9 

999.9 

196.7 

66. 

73o3 

152.0 

21 861 . 8 

39.0 

-63.1 

99.9 

242.6 

122.7** 

108.9 

56.  5 

531. 3 

999.9 

99.9 

999.9 

216.7 

66. 

74.8 

1 53.0 

22354. 3 

36.  0 

-63.  1 

99.9 

63.9 

165.5** 

-148.6 

-72.8 

543.6 

999.9 

99.9 

999.9 

212.  1 

67, 

76.5 

1 54.0 

22890.4 

33.0 

-62.5 

99.9 

59.2 

71.6** 

-61.5 

-36.7 

556.7 

999.9 

99.9 

999.9 

195.7 

66. 

78.3 

1 55.  0 

23690. 6 

29.0 

-60.9 

99.9 

248.1 

83.7** 

77.7 

31.3 

584.3 

999.9 

99.9 

999.9 

199.0 

67. 

80.0 

156.0 

24366.0 

26.0 

-63.  1 

99.9 

246.7 

47.6** 

43.7 

18.8 

596.6 

999.9 

99.9 

999.9 

209.6 

67. 

82.1 

157.0 

25124.3 

23.0 

-60.9 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

624.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

565 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  154  19.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

Rm? 

275.0 

97  2.3 

10.6 

6.7 

1 20.0 

1.5 

-1.3 

0.7 

286.9 

303,5 

6.4 

77,0 

0 .0 

0. 

0.2 

9«0 

346.  5 

964.  0 

10.5 

3.8 

173.0 

to.t 

-1.2 

10. 0 

287.  3 

301.  1 

5,2 

63.1 

0.  1 

301  . 

0.6 

10,0 

433.4 

954.0 

10.  3 

3.7 

1 76.  1 

9.9 

-0.7 

9.8 

286.0 

301  .8 

5.2 

63.3 

0.1 

328. 

0.9 

11.0 

547.5 

941.0 

9.6 

3.0 

186.3 

9.3 

1.0 

9.3 

288.  4 

301 . 8 

5.1 

63.6 

0.3 

344. 

1.2 

12.0 

636.  1 

931.  0 

8.  7 

2.1 

197.3 

9.1 

2.7 

8 c7 

288  .3 

30  1 . 1 

4.8 

63.3 

0.4 

356. 

1.5 

13«0 

725.  4 

921.0 

8.0 

1.7 

208.3 

9.3 

4.4 

Rr  2 

288.4 

301.0 

4,7 

64  .6 

0 .6 

5. 

1.9 

14.0 

824.  5 

910.0 

7.3 

1.3 

208.0 

9.0 

4.3 

8.0 

288,  7 

301.1 

4.6 

66.0 

0.8 

11. 

2.2 

IS.O 

915.4 

900.0 

6.  6 

1.0 

206.6 

9.4 

4.  2 

8.4 

288.9 

301 .1 

4.6 

67.7 

0.9 

14. 

2.6 

16.  0 

I02S.  5 

888.0 

5.7 

0 .7 

205.9 

10.7 

4,7 

9,7 

289.  1 

301. 3 

4.6 

70.4 

1 .2 

16. 

2.9 

17.0 

1 I 1 8. 0 

876.0 

4.7 

0.  1 

207.4 

12.8 

5.9 

1 1 .4 

288.9 

300.7 

4.4 

72.2 

I .4 

18. 

3.2 

Ifl.O 

1211.4 

868.0 

4. 1 

-0. 1 

210,7 

14  .4 

7.4 

12,4 

289. 3 

301.2 

4.4 

74  .0 

1 .6 

19. 

3.4 

19.0 

1296.  1 

059.0 

3.  0 

-0.7 

213,2 

15  .4 

8.4 

12.9 

288.9 

300.4 

4.2 

76.8 

1.8 

20. 

3.8 

20.0 

1390.9 

849,0 

2.  1 

-1.1 

215.8 

16.6 

9.7 

13.5 

289.0 

300.3 

4.2 

79.1 

2.  2 

23. 

4.  1 

21.0 

1 505. 8 

837.0 

1 .3 

-1  . 1 

216.5 

17.3 

10.3 

13.9 

289.3 

300.7 

4.2 

83.6 

2.5 

25. 

4.4 

22.0 

1602.6 

82  7.0 

0.8 

-1.0 

216.0 

18.0 

10.6 

14.5 

289.8 

301 .5 

4.3 

87.5 

2.8 

26. 

4.7 

23.0 

1700.3 

81  7.0 

-0 . 1 

-1.5 

216.5 

18.3 

10.8 

1 4.  7 

289.  8 

301.1 

4.2 

90  .3 

3.1 

27. 

24.0 

1789. C 

60  8.  0 

-1.1 

-2.4 

217.4 

18.3 

I 1 . 1 

14.6 

289.7 

300.5 

4.0 

90.9 

3.4 

28. 

S.3 

25.0 

1878.3 

799.0 

-2.0 

-3.0 

218.8 

18.8 

11. B 

14.7 

289.6 

300  .0 

3.8 

92.7 

3.8 

29. 

«.  7 

26.  0 

2008. 7 

736.0 

-2.8 

-3.5 

221.8 

18.9 

12.6 

14.  1 

290.  1 

300.  4 

3.  8 

95.0 

4 .2 

30. 

6.0 

27.0 

2099. 9 

777.0 

-3.  9 

-4.9 

225.  1 

1 8.6 

13.2 

13.1 

289  .8 

299.2 

3.4 

92.4 

4.6 

31. 

6.3 

23.0 

2191.9 

768.0 

-4.2 

-6.0 

228.5 

1 8.7 

14.0 

12.4 

290.  5 

299.3 

3.2 

87.4 

4.9 

32. 

6.6 

29.0 

2284. 8 

759.  0 

-4.  9 

-6.9 

231.4 

19.3 

15.1 

I 2.0 

290.6 

298  .9 

3.0 

86.  3 

5.  2 

33. 

6.9 

30.0 

2378.6 

750.0 

-5  .7 

-7.6 

23'  .2 

20.4 

16.3 

1 2.2 

290.7 

298,7 

2.9 

86.2 

5,5 

34. 

7.  1 

31.0 

2483. 8 

74C.0 

-6.4 

-0.4 

234.6 

20.9 

I 7.  1 

12.1 

291.0 

298.  7 

2.7 

86.0 

5.8 

35, 

7.4 

32.0 

2579.4 

731.0 

-7.  2 

-9.5 

237.2 

21.4 

1 8.0 

1 1 .6 

291.2 

298.3 

2.5 

83.4 

6.2 

37. 

7.7 

33.0 

2675.9 

722.0 

-8.1 

-10.1 

239.7 

21* *•6 

18.7 

10.9 

291.3 

298.2 

2.5 

85.4 

6.5 

38. 

8.0 

34.0 

2773. 3 

713.  0 

-8.  5 

-9.8 

242  .3 

21  .3 

19.3 

10.1 

291  .8 

299.0 

2.5 

90.4 

6,9 

39. 

8.3 

35.0 

2871.9 

704.0 

-8.7 

-10.0 

244.1 

22.1 

19.9 

9,7 

292.7 

299.9 

2.5 

89.8 

7.2 

40. 

8.7 

3«.0 

2994. 0 

693.0 

-9.1 

-10.5 

245.8 

22.8 

20.8 

9.3 

293.5 

300.  6 

2.5 

89.4 

7,7 

42. 

9.1 

37.0 

3083.8 

685.0 

-9.7 

-11.5 

246.  7 

23.8 

21.8 

9.4 

293.9 

300  .5 

2.3 

86.6 

8.2 

44. 

9.S 

38.0 

3185.8 

676.0 

-10.8 

-12.2 

247.2 

24.8 

22.9 

9r  6 

293.  7 

300.0 

2.2 

89.4 

8.8 

45. 

9.9 

39.0 

328  8.  7 

66  7.  0 

-12.  1 

-12.9 

247.2 

25.8 

23.8 

10.0 

293.3 

299.4 

2.  I 

93.6 

9.  3 

47. 

10.3 

40.0 

3381 .0 

659.0 

-12.7 

- 17.0 

246.9 

26.8 

24.6 

10.5 

293.6 

298.1 

1.5 

69.6 

9 .9 

48* 

10.9 

41.0 

3509. 6 

64  8.0 

-12.4 

-10.0 

247.0 

27.7 

25.5 

10. 8 

295.  4 

299.  6 

1.4 

62  .5 

10.9 

SO. 

1 1.2 

42.0 

3616.3 

639.0 

-1  3.  1 

-21.8 

247.8 

27.9 

25.8 

10.5 

295.7 

298.8 

1.0 

47.6 

11.4 

50. 

11.6 

43.0 

3712. 2 

63  1.0 

-13.8 

-23.9 

240.2 

28.0 

26.  2 

9.9 

295.  9 

298.6 

0.9 

41  .9 

12.0 

51  . 

1 1.9 

44.0 

3809.  0 

623.  0 

-14.6 

-24  .5 

250.3 

28.2 

26.5 

9>5 

296.1 

298.6 

0.8 

42.  6 

12.  5 

52. 

1 2.2 

45.0 

3906. 9 

615.0 

-15.0 

-24.0 

251.2 

26.5 

27,0 

9.2 

296.7 

299.4 

0.9 

46  .0 

12.9 

S3. 

1 2.  6 

46.  0 

401  8.  3 

60  6.0 

-15.7 

-23.9 

252.1 

29.1 

27.7 

9.0 

297.  1 

299.9 

0.  9 

49.4 

13.6 

54. 

12.9 

47.0 

4118.4 

598.0 

-16.  4 

-25.  5 

252.6 

29.5 

28.2 

8.8 

297.5 

299.9 

0.8 

45.1 

14.  I 

54. 

13.2 

48.0 

4219.6 

590.0 

-16.8 

-27.2 

253.0 

30.4 

29.  I 

8,9 

298.  1 

300.  3 

0.7 

40.1 

14.6 

55. 

13.5 

49.0 

4322. 0 

582.  0 

-17.  7 

-27.1 

253.3 

31  .4 

30.1 

9.0 

298  .3 

300.5 

0.7 

43.  3 

15.1 

56. 

13.9 

50.0 

4425.5 

574.0 

-18.3 

-26.7 

253.3 

34.7 

33.3 

10.0 

298.7 

301  .0 

0.7 

47.7 

15.8 

57. 

14.3 

51*0 

4556. 7 

564.  0 

-10.5 

-26.5 

2 53.1 

38  .8 

37.1 

11.3 

300. 1 

302.  5 

0.  8 

49.2 

16.6 

57, 

14.6 

52.0 

4663.2 

556. 0 

-18.7 

-26.  7 

252.8 

41.9 

40.0 

12.3 

301.0 

303.4 

0.8 

49.1 

17.4 

58. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATI05  ANGLE  BETWEEN  6 \ND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


566 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 

6 FEBRUASV  1975 

3315  GMT  ISA  19.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/  SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1».0 

53.0 

4771.  4 

548.  0 

-1  8.3 

-27.8 

252.3 

45,6 

43.4 

13.8 

302.7 

304.9 

0.7 

42.  7 

18.  5 

59. 

I 5.  A 

54.C 

4867.3 

54  1.0 

-18.6 

-29.  I 

251,2 

40.4 

45,  0 

15.6 

303.5 

305.5 

0.6 

38  .9 

19.5 

60. 

IE. 7 

5S.  0 

497B. 3 

533.0 

-19.3 

-30  .0 

250  .0 

50,1 

47,  1 

1 7.2 

304.0 

305.  a 

0.6 

37.7 

20  .A 

60. 

16.2 

56.0 

5104. 8 

S24.0 

-20.  C 

-31.2 

247,6 

52.3 

40.3 

10.9 

304  .6 

306.4 

0.5 

35.7 

22.0 

61. 

1 6.6 

57.0 

521 B. 8 

516.0 

-20.5 

-25.6 

245.9 

53.7 

49,0 

22.0 

305.4 

308.3 

0,9 

63.5 

23  .2 

61. 

16.9 

50.0 

5319. 9 

E09.  0 

-20.  9 

-24.1 

245.0 

54  ,0 

49,6 

23.2 

306.1 

309.4 

1.  1 

75.  2 

2A.2 

61. 

17.2 

5<J.O 

5436.9 

50  1.0 

-21 . 2 

-22. £ 

244,6 

55.9 

50,  5 

24.0 

307.2 

31  1 .0 

1 .2 

86.9 

25.2 

61. 

I 7.6 

60.0 

5540. 7 

494.0 

-21.8 

-23.4 

244,5 

57,3 

51,7 

24.6 

307.6 

311. 2 

1.2 

86.9 

26.5 

62. 

17.9 

6 1 .0 

5645. 8 

467.0 

-22.  1 

-23.  7 

244.  7 

57.9 

52,4 

24  .8 

308. 5 

312.2 

1.2 

86.9 

27.6 

62. 

1 E.2 

62.0 

5767.4 

479.0 

-23.2 

-24.4 

244,7 

58. 44 

52,8 

24.9 

308.  6 

312.1 

1.1 

89  .5 

28.7 

62. 

IE. 6 

63.0 

5875. 0 

472.  0 

-24.  2 

-24.9 

244,5 

59 ,1  4 

53.3 

25.5 

308.6 

312.0 

1.  1 

94.  4 

30.  0 

62. 

1 8.9 

64.0 

5983.9 

465.0 

-24.9 

-25.3 

244,0 

60,14 

54,0 

26.3 

309.1 

312.4 

1.0 

96.5 

31 . 1 

62. 

19.2 

65.  0 

6094. 1 

458.0 

-25.7 

-26.2 

243.5 

61,84 

55,3 

27.6 

309.  A 

312.  6 

1.0 

95.2 

32.2 

62. 

19.7 

66.0 

6237. 7 

449.0 

-26.6 

-27.  C 

242,6 

65.74 

50,4 

30  .2 

310  .0 

312.9 

0.9 

94.2 

3A.0 

62. 

2C.1 

67.0 

6351.4 

442.0 

-26.0 

-27.  J 

242,1 

68,74 

60.7 

32.  1 

312.3 

315.3 

0.9 

89  .8 

35.6 

62, 

20. S 

60.0 

6467. 0 

435.  0 

-26.  1 

-30.2 

241  «e 

69,9  4 

61,6 

33.  1 

313.5 

315,8 

0.7 

68.3 

37.  5 

62. 

20.9 

6<9.0 

6567.4 

429.0 

-26.  8 

-31.2 

241,6 

66.54 

60,3 

32.6 

313.9 

316.1 

0,7 

66.0 

39.2 

62. 

21.2 

70.  0 

6686. C 

422.0 

-27.8 

-33.7 

241,4 

68,44 

60,0 

32.7 

31A.0 

315.  8 

0.5 

56.9 

AO. A 

62. 

21.7 

71,0 

6823. 3 

414. C 

-28.  9 

-36.3 

241,2 

70,84 

62,1 

34.1 

314  .3 

315,7 

0.4 

48.2 

A2. 2 

62. 

22.1 

72. 0 

6945.0 

407.0 

-29.9 

-39.0 

241,1 

74,64 

65,3 

36.  1 

314.5 

315.6 

0.3 

40.3 

A3. 9 

62. 

22. S 

73.0 

7068. S 

40  0.0 

-30.  6 

-40. C 

241  ,0 

76,74 

67,2 

37,2 

315.2 

316.2 

0.3 

38.8 

45.  9 

62. 

22.9 

74,0 

7175.6 

394.0 

-31. « 

-40. T 

24  1,2 

72,44 

63,4 

34.9 

315.2 

316.1 

0.3 

40.0 

AS.  1 

62. 

23.2 

75.0 

7302. 3 

387.0 

-32.4 

-42.0 

241,3 

69.34 

60,8 

33.3 

315.  e 

316.6 

0.2 

37,7 

A9.3 

62. 

23.7 

76.0 

7412.2 

381.0 

-33.6 

-43.6 

241,2 

66,94 

50,6 

32.3 

315.6 

316.3 

0.2 

35.4 

50.9 

62. 

2A.1 

77.0 

7523.3 

375.0 

-34.6 

-46.4 

240,7 

68,04 

60,0 

33.7 

315.  8 

316.3 

0.2 

28  .4 

52,  A 

62. 

2A.5 

70. 0 

7635. 9 

369.  0 

-35.  2 

-47.2 

239,8 

72  .2* 

62,4 

36.3 

316.4 

316.9 

0.  1 

27.  8 

5A.  8 

62. 

2A.9 

7Q.0 

7769.0 

362.0 

-36.  4 

-49.  1 

238,3 

73,94 

62,9 

38.9 

316.5 

316,9 

0.1 

25. A 

55.7 

62. 

2E.3 

SO.  0 

7884. e 

356.0 

-37.1 

-49.7 

239,6 

61,0 

69,8 

41.0 

317.  1 

317.  5 

0.  1 

25. A 

57.9 

62. 

25. a 

81.0 

8021.6 

349.0 

-38.  6 

-51. C 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

316  .9 

317.2 

0.1 

25.5 

999,  S 

999, 

26.2 

02.  0 

8140.5 

343.0 

-39.6 

-SO  .4 

999,9 

99,9 

99,9 

9 9.9 

317.  1 

317,5 

0.1 

30 .1 

999 .9 

999. 

26.7 

03.0 

8261. 0 

33  7.  0 

-40.  5 

99,9 

999,9 

99  .9 

99,9 

99,9 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

S99.  9 

999. 

27.0 

04  ,0 

8383. 1 

33  1.0 

-41.8 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

317,5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

27.  A 

as.  0 

8506. 9 

32  5.0 

-42.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

317.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

27.9 

06.0 

8653. 4 

31  8.0 

-44.  0 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

318  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

2 a.  3 

87.  0 

8780.9 

312. C 

-45. 1 

99.9 

999  ,9 

99.9 

99,9 

99.9 

31  8.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

2E.B 

00.0 

8910. 3 

306.  0 

-46.  1 

99.'? 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

318.5 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.  9 

999. 

29.2 

09.0 

9019.7 

30  1.0 

-47.0 

99.0 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

29.7 

90.  0 

91 52. 7 

295.0 

-48.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.1 

9 1.0 

9265. 0 

290.0 

-49.  4 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99  .9 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

30.5 

92.0 

9401 .7 

284.0 

-50  .4 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

319.2 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

31.0 

93.0 

9517. 3 

279.  C 

-51.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

31. A 

94  .0 

9634.6 

274.0 

-52.  1 

99.  «, 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.9 

95.  0 

9753. 5 

269.0 

-53.6 

99.0 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.6 

96.0 

9923.0 

262.0 

-53.7 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

321  .9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.0 

97.0 

10046. a 

257.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

323,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  Et-EVATION  ANGLE  BETteEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•A  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 
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STATION  NO.  317 
GREENSnORO.  NC 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  ISA  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P" 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33. A 

98.0 

10173.3 

252.0 

-53.  1 

<J9* *•  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

33.9 

99.0 

10302.4 

247.0 

-53.4 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

327,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.2 

100.0 

10434. 2 

24  2.  0 

-52.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999, 

34.7 

101.0 

10595. 8 

236.0 

-53.7 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

3«.  1 

102.0 

10705. 5 

232.0 

-54.5 

99. f 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

332.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

35. A 

103.0 

10844. 7 

227.0 

-55.  7 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3«.  1 

1 04.  0 

10957.6 

223.0 

-57.0 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.5 

105.0 

1 1 100. 8 

21  0.  0 

-58.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999,  9 

999. 

36.9 

106.0 

11217. 2 

214.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

332.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

37.3 

I 07.  0 

11364. 8 

209.  t. 

-6C  . 8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

332.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  . 9 

999, 

37.8 

108.0 

11484.7 

205.0 

-6.1. 9 

99.  V 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3 8.2 

1 09.  0 

11 637. 1 

200.0 

-62.9 

99. V 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.4 

110.0 

11761. 2 

196.  0 

-64.  0 

99.^ 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

39.0 

1 I 1 .0 

1 1 920.  1 

191.0 

-62.3 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999, 

39.5 

1 12.0 

12051. 3 

187.0 

-60.8 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

343.0 

999,9 

99.9 

999.  9 

999  , 9 

999. 

39,9 

113.0 

12219.8 

182.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

345.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

40.4 

114.0 

12322.9 

179.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

346.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

4 1.0 

1 I 5.0 

12499. 0 

174.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

350  ,7 

999.9 

99,9 

999.  9 

999.9 

999. 

41.6 

116.0 

12680.7 

169.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353,  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

4 2.  I 

1 17.0 

12792. 4 

166.  0 

-60.  1 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

42.6 

118.0 

12944.6 

162.0 

-60.  1 

99.  n 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.  1 

1 1 9.  0 

13100. e 

158.0 

-60. 1 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

361.1 

999.  9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

43.8 

1 20.0 

13220.4 

155.0 

-59.  6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

364  .0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.4 

121.0 

13384.  1 

151.0 

-59.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.4 

999.9 

99,9 

999  .9 

999,9 

999. 

45.0 

122.0 

13552. 5 

147.  0 

-5  8.  7 

99.  V 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

371 . 1 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.  9 

999. 

45.6 

123.0 

13682.0 

144.0 

-58.  7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

373  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 6.  2 

124.  0 

13858. 9 

140.0 

-58.9 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

376.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.7 

12f  .0 

13994. e 

137.0 

-59.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

378  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

47.  5 

126.0 

14180.3 

133.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

379.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

48.  1 

127.0 

14371. 0 

129.  0 

-59.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

48.8 

128.0 

14517.9 

126.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.  4 

1 29.  0 

14668. 4 

123.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

388.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

999. 

50.  I 

1 30.0 

14822. 7 

120.0 

-59.  9 

99m  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.9 

131.0 

15033. a 

116.0 

-61  .0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

51.5 

132.0 

15251. 8 

112.0 

-61 . 2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

396.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

52.  1 

133.0 

15420. 3 

109.0 

-61 .4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.8 

134.  0 

15593. 3 

106.0 

-61  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

401.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

53.4 

135.0 

15771.7 

103.0 

-60.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408.1 

999  .9 

99.9 

999  .9 

'999.9 

999. 

54.3 

1 36.  0 

16019. 7 

99.0 

-58.7 

99  .V 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

415.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.1 

137.0 

16212. 8 

9 6.  0 

-59.  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

418.2 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.  9 

999. 

55.9 

138.0 

16478.5 

92.0 

-60 . 8 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

420.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.8 

139.0 

16683. 9 

89.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

421.2 

999.9 

99,9 

999.9 

'999.9 

999. 

57.8 

140.0 

16966.8 

85.0 

-64.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

423.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

58,7 

1 41.0 

17187.8 

82.0 

-62.3 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99,9 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.7 

142.0 

1741  8.  4 

79.  0 

-61 . 6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

437,3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BL'EN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no  , 317 

greensborc,  nc 


TI  CNTCT  HEIGHT 

M IN  GPM 


60.7 

14  3, 

6 1.7 

144. 

62.8 

145. 

64.1 

146. 

65.2 

147. 

66.4 

148. 

67.7 

1 49. 

69.0 

1 50. 

70.3 

151  . 

71.6 

152. 

72.9 

153. 

74.3 

154. 

76.  2 

1 55. 

78,2 

156. 

80.2 

157. 

82.4 

158. 

84  ^>9 

159. 

87.3 

160. 

90.0 

161. 

0 17740,* 

0 17993. S 

0 18257.6 

0 1 8534.  1 

0 18824.6 

0 19233.7 

0 19558.3 

0 19898.5 

0 20256.  2 

0 20634.0 

0 21033.8 

0 21460.2 

0 21919.0 

0 2241  8.  9 

0 22964.5 

0 23564. 7 

0 24237.0 

0 24996.2 

0 26177. e 


PRES 

TEMP 

OEW  PT 

ME) 

DG  C 

OG  C 

75,0 

-61  .6 

99. 

72.0 

-61 .6 

99.9 

69.0 

-61.0 

99.  ^ 

6 6.0 

-60.  5 

99.9 

63.0 

-59.6 

99*9 

59.0 

-60.8 

99.9 

56.0 

-60,  8 

99.9 

53.0 

*6  3 • 6 

99.9 

50.0 

-63.  4 

99.  9 

47,0 

-66«  0 

99.  9 

44.0 

-66.4 

99.  9 

4 1.0 

-67.  7 

99.9 

38.0 

-66.4 

99.9 

35.  0 

-64.  8 

99.9 

32.0 

-65.  e 

99.9 

29.0 

-64.2 

99.9 

26.0 

-61 . 7 

99.  9 

23.0 

-61.7 

99.9 

19.0 

-62.3 

99.9 

6 FEBRUARV  1975 
2315  G«T 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

099.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT 

M/KEC 

DG  K 

DG  K 

99,9 

443.9 

999.9 

99.9 

449,1 

999.9 

99.9 

455.  8 

999.9 

99.9 

462.8 

999.9 

99.9 

470.9 

999.9 

99.9 

477. 0 

999.9 

99  .9 

484  ,2 

999.9 

99.9 

485.4 

999.9 

99.9 

494.0 

999.9 

99.9 

496,7 

999.9 

99.9 

505.2 

999.9 

99.9 

512.3 

999.9 

99.9 

526.  e 

999.9 

99.9 

543.5 

999.9 

99.9 

555.0 

999.9 

99.9 

575.2 

999.9 

99  .9 

600  .4 

999.9 

99.9 

621.  e 

999.9 

99.9 

655.0 

. 999.9 

tSA  19.  0 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99,9 

999  .9 

999.9 

999. 

99,9 

999.9 

999  . 9 

999. 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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tS8 


IS 


0 


station  no.  317 
GREENSBORO t NC 


7 FEBRUARY  1975 
SIS  GWT 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  Pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

N IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/’S  EC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

C.O 

8.  2 

275.  0 

976.7 

3.9 

1 .8 

999* **9 

99*9 

99.  9 

99.9 

279.5 

291.0 

4.5 

86.0 

999.9 

999. 

0.3 

9.0 

339.4 

969.0 

4.0 

-2.9 

999*9 

99*9 

99.9 

99  .9 

280  .0 

288.5 

3.2 

61.1 

999.9 

999. 

0.6 

1 0.0 

432.2 

958.0 

3.6 

-3.6 

999*9 

99*9 

99.  9 

99.9 

280.6 

288,7 

3.1 

59.2 

999  .9 

999. 

0.9 

1 1 .0 

542.  9 

94  5.0 

2.  3 

-5.5 

999*9 

99  *9 

99.9 

99.9 

280.  3 

287,4 

2.7 

56.3 

999.9 

999. 

1 .3 

12.0 

628.7 

935.0 

1 . 5 

-6.0 

999*9 

99*9 

99.  9 

99.9 

280.3 

287  .2 

2.6 

57.3 

999.9 

999. 

1.6 

13.0 

71  5.  2 

925.0 

0.8 

—6.5 

999*9 

99*9 

99.  9 

99.9 

280.5 

287.3 

2.5 

se.o 

999.9 

999. 

1.9 

1 4.0 

802.4 

915.0 

-0.0 

-6.5 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

280  .5 

287.4 

2.6 

61  .3 

999.9 

999. 

2.2 

1 5.0 

899.3 

904.0 

-0.5 

-6.6 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

281.0 

287.9 

2.6 

63.3 

999  .9 

999. 

2.6 

1 6.  0 

1005.  9 

892.0 

-1.8 

-7.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

280.7 

287,3 

2.5 

65.5 

999.9 

999. 

2.9 

17.0 

1095.5 

882.0 

-2.  5 

-7.4 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

280.8 

287.5 

2.5 

69.1 

999.9 

999. 

3.2 

1 8.  0 

1 176.8 

673.0 

-3.3 

-7.3 

999*9 

99*9 

99.9 

99.  9 

280.  8 

287.6 

2.5 

74,1 

999.9 

999. 

3.S 

19.0 

1267. 9 

863.0 

-4.2 

-7.2 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

280  .8 

287.7 

2.6 

79.5 

999.  9 

999. 

3.B 

20.0 

1350.5 

854.0 

-5.0 

-7.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

280.8 

287.  7 

2.6 

83.4 

999.9 

999. 

A.  2 

21.0 

1471. 0 

841. 0 

-5.  8 

-7.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

281.3 

288.  3 

2.6 

88.4 

999.9 

999. 

A.S 

22.0 

1 564.6 

831.0 

-6.  7 

-8.  I 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

281  .3 

288.0 

2.5 

89  .7 

999.9 

999. 

A.  8 

23.0 

1659.  2 

82  1.0 

-7.1 

-9.5 

999*9 

99.9 

99.9 

99.  9 

281  . e 

287.  9 

2.3 

83.0 

999.9 

999. 

5.2 

24.0 

1745. 5 

81  2.0 

-5.0 

-11.8 

999*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

2SA  .8 

290. 1 

1.9 

58.  6 

999.  9 

999. 

S.S 

25.0 

1843.0 

80  2.0 

-5.0 

-1  1,3 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

285.9 

291.4 

2.0 

61 .1 

999 .9 

999. 

5.9 

26.0 

1961.4 

790.0 

-5.  8 

-11.5 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

286.  3 

291. 9 

2.0 

63.6 

999.9 

999. 

6.3 

27.0 

2061 . 1 

780.0 

-6.  7 

-12.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.3 

291  .8 

2.0 

65.9 

999.9 

999. 

6.7 

2B.0 

21  51. 7 

771.0 

-7.3 

-11.0 

999*9 

99*9 

99.  9 

99.9 

286.  7 

292.6 

2.1 

74.3 

999.9 

999. 

7.2 

29.0 

2253. 6 

761.0 

-6.  5 

-13.3 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

288.5 

293.6 

1.8 

58.2 

999.  9 

999. 

7.S 

30.0 

2357.0 

75  1.0 

-6.5 

-14.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

289.6 

294.4 

1.7 

53.4 

999  .9 

999. 

7.9 

31.0 

2451. 3 

74  2.0 

-6.7 

-16.9 

999*9 

99  *9 

99.9 

99.9 

290.  A 

294.  4 

1.4 

43.8 

999.9 

999. 

8.2 

32.0 

2546.5 

733.0 

-7.  1 

-18.6 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

290.9 

294.4 

1 .2 

39.2 

999.9 

999. 

0.6 

33.  0 

26  42.  8 

72  4.0 

-7.4 

-19.0 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

291 .6 

295.0 

1.2 

38.7 

999.9 

999. 

8.9 

34.0 

2740.  1 

71  E.O 

-7.  8 

-20.3 

999*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

292.1 

295.3 

l.t 

36.0 

999.9 

999. 

9.2 

35.0 

2838.5 

706.0 

-8.4 

-21.5 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.5 

29  5.4 

1.0 

33.9 

999,9 

999. 

9.6 

36.0 

2960.  1 

695.  0 

-9.  3 

-23.8 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

292.9 

295.3 

0.8 

29.6 

999.9 

999. 

10.0 

37.0 

3060.8 

686.0 

-10. C 

-25.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.1 

295.4 

0.7 

28.2 

999.9 

999. 

1 O.A 

38.0 

3162. 5 

677.0 

-10.8 

-25.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

293.4 

295.5 

0.7 

27.4 

999.9 

999. 

10.7 

39.0 

3253. e 

669.0 

-11.3 

-27.3 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.8 

295.6 

0.6 

25.  1 

999.  9 

999. 

1 1.  1 

40.0 

3357. 5 

660.0 

-12.0 

-29.1 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

294. 1 

295.7 

0.5 

22  .6 

999.9 

999. 

11.  5 

41.0 

3485.  9 

64  9.  0 

-13.0 

-31.5 

999*9 

99  *9 

99.9 

99.9 

294.4 

295.  7 

0.4 

19.5 

999.  9 

999. 

11.9 

42.0 

3580.3 

64  1.0 

-13.  7 

-32.  0 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.6 

295,9 

0.4 

19.5 

999,9 

999. 

12.2 

43.  0 

3687. 5 

632.0 

-14.8 

-32.9 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

294.5 

295,7 

0.4 

19.6 

999.9 

999. 

12.6 

44.0 

3795. 9 

623.0 

-IS. 5 

-33.5 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

295.0 

296.1 

0.4 

19.  e 

999.9 

999. 

13.0 

45.0 

3893.3 

615.0 

-16.4 

-34.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

295.1 

296.2 

0.3 

19.2 

999.9 

999. 

13.3 

46.  0 

3991. 6 

607.0 

-17.  2 

-35.6 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

295.3 

296.  2 

0.3 

18.3 

999.9 

999. 

13.8 

47.0 

4103.5 

598.0 

-17.9 

-36.  1 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.7 

296,7 

0.3 

18.4 

999.9 

999. 

14.1 

48.0 

4204.  1 

590.0 

-18.5 

-36.7 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.  1 

297.0 

0.3 

18*4 

999.9 

999. 

14.5 

49.0 

430  5.  7 

582.0 

-1  9.  5 

-37.4 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

296.1 

297,0 

0.3 

18. S 

999.  9 

999. 

14.9 

50.0 

4408.4 

574.0 

-20.4 

-38.  7 

999.9 

99*9 

99.  9 

99.9 

296.2 

297.0 

0.2 

17.6 

999.9 

999. 

15.3 

51.0 

453  8.  3 

564.  0 

-21.2 

-40.2 

999*9 

99  *9 

99.9 

99,9 

296.7 

297.4 

0.2 

16.1 

999.9 

999. 

15.6 

52.0 

4643.5 

556.0 

-22.  A 

-41.4 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

296.5 

297.1 

0.2 

15*7 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERFCLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


7 FEBPUAfiV  1975 

SIS  GMT  158  15.  8 


TIME 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  fT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.1 

53.0 

4736. 4 

549.0 

-22«  6 

-42.1 

999*9 

99.9 

9<),9 

99.9 

297.1 

297.7 

0.2 

15.2 

999.  9 

999, 

15. T 

34.0 

4843.8 

54  1 .0 

-23*9 

-43.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.1 

297.6 

0.2 

14  .8 

999,9 

999. 

16.  7 

55.  0 

*938.  7 

534.0 

-25*0 

-44  .4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.9 

297.4 

0.  1 

14.4 

999.9 

999. 

17.1 

56.0 

5075.8 

524.0 

-26*  4 

-45.  a 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.8 

297.2 

C.l 

14.0 

999.  9 

999. 

1 7.5 

57.0 

5186.8 

51  6.0 

-27  • 1 

-46.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

297.3 

297.7 

0.1 

13.5 

999  .9 

999, 

17. « 

58.0 

5299. 2 

508.  0 

-20«  0 

-47>  0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.5 

297,9 

0.  I 

14.  I 

999.  9 

999. 

1 e.p 

59.0 

5413.1 

500.0 

-2A.6 

-47. 9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

298.  1 

298.4 

0.1 

13.6 

999.9 

999. 

IE.  6 

60.  0 

5499. 4 

494.0 

-29.  2 

-48.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.5 

298.  8 

0.  1 

13.7 

999.9 

999. 

1 8.9 

61  .0 

5616.1 

486.0 

-29.  2 

-47.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

299  .9 

300 .2 

0.1 

14.2 

999.  9 

999. 

1 9.3 

62.0 

5719.9 

479.0 

-28.8 

-47.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.6 

302.0 

0.1 

14.2 

999.9 

999. 

19.7 

63.0 

5840. 6 

471.  0 

-28.  4 

-47.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.5 

303.9 

0.  1 

14.  I 

999.  9 

999. 

?0.l 

64.0 

59*8.  1 

464.0 

-27.7 

-47.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.7 

306.1 

0.  1 

13.5 

999.9 

999. 

20.6 

65.  0 

6057. 5 

457.0 

-2  6.9 

-46  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

308.0 

308.  4 

0.  1 

12.9 

999.9 

999, 

21  .1 

66.0 

6201. 1 

448.0 

-26.  7 

-47,  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

310 .1 

310.5 

O.I 

II  .8 

999.9 

999. 

21.  A 

67.  0 

631*. 8 

44  1 .0 

-26.5 

-47  ,4 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

311.6 

312.0 

0.  1 

11.8 

999. 9 

999. 

21.8 

68.0 

6*30. 1 

43  4.  0 

-27.  6 

-48.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

311  .7 

312.  I 

0.  1 

11. 9 

999.  9 

999. 

22.2 

69.0 

6530.2 

428. C 

-28.0 

-48.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.5 

312.8 

0.1 

11  .9 

999.9 

999. 

22.5 

70.0 

66*8. 5 

42  1.  0 

-2B.  5 

-40.9 

999*9 

99  .9 

99.9 

99.9 

313.  3 

313.  6 

0.1 

12.9 

999.9 

999. 

23.1 

71  .0 

6803.2 

412.0 

-29.  0 

-46.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 14  .5 

314.9 

0.1 

12.6 

999.9 

999. 

23.4 

72.0 

69C8. 0 

406.0 

-29.2 

-48  .6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.7 

316.1 

0.  1 

13.1 

999.9 

999. 

23.8 

73.0 

7032. 4 

399.  0 

-29.  0 

-48.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

317.4 

317.8 

0.  1 

13.  1 

999.  9 

999. 

24.2 

74.0 

7158.9 

392.0 

-29.2 

-48.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 IS. 9 

319.3 

0.1 

13.7 

999.9 

999. 

24.6 

75.0 

7269.  0 

386.0 

-30.0 

-48.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

319.2 

319.  6 

0.  1 

13.7 

999.9 

999. 

25.0 

76. C 

7399. 1 

379.0 

-30.  9 

-49.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.7 

320.1 

0.1 

14.3 

999.9 

999. 

25.3 

77.0 

751 2. 1 

373.0 

-31.9 

-50 .1 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

319.7 

320.  1 

0.  1 

14.4 

999.9 

999. 

25.8 

78.0 

7626. 4 

36  7.  0 

-33.  C 

-SO.  9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

319  .6 

320.2 

0.  I 

14.  5 

999.  9 

999. 

26.2 

79.0 

77*2.  1 

36  1.0 

-34.2 

-51  .8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.7 

320.1 

0.1 

14  .6 

999.9 

999. 

26.6 

PO.O 

7878. 8 

354.  0 

-3  5.4 

-52  5 

999.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

319.9 

320.2 

0.  1 

15.2 

999.9 

999. 

27.1 

81  .0 

8017.6 

34  7.0 

-36.  6 

-52,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.1 

320  .4 

O.I 

16.4 

999.9 

999. 

27.S 

6 2.0 

8138. 1 

34  1.0 

-37.8 

-S3. 9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.  1 

320.  4 

0.  1 

16.5 

999.9 

999. 

28.0 

83.0 

0260. 3 

:'35.0 

-38.  6 

-54.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320  .6 

320.9 

0.1 

17.0 

999.  9 

999. 

28.4 

84.0 

8384.3 

32  > . 0 

-39.3 

-54.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321 . 4 

321 .6 

O.I 

17.1 

999.9 

999. 

28.8 

85.0 

851  0.  2 

32  3.0 

—40.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

322.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

29.3 

86.0 

8659.4 

316.0 

-41.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

322.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

29.7 

87.0 

8767. 5 

31  1.0 

-42.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.1 

88.0 

8890. 9 

305.0 

-43.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.6 

89.0 

9009.7 

300.0 

-44  • 8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

30.9 

90.0 

9144. 5 

294.  0 

-46.  1 

99.9 

999.9 

99*9 

99i>9 

99.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

.999. 

31.3 

91  .0 

928 1 . 5 

288.0 

-46.  S 

99.9 

999*9 

99.9 

99.  9 

99.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3 1.8 

92.  0 

9397. 5 

283.0 

-47.5 

99  .9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.2 

93.0 

9538.9 

277.0 

-48.  5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

324  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.6 

94.0 

9634.3 

273.0 

-49.7 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.  1 

95.0 

9779. 6 

26  7.  0 

-50.  1 

99-9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

325.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999, 

33.8 

96.0 

9928.0 

26  1.0 

-50.4 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.3 

97.  0 

10079. 6 

255.0 

-50  .9 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.S 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPFEO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  o AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


571 


station  no.  31T 
GRcENSBORC.  NC 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  ISa  IS.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r^T 

OIP 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.8 

98.0 

10182.4 

25  1 .0 

-51  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

329.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

35.3 

99.  0 

1031 3. 3 

24  6.  0 

-51 .4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

331.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.7 

100.0 

10446.4 

24  1.0 

-52.  1 

99.,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.1 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

35.  2 

1 01 . 0 

10609. 3 

23  5.0 

-53  .0 

99  y9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.6 

102.0 

1074  7.  9 

230.  0 

-53.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

3 34  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.0 

103.0 

10889.2 

225.0 

-54. 1 

99n9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

335.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

37.3 

104.0 

1 1 004. 0 

22  1.0 

-55.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

335.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

37.9 

105.0 

11 149.9 

216.0 

-55.  6 

99.  9 

999.9 

99.0 

99.9 

99.9 

337.3 

999.9 

99.9 

990.9 

999.  9 

999. 

35.3 

1 06.0 

11 299. 3 

21  I.O 

-55 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.5 

1 07.0 

11421. E 

20  7.  0 

-S4.  9 

99-9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

342  .4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

39.3 

108.0 

11546.5 

203.0 

-54 . 3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

345.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

39.  8 

109.  0 

1 1 706. 3 

198.  0 

-54. 5 

99 . 9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

347.5 

999.  9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

40.3 

110.0 

1 1 B37.0 

194.0 

-54.  e 

99.  9 

999.  9 

99-9 

99.9 

99.9 

349 . 1 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

4 0.9 

111.0 

12003.9 

189.0 

-55 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

351.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 1.4 

112.0 

12140. 3 

186.  0 

-55.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

352.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

4 1.8 

113.0 

12314.7 

180.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

4 S.3 

114.0 

12421. 3 

17  7.0 

-57.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

42. 7 

1 1 5.0 

12565.9 

173.0 

-57.  1 

99,9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

43.2 

116.0 

12751. 5 

168.0 

-57.2 

99  ,9 

999.9 

99.9 

99.9 

f* ••9.  9 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.6 

1 17.0 

12903. 7 

164.  0 

-57.  7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

"9.9 

361  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

44.1 

1 18.0 

13059.5 

160.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.7 

119.0 

1321 9. 0 

156.  0 

-58.  6 

99.9 

999.9 

99  *9 

99.9 

99.9 

365.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

45. 2 

120.0 

13340.8 

153.0 

-59.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.6 

121.0 

13506. 7 

149.0 

-59.6 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.1 

122.0 

13633. 6 

146.  0 

-59.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

369  .9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

46.6 

123.0 

13807.2 

142.0 

-60 . 5 

99. ,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371  .7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

47.  1 

124.0 

13940. 3 

13  9.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.5 

125.0 

14122.6 

135.0 

-60.  1 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

377  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.  1 

1 26.0 

14310.4 

131.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

381.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.5 

127.0 

14455.  1 

128.  0 

-60.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

383.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

49.  1 

128.0 

14653.2 

124.0 

-60 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

49.  7 

129.0 

14805. 8 

12  1.  0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

389.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.2 

130.0 

14962. 4 

iie.o 

-60,0 

99-.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

5C.8 

131.0 

15177. 8 

114.0 

-60.0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.3 

132.0 

15344. 3 

11  1.  0 

-60.  0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

399.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

5 1.8 

I 33.0 

15515.5 

108.0 

-59.8 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4 03.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.3 

134.0 

15691. 4 

105.  0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

59.9 

406.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.9 

1 35.0 

15872.4 

102.0 

-60.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.7 

1 36.  0 

16058. 7 

99.0 

-60 . 1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

412.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.6 

137.0 

16316. 0 

95.  0 

-60.  1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

417.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.3 

1 38.0 

16515.9 

92.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

420.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.  I 

139.0 

16722. 6 

89.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

425.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.7 

1 40.0 

17010.6 

85.0 

-58.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.4 

141.0 

17235.6 

82.0 

-60.0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

435.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.9 

1 42.0 

17467. 9 

79.  0 

-60.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

438.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  HFANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  I NTERPCH.AT  ED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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Tt  CNTCT  HFIGHT 

“ GPM 


58.7 

1 43.0 

17708. 3 

59.4 

144,0 

17958. I 

60.2 

145.0 

1821 7.9 

61.1 

146.0 

1 8488.  8 

62.0 

147.0 

1877 1.9 

6 2.9 

1 48.  0 

19068. 3 

63.8 

149.0 

19379. 8 

64.6 

150.0 

19706.7 

65.5 

151.0 

19933.  3 

66.4 

1 52.0 

20288. 5 

67.  6 

15  3.  0 

20666. 4 

69.0 

1 54.0 

21070. 3 

70.2 

1 55.0 

21502.2 

71.4 

156.0 

21 807. 2 

72.7 

1 57.0 

22293. 2 

73.9 

158.  0 

22  825.  3 

75.3 

159.0 

2321 1.1 

77.0 

160.0 

23838. 9 

78.8 

161.0 

24536. 7 

80.7 

162.0 

25323. 1 

83.0 

163.0 

25913. 7 

85.3 

1 64.0 

26928.6 

88.5 

165.0 

27711.5 

PI’FS  TEMP  OEW  PT 

MB  OG  C OG  C 

76.0  -61 .4  99.9 

72.0  -61.4  99.9 

70.0  —62.3  99.9 

67. 0 -61 . 7 99.9 

64.0  -62. S 99,9 

61.0  —62.3  99.9 

SP.O  -62.  3 99.9 

55.0  -63.8  99.9 

53. 0 -64. a 99.9 

50.0  —65.3  99.9 

47.0  —64,0  99.9 

•4, 0 -64. 2 99, 9 

41.0  —64.6  99.9 

39.0  —65.3  99.9 

36.0  —66,3  99.9 

33.0  —62.5  99.9 

31.0  —62,5  99.9 

2«.0  -62.7  99.9 

25.0  -63.2  99.9 

22.0  -63.0  99.9 

‘20.0  -60.1  99.9 

17.0  -59,8  99.9 

15.0  -59.4  99.9 


STATION  NO.  317 
GREENS0O9C,  NC 


7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


OIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999  ,9 

99.9 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

' COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

99,9 

442.5 

999.9 

99.9 

447,7 

999.9 

99.9 

451.1 

999,9 

99.9 

458.0 

999.9 

99,9 

462.4 

999.9 

99,9 

469,  2 

999,  9 

99.9 

*76.1 

999.9 

99,  9 

4 79,9 

999.9 

99,9 

*82.8 

999.9 

99,9 

489,5 

999,9 

99.9 

501.5 

999.9 

99.9 

510.6 

999.9 

99.9 

520.  I 

999.9 

99.9 

525.6 

999.9 

99.9 

535,2 

999.9 

99.9 

558,9 

999.9 

99.9 

569.0 

999.9 

99.9 

585.3 

999.9 

99.9 

602.9 

999.9 

99.9 

625.9 

999.9 

99,9 

652.  1 

999.  9 

99.9 

684.3 

999.9 

99.9 

710.4 

999.9 

1S8  IS.  0 


MK  RTO 

RH 

RANGE  A2 

GM/KG 

PCT 

KM  OG 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99,9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999,9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999, 9 999, 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999,9  999, 

99.9 

999.9 

999.9  999, 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.  9 

999.  9 999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99,9 

999,9 

999.9  999, 

99.9 

999.9 

999,9  999. 

99,9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.  9 

999, 9 999, 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 

99.9 

999.9 

999,9  999. 

99.9 

999.9 

999.9  999. 
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STATION  NO.  317 
GREENS eORC.  NC 


7 FEBRUARY  1975 

1131  GWT  153  3S.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.6 

275.0 

980.4 

0.0 

-3.4 

300.0 

4.1 

3.  6 

-2.0 

275.1 

283.0 

3.0 

78.0 

0 .0 

0. 

0.  1 

a.o 

302.  9 

97  7.  0 

0.8 

-6.8 

315.6 

1 1 .0 

7.7 

-7.9 

276.  1 

282.  3 

2.3 

56.4 

0.  2 

132. 

O.A 

9.0 

393. 6 

966.0 

0.  5 

-7.0 

315.6 

1 1 .0 

7.7 

-7.9 

276.7 

282.9 

2.3 

57.2 

0.2 

132. 

0.7 

1 0.0 

477.3 

956.0 

0 .0 

-6.9 

315.7 

10.9 

7.6 

-7.8 

277.  0 

283.  3 

2.4 

59.4 

0 .4 

133. 

1.1 

1 1.0 

566.  5 

943.  0 

-0.  8 

-7.3 

316.6 

10.7 

7.4 

-7.8 

277.3 

283.5 

2.3 

61.0 

0.6 

134. 

l.A 

1 2.0 

671.8 

933.0 

-1.9 

-7.6 

318.4 

10.4 

6.9 

-7.8 

277.0 

283.1 

2.3 

64  .6 

0 .8 

135. 

i.n 

13.0 

766.  1 

92  2.  0 

-2.  8 

-7.7 

321.7 

9.0 

5.6 

-7.0 

277.0 

28  3.  2 

2.3 

69.0 

1 . I 

136. 

?.o 

1 A.O 

852.4 

912.0 

-3.  4 

-7.6 

324.0 

8.1 

4.8 

-6.6 

277.2 

283.5 

2.4 

72.6 

1 . 2 

137. 

?.4 

1 5.0 

939.5 

902.0 

-4.6 

-7  .7 

327.7 

8.5 

4.5 

-7.  2 

276.  8 

283.  1 

2.4 

79.3 

1 .3 

138. 

2.7 

16.0 

1044. E 

890.  0 

-5.4 

-7.8 

328.7 

9.4 

4.9 

-8  .0 

277.1 

283.5 

2.4 

83.4 

1.5 

139. 

3.0 

1 7.0 

1 1 42.3 

879. C 

-6.3 

-7.8 

329.0 

10.6 

5.4 

-9.  1 

277.2 

283.6 

2.4 

89.2 

1.7 

140. 

3.3 

15.0 

1 231 . 8 

86  9.  0 

-7.0 

-7.8 

325.3 

10.5 

6.0 

-8.7 

277.3 

283.  8 

2.4 

94.2 

1.9 

141  . 

3.7 

19.0 

1322.0 

859.0 

-7.  9 

-8.  0 

318.4 

11.5 

7.6 

-8.6 

277.3 

283.7 

2.4 

99.4 

2.  1 

141. 

A.O 

20.0 

1403.9 

850.0 

-7.8 

-12.4 

313.0 

13.0 

9.  5 

-8.9 

278.2 

282.9 

1.7 

69.3 

2.3 

141  . 

A. A 

21.0 

1524.  1 

83  7.  0 

-6.4 

-1  3.2 

309.2 

14.0 

10.8 

-8  .8 

280  .8 

285.4 

1.7 

58.  8 

2.  7 

140. 

A. 7 

22.0 

1609.0 

828.0 

-4.5 

-14.1 

306.  6 

14.9 

11.9 

-8.9 

283.7 

288.1 

1.5 

46.9 

2.9 

139. 

5.0 

23.0 

I 695. 1 

81  9.0 

-4.5 

-13.6 

304.3 

15.9 

13.1 

-8  .9 

284.6 

289.  2 

1.6 

48.8 

3.2 

138. 

5.3 

2A.0 

1791.6 

609.0 

-4.  6 

-12.  8 

299.5 

16.9 

14.7 

-8.3 

285.5 

290.5 

I .8 

52.8 

3.  5 

136. 

5.5 

2 5.0 

1 869. a 

799.0 

-4.2 

-13.1 

296.6 

17.6 

15.  7 

-7.9 

287.0 

291.9 

1.7 

49.6 

3.7 

135. 

S.B 

26.0 

1999.  1 

788.  0 

-4.  5 

-14.1 

292.4 

18.3 

16.9 

-7.0 

287.8 

292.4 

1.6 

47,0 

4.0 

134. 

«.  1 

2 7.0 

2099.5 

778.0 

-5.2 

- 15.5 

289.0 

1 8.9 

1 7.9 

-6.2 

288.0 

292.2 

1.5 

44.3 

4.3 

132. 

A.  A 

25.  0 

2201 . 0 

768.0 

-5.9 

— 16.0 

286.7 

19.3 

18.5 

-5.6 

288.  4 

292.5 

1.4 

44.3 

4.6 

130. 

6.7 

29.0 

2293.2 

759.0 

-6.7 

-16.  9 

283.0 

19.0 

1 8.5 

-4.3 

288.4 

292.3 

1.3 

44.2 

4.9 

128. 

7.3 

30.0 

2366. 3 

750.0 

-7  .0 

-17  .4 

278.2 

18.4 

1 8.2 

-2.6 

289.  1 

292.8 

1.3 

43.2 

5.2 

127. 

7.3 

31.0 

2460. A 

74  1.  0 

-7.  6 

-18.0 

273.7 

18.1 

18.1 

-1  .2 

289.4 

293.1 

1.3 

43.  2 

5.  5 

125. 

7.7 

32.0 

2575. 3 

73  2.0 

-8.8 

-19.1 

268.3 

18.1 

1 8.  1 

0.5 

289.1 

292.5 

1.2 

43.1 

5.9 

123. 

5.0 

33.0 

2681. 5 

722.0 

-9.  1 

-20.0 

264.9 

1 8.3 

18.2 

1.6 

290.0 

293.  1 

1.  1 

40.5 

6.1 

121. 

5.3 

3A.0 

2768.0 

714.0 

-9.  7 

-20.  8 

263.  8 

1 8.6 

1 8.5 

2.0 

290.2 

293.3 

1.0 

39.8 

6.4 

1 19. 

5.6 

35.0 

2865.  8 

705.0 

-10.3 

-21.6 

263.2 

19.0 

18.9 

2.3 

290.6 

293.5 

1.0 

38.6 

6.7 

117. 

9.0 

36.0 

2997. 5 

69  3.  0 

-11.5 

-23.3 

263.5 

19.5 

19.4 

2.2 

290.6 

293.  1 

0.  8 

36.7 

7.  1 

115. 

9.3 

37.0 

3086.7 

685.0 

-12.2 

-23.8 

263.5 

19.9 

1 9.7 

2.2 

290.8 

293.2 

0.8 

37.2 

7.4 

114. 

9.6 

35.  0 

31  87.  « 

676.0 

-13.0 

-25.3 

263.4 

20  .2 

20.0 

2.3 

291.  1 

293.3 

0.7 

34.5 

7.7 

112. 

9.9 

39.0 

3289. 7 

667.0 

-13.  5 

-28.9 

263.0 

20.4 

20.3 

2.5 

291.6 

293.2 

0.5 

26.0 

8.0 

111. 

t C.  1 

AO.O 

3393.0 

658.0 

-14 . 1 

-30.2 

263.0 

20.6 

20.  4 

2.5 

292.  1 

293.5 

0.5 

24.0 

3.2 

110. 

10.5 

41.0 

3509. 0 

£4  8.  0 

-1  5.  0 

-32.0 

263.2 

20.8 

20. 7 

2.4 

292.2 

293.5 

0.4 

21.9 

8.  7 

109. 

10. a 

A2.0 

3602. a 

640.0 

-15.7 

-34.2 

264.4 

21  .3 

21.2 

2.1 

292.5 

293.5 

0.3 

18.7 

9.0 

107. 

1 1. 1 

4 3.0 

3709. S 

631.0 

-16.4 

-35.5 

265.7 

21  .9 

21  .6 

1.6 

292.9 

293.  8 

0.3 

17.3 

9.3 

107. 

1 l.A 

44. 0 

3805. 3 

623.0 

-16.  8 

-37.4 

267.0 

22.7 

22.7 

1.2 

293.5 

294.2 

0.2 

14.7 

9.7 

106. 

1 i.a 

45.0 

3914.5 

614.0 

-17.5 

-37.9 

268.4 

23.8 

2 3.  8 

0.7 

293.  9 

294.7 

0.2 

14.8 

10.3 

,105. 

12.1 

46.0 

4012.  5 

£06.  0 

-1  8.  2 

-38.5 

269.3 

24  .6 

24.6 

0.3 

294.2 

294.9 

0.2 

14.9 

10.7 

104. 

1 2.A 

47.0 

4124.  2 

597.0 

-18.7 

-38.9 

270.  1 

25.2 

25.2 

-0.0 

294.8 

295.6 

0.2 

14.9 

11.1 

104. 

12.  5 

46.  0 

4224. 6 

589.0 

-19.3 

-39.0 

271  .4 

25.8 

25.8 

-0.6 

295.4 

296.  1 

0.2 

15.5 

11.7 

103. 

13.1 

49.0 

4326.1 

581.0 

-20.5 

-31.5 

272.4 

26.2 

26.2 

-1.1 

295.1 

295.9 

0.3 

19.9 

12.2 

102. 

1 3.5 

50.0 

4428.6 

573.0 

-21.2 

-39.3 

273.9 

26.8 

26.8 

- 1.8 

295.  5 

296.2 

0.2 

17.6 

12.8 

102. 

1 3.9 

51.0 

4558.  5 

56  3.  C 

-21 . 2 

-39.3 

275.2 

27.8 

27.7 

-2.5 

297.0 

297.7 

0.2 

17.6 

13.4 

102. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  317 
GRPENSeORC.  NC 


7 FFBRUARV  1975 

1131  GMT  153  35.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT 

T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG 

K 

OG  tC 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 4.3 

52.0 

4664. 2 

555.0 

-21* **2 

-39.3 

276.2 

29.0 

28,  8 

-3.1 

298 

2 

298.9 

0.2 

17.6 

14.1 

101  • 

14.7 

53.0 

4771 . 3 

547.0 

-21  *4 

-39.  5 

276.8 

30.1 

29.8 

-3.5 

299 

1 

299.8 

0.2 

17.6 

14.8 

101. 

IS.  1 

54.0 

4879.8 

539. 0 

-22*2 

-40.2 

277.  1 

30.8 

30.5 

-3.8 

299 

4 

300.1 

0.2 

17.7 

15.6 

101. 

1 E.4 

S5.0 

4975.  6 

532.  0 

-23.  3 

-4  1.0 

277.0 

31  .0 

30.7 

-3.8 

299 

2 

299.9 

0.2 

17.8 

16.2 

lOI. 

1 6.0 

56  .C 

5114.3 

522.0 

-24,2 

-41.8 

276.  7 

31.6 

31.4 

-3,7 

299 

8 

300  .4 

0.2 

17.8 

17.2 

101. 

IE.  4 

57.  0 

521  I •.  5 

51  5.0 

-25.3 

—42 . 6 

276.8 

32.9 

32.  7 

-3.9 

299 

6 

300.  2 

0.2 

17.9 

18.0 

100. 

16.8 

58.0 

5326. 0 

507.0 

-26.  1 

-42. 3 

277.  0 

34.0 

33.7 

-4,2 

300 

0 

300.6 

0.2 

18.0 

18.  8 

100. 

1 7.  1 

59.0 

54*5  0. '9 

499.0 

-2  7.0 

-At  .0 

277.1 

34.6 

34.  3 

-4.3 

300 

2 

300.8 

0.1 

18.0 

19.5 

100. 

17.4 

60.0 

5542. 5 

492.  0 

-27.  9 

-4  4.7 

277.2 

34,9 

34.5 

-4.3 

300 

3 

300.8 

0.  1 

18.  1 

20.  1 

too. 

17.8 

61  .0 

5660.2 

484.0 

-28.  E 

-45.2 

277.  1 

35.3 

35.  0 

-4.4 

301 

i 

301  .6 

0.1 

18 .2 

20 .9 

100. 

18.3 

62.  0 

5764. 4 

477.0 

-29.4 

-45.9 

276.7 

36.0 

35.3 

-4.2 

301 

2 

30  1.  6 

0.  1 

IS. 2 

22.0 

100. 

18.7 

63.0 

5884.9 

469.0 

-30.  2 

-46.6 

275.6 

36.1 

36.0 

-3.5 

301 

7 

302.1 

0.1 

18.3 

22.9 

100. 

IS.O 

64.0 

5991.8 

462.0 

-30.9 

-4-!  .1 

274.2 

35.9 

35.8 

-2.  6 

302 

1 

302.5 

0.1 

18.3 

23.6 

100. 

19.4 

65.0 

6099. 9 

455.  0 

-31.9 

-4£.0 

271  .4 

35.8 

35.8 

-0.9 

302 

1 

302.5 

0.  1 

18.4 

24.  4 

99. 

19.8 

66.0 

6240. 9 

446.0 

-32.6 

-48  .5 

269.0 

37.1 

37.  1 

0.6 

303 

0 

303.4 

0.1 

18  .5 

25.2 

99. 

20.  3 

67.  0 

6352. 2 

439.0 

-33.6 

-49.4 

267.0 

40.6 

40.5 

2.  1 

303 

1 

303.  4 

0.1 

18.5 

26.3 

99. 

20.7 

68.0 

6464.8 

432.0 

-34.  2 

-49.  8 

265.9 

43.8 

43.7 

3.  I 

303 

8 

304.1 

0.1 

18  .6 

27.3 

98. 

21.0 

69.0 

6579.2 

425.0 

-34.2 

-49.8 

265,1 

46.1 

4 5.  9 

4.0 

305 

2 

305.5 

0.1 

18.6 

28.1 

98. 

21.4 

70.0 

6695. 2 

41  8.  0 

-34.7 

-56.2 

263.7 

47  .9 

47.7 

5.3 

306 

0 

306.3 

0.  1 

18.6 

29.  2 

97. 

22.0 

71.0 

6847. 5 

409.0 

-34.2 

-49  .8 

261.6 

50.0 

4 9.4 

7.3 

308 

6 

308.9 

0.1 

18.6 

31  .0 

96. 

22.4 

72.  0 

6951. 0 

403.0 

-34.2 

-49  .8 

260.0 

52.2 

Si  .4 

9.0 

309 

9 

310.  2 

0.1 

18.6 

32  .0 

96. 

22.8 

73.0 

7073.4 

396.0 

-35.  1 

-50.  6 

258.  t 

S->  .4 

53.2 

11.2 

310 

2 

310.5 

0.1 

18.6 

33.3 

95. 

23.3 

74.0 

7179.7 

390.0 

-35.9 

-51.2 

255.5 

55. 5 

53.  7 

13.9 

310 

5 

310.  8 

0.1 

18.7 

35.0 

94. 

23.7 

75.0 

7305.  3 

383.  0 

-36.  6 

-5  1.8 

253.9 

55.5 

53.4 

15.4 

311 

2 

311.5 

0.  1 

18.  e 

36.  3 

94. 

24.2 

76.0 

7414.5 

377.0 

-37.8 

-52.8 

253.4 

56.64 

54.  2 

16.  1 

311 

0 

31  1 .3 

0.1 

18.8 

37.7 

93. 

24.6 

77.0 

7543. 4 

370.0 

-39.0 

-52.8 

2 53.6 

58  .5* 

56.2 

16.4 

311 

1 

31  1. 3 

0.1 

18.9 

38.8 

92. 

25. 0 

78.0 

7655. 4 

364.0 

-39.  4 

~5t.  1 

253.6 

59.74 

57.3 

16.8 

312 

0 

312.2 

0.1 

19.0 

40.6 

92. 

25.4 

79.0 

7769.  1 

358.0 

-39.8 

-54  .5 

251  .4 

58.24 

55.  2 

18.6 

312 

9 

313.2 

0.1 

19.0 

41  .9 

91  . 

2S.8 

80.0 

7884. 4 

35  2.0 

-40.  5 

99.9 

248.9 

57.7  4 

53.9 

20  .8 

313 

6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  0 

90. 

26.2 

81.0 

8040.8 

344.0 

-41.2 

99.9 

247.5 

58.6* 

54.  1 

22.  4 

314 

7 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

90. 

26.7 

02.0 

81  60.  2 

338.0 

-41  • a 

99.9 

248.0 

60  .6  4 

56.2 

22.7 

315 

6 

999*9 

99.9 

999.9 

46.  0 

89. 

27.1 

83.0 

8281 .5 

332.0 

-42  • 3 

99.9 

249.3 

61.84 

57.8 

21.8 

316 

4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.  4 

88. 

27.6 

84.  0 

8404. 7 

32  6.0 

-42.7 

99  .9 

250.1 

63.24 

59.  4 

21.5 

317 

5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

87. 

ii.T.  1 

85.0 

8529. 9 

320.0 

-43.4 

99.9 

249.3 

65.94 

61  .6 

23.3 

318 

2 

999.9 

99.9 

999.9 

51 .0 

87. 

28.  7 

86.  0 

8678.6 

313.0 

-43.7 

99.9 

247.9 

70.0  4 

64.9 

26.  3 

319 

8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

86. 

29.  1 

87.0 

8808. 4 

307.0 

-44.  7 

99.9 

247.7 

71  .9  4 

66.5 

27.3 

320 

2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

85. 

29.6 

88.0 

8918.3 

302.0 

-44.7 

99.9 

247.8 

72.84 

67.4 

27.5 

321 

7 

999.9 

99.9 

999.9 

57,0 

85. 

30.0 

89.  0 

9052. 3 

296.0 

-45.4 

99  .9 

247.8 

73.14 

67.6 

27.7 

322 

6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

84. 

30.5 

90.0 

9188. € 

290.0 

-46.  4 

99.9 

247.  1 

72,44 

66.7 

28.1 

323 

0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

84. 

31.0 

91.0 

9303.8 

285. C 

-4  7,6 

99  .9 

246.1 

69.0  4 

63.  1 

28.0 

323 

0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

83. 

31.5 

92.0 

9444.  1 

279.  0 

-48.  5 

99.9 

245.2 

67,9  4 

6 1 .6 

28.4 

323 

7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  5 

82. 

32.0 

93.0 

9562.9 

274.0 

-49.4 

99.9 

245.9 

74.84 

68.2 

30.5 

324 

0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

82. 

32.5 

94.  0 

9683.3 

269.0 

-50  .4 

99.9 

247.6 

83.44 

77.  1 

31.8 

324 

2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

81  . 

33.0 

95.0 

9830.4 

263.  0 

-50j.  4 

99.9 

250.7 

92  .4  4 

87.2 

30.6 

326 

3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

81. 

33.7 

96.0 

998 1 . 2 

257.0 

-49.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

329 

A 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETtlEEN  5 AND  10  OEG 

• ev  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


575 


STATION  NO.  317 
GPEKNSenRO.  NC 

7 FeUROARY  1975 

1231  GNT  IS3  35.  P 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

01  R 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/sec 

34. 2 

97.0 

10  109.6 

252.0 

-50.0 

999.9 

99.9 

34.  7 

98.0 

10240. 5 

24  7.0 

-SO  .4 

99  «9 

999.9 

99.9 

35.2 

99.0 

10374. 0 

242.0 

-50.3 

90*9 

999.9 

99  .9 

35.7 

100.0 

10510.2 

237.0 

-50.4 

99.9 

999.9 

99.9 

3E.2 

101.0 

10677.4 

23  1.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99.9 

36.7 

102.0 

10819.8 

226.0 

-51.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

37.3 

1 03.0 

10935.6 

222.0 

-51.8 

99.9 

999.9 

99  .9 

37.8 

104.0 

11083.  1 

217.0 

-52.  3 

99  .9 

999.9 

99.9 

3R.3 

I 05.0 

11203. 7 

21  3.0 

-51.7 

99.9 

999.9 

99.9 

3E.  9 

106.  0 

11  357.  E 

208.0 

-51.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

39.4 

107.0 

11483. 7 

20  4.0 

-51.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

40.0 

1 08. 0 

11644. 7 

199.0 

-51.8 

99.9 

999.9 

99.9 

40.6 

109.0 

11776. 2 

195.  0 

-52.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

4 1.1 

1 10  .0 

11910. 3 

191. C 

-52.3 

99.9 

999.9 

99.9 

4 l.fl 

111.0 

12081. 6 

186.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

42.4 

112.0 

12257. 3 

18  1.0 

-53.  1 

99*  9 

999.9 

99.9 

42.9 

1 1 3.0 

12401 . 1 

177.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

43.5 

114.0 

12S47. 6 

173.  0 

-54.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

44.  1 

1 15.0 

12697.6 

169.0 

-54 .5 

99.9 

999.9 

99.9 

44.8 

116.0 

12850. 9 

165.0 

-54.7 

99.9 

999.9 

99.9 

45. 3 

1 17.0 

13008. 0 

16  I. 0 

-54,  7 

99.9 

999.9 

99.9 

45. 8 

118.0 

13168.8 

157.0 

-55.2 

99.9 

999.9 

99.9 

46. 4 

1 19.0 

1333  3.  S 

153.  0 

-55.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

48.9 

120.0 

13459. 7 

150.0 

-35.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

47.  5 

121.0 

13631. S 

146.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

48.0 

122.0 

13763. I 

143.0 

-57.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

48.5 

1 23.0 

13942.6 

139.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

49.  1 

124.0 

14080. 5 

136.  0 

-58.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

49.7 

125.0 

14220.8 

133.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

50.4 

12  6.0 

14461. 4 

128.0 

-58.9 

99,9 

999.9 

99.9 

SI.O 

127.0 

14610.  1 

125.0 

-59.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

51.6 

128.0 

14762.3 

122.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

52.2 

129.0 

14917.  9 

119.0 

-60.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

52.8 

130.0 

15077. 0 

116.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

52.  7 

121.0 

15295. 6 

112.0 

-60.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

54.3 

132.0 

15464. 6 

109.0 

-60.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

54.9 

1 33.0 

15638. 1 

106.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

55.6 

134.0 

15816. 5 

103.  0 

-61 . 0 

99.9 

999.9 

99.9 

56.2 

135.0 

15938. 1 

10  1.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

56.9 

1 36.  0 

16188. 2 

97.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

57.8 

137.0 

16383. 2 

94.0 

-60.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

58.7 

1 38.0 

16585.1 

9 1.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

59.4 

1 39.0 

16794. 7 

88.  0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

60.2 

1 40  .0 

17012.4 

85.0 

-58.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

60.9 

141.0 

1723  7.  6 

82.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

* 8V  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BEThEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OB  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATlOh  ANGLE  LESS  TKAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

99.9 

331  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.  9 

49.9 

332.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

99.9 

99.9 

334  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

S99.  9 

999. 

99.  9 

99.9 

336.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

338.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

339.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

340.4 

999.9 

99.9 

C99 . 9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

341  .9 

999.9 

99.9 

9S9.9 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

344.7 

999.9 

99.9 

949  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

347,0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

349.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

351.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99  .9 

99.9 

352  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

354.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

356.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

358.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

360.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

361.1 

999,9 

99,9 

999,9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

363.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

365.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

36B.A 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

370,2 

999.9 

99,9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

372.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

374,2 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

375.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

380.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999,9 

999. 

99.9 

49.9 

380  .7 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99,9 

99.9 

381.9 

999  .9 

99.9 

999,9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

385.  8 

999.  9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

390.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

391.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

393.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

400  .2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

403.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999, 

99.9 

99.9 

406.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

412.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

99  .9 

417.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

422.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

429.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

433.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

437.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

576 


STATION  NO.  317 
GREENSBORO.  NC 


7 FEBRUARY  1975 

1131  GMT  153  35.  0 


TI  RF 

CNTCT 

mfight 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PC  7 

KM 

OG 

« 1.7 

I 42. C 

17470. 5 

79.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

439.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6 2.3 

1 43.  0 

1771 1. 8 

76.0 

-60  .5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

444. S 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.1 

144.0 

1 7961 . 9 

73.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

446.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.9 

145.0 

1822! . 7 

70.0 

-6  1 .9 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

451.9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

64.6 

146.0 

1840  1.  5 

6 8.  0 

-60.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

458.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

65.4 

147.0 

18682. 1 

65.0 

-60 . 8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

464.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

66.  3 

1 4 8.  0 

18875. 7 

63.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

464.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.3 

149.0 

19176.9 

60.0 

-62.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

471.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.2 

150.0 

19493.8 

57.0 

-6  2.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

478.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.0 

151.0 

19714.  7 

55.  0 

-61 . 9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

484.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

69.9 

152.0 

20060.5 

52.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

488.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.8 

153.0 

20302. 1 

50.0 

-62. 3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

496.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

7 1.7 

154.0 

20684.2 

47.0 

-62.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

505.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.7 

1 55.0 

209  52.  8 

45.0 

-62  .3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

511.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.7 

156.0 

21378. 7 

42.0 

-62.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

521.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

74.6 

157.0 

21678.6 

40.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

524.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

7S.S 

1 58.0 

21991. 2 

38.0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

527.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.7 

159.0 

22495. 1 

35.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SSI  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

577 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


S FEBRUARY  1975 

2315  GMT  160  19.  1 

ANCLFS  ON  THF  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.6 

180.0 

989.4 

10.0 

8.1 
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99.9 

999.9 

85.2 

69. 

38.  1 

94.0 

9624*9 

274.0 

-52  .4 

>9  i9 

244.6 

57.1** 

5 1.5 

24.5 

319.7 

999.9 

99,9 

999.9 

86.9 

69. 

• BY  SPFEO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


5 FEBRUARY  1075 

23IS  GMT  160  19.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  Ll NFAHLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  NF 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V ldmp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  i. 

DG 

M/SEC 

MAS  EC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3«.6 

4S.0 

9743. 9 

269.0 

-53.0 

99  9 

242.4 

S4.I** 

47.9 

25.  1 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88  .0 

69. 

37.1 

96.0 

9864. e 

264.  0 

-S3.  2 

99  7.9 

241.0 

62.0** 

54.2 

30.1 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

B9.3 

69. 

37.6 

97.0 

9988.0 

259.0 

-53.2 

99.9 

239.9 

70.24* 

60.7 

35.3 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .8 

69. 

3e.  1 

98.  0 

10113. £ 

254.0 

-53.3 

99.9 

236.0 

69.6*4 

59.0 

36.9 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.2 

68. 

3fl.7 

99.0 

10241.4 

249.0 

-53.  9 

99.9 

235.0 

64.8** 

53.1 

37.1 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

68. 

19.  I 

1 00.0 

10345. 8 

245.0 

-52  .4 

99,9 

233.5 

64.54* 

51.8 

38.  4 

330.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

68. 

39.^ 

10  1.0 

10506.  C 

239.  0 

-52.  5 

99.  9 

232.7 

72.2*4 

57.5 

43.7 

332  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

100.  3 

67. 

40«4 

102. 0 

10615. 2 

235.0 

-52.2 

99  9 

232.9 

77.4*4 

6 1.7 

46.6 

334  .3 

999.9 

99.9 

999  .9 

103  .0 

67. 

40.  9 

10  3.0 

10754. 4 

230.0 

-52.  1 

99.9 

2 32.6 

69.94* 

55.5 

42.5 

336.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.9 

67. 

4 1.4 

lOA.O 

10867.8 

226.0 

-S3.  0 

99.  9 

232.  1 

58.9*4 

46.5 

36.2 

336.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

107.  3 

66. 

41*9 

105.0 

11012.0 

221. C 

-53.2 

99  .9 

233.1 

57.0** 

45.5 

34.  2 

338.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

108 .6 

66. 

42.4 

106.0 

1 1129. 7 

21  7.  0 

-53.  0 

99.9 

235.5 

62.5** 

51.5 

35  .4 

340.8 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  4 

66. 

4?.9 

107.0 

11249.6 

21  3.0 

-53.2 

99v9 

238.5 

66.9** 

57.0 

35.0 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

66. 

43.4 

108.0 

11371.7 

209.0 

-53.6 

99  9 

241.2 

65.1 

57.1 

3 1.4 

343.  5 

909.9 

99.9 

999.9 

114.5 

66. 

43*9 

109.0 

11496. 2 

205.0 

-52.  8 

99t  9 

243.  3 

58. 6** 

52.4 

26.3 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

66. 

44«S 

1 10.0 

11655. 8 

200.0 

-52.1 

99  6-9 

245.1 

57.5** 

52.  1 

24.  2 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118. 3 

66. 

45.2 

111.0 

11819. 5 

195.0 

-52.  7 

99.9 

245.4 

75.7** 

68.8 

31  .5 

351  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.  7 

66. 

45*7 

1 12.0 

11953.3 

191.0 

-52.8 

99.9 

244.9 

77.4** 

70.  1 

32.8 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

123  .9 

66. 

46.3 

I 1 3.  0 

12089. S 

187.0 

-52.5 

99.9 

244.2 

62.34* 

56.1 

27.1 

356.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

126 .6 

66. 

46.R 

1 lA.O 

12194-3 

184.0 

-53.  2 

99,.9 

244.9 

56.0*4 

50.7 

23.8 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

66. 

47.4 

I 1 5.0 

12335. 7 

180.0 

-53.9 

99  9 

245.8 

56. 0** 

51.1 

22.9 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

129.8 

66. 

4R*  1 

116.0 

1251 6. 2 

175.  0 

-54. 7 

99. 9 

241  .9 

40  .4** 

35.7 

19.0 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  7 

66. 

4R.6 

117.0 

12663.9 

171.0 

-55.7 

99.9 

237.  2 

34.5** 

29.0 

18.7 

360  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.9 

66. 

49.  1 

1 1 8.  0 

12776. 4 

168.0 

-56.3 

99.9 

238.9 

48.7** 

4 1 .7 

25.  1 

361 . 2 

999.9 

99.  9 

999.9 

133.4 

65. 

49.7 

119.0 

12929.2 

164.0 

-57.  1 

99.  9 

240.8 

72.5** 

63.3 

35.3 

362  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

65. 

R0.2 

120.0 

13085.4 

160.0 

-57.1 

99-9 

240  .3 

80.9** 

70.  3 

40.0 

364.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

138.8 

65. 

so«a 

121.0 

13245. 5 

156.  0 

-57.  5 

99l9 

238.6 

80.0*4 

68.3 

4 1 .7 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

141 . 8 

65. 

•51.4 

122.0 

13368.0 

153.0 

-58.  t 

99.  9 

238.  1 

78.9** 

67.  0 

41.7 

3 67.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.4 

65. 

52.0 

123.0 

13492. 7 

150.0 

-58.0 

99.9 

240.7 

80.0** 

69.8 

39.2 

370.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

147.2 

65. 

52.6 

1 24. 0 

13663. 2 

146.0 

-57.  6 

99.9 

245.  I 

72.9** 

66.1 

30.7 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

150.4 

65. 

53.2 

125.0 

13794.  1 

143.0 

-58 . 1 

99. Q 

250.6 

54.1** 

51.  1 

18.0 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

152.8 

65. 

54.0 

1 26.0 

14017. 6 

138.  0 

-59.  5 

99.9 

267.2 

22.6** 

22.6 

1.1 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

154.9 

65. 

54.6 

127.0 

14 155.  1 

135.0 

-59.7 

99-9 

30  3.8 

9.1** 

7.6 

-5.1 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

154.7 

65. 

Sf.  1 

128.0 

14295. e 

132.0 

-5  9.2 

99  9 

304.6 

6.6*4 

5.4 

-3.7 

381.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

154  .7 

65. 

55.7 

129.0 

14439. 7 

129.0 

-59.  7 

99.  9 

248.  7 

16.2** 

15.1 

5.9 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

154.7 

65. 

56.2 

130. C 

14636.2 

125.0 

-60.7 

99.9 

239.4 

30.0** 

25.  8 

15.  3 

385.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

155.5 

65. 

57.0 

131.0 

14837. 9 

121.  0 

-62.  1 

99.9 

239.5 

42.5** 

36.6 

21.6 

386.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

157.  5 

65. 

57.6 

132.0 

14993.0 

118.0 

-62.1 

99.9 

242.4 

52.54* 

4 6.6 

24.4 

388.8 

999.9 

99.9 

999.9 

159.0 

65. 

5F.2 

133.0 

151 52. 2 

U 5.0 

-62. 1 

99.9 

242.5 

66.5** 

59.0 

30.8 

391.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

161 .1 

65. 

56.6 

1 34.0 

15315.6 

It  2.0 

-62.  1 

99-  9 

241.4 

66.1  ** 

58. 1 

3 1 .6 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

164. 2 

65. 

59.4 

1 35.0 

15483.4 

109.0 

-62 . 1 

99.  9 

240.0 

45. 7** 

39.  6 

22.8 

397.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

166.3 

65. 

60.3 

136.0 

1571  4.  4 

10  5.  0 

-62.  1 

99.9 

238.6 

19.0  •• 

16.2 

9.9 

402.0 

999.9 

99.9 

999.9 

167.  7 

65. 

6 1.1 

137.0 

15893. 4 

102.0 

-62.5 

99.9 

242.  I 

40.4** 

35.  6 

1 8.9 

404.7 

999.9 

99.9 

999.9 

167.8 

65. 

6 1.6 

1 38.0 

16078. 0 

99.0 

-61.8 

99.9 

246.3 

45.8** 

42.0 

18.4 

409.5 

999.9 

99.9 

999.9 

171  .4 

65. 

62.7 

1 39.0 

1 6333. 4 

95.0 

-61.6 

99.  9 

263.  1 

25.74* 

25.5 

3.1 

414. S 

999.9 

99.9 

999.9 

172,4 

65. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGI.E  BETWEEN  O AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*ff  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GHT  160  tO*  t 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  IN^'ERPOL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


timf 

CNTCT 

HE  I GH  T 

P«ES 

TEMP 

OEW  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M*  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

r»G  C 

DC  C 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.* 

1 AO.O 

16S32. 2 

92.0 

-61  • 0 

99*9 

254.4 

43.1 •• 

41.5 

1 1 .6 

4 18.2 

999.9 

99.9 

999.9 

173.4 

65. 

64.  2 

lAt.C 

16806.2 

88.0 

—63  • 6 

99,  9 

244.1 

62.7*4 

56. 4 

£7.  4 

419.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

176.4 

65. 

6S.2 

142.0 

17019. 1 

8 6.  0 

-63*  6 

99,  9 

246.9 

23.7** 

2 1 .8 

9.3 

424.  1 

999.9 

99.9 

999.  9 

IBO.  2 

65. 

66.1 

143.0 

17240.6 

82.0 

-61 .6 

99^9 

3*6.4 

9.74* 

2.  3 

- 9.4 

432.6 

999.9 

99.9 

999.9 

179. 6 

65. 

66. 

144.0 

17472. 1 

79.0 

-60*7 

99.9 

260.7 

22.4*4 

22.  1 

3.6 

439.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

179.4 

65. 

67. B 

145.0 

17793. 6 

75.  0 

-63.  1 

99*.9 

2*2.  4 

57.2*4 

50.7 

26.5 

440  .7 

999.9 

99,9 

999.9 

182.0 

65. 

66.7 

146.0 

18044.5 

72.0 

-63«6 

99.9 

247.6 

26.04* 

24.0 

9.8 

444.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

186.3 

65. 

6«;.7 

147.0 

1830  6.  4 

69.0 

-62*  5 

99*9 

45.9 

25.6*4 

-18.4 

-17.8 

452.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

183.4 

66. 

70.8 

148.0 

18531.4 

66.0 

-61. 4 

99.  9 

251.7 

32.84* 

3 1.2 

10.3 

460.7 

999.9 

99.9 

999.9 

185.6 

66. 

71.8 

149.0 

18869. 5 

63.0 

-62.0 

99 , 9 

45.7 

14.0*4 

-10.1 

-9.  8 

465.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

186 .3 

66. 

72.8 

150.0 

19170. 0 

6 C . 0 

-63.  a 

99.9 

58.9 

28.1*4 

-24  ,0 

-14.5 

4 68.1 

999,9 

99.9 

999.  9 

183.8 

66. 

73.9 

151.0 

194B2. 8 

57. C 

-66. 1 

99.9 

247.  1 

26.1*4 

24.0 

10.2 

469.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

183.0 

66. 

75.  I 

152.0 

1981 1. 0 

54.0 

-65.7 

99.9 

22.5 

8.34* 

-3.2 

-7.7 

478.  0 

999.  9 

99.9 

999.9 

187.3 

66  . 

76.3 

15  3.0 

20158.5 

5 1.0 

-65.  S 

99.9 

255.2 

43.9*4 

4 2.5 

1 I .2 

4 86.3 

999.9 

99.9 

999.9 

184.5 

66. 

77.7 

1 54.0 

20527. 5 

48.0 

-65.1 

99  4,9 

258  .8 

25.24* 

24.  8 

4.  9 

495.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

189.4 

66. 

78.9 

155.0 

20919. 6 

45.0 

-66.  3 

99,  9 

26  1.2 

21.6*4 

2 1 .3 

3.3 

502.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

191.7 

66. 

80.2 

156aO 

21336. 8 

42.0 

-67.1 

99.9 

34  1.6 

6.1*4 

1.9 

-5.8 

5 10.2 

999.9 

99.9 

999.9 

191  .8 

66. 

81.8 

157.0 

21784. 1 

39.0 

-67 . 1 

99  • 9 

261  .7 

33.6*4 

33.3 

4 .9 

S2I  . I 

999.  9 

99.9 

599.9 

193.2 

67. 

83.4 

158.0 

22266.6 

36.0 

-67.  5 

99.9 

43.2 

22.5*4 

-15.4 

-16.4 

532.1 

999.9 

99.9 

999.9 

194.8 

67. 

85.  1 

1 59.0 

22612.9 

34.0 

-65.1 

99.9 

264.1 

19.84* 

19.7 

2.0 

547,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

194.2 

67. 

86.7 

160.0 

23375. 5 

30. 0 

-65.  1 

99*9 

256.6 

35.7*4 

34.8 

3 .3 

567.1 

999.9 

99.9 

999.9 

197.  1 

67. 

89.0 

161.0 

23796.7 

23. 0 

-64.4 

99*9 

286.9 

1 3.2*4 

12.6 

-3.8 

580.5 

999.9 

99.9 

999.9 

197.9 

6&. 

91.2 

162.0 

24488. 2 

2 5.0 

-65.  3 

99.9 

264.1 

13.4*4 

13.3 

1.4 

596.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

202.5 

68. 

94.0 

163.0 

25269.9 

22.0 

-63.  4 

99.9 

272.0 

14.2*4 

14.2 

-0.5 

624.8 

999.9 

99.9 

999.9 

206.  t 

68. 

97.2 

164.0 

26176.7 

1 9.0 

-60  *5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

660.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 
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TIME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

o.n 

5.  A 

180.0 

99  1 .5 

6.0 

5.0 

310.0 

5.1 

3.  9 

-3.3 

280.5 

294.6 

5.5 

93.0 

0 .0 

0. 

0.  2 

6.  0 

23  4.  0 

985.0 

6.3 

5.7 

292.0 

I 1 .1 

10.3 

-4.2 

281. 4 

296.  3 

5.  8 

95.8 

0.  1 

122. 

0.6 

7.0 

334.5 

973.0 

5.  6 

5.  0 

291.2 

10.8 

1 0.  1 

-3.9 

281  .7 

296.1 

5.6 

95.7 

0.2 

119. 

C.9 

a.  0 

427.5 

962.0 

4 .4 

4.3 

288.7 

10.0 

9.4 

-3.  2 

281 . 3 

295.0 

5.3 

97,1 

0 .4 

1I6« 

I .3 

9.0 

521.  2 

951.  0 

3.  9 

3.5 

281  .0 

9.9 

9.7 

-1  .9 

281  .7 

295.2 

5.2 

97.9 

0.6 

112« 

1.7 

10.0 

615.8 

940.0 

3.1 

2.8 

274.0 

10.6 

1 0.  5 

-0.7 

281.8 

294.6 

5.0 

98  .0 

0 .9 

108. 

2.0 

1 1.0 

72  8.  6 

92  7.  0 

2.2 

2.0 

270.4 

1 I .3 

1 1.3 

-3.1 

282.  0 

294.  4 

4.  8 

98.2 

1 . I 

105. 

2.3 

12.0 

825.0 

916.0 

1.6 

1.3 

266.4 

12.3 

1 2.3 

0.8 

282.3 

294,3 

4.6 

98.1 

1.3 

102. 

2.7 

13.0 

922.4 

905.0 

0 .9 

0 .7 

262.4 

13.3 

13.2 

1.8 

2 82.  6 

294.2 

4.4 

98.2 

1 .6 

99. 

3.0 

14.0 

1020. 7 

994.  0 

0.  3 

0.0 

260.0 

13.8 

13.6 

2.4 

282.9 

294.1 

4.3 

98.  1 

1.  e 

96. 

3.* 

15.0 

1110.9 

834.0 

-0.5 

-0.3 

259.3 

15.8 

I 5.  5 

2.9 

282.9 

293.7 

4.1 

98  .0 

2.1 

94. 

3.  7 

1 6.  0 

1229. 4 

87  1.0 

-1.0 

-1.3 

258.3 

16  .5 

16.2 

3.4 

283.6 

294.  2 

4.0 

97.9 

2.4 

92. 

A.O 

17.0 

1321.5 

86  1.0 

-1.9 

-2.4 

2 5 7.0 

17.0 

16.6 

3.8 

283.5 

293.4 

3.7 

97. C 

2.8 

90. 

A. 3 

18.0 

1414.4 

851.0 

-2.6 

-2.9 

256.6 

16.8 

I 6.  4 

3.9 

283.  8 

293.  5 

3.6 

97.5 

3.0 

89. 

*.7 

19.0 

1517.  6 

94  0.  0 

-3.  0 

-3.5 

257.9 

17.4 

17.0 

3.6 

284  .4 

293.8 

3.  5 

96.  9 

3.  4 

87. 

A. 9 

20.4 

1612.6 

830.0 

-3.0 

-7.0 

259.5 

13.1 

1 7.  8 

3.3 

285,2 

292.7 

2,7 

74,1 

3.6 

87, 

S.2 

21.0 

1 72  8.  0 

81  8.  0 

-3.0 

-8.3 

261  .6 

17.3 

17.6 

2.6 

286.4 

293.  3 

2.5 

66.7 

4.0 

86. 

5.5 

22.0 

1825.6 

808.0 

-2.  3 

-7.  5 

263.  7 

1 6.9 

16.8 

1 .9 

288,3 

295,7 

2.7 

67,2 

4.  3 

86. 

5.5 

23.0 

1924.5 

795.0 

-2.7 

-7.4 

265.0 

15.4 

1 5.3 

1.3 

288.  8 

296.4 

2.7 

70.0 

4.6 

86. 

6.1 

2A.0 

2024.  1 

78  9.  0 

-5.  2 

-9.  1 

265.8 

14.8 

14.7 

1 .1 

287,2 

293.9 

2.* 

73.8 

4.  8 

86. 

6.5 

25.0 

2114.2 

779.0 

-5.9 

-11.4 

265.3 

16.3 

16.2 

1.3 

287.3 

293.0 

2.0 

65.0 

5.1 

86. 

6.5 

26.0 

2235. e 

76  7.  0 

-6.  2 

-12.8 

263.2 

17.9 

17.8 

2.1 

288  *2 

293.4 

1.9 

59.7 

5.5 

86. 

7.1 

27.0 

2325. 2 

758.0 

-6.  4 

-17.  1 

261.3 

t 9.4 

1 9.2 

2.9 

288.9 

292.7 

1.3 

42.2 

5.9 

86. 

7. A 

2a.  0 

2421.4 

749.0 

-7.0 

-19.5 

259.4 

20.6 

20.  2 

3.8 

289.  2 

292.4 

1.  I 

36.1 

6.2 

85. 

7.5 

29.0 

2526. 2 

739.  0 

-7.  4 

-22.3 

256.8 

21.7 

21.1 

5.0 

289.8 

292.4 

0.9 

29.  0 

6.  7 

85. 

8.1 

30.0 

2621.5 

730.0 

-8.0 

-25.0 

255.0 

22.2 

21.5 

5.7 

290.2 

292.3 

0.7 

24.0 

7.1 

84. 

8.  A 

31.0 

271  7.  9 

72  1 .0 

-8.  2 

-25.7 

253.7 

22.4 

21.5 

6.3 

291.0 

293.  0 

0.7 

22.7 

7.6 

84. 

5.7 

32.0 

2815.4 

712.0 

-8.  3 

-28.  2 

253.  1 

. 22.3 

21.4 

6.5 

291  .9 

293.5 

0.5 

18.2 

7.9 

S3. 

9.  1 

33.0 

2914.0 

70  3.0 

-8.9 

-35.3 

253.3 

22.2 

21.3 

6.4 

292,3 

293.2 

0.3 

9.5 

8.4 

82. 

Q.A 

3A.0 

3013. 7 

694.  0 

-9.  0 

-38.9 

254.3 

22.4 

21  .5 

6 .0 

293.2 

293,8 

0.2 

6.7 

8.  8 

82. 

9.5 

35.0 

3114.6 

685.0 

-9.6 

-44.6 

256.3 

22.8 

22.  2 

5.4 

293.6 

294  .0 

0.1 

3.6 

9.4 

82. 

10.1 

36.0 

322  8.  0 

675.0 

-10.2 

-56.4 

257.6 

23  .2 

22.7 

5.0 

294.  2 

294.  3 

0.0 

1.0 

9.8 

81. 

10.  A 

37.0 

3331.2 

666.0 

-11.1 

-56.9 

258.2 

23.5 

23.0 

4 .8 

294  .4 

294  .5 

0.0 

1 .0 

10. 2 

81. 

1 C.5 

35.0 

3423.8 

658.0 

-11.9 

-57.5 

257.4 

23.7 

23.  2 

5.2 

294.4 

294.5 

0.0 

1 .0 

10 .8 

81. 

11.0 

39.0 

352  9.  1 

649.  0 

-I  2.  5 

-57.8 

256.8 

23.8 

23.2 

5.4 

295.0 

295.0 

0.0 

1.0 

1 1 . 1 

81. 

1 1.5 

AO.C 

3623. 7 

64  1 .0 

-13.2 

-58.3 

254.  7 

24.7 

23.  8 

6.5 

295.2 

295.3 

0.0 

1 .0 

1 1 .7 

81. 

1 1.  S 

41.0 

3743. 2 

63  1.0 

-14.0 

-58.3 

254.0 

25.6 

24.6 

7.S 

295.6 

295.7  ^ 

0.0 

1.0 

12.2 

81  . 

12.1 

42.0 

3839.9 

623.0 

- 15.  0 

-59.4 

253.6 

26.4 

25.4 

7.4 

295.5 

295.6 

0.0 

1 .0 

12.7 

80. 

1 2.5 

43.0 

3949.7 

614.0 

-16.0 

-60.0 

253.7 

27.1 

26.0 

7.6 

295.  7 

295.7 

0.0 

1 .0 

13.3 

80. 

12.5 

44.0 

4048. 4 

606.  0 

-1  6.  6 

-60.5 

254.4 

27.0 

26.0 

7.3 

296.0 

296.  1 

0.0 

1.0 

13.  9 

80. 

13.1 

45.0 

4 148.  1 

598.0 

-1  7.5 

-61.0 

255.  1 

27.1 

26.  2 

6.9 

296.2 

296.2 

0.0 

1 .0 

14.3 

79. 

13.5 

46.  0 

4248. 7 

590.0 

-18.6 

-61.7 

256.1 

27.5 

26.7 

6.6 

296.0 

296.  1 

0.0 

1.0 

14.9 

79, 

13.5 

47.0 

4350.4 

582.0 

- 19.  5 

-61.4 

256.4 

28.1 

27.3 

b .6 

296.1 

296.1 

0.0 

1 .1 

15.  4 

79. 

1 A.l 

48.0 

4440.1 

575.0 

-20.6 

-58.2 

256.6 

28.9 

28.  1 

5.7 

295.9 

295.9 

0.0 

1 .9 

16.0 

79. 

1A.6 

49. 0 

4543. 6 

56  7.  C 

-21.4 

-58.* 

256.7 

30  .6 

29.8 

7,1 

296.1 

296.2 

0.0 

2.0 

16.  8 

79. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  J975 

SIS  GFT  IA7  53.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEw  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

3G  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/S  EC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 5.0 

50* *•0 

4635.0 

560.0 

-22*2 

-61.5 

256.4 

32,4 

31,5 

7.6 

296.  2 

296.3 

0.0 

1 .A 

17.5 

79, 

1 5. A 

51*0 

4767. 2 

5SC.  0 

-23,2 

-64.8 

256.0 

33,6 

32.6 

8.1 

296.5 

296.5 

0.0 

1.0 

18.  A 

T9. 

1 5. a 

52*0 

4874.3 

5A2.0 

-23,8 

-65.  i 

255.9 

33,0 

32,  6 

8.  2 

297.  1 

297.1 

0.0 

1 .0 

19.3 

79. 

16.  1 

53.0 

4960,  2 

535.0 

-24,2 

—6  5 • -4 

256.0 

33,7 

32,8 

3.1 

297.7 

297.  7 

0.0 

1 .0 

19.9 

79. 

I A.  A 

54.0 

5065.2 

528.0 

-24.  7 

-65.  4 

256.  S 

33.8 

32,9 

7.9 

298.2 

298.2 

0.0 

1 .0 

20.  A 

79. 

1 6. a 

5S-0 

5176.0 

520.0 

-25,6 

-65.3 

257.0 

35,1 

34.  2 

7.9 

298.4 

298.  A 

0.0 

1.1 

21  .2 

70, 

17.1 

56.0 

5288. 4 

EI  2.0 

-26,0 

-65.  3 

257.  0 

36,6 

35,7 

8.2 

299.2 

299.3 

0.0 

1 .2 

21  . e 

78. 

1 7.3 

57.0 

5388.0 

S05.0 

-26,2 

-62,2 

256.8 

38,0 

37,  0 

8.7 

300.2 

300.3 

0.0 

1 .8 

22  .3 

78. 

17.7 

5R.0 

5503. 4 

A97.0 

-26,  7 

-60,  1 

255.9 

4 1 ,3 

40,0 

10.1 

301.0 

301.0 

0.0 

2.5 

23.  2 

78. 

1 7.9 

59.0 

5605.6 

A90.0 

-27.5 

-60.4 

255.3 

43,0 

41,6 

10.9 

301  .2 

301  .3 

0.0 

2.6 

23.6 

78, 

1 a.  1 

60.  0 

5694. 2 

4SA.0 

-28.0 

-59.  J 

254.5 

4 4,9 

43,  3 

12.0 

301.6 

301.7 

0.0 

3.3 

24  .2 

78. 

ia.3 

6 1.0 

5798. 6 

477. 0 

-28,  7 

-58.  3 

253.6 

46,8 

44,9 

1 3.2 

30  2.1 

302.2 

0.0 

A.O 

24.9 

78. 

1 a.  7 

62.0 

5904.3 

470.0 

-29.6 

-50,5 

251  .7 

5i,4 

48,  8 

16.  1 

30  2.2 

302.3 

0.0 

A.l 

26.0 

78. 

19.0 

63.0 

601  1.3 

46  3.0 

-30.  0 

-52,1 

250.3 

55,2 

52,0 

18.6 

303.0 

303.2 

0.1 

9.5 

26.  7 

78. 

19. A 

64.0 

6 104.  3 

457.0 

-29,3 

99,9 

248.  2 

61,0 

56.6 

22.6 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

77. 

19.7 

65.  C 

6214. 7 

450.0 

“2  8.7 

99,9 

246.9 

64,1 

59.0 

25.2 

307.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

29. A 

77, 

20.  1 

66.0 

6343.  1 

442.0 

-28.  7 

99,  9 

245.  5 

66,8* 

60,8 

27.  t' 

308. e 

999.9 

99.9 

999.9 

31.0 

76. 

20. S 

67.0 

6457.3 

435.0 

“29,3 

-4  3.1 

244.7 

66.9* 

60.  5 

28.  6 

309.  3 

310.0 

0.2 

24.7 

32.7 

76. 

20.9 

60.0 

6556.  3 

429.  0 

-30.  3 

-58,  3 

244.7 

65,4  4 

59,2 

28.0 

309.  A 

309.5 

0.0 

A.  2 

34.  2 

75. 

21.5 

69.0 

6656. 4 

422.0 

-30.7 

-60.3 

245.0 

63,64 

57,  7 

26.9 

310.1 

310.2 

0.0 

3.6 

36.4 

75, 

2 1.9 

70.  0 

6774. 0 

41  6.0 

-31,4 

-53,1 

245.3 

63,64 

57,8 

26.5 

310.6 

310.  8 

0.  1 

9.6 

38.0 

74, 

22.3 

71.0 

6894.6 

409.0 

-32.6 

-52.3 

245.  7 

64,0* 

50,4 

26  .A 

310  .5 

310.8 

0.1 

11.9 

39.4 

74, 

22.7 

72.0 

701  6.  0 

402.0 

-33.7 

-50  .9 

245.9 

64,34 

50,  7 

25.  3 

310.  7 

31  1.0 

0.1 

15.6 

41  .0 

74, 

23.1 

73.0 

7121. 2 

396.  0 

-34,6 

—48 ,6 

246.0 

64  ,1  4 

56,6 

26.0 

310.8 

31  1.2 

0.  1 

22.3 

42.  6 

73. 

23. A 

74.0 

7227. 0 

390.0 

-35,2 

-52.0 

246.  I 

63.7* 

58,3 

25.8 

311.5 

31  1 .7 

0.  I 

14,7 

43.8 

73. 

23.7 

75.  C 

7335.  7 

384.0 

—36, 0 

-53,5 

246.2 

64.64 

59,1 

26.1 

311.8 

312.  0 

0.  1 

1A.3 

44.8 

73. 

2A.0 

76.0 

7444.9 

378.0 

-36,  9 

— 54.  3 

246.2 

66,24 

60,6 

26.7 

312.0 

312.2 

O.I 

13.9 

45.  8 

73. 

2A.3 

77.0 

7555.4 

372.0 

-38 .0 

-54.3 

246.3 

69,44 

63,  6 

27.9 

312.  0 

312.2 

0.1 

15.0 

47.0 

73. 

2A.7 

78.0 

7667.  1 

366.  0 

-39.  3 

-54.7 

246.4 

72.74 

66.6 

29.2 

31  1 .6 

311.8 

0.  1 

17,5 

48.  9 

72. 

25.0 

79.0 

7818.2 

350.0 

-40,0 

99.9 

246.3 

74,54 

68,2 

29.9 

312-8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

72, 

25.3 

00.0 

791 4. 0 

35  3.0 

-41,3 

99.5 

246.1 

7 3.0  4 

66,7 

29.5 

312.  A 

999.9 

99.9 

999,9 

51. 6 

72. 

25.8 

81  .0 

8049.7 

346.0 

-42,4 

99.  9 

245.0 

68,54 

62,5 

28.  1 

312.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

53.9 

72. 

26.  1 

82.0 

ei  67.  7 

340.0 

-43  .5 

99  ,.9 

245.7 

65.54 

59.  7 

27.0 

312.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

55.1 

72. 

26.5 

83.0 

0267-  2 

335.0 

-44,3 

99.9 

245.6 

62.54 

56,9 

25.8 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

71  . 

26.  9 

84.0 

0387.9 

329.0 

-45,6 

99.9 

245.5 

61  .74 

56,  1 

25.6 

312.7 

999,9 

99.9 

999  .9 

57 .7 

71  , 

27.3 

85.0 

6489-  0 

324.  0 

-46.  3 

99.9 

245.2 

61  .1  4 

55.5 

25.7 

313.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  5 

71. 

27.8 

86.0 

8634.9 

317.0 

-46,6 

99.9 

244.6 

62.24 

56.2 

26.7 

31A.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61. 1 

71  , 

28.2 

87.  0 

8761. 4 

31  1.0 

-47.6 

99.5 

244.0 

65.6* 

58.9 

28.7 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

71  . 

28.7 

88. 0 

0846.7 

3C  7.0 

-48.  5 

99.  3 

243.4 

70.7* 

63.2 

31.7 

3IA.9 

999,9 

99.9 

999  .9 

64,7 

71. 

29.0 

39.0 

8976.4 

30  1.0 

-49.3 

99.9 

243.1 

72.74 

64.9 

32.9 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

70. 

29.5 

90.0 

9086- 0 

296.  0 

-50.3 

99.9 

243.1 

67,8  4 

60,5 

30.6 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  4 

70, 

29.9 

91.0 

9196.9 

29  1 .0 

-51 ,2 

99.9 

243.  1 

61,34 

54,7 

27.8 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .0 

70. 

30.3 

92.0 

9309.  3 

286.0 

-52  • 2 

99.9 

243.3 

58,3* 

52.1 

26.2 

316.  1 

999.9 

99.  o 

999.9 

71  .0 

70. 

30.7 

93.0 

9423.4 

28  I. 0 

-52.6 

99.  9 

243.  e 

56.7* 

52,7 

25.9 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

70. 

31.1 

94.0 

9539.2 

27  6.0 

-53,1 

99.3 

244.4 

61,7* 

55.7 

26.7 

318.0 

999.9 

99,9 

999.9 

73.9 

70  0 

• BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BFTUEEN  6 AND  10  DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FE8ROABY  1975 

515  GMT  1*7  53.  0 


TIME 

CNTCT 

HPIGHT 

PRES 

temp 

OEM  Pf 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

HM 

OG 

31.5 

95.0 

27  1.0 

-S3.  9 

99.  n 

244,4 

66.0P 

59.5 

2b. 6 

318.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

75.6 

70. 

32.0 

96.0 

9fl00*7 

265.0 

-5  3.9 

99*9 

243.2 

70*7P 

63.  1 

31. 8 

320.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

76  .7 

69. 

32.3 

97.0 

9923. 0 

260.0 

-53.  <5 

99«9 

242.3 

67*5* 

59.8 

31  .4 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  9 

69. 

32.fi 

98.0 

10047.6 

255.0 

-54.4 

99.9 

241.3 

63.0P 

55.  2 

30.3 

323.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

80.6 

69. 

33.0 

99.  0 

10149.  0 

251.0 

-S3.  9 

99.9 

2 39.8 

53  .3* 

46.0 

26.8 

325.6 

999,  9 

99.9 

999.9 

81  .5 

69. 

33.5 

1 00.0, 

10276.2 

246.0 

-54.0 

99.  j 

240.4 

53,7* 

46.7 

26.5 

327,2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

82.  5 

69. 

33.9 

101.0 

10409.7 

24  1.0 

-54.0 

99  - > 

242.1 

64.5* 

57.  0 

30.  2 

328.  0 

999.9 

99,9 

999.9 

83.5 

69. 

3*. 3 

102.0 

10543.  6 

236.  0 

-55.  5 

99*9 

2 43.1 

72.7* 

64.8 

32.9 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  9 

69. 

3*.B 

103.0 

10650.  1 

23  1.0 

-55.5 

99.9 

243.  2 

74.5* 

66.5 

3.3.6 

331  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

69. 

3*.  2 

104.  0 

10791. 6 

227.0 

-55.2 

99.9 

242.3 

69.5* 

61  .5 

32.  3 

333.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

89.9 

68. 

35.6 

1 05.0 

10905.4 

223.0 

-54.0 

99,9 

240.2 

62.1  * 

53.9 

30.9 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

68. 

36.0 

1 06.0 

11 051 .0 

21  B.C 

-53.7 

99,9 

237.0 

56,0* 

4 7.  0 

30.  5 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

68. 

36.4 

107.0 

11 170. 3 

21  4.  0 

-52.  9 

99,  J 

234  .4 

54  .2* 

44.0 

31  .6 

342.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  2 

68. 

35. B 

106.0 

11291.7 

21  0.0 

-S3 . 9 

99.9 

233.5 

54,6* 

43.  e 

32.5 

342.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

68. 

37.  2 

109.  0 

11  41  5.  1 

206.  0 

-54.2 

99.9 

234.8 

57.0  * 

46.6 

32.8 

344.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

96  .4 

68. 

37.  B 

1 10  .0 

11572.7 

20  1.0 

-54.  2 

99,  9 

239.2 

63.0** 

54.8 

32.7 

346.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

67. 

3fl.2 

111.0 

11734.4 

196.0 

-53.9 

99,9 

241,7 

69.1 *♦ 

60.  9 

32.7 

349.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

67. 

36.7 

112.0 

1 1 B66. 7 

192.  0 

-54.2 

99.9 

243.9 

74  .6** 

67.0 

32.8 

351  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  2 

67. 

39.  1 

1 1 3.0 

12001.8 

188.0 

-54.0 

99,  ? 

245.2 

75.8*  * 

68.  B 

31.8 

353.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.4 

67. 

3S.fi 

1 14.  0 

12139. 8 

184.0 

-54.2 

99.9 

24  6 .6 

69*6** 

63.9 

27.6 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

67. 

40.0 

1 15.0 

12280. P 

180.0 

-53.  9 

99,9 

247.9 

59.9** 

55.5 

22.5 

358. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

lOS.O 

67. 

*0.7 

1 16.C 

12462.2 

175.0 

-52.8 

99.9 

240.6 

47, 9** 

44.9 

16,7 

362.  e 

999,9 

99.9 

999.9 

110.5 

67. 

*1.1 

117.0 

12573. e 

172.  0 

-52.  a 

99,9 

249.4 

47  .7** 

44.6 

16.8 

364.6 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  7 

67, 

*1.7 

1 1 a.o 

12725. 7 

168.0 

-52.9 

99.9 

247.9 

50.6** 

46.  8 

19.1 

366.8 

999.9 

99.9 

999.9 

113.4 

67. 

*2.  1 

1 19.  0 

12881. 0 

164.0 

-53.1 

99.9 

246.9 

52«3** 

48.1 

20.5 

369.  I 

999.  9 

99.9 

999.9 

114.5 

67, 

*2.7 

120.0 

13040.2 

160.0 

-53.  1 

99.  9 

245.  2 

62.0** 

56.3 

26.0 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

67, 

*3.2 

1 21.0 

13162.  1 

157.0 

-53.4 

99  .9 

243.3 

65. B** 

58.  8 

29.  5 

373,2 

999.9 

99.9 

999.9 

IIS. 5 

67. 

*3.7 

122.0 

1332  8.  1 

153.0 

-53.  9 

99.9 

241 .1 

5ft. 1 ** 

50.9 

28.1 

375.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

121.2 

67. 

**.2 

123.0 

13497. 7 

149.0 

-55.2 

99.9 

239.9 

53.0** 

45.  9 

26.6 

3 75.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

121  .4 

67, 

*4.7 

124.0 

1362  7.  1 

146.0 

-56.8 

99,9 

240  .5 

55.7** 

48.5 

27.4 

375.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

123.4 

67. 

*5.3 

1 25.0 

13802.6 

142.0 

-58.  0 

99.  J 

2 39.4 

52,4** 

45.2 

26.7 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.9 

67, 

*6.0 

126.0 

13982.  3 

138.0 

-58.9 

99.  > 

237.8 

48.3** 

40.  9 

23.  8 

377.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

127.4 

67, 

*6.6 

1 27.0 

14120.  3 

135.  0 

-58.  9 

99.9 

240.2 

49.5** 

42.9 

24  .6 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

129.  1 

66. 

*7.  1 

1 2R.0 

14309.  2 

13  1.0 

-58.5 

99.0 

24  1.2 

40. ft** 

35.7 

19.6 

3 83.9 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .7 

66. 

*7.6 

129.  0 

14454. P 

128.0 

-56.7 

99.9 

242.3 

32.8*  * 

29.1 

15.  2 

386.  1 

999.  9 

99,  9 

999.9 

131  .4 

66. 

48.  1 

130.0 

14604.0 

125.0 

-58.  2 

99.  9 

244.8 

35.8** 

32.4 

15.2 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  6 

66. 

4 8.B 

131.0 

14808.6 

12  1.0 

-5  8.5 

99.9 

246.3 

43.3** 

39.6 

17.4 

392,  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

134.5 

66. 

49.4 

132.0 

15020.  5 

U 7.  0 

-57.  5 

99.  J 

246.2 

46.0** 

42.  1 

18.6 

398.4 

999.9 

99.9 

999.9 

136,  1 

66. 

49.9 

I 33.0 

1S184.  2 

114.0 

-56.5 

99.  J 

245.0 

51.0** 

4 6,.  2 

21.6 

399.4 

999.9 

99,9 

999.9 

137,5 

66. 

SC.  5 

134.  0 

15351. £ 

n 1.0 

-59.2 

99*9 

241  .9 

52.6** 

46. A 

24.8 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

66. 

51.0 

1 35.0 

15522. 9 

108.0 

-60.  1 

99.  9 

235,3 

36.2** 

29.7 

20.6 

402.7 

999.9 

99.9 

999.9 

142.4 

66. 

51.8 

136.0 

15757.4 

104.0 

-61  .9 

99.9 

224.5 

25.1** 

1 7,  6 

17.9 

403.6 

999.9 

99.9 

999.9 

141.2 

66. 

52.4 

137.0 

15999.  5 

100.0 

-63.  0 

99.9 

233.1 

31  .6** 

25.2 

19.0 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  7 

66. 

53.2 

138.0 

16187.0 

97.0 

-62.6 

99. V 

246.  I 

45.8** 

41.8 

18.6 

409.9 

999.9 

99.9 

999.9 

143.9 

66. 

53.8 

139.0 

16446. 8 

93.0 

-62.3 

99.9 

249.7 

52.3** 

49.0 

18.2 

416.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146.9 

66. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPESATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLF.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  IA7  53.  O 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEw  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

per  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

54. 7 

140.0 

16648.8 

90.0 

-63.4 

99.  J 

254.  1 

31,8*4 

30,5 

8.7 

417.6 

999.9 

99.9 

999.9 

148  .9 

66. 

55.  4 

141. C 

1692  7.  5 

86.  0 

-64.4 

99.') 

254.6 

37.3** 

36.0 

9.9 

421.2 

999,9 

99.9 

999.9 

149.6 

66  • 

56.3 

1 42.0 

17144.6 

83.0 

-64.4 

99.9 

275.4 

14.3** 

14.3 

-1.4 

425.5 

999,9 

99,9 

999.9 

152.  4 

66. 

57.3 

143.0 

17447.4 

79.0 

-63.4 

99.9 

251.5 

32.6** 

30.9 

IC.  3 

433.  S 

999.9 

99.9 

999,9 

151  .7 

66. 

58.3 

144.0 

17685. a 

76.  0 

-62.5 

99.9 

248.6 

33.2** 

30.9 

IC.I 

440.3 

999.9 

99.9 

999.9 

155.9 

66. 

59.4 

145.0 

18020. 8 

72.0 

-60.8 

99.9 

231.8 

14,9** 

1 1.7 

9.2 

450.7 

999.9 

99.9 

999  ,9 

156.2 

66  . 

60.4 

146.0 

18284. a 

69.0 

-61 . 9 

99.9 

223.3 

5,5** 

3.8 

4.0 

4 53.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  6 

66. 

61  .4 

147.0 

18559.2 

66.0 

-62.8 

99.  9 

246.2 

25.9** 

23.7 

10.5 

457.6 

999,9 

99,9 

999.9 

156.  7 

66. 

62.4 

143.  0 

18943. 5 

62.0 

-63.8 

99.9 

247.0 

17.9** 

1 6.4 

7,0 

463.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

159.5 

66. 

63.6 

149.0 

19248. 1 

59.0 

-63.2 

99.9 

248.3 

33,7** 

31.3 

12.4 

471  ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

66. 

64.8 

150.0 

19680.0 

55.0 

-63.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

481.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

66.0 

151.0 

19907. 0 

53.  0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

482.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

585 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 

I 1 1 5 GMT  ISI  *2.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  P'. 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M :n 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/MG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.3 

180.0 

992. C 

2.6 

1 .C 

300  .0 

4.1 

3.6 

-2.0 

277.  I 

287.7 

4.2 

80.0 

0.0 

0. 

0.5 

6.0 

311.4 

976.0 

1 «2 

1.2 

264.6 

10.2 

1 0.  1 

1.0 

276. S 

287.8 

4.  3 

100. I 

0.2 

195. 

0.9 

7.0 

410.8 

964.0 

0. 1 

0.1 

268.  2 

8.5 

8.5 

a,  3 

276.6 

206.8 

4.0 

99  .9 

0.3 

135. 

1.2 

O 

• 

cc 

502.  e 

95  3.0 

-0.4 

-0.4 

271.7 

7.5 

7.5 

-0.2 

277.0 

287.0 

3.9 

99.0 

0.4 

121. 

1 .6 

9.0 

604.2 

94  1.0 

-0.7 

— 0.8 

275.6 

7.0 

7.0 

-0.7 

277,7 

287.6 

3.8 

99.8 

0.5 

114. 

1.9 

10.0 

706.  8 

92  9.0 

-1*2 

-I  . J 

274  .0 

7.7 

7.7 

-0.5 

278.2 

287.  9 

3.  e 

99,7 

0 .6 

110. 

2.2 

1 1.0 

81  0.  4 

91  7.0 

-2.  2 

-2.  - 

269.  1 

7.7 

7.7 

0.1 

278,2 

287.4 

3.5 

99.6 

0.0 

107. 

2.5 

12.0 

91  5.0 

905.0 

-3.0 

-3.0 

262.0 

7.4 

7.4 

1.0 

278.  4 

287 . 3 

3.4 

99  .5 

0.9 

105* 

2.9 

1 3.0 

1011.9 

894.  0 

-3.  3 

-3.3 

256.2 

8 .0 

7.7 

1 .9 

279.1 

287.8 

3.  3 

99.  4 

1.  1 

100. 

3.2 

14. C 

1 109.9 

883.0 

-3.  g 

-4.0 

258.  4 

8.3 

S.  1 

1.7 

279.4 

287  .9 

3.2 

99.3 

1.2 

97. 

3.5 

15.  0 

I 21  7.  9 

87  1.0 

-4.7 

-4.8 

263.5 

8.6 

8.6 

1 .0 

279.  7 

287.  8 

3.  1 

99.2 

I .4 

95  . 

3.9 

16.0 

1327. 2 

859.0 

-4.5 

— 4.  t) 

275.  a 

8.3 

8.3 

-0  .8 

281  .0 

289.3 

3.2 

99.2 

1.6 

94. 

4.2 

17.0 

1419.4 

84  9.0 

-5.0 

-5.  . 

281  .9 

9.4 

9.  2 

- 1.9 

281.4 

289.6 

3.  1 

99.1 

• 5R 

95. 

4.5 

18.0 

1522. C 

83  6.  0 

-5.  4 

-5.6 

285.2 

1 1 .0 

10.6 

-2.9 

282.0 

290.0 

3.0 

98.  8 

1.9 

VS. 

4.9 

19.0 

1616.3 

828.0 

-5 .6 

-6.2 

277.9 

1 2.6 

12.5 

-1.7 

282.8 

290.5 

2.9 

95.0 

2.2 

97. 

E.  I 

20.0 

1731. 0 

81  6.0 

-5.0 

-9.6 

275.0 

13.1 

13.1 

- '.1 

284.5 

290.  7 

2.3 

69.8 

2.3 

97. 

S.6 

21.0 

1 837. 9 

80  5.0 

-4.  4 

-1 1,  a 

268.9 

13.8 

13.8 

0.3 

286.2 

291.6 

1 .9 

55.9 

2.’ 

96. 

S.  8 

22.0 

1 936.2 

795.0 

-S.4 

-12.8 

267.8 

14.4 

1 4.4 

0.  5 

286.  I 

291.1 

1 .8 

55.8 

?-’-9 

95. 

E.l 

23.0 

2035. 4 

785.  0 

-6.  3 

-1  3.9 

266.5 

15.5 

15.5 

1 .0 

286.1 

290.8 

1.7 

54.  9 

3*2 

6.4 

24.0 

2145.9 

774.0 

-6.0 

-14.4 

265.5 

16.8 

16.8 

1 .3 

287.6 

292.2 

1.6 

51  .6 

3.5 

94. 

e.8 

25.0 

2258. 1 

763.0 

-5.4 

-15.C 

264.7 

17.4 

17.3 

i.6 

289.4 

293.9 

1.6 

46.8 

3.9 

93. 

7.1 

26.0 

2371.9 

752.0 

— 6.0 

-17.  -• 

264.5 

1 7.6 

1 7.5 

1.7 

290.0 

293.6 

1.3 

39.0 

4.2 

92. 

7.5 

27.  0 

2476. 7 

742.0 

-6.5 

-16. P 

264.8 

18.1 

I B.O 

1.6 

290.6 

294.6 

1.4 

43.4 

4.6 

91  . 

7.8 

28.0 

258  2.  6 

732.  0 

-7.  1 

-17.4 

264.8 

18.7 

18.6 

1 .7 

291  .1 

294.9 

1.3 

43.  3 

4.9 

91. 

8.2 

29.0 

2689. 8 

72  2.0 

-7.8 

-19.5  ^ 

264.  4 

19.7 

1 9.6 

1.9 

291.4 

294.7 

1.1 

38  .5 

5,4 

91  . 

8.5 

30.  0 

2787. 2 

71  3.  0 

-8.6 

-21  .9 

263.8 

20  .6 

20.5 

2.2 

291.6 

294.  3 

0.9 

32.8 

5.7 

90. 

8.9 

31  .0 

2896. 6 

703.0 

-9.  0 

-24.  -,- 

262.9 

21  .9 

21.7 

2.7 

292.2 

294.5 

0.7 

26.6 

6.2 

90. 

9.2 

32.  0 

2996. 2 

69  4.0 

-9.7 

-24.: 

262.2 

22.6 

22.4 

3.  1 

292.  5 

294.  B 

0.8 

29.2 

6.6 

89. 

9.4 

33.0 

3108. 2 

684.  0 

-9.  9 

-27.2 

261.8 

23.0 

22,6 

3,3 

293.5 

295.4 

0.6 

22.  e 

6*  9 

89. 

9.8 

34.0 

3210.2 

675.0 

-10.7 

-28.3 

260.6 

23.4 

23.  1 

3.B 

293.7 

295.4 

0.5 

21  .8 

7 .5 

88. 

10.  1 

35.0 

3336. 4 

664.  0 

-11.2 

-32.0 

259.6 

23,5 

23.1 

4.2 

294.6 

295.  8 

0.4 

15.9 

7.9 

80. 

10.5 

36.0 

3452.7 

654.0 

-12.0 

-34.  4 

258.6 

23.5 

23.0 

4.6 

294.9 

295.9 

0.3 

13.5 

8.4 

87. 

I 0.9 

37.0 

3558.6 

645.0 

-12.7 

-35.  V 

259.0 

23.3 

22.  9 

4.  5 

295.2 

296.  I 

0.3 

12.5 

9.1 

37. 

11.2 

38.0 

3653. 6 

63  7.  0 

-1  3.9 

-37.1 

259.5 

23,1 

22.7 

4 .2 

295.0 

295.7 

0.2 

11.1 

9.  5 

86. 

1 1 .6 

39.0 

3773.6 

627.0 

-14.6 

-42. <• 

260.2 

22.9 

22.6 

3 .9 

295.5 

296.0 

0.1 

6 .8 

10  ,0 

86. 

1 1.9 

40.  0 

3895.  2 

61  7.  0 

-15.5 

-51.2 

260.4 

23.0 

22.7 

3.8 

295.  7 

295.9 

0.1 

2.9 

10.4 

86. 

12.3 

41.0 

4006.0 

60  8.0 

- 15.  e 

-60.  0 

259.9 

23.5 

23.1 

4.1 

296.7 

296.7 

0.0 

1 .0 

11.0 

86. 

12.7 

42.0 

41  1 8.  2 

599.0 

-16.5 

-59.0 

259.1 

24,5 

24.0 

4.6 

297.  1 

297.  2 

0.  0 

1.2 

11.5 

05. 

13.1 

43.0 

4231. 8 

590.0 

-17.6 

-55.  V 

258.2 

25.7 

25.1 

5.2 

297,2 

297.3 

0.0 

1 .9 

12.0 

85. 

1 3.4 

44.0 

4346.7 

58  1.0 

-18.3 

-54. C 

257.9 

26.3 

25.7 

5.  5 

297.7 

297.8 

0.0 

2.6 

12.7 

85. 

1 3.7 

45.0 

4450. 0 

57  3.0 

-19.2 

-54.  E 

258.2 

26  .6 

26.0 

5.4 

297.7 

297.9 

0.0 

2.7 

13.  1 

84. 

14.1 

46.0 

4554.4 

565.0 

-20.3 

-54." 

259.3 

26.8 

26.  3 

5.0 

297.7 

297.8 

0.0 

2.9 

13.6 

84. 

1 4.4 

47.0 

4659. 9 

55  7.0 

-21.0 

-45.7 

260,5 

27.0 

26.  6 

4.4 

298.  1 

298.5 

0.  1 

8,7 

14.1 

84. 

14.8 

48.0 

4766. 6 

549.  0 

-21 .9 

-45.8 

261.9 

26.9 

26.6 

3.8 

298.2 

298.6 

0.  1 

9.3 

14.8 

84. 

IS.  1 

49.0 

4888.0 

540.0 

-22.8 

-46.4 

262.7 

26.5 

26.3 

3.4 

298. 5 

298.9 

0.1 

9.4 

15.4 

84. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETAEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• ♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI'  6 DEG 
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station  no.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISI  «2.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEK  P" 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IS.* •* 

50.0 

SOI  1.  1 

53  1.0 

-23.5 

-49.  9 

263.3 

25.7 

25.5 

3.0 

299.2 

299  .4 

O.I 

6.7 

15.8 

64. 

1 S.  9 

51.0 

5121.6 

523.0 

-24.7 

-52.2 

263.9 

25.0 

2 4.  9 

2.6 

299.  0 

299.2 

0.1 

5.7 

16.5 

84. 

16.3 

52.0 

5233. e 

515.  0 

-25.6 

-48. L 

264.1 

26.1 

26.0 

2.7 

299.3 

299.6 

0.  1 

9.  2 

17.  1 

8*. 

16.7 

53.0 

5347. 1 

50  7.0 

-26.6 

-46. C 

264.0 

28.3 

2 8.  1 

3.0 

299.3 

299.7 

0.1 

14  .0 

17.7 

84. 

17.0 

54.0 

5461. 7 

499.0 

-2  7.6 

-45.0 

263.8 

30.3 

30.1 

3.3 

299.6 

300.0 

0.1 

16.9 

18.2 

84  . 

17.3 

55.0 

5S92-4 

490.0 

-28.  5 

-42.7 

263.  7 

31.7 

31  .5 

3.5 

300.0 

300  .6 

0.2 

23.6 

16.8 

84. 

I 7.8 

56.0 

5710.2 

482.0 

-29. 1 

-42.7 

263.7 

33.2 

33.0 

3.6 

300.  6 

301.2 

0.2 

25  .3 

19.9 

84. 

! 8.1 

57.0 

5829.  6 

4 74.  0 

-30.2 

-43.1 

263.6 

33.8 

33.6 

3.6 

300.8 

301.4 

0.2 

26.  8 

20.  4 

84. 

1 R.« 

58.0 

5935. 3 

A67.0 

-31.2 

-43.9 

263.  8 

34.6 

34.4 

3.7 

300.8 

301  .3 

0.2 

27.2 

21 . 1 

84. 

18.8 

59.0 

6042. 1 

46  0.0 

-32.4 

-4  1 .9 

262.7 

36.3 

36.0 

4.6 

300.6 

301 .3 

0.2 

38.0 

21  .8 

84  . 

19.2 

60.0 

6165. 6 

452.0 

-33.  3 

-39.  ; 

260.3 

38*3 

37.8 

6.5 

30!  .0 

301  .9 

0.3 

55. 7 

22.8 

a*. 

19.5 

61.0 

6275.0 

445.0 

-34 . 1 

-38. ^ 

258.0 

39.9 

39.  1 

a.  3 

301.3 

302.  3 

0.3 

64  .4 

23.5 

84. 

19.8 

62.0 

6366. C 

43  8.  0 

-34.6 

-38.2 

255.5 

4 • .5 

40.2 

10.4 

302.0 

303.  1 

0.3 

69.  7 

24.  2 

84. 

20.  I 

63.0 

6514.6 

430.0 

-35.2 

-38.6 

253.3 

43.2 

41.4 

1 2.4 

302.9 

304  .0 

0.3 

70 . 1 

24.9 

83. 

20.5 

6*.  0 

662  9.  0 

423.0 

-35.5 

-39.3 

251.1 

45.5 

43.0 

14.7 

303.9 

304.  9 

0.3 

68.1 

26.0 

63. 

20.9 

65.0 

6744.9 

416.0 

-36.  3 

-39.9 

249.  a 

46.5 

45.5 

16.7 

304.3 

305.2 

0.3 

69.4 

27.  I 

82. 

21.3 

66.0 

6879.6 

408.0 

-36.6 

-40. C 

248.7 

62.3 

48.7 

19.0 

305.7 

306.6 

0.3 

70,3 

28.2 

82. 

21.7 

67.0 

6982.  1 

402.0 

-37,4 

-4  1.6 

247.7 

55.7 

5 1 .6 

21.1 

305.9 

306.7 

0.2 

64.  4 

29.  5 

81. 

22.0 

68.0 

7103. 2 

395.0 

-36.  1 

-42.2 

247.2 

57.9 

53.  3 

22.5 

306.6 

307,4 

0.2 

64  .7 

30 .6 

81. 

22.  3 

69.  0 

7226. 1 

388.0 

-39.0 

-4  2.0 

247.1 

58.7 

54.1 

22.8 

306.9 

307.  8 

0.2 

73.0 

31  .7 

SO. 

22.7 

70.0 

7350.9 

381.0 

-39.  4 

-42.  6 

247.4 

60.3 

55.7 

23.2 

308.0 

308.8 

0.2 

71  .3 

32.9 

80. 

23.  1 

71.0 

7477.7 

374.0 

-39.9 

-43.4 

248.0 

62.6 

58.0 

23.4 

308.9 

309,7 

0.2 

69 .1 

34  .2 

79. 

23.4 

72.0 

7606. 7 

36  7.  0 

-40.  5 

99.9 

248.5 

64  .8 

60.3 

23.7 

310.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

35.  6 

79. 

23.8 

73.0 

7737.8 

360.0 

-40  • 9 

99.  V 

249.0 

67.8 

63.3 

24.4 

311.1 

999.9 

99  .9 

999,9 

37. 1 

78. 

24.  2 

74.  0 

7832. 9 

355.0 

-41.4 

99. <T 

249.2 

70  .8 

66.2 

25.  1 

31  1.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

38.6 

78. 

24.6 

75.0 

7948.4 

3*9.0 

-42.  1 

99. 

249.  4 

73.3* 

68.6 

25.7 

312.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

76. 

25.0 

76.0 

8065.6 

3*3.0 

-42.9 

99  .9 

249.8 

74.7* 

70.  2 

25.  8 

312.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

77. 

25.4 

77.  0 

8184. 3 

33  7.  0 

-43.  9 

99.9 

250.4 

77  .3  * 

72.8 

26.0 

313.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

43.  8 

77, 

25.8 

78.0 

8304,7 

33  1.0 

-44 . 8 

99.9 

250.6 

81.6* 

77.0 

27.  1 

313.2 

999  .9 

99  .9 

999  .9 

45.8 

77. 

26.2 

79.  0 

8426. 7 

325.0 

-46.  1 

99  .9 

250.4 

85.24 

80.2 

28«6 

313.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

*7.9 

76. 

26.5 

80.  C 

8571.2 

31  8.0 

-47.  1 

99.  ' 

249.  9 

86.9* 

81  .6 

29.9 

313.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  5 

76. 

27.0 

81.0 

8697.0 

31  2.0 

-4  8.2 

99  .0 

248.3 

82.7* 

76.8 

30.  6 

313.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

52.3 

76. 

27.4 

82.0 

8824, 6 

306.  0 

-49.  4 

99.9 

247.8 

77,6* 

7 1 .8 

29.3 

314  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

5*.  0 

76. 

27.8 

83.0 

8954.  1 

30  0.0 

-50 . 2 

99.9 

248.9 

76.0* 

70.9 

27.3 

314.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

75. 

2 8 -.  2 

8 4.  0 

9085. a 

294.0 

» ^2 

99.9 

249.8 

78. S • 

73.3 

27.0 

315.  1 

999,  9 

99.  9 

999.9 

57.4 

75. 

20.6 

85.0 

9219.6 

288.0 

-51.9 

99.9 

248.8 

02  .5* 

77.0 

29.8 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59=  S 

75. 

2 9.  1 

86.0 

9355.7 

28  2.0 

-53.0 

99  .9 

24  3.9 

06.6* 

77.8 

3b.  1 

316.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.3 

75. 

29.6 

87.  0 

9470.  9 

277.0 

-53.  9 

99. < 

240.2 

85.7* 

74.3 

42.6 

316.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

6*.  3 

74. 

29.9 

88.0 

9587. 5 

272.0 

-55.1 

99.  <• 

240.2 

82.4* 

71.4 

41.0 

316.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

66.3 

7*. 

30.4 

89.  0 

9729.  7 

26  6.0 

-55,9 

99  .9 

242.0 

78.7* 

69.5 

36.9 

317.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

68.6 

73. 

30.7 

90.0 

9850. 2 

26  1.0 

-56.  7 

99.9 

243.4 

79.0* 

70.7 

35.4 

317.8 

999,9 

99,9 

999.9 

69.4 

73. 

31.1 

91.0 

9972.6 

256.0 

-57.6 

99  .9 

245.1 

79.8* 

72.4 

33.  6 

318.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

71 .1 

73. 

31.5 

92.  0 

10097. 0 

25  1.  0 

-58.  1 

99.9 

247.0 

77  .0  * 

70.9 

30.1 

319.4 

999,9 

99.9 

999.9 

74.9 

72. 

31.9 

93.0 

10223. e 

246.0 

-57.9 

99.9 

249.0 

69.7* 

65.  1 

25.0 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

73, 

32.  3 

94.  0 

10353.4 

24  1.0 

-57,4 

99.9 

250.3 

66.2* 

62.3 

22.3 

324.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

76,9 

73. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET  KEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  32T 
NASHVILLE.  TENN 

6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  151  A2.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PI 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

Mr  SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

32.8 

95.0 

104R6.4 

236.0 

-55*8 

99.9 

251. 1 

65.5* 

62.  0 

21.2 

328.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

78,7 

72, 

33.3 

96.  0 

10623«  2 

23  1.0 

-54#  5 

99.9 

251 .8 

64  .1  • 

60.6 

20.0 

332.5 

999.  9 

99.9 

999,9 

St  .0 

72, 

33. B 

97.0 

10763«7 

226.0 

-53*  3 

99.  9 

251.8 

59.5* 

56.5 

18.6 

336.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

82.8 

72, 

34. 3 

98.  0 

1087a«8 

222.0 

-52*8 

99.9 

249.0 

56.9* 

53.4 

19.5 

338.9 

999.9 

99.9 

999,9 

84.4 

72, 

34.8 

99.0 

11026. 0 

21  7.  0 

-52.4 

99.9 

247.7 

58  .8* 

54,4 

22.3 

341.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

85.  9 

72, 

35.3 

1 00.0 

11176.9 

21  2.0 

-51.9 

99.9 

246.4 

57.6* 

52.8 

23.  1 

344.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

87  .8 

72, 

35.7 

101.0 

1 1 332. 0 

207.  0 

-50.  7 

99.9 

245  .0 

52.0* 

47.1 

22.0 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89. 8 

72, 

36.2 

1 02.0 

11459.0 

20  3.0 

-51.3 

99.  c 

242,6 

47,6* 

42.3 

21.9 

350.0 

999,9 

99.9 

999.9 

90.7 

72, 

36.7 

103.  0 

1162  0.  e 

196.0 

-51.9 

99.9 

242.2 

55.2* 

4 8.  9 

25.7 

351 . 6 

999.9 

99.  9 

999.9 

91  .4 

72, 

37.  1 

104.0 

11753.  : 

294.0 

-51 .9 

99.9 

243.3 

65.0* 

50.0 

29  .2 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

72, 

37.5 

1 05.0 

11887.7 

190.0 

-53. 1 

99.9 

244.3 

71.0* 

64.0 

30.8 

353.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

72, 

3F.0 

I 06.0 

12024. S 

186.  0 

-54.2 

99.9 

245. C 

69  ,3* 

62.6 

29.3 

354.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

71, 

3B.4 

1 07.0 

12163.6 

182.0 

-55.  1 

99.9 

245.2 

64,0* 

58.  1 

26.8 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.3 

71, 

39.0 

108.  0 

12305. 3 

178.0 

-55.8 

99  ,9 

245.7 

61.2* 

55.8 

25.2 

356.  I 

999.  9 

99.  9 

999.9 

100.8 

71  , 

39.3 

109.0 

124S0. 2 

174.0 

-55.  5 

99.  c 

246.3 

63.2* 

57. 8 

25.4 

3 59.0 

999.9 

99,9 

999.9 

101.7 

71, 

39.9 

1 1 0.0 

12590. S 

170.0 

-55.3 

99.9 

247.0 

59.7* 

54.9 

23.  3 

361 . 6 

999.9 

99.9 

999.9 

10  5. 4 

71  , 

40.5 

1 I I.O 

12750. 4 

166.  0 

-55.  5 

99.9 

246.8 

50  .0  • 

46.0 

19.7 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.  7 

71  , 

4 I .0 

112^0 

12905. 7 

162.0 

-56.  I 

99.  9 

245.9 

59.2** 

54.0 

24.2 

365 . 3 

999.9 

99.9 

999,9 

108 .4 

71  , 

4 1.4 

1 1 3.  0 

13064. 7 

158.0 

-55.9 

99.9 

245.7 

76. 2** 

69.5 

31.3 

368.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

71  , 

42.0 

I S 4.0 

13186.5 

15E.0 

-56.4 

99.9 

246.6 

84.5** 

77.5 

33.6 

369  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

71, 

42.  3 

1 1 5.  0 

13352.4 

15  1.0 

-56.7 

99.9 

247.7 

71.9** 

66.  6 

27.  3 

371. 6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.8 

71  , 

43.0 

116.0 

13522. 5 

14  7.  0 

-56.  9 

99.9 

251  .3 

45.0** 

42.6 

14.4 

374  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

71  , 

43.5 

1 1 7.0 

13653.0 

144.0 

-57.2 

99.9 

250.6 

44,7** 

42.2 

14.9 

375  .9 

999.9 

99.9 

999  .9 

117.6 

71  , 

44.  1 

1 18.  0 

13  831. 6 

140.0 

-56.1 

99.9 

249.3 

46.0** 

43.0 

16.  3 

380.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

119. 3 

71  , 

A4.6 

119.0 

13969.4 

137.0 

-55.  9 

99.  9 

249.  A 

37.7** 

35.3 

13.2 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

71, 

45.2 

120.0 

14157.9 

133.0 

-56 . 1 

99.9 

249.2 

31.8** 

29.  8 

1 1.  3 

386.  5 

999,9 

99.9 

999.9 

121  .6 

71  , 

45.7 

121.0 

14302. 9 

130.  C 

-56.  1 

99.9 

247.4 

38.9** 

35.9 

IS.O 

389.0 

999,9 

99,9 

999.9 

122.8 

71, 

46.2 

1 22.0 

14451. 2 

127.0 

-56.6 

99. 

246.0 

51.3** 

46.  8 

20,9 

390.8 

999.9 

99.9 

999.9 

123  .9 

71  , 

46.8 

12  3.  0 

14602. 6 

124.0 

-57.4 

99.9 

245.0 

58.7** 

53.2 

24.8 

392.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

126.4 

70, 

47.2 

124.0 

14757.2 

12  1.0 

-57.  7 

99.  9 

243.6 

54,7** 

49.0 

24.4 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

128. 1 

70, 

4 7.8 

1 25.0 

14915. S 

11  8.0 

-58.2 

99  .9 

240  .4 

43.6** 

37.9 

21.  5 

396.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

129.5 

70, 

48.4 

1 26.0 

15077. 5 

11  E.  0 

-58.  6 

99.9 

241  .2 

40.1** 

35.1 

19.3 

398.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

130.  8 

70, 

49.0 

1 27.0 

15243.5 

11  2.0 

-58.9 

99.9 

244.5 

42.2** 

38.  1 

1 8.  1 

400.8 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

70, 

49.4 

128.0 

1541 3. 7 

109.0 

-59.4 

99.9 

245.3 

37.6** 

34.1 

15.7 

402.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

133.4 

70, 

49.9 

129.0 

15568.4 

106.0 

-59.6 

99.  «• 

244.5 

26.3** 

23.8 

1 1.3 

405.8 

990,9 

99.9 

999.9 

134.9 

70, 

50.4 

1 30.  0 

15767. 9 

103.0 

-59.7 

99.9 

241.1 

20.9** 

18.  3 

10.  1 

408.  9 

999,9 

99.9 

999.9 

134,7 

70, 

51.0 

131.0 

15890. 4 

10  1.  0 

-60.  1 

99.9 

238.5 

27.8** 

23.7 

14.5 

410.5 

999,9 

99.9 

999,9 

135.  4 

70, 

51.5 

1 32.0 

16078.6 

98.0 

-60  • 1 

99.9 

240  .2 

31 .6** 

2 7.4 

15.  7 

414.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

136.9 

70, 

52.0 

133.0 

16206. 9 

9 6.0 

-61  « 1 

99.9 

247.6 

31  .2** 

28.8 

1 1.9 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.9 

70, 

52.5 

134. C 

16403.5 

93.0 

-62.5 

99.9 

253.6 

36.0** 

34,5 

1C. 2 

415.4 

999.9 

99,9 

999.9 

137,5 

TO, 

53.  1 

1 35.0 

16605. 6 

90.0 

-62.9 

99.9 

251.5 

43.3** 

4 1.  1 

1 3.7 

418.6 

999,9 

99.9 

999.9 

140  .6 

70, 

5>'.8 

136.0 

16614.6 

67.0 

-62.4 

99.9 

247.4 

49.3** 

45.5 

ie.9 

423.8 

999.9 

99.9 

999.9 

141 .9 

70, 

54.3 

I 37.  0 

16957.8 

as.o 

-63.5 

99.9 

245.6 

46.3** 

42.2 

19.  1 

424.4 

999,9 

99.9 

999.9 

143.8 

70, 

55.  1 

1 38.0 

17178.  0 

8 2.  0 

-64.6 

99.9 

246.0 

30  .5** 

27.9 

12.4 

426.5 

999.9 

99.9 

999,9 

145.5 

70, 

55.8 

139.0 

17406.6 

79.0 

-62.  9 

99.9 

256.1 

28.2** 

27.4 

6.S 

434.5 

999.9 

99.9 

999.9 

146.0 

70, 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEPfiUARY  I9TS 

Ills  GMT  151  42.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

5E.4 

140.0 

17565. C 

7 7.  0 

-61.6 

99m<i 

261  .3 

33.0** 

32.6 

5.0 

440.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

148.  1 

70. 

57.2 

1 4 1 .0 

1781 1.4 

74.0 

-61.3 

99. <7 

262.8 

22.9** 

22.  7 

2.9 

446.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

149. 1 

70. 

57.9 

142.0 

17981.3 

72.0 

-61  .5 

99.9 

262.1 

23.0** 

22.8 

3.2 

449.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

148.5 

70. 

5E.7 

143.0 

18245. 1 

69.0 

-61.6 

99.^ 

257.8 

40.9** 

40.0 

8.6 

454.4 

999.9 

99.9 

999.9 

151.6 

70. 

59.4 

144,0 

18426.9 

67.0 

-62.7 

99.9 

258.0 

34.3* 

33.6 

7.  1 

455.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

153.1 

70. 

60.2 

1 45.0 

18709.6 

64.  0 

-62.2 

99.9 

251  .2 

20  .0* 

18.9 

6 .4 

463.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154.2 

70. 

6 1.0 

146.0 

18906. 3 

62.0 

-60.9 

99.9 

242.9 

8.9* 

7.9 

4.0 

4 70.1 

999.9 

99.9 

999.9 

156.7 

70. 

61.8 

147.  0 

191  I 0. 0 

60.0 

-61  .3 

99  .9 

250.4 

16.2* 

15.2 

5.4 

473.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

155.3 

70. 

62.7 

148.0 

19320.6 

58.0 

-60.8 

99.9 

254.2 

27.5* 

26.5 

7.5 

479.5 

999.9 

99.9 

999.9 

156.5 

70. 

63.4 

149.0 

19539.0 

56.0 

-60.6 

99.9 

254  .9 

23.3* 

22.  5 

6.  1 

484.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

157.6 

70. 

64.2 

150.0 

19764. 9 

54.  0 

-61 . 6 

99.9 

248.3 

22.9* 

21.3 

8.5 

487.4 

999.9 

99.9 

999.9 

159.  0 

70. 

6S.0 

151.0 

20117.6 

5 1.0 

-63.  3 

99.  9 

245.5 

32.0* 

29.  1 

13.3 

491  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

159.4 

70. 

65.8 

152.0 

20362. 9 

49.0 

-64.4 

99.9 

247.5 

43.2* 

39.9 

16.5 

494.6 

999.9 

99.9 

999.9 

162.5 

70. 

66.7 

153.0 

20748.9 

46.0 

-64.  8 

99.9 

258.0 

21.1 

20.6 

4.4 

502.7 

999.9 

99.9 

999.9 

163.8 

70. 

67.7 

154.0 

21019.9 

44.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

507.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.7 

1 55.0 

21303. 1 

42.  0 

-65.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

514.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBROARV  1975 

1A21  GNT  165  17.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

BG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

S.5 

180.0 

993.0 

1 .2 

-0  .3 

320  .0 

5.1 

3.3 

-3.9 

275.4 

285.0 

3.8 

90.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

245.  1 

985.0 

0.5 

-2.3 

322.7 

6.3 

3.8 

-5.0 

275.2 

283.7 

3.3 

81  .3 

0.2 

141  . 

0.6 

7.0 

343.4 

973.0 

-0.0 

-0.5 

321.5 

6.2 

3,9 

-4.9 

275.  8 

285.5 

3.8 

96  .4 

0.2 

141. 

I.O 

a.o 

442.  8 

96  1.0 

-0.  8 

-1.3 

316.5 

6 .0 

4.2 

-4.4 

275.9 

285,2 

3.6 

96.6 

0.4 

142. 

I .4 

9.0 

534.7 

950.0 

-1.6 

-1.9 

306.  8 

6.6 

5.3 

-3.9 

276.0 

285.0 

3.5 

98.1 

O.S 

138. 

1.7 

10.0 

627.  4 

939.0 

-2.3 

-2.5 

30  1.1 

6.7 

5.7 

- 3.4 

276.  2 

285.  0 

3.4 

98.4 

0.6 

135. 

2.1 

11.0 

74  6.  9 

925.  0 

-1.9 

-2.  1 

204,  2 

6.4 

5.8 

-2.6 

277.8 

286.9 

3.5 

98.6 

0.8 

132. 

?.  A 

1 2.0 

850.7 

91  3.0 

-2.6 

-2.6 

288.  8 

5.7 

5.4 

- 1.8 

278.  1 

287.0 

3.4 

98  .6 

0.9 

129. 

2.  R 

1 3.0 

94  6.  9 

90  2.0 

-3.0 

-3.1 

283.9 

5.2 

5.0 

-1.2 

278.6 

287.4 

3.4 

99.4 

1.0 

126. 

3.1 

14.0 

1044.  1 

89  1.0 

-3.  4 

-3.4 

282.2 

4.9 

4.8 

-1.0 

279,3 

288.0 

3.4 

100.1 

1.  1 

124. 

3.5 

15.0 

1 1 42. 4 

880.0 

-4.1 

-4.2 

283.6 

4.5 

4.  4 

-1^1 

279.  4 

287.  8 

3.2 

99.7 

1 .2 

122. 

3.9 

16.0 

1268. 7 

66  6.0 

-5.2 

-5.3 

280.  5 

5.2 

5.2 

-1  .0 

279.6 

287.4 

3.0 

99.  6 

1.3 

121. 

4.2 

17.0 

1359.9 

856.0 

-5.8 

-5.9 

277.6 

6.2 

6.  1 

-0,8 

279.8 

28  7.5 

2,9 

99  .7 

1 .4 

119. 

4.  7 

18.0 

1461. 4 

84  5.0 

-5.5 

-5.6 

274  -3 

7 .7 

7.7 

-0  .6 

281.2 

289.  2 

3.0 

99.8 

1 .6 

116. 

5.0 

19.0 

1564.3 

834.0 

-5.  5 

-5.6 

273.  1 

8.4 

S . 4 

-O.S 

282.3 

290.4 

3.0 

99.8 

1.7 

1 14. 

5.4 

20.0 

1659. 1 

824.0 

-5.5 

-5.7 

270.5 

9.8 

9.  8 

-0.  1 

283.  2 

291.4 

3.0 

98  .6 

1 .9 

112. 

5.8 

21.0 

1783. 9 

ei  1.  0 

-5.  7 

-6.0 

265.5 

1 1 .0 

10.9 

0.9 

284  .4 

292.5 

3.0 

97.  5 

2.  2 

109. 

6.  1 

22.0 

1891.0 

80  0.0 

-6.1 

-7.6 

260.  5 

1 1.8 

1 1.6 

1.9 

285.0 

292.3 

2.7 

89.5 

2.3 

107. 

6.5 

23.0 

1 989. 5 

790.  0 

-6.  6 

-8.  1 

252.3 

12.8 

12.2 

3.9 

285.5 

292.  7 

2.  6 

89.0 

2.6 

104. 

6.8 

24.0 

2088. 9 

780.0 

-7.  3 

-12.0 

250.3 

13.4 

12.6 

4 .5 

285  .6 

291  .1 

! .9 

69.0 

2.8 

101. 

7.2 

25.0 

2189.4 

770.0 

-7.9 

-13.9 

249.8 

1 3.9 

13.0 

4.  8 

286.0 

290.8 

1.7 

62.1 

3.1 

98. 

7.6 

26.0 

2321. 7 

75  7.  0 

-8.  4 

-15. C 

250.8 

14.2 

13.4 

A .7 

286.9 

291.4 

1.6 

58.  7 

3.  4 

95. 

7.9 

27.0 

2414.5 

748.0 

-8.8 

-15.4 

250.  3 

14.6 

1 3.  7 

4.9 

287.4 

291.8 

I .5 

58  .6 

3.6 

94. 

8.  3 

28.  0 

251  8.  6 

73  8.  0 

-9.4 

-1  6.4 

248.9 

15  .4 

14.3 

5.5 

207,9 

292.  0 

1.4 

56.4 

3.9 

92. 

8.7 

29.0 

2624.0 

728.0 

-9.  e 

-17.5 

247.2 

1 6.2 

1 5.0 

6.3 

288.5 

292.3 

1.3 

53.4 

4.3 

90. 

9.0 

30.0 

2730. 7 

71  8.0 

-10.3 

-18.4 

245.8 

16.9 

1 5.4 

6.9 

289.  1 

292.8 

1.2 

51.3 

4.6 

88. 

9.3 

31.0 

2838. 7 

70e.  0 

-10.9 

-19.3 

244  .6 

17  .4 

15.7 

7.5 

289  .7 

293.1 

1.2 

49.6 

4.9 

87, 

9.7 

32* *•0 

2 94  8 . 0 

698.0 

-1  1 .3 

-19.6 

243.  7 

1 8.0 

16.  1 

8.0 

290.4 

293.8 

1.2 

50 .1 

5.3 

85. 

to.o 

33.0 

3047. 4 

689.0 

-12.0 

-18.8 

243.5 

1 8.4 

16.5 

8.2 

290.6 

294.  3 

1.3 

56.7 

5.6 

84. 

10.4 

34.0 

3148.0 

680.0 

-12.  7 

-19.2 

243.  9 

1 9.1 

1 7.  1 

8.4 

290.9 

294.5 

1.2 

58.0 

6.0 

82. 

1 0.7 

35.0 

3260. 9 

670.0 

-13.4 

-18.5 

243.6 

19.6 

I 7.  6 

8.7 

291. 4 

295.3 

1.3 

65.1 

6.3 

81  . 

11.1 

36.0 

3386. 7 

659.  0 

-14.  3 

-18.  1 

242.4 

20.5 

18.2 

9.5 

291.8 

295.9 

1.4 

72.3 

6.  8 

80. 

11.5 

37.  0 

3491.2 

650.0 

-13.6 

-14.5 

240.3 

21.6 

1 8.7 

1 C.7 

293.5 

299.0 

1.9 

94  .4 

7.2 

79. 

11.9 

36.0 

3609.  1 

640.0 

-14.1 

-14.6 

239.2 

22  .6 

19  .4 

I 1 .6 

294.5 

300.  I 

1.9 

96.2 

7 .8 

77. 

1 2.4 

39-0 

37  1 6. 5 

63  1.0 

-14.7 

-15. < 

240.  1 

23.6 

20.5 

1 1 .8 

295.1 

300.4 

1.8 

94.2 

8.4 

76. 

12.7 

40.0 

3825.3 

622.0 

-15.2 

-16.5 

241.6 

23,8 

21.0 

U.3 

295.6 

300.6 

1.7 

90.0 

8.8 

75. 

13.1 

41.0 

3947. 6 

612.  0 

-16.2 

-17.7 

243,6 

23.9 

2 1 .5 

10.5 

295,9 

300.  S 

1.6 

88.4 

9.4 

74, 

13.5 

42.0 

4059. 1 

60  3.0 

-16.6 

-18.  I 

245.  7 

23.8 

21.7 

9.8 

296.6 

301.2 

l.S 

88.3 

10.0 

74, 

13.9 

43.  0 

4172.  1 

594.0 

-17.3 

-18.8 

246.1 

23.8 

21.7 

9.6 

297,  1 

301.4 

t.S 

87.8 

10.5 

73. 

14.2 

44.0 

4273.7 

586.0 

-17.8 

-19.  6 

245.  8 

23.8 

21.7 

9.7 

297.6 

301  .7 

1.3 

84.3 

11.0 

73. 

14.5 

45.0 

4389.  3 

577.0 

-18.9 

-21  .4 

245.  1 

23.7 

21.5 

10. 0 

297.6 

301.3 

1.2 

SO. 8 

11.5 

73. 

14.9 

46.0 

4493. 3 

569.  0 

-1  9.  2 

-2  1.E 

244.2 

24.1 

21.7 

10  .5 

298.5 

302.  t 

1.2 

79,6 

11.9 

73. 

1 5.2 

47.0 

461 1.7 

560.0 

-20.3 

-23.2 

244.0 

24.4 

22.0 

10.7 

298.6 

301.8 

1.0 

77.0 

12.4 

72. 

15.6 

4 8.  0 

471  8.  1 

552.0 

-21.2 

-24.1 

244.5 

24  .7 

22.3 

10.6 

298.7 

301.7 

1.0 

77,2 

13.0 

72. 

IS.9 

49.0 

4825.8 

54  4.0 

-21.7 

-24.  7 

245.  7 

24,5 

22.3 

10.1 

299.3 

302.2 

0.9 

76.8 

13.5 

71. 

• RV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* 8Y  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  HY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUAPV  1975 

1421  GMT  I6S  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

OS  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IE.  2 

SQ-0 

4934. 7 

S36.0 

-22.  9 

-26.2 

247.0 

23.9 

22.0 

9.3 

299.  1 

301.7 

0.  8 

74.6 

i 3.9 

71. 

1 6.7 

51  .0 

5072. 5 

526. 0 

-24,0 

-27.4 

249* *•0 

22.9 

21.4 

e.2 

299.5 

301  .9 

0.8 

73.2 

14.6 

71. 

1 6.9 

62.0 

5 184. 3 

518.0 

-24.6 

-28.1 

249*5 

22.7 

21.3 

7.  9 

300.0 

302. 3 

0.7 

73.1 

14.8 

71  . 

I 7.3 

53.0 

5297. 4 

51  C.O 

-25.  8 

-29. C 

249*6 

23*6 

22.2 

8.2 

299.9 

302.0 

0.7 

74.  5 

15.3 

71  . 

1 7.6 

S^mO 

5397.3 

50  3.0 

-26.9 

-30. 1 

249.2 

25.  1 

23.4 

0.9 

299.8 

3CI  .8 

0.6 

74  .0 

15.7 

71. 

le.o 

55-0 

5512. 7 

495.  0 

-27.9 

-31.4 

248.4 

28  .1 

26.1 

10.3 

299.  9 

301.  7 

0.6 

71  .9 

16.3 

71. 

18.4 

56«0 

5659.2 

485.0 

-28.  4 

-32.2 

248«  1 

31  *4 

29.  1 

11.7 

301.0 

302.7 

0.5 

70 . 1 

17.  1 

71. 

1 e.7 

57.  0 

5763. 3 

478.0 

-29.5 

-33.3 

248  .2 

33.5 

31.  1 

12.5 

301.0 

302.5 

0.5 

68.8 

17,7 

71  . 

19.1 

sa.o 

5883. 6 

470.0 

-30.  1 

-34.7 

248.7 

35.9 

33.4 

1 3 >1 

301  .6 

303.0 

0.4 

64.  0 

18.5 

71  . 

19.6 

5Q.0 

5990.2 

46  3.0 

-31 .2 

-35.7 

249.8 

38.3 

35.9 

1 3.2 

301.6 

302.9 

0.4 

64.1 

19.7 

71  . 

20.0 

60.0 

6096. 1 

4S6.  0 

-31.8 

-37.2 

250.9 

40  .2 

38  .0 

13.2 

302.  1 

303.  2 

0.3 

58.4 

20.6 

70. 

20.5 

61*0 

6223.0 

448.0 

-32.  5 

-38. C 

251.2 

4 3.4 

4 1.1 

14. 0 

302.8 

303.8 

0.3 

53.8 

21.8 

71. 

20.9 

62.0 

6333.9 

44  1.0 

-33.4 

-39.4 

250  .3 

46.5 

4 3.  8 

15.  7 

303.0 

303.9 

0.3 

54.1 

22.9 

71  . 

21.3 

63.0 

6446.  1 

434.0 

-34.2 

-39r8 

249.  1 

49.0 

45.8 

17.5 

303.4 

304.3 

0.3 

56.  1 

24.0 

71  . 

21.7 

64.0 

6559.7 

427.0 

-34  .9 

-40.4 

247.8 

50.4 

46.7 

19.1 

303.8 

304.7 

0.3 

57,1 

25.3 

71. 

2 2.0 

65.  0 

6675. 0 

420.  0 

-35.  3 

-40.3 

246.9 

50  .7 

46.6 

19.9 

304.  7 

305.6 

0.3 

SO. 8 

26.4 

70. 

22. S 

66.0 

6308.7 

41  2.0 

-36.  4 

-41,2 

245.  7 

51.2 

46.7 

21.1 

305.1 

305.9 

0.2 

60  .7 

27.7 

70. 

22.8 

67.0 

6927. 3 

40  5.0 

-37.0 

-4  1 ,4 

244.9 

54.2 

49.  1 

2 3.0 

305.  7 

306.6 

0.2 

63.2 

28.6 

70. 

23.3 

68.0 

7047. 9 

398.  0 

-37.2 

-40.5 

243.7 

61.3 

55.0 

27  .2 

30  7.1 

308.0 

0.3 

70.5 

30.2 

70. 

23.6 

60.0 

7170.5 

39  I. 0 

-37.4 

-40.7 

243.  * 

66.1 

58.9 

30.0 

308.3 

309.2 

0.3 

71  .4 

31  .4 

70. 

23.9 

70.  0 

7277. 2 

385.  0 

-3  8.0 

-41  .0 

242.4 

70  .2 

62.3 

32.5 

309.0 

309.9 

0.3 

72.9 

32.7 

69. 

24.3 

71.0 

7422.0 

377.0 

-37.  6 

-40.  3 

241 . 7 

73.2 

64.5 

34.6 

311.3 

312.4 

0.3 

75.0 

34.4 

69. 

24.7 

72.0 

7532.6 

37  1.0 

-3  8.0 

-41,1 

241  .4 

73.5 

64.5 

35.2 

312.3 

313.2 

0.3 

72.3 

36.3 

68. 

25.  1 

73.0 

7663. 6 

364.  0 

-38.6 

-42  .4 

241  .3 

71  .7  4 

62.9 

34  .4 

313.1 

313.9 

0.2 

66.9 

38.  1 

68. 

25.6 

74.0 

7777.6 

358.0 

-39.6 

-43.5 

241. 7 

69.34 

61.0 

32.8 

313.3 

314. 1 

0.2 

65.6 

40.1 

68. 

26.0 

7 5.  0 

7893. 0 

35  2.  0 

-40.8 

99.9 

242.2 

69.6* 

6 1 .5 

32.5 

313.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

41.6 

68. 

26.4 

76.0 

8009.8 

34C.0 

-41,6 

99.  9 

242,  5 

72.44 

64,3 

33.4 

313.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  2 

67. 

26.8 

77.  0 

8128.2 

340.0 

-4  2,6 

99  .9 

242.6 

75.3* 

67.0 

34.  5 

313.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

67. 

27.2 

78.0 

8248.  1 

334.  0 

-43.9 

99.9 

243.0 

77  .7* 

69.2 

35.2 

313.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.  0 

67. 

27.6 

79.0 

8369.6 

328.0 

-44  • 8 

99.9 

243.4 

79.0* 

70.6 

35.4 

314.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

48.7 

67. 

28.0 

80.  0 

8492. e 

32  2.0 

-45.8 

99.9 

243.9 

78.7* 

70.7 

34.6 

314.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51 . 1 

67. 

28.6 

81.0 

3659.6 

31  4.0 

-47.  2 

99.  9 

244,  9 

77.2* 

69.9 

32.8 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

S3.  5 

67. 

28.9 

82.0 

8765. a 

309.0 

-4  3.2 

99.9 

245.1 

77.2* 

70.1 

32.  5 

314.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

54  .8 

67. 

29.4 

83.0 

8894. 7 

30  3.  0 

-49.  3 

99.9 

244.9 

77  .4* 

70.1 

32.8 

31^  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  5 

67. 

29.8 

84.0 

9025.5 

297.0 

-50.4 

99.9 

244.6 

76.4* 

69.0 

32.8 

315..3 

999.9 

99.9 

999  .9 

59.1 

66. 

30.  1 

8S.  0 

9136.  1 

292.0 

-SI  . 1 

99,9 

244  .4 

75.2* 

67,0 

32. S 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

66. 

30.4 

86.0 

9293.4 

285.0 

-52.  6 

99.  9 

244,3 

73.5* 

66.3 

31  .8 

315.9 

999.9 

99.9 

999,9 

62,  1 

66. 

30.9 

87.0 

9407. 4 

280.0 

-53.8 

99.9 

2*i4.3 

71.8* 

64.  7 

31.  1 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

66  . 

31.4 

88.0 

9523.  1 

275.  0 

-54.  1 

99.9 

243.7 

72.2* 

64,7 

32.0 

316.9 

999.9 

99.9 

999,9 

66.  2 

66. 

31.7 

89.0 

9640*9 

270. C 

-53.9 

99.9 

243.  1 

72.0* 

64.3 

32.5 

318.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

67.5 

66. 

32.  1 

90.  0 

9760.  9 

265.  0 

-53.9 

99.9 

242.6 

70.6* 

62,6 

32.5 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.2 

66. 

32.6 

91.0 

9863. 2 

260.0 

-54.  1 

99.9 

242,  8 

66.x  * 

58,8 

30.3 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71,6 

66. 

32.9 

92.0 

IOC07. 8 

255.0 

-54  • 1 

99  .9 

243.2 

64,0* 

57,  1 

28.8 

323.  8 

999^9 

99.9 

999.9 

72.3 

66. 

33.3 

93.0 

10134. 9 

2SC.  0 

-54,  1 

99.9 

243.6 

6 2.8* 

56,2 

27  .9 

325.7 

999.9 

99.9 

999,9 

73.  a 

66. 

33.7 

94.0 

10264.6 

245.0 

-53.6 

99,9 

243.  e 

63.2* 

56,7 

27.9 

328.2 

999.0 

99.9 

999.9 

75.5 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


591 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FE8RUAPY  1975 

1421  GMT  165  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.1 

95.0 

10307.  2 

240.0 

-53.6 

99.  > 

244.1 

65.0* 

58.5 

28.4 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77,0 

66. 

34.6 

96.0 

1053?. 8 

235.0 

-53.0 

99. c 

244.6 

68.3* 

61.  7 

29.3 

333.,! 

999.9 

99.9 

999  .9 

78.5 

66. 

34.  9 

9 7.0 

10671. 4 

230.0 

-53.0 

99  m9 

24S.0 

68.5* 

62.  1 

28.9 

335.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

80  .6 

66. 

35.4 

98.0 

10813.0 

225.0 

-53.  3 

99.  9 

245.  a 

64.1  * 

58. 4 

26.3 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

66. 

35,7 

99.0 

109?8.6 

221.0 

-53.2 

99.9 

246.4 

6 1 .0  * 

55.  9 

24.4 

338.  8 

999.9 

99,9 

999  .9 

83,3 

66. 

36.  1 

100.0 

11046. 3 

21  7.  0 

-53.2 

99.9 

247.4 

57  .8  ♦ 

53.3 

22.2 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.  9 

66. 

36.7 

101  .0 

112^7.0 

21  1.0 

“52.9 

99.9 

248.  8 

55.7* 

51.9 

20.2 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.8 

66. 

3 7.  1 

10  2.0 

1 1 350. S 

207.0 

-52.9 

99.9 

249.1 

53. 5* 

50.0 

19.1 

345.6 

999.9 

99.9 

999,9 

88.3 

66. 

37.6 

103.0 

U476.4 

203.0 

-53.0 

99.9 

249.  1 

48. 7* 

45.5 

17,4 

347.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

66. 

3S.0 

1 04.0 

1 1 604.6 

199.0 

-53.5 

99.9 

249.1 

45.5* 

42.  5 

16.  3 

348.  6 

999,9 

99.9 

999.9 

91  .5 

66. 

3£.S 

105.0 

11735. 2 

195.  0 

-53.  5 

99.9 

248.1 

50  .8* 

47.1 

19.0 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.2 

66. 

3B.8 

106.0 

I186R.5 

19  1.0 

-53.6 

99.9 

247.5 

53.0* 

4 9.8 

20  >6 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

66. 

39.3 

10  7.0 

12004. 6 

187.0 

-53.8 

99.9 

247.7 

SI. 7* 

47.8 

19.6 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

66. 

39.7 

108.0 

12143. 4 

183.0 

-54.  1 

99.  9 

248.6 

47.8* 

44.5 

17.4 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

66. 

40.  1 

109.0 

12285.2 

179.0 

-54,2 

99.9 

249.0 

49.6* 

46.  3 

17,8 

358.  I 

999,9 

99.9 

999.9 

96.6 

66. 

40.5 

110.0 

12430.  1 

175.  0 

-54. 2 

99,9 

247,6 

62.3* 

58.1 

24  .0 

360  .4 

999.9 

99.9 

999,9 

97,  7 

66. 

4 1 .0 

1 1 1 .0 

12576.0 

17  1.0 

-55.2 

99,9 

245.7 

79.5* 

72.4 

32.7 

361  .2 

999.9 

99,9 

999.9 

100.1 

66. 

41.5 

1 12.  0 

12690. 9 

168.0 

-55. 5 

99.9 

245.6 

73.9* 

67.3 

30.6 

362.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

103.8 

66. 

41. B 

113.0 

12644.6 

164.0 

-55.  5 

99.9 

246.4 

62.7* 

57.5 

25 .1 

365.1 

999,9 

99.9 

999.9 

104.7 

66. 

42.4 

114.0 

12962.4 

16  1.0 

-54.9 

99.9 

248.4 

45.7* 

42.5 

16.8 

368.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

106.0 

66  . 

42.  A 

1 1 5.0 

13123. 4 

157.  0 

-54.6 

99.9 

248.6 

42.6* 

39.7 

15.5 

371,2 

999,9 

99.9 

999.9 

107.  1 

66. 

43.3 

116.0 

13288.8 

IS3.0 

-54. 1 

99.9 

246.0 

44.9* 

41.7 

16.8 

374,8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

66. 

43.  8 

1 17.  0 

13416. 1 

150.0 

-53.5 

99.9 

246.9 

49.8* 

45. B 

19.5 

377.9 

999.9 

99.  9 

999,9 

109.4 

66. 

44.2 

1 18.0 

13546. 2 

147.  0 

-53.  2 

99.  9 

246.3 

51.9* 

47.5 

20  .8 

380  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.0 

66. 

44.7 

119.0 

13723.6 

143.0 

-54. 1 

99.9 

246.7 

51  .0* 

46.  8 

20.  2 

382.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

66. 

45.0 

120.0 

13859. 5 

140.  0 

-54,2 

99.9 

247,5 

49.5* 

45.7 

18  .9 

384.1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.  t 

66. 

45. 5 

1 21  .0 

13998.0 

137.0 

-55.6 

99.9 

247.4 

4 1.3* 

38.  1 

15.8 

384.0 

999,9 

99.9 

999.9 

115.4 

66. 

46.0 

122.  0 

;4139.  1 

134.0 

-55.6 

99  .9 

243.6 

28.0* 

25.1 

12.5 

386.5 

999.9 

99.9 

999.9 

116. S 

66. 

46.4 

123.0 

142R3.3 

131.0 

-55.6 

99.  9 

241.0 

31  .5* 

27.5 

15.2 

389  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.4 

66. 

46.8 

124.0 

14431.0 

128.0 

“55  • 3 

99.9 

241  .2 

46.7* 

40.9 

22.5 

392,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

116.3 

68. 

47.  1 

125. 0 

14582. 2 

125.  0 

-55.  6 

99.9 

241  .3 

57.5* 

50.4 

27.6 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

117.3 

66. 

47.7 

126.0 

14789.3 

12  1.0 

-56.0 

99.9 

239.5 

54.2* 

46.7 

27.5 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .6 

66. 

48.  1 

127.0 

14948. a 

11  8.0 

-56.4 

99.9 

236.7 

39.94 

33.4 

2!  .9 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

122.3 

66. 

48.6 

1 28.0 

15057.  1 

116.0 

-57.  2 

99.  9 

236.3 

31  .9* 

26.6 

17.7 

399.8 

999.9 

99.9 

999.9 

122.  1 

66. 

48.9 

1 29.0 

15222.5 

1 1 3.0 

-58. 1 

99.9 

239.6 

35.5* 

30.6 

1 7.9 

401. 3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.1 

66. 

49.4 

1 30.0 

15391. 9 

110.0 

-58.  5 

99.9 

244  .9 

40  .4* 

36.6 

17.1 

403.5 

999.9 

9-;  - 9 

999.  9 

124.  5 

66. 

49.9 

131.0 

15565.4 

107.0 

-59.  2 

99.9 

249.8 

40.6* 

38.  1 

14.0 

405.4 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

66. 

50.4 

132.0 

15683. 7 

105.0 

-53.9 

99.9 

253.9 

38.4* 

36.9 

10.7 

408.3 

999,  9 

99.9 

999.9 

126  .8 

66. 

50.7 

1 33.0 

15804. 6 

103.0 

-58.4 

99.  9 

254.  8 

38.4* 

37.0 

10  .0 

411.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

66. 

51.  1 

134.0 

15990.5 

100. C 

-58.4 

99.9 

254.2 

40.5* 

39.0 

1 1.0 

414.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

66. 

51.6 

1 35.0 

16182.  0 

97.  0 

-58.7 

99.9 

251  .4 

46.7* 

44.3 

14.9 

417.9 

999.9 

99.9 

999,9 

129.  0 

66. 

52.0 

136.0 

16312.7 

95.0 

-59.2 

99.9 

249.5 

47.6* 

44.5 

16.6 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131 .4 

66. 

52.5 

1 37.  0 

1651  3.  6 

92.0 

-59.7 

99.9 

248.0 

36.4* 

33.8 

13.7 

422.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

132.9 

66. 

53.0 

138.0 

16720. 6 

89.0 

-60.  2 

99.  9 

246.  1 

35.4* 

32.3 

14  .3 

425.3 

999.9 

99.9 

999,9 

132.7 

66. 

53.6 

1 39.0 

16862.3 

87.0 

-60.4 

99.9 

245.4 

45.3* 

4 1.1 

18.9 

427.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

134.2 

66. 

>(-  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETViEEN  6 AND  10  OEG 
• BY  TEMP  MEANS  T"MPEBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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StATlON  No. 
NASHVILLP.  TENN 


6 PeSWUASV  »91'S 

IA2I  OMT  IAS  17*  ft 


TIME 

CNTCT 

MPISMt 

PRCS 

TPMP 

DEW  61 

019 

6peeo 

0 eoMP 

V COMP 

POT  T 

i POT  f 

MK  pro 

PM 

PANOg 

A8 

MIN 

fiPM 

MS 

or,  c 

06  C 

06 

M/§ec 

m/sec 

M/§pe 

00  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

54.  1 

1 40  .6 

17061.0 

64.0 

“60. 4 

99.9 

8*7.  1 

38.0* 

39.5 

18. S 

438.1 

999.9 

99.9 

999.9 

137.0 

66. 

S4.T 

141.0 

17831.6 

68.0 

“69.4 

99.9 

893.6 

6.1* 

4.  6 

“ 8.0 

437.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

137.0 

66  . 

SS.S 

148.0 

17466. 1 

79.  0 

“69.  0 

99.9 

890.6 

6.1  * 

7.6 

“8.9 

448.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

136.  * 

66. 

»«.r 

1*3.0 

17686.6 

77.0 

“59.8 

99.9 

860.7 

85.6* 

86.3 

4. 1 

446.4 

999*9 

99.9 

999.9 

136 .6 

66  . 

S«.3 

144.0 

17674. B 

74.0 

“69.4 

99.9 

865.8 

40.1  « 

36.7 

iO  ,3 

460.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

136.8 

66. 

56. n 

145.0 

16046.7 

7 8.0 

“56.  4 

99.  9 

863.5 

44.9* 

43.1 

18.7 

455.6 

999  .9 

99.9 

999  *9 

136.9 

66. 

ST.4 

146.0 

16314.4 

69.0 

“66.6 

99.9 

867.0 

36.3* 

34.4 

6.0 

461. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.1 

66. 

5A.0 

147.0 

16499. 8 

67.  0 

“56.  7 

99.9 

876.6 

14  ,0* 

1 3.9 

“1.6 

464  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

148.  0 

67. 

SA.6 

146.0 

16669. 3 

66.0 

“69.8 

99.9 

860.6 

9.7* 

9.  6 

“1.6 

467.6 

999*9 

99.9 

999*9 

141 .7 

67. 

S«.? 

1 49.0 

16965. 1 

68.0 

“69.  7 

99.9 

868.6 

10.3* 

16.0 

“ 8.3 

478.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

148.9 

67. 

59.7 

150.0 

19190.3 

60.0 

“69.  8 

99.  9 

870.3 

13.6* 

13.6 

“0.1 

476.4 

999.9 

99.9 

999.9 

148.6 

67. 

60.4 

151.0 

19408.6 

56.0 

“69.7 

99.9 

846.6 

31  .6* 

89.6 

11.6 

461. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

143.0 

67* 

61.0 

158.0 

19681. 6 

56.  0 

“60.  6 

99.6 

844  .9 

37.8* 

33.7 

16.6 

464  .6 

999.9 

99,9 

999.9 

146.3 

67. 

61.6 

153.0 

19963.4 

53.0 

-61.6 

99.9 

848.6 

34.6* 

30.6 

1 5.  6 

469.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.3 

67. 

6S.3 

154.0 

80801. 6 

61.0 

“6 1.6 

99.9 

841  .4 

17.3* 

16.8 

6.3 

496.6 

999,  9 

99.9 

909*9 

146.6 

67. 

6 3.0 

1 55.0 

804*9.4 

49.0 

“61.6 

99.9 

86*»6 

7.8* 

7.8 

0.7 

600.6 

999.9 

99.9 

999.9 

146 . 6 

67. 

63.7 

1 56.0 

80706.9 

47.0 

-68.7 

99.9 

SS3.3 

87.6* 

86.6 

fe\0 

604.7 

999.9 

99.9 

999.9. 

146*4 

67. 

64. S 

157.0 

81  1 1 8.  7 

44.0 

“63 . 6 

99.9 

867.7 

31  .0* 

30.3 

6 .6 

618.1 

999.9 

99.9 

999*9 

161 .0 

67* 

6S.  1 

1 56.0 

81396.0 

48.0 

“63.9 

99.9 

866.9 

39,6* 

36*9 

7,7 

616.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

160  *0 

67. 

65.9 

159.0 

81696. 9 

40.0 

-64.1 

99.9 

866.3 

89.7* 

86.6 

7.6 

684.9 

999.9 

99.9 

999.9 

153*4 

67. 

66.6 

160.0 

88010.6 

36.0 

“64.  7 

99.9 

870.1 

18.6* 

18.6 

“0.0 

631.8 

999.9 

99.9 

999.9 

154.0 

67* 

67.7 

161.0 

88341. 3 

36.0 

“63.9 

99.9 

866.4 

19.0* 

19.0 

0.  6 

541.4 

999.9 

99.9 

999.9 

164.7 

67. 

66.7 

168.0 

88691. e 

34.0 

-63.7 

99.9 

387.0 

6.3* 

4.4 

“6.6 

650  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.4 

65. 

69.7 

1 63.0 

83861.6 

31.0 

“61  .4 

99  .9 

346.3 

6.3* 

8*  1 

-6.0 

571.  6 

999*9 

99.9 

999.9 

155.8 

65  * 

70.6 

1 A4.0 

83674. 6 

89.0 

“68.  0 

99.9 

868.7 

31  .0* 

30.4 

6*  1 

561*4 

999.9 

99.9 

999.9 

155.4 

65. 

71.7 

165.0 

84116.3 

87.0 

“68.3 

99.9 

849.0 

37.6* 

36.3 

13.6 

598.4 

999*9 

99.9 

999.9 

166.5 

65* 

78.6 

166.0 

84691. 0 

86.0 

-68.6 

99  .9 

868.6 

9.6* 

9.6 

“8.1 

604.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

159.2 

65. 

74.8 

167.0 

86106. 0 

83.0 

“61.6 

99.9 

877.4 

1 6.6* 

16.7 

“8.0 

681  .6 

999*9 

99.9 

999*9 

162. S 

65* 

78.6 

1 66.0 

88972.0 

80.0 

“61.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

646.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.4 

169.0 

86968. 0 

1 7.  0 

“60. 6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

661.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TGNN 


6 EeeWOARY  I97S 
I7IS  GVT 


Tl  ME 

CNTCT 

HE  1 CHI 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

6PM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SGC 

M/SEC 

0.0 

s.o 

ino.o 

994.2 

•0.4 

-1.2 

280.0 

6«2 

6.  1 

0.4 

6.0 

286.9 

981.0 

-1.2 

-2.5 

29S.0 

8.3 

7.8 

0.7 

7.0 

376.7 

970.0 

-2.0 

-2.8 

296.6 

8.1 

7.3 

l.l 

n.o 

46  7.  4 

959.0 

-2.7 

-3.8 

300.6 

7.7 

6.6 

1 .4 

9.0 

568.8 

948.0 

— 3.4 

-4.2 

304.  e 

7.2 

5.  9 

I .8 

10.0 

651.0 

937.0 

-4.3 

-4  .9 

30  3.5 

7.0 

5.  9 

?.l 

1 1 .0 

761.  2 

924.0 

— 4.6 

-5.  1 

300. 6 

7.1 

6.1 

?.* 

12.0 

855.5 

913.0 

-5 . 1 

-S.f 

297.9 

7.3 

6.4 

J.7 

13.0 

050.  7 

90  2.0 

-5.8 

-6.4 

292.0 

6.8 

6.3 

3.0 

14.0 

1038.0 

892.0 

-6.3 

-6.9 

283.3 

6.2 

6.  I 

3.4 

1 S.O 

1 1 .3  5.  1 

881.0 

-6.9 

-7.4 

273.1 

7.2 

7.2 

3.B 

lA.O 

1251.3 

868.0 

-6.4 

-6.8 

276.2 

7.3 

7.3 

4.0 

17.0 

1341.9 

858.0 

-6.9 

-7.3 

279.7 

7.3 

7.2 

4.4 

IB.O 

1442. 6 

84  7.  0 

-7.3 

-7.8 

288.5 

6 .3 

6.0 

4.H 

19.0 

I 535.2 

837.0 

-7.6 

-8.  1 

288.3 

7.1 

6.7 

B.O 

70.0 

1628.7 

827.0 

-8.3 

-a. 8 

286.7 

7.8 

7.4 

s.s 

21.0 

1751. 8 

81  4.  0 

-8.3 

-8.8 

284.0 

10  .7 

10.3 

s.n 

72.0 

1 838.  2 

805.0 

-7.9 

-8.4 

282.  3 

I 0.9 

1 0.  7 

A.O 

23.0 

1945.  2 

794.  0 

-8.2 

-8.7 

281  .3 

1 1 .1 

10.9 

0.4 

24  .0 

2043.6 

784.0 

-8.  6 

-9.  1 

277.6 

1 1 .3 

1 1 .2 

6.T 

25.0 

2143.  1 

774.0 

-9. 1 

-9.6 

274.4 

1 1 .0 

11.0 

7.0 

26.0 

2264.  1 

762.  0 

-9.7 

-10.2 

270.6 

10.5 

10.5 

7.4 

27.0 

2355.8 

753.0 

-10.2 

-10.8 

264.3 

10.3 

10.3 

7.7 

28.0 

2458. 8 

74  3.  0 

-10.5 

-11.1 

260.0 

to  .7 

10. S 

S.O 

29.0 

7552.6 

734.0 

-11.2 

-11.7 

256.  1 

1 1 .2 

1 0.9 

B.4 

30.0 

2657.8 

724.0 

-1  1 .7 

-12.2 

253.2 

12.7 

12.  1 

8.7 

31.0 

2764. S 

714.  0 

-11.8 

-12.4 

251.6 

13.9 

13.2 

B.B 

32.0 

2861.6 

705.0 

-12.2 

-12. e 

250.9 

14.8 

14.0 

4.3 

33.0 

2959. 8 

696.0 

-12.8 

-13.4 

249.8 

16.4 

15.4 

9.7 

34.0 

3059. 1 

687.0 

-13.2 

- 13.  e 

249.  0 

1 7.8 

16.7 

1 0.0 

35.0 

31  59.6 

578.0 

-1  3 .4 

-14  .0 

248.5 

18. 8 

1 7.5 

10.4 

36.0 

3205. 5 

666.0 

-13.  9 

-14.7 

247.6 

19.8 

18.3 

10.7 

37.0 

3398.8 

657.0 

-14.8 

-15. S 

246.  7 

20.5 

18.8 

1 t.O 

3 8.  0 

3491. 5 

64  9.  0 

-15.2 

-16.0 

2 4 5.8 

21  .1 

19.3 

1 1 .4 

39.0 

3597.0 

640.0 

-16.0 

-16.  t 

244.6 

21.5 

19.4 

II.  A 

40.  0 

3703.6 

631.0 

-16.6 

-17,4 

243.8 

21.7 

19.5 

IS. 2 

41.0 

3835. 7 

62  0.  0 

-17.2 

-18.2 

243.9 

22.2 

19.9 

1 2.7 

4 7.0 

3945.3 

61  1 .0 

-18.1 

-19.2 

245.0 

23.4 

21.2 

13.0 

4 3.0 

4043.  7 

603.0 

-18.7 

-19.9 

24S.8 

24  .5 

22.4 

13.3 

44.0 

4 143.2 

595.0 

-19.  3 

-20.  5 

2*5,3 

25.8 

23.4 

13.7 

45.0 

4256.4 

586.0 

-20  .2 

-21  .2 

243.4 

27.1 

24.3 

14.0 

46.0 

4358. 2 

S78.  0 

-20.  8 

-21.S 

241  .3 

27.9 

24  .5 

14.3 

47.0 

4474. 1 

569.0 

-21  .6 

-22.6 

239.0 

27.8 

23.8 

14.  7 

4 4.  0 

4578. 4 

561.0 

-22.4 

-23.  1 

236.4 

27  .4 

22.8 

IB.O 

49.0 

4683.8 

553.0 

-23.3 

-24.0 

234.9 

26.8 

21.9 

• BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BV  TEMP  MEANS  TEMPERA  TUBE  OB  TIME  HAVE  BEEN  INTEBPCLATEO 
**>  8V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


594 


14.  0 


lAO 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  BTO 

PH 

RANGE 

A7 

M/sec 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-1.1 

273.  7 

282.6 

3.5 

94.0 

0.0 

0. 

—3  .8 

273.9 

282.2 

3.2 

90.5 

0.2 

116. 

— 3.6 

274.0 

282.2 

3.2 

93.7 

0.3 

IIS. 

— j ■ 9 

274.0 

281.8 

3.0 

92.  1 

0.  5 

116. 

-4.1 

274.3 

281  .9 

2.9 

93.8 

0.6 

lie. 

-3.9 

274.3 

281.6 

2.  8 

95.2 

0.8 

120. 

-3.6 

275.0 

282.4 

2.8 

96.0 

0.  9 

120. 

-3.4 

275.5 

282.7 

2.8 

96.3 

1 .1 

120. 

— 2.6 

275.  7 

282.5 

2.6 

95.5 

1.2 

119. 

-1.4 

276.1 

282.8 

2.6 

95.1 

1.3 

119. 

-0.  4 

276.4 

283.0 

2.5 

95.7 

1 .4 

116. 

-0.8 

278 . 1 

285.  1 

2.  6 

96.  7 

1.6 

M3. 

-1.2 

278.5 

285.4 

2.6 

96.7 

1 .7 

112. 

-2.0 

279.  1 

285.  8 

2.5 

96.6 

1 .9 

M2. 

—2.2 

279.7 

286.4 

2.5 

96.5 

2.0 

M2. 

-2.2 

2 79.  9 

286.3 

2.4 

96.4 

2.1 

112. 

-2.6 

281  .2 

287.7 

2.  A 

96.4 

2.4 

Ml. 

-2.3 

282.5 

289.4 

2.5 

96  .5 

2.6 

MO. 

-2.2 

283.3 

290.  1 

2.5 

96.3 

2.7 

1 10. 

-1  .5 

283.9 

290.5 

2.4 

96.2 

3.0 

109. 

-0.8 

284.4 

291.0 

2.4 

96.1 

3.2 

108. 

-0.1 

285.1 

291.4 

2.3 

96.0 

3.4 

108. 

1 .0 

285.4 

291  .6 

2.2 

95.8 

3.6 

106. 

1.9 

286.2 

292.  3 

2.2 

95.7 

3.7 

105. 

2.7 

286.4 

292.3 

2.1 

96.0 

3.9 

104. 

3.7 

287.0 

292.  8 

2.1 

95.7 

4 . 1 

102. 

4 .4 

288  .0 

293.8 

2.  1 

95.5 

4.3 

toe. 

4.9 

288.6 

294.3 

2.0 

95.4 

4 .5 

99. 

f .7 

289.0 

294.  5 

2.0 

95.6 

4.8 

97. 

6.4 

289.6 

295.0 

1 .9 

95. S 

5.  2 

95. 

6.9 

290.5 

296.0 

1.9 

94.7 

5.5 

93. 

7.6 

291  .4 

296.7 

1.8 

93.9 

5.  9 

92. 

8.  1 

291  .6 

296.6 

1.7 

93.9 

6.3 

90. 

8.7 

292.  1 

297.0 

1.7 

93.7 

6.6 

89. 

9 j2 

292.3 

297.0 

1.6 

93.4 

7.  1 

87. 

9.6 

292.9 

297.4 

I.S 

93.0 

7.6 

88  e 

9.8 

293.6 

297.9 

1.5 

92.  1 

a.  1 

84. 

9.9 

293.8 

297.9 

1.4 

90.9 

8.7 

83. 

10.0 

294.2 

298.0 

1.3 

90.7 

9.  i 

82. 

10.8 

294.6 

298.4 

1 .3 

90.2 

9.5 

81. 

12.  1 

294.  8 

298.4 

1.2 

91  .9 

10  .2 

80. 

13.4 

295.4 

298.9 

1.2 

93.8 

10.6 

80. 

14.3 

295.7 

299.0 

l.l 

91  .1 

1 1 .2 

79. 

15.  1 

296.0 

299.  2 

l.l 

93.7 

11.8 

77. 

15.4 

296.1 

299.1 

1.0 

94.0 

12.  3 

76. 

STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEOflOAPr  1975 
1715  GMT 


160  14.  0 


TIMF 

CNTC  T 

HF  I GH  T 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

M8 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

1 P.5 

so.o 

4790.  3 

S45.  0 

-24.  1 

-2b  . 3 

233.8 

27.0 

1 S.9 

51  .0 

4911.6 

536.0 

-25.  1 

-26.5 

233.  7 

28.1 

16.4 

52.0 

5020. 7 

528.0 

-25.9 

-27.4 

234.2 

29.9 

16.7 

53.0 

5131. 1 

S20.0 

-26.8 

-20, b 

235.  1 

30.9 

1 7.0 

54.0 

5242. 8 

SI  2.0 

-27.9 

-32.6 

236.1 

31.9 

1 7.5 

55.0 

5355. 7 

50  4.0 

-28.  7 

-36.7 

238.6 

32.8 

1 7.9 

56.0 

5484.6 

495.0 

-29.  3 

-45.6 

241.0 

33.0 

1 B.7 

57.0 

5586. 2 

488.0 

-29.9 

-46.0 

242.2 

33.2 

1 B.7 

5B.0 

5703. e 

480.0 

-30.5 

-47.2 

243.3 

34.1 

19.1 

59.0 

5823.2 

472.0 

-30  .9 

-48.2 

243.1 

35.3 

19.5 

60.0 

5929. 0 

46  5.0 

-32.0 

-49.0 

242.1 

36  .9 

19.9 

61  .0 

6036.0 

458.0 

-32.6 

-49.4 

241 . 1 

39.6 

2C.2 

6 2.0 

61 44. 3 

45  1.0 

-33.3 

-50 .1 

240  .6 

4 1 .9 

20.6 

63.0 

6254. 2 

444.0 

-33.5 

-50.7 

240.4 

45.0 

21.0 

64.0 

6365.5 

437.0 

-34.3 

-51.1 

240.3 

47.0 

21.  4 

65.  0 

6478. 4 

430.0 

-34.6 

-51.3 

240.2 

4 7.9 

21.9 

66.0 

6626. 1 

42  1.0 

-34.9 

-51 .5 

240.0 

51.1 

22.2 

67.0 

6726. 2 

41  5.0 

-35.4 

-51.3 

239.9 

54.7 

22.5 

6A.0 

6644. 5 

408.0 

-36.  1 

-50.7 

239.  9 

59.0 

22.9 

69.0 

6964.7 

40  1 .0 

-36.2 

-48.6 

239.6 

62.9 

23.  3 

70.0 

7086. 6 

394.0 

-36.  7 

-4  8.6 

239.2 

64  .4 

23. n 

71  .0 

7228. 7 

386.0 

-37.  1 

-46.6 

238.5 

65.2 

24.2 

72.0 

7337.0 

380.0 

-37.4 

-46.9 

236.0 

67.4 

24.6 

73.0 

7465. 2 

373.0 

-38.  1 

-47.5 

237.7 

71  .6* ** 

25.0 

74.0 

7558.0 

36  8.0 

-33.7 

-47.0 

237.5 

77.34 

25.4 

75.0 

7689. 5 

36  1.0 

-39.  9 

99.9 

237.5 

60  .2  4 

25. n 

76.0 

7604.0 

355.0 

-40.  2 

99.9 

237.6 

78.9* 

26.2 

77.0 

7939. 6 

34  8.0 

-4  1.0 

99.9 

237.7 

75.64 

26.5 

7B.0 

6037. 7 

343.0 

-42.3 

99.9 

237.9 

73.2* 

26.9 

79.0 

6177.0 

336.0 

-42.8 

99.9 

236.  1 

74.7* 

27.  3 

ao.n 

8296. 4 

330.  0 

—43.6 

99.9 

238.0 

78  .2* 

27.7 

Bl  .0 

6442. 2 

323.0 

-44.  5 

99.9 

237.6 

82.6* 

2 5.  1 

82.0 

8567. S 

31  7.0 

-45  .6 

99  .9 

237.2 

87.4* 

2B.6 

83.0 

6673.  2 

312.0 

— 46.  6 

99.9 

236.9 

93.4* 

28.9 

84.0 

6801.7 

30  6.0 

-47.9 

99.9 

236.8 

94.1* 

29.  2 

65.0 

6932. 2 

30  0.  0 

-46.  6 

99.9 

236.9 

90  .0* 

29.7 

86.0 

9087.0 

293.0 

-50.  0 

99.9 

236.9 

77.3* 

30.1 

67.0 

9199. 3 

28  8.0 

-50.7 

99.9 

237.1 

65.8* 

30.5 

88.0 

9336. « 

282.0 

-50.4 

99.9 

237.  1 

56.8* 

31.0 

89.0 

9453. 4 

277.0 

-50.1 

99.9 

237.2 

51.4* 

31.4 

90.  0 

9572. 4 

272.0 

-S0.0 

99.9 

237.7 

54.5* 

31. B 

91  .0 

9693. 6 

267.0 

-50.  3 

99.9 

238.4 

63.2* 

32.2 

92.0 

9816. 8 

262.0 

-51.2 

99.9 

238.9 

72.2* 

32.6 

93.0 

9942.  C 

257.0 

-51 . 5 

99.9 

239.5 

75.6* 

33.1 

94.0 

10069.4 

252.0 

-52.2 

99.9 

241.0 

65.1* 

• BY  SPFEO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/K  G 

PCT 

KM 

OG 

2 1 .8 

IS. 9 

296.4 

299,  1 

0.9 

89.9 

12.9 

75, 

22.6 

16.6 

296.5 

299,0 

0.8 

87.9 

13*6 

74. 

24.2 

17,5 

296.  a 

209.  2 

0.8 

87.6 

14*4 

73. 

25.4 

17.7 

297,0 

299.0 

0.6 

78.3 

14.9 

72. 

26.5 

17.8 

297.0 

298.5 

0.5 

63  .6 

15.4 

72. 

28.0 

17.0 

297.4 

298.2 

0.3 

37.0 

16.4 

70. 

28.  8 

16.0 

298.1 

298.5 

0.1 

18.5 

17.2 

70. 

29.  4 

15.5 

298.7 

299.  1 

0.  1 

18.9 

17.8 

70. 

30.4 

IS  .3 

299,3 

299.6 

0.  1 

17.7 

IS.  A 

70. 

31.5 

16.0 

300.2 

300.6 

0.1 

16  .3 

19.5 

69. 

32.7 

1 7.3 

300.  2 

300.5 

0.  1 

16.4 

20. 5 

69, 

34.  7 

1 9.2 

300.5 

300.8 

0.1 

17.0 

21.3 

69. 

36.  S 

2C.6 

301.2 

301.5 

0.1 

16.6 

22.0 

68. 

39.1 

22.2 

302.2 

302.5 

0.  1 

16.6 

23*0 

68. 

40.9 

23.3 

302.6 

302.8 

o.t 

16.2 

24.2 

68  . 

4 1.5 

23.8 

30  3.6 

303.9 

0.1 

16.2 

25.  4 

67. 

44.  3 

25.6 

305.1 

305. 4 

0.1 

16.2 

26.7 

67. 

4 7.4 

27.4 

305.7 

306.0 

0.  1 

17.7 

27,6 

67. 

51.0 

2 9.6 

306.3 

306.6 

0.  1 

20.3 

28.3 

67. 

54.3 

31.8 

307.7 

308.  1 

0.1 

26.0 

30 .2 

66. 

55.3 

32.9 

308.5 

308.9 

9.  1 

27.7 

31 .8 

66. 

55.6 

34.0 

309.8 

310.3 

0.1 

36.2 

33.7 

65. 

57.  1 

35.7 

310.  9 

311.4 

0.  1 

35.7 

35.2 

65. 

60.5 

38.3 

311.6 

312.1 

0.  1 

35.9 

36.8 

65. 

65.2 

4 1.5 

311.9 

312.5 

0.1 

40  .8 

38.4 

64. 

67.7 

43.0 

312.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

64. 

66.6 

42.3 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

64. 

64.  1 

40. S 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

64. 

62*0 

38  .9 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

63. 

63.4 

39.5 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47,1 

63. 

66.3 

4 1.4 

31S.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  2 

63  • 

69.8 

44.2 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

63. 

73.  5 

47,  4 

316.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

63. 

78.2 

5 1 .0 

316.1 

999*9 

99.9 

999,9 

55.6 

62. 

78.8 

51.5 

3 16.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

57. 6 

62. 

75.4 

49.2 

316.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

62  . 

64.8 

42.2 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  2 

62. 

55.  2 

35.  8 

317.6 

999*9 

99.9 

999.9 

63.6 

62. 

47.7 

30  .8 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

62. 

43.2 

27.9 

322.0 

999*9 

99,9 

999.9 

66.8 

61  . 

46.0 

29.  1 

323.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

67.6 

61  . 

53.8 

33.2 

325.2 

999.9 

99,9 

999.9 

68.9 

61. 

61.8 

37,2 

325.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

70.5 

61  . 

65.1 

38.3 

327,0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

61. 

56.9 

31.6 

327,7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

61. 

595 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBROABV  5975 

1715  GMT  160  14.  0 


TIMS 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

OM/KG 

PCT 

KM 

OG 

33.5 

95.0 

10198.8 

247.0 

1 

u 

• 

o 

99.  9 

242.  B 

54.3* 

48.3 

24  .0 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

61. 

34.0 

96.0 

10357.5 

24  1.0 

-52.8 

99.9 

242.9 

59.5* 

52.9 

27.  1 

331.0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

76.8 

61  . 

34.4 

97.0 

10492. 7 

236.  0 

-53.  1 

99.9 

241  .0 

69.9* 

6 1 .6 

33.0 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

61. 

34.8 

98.0 

10630. 7 

23  1.0 

-53.0 

99.  c. 

241.5 

71.7* 

63.0 

34.1 

334.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

61  . 

35. 2 

99.  0 

10743. 5 

227.0 

-52.7 

99  .9 

242.3 

65.5* 

58.0 

30.4 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

61  . 

35.7 

100  .0 

10887. 3 

222.0 

-52.  5 

99.  9 

245.0 

53.6* 

48.6 

22.6 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.0 

61. 

36.  1 

101.0 

11064.7 

21  6.0 

-51.8 

99.9 

247.3 

48.7* 

44.9 

13.  8 

343.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

61  . 

36.5 

102.0 

1 1 185. e 

21  2.  0 

-52.2 

99.9 

247.9 

49.8* 

46.1 

18.8 

344.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

66.  0 

61. 

36.9 

I 03.0 

11340.0 

207.0 

-53.0 

99.9 

247.7 

49.8* 

46.  1 

18.9 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

62. 

37.  5 

104.0 

1 1 465. 9 

203.0 

-52.8 

99.9 

248.2 

44.9* 

41.6 

16.7 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

62. 

37.8 

105.0 

1 1 594.2 

199.0 

-53.0 

99.  f 

248.  1 

43.6* 

40.5 

16.3 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

90.8 

62. 

38.2 

1 06.0 

11725. 1 

195.0 

-53.3 

99.9 

247  .6 

45.1  * 

4 1.7 

1 ?.  2 

350.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .8 

62. 

38.7 

107.0 

1 1 858. 6 

19  1.  0 

-53.  3 

99.9 

246.8 

53.2* 

4 8.9 

21  .0 

353.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

92.8 

62. 

39.  1 

1 08.0 

12029.3 

186.0 

-53.5 

99.9 

246.6 

61.7* 

56.  7 

24.5 

355.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

62. 

39.6 

109.0 

12134. 0 

183.0 

-53.3 

99.9 

247.1 

65  .0  * 

59.9 

25.3 

357.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

96.1 

62. 

40.0 

1 10.0 

12312.3 

178.  0 

-53.  5 

99.  9 

248.6 

57.1  * 

53.2 

20.9 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  4 

62. 

4C.5 

1 1 1 .0 

12458.3 

174.0 

-54.2 

99.9 

251.9 

41.2* 

39.  2 

12.  8 

361.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

62. 

4 1.0 

112.0 

12645. 4 

169.  0 

-53.  9 

99.9 

253.2 

35.2* 

33.7 

10.2 

364.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

100.  6 

62. 

4 I.S 

1 13.0 

12760.4 

166.0 

-54.1 

99.9 

251.9 

37.1* 

35.3 

1 1 .5 

366.1 

999.9 

99.9 

999,9 

101 .5 

62. 

4 1.9 

1 1 4.  0 

12877.3 

163.0 

-54.6 

99.9 

251.0 

40.1  « 

37.9 

13tl 

367.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

102.5 

63. 

42.3 

115.0 

13036.4 

159.0 

-54.4 

99.9 

249.4 

45.2* 

42.3 

1 5.9 

370 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

63* 

42.9 

116.0 

13199.8 

155.0 

-54.1 

99.9 

246.3 

55.6* 

SO. 9 

22.4 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

63. 

43.4 

117.0 

13367. 0 

151.0 

-53.6 

99.9 

244.2 

60  .4* 

54.4 

26.3 

377.0 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  3 

63. 

43.8 

1 18.0 

13540.4 

147.0 

-53.8 

99.9 

243.3 

60.5* 

54.  1 

27.2 

379.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.7 

63* 

44.2 

119.0 

13672. 9 

144.0 

-53.8 

99  .9 

243.0 

59.3* 

52.8 

25.9 

381.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

109.9 

63. 

44.7 

120.0 

13853.6 

140.0 

-54.6 

99.9 

243.4 

53.6* 

47.9 

2<  .0 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.8 

63. 

45. 2 

121.0 

13991 .9 

137.0 

-55.7 

99  .9 

244.9 

40.7* 

36.9 

17.  3 

384.  0 

999.9 

99.9 

999,9 

113.8 

63. 

45.7 

1 22.0 

14132. 9 

134.  0 

-55.  7 

99.9 

246.6 

31.1* 

28.5 

1 2.4 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

114.3 

63. 

46.2 

123.0 

14277.  1 

131.0 

-55.8 

99.9 

244.9 

34.5* 

31.2 

14.6 

388.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

114.5 

63. 

46.7 

124.  0 

14474. 3 

127.0 

-56.3 

99.9 

242.5 

39.3* 

34.9 

18.1 

391.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

116.4 

63. 

47.  1 

125.0 

14575. C 

125. 0 

-56.  7 

99.  9 

241.8 

37.8* 

33.4 

17  .9 

392  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  9 

63. 

47.8 

126.0 

14781 .4 

121.0 

—56 . 3 

99.9 

243.8 

41.7* 

37.4 

18.  4 

396.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

63. 

48.3 

1 27.0 

14994. 7 

11  7.  0 

-56.  8 

99.9 

244  .4 

4 1 .6* 

37.5 

18.0 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  8 

63. 

48.8 

1 28.0 

15159.4 

114.0 

-56.  7 

99.9 

245.6 

26.2* 

23.9 

10.8 

4 02.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

122.9 

63. 

49.  3 

129.  0 

15271. 6 

11  2.0 

-56.5 

99  .9 

247.0 

22.4* 

20.7 

a.s 

405.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

120  .7 

63. 

49.7 

130.0 

15502.  1 

108.0 

-57.  1 

99.  9 

246.4 

37.7* 

34.5 

15.1 

408.2 

999.9 

99.9 

S99.9 

120.5 

63. 

50.4 

131.0 

15680. 1 

105.0 

-57.6 

99.9 

244.3 

63.4* 

57.  1 

21. 4 

410.6 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

63. 

50.9 

132.0 

15863. 1 

102.  0 

-57.  6 

99.9 

244  .5 

58  .4  • 

52.8 

25.1 

414.0 

999.9 

99.9 

999,  9 

126.  3 

63. 

51.4 

133.0 

16051.4 

99.0 

-58.0 

99.9 

246.9 

49.0* 

45.  1 

IP. 2 

4 16.9 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

63. 

5 1.9 

1 34.  0 

161 79. 8 

97.0 

-58.8 

99.9 

251  .3 

39.7* 

37.6 

12.7 

417.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

63. 

52.5 

1 35.0 

16377.6 

94.0 

-57.  6 

99.9 

257.9 

28.0* 

27.4 

5.8 

423.8 

999.9 

99.9 

999,9 

131.8 

63. 

53.  1 

136.0 

16582.2 

9 1.0 

-57.8 

99.9 

254.3 

30.1  * 

29.0 

a.  1 

427.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .3 

63. 

53.8 

1 37.0 

16794.  7 

8 8.  0 

-55.  8 

99.9 

246.8 

40  .0  * 

36.7 

15.7 

435.5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

63. 

54.5 

1 38.0 

17015.3 

85.0 

-56.  2 

99.9 

243.9 

26.7* 

24.0 

11.8 

439.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.8 

63. 

55.  I 

139.0 

17243. 3 

82.0 

-56.8 

99.9 

245.8 

21.2* 

19.3 

8.7 

442.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

135*1 

83. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET»EEN  6 AND  10  DEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

* • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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station  no.  327 
NASHVICLE.  TENN 


6 FEBRUABY  1975 

1715  GMT  160  lA.  0 


TI  MF 

CNTCT 

MFI GMT 

PRES 

TEMP 

OEW  PI 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M^SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

55.8 

1 40.0 

17479. 1 

79.0 

-57.5 

99. «■ 

251.3 

29.6* 

28.  1 

9.5 

445.8 

999.9 

99.9 

999.9 

136.1 

63. 

56.5 

1 41.0 

17723. 5 

76.0 

-57.8 

99.9 

249.3 

52.8* 

49.4 

1ft. 7 

450.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

138.2 

64  . 

57.  I 

142.0 

17977.6 

73.0 

-57,  e 

99.  9 

249.0 

42.9* 

40.0 

15.4 

455.2 

999.9 

99.9 

999.9 

140.4 

64. 

57.9 

143.0 

18242. 1 

70.0 

-58.1 

99.9 

3 18.5 

5.4* 

3.6 

-4.0 

4 60.  0 

999.9 

99.9 

999,9 

140 .9 

64  • 

58.5 

144.0 

18517. 0 

67.  0 

-59.  5 

99.9 

258.4 

21  .8* 

21.4 

4 .4 

462  .9 

999,9 

99.9 

999.  9 

140.  3 

64. 

59.2 

I 4S.0 

18706. 5 

65.0 

-59.9 

99.9 

252.8 

39.5* 

37.7 

11.7 

466.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.5 

64. 

60.0 

1 46.  0 

19001. 0 

62.0 

-60.9 

99.9 

267.9 

16.1  * 

16.1 

0.6 

470.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

145.6 

64. 

60.9 

147.0 

19309. 1 

59.0 

-61. 3 

99.  <• 

249.6 

42.9* 

40.2 

15.0 

4 76.0 

999,9 

99.9 

999.9 

145.2 

64. 

61.7 

148.0 

19632.0 

56.0 

-62.5 

99.9 

248.7 

38.3* 

35.7 

13.  9 

480.3 

999.9 

99.9 

999*9 

147.7 

64  . 

62.6 

149.0 

19856. 6 

54.  0 

-62.2 

99.9 

242.9 

57.2* 

50.9 

26.0 

486.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

150.4 

64. 

63.3 

150.0 

20332.6 

50.0 

-61.8 

99.9 

247.  1 

29.0* 

26.7 

11.3 

497.9 

999.9 

99.9 

999.9 

152.3 

64. 

6A.  2 

151.0 

20584. 6 

4 8.0 

-63.  1 

99.9 

277.7 

10  .2* 

10.1 

- 1.4 

500.6 

999.9 

99.9 

999.9 

J52.9 

64. 

65.2 

152.0 

20846.2 

46.0 

-63.  5 

99.  9 

315.9 

6.2* 

4.3 

-4.4 

505.9 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

64. 

66.2 

153.0 

21262.4 

43.0 

-61  .4 

99.9 

251  .8 

42.6* 

40.5 

13.3 

520.7 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

65. 

67.2 

154.0 

21709. 9 

40.0 

-62.4 

99.9 

250.9 

34.9* 

32.9 

1 1 .4 

529.3 

999.9 

99,9 

999,9 

157.9 

65. 

6F.3 

1 55.0 

22190.5 

37.0 

-63. 1 

99.9 

259.8 

23.3* 

22.9 

e.  1 

539.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

65. 

65. A 

156.0 

22532. 7 

35.0 

-62.  7 

99.9 

286.6 

1 1 .3* 

10.8 

-3.2 

548,9 

999.9 

99.9 

999.9 

160*4 

65. 

70.5 

1 57.0 

22894.9 

33.0 

-63.3 

99.9 

319.2 

10,9* 

7.  1 

-8.3 

556.8 

999.9 

99.9 

999,9 

159.0 

65. 

71.8 

15  8.0 

23479. 9 

30.0 

-64.0 

99.9 

252.4 

48.2* 

46.0 

14.6 

570.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

162.7 

65. 

73.3 

159.0 

24129. 1 

27.0 

-62.2 

99.9 

263.  1 

1 0.9* 

10.8 

1.3 

592.8 

999,9 

99.9 

999*9 

164. 9 

65. 

7A.6 

1 60.0 

24603.9 

25.0 

-62.0 

99.9 

264.8 

16.2* 

16.1 

1.5 

606.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.2 

66. 

76.  A 

161.0 

25395. 3 

22.0 

-61.6 

99.9 

255.8 

33.8* 

32.8 

8.3 

630.2 

999.9 

99.9 

999*9 

167.  3 

66. 

78.3 

162.0 

26309. 3 

19.0 

-59.0 

99,9 

258.9 

17.1* 

16,7 

3.3 

665.3 

999.9 

99.9 

999  «9 

172.0 

66. 

80.3 

163.0 

27007. 5 

1 7.0 

-58.7 

99.9 

253.6 

16.4* 

1 5.7 

4.6 

687*9 

999.9 

99.9 

999.9 

172.3 

66. 

82.7 

16A.0 

28231. 7 

14.0 

-57.  ! 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

732.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

C.O 

5.4 

180.  0 

993.  5 

0.0 

-2.9 

320.0 

4.1 

2.6 

0.3 

6.0 

248.  7 

985.0 

-0.9 

-5.9 

299.  7 

7.5 

6.  5 

0.6 

7.0 

33  8.  2 

974,0 

-2.5 

-6.L 

299.5 

7.4 

6.4 

I .0 

8.0 

436.4 

962.0 

-3.  7 

— 6.  I 

298.4 

6.6 

5.8 

1.4 

9.0 

527.  1 

95  1.0 

-4  .4 

-6.3 

294.9 

6.1 

5.  6 

1.8 

10.0 

61  a.  7 

94C.  0 

-5.  4 

-6.9 

296.2 

6.6 

5.9 

2.2 

1 1 .0 

736.4 

926.0 

-5.9 

-6.5 

300.6 

7.2 

6.2 

2.6 

12.0 

829.  9 

915.0 

-6.9 

-7.0 

305,5 

7.6 

6.2 

2.9 

13.0 

915.  7 

905.0 

-7.  4 

-7.4 

307.2 

8.1 

6,4 

3.3 

K.O 

101 1.0 

894.0 

-7.8 

-7.L 

306.8 

9.3 

7.4 

3.8 

1 S.O 

1 107. 2 

P83.  0 

-3.  4 

-8.5 

303.0 

10.5 

8.8 

4.2 

16.0 

1222.6 

870.0 

-7.4 

-7.6 

298.  5 

10.6 

9.4 

4.6 

17.  0 

131 2. 7 

660.0 

-7.7 

-8.4 

294.8 

10.4 

9.5 

S.O 

18.0 

14 12. a 

649.0 

-8.  4 

-9.  2 

295.5 

10.6 

9.6 

5.3 

19.0 

1 504.8 

839.0 

-8.4 

-9.2 

297.2 

1 1.1 

9.9 

5.7 

20.0 

1597.  e 

62  9.  0 

-8.  8 

-9.9 

296.0 

1 I .6 

10.4 

6.1 

21.0 

1720.3 

816.0 

-8.8 

- 10.0 

292.0 

11.7 

1 0.9 

6.4 

22.  0 

1 81  5.  a 

80  6.0 

-9.4 

-11.6 

289.3 

11.2 

10.5 

6.8 

23.0 

1912.4 

796.0 

-9.  3 

-11.6 

291.2 

10.3 

9.6 

7.1 

24.0 

2010.1 

786.0 

-9.9 

-12.2 

292.8 

9.8 

9.0 

7.5 

25.0 

21 18. 9 

775.  0 

-10.3 

-12.9 

291  .0 

9.4 

8.8 

8.0 

26.0 

2228.9 

764.0 

-10.9 

- 13.5 

292.8 

10.0 

9.2 

8.3 

27.0 

2330.  1 

754.0 

-1  1 .6 

-14.1 

293.5 

10.7 

9.6 

8.8 

28.0 

2432.4 

744.0 

-12.0 

-14.  L 

293.  1 

1 1 .9 

1 0.9 

9.0 

29.0 

2535.9 

734.0 

-12.6 

-14. f 

292.5 

12.4 

11.5 

9.3 

30.0 

2630. 2 

72  5.  0 

-12.4 

-13.'- 

291  .2 

12.9 

12.0 

9.8 

31.0 

2736.4 

71  5.0 

-12.4 

-13.  ? 

290.8 

13.6 

12.7 

10.1 

32.0 

2833. 3 

706.0 

-12.3 

-12.9 

291.5 

13.9 

1 2.  9 

10.6 

33.0 

2942.3 

696.  0 

-12.  9 

-13.6 

2 93.3 

14.6 

1 3.4 

1 C.9 

34.0 

3041 .5 

687.0 

-13.3 

-14.0 

293.6 

15.0 

13.8 

I 1.2 

35.0 

3141.9 

678.0 

-14.  0 

-15  .L 

293.6 

15  .4 

14.1 

1 1 .8 

36.0 

3266.  1 

667.0 

-14.5 

-16. ( 

294.  1 

16.2 

14.  8 

1 2.1 

37.  0 

3368. 9 

65  8.0 

-15.4 

-16.P' 

294.8 

16.7 

15.  1 

12.5 

38.0 

3484. 5 

648.0 

-15.9 

-17.7 

29  5.  7 

17.3 

1 5.6 

12.9 

39.0 

3578. 1 

640.0 

-16.6 

-19.0 

295.  7 

17.9 

16.1 

13.2 

40.  0 

3684. 4 

63  1.0 

-1  7.  3 

-19.7 

295.4 

18  .2 

16.5 

13.8 

41  .0 

3816.0 

620.0 

-18.  5 

-20.9 

294.3 

1 8.7 

17.1 

14.1 

42.0 

3912.8 

61  2.0 

-1  9.3 

-22.. 

293.9 

18.9 

17.  3 

14.4 

43.0 

4022. a 

603.  0 

-20.  0 

-22. <■ 

293.9 

1 8.9 

17.3 

1 4.9 

44.0 

4134.2 

594.0 

-20.9 

-24..-’ 

294,  1 

18.8 

1 7.2 

15.  1 

45.0 

4234. 3 

586.0 

-21.7 

-26.1 

294,1 

18  .8 

17.2 

15.6 

46.0 

4348.  1 

577.0 

-22.  7 

-27.9 

293.6 

18.8 

17.2 

15.9 

47.0 

4450. 3 

569.0 

-23.7 

-28.9 

292.8 

18.8 

17.  4 

16.3 

48.0 

4553. 7 

56  1.  0 

-24.3 

-29.0 

291.8 

1 8.6 

1 7.3 

16.8 

49.0 

4658. 3 

553.0 

-24.9 

-30.9 

290.8 

18.2 

17.0 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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162  22.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-3.1 

274.1 

282.1 

3.  1 

81.0 

0.0 

0. 

-3.7 

273,7 

280.2 

2.5 

69.2 

0.2 

124. 

-3.6 

273.0 

279.  1 

2.4 

72  ,5 

0.3 

124. 

-3.2 

272,7 

279,3 

2.5 

83.8 

0.4 

122. 

-2.6 

273.0 

279.5 

2.5 

86  .4 

0 .6 

121. 

-2.9 

272.8 

279.1 

2.4 

89.6 

0.  7 

119. 

-3.7 

273.5 

280.1 

2.5 

95,5 

0.9 

119. 

-4,4 

273.4 

279.  8 

2.5 

99.6 

1 .1 

120. 

-4.9 

273  .8 

280.  I 

2.4 

lOOoS 

1.2 

120. 

-5.5 

274,3 

280.5 

2.4 

100.5 

I .4 

122. 

-5.7 

274.6 

280.6 

2.  3 

99.  3 

1.7 

122. 

-5.  1 

276.9 

283.4 

2.5 

98.3 

2.0 

122. 

-4.4 

277.5 

28  3.  7 

2.4 

94.6 

2.2 

I2I  . 

-4  .6 

277.7 

283.7 

2.2 

94.  a 

2.5 

121. 

-5.  1 

278,7 

284.7 

2.3 

94  .0 

2.7 

120. 

-5.  1 

279.1 

285.0 

2.2 

92.2 

3.  0 

120. 

-4.4 

280.4 

286.3 

2.2 

91.0 

3.2 

120. 

-3,7 

280.7 

286.  1 

2.0 

85.2 

3.4 

119. 

-3.7 

281  .9 

287,4 

2.0 

84.4 

3.7 

118. 

— 3.  8 

282.3 

287.5 

1.9 

82.7 

3.9 

118. 

-3,4 

283.0 

288.0 

1.8 

81.4 

4.  1 

118. 

-3.9 

283.5 

288.4 

1.8 

80  .6 

4.4 

117. 

-4.3 

283.  8 

288.  5 

1.7 

81 .7 

4.5 

117. 

-4  .7 

284.4 

289.2 

1,7 

84.0 

4.9 

117. 

-4.8 

284.  9 

289.6 

1.7 

85.1 

5.0 

117. 

-4.7 

286.0 

291 . 1 

1.8 

89.0 

5.  3 

117. 

-4.8 

287.2 

292.7 

2.0 

95.1 

5.7 

116. 

-5.  1 

288.4 

294.0 

2.0 

95.1 

5,9 

II6. 

-5.8 

288.9 

294.4 

1.9 

93.8 

6.  3 

116. 

-6.0 

289.5 

294.8 

1.8 

92.3 

6.6 

116. 

-6.2 

289.8 

294.8 

1.7 

90.2 

6.9 

116. 

-6.6 

290.5 

295.3 

1 .6 

86.2 

7.5 

115. 

-7.0 

290.  7 

295.  2 

1.5 

87.6 

7.7 

Its. 

-7.5 

291  .4 

295.6 

1.5 

86.4 

8.  1 

115. 

-7.8 

291.6 

295,5 

1.3 

81  .8 

8.6 

115. 

-7.8 

292.0 

295,7 

1.3 

81  .7 

8.9 

115. 

-7.7 

292.1 

295.5 

1.2 

81  .5 

9.6 

Its. 

-7.7 

292.2 

295.3 

1.1 

78,5 

9.9 

115. 

-7  .7 

292.6 

295.6 

1.0 

77,7 

10.3 

115. 

-7.7 

292.8 

295.5 

0.9 

74  .3 

10  .8 

115. 

-7,7 

293.0 

295.3 

0.8 

67,8 

11.1 

IIS. 

-7.5 

293.2 

295.2 

0.7 

61.9 

11.6 

115. 

-7,  3 

293.  1 

295.0 

0.6 

62.4 

12.0 

115. 

-6.9 

293.7 

295.5 

0.6 

62.  a 

12.4 

115. 

-6.5 

294.1 

295.8 

0.5 

60.0 

13.0 

115. 

STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


ft  FEBRUAflV  1975 

20  IS  GMT  162  22.  0 


• I ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

ME 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17«  1 

50.0 

4764. 1 

545.0 

-26*0 

-32./ 

29C.4 

18.0 

16.9 

-6.3 

294.0 

295.5 

0.5 

54.6 

13.3 

Its. 

t 7.6 

51.0 

4898.0 

535.0 

-26  *6 

-34.' 

289.2 

18.2 

17.  2 

-6.  0 

294.  8 

296.1 

0.4 

49  .0 

13.8 

115. 

IB.O 

52. 0 

5006. 6 

527.  0 

-27.  3 

-35.4 

287.3 

18.7 

17.9 

-S.6 

295.3 

296.4 

0.3 

45,  7 

IA.3 

IIS. 

1 S.3 

53.0 

5116.6 

519.0 

-28«S 

-37.0 

285.3 

18.8 

1 8.  1 

-5.0 

295.1 

296.1 

0.3 

43.4 

14.6 

1 14. 

lE.fl 

54.  0 

5227. 7 

51  1.0 

-29.3 

-39.2 

282.7 

18.7 

18.2 

-4.1 

295.5 

296.  3 

0.2 

37,2 

15.2 

114. 

19.1 

55.0 

5340. 3 

503.0 

-30.  1 

-40.*. 

281.5 

18.5 

1 8.1 

-3.7 

295.9 

296,6 

0.2 

35.6 

15.5 

114. 

1 9.7 

56.0 

5468.5 

494.0 

-31.4 

-4  1.- 

280.1 

18.9 

1 8.6 

-3.  3 

295.  8 

296.4 

0.2 

34.8 

16.1 

113. 

20.0 

57.0 

5583. 9 

486.  0 

-32.2 

-43./ 

279.5 

19.4 

19.1 

-3.2 

296.2 

296.7 

0.2 

31.4 

16.4 

113. 

20.4 

58.0 

5686. 1 

479.0 

-33.  2 

-43.6 

278.7 

20.2 

20.0 

-3.  I 

296.1 

296.7 

0.2 

34.1 

16.9 

112. 

20.6 

59.0 

5789. 4 

472.0 

-34.3 

-44.5 

277.7 

20.5 

20.3 

-2.7 

296.  1 

296.6 

0.  1 

34.3 

17,4 

112. 

21.1 

60.0 

5908. 9 

464.0 

-34.8 

-45.0 

276.4 

20.4 

20.3 

-2.3 

296.8 

297.3 

0.1 

34.3 

17,8 

112. 

21.4 

61.0 

6014.7 

45  7.0 

-35.9 

-46.2 

274.1 

20.0 

20.0 

- 1.4 

296.  8 

297,2 

0.1 

33.3 

18.2 

111. 

2 1.9 

62.0 

6121.  8 

450.0 

-36.  9 

-48.*. 

269.6 

21  .1 

21.1 

0.2 

296.8 

297.  1 

0.1 

28.8 

18. 6 

III. 

22.2 

63.0 

6230.2 

443.0 

-37.2 

-49.  , 

267.5 

23.4 

23.4 

1.0 

297.8 

298.1 

0.1 

27.5 

18.9 

no. 

22.7 

64.  0 

6340.  1 

436.0 

-37.9 

-51.’ 

264.8 

28.3 

28.  2 

2.5 

298.  3 

298.5 

0.  1 

23.3 

19.6 

110. 

22.9 

65. 0 

6451.5 

429.0 

-38.5 

-53.  ' 

263.  7 

30.4 

30.2 

3.3 

298.8 

299.0 

0.  1 

19.7 

20.0 

109. 

23.4 

66.  0 

6597.  1 

420.0 

-3fl  .8 

-55.5 

259.4 

33.2 

32.6 

6.  1 

300.3 

300.4 

0.0 

IS.l 

21  .0 

108. 

23.  6 

67.0 

671 2. 4 

413.0 

-39.2 

-56.6 

255.8 

34  .2 

33.2 

8.4 

301.2 

301.3 

0.0 

13.6 

21.7 

107. 

24.1 

68.0 

6829.4 

406.0 

-39.  9 

-57. tj 

253.6 

34.9 

33.  5 

9.9 

301  .8 

301  .9 

0.0 

12.6 

22.  2 

106. 

24. A 

C9.0 

6931.  1 

400.0 

-40  .0 

99  .* 

251.1 

36.4 

34.5 

1 I.  8 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

104. 

24.9 

70.0 

7051. 4 

393.  0 

-40.  7 

99.  •• 

250.0 

37.7 

35.5 

12.9 

303.6 

999,9 

99.9 

999.9 

23.7 

103. 

25.4 

71.0 

7191.3 

385.0 

-41.3 

99./’ 

248.  7 

40.7 

38.0 

14.8 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

102. 

25.  m 

72.0 

731  5.  7 

37  8.  0 

-4  2.1 

99.9 

248.8 

43.6 

40.7 

15.8 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

25.4 

101. 

26.2 

73.0 

7423.8 

372.0 

-42.  e 

99.9 

249.3 

46.3 

4 3.4 

16.4 

305.7 

999.9 

99.9 

999,9 

26.  3 

99, 

26.7 

74.0 

755  2.  0 

36S.0 

-42.8 

99.9 

249.8 

49.1 

4 6.  1 

17.0 

307.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

27,6 

98. 

27.0 

75.0 

7664. 0 

359.0 

-42.  1 

99.  *y 

249.6 

SO  .6 

47.4 

17  .6 

309  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.4 

97. 

27.4 

76.0 

7778.  1 

35  3.0 

-42.2 

99.'. 

248.5 

52.8 

49.  1 

19.4 

3 11.1 

999.9 

99,9 

999.9 

29.5 

96. 

27.9 

77.  0 

7894. 0 

34  7.0 

-4  2.4 

99.'- 

247.3 

55.4 

51.1 

21.4 

312.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

30.9 

95. 

28.3 

78.0 

8011.8 

34  1.0 

-42,  <S 

99.') 

246.8 

56.8 

52.2 

22.4 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.  2 

93. 

28.8 

79.  0 

8131.3 

335.0 

-43  .6 

99  .9 

246.7 

58.0 

53.  3 

22.  9 

315.9 

999,9 

99.9 

999  .9 

33  .7 

92. 

29.2 

eo.P 

8252. 7 

329.0 

-44.0 

99.9 

247.  1 

59.0 

54.4 

23.0 

314  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.9 

91  . 

29.7 

81.0 

8396.8 

322.0 

-44 .9 

99.9 

247.7 

60.1 

55.6 

22.8 

3 15.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

36.7 

90. 

30.0 

82.0 

6522. 4 

316.0 

-45.  4 

99.*, 

247.9 

60  .5 

56.0 

22.6 

316.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

37.7 

89, 

30.4 

83.0 

8650.2 

310.0 

-45.  6 

99.'- 

247.5 

59.5 

55.0 

22.8 

318.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

39,0 

89, 

30.8 

84.  0 

8758. 4 

305.0 

-46.4 

99,'- 

246.7 

57.9 

53.  2 

22.9 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

88. 

31.1 

85.0 

8890. 2 

299.0 

-47.  C 

99.0 

246.2 

57.1 

52.2 

23.1 

319.4 

999,9 

99.9 

999.  9 

41.4 

87. 

31.8 

86.0 

9046.9 

292.0 

-47.7 

99.9 

246.  2 

60.3 

55.2 

24.3 

320.6 

999.9 

99,9 

999.9 

43.3 

86. 

32.  1 

87.  0 

9160. 8 

28  7.  0 

-48.0 

99.9 

246.8 

6 2.7 

57. T 

24.7 

321.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

44.4 

86. 

32.6 

B8.0 

9299.8 

28  1.0 

-49.  0 

99.9 

247.8 

65.0 

60.2 

24.6 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

as. 

33.0 

89.0 

9417.8 

276.0 

-48.7 

99. 

248.1 

64.0 

59.4 

23.  9 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47,9 

84. 

33.5 

90.0 

9538.  1 

271.0 

-48.  C 

99.'" 

246.8 

59.9 

55.0 

23.6 

327,1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

84. 

33.9 

91.0 

9660.9 

266.0 

-48.3 

99. «' 

245.4 

57.1* 

51.9 

23.8 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .3 

33. 

34.2 

92.  0 

9785. 7 

261.0 

-48.  6 

99.0 

245.1 

56.5* 

51  .3 

23.7 

329.7 

999.  9 

99,9 

999,9 

52.0 

83. 

34.8 

93.0 

9912.8 

256.0 

-49.  2 

99.9 

246.3 

56.5* 

5 1.7 

22.7 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

82. 

35.0 

94.0 

10042.0 

251.0 

-49.8 

99.9 

246.9 

56.4* 

51.9 

22.  1 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

82. 

♦ 0V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAfI  6 DEG 
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( 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUABV  1975 

2015  GMT  162  22.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PGT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.4 

95.0 

10200 .2 

245.0 

1 

o 

• 

247.0 

53.3* 

49.0 

2C.8 

333.5 

999.9 

99  .9 

999.9 

55.8 

82. 

35.9 

96.0 

10334.6 

240.0 

-51.1 

99 

245.4 

49.4* 

44.  9 

20.6 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.6 

81. 

36.2 

97.0 

10443. S 

236.  0 

-51 .3 

99.0 

244.2 

49.5* 

44.5 

21.5 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  3 

81. 

36. B 

98.0 

1061  1.0 

230.0 

-52.0 

99-^ 

243.6 

54.7* 

4 9.  0 

24.  3 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

81  . 

3 7.  1 

99.0 

10724. 6 

226.0 

-51.9 

99,0 

243.9 

58.1  * 

52.2 

25.5 

338.  6 

999.9 

99.  9 

999.9 

60.7 

80. 

37.6 

100.0 

10869.8 

221.0 

-51.4 

99.  9 

244.3 

60. 6« 

54.6 

26.3 

341  .* 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

80. 

3B.0 

1 01 .0 

11048.  1 

215.0 

-52.4 

99.9 

243.8 

59.0  * 

52.  9 

2 o.  1 

3*2.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

79. 

38.5 

102.0 

1 1169.  e 

21  1.  0 

-52.  5 

99*9 

242.6 

56.0* 

49.7 

25.8 

3*4.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  6 

79. 

38.9 

103.0 

11324.4 

206.0 

-53.0 

99m^ 

242.5 

53.7* 

47.6 

24.8 

346.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.1 

79. 

39.3 

104.0 

11450.8 

202.0 

-53.1 

99**. 

243.2 

52  .7* 

47.1 

23.8 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68  .* 

78. 

39.8 

105.0 

1 1 579.6 

198.0 

-53.  6 

99.9 

24  5.2 

55.4* 

50.3 

23.2 

348.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

69.5 

78. 

40.2 

1 06.0 

11710.8 

194.0 

-53.6 

99.0 

246.9 

58.7* 

54.0 

23.0 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70 .8 

78. 

40.6 

107. 0 

11844. 7 

190.  0 

-53.  9 

99.9 

248.1 

59  .9* 

55.6 

22.3 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.  7 

78. 

40.9 

108.0 

1198  1 . 3 

188.0 

-54 . 1 

99.9 

248.7 

57.8* 

53.  8 

21.0 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

78. 

41.4 

109.,  0 

12120. 8 

182.0 

-53.9 

99.9 

250.2 

55.1  * 

51.8 

18.7 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

77. 

4 1. a 

1 10.0 

12263.5 

178.0 

-54.  1 

99.  V 

251.6 

54.6* 

51.8 

17.2 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

77. 

42.2 

111.0 

12446. 3 

173.0 

-54.2 

99.‘v 

252.7 

53.3* 

50.  9 

15.9 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78,0 

77. 

42.8 

112.0 

12598. 3 

169.  0 

-54.  1 

99.'- 

252.1 

49.3* 

46.9 

15.2 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  7 

77. 

43.2 

113.0 

12750.0 

165. 0 

-54.2 

99.9 

249.7 

4 7.8* 

*4.8 

1 0.6 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

T7. 

*2.7 

1 1 4.  0 

12867. 6 

162.0 

-54  ,4 

99.9 

246.3 

*8.0* 

*3.9 

19.3 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

77. 

44.1 

I 1 5.0 

13027. S 

158.0 

-55.  2 

99.  9 

244.  7 

*7.7* 

43.1 

20.4 

369.5 

999.9 

99.9 

999,9 

83.  3 

77. 

44.7 

1 16.0 

13191.1 

154. 0 

-55.5 

99.9 

245. 5 

44.2* 

40.  2 

IS.  3 

371.6 

999.9 

99.9 

999,9 

85.2 

76. 

45.1 

117.0 

13358. 8 

150.  0 

-55.  8 

99. V 

247.5 

♦ 3.2* 

40.0 

16.5 

373.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

86.  0 

76. 

*5.8 

1 18.0 

13487.4 

147.0 

-55.8 

99.' 

249.3 

*9.6* 

4 6.4 

17.5 

376.1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

87.7 

76. 

*e.2 

119.0 

13663. 2 

143.0 

-55.2 

99.*“ 

248  .0 

51  .4* 

*7.6 

19.3 

380.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

89.3 

76. 

*6.8 

120.0 

13798.5 

140.0 

-55.  7 

99.9 

245.  1 

48.9* 

44.4 

20.6 

381.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

76. 

*7.3 

121.0 

13936.4 

137.0 

-55.8 

99.9 

244.7 

47.3* 

42.  8 

20.  2 

383.  7 

999.9 

99.9 

999,9 

92.4 

76. 

*7.9 

122.0 

14077.  2 

134.  0 

-56.  3 

99.9 

246.0 

46.8* 

42.7 

19.1 

385.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  8 

76. 

48.4 

1 23.0 

14269.6 

130.0 

-56.5 

99.9 

247.3 

47.2* 

43.5 

1 8.2 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

75. 

4 8.9 

124.  0 

1441 7. 7 

127.0 

-56.6 

99.  V 

248.8 

50.3* 

46.9 

18.2 

390.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96  .2 

75. 

49.3 

125.0 

14569. 0 

124.0 

-57.  5 

99.  9 

250.0 

50.7* 

47.6 

n .4 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  1 

75. 

SC.O 

126.0 

14723.7 

12  1.0 

-57.6 

99,0 

251  .6 

43.7* 

4 1.4 

13.8 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

too  .2 

75. 

50.5 

127.0 

14882. 1 

118.  0 

-57.  6 

99. « 

252.1 

42.8* 

40.7 

13.1 

397.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

101 . 2 

75. 

50.9 

1 28.0 

15044.6 

115.0 

-5  7.8 

99.9 

252.7 

47.7* 

45.6 

14.2 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

75. 

51.5 

129.0 

1521  1.  1 

11  2.0 

-58.5 

99.9 

254.2 

50.3* 

48.3 

13.7 

401.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

104.5 

75. 

52.0 

130.0 

15381.8 

109.0 

-58.  5 

99.  9 

256.4 

39.7* 

38.6 

9.3 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

75. 

52.8 

131.0 

15557.9 

106.0 

-57.0 

99.9 

261.1 

27.4* 

27.  1 

4.  2 

41C.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

106.8 

75. 

53.2 

132.0 

1573  9.  a 

102.  0 

-56.  6 

99.' 

258.7 

33.0* 

32.3 

6.4 

414.8 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  1 

75. 

53.9 

133.0 

15927. 2 

100.0 

-56.8 

99. 

253.2 

45.4* 

43.5 

l?.l 

*18.0 

999.9 

99.9 

999.9 

109.3 

75. 

54.3 

134.0 

16055. 1 

98.0 

-57.1 

99.9 

251 .1 

44.7* 

*2.2 

1*.S 

*19.8 

999.9 

99.9 

999,9 

110.9 

75. 

54.9 

135.0 

16251.6 

95.0 

-57.  6 

99.9 

248.8 

40.7* 

38.0 

14.7 

*22.5 

999.9 

99.9 

999,9 

111.6 

75. 

55.4 

1 36.0 

16453.8 

92.0 

-58.5 

99.9 

249.1 

39.3* 

36.  7 

1*.  1 

*2*.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

75. 

56.0 

137.0 

16661. 8 

39.  0 

-59.  3 

99.9 

251  .9 

39  .2* 

37.3 

12.2 

*27.1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

75. 

56.8 

138.0 

16876. 7 

88.0 

-59.0 

99.  J 

259.3 

39.4* 

38.7 

V.3 

*32.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

75. 

57.5 

139.0 

17024. 1 

84.0 

-59.5 

99.9 

262.4 

*0.2* 

39.9 

•S.3 

*33.8 

999.9 

99.9 

999.9  - 

117.8 

75. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEEATURE  OR  T I Me  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GVT  162  22.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

SB. 2 

1 40.0 

17251 . 3 

8 1.0 

-60.2 

99.  J 

258.8 

40.0* 

39.  2 

7,8 

436.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

75. 

5<5.0 

141.0 

17487. 2 

76.0 

-59.3 

99.') 

255.7 

40.1  * 

38.9 

9,9 

443.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

122.2 

75. 

59.8 

142.0 

17733.3 

75.0 

-58.  5 

99.9 

258.0 

23.6* 

23.  1 

4.9 

450*3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.7 

75. 

60.5 

143.0 

17904. 5 

73.0 

-55.5 

99.0 

258.3 

20.44 

20.0 

4.  1 

460.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.5 

75. 

61.1 

144.0 

18171. 3 

70.  0 

-56.  6 

99.0 

257.4 

30.8  4 

30.1 

6 .7 

463.2 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  1 

75. 

61.8 

145.0 

18354.6 

68.0 

-57.8 

99.9 

257.2 

36.14 

35.2 

n.o 

464.6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.5 

75. 

62.5 

146.0 

1 8638.  4 

65.  0 

-59.0 

99. V 

257.3 

32.3  4 

31.5 

7.1 

468.0 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

75, 

63.2 

147.0 

18833.9 

63.0 

-50.  2 

99.  i 

257.9 

I 5.24 

1 4.9 

3.2 

469.5 

999.9 

99,9 

999.9 

129.5 

75, 

63.9 

1 48.0 

19035.  1 

6 1 .0 

-60  .2 

99  m ) 

250  .3 

1 1 .34 

10.7 

3.8 

473.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

128  .5 

75, 

6A.7 

149.0 

19348. 3 

58.  0 

-62.  0 

99.0 

255.3 

21  .4  4 

20.7 

5 .4 

476.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

130.  6 

75. 

65.5 

1 50.0 

19565.8 

56.0 

-61.1 

99.0 

26  1.8 

29.54 

29.2 

4.2 

483.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

131  .2 

75. 

66.  1 

151. 0 

19792. 6 

54.  0 

-59.3 

99.9 

2 60  .3 

36  .5  4 

35.9 

5.1 

492.7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.6 

75. 

66.9 

152.0 

20028.0 

52.0 

-61 . 1 

99.9 

257.0 

14.84 

14.4 

3.3 

493.9 

999.9 

99.9 

999.9 

135. 4 

75. 

67.7 

153.0 

20270. 7 

50.0 

-62.7 

99. V 

281.5 

4.14 

4.0 

-0.8 

495.6 

999.9 

99.9 

999.9 

133.7 

75. 

68.5 

154.0 

20650. 8 

4 7.  0 

-54.  1 

99.  i 

257.2 

30.74 

29.9 

6.8 

501  .3 

999.9 

99.9 

999,9 

135.0 

75. 

69.2 

1 55. C 

2091 6.3 

45.0 

-65.4 

99.  J 

253.6 

31.74 

30.4 

a.  9 

504.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

136.6 

75. 

70.  1 

156.0 

21 192. 6 

43.0 

—66. 0 

99.0 

256.4 

15.54 

15.1 

3.7 

509.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

138.1 

75. 

70.9 

157.0 

21482.4 

4 1.0 

-64.  8 

99.  9 

259.8 

1 I .24 

1 1 .0 

2.0 

519.4 

999.9 

99,9 

999,9 

138.5 

75. 

71.9 

158.0 

21788.  1 

39.0 

-64 . 1 

99.0 

253.9 

38.0  4 

36.5 

1C.  6 

528.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

139.0 

75. 

72. a 

159.0 

22111.  1 

37.  0 

-63.3 

99.9 

260.7 

40.7  4 

40.2 

6 .6 

538.8 

999.9 

99.9 

999.9 

142.  4 

75. 

73.8 

1 60.0 

22451.4 

35.0 

-64.8 

99.9 

270.7 

26.64 

26.6 

-0.3 

543.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.6 

76. 

7A.9 

161.0 

22999. 3 

32.0 

-54.  1 

99.  t 

2 73.5 

27  .0  4 

26.9 

-1.7 

559.6 

999.9 

99.9 

999,9 

146*  1 

76. 

76.1 

162.0 

23395.6 

30.0 

-62.9 

99.  J 

255.7 

1 1 .44 

1 1 .0 

2.8 

573.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.7 

76. 

77.3 

163.0 

23819.9 

28.0 

—63 .5 

99.0 

256.1 

27.64 

26.8 

5.6 

583.0 

999,9 

99.9 

999.9 

147.9 

76. 

78.7 

164.0 

24276. 0 

26.  0 

-62.  5 

99.0 

250.2 

26.4  4 

24.8 

8.9 

598.1 

999.9 

99.9 

999.9 

1*9.  « 

76. 

79.9 

165.0 

24771.9 

24.0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

617.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

81.3 

166.  0 

2531  5.  0 

22.0 

-59.3 

99«9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

636.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STAT ION  NO . 327 

NASHVILLE.  TENN 

6 FEBRUARY  1975 

2319  G**T  *61  13.  6 


T1  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

5.0 

180.0 

995.9 

-1.7 

-2.3 

300.0 

6.1 

0.  A 

6.  0 

299.  9 

981.0 

-2.6 

—6 .0 

301  .2 

7.5 

0.8 

7.0 

389.2 

970.0 

-3.  4 

-4.  8 

302.6 

7.3 

1.2 

8.  0 

471.1 

960.0 

-4.3 

-5.2 

30  3.4 

7.6 

1.5 

9.0 

561.  9 

94  9.  0 

-5.  0 

—5.6 

303.2 

8.2 

1 .8 

10.0 

653.5 

938.0 

-5.9 

-6.2 

300.6 

8.1 

2.  1 

11.0 

771. 2 

924.  0 

-6.6 

-6.  / 

298.5 

8.0 

2.5 

12.0 

864.7 

913.0 

-7.  4 

-7.  3 

297.2 

8.1 

2.8 

13.0 

950.  5 

90  3.0 

-8.0 

-8.0 

298.1 

8.5 

3.1 

14.0 

1045.  7 

89  2.  0 

-8.4 

-8.5 

298.7 

8.5 

3.4 

1 5.0 

1142.0 

88  1.0 

-9.0 

-9.0 

298.9 

8.0 

3.9 

16.0 

1257. 1 

86  8.  0 

-9.4 

-9.5 

298.9 

8.9 

4.2 

17.0 

1346. 7 

858.0 

-9.  7 

-9.  7 

298.4 

9.9 

4.7 

18.0 

1446.3 

847.0 

-9.9 

-10.  J 

296.4 

11.1 

5.1 

19.0 

1537. 9 

83  7.  0 

-10.6 

-11.3 

294.1 

1 1 .2 

5.4 

20.0 

1630. 7 

827.0 

-9.0 

-9.  \ 

293.0 

10.9 

S.9 

21.0 

1753. 8 

81  4.0 

-8.0 

-8.3 

294,8 

10.8 

6.3 

22.0 

1849.9 

804.0 

-a.  2 

-10.6 

298.0 

1 0.5 

6.7 

23.0 

1947. 1 

794.0 

-8.4 

-14,1 

30  2.5 

10.2 

7.1 

24.0 

2045. 4 

784.  0 

-a.  7 

-14.2 

307.1 

10.0 

7.4 

25.0 

2144.8 

774.0 

-9.4 

-14.0 

308.0 

10.0 

7.9 

26.  0 

2265.5 

762.0 

-9.9 

-14.3 

306.4 

1 I .8 

8.2 

27.0 

2367.4 

752.0 

- 10.  4 

- 14.  5 

305,4 

12.7 

8.5 

28.0 

2460.0 

74  3.0 

-11.3 

-15.7 

304,7 

13.5 

8.9 

29.0 

2563. 9 

733.  0 

-11.6 

-15.6 

304  . I 

13.9 

9.2 

30.0 

2658.8 

724.0 

-10.9 

-15.6 

304.0 

14.0 

9.6 

31.0 

2765. 8 

71  4.0 

-10.9 

-17.5 

303.9 

14.0 

9.9 

32.0 

2863.2 

705.0 

-11.4 

-18.  4 

303.8 

14.1 

1 0.2 

33.0 

2961.7 

696.0 

-12.0 

-19.1 

303.5 

14.2 

10.6 

34.0 

3061. 2 

687.  0 

-12.4 

-19.7 

302.8 

14  .5 

1 1 .0 

35.0 

3173.  1 

677.0 

-13.3 

-20.7 

302.0 

14.8 

11.3 

36.  C 

3297. 7 

666.0 

-13.8 

-21  .4 

301.1 

14.7 

11.8 

37.0 

3400.9 

657.0 

-14.  8 

-22.  3 

299.  1 

14.6 

1 2.2 

38.0 

3505.2 

648.0 

-15.5 

-23.2 

297.2 

14.8 

12.6 

39.0 

3598.  9 

640.  0 

-16.  1 

-23.  » 

295.3 

15.2 

13.0 

40.0 

3705. 5 

631.0 

-16.7 

-24.3 

293.3 

15.9 

13.4 

41.0 

3825. 3 

621.0 

-17.7 

-26.7 

290.4 

16.2 

13.8 

42.0 

3934.4 

61  2.0 

-18.5 

-29.  1 

287.  1 

16.6 

14.2 

43.0 

4044. 8 

603.0 

-19.2 

-29.8 

284.2 

16.9 

14.6 

44.0 

4144. 0 

595.  0 

-19.9 

-30.3 

282.0 

17.1 

14.9 

45.0 

4257.0 

586.0 

-20.5 

-30.6 

280.6 

17.1 

1S.2 

46.  0 

4358. 6 

578.0 

-21  .3 

-31.2 

279.2 

17.1 

15.7 

47.0 

4461.2 

570.0 

-22.  3 

-32.  5 

277.3 

1 7.5 

16.1 

48.0 

4564.9 

56  2.0 

-23.1 

-33.4 

277.1 

18.0 

16.4 

49.0 

466  9.  a 

554.  0 

-24.  0 

-33.9 

278.2 

18.4 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

5.3 

-3.0 

272.2 

280.3 

3.2 

94  .0 

0 .0 

0. 

6.4 

-3.9 

272,3 

278.  8 

2.5 

77.8 

0.3 

132* 

6.2 

-3.9 

272.4 

279.5 

2.8 

90.1 

0.4 

128. 

6.  3 

-4.2 

272.  3 

279.  2 

2.7 

93.5 

0 .6 

127, 

6.8 

-4  .5 

272.6 

279.4 

2.7 

95.5 

0,  7 

127. 

7.0 

-4.1 

272.5 

279.2 

2.6 

97  .2 

0.9 

126. 

7.1 

-3.8 

272.9 

279,  4 

2.5 

99.* 

1 . 1 

125. 

7.2 

-3.7 

273,1 

279.3 

2.4 

99.2 

1.2 

124. 

7.5 

-4,0 

273,3 

279.4 

2.3 

99.4 

1 .4 

123. 

7.5 

-c  .1 

273.8 

279.7 

2.3 

99.  3 

I . 5 

123. 

7.0 

-3.9 

274.2 

279.9 

2.2 

99.5 

1 .7 

122. 

7.8 

-4.3 

274,9 

280.  6 

2.  1 

99.5 

1.9 

122. 

8.7 

-4  .7 

275.5 

281.1 

2.1 

100.8 

2.  I 

122. 

10.0 

— 5.0 

276.4 

282.0 

2.1 

98.9 

2.4 

121  . 

10.2 

— .6 

276.5 

281.8 

2.0 

96.7 

2.7 

121. 

10.0 

-4.  3 

279.2 

285.3 

2.3 

97,0 

2.9 

120. 

9.8 

-4,5 

281.6 

288.  3 

2.5 

97,1 

3.2 

119. 

9.3 

-4,9 

282.2 

288.0 

2.1 

82.8 

3.5 

119. 

8.6 

-5.5 

283.0 

287,5 

1.6 

63.0 

3.7 

119. 

8.0 

-6  .0 

283.7 

288.3 

1.6 

64.  S 

4.0 

119. 

7.9 

— o.  1 

284.0 

288.4 

1.6 

66.0 

4.1 

120. 

9,5 

-»,0 

284.8 

289.  3 

1.6 

60.5 

4.4 

120. 

1 0.4 

-7,4 

285. 2 

289.8 

1.6 

71  .6 

4,7 

121. 

1 1.  1 

-7.7 

285.3 

289.5 

1.5 

69.5 

4.9 

121  . 

11.5 

-7,8 

286.1 

290.4 

1.  5 

72.  1 

5.  3 

121. 

11.6 

-7.8 

287,8 

292.3 

1.6 

67.7 

5. 5 

121. 

11.6 

-7.8 

289.0 

292.9 

1.3 

57.7 

5.9 

121. 

1 1 .7 

-7.8 

289.4 

293.1 

1.3 

56.0 

6.  1 

122. 

1 1. 8 

-7.8 

2 89.  e 

293,3 

1.2 

55.4 

6.4 

122. 

1 2.2 

-7,8 

290.4 

293.8 

1.2 

54.3 

6.  7 

122. 

I 2.  5 

-7.8 

290.7 

293.9 

1.1 

53.6 

7.0 

122. 

12.6 

-7.6 

291.4 

294.  4 

1.0 

52.4 

7.3 

122. 

12.8 

-V.  1 

291.4 

294.3 

1.0 

52.4 

7.8 

122. 

1 3.  1 

-6.  B 

291. 8 

294.5 

0.9 

51  .6 

8.  1 

122. 

13.8 

— ’i.S 

292.2 

294.9 

0.9 

52.  8 

8.4 

121. 

14.6 

-6,3 

292.6 

295.0 

0.8 

49.5 

8.8 

121  . 

15.2 

-5.7 

292.  8 

294.  9 

0.7 

44  .9 

9,2 

121  • 

1 5.9 

-4  ,9 

293,1 

294.8 

0.6 

38,7 

9.6 

120. 

1 6.4 

-4,  2 

293.  5 

295.2 

0.5 

38.3 

10.0 

120. 

16.8 

-3,5 

293.9 

295.5 

0.5 

38.7 

10.4 

119. 

16.8 

-3,  1 

294.4 

295.9 

0.5 

39.7 

10.7 

118. 

1 6.9 

-2.7 

294.6 

296.  1 

0.5 

40.3 

11*0 

118. 

17.3 

-2.2 

294.7 

296.0 

0.4 

38.1 

11.4 

117. 

17,9 

-2,  2 

294.9 

296.2 

0.4 

38.1 

11.9 

116. 

18.2 

-2.6 

295.0 

296.3 

0.4 

39.7 

12.2 

116. 
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STATION  NO . 327 

NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 

2319  GRT  lAl  13.  0 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/.’iEC 

DG  K 

DG  K 

GM/kG 

PCT 

ICM 

DG 

16.8 

50.0 

4789. 1 

545.0 

-25.1 

-34.6 

279.5 

18.7 

18.  5 

-3.  1 

295.  1 

296.3 

0.4 

40  .3 

12.6 

IIS. 

17.2 

51.0 

4 909.  9 

536.  0 

-25.  fl 

-35.2 

279.5 

19.1 

18.8 

-3.1 

295.6 

296.7 

0.4 

41.0 

13.0 

115. 

I 7.6 

52.0 

5032.3 

527.0 

-27.0 

-36.0 

277.8 

19.4 

19.2 

-2.6 

295.6 

296.7 

0.3 

41  ,7 

13.5 

114. 

17.9 

53.  0 

5128.  6 

52  0.0 

-27.8 

-36.9 

275.6 

19.7 

19.6 

-1.9 

295.  8 

296.  8 

0.3 

41  .2 

13.8 

114. 

1 P.3 

54.0 

5239.8 

512.0 

-28.  7 

-37.  5 

272.6 

20.0 

20.0 

-0.9 

296.0 

296.9 

0.3 

42.1 

14.3 

113. 

1 e.  A 

55.  0 

5338. 2 

505.0 

-29.8 

-37.3 

269.0 

20.4 

20.4 

0.4 

295.9 

296.8 

0,3 

45.0 

14.6 

112. 

19.3 

56.0 

5480. 4 

495.  0 

-31. 0 

-38.1 

266.2 

20.8 

20.8 

1 .4 

296.1 

297.0 

0.  3 

47.  a 

15.4 

III. 

19.7 

57.0 

5581.3 

488.0 

-31 .7 

-40. C 

265.4 

21.8 

21.7 

1.7 

296.4 

297,2 

0.2 

43.6 

15. B 

110. 

20.  I 

58.  0 

5698.  1 

480.0 

-32.  4 

-42.5 

265.9 

23.3 

23.3 

1.7 

297,0 

297.6 

0.2 

35.5 

16.3 

110. 

20.5 

59.0 

5801.4 

473.0 

-33.5 

-46.  6 

266.8 

25.1 

25.  1 

1.4 

296.7 

297.1 

0.1 

25.3 

16.8 

109. 

2C.  9 

60.0 

5920. 9 

465.0 

-34.4 

-50.7 

266.0 

25.5 

2 5.  5 

i.a 

297,2 

297.5 

0.  1 

17.1 

17,5 

loe. 

21.3 

61.0 

6026. 9 

458.  0 

-35.  0 

-63.9 

263.9 

24.9 

24.8 

2.6 

297.7 

297.7 

0.0 

3.4 

18.  1 

107. 

21  .A 

62.0 

6134.0 

451.0 

-36.2 

-62.2 

261.1 

24.1 

23.8 

3.7 

297,5 

297.5 

0.0 

4 .8 

18  .7 

106. 

22.2 

63.  0 

6242. 4 

444.0 

-37.0 

-60.3 

259.7 

24  .0 

23.6 

4.3 

297.8 

297.  9 

0.0 

6.7 

19.2 

106. 

22.7 

64.0 

6352.  1 

437.0 

-37.  9 

-59.  2 

258.6 

24.6 

24.1 

4.9 

298.0 

298.1 

0.0 

8.6 

19.8 

105. 

23.2 

65.0 

6463.  1 

430.0 

-33.9 

-62.3 

256.9 

25.1 

24.4 

E.  7 

298.  2 

298.2 

0.0 

6.3 

20.5 

104. 

23.7 

66.0 

660  7.  9 

421.0 

-40.  t 

99.9 

255.0 

25.5 

24.6 

6.6 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21 . 2 

103. 

24.1 

67.0 

6722. 1 

414.0 

-41 .2 

99.9 

254.  I 

26.2 

25.2 

7.2 

298.5 

999,9 

99.9 

999.9 

21  ,7 

102. 

24.6 

68.  0 

6821.  1 

408.0 

-42.  1 

99.9 

254.2 

28.0 

26.9 

7.6 

298.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

22.4 

101. 

25.0 

69.0 

6938.0 

40  1.0 

-43.  1 

99.  9 

254.7 

29.9 

28.9 

7.9 

298.8 

999.9 

99,9 

999.9 

22.9 

100. 

25.3 

70.0 

7056.4 

394.0 

-44  • 1 

99.9 

255.0 

30  .9 

29.9 

8.0 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.5 

too. 

25.9 

7 1.0 

7193. 7 

386.  0 

-45.  0 

99.9 

255.4 

31  .7 

30.7 

8.0 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24,  7 

99. 

26.4 

72.0 

7315.9 

379.0 

-45 . 6 

99.9 

255.9 

32.2 

31.2 

7.8 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25,4 

98. 

26.  8 

73.  0 

7422. 3 

373.0 

-45.5 

99.9 

256.  1 

33.8 

32.9 

8.1 

301.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

26.2 

97. 

27.2 

74.0 

7530. 6 

36  7.0 

-44.  5 

99.  9 

255.8 

36.3 

35.2 

a. 9 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.0 

97. 

2 7.6 

75.0 

7641.3 

36  1.0 

-43.6 

99.9 

255.1 

39  .0 

37.7 

13.0 

307.2 

999.9 

99,9 

999.9 

27.8 

96* •* 

2P.0 

76.0 

7773. 0 

354.  0 

-43.2 

99.9 

254.1 

4 1 .3 

39.7 

11.3 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.  8 

95. 

28.4 

77.0 

7888. 3 

348.0 

-42.7 

99.9 

252.6 

42.9 

41.0 

12.9 

31  1.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.6 

94. 

26.  8 

78.  0 

8005. 5 

342.0 

-43.4 

99.9 

250.7 

44.1 

41.6 

14.6 

312.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

30.7 

94. 

29.3 

79.0 

8124. 7 

336.0 

-43.  1 

99.  9 

248.3 

45.0 

41.8 

16.6 

314.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

93. 

29.7 

AO.O 

8245.9 

330.0 

-43.9 

99.9 

247.4 

46.2 

42.  7 

17.8 

314.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

32.9 

92. 

30.2 

8 1.0 

8389. 6 

32  3.  0 

-44.6 

99.9 

248.0 

49.6 

46.0 

18.6 

315.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

34.  1 

91. 

30.7 

82.0 

8515. 2 

317.0 

-44.  € 

99.9 

249.7 

53.6 

50.3 

; 8.6 

317.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

35.5 

90* 

3 1.  1 

83.  0 

8643. 0 

31  1.0 

-44 . 8 

99.9 

250.6 

55.5 

52.4 

‘.9.4 

319.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

36.9 

89. 

31.5 

84.0 

8773.3 

305.0 

-44,  9 

99.  9 

251.0 

55.4 

52.4 

IB.O 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

89. 

31.9 

85. C 

8883.7 

300.0 

-45.6 

99.9 

251.1 

53.7 

50.  8 

17.4 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

86. 

32.3 

86.0 

904  1.  0 

293.  0 

-45.  7 

99.9 

251  .3 

51  .7 

48.9 

16.6 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  6 

87. 

32.9 

87.0 

9178. 6 

287.0 

-46.4 

99.9 

251.5 

49.2 

46.7 

1 3.6 

324.0 

999.9 

99.9 

999,9 

42.5 

87. 

33.3 

88.  0 

9295. 1 

282.0 

-47.2 

99.9 

252.0 

49.4 

47.0 

13.3 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

86. 

33. A 

89.0 

9413.5 

277.0 

-47.  3 

99.  9 

252.7 

50.8 

48.5 

13.1 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

«44.9 

86. 

34.3 

90.0 

9558.3 

27  1.0 

-4  7.4 

99.9 

252.5 

51.1 

48.  7 

15.  4 

327,9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

86. 

34.8 

91.0 

9681. 4 

266.  0 

-47.6 

99.9 

251.0 

50  .0 

47.3 

16.3 

329.4 

999.9 

99,9 

999.9 

48.  0 

85. 

35.2 

92.0 

9806. 7 

26  1.0 

-47.9 

99.9 

249.7 

50.0 

46.9 

1 7.3 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.1 

85. 

35.7 

93.0 

9934. 2 

256.0 

-4  8,3 

99.9 

249.2 

51.8 

48.5 

18.4 

332.0 

999.9 

99.9 

999*9 

50.4 

84. 

36.1 

94.0 

10064.0 

25  1.0 

-48.  7 

99.9 

249.4 

53.5 

50.1 

18,8 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.8 

84. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH« N 6 DEG 
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station  no.  327 
NASHVILLE.  TENN 


6 FEBRUARY  1975 
231  9 G KT 


Tl  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MS 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

36.6 

95.0 

10195.9 

246.0 

99.9 

249.5 

55.6* 

52.  1 

37.1 

96.0 

10357. 2 

240.0 

-50.4 

99.9 

249.9 

59.5* 

55.9 

37.6 

97.0 

10494.3 

235.0 

-51  .3 

99.9 

251.  1 

62.0* 

58.7 

3E.  1 

98.0 

10634. 0 

230.0 

-51 .4 

99.9 

252.4 

57.9* 

55.1 

3R.6 

99.0 

10777.  1 

225.0 

-50.2 

99.9 

253.  I 

50.2* 

4 8.  1 

39.  1 

100.0 

10B94. 5 

22  1.0 

-49.5 

99a9 

253.6 

45.9* 

44.  0 

39. « 

10  1 .0 

11074. 6 

215.0 

-50.  1 

99.  9 

254.  1 

45.0* 

43.3 

40.3 

102.0 

11 197.2 

21  1.0 

-50.2 

99.9 

253.  0 

45.8* 

44.0 

40. n 

103.0 

11353. P 

206.0 

-50.  2 

99.9 

253.3 

48  .4  * 

46.4 

4 1.2 

104.0 

11481.5 

20  2.0 

-51 .6 

99.9 

253.0 

50.4* 

48.2 

41.7 

105.0 

11643. 6 

197.0 

-52.5 

99.9 

253.2 

51.8* 

49.  6 

42.1 

106.0 

11776. 2 

193.0 

-53.  1 

99.9 

253.  8 

53.6* 

51.5 

4 2.7 

107.0 

11  91  1 .2 

189.0 

-53.  1 

99.9 

255.0 

57.4* 

55.5 

4 3.  1 

108.0 

12049. 2 

135.0 

-52.  8 

99.9 

255.8 

56  .5  * 

54.7 

43.7 

1 09.0 

12190.2 

181.0 

-53.  2 

99.9 

256.6 

49.9* 

48.5 

44.1 

1 10.0 

12370. 9 

176.0 

-52.5 

99  .9 

257.0 

6.8* 

45.  6 

44.9 

111.0 

1251  9.  7 

172.0 

-52.0 

99.9 

257.9 

43.9* 

42.9 

4S.S 

112.0 

12672.2 

168.0 

-51 .7 

99.9 

256.  e 

4S.6* 

44.6 

46.  1 

113.0 

1282  a.  5 

164.0 

-51.7 

99.9 

251  .8 

49  .4  * 

46.9 

46.6 

1 14.0 

12988.5 

160.0 

-52.  0 

99.  9 

247.9 

47.4* 

43.9 

47.  1 

115.0 

13110.9 

157.0 

-53. 1 

99  1 9 

246.6 

42.0* 

38.5 

47. n 

1 16.0 

13319. C 

152.0 

-54.0 

99#9 

251.7 

41.0* 

39.0 

4R.3 

117.0 

13489.8 

148.0 

-55. 0 

99.9 

255.  1 

47.0* 

45.5 

46.9 

1 1 a.o 

13664. 6 

144.0 

-55.9 

99.9 

255.6 

50  .7* 

49.1 

49.4 

1 19.0 

13798.5 

14  1.0 

-56.  1 

99.9 

254.0 

45.1  * 

43.  4 

49.9 

1 20.0 

1398 1.3 

137.0 

-56.4 

99.9 

251  .9 

35.3* 

33.  5 

50.5 

121.0 

14121. 9 

134.0 

-56.  4 

99.9 

250.0 

28.9* 

27.2 

50.9 

122.0 

14265.6 

13  1 .C 

-56.4 

99  1 9 

250.3 

35.3* 

33.3 

51.4 

123.0 

14462. 1 

127.0 

-57.2 

99.9 

251  .2 

46  .0* 

43.5 

52.0 

124.0 

14613.1 

124.0 

-57.  9 

99.9 

252.4 

48.5* 

46.3 

52.6 

125.0 

1476  7.  4 

121.0 

-58.1 

99  .9 

252.9 

36.9* 

35.  2 

53.2 

126.0 

14979. 7 

117.0 

-57.2 

99.9 

254.  1 

37.3* 

35.9 

53.9 

1 27.0 

15143.8 

114.0 

-57.6 

99.9 

256.  1 

47.3* 

45.9 

54.4 

128.0 

15312. 0 

11  1.0 

-58.  2 

99.9 

257.9 

40  .5* 

39.6 

55.0 

1 29.0 

15483.9 

108. C 

-59.  € 

99i  9 

260.3 

33.2* 

32.7 

55.6 

I 30.  0 

15660. I 

105.0 

-59.8 

99 . 9 

259  .9 

46.8* 

4 6.0 

56.3 

131.0 

15841.  3 

102.0 

-59.  e 

99.9 

26  1.4 

53.2* 

52.6 

56.9 

1 32.0 

16027.9 

99.0 

-59.6 

99.9 

265.9 

42.8* 

42.7 

57.5 

1 33.0 

16220. 6 

96.  0 

-59.2 

99.9 

270.2 

31  .7* 

31  .7 

58.1 

1 34.0 

16419.6 

93.0 

-59.  1 

99.9 

265.6 

33.8* 

33.7 

56.7 

1 35.0 

16555.9 

91.0 

-59.1 

99  .9 

263.2 

39.7* 

39.4 

59.2 

136.0 

16766. C 

88.0 

-59.4 

99i  9 

265.0 

35.3* 

35.1 

60.0 

137.0 

17057. 1 

84.0 

-59.6 

99f  9 

264.9 

33.1* 

33.0 

60.7 

138.0 

17284. 4 

81.0 

-59.9 

99.9 

263.0 

36.6* 

36.3 

61.5 

139.0 

17520. 1 

78.0 

-60.  1 

99.9 

266.9 

22.9* 

22.9 

♦BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THiN  6 DEG 
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161  13.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/3EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

19.5 

333,4 

999.9 

99.9 

999,9 

53.4 

84. 

20  .4 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

83. 

20.  1 

335.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

56  .7 

83. 

17.5 

337,6 

999.9 

99.9 

999.9 

58. 9 

82. 

1 4.6 

341.6 

999  .9 

99.9 

999  .9 

60.3 

82. 

1 3.0 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .6 

82. 

12.3 

346.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

82. 

1 2.8 

347.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

64  .9 

81  . 

14.0 

350. 3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

81. 

14.7 

350.1 

999  .9 

99,9 

999.9 

67.  3 

81. 

IS.O 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

81  . 

15  .0 

352.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

81  . 

14.9 

354.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

72,1 

81  . 

13.9 

357.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  8 

81  . 

1 1 .5 

358.6 

999.9 

99,9 

999.9 

75.5 

80. 

10.5 

362.7 

999,9 

99.9 

999.9 

76.5 

80. 

9,2 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79,0 

SO. 

1 0*5 

368.8 

999.9 

99,9 

999  .9 

80  .0 

80. 

15.4 

371.4 

999,9 

99.9 

999.9 

82.  1 

80. 

17.9 

373. S 

999  .9 

99.9 

999.9 

83.8 

80. 

16.7 

373.7 

999.9 

99,9 

999,9 

84.8 

80. 

12,9 

375.6 

999,9 

99.9 

999.9 

86.  3 

79. 

12,1 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87,5 

79, 

12,6 

378.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

79. 

12.4 

380.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

79. 

10,9 

382.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

92.9 

79. 

9.9 

385,1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

79. 

11,9 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

79. 

14,8 

389.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  0 

79. 

14,7 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

79. 

10,8 

3 93.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

79. 

10  .2 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

79, 

11,3 

401.2 

999,9 

99.9 

999  .9 

101  .5 

79. 

8.5 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

79. 

5.6 

403.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

79. 

8.  2 

406.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.2 

79. 

8.0 

410  .0 

999  .9 

99.9 

999,  9 

108.2 

79. 

3.1 

413.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.9 

79. 

-0.1 

418.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

111.1 

79. 

2.6 

422.3 

999.9 

99.9 

999,9 

112.  1 

79, 

4,  7 

424.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

113.2 

79. 

3.1 

428.3 

999.9 

99.9 

999.9 

US. 4 

79. 

2.9 

433,7 

999.9 

99.9 

999,9 

115.2 

79. 

4,5 

437,6 

999.9 

99.9 

999,9 

118.0 

79. 

1 .3 

441.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

79. 

STATION  NO.  32? 
NASHVILLE.  T6NN 


6 FeOnUAPV  I9?S 

23I*)  GMT  t«t  13.  0 


TIME 

CNTCT 

MF  1 GM  T 

PRFS 

TEMP 

OEM  f T 

019 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MK  MTO 

PM 

MANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

A?.? 

1 AO.O 

17764. 5 

75.0 

-60.  6 

99.9 

261  .6 

32.7* 

32.3 

4.8 

445.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  6 

79* 

A3.0 

1*  1 .0 

18018.6 

72.0 

— 60 . 6 

99.9 

256.6 

43.6* 

42.4 

lO.I 

451.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

79* 

A3.  P 

142.0 

181 94. 6 

70.0 

-59.2 

99.9 

257.4 

2S.6* 

25.0 

5.6 

4S7.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

79* 

A4.A 

143.0 

18468. 7 

67.0 

-59.  P 

99.  9 

271.3 

10.1  * 

10.1 

-0.2 

462.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  1 

79* 

AS.S 

1 44.0 

18755. 2 

64  .0 

-59.6 

99  9 

262.0 

10.7* 

10.5 

2.4 

468.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

126. 1 

79* 

66.3 

145.0 

18953.  1 

6 2.  0 

-61 . 0 

99.  9 

250.4 

35. 4* 

34  .6 

7.1 

4 70.0 

999.9 

99.9 

999.9 

126*  1 

79* 

67.0 

146.0 

19260.  1 

59.0 

-62.8 

99.9 

257.5 

30.5* 

37.6 

0.3 

4 72.7 

999.9 

99.9 

999.9 

i29*a 

79* 

67.  P 

147.0 

19581. 2 

56.0 

-63.3 

99.9 

262.7 

23.3* 

23.1 

3.0 

478.5 

999.9 

99.9 

999*9 

129.7 

79. 

66.7 

1 48.0 

19804. 4 

54.0 

-64.  1 

99.9 

262.8 

21.3* 

21.1 

2.7 

481  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.0 

79* 

AS. 6 

1 49.0 

20154.7 

5 1.0 

-63.7 

99.9 

255.0 

34.9* 

33.7 

9.0 

490.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

79* 

70.6 

150.0 

20  52  5.  fl 

4P.  0 

-64.6 

99.9 

245.2 

10.0* 

9.1 

4.2 

496.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

133.  9 

79. 

71.6 

t 51 .0 

20786.0 

46.0 

-64.3 

99  9 

255.  1 

17.1* 

I6.S 

4.4 

503.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134 .4 

79* 

7S.  6 

1 52.  0 

21 058. 4 

44.0 

-63.7 

99.9 

265.8 

4.1  * 

4.1 

0.3 

SI  1. 8 

999.  9 

99,9 

999.9 

136  *0 

79. 

73.5 

1 53.0 

21491.2 

4 1.0 

-64.  1 

99.  9 

272.2 

22.3* 

22.2 

-0.9 

5M  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

135.7 

79* 

7A.5 

154.0 

21796.7 

39.0 

-65.2 

99.9 

263.2 

40.9* 

40.  6 

4.9 

523.9 

999.9 

99.9 

999.9 

139.0 

79* 

75.5 

155.0 

22284. 2 

36.  0 

-65.2 

99.9 

273.1 

16  .2* 

16.2 

>0.9 

538.1 

999.9 

99.9 

999.9 

137.  4 

79* 

76.7 

1 56.0 

22634.5 

34.0 

-62.6 

99.9 

262.9 

26.1* 

25.9 

3.2 

553.9 

999.9 

99.9 

999.9 

141 .9 

80* 

77.0 

1 5 7.  0 

23008. 1 

32.0 

-63.0 

99.9 

253. S 

26.9* 

2S.8 

7.6 

562.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

142.0 

79* 

70.3 

156.0 

23616.3 

29.0 

-61.5 

99,  9 

253.9 

32.0* 

30.7 

8.9 

582.6 

999.9 

99.9 

999*9 

146.0 

79* 

SO.  6 

159.0 

24060.6 

27.0 

-60.3 

99.9 

257.5 

33.0  * 

324  2 

7.  1 

598.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.0 

79* 

82.3 

160.0 

24793. 9 

2 4.  0 

-61 . 0 

99.9 

261  .3 

36.2* 

3540 

S.S 

616.6 

999.9 

99.9 

999.9 

151*2 

79* 

83.0 

161.0 

25332.3 

22.0 

-62.8 

99.9 

273.4 

16.3* 

154  3 

-0.9 

626.7 

999.9 

99*9 

999.9 

154*7 

79* 

S!.S 

1 62.0 

2591  8.  9 

20.0 

-63.3 

99.9 

273.1 

3.0* 

;i40 

-0.2 

642.4 

999.9 

99*9 

999*9 

ISS*  8 

79* 

87.7 

163.0 

26566.5 

18.0 

-63.3 

99.9 

262.5 

30.  1 • 

29.9 

3.9 

662.0 

999.9 

99.9 

999.9 

157*  3 

00* 

00.0 

16  4.  0 

27698. 9 

1 5.0 

-58.9 

99  9 

283.1 

23.3* 

22.7 

-5.3 

712.2 

999.9 

99.9 

999*9 

163*5 

00* 

92.0 

165.0 

28605. 9 

13.0 

-54.6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

756.6 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

60S 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


7 FEBfiUAFY  1975 

SIS  GMT  ISS  42.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  L 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.0 

1 80.  0 

999.0 

-3.  3 

-5-3 

320  .0 

6.2 

4.0 

'4.7 

270.  3 

276.8 

2.  6 

86.0 

0.0 

0. 

O.A 

6.0 

291.7 

985.0 

-3.  4 

-8  1 

306.4 

6.4 

5.  2 

•3.8 

271  .2 

276.7 

2.1 

69.9 

0.2 

165* 

0.7 

7.0 

380.  3 

974.0 

-4.9 

-7  ,9 

303.7 

6.8 

5.7 

-3.8 

270.  S 

276.1 

2.2 

79.6 

0.2 

153. 

1 .1 

a.o 

469.  S 

963.0 

-5.  8 

-7.  a 

300.  1 

7.S 

6.5 

-3.8 

270.5 

276.2 

2.  2 

85.9 

0.4 

141  . 

1.4 

9.0 

559.  3 

952.0 

-7.0 

-8.2 

299.8 

7.6 

6.  6 

-3.8 

270.  1 

275.7 

2.2 

91  .3 

0 .5 

134. 

i.n 

10.0 

64  9.  9 

94  1.0 

-7.8 

-0.4 

301  .6 

7.6 

6.4 

"4.0 

270.3 

275.9 

2.2 

95.3 

0.7 

131  . 

2.? 

1 1 .0 

758.0 

928.0 

-9.  0 

-9.0 

300.  8 

7.7 

6.6 

-3.9 

270.2 

275.6 

2.1 

too  .3 

0.9 

129. 

2.5 

12.0 

850.  2 

91  7.0 

-10.0 

-10  .0 

297.9 

7.0 

6.9 

-3.7 

270.0 

275.  1 

2.0 

I00«2 

1 .0 

128. 

2.B 

13.0 

94  3.  3 

906.0 

-10.3 

-10.3 

294.9 

7.4 

6.7 

-3.1 

2 70 .7 

275.7 

1.9 

100.7 

1.2 

12  7. 

3.1 

1 A.O 

t02B.7 

896.0 

-10.7 

-10  7 

293.0 

7.2 

6.6 

-2.8 

271.1 

276.0 

1 .9 

100.9 

1 .3 

125. 

3.  4 

1 5.0 

1 123. 7 

885.  0 

-11.6 

-1  1 6 

293.6 

7 .3 

6.7 

-2.9 

271.1 

275.8 

1.6 

100.8 

1. 4 

124. 

3.0 

16.0 

1237.1 

072.0 

- 1 2.0 

- 12-0 

297.4 

7.4 

6.5 

-3.4 

271  .8 

276  .4 

1 .7 

100  .7 

1.6 

123. 

4.0 

1 7.0 

1 32  S.  3 

86  2.0 

-1  2 .4 

-12.5 

299.7 

7.4 

6.4 

-3.7 

272.3 

276.8 

1.7 

99.5 

1 .7 

123. 

4. A 

la.o 

1423. 5 

esi.o 

-10.4 

-1  0.5 

299.4 

7.5 

6.6 

-3.7 

275.4 

260.8 

2.0 

99.6 

1.9 

123. 

4.0 

19.0 

15IS.0 

84  1 .0 

-10.6 

-1  t.O 

299.8 

8.7 

7.5 

“4.3 

276.2 

281.4 

2.0 

96.7 

2.0 

122. 

a.  1 

20.0 

1 607. 1 

831.0 

-10.7 

-1  1 -2 

300.7 

9.5 

8.2 

-4.8 

277.0 

282.  2 

2.0 

96.3 

2.  2 

122. 

s.s 

21  .0 

1719.0 

819.0 

-10.  8 

-11  4 

302.  8 

9.9 

8.3 

-5.4 

278.0 

283.2 

1.9 

95. S 

2.5 

122. 

S.9 

22.0 

181 3. S 

809.0 

-10.6 

-1  1 2 

30  1.5 

10.8 

9.  2 

-5.6 

279.3 

284.  7 

2.0 

94.8 

2.7 

122. 

0.2 

23.0 

1909. 3 

799.  0 

-10.4 

-i  1 -7 

299.3 

12.5 

10.9 

-6.1 

280  .4 

285.7 

2.0 

90.3 

2.9 

122. 

«.s 

2A.0 

2006.4 

789.0 

-10.4 

-1  1.7 

297.  2 

14.7 

1 3.  1 

-6.7 

281.4 

286.6 

2.0 

89.9 

3.1 

122. 

6.9 

2S.0 

2104.  E 

779.0 

-10.0 

-1  1 .0 

291  .5 

15.4 

14.3 

-5.7 

282.9 

288.  7 

2.  1 

92.  1 

3*5 

121. 

7.3 

26.0 

2214. 6 

768.0 

-9.  8 

- 10.  s 

285.3 

1 5.5 

1 5.0 

-4.1 

284  .2 

290.4 

2.2 

94.4 

3.9 

120. 

7.6 

27.0 

2315.7 

758.0 

-10.4 

-12.0 

280.6 

15.7 

1 5.4 

-2.9 

284.6 

290.2 

2.0 

88*1 

4.1 

119. 

a.o 

28.0 

2407.6 

749.  0 

-10.  7 

-1  1 1 

275.3 

16.6 

1 6.5 

-1.5 

285.3 

291.4 

2.2 

97.  1 

4.  5 

117. 

O.A 

29.0 

2511.1 

739.0 

-10.8 

-11.1 

271.2 

17.9 

1 7.  9 

-0.4 

286.3 

292.4 

2.2 

97.6 

4.8 

IIS. 

0.7 

30.0 

260  5.  3 

73  0.  0 

-11.3 

-13-2 

260.9 

18.6 

18.6 

0.4 

286.  8 

292.  1 

1.9 

85.6 

5.2 

113. 

9.0 

31  .0 

2711.1 

720.0 

-11.7 

-14.2 

266.  9 

19.3 

1 9.2 

1 .0 

287.4 

292.4 

1.8 

81  .7 

S.S 

112. 

9.3 

32.0 

2807.4 

71  1 .0 

-12.5 

-14.7 

266.3 

19.2 

1 9.  1 

1.  2 

207.  5 

292.  4 

1.7 

84*0 

5.8 

no. 

9.7 

33.0 

2904. 6 

702.  0 

-13.3 

-15.4 

266.7 

18.8 

18.7 

1 .1 

287.8 

292.4 

1.6 

83.4 

6.  2 

308. 

10.0 

34.0 

3002.8 

69  3.0 

-13.7 

-16.2 

267.8 

18.3 

1 8.  3 

0.7 

288.3 

292.8 

1.6 

81  .1 

6.5 

107. 

10.3 

3S.  0 

3102.  1 

684.0 

-14.4 

-18  .7 

2 70.1 

18.1 

1 R.  1 

-0.0 

288.6 

292.  3 

1.3 

69.5 

6.8 

106. 

to. a 

36.0 

3236.  1 

672.0 

- 1 5.  5 

-2  1 9 

273.  7 

1 8.2 

I 8.  I 

-1  .2 

288.8 

291  .7 

1 .0 

57.6 

7.4 

108. 

1 1. 1 

37.0 

3337. 8 

663.0 

-16.3 

-23-0 

275.3 

18.5 

1 8.4 

- 1.  7 

289.  0 

291.6 

0.9 

85.9 

7.7 

108. 

1 1 .A 

38.0 

3429. 0 

655.  0 

-1  7.  1 

-25.2 

276.2 

19.0 

18.9 

-2.1 

289.0 

291.3 

0.7 

49.4 

8.  0 

105. 

1 1.7 

39.0 

3532.7 

646.0 

-17.7 

-27.5 

276.5 

19.4 

1 9.  2 

-2.2 

289.5 

291.4 

0.6 

41  .9 

8.4 

104. 

12.  1 

AO.  0 

3637. 5 

63  7.  0 

-18.6 

-30 .8 

276.6 

19.7 

19.6 

-2.3 

289.6 

291.0 

0.5 

33.1 

8.  8 

104. 

1 2.S 

A 1 .0 

3767.2 

626.0 

- 19.  4 

-34.  7 

276.4 

19.7 

1 9.6 

-2.2 

290.1 

291 . 1 

0.3 

24 .2 

9.3 

103. 

1 2.9 

42.0 

3862.7 

61  e.o 

-20 . 1 

-37  ,4 

275.8 

20.1 

20.0 

- 2.0 

290.4 

291 .2 

0.2 

19.6 

9.8 

103. 

13.3 

A3.0 

3971. 3 

609.  0 

-20.  8 

-40  6 

275.0 

21  .2 

21.1 

-1  .8 

290.8 

291.4 

0.2 

14.  9 

10.2 

103. 

I 3.0 

44.0 

4068. 9 

60  1.0 

-21  .6 

-4  1-5 

274.4 

22.1 

22.0 

-1.7 

291.0 

291.5 

0.2 

14  .5 

10.6 

103. 

14.0 

45.  0 

4180. 0 

592.0 

-22.  1 

-42.9 

274.1 

23.2 

23.2 

-1.6 

291.6 

292.  1 

0.  1 

13*0 

11.2 

102. 

14. A 

46.0 

4279.9 

584.0 

-22.  a 

-AS.  1 

274.4 

23.6 

23.5 

-1  .8 

292.0 

292.4 

0.1 

10.9 

II. a 

102. 

14.7 

47.0 

4381 . 0 

576.0 

-23.2 

-45.8 

274.7 

23.6 

2 3.6 

-1.9 

292.  7 

293.0 

0.  1 

10*4 

12.2 

101  . 

ts.o 

4B.0 

4483. 2 

56  8.  0 

-24.  1 

-46.0 

274.9 

23.6 

23.5 

-2.0 

292.7 

293.  1 

0.  t 

11.  1 

12.6 

101. 

15.3 

49. 0 

4586.5 

560.0 

-24.8 

-47  i4 

274.7 

23.9 

2 3.8 

■ 1.9 

293.2 

293.5 

O.t 

10.0 

13.0 

101  . 

» BT  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 
• BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 

7 FEOnUAPV  1975 

515  GMT  I9S  ® 


TIME 

CNTCT 

HE  I GM  T 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

If  .6 

50. 0 

4691.  1 

55  2.  0 

-25.4 

-47  .O 

274,2 

25.1 

16.2 

51  .0 

4823. 5 

542.0 

-26.2 

-48  .4 

274.2 

26.7 

IE. 6 

52.0 

4931. 0 

534.0 

-26.6 

-50  ,3 

274.7 

28.5 

16.9 

5 3.0 

5039.9 

526.0 

-26.  9 

-45.0 

275.3 

29.5 

1 7.3 

5A.0 

5136.5 

519.0 

-27.5 

-44.5 

276.2 

30.7 

17.7 

55.0 

5248.  1 

51  1.  0 

-20.  1 

-45.2 

277.3 

31  .7 

1 8.1 

56.0 

5375. 5 

50  2.0 

-28.8 

-*6.3 

278.6 

32.4 

1 E.  A 

57.  0 

5490. 3 

494.0 

-29.4 

-47  ,8 

279.5 

32.8 

I 8.9 

58.0 

5592.  1 

487.0 

-29.  9 

-49 , 2 

280.5 

34,0 

19.2 

59.0 

5709.9 

479.0 

-31  .0 

-50  ,0 

280.9 

35.3 

19.6 

60.0 

5814.  1 

47  2.  0 

-31 . 9 

-50.4 

281  .0 

36.9 

20.0 

6 1 .0 

5919.5 

465.0 

-32.8 

-50.8 

280.8 

37.6 

20.  A 

62.  0 

6041. 5 

457.0 

-33.7 

-51  .8 

280.0 

36.7 

20.8 

6 3.0 

6134.0 

45  1.0 

-34.  6 

-52.5 

27B.9 

36,4 

21.2 

64. 0 

6258. 8 

44  3.0 

-35.6 

-53.2 

277.6 

36.5 

21.7 

65.0 

6369. 4 

436.  0 

-36.  5 

-S3  ,7 

276.1 

36.2 

22.1 

66.0 

6497. 5 

426.0 

-37.6 

-54 .0 

275.3 

35.0 

22.  S 

67.  0 

661  1.0 

42  1.0 

-38.6 

-54  .6 

275,0 

33,7 

22.9 

68.0 

6709. 4 

415.0 

-39.4 

99.9 

275.4 

34.7 

23.  3 

69.0 

6825.7 

408.0 

-40  .4 

99.9 

276.  1 

36.2 

22.7 

70.0 

6943. 4 

40  1.  0 

-41 . 5 

99.9 

277.0 

36,7 

2A.2 

71  .0 

7079.9 

393.0 

-42.3 

99.9 

278.0 

35.0 

2A.7 

72.  0 

71  83.  7 

387.0 

-43.0 

99  .9 

278.6 

32.8 

25.  1 

73.0 

7289.0 

381.0 

-43.  4 

99.9 

277.9 

32.4 

2S.S 

74. 0 

7413.6 

374.0 

-4  4.1 

99.9 

275,7 

33.3 

2S.9 

75.0 

7521. 9 

368.  0 

-45.  0 

99.9 

272.3 

35.1 

26.2 

76.0 

7631.5 

362.0 

-45.  8 

99.9 

27C.2 

37.2 

26.7 

77.  0 

7742. 8 

356.0 

-45.9 

99.9 

267.3 

4 1.6 

27.0 

78.0 

7855.9 

350.0 

-46.  2 

99.9 

265.9 

44.4 

2 7.5 

79.0 

7970.7 

344.0 

-4  6.5 

99  .9 

263.2 

47.6 

27.9 

80.0 

8087. 7 

33  8.  0 

-45.  9 

99.9 

261  .7 

49.6 

28.3 

81  .0 

8227.2 

33  1.0 

-45.  2 

99.9 

261.4 

51.7 

28.7 

82.  0 

8349.  1 

32  5.0 

-4  6.1 

99.9 

261.8 

54.1 

29.  1 

83.0 

8472. 8 

31  9.  0 

-46.9 

99.9 

262.5 

56.8 

29. A 

84.0 

8577.4 

314.0 

-46.9 

99.9 

262.7 

59.0 

29.9 

85.0 

8705. 2 

308.  0 

-47.2 

99.9 

261  .6 

60,9* 

30.3 

86.0 

8857.  1 

30  1.0 

-47.8 

99.9 

259.9 

39. 9* 

30.8 

87.  0 

8967. 6 

296.0 

-48.1 

99  .9 

258.0 

57,8* 

31.1 

88.0 

9079. 9 

291.0 

-48.  0 

99.9 

257.4 

57.2* 

31.6 

89.  0 

9217.2 

285.0 

-48.4 

99.9 

257.7 

58.1  * 

31.9 

90.0 

9333. 7 

280.  0 

-48.  7 

99.9 

258.5 

58  ,6* 

32. A 

91.0 

9452.0 

275.0 

-49.  1 

99.9 

259.7 

57.2* 

32.8 

92.  0 

9572. 4 

270.0 

-49.3 

99.9 

260  .2 

56  .4* 

33.2 

93.0 

9695.0 

265.0 

-49.  3 

99.9 

260.2 

57.2* 

33.6 

94.0 

9819.9 

260.0 

-49.3 

99  ,9 

259.7 

58.8* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETtiEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

25.0 

-1,8 

293.6 

293.9 

0.  1 

10.  1 

13.7 

lot. 

26.6 

-2.0 

294.2 

294.5 

0.1 

10.2 

IA.3 

too. 

28.4 

-2.3 

295.0 

295.  2 

0.  1 

8.6 

15.0 

too* 

29.4 

-2,7 

295.9 

296.4 

0.1 

15.9 

15.5 

too* 

30.5 

■■  3.  3 

296,  3 

296.7 

0.1 

17.9 

16.2 

100* 

3 1.4 

'•4.0 

296.9 

297.4 

0.  1 

17.5 

17.  0 

100* 

32.  1 

-4,8 

297,5 

297.9 

0.1 

16.6 

17.8 

99* 

32.3 

-5.4 

298.  2 

298.6 

0.  1 

14.7 

18.4 

99* 

33.5 

-6,2 

298.8 

299.1 

0.1 

13.2 

19.3 

too. 

34.6 

-6.  7 

298.  9 

299.2 

0.1 

13.3 

19.9 

100* 

36.2 

-7.1 

299.0 

299.3 

0.  1 

13.9 

20.  8 

too* 

36.9 

•7.1 

299.2 

299.4 

0.1 

14.5 

21.9 

too* 

36.2 

-6.4 

299.  5 

299.  7 

0.  1 

14.1 

22.7 

100* 

36.0 

-5.6 

299. S 

299.7 

0.1 

14.2 

23.5 

too* 

36.  2 

-4,  8 

299.8 

300.0 

0.1 

14.3 

24.3 

100* 

36.0 

-3.9 

300.0 

300.2 

0.  1 

14.9 

25.  5 

too* 

34.  8 

-3.3 

300.2 

300.4 

0.1 

15.9 

26.5 

99* 

33.5 

• 2.9 

300.3 

300.  5 

0.  1 

16.5 

27.1 

99* 

34.5 

••3.3 

300  .6 

999  .9 

99.9 

999.9 

27.9 

99* 

36.0 

-3.9 

300.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

99* 

36.5 

-4  .4 

300  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  7 

99* 

34.  7 

-4.9 

301  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

99* 

32.4 

-4.9 

302.0 

999,  9 

99.9 

999.9 

31  .8 

99* 

32.1 

-4,5 

302  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

99* 

33.  1 

••3.3 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

99* 

35.0 

-1.4 

303.7 

999.9 

99.9 

999,9 

34. 3 

99. 

37.2 

-0.1 

304.0 

999  .9 

99,9 

999.9 

34.8 

99* 

41.6 

2.0 

305,3 

999.  9 

99.9 

999.9 

35.8 

98* 

44.3 

3.2 

306.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  e 

98* 

4 7.3 

5.6 

307.5 

999.9 

99.9 

999,9 

38  .0 

98* 

49.1 

7.2 

309.9 

999.9 

99.  9 

999,9 

39.  2 

97, 

51.2 

7.8 

312.7 

999.9 

99.9 

999,9 

40.4 

97. 

53.6 

7.7 

313.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

41  .6 

96. 

56.3 

7.4 

313.6 

999,9 

99.9 

999.9 

42.8 

96* 

58.5 

7.5 

315.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

95* 

60.2 

8.9 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  7 

95* 

59.0 

>0.5 

317,7 

999.9 

99.9 

999,9 

47.2 

95* 

56.6 

*.2.0 

318.8 

999.  9 

99.9 

999,9 

48.9 

94* 

55.8 

•2.5 

320  .6 

999,9 

99.9 

999.9 

49.  8 

94* 

56.  8 

12.4 

321. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .3 

93* 

57.4 

11.7 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

93* 

56.3 

10.3 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

92* 

55.6 

9.6 

325*6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

92. 

56.4 

9,7 

327.3 

999.9 

99*9 

999.9 

56.7 

92* 

57.9 

•0.5 

329.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

S8.0 

92. 

607 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


7 FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  IS5  42.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

C POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

or.  C 

OG  ; 

OG 

M/SEC 

M/SF.C 

Mr  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DG 

34.0 

95.0 

9947.2 

255.0 

-49.4 

99.9 

258.9 

59.1  * •• 

58.0 

I 1 ,3 

330,7 

999,9 

99,9 

999.9 

59. 0 

91, 

34.5 

96.0 

10102.9 

249.0 

-50 .3 

99  .9 

258. 3 

56.1  * 

55.0 

1 1,4 

331,7 

999.9 

99,9 

999.9 

61  .4 

91  . 

35.0 

97.0 

10235.  0 

244.  0 

-51 .4 

99  j 9 

259.1 

54.7* 

53.7 

10,3 

332,0 

999.9 

99.9 

999,9 

62.0 

91. 

35.5 

9B.0 

10369. 6 

239.0 

-50.9 

99.9 

260.7 

53.9* 

53,2 

8,7 

334,7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

90. 

35.9 

99.  0 

10479. 6 

235.0 

-50  .5 

99.9 

261.2 

51  .9* 

51  .3 

7,9 

337,0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

66  .2 

90. 

36.4 

100.0 

10620 . 3 

230.0 

-49.  1 

99.  9 

260.4 

48.7* 

48.  1 

8,1 

3*1,1 

999,9 

99.9 

999.9 

66.0 

90. 

36.9 

ICl.O 

10764. 8 

225.0 

-4  8.3 

99.9 

257.7 

44.0* 

43.  0 

9,  4 

344,6 

999.9 

99.9 

999,9 

69.3 

90  . 

37.3 

102.0 

10883. 0 

22  1.  0 

-48.  1 

99.9 

255.5 

42.4* 

4 1.1 

10  ,6 

3*6.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  6 

09. 

37.7 

103.0 

11033.6 

216.0 

-48.0 

99,9 

254.7 

44.4* 

42.8 

1 1 ,7 

347,7 

999.9 

99,9 

999.9 

70  .2 

09. 

38.  1 

104.0 

1 1 1 56.  1 

21  2.0 

-50.0 

99.9 

254  .9 

47.9* 

46.3 

i2,5 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

09. 

3B.6 

105.0 

11280.3 

208.0 

-50.9 

99.  9 

254.8 

46.7* 

45.1 

r.2,3 

348.2 

999.9 

99.9 

999,9 

73.  3 

89. 

39.0 

106.0 

1 1 438.4 

20  3.0 

-51  .8 

99.9 

254.6 

41.6* 

*0.  1 

11,0 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74  .9 

80. 

39.4 

107.0 

1 1 567. 1 

199.  0 

-52.9 

99.9 

256.8 

42.1* 

41  .0 

9,6 

3*9.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

74,4 

88. 

39. a 

1 oa.o 

1 1 698.  1 

195.0 

-52.7 

99.9 

258.8 

45.2* 

44.  3 

0,8 

351.0 

999.9 

99,9 

999,9 

76.0 

00. 

40.1 

109.0 

11 831. 8 

19  1.  0 

-53.  1 

99.9 

259.7 

47.4* 

46.7 

8,4 

353.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.  3 

00. 

40.6 

1 10.0 

11968.2 

187.0 

-53.2 

99.9 

260.0 

48.8* 

48.  1 

8,5 

355.3 

999.9 

99.9 

999,9 

78.  3 

00. 

4 1.  1 

1 1 1.  0 

12107. 5 

183.0 

-53.4 

99  .9 

260.0 

49,0* 

48.  3 

6,5 

357,2 

999.9 

99.  9 

999.9 

79.6 

00. 

4 1.6 

112.0 

12249. 7 

179.0 

-53.5 

99.9 

260.  1 

46.7* 

*6.0 

8 ,0 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81 . 8 

00. 

42.0 

1 1 3.0 

12395. 1 

175.0 

-53.5 

99,9 

260.3 

43.5* 

*2.9 

7,  3 

361 .6 

999.9 

99.9 

999,9 

01  .9 

00. 

42.4 

114.0 

12506. 3 

17  2.  0 

-53.  7 

99.9 

260.6 

4 2.2* 

41  .6 

6,9 

3 63.  1 

999.9 

99.9 

99'  io  9 

03.4 

00. 

42.9 

115.0 

12657.6 

166.0 

-53.  7 

99. 9 

260.7 

42.1* 

41.5 

6,0 

365 ,6 

999,9 

99.9 

9V 

04.6 

07, 

43.4 

1 16.0 

12851. 6 

163.0 

-54.2 

99  .9 

260.8 

44.4* 

4 3.  8 

7,  1 

367,9 

999.9 

99.  9 

99<;,S5 

05.0 

87, 

43. a 

1 17.0 

12970. 6 

160.0 

-54.5 

99.9 

261.0 

47.7* 

*7.2 

7,4 

369,4 

999.9 

99,9 

999  - 9 

86.0 

87, 

44.  1 

1 1 a.o 

13132.7 

156.0 

-54.8 

99.9 

261.0 

50.3* 

49.  6 

7,9 

371  . S 

999,9 

99.9 

999.9 

07.7 

87. 

44.6 

119.0 

13256. 7 

153.  0 

-55.  4 

99.9 

260.0 

5 3.0  ♦ 

52.2 

9,2 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

09.  S 

07, 

45. 0 

120.0 

13383.0 

150.0 

-55.4 

99.9 

258.4 

53.7* 

52.  6 

10,8 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

07. 

45.4 

121.0 

13555. 5 

146.0 

-55 . 1 

99.9 

256.4 

51.1  • 

49.6 

12,0 

370.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

92.2 

87, 

45.9 

122.0 

13688. 0 

143.0 

-55.  6 

99.9 

254.7 

47.3* 

45.6 

12,5 

379,5 

999,9 

99.9 

999.9 

03,5 

07. 

46.2 

1 23.0 

13822.9 

140.0 

-56.1 

99  .9 

255.1 

48.0  * 

46.4 

12,3 

380.  9 

999.9 

99.9 

99Y.9 

94 . 1 

07, 

46.7 

124.0 

13960. 5 

137.  0 

-56.4 

99  .9 

257.2 

52.6* 

5 1 .3 

11,7 

382,7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  3 

06. 

47.  1 

1 25.0 

14148. 4 

133.0 

-57. 1 

99.9 

258.  8 

55.4* 

54.  3 

10,0 

3 84.0 

999.9 

99.9 

999,9 

96  .8 

06. 

47.7 

1 26.  0 

14292. 7 

130.0 

-57.2 

99.9 

260  .0 

50.9* 

50.1 

0,0 

387.0 

999,  9 

99.9 

999.9 

99.2 

06. 

4f>.2 

127.0 

14440.3 

127.0 

-57.  6 

99.  9 

260.  1 

47.3* 

46.6 

0,  1 

389,0 

999.9 

99.9 

999,9 

100 .0 

06. 

4 5.6 

125.0 

14591 . 0 

124.0 

-58.2 

99.9 

259.7 

45.3* 

44.5 

0,  1 

390,5 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .7 

06. 

49.0 

129.0 

14745. 0 

12  1.  0 

-5  8.  7 

99.9 

259.0 

40.4* 

39.6 

7,7 

392  ,3 

999,9 

99.9 

999.9 

102.  T 

86. 

49.4 

130.0 

14902.6 

1 1 8.0 

-58.9 

99  .9 

259. e 

34.5* 

33.9 

6,6 

394.  B 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

86. 

49.9 

131.0 

15064. 1 

It  5.0 

-59.1 

99.9 

26C.I 

32.4* 

31.9 

5,6 

397,4 

999,  9 

99,  9 

999,9 

103  . 

06. 

50.4 

1 32.0 

15229. e 

112.0 

-59.  3 

99.9 

261.7 

32.2* 

31  .9 

4,7 

400.1 

999.9 

99.9 

999,9 

105.7 

86. 

50. A 

1 33.  0 

IS399. 7 

109.0 

-60  .0 

99  ,9 

263.2 

31.7* 

31,5 

3,0 

401.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

06. 

51.2 

134.0 

15515. 2 

107.0 

-60.  3 

99.9 

264.6 

32.7* 

32,6 

3,1 

403,4 

999.9 

99.9 

999.9 

106.  6 

86. 

51.7 

1 35.0 

15692.5 

104.0 

-60.3 

99.9 

265.5 

36.3* 

36,  1 

2,0 

406,6 

999.9 

99.9 

999  .9 

107.0 

06. 

52.  1 

136.  0 

15874. 9 

10  1.0 

-60.5 

99.9 

265.7 

38.8* 

38,7 

2,9 

409,  7 

999,9 

99.9 

999.9 

108.0 

06. 

52.7 

1 37.0 

16062.7 

98.0 

-60.7 

99.9 

265.  7 

*1.7* 

*1,5 

3,1 

412,9 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

06. 

53.2 

13R.0 

16256. 3 

95.0 

-60.5 

99  .9 

265.6 

44,6* 

*4,  5 

3,4 

417.0 

999,9 

99.9 

999.9 

III  .3 

06. 

53.7 

1 39.0 

16388. E 

93.  0 

-60.  7 

99,9 

265.0 

40.9* 

*0,7 

3,6 

419,2 

999,9 

99.9 

999.9 

113. 0 

06. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STAT ion  no  * 327 

NASHVILLE.  TENN 


7 FEBRUARY  1975 

SIS  GFT  1S5  42.  0 


TIIHE 

CNTCT 

HEIGHT 

FRFS 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M*  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  n 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S4.2 

140.0 

16661. 8 

89.0 

-61  .5 

99.9 

262.9 

29.5* 

29.  3 

3.7 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

114.6 

86. 

54. n 

14  1.0 

16R02.S 

87.0 

-62.1 

99.9 

260.7 

24.7* 

24.4 

4 .0 

*24.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

86. 

S5.4 

1 42.0 

17019.3 

34.0 

-62.5 

99.9 

263.3 

31.1* 

30.9 

3.6 

427.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

116. 1 

86. 

55.9 

143.0 

17243. 7 

8 1.0 

-62.  5 

99.9 

264  .9 

32.2* 

32.1 

2.8 

432.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.  7 

86. 

55. S 

144.0 

17477.2 

78.0 

-61.5 

99.9 

265.2 

31.1* 

31.0 

2.6 

438.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

117.9 

86. 

57.1 

145. 0 

1763R. 2 

76.0 

-61  .4 

99  .9 

261.3 

28.7* 

28.4 

4.3 

442.  6 

999.9 

99.  9 

999.9 

119.0 

86. 

57.7 

1 46.0 

17888.9 

73.0 

-60.  0 

99.9 

249.2 

21.0* 

1 9.7 

7.5 

450  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.9 

86. 

58.3 

147.0 

18062.9 

7 1.0 

-58.7 

99.9 

219.9 

12.0* 

7.  7 

9.2 

456.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .3 

85. 

58.9 

I4R.0 

18333.  7 

6 8.  0 

-59.  3 

99.9 

241  .4 

20.7* 

18.2 

9.9 

461.4 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

85. 

59.5 

149.0 

18S20.0 

66.0 

-61.0 

99.9 

256.8 

50.7* 

49.4 

1 1.6 

461  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

85. 

60.  1 

ISO.O 

1 880  8.  7 

63.0 

-61.5 

99  .9 

257.6 

54.1  * 

52.  9 

11.5 

466.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124.6 

85. 

60. R 

ISl.O 

19008. S 

61.0 

-61 . 9 

99.9 

257.8 

43.5* 

42.5 

9.2 

4 70 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  8 

85. 

61. S 

152.0 

19321 .0 

58.0 

-61  .2 

99  .9 

255.3 

23.54 

22.8 

6.0 

478.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

128  .2 

85. 

62.  1 

1 53.0 

19538.  8 

56.  0 

-61.4 

99.9 

233.4 

7.9* 

6.3 

4.7 

483.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

85. 

62.8 

154.0 

19763.8 

54.0 

-62.5 

99.9 

222.9 

7.2* 

4.9 

5.3 

485.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.  1 

85. 

63.5 

155.0 

1999S. 8 

52.0 

-64 . 1 

99  .9 

243.7 

9.8* 

8.  a 

4.4 

4 86.  9 

999.9 

99.  9 

999.9 

128.1 

84. 

64.2 

156.0 

20360. 1 

49.0 

-63.  6 

99.9 

264.  5 

26.2 

26.1 

2.5 

496.6 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

84. 

65.  1 

157.0 

20615.7 

47.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

501.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6S.9 

158.0 

21021. 2 

44.  0 

-62.  6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

514.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.2 

159.0 

21307.8 

42.0 

-63.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

520.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

609 


STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 

7 FEBRUARV  1975 

Ills  GKT  162  13.  0 


time 

CNTCT 

HE  IGHT 

PRES 

TE  MP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

M8 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/sec 

0.0 

4.7 

180.0 

1001.6 

-6.  S 

-1C. 5 

340.0 

3.6 

0.2 

S.O 

216.0 

99  7.0 

-6.S 

-10.5 

316.7 

5.3 

0.7 

6.0 

334.  1 

982.  0 

-8.3 

-12  .2 

312.4 

5.5 

1.0 

7.0 

429.4 

970.0 

-9.  1 

-12.1 

306.6 

5.8 

1.  A 

8.  0 

525.  6 

958.0 

-10  .0 

-1  1 .8 

300  .0 

6.6 

1.7 

9.0 

622.  7 

94  6.0 

-11.0 

-11.9 

296.  9 

6.9 

2.0 

1 0.0 

712.4 

935.0 

-12.0 

-12.6 

294.3 

7,0 

2.4 

1 I .0 

827.  7 

921.  0 

-1  3.  0 

-13.0 

287.0 

7.1 

2.7 

12.0 

927.5 

909.0 

-14.0 

-14.0 

286.5 

7.2 

3.  I 

I 3.  0 

101 9. 9 

898.0 

-14.5 

-14  .9 

290  .9 

7.2 

3.4 

14.0 

1113.5 

887.0 

-13.4 

-27.  5 

298.6 

6.8 

3.7 

! 5.0 

1217.2 

875.0 

-13.3 

-27.0 

303.6 

7.0 

4.2 

16.0 

1331.  1 

86  2.  0 

-1  3.  8 

-27.1 

303.3 

8.7 

4.5 

1 7.0 

1428.7 

851.0 

-13.6 

-26.0 

300.0 

10.6 

4.  A 

1 8.  0 

1527.6 

840.0 

-13.7 

-24  .9 

296.6 

11.4 

5.2 

19.0 

1628. 0 

829.0 

-12.9 

-15.5 

293.7 

12.1 

S.6 

20.0 

1 730.0 

818.0 

-12.6 

-15.5 

292.5 

12.7 

5.9 

21.0 

1843. 0 

806.  0 

-12.  0 

-15.2 

292.5 

13.7 

A. 3 

22.0 

1948.  1 

795.0 

-12.6 

- 16.2 

292.9 

14.1 

A.  6 

23.0 

2054. 6 

784.0 

-12.2 

-29.6 

293.2 

14.0 

7.0 

24.0 

2152.8 

774.0 

-11.7 

-33.0 

293.6 

13.1 

7.4 

2S.0 

2252.5 

76  4.0 

-11.3 

-26.1 

292.2 

14.6 

7.9 

26.0 

2384. 2 

751.  0 

-11.4 

-22.7 

2 92  .2 

16.2 

8.2 

27.0 

2486.8 

74  1.0 

-12.0 

-23.3 

292.9 

17.0 

8.S 

28.0 

2590. 7 

731.0 

-12.6 

-31  .8 

293.7 

17.6 

8.9 

29.0 

2696. 0 

721.0 

-11.9 

-32.4 

294.  5 

1 7.8 

9.3 

30.0 

2802.8 

71  1.0 

-12.3 

-32.2 

294.4 

18.3 

9.7 

31.0 

2900.  1 

70  2.  0 

-12.4 

-31.7 

294.3 

18.9 

lO.l 

32.0 

3009.6 

692.0 

-13.1 

-32.0 

294.6 

19.5 

10.4 

33.0 

3120.3 

682.0 

-14.0 

-30.1 

296.0 

19.7 

10.8 

34.0 

3221.0 

673.0 

-14.  8 

-29.4 

297.5 

20.0 

1 1.  1 

35.  0 

3334.2 

663.0 

-15.4 

-29.5 

297.9 

20.5 

1 1.6 

36.0 

3460. 3 

652.0 

-16.3 

-30.2 

295.7 

21  .9 

1 1 .9 

37.0 

3564.7 

643.0 

-17.2 

-31.2 

293.3 

22.9 

12.3 

35.0 

3658. 6 

635,0 

-17.2 

-31.4 

290.2 

23.6 

12.7 

39.0 

3789. 5 

624.0 

-1  7.  8 

-32.  3 

287.  7 

23.8 

13.0 

40.0 

3898.  1 

61  S.O 

-18.4 

-32.5 

286.0 

23.7 

13.4 

41.0 

4032. 5 

604.0 

-19.5 

-33.2 

285.2 

23  .6 

13.8 

42.0 

4143.9 

595.0 

-20. 1 

-33.8 

205.6 

24.1 

14.2 

43.0 

4244.  I 

58  7.0 

-21.1 

-34.5 

286.5 

25.5 

I4.S 

44.0 

4358.0 

•78.0 

-21.9 

-34.6 

287.2 

26.9 

14.8 

45. 0 

4460.4 

570.0 

-22.8 

-34.8 

236.6 

28.2 

15.2 

46.  0 

4577. 0 

561.0 

-23.  5 

-34.9 

285.0 

28.9 

IS. 5 

47.0 

4695. 1 

552.0 

-24.3 

-36.6 

283.  1 

28.6 

1 5.9 

48.0 

4801. 4 

54  4.0 

-24.9 

-37.3 

279.8 

27.3 

» er  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  OEG 
• BV  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  SV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 .2 

-3.4 

266.7 

271 .2 

1 .7 

73.0 

0.0 

0. 

3.  6 

-3.  8 

267.  1 

271  .6 

1.7 

73.2 

0.1 

146. 

4.0 

•3.7 

266. S 

270.4 

1.5 

72.9 

0.2 

143. 

4.7 

-3.5 

266.5 

270.5 

I .6 

79.1 

0.3 

141. 

5.7 

-3.3 

266.  6 

270.  8 

1.6 

86.6 

0 .4 

133. 

6.1 

-3.1 

266.5 

270.7 

1.6 

92.9 

0.6 

130. 

6.  4 

-2.  9 

266.4 

270.4 

1.5 

95  .2 

0.7 

128. 

6.8 

-2.  I 

266.5 

270.5 

1.5 

100.0 

0.  8 

124. 

6.9 

-2.1 

266.5 

270  .2 

1 .4 

99.6 

1 .0 

121. 

6.7 

-2.6 

266.  9 

270.  4 

1.3 

97.5 

1 .1 

119. 

6.0 

•3.3 

268.8 

270.1 

0.4 

29.2 

I . 3 

1 19. 

5.8 

-3.9 

270.  0 

271.4 

0.5 

30  .2 

1 .4 

119. 

7.3 

-4.8 

270 .6 

272.0 

0.5 

31.5 

1.6 

120. 

9.  2 

-5.3 

271  .9 

273.4 

0.5 

34.0 

1 .8 

121. 

10.2 

-5.  1 

272.  8 

274.  5 

0.6 

38.2 

2.0 

120. 

11.1 

-4  .9 

274.8 

278.5 

1.4 

80.5 

2.3 

119. 

1 1.8 

-4.9 

276.  1 

280.0 

I .4 

78.9 

2.5 

119. 

12.7 

'5.2 

277.9 

281.9 

1.5 

77.  1 

2.  e 

118. 

13.0 

-5.5 

278.4 

282.1 

1 .4 

74.0 

3.1 

117. 

12.9 

-5.5 

279.  8 

281.  1 

0.4 

21  .7 

3.4 

117. 

1 2.0 

-5.2 

281  .3 

282.2 

0.3 

15.1 

3.7 

117. 

1 3.5 

-5.5 

282.  9 

284.6 

0.6 

28.0 

4 .0 

117. 

15.0 

-6.  1 

284.  I 

286.5 

0.8 

38.6 

4.  5 

116. 

15.6 

-6.6 

284  .6 

286.9 

o.e 

38.3 

4.8 

116. 

16.1 

-7.1 

285.0 

286.  1 

0.4 

18.1 

5.1 

115. 

16.2 

-7.4 

286  .9 

288.0 

0.3 

16.1 

5.6 

115. 

1 6.7 

-7.6 

2 87.  6 

288.  7 

0.4 

17.1 

6.0 

115. 

17.2 

-7.0 

288.5 

289.7 

0.4 

IS.  1 

6.  4 

115. 

17.7 

-8.2 

288.9 

290.1 

0.4 

18  .6 

6.9 

Its. 

1 7.7 

•8.6 

289.2 

290.  6 

0.5 

23.9 

7.3 

IIS. 

1 7.8 

-9  .3 

289.3 

290.9 

0.5 

27.4 

7.7 

115. 

1 a.  1 

-9.6 

290.0 

291.5 

O.S 

28.5 

6.0 

US. 

19.8 

-9.5 

290.3 

291 . 7 

0.5 

28.9 

8.  7 

lie. 

21.0 

-9.0 

290.5 

291  .B 

0.4 

28.2 

9.1 

116. 

22.  1 

-8.1 

291.5 

292.9 

0.4 

27.5 

9.7 

US. 

22.6 

-7.2 

292.2 

293.5 

Oi* 

26.8 

10.3 

115. 

22.8 

-6.  5 

292.  B 

294.  1 

0.4 

27.5 

10.7 

US. 

22.8 

-6.2 

293.0 

294.3 

0.4 

28.3 

11.2 

114. 

2 3.2 

-6.5 

293.5 

294.7 

0.4 

28.3 

I 1.8 

114. 

24.4 

-7.2 

293.6 

294.7 

0.3 

28.7 

12.3 

113. 

25.7 

-8  .0 

293.9 

295.0 

0.3 

30.3 

12.7 

113. 

27.0 

-8.0 

294.0 

295.  1 

0.3 

32.2 

13.3 

113. 

27.9 

-7.5 

294.6 

295.7 

0.3 

33.9 

14.  1 

113. 

27.9 

—6.5 

295.0 

295.9 

0.3 

30.7 

14,7 

112. 

26.9 

-4.7 

295.4 

296.3 

0.3 

30.4 

15.2 

112. 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GWT  1* ••2  t3.  0 


IMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IB. 3 

49.0 

4908. 9 

536.0 

-26.0 

-36.1 

277.3 

26.8 

26.6 

-3.4 

295.4 

296.2 

0.3 

30.7 

15.8 

III. 

1«.7 

50.  0 

5031. 2 

52  7.0 

-27,1 

-38.8 

276.1 

26.6 

26.6 

-2.9 

295.6 

296.4 

0.2 

31  .6 

16.4 

III. 

17.1 

51  .0 

5169. 1 

517,0 

-27b  a 

-39.4 

276.5 

27.2 

27.0 

-3.  1 

296.2 

297.0 

0.2 

31.9 

17.0 

no. 

1 7. A 

52.0 

5281 .0 

509.0 

-2a  .0 

-39  .9 

277.5 

27.4 

27.2 

-•  3.6 

296.  4 

297,2 

0.2 

33.1 

17.6 

1 10. 

I 7.B 

53.0 

5379. 9 

SO  2.  0 

-30*  0 

-40.8 

279.1 

27.8 

27.5 

-4.4 

296.2 

296.9 

0.2 

33.  e 

IS.  2 

109. 

1 8.2 

54.0 

5508.6 

493.0 

-30.6 

-4  1,7 

280.4 

28.2 

27.  7 

-5.1 

296.9 

297.5 

0.2 

32  .5 

18  .8 

109. 

1 S.fi 

55.  0 

561  0.  0 

486.  0 

-31.3 

-42.2 

260.9 

28  .5 

28.0 

-5.4 

297.  3 

297.9 

0.2 

32.8 

19.5 

109. 

19.1 

56.0 

5757.0 

476.0 

-32.  3 

-42.9 

280.0 

28.5 

28.1 

-5.0 

297.7 

298.3 

0.2 

33.8 

20.4 

108. 

1 9.6 

57.  0 

5876.4 

468.0 

-33.0 

-42.8 

278.3 

29.0 

28.  7 

-4.2 

298.4 

299.0 

0.2 

36.4 

21  .2 

108. 

20.0 

58.0 

5982. 2 

461.0 

-33.  ^ 

-42.7 

277.1 

29.7 

29.5 

-3.7 

298.5 

299.1 

0.2 

40.3 

21.9 

108. 

20.4 

59.0 

6104.7 

453.0 

-34.7 

-43.2 

276.3 

30.6 

30.  4 

-3.4 

299.0 

299.6 

0.2 

41.2 

22.6 

107. 

2C.9 

60.  0 

621 3. 3 

446.  0 

-35.5 

-44.0 

2 75.7 

31  .8 

31.6 

-3.2 

299.  3 

299.  9 

0.2 

41.0 

23.6 

107. 

2 1 .3 

61.0 

6323. 2 

439.0 

-36.  6 

-45.  1 

275,4 

33.0 

32.9 

-3.1 

299.3 

299.8 

0.2 

40.6 

24.3 

107, 

21.8 

6 2.0 

6450. 4 

431.0 

-37.4 

-46.3 

274,9 

34.5 

34.4 

-3.0 

299.9 

300,3 

0.  1 

38,5 

25.3 

106. 

22.  1 

63.0 

6563. 3 

424.0 

-3a. 2 

-47.2 

274.4 

35.2 

35.1 

-2.7 

300.2 

300.7 

0.  1 

37.9 

26.0 

106. 

22.6 

64.0 

6677.6 

417.0 

-39.3 

99.9 

273,  1 

35.8 

35.7 

-1.9 

300. 3 

999.9 

99.9 

999  .9 

26.9 

105. 

23.0 

65.0 

6793. 3 

410.0 

-40.4 

99.9 

271  .8 

35.8 

35.8 

-1.1 

300.4 

999,9 

99.9 

999.9 

27,9 

105. 

23.S 

66.0 

6961.2 

400.0 

-41,  E 

99.9 

270.5 

35.5 

35.  5 

-0.3 

301.1 

999,9 

99.9 

999.9 

28.8 

104. 

23.9 

67.0 

7080. a 

393.0 

-42.5 

99.9 

269.3 

35.0 

35.0 

0.4 

301.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

29.7 

104. 

2A.3 

68.0 

7201. 9 

386.0 

-43.  6 

99.9 

267.9 

34.6 

34.6 

1 .3 

30  1 .4 

999,9 

99.9 

999.9 

30.5 

104. 

24.  6 

69.0 

7307.0 

330.0 

-44  .6 

99.9 

266.5 

34  .7 

34.6 

2.1 

301.5 

999.9 

99,9 

999.9 

31  .4 

103. 

2E.2 

70.0 

7431. 2 

373.  0 

-45.  7 

99.9 

266.0 

35.2 

35.2 

2.5 

301.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.  2 

103. 

25.7 

71  .0 

7575.5 

365.0 

-46.  1 

99.9 

266.0 

36.0 

35.  9 

2.5 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

102. 

2C.  1 

72.  0 

7704. 1 

358.0 

-4  7.0 

99.9 

266.5 

36.2 

36.2 

2.2 

303.4 

999.  9 

99.9 

999,9 

34 . 1 

102. 

26.6 

73.0 

7815.8 

352.0 

-47.7 

99.9 

267.9 

37.0 

37.0 

1 .4 

303.9 

999,9 

99.9 

999.9 

35.2 

101. 

27.0 

74.0 

7929. 3 

346.0 

-47.9 

99.9 

269.4 

38.4 

38.4 

0.  4 

305.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

35.9 

lOI  . 

27.4 

75.0 

8064. 2 

339.  0 

-47.  9 

99.9 

270.3 

39.3 

39.3 

-0.2 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.  0 

I 01. 

27.9 

76.0 

8182.0 

333.0 

-4a.  0 

99.9 

270.4 

39.1 

39.  1 

-0.3 

308.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

38.2 

100. 

28.3 

77.  C 

8301. 9 

32  7.0 

-46.0 

99.9 

270.4 

38.9 

38.9 

-0.3 

310.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

39.1 

100. 

28.9 

78.0 

8423.9 

32  1.0 

-48.  3 

99.9 

271.0 

39.0 

39.0 

-0.7 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

too. 

29.4 

79.0 

8548. 0 

31  5.0 

-48.9 

99  .9 

272.0 

38.5 

38.5 

- 1.3 

312.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .8 

100. 

29.8 

80.0 

8674. 3 

309.  0 

-49.  1 

99  .9 

2 72.6 

38  .4 

38.4 

-1.7 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  5 

99. 

30.3 

81.0 

3824.7 

30  2.0 

-49.  1 

99.9 

272.5 

39.9 

39.9 

-1.8 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43,7 

99. 

3C.  9 

82.  0 

8956. 4 

296.0 

-49.2 

99.9 

271  .0 

42.7 

42.7 

-0.8 

317.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

45.0 

99. 

31.3 

83.0 

9090. 7 

29  0.0 

-49,  2 

99.9 

269.9 

43.1 

43.1 

0.1 

319 . 1 

999.9 

99.9 

999  .9 

46,2 

99. 

31.8 

84.0 

9204.7 

285.0 

-49.5 

99.9 

269.1 

42.5 

42.5 

0.7 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

99. 

32.3 

85.0 

9344.  1 

279.  0 

-49.  5 

99.9 

269.1 

42.4 

42.4 

0.7 

322.2 

999.9 

99,9 

999.9 

48.7 

98. 

32.8 

86.0 

951 0. 8 

272.0 

-49.1 

99  .9 

269.  1 

44.1* 

44.  1 

0.7 

325.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

49.9 

98. 

33.4 

87.  0 

9632. 7 

267.0 

-48.6 

99  .9 

268.9 

45  .5* 

45.5 

0.9 

327,6 

999.  9 

99.9 

999.9 

SI  .6 

98. 

33.9 

88.0 

9782.4 

26  1.0 

-48,  0 

99.  9 

'268.3 

44.6* 

44.6 

1.4 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

98. 

34.4 

89.  0 

9910.0 

256.0 

-4  7.9 

99.9 

267.1 

43.6* 

43.6 

2.  2 

332.6 

999,9 

99.9 

999.9 

54.2 

97. 

34.9 

90.0 

10039. 9 

25  1.  0 

-4  8.  5 

99.9 

266.1 

42.2* 

42.1 

2.9 

333.7 

999,9 

99.9 

999.9 

55.5 

97, 

35.3 

91.0 

10172.2 

246.0 

-40.9 

99.9 

265.6 

40.3* 

40.2 

3.  t 

334.9 

999.9 

99,9 

999.9 

56.6 

97, 

35.8 

92.0 

103G7. 0 

24  1.0 

-49.3 

99.9 

2 65.0 

39.0* 

38.8 

3.4 

336.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

57.6 

97. 

36.3 

93.0 

10444. 1 

236.0 

-50. 4 

99.  9 

264.6 

*0.7* 

40.5 

3.8 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

96. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE.  TENN 


7 FEBRUABV  1975 

1115  GMT  162  13.  O 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I CH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  2T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  : 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3E.9 

94.0 

10583. 7 

23  1.  0 

-50.7 

99  .9 

265.7 

44  .3  * •• 

44.2 

3.4 

338.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

96, 

37.3 

95.0 

10697.7 

227.0 

-49.9 

99.9 

267.4 

46.0* 

46.0 

2.1 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

96 

36.0 

96.  0 

10872. 5 

221.0 

-50 . 1 

99.0 

269.7 

48.1* 

48.  1 

0.3 

343.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

63.2 

96 

38.5 

97.0 

11022.6 

216.0 

-49.  3 

99.  9 

269.3 

46.6* 

46.6 

0.5 

346.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

96, 

39.0 

95.0 

11 175.8 

21  1.0 

-50 . 1 

99  .9 

268.4 

41.14 

41.1 

1.  1 

34  8.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

95 

39.4 

99.0 

1 1300. 7 

20  7.  0 

-50.  9 

99  >9 

268.5 

39  .0  * 

39.0 

1.0 

348.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67,  I 

95, 

39.9 

100.0 

11427.6 

203.0 

-51.3 

99.9 

269.7 

43.74 

43.  7 

0.2 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

95 

40.  5 

101.0 

11622. 8 

19  7.0 

-50.7 

99  .9 

270  .6 

52.34 

52.3 

•0.6 

354.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

69,7 

95 

4 1.C 

102.0 

11756. 5 

193.0 

-SO.  6 

99.  9 

270.  I 

48.44 

48.4 

-0.1 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72,0 

95, 

4 1.4 

1 03.0 

1 1 592.9 

189.0 

-51.0 

99.9 

269.0 

42.1  4 

42.  1 

0,7 

357.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

95, 

42.1 

104.  0 

12031. 8 

185.  0 

-51 . 9 

99.9 

267.6 

4 I .5  4 

4 1 .4 

1.7 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

95. 

42. S 

105.0 

12173.4 

18  1.0 

-52.  1 

99.9 

266.  8 

43.14 

43.  1 

2.4 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75,2 

95, 

43.  1 

loe.  0 

1231  7.  9 

177.0 

-52.7 

99  .9 

263.2 

36.0  4 

35.8 

4.3 

361.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

77.0 

94. 

43.7 

107.0 

12465. 4 

173.0 

-53,  2 

99..  9 

261.0 

38.34 

37.8 

6.0 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

94. 

44.3 

1 OR.  0 

12616.0 

169.0 

-53.5 

99  ,9 

263.8 

52.24 

5 1.8 

5.7 

365.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

79.0 

94. 

44.9 

109.0 

12769. 9 

16  5.  0 

-54.  1 

99.9 

266.2 

51  .5  4 

51  .4 

3.4 

366.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

82.  I 

94i 

4S.4 

110.0 

12927.2 

16  1.0 

-54.4 

99.9 

267.4 

42.64 

42.5 

2.0 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

94. 

46.  1 

111.0 

13088.2 

157.0 

-54  .9 

99.9 

267,5 

42.34 

42.2 

I.B 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84  .5 

94. 

46.6 

112.0 

13253. 1 

153.0 

-55.  1 

99.9 

266.8 

44.44 

44.3 

2*5 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

93i 

4 7.1 

1 1 3.0 

13422.4 

149.0 

-54.9 

99  .9 

265.0 

41.64 

4 1.4 

3.6 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

87.4 

93< 

47.7 

1 1 4.0 

13552. 3 

146.  0 

-55.3 

99 .9 

263  .0 

40  .0  4 

39.7 

4.9 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

93. 

48.2 

115.0 

13684. S 

143.0 

-56.2 

99.9 

263.2 

41.04 

40.7 

4.0 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

93. 

46.9 

1 1 6.  0 

13910.2 

138.0 

-57.  1 

99.9 

262.9 

36.44 

36.1 

4.5 

380.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .6 

93. 

49.5 

1 17.0 

14049. 2 

135.0 

-57.  4 

99.9 

259.6 

35.74 

35,1 

6.5 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.5 

93. 

50.  1 

1 1 8.0 

14191 .0 

132.0 

-57.9 

99.9 

260.5 

47.24 

46.6 

7.  8 

3 84.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

93.7 

92. 

50.6 

1 19.0 

14335. 8 

129.  0 

-58.  6 

99.9 

262.6 

52.44 

52.0 

6.7 

385.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  6 

92. 

51.1 

120.0 

14483.6 

126.0 

-58.  8 

99  9 

264.6 

49.04 

48. R 

4.6 

387.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.4 

92. 

5 1.7 

121.0 

14634. 6 

123.0 

-58.9 

99  .9 

266.3 

44.44 

44.3 

2.9 

390.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

98.6 

92. 

52.2 

1 22.0 

14842. 2 

11  9.0 

-59.  1 

99,  9 

265.6 

40.04 

39.9 

3.0 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

92. 

52.7 

123.0 

15001 .8 

116.0 

-60  .4 

99.9 

262.8 

32.9  4 

32.6 

4.  1 

394.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

101  .5 

92, 

53.2 

1 24.0 

15164. 9 

11  3.  0 

-61 . 1 

99.9 

261  .1 

31  .3* 

30.9 

4.8 

395.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101. 8 

92. 

53.7 

1 25.0 

15275.5 

111.0 

-62.4 

99.9 

262.  8 

38.74 

38.3 

4.8 

395.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

92. 

54.  3 

126.0 

15501 . 5 

107.0 

-63.5 

99  ,9 

264.0 

44.64 

44.4 

4.7 

397.3 

999.  9 

99.  9 

999.9 

104.7 

92. 

54.9 

127.0 

15675. 9 

104.0 

-64.  1 

99,9 

264.0 

40.64 

40.3 

4.3 

399.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

92. 

55.6 

125.0 

15794.9 

10  2.0 

-63.9 

99,9 

266.1 

4 1 .94 

4 1 . B 

2.9 

402.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

91  . 

5«.3 

1 29.  0 

15977. 7 

99.  0 

-64.2 

99.9 

268.3 

46  .64 

46.6 

1.4 

404.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.6 

91. 

57.0 

1 30.0 

16166.8 

96.0 

-62.5 

99.9 

271.0 

36.64 

36.6 

-0.7 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112. 1 

91, 

5 7.5 

131.0 

16362. 6 

93.0 

-62  .7 

99.9 

273.9 

20.44 

20.3 

-1.4 

415.  1 

999.  9 

99,9 

999.9 

112.6 

91  , 

56.3 

132.0 

16496. 7 

91.0 

-62.  4 

99.  9 

271.9 

23.1  4 

23.1 

-0.7 

418.4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  1 

91. 

58.8 

133.0 

16704.2 

88.0 

-61 ,3 

99  .9 

268.5 

27.1  4 

27.  1 

0.7 

424.6 

999.9 

99,9 

999.9 

114.2 

91. 

59.4 

134.0 

16847. 1 

86.  0 

-60.  7 

99  9 

263.0 

27  ,6  4 

27.4 

3.4 

428.5 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

91. 

59.9 

135.0 

17068.  1 

83.0 

-60.5 

99,9 

261.8 

31.64 

31.2 

4.5 

433.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.5 

91. 

60.6 

136.  0 

17220.2 

81.0 

-60  .0 

99.9 

264.0 

37,64 

37.4 

3.9 

437.4 

999.  9 

99,9 

999.9 

117.7 

91  , 

61.4 

137.0 

17455.6 

76.0 

-60.5 

99.9 

261. 7 

34.84 

34.4 

5.0 

441  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.2 

91. 

62.  1 

138.0 

17699.2 

75.0 

-61  .6 

99.9 

258.1 

28.94 

28.2 

6.0 

443.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

91, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  . AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  327 
NASHVILLE,  TENN 


7 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  162  13.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

62.9 

139.0 

17865.9 

73.0 

-63.  5 

99.  9 

250.  5 

12.4* 

1 1 .7 

4.1 

443.2 

999  .9 

99,9 

999.9 

121.9 

91. 

63.6 

140. C 

16123.5 

70.0 

-63.7 

99.9 

239.1 

7.9* 

6.7 

4.0 

448.2 

999.9 

99.9 

999.9 

121.7 

91  . 

64.3 

14  1 .0 

16301.6 

66.  0 

-63.  1 

99  .9 

257.7 

26  .5* 

25.9 

5.6 

453.2 

999,9 

99,9 

999.9 

121 .9 

91. 

65. 1 

147.0 

18576.6 

65.0 

-64. 1 

99  ,9 

263.9 

37.7* 

37.5 

4.0 

457.0 

999.9 

99.9 

999.9 

124  .6 

90, 

65.9 

1 43.0 

1 8769. 9 

63.0 

-64.4 

99.9 

266.8 

41  .3* 

4 1 .3 

2.3 

460.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

90. 

66.7 

1 44.0 

19066.4 

60.0 

-64.  1 

99.  9 

2 75.4 

30.3* 

30.2 

“2.9 

467.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.0 

90. 

67.4 

145.0 

19277. 3 

58.0 

-61  .6 

99.9 

292.2 

12.04 

11.1 

-4.5 

477.  6 

999.9 

99.9 

999,9 

129.3 

90. 

6R.3 

146.0 

19494. 6 

5£.  0 

-61  . a 

99.9 

272.3 

33.6* 

33.6 

“1.3 

482.0 

999,9 

99.9 

999.9 

128.  9 

91  . 

69.1 

147.0 

19835.2 

53.0 

-62.2 

99,9 

263.8 

26.4* 

26.2 

2.8 

488.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.5 

91. 

70.  1 

1 46.0 

20072.4 

51.0 

-53.  1 

99,9 

251  .1 

19  .0  * 

17.9 

6.1 

492.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

131 .4 

90. 

7 1.0 

I 49.0 

20316.  1 

49.0 

-63.  9 

99  9 

264.0 

35.6* 

35.4 

3.7 

495.9 

999,9 

99.9 

999.9 

134.4 

90. 

71.9 

1 50.  0 

20704. 7 

46.0 

-64  .6 

99  .9 

269.6 

25.8* 

25.  8 

0.2 

503.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

134.4 

90. 

72. « 

151.0 

20976. 2 

4 4.  0 

-64.  6 

99.9 

274.3 

28.4* 

26.3 

-2.1 

509.5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.  9 

90. 

73.9 

152.0 

21260.6 

42.0 

-53.9 

99.9 

271.2 

26.3* 

26.3 

-0.6 

518.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

138.5 

90, 

7«.0 

1 53.  0 

21  71  3.  9 

39.  0 

-65.0 

99.9 

263  .5 

35.0* 

34  .8 

3.9 

526.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

141.5 

90. 

76.3 

1 54  .0 

22036.4 

37.0 

-62.  9 

99.9 

246.0 

13.6* 

1 2.4 

5. 5 

539.8 

999,9 

99,9 

999.9 

142.0 

90, 

77.4 

1 55.0 

22376. 3 

35.0 

-53  .3 

99  .9 

246.5 

16.6* 

IS.  2 

6.  6 

547.5 

999,9 

99,9 

999.9 

142.6 

90. 

7A.4 

156.0 

22738. 5 

33.0 

-65.0 

99,9 

250.0 

1 7.0* 

16.0 

5.8 

552.1 

999,9 

99.9 

999,9 

144. e 

90. 

79.7 

1 57.0 

23119.9 

3 1.0 

-54.8 

99  ,9 

261.8 

38.5* 

35.1 

S.t 

562.6 

999.9 

99,9 

999,9 

145.9 

90. 

HI.  1 

ise.o 

23526. 4 

29.0 

-65.2 

99.9 

1 20.8 

6.6* 

-5.8 

3.S 

572,4 

999.9 

99.9 

999,9 

147.5 

89. 

62.5 

1 59.0 

24194.0 

26.0 

-63.  7 

99.9 

267.8 

49.6* 

49.5 

1.9 

594.9 

999.9 

99.9 

999.9 

150.  1 

69. 

63.6 

160.0 

24666. 7 

24.0 

-52.4 

99.9 

259.5 

24.44 

24.0 

4.4 

612.e 

999,9 

99.9 

999.9 

152.3 

89. 

65.3 

161.0 

25227.2 

22.0 

-59.  8 

99.9 

263.9 

32.6* 

32.4 

3.4 

635*5 

999,9 

99.9 

999.9 

153. e 

69. 

87.0 

162.0 

25820.5 

20.0 

-61.4 

99.9 

203.5 

2.2* 

0.9 

2.0 

648.  2 

999,9 

99.9 

999,9 

153.1 

89. 

86.9 

1 63.0 

26478. 0 

1 8.  0 

-58.  8 

99,9 

249.5 

27.0* 

25.3 

9,5 

676.4 

999.9 

99.9 

999.9 

160.0 

89. 

90.8 

164.0 

27622.0 

15.0 

-59.1 

99  i9 

193.4 

8.3* 

1.9 

8.1 

711.4 

999.9 

99.9 

999.9 

162.5 

89. 

93.4 

165.  0 

28519.9 

13.0 

-58.8 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

?9.9 

742.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  3 AO 
LITTLE  ROCK.  ARK 

5 FEBRUARY  1975 

3315  GKT  15* *•  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  MHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  3 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.  3 

79.  0 

1 007. 1 

5.6 

1 .2 

310.0 

8.2 

6.3 

- 5.3 

278.  7 

289.  4 

4.  1 

73.0 

0.0 

0. 

O.I 

6.0 

161.3 

997.0 

4.  5 

-0,7 

156.6 

2.4 

-1.0 

2.2 

278.4 

287.8 

3.6 

68.6 

o.e 

126. 

C.A 

7.0 

251.6 

986.0 

3.3 

-0  .4 

175.0 

1 .6 

-0.  1 

1.6 

278.  1 

287.9 

3.8 

76.4 

0 .6 

126. 

0.9 

8.0 

342.  5 

<;7E.  0 

2.5 

0.  1 

278.6 

2.3 

2.3 

-0  .3 

278  .2 

288.4 

4.0 

84.  2 

0.  6 

123. 

1.? 

9.C 

434.2 

964.0 

1 .5 

-0.2 

295.5 

5.8 

5.2 

-2.5 

278.1 

288.2 

3.9 

88.5 

0 .7 

122. 

I. 7 

10.  0 

526.  6 

953.0 

0.9 

-0  .4 

297.5 

9 .9 

8.8 

-4.6 

278.3 

288.  4 

3.9 

90.  8 

0.9 

121  . 

2.0 

1 1 .0 

636.9 

940.0 

-0.4 

-1,2 

294.5 

10.3 

9.4 

-4.3 

278.1 

287.7 

3.7 

94.1 

1.  1 

121. 

2.3 

12.0 

731.0 

929.0 

-1  .0 

-1  .9 

289.6 

9.3 

8.8 

-3.  1 

278.4 

287.  7 

3.6 

94.1 

1 .3 

119. 

2.8 

13.0 

826.  0 

91  8.  0 

-1.7 

-2  .5 

284.4 

9.4 

9.1 

-2.3 

278  .6 

287.7 

3.5 

94.  2 

1.6 

117. 

3.2 

lA.G 

913.2 

90  8.0 

-2.3 

-3.1 

28  3.5 

10.9 

10.6 

-2.5 

278.9 

287.6 

3.4 

94.2 

1 .8 

115. 

3.8 

15.0 

101  0.  7 

89  7.  0 

0.9 

-3.8 

281  .6 

t 1 .6 

1 1 .3 

-2.3 

283.  1 

291. 7 

3.2 

71.0 

2.2 

113. 

*.S 

16.0 

1119.1 

885.0 

1.5 

-8.  a 

279.9 

12.3 

1 2.  1 

-2.1 

284.7 

290.8 

2.2 

45.9 

2.6 

Ill* 

A. a 

IV.O 

1219.8 

874.0 

1 .4 

-8.6 

279.6 

12.6 

12.5 

-2.  1 

285.6 

291.9 

2.3 

47.4 

2 .9 

110. 

5.2 

18.0 

1321. 7 

863.  0 

1 . 0 

-11  .7 

278.7 

12.5 

12.4 

-1  .9 

286.2 

291.3 

1.8 

38.  0 

3.2 

109. 

5.V 

19.0 

1415.3 

853.0 

0.6 

-14  3 

278.0 

13.1 

1 2.  9 

-1.8 

286.6 

290.8 

1.5 

31  *8 

3.6 

108. 

6.0 

20.0 

1519. 4 

842.  0 

0.  1 

-15,1 

278.5 

14  *7 

14.5 

-2.2 

287.2 

291.  2 

1.4 

30.7 

3*8 

107. 

6.3 

21  .0 

1643.9 

829.0 

-0.4 

-15.8 

277.6 

14.1 

14.0 

-1.9 

287  .9 

291.8 

1.3 

30.0 

4.  1 

107. 

6.7 

22.0 

1 740.9 

819.0 

-0.7 

-15.4 

275.9 

14.4 

1 4.  3 

- 1.5 

288.  6 

292.  7 

1.4 

31  .8 

4 .4 

106. 

7.1 

23.0 

1 848. 8 

808.  0 

-1.4 

-14.4 

273.9 

IS.S 

15.8 

-1  .1 

289.1 

293.5 

1.5 

36.  2 

4.7 

105. 

7.3 

2A.0 

1948.0 

798.0 

-1.5 

-14.6 

273.0 

16*6 

16.5 

-0.9 

289.9 

294.4 

1.5 

35.9 

5.0 

lOS. 

7.7 

25.0 

2048.3 

788.  0 

-1.8 

-14,3 

2 72.6 

17.3 

17.3 

-0.8 

290.6 

295.  3 

1.6 

37.9 

5.4 

104. 

8.2 

26.0 

2170*3 

776.0 

-2.  5 

-14  7 

274.2 

17.9 

17.8 

-1  .3 

291.2 

295.8 

1.6 

38.4 

5.8 

103. 

8.6 

27.0 

2273. 0 

76  6.0 

-3.4 

-15  1 

274.9 

18.8 

18.  7 

- 1.6 

291.3 

295.8 

1.5 

39.6 

6*3 

102. 

8.9 

28.0 

2376. 9 

756.  0 

-3.  8 

-19.5 

275.1 

19.3 

19.2 

-1.7 

291  .9 

295.0 

1.1 

28.3 

6.7 

102. 

9.2 

29.0 

2481.8 

746.0 

-4.6 

-21.9 

275.0 

19.6 

19.6 

-1.7 

292.  1 

294.8 

0.9 

24.4 

7.0 

101. 

9.7 

30.  0 

2577. 2 

737.0 

-5.  2 

-20.7 

274.3 

20.4 

20.3 

- 1.5 

292.5 

295.  5 

I.O 

28.3 

7.6 

101  . 

10.1 

31.0 

2684.4 

727.0 

-6.0 

-20.  5 

273.6 

21.5 

21.4 

-1  .3 

292.8 

295.9 

1.0 

30.5 

8.0 

101. 

1 0.5 

32.0 

2781.7 

718.0 

-7.2 

-18,6 

272.6 

23.2 

2 3.  1 

-1.1 

292.  6 

296.2 

1.2 

39.2 

8.6 

100. 

10.9 

33.0 

2891.  C 

70  8.  0 

-7.  7 

-13  9 

271  .4 

24.9 

2'"  .9 

-0.6 

293.2 

298.5 

1.8 

61.0 

9.  1 

100. 

1 1.3 

3A.0 

2990.3 

699.0 

-8.8 

-154 

270.5 

26.0 

26.0 

-0.2 

293.1 

297.9 

1.7 

58.7 

9.8 

99. 

1 1.7 

35.  0 

3090. 7 

690.0 

-9.2 

-18.2 

269.9 

26.1 

26.1 

0.1 

293.6 

297.  5 

1.3 

47.8 

10.4 

98. 

12.2 

36.0 

3226. 3 

678.0 

-9.6 

-28.9 

269.9 

25.1 

25.1 

0.1 

294.5 

296.  1 

0.5 

19.0 

11.2 

98. 

1 2.7 

37.0 

3329. 3 

669.0 

-10.7 

-30.7 

270.6 

24.0 

24.0 

-0.2 

294.  5 

295.9 

0.4 

17.3 

11.9 

97. 

13.0 

38.0 

3433. 2 

66  0.  0 

-11.7 

-31.2 

271 .1 

23.6 

23.6 

-0.5 

294.5 

295.9 

0.4 

17.8 

12.4 

97. 

13.5 

39.0 

3538. 3 

651.0 

-12.4 

-36  ,7 

272.2 

23.7 

23.  7 

-0.9 

294.9 

295.7 

0.2 

10.9 

13.0 

97. 

13.8 

40.  0 

3632. 7 

643.0 

-12.5 

-46  9 

272.9 

23.5 

23.5 

-1.2 

295.  7 

296.  0 

0.1 

3.7 

13.5 

97. 

1 A.3 

Al.O 

3776.3 

631.0 

-13.  5 

-58.  5 

274.  0 

22.7 

22.7 

“1  .6 

296.2 

296.3 

0.0 

1 .0 

14. 2 

97. 

1 A.7 

42.0 

3885.5 

622.0 

-13.8 

-58.6 

275.1 

21*9 

21.8 

-1.9 

297.  1 

297.2 

0.0 

1 .0 

14.7 

96. 

15.2 

43.0 

3983.  7 

61  4.  0 

-14.7 

-59.3 

276.7 

21  .3 

21.2 

-2.5 

297.1 

297.1 

0.0 

1.0 

15.3 

96. 

15.6 

44.0 

4095. 2 

60  5.0 

-1  5.  6 

-59.8 

278.  1 

21.6 

21.4 

-3.0 

297.4 

297.4 

0.0 

1 .0 

15.8 

96* 

16.  1 

45.0 

4195. 5 

597.0 

-16.7 

-60.5 

279.  1 

22.8 

22.6 

-3.6 

297.2 

297.  3 

0.0 

1 .0 

16.5 

97. 

16.5 

46.0 

4309.3 

588.0 

-17.  8 

-61.  2 

278.  7 

24.0 

23.7 

-3.6 

297.2 

297.3 

0*0 

1 *0 

17.0 

97. 

16.9 

47.0 

441 1.6 

580.0 

-18.6 

-61  7 

276.2 

24.6 

24.  5 

-2.6 

297.5 

297.5 

0.0 

1 .0 

17.7 

97. 

17.2 

48.0 

4528. 0 

571.  0 

-1  9.  5 

-62,  3 

273.7 

25.1 

25.0 

-1.6 

297.7 

297.7 

0.0 

1.0 

18.  1 

97. 

17.6 

49.0 

4632. 6 

563.0 

-20.6 

-63,0 

270.0 

25.8 

25.8 

-0.0 

297.6 

297.7 

0.0 

1 .0 

18.7 

97. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  UEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  .N  6 OEG 
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STATION  NO.  3A0 
LITTLE  ROCK,  ARK 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  ISA  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I N. ERPOL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 e.o 

50.0 

4738.3 

555.0 

-21  .4 

-63.6 

266.6 

27,1 

27,0 

1.5 

297,9 

297,9 

0.0 

1 .0 

19.3 

96. 

le.  s 

Sl.O 

4 685.  9 

54  4.0 

-21,7 

-63.7 

264  .2 

29.8 

29.7 

3.0 

299.3 

299.3 

0.0 

1.0 

20.2 

96. 

19.0 

52.0 

4995.0 

536.0 

-21. 7 

-59.  2 

262.9 

33,7 

33.4 

4.2 

300.5 

300  .6 

0.0 

1 .8 

21.0 

95. 

1 9.3 

53.0 

5105. 7 

528.0 

-21  .9 

-55  k 3 

261.7 

36.5 

36.  2 

5.  2 

301 . 5 

301.7 

0.0 

3.1 

21  .7 

95, 

I9.B 

54.0 

5217. a 

520.0 

-22.  9 

-54,3 

259.2 

4 1 .6 

40.8 

7.8 

301,7 

301.9 

0.0 

3.8 

22.  8 

94, 

20.2 

55.0 

5331.4 

51  2.0 

-23.3 

-57,5 

256.  5 

45.6 

44.  3 

1 0.6 

302.6 

302.7 

0.0 

2.6 

23.8 

94, 

20.5 

56.  0 

5461. 5 

503.0 

-22.2 

-64 . 1 

254.4 

48  .5 

46,7 

13.0 

305.4 

305.  4 

0.0 

1.0 

24.6 

93. 

20.9 

57.0 

5594.2 

494.0 

-22.  2 

-64,  1 

251.8 

51.8 

49,2 

16.2 

307.0 

307.0 

0.0 

1 .0 

25.6 

92. 

21.2 

SB.  0 

5714.1 

486.0 

-22.5 

-64  .3 

250.3 

53.9 

50.  7 

18.  1 

308.  1 

308.  1 

0.0 

1 .0 

26.7 

91  . 

21.7 

59.0 

5820. 5 

479.0 

-23.3 

-62.3 

248.7 

56.6 

52.7 

20  .6 

308.4 

308.4 

0.0 

1.4 

28.2 

90. 

22.0 

60.0 

5943.8 

47  1.0 

-23.0 

-42.9 

248.  1 

57.8 

5 3.6 

21.6 

310.2 

310.8 

0.2 

14.1 

29 .2 

89. 

2 2.  5 

61.0 

6069. 1 

463.  0 

-23.9 

-40,2 

247.8 

58  .2 

53.9 

2 1.9 

310.6 

311.4 

0.2 

20.6 

30.8 

88. 

22.9 

62.0 

6180.0 

456.0 

-25.  3 

-44,  3 

248.0 

57.5* 

53.3 

21.5 

310.3 

310.8 

0.2 

14  .8 

32.  2 

87. 

23.3 

63.0 

6292. 2 

449.0 

-25.9 

—66  .5 

248.7 

57.4* 

53.  5 

20.  8 

310.  8 

310.  8 

0.0 

1 .0 

33.5 

86. 

23. B 

64.0 

6422. 2 

44  1.  0 

-26.  7 

-67.0 

250.5 

59.3* 

55.9 

19.8 

311.4 

311.4 

0.0 

1.0 

35.  0 

86. 

2*. 3 

65.0 

6537.5 

434.0 

-27.5 

-67.5 

252.4 

61  .9* 

59.  0 

1 8.8 

311.8 

311.8 

0.0 

1 .0 

36.8 

85. 

24.9 

66.  0 

6687. 9 

425.0 

-28.  6 

-68.2 

253.0 

60.1  * 

57.5 

17,6 

312.  3 

312.  4 

0.0 

1 .0 

39.3 

84. 

25.3 

67.0 

6806.8 

418.0 

-29.  2 

-68.  7 

252.6 

56.0* 

53.5 

16.8 

313.0 

313.0 

0.0 

1 .0 

40.6 

84. 

25.B 

6B.0 

6927. 1 

41  1.0 

-30.4 

-60 . 4 

252.2 

52.4* 

49.9 

16.0 

312.  9 

313.0 

0.0 

3.5 

42.0 

83. 

2E.3 

69.0 

7049. 0 

404.  0 

-31 .5 

-57.0 

252.7 

52.9* 

50.5 

15.8 

313.1 

313.3 

0.0 

6.0 

43.  5 

83. 

25.7 

70.0 

7172.4 

397.0 

-32.5 

-55.7 

253.4 

55.6* 

53.2 

15.9 

313.3 

313.5 

0.0 

7.8 

44.7 

83. 

27.3 

71.0 

73 1 5.  5 

389.0 

-33.9 

-54.6 

254.2 

59.5* 

57.3 

16.2 

313.4 

313.  6 

0.1 

10.1 

46.8 

82. 

27.7 

72.0 

7442.5 

382.0 

-34,  9 

-57.3 

254.3 

59.7* 

57.5 

16.2 

313.6 

313.8 

0.0 

8.1 

48.4 

82. 

20.2 

73.0 

7571. 2 

375.0 

-36.1 

-59.9 

254  .2 

57.7* 

55.5 

15.7 

313.  7 

313.8 

0.0 

6.5 

50.2 

82. 

20.6 

74.0 

7683. 0 

369.  0 

-36.  9 

-45.  7 

254.2 

56  .4* 

54.3 

13.4 

314.1 

314.7 

0.2 

39.0 

51 , 4 

82. 

29.0 

75.0 

7815.3 

362.0 

-37.9 

-61.7 

254.4 

57.3* 

55.  2 

1 3.4 

314.5 

314.6 

0.0 

6.1 

52,7 

81  . 

29.6 

76.0 

7930. 2 

356.0 

-39.0 

-60 . 1 

254.4 

59.8* 

57  .6 

16.  1 

314.6 

314.7 

0.  0 

8.5 

54.8 

81. 

29.9 

77.0 

8066. 1 

349.0 

-39.  9 

99.  9 

254.0 

59.4* 

57.1 

16.4 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  1 

81. 

30.4 

78.0 

8184. 3 

34  3.0 

-41.3 

99.9 

253.0 

56.8* 

54.  3 

16.6 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57,8 

81. 

30.9 

79.0 

8303. 9 

33  7.  0 

-42.  1 

99.9 

252.6 

55.4* 

52.9 

16.6 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  3 

61  . 

31.4 

80. 0 

8425.2 

331.0 

-43.2 

99.9 

253.0 

56.8* 

54.4 

16.6 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

80. 

32.0 

81.0 

8589. 6 

323.0 

-44 . 1 

99.9 

253.8 

59.7* 

57.3 

16.7 

316.  5 

999.9 

99.  9 

999.9 

63.0 

80. 

32.4 

82  .0 

8715.1 

317.0 

-45.  2 

99.  9 

253.7 

61  .1* 

58.6 

17.2 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

80. 

32.9 

83.0 

8842,3 

31  1.0 

-46.5 

99.9 

252.8 

62.8* 

60.0 

18.5 

316.5 

999,9 

99.9 

999  .9 

66.3 

80. 

33.4 

84.0 

8971. 3 

30  5.  0 

-47.  7 

99.9 

251.7 

63.5* 

60.3 

19.9 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  2 

80. 

33.8 

B5.0 

9102.2 

299.0 

-4  8.7 

99.9 

251.0 

61  .4* 

58.  0 

20.0 

317.0 

999.9 

99,9 

999.9 

69.9 

79, 

34.2 

86.  0 

9257,  4 

292.0 

-50.2 

99.9 

250.3 

57,6* 

54.2 

19.4 

317,0 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .4 

79. 

34. n 

87.0 

9369.9 

28  7.0 

-51.  1 

99.  9 

249,5 

52.7* 

49.4 

18.4 

317,3 

999,9 

99,9 

999.9 

73.  1 

79, 

35.2 

88.0 

9507.  1 

28  1.0 

-51,9 

99.9 

249.6 

52.8* 

49.5 

13.4 

318.  1 

999.9 

99,9 

999  .9 

74,3 

79. 

35.7 

89.0 

9623. 4 

276.  0 

-52.  2 

99,9 

250.5 

57.1  * 

53.8 

19.1 

319.3 

999.9 

99,9 

999.9 

75.  8 

79. 

36.2 

90.0 

9765. 2 

270.0 

-53.5 

99.9 

251.9 

63.1* 

60.0 

19.6 

319.5 

999.9 

99,9 

999.9 

77,  S 

78, 

3E.7 

91.0 

9885. 3 

265.0 

-54 . 1 

99.9 

253.3 

65.5* 

62.7 

18.8 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

78. 

37.  1 

92.0 

10031.6 

259.0 

-55.  4 

99.9 

254.2 

62.9* 

60.6 

17,1 

320.4 

999.9 

99,9 

999.9 

81.5 

78. 

37.5 

93.0 

10155.9 

254.0 

-56.2 

99.9 

254.9 

57.4* 

55.4 

14.9 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

78. 

30.1 

94.0 

10282.  3 

249.  0 

-55.  9 

99.9 

255,0 

52.9* 

51.0 

13.7 

323.3 

999,9 

99,9 

999.9 

84.6 

78. 

A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEC 
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station  no.  340 

LITTLE  ROCK.  ARK 


5 FEBRUARY  1975 

2315  CRT  154  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TFMP 

OEM  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

38.6 

95.0 

104  1 1.  2 

244.  0 

-56.4 

99.9 

253.9 

52.7* 

50.7 

14.6 

324  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

78 

39.2 

96.0 

10570.2 

238.0 

-53.8 

99m9 

251.8 

52.4* 

49.  8 

16.4 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

88 . 1 

78 

39.  8 

97.0 

10707. 1 

233.0 

-52.2 

99.9 

250.2 

48  .5* 

45.6 

16.5 

335.  1 

999.9 

99.  9 

999.  9 

90.1 

78 

40.3 

98.0 

10848.2 

228.0 

-50.  2 

99.9 

249.4 

44.3* 

4 1.4 

15.6 

340  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

78 

4 0.  B 

99.0 

10993.0 

223.0 

-50 . 1 

99.9 

248.5 

42.8* 

39.9 

15.7 

342.7 

999.9 

99.9 

999.9 

92  .6 

78 

4 1.3 

100.0 

11141.4 

21  a.  0 

-49.  3 

99.  9 

247.5 

45.3* 

41  .9 

17.3 

346.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

93.  e 

77 

4 1 .8 

10  1.0 

11324.3 

21  2.0 

-49.5 

99.  ? 

246.8 

50.1* 

4 6.  0 

19.7 

348.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

77 

4 2.  3 

1 0 2.  0 

11480. 4 

20  7.0 

-50.4 

99.  9 

246.5 

54  .7* 

50.2 

21.8 

349.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

96.8 

77 

42.9 

103.0 

11607.6 

20  3.0 

-50.8 

99.  9 

246.  7 

57.6* 

52.9 

22.8 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

77, 

43.4 

104.0 

11769.5 

198.0 

-52.2 

99.9 

246.3 

54.9* 

50.  3 

22.  1 

351. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

too  .6 

77 

44.0 

105.0 

11901. 1 

194.  0 

-53.6 

99.9 

243.7 

46  .9* 

42  .0 

20  .8 

350  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  t 

76, 

44.6 

106.0 

12035.2 

190.0 

-53.3 

99.9 

242.2 

44.6** 

3 9.4 

20.8 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

76 

4f.  2 

107.  0 

12206. e 

185.  0 

-53.6 

99.9 

244  .9 

50.4** 

45.6 

21.3 

355.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.4 

76, 

45. A 

108. 0 

12347. 2 

18  1.0 

-54.  0 

99.  j 

248.4 

56.1  ** 

52.  1 

20.7 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107. 5 

76, 

4«.5 

109.0 

12490. 7 

177.0 

-54.0 

99.9 

251.0 

60.2** 

56.9 

19.6 

359.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

109.8 

76 

47.0 

110.0 

12637. 1 

173.  0 

-54.  9 

99.9 

251.0 

61  .6** 

58.3 

20  .0 

360  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

II  1. 8 

76i 

47. S 

111.0 

12824.6 

168.0 

-54  .9 

99.9 

250.3 

55.3** 

52.  1 

18.7 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

76, 

4C.3 

1 12.0 

12978. 6 

164.0 

-54.9 

99.9 

250.8 

53.7** 

50  .8 

17.7 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.2 

75 « 

4B.9 

1 13.0 

13136.4 

160.0 

-55.  1 

99.9 

252.2 

65.2** 

62.1 

19.9 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

75. 

49.5 

1 14.  0 

13298.0 

156.0 

-55.4 

99.9 

252.8 

78.6** 

75.  1 

23.  3 

370.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

120  .7 

75. 

50.0 

1 1 5.0 

13463. 5 

152.0 

-55.  7 

99.  i 

252.3 

69.9** 

66.6 

21.3 

372.6 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

75. 

50.7 

1 1 6.0 

13675.9 

147.0 

-57. 1 

99.  9 

249.4 

47.2** 

44.2 

16.6 

373.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

125.6 

75, 

51.3 

1 17.  0 

13806. 3 

144.0 

-57.4 

99.9 

245.4 

37.1** 

33.7 

15.4 

375.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

126.9 

75. 

51. A 

I 1 8.0 

13984.4 

140.0 

-57.  1 

99.9 

241.2 

29.8** 

26.1 

14,4 

379.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

75. 

52. S 

1 19.0 

14167. 8 

136.0 

-57.4 

99  .9 

235.4 

24.6** 

20.3 

l4.0 

381.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

128.9 

75. 

53.0 

120.0 

14308. 4 

133.  0 

-58.  4 

99.9 

239.4 

35.8** 

30.8 

18.2 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

129.  1 

75. 

5 3.7 

121.0 

14451.7 

130.0 

-59.0 

99.  J 

239.4 

41.6** 

35.8 

2<.2 

3 83.9 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .8 

75. 

54.  3 

122.  0 

14647. 8 

126.  0 

-59.0 

99.  i 

233.0 

28.9** 

23.1 

17.4 

387.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

133.2 

74. 

55. 0 

123.0 

14799. 0 

123.0 

-59.  0 

99.  1 

235.2 

23.1 ** 

19.0 

13.2 

390.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

133.2 

74. 

55.7 

124.0 

15006. 7 

11  9.0 

-58.4 

99.9 

250  .2 

33.9** 

31.9 

1 1.5 

394.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

134.8 

74, 

56.2 

1 25.0 

151 1 3. 4 

11  7.  0 

-57.  9 

99.9 

256.0 

39.3«* 

38.2 

9.5 

397.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

135.  9 

74. 

57.0 

1 26.0 

15388.5 

112.0 

-58.3 

99.9 

261.3 

44.2** 

43.7 

6.7 

401.9 

999.9 

99.9 

999.9 

138.0 

74. 

57.6 

127.  0 

15559. 3 

109.  0 

-58.6 

99.9 

260.0 

45.1  ** 

44  .4 

7,8 

404.4 

999.9 

99.9 

999.9 

139.5 

74. 

58. 0 

128.0 

15734.3 

106.0 

-59.  5 

99.  9 

256.9 

*5.0** 

43.8 

10.2 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

140 .8 

74. 

58.  7 

129.0 

15913. 7 

103.0 

-60.2 

99  m J 

252.8 

52.5** 

50.  1 

15.5 

408.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

142.4 

74, 

59.2 

130.0 

16097. 9 

100.  0 

-60.  5 

99.  ? 

252.6 

59.0  ** 

56.3 

1 7.6 

410.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.  2 

74, 

60.  1 

131.0 

16353.4 

96.0 

-58.4 

99.9 

251.0 

48.7** 

46.  1 

IS.  9 

419.7 

999.9 

99.9 

999.9 

147.9 

74, 

60.8 

132.0 

1 6485. 7 

94.  0 

-58.8 

99.9 

2 46.1 

37.7** 

34.5 

15.3 

421.6 

999.9 

99.9 

999.9 

149.  1 

74, 

61.6 

1 33.0 

16689. 2 

9 1.0 

-59.  1 

99.9 

248.3 

48.1  ** 

44.7 

17.8 

424.8 

999.9 

99.9 

999.9 

150.8 

74. 

62.2 

1 34.0 

16898. 6 

88.0 

-60.7 

99.9 

253.2 

55.0** 

52.  7 

15.9 

425.7 

999.9 

99.9 

999.9 

152.9 

74 

62.9 

1 35.0 

17114. 3 

85.  0 

-60.  9 

99.9 

257.5 

26.9** 

26.3 

5.8 

429.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.2 

74, 

63.7 

1 36.0 

17337.3 

82.0 

-61.6 

99.9 

77.7 

12.5** 

-12.2 

-2.6 

432.5 

999.9 

99.9 

999.9 

155. 1 

74, 

64.7 

1 37.  0 

17568. C 

79.0 

-62.0 

99.9 

241  .5 

1 1 .5  * * 

10.1 

5.5 

436.4 

999.9 

99.9 

999.9 

154.3 

74. 

65.3 

138.0 

17807.3 

76.0 

-62.  2 

99.  9 

252.5 

29.7** 

28.4 

8.9 

440.9 

999.9 

99.9 

999.9 

155.4 

74. 

66.2 

139.0 

1S141. 7 

72.0 

-61 .8 

99.9 

260.7 

20.3** 

20.0 

3.3 

448.5 

999.9 

99.9 

999.9 

157.5 

74, 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.4  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK,  ARK 


5 FEBRUARY  1975 

3315  GMT  134  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M^SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

67.  1 

140.0 

18404. 7 

69.0 

-62.6 

99.9 

283.5 

4.44* 

4.  3 

- 1.0 

452.4 

999,9 

99.9 

999.9 

157.7 

74, 

6R.1 

14  1.0 

18678.3 

66.0 

-63.5 

99.9 

262.9 

15.9*4 

1 5.7 

1.9 

4 56.1 

999.9 

99.9 

999.9 

157.8 

74, 

69.0 

1 42.0 

18868. 1 

64.0 

-61  .6 

99.9 

258.6 

28.24* 

27.6 

5.6 

4 64.3 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

74. 

70.  1 

143.0 

19166. 7 

6 1.0 

-60. 0 

99.  J 

261  .3 

0 .9*4 

0 .9 

0.1 

474.3 

999.9 

99.9 

999.9 

161 . 1 

74, 

71.1 

144.0 

19481 . 1 

58.0 

-60. 5 

99.  5 

254.2 

8.5*4 

8.2 

2.3 

480.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

159. 6 

74, 

72.2 

145.  0 

1981  1 . 2 

55.0 

-61.5 

99  .f' 

254.8 

40.54 

39.0 

10.  6 

485.3 

999,9 

99.9 

999.9 

162.1 

74. 

73.3 

146.0 

20  158.  4 

52.0 

-62.2 

99. 

257.  1 

55.4* 

54.0 

12.4 

491  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

165.  3 

74, 

74.4 

147.0 

20523.9 

49.0 

-64. 1 

99.9 

261.7 

20.8* 

20.6 

3.0 

495.3 

999.9 

99.9 

999.9 

168.6 

74, 

75.6 

148.0 

20778. 1 

47.  0 

-65.  7 

99.9 

288.4 

10  .6* 

10.0 

-3.3 

497.5 

999.9 

99.9 

999.9 

169.  3 

74, 

76.9 

149.0 

21 181.4 

44.0 

-63.  1 

99.  i 

62.5 

1 3.2* 

-11.7 

-6.1 

513.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.  2 

74. 

7F.2 

150.0 

2161 4. 9 

41.0 

-64 . 1 

99.  - 

266.5 

21.2* 

21.  2 

1.3 

521.2 

999.9 

99.9 

999.9 

168.7 

75. 

79.7 

151.0 

22079. 5 

38.0 

-64.  7 

99.0 

62.5 

1 0.3* 

-9.2 

-4.8 

531  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

170.5 

75. 

A 1.3 

152.0 

22409. 9 

36.0 

-64.5 

99.0 

267.5 

32.6* 

32.5 

1.4 

540.0 

999.9 

99.9 

999.9 

168.8 

75, 

82.  7 

153.0 

22942. 7 

3 3.0 

-63.  7 

99.9 

263.9 

27.4* 

27.2 

2.9 

555',  6 

999.9 

99.9 

999.9 

173.  6 

75, 

84. S 

1S4.0 

23326.9 

31.0 

-62.9 

99.9 

45.9 

3.8* 

-2.7 

-2.7 

567,7 

999,9 

99.9 

999,9 

173,2 

75, 

86.3 

155.0 

239  53  . 9 

28.0 

-62.8 

99.9 

256.7 

23.5* 

22.9 

5.4 

585.0 

999.9 

99.9 

999.9 

174.3 

75, 

an. 3 

156.0 

24655. 7 

25.0 

-60.  7 

99.9 

266.5 

1 1 .2* 

1 1 .2 

0,7 

610.1 

999.9 

99.9 

999.9 

176.3 

75. 

90.3 

157.0 

25448.4 

22.0 

-62.2 

99. 'j 

257.  1 

32.8* 

32.0 

7,3 

628,5 

999.9 

99.9 

999.9 

179.8 

75. 

98.8 

1S8.0 

26036. 8 

20.0 

-62.6 

99.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

644. 7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

617 


STATION  NO.  3A0 
LITTLE  ROCK,  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

600  GKT  160  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

N IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

III 

• 

u 

79.0 

1 009.1 

1 .7 

-2.2 

300.0 

6.2 

5.4 

-3.1 

274.6 

282.8 

3.2 

75.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

160.  0 

999.0 

0.5 

-2.8 

309.2 

6.7 

5.2 

-A  .2 

274 .1 

282.1 

3.  1 

78,4 

0.2 

122. 

0.6 

7.0 

248.7 

98  8.0 

-0  .6 

-3.2 

309.0 

6.8 

5.3 

— 4.  3 

273.9 

281.7 

3.1 

82.5 

0.3 

123. 

1.0 

a.o 

33  8.  1 

977.0 

-1.2 

-3.0 

308.3 

7 .3 

5.7 

-4.5 

274.  1 

282.2 

3.1 

87.6 

0.4 

126. 

t .3 

9.0 

420.1 

967.0 

-2.0 

-3.  1 

311.3 

7.7 

5.  a 

-5.  1 

274.1 

282.2 

3.2 

92.5 

o.e 

126. 

1.6 

10.0 

502.  7 

95  7.0 

-2.8 

-3.6 

315.4 

8.0 

5.6 

-5.7 

274.2 

282.  1 

3.  1 

94 .4 

0.7 

127, 

a.o 

1 1 .0 

611.1 

9* *•4.0 

-3.6 

-3.  " 

324.4 

8.1 

4.7 

-6,6 

274.4 

282.4 

3.1 

99.4 

0.9 

130. 

2.2 

12.0 

686.8 

935.0 

-4.2 

-4.2 

328.7 

8.0 

4.  2 

-6.9 

2 74.6 

282.3 

3.0 

100  .8 

1 .0 

132. 

£ • A 

13.0 

780.  1 

924.  0 

-4.8 

-4.8 

335.0 

8.1 

3.4 

-7.3 

274.9 

282.4 

2.9 

101.5 

1.2 

135. 

2.9 

lA.o 

874.2 

913.0 

-5.6 

-5.6 

334.  5 

8.3 

3.6 

-7.4 

275.0 

282.2 

2.6 

101.4 

1.3 

138. 

3.  2 

15.0 

951.9 

904.0 

-6.3 

-7.4 

334.4 

7,8 

3.4 

-7.0 

275,0 

281.3 

2.4 

91  .7 

1 .4 

139. 

3.5 

16.0 

1065.9 

891.0 

-3.  4 

-5.4 

334.  6 

6.9 

3.0 

-6.3 

279.1 

286.7 

2.9 

86.3 

1.6 

140. 

3.9 

1 7.0 

1 155. 1 

88  1.0 

-4.0 

-8.1 

321  .5 

5.4 

3.4 

-4.2 

279,3 

285.6 

2.3 

72,7 

1 .7 

142. 

A. 2 

la.o 

1245. 2 

87  1.  0 

-4.  2 

-9.3 

299.8 

5.9 

5.1 

-2.9 

280.1 

285.9 

2.2 

67.  3 

1.8 

141. 

A. 5 

19.0 

1327.3 

862.0 

-2.8 

-10.7 

283.  2 

7.9 

7.6 

-1  .a 

282.3 

287.7 

2.0 

54.4 

1 .9 

140. 

A.  a 

20.0 

1420. 0 

852.0 

-2.2 

-10.2 

275.8 

9.3 

9.3 

-0.9 

283,9 

289.6 

2.  1 

54. 2 

2.0 

136. 

5.2 

21  .0 

1542. 2 

839.0 

-2.0 

-10.0 

267.  7 

10.9 

10.9 

0.4 

285.4 

291  .2 

2.1 

54 .2 

2.  2 

132. 

S.5 

22.0 

1637.5 

829.0 

-2.3 

-10. 1 

262.0 

1 1 .8 

11,7 

1.6 

286.0 

291.9 

2.1 

55.  1 

2.4 

128. 

5.7 

23.0 

1724.  1 

820.  0 

-2.8 

-10.4 

261  .5 

12.7 

I 2.5 

1 .9 

286.4 

292.3 

2.  1 

55,7 

2.  5 

126. 

6.1 

2A.0 

1821.3 

81  0.0 

-3.1 

-10. < 

261. 5 

14.2 

14.0 

2.  1 

287.  1 

293.1 

2.  1 

57.2 

2,7 

121. 

6.3 

25.0 

191  9.  6 

800.0 

—3 . 6 

-9.8 

262.4 

14.6 

14. S 

f .9 

287.6 

293.9 

2.3 

61  .9 

2.8 

119. 

6.7 

26.0 

2039. 1 

788.0 

-3.  7 

-8.6 

264.2 

15.1 

15.0 

1 .5 

288.7 

295.8 

2.5 

68.6 

3.  1 

115. 

7.1 

27.0 

2129.8 

779.0 

-4,5 

-8.7 

265.7 

15.3 

1 5.  2 

1.  1 

288.9 

295.  9 

2.5 

72,2 

3 .5 

112. 

7. A 

28.0 

2221. 3 

770.  0 

-4.  9 

-9.9 

266.5 

15.4 

1 5. A 

0.9 

289  .3 

295.9 

2.3 

68.  2 

3.  7 

110. 

7.8 

29.0 

2324.0 

760.0 

-5,6 

-10.4 

266.  7 

15.4 

15.3 

0.9 

289.7 

296.1 

2.3 

Ga  . 3 

4.1 

108. 

F.  1 

30.  0 

241  7.  5 

751.0 

-5.7 

-1  1 .9 

266.5 

IS  .2 

15.2 

0.9 

290.5 

296.  3 

2.0 

61  .3 

4.3 

107. 

a. A 

31  .0 

251 2.  I 

742.0 

-5.  6 

-18.: 

266.  C 

1 5.0 

14.9 

1 .0 

291  .6 

295.2 

1 .2 

35,9 

4.6 

105. 

a.  a 

32.  0 

2607. 7 

733.0 

-6.0 

-19.7 

265.3 

14.9 

14.8 

1.2 

292.  1 

295.3 

1.1 

32.8 

4.9 

104. 

9.2 

33.0 

2704. 2 

724.  0 

-7.  0 

-19.9 

264.3 

15.1 

15.0 

1 .5 

292  .0 

295.2 

1.  1 

35.  0 

5.2 

103. 

9.5 

34.0 

2801.7 

71  5.0 

-7.6 

-19.5 

263.4 

15.5 

1 5.4 

1.8 

292.4 

295,8 

1.1 

38.0 

5.5 

102. 

9.9 

35.0 

2900. 2 

706,0 

-8.2 

-2  1.1 

262  .2 

16  .1 

15.9 

2.2 

292.8 

295.8 

I.O 

34.4 

5.9 

101  . 

10.3 

36.0 

3022.  1 

695,0 

-B.  * 

-23.  1 

261.9 

1 6.4 

16.2 

2.3 

293.9 

296.5 

0.9 

29.1 

6.2 

99. 

1 0.6 

37.  0 

3123.  I 

686.0 

-8.7 

-28  .6 

262.3 

16.4 

16.  3 

2.  2 

294.6 

296.3 

0.5 

18.0 

6.5 

99. 

10.9 

38.0 

3225. 4 

677.0 

-9.2 

-33.2 

26  3.3 

16.3 

1 6.2 

1.9 

295.1 

296.2 

0.3 

12.  2 

6.8 

98. 

1 1.3 

39.  0 

3328.7 

668.0 

-10.1 

-31.2 

264.8 

1 6.5 

16.5 

1.5 

295.2 

29  6.6 

0.4 

15.8 

7.2 

97, 

11.6 

40.  0 

3421. 4 

66  0.  0 

-11.0 

-29.2 

265.7 

17  .0 

16.9 

1.3 

295.  3 

296.  9 

0.5 

20.5 

7.5 

97, 

12.1 

4 1 .0 

3550.3 

649.0 

-11.7 

-27.  3 

266.  1 

1 8.3 

18.2 

1.3 

295.9 

297.9 

0.6 

25.9 

8.0 

96. 

12.3 

42.0 

3645.2 

64  1.0 

-12  .7 

-25.6 

265.8 

18.8 

18.8 

1.4 

295.9 

298.2 

0.7 

32.8 

8.2 

96. 

12.7 

43.0 

3752.  9 

632.0 

-13.5 

-24.  9 

265.0 

19.7 

19.6 

1 .7 

296.1 

298.6 

0.8 

37.5 

8.7 

95. 

13.0 

44.0 

3849.6 

624.0 

-14.6 

-25.' 

264.4 

20.1 

20.0 

2.0 

295.  9 

298.3 

0.8 

39.4 

9.0 

95, 

13.3 

45.0 

3959. 5 

615.  0 

-15.  5 

-24.6 

264.3 

20  .5 

20  .4 

2.0 

296.2 

298.8 

0.8 

45.4 

9.4 

94. 

1 3.7 

46.0 

4058.2 

607.0 

-16.4 

-24. E 

264.6 

21.0 

20.9 

2.0 

296.2 

298.9 

0.9 

49.6 

9.9 

94. 

1 A.O 

47.0 

41  57.  9 

599.0 

-17.1 

-26.4 

265.1 

21.5 

21.4 

1.8 

296.5 

298.  8 

0.7 

43.9 

10.2 

94. 

1 A.3 

48.0 

4258.6 

■91.0 

-17.8 

-29.6 

265.4 

22.2 

22.2 

1 .8 

296.8 

298.6 

O.S 

34.6 

10.6 

93. 

1A.7 

49.0 

4360.5 

583.0 

-18.6 

-29.6 

265.6 

23.1 

23.  1 

1.8 

297.0 

298.8 

0.5 

36.4 

i 1.2 

93. 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 

6 FEBRUARY  1975 

600  GMT  160  17.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEV(  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  r 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IS.l 

50. C 

4463.4 

S7S.0 

- 19.  3 

265.5 

24.0 

23.9 

t .9 

297.4 

299,4 

0.6 

43.9 

11.7 

93. 

1 S.4 

51.0 

4593. 7 

565.0 

-20  .0 

-27mr 

265. 3 

24.5 

24.  4 

?.o 

298.  1 

300.3 

0.7 

49.3 

12.2 

92. 

IS. 6 

52.0 

4699. 4 

557.  0 

-20.  5 

-31* •*7 

264  .8 

2S»1 

25.0 

2.3 

298.7 

300 .2 

0.5 

35.8 

12.  8 

92. 

16.  1 

53.0 

4306. 3 

549.0 

-21.3 

-30.4 

264.3 

25.8 

25.6 

2.6 

299.0 

300.7 

0.5 

43.2 

13.2 

92. 

16.5 

54.0 

491 4. 4 

54  1.0 

-22.2 

-29.7 

263.3 

26.9 

26.8 

3.  2 

299.  1 

301.0 

0.6 

50.4 

13.8 

92. 

16.8 

55.0 

5023.8 

533.0 

-23.  2 

-2a.  5 

262.  7 

27.9 

27.7 

3.5 

299.3 

301  .4 

0.7 

61.1 

14.3 

91. 

1 7.2 

56.0 

5148.2 

524.0 

-24.5 

-28 .2 

262.2 

29.  1 

28.  8 

3.9 

299.  2 

301  .4 

0.7 

70.9 

15.0 

91. 

1 7.4 

57.0 

5260.  1 

SI  6.  0 

-25.  0 

-27.^ 

262.1 

29*6 

29.3 

4 >1 

299.9 

302.2 

0.7 

76.  8 

1 5.  4 

90. 

1 7.8 

53.0 

5359.3 

509.0 

-25.8 

-30. r 

261. 5 

30.5 

30.  2 

4.5 

300.0 

302.0 

0.6 

66 . 1 

16.1 

90. 

18.  I 

59.  0 

5473. 9 

501.0 

-26.6 

-32. f 

260.7 

31«2 

30.8 

5.0 

300.4 

302.  0 

0.5 

57.4 

16.6 

90. 

1 8.4 

60.0 

5575. 3 

494.0 

-27.  5 

-32.  1 

259.  7 

32.1 

31.6 

5.7 

300.5 

30  2.2 

0.5 

65.1 

17.2 

90. 

1 8.8 

61.0 

5677.8 

487.0 

-28.5 

-31  .5 

258.1 

33.8 

33.  1 

7.0 

300.6 

302.4 

0 .6 

74.7 

17.9 

89. 

1 9.2 

62.0 

5796. 4 

479.  0 

-29.  3 

-31.1 

256.5 

36*1 

35.1 

8.4 

301 .1 

302.9 

0.6 

83.  a 

I 8.  7 

89. 

19.5 

63.0 

590  1 . 5 

472.0 

-29.  8 

-32.5 

255.3 

38.1 

36.9 

9.6 

301  .7 

303.3 

0.5 

77  .3 

19.4 

88. 

19.9 

64.  0 

6008. 0 

465.0 

-29.8 

—35 . 2 

253.4 

A 1 «3 

39.5 

1 t .8 

302.9 

304.  3 

0.4 

58.7 

20.3 

88. 

20.2 

65.0 

6116. 1 

458.0 

-29.  9 

-36. f 

251 .9 

43.6 

41.5 

13.5 

304  . I 

30  5.3 

0.4 

52.1 

21.0 

87. 

20.6 

66.0 

6257.4 

449.0 

-30  .6 

-40.7 

250.0 

46»6 

43.  8 

15.9 

305.  0 

305.8 

0.2 

35.9 

22.  I 

86. 

21.1 

67.0 

6368. 9 

44  2.  0 

-31 . 1 

-50.7 

248.0 

49.4 

45.9 

18.5 

305.6 

305.9 

0.  1 

12.4 

23.  5 

85. 

21.5 

68.0 

6482. 1 

435.0 

-31 . 1 

-59.6 

246.9 

50.4 

46.4 

19.7 

307.0 

307.1 

0.0 

4.2 

24.7 

84. 

21.9 

69.  0 

6596. 8 

428.0 

-32.2 

-59.1 

246.9 

49.5 

45.6 

19.5 

307.  1 

307.  2 

0.0 

4.9 

25  .9 

83. 

22.3 

70.0 

671 3.0 

42  I. 0 

-33.  1 

-55.0 

247.8 

49*1 

45.4 

18.5 

307.4 

307.6 

0.0 

9.0 

27.0 

S3. 

22.8 

71.0 

6847.7 

41  3.0 

-33.9 

-51. C 

250.2 

50.3 

47.3 

17.  1 

308.0 

308.3 

0.1 

15  .7 

28.3 

82. 

23.2 

72.0 

6967. 3 

40  6.  0 

-34.  6 

-46.4 

252.5 

52.7 

50.3 

15.8 

308.7 

309.2 

0.  1 

28.6 

29.  5 

82. 

23.5 

73.0 

7071.2 

400.0 

-35.  1 

-44  • 2 

254.  2 

54.9 

52.  8 

14.9 

309.3 

310.0 

0.2 

38.4 

30.8 

81  . 

23.9 

74.  0 

7194. 2 

393.0 

-35.6 

-43.3 

256.0 

57.4 

55. 7 

13.9 

310.2 

310.  9 

0.2 

44.9 

31  .8 

81  . 

24.2 

75.0 

730 1 . 1 

387.0 

-36.  3 

-43.2 

257.0 

59.2 

57.6 

13.4 

310  .7 

31  1 .4 

0.2 

48.4 

32.9 

81. 

24.5 

76.0 

7427.6 

380.0 

-36.8 

-43.2 

257.7 

60.9 

59.  5 

13>0 

311.6 

312.3 

0.2 

51  .2 

34.1 

81  . 

25.0 

77.0 

753  7.  6 

37  4.  0 

-37.  7 

-43.1 

258.4 

6 3.7 

62.4 

12. 8 

311.9 

312.7 

0.2 

56.  4 

35.  8 

81. 

25.3 

78.0 

7649.0 

368.0 

-38.5 

-43.  1 

250=6 

65.2 

63.9 

1 2.9 

312.3 

313.1 

0.2 

61  .2 

37.0 

81. 

25.  8 

79.  0 

7761. 8 

362.0 

-39.1 

-43.7 

258.7 

67.3 

66.0 

13.2 

312.9 

313.  6 

0.2 

61  .3 

39.1 

SI  . 

26.2 

80.0 

7895. 4 

355.0 

-40.  1 

99.  9 

258.6 

69.1  4 

67.7 

13.6 

313.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

80. 

26.7 

81.0 

803 1.0 

348.0 

-41.2 

99.9 

258.4 

71  .64 

70.  1 

14.4 

313.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

42.7 

80. 

27.2 

82.0 

81 49. 0 

34  2.  0 

-41.9 

99.9 

258.1 

73.4  4 

7 1 .8 

15.2 

314.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

45.  0 

80. 

27.5 

83.0 

8268. 6 

336.0 

-43.0 

99.9 

257.8 

74.04 

72.3 

15.6 

314  .4 

999,9 

99,9 

999.9 

46.3 

80. 

28.0 

84.  0 

8389. 8 

330.0 

-44  .0 

99  .9 

257.5 

73.0  4 

7 1.3 

15.8 

314.7 

999,9 

99.9 

999.9 

48.5 

SO. 

28.4 

85.0 

8512.7 

324.0 

-45.  1 

99.9 

2 57.6 

70.84 

69.2 

15.2 

314,7 

999.9 

99,9 

999.9 

50.4 

80. 

29.0 

86.0 

8658. 2 

31  7.0 

-46.  1 

99.9 

257.7 

67.54 

65.9 

14.  4 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

80. 

29.4 

87.0 

8785. 1 

31  1.  0 

-46.  9 

99.9 

257.4 

66.3  4 

64.7 

14.5 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

80. 

29.9 

88.0 

8892. 3 

306.0 

-47.8 

99.9 

256.6 

66.64 

64.  8 

15.4 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

80. 

30.2 

89.  0 

9022. 7 

300.0 

-48.9 

99.9 

256.2 

68.54 

66.6 

16.3 

316.4 

999.  9 

99,9 

999.9 

57.5 

80. 

30.6 

90.0 

9132.9 

295.0 

-49.  7 

99.  9 

255.9 

71  .84 

59.7 

17.5 

316.9 

999,9 

99.9 

999.9 

59.0 

80. 

31.0 

91.0 

9267.2 

28  9.0 

-50  . I 

99  .9 

255  .9 

74.74 

72.5 

18.  2 

318.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

60  .9 

79. 

31.3 

92.  0 

9381. 0 

284.  0 

-50.  9 

99.9 

255.8 

73  .34 

7 1 .0 

18.0 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  5 

79. 

31.7 

93.0 

9519.7 

278.0 

-52.  1 

99. 

255.5 

71.34 

69.0 

17.9 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

79. 

32.  1 

94.  0 

9636. 9 

273.0 

-53.1 

99.9 

254.7 

70.74 

68.2 

ie.6 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

79. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


619 


station  no.  340 

LITTLE  ROCK.  ARK 
6 FEBRUARY  1Q75 

600  GKT  160  IT.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/S3C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3?. 5 

95.0 

Q756. 0 

26S.0 

-53.4 

99.9 

253.9 

74.3* 

71.4 

20.6 

320.3 

999,9 

99.9 

999  .9 

67.1 

79. 

33.0 

96.  0 

990U  4 

26  2.  0 

—54 . 4 

99.9 

253.  8 

79.3* 

76.2 

22.  1 

320.9 

999.  9 

99.9 

999,9 

69.7 

79. 

33.4 

97.0 

10024.6 

257.0 

-55.  5 

99.  9 

254.4 

77.1  • 

74.3 

20.7 

321.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

71.9 

79. 

33. <» 

9fl.O 

10149*5 

252.0 

-56.5 

99.9 

255.5 

71.8* 

69.  5 

IB.O 

321.4 

999,9 

99.9 

999.9 

73.9 

79. 

34.3 

99.0 

10276. £ 

24 7.  0 

-57.3 

99.9 

256.3 

69.2* 

67.2 

16  .4 

322  .0 

999.9 

99,9 

999.9 

75,5 

79. 

34.7 

100.0 

10405*  6 

242.0 

-58.0 

99.9 

257.  I 

68.3* 

66.6 

15.2 

322.8 

999,9 

99.9 

999  .9 

77.2 

79, 

3S.3 

lOl.O 

10563. V 

236.  0 

-58.  2 

99.9 

258.8 

68  .3* 

f|T.O 

13.3 

324.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

79. 6 

78. 

3S.n 

102.0 

10726.5 

230.0 

-56.  5 

99.9 

260.3 

66.0* 

65.  1 

n . 1 

329.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

81.7 

70. 

36.3 

103.0 

I083fl.  0 

226.0 

-55.7 

99  .9 

261.4 

60  .4* 

59.  7 

9.0 

332.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

03.8 

79. 

36.7 

104.0 

10980. e 

221.0 

-55.  C 

99.9 

261.6 

54.8* 

54.2 

8 .0 

335.9 

999.9 

99.9 

999.9 

as.  1 

79. 

37.3 

1 05.0 

11 126.9 

216.0 

-55.3 

99.9 

260.5 

48.1  * 

47.5 

7.9 

337.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

06.9 

79. 

3 7.9 

106.0 

11247. 0 

21  2.0 

-52.  1 

99.9 

259.7 

48  .5* 

47.7 

8.6 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

00.  4 

79. 

38. 4 

107.0 

11401 • 9 

207.0 

-51  . 1 

99.9 

259.5 

53.0* 

52.  1 

9,7 

348.5 

999.9 

99,9 

999.9 

09.5 

79. 

36.9 

108.0 

1152  9.  1 

203.0 

-50.3 

99.9 

257.8 

53.0* 

51. B 

11.2 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

79. 

39.5 

109.0 

11656. ^ 

199.0 

-51.1 

99.  9 

253.5 

52.6* 

50.5 

|4  .9 

352.4 

999.9 

99,9 

999.9 

92.6 

79. 

39.9 

110.0 

U790.A 

195.0 

-51  .4 

99.9 

251  .2 

57.3* 

54.3 

18.  5 

354.  0 

909,9 

99,9 

999.9 

94.7 

79. 

40.3 

111.0 

11993.  7 

189.  0 

-51 . 5 

99.9 

248.9 

57.0  * 

53.2 

20.5 

356.9 

999.9 

99.9 

999,9 

96.2 

78. 

40.8 

1 12.0 

12132.3 

185.0 

-52.3 

99.9 

244.6 

48.3* 

43.  6 

2C.7 

357,9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

70, 

41.3 

1 13.0 

12273. 4 

181.0 

-53.4 

99.9 

239.5 

40.5* 

34.9 

20.6 

35B.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

78, 

4 1.8 

114.0 

12416. 9 

177. C 

-54.  5 

99,9 

239.7 

43.5* 

37.5 

22.0 

358.  S 

999,9 

99.9 

999.9 

99.7 

78. 

42.3 

1 1 5.0 

12563.0 

173.0 

-55.3 

99.9 

242.5 

50.5* 

44.  8 

23.3 

359.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

101  .6 

78. 

43.0 

116.0 

12750. 0 

168.  0 

-55.  S 

99.9 

245.5 

58.0* 

52.8 

24.1 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  e 

77. 

43.5 

117.0 

12903.4 

164.0 

-56.2 

99.9 

248.5 

66.3* 

61.7 

24.3 

363,9 

999.9 

99,9 

999,9 

104.7 

77. 

44.  1 

1 1 a.  0 

1 3020.  7 

161.0 

-56.3 

99.9 

251  .9 

64  .7* 

6 1 .5 

20.1 

365.  6 

999.  9 

99.9 

999.9 

100.6 

77. 

44.6 

119.0 

1 3180. 6 

157.0 

-56.  2 

99.9 

253.4 

57.5* 

55.  1 

16,4 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

77. 

45.2 

1 20.0 

13344.5 

153.0 

-56.3 

99  .9 

251.8 

50  .4* 

47.  9 

15.  7 

370.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

II 1 .7 

77. 

45.7 

12  1.0 

13470. 4 

150.0 

-56.  0 

99,9 

248.0 

4 1 .6* 

38.6 

15.6 

373  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  7 

77. 

46.3 

122.0 

13642.3 

146.0 

-56.2 

99.9 

243.8 

36.9* 

33.  1 

1 6.3 

376.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

114.0 

77, 

46.8 

1 23.  0 

1 3774. 0 

143.0 

-57.0 

99.9 

245.7 

42.  ; t- 

39.1 

17.6 

377.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

115.4 

76. 

47.5 

124.0 

13953. S 

139.0 

-57.  3 

99.9 

251.4 

51  .6* 

49.0 

16.4 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

117.5 

76, 

4 7.9 

125.0 

1409  1. 4 

136.0 

-57.5 

99  .9 

254  .0 

54,1* 

52.  0 

le.9 

381.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

118.5 

76, 

48.7 

126.0 

14279. 9 

132.0 

-57.7 

99.9 

254.4 

48.3* 

46.5 

1 3.0 

384  .5 

999  .9 

99.9 

999  .9 

121  .7 

76, 

49.4 

127.0 

14474.0 

128.0 

-57.8 

99.9 

254,0 

37.1* 

35.  7 

10.3 

387,6 

999.9 

99,9 

999  .9 

123,2 

76, 

50.0 

1 28.0 

14623. 5 

12  5.0 

-58.2 

99,9 

256.3 

33.8* 

32.8 

8.0 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

76, 

50.6 

1 29.0 

14776.2 

122.0 

-58.  7 

99.9 

255.5 

33.6* 

32.5 

8.4 

391  .4 

999.9 

99.9 

999  .9 

125.  6 

76, 

5 1.2 

1 30.0 

14932. 6 

11  9.0 

-5  8.7 

99.9 

254.1 

Z9,T* 

28.6 

e.  1 

394.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

126.8 

76, 

52.0 

131.0 

1514  7.  3 

11  5.0 

-58.  9 

99.9 

254.8 

1 6.6* 

17.9 

4.9 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

76. 

52.6 

1 32.0 

1531 3.  1 

11  2.0 

-59. 1 

99.9 

252.9 

33.8** 

32.3 

9.9 

400.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.0 

76. 

53.2 

133.0 

15483. 1 

109.  0 

-59.  8 

99.9 

251  .4 

58.5** 

55.5 

18.7 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.  1 

76. 

53.8 

134.0 

1S6S7. 3 

106.0 

-60.5 

99.9 

249.3 

50. 5** 

54.7 

20.7 

404.1 

999.9 

99.9 

999.9 

133.6 

76. 

54.5 

1 35.0 

15636. 5 

103.0 

-59.6 

99.9 

247.5 

45. 4** 

42.0 

17.4 

409.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

133.9 

76, 

55.3 

1 36.0 

1602  1. 9 

100.0 

-58.  5 

99.  9 

252.2 

43.8** 

41.7 

13.4 

414,7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.3 

76, 

56.1 

137.0 

16278.3 

96.0 

-58,9 

99.9 

262.7 

25.9** 

25.7 

3.  3 

41  a.  9 

999,9 

99,9 

999  .9 

139.2 

76, 

56.9 

138.0 

1647  7.  e 

93.  0 

-58.  5 

99.9 

276.5 

15.5** 

15.4 

-2.3 

423.4 

999.9 

99.9 

999,9 

139.  3 

76. 

57,7 

139.0 

16663. A 

90.0 

-58.7 

99.9 

266.7 

30.3** 

30.2 

I. a 

427.0 

999.9 

99.9 

999.9 

140.  S 

76, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETKIEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTERFCLATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  340 

LITTLE  ROCK.  ARK 
6 FEBfitlARV  1975 

600  GMT  160  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

temp 

OEM  PI 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

5H.6 

140.0 

16969. 0 

8 6.  0 

-59.  2 

99.9 

26  1.8 

34.4* 

34.1 

4.9 

•431  ,5 

999.9 

99,9 

999.  9 

142.6 

76, 

59.4 

141.0 

17191 .8 

83.0 

-58.7 

99.9 

253.5 

16.7* 

1 6.0 

4.7 

437.0 

999.9 

99,9 

999  .9 

144.4 

76, 

60.  2 

142.0 

17422.  5 

80.  0 

-59.  8 

99.9 

242  .9 

1 1 .6  * 

10.3 

5.3 

439.5 

999.9 

99.9 

999.9 

144 .2 

76, 

61.0 

143.0 

17660. 1 

77,0 

-62.  1 

99.  9 

251  .0 

33.6* 

3 1.7 

10.9 

439.4 

999,9 

99.9 

999.9 

144.0 

76. 

61.9 

1 44.  0 

17904.7 

74.0 

-63.8 

99.9 

255.3 

35.0* 

33.  a 

8.9 

440.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

147.8 

76. 

6?. 9 

145.0 

181 59. 0 

7 1.  0 

-63.  1 

99.9 

26  1 .9 

26.2* 

25.9 

3.7 

447.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

148.2 

76. 

63.8 

1 46.0 

1842 4. 8 

68.0 

-62.9 

99.9 

257.5 

35.0* 

34.2 

V.6 

453.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

ISO  .5 

76, 

64.7 

14  7.0 

18702. 2 

65.  C 

-63.6 

99.9 

261.1 

22.3* 

22.  1 

S.4 

457,9 

999,9 

99.  9 

999.9 

153.0 

76. 

65.7 

1 48.0 

18991.6 

62.0 

-64.  4 

99.  9 

263.9 

22.1* 

22.0 

2.4 

462.4 

999.9 

99.9 

999.9 

153.  1 

76. 

66.  8 

1 4 9.  0 

19296. 4 

59.0 

-62.3 

99.9 

262.2 

26.9* 

26.  7 

3.7 

473.  7 

999.  9 

99.9 

999,9 

156 .2 

76, 

68.0 

150.0 

19617. 9 

56.  0 

-63.4 

99.9 

251  .5 

31  .8* 

30.2 

10.1 

478.3 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  S 

76. 

6-5.? 

1 51  .0 

19957.3 

53.0 

-61  .9 

99.9 

77.4 

10.6* 

-10.4 

-2.3 

489.3 

999.9 

99,9 

999.9 

158 . 1 

76, 

70.3 

152.0 

20195. 1 

51.0 

-62.3 

99.9 

267.8 

15.3* 

15.3 

0.6 

493.9 

999.9 

99,9 

999.9 

157.9 

76. 

71.5 

153.0 

20568. a 

48.0 

-63.  1 

99.  9 

263.0 

27.5* 

27.3 

3.3 

500.7 

999,9 

99.9 

999.9 

159.  3 

76, 

72.7 

1 54.  0 

20965. 5 

45.0 

-63.6 

99,9 

258.4 

27.5* 

26.9 

5.  5 

508.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .3 

76, 

73.9 

155.0 

21387. 5 

4 2.  0 

-65.  0 

99.9 

257.5 

12,5* 

12.2 

2.7 

515.4 

999.9 

99.9 

999,9 

163.  4 

76. 

75.4 

156,0 

21685.0 

40.0 

-65.0 

99.9 

246.8 

19,2* 

1 7.  7 

7,6 

522.7 

999,9 

99.9 

999.9 

164.8 

76, 

76.9 

157.0 

22161. 3 

3 7.  0 

-64.2 

99.9 

252.1 

6.5* 

6.2 

2.0 

536.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.3 

76, 

78.4 

153.0 

22677.  1 

34.0 

-65.6 

99.  9 

24  7.8 

13.1* 

1 2.1 

4 .9 

546.0 

999.9 

99.9 

999.9 

165.8 

76. 

SO.  1 

1 59.0 

23238.9 

31.0 

-65  .4 

99.9 

256,7 

47,9* 

46.6 

11.0 

561.1 

999,9 

99.9 

999.9 

les.o 

76. 

81.7 

160.0 

23863. C 

26.  0 

-62.3 

99.9 

310.0 

10.0* 

7.7 

-6.4 

586.3 

999,9 

99.9 

999.9 

170,  7 

76. 

S3. 8 

161.0 

24320.3 

26.0 

-62.7 

99.9 

267.8 

21.2* 

21.2 

C.S 

597.8 

999.9 

99.9 

999.9 

171  .5 

77. 

SC.  1 

162.0 

25077. 1 

23.0 

-62.  1 

99.9 

263 .1 

17,3* 

17.2 

2.1 

620.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

175.5 

77. 

8S.6 

163.0 

25945.6 

20.0 

-59.  9 

99,  9 

279.6 

21.8* 

21  .5 

-3,7 

652. S 

999.9 

99.9 

999.9 

179.0 

77. 

9t.4 

164.0 

26960. 2 

1 7.0 

-60.1 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

95. 9 

6S3.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  153  34.  I 

ANGLES  ON  THF  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


Tl  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

dir 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

o.n 

5.  1 

79.  0 

1 009.0 

-1.7 

-4.5 

300.0 

5.7 

4 .9 

-2.8 

271.0 

278.0 

2.7 

61  .0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

196.4 

995.0 

-2.  6 

-3.8 

129.3 

2.5 

-1  .9 

1 .6 

271.3 

278.6 

2.9 

91  .3 

0.  s 

lie. 

0.6 

7.0 

292.5 

90  3.0 

-3.7 

-4  .4 

1 34.3 

1 .5 

- 1.  I 

1.0 

271, 1 

278.3 

2.8 

95.3 

0 .5 

118. 

0.9 

a.o 

389.  4 

97  1.  0 

-4.6 

-5.1 

291  .3 

1 .7 

1 .6 

-0  .6 

271 . 1 

278.0 

2.7 

96.6 

0.  5 

I 1 7, 

1.2 

9.0 

407.3 

959.0 

-5.3 

-5.7 

299.0 

5.2 

4.6 

-2.5 

271  .4 

276.2 

2.6 

96  .9 

0.6 

117. 

1.6 

10.0 

506.  1 

947.0 

-5.9 

-6.3 

30  1.4 

9.2 

7.9 

-4.8 

271.8 

278.  3 

2.5 

97.0 

0.8 

118. 

1 .9 

1 1 .0 

694.3 

934.0 

-6.  8 

-7.  1 

303.  3 

9.9 

0.3 

-5.5 

271  .9 

278.1 

2.4 

97.1 

0.9 

119. 

2.2 

12.0 

795.2 

922.0 

-7.5 

-7.6 

305.6 

10 . 1 

8.  2 

-5.9 

272.2 

278,1 

2.3 

97.4 

1 . 1 

120. 

2.f> 

1 3.0 

880.  6 

91  1.  0 

-8.4 

-8.7 

310.1 

9.6 

7.4 

-6.2 

272  .2 

277.8 

2.2 

97,  3 

1.4 

121. 

3.0 

I A.O 

982.  8 

900.0 

-8.8 

-9.2 

320.0 

7.7 

5.  0 

-5.9 

272.7 

278.2 

2.1 

97.4 

1 .6 

122. 

3.5 

15.0 

1078. 1 

889.0 

-9. 1 

-9.5 

334.8 

7.0 

3.0 

-6.4 

273.3 

278.  8 

2.  1 

96.9 

I .7 

126. 

3.9 

16.0 

1201.1 

875.0 

-9.0 

-9.4 

315.0 

6.0 

4.2 

-4.2 

274.7 

280.4 

2.1 

96.8 

1.9 

128. 

4.3 

I 7.0 

1299.  1 

86  4.0 

-9.0 

-9.3 

285.9 

5.4 

5.2 

-1.5 

275,  7 

281 .5 

2.2 

97,2 

2.0 

127. 

4. A 

18. 0 

1389. 5 

854.  0 

-7.  7 

-8.0 

260.0 

8.2 

a.i 

1 .4 

278.1 

284.6 

2.5 

97,6 

2.2 

125. 

S.l 

19.0 

1490.  7 

843.0 

-6.3 

-6.6 

253.  a 

1 1.0 

1 0.6 

3 • 1 

280.5 

287,9 

2.8 

98.0 

2.3 

122. 

5.5 

20.0 

1593.6 

832.0 

-6.0 

-6.3 

247.4 

15.3 

14.2 

5.9 

281.9 

289.6 

2.9 

97.6 

2 .5 

116. 

5.9 

21.0 

1717.2 

819.0 

— 5.6 

-5.9 

249.8 

16.5 

15.5 

5.7 

283.7 

291  ,8 

3.0 

97.3 

2.8 

109. 

6.2 

22.0 

1823.3 

808.0 

-6.0 

-6.4 

250.6 

16.8 

15.9 

5.6 

284.3 

292.2 

2.9 

97.2 

3.0 

106. 

6.5 

23.0 

1920. e 

79  8.  0 

-6.  5 

-6.8 

250.9 

16  .9 

16.0 

5.6 

284.8 

292.6 

2.9 

97.  1 

3.3 

103. 

6.9 

24.0 

2019.4 

788.0 

-6.9 

-7.3 

250.7 

17.1 

16.2 

5.6 

285.4 

293.0 

2.8 

97.1 

3.8 

99. 

7.3 

25.  0 

2129. 1 

77  7.0 

-7.5 

-7.9 

252.0 

17.2 

16.  3 

5.3 

285.9 

293.  3 

2.7 

97.0 

4 .0 

97, 

7.7 

26.0 

2250.5 

765.0 

-7.  1 

-7.4 

253.  7 

1 7.0 

16.3 

4.8 

287.6 

295.5 

2.9 

97.0 

4.4 

95, 

fl.2 

27.0 

2353.2 

755.0 

-7.2 

-7.6 

255.6 

16.4 

1 5.  9 

4.  1 

208.  5 

296.4 

2.9 

97,0 

4 .9 

92. 

6.6 

2fl.O 

2457.  1 

74  5.  0 

-7.  8 

-8.2 

257.2 

16  .0 

15.6 

3.5 

289  .0 

296.6 

2.8 

96.  7 

5.3 

91. 

9.0 

29.0 

2562.3 

735.0 

-8.0 

-8.4 

258.6 

15.8 

15.4 

3.1 

289.9 

297.6 

2.8 

96.5 

5.6 

90. 

9.  5 

30.  0 

2668. 8 

72  5.0 

-8.4 

-9.4 

260.4 

1 6 .4 

16.2 

2.7 

290.6 

297,  8 

2.6 

92.1 

6.1 

90. 

9.9 

31.0 

2776. 5 

71  5.0 

-9.  4 

-10.  7 

261.9 

1 7.6 

17.4 

2.5 

290  .6 

297.2 

2.4 

90.3 

6.4 

89. 

1 C.3 

32.0 

2874.3 

706.0 

-10 .3 

-12.9 

262.9 

18.8 

1 8.  7 

2,3 

290.  6 

296,3 

2.0 

81  .1 

6.9 

89. 

10.6 

33.0 

2973.  0 

697.  0 

-11.0 

-15.5 

263.3 

19.8 

19.6 

2.3 

290  .8 

295.5 

1.6 

69.0 

7.  3 

88. 

1 t.I 

34  .0 

3083.9 

687.0 

- 12.0 

t 

'C 

1 

263.4 

21.4 

21.2 

2.5 

290.9 

295.3 

1 .5 

67  .8 

7.9 

88. 

1 1.  5 

35.  0 

31 84. e 

678.0 

-12.6 

-18.1 

263.2 

23.0 

22.8 

2.7 

291. 4 

295.  3 

1.3 

63.0 

8.4 

88. 

1 1.9 

36.0 

332 1 . 0 

666.0 

- 13.  3 

-19.5 

263.  1 

24.6 

24.5 

3.0 

292.0 

295.6 

1.2 

59.3 

8.9 

87, 

12.3 

37.0 

3424.5 

657.0 

-14.0 

-20.3 

262.5 

25.7 

2 5,4 

3.4 

292.  4 

295.8 

1.2 

58. 8 

9.6 

87, 

12.6 

38.0 

3529. 0 

64  8.  0 

-15.  1 

-20.7 

261  .7 

26  .1 

25.8 

3.8 

292.3 

295.6 

I.  1 

61 . 8 

10.  1 

87. 

1 3.1 

39.0 

3634.8 

639.0 

-15.5 

-20.2 

259.  5 

26.4 

25.9 

4.8 

293.0 

296.5 

1.2 

66.9 

10.8 

87, 

13.  S 

40.  0 

3741.  e 

630.0 

-16.1 

-20.2 

257.6 

26.7 

26.  1 

5.7 

293.5 

297,  1 

1.2 

70.2 

1 1 .4 

86. 

13.9 

41.0 

3874.3 

61  9.0 

-17. C 

-20.  8 

256.2 

27,1 

26.3 

6 .4 

293,9 

297,4 

1.2 

72.3 

12.  1 

86. 

14.3 

42.0 

3984.0 

610.0 

-17.8 

-21.5 

255.4 

27.1 

26.3 

6.  8 

294.2 

297.5 

1.1 

72,5 

12.8 

as. 

14. R 

43.0 

4107. 5 

600.  0 

-18.  8 

-22.0 

255.1 

27  .3 

26.4 

7.0 

294,5 

297,7 

I.  1 

75.  6 

13.6 

84. 

15.2 

44.0 

4207.4 

592.0 

- 19.6 

-22.0 

255.  3 

28.0 

27.  1 

7.1 

294.7 

298.0 

1.1 

80  ,9 

14.2 

84. 

IE.  6 

45.  0 

4321.  1 

533.0 

-20  .5 

-23.4 

255.7 

29.4 

28.5 

7.2 

294.9 

297.  8 

1.0 

77.8 

14.8 

84. 

16.0 

46.0 

4436.0 

574.0 

-21.7 

-24.9 

256.  1 

31  .7 

30.8 

7,6 

294  .7 

297.4 

0.9 

75.2 

15.5 

83. 

16.4 

47.0 

4539.3 

566.0 

-22.3 

-25. C 

255.8 

34.4 

33.4 

8.4 

295.  3 

298.0 

0.9 

78.4 

16.3 

83. 

16.8 

45.0 

4643. e 

55  8.  0 

-22.  9 

-25.6 

254  .9 

36  .9 

35.6 

9.6 

295.7 

298.3 

0.8 

78.9 

17.2 

83. 

17.1 

49.0 

4749.6 

550.0 

-23.5 

-26.0 

253.9 

38.5 

37.0 

10.7 

296.3 

298.9 

0.8 

79.5 

17.9 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTERPCLATEO 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


622 


STATION  NO,  3*0 
LITTLE  HOCK.  AHK 


6 FEOnuABV  1975 

1115  GMT  tS3  34,  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LI NEAHLV  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

0(R 

SPEED 

O COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

1 7,5 

50,0 

4870,2 

54  I.C 

-24.0 

-26.1 

252.2 

40.5 

38.6 

12.4 

297.1 

299  .6 

0.8 

82.2 

18.8 

82. 

17,9 

51,0 

5006.  4 

S3  1.0 

-24.1 

-26.0 

250.1 

42.3 

39.8 

14.4 

298.5 

301. 2 

0.9 

84.5 

19.8 

81  • 

lfl,3 

52,0 

51 17. 1 

523.0 

-24.  5 

-25.  8 

248.6 

43.4 

*0.4 

IS, 8 

299,3 

302.  1 

0.9 

89. 3 

20.6 

81. 

1 8,6 

53,0 

5229.3 

515.0 

-24.9 

-26.2 

246.7 

44.6 

40.9 

IV.  6 

300.2 

302.9 

0.9 

89.1 

21  .6 

80. 

18,9 

54,0 

5343. 0 

50  7.  0 

-25.  7 

-27.1 

245.3 

45.2 

41.0 

IB. 8 

300.5 

303.  I 

0.8 

87.  7 

22.4 

80. 

19,3 

55.0 

5443. 6 

500.0 

-26.  5 

-28.2 

243.  7 

45.7 

40.9 

2C.2 

3 00.8 

303.1 

0.7 

85.4 

23.5 

79. 

19,7 

56.  0 

5574. 7 

491.0 

-27.3 

-29.2 

242.2 

45.8 

40.5 

21.4 

301.4 

303.  5 

0.  7 

83.2 

24.5 

78, 

20,1 

57.0 

5692. e 

483.0 

-28.  5 

-30.  5 

240.  7 

45.7 

39.9 

22.3 

301  .3 

303.3 

0.6 

82.1 

25.6 

78, 

20,5 

58.0 

5812.3 

475.0 

-29.4 

-31.7 

239.4 

45.4 

39.  1 

23.  1 

301.6 

303.4 

0.6 

60 .1 

26.7 

77. 

21,0 

59.0 

5918.  1 

46  8.  0 

-30.  4 

-32.7 

238.9 

46  .0 

39.4 

23.8 

301.6 

303.3 

0,5 

80.  5 

27.  8 

76, 

21,3 

60  .0 

6025. 1 

46  1.0 

-31 . 1 

-33.5 

239.  5 

47.0 

40.5 

23.8 

302.1 

303,7 

0.5 

79.2 

28.7 

76, 

21,  7 

61.0 

6133. 4 

454.0 

-32 . 1 

-34.6 

240.9 

48  .2 

42.  1 

23.4 

302.  1 

303.  5 

0.4 

78.2 

29.8 

75, 

22,1 

62.0 

6258. 8 

446.  0 

-32.  e 

-40. C 

243.0 

49.3 

43.9 

22.4 

302.8 

303.6 

0.3 

48.1 

30.9 

74. 

22,4 

63.0 

6370.1 

439.0 

-33.1 

-43.0 

244.9 

50.2 

45.5 

21,3 

303.  8 

304.5 

0.2 

35  .8 

31  .9 

74. 

22,9 

64.0 

6483. 2 

432.  0 

-32.  8 

-51  .0 

248.5 

53.4 

49.7 

19.6 

305.5 

305.8 

0.  1 

14.  1 

33.  3 

74, 

23,3 

65.0 

6598. 3 

425.0 

-32.  5 

-48.8 

251.  1 

57,9* 

54.  8 

1 8.8 

307.3 

307,7 

O.I 

17.9 

34.6 

74. 

22,7 

6 6.  0 

6732. 4 

41  7.0 

-32.0 

-47  .3 

253.2 

63.0* 

60.3 

16.3 

309.6 

310.  1 

0.  1 

20.0 

36.0 

74, 

24,1 

67.0 

6852. 0 

41  0.  0 

-32.  0 

-40.  7 

254.6 

67.8* 

65.4 

18.0 

311  .2 

312.1 

0.3 

41  .2 

37,6 

74, 

24,5 

68.0 

6973.6 

403.0 

-32.3 

-37.1 

255.4 

71.1* 

68.8 

17.9 

312.4 

313,7 

0.4 

61  .8 

39.3 

74, 

24,9 

69.0 

7079. 3 

39  7.  0 

-33.  1 

-37,4 

255  .5 

71  .8* 

69.5 

17.9 

312.7 

314.0 

0.4 

64.  9 

41.2 

74, 

25,2 

70.0 

7204.1 

390.0 

-34.2 

-39.0 

255.4 

71.7* 

69.4 

18.1 

312,7 

313.9 

0.3 

61  .7 

42.5 

74, 

25,8 

71.0 

734  8.  7 

382.0 

-35.6 

-40  .6 

255.1 

71.5* 

69.  I 

18.4 

312.8 

313.8 

0.3 

59.2 

45.0 

74, 

26,1 

72.0 

7477. 3 

375.0 

-3  6.  3 

-41.0 

255.0 

71  .7* 

69.3 

18.5 

313.4 

314.4 

0.3 

61.8 

46.3 

74. 

28,6 

73.0 

7588.8 

369.0 

-37.7 

-4  1.6 

255.1 

72.8* 

70.3 

18.7 

313.  1 

314.0 

0.3 

66  .6 

48.4 

7*. 

27,0 

74.0 

7701. 7 

363.  0 

-3  8.  5 

-42.2 

255.2 

73.6* 

71.2 

18.8 

313.5 

314.4 

0.3 

67.6 

50.2 

74. 

27,4 

75.0 

7816.0 

357.0 

-39.7 

-42.1 

255.4 

73.7* 

71.3 

18.6 

313.4 

314.2 

0.2 

72.2 

SI  .9 

74, 

27,7 

76.  0 

7931. 7 

351.0 

-40.5 

99.9 

255.7 

73.3* 

71.0 

18.1 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

74. 

28,1 

77.0 

8048.9 

345.0 

-41.9 

99.  9 

256.2 

72.6* 

70.5 

17.3 

. 313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

74. 

28,5 

78.0 

8167.4 

339.0 

-43. 1 

99.9 

256.9 

72.6* 

70.7 

16.  5 

313.5 

999.9 

99,9 

999.9 

56.7 

74, 

28,9 

79.0 

8287. 5 

333.  0 

-44.  1 

99.9 

257.4 

75.0* 

73.2 

16.3 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  4 

74, 

29,3 

80.0 

8409.3 

327.0 

-45.0 

99.9 

257.9 

77.0* 

75.3 

16.1 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

74, 

29,9 

81.0 

8553. 5 

320.0 

-4  6.3 

99.9 

258.5 

76.7* 

75.  1 

15.3 

314.3 

999.  9 

99.  9 

999.9 

63.3 

75, 

30,3 

82.0 

8678.9 

314.0 

-47.  3 

99.  <, 

258.4 

76.2* 

74.6 

15.4 

314  .6 

999,9 

99.9 

999.9 

65.  1 

75. 

30,6 

83.0 

8806.3 

30  8.0 

-48.5 

99  .9 

257.9 

77,2* 

75.5 

16.  1 

314,7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

75, 

31,1 

84.0 

8913. 7 

303.  0 

-49.5 

99.9 

256.7 

8 1 .3* 

79,6 

18.8 

314.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

68.  4 

75. 

31,4 

85.0 

9022.5 

298.0 

-50.5 

99.9 

256.  1 

82.1* 

79,7 

19.7 

314.8 

999,9 

99.9 

999.9 

70.2 

75. 

31,9 

86.  0 

9177. 1 

291.0 

-51  .6 

99.9 

256.1 

70.3* 

68.2 

16.9 

315.4 

999.  9 

99.9 

999,9 

73.3 

75. 

32,4 

87.0 

9312.  1 

285.0 

-52.  5 

99.  9 

257.4 

54.9* 

53.6 

1 1 .9 

316.0 

999,9 

99.9 

999.9 

74,  7 

75. 

32,9 

88.0 

9426.4 

28  0.0 

-52.8 

99.9 

259.5 

52.9* 

52.0 

9.  7 

31  7.2 

999.9 

99.9 

999,9 

75.6 

75, 

33,4 

89.0 

9542. 6 

27  5.  0 

-53.  2 

99.9 

260.2 

64  .5* 

63.5 

10.9 

318.1 

999,9 

99.9 

999,1 9 

77,4 

75, 

33,8 

90.0 

9660.6 

270.0 

-53.9 

99.9 

260.3 

74,4* 

73.3 

1 2.6 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.1 

75. 

34,3 

91.  0 

9805. 0 

264.0 

-53.7 

99.9 

260,3 

78,6* 

77.5 

13.2 

321.2 

999,9 

99.9 

999.9 

81  .7 

75. 

34,8 

92.0 

9902,9 

260.0 

-54,6 

99.  9 

260.7 

70.1* 

69.2 

1 1 .4 

321  .2 

999.9 

99,9 

999.9 

84.4 

76. 

35,3 

93.0 

10052. 3 

254.0 

-54.8 

99.9 

261  .0 

58.0* 

57.3 

9.  1 

323.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

86.2 

76. 

3S,7 

94.0 

10153. 8 

250.  0 

-54.  8 

99.9 

260.4 

55,2** 

54.5 

9.2 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

76. 

* BT  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


623 


r 


station  no.  3«0 
LITTLE  ROCK,  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GFT  1S3  3*.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTETPOLATFO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

he  I GH  T 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  R’f  i 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

3F.3 

9S.  a 

10  26  3.  2 

245.  0 

-54.3 

99.9 

256.7 

6 1 .7  4 * 

60.5 

12.1 

327.2 

999.9 

99.9 

999,9 

89.  0 

76, 

36. A 

96  .0 

10442.3 

239.0 

-53.9 

99.9 

257.6 

61.0** 

59.5 

13.1 

330.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

91,5 

76. 

3 7.  3 

9 7.  0 

10576. C 

234.0 

-54.2 

99.9 

256.8 

53.4** 

51.9 

12.2 

331.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

93.2 

76, 

37.9 

9A.0 

1071 6.6 

229.0 

-54.0 

99.  9 

256.0 

51  .5** 

49.9 

1 2.5 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

76. 

36.3 

99.0 

10829.7 

225.0 

-54.0 

99.9 

255.6 

58.1** 

56.3 

14.  5 

335.7 

999.9 

99,9 

999  .9 

95,8 

76, 

3A.7 

100.0 

10974.  1 

220.  0 

-53.  4 

99.9 

255.1 

66.2** 

64.0 

17.1 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.4 

76. 

39.4 

101.0 

11 122. 1 

21  5.0 

-53.  2 

99.9 

253.7 

72.8** 

69.9 

20.4 

341.3 

999,9 

99,9 

999.9 

100.4 

76, 

39.9 

10  2.0 

11273. 7 

21  0.0 

-53.2 

99.9 

252.4 

63.7** 

60.7 

19.3 

343.6 

999.9 

99,9 

999.9 

103.2 

76. 

40.4 

103.0 

11397.6 

206.0 

-53.  2 

99.  9 

252.0 

51  .6** 

49.0 

16.0 

345,5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

76, 

4 1.0 

104.0 

11523.9 

20  2.0 

-53.2 

99.9 

255.7 

47.3** 

45.  8 

11.7 

347.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

76. 

41. S 

iOS.O 

11652. 7 

198.  0 

-53.  2 

99.9 

259.4 

43  .0  «• 

42.3 

7 .9 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.6 

76, 

42.  1 

106.0 

11617.5 

193. C 

-53.  2 

99.9 

261.6 

23.0** 

22.  8 

3.3 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

76, 

42.6 

10  7.  0 

1 1 91  6.  4 

190.0 

-53.1 

99.9 

259.1 

17.0** 

16.7 

3.2 

353.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

108.8 

76. 

43.1 

loa.o 

12090.4 

185.0 

-52.  9 

99.  9 

256.4 

32.7** 

31.8 

7.7 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

76, 

43.6 

1 09.0 

12231.4 

16  1.0 

-52.8 

99.9 

256.T 

53.2** 

5 1.8 

12.2 

359.  3 

999,9 

99.9 

999  .9 

III  .0 

76, 

44.  I 

110.0 

12339. 2 

178.  0 

-53.  2 

99.9 

257.6 

62.1  ** 

60.7 

12.4 

360.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

112.  e 

76. 

44.7 

111.0 

12522. 7 

173.0 

-53.2 

99.9 

258.8 

57.6** 

56.5 

1 1.2 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

76. 

4S.3 

112.0 

12673. 2 

169.0 

-53.9 

99.9 

259.3 

49.5** 

48.6 

9.2 

364.6 

999.9 

99.9 

999,9 

117.2 

76. 

4S.A 

1 13.0 

12766.  1 

166.0 

-54.  5 

99.9 

258.4 

50.7** 

49.7 

10  .2 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.2 

76. 

46.4 

114.0 

12944.2 

162.0 

-54.8 

99.9 

256.8 

58.0** 

56.5 

13.2 

3 67,  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

120 .3 

76. 

46.9 

1 1 5.0 

13104. 0 

158.  0 

-55.  0 

99.9 

256.2 

57.7** 

56.0 

13.8 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.  5 

76. 

47. S 

116.0 

13267.5 

154.0 

-56.  1 

99.9 

256.0 

54.1 *• 

52.5 

13.1 

370,7 

999*9 

99.9 

999.9 

124.1 

re. 

4R.0 

1 17.  0 

13434. 5 

150.0 

-56.9 

99.9 

256.1 

58.8** 

57.  1 

14.1 

372.  I 

999.  9 

99.9 

999.9 

125.6 

76, 

46. S 

1 is.o 

13562. 2 

147.0 

-57.  9 

99.  9 

256.6 

67.1  ** 

65.2 

15.5 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.  6 

76. 

49.  1 

119.0 

13736.0 

143.0 

-58. 1 

99.9 

257.4 

70.0** 

68.3 

15.3 

375.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

130  .3 

76. 

49.6 

120.0 

13669. 5 

I4C.  0 

-58.  4 

99.9 

257.3 

64  .3*4 

62.7 

14.2 

376.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

132.  5 

76. 

SO.l 

121.0 

14005.4 

137.0 

-59.6 

99.9 

255.9 

53.5** 

51,9 

13.0 

377.1 

999.9 

99,9 

999.9 

134.4 

76. 

so.  7 

122.0 

14143. 7 

134.0 

-60 . 1 

99.9 

255.3 

44.0** 

42.6 

11.2 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.8 

76. 

S 1.3 

123.0 

14332. E 

130.0 

-60.  3 

99.  9 

256.9 

41.3** 

40.2 

9.3 

381  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

137.3 

76. 

SI. a 

124.0 

14470.5 

127.0 

-59.9 

99.9 

256.5 

40.5** 

39.4 

9.  4 

384.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

138. E 

76. 

S2.4 

125.0 

14627. 9 

124.  0 

-59.  0 

99.9 

253.9 

39.7** 

38.1 

1 1.0 

387,7 

999.9 

99.9 

999.9 

139.  9 

76. 

S3. 1 

1 26.0 

14632. 8 

120.0 

-59.  8 

99.9 

254.4 

36.3** 

36.9 

10.3 

391  .3 

999.9 

99,9 

999.9 

141.7 

76. 

S3. 7 

1 27.  0 

14991. 1 

117.0 

-59.8 

99.9 

259.1 

37.1** 

36.4 

7.0 

394.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

143.0 

76. 

54.2 

1 26.0 

15096. 9 

11  5.0 

-59.  6 

99.  9 

262.2 

37.9*  * 

37.5 

5.2 

396.5 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

76. 

S4.S 

1 29.0 

15264.6 

112.0 

-58.6 

99.9 

259.8 

4 1.4** 

40.7 

r,  3 

401.4 

999.9 

99.9 

999.9 

145.4 

76, 

SE.4 

1 30.0 

15436. 0 

109.  0 

-56.  9 

99.9 

252.0 

4 4 .6** 

42.4 

13. B 

407.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

146.  9 

76. 

S6.0 

1 11  .0 

15673.  1 

105.0 

-56.  2 

99.9 

242.9 

43.2** 

38.5 

19.7 

413.3 

999.9 

99.9 

999.9 

148.9 

76. 

S6.6 

132.  0 

15795. 2 

10  3.0 

-56.7 

99.9 

238.6 

33.9** 

28.9 

17.6 

414.6 

999.  9 

99,9 

999.9 

150.0 

76. 

57.2 

133.0 

15961. 9 

100.0 

-58.  2 

99.  9 

243.  1 

21.5** 

19.2 

9.8 

415.2 

999.9 

99,9 

999.9 

151.2 

76. 

57.7 

1 34.0 

16173.3 

97.0 

-59.1 

99.0 

248.5 

17.9** 

16.7 

6.6 

417.2 

999.9 

99,9 

999,9 

151 .4 

76. 

58.4 

13S.0 

16303. 6 

95.  0 

-59.6 

99.9 

248.5 

29  .3** 

27.2 

10,7 

418.7 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  1 

76. 

59.1 

1 36.0 

16503. 8 

92.0 

-61.2 

99.9 

254.6 

41.2** 

39.7 

1C. 9 

419.5 

999.9 

99.9 

999,9 

153.8 

76. 

59.8 

1 37.  0 

16779. 6 

88.0 

-61.5 

99.9 

264.2 

32. 1** 

3 1.9 

3.3 

424.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

155.9 

76. 

60.5 

136.0 

16995.4 

65.0 

-59.9 

99.  9 

304.4 

7.6** 

6.3 

-4,3 

431  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.7 

76. 

61.2 

139.0 

17219.5 

82.0 

-60.6 

99.9 

72.5 

15.4** 

- 14.7 

-4.  6 

434.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.3 

76. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TFMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  t-AVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


624 


STATION  NO.  340 
LITTLE  SOCK.  ASK 


6 FEBSUARV  1475 

1115  CMT  1S3  34.  I 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

0£W  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

«1.S 

140.0 

17373. 3 

80. 0 

-60.3 

99.C 

106.0 

3.44* 

-3.3 

0.9 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

154. e 

76. 

62.7 

14  1.0 

1761  1.  1 

7 7.  0 

-61.2 

254.7 

29.9 

28.9 

7 .9 

441  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  0 

76. 

63. S 

1 42.0 

17857. 4 

74.0 

-62. C 

99*9 

255.8 

39.84 ♦ 

38.5 

9.8 

444.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.0 

76. 

64.4 

143.0 

18113.5 

71.0 

-61 . 7 

99.9 

256.7 

45.6*4 

44.4 

10.5 

450.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

160 .1 

76. 

6S.2 

1 44.0 

1838  1. 1 

68.0 

-61.5 

99.  9 

258.6 

53.1 •• 

52.1 

10.5 

456.6 

999.9 

99.9 

999.9 

162.  5 

76. 

66.  t 

145.0 

18566.  1 

66.0 

-61.5 

99.9 

259.8 

33.1*4 

32.6 

5.  9 

460.5 

999.9 

99.9 

999.9 

165.8 

76. 

67.  1 

146.0 

18853. 5 

63.  0 

-62.4 

99.^ 

260.0 

40  .2** 

39.6 

V .0 

464.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

166.2 

76. 

68. 0 

147.0 

19155.0 

60.0 

-62.6 

99.<- 

267.6 

22.9*4 

22.  8 

1.0 

470.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

170  .7 

76. 

6S.0 

148.0 

19471. 5 

57.0 

-62.4 

99*9 

36.1 

3.8*4 

-2.3 

-3.  1 

478.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

168.4 

76. 

70.1 

149.0 

19692.4 

55.0 

-61.5 

99.  9 

266.7 

3.9*4 

3.9 

0.2 

4 85.2 

999.9 

99.9 

999.9 

169.9 

76. 

71.7 

1 50.  0 

20039. 4 

52.0 

-62.4 

99.9 

302.5 

7.6*4 

6.  4 

-4.  1 

490.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

169.2 

76. 

72.1 

151.0 

20280. 8 

50.  0 

-63.7 

99.9 

275.3 

1 1 .6  * * 

1 1 .5 

-1.1 

493.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

169.  e 

76. 

73.2 

152.0 

20659.9 

47.0 

-64.3 

99.9 

252.3 

28.9*4 

27.5 

8.8 

500.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

170 .6 

76. 

74.4 

153.0 

21062. 5 

44.0 

-65.2 

99.9 

260.4 

35.5* 

35.1 

5.9 

508.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

76. 

75.6 

154.0 

21346.9 

42.0 

-63.7 

99.<^ 

269.7 

27.4* 

27.4 

0.1 

51  8.6 

999.9 

99.9 

999.9 

175.8 

76. 

76.9 

155.0 

21 800. 2 

39.0 

-65  .0 

99  .r 

284.3 

16.74 

16.  1 

- 4.  1 

526.4 

999.9 

99.9 

999.9 

176.9 

77. 

TF.4 

156.0 

22120.0 

37.0 

-66.4 

99.9 

265.8 

32.9 

32.8 

2.4 

530.9 

999.9 

99.9 

999.9 

179.1 

77. 

80.0 

157.0 

22633.6 

34.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

546.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

625 


STATION  NO.  340 
LITTLE  «OC<.  ARK 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  160  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P' 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.  1 

79.0 

1012.9 

-2.  2 

-6.5 

290.0 

6.2 

5.8 

-2.1 

270.3 

276.2 

2.3 

72.0 

C.O 

0. 

0.3 

6.0 

188.  4 

999.0 

-4.1 

-9  .0 

316.3 

17.5 

12.  1 

-12.7 

269.4 

274.4 

1.9 

68.6 

0.2 

106. 

0.6 

7.0 

275.  7 

see.o 

-4.7 

-9.5 

315.9 

16.9 

11.7 

-12.1 

269.6 

274,5 

1.9 

69.1 

0.3 

116. 

1.0 

8.0 

363.7 

977.0 

-5.6 

-8.'i 

31  3.  6 

14.2 

10.3 

-9.8 

269.  6 

274,8 

2.0 

78.5 

0,7 

128. 

1.  4 

9.0 

452.  3 

96  6.  0 

-6.  5 

-8.1 

311  .3 

10.6 

8.0 

-7.0 

269.  5 

275.  1 

2.  1 

88.4 

1.0 

128. 

1 .8 

10.0 

533.6 

956.0 

-7.  4 

-8.5 

314.0 

8.5 

6.  1 

-5.9 

269.4 

274  .8 

2.1 

91  ,9 

1.2 

129. 

2.3 

11.0 

640.  1 

943.0 

-8.5 

-8.5 

323.9 

B.t 

4.8 

-6.5 

269.4 

274.9 

2.1 

99.6 

1 .4 

130. 

2.7 

12.0 

731.  0 

932.0 

-9.2 

-9.2 

332.3 

9.0 

4.2 

-e  .0 

269.6 

274,9 

2.0 

100.0 

1.6 

132. 

3.0 

1 3.0 

814.6 

922.0 

-9.0 

-9.4 

337.6 

lO.O 

3.8 

-9.3 

270.6 

275.8 

2.0 

97  .0 

1 .8 

134. 

3.  3 

14.0 

907.  5 

91  1.0 

-9.2 

-9.9 

345.4 

10  .5 

2.7 

-10.2 

271.3 

276.5 

2.0 

94.7 

2.0 

137. 

3.6 

IS.O 

993.0 

90  1.0 

-8.  7 

-9.2 

351. 7 

11.0 

1.6 

-1  0.9 

272.7 

278.2 

2.1 

96.2 

2.  1 

140. 

3.9 

16.0 

1 10  5.  8 

888. 0 

-8.5 

-8.5 

356,3 

I 1.1 

0.7 

-11.0 

274.  1 

280.  1 

2.3 

100.1 

2.3 

143. 

4.2 

17.0 

1193.  7 

878.  0 

-8.  5 

-8.5 

355.8 

10.6 

0.8 

-10  .5 

275.0 

231.1 

2.3 

101. S 

2.5 

145. 

4.S 

18.0 

1262.6 

868.0 

-8.5 

-8.5 

352.3 

9.8 

1.3 

-9.7 

275.9 

282.1 

2.3 

101  .2 

2.6 

148. 

4.  8 

19.0 

1372. 5 

858.0 

-9.0 

-9.0 

343.5 

9 .4 

2.7 

-9.0 

276.2 

282.2 

2.2 

100.3 

2.8 

149. 

S.2 

20.0 

1463.3 

848.0 

-9.  2 

-9.2 

333.7 

9.6 

4.2 

-8.6 

277.0 

283.0 

2.2 

100.0 

3.0 

149. 

5.6 

21.0 

157  3.6 

836.0 

-9.2 

-9.2 

326.5 

10.1 

5.  6 

-8.5 

278.  1 

284.  2 

2.3 

99.7 

3.2 

149, 

S.Q 

22.0 

1666. 7 

826.  0 

-10.  1 

-1  0.  1 

320.0 

10.4 

6.7 

-8.0 

278.1 

283.9 

2.2 

100.  4 

3.4 

149. 

6.3 

23.0 

1760.5 

816.0 

-10 .8 

-10. t 

313.6 

10.8 

7.8 

-7.4 

278.  3 

283.^ 

2.1 

tot  .2 

3.7 

148. 

6.6 

24.0 

1855.  4 

806.0 

-10.9 

-1  0.5 

312.5 

1 1 .2 

6.3 

-7.6 

279,2 

284,  7 

2.1 

101 .8 

3.9 

147, 

7.0 

25.0 

1942.2 

797.0 

-7.  9 

-8.0 

318.8 

12.2 

8.0 

-9.2 

283.4 

290  .5 

2.6 

98.9 

4.  1 

146. 

7.3 

26.  0 

2060. 4 

785.0 

-7.6 

-8.0 

317.0 

12.1 

8.3 

-e.  8 

284.9 

292.2 

2.7 

96.6 

4 .4 

146. 

7.7 

27.0 

2160.  1 

77E.0 

-8.  3 

-9.6 

3 14.0 

12.0 

8.6 

-8  .3 

285.2 

291.7 

2.4 

90.  7 

4.6 

146. 

8.1 

28.0 

2250.8 

766.0 

-8.9 

- 10.3 

309.9 

1 1.9 

9.2 

-7.7 

285. S 

291 .7 

2.3 

89.5 

4.9 

145. 

e.  3 

29.  0 

2352. 6 

756.0 

-9.0 

-10.  ■< 

307.0 

1 1 .3 

9.4 

-7.1 

286.4 

292.  6 

2.2 

88.0 

5.  1 

145. 

8.8 

30.0 

2445.3 

74  7.0 

-9.  6 

-1  l.t 

299.7 

1 1 .8 

10.2 

-5.8 

286,7 

292.9 

2.2 

89,7 

5.4 

143. 

9.  1 

31.0 

2538.9 

73  8.0 

-10.1 

-11.7 

296.1 

12.0 

10.8 

-3.  3 

2 87.2 

293.4 

2.2 

92.2 

5.6 

142. 

9.4 

32.0 

2633. 4 

729.  0 

-1  0.  8 

-12.5 

294.0 

12.4 

1 1 .4 

-5.1 

287  .4 

293.0 

2.0 

86.  7 

5.7 

|41. 

9.7 

33.0 

2739.7 

719.0 

-10.9 

-15.0 

293.  1 

13.0 

11.9 

-5.  1 

288.4 

293.1 

1.7 

71  .7 

6.0 

140. 

10.  1 

34.0 

2836.  5 

710.0 

-11.1 

-18.4 

293.0 

13.8 

12.7 

-5.4 

289.  2 

292.  9 

1.3 

54.6 

6.3 

139. 

10.4 

35.0 

2934.4 

701.0 

-11.6 

-18.9 

293.5 

14.3 

13.1 

-5.7 

289.6 

293.2 

1.2 

54,9 

6,5 

138. 

1 0.9 

36.0 

3055.6 

69  0.0 

-1  1 .6 

-IS.'. 

295.9 

15.4 

13.  8 

-6.7 

290.  9 

294.6 

1.3 

55.5 

6.9 

136. 

1 1.2 

37.0 

3156.  1 

68  1.  0 

-12.2 

-1  9.1, 

297.5 

16.1 

1 4.3 

-7  .4 

291  .4 

295.0 

1.2 

55.  9 

7.  1 

135. 

11.6 

38.0 

3246.4 

67  3.0 

-12.8 

- 19. <• 

299.2 

17.0 

14.8 

-e.3 

291,7 

295.2 

1.2 

54  .9 

7,5 

135. 

12.0 

39.0 

3349.  1 

66  4.0 

-13.  1 

-21  .0 

299.5 

17.5 

15.3 

-8.6 

292.5 

295.  7 

1.1 

50.9 

8.0 

134. 

12.3 

40.0 

3453. I 

655.0 

-13.5 

-22.  4 

298.9 

17.6 

1 5.4 

-8.5 

293.2 

296.1 

1.0 

46.9 

8.3 

133. 

12.8 

41. C 

3581.7 

64  4.  C 

-14.5 

-25.1 

298.1 

17.7 

15.6 

-8.  3 

293,5 

295.  8 

0.8 

39.8 

8.8 

132. 

13.2 

42.0 

3676. 4 

636.  0 

-14.  9 

-26.8 

297.5 

18.1 

16.0 

-6.3 

294  .0 

296.1 

0.7 

35.  1 

9.  2 

132. 

13.S 

43.0 

3784.  1 

627.0 

-15.6 

-28.  . 

297.0 

18.6 

16.5 

-6.4 

294.4 

296.3 

0.6 

33.1 

9.5 

131  . 

14.0 

44.  0 

3868.  7 

62  0.0 

-16.5 

-28. S 

295.0 

19.8 

18.0 

-f).4 

294.  3 

296.0 

0.6 

33.1 

10.0 

131  . 

14.3 

45.0 

3978.4 

61  1.0 

-17.5 

-30.5. 

293.4 

20.2 

1 8.5 

-8.0 

294  .4 

295.9 

0.5 

30.9 

10.4 

130. 

14.6 

46.  0 

4077. 0 

60  3.0 

-18.2 

-32.C 

291.8 

20  .3 

18.9 

-7.  6 

294.  7 

296.  1 

0.4 

23.2 

10.8 

129. 

15.0 

47.0 

4 189. 2 

*94.  0 

-19.  0 

-33.3 

289.7 

19.9 

18.7 

-6.7 

295.0 

296.2 

0.4 

26.  8 

1 t.3 

12S. 

15.4 

48.0 

4290.0 

586.0 

-20. 1 

-34.8 

288.  1 

19.4 

18.5 

-6.0 

294,9 

296.0 

0.3 

25.4 

11.7 

12S. 

15.8 

49.  0 

4391.7 

578.0 

-20.9 

-35.0 

287.4 

19.5 

18.6 

-5.8 

295.  1 

296.2 

0.3 

26.5 

12.1 

127, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  nOCK.  ARK 


6 FEBRUARV  1975 

1500  GVT  1«0  18.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.2 

50.0 

4494.5 

570.0 

-21.9 

-35  •: 

287.7 

19,8 

18.  8 

-6.0 

295.0 

296.1 

0.3 

27.3 

12.5 

126. 

IE. 6 

51.0 

4624. 5 

56C.  0 

-23.  0 

-36.^ 

288.9 

20  .2 

19.1 

-6.5 

295.3 

296.3 

0.3 

28.  0 

13.0 

125. 

17.0 

52.0 

4729. 8 

£52.0 

-23.9 

-37.** 

290.  1 

20.5 

19.  2 

-7.0 

295.4 

296.3 

0.3 

26.7 

13.4 

125. 

17.4 

53.  0 

4836. 1 

544.0 

-25.0 

-38. f 

290  .3 

20  .6 

19.3 

- f.  1 

295.4 

296.  2 

0.2 

26.7 

13.9 

124. 

17.8 

54.0 

4943. 7 

536.0 

-25.  5 

-*0.5 

289.6 

20.7 

1 9.5 

-••.0 

296.0 

296.7 

0.2 

22.9 

14.4 

124. 

1 a. 2 

55.0 

5039.0 

529.0 

-25.6 

-4  1 .6 

288.2 

21.1 

20.  1 

— 6.6 

296.  8 

297.4 

0.2 

20.9 

14  .9 

123. 

18.6 

56.0 

5177. 3 

£1  9.  0 

-25.  9 

-4  2 . V 

285.9 

22.0 

21.1 

-6.0 

298.2 

298.8 

0.2 

18.7 

15.4 

123. 

19.0 

57.0 

5275.6 

£1  2.0 

-26.4 

-43. t 

282.8 

23.5 

22.  9 

-5.2 

298.8 

299  .3 

0.2 

17.8 

15.9 

123. 

19.3 

58.  0 

5389. 3 

504.0 

-26.8 

-43. 

280.1 

25.2 

24.9 

-4.4 

299.6 

300.  1 

0.  1 

17.8 

16.3 

122. 

19.6 

59.0 

5490. 2 

49  7.0 

-27.  0 

-44.  P 

277.9 

27.1 

26.9 

-3.7 

300  ,7 

301.1 

0.1 

16.4 

16.7 

121. 

20.0 

60.0 

5607.  1 

489.0 

-27.5 

-45.0 

275.8 

29.9 

29.  7 

-3.0 

301.4 

301.9 

O.I 

16.9 

17.3 

120. 

20. 3 

61.0 

571 0. 7 

482.  0 

-28.  4 

-45.4 

275.2 

31  .6 

31  .5 

-2.9 

301  .5 

302.0 

0.  1 

I7.S 

17.9 

119. 

20.6 

62.0 

5630.4 

474.0 

-29.6 

-46.4 

274.5 

33.2 

33.  1 

-2.6 

301  .5 

301  .9 

0.1 

17.6 

18.4 

119. 

21.0 

63.  0 

5936. 3 

467.0 

-30.4 

-46  .b 

273.4 

35.1 

35.0 

-2.  1 

301.8 

302.  2 

0.  1 

18.1 

19.2 

118. 

21.4 

64.0 

6043.6 

460.0 

-31.  C 

-47.  , 

271. 5 

37.3 

37.2 

-1  .0 

302.3 

302.7 

0.1 

18.6 

19.  9 

117. 

21.7 

65. 0 

6152.2 

453.0 

-31.7 

-47. <* 

270.0 

39.2 

39.  2 

-0.0 

302.  8 

303.2 

0.1 

18.7 

20  .5 

116. 

22.2 

66.  0 

6293. 9 

44  4.  0 

-32.  5 

-48.7 

267.3 

42.6 

42.5 

2.0 

303.6 

303.9 

0.  1 

18.7 

21.6 

114. 

22.5 

67.0 

6405.9 

437.0 

-33.0 

-4e.'» 

265.7 

44.6 

44.4 

3.4 

304.3 

304.6 

0.1 

18.8 

22.3 

114. 

22.8 

68.  0 

651  9.  3 

430.0 

-33.5 

-48.9 

263.9 

46.3 

46.1 

4.9 

305.0 

30  5.  4 

0.  1 

19.3 

23.1 

113. 

23.1 

69.0 

6634.3 

423.0 

-34.4 

-49,  Y 

262.4 

48.2 

47,8 

6.4 

305.3 

305.6 

0.1 

19.3 

23.9 

112. 

23.5 

70.0 

6734.2 

417.0 

-34.7 

-49.9 

261.1 

50.9 

50.3 

7,9 

306.2 

306.5 

0.1 

19.4 

24.8 

no. 

24.  1 

71.0 

6886. 4 

40  8.  0 

-35.  1 

-50.: 

260.9 

54  .7 

54.1 

6,7 

307.6 

307.9 

0.  1 

l9.4 

26.5 

108. 

24.5 

72.0 

6989.8 

40  2.0 

-35.0 

-49,. 

261.0 

56.6 

55.9 

6.8 

309.0 

309.4 

0.1 

21.1 

27.8 

107. 

25.0 

73.0 

7112.2 

395.0 

-35.6 

-49.7 

260.9 

59,4 

58.6 

9.4 

309.7 

310.  1 

0.1 

22.7 

29.2 

lOS. 

29.4 

74.0 

7236.4 

368.0 

-36.  2 

-49.  5 

260.  7 

62.9 

62.1 

10  .2 

310.6 

31  1 .0 

0.1 

23.6 

30.6 

104. 

25.9 

75.0 

7344.4 

382.0 

-37,  1 

-50.4 

260.6 

67.2 

66.3 

1 r.o 

310.  8 

‘ 311.1 

0.1 

23.2 

32.4 

103. 

2E.3 

76.0 

7453. a 

37  6.  0 

-37.  5 

-51.0 

260.8 

68  .9 

68.0 

1 1.0 

311.7 

312.0 

O.I 

22.5 

34.0 

102. 

26.5 

77.0 

7583.6 

369.0 

-37.4 

— 50.  o 

261.0 

69.5 

68.6 

10.9 

313.5 

; 313.9 

0.1 

23.2 

34.8 

101. 

2 7.0 

78.0 

7696. 7 

363.0 

-37.6 

-50  .U 

260.9 

68.4 

67,  6 

10.9 

314.6 

315.0 

0.  1 

24.4 

36.9 

100. 

27.4 

79.0 

781 1. S 

357.0 

-38.  6 

-5  1. 

259.9 

67.7 

66,7 

1 i .9 

314.9  ' 

315.2 

0.  1 

24.8 

38.2 

99. 

27.8 

80.0 

7927.8 

35  1 .0 

-39.2 

-51 

259.  1 

68.2 

66.9 

I 2.9 

315.5 

315.8 

0.1 

25.2 

39  .9 

99. 

28.  3 

81.0 

8085. 3 

34  3.  0 

-40.6 

99,0 

259.0 

70  .3* 

69.5 

13.6 

315.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

98. 

28.7 

82.0 

8205. 3 

337.0 

-41.5 

99.9 

259.3 

73.9* 

72.6 

13.7 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  2 

97. 

29.2 

83.0 

8326.9 

331.0 

-42.5 

99  .9 

259.8 

76.6* 

75.  6 

13.6 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

96. 

29.6 

84.0 

8450. 4 

325.0 

-42.9 

99.9 

260.4 

77.6* 

76.5 

12.9 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47. £ 

95. 

30.  1 

85.0 

8554.8 

320.0 

-43.6 

99.*. 

261.5 

77.0* 

76.2 

1 1.3 

318.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

49.4 

95. 

30.6 

86.  0 

8724. 7 

31  2.  0 

-44.4 

99.*^ 

261.8 

73  ,9* 

73.2 

10  .6 

319.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  2 

94. 

31.1 

87.0 

8832.8 

30  7.0 

-45.  0 

99. r 

260.9 

68.9* 

68.0 

1 0.9 

319.8 

1 999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

94. 

31.6 

88.0 

6964. 5 

30  1.0 

-45.7 

99  .c* 

261  .2 

67.0* 

66.  2 

10.  2 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

93. 

31.9 

89.0 

9076.  0 

296.0 

— 46.  0 

99.  o 

26  2.4 

68.5* 

67.9 

9.1 

321  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

93. 

32.3 

90.0 

9212.3 

290.0 

-46.1 

99.9 

263.5 

69.8* 

69.4 

7,9 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58 .6 

93. 

32.7 

91.0 

9327. 8 

285.0 

-46.  6 

99.9 

264  ,0 

68  .5* 

68.1 

1.2 

324.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

60.6 

92. 

33.0 

92.0 

9468.8 

279.0 

-47.  4 

99.  > 

264.0 

65.8* 

65.4 

L.a 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  2 

92. 

33.4 

93.0 

9588. 2 

274.0 

-48.0 

99.*- 

264.6 

63.2* 

62.9 

5,  9 

326.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.9 

92. 

33.9 

94.0 

9709.  3 

269.0 

-49.  2 

99.^ 

265,7 

63.5* 

63.3 

4.8 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

92. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST AT  ION  NO  . 340 

LITTLE  ROCK,  ARK 


6 EEBRUARY  1R75 
1500  GKT 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GM  T 

PRES 

TEMP 

oew  p. 

OIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

34.  3 

95.  0 

9857. 1 

263.0 

-49.9 

265.8 

64* ••1  4 

63.9 

34,8 

96.0 

10007.9 

257.0 

-50. 2 

99*  9 

265.  1 

63.64 

63.4 

3S.2 

97.0 

10135.9 

252.0 

-51  .2 

99.9 

264.2 

61  .7  4 

61.3 

35. 6 

98.0 

10266. 0 

24  7.  0 

-51 . 7 

99.9 

263.2 

58.3* 

57.9 

36.0 

99.0 

10398. 6 

242.0 

-51.8 

99#  V 

262.2 

53.6* 

53.  1 

36.5 

1 00.  0 

10534. 1 

23  7.0 

-51.5 

99.*, 

261.6 

49.0  4 

48.4 

37.1 

101.0 

10700.3 

23  1.0 

-52.  0 

99.'* 

261.4 

46.0* 

45.5 

37.5 

1 02.  0 

1084 1 . 9 

226.0 

-52.5 

99 

260.7 

45.2* 

44.6 

38,0 

103.0 

10986. 5 

22  1.  0 

-52.  e 

99.0 

259.2 

4 6.4* 

45.6 

38.4 

1 OA.C 

11 104.4 

21  7.0 

-52.8 

99.0 

258.2 

47.4* 

4 6.  4 

3E.R 

lOS.  0 

11255. 0 

21  2.0 

-52.5 

99.9 

238.2 

49  .7  4 

48.6 

3R.3 

1 06.0 

1 1 378 . 1 

208.0 

-52.  5 

99. 

258.5 

52.3* 

51  .3 

38.  8 

1 07.0 

1 1 535. 4 

203.0 

-52.5 

99  .s- 

257.9 

52.6* 

51.5 

40.3 

108.0 

1 1664.  1 

199.  0 

-52.  3 

99... 

256.3 

49  .4  * 

48.0 

40.  7 

109.0 

1 1 795.4 

195.0 

-52.5 

99.' 

255.0 

47.2* 

45.6 

41.3 

1 10.0 

1 1 963. 2 

190.  0 

-52.6 

99.'^ 

253.6 

44  .9  * 

43.0 

41,7 

111.0 

12135.3 

185.0 

-53.  2 

99.0 

252.8 

42.4  * 

40.5 

42.2 

112.0 

12275.9 

181. 0 

-53,9 

99  .9 

252.9 

42.5* 

40.  6 

42.7 

113.0 

1241 9. 4 

177.0 

-54. 0 

99.9 

255.1 

52.5* 

50.8 

43.2 

1 14.0 

12565.9 

173.0 

-54. S 

99. V 

258.0 

69.3* 

67,8 

43.6 

1 15.0 

12715. 6 

169.0 

-55.0 

99. 'y 

259.8 

79.1  * 

77,8 

A4.2 

1 16.0 

12907.5 

164.0 

-55.  1 

99.  3 

261.4 

75*4* 

74.5 

4 4.6 

1 1 7.  0 

13065. 1 

160.0 

-55  .4 

99.0 

262.2 

68.1  * 

67.4 

45.1 

118.0 

13226.6 

156.0 

-55.  3 

90,  o 

263.  1 

62.5* 

62.0 

45.6 

1 19.0 

13350.6 

153.0 

-55. 1 

99.0 

264.2 

60*l  * 

59.  8 

46.0 

120.0 

13519. e 

149.  0 

-55.  0 

99.9 

265.3 

55. B* 

55.6 

46.5 

121  .0 

13693.4 

145.0 

-55.8 

99.9 

267.2 

45.2* 

45.2 

47.0 

122.0 

13826. 6 

142.0 

-55  .6 

99 

268  .6 

38.1  * 

38.1 

47.5 

123.0 

13963. 0 

139.0 

-54.  6 

99.  J 

266,5 

37.5* 

37.4 

4 8.0 

1 24.0 

14150. 1 

135.0 

-54.2 

99.  > 

260  .8 

35.5* 

35.  1 

48.5 

125.0 

14294.  1 

13  2.  0 

-54.  3 

99.0 

25C.9 

26.5* 

25.0 

49.2 

126.0 

14491.2 

128.0 

-54 . 8 

99.0 

240.6 

23.6* 

20.6 

49.6 

127.  0 

14693. 7 

124.0 

-55.9 

99.9 

243.7 

29  .4* 

26.4 

SO.  1 

128.0 

14849.3 

121.0 

-56.  7 

99.  9 

246.2 

33.6* 

30.8 

SC. 6 

1 29.0 

15008.4 

118.0 

-56.9 

99.  y 

245.3 

27.4* 

24.9 

51.2 

130.0 

15171. 4 

11  5.  0 

-57.  1 

99.  J 

250.6 

26.1  * 

24,7 

5 1.9 

131.0 

15395.4 

111.0 

-57.2 

99.  > 

257.5 

35.7* 

34.  8 

52.4 

132.  0 

15569. 0 

108.0 

-56.6 

99,0 

258.9 

39.0* 

38.3 

53.0 

1 33.0 

15747.8 

105.0 

-56.  2 

99.  0 

260.0 

40.1* 

39,5 

53.4 

1 34.0 

15932.5 

102.0 

-55 . 1 

99.9 

260.3 

30.1* 

38.6 

54.  1 

135.0 

16123.  1 

99.  0 

-55.  1 

99.9 

257.9 

36.6* 

36.0 

54.8 

136.0 

16319.6 

96.0 

-55 . 3 

99.9 

255.4 

38.4* 

37.  1 

SS.S 

1 37.  0 

16590.  6 

92.0 

-56.2 

99.  / 

257.2 

39.1  • 

38.1 

56.2 

1 38.0 

16800.9 

89.0 

-55.  9 

99.  } 

258.  1 

37.0* 

36.2 

56.9 

139.0 

17017.5 

86.0 

-58 . 1 

99.0 

261.1 

35.5* 

35.0 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


628 


( 


160  ie>  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

4.7 

327.  1 

999.  9 

99,9 

999.9 

66  .6 

92. 

5.4 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

92. 

(.2 

329.2 

999.9 

99,9 

999.9 

69.9 

91  . 

6 .9 

330  .4 

999.9 

99,9 

999.9 

71. 5 

91. 

7.3 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

91  . 

7.2 

334.  5 

999,9 

99,9 

999.9 

74  .0 

91  . 

6.9 

336.3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

76.  1 

91. 

7.  3 

337.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

91  . 

.3.7 

339.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

78.0 

90. 

>.6 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

90. 

19.2 

343.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

90. 

10.5 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81,7 

90. 

1 1.0 

348.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

90. 

1 1 .7 

350  .5 

999,9 

99.9 

999.  9 

85.2 

89. 

12.  a 

352.  3 

999.9 

99,9 

999.9 

86.0 

89, 

12.7 

354,6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

89, 

12.6 

356.4 

999  .9 

99,9 

999.9 

88.9 

89. 

12.5 

357,6 

999.  9 

99.9 

999.9 

90.1 

89. 

13.5 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91 .1 

88. 

14.4 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

88. 

14.0 

362.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

94,7 

88. 

11.2 

365.7 

999.9 

99,9 

999.9 

98.1 

88.  . 

9.2 

367,7 

999,  9 

99.9 

999.9 

99.4 

86.  ' 

^.5 

370  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

87. ; 

6.  1 

373.0 

999.9 

99,9 

999,9 

103.0 

87. 

4.6 

376.  1 

999,9 

99.9 

999.  9 

105.2 

87.  , 

2.2 

377.7  I 

999,9 

99,9 

999.9 

106.4 

87, 

0.9 

380.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

107  .4 

87.-'' 

2.3 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

87., 

3.7 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.8 

8,7 

390.5 

999,9 

99.9 

999.9 

110.  8 

87.- 

I 1.5 

3 93. 1 

999.9 

99,9 

999  .9 

11  1 .3 

87, 

13.0 

394.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

111  .0 

87, 

13.6 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.4 

87, 

i t.S 

398,5 

999.9 

99.9 

999  .9 

114  .2 

86. 

C.7 

401  .1 

999,9 

99.9 

999.9 

114.  3 

86. 

■'.7 

4 04.9 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

86. 

7,5 

409.3 

999.  9 

99,9 

999.9 

117.1 

86. 

7.0 

413.3 

999,9 

99.9 

999.9 

118.3 

86.  ’ 

6.6 

41  8.  9 

999,9 

99.9 

999.9 

119. 5 

86. 

V .7 

422.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

86. 

9,7 

425.9 

999.9 

99,9 

999.9 

122.4 

86. 

.9.7 

429.2 

999.  9 

99,9 

999.9 

124.2 

86. 

■’.6 

432.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

86. 

5.5 

433.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

127.2 

86. 

station  no.  340 
little  rock,  ark 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  160  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OCW  P«' 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MG 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57.6 

1 AO.O 

17240,9 

83.0 

-58.  7 

<39*‘t 

267.0 

28.2* 

28.2 

< .5 

436.9 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

86. 

5 a.  3 

14  1.  0 

17472. 2 

80.0 

-58.6 

99.0 

259.3 

17,9* 

17.6 

3.3 

441 . 9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

129.5 

86. 

SB. 9 

142.0 

1771 1 . e 

77.0 

-59.  6 

99.9 

242.2 

16.3* 

14.4 

*'  .6 

444  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.4 

86. 

59.7 

1 43.0 

17960.8 

74.0 

-58.9 

99,9 

251, 7 

26.3* 

25.0 

8.  3 

451. 2 

999.9 

99.9 

999.9 

130 .6 

65. 

60.4 

144.0 

18220. 6 

7 1.0 

-5  8.  9 

99*9 

261.8 

38  .4  * 

38.0 

5.5 

456.5 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  3 

85. 

61. I 

145.0 

1849 1.6 

68.0 

-58.  7 

99.  i 

268.  1 

38.1* 

38.  1 

1.3 

462.6 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  1 

85. 

61.9 

146.0 

187  74.  7 

65.0 

-59.1 

99*  J 

274.1 

23.8* 

23.  8 

-1.7 

467.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

136  .0 

85. 

62.8 

147. C 

19070. 7 

62.0 

-59.6 

99*9 

270.8 

19.3* 

19.3 

-0  .3 

473.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.  4 

65. 

6J.  7 

148.  C 

1 9381 . 1 

59.0 

-59.4 

99*9 

266.3 

15.0* 

1 5.0 

: .0 

480.2 

999.9 

99.9 

999.9 

137.7 

85. 

64.6 

149.0 

19596. 4 

5 7.  0 

-60.5 

99*9 

268.7 

27  .1  * 

27.1 

0.6 

482.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.  3 

85. 

6S.5 

150.0 

19933.3 

54.0 

-60.  5 

99.9 

272.3 

32.0* 

32.0 

-1.3 

490.1 

999.9 

99.9 

999.9 

140. 5 

85. 

66.4 

151.0 

20288. 5 

51.0 

-61.5 

99.9 

283.7 

13.8* 

13.4 

-3.3 

495.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

141  .4 

86. 

67.3 

152.0 

20537.  1 

49.0 

-60.5 

99.  V 

284.7 

1 6.4* 

1 5.9 

-4  .2 

503.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

141 .9 

86. 

6A.2 

1 53.0 

20931.5 

46.0 

-59.6 

99.  J 

281.2 

10.3* 

10.1 

-2.0 

5 15. 2 

999.9 

99.9 

999.9 

143.6 

86. 

69.2 

154.0 

21351. 1 

43.0 

-61.9 

99.  V 

118.4 

5.3* 

-4.6 

2.5 

519.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

142.4 

86. 

70.1 

1 55.0 

21645.5 

4 1.0 

-62.  4 

99.9 

259.5 

19.3* 

18.9 

3.5 

525.4 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  3 

86. 

71.2 

156.  0 

221  1 5.  7 

38.0 

-61.3 

99.9 

268.5 

1 1.9* 

1 1.9 

0.  3 

539.7 

999.9 

99.9 

999.9 

144.5 

86. 

72.3 

157.0 

22450. 3 

36.0 

-62.4 

99.9 

267.5 

1 8.8* 

1 8.8 

0 .8 

545.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

145.  1 

86. 

73.5 

158.0 

22987.6 

33.0 

-62,2 

99.0 

264.5 

53.1* 

52.9 

5.1 

559.5 

999.9 

99.9 

999.9 

146.3 

86. 

74.  7 

159.0 

23579. 4 

30.  0 

-60.  1 

99.  J 

282.2 

20  .4* 

20.0 

-4.3 

580.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

151.0 

86. 

76.1 

160.0 

24010.4 

28.0 

-59.  6 

99.  ^ 

274.3 

10.3* 

10.3 

—0 . 8 

593.8 

999.9 

99.9 

999.9 

151. 2 

86. 

77.7 

1 61 .0 

24719.6 

25.0 

-59.4 

99.0 

268.2 

12.3* 

12.8 

D.  4 

613.9 

999.9 

99.9 

999.9 

153.0 

86. 

79.1 

162.0 

25240. C 

23.0 

-60.  e 

99.0 

258.2 

24.6* 

24.0 

?.o 

624.6 

999.9 

99.9 

999.9 

153.5 

66. 

B0.9 

1 63.0 

26114.2 

20.0 

-58.4 

99.9 

265.8 

18.1 

1 e.  1 

' .3 

657.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.4 

86. 

82.8 

164.0 

26776. 4 

1 8.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

676.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

629 


STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

laoo  GRT  63  426.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P • 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

M3 

OG  C 

DG  C 

□ G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.2 

79.  0 

lOI 3.9 

-1  . 1 

-6,6 

290  .0 

7.7 

7.  2 

-2.6 

271,3 

277,2 

2.3 

66.0 

0 .0 

0. 

0.2 

6.0 

204.  6 

99  8.  0 

-3.3 

-10.5 

315.7 

12.9 

9.0 

-9.2 

270  .2 

274.7 

1.7 

57,5 

0.  s 

126. 

0.6 

7.0 

292.1 

98  7 .0 

-4  .4 

-10.3 

315.8 

12.4 

8.7 

-8.9 

270.0 

274.6 

1 .8 

63  .6 

0 .6 

127. 

0.9 

8.0 

380.  3 

976.0 

-5.2 

-9.0 

316.4 

1 1 .2 

7.7 

-8.1 

270.  1 

275.0 

1.9 

71  .5 

0.8 

129. 

1.2 

9.0 

461.1 

966.0 

-5.9 

-9.  3 

318.0 

10.7 

7.  1 

-7.9 

270.1 

275  .0 

1 .9 

74  . I 

1 .0 

131. 

1.5 

1 0.0 

55  0.7 

95  5.0 

-7  .0 

-9.9 

320.1 

10  .5 

6.7 

“3.  1 

2 69.  9 

274.8 

1 .9 

79.5 

1 .2 

132. 

1.7 

1 1 .0 

657.  3 

94  2.  0 

-8.6 

-10.3 

322.3 

10.6 

6.5 

-3  .4 

269  .3 

274,1 

1.8 

87.2 

1.3 

133. 

2.0 

12.0 

748.3 

93  1 .0 

-9.5 

-10.5 

325.6 

10.7 

6.0 

-8.  8 

269.4 

274.1 

1.8 

92.0 

1 .5 

134. 

2.  2 

1 3.  0 

840.  0 

92  0.  0 

-10.3 

-10.7 

328.4 

9.8 

5.2 

-8.4 

269.4 

274.  2 

1.8 

97.0 

I .7 

135. 

2.5 

I A.C 

924.9 

91  0.0 

-6.  1 

-7.  6 

333.  6 

a. 6 

3.8 

-7.7 

2 74 .7 

280.9 

2.4 

88  .6 

1.8 

137. 

2.8 

1 S.  0 

1020.2 

89  9.0 

-6 . 1 

-8.4 

334.6 

8.2 

3.  5 

-7,4 

275.  6 

281 .6 

2.3 

83.4 

I .9 

138. 

3.1 

16.0 

1 125.  4 

88  7.  0 

-6.4 

-9.  » 

334.8 

7.8 

3.3 

-r.i 

276,3 

281.7 

2.0 

75.  8 

2.1 

139. 

3.4 

■ 1 7.0 

1 222.9 

876.0 

-7.1 

-10. 1 

333.0 

7.5 

3.4 

-6,7 

276.5 

281.9 

2.0 

79  .2 

2.2 

140. 

3.8 

18.0 

1 31 2. 5 

866.  0 

-7.3 

1 

o 

• 

332.3 

8 .1 

3.8 

-■'.2 

277.  3 

282.  8 

2.  1 

80.6 

2.4 

141. 

4.1 

19. C 

1402.9 

856.0 

-7.9 

- 10.  3 

332.2 

8.9 

4.  1 

-■'.9 

277.6 

283.1 

2.0 

82.5 

2.5 

142. 

4.4 

20.0 

1494.2 

84  6.0 

-8.6 

-11.1 

332.2 

9,7 

4.  5 

-8.  6 

277.  a 

282.9 

1.9 

81  .8 

2.7 

142. 

4.9 

2 1.0 

1614. 3 

833.  0 

-9.  0 

-1  1 .8 

329.3 

10.4 

5.3 

-8.9 

278  .5 

283.5 

1.9 

BO.  1 

3.0 

143. 

5.2 

22.0 

1 707. 7 

823.0 

-9.6 

-12.1 

324.  1 

10.9 

6.4 

-8.  8 

278.9 

283.8 

1.8 

82.1 

3.2 

144. 

S.5 

23.  0 

1802.  1 

81  3.0 

-9.8 

-1  1 . 

31  8.0 

1 1 .6 

7.8 

-3.6 

279.  7 

284.  9 

1.9 

85.6 

3.4 

144. 

5.9 

24.0 

1 897.8 

80  3.0 

-9.  3 

-11.8 

309.3 

11.2 

8.6 

-’.1 

281 . 1 

286.4 

I .9 

82.1 

3.7 

143. 

6.3 

25.0 

1 994 . 9 

793.0 

-8.7 

-11.2 

306.4 

10.9 

8.  8 

-6.  5 

2 82.  8 

288.4 

2.0 

82.2 

3.9 

142. 

6.7 

26.0 

21  13. 3 

781.  0 

-7.  9 

-10.3 

307.  1 

10.4 

8.3 

-6.3 

285.0 

291 . 1 

2.2 

82.4 

4.2 

141.' 

7.1 

27.0 

221 3. S 

77  1 .0 

-8.4 

-11.2 

309.  2 

9.7 

7.5 

-6.  1 

285.4 

291.2 

2.1 

80  .5 

4.4 

140.' 

7.4 

28.0 

2304. 7 

762.0 

-8.2 

-11.3 

309.6 

8.9 

6.8 

-5.7 

286.  7 

292.  6 

2.  1 

78.0 

4.6 

140.' 

7.7 

29.0 

240  7.  4 

752.0 

-8.0 

-12.  3 

308.7 

8.1 

6.3 

—5.  1 

287.9 

293.4 

2.0 

71  .0 

4.  8 

139.'- 

8.  1 

30.0 

2500.9 

74  3.0 

-8.6 

-13.2 

305.4 

7.2 

5.  9 

-4.2 

288.2 

293.5 

1.9 

69.4 

4.9 

139.’ 

8.4 

31.0 

2595. 3 

734.  0 

-9.  2 

-14.3 

301.0 

6.9 

5.9 

-3.6 

288  .6 

293.6 

1.8 

68.  0 

5.0 

139.' 

8.7 

32.0 

270 1 . 4 

724.0 

-9.8 

-15.0 

296.9 

7.1 

6.4 

-3.2 

289.1 

293.8 

1.6 

65.2 

5.1 

138.’ 

9.  1 

33.  0 

2797. 8 

71  5.0 

-10.5 

-16o  2 

293.0 

8.C 

7.4 

-3.  1 

289.3 

293.  6 

1.5 

62.6 

5.3 

138. 

9.4 

34  .0 

2906.2 

70  5.0 

-11.1 

- 16.  5 

292.3 

9.3 

8.6 

-3.5 

289.8 

294. 1 

1.5 

63.7 

5.  4 

137, 

9.8 

35.0 

2993. 8 

697.0 

-11.6 

-18  .5 

292.9 

1 I .5 

10.6 

-4.5 

290.  1 

293,8 

1.3 

56.3 

5.6 

136. 

10.1 

36.0 

3127.  1 

685.  0 

-11.1 

-21.9 

293.6 

13.2 

1 2.  1 

—5 .3 

292  .2 

295.0 

1.0 

40.  2 

5.  8 

135. 

10.4 

37.0 

3228. 6 

676.0 

-11.1 

-24.  > 

294.  4 

14.8 

I 3.  5 

-6.1 

293.2 

295.6 

0.8 

31  .9 

6.1 

134. 

10.8 

38.  0 

3331 . 4 

66  7.  0 

-11.8 

-24.5 

295.3 

1 6.3 

14.8 

-7.0 

293.  6 

296.  0 

0.  8 

33.8 

6.4 

133. 

I 1 .2 

39.0 

3435. 5 

658.0 

-12.0 

-24.9 

296.  1 

1 7.6 

1 5.8 

-7.7 

294.4 

296.7 

0.8 

33.2 

6.  8 

132. 

11.5 

40.0 

3540.6 

649.0 

-13.2 

-26.1 

296.5 

18.3 

1 6.4 

-8.2 

294.  3 

296.4 

0,7 

32.5 

7.2 

131. 

12.0 

41.0 

3658. 7 

63  9.  0 

-13.  9 

-26.9 

295.7 

19.4 

1 7.5 

-8.4 

294  .8 

296.8 

0,7 

32.2 

7.  7 

130. 

12.3 

42.0 

3766. 3 

630.0 

-14.7 

-29.0 

294.4 

19.9 

1 8.  1 

-8.2 

295.0 

296.7 

0.5 

28.3 

8.1 

130. 

12.6 

43.  0 

3875.  1 

621.0 

-15.5 

-31.2 

293.3 

20  .3 

18.7 

-9.0 

295.2 

296.  7 

0.4 

24.6 

8.4 

129. 

13.0 

44.0 

3972,8 

61  3.0 

-16.4 

-35.  7 

291. 7 

20.7 

19.2 

-7,6 

295.4 

296.3 

0.3 

16.8 

8.9 

128. 

13.4 

45.0 

4084.0 

60  4.0 

-16.9 

-36.2 

290.3 

20.8 

1 9.  5 

-7,2 

296.0 

296.9 

0.3 

16*9 

9.4 

127. 

13.7 

46.0 

4183. 9 

59  6.  0 

-1  7.  7 

-36.8 

289.4 

20.6 

19.5 

-6.9 

296.2 

297.0 

0.3 

16.9 

9.  7 

126. 

14.1 

47.0 

4297. 5 

58  7.0 

-18.7 

-37.5 

288.5 

20.4 

1 9.4 

-6.5 

296.3 

297.2 

0.3 

17.0 

10.2 

125. 

14.5 

4 8.  0 

4399. 7 

579.0 

-19.5 

-38.2 

288.5 

20.3 

19.3 

— 6.5 

296.6 

297.  3 

0.2 

17.1 

10.7 

125. 

14.9 

49.0 

4502. 8 

57  I.  0 

-20.7 

-39.4 

289,9 

21  .1 

1 9.8 

-7.2 

296.3 

297.0 

0.2 

16.8 

11.1 

124. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  E AND  10  DEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
44  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTCe  ROCK.  ARK 


6 FEORUARY  1975 

1800  GMT  63  428.  0 


TI  MF 

CNTCT 

MF 1 GH  T 

FRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M IN 

GPM 

MB 

□ G C 

OG  C 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 S.3 

50.  0 

4620. 1 

562.0 

-21.4 

-39.9 

290.9 

22 

20.7 

-7.9 

296.9 

297.6 

0.2 

16.8 

1 1 .6 

123. 

15.7 

51.0 

4752. 3 

552.0 

-22.  2 

-40.8 

291 . 1 

23.2 

21  .6 

-8.3 

297.4 

298.1 

0.2 

16.4 

12.  2 

123. 

1 F.  I 

52.0 

4859.4 

544.0 

-23.2 

-41.5 

290.3 

23.6 

22.4 

-8,  3 

297,  4 

298.0 

0.2 

16.5 

12.7 

122. 

16.5 

53.0 

4967. 7 

53  6.  0 

-24.2 

-42.5 

288.6 

24.3 

23.0 

-7,8 

297.6 

298,1 

0.2 

16.  1 

13.3 

122. 

1 6.8 

54.0 

5077. 2 

528.0 

-25.0 

-43.0 

287,2 

24.6 

2 3.5 

-7.3 

297.9 

296.4 

0.2 

16.7 

13.7 

121  . 

17.3 

55.  0 

51 74. 0 

521.0 

-25  .9 

-43.5 

284.4 

25.0 

24.2 

-6,2 

297.  9 

290,  4 

0.2 

17.2 

14.5 

121  . 

17.7 

56.0 

5314.0 

51  1.0 

-27.  2 

-44.3 

282.4 

25.0 

24.5 

-5,4 

298.0 

298,4 

0.1 

17.8 

15.0 

120. 

1 8.  1 

57.0 

5427.5 

50  3.0 

-28.3 

-44.9 

201  .0 

24.6 

24.3 

-4.7 

298.  0 

298,5 

0.1 

18.4 

15.6 

119. 

1 8.4 

58. 0 

5527.  e 

496.  0 

-29.  3 

-45.5 

280,0 

24,5 

24.1 

-4  .6 

297,9 

298.4 

0.  1 

IB. 9 

16.0 

119. 

18. B 

59.0 

5643. 7 

488.0 

-30.3 

-46.  1 

261.1 

24.3 

23.  9 

-4.7 

298.2 

298.6 

0.1 

19.4 

16.6 

lie. 

19.2 

60.  0 

5761. C 

480.0 

-31 .3 

-46.3 

281.9 

24,3 

23.7 

-5,0 

298.  3 

298.7 

0.  1 

19.9 

17.1 

118. 

1 9.5 

61.0 

5864.9 

473.0 

-32.  2 

-47.3 

282.6 

24,3 

23.7 

-5.3 

298.4 

298.8 

0.1 

20.4 

17.6 

117. 

19.9 

62.0 

5969.9 

466.0 

-33.4 

-48.1 

282.1 

23.4 

22,9 

-4.9 

298.2 

298.5 

0.1 

20.9 

18.1 

117, 

20.3 

63.0 

6091. 2 

45  8.  0 

-34.  6 

-4  9.1 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.2 

296.5 

0.  1 

21.0 

999.  9 

999. 

20.6 

64. C 

6198. 6 

45  1.0 

-35.4 

-49.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.5 

298.8 

e.t 

21.1 

999,9 

999. 

21.0 

65.  0 

6307. 3 

444.0 

-36,4 

-SO  .7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

298.6 

298.9 

0.1 

20.8 

999.9 

999. 

21.5 

66.0 

6449. 1 

435.0 

-37.  3 

-51.7 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

299.2 

299.4 

0.1 

20.4 

999,9 

999. 

21.9 

67.0 

6560.9 

428.0 

-38.  1 

-52.  3 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

299.5 

299.8 

0.1 

21  .3 

999.9 '999. 

631 


station  no . 340 

LITTLE  BOCK,  ARK 
6 FEBRUARY  I97S 

2100  GVT  154  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.7 

79.0 

1012.9 

0.0 

-6.  5 

290.0 

6.7 

6,  3 

-2.3 

272.4 

278,4 

2.3 

61  .0 

0 .0 

0. 

0.  1 

S.O 

1 1 7.  8 

I 00  8.  0 

-0.7 

-10.2 

303.6 

9.9 

8.2 

-5.5 

272.0 

276.  6 

1.7 

48.6 

0.3 

130. 

0.4 

6.0 

237.1 

993.0 

-2.  6 

-10.4 

303.  6 

9.9 

8.2 

-5.5 

271  .3 

275.9 

1 .7 

54.9 

0.3 

130. 

0.7 

7.0 

325.  3 

982.0 

-3.5 

-10.1 

304.1 

9.6 

7.9 

-5.4 

271 .2 

276.0 

1.8 

60 .3 

0 .4 

128. 

1.0 

3.0 

414.  2 

97  1.  0 

-4.6 

-10.5 

305.0 

9.1 

7.5 

-5.2 

271  .0 

275.7 

1.8 

63.3 

0.  6 

127. 

1.4 

9.0 

503.8 

960.0 

-5.5 

-10.5 

30  2.  4 

9.  1 

7.  7 

-4  .9 

271.0 

275.7 

1.8 

67  .9 

0.8 

127. 

1.8 

10.0 

594.  1 

94  9.0 

-6.4 

-10.2 

300  .2 

9 .2 

8 .0 

-4.6 

271.0 

275.8 

1.8 

74 .3 

1 .0 

125. 

2.1 

1 1 .0 

70  1.7 

936.0 

-7.  8 

- 10.  0 

300.2 

9.0 

7.8 

-4.5 

270  .7 

275.7 

1.9 

84.1 

1 . 2 

124. 

2.4 

I 2.0 

793.5 

925.0 

-8.8 

-10 . 1 

303.6 

8.3 

6.9 

-4.  6 

270.  6 

275.5 

1.9 

90.2 

1 .3 

124. 

2.8 

1 3.0 

886.  1 

91  4.  0 

-9.  7 

-10.2 

305.6 

8.5 

6.9 

-5.0 

270  .6 

275.6 

1,9 

95.  6 

1.5 

124. 

3.2 

14.0 

979.5 

90  3.0 

- 10.5 

-10.7 

30  6.  3 

9.  1 

7.4 

-5.4 

270.6 

275.5 

1.9 

98  .6 

1.7 

124. 

3.  5 

15.0 

1065. 1 

893.  0 

-11.4 

-1  1 .6 

306.7 

9 .5 

7.6 

-5.7 

270.6 

275.  2 

1.8 

98.2 

1.9 

124. 

3.9 

16.0 

1186.9 

879.0 

-9.  2 

-9.  5 

312.0 

9.0 

6.7 

-6.0 

274.1 

279.7 

2.1 

98.3 

2.  1 

125. 

4.2 

17.0 

1275.6 

869.0 

-8.5 

-10 . 4 

313.7 

8.6 

6.2 

-6.0 

2 75.  7 

281.0 

2.0 

85.9 

2 .3 

126. 

4.6 

18.0 

1374. 4 

85  8.  0 

-8.6 

-11.5 

312.9 

8 .3 

6.1 

~ 5 .6 

276.6 

281  .5 

1.8 

79.  9 

2.  5 

126. 

5.0 

19.0 

1465.3 

84B.0 

-9.1 

-12.0 

308.0 

8.8 

6.9 

-5.4 

277.0 

281.9 

1.8 

79  .3 

2.6 

127. 

S.  3 

20.  0 

1557. C 

83  8.  0 

-9.  5 

-12.8 

304.3 

10  .5 

8.7 

-5.9 

277.5 

282.  1 

1.7 

77.1 

2.8 

127, 

5.7 

21  .0 

1668.4 

826.0 

-10.0 

-13.7 

303.  1 

12.1 

1 0.  1 

—6  .6 

278.2 

282.6 

1.6 

73,9 

3.  1 

126. 

6.  1 

22.0 

1772. 0 

815.0 

-9.7 

-13.3 

305.5 

12.7 

10.4 

-7.4 

2 79.6 

284.2 

1.7 

74.4 

3 .4 

126. 

6.5 

23.0 

1867.  5 

80S.  0 

-8.  a 

-15.0 

310.5 

13.2 

10.0 

-8  .6 

281  .5 

285.6 

1.5 

60.5 

3,7 

126. 

6.8 

24.0 

1964.4 

79  5.0 

-8.4 

-15.  2 

307.  1 

14.0 

11.2 

-8.5 

282.9 

287.1 

1.5 

57  .6 

4.0 

126. 

7.  2 

25.  0 

2062. 7 

785.0 

-8.  5 

-15.  9 

302.5 

13  .9 

1 1 .8 

-7.5 

283.  a 

287.  8 

1.4 

55.1 

4.3 

126. 

7.5 

26.0 

2182. 3 

773.0 

-8.  1 

-16,  5 

298.  2 

13.0 

1 1.4 

-6.1 

285.5 

289.4 

1 .4 

50  .4 

4.6 

126. 

8.0 

. 27.0 

2283. 5 

763.0 

-7.9 

-17,0 

295.4 

12.9 

11.7 

-5.6 

286.  7 

290,5 

1.3 

47.9 

4.9 

125. 

8.3 

23.0 

2386.  1 

753.  0 

-8.  1 

-17.1 

296.5 

13  .3 

1 1 .9 

-5.9 

287.6 

291.5 

1.3 

48.  0 

5.  1 

124. 

8.6 

29.0 

2490.0 

74  3.0 

-8.1 

-16.8 

297.8 

13.7 

1 2.  1 

-6.4 

288.8 

292.7 

1.4 

49  .4 

5.4 

124. 

9.0 

30.  0 

2584. 7 

734.0 

-8.  1 

-17.3 

299.9 

14  .4 

12.5 

-7.2 

289.8 

293.  6 

1.3 

47.3 

5.7 

124. 

9.4 

31  .0 

269  1. 1 

72  4.0 

-8.  6 

-18.5 

300.  6 

15.2 

13.1 

-7.8 

290  .2 

293.8 

1.2 

44.6 

6.  I 

124. 

9.7 

32.0 

2788.0 

715.0 

-9.5 

-20  3 

300  .6 

16.0 

13.8 

-8.  1 

290.3 

293.4 

1.1 

40.9 

6.3 

124. 

10.1 

33.0 

2885. 7 

706.  0 

-10.1 

-23.  3 

300.1 

16.9 

14.7 

-8.5 

290  .7 

293.2 

0.8 

32.  8 

6.  7 

123. 

10.4 

34.0 

2995. 5 

696.0 

-10.8 

-26.4 

299.6 

17.5 

1 5.2 

-8.6 

291  .0 

293.0 

0.6 

26.3 

7.1 

123. 

10.7 

35.  0 

3095. 5 

687.0 

-11.4 

-28.5 

298.9 

1 7.7 

15.5 

-6.6 

291.5 

293.  1 

0.5 

22  .7 

7.4 

123. 

11.2 

3 6.0 

3230.4 

675.0 

- 12.  1 

-31.  3 

297.  5 

1 8.1 

1 6.0 

-8.3 

292.1 

293.4 

0.4 

18.3 

7,9 

123. 

1 1.5 

37.0 

3321.5 

667.0 

-12.8 

-33.0 

296.6 

18.3 

1 6.4 

-8.2 

292.  3 

293.5 

0.4 

16.5 

8.2 

123. 

1 1.9 

38.0 

3425. 0 

65  8.  0 

-13.  6 

-34.  2 

296.0 

19  .0 

17.1 

-8.3 

292.5 

293.5 

0.3 

15.6 

8.  7 

122. 

1 2.4 

39.0 

3529. 5 

649.0 

-14.3 

-35  1 

296.3 

20.2 

1 a.  1 

-8.9 

292,9 

293.8 

0.3 

15  .2 

9.2 

122. 

12.  7 

4 0.  0 

3635. 3 

640.0 

-15.0 

-35  9 

296.9 

20.8 

18.5 

-9.4 

293.  3 

294.  1 

0.3 

14.8 

9.6 

122. 

13.2 

41.0 

3766.  1 

629.0 

- IS.  9 

-37.  6 

298.0 

21.5 

19.0 

-10.1 

293.8 

294.5 

0.2 

13.4 

10.3 

121. 

13.6 

42.0 

3874.6 

620.0 

-16.6 

-38.1 

298.8 

21.8 

19.  1 

-lO.S 

294.2 

294.9 

0.2 

13.4 

10. 8 

121. 

14.0 

43.0 

3984. 4 

61  1.  O' 

-17.  2 

-39.0 

299.8 

22.0 

19.1 

-10.9 

294,6 

295.3 

0.2 

13.0 

11.3 

121. 

14.3 

44.0 

4083.0 

603.0 

-18.1 

-39.6 

300.7 

22.2 

19.  1 

-1  1 .3 

294.8 

295.5 

0.2 

13.1 

11  .7 

121. 

14.7 

45.  0 

4195. 3 

594.0 

-18.7 

-40.  1 

301.6 

22.8 

19.4 

-1  1.9 

295.3 

295.9 

0.2 

13.1 

12.2 

121. 

15.2 

46.0 

4296. 2 

586.0 

-19.  5 

-40  3 

301. 6 

23.9 

20.4 

-12.6 

295.5 

296.1 

0.2 

13.7 

12.9 

121. 

1 S.5 

47.0 

4398.0 

578.0 

-20 .8 

-40  6 

301.2 

24.7 

21.  1 

-12.8 

295.2 

295.8 

0.2 

14.8 

13.4 

121  . 

16.0 

48.0 

451  3.  a 

56  9.  0 

-21.7 

-41,3 

298.7 

25.2 

22.1 

-i  2.1 

295.4 

296.0 

0.2 

14.9 

14.2 

121. 

• BY  SPEED  MEANS  elevation  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  uEEN  INTERPOLATED 

• 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH,  N 6 DEG 


632 


ST AT  ION  NO . 340 

LITTCE  POCK.  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GKT  154  22.  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  rr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTC 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.  SEC 

DG  K 

OG  K 

GM^KG 

PCT 

KM 

OG 

1 6.4 

4 9.0 

4617.9 

56  1 .0 

-22  .9 

-42.2 

296.3 

25.3 

22.  7 

-•1.2 

295.2 

295.  a 

0.2 

IS.l 

14  .7 

121  . 

16.7 

50.0 

4723. 0 

553.  0 

-23.  a 

-43.2 

294  .8 

25.4 

23.1 

-10  .7 

295.3 

295.8 

0.  1 

14.  7 

15.2 

I2I. 

I 7,3 

51.0 

4869.4 

54  2.0 

-25.0 

-44,5 

292.6 

25.5 

2 3.5 

-9.8 

295.6 

296.1 

0.1 

14  .3 

16 . 1 

120  . 

17.7 

52.  0 

4963. 6 

53  5.  0 

-26.2 

-4  5-4 

291  .5 

25.4 

23.6 

-9.3 

295.  3 

295.  7 

0.  1 

14.4 

16.7 

120. 

1 A.  1 

53.0 

5086.2 

526.0 

-27.  0 

-46  0 

290.4 

25.4 

23.8 

-8.8 

295.8 

296.2 

0.1 

14 .5 

17.3 

120. 

1 B.5 

54.0 

51 82. 5 

519.0 

-28.2 

-46  3 

289.3 

25.9 

24.4 

-•  8,  6 

295.  5 

295.  9 

0.  1 

15.6 

17.9 

119. 

1 8.9 

55.0 

5293. 8 

51  1.  0 

-29.  C 

-46  <3 

288.8 

26.5 

25.  1 

-6  .5 

295.8 

296.2 

0.  I 

15.  7 

18.  5 

1 1 9. 

19.4 

56.0 

5434.8 

50  1 .0 

-30 . 2 

-47.8 

288.  7 

26.4 

25.  0 

-8.5 

296.  1 

296.4 

O.I 

15.8 

19.4 

119. 

1 R.B 

57.0 

5534. e 

494.0 

-31.3 

-4  8.8 

289.0 

25.7 

24.3 

-8.4 

295.  8 

296.  1 

0.  1 

15.9 

20.0 

118. 

20.2 

58.0 

5650. 1 

436.0 

- 12.  4 

-49.  4 

289.4 

25.3 

23.9 

-8.4 

295.9 

296.2 

0.1 

16  .5 

20 .6 

1 IB. 

2C.6 

5910 

5766.9 

478.0 

-31.6 

-50  - 1 

289,6 

25.6 

24.  1 

-8.  6 

295.  8 

296.1 

0.1 

17.0 

21 . 1 

1 1 a. 

21.1 

60.0 

5870. 3 

47  1. 0 

-34.  4 

-50  0 

289.7 

26.7 

25.1 

-9.0 

296.1 

296.4 

0.  1 

10.  5 

21.9 

1 1 8. 

21.5 

61  .0 

5989. a 

463.0 

-35.4 

-SC  7 

289.  7 

27.3 

25.  7 

- 9.2 

296.2 

296.5 

0.1 

19  .0 

22.7 

117. 

21.9 

62.  0 

6095. 6 

456.0 

-36.5 

-516 

288.9 

2 8.4 

26.9 

-9.2 

296.  2 

296.  4 

0.  1 

19.1 

23.2 

117, 

22.4 

63 . 0 

6202.6 

449.0 

-37.  6 

-52.  6 

286.9 

30.8 

29.4 

-8.9 

206 . 1 

296.4 

0.1 

IB  .8 

24.0 

117. 

22.7 

64.0 

6326.5 

44  1.0 

-38.3 

-53.2 

285.8 

31.8 

30.  6 

-0.7 

296.  8 

297.0 

0.1 

18.8 

24.6 

117, 

23.1 

65.0 

6436. 5 

434.  0 

-38.  5 

-53.6 

284.5 

32.5 

31.4 

-8.1 

297.8 

298.0 

0.  1 

18.  A 

25.  5 

116. 

23.7 

66.0 

6564.3 

426.0 

-38.9 

-54,6 

282.3 

32.2 

31.4 

-6.9 

298.9 

299.1 

0.1 

17,1 

26.5 

116. 

24.2 

67.  0 

6694.  1 

41  8.0 

-39.6 

-55.3 

279.4 

32  .7 

32.3 

-5.3 

299.6 

299.  8 

0.0 

16.7 

27,5 

115. 

24. S 

68.0 

6793. 2 

41  2.0 

-36.  7 

-54  3 

2 77.4 

33.5 

33.2 

•4.3 

30  2.1 

302.3 

0.1 

17.1 

28.  1 

115. 

24.9 

69.0 

691 1.2 

405.0 

-37.6 

-53  9 

276.2 

35.6 

3 5.  4 

-3.9 

305.0 

305.2 

0.1 

16.1 

28.8 

114. 

25.3 

70.0 

7031. 5 

398.  0 

-37.  6 

-53  9 

276.2 

38  .4 

38.2 

-4.1 

306.5 

306.7 

0.  1 

16.  1 

29.  6 

114. 

25.8 

71^0 

7171.5 

390.0 

-38.0 

-54.3 

275.5 

4 1.3 

4 1.1 

-4.0 

307.8 

308.0 

0.1 

16.1 

30.8 

113. 

26.2 

72.  0 

7296. 0 

383.0 

-38.9 

-54.0 

273.6 

42.4 

42.3 

-2.7 

3C8.  1 

308.3 

0.1 

16.7 

31  .8 

113. 

26.6 

73.0 

7422. 3 

376.0 

-39.  0 

-55.4 

271. 1 

42.6 

42.6 

-0.8 

308.7 

303.9 

0.1 

16.7 

32.8 

112. 

2 7.0 

74.0 

7532.3 

370.0 

-39.6 

-55-  I 

266  .9 

42.4 

42.  4 

0.  8 

310.3 

31  0.5 

0.1 

17,2 

33,7 

111. 

27.4 

75.0 

7644. 2 

364.  0 

-39.  5 

-55  0 

268.3 

43.3 

43.3 

1 .3 

31  1 .9 

31  2.  I 

0.  1 

17,2 

34,  6 

111. 

27.9 

76.0 

7758.  1 

358.0 

-39.  1 

-54  5 

268.6 

45.9 

45.  9 

I .1 

313.9 

314.2 

0.1 

17.6 

35.8 

no. 

28.5 

77.  0 

7893. 3 

35  1.0 

-39.6 

-54  9 

269.4 

49.1 

4 9.1 

0.5 

315.0 

315.  2 

0.  1 

17.6 

37.5 

109. 

29.1 

78.0 

8010.9 

345.0 

-41.0 

99.  9 

269.0 

49.6 

49.6 

0.9 

314.8 

999.9 

99.9 

999,9 

39.  2 

108. 

29. S 

79. C 

8129.9 

339.0 

-42.2 

99.9 

268.3 

49.4 

49.  4 

1.5 

31  4.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

40.3 

107. 

30. C 

80.0 

8250. 7 

333.  0 

-42.4 

99.9 

267.4 

50 .1 

50.1 

2.2 

316.1 

999.9 

99.9 

S99.9 

41.6 

1 07. 

30.6 

81.0 

84 15.  1 

325.0 

-42.2 

99,9 

266.0 

50.8 

50.  7 

3.5 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43  .4 

106. 

3 1.0 

82.0 

8540. 9 

31  9.0 

-4  2.9 

99-9 

265.0 

SO  .5 

50.3 

4.4 

319.  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

44  .7 

105. 

3 1 .5 

83.0 

8668. 8 

313.0 

-4  5.5 

99  9 

264. 1 

50.2 

49.9 

5.1 

320  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

105. 

31.9 

84.  P 

8799.0 

307.0 

-4  3.8 

99  9 

262.9 

49.9* 

49.6 

6.2 

321.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.2 

104. 

32.3 

85.0 

8909.  1 

30  2.  0 

-44. 5 

99.9 

261  .6 

SO  .1  * 

49.5 

7.4 

322.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

48.  3 

104. 

32.8 

86.0 

9065.8 

295.0 

-45.9 

99.9 

261.8 

51.5* 

51.0 

7.4 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.5 

103. 

33.4 

8 7.  0 

9202. 3 

289.0 

-46.6 

99-9 

265.5 

54.1* 

53.9 

4.2 

323.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

51  .4 

102. 

33.8 

88.0 

93  1 a.  1 

284.0 

-46.  9 

99,  9 

260.6 

5«  .2* 

54.2 

1 .3 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

102. 

34.4 

89.0 

9459.5 

278.0 

-47.0 

99  -9 

272.5 

52.4* 

52.  4 

-2.  3 

326.  1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

54.5 

lOI  . 

34.8 

90.0 

9579. e 

27  3.  0 

-47.  0 

99  9 

273.2 

SI  .0* 

51.0 

-2.8 

327.8 

999.9 

99.9 

999,9 

55.  9 

101  . 

35.4 

91.0 

9751.6 

266.0 

-47.5 

99  9 

271.8 

50.9* 

50.  9 

-1.6 

329.6 

999.9 

99,9 

999.9 

57,4 

101. 

35.8 

92.  0 

9876. 8 

261.0 

-48.6 

99  9 

270 .7 

51  .8* 

51.8 

-0.7 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

101  . 

36.4 

93.0 

10003.7 

256.0 

-49.  5 

99.  9 

270.2 

50.5* 

50.5 

-0.2 

330.2 

999.9 

99.9 

999,9 

60.7 

too. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  jEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TM  ,N  6 DEG 
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STATICN  NO.  3* ••0 
L I TTLE  ROC  K , ARK 

6 FPBRUABV  197S 

2100  GKT  ISA  22.  0 


Tl  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GMEKG 

PCT 

KM 

OG 

3E.  7 

94.  0 

10132. 7 

25  1.0 

-50.3 

99.0 

270  .0 

48.7* 

48.7 

0.0 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .6 

100 

37.2 

95.0 

10264„ 1 

2«6.0 

-50.  3 

99.  9 

260.  3 

47.6* 

*7.6 

0.6 

332.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

100. 

37.  7 

96.0 

10425. 0 

240.0 

-50 .9 

99.9 

269.2 

52.1  * 

52.0 

0.7 

334.  3 

999.9 

99,9 

999.9 

64. 1 

100 

3B.3 

97.0 

10562.  C 

235.  0 

-51 . 3 

99-9 

270.6 

61  .0* 

6 1 .0 

-0.7 

335.7 

999,9 

99.9 

999.  9 

66.  3 

I00( 

38.8 

98.0 

1070 1. a 

23C.0 

-51.2 

99  9 

271.8 

65.4* 

65.4 

- 2.1 

338.0 

999.9 

99,9 

999.9 

68.2 

99 

3S.3 

99.  0 

10844. 5 

225.0 

-51.6 

99  9 

271.5 

6 3.2* 

63.1 

-1.7 

339.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

99. 

39.8 

1 00  .0 

10990.5 

220.0 

-51.0 

99»  9 

268.  9 

53.0* 

53.0 

1 .0 

3*2.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

99. 

AC. 4 

1 01  . C 

1 1 170.4 

21  4.0 

-51.2 

99.9 

262.9 

37.9* 

37.  6 

4.  7 

345. 0 

999.  9 

99.9 

999.9 

73.8 

99. 

4 1 .0 

102.0 

11292. 7 

21  0.  0 

-52.3 

99.9 

259.9 

3 1 .8* 

31.3 

5.6 

345  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

74, 6 

98. 

41. S 

103.0 

1 1448.6 

20  5.0 

-52.6 

99.9 

264.3 

36.8* 

36.6 

3.7 

347.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

75.6 

98. 

4 2.  0 

10  4.  0 

11575. 9 

20  1.  0 

-52.4 

99-9 

268.8 

4 7 .9  * 

47.9 

1.0 

349.  3 

999.  9 

99,9 

999.9 

76.5 

98, 

42.4 

I 05.0 

1 1 738.9 

196.0 

-52.  3 

99, 9 

271.0 

58.3* 

58.3 

•1  .0 

352.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

98. 

4 3.6 

106.0 

11872.3 

192. C 

-52.3 

99  ,9 

273.0 

70.5* 

70.4 

-3.7 

354.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

80 .1 

98. 

43. S 

107.0 

1 2008. 4 

168.  0 

-52.  4 

99  9 

273.6 

71  .4  ♦ 

7 1 .2 

-4  .8 

356.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

83.  0 

98. 

44.  1 

1 on.c 

12182. 6 

16  J.O 

-52.7 

99.9 

27  ?.  3 

60.1* 

60.0 

-3.5 

358.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.3 

97. 

44.  7 

109.0 

12  32  5. 3 

179.  0 

-52.9 

99.9 

272.7 

5 1.1* 

5 1.1 

-2.4 

360.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

87.  1 

97. 

45.4 

110.0 

12470.9 

175.0 

-53.  3 

99.9 

273.0 

51  .9* 

5 1.9 

-2.7 

361 . 9 

999.9 

99,9 

999.9 

89.0 

97. 

46.  1 

111.0 

12657. S 

170.0 

-53.3 

99.9 

272.4 

45.6* 

45.  8 

- 1.  9 

3 6*.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .6 

97. 

46.6 

112.0 

1281  1. 2 

166.0 

-52.4 

99-9 

269.4 

36.6* 

36.8 

0 .4 

368.9 

999.9 

99.9 

999,  9 

92.6 

97. 

47.3 

113.0 

12968.8 

162.0 

-52.6 

99  9 

264.  1 

31.0* 

3 0.9 

3.2 

371.3 

999.9 

99.9 

999,9 

93.8 

97. 

47.8 

1 14.0 

13130. 0 

156.0 

-53.  7 

99  9 

263  .0 

30  ,0  * 

29.8 

3.6 

372,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

94 . 7 

97. 

48.4 

1 15.0 

13253.3 

155.0 

-53.  3 

99m9 

264.2 

31  .2* 

3 1.1 

3.2 

37*  .6 

999  .9 

99.9 

999  .9 

95.  7 

97. 

49.  2 

1 1 6.  0 

13464. 1 

150.0 

-54  .0 

99,9 

268 . 1 

40  .?• 

40.2 

1.4 

377.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

97,2 

96. 

49.7 

1 17.0 

13637.4 

146.  0 

-5*.  6 

99.  9 

267.5 

44.1* 

44.1 

2.0 

378  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  7 

96. 

50.4 

118.0 

13770.3 

143.0 

-54.5 

99.9 

261.1 

4 1 .5* 

4 1.0 

6.4 

381.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

100 .5 

96. 

50.9 

119.0 

13951. 7 

139.  0 

-55.3 

99-9 

257  .9 

42.7* 

4 1 .7 

8.9 

383.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101 .6 

96. 

51.6 

120.0 

14137.8 

135.0 

-55 . 9 

99  .9 

260.5 

53.  1 * 

52.4 

8.7 

385.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

10  3.2 

96. 

5 2.3 

121.0 

14280. 5 

132.0 

-56  .9 

99  9 

261.6 

54.2* 

53.6 

7.7 

385.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

106.1 

95. 

52.8 

122.0 

14425.9 

129.0 

-57.  4 

99'  9 

260.0 

*5.1  * 

44.4 

7.8 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.6 

95. 

53.5 

123.  0 

14624 . 8 

125.0 

-57.9 

99.9 

258  .0 

32.6* 

3 1.9 

6.  8 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109  .0 

95. 

54.2 

124.0 

14777. 8 

122.  0 

-56.4 

99.9 

261  .3 

30  .7* 

30.4 

4 .6 

391  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

95. 

54.8 

125.0 

14934. 3 

119.0 

-56.6 

99.9 

264.2 

32.  8* 

32.6 

3.3 

39*  .4 

999  .9 

99.9 

999.9 

111  .2 

95. 

55.  5 

1 26.  0 

15149.0 

11  S.O 

-5  6.9 

99-9 

267.5 

35.3* 

35.2 

1.6 

397.  7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

112.7 

94, 

56.  1 

1 27.0 

15314.8 

11  2.0 

-59.  1 

99  9 

269,4 

36.2* 

36.2 

0.4 

*00.4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

94, 

56.7 

128.0 

15543. 0 

106.0 

-58.8 

99  .9 

270  .4 

34  .5* 

34.5 

-0.  3 

405.2 

999.9 

99.9 

999  ,9 

115.3 

94. 

57.4 

1 29.0 

157! 9. e 

105.  0 

-59.  1 

99^9 

269.9 

30  .3* 

30.3 

0.0 

407.8 

999.9 

99.9 

999,9 

116.  6 

94. 

58.2 

130.0 

1590  1. 3 

102. C 

-59.6 

99.9 

270.9 

29.4* 

29.4 

-0.5 

4 10.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

IIS.O 

94. 

58.9 

131.0 

16088. 0 

99.0 

-59.6 

99.9 

273.5 

30,9* 

30.8 

• 1.9 

*13.  7 

999.9 

99.  9 

999,9 

119.2 

94, 

59.6 

1 32  .0 

16280.3 

96.0 

-60,0 

99.  9 

273.5 

32.9* 

32.9 

-2,0 

416.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120. 6 

94. 

60.3 

1 33.  0 

1647S. 6 

93.0 

-59.8 

99.9 

271.1 

36.0* 

36.0 

-0,  7 

420.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

122  .0 

9*  . 

60.9 

134. G 

16683. 3 

90.0 

-60.3 

99  9 

269. 4 

41,0* 

41.0 

0 .4 

*23.8 

999,9 

99.9 

999,  9 

123.3 

9*. 

61.6 

1 35.0 

16895.0 

87.0 

-59.6 

99  9 

266.  5 

41.1* 

4 1.0 

2.5 

429.3 

999,9 

99,9 

999.9 

125.1 

94, 

62.4 

136.0 

171 1 4. 3 

64.  0 

*60  • 0 

99  >9 

260.1 

33  .3* 

32.8 

5.7 

432.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

9*. 

63.2 

137.0 

17340 .5 

6 1.0 

-61*6 

99  -.9 

266.8 

48.2* 

48.2 

1.0 

4 34.1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

128.5 

94, 

64.  1 

138.0 

17573. 8 

76.0 

-62.5 

99.9 

274  .9 

49.4* 

49.  2 

• 4,  3 

436.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

I3I  .5 

94, 

• BY  SPFEO  *<eANS  ELEVATION  ANGLE  BETtiEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH \N  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  154  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

oew  ''T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V :oMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

OG  C 

OG 

OG 

M7SEC 

M/SEC 

M / SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

65.0 

I 39.0 

17900. 1 

74.0 

-60*7 

99.9 

276.4 

21.1* 

21.0 

-2.3 

*47.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133. 2 

94. 

65.8 

140.  0 

18157. 7 

7 l.C 

-60  .5 

99.9 

268.0 

14.9* 

1 4.  9 

0*5 

453.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.1 

94. 

66.7 

141.0 

10427.  1 

68.0 

-59.  e 

99.  9 

267.4 

23.5* 

23.5 

1*1 

460  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  3 

94. 

67.7 

142.0 

18708. 3 

65.0 

-60.9 

99>9 

278.3 

13.9* 

13.7 

- 2.C 

463.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

136.6 

94. 

68.6 

143.0 

19002. 5 

6 2.  0 

-60*  3 

99^9 

277.5 

19  .4  * 

19.3 

-2.6 

471.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

137.  3 

94. 

69.5 

144.0 

19311.3 

59.0 

-60.9 

99  .9 

276.6 

19.8* 

1 9.  6 

-2.3 

4 76.9 

999.9 

99.9 

999.9 

139.  7 

94. 

70.6 

145.0 

19634. 6 

56.0 

-62*5 

99  ,9 

273.4 

18.8* 

1 B.  8 

- 1.  I 

4 80.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

138.8 

94. 

71.7 

146.0 

19975. 2 

53.0 

-61 .4 

99.9 

262.0 

14.4* 

1 4 .3 

2.0 

490  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

140. 8 

94. 

72.7 

147.0 

20337.9 

50.0 

-59,a 

99.9 

263.4 

6.0* 

6.0 

0.7 

502.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

141  .4 

94. 

73.  8 

148.0 

20591. 9 

4 8.  0 

-61  • e 

99.9 

270.8 

28.5* 

28.5 

-0.4 

503.8 

999.9 

99.9 

999*9 

1A1.5 

94. 

75.2 

149.0 

2099 1 . 8 

45.0 

-61. 4 

99.9 

245.9 

16.1* 

1 4.7 

6.6 

514.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.  1 

93. 

76.4 

I 50.0 

21 419. 7 

42.0 

-61  .4 

99  #9 

261  .6 

17.7* 

17.6 

2.6 

524.3 

999.9 

99.9 

999.9 

146.4 

93. 

77.7 

151.0 

21879. 2 

39.0 

-61  • 6 

99a9 

194.6 

7.7* 

1 .9 

7.4 

535.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.  7 

93. 

79.0 

152.0 

22373.9 

36.0 

-62.7 

99.9 

270.9 

14.0* 

14.0 

-0.2 

544.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.3 

93. 

60.4 

153.0 

22  726.  3 

34.  0 

-62.  7 

99.9 

273.0 

20  .8* 

20.7 

-1.1 

553.6 

999.9 

99.9 

999.9 

148.  3 

93. 

62.0 

154.0 

23296.9 

3 1.0 

-61,  e 

99.9 

270.1 

27.9* 

27.9 

-0.1 

570.9 

999.9 

99.9 

999*9 

ISO.  I 

93. 

83.6 

1 55.  0 

23709. 7 

29.0 

-62.0 

99  .9 

267.4 

33.2* 

33.  2 

1.  5 

581.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152.8 

93. 

65.6 

156.0 

24629. 1 

25.0 

-61  • 4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

608.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

87.3 

157.0 

25423.6 

22.0 

-60  .5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

633.5 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

635 


station  no.  340 
LITTLE  ROCK,  ARK 


6 FEBRUARV  1975 

2315  GMT  1S6  20.  I 

ANGLES  ON  THE  half  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  tnHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HE I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  '’T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

9G  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

e.o 

4.  5 

79.0 

1 01  3.2 

0 .0 

-7.3 

300  .0 

7.7 

6.  7 

- 3.  a 

272.4 

278.  1 

2.2 

58.0 

0.0 

0. 

0.  1 

5.0 

120.2 

1 008.0 

-0.0 

-7.4 

1 24.0 

3.1 

-2.6 

1 .7 

272.8 

278.5 

2.2 

57,5 

0.6 

119. 

O.S 

6.0 

231.8 

99  4.0 

-2. 1 

-9.7 

1 24.0 

3.1 

-2.6 

1.7 

271, 8 

276.6 

1 .8 

55.7 

0 .6 

119. 

O.B 

7.0 

32  0.  2 

98  3.0 

-2. 9 

-1  0 . 1 

255.0 

0 .4 

0 .4 

0.1 

271. 9 

276.6 

l.B 

57.5 

O.S 

119. 

1 .3 

B.O 

40  1 .0 

973.0 

- 1.9 

-10.2 

296.3 

6.7 

6.  0 

-3.0 

271  .6 

276.3 

1 .8 

61  .4 

0.7 

IIS. 

1.6 

9.  0 

490.  7 

96  2.0 

-4 .7 

-10.1 

2 97.8 

9,8 

B.  7 

-4.6 

271 . 7 

276.  5 

1.8 

65.7 

0 .8 

118. 

2.0 

10.0 

581.  0 

95  1 . C 

-5.  8 

-9.8 

30  1.1 

10.9 

.4 

-5.6 

271 .5 

276.5 

1.9 

73.3 

1 . 1 

1 1 e. 

2.3 

11.0 

688.7 

938.0 

-7.  1 

-10.5 

305.2 

9.7 

6.0 

-5.6 

271.2 

276.0 

1 .8 

76  .4 

! .3 

119. 

2* ••6 

1 2.  0 

772.  2 

92  8.  0 

-7.8 

-10.2 

31  1 .2 

8.9 

6.7 

-5.8 

271.3 

276.2 

1.9 

83.2 

1 . 4 

120. 

3.0 

13. C 

856.  3 

918.0 

-8.6 

- 1 C.4 

321.8 

8.7 

5.4 

-6.8 

271  .4 

276,3 

1 .9 

86.8 

1.6 

121. 

3.3 

1 4.  0 

949.  7 

907.0 

-9.3 

-10  .9 

328.6 

9.3 

4.9 

-8.0 

271 . 5 

276.3 

1.8 

88.0 

1 .8 

124. 

3.6 

15.0 

1035. 4 

697.0 

-9.  6 

-1  1 .0 

331.8 

IC.O 

4.7 

-8  .8 

272.1 

276.9 

1.8 

89.6 

1.9 

126. 

4.0 

16.0 

1 139.4 

885.0 

-10.2 

-1  1.4 

328.  8 

10.5 

5.5 

-9.0 

272.  5 

277.3 

I .8 

90  .8 

2 . 1 

129. 

4.3 

17.0 

1235. 7 

874.  0 

-11.2 

-1  1 .9 

326.4 

10  .1 

5.6 

-8.5 

272.  5 

277.  I 

1.8 

94  .2 

2.  3 

131  . 

4.5 

18.0 

1324.3 

864.0 

-9.  6 

-12.0 

324.  8 

9.9 

5.7 

-8.1 

275.0 

279.7 

1 .8 

82.6 

2.5 

131. 

4.9 

1 9.0 

1414.  3 

854.0 

-9.7 

-13.3 

313.7 

9.7 

7,0 

-6.7 

275.  8 

280.  1 

1.6 

75.1 

2.7 

132. 

5.2 

20.0 

150  5.  4 

844.0 

-8.7 

-13.6 

304.3 

10.4 

8.6 

-5  .9 

277.6 

282.1 

1.6 

67.6 

2.9 

132. 

5.6 

21.0 

1616.8 

832.0 

-7. 1 

-13.6 

297.0 

1 1 .6 

10.4 

-5.3 

280.6 

285.  0 

1 .6 

59  .5 

3 . 1 

131  . 

C.O 

22.0 

1711.1 

82  2.  0 

-6.  8 

-14.2 

300.2 

1 1 .2 

9.7 

-5.6 

281.9 

286.2 

1.6 

55.7 

3.4 

129. 

6.4 

23.0 

1806.7 

812.0 

-7.0 

-14.5 

305.3 

1 1 .8 

9.7 

-6.9 

282.7 

287.0 

1 .5 

55. 0 

3.7 

129. 

6.7 

24.0 

1903. 4 

802.0 

-7.0 

-13.6 

309.5 

12.7 

9.  8 

- 0.  1 

283.  7 

288.4 

1.7 

58.9 

3.9 

129. 

7.1 

25.0 

200  1.  S 

792.0 

-6.  2 

-1  3.7 

3 13.8 

14.2 

10.2 

-9.8 

285.5 

290.3 

1.7 

55.  2 

4.2 

129. 

7.5 

26.0 

2121.1 

780  .0 

-5.8 

-14.2 

315.9 

15.3 

1 0.6 

-11.0 

2 87.3 

291 .9 

1.6 

51  .0 

4 .6 

130. 

7.  a 

27.0 

2212. 0 

77  1.0 

-5.8 

-1  4 .9 

315.3 

15.6 

1 1 .0 

-11.1 

288.2 

292.  7 

1.6 

48.3 

4.9 

131  . 

a. I 

28.0 

2303.9 

762.0 

-6.  5 

-16.4 

314.4 

1 5.9 

11.3 

-11.1 

288.4 

292.3 

1 .4 

45 . 1 

5.2 

131. 

a. 5 

29.0 

2407. 2 

752.0 

-6.  7 

-18.0 

312.2 

15.8 

1 I .7 

-10  .6 

289.3 

292.8 

1.2 

40.0 

5.  5 

131  . 

8.9 

30.0 

251 1.6 

74  2.0 

-7.3 

-19.7 

310.4 

15.7 

11.9 

- 10.  2 

289.  7 

292.9 

1.1 

36 . 1 

5.9 

131  . 

9.  4 

31.0 

2606. 6 

733.  0 

-7.  7 

-21.6 

308.6 

16.0 

12.5 

-;o.o 

290. 2 

293.0 

0.  9 

31.8 

6.4 

131  . 

9.7 

32.0 

2702.6 

724.0 

-8.  4 

-23.  1 

3C7.7 

1 6.6 

13.  1 

-10. 1 

290.4 

292.9 

0.8 

29.4 

6.7 

131. 

10.  1 

33.0 

2799. 5 

71  5.0 

-9.0 

-25.3 

306.6 

17.5 

14.  1 

- 1 0,  5 

2 90.  a 

292.9 

0.7 

25.3 

7 . 1 

131  . 

10.5 

34.0 

2897. 5 

706.  0 

-9.2 

-28 . 1 

305.9 

1 8.5 

1 5.0 

-10.8 

291  .7 

293.3 

O.S 

19.  7 

7.S 

130. 

10.8 

35.0 

3007.7 

696.0 

-9.9 

-29.4 

305.7 

18.6 

1 5.  1 

-i  0.9 

2 92.0 

293.5 

0.5 

18  .4 

7.9 

130. 

1 1.  3 

36.  0 

3130. 5 

685.  0 

-10.3 

-30.3 

305.0 

18  .5 

15.4 

-10.8 

292.9 

294.  3 

0.4 

17,5 

8.4 

130. 

11.6 

37.  0 

3232.  1 

676.0 

-11.5 

-31.2 

304.1 

18.9 

1 5.  7 

-10.6 

<.92.  7 

294.0 

0.4 

17.5 

8.7 

130. 

12.0 

38.0 

3334, 7 

66  7.  0 

-12.5 

-31.7 

302.2 

19.4 

16.5 

-10.4 

292.7 

294.0 

0,4 

IS.  1 

9.  2 

129. 

12.3 

39.0 

3426.8 

659.0 

-13.0 

-33.3 

300.6 

19.9 

1 7,2 

-10,1 

293.1 

294.2 

0.3 

16.2 

9,5 

129. 

12.6 

40.  0 

3531. S 

650.0 

-13.2 

-34.8 

299.2 

20.3 

17.7 

-9.9 

294.  1 

295.  1 

0.3 

14.2 

9.9 

129. 

13.1 

41  .0 

3661.3 

639.0 

-14.0 

-36 . 1 

297.5 

20.6 

1 8.3 

-9.5 

294  .6 

295.4 

0.3 

13.3 

10.5 

128. 

13.4 

42.0 

3756.8 

63  1.0 

-14.6 

-36  .6 

296,9 

20,7 

1 8.  5 

-9.  4 

295.0 

295.8 

0.3 

13.3 

10.9 

128. 

13. a 

43.0 

3865. 4 

622.0 

-15.  8 

-37.1 

296.2 

21.1 

18.9 

-9.3 

294.8 

295.6 

0.2 

14.0 

11.4 

127. 

14.1 

44.0 

39  75.  1 

613.0 

-15.6 

-36.7 

295.6 

21.4 

19.  3 

-9,2 

295.1 

295.9 

0.3 

15.5 

11.8 

127. 

14.5 

45.  0 

4073. 7 

605.0 

-17.3 

-36.7 

29  4. 

21  .8 

19.9 

-9.  1 

295.4 

296.  2 

0.3 

16.6 

12.2 

126. 

14.8 

46.0 

4 185.8 

596.0 

-18.  5 

-31. 6 

293.6 

22.1 

20.2 

-0.8 

295.2 

296.0 

0.2 

16.7 

12.7 

126. 

15.3 

47.  0 

4286. 3 

588.0 

-19.6 

-38.2 

291  .9 

22.4 

20.  8 

-8.  3 

295.  1 

295.9 

0.2 

17.2 

13.3 

125. 

IS.6 

48.0 

4388. 0 

58C.  0 

-20.  2 

-38.6 

290.9 

22.7 

2 1 .2 

-8.1 

295.6 

296.4 

0.2 

17,3 

13.  7 

125. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


636 


ST AT  ION  NO . 340 

LITTLE  nOCK«  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

2315  IS6  20.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIMF 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  w 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

49,0 

4490. 7 

£72.  C 

-21.2 

-19  A 5 

2 90.  1 

22.9 

21  .5 

-7  .9 

295.5 

296.2 

0.2 

17.4 

14.  1 

I2A. 

16.4 

50. C 

4594.4 

564.0 

-22.3 

-40.6 

289.2 

23.4 

22.1 

-7.7 

295.5 

296.  1 

0.2 

17.0 

14.7 

124. 

16.9 

51.0 

4 725.  7 

554. 0 

-23.  0 

-4  1 #4 

250.7 

23.7 

22.5 

-7.6 

296.2 

296.8 

0.2 

16.6 

15.  5 

123. 

1 7.3 

52.0 

4845.5 

£45.0 

-23.9 

-42.  1 

285.0 

23.8 

22.  6 

-7.4 

296,5 

297.0 

0.2 

16.6 

16.0 

123. 

1 7.6 

53.0 

4 93  9.  7 

53  8.0 

-25.1 

— 4 £ . 8 

287.3 

23.9 

22.  8 

-7.  1 

296.2 

296.7 

0.  2 

17,2 

16.4 

122. 

in.i 

54,0 

5045.2 

53C.0 

-26.  1 

-4  0.6 

285.9 

24.2 

23.3 

-6  .6 

296.2 

296.7 

0.  1 

17.3 

17.  1 

122. 

1 8.4 

55.0 

5158.2 

522.0 

-26.8 

-44.2 

285.2 

24.6 

23.  7 

•6.  4 

296,  7 

297,  1 

0.1 

17.4 

17,6 

121  . 

19.  1 

56.0 

5283. 4 

51  3.  0 

-28.  0 

-44,9 

255.0 

25.5 

24  ,9 

-6.7 

296.  7 

297.  1 

0.1 

17.9 

18. 5 

120. 

19.4 

57.0 

5396.0 

505.0 

-29.2 

-4?. 6 

285.5 

26.4 

25.4 

-7.C 

296.6 

297.0 

O.t 

18.5 

19.0 

120. 

19.9 

55.0 

5509. 9 

497.0 

-30 . 1 

-46.6 

286.7 

26.9 

2 5.  8 

-7,8 

296.  a 

297.  2 

0.  1 

18.1 

19.8 

119. 

20.4 

59. C 

5610.7 

490.0 

-30.  9 

-47.2 

256.4 

26.7 

25.3 

-8.4 

297.1 

207.4 

0.  1 

18.2 

20.6 

1 1 9. 

2 0.  9 

60.0 

5727.4 

482.0 

-31.5 

-46.0 

290.2 

25.5 

23.  9 

-8.8 

29  7.  6 

298.0 

0.1 

17.8 

21  .4 

118. 

21.4 

51. C 

5831. 0 

475.0 

-31 . 4 

-47.9 

292.4 

24  .3 

22.6 

-9.3 

299.  1 

299.4 

0.  1 

17.7 

22.  1 

1 1 8. 

2 1 .9 

62. C 

5936.0 

468.0 

-31. 7 

-4f  . 1 

294.7 

25.0 

22.7 

-10.4 

300.0 

300  .4 

0.1 

17.8 

22.  8 

118. 

22.3 

63.0 

6058.0 

460.0 

-31.5 

-48  .2 

296.5 

25.9 

2 3.  2 

-11.6 

301.6 

302.0 

0.  I 

17.3 

23.4 

1 IS. 

22.8 

64.0 

6166. 6 

453.0 

-31 . 1 

-47.7 

299.2 

26.7 

23.3 

-13.0 

303  .5 

30  3.9 

0.  I 

17.7 

24.2 

lie. 

23.3 

65.0 

6277. 0 

446.0 

-31  .4 

-47.9 

30  1.7 

27.3 

23.2 

-14.3 

304.  5 

304.9 

O.I 

17.7 

25.0 

118. 

22.  8 

66.0 

6421.  1 

437.  0 

-32.  1 

-48.6 

303.0 

28.0 

23.5 

-15.3 

305.4 

305.8 

o.t 

17,3 

25. 8 

Its. 

24.2 

67.0 

6535.0 

430.0 

-32.  9 

-49.3 

303.0 

28.5 

23.9 

-15.5 

305.8 

306.2 

0.1 

17.4 

26.  £ 

118. 

24.6 

65.  0 

6650. 4 

423.0 

-33.3 

-49  .6 

30  2.2 

28.8 

24.  3 

-15.3 

306.  8 

307.  1 

0.  1 

17.4 

27.2 

1 18. 

25.1 

69.0 

6767. 5 

41  6.  0 

-34.2 

-5C.6 

300.6 

28.9 

24.9 

-'4,7 

307.0 

307.4 

0.  1 

17.  1 

28.  I 

119. 

25.5 

70.  C 

6886.  1 

409.0 

-34.7 

-51.2 

299.5 

28.9 

25.  1 

-14.2 

307.9 

303.1 

0.1 

16.6 

28.8 

119. 

26.  1 

71.0 

7023. a 

40  1.0 

-35.6 

-51.7 

298.5 

28.5 

25.2 

-13.7 

308.4 

308,  7 

O.I 

17.2 

29.8 

119. 

26.5 

72.0 

7146.2 

39  4.0 

-36.  2 

-52.  2 

297.9 

28.6 

25.3 

-1  3.4 

309.2 

309.5 

0.1 

17.2 

30.5 

119. 

26.9 

73.0 

7270.5 

38  7.0 

-36  .6 

“52.3 

296.8 

28.9 

25.  8 

- 13,0 

310.3 

310.6 

0.1 

17.7 

31  .2 

119. 

27.4 

74.0 

7378. 7 

381.  0 

-37.  1 

-52.5 

294.8 

29.1 

26.5 

-12.2 

31  1 .0 

311,3 

0.  1 

18.2 

32.  1 

1 1 9. 

27.9 

75.0 

7506.7 

374.0 

-37.8 

-52.8 

292.2 

29.5 

2 7.  3 

-11.1 

311.8 

312.0 

0.1 

18  .7 

33.0 

1 IB. 

28.  5 

76.  0 

761  a.  1 

36  8.  0 

-38.3 

-53-1 

285.8 

30  .8 

29.2 

-9.9 

312.5 

312.  8 

0.  1 

19.2 

34.0 

118. 

29.0 

77.0 

773  1. 1 

362.0 

-18.9 

-53.  7 

256.  3 

32.9 

31  .6 

-9.2, 

313.2 

313.5 

0.1 

18  .8 

34.9 

1 18. 

29.5 

78.  0 

7864.8 

35  5.0 

-39.5 

99  .9 

284.7 

35.5 

34,  3 

-9.0 

313.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

117. 

30.1 

79.0 

8000. 8 

34  e.  0 

-40. 3 

99.9 

283.8 

38.7 

37,5 

-9.2 

31  A .«J 

999.9 

99.9 

999.9 

37.  2 

117. 

30.6 

50.0 

8139.  1 

34  1 .0 

-41.2 

99.9 

282.6 

40.6 

39.6 

•8.8 

315.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

38  .4 

117, 

3 1.2 

51.0 

8279.  8 

334.  0 

-4  1.9 

99.9 

279.6 

40  .1 

39.5 

•6.7 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

116. 

31.6 

52.0 

8402.5 

328.0 

-42.  4 

99.  9 

2 77.  1 

38.3 

38.0 

-4,7 

317.4 

999,9 

99.9 

999,9 

40.8 

116. 

32.2 

83.  0 

5527. 0 

322.0 

-43.2 

99  .9 

374.3 

35.5 

35.4 

-2,6 

317,9 

999.9 

99.  9 

999.9 

42.0 

US. 

32.6 

84.0 

36 £3. 5 

31  e.  0 

-43.  9 

99.9 

273.6 

35  .3 

35.2 

-2.2 

318,7 

999.9 

99.9 

999,9 

42.7 

115. 

33.  1 

55. C 

5782.0 

310.0 

-44.6 

99.9 

274.0 

37.8 

37.7 

-2.6 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43,7 

114. 

3 2.5 

86.  0 

5934. 7 

30  3.  0 

-45.  3 

99.9 

274.2 

40  .5 

40  .4 

-2.9 

320,5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

44.7 

114. 

34.0 

87.0 

9067.7 

297.0 

-46.  8 

99.  9 

273.3 

43.5 

43.4 

-2.5 

320.4 

999.9 

99.9 

999,9 

45.7 

113. 

34.4 

85.  0 

9180.0 

29  2.0 

-47.8 

99  .9 

272.  1 

45.3 

45.3 

- 1.7 

320.  5 

999.  9 

99.9 

999,9 

46.8 

113. 

34.9 

59.0 

931  6.  C 

£86.  0 

-48.  e 

99.9 

270.6 

46.7 

46.7 

-0.5 

320  .9 

999.9 

99.9 

999.  9 

48.  2 

112. 

35.4 

90. C 

9432.5 

28  1.6 

-49.5 

99.9 

270.  2 

47,5 

4 7,  5 

-0.2 

321.5 

999.9 

99.9 

999,9 

49,4 

111. 

36.0 

91.  C 

9574. C 

27  5.  0 

-49.  1 

99.9 

2 72.4 

49  .1  * 

49  .0 

-2.0 

324.  I 

999.9 

99,9 

999.9 

51.0 

111. 

36.5 

92.0 

9694. 3 

270.0 

-49.  7 

99,9 

275.  0 

51  .4* 

51.3 

-4,5 

325.0 

999,9 

99.9 

999,9 

52.4 

MO. 

36.9 

93.0 

9541. 3 

264. C 

1 

01 

o 

• 

o 

99.9 

275.7 

52.7* 

52.4 

-5.  3 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

no. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETKEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TKAN  6 DEG 


637 


STATION  NO. 
HTTUE  ROCK 


T40 

. ARK 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  «E£N  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HFI GHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  r^T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

H IN 

GPM 

MB 

DG  C 

03  : 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC  T 

KM 

OG 

37.4 

94.0 

9966. 1 

259.0 

-50  .6 

99  * ••9 

275.6 

53.34 

53.0 

-5.2 

327.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

55.3 

110. 

37.9 

95.0 

10093.0 

254. C 

-51 . 0 

99.9 

274.9 

53.5* 

53.3 

-4.6 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

I 09. 

38.5 

95.0 

10248.5 

24  8.0 

-51.2 

99.9 

274.5 

54.3* 

54.  1 

-4.2 

3 30. 7 

999.9 

99.9 

999  .9 

58  .7 

109. 

39.  I 

97.0 

10330. 9 

24  3.0 

-51 . 2 

99.9 

274  .4 

55.3* 

55.1 

-4.3 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

108. 

39.6 

98  .0 

10516. 1 

238.0 

-51.0 

99.9 

273.7 

54.7* 

54.6 

-3.5 

3 34.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

108. 

40.2 

99.  0 

10654.  1 

23  3.0 

-51.5 

99  .9 

272.0 

53.1* 

53.  I 

- 1.9 

336.2 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

107, 

40.3 

100.0 

10794.  7 

228. C 

-52.  1 

99,9 

27  1 . 7 

55.0* 

55. C 

-1.6 

337  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

107. 

4 1.5 

101.0 

10967. 1 

222.0 

-52.7 

99  .9 

272.7 

59.9* 

59.8 

-2.8 

339.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

68.2 

106. 

42.0 

102.0 

1 1 1 1 4.  4 

217.0 

-52.3 

99,9 

2 72  .2 

58  .7* 

58.6 

-2.3 

341.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

106. 

42.6 

103.0 

11234.7 

21  3.0 

-52.  e 

99.9 

271.5 

52.9* 

52.9 

-1.4 

343.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

72.0 

106. 

4 3.  1 

104.0 

1 1 38  8.  1 

208.0 

-52.7 

99  .9 

272.0 

48.5* 

46.  5 

- 1.7 

345.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

73  .6 

105. 

43.7 

105.0 

11513.4 

204.0 

-52.7 

99.  Q 

27  3.  7 

47.9* 

47.8 

-3.1 

347.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

105. 

44.2 

106.0 

1 1673.7 

19  9.0 

-52.7 

99.9 

274.  7 

49.9* 

49.  7 

•4.1 

349.8 

999.9 

99,9 

999.9 

76.5 

105. 

44.  a 

107.0 

11804. 7 

195.0 

-52.9 

99  ,9 

275.2 

49  .4  * 

49.2 

•4.4 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  5 

105. 

4S.4 

1 oa.o 

11938.4 

19  1.0 

-52.  9 

99,9 

275.5 

45.8* 

45.6 

-4.4 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80. 1 

104. 

4C.0 

1 09.  0 

12109. 6 

186.0 

-52.9 

99  .9 

276.3 

43.6* 

4 3.  4 

-4.8 

356.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

SI  .7 

104. 

46. S 

1 10.0 

12214. 4 

183.0 

-53.2 

99.9 

276. 7 

44,1  « 

43.8 

-5  .2 

357.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

82.9 

104. 

47.  3 

111.0 

12423.9 

177.0 

-53.8 

99.9 

274.  7 

43.2* 

43.  1 

-3.5 

359.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

85 . 1 

104. 

47.8 

112.0 

12575. 6 

173.  0 

-54.  1 

99.9 

271  .9 

39.6  • 

39.6 

-1.3 

361.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

86. 4 

104. 

48.4 

1 13.0 

12687.8 

170.0 

-54.  3 

99.9 

269.3 

36.9* 

36.9 

0.5 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.5 

104. 

4 9.0 

114.0 

12679.0 

165.0 

-54 . 6 

99  .9 

270  .5 

40.9* 

40.9 

-0.  4 

365.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.7 

103. 

49.6 

1 15.C 

13036. 2 

16  1.0 

-54.5 

99.9 

27  1 . 3 

46.6* 

*6.6 

-1  .1 

368.7 

999  .9 

99.9 

S99.  9 

90.4 

103. 

50.3 

1 1 6.  C 

13238.3 

156.0 

-54.5 

99  ,9 

270.0 

48.2* 

4 0.  2 

0.0 

372.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

92  .5 

103. 

S I.O 

1 1 7.0 

13404. 6 

152.0 

-54. 5 

99.9 

271  .0 

47  ,0  * 

47  .0 

-0.8 

374. 8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

94 .4 

103. 

51.6 

1 13.0 

13532.  1 

149.0 

-55.  1 

99.9 

272.  7 

44,2* 

*4.2 

'2.0 

375.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

96.0 

102. 

52.1 

1 1 9.0 

13705. 6 

145.0 

-56.1 

99  .9 

271.4 

40,1* 

40.  1 

- 1.0 

377.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

97.5 

102. 

52.7 

120.0 

1 3836. 3 

142.0 

-56.  9 

99.9 

266.4 

38.9* 

30.9 

1 .1 

377.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

98.5 

102. 

5 3.4 

121.0 

14019.3 

138.0 

-56.7 

99,9 

266.9 

45.9* 

45.9 

2.5 

381.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

100 .2 

102. 

54.  1 

122.0 

14205. 4 

134.0 

-5  7.6 

99.9 

264  .5 

SO  .5  * 

50.2 

4.8 

383.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

102.3 

102. 

54.7 

123.0 

14348.4 

13  1.0 

-57.  6 

99.9 

261.9 

46.4  * 

45.9 

6.6 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  1 

101. 

5 5.4 

1 24.0 

14544.  2 

127.0 

-57.6 

99  .9 

259.5 

36.1* 

35.5 

6.  6 

389.  0 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.8 

101  . 

56.1 

125.0 

14695. 3 

124.0 

-57.2 

99.  9 

260.0 

30  .6* 

30.2 

5 .3 

392  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

106.8 

101  . 

56.9 

125.0 

14902.5 

120.0 

-57  .6 

99.9 

263.0 

31.7* 

31.5 

3.8 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108  .3 

too. 

57.5 

1 27.0 

15062. 4 

11  7.0 

-57.  6 

99.9 

266.8 

36.0  • 

36.0 

2.0 

398.  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

109.  3 

100. 

58.  1 

1 28.0 

15226.4 

114.0 

-57.  6 

99-9 

272.3 

45.6* 

45.6 

-1.8 

401  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

110. 8 

100. 

58. 7 

1 29.  0 

15394. 4 

111.0 

-58.6 

99  .9 

274  .6 

53.9* 

53.  7 

-4.3 

402.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

112.6 

100. 

59.4 

130.0 

15624. 7 

107.0 

-59.  3 

99,9 

27  3.5 

53.1  * 

53.0 

-3.3 

405.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

115.  1 

too. 

60.1 

131.0 

15802.9 

104.0 

-59 . 3 

99.9 

270.9 

43,6* 

43.5 

-0.7 

408.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.3 

too. 

60.8 

1 32.0 

15985. 7 

101.0 

—60 . 5 

99.9 

270  .3 

42.3* 

42.3 

-0.2 

409.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

1 18. S 

too. 

61.5 

1 33.0 

16173.6 

98.0 

-60. 5 

99.9 

271.9 

47.8* 

47.0 

-1.6 

413.2 

999.9 

99.9 

999.9 

120. 8 

99. 

62.2 

134.0 

16367.  1 

95.0 

-50 .8 

99  .9 

272.3 

39,4* 

39.4 

-1.6 

416.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

122  .7 

99. 

62.9 

1 35.0 

16566. 6 

92.0 

-60.  a 

99,9 

270.0 

24.1  • 

24.1 

-0  .0 

4 20 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

124.1 

99. 

63.9 

1 36.0 

16642.7 

88.0 

-61  .4 

99,9 

268.4 

27.5* 

27.5 

0.8 

424.4 

999.9 

99.9 

999.9 

124.6 

99. 

64.8 

137.0 

1 7057. 8 

85.0 

-61.6 

99,9 

268.9 

32,0  * 

32.0 

0.6 

428.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

127.2 

99. 

65.7 

1 33.0 

17280.4 

82.0 

-61.6 

99.9 

264.5 

I 6.5* 

16.4 

1.6 

432.7 

999.9 

99.9 

999.9 

128.  1 

99. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATI CN  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


6 FEBRUARY  1975 

23  IS  GMT  156  20.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

cntct 

height 

PRES 

TEMP 

oew  >T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  : 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

66.5 

1 39.0 

17589.6 

78.0 

-62.7 

9*3. <3 

270.0 

19.9* 

19.9 

-0.0 

436.6 

9Q9  .9 

99,9 

999.9 

128.8 

99. 

6 7.  4 

140.  0 

17831. 5 

75.0 

-62.5 

99.9 

278.3 

4 1.1* 

40.7 

-6.0 

441.9 

999*9 

99.9 

999,9 

130.3 

99. 

68.3 

14  1.0 

18083. 3 

72.0 

-62.  7 

99.9 

262.7 

36.9* 

38.0 

-8.6 

446.7 

999*9 

99.9 

999.9 

133.0 

99. 

69.3 

142.0 

18346. a 

69.0 

-60 .8 

99.9 

284.3 

31.2* 

30.  3 

-7.7 

4 56.  1 

999*9 

99.9 

999  .9 

134.8 

99. 

70.1 

143.0 

1R623. 6 

66.  0 

-60.  3 

99.9 

276.9 

21  .5* 

2 1 .4 

-2.6 

4 63.1 

999*9 

99.  9 

999.  9 

136.  5 

99, 

71.1 

144  .0 

18913. 1 

63.0 

-61.0 

9c  , <5 

265.0 

24.3* 

24.2 

2.1 

467.7 

999*9 

99.9 

999.9 

137.0 

99. 

7 2.  3 

14S.0 

19319. 0 

59.0 

-62.9 

99  .9 

269.1 

31.6* 

31.6 

0.5 

472.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

139.6 

99. 

73.3 

146.0 

19531.3 

57.  0 

-63.  0 

99.9 

270.  1 

28.2* 

28.2 

-0  .0 

476,7 

999*9 

99.9 

S99.9 

141 . 2 

99. 

74.3 

147.0 

19863. 8 

54.0 

-63.4 

99 

267.1 

21.1* 

21.1 

1.  I 

483.3 

999*9 

99.9 

999.9 

142 .8 

98. 

75.3 

148.0 

20215. 1 

51.  0 

-63.  2 

99.9 

269.4 

23.6* 

23.6 

0.2 

491  .7 

999*9 

99.9 

999,  9 

143.  9 

98. 

76.6 

1 49.0 

2058B. 4 

48.0 

-62.7 

59.9 

250.  2 

3.6* 

3.4 

1.2 

501  .7 

999  .9 

99.9 

999,9 

145. 4 

98. 

77.  8 

1 50.  0 

20986, 3 

4 5.0 

-62.7 

99.9 

1 32.6 

6.9* 

-5.1 

4.7 

511.0 

999.  9 

99,9 

999.9 

144  .7 

98. 

79.0 

15  1.0 

21411.5 

42.0 

-62.  9 

99w9 

262.2 

22.9* 

22.7 

3.1 

520  ,7 

999*9 

99.0 

999.9 

145.0 

98. 

SC.4 

152.0 

21866.3 

39.0 

-64,4 

99  .9 

271  .9 

45.1  * 

45.  1 

-1.5 

528.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

148.5 

98. 

8 1.9 

I 53.0 

22189. 0 

37.  0 

-63.4 

99.9 

274  .0 

31  .6* 

3 1 .5 

-2.2 

538.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

151. 7 

98. 

83.4 

154.0 

2270B.S 

34.0 

-63.4 

99.9 

277.  1 

33.3* 

33.0 

-4.1 

551  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

154.9 

98. 

8 4.9 

15  5.  0 

23276.  7 

3 I .0 

-62.9 

99.9 

278.7 

10.9* 

10.7 

- 1.6 

568.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

156.8 

98. 

86.6 

156.0 

23903. 7 

28.0 

-62.  9 

99.9 

1 17.2 

21.7* 

-1  9.3 

9.9 

584.7 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  7 

98. 

88.4 

157.0 

24359.6 

26.0 

-63.4 

99.9 

258.1 

22.1  * 

2 1.6 

4.6 

595.7 

999.9 

99.9 

999.9 

154.9 

97, 

90.5 

1 58.0 

251 18. 7 

2 3.0 

-60.  1 

99.9 

272.9 

65.7* 

65.6 

-3.4 

626.6 

999.9 

99.9 

999.9 

161. 8 

97. 

92.8 

159.0 

25988.6 

20.0 

-61 . 2 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

648.8 

999*9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  149  44.  0 


time 

CNTCT 

MEl  GHT 

PRES 

TEMP 

OE4  ’T 

Dt  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

4.6 

79,0 

1016.9 

-5.6 

-11.1 

320.0 

4.6 

3.0 

-3.5 

66.5 

270.6 

I .6 

65  .0 

0.0 

0. 

0.2 

5.0 

116.9 

101 2.0 

-5.8 

-10.8 

312.3 

3.4 

2.5 

-2,  3 

66.  7 

270*9 

1 .7 

67.6 

0 .3 

142. 

O.S 

6.0 

233.  7 

99  7.  0 

-7*  0 

-1  1 .3 

312.3 

3.4 

2.5 

-2.3 

66 . 6 

2ip‘.  3 

1.6 

71 .0 

0.3 

|AZ. 

o.s 

7.0 

328.0 

98S.0 

*8.0 

-12.9 

316.6 

5.2 

3.6 

-3.8 

66.5 

270.2 

I .4 

67.6 

0.3 

140. 

1. 1 

8.  0 

407.  2 

975.0 

-6.6 

-12.7 

319.2 

7.0 

4.5 

- 5.3 

66.6 

270.  5 

1.5 

72,3 

O.A 

139. 

1.3 

9.0 

495.  0 

964.0 

-«>.6 

-12  7 

320.  8 

8.1 

5.1 

- 6.3 

66.5 

270.4 

1.5 

78.4 

0.5 

140. 

1.6 

10. C 

575.4 

95  4.0 

-10.5 

-13,2 

322.9 

9.1 

5.5 

-7.3 

66.4 

270,2 

1 .5 

80  .7 

0 .7 

140. 

2.0 

11.0 

689.  1 

940.  0 

-11.4 

-13,5 

326.8 

8 .4 

4.6 

-7.1 

66.6 

270.4 

1.4 

84.  4 

0.  9 

I4I. 

2.  3 

12.C 

771.1 

930.0 

-11.6 

-13.9 

328.  8 

6.9 

3.6 

-5.9 

67,2 

270.8 

I .4 

83.5 

I . 1 

142. 

2.6 

13.0 

854.  0 

920.0 

-1  .9 

-13.2 

330.9 

5.7 

2.8 

-5.0 

67.  7 

271.6 

1.5 

90.5 

1 .2 

143. 

3.0 

14. C 

946.  1 

909.0 

-11.9 

-13.  3 

331.9 

4.8 

2.3 

-4.2 

68.6 

272.6 

1 .5 

89.2 

1 . 3 

144. 

3.3 

1 5.0 

1 039.5 

898.0 

-10.8 

-14.1 

326.6 

6 .4 

3.  5 

-5.3 

70.  7 

274.5 

I .4 

76  . I 

1 .4 

144. 

3.7 

1 6.0 

1 143. 6 

886.  0 

-7.  7 

-14.9 

320.2 

8 .1 

5.2 

-6.2 

74.9 

278.6 

1.  4 

56.3 

1 . 6 

144. 

4.0 

17.0 

1232.0 

876.0 

-7.3 

-15.1 

315.  1 

9.  1 

6.  4 

-6.5 

76.3 

280.0 

1 .3 

53  .4 

I .7 

144. 

4.3 

1 8.  0 

1 330. 5 

865.0 

-7.4 

-15.2 

313.6 

9.2 

6.6 

-6.3 

77.  1 

280.  8 

1.4 

53,5 

1 .9 

143. 

4.6 

19. C 

1421.0 

855.0 

-7.  6 

-15.2 

313.4 

9.4 

6.9 

-6  .5 

77.9 

281.7 

1 .4 

54 .0 

2.0 

142. 

4.9 

20.0 

1512.7 

845.0 

-7 . 1 

-16.3 

315.5 

10.1 

7.  1 

-7.2 

79.3 

282.8 

1 .3 

47.7 

2.2 

141  . 

«.2 

21.0 

1624. 3 

83  3.  0 

-6.  5 

-22.8 

317,2 

1 1 .0 

7.5 

-8.  1 

81  .0 

283.  1 

0.7 

26.  I 

2.  4 

141. 

5.S 

22.0 

1718.6 

823.0 

-6.7 

-22.4 

318.6 

12.0 

7.9 

• 9.0 

Bl  .8 

284.0 

o.a 

27.2 

2.6 

141. 

S.S 

23.0 

1 81  4.  0 

81  3.0 

-7.0 

-26.0 

320 . 1 

12.5 

8.0 

-9.6 

82.5 

284.  1 

0.6 

20.2 

2.8 

141  . 

6.1 

24.0 

1910.6 

803.0 

-6.  e 

-27 . 5 

321.6 

13.3 

8.2 

0 .4 

33. 6 

285.1 

0.5 

17.4 

3.1 

141. 

6.4 

25.0 

1 998.5 

79  4.0 

-6.8 

-26  4 

323.1 

14.3 

8.6 

-11.4 

84.  5 

286.2 

0.6 

19.3 

3.3 

141. 

6. a 

26.0 

21  1 7.  3 

78  2.  0 

-7.  I 

-25,0 

322.7 

15.0 

9.1 

-1  1.9 

85.  5 

207,4 

0.6 

22.  4 

3.  7 

141  . 

7,1 

27.0 

2217.5 

772.0 

-7.7 

-23.0 

321.6 

15.2 

9.5 

-1  1.9 

35.9 

288.2 

0.8 

28.0 

4.0 

141. 

7.4 

28.0 

2308. 6 

763.0 

-8.2 

-19.8 

319.9 

1 5.3 

9.  a 

-11.7 

86.  4 

209.4 

1.0 

38.4 

4.2 

141  . 

7.7 

29.0 

2411.0 

753.0 

-8.  6 

-20.  2 

317.  3 

1 5.2 

10.3 

-1  1 .2 

87. 0 

290  .0 

1.0 

38.4 

4.5 

141  . 

e.i 

30.0 

2504.  1 

74  4.0 

-9.? 

-2  1.0 

313.  2 

15.1 

11.0 

-10,3 

3 7.  4 

290.2 

1 .0 

37.6 

4 .9 

141  . 

a.  A 

31.0 

2598. 2 

735.0 

-9.  5 

-21  4 

309.9 

15  .2 

1 1 .7 

-9.8 

38. 0 

290.8 

0.9 

37.  1 

5.  1 

140. 

8.7 

32.0 

2693.4 

726.0 

-9.  9 

-21  7 

307.6 

1 5.7 

1 2.5 

-9.6 

38.6 

291  .3 

0.9 

37.3 

5.  4 

140. 

9.1 

3 3.0 

2789.  6 

71  7.0 

-10.1 

-21  ,9 

305.7 

16.9 

1 3.  7 

-9.8 

89.4 

292.  2 

0.9 

37.1 

5.7 

139. 

9.4 

34.0 

2897.  7 

707.0 

-10.  e 

-22.5 

305.  1 

1 e.c 

1 4 .7 

-iO  .3 

39  .8 

292.4 

0,9 

37.3 

6.0 

1 38. 

9.7 

35.0 

2985.2 

699.0 

-10.9 

-30. 1 

304.3 

13.9 

1 5.6 

- -0.7 

»0. 5 

291 .9 

0.4 

18  .7 

6.4 

137, 

10.2 

36. C 

31  1 8.  3 

68  7.  0 

-10.6 

-30.4 

302.6 

20  .0 

16.9 

-'0.8 

92.  3 

293.7 

0.4 

17.7 

7.0 

136. 

10. S 

37.0 

3219.6 

678.0 

-n.4 

-30.2 

301.4 

20.5 

17.5 

-J  0.7 

92.6 

294  .0 

0.5 

19.2 

7.4 

135. 

I 0.9 

38.0 

3321.9 

66  9.0 

-12.1 

-31  .5 

300.2 

21.1 

18.  2 

-10.6 

92.  9 

294.2 

0.4 

17.9 

7.8 

135. 

11.3 

39.0 

341  3.  S 

66  1.0 

-12.2 

-33  4 

299.4 

21  .8 

19.0 

-10.7 

93.8 

294  .8 

0.3 

15.0 

8.3 

134. 

11.6 

40.0 

3518.6 

652.0 

-12.9 

-35  .0 

299.0 

22.4 

1 9.6 

-10.8 

94.  1 

295.  1 

0.3 

13.6 

8,7 

133. 

12.  1 

41.0 

3648.  1 

641.0 

-13.  8 

-36,4 

298.2 

22.3 

20.1 

- 10.8 

94.6 

295.  4 

0.3 

12.7 

9.4 

132. 

12.4 

42.0 

3743.4 

633.0 

-14.  2 

-39.5 

297.  5 

22.8 

20.2 

-10.5 

95.0 

295.6 

0.2 

9.6 

9.8 

131. 

1 2.8 

43.  0 

385 1 . 9 

624.0 

-1  4 .9 

-44.5 

296.2 

22.5 

20.  2 

-9.  9 

95.6 

295.9 

0.  1 

5.9 

10.3 

131  . 

13.1 

44.0 

3949. 4 

616.0 

-15.3 

-50.5 

295.  1 

22  .0 

20  .0 

-9  .4 

>6.2 

296.4 

0.  1 

3.  1 

10.  7 

130. 

1 3.5 

45.0 

4060.5 

607.0 

-15.8 

-60  0 

293.  7 

21.2 

1 9.4 

-8.5 

96.8 

296.8 

0.0 

1 .0 

1 1 .2 

129. 

13.8 

46.  0 

4172. 9 

598.0 

-16.4 

-60  .3 

293.8 

20  .6 

18.8 

-8.3 

97.4 

297.  5 

0.0 

1.0 

11.6 

129. 

14.1 

47.0 

4274,2 

590.0 

-16.  7 

-60  5 

2 94.4 

20. 1 

18.  3 

-8.3 

98.2 

298.3 

0.0 

1.0 

I 1.9 

128. 

14.5 

48.0 

4376.7 

582.0 

-16.9 

-60.7 

296.6 

19.9 

17.8 

8.9 

99.1 

299.  1 

0.0 

1 .0 

12.4 

128. 

• BY  SP«=-ED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETtiEEN  o AND  10  DEG 

• SY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  tN  6 DEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK,  ARK 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  149  44.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  '^r 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG 

OG 

M/sec 

M/SEC 

M.'SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.9 

49.0 

4480.3 

574.0 

-61.4 

299.5 

20.9 

18.2 

-1  0.3 

299,0 

299.0 

0.0 

1 .0 

12.8 

127, 

15.2 

50.0 

4585. 2 

56  6.0 

-JB* ••2 

-61  .5 

30  1 .0 

21.0 

1 8.7 

-11.2 

300.0 

300.  1 

0.0 

t .0 

13.2 

127. 

1 5.6 

5 1.0 

4718. 2 

556.0 

-1  fl*  7 

-61 . 8 

302.0 

23.4 

1 9.8 

-12.4 

30C  .9 

30  1.0 

0.0 

1 .0 

13.8 

127. 

1 6.0 

52.0 

4826.0 

54  8.0 

-62^3 

30  1 .5 

24.9 

21.3 

- 1 3.0 

301.2 

301.3 

0.0 

1 .0 

14.3 

127. 

16.3 

53.0 

4935. 1 

540.0 

-20,5 

-62-9 

299.9 

26.1 

22.6 

-13.0 

301.3 

301.4 

0.0 

1.0 

14.  8 

127, 

16.6 

54  .0 

5045. 4 

53  2.0 

-21  • 1 

-63  4 

298.  1 

27.1 

23.  9 

-■2.8 

301.8 

301  .9 

o.c 

1 .0 

15.3 

127, 

17.0 

55.  0 

5157. 1 

524.0 

-21,8 

-63  -6 

295.  A 

28.0 

25.3 

- 2.0 

302,3 

302.  4 

0.0 

1 .0 

IS. 9 

126. 

17.4 

56.0 

52  84 . 4 

51  5.0 

-22*7 

-64  a 4 

293.  1 

27.7 

25.5 

-»  0 .9 

30  2.7 

30  2.8 

0.0 

I .0 

16.7 

126. 

I 7.7 

57.0 

5399.0 

50  7.0 

-23.8 

-65.1 

291  .8 

27.3 

25.  4 

-10.2 

302.  e 

302.8 

0.0 

I .0 

17.  I 

125. 

1 e.i 

58.  0 

5500. 3 

500.  0 

-25.  0 

-65.9 

290.6 

27  .0 

25.2 

-9.5 

302.5 

302.6 

0.0 

i.O 

17.  7 

125. 

1 8.4 

59.0 

5617.3 

492.0 

-26.0 

-66.6 

290.2 

27.1 

25.4 

--9.4 

302.6 

302.7 

0.0 

t .0 

18.2 

124. 

I A.  8 

60.  0 

5720. 9 

485.0 

-26.4 

-63  .2 

290.3 

27.6 

25.9 

-•9.6 

303.4 

303.  4 

0.0 

1 .7 

18.8 

124. 

19.? 

61.0 

5840. 9 

477.0 

-27.  5 

-61  1 

290.  5 

28.3 

26.5 

-9.9 

303.5 

303.6 

0.0 

2.4 

19.5 

123. 

1 9.6 

62.0 

5947.1 

470.0 

-2Q.4 

-61  -4 

290.8 

29.0 

27.  1 

-10.  3 

303.  7 

303.  7 

0.0 

2.5 

20.1 

123. 

19.9 

63.0 

6C54. 4 

46  3.  0 

-29.  5 

-61  *7 

290.8 

29.5 

27.6 

-10.4 

303.7 

303.7 

0.0 

2.7 

20.6 

123. 

2C.3 

64.0 

6163.0 

456.0 

-29  .Q 

-63.7 

290.2 

30.  1 

28.  2 

-10.4 

304.5 

304.5 

0.0 

2.1 

21  .4 

122. 

20.6 

65.  0 

6273.  1 

44  9.  0 

-10.5 

-66.2 

289.5 

30  .5 

28.8 

-10.2 

305.0 

305.  1 

0.0 

1 .6 

21.9 

122. 

21 .1 

66.0 

6416.7 

440.0 

-31.6 

-70.  2 

288.2 

31.5 

30.0 

-9.9 

305.4 

305  .5 

0.0 

1 .0 

22.0 

121. 

21.4 

67.0 

6530.  I 

433.0 

-32. 1 

-70  .6 

287.5 

32.4 

30.9 

•9.8 

306.2 

306.2 

0.0 

1 .0 

23  .3 

121  . 

21.8 

68.0 

6645. 0 

426.  0 

-32.  9 

-711 

286.6 

33.6 

32.2 

-9.6 

306.6 

306.6 

0.0 

t.O 

24.  1 

121. 

22.2 

69.0 

6761.4 

419.0 

-33.7 

-71  6 

285.5 

34.4 

33.  2 

-9.2 

307.0 

307.1 

0.0 

1 .0 

24.9 

120. 

22.5 

70.0 

6879. 3 

41  2.  0 

-34.  7 

-72  .3 

28A.5 

34  .8 

33.7 

-8.8 

307.2 

307.2 

0.0 

1.0 

25.  5 

120. 

23.0 

71  .0 

7016.0 

40  4.0 

-35.3 

-72.5 

282.6 

35.1 

34.  3 

-7.6 

308.2 

308.2 

0.0 

1 .0 

26.  6 

119. 

23.4 

72.0 

7137.  e 

39  7.0 

-36  • 1 

-72.3 

281.4 

35.6 

34.9 

- 7.  1 

300.7 

308.  7 

0.0 

t .1 

27.3 

119. 

23.9 

73.0 

7243. 2 

39  1.0 

-36. 7 

-72.  3 

281. C 

36.7 

36.0 

- 7.0 

309.2 

309.2 

0.0 

1.2 

28.4 

I 18. 

24.3 

74.0 

7368.  1 

38  4.0 

-37.7 

-72.3 

281  .0 

38.0 

37.3 

-7.  2 

309.  5 

309.6 

0.0 

1 .4 

29 .2 

117, 

24.6 

75.0 

7476. 5 

37  8.0 

-38.  4 

-72.3 

280.8 

39.0 

38.3 

-7.3 

310.0 

310.1 

0.0 

1.4 

29.  9 

117. 

25.0 

76  .0 

7604.9 

37  1.0 

-39.0 

-72  4 

280.  C 

40.3 

39,  7 

-7.0 

310.8 

310 .8 

0.0 

1 .5 

30.7 

117, 

25.4 

77.0 

771 6. 5 

365.0 

-39.7 

-7?  ,4 

277.9 

40.6 

40.  2 

-5,6 

311.4 

31  1.4 

0.0 

1 .6 

31  .8 

116. 

25.8 

78.0 

7829. 7 

359.0 

-40  • 4 

99 . 9 

275.9 

4 0.4 

40.2 

-4  .2 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

116. 

26.2 

79.0 

7963.6 

352.0 

-4  1.5 

99^9 

275.0 

40.2 

40.  1 

-3.  5 

312.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.6 

Its. 

26. S 

80.0 

BOBO.  1 

346.  0 

-42. 3 

99.9 

275.2 

4 0 .4 

40.2 

-3.7 

312.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

34.  2 

1 |4. 

27.0 

81  .0 

8218.0 

339.0 

-43. 1 

99.9 

277.6 

41.9 

4 1.5 

-5.6 

313.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

35.3 

114. 

27.  3 

82.  0 

8338.  1 

333.0 

-44 . 1 

99.9 

278.5 

42.8 

42.3 

-6.3 

313.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

36.1 

113. 

27.7 

83.0 

8459. 8 

327.0 

-45.  3 

99  9 

278.  5 

43,7 

43.2 

-6.5 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

113. 

28.2 

64.  0 

8583.2 

32  1.0 

-46.0 

99  -9 

276.3 

44,3 

44.  1 

-4,9 

314.4 

999,  9 

99,9 

999,9 

38  .4 

113. 

28.5 

85.0 

8708.  7 

315.0 

-46.3 

99  9 

274.3 

44  ,7 

44  .6 

-3.4 

315.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

39.  3 

112. 

28.9 

66.0 

8857.9 

308.0 

-46.8 

99.9 

27  2.2 

45.6 

45.6 

-1,7 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

112. 

29.4 

87.  0 

8988. 1 

302. C 

-4  7,5 

99.9 

270.2 

46.3 

46.3 

-0.2 

317,7 

999.  9 

99.9 

999.9 

41  .5 

Ill  . 

29,7 

88.0 

9120.4 

296.0 

-48.  4 

99-  9 

269.2 

46.2 

46.2 

0.6 

318.3 

999.9 

99.9 

999,9 

42.4 

III. 

30.1 

09.0 

9232.2 

29  1.0 

-49.6 

99  -9 

268.4 

45,9 

45.  9 

1.3 

3 IB.  2 

999,9 

99.9 

999.9 

43.4 

no. 

30.4 

90.0 

9368. 4 

285.  0 

-50.4 

99  9 

268.5 

46.1 

46.1 

1.2 

319.0 

999.9 

99.9 

999,9 

44.  0 

no. 

31.0 

91. C 

9483.7 

280.0 

-51 . 1 

99  9 

270.8 

49.2 

49.2 

-0,7 

319.6 

999.9 

99.9 

999,9 

45.7 

109. 

31.4 

92.  0 

9600. 9 

27  5.0 

-51  .4 

99  -9 

272.6 

51.3 

51  .3 

-2.4 

320.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

109. 

31.8 

93.0 

9744.2 

269.0 

-51.3 

99-  9 

274.0 

50.6 

50.5 

-3.5 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

108. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  >EEN  I NTERPCLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  N 6 OEG 


641 


station  no.  3A0 
LITTLE  HOCK.  ARK 


7 FEBRUAPV  1975 

600  GH7  149  44.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

32.2 

94.0 

9865. 9 

26  4.  0 

-52.  0 

99,9 

275.0 

47  .7 

32.7 

95.0 

9989. 6 

259.0 

-52.5 

99-9 

276.0 

43.6 

32.  2 

96.  0 

10141.1 

253.0 

-52.6 

99  9 

276.4 

43.4 

33.6 

97.0 

10270.  1 

24  8.0 

-52.  2 

99  9 

275.7 

4 6.4 

34.  1 

98.0 

10402.0 

243.0 

-51.9 

99  « 9 

273.3 

52.7* 

34.4 

99.0 

10536. 7 

23  8.  0 

-52.2 

99.9 

271.5 

56.5* 

34.9 

100.0 

10674,0 

233.0 

-52.6 

99.9 

269.5 

59.6* 

3*.  4 

101.0 

10842. 5 

227.0 

-52.6 

99.9 

269.1 

56.7* 

35,9 

1 02.C 

10986. 5 

222.0 

-52.  0 

99,  9 

270.0 

51  .3* 

36.3 

103.0 

11134.0 

21  7.0 

-52.2 

99  9 

271  .4 

49.C* 

36.6 

1 04.  0 

11254. 3 

21  3.  0 

-52.6 

99  9 

272.6 

48  .3* 

37.2 

105.0 

11407.6 

208.0 

-53.  1 

99 . 9 

275.0 

49.7* 

37.6 

106.  0 

1 1 532. e 

204.0 

-52.8 

99.9 

276.4 

51  .5* 

36.  1 

107.0 

1 1 660. 6 

20  0.0 

-52.  8 

99.  9 

276.9 

53.2* 

31!.  6 

1 08.0 

11823.8 

195.0 

-53.3 

99.9 

276.8 

52.5* 

39.  1 

109.0 

11957. 2 

191.  0 

-53.  6 

99.9 

277,2 

51  .2* 

39.7 

1 lO.O 

12093.4 

187.0 

-53.4 

99  9 

278.0 

50.4* 

40.  1 

111.0 

12303. 2 

181.0 

-53.6 

99  9 

277. B 

49.6* 

40.6 

112.0 

12410. 6 

176.0 

-53.  9 

99y  9 

276.  1 

48.1  • 

4 1.  1 

1 1 3.0 

12556. 7 

174.0 

-53.4 

99  .9 

274.5 

46.1  • 

4 1.6 

1 14.0 

12744. 4 

169.  0 

-53.  4 

99.9 

275.3 

45  .6* 

42.1 

1 1 5.0 

12859.5 

166.0 

-53.9 

99-9 

278.2 

48.6* 

4 2.7 

1 16.  0 

13055. 6 

161.0 

-54.7 

99  .9 

280.6 

49.5* 

43.2 

1 17.0 

13216. 3 

157.0 

-55.  3 

99  9 

281.8 

*1  .3* 

4 3.7 

118.0 

13380.7 

153.0 

-55.0 

99  9 

281  .3 

34.9* 

44.3 

119.0 

1 3506. 5 

15C.  0 

-55.  B 

99.  Q 

278.6 

4 2 .5  * 

44.8 

1 20  .0 

13677.5 

146.0 

-57.5 

99.9 

276.2 

50.5* 

45.3 

121.0 

1 3608. 6 

143.0 

-57.5 

99.9 

278.8 

46.3* 

45.9 

122.0 

13987. 9 

139.0 

-57.  5 

99.9 

278.3 

4 1.6* 

46.4 

1 23. C 

14125.5 

136.0 

-58.2 

99.9 

276.  1 

43.0* 

47.  1 

124.0 

14313. 2 

132.  0 

-58.  a 

99  9 

272.9 

43  .0  * 

47.7 

125.0 

14457.4 

129.0 

-59. C 

99  9 

270.  1 

37.1* 

48.  4 

126.  0 

14654. E 

126.0 

-59.4 

99  9 

267.9 

40.7* 

49.0 

127.0 

14806. 9 

122.0 

-59.  5 

99.  9 

267.2 

47.1  * 

4 9.6 

1 2S.C 

15015.2 

11  8.0 

-60  . I 

99.9 

266.6 

42.4* 

SO. 2 

1 29.  0 

15175. 8 

115.  0 

-60.  6 

99.9 

265.3 

33,6* 

50.9 

1 30  .0 

15340. 1 

.12.0 

-61 , 1 

99.9 

267.5 

30.6* 

S 1.6 

131. C 

15565. 9 

108.0 

-61.3 

99  9 

275.7 

36.6* 

52. 3 

132.0 

15740. 4 

105.0 

-62.  C 

99  9 

279.8 

40.8* 

52.9 

133.0 

15919.4 

102.0 

-52.8 

99 . 9 

279.5 

36.0* 

53.6 

1 34.0 

16103.  2 

99.  0 

-63.  0 

99.9 

277.6 

35  .6* 

54.2 

135.0 

16228. 5 

97.0 

-64,3 

99.9 

278.5 

40.9* 

55.0 

136.  0 

1 6485. 5 

93.0 

-65,3 

99.9 

280  .4 

35,7* 

55.8 

137.0 

16685. C 

9C.0 

-65.7 

99.  9 

260.5 

30.4* 

56.7 

138. C 

16961.2 

86.0 

-65.9 

99  9 

270.0 

33.2* 

» 

ay  SPEED 

MFANS  ELEVATION  , 

ANGLE  BETliEEN  6 AND  10  DEG 

« 

BY  TEMP 

means  temperature 

OR  TIME 

HAVE  BEEN 

INTERPOLATED 

4* 

BY  SPEED  MEANS 

elevation 

ANGLE  LESS  THAN  6 

DEG 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

47,5 

-4.2 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

4 9,  4 

108. 

43.4 

-4.6 

324.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

50 .6 

107, 

43.  1 

- 4.9 

326.7 

999.  9 

99.  9 

999,9 

SI  .8 

107. 

46.2 

"4  ,6 

329  .3 

999.9 

99.9 

999,9 

52.7 

107. 

52.6 

-3.0 

331 . 6 

999.9 

99.9 

999  .9 

54.1 

107. 

56.5 

- 1 .5 

333.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

55.  3 

106. 

59.6 

0.5 

3 34.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

56.7 

106. 

56.7 

0.9 

337.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

59.0 

1 05. 

51  .3 

-0  .0 

340 . 1 

999.9 

99.9 

99P.9 

60.2 

105. 

49.  0 

■1.2 

342.  I 

999.9 

99.9 

999  .9 

61  .3 

105. 

48.2 

-2.2 

343.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62. 2 

105. 

4 9.5 

-4.4 

344.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

63.9 

104. 

51.2 

-5.7 

347.  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

65.0 

104  . 

52.9 

-6.4 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  e 

104. 

52.2 

-6.2 

351.0 

999.9 

99.9 

999,9 

68  .5 

104. 

50.8 

-6.4 

352.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

69.  6 

104. 

49.9 

-7.1 

354.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

71  .7 

103. 

49.2 

“6.7 

358.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

72 .8 

103. 

47.8 

-5.1 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74,3 

103. 

46.0 

-3.6 

362.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

75,8 

103. 

45.4 

-4.2 

365.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

77.  0 

103. 

48.  3 

-6.9 

366.4 

999.9 

99.9 

909,9 

78.4 

103. 

48.6 

•9.1 

368.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

80.2 

103. 

40.4 

-8  .4 

369  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

103. 

34.2 

-6.9 

371. 5 

999.9 

99,9 

999.9 

82.7 

103. 

42.3 

-6.4 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.  7 

103. 

50.0 

-7.2 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  S 

103. 

47.7 

-7.4 

376.  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

87.3 

103. 

41  .2 

- 6.0 

3 79.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.7 

103. 

42.8 

-4.6 

380.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

89  .6 

102. 

42.9 

"2.2 

382.4 

999 .9 

99.9 

999.9 

91.9 

102. 

3 7.1 

-0.1 

384.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

102. 

40.6 

1.5 

387.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

94  .6 

102. 

47.0 

2.3 

3 89  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  8 

102. 

4 2,3 

2.5 

392.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

98.1 

101. 

33.5 

2.7 

394.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99,  1 

101. 

30.6 

1.3 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

101. 

36.5 

- 3.6 

400.4 

999.  9 

99.9 

999,9 

101  .5 

101  • 

40.2 

-6  .9 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

101. 

35.5 

-5.9 

4 04.2 

999.9 

99,9 

999,9 

104.9 

101  . 

35.3 

-4.7 

407.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

106.  0 

101. 

40.5 

-6.1 

407.1 

999.9 

99.9 

999,9 

107.4 

101. 

35.  I 

-6.5 

410.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

109.7 

101  . 

29.9 

-5.5 

413.2 

999.9 

99.9 

999.9 

tll.O 

101. 

32.9 

-4.6 

4IB.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

191. 

642 


STATION  NO.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  149  44.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  V. 

DG 

M^SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57.7 

1 39.0 

17177. 1 

83.0 

-6S,  3 

9^  9 

273.3 

24.5* 

24.4 

"1.4 

423.6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

101. 

58.5 

1 40.0 

17401.7 

80.0 

-64.5 

99  9 

275.6 

29.6* 

29.4 

- 2.9 

429.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

101  . 

59.3 

141.0 

17636. 2 

77.  0 

-63.  C 

99r9 

277.1 

36.5* 

36.2 

-4.5 

437.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

117.  7 

lOI. 

60.2 

142.0 

17880.9 

74.0 

-62.6 

99.9 

278.9 

31.3* 

30.9 

-4.8 

443.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.1 

too. 

61.  1 

143.0 

18224. 1 

70.0 

-61.0 

99.9 

274.9 

22.8* 

22.7 

- 1.9 

452.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

120.6 

too. 

62.1 

144.0 

18495. 1 

67.0 

-62.  0 

99.9 

245.7 

15.0* 

1 3.7 

6.2 

457.4 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

100. 

63.2 

145.0 

18777.8 

64.0 

-63.0 

99  9 

250 .1 

25.7* 

24.  1 

8.  8 

461.4 

999.9 

99.9 

999.9 

122.7 

100. 

64.3 

146.0 

19074. 4 

6 1.0 

-61 . 5 

99  9 

258.1 

24.1  * 

23.6 

5.0 

471  .0 

999.9 

99.9 

999.  9 

124.5 

100. 

6 5.5 

147.0 

19388.0 

58.0 

-60.2 

99  9 

255.  1 

15.6* 

1 5.  1 

4.0 

4 80.7 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

99. 

66.  7 

1 48.  0 

1971  9.  1 

5 5.  0 

-60.4 

99.  9 

265.9 

39.2* 

39.1 

2.8 

4 87. 7 

999.  9 

99.9 

999.9 

127.6 

99. 

67.8 

1 49.0 

19949.0 

53.0 

-62.  0 

99.9 

252.3 

14.7* 

14  .0 

4.5 

4 89.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

129.9 

99. 

69.0 

1 50.  C 

20308. 4 

50.0 

-63. 1 

99.9 

216.5 

6.2* 

3.  7 

5.0 

494. 7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.2 

99. 

70.2 

151.0 

20688. 7 

47.0 

-63.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

502.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

71.6 

152.0 

21 092. a 

44.0 

-64.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

509.9 

999.9 

99.9 

99'>.9 

999.9 

999. 
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station  no.  340 
LITTLE  ROCK.  ARK 


7 FEBRUARY  1975 
Ills  GMT 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATFO  FROM  WHOLE  MINUTE 


TIME 

cntct 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

S.  4 

79.0 

1 01  7.  3 

-7.  8 

-11-6 

340.0 

2.1 

N 

• 

o 

0.1 

6.0 

142.8 

1 009.0 

-7.  3 

-15.2 

162.4 

3.8 

-1.1 

0.4 

7.0 

235.  9 

99  7.0 

-7.8 

-14.6 

162.4 

3.8 

-1. 1 

0.7 

s.o 

322.  1 

986.  0 

-a.  5 

-14.3 

160.0 

2.2 

-0.8 

1 .0 

9.0 

409.0 

975.0 

-9.4 

-14.2 

39.8 

0.3 

-0.2 

1.3 

10.  c 

504.6 

963.0 

-10.2 

-14.4 

355.0 

2 .4 

0.2 

1 .6 

1 1 .0 

601.1 

95  1.0 

-10.8 

-14.5 

354.9 

4 .0 

0.4 

1.9 

1 2.  0 

690.5 

940 .0 

-1  1 .4 

-17,2 

359  .6 

4 .4 

0.0 

2.2 

1 3.0 

780.  9 

929.  0 

-1  0.  8 

-31.4 

• .5 

4.7 

-0  .4 

2.4 

14. G 

672.5 

916.0 

-10.5 

-31.2 

e.o 

4.8 

-0.7 

2.8 

1 E.  0 

956.  7 

90  8.0 

-10.5 

-30.9 

350.8 

5.9 

I .0 

3.2 

16.0 

1 068.0 

895.0 

-8.  9 

-29.  4 

332.4 

9.1 

4.2 

3.5 

1 7.  0 

1 155. 3 

88  5.0 

-6.9 

-29  .9 

324  .4 

12.5 

7.3 

3.8 

18.0 

1253. 4 

874.  0 

-4.  2 

-23.  3 

321.1 

13.8 

8.6 

4.  I 

19.0 

1344.  1 

864.0 

-4.4 

-22. 9 

317.9 

15.0 

10.0 

4.  4 

20.  0 

1444. e 

65  3.  0 

-5.4 

-27.0 

314.8 

16.1 

1 1 .4 

4.8 

21  .0 

1555. 8 

84  1.0 

-5.  9 

-35.4 

312.  5 

1 6.4 

1 2.  1 

5.  1 

22.0 

1659. 0 

830.0 

-5.7 

-35.3 

31  1 .4 

16.2 

12.  1 

5.4 

23. C 

1744. 4 

821.0 

-5.  9 

-34.0 

310.9 

15.7 

I 1 .9 

5.7 

24.0 

1850.  1 

810. C 

-5.  1 

-33.6 

311.1 

16.3 

1 2.3 

e.o 

25.0 

1 93  7.  e 

80  1.0 

-5.4 

-35.  1 

31  1 .6 

17.4 

13.0 

6.4 

26.0 

2056. 2 

789.0 

-5.6 

-35.  2 

312,3 

18.4 

13.6 

6.7 

27.0 

2166.  1 

778.0 

-6.0 

-35.5 

312.6 

19.2 

1 4.  1 

7.1 

28. C 

2267. 3 

76  8.  0 

-6.  6 

-32.8 

313.1 

20.1 

14.7 

7.4 

29.0 

2359.2 

759.0 

-7.0 

-30.4 

313.3 

20.7 

1 5.  1 

7.7 

30.0 

2452. 1 

750.0 

-7.8 

-29.4 

313.6 

21  .2 

15.4 

8.0 

31  .0 

2556.3 

740.0 

-a.  7 

-29.  a 

313.8 

21.6 

i 5.6 

8.4 

32.0 

2651.0 

73  1.0 

-9.2 

-30.2 

314.3 

22.1 

1 5.  a 

8.7 

33.0 

2757. 4 

721.  0 

-1  0.  C 

-28.  4 

314.7 

22. C 

16.0 

9.1 

34.0 

2854.  I 

71  2.0 

-10.7 

-28.3 

315.4 

23.3 

16.4 

9.4 

35.  C 

2951. 8 

703.0 

-1  I .2 

-31.5 

315.9 

23.8 

16.5 

9.8 

36.0 

3084. 2 

69  1.0 

-10.2 

-36.  3 

31  6.4 

24.0 

I 6.5 

1 C.  1 

37.0 

3185.2 

66  2.0 

-10.0 

-31  .8 

316.8 

23.9 

1 6.  4 

10.4 

38.0 

3287.  5 

673.  0 

-1  0.  7 

-28.3 

317.0 

23.6 

16.  1 

10.7 

39.0 

339  1.0 

664.0 

-11.2 

-28.8 

317,2 

23.3 

15.8 

1 1.  1 

40.  0 

350  7.  3 

654.0 

-12.0 

-30. 0 

317.4 

23.0 

15,5 

11.4 

4 1 .0 

3625. 0 

644.0 

-12.8 

-30,  7 

31  7.  6 

22.9 

1 5.4 

I 1.8 

42.0 

3732.3 

635.0 

-13.1 

-31.4 

318.1 

23.1 

1 5.  4 

12.1 

43.0 

3640. 9 

626.  0 

-1  3.  9 

-32.3 

318.3 

23.4 

15.6 

12.4 

44.0 

3950. 7 

61  7.0 

-14.5 

-34.0 

318.4 

23.9 

15.9 

12.7 

45.  0 

4062. C 

608.0 

-14.9 

-34.9 

317.9 

24.5 

1 6.5 

13.1 

46.0 

4162.2 

600.0 

- 15.  0 

-35.  6 

316.6 

25.5 

1 7.5 

13.4 

47.0 

4276. 3 

59  1.0 

-15.9 

-36.  2 

315. C 

26.1 

1 8.  5 

13.7 

48.0 

4378.  9 

583.  0 

-16.3 

-37.5 

313.0 

26.5 

19.3 

14.1 

49.0 

4496. 0 

574.0 

-1  6.4 

-37.6 

310.2 

26.7 

20.4 

• 3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/N  6 DEG 
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V com! 
m/se| 


-4. 

-5. 

-8.( 

- 10. 
-10  .• 
-11. 

- ! 1 . 
-11.! 
-10.' 
-10 .: 
-I  0.1 
-1 1 .( 
-1 

-13. t 
-I  3. 7 
-14.2 
- 14.« 
-1  5.0 
-r  5. 4 
-15.9 
-16.6 
-17. C 
-17.4 
-1  7.4 
-17.3 
-17.1 
-16.9 
-16.9 
-17.2 
-17.5 
-I  7.9 
-18.2 
-18.5 
-18.4 
-18.0 
-1 7.2* •• 


150  37.  I 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

264.2 

268.2 

1.5 

74.0 

0.0 

0. 

265.3 

268.3 

1 .2 

53.3 

0.4 

159. 

26Sc  8 

269,  0 

1.2 

57.7 

0 .4 

159. 

265.9 

269.2 

1.3 

62.  7 

0.  4 

158. 

265.  9 

269.3 

1.3 

67,9 

<3  .3 

157. 

265,9 

269.3 

1.3 

71  .5 

0.4 

159. 

266.3 

269.7 

1 .3 

74.3 

0.  5 

161. 

266.6 

269.  4 

1.  1 

61.8 

0.5 

163. 

268  .0 

268.8 

0.3 

16.  3 

0.  6 

166. 

269.2 

270.0 

0.3 

16  .3 

0 .7 

168. 

270.0 

270.9 

0.3 

16.8 

0.8 

171  . 

272.8 

273.8 

0.4 

17.1 

0.9 

170. 

275.  8 

276.8 

0.4 

14.0 

1 .1 

166. 

279  .6 

281.5 

0.7 

20.9 

1 . 3 

161  . 

2 80.4 

282.4 

0.7 

21  .8 

1 .6 

158. 

280.3 

281.7 

0.5 

16.3 

1.8 

155. 

280  .9 

281  .6 

0.2 

7.5 

2.2 

I5I. 

282.  1 

282.8 

0.2 

7 .5 

2.5 

149. 

282.8 

283.6 

0.3 

8.6 

2.8 

14  7. 

2 84.7 

285.6 

0.3 

8.5 

3.1 

146. 

285.3 

286.  1 

0.2 

7,4 

3.3 

144. 

286.4 

287.1 

0.2 

7.4 

3.8 

143. 

2 87.0 

287.8 

0.2 

7.5 

4.1 

142. 

287.5 

288.5 

0.3 

10.3 

4.6 

141  . 

288.0 

289.2 

0.4 

13  .5 

4.9 

141  . 

288. 2 

289.  S 

0.4 

15.5 

5.3 

140. 

288.3 

289.7, 

0.4 

16  . I 

5.7 

139. 

283.  7 

290.0 

0.4 

16.2 

6.2 

139. 

289.1 

290.6 

0.  5 

20.4 

6.  6 

139. 

289.3 

290.9 

0.5 

21  .8 

7.2 

138. 

289.7 

290.  9 

0.4 

16.8 

7.6 

138. 

292.2 

293.0 

0.2 

9.6 

8.2 

138. 

293.  7 

294.9 

0.4 

14.8 

3.6 

138. 

294.0 

295.7 

0.5 

21.  e 

9.  1 

138. 

294  .5 

296.2 

0.5 

21  .8 

9.5 

138. 

295.0 

296.  5 

0.5 

20.6 

10.0 

138. 

295.3 

296.7 

0.5 

20.6 

10.4 

138. 

296.  2 

297,5 

0.4 

19.8 

I 1 .0 

138. 

296.4 

297.7 

0.4 

19.4 

11.4 

138. 

297,0 

29B.1 

0.3 

17.1 

1 1 .8 

138. 

297.  B 

298.  8 

0.3 

16.2 

12.2 

138. 

298.7 

299.7 

0.3 

15.3 

12.  8 

138. 

299.  I 

300.0 

0.3 

15.3 

13.3 

138. 

299.7 

300.6 

0.3 

13.9 

13.  E 

138. 

300.9 

301  .6 

0.3 

13.9 

14.4 

138. 

J 


STATION  NO.  3* *•0 
LITTLE  ROCK,  ARK 


I 

I 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  150  37.  I 

ANGLES  ON  THF  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

l«.« 

50.0 

4601.4 

566.0 

-17.2 

-39.0 

308.3 

26.6 

20.  9 

-16.5 

301.1 

301  .9 

0.2 

13  .0 

1*  .9 

137. 

1 4.  9 

51.0 

4734.  e 

556.0 

-ia«2 

-40. 1 

306.4 

26.4 

21.2 

-15.7 

30  1.6 

302.  3 

0.2 

12.6 

15.7 

137. 

1 5.2 

52.0 

4842.8 

548.0 

- 19.  3 

-41.6 

306.5 

26.2 

21.0 

— 1 5.4 

30  1 .5 

302.1 

0.2 

II  .7 

16.2 

136* 

1 5.6 

53.0 

4951.9 

540.0 

-20.2 

-41.9 

307.5 

25.8 

20.5 

- 1 5.  7 

301.7 

302.2 

0.2 

12.3 

16.8 

136. 

16.0 

54.0 

5062. 3 

53  2.  0 

-21  • 3 

-42.7 

309.5 

25.6 

19.7 

-16.3 

30  I .6 

302.2 

0.2 

12.4 

17.4 

136. 

1 6.3 

55.0 

5173.9 

524.0 

-?2.2 

-43.4 

310.5 

25.9 

1 9.  7 

-1  6.3 

301.8 

302.4 

0.2 

12  .5 

17.8 

136. 

16.  B 

56.  0 

531  5.  4 

51  4.0 

-22.8 

-4  3.8 

310.5 

26  .9 

20.5 

- ! 7.5 

302.  8 

303.  * 

0.  1 

12.6 

18.6 

136. 

17.1 

57.0 

5*30.3 

506.0 

-23.  2 

-44.  1 

309.3 

27.8 

21.5 

-17.6 

303.7 

30*  .2 

0.1 

12.6 

19.  I 

135. 

17.5 

58.  0 

5547. 0 

49  6.0 

-2  3.2 

-44  • 1 

306.6 

28.9 

2 3,  2 

-17,2 

305.  1 

305.  6 

0.  I 

12.6 

19.8 

135. 

17. B 

59.0 

5650. 4 

49  1.  0 

-24.  2 

-44.9 

304.0 

29.1 

24.2 

-16.3 

305  .0 

305.5 

0.  I 

12.7 

20.  3 

135. 

I 6.2 

60. C 

5770.0 

483.0 

-25.0 

-45. 5 

300.8 

29.5 

25.  3 

-I  5.  1 

305.5 

305.9 

0.1 

12  .8 

21  .0 

135. 

ia.6 

61.0 

5875. 9 

476.0 

-26.  X 

-46.  3 

298.4 

30.1 

26.4 

-14.3 

305.* 

305.  9 

0.  1 

12.9 

21.7 

13*. 

19.0 

62.0 

5982.9 

469.0 

-2/.0 

-46.  6 

297.5 

31.3 

27.8 

-1  ».4 

305.6 

306.0 

0.1 

13.5 

22.  3 

133. 

1 9.* 

63.0 

6106. 8 

*6  1.0 

-27.8 

-46  .9 

297.9 

32.7 

28.9 

-15.3 

306.  1 

306.5 

0.  1 

1*.  1 

23.1 

133. 

19.8 

64.0 

6216. 5 

454.  0 

-28.  9 

-47.4 

298.5 

33.3 

' 29.2 

-I  5.9 

306.1 

306.5 

0.  1 

I*. 7 

23.9 

132. 

2C.1 

65.0 

6327.5 

447.0 

-29.7 

-49.3 

298.9 

33.1 

29.0 

-16.0 

306.5 

306.8 

O.I 

12.8 

2*  .5 

132. 

20.6 

66.  0 

6472. 2 

438.0 

-30.6 

-50  .0 

299.1 

31  .6 

27.7 

-15.4 

307.  1 

307.* 

0.  1 

12.9 

25.5 

132. 

21.0 

67.0 

6586.6 

431.0 

-31.2 

-5C.  4 

298.7 

30.0 

26.3 

-1  4.4 

30  7.8 

308.1 

0.1 

12.9 

26.  2 

131. 

21.* 

6B.0 

6702. 3 

424.0 

-32.4 

-51.3 

298.0 

28.9 

25.  5 

-13.5 

307.  7 

308.0 

O.I 

13.1 

26.9 

131  . 

21. a 

69.0 

6036. 4 

41  6.  0 

-33.6 

-52.2 

297.5 

28.7 

25.4 

-13.3 

307.8 

308.  1 

0.  I 

13.  2 

27.  5 

I3I  . 

22.2 

70.0 

6938. 1 

410.0 

-34.6 

-53.0 

297.* 

29.3 

26.  0 

-1  3.5 

307.7 

308.0 

0.1 

13  .3 

28  .2 

130. 

22.7 

71.0 

7092. a 

40  1 .0 

-35.7 

-53.8 

297.6 

30.6 

27.1 

-14.2 

308.  3 

308.  5 

0.  1 

13.4 

29.0 

130. 

23.0 

72.0 

7215.1 

394.0 

-36.  5 

-54,  5 

297.  7 

31  .3 

27.7 

-14.6 

30  8.8 

309.0 

0.1 

13.5 

29.6 

130. 

23.* 

73.0 

7339. 0 

387.0 

-37.6 

-54 . 7 

297.6 

31.3 

27.  8 

-1*.E 

308.  9 

309.  1 

0.  1 

1*  .6 

30.4 

129. 

23.9 

7*.0 

7464. 7 

380.  0 

-38.  4 

-55.4 

297.2 

30.9 

27.5 

-14.1 

309  .5 

309.7 

0.  1 

1*.  7 

31.3 

129. 

2*. 3 

75.0 

7573. 9 

374.0 

-39.5 

99.  ■> 

297.4 

30.7 

27.3 

-14.1 

309.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

32  .0 

129. 

2*. 7 

76.  0 

7702. 9 

36  7.0 

-40.5 

99.9 

298.2 

30.8 

27.1 

-14.6 

309.  9 

999,9 

99.  9 

999.9 

32.7 

128. 

25.1 

77.0 

7815.  1 

36  1.0 

-41.2 

99.  9 

299.4 

30.8 

26.8 

-15.  1 

310  .* 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

128. 

25.* 

78.0 

7947.9 

354.0 

-41  .9 

99.9 

299.8 

30  .4 

26.4 

- 15.  1 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

34 . 1 

128. 

25.9 

79.0 

8063. 4 

348.  0 

-42.  9 

99.9 

298.0 

29.6 

26.0 

-1*.2 

311.* 

999.9 

99,9 

999.  9 

3*.  9 

128. 

26.3 

80.0 

8180.4 

342.0 

-43.9 

99.9 

296.8 

29.7 

26.5 

-13.4 

31  1 .6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.6 

128. 

26.9 

81.0 

8319. 1 

335.0 

-44.8 

99.  i 

294.0 

31  .4 

28.7 

-12. e 

312.  3 

999.  9 

99.9 

999,9 

36  .6 

127. 

27.3 

82.0 

8*39.0 

329.0 

-45.  3 

99.9 

292.6 

33.4 

30.9 

-1  2.9 

313.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

37.4 

127. 

27.7 

83.0 

8562.4 

32  3.0 

-46.2 

99.9 

291  .5 

35.5 

33.0 

- 1 3.  0 

313.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

127. 

2P.1 

R4.0 

8707. 7 

31  6.  0 

-47.3 

99.9 

290  .9 

37  .3 

34  .0 

-13.3 

31*  .1 

999.9 

99,9 

999,9 

39.  0 

126. 

28.6 

85.0 

8834.3 

310. C 

-47.  9 

99.9 

291.7 

38.9 

36.  1 

-14.4 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

*0  . I 

126. 

29.  1 

86.  0 

8984.9 

303.0 

-48.5 

99.9 

294.3 

39.9 

3 6.4 

-16.* 

316.2 

999,9 

99.9 

999,9 

*1  .3 

125. 

29.5 

87.0 

9094.4 

296.0 

-48.  3 

99.9 

296.5 

40.3 

36.1 

-13.0 

317,9 

999.9 

99.9 

999,9 

*2.  2 

125. 

29.9 

8B.0 

9228.3 

292.0 

-46.5 

99*9 

297.2 

40 .1 

35.7 

-13.* 

319.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

*3.3 

125. 

30.3 

89.0 

9341. 8 

28  7.  0 

-49.  1 

99.  7 

296.7 

39.7 

35,5 

-17.9 

320  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

4*.  2 

125. 

30. 7 

90.0 

9480.4 

28  I. 0 

-49.5 

99.9 

295.2 

39.2 

35.5 

-16.7 

321  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

*5.1 

125. 

31.  1 

91.0 

9621. 6 

275.0 

-50  • 1 

99.9 

292.0 

38.7 

35.7 

-15.0 

322.  6 

999.  9 

99,9 

999.9 

*6.1 

125. 

31.5 

92.0 

9741.3 

270.0 

-50. 7 

99.  9 

289.7 

38.1 

35.9 

-12.9 

323.* 

999.9 

99.9 

999.9 

*7.0 

12*. 

32.0 

93.0 

9863.0 

26  5.0 

-50.9 

99.9 

285.8 

37.6 

36.  2 

-13.2 

32*.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

*8.0 

124. 

32.3 

94.0 

10012.  1 

259.  0 

-50.7 

99.  9 

284.4 

37,7 

36.5 

-3  .3 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

*8.  7 

12*. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO . 340 

LITTLE  POCK.  ARK 


7 FEBRUARY  1975 

Ills  GVT  . 150  37,  I 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  minute 

HAVE  6EEN  LINEARL.V  INTERPOLATED 

FROM  WHOLE 

minute 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COM! 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SE( 

DG  K 

DG  K 

GM2KG 

PCT 

KM 

OG 

32.8 

95.0 

10 138. 9 

254.  0 

-51 . 4 

) 

283.5 

38.6 

37.6 

-9  .C 

328.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

49.7 

123. 

3 3.3 

96.0 

10294.4 

243.0 

-SO  .7 

99.1 

284.  3 

40.6 

39*4 

-10. ( 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50  .8 

123. 

33.  7 

97.  0 

10427. 2 

24  3.  0 

-50.6 

99.9 

284.8 

4 2.4 

4 1 *0 

-10. e 

333.6 

999,  9 

99.9 

999.9 

51.8 

122. 

34.1 

98.0 

10562.8 

238.0 

-50. 3 

99.  9 

284,9 

44.2 

4 

-1  I .A 

336.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

52.8 

122. 

34.6 

99.0 

1070  1 . 3 

23  3.0 

-50.6 

99  .9 

285.4 

47.1 

45.4 

-12.! 

337.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

122. 

35.0 

100. C 

10842. 7 

22  8.  0 

-50.7 

99.9 

286.  3 

49.7 

47.7 

-1  3.9 

339.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

55.  1 

121  . 

35.5 

191  .0 

11016.3 

222.0 

-51.1 

99.9 

286.4 

50.8 

48.7 

-1  A.  3 

341.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

56.7 

121  . 

36.  0 

1C2.0 

1 1 164. 4 

21  7.  0 

-51.4 

99  m i 

284  .6 

49  .5 

47.9 

-12. S 

343.3 

999.  9 

99.9 

999.  9 

58.3 

121  . 

36.5 

103.0 

11285.4 

21  3.0 

-50.  7 

99.  0 

283.  1 

50.0 

46*7 

-11.3 

346.1 

999,9 

99.9 

999.9 

59.4 

120. 

36.  9 

1 04.0 

1 1 439. 9 

208.0 

-51  .5 

99  .9 

263.5 

52.7* 

51.2 

-12.3 

347.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

60  .6 

120. 

37.4 

105.0 

1 1565. 8 

20  4.  0 

-51  . a 

99m9 

284  .4 

54  .2* 

52  *5 

-13.5 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  2 

I 1 9. 

37.8 

1 06.0 

11726.3 

199.0 

-52.8 

99.9 

284.7 

51.4* 

49,  7 

-1  3.0 

349.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

119. 

38.2 

I 07.  0 

1 1 857. 3 

195.  0 

-53. 3 

99.9 

284  .3 

46.2* 

44  .6 

-11.4 

350. 9 

999.9 

99.  9 

999.9 

64.9 

119. 

38.8 

1 08.0 

12024,6 

190.0 

-53.  1 

99.9 

282.3 

39.5* 

38.6 

-8,* 

353.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

66.  2 

tie. 

39.4 

1 09.  0 

12161.9 

186.0 

-52  .6 

99.) 

279.3 

40  ,0* 

39.  5 

- 6.  5 

356,  8 

999.  9 

99.9 

999  .9 

57.4 

IIS. 

39.8 

1 lO.O 

12302. 4 

18  2.  0 

-52. 3 

99m  1 

277.2 

43.9* 

43.6 

-5  .5 

359,5 

999  .9 

99,9 

999.  9 

68.  3 

I 1 8. 

40.5 

111.0 

12482.5 

177.0 

-52.6 

99*9 

274.9 

50.4* 

50,  2 

-4.3 

361.9 

999,9 

99.9 

999  ,9 

70,2 

117. 

4C.9 

1 12.0 

1262  9.  9 

173.0 

-53. 1 

99-9 

275.1 

SO  .9* 

49#8 

-4.4 

363.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

71,5 

117. 

41.4 

I 13.0 

12780.6 

169.0 

-S3.  4 

99*9 

275,9 

48.7* 

48.5 

-5.0 

365.3 

999.9 

99.9 

999,9 

72.8 

116. 

41.9 

114.0 

12934.4 

165.0 

-54.4 

99  m9 

276.7 

49.8* 

49.  4 

-5,8 

366.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

74.0 

116. 

42.4 

1 15.0 

13091. 6 

16  1.  0 

-54.  6 

99m9 

277.1 

51  .6* 

51.2 

-6.4 

368.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

75.  5 

116. 

4 3.  1 

116.0 

13292.9 

156.0 

-56. 1 

99m  ) 

276.9 

49.0* 

48.  7 

-5.9 

• 369,3 

999.9 

99,9 

999  .9 

77,7 

115. 

4 3.6 

1 1 7.  0 

13457. a 

152.0 

-56.  8 

99ml 

276.3 

45.4* 

45.1 

-5.0 

■ 370.9 

999,9 

99.9 

999.9 

79.0 

115. 

44.1 

1 18.0 

13583.8 

1*9.0 

-58.  0 

99m  9 

2 76,  1 

44.1  * 

43.8 

--.7 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  2 

115. 

44.  7 

1 1 9.  0 

13755. 2 

145.0 

-58. 1 

99m9 

276.8 

45.2* 

44.  9 

-5,  3 

373.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

81  .7 

114. 

45.2 

120.0 

13931. 3 

14  1.  0 

-58.  3 

99m9 

277.5 

46  .0  ♦ 

45.6 

-5.0 

V 376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

S3.  0 

1 1 4. 

45.7 

121.0 

14066.4 

138.0 

-59.2 

99.9 

277.7 

45.7* 

45.3 

-6.  1 

377.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

114. 

46.2 

122.  0 

14250. 6 

134.0 

-59.4 

99.9 

277,1 

44  ,4  * 

44.1 

-5,5 

379,  8 

999.9 

99,9 

999.9 

85.7 

113. 

46.8 

123.0 

14392. 2 

13  1.0 

-59.  9 

99.  9 

276.  2 

43.4* 

43.1 

-4  .7 

381.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

113. 

47.4 

124.0 

14536. 7 

128.0 

-60.5 

99.7 

276.6 

44.7* 

44.  4 

- 5.  1 

382.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

88.6 

113. 

48.0 

125.0 

14734. C 

124.  0 

-61 . 6 

99.9 

277.9 

46.7* 

46.2 

-5.4 

384  .4 

999.9 

99.9 

999.  9 

90.  3 

113. 

48.7 

1 26.0 

14937.  1 

120.0 

-61.8 

99.9 

278.  7 

45.9* 

46.4 

-Y,  1 

3 87.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

92.2 

112. 

49.2 

127.0 

15093. 9 

11  7.0 

-61.6 

99.9 

279.1 

46.5* 

45.9 

-7.3 

390.8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

93.6 

112. 

49.8 

128.0 

15254.9 

1 1 4.0 

-61. 6 

99.  9 

280.3 

45.6* 

44,9 

-3.1 

, 393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  2 

112. 

SC. 4 

1 29.  0 

15420.0 

11  1.0 

-62.0 

99  .9 

280  .7 

44.0* 

4 3.  2 

-8.2 

1 396.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

96.8 

112. 

5 1 .0 

130.0 

15589.  1 

108.  C 

-62.  7 

99.  ) 

277.1 

40.2* 

39.9 

—5  .0 

f 397.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

98.  4 

112. 

51.7 

131  .0 

15821.2 

104.0 

-63.7 

99  ml 

273.7 

35.9* 

35.8 

-2.3 

4 00.1 

999,9 

99.9 

999  ,9 

99  .8 

Ill  . 

5 2.3 

1 32.  0 

16000. 3 

10  1.0 

-64.7 

99.9 

275.9 

34  .1  * 

33.9 

-3.5 

401.6 

999.  9 

99.9 

999,9 

101.0 

Ill  . 

52.8 

133.0 

16184.  1 

98.0 

-65.  5 

99.  9 

277.4 

33.5* 

33.2 

-4.3 

, 403.5 

999.9 

99.9 

999,9 

102.0 

111. 

53.4 

1 34.  0 

16373. 4 

95.0 

-65.1 

99  .9 

277.3 

34.0* 

33.7 

-4.  3 

407.9 

999,9 

99.9 

999.9 

103. 1 

Ill  . 

54.1 

1 35.0 

16568. 7 

9 2.  0 

-65.  5 

99.9 

278.6 

37  ,2* 

36.6 

-5.7 

. 410.8 

999.9 

99.9 

999,9 

104.  4 

110. 

54.9 

1 36.0 

16770. 8 

89.9 

-64.7 

99.9 

277.7 

35,2* 

34,8 

-4.7 

4 16.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

106.5 

110. 

55.8 

1 37.0 

16980. 0 

8 6.  0 

-64,9 

99.  ) 

273 .1 

27.3* 

27.2 

- 1.5 

420.  1 

999.  9 

99,9 

999.9 

108.0 

110. 

56.7 

138.0 

17196.3 

83.0 

-65.  5 

99.  1 

2 75.  7 

27.5* 

27.3 

-2.7 

423.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109. 3 

tto. 

57.5 

139.0 

17420. 2 

80.0 

-65.5 

99.9 

278.9 

31.2* 

30.8 

-4.8 

427,6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

110. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETUEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TFMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  340 
LITTLF  ROCK.  ARK 


7 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISO  37.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  *MOLE  MINUTE  VALUES 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P‘ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

se.4 

140.0 

17732. 3 

76.0 

-65.3 

28  1 .9 

34.2* 

33.  5 

-7.0 

4 34.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.4 

110. 

59.3 

141.0 

17977. 3 

73.0 

-65.  7 

280.8 

37.9* 

37.3 

-T.I 

438.5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.3 

109. 

60.2 

142.0 

18232.2 

70.0 

-65.7 

99.9 

272.3 

23.9* 

23.  9 

- I.O 

443.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

116.5 

109. 

61.2 

1 43.0 

18498. 5 

67.0 

-65.  5 

99.9 

262.0 

19.1  • 

18.9 

2.6 

449.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  0 

109. 

62.3 

144.0 

18682.7 

65.0 

-65.7 

99.  i 

275.9 

33. B* 

33.6 

-3.5 

453.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.  e 

109. 

63.5 

145.0 

18970.  3 

62.0 

-65 . 1 

99.  ' 

276.9 

32.9* 

32.  5 

-5.  1 

460.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .2 

109. 

64.4 

146.0 

19272. 0 

59.0 

-65.  7 

99.9 

272.  1 

32.2* 

32.2 

-1  .2 

466.0 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

1 08. 

65.5 

147.0 

19590.  1 

56.0 

-64.5 

99.9 

270.8 

29.9* 

29.9 

-0.  4 

475.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

124  .9 

108. 

66.7 

148.0 

1992  8.  5 

5 3.0 

-62.  2 

99.9 

281.7 

22.6* 

22.2 

— 4.6 

488.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  9 

108. 

66.  1 

1 49.0 

20 166. 0 

5 1.0 

-62.5 

99.9 

278.8 

1 1.2* 

11.1 

-■-.7 

4 93.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

128. 3 

108. 

69.3 

150.  0 

20  53  9.  6 

48.0 

-62.9 

99.9 

268.1 

7.8* 

7.8 

3.3 

501.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

128.8 

108. 

70.6 

151.0 

20936. 7 

45.0 

-63.  3 

99.  > 

275.8 

13.9* 

13.8 

-1  .4 

509.4 

999.9 

99.9 

999.9 

129.4 

108. 

71.9 

1 52.0 

21361.5 

42.0 

-62.5 

99.  J 

286.6 

23.9* 

22.9 

-6.8 

521. 5 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .2 

108. 

73.4 

153.0 

21661. 8 

4 0.0 

-63.  5 

99.0 

271  .4 

25.2 

25.2 

-0.6 

526.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.  1 

108. 

75.0 

154.0 

22139.2 

37.0 

-64.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

535  .2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  3A9 
MONETTE.  MO 

5 FEBRUARY  1R75 

231S  GMT  141  4S.  0 * •* 


time 

CNTCT 

HE  I GH  T 

■PRES 

TEMP 

OEM  HT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

438.  0 

966.  I 

^6.  9 

-9.  0 

310.0 

5.7 

4.4 

-3.7 

269.1 

274,3 

2.0 

85.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

520. 1 

956.0 

-6,3 

-8.5 

303.9 

8.3 

6.  9 

-4.6 

270,  1 

375.5 

2.1 

87,1 

0 .3 

IZl. 

O.S 

9.0 

610.  3 

945.  0 

-7.  9 

-8.5 

303.9 

8 .3 

6.9 

-4,6 

269.8 

275.3 

2.  1 

95.8 

0.3 

121. 

O.B 

10.0 

717.9 

932.0 

-8.8 

-9.0 

304.3 

7.7 

6.  3 

-4.3 

2 70.0 

275.3 

2.1 

98  ,3 

0 .4 

122. 
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2315  GMT  l«t  AS.  0 


TI  MF 

CNTCT 

WEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

3H.5 

97.0 

n328*7 

207.0 

-51  .6 

99.  > 

258.6 

42.2 

41.3 

8.3 

347,7 

999,9 

99.9 

999  .9 

49  .0 

86. 

39.  1 

0 8.  0 

114n7«5 

20  2.0 

-51.2 

99.0 

258.1 

42. a 

4 1 .9 

B.B 

350.6 

999,9 

99.9 

999.9 

50.6 

86. 

39.6 

99.0 

11617.4 

198.0 

-51.6 

99.9 

256.  8 

42.5 

41.3 

9.7 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

Sl.T 

86. 

4 0.  1 

1 00.0 

U7B3.5 

193.0 

-51.4 

99.9 

254.5 

40  .4 

38.  9 

ID.  8 

355.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

86. 

40. n 

101. 0 

11964. 2 

ise.  0 

-50.  9 

99.9 

250.3 

35.2 

33.1 

1 t .8 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  7 

85. 

41.3 

102.0 

12094.2 

184. 0 

1 

o 

• 

99.9 

250.0 

35.6 

33,  5 

1 2.2 

36C.6 

990,9 

99.9 

999  .9 

55.5 

B5. 

4 1.  B 

103.0 

12237. 2 

lOO.  0 

-50.9 

99.9 

252.5 

40  .3 

3B.5 

1 2.  I 

362.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

56. 4 

85. 

42.3 

104.0 

I23B1.4 

176.0 

-51*  2 

99.  5 

254.  9 

44  .3 

42.7 

1 1.5 

3 64,7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

85. 

42.6 

1 05.0 

12632. e 

172.0 

-51  .4 

99  .9 

255.3 

4 3.0 

41.6 

10.9 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59  .3 

84  . 

43.3 

106.0 

1 2685.  4 

16B.0 

-51  • 9 

99.  9 

252.  4 

37.7 

35.9 

1 : .4 

368. 6 

999,9 

99.9 

999.9 

60.6 

84. 

4 3.  6 

1 07.0 

128A1 .2 

16  4 .0 

-S3. 3 

99.9 

24S.9 

32.7 

29. B 

13.3 

368.8 

999,9 

99.9 

999  .9 

61  .6 

84. 

44.  3 

1 08.  0 

1 3000.  1 

160.  0 

-53.4 

99.9 

240.4 

31  .2 

27.2 

15.4 

371 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  3 

84. 

44.8 

109.0 

13162.9 

1S6.0 

-53.  9 

99.9 

241.0 

33.9 

29.7 

16.5 

373.0 

999  .9 

99.9 

999  .9 

63.  1 

83. 

4 5.3 

110.0 

13287. 5 

153.0 

-54 .2 

99  .9 

245.4 

39.1 

35.  6 

16.  3 

374.6 

999.  9 

99.9 

999,9 

64.1 

83. 

46.0 

1 1 1 .0 

13500. 4 

148.0 

-54.  7 

99.  9 

250.9 

45.0 

42.5 

14.7 

377  ,3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

82. 

4 6.5 

112.0 

13675.8 

144. G 

-54.4 

99.  ■) 

252.9 

44.6 

42.  6 

13.  1 

380.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

67.4 

S2. 

47.0 

1 1 3.0 

13610. 6 

14  1.  0 

-55.0 

99.9 

252.8 

41  .1 

39.2 

1 2.2 

382.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

68.6 

82. 

47.6 

114.0 

13947.9 

138.0 

-55.2 

99.9 

251.7 

35.3 

33.5 

1 I.l 

3 84. 1 

999  .9 

99.9 

999.9 

70  .0 

82. 

46.  1 

1 15.  0 

14135. 9 

134.  0 

-54.9 

99.9 

253.0 

30. B 

29.5 

9.0 

387.9 

999,  9 

99.9 

999.9 

70.9 

82. 

48.6 

1 16.0 

14330. 0 

130.0 

-54.  1 

99.  9 

257.2 

27.9 

27.2 

6 .2 

392  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

82. 

49.2 

117.0 

14479.8 

127.0 

-54. 1 

99.9 

261  .5 

27.6 

27.3 

4.  I 

395.  3 

999,9 

99.9 

999  ,9 

72.7 

82. 

49.7 

118.0 

14632. 8- 

124.  0 

-55.  3 

99.  1 

260.7 

2B.4 

28.1 

4.6 

395.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

73.  5 

82. 

SO.  1 

1 19.0 

14842. 2 

120.0 

-54.9 

99.9 

257.0 

28.8 

28.  1 

5.5 

400.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

82. 

50.6 

1 20.  0 

14949. 5 

11  8.0 

-55.5 

99.9 

250.4 

29.2 

27.5 

9.8 

401.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

75.1 

82. 

51.1 

1 21  .0 

15  169.  1 

11  4.0 

-56.  2 

99.  9 

246.6 

31.0 

28.5 

1 2.3 

403.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

81. 

51.7 

122.0 

15281 • 5 

11  2.0 

-56.5 

99.9 

246.4 

33.0 

30.3 

1 3.2 

405.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

77  .0 

81  . 

52.3 

123.0 

1551  1.9 

10  8.  0 

-57.  2 

99.9 

248.0 

30.5 

28.2 

1 1 .4 

408.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

78.4 

SI. 

52.9 

1 24.0 

15630.4 

106.0 

-56.3 

99.9 

251. 5 

26.4 

25.  1 

8.4 

4 12.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

79.2 

81  . 

S3.  3 

I2S.0 

1561 2. 4 

103.0 

-57.3 

99. 9 

253.9 

25.2 

24.3 

7.0 

413.5 

999.  9 

99.9 

999,9 

79.9 

81. 

54.1 

1 26.0 

15998.9 

100.0 

-58.  2 

99.  1 

257.3 

24.7 

24.  1 

3.4 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

81.0 

81. 

54.7 

127.0 

16190. 9 

97.0 

-57.7 

99.9 

258.5 

24.9 

24,4 

5.0 

420.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .9 

81  . 

55.3 

1 28.0 

16389. 3 

94.  0 

-57.  5 

99.9 

256.4 

25.2 

24.5 

5.9 

424.1 

999,9 

99.9 

999.9 

82.  9 

81  . 

55.9 

1 29.0 

16525. 3 

92.0 

-57.0 

99.9 

232.  S 

26.1 

24.9 

7.8 

427.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

83.7 

81  . 

56.4 

1 30.0 

16735. 1 

89.  0 

-57.3 

99.9 

250.3 

26.0 

24.4 

8.8 

431 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

81  . 

57.2 

131  .0 

1695 1 .0 

86.0 

-59. 0 

99.  9 

248.  7 

24.2 

22.5 

8.8 

431.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

SO. 

57.8 

132.0 

17096.  1 

84.0 

-60  .4 

99.  » 

251.2 

24.0 

22.  7 

7.  7 

432.0 

999,9 

99.9 

999.9 

86.5 

80. 

58.5 

133.0 

17324. 3 

a 1.  0 

-61 . 1 

99.9 

260.3 

23.7 

23.4 

A ,0 

435.0 

999,9 

99.9 

999,9 

87,  6 

80. 

59.  1 

1 34.0 

17479.8 

79.0 

-60.4 

99.9 

269.0 

23.5 

2 3.5 

0.4 

439.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88  .4 

80. 

59.7 

135. 0 

17639. 9 

7 7.0 

-59.  7 

99.9 

272.2 

24.0 

24.0 

-0.9 

444.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

89. 2 

80. 

60.5 

1 36.0 

17888.3 

74.0 

-59.7 

99.9 

270.  7 

24.0 

24.0 

-0.3 

449.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

90.4 

80. 

61.2 

1 37.  0 

13059. 9 

72.0 

-59. C 

99.9 

264.7 

25.2 

25.  1 

2.3 

454.  5 

999.  9 

99.9 

999,9 

91  .3 

81  . 

62.0 

138.0 

18326. 6 

69.0 

-59.  0 

99.  9 

257.5 

28.7 

28.0 

5.2 

4 60  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

81. 

62.7 

139.0 

18604.7 

66.0 

-60.4 

99.  7 

251.1 

23.7 

22.4 

7,7 

462.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

93.9 

81. 

63.  3 

140.0 

1 8796. 1 

6 4.  0 

-61  • 1 

99.9 

24  1.2 

1 1 .4 

10.0 

5.5 

465.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

80. 

64.  1 

141.0 

18992.9 

62.0 

-61. 9 

99.9 

234.8 

4.2 

3.5 

2.4 

468.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  3 

80. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TmA.4  6 DEC 
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STATION  NO. 

monette,  mo 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  141  48.  0 


TIMF 

CNTCT 

MFI GM  T 

PRES 

TEMP 

OEW  P' 

019 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

84.9 

142.0 

19299. 5 

59.  0 

-62.4 

99.9 

258.3 

8.8 

8.6 

1.8 

473.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  0 

80. 

85. 8 

143.0 

19512. 7 

57. 0 

-61.7 

99.9 

260.  3 

10.9 

1 0.7 

1.8 

479.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

95.4 

80. 

68.  6 

144.0 

19733. A 

SS.O 

-62.6 

99  .9 

260.7 

19.7 

19.5 

3.2 

482.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.2 

80. 

87.3 

145.0 

19961 . a 

53.0 

-62.  a 

99.  9 

264.6 

23.1 

23.0 

2.2 

487.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

SO. 

88.2 

146.0 

20198.5 

5 1.0 

-63.4 

99.  > 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

491.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999* 

69.1 

147.0 

20571.  S 

4 6.  0 

-62.  8 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SOI  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

631 


STATICN  NO.  3* •*9 
MONETTE.  MQ 

6 FEBRJAFV  i975 

600  GMT  ISO  *2.  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGH  T 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

7.6 

438.  0 

968.2 

• 

CO 

1 

-1  1 .4 

320.0 

6.2 

0.2 

8.0 

479.7 

963.0 

-9.1 

-12.  J 

313.2 

10.7 

0.7 

9.0 

568.  6 

952.0 

-9.7 

-10  .G 

31  3. S 

10.5 

0.9 

10  .0 

658.  1 

94  1.0 

-10.8 

-11.1 

313.8 

10.3 

1.2 

1 1 .0 

773. 1 

92  7.0 

-12.2 

-12.2 

315.7 

9.8 

1.5 

12.  0 

B64.  3 

91  6.  0 

-1 .3.  C 

-13.0 

318.8 

9.2 

i.a 

13.0 

956.4 

905.0 

-13.7 

-13.7 

321.9 

8.2 

S.  1 

14.  0 

1049.4 

894.0 

-I  3.7 

-13.  , 

325.8 

7.5 

2.5 

IS.C 

1 144.3 

883.0 

- 10.0 

-10.  J 

331.5 

7.3 

2.9 

16.0 

1259. I 

870.0 

-8.2 

-a.  ■> 

334  .0 

8.6 

3.  1 

1 7.  0 

1358. 0 

859.  0 

-8.  1 

-8.’ 

335.2 

9 .0 

3.5 

18.0 

1467.4 

847.0 

-8.4 

— 0.4 

337.  7 

9.4 

3.8 

19.0 

1 559. 5 

837.0 

-9.1 

-9.1 

339.6 

8.9 

*.  1 

20  .0 

1652.5 

827.0 

-9.7 

-9.  7 

340.  1 

8.0 

4.5 

21  .0 

1 765.8 

815.0 

-8.1 

— 8 . t 

335.2 

5.6 

4.9 

22.0 

1871. 5 

80  4.  0 

-7.  8 

-7.  : 

324.1 

4.1 

S.I 

23.0 

1969.0 

794.0 

-7.8 

-7.3 

320.  1 

4.1 

5.5 

24.0 

2067. 9 

78  4.0 

-6.6 

-6.6 

320  .4 

5.8 

5.9 

25.0 

2168.  1 

774.  0 

-7.  2 

- 10.  5 

32  7.3 

8.0 

6.2 

26.0 

2300.2 

761.0 

-7.5 

-13.1 

330.9 

8.5 

6.7 

27.0 

2392. 8 

752.  0 

-7.6 

-15.3 

333  .4 

8 .1 

7.0 

28.0 

2497.0 

742.0 

-8.  1 

— 15.0 

331.2 

7.6 

7.2 

29.  0 

2602. 3 

732.0 

-8.4 

-15.  ^ 

329.5 

7.5 

7.8 

30.0 

2709.0 

722.0 

-8.  8 

-IS.  J 

324.3 

7.3 

8.0 

31.0 

2817.0 

71  2.0 

-9.4 

-16.’ 

322.6 

7.4 

8.2 

32.0 

2915. 3 

70  3.  0 

-9.  8 

-17.2 

321  .7 

7.5 

8. 8 

33.0 

3014.6 

694.0 

-10.7 

-18.1 

318.9 

8.  1 

9.0 

34.  0 

312  6.  2 

684.0 

-1  1 .3 

-18.4 

317.9 

8.3 

9.3 

35.0 

3227. 7 

675.0 

-12.  1 

-19.0 

316.0 

8.3 

9.8 

36.0 

3364.6 

663.0 

-13.4 

-20.  . 

312.4 

6.1 

to.i 

37.0 

3468. 5 

654.  0 

-14.2 

-2  0.'; 

310.1 

7 .9 

10.6 

38.0 

3573.6 

645.0 

-14.8 

-21 

305.9 

7.6 

10.9 

39.0 

3679. 8 

636.0 

-15.6 

-22.’ 

303.2 

7.5 

1 >.2 

40.0 

3775. 2 

628.0 

-16.4 

-23.8 

300.  1 

7.5 

I 1.7 

*1.0 

3907.9 

61  7.0 

-17.5 

-25.  2 

294.8 

7.6 

12.0 

42.0 

401  7.  8 

608.0 

-1  8.  1 

-26.  V 

291  .5 

7 .7 

12.4 

*3.0 

4129.  I 

599.0 

-18.9 

-29.^ 

287.0 

8.0 

12.8 

4 4.  0 

4229.  2 

591.0 

-19.3 

-28.' 

282.2 

8.5 

13.2 

45.0 

4343.  1 

582.0 

-20.4 

-29.^ 

278.  0 

9.2 

13.6 

46.0 

4458.3 

573.0 

-21.6 

-30.0 

274.8 

9.9 

14.0 

47.  0 

4561. 8 

565.0 

-22.4 

-31  .C 

272.6 

10  .4 

I*.* 

48.0 

4679.6 

556.0 

-23.  0 

-31.8 

270.9 

1 0.6 

14.8 

49.0 

478  5.  6 

54  8.0 

-24 . 1 

—33.8 

268.8 

10.8 

IS.  1 

50.0 

4892. 7 

54  0.0 

-24.9 

-36.^ 

267.  1 

I I .2 

1 5.7 

51.0 

5028.2 

530.0 

-26.4 

-42. 

263.9 

12.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUBE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DG 

4.0 

-4.7 

266.9 

271.2 

1.6 

82.0 

0.0 

0. 

7.  8 

-V.4 

267.1 

271  .2 

1 .6 

79  .4 

0.2 

133. 

7.6 

-7.2 

267.4 

272.  I 

I.a 

94 .0 

0.3 

133. 

7.5 

-7.1 

267.1 

271.6 

1.7 

97.8 

0.4 

133. 

6.  8 

-7.0 

266.  8 

271  .0 

1 .6 

102  .2 

0 .6 

133. 

6.1 

-6.9 

267.0 

271  .0 

1.5 

102.4 

0.  8 

134. 

5.  1 

-6.4 

267.2 

271  .0 

I .5 

102.7 

I .0 

135. 

4.2 

— 6.2 

268.  1 

272.  0 

1.5 

103.0 

1 . 1 

136. 

3.5 

-6.4 

273.0 

278.3 

2.0 

102.5 

1.3 

138. 

3.  8 

-’.7 

276.0 

282.2 

2.4 

101  .6 

1 .4 

140. 

3.8 

-8.2 

277.2 

283.6 

2.4 

101.6 

1 . 5 

141  . 

3.6 

-8.7 

278.0 

284.3 

2.4 

101  .6 

1 .8 

143. 

3.  1 

-8.3 

278.  1 

284.  2 

2.3 

1 01  .5 

1 .9 

144. 

2.7 

-7.5 

278.5 

284.4 

2.2 

101 .4 

2.  1 

146. 

2.  3 

-5.0 

281 .4 

288.2 

2.6 

101  .9 

2.3 

147. 

2.4 

-3.3 

2 82.8 

289.9 

2.6 

101.9 

2.  3 

147. 

2.7 

-3.2 

283.8 

291  .1 

2.7 

101  .9 

2.4 

146. 

3.7 

-4.5 

286.  1 

294.2 

3.0 

102.1 

2.5 

146. 

4.3 

-6.8 

286.4 

292.6 

2.2 

76.8 

2.7 

146. 

4.  1 

- 7.4 

287.  5 

292.6 

1.8 

63.8 

2.8 

146. 

3 .6 

-V.2 

288.2 

292.7 

1.5 

54.0 

3.  1 

147, 

3.7 

-6.7 

288.9 

293.3 

1.5 

54  .8 

3.2 

147, 

3.8 

-c.  5 

289.7 

294.  2 

1.6 

56.9 

3.3 

147. 

4.3 

-6  .0 

290  .3 

294.8 

1.5 

56.5 

3.6 

147, 

4.5 

-5.9 

290.8 

295.1 

I .5 

55  .3 

3.6 

147, 

4 .7 

-5.9 

291  .4 

295.5 

1.4 

54.  6 

3.  7 

147, 

5.3 

-6.1 

291  .5 

295.4 

1.3 

54.2 

4.0 

147, 

5.5 

-6.1 

292.  1 

295.9 

1.3 

55.5 

4.1 

146. 

5.8 

-F  .9 

292  .2 

295.9 

1.3 

56.2 

4.3 

146. 

5.  9 

-=.4 

292.  3 

295.7 

1.2 

56  .7 

4.5 

145. 

6.0 

-5.1 

292.5 

295.8 

1.  I 

56.7 

4.  7 

145. 

6.  2 

-4.5 

293.0 

296.1 

1 .0 

55.1 

4.9 

144. 

6.3 

-4.1 

293.2 

296.  I 

1.0 

54.4 

5.0 

144. 

6.5 

-3.8 

293.3 

296.0 

0.9 

52.7 

5.  1 

143. 

6.9 

-3.  2 

293.6 

296.0 

0.8 

50  .9 

5.3 

142. 

7.2 

-2.8 

294.2 

296.5 

0.7 

49.6 

S.  5 

141. 

7.6 

-2.3 

294.5 

296.2 

0.6 

40  .2 

5.  6 

140. 

8.  3 

-1.8 

295.1 

297.0 

0.6 

42.1 

5. 8 

139. 

9.1 

-1  .3 

295.1 

297.0 

0.6 

*4,7 

5.9 

138. 

9.8 

-C.8 

29S.0 

296.8 

0.5 

46.4 

6.1 

136. 

10.4 

-t.5 

295.3 

296.9 

0.5 

45.2 

6.3 

135. 

10.6 

-0.2 

295.8 

297.4 

0.5 

44.3 

6.5 

133. 

10.8 

0.2 

295.  8 

297.  1 

0.4 

40.  1 

6 .7 

132. 

11.1 

C .6 

296.1 

297.1 

0.3 

33.4 

6.8 

131  . 

1 2.6 

1.4 

295.9 

296.5 

0.2 

19.5 

7,1 

129. 
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station  no.  349 
MONETTE.  MO 


6 FEBRUABY  1975 

600  GMT  150  42.  O 


TIMF 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  pr 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

tfi.O 

52.0 

51.18* **0 

S22.0 

-27.  0 

- 4 1 . 

262.  S 

13.7 

13.5 

1 .8 

296.4 

297.0 

0.2 

23*3 

7,2 

127. 

16.3 

53.0 

5249*3 

51  4.0 

-27.5 

-40  .« 

261.5 

14.3 

14.2 

2.  1 

297.  1 

297.8 

0.2 

28  .0 

7,5 

126* 

16.8 

54.0 

5361*  9 

£06.  0 

-28.  5 

-38.3 

260.4 

14.9 

14.7 

2.5 

297.3 

298.2 

0.3 

37.  9 

7.  e 

123. 

17.1 

55.0 

5475.9 

498.0 

-29.4 

-37.9 

260.2 

14.9 

14.7 

2.5 

297.5 

290.5 

0.3 

43.1 

8 .0 

122. 

17.6 

56.  0 

560  5.  9 

489.0 

-30.6 

-38.4 

261.0 

14  .9 

14.7 

2.3 

297,6 

290.  5 

0.3 

45.9 

8 .3 

120. 

17.9 

57.0 

5722.9 

48  1.0 

-31.  2 

-37.  y 

261.4 

I 5.1 

14.9 

2.2 

298.2 

299.2 

0.3 

51  .6 

8.5 

119. 

1 8.3 

58.0 

5626. 6 

474.0 

-32.3 

-37.  y 

260  .9 

15.6 

1 5.  4 

2.  5 

298.  2 

299.2 

0.3 

57.6 

8 .8 

117. 

18.8 

59.0 

5931. 4 

467.  0 

-33.  0 

-36.'' 

258.9 

16.8 

16.4 

3 .2 

298  .6 

299.6 

0.3 

60.  3 

9.  2 

116. 

19.1 

60.0 

6052.9 

459.0 

-33.5 

-30.'' 

257.4 

I 7.6 

1 7.  1 

3.8 

299.4 

300.4 

0.3 

60  .9 

9.5 

115. 

19.6 

61.0 

616G.5 

452.0 

-34.8 

-39.6 

255.2 

18.9 

18.3 

4.8 

299.  I 

299.  9 

0.3 

61  .2 

9.9 

1 13. 

19.9 

62.0 

6284.9 

444.0 

-35.  6 

-40.  1 

254.3 

1 9.7 

1 9.0 

5.4 

299.6 

300  .4 

0.3 

63.4 

10.2 

111. 

20.2 

63.0 

6395.2 

437.0 

-36.7 

-41  .« 

253.0 

20.7 

19.  8 

5.  8 

299.  6 

300.3 

0.2 

61.5 

10  .5 

110. 

20.7 

64.0 

6490. 8 

431.  0 

-37.  8 

254.0 

22.3 

21  .5 

6.2 

299.4 

300. 1 

0.  2 

62.  1 

1 1 . 0 

108. 

20.9 

65. C 

6603. 4 

424.0 

-38.9 

“ A 3 . > 

254.3 

23.  1 

22.2 

L.2 

299.4 

300.0 

0.2 

60  .6 

1 1 .2 

107. 

21.2 

66.  C 

6750.3 

415.0 

-40 .1 

99  s'"* 

254.8 

24.1 

23.2 

e.3 

299.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

11.6 

106. 

21.7 

67.0 

6366. 1 

408.0 

-41.2 

99.  9 

255.  2 

25.5 

24.6 

6.5 

299.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

12.  2 

104. 

21.9 

68.0 

6983.5 

40  1 .0 

-42  .0 

99.9 

255.1 

25.9 

25.  1 

6.6 

300.  2 

999.9 

99.9 

999,9 

12.5 

104. 

22.2 

69.  0 

7 102.  4 

394.  0 

-43.  2 

99.9 

254.7 

26.5 

25.5 

7.0 

3C0  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

12.  9 

103. 

22.6 

70.0 

7205.5 

388.0 

-44 .6 

99.9 

253.  8 

27.1 

26.0 

7.5 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.5 

lOi  . 

22.9 

71.0 

7362. 2 

379.0 

-45.9 

99  .V 

253.0 

27.3 

26.2 

B.O 

300.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

13.9 

100. 

23.2 

72.0 

7468.2 

373.0 

— 46.  6 

99.  y 

252.5 

27.5 

26.2 

0.3 

300  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

14.4 

99. 

23.6 

73.0 

7593.6 

36  6.0 

-47.6 

99.'- 

252.0 

27.8 

2 6.4 

9.6 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

15.0 

98. 

24.0 

74.0 

7702.  5 

360.  0 

-48.  9 

99.9 

251.7 

28.3 

26.9 

8.9 

300  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

15.  5 

97. 

26.2 

75.0 

7812.6 

354.0 

-50. 1 

99.9 

251.3 

28.9 

2 7.3 

9.3 

300 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

I 5.8 

97, 

24.8 

76.  0 

7942. 5 

34  7.0 

-51.8 

99.9 

249.  1 

30  .8 

28.8 

11.0 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

16.6 

95. 

25.0 

77.0 

8036.4 

34  2.0 

-52.  9 

99.  9 

248.  1 

31.6 

29.3 

1 I .8 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17.  I 

95. 

25.2 

78.0 

81 69. 6 

335.0 

-53.6 

99  .V 

247.1 

32.3 

29.  8 

12.6 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

94* 

25.8 

79.0 

8285.  5 

329.  0 

-54.7 

99.  V 

245.6 

34  .6 

31.5 

14.3 

300  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

18.  6 

92. 

26.1 

80.0 

8403.  1 

323.0 

-55.5 

99.' 

245.8 

35.6 

32.5 

14.6 

300  ,7 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.1 

91  . 

2C.6 

PI.  0 

8542. 7 

31  6.0 

-55.7 

99.' 

247.7 

37.1 

34.3 

14.1 

302.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

20.1 

9C* 

26.9 

82.0 

8664. 7 

310.0 

-56.  3 

99.9 

249.3 

38.0 

3 5.5 

1 3.4 

303.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

89. 

27.2 

83.0 

8768.4 

305.0 

-54 .5 

99.9 

250.7 

38.6 

36.4 

12.7 

307.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

89. 

27.8 

84.0 

8896. 0 

29  9.  0 

-53.  2 

99.9 

253.6 

39  .4 

37.8 

1 ..1 

310.6 

909.9 

99.9 

999.  9 

22.  e 

88. 

28.1 

85.0 

9004.9 

294.0 

-52.1 

99.9 

255.0 

39.8 

38.4 

10.3 

313.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

23.5 

87. 

2E.  7 

86.  0 

9161. 0 

287.0 

-51.7 

99.9 

257.8 

4 1 .2 

40.3 

8.7 

316.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

24.8 

87, 

29.0 

87.0 

9275.0 

28  2.0 

-51.7 

99.'*- 

259.2 

42.0 

41.2 

7.9 

318.1 

999.9 

99,9 

999,9 

25.6 

86. 

29.4 

88.0 

9414.6 

276.0 

-51  .7 

99.'' 

260.9 

42.1 

41.6 

6.7 

320.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

26*7 

86. 

29.9 

89.0 

9533. 4 

27  1.0 

-50.  9 

99.9 

262.9 

41  .2 

40.9 

5*1 

322.9 

999*9 

99,9 

999,  9 

27.  8 

86* 

30.2 

90.0 

9654.6 

266. 0 

-50.7 

99.0 

263.8 

39.8 

39.6 

4.3 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

86. 

30.  7 

91.0 

9778.  1 

261.0 

-51.2 

99.9 

264.6 

36.7 

36.5 

r.5 

325.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

29.9 

86. 

31.0 

92.0 

9904. 1 

256.0 

-50.6 

99.9 

264.7 

34.7 

34.5 

3.2 

328.6 

999.9 

99.9 

999,9 

30.5 

86. 

31.6 

93.0 

10032.5 

25  1.0 

-50  .9 

99.  y 

264.0 

34.6 

34.4 

3.6 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

86. 

31.9 

94.0 

10163. 5 

24  6.  0 

-50.  9 

99.' 

263.4 

35.8 

35.5 

4.1 

331.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

32.  2 

86* 

32.2 

95.0 

10297.0 

24  1.0 

-51.7 

99.*' 

262.5 

36.4 

36.1 

4.7 

332.7 

999*9 

99.9 

999,9 

32  .9 

86. 

32.8 

96.  C 

10460. 5 

235.0 

-51.8 

99.0 

260.8 

36.2 

35.8 

s.e 

334.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

34.3 

86. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 
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3A9 


STATION  NO* •* 

nonette.  mo 


6 FEBRUARY  1975 

600  CMT  ISO  A2.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P' 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/LEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

33*0 

97.0 

10599.9 

230.0 

-52.0 

99.9 

260.2 

35*8 

35.  3 

6.1 

336.7 

999.9 

99,9 

999  .9 

34 .8 

85* 

33.3 

98.  0 

1071 3. 4 

22  6.  0 

-52.5 

99.9 

260.0 

35  .5 

34.9 

6.2 

337.7 

999.9 

99.9 

999,9 

35.3 

as. 

33. R 

99.0 

1085S.0 

22  1.0 

-52.  6 

99.  Y 

259.  9 

35.2 

34.7 

6*2 

339.6 

999  .9 

99.9 

999  ,9 

36.4 

as. 

34. 2 

100.0 

11C05.7 

21  6.0 

-52.8 

99.'- 

260.0 

35.6 

35.0 

6.  2 

341.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

as. 

34.8 

101.0 

1 1 157. 0 

21  I.  0 

-52.5 

99.'- 

259.9 

37.6 

37.0 

6 *6 

344  .4 

999.9 

99,9 

999.9 

38.  4 

85. 

3S.2 

1 02.0 

1131 2.  1 

206.0 

-52.3 

99.9 

259.2 

38.6 

37.  9 

7.2 

347.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

85. 

35. 6 

103.0 

1 1439. 0 

20  2.  0 

-52.  1 

99.9 

257.9 

38  .0 

37.  1 

8.0 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  6 

85, 

36.0 

104.0 

11601 .2 

197.0 

-52. 3 

99.9 

256.  1 

35.4 

34.4 

8.5 

351.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

41.4 

84. 

36.5 

10  5.0 

1 1 733. 7 

193.0 

-53.1 

99.9 

254.6 

34.4 

33.2 

9.0 

352.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

42.1 

64. 

37.0 

106.0 

11868.6 

189.0 

-53.2 

99.'. 

253.9 

35.9 

34.5 

10  .0 

354  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

84. 

37.3 

1 07.0 

12006.2 

185.0 

-53.9 

99.' 

253.3 

35.4 

33.9 

10.2 

355.3 

999.9 

99.9 

999  ,9 

44.0 

84. 

37.9 

108.0 

12146. 6 

18  1.  0 

-53.  9 

99.  <■ 

253.0 

32.9 

31.5 

9.6 

357.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  2 

84. 

38.2 

109.0 

12290. 1 

177.0 

-54.0 

99.9 

254.4 

32.5 

31.3 

8.7 

359.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

45.7 

83. 

38.8 

1 10.0 

12399. 6 

174.0 

-55  .0 

99.9 

258.7 

35.1 

34.4 

6.9 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

83. 

39.3 

111.0 

12585. 7 

169.0 

-55.  5 

99.  9 

261.0 

38.7 

38.2 

^ e.  1 

361  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

83. 

39.8 

1 12.0 

12738.3 

165.0 

-55  .7 

99.9 

260.7 

38.5 

38.0 

6.  3 

364.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

49 .3 

83. 

40.2 

I 13.0 

12394. 5 

161.  0 

-56.  2 

99.9 

258.9 

36.1 

35.4 

6.9 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  3 

83. 

40.8 

114.0 

13054. 4 

157.0 

-56.0 

99.'. 

255.7 

34.1 

33.  1 

8.4 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

83. 

41.  1 

1 1 5.  0 

131 77. 3 

154.0 

-55.5 

99.9 

254.7 

34.7 

33.5 

9.2 

371.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

51  .8 

83. 

4 1.8 

1 I 6.0 

13345.2 

150.0 

-55.  3 

99.  9 

254.3 

37.1 

35.8 

10.0 

37S.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

83. 

4 2.  I 

117.0 

13517.5 

146.0 

-55.7 

99  .9 

254.7 

38.0 

36.6 

10.0 

377.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

82. 

42. S 

1 18.0 

13649. 8 

143.0 

-55.  7 

99.9 

255.4 

39.5 

38.2 

9.9 

379.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  a 

82. 

43. C 

1 1 9.0 

13830.6 

139.0 

-55.5 

99.9 

255.  2 

40.7 

39.3 

1 0.4 

382.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

82. 

43.  3 

1 20.  0 

13969. 3 

136.  0 

-56.  7 

99.9 

254.6 

39  .6 

38.2 

10.5 

383.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

57.  1 

82. 

43.9 

121  .0 

14110.7 

133.0 

-56.  7 

99.' 

255.  I 

38.1 

36.8 

9.8 

385.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

82. 

44.4 

122.0 

14255.5 

130.0 

—56.5 

99.9 

257.8 

38.9 

38.0 

8.2 

388.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

82. 

4S.0 

123.0 

14404. 0 

12  7.  0 

-55.  5 

99.9 

260.9 

38.7 

38.2 

6.1 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61 . 0 

82. 

45.5 

124.0 

14556.4 

124.0 

-55.3 

99.9 

262.  7 

36.6 

36.  3 

4.6 

395.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.2 

82. 

46.0 

125.0 

1471 2. 8 

121.0 

-55.2 

99.9 

2 64  .6 

36.3 

36.1 

3.4 

398.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

62.8 

82. 

46.8 

1 26.0 

14928.0 

11  7.0 

-54.  0 

99.9 

263.  7 

34.3 

34.1 

3.8 

404.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

64.9 

82. 

47.2 

12  7.0 

15094. 9 

11  4.0 

-53.4 

99.9 

260.1 

31.3 

30.8 

5.4 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

82. 

47.7 

128.0 

15266. 5 

111.0 

-53.6 

99.' 

254.3 

28.0 

27.0 

7.5 

41  1 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

82. 

48.0 

1 29.0 

15383.3 

109.0 

-54.0 

99.9 

251.5 

26.9 

25.5 

0*5 

4 13.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

66.8 

82. 

4 8.  7 

130.0 

15561. 9 

106.  0 

-55.3 

99.9 

255.9 

27.3 

26.5 

0*6 

413.  9 

999.9 

99.9 

999.  9 

68.  1 

62. 

49.2 

131  .0 

15745.0 

10  3.0 

-55.  5 

99.9 

260.4 

27.3 

26.9 

•'..5 

417.0 

999.9 

99.9 

999,9 

68.9 

82. 

49.7 

132.0 

15933.0 

100.0 

-56.7 

99  .9 

264.1 

25.6 

25.5 

2.6 

418.3 

999.9 

99,9 

999  ,9 

69  .8 

82. 

50.1 

1 33.  C 

16126.  1 

97.0 

-56.  8 

99.9 

266.8 

23.1 

23*1 

1 .3 

421  .6 

999.9 

99,9 

999,  9 

70.5 

82. 

50.6 

1 34.0 

16258.4 

95.0 

-55.8 

99.9 

268.  5 

20.9 

20.9 

0.6 

426.  1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

71  ,0 

82. 

51.1 

1 35.0 

16393. 6 

9 3.0 

-56.5 

99.'. 

266.4 

21  .6 

21.5 

1*4 

427.4 

999.9 

99.9 

999,9 

71,3 

82. 

51  .8 

1 36.0 

16672.3 

89.0 

-57.0 

99.'' 

264.2 

21.3 

21.2 

L*  1 

431  .8 

999  .9 

99.9 

999.9 

72.6 

82. 

52.4 

1 37.  0 

16888. 7 

86.0 

-58.4 

99.9 

267.8 

19.5 

1 9.5 

C.B 

433.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

73.3 

82. 

53.0 

138.0 

17036.6 

84.0 

-59.  1 

99.9 

275.2 

19.4 

1 9.3 

-1  .8 

4 34.S 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

02. 

53.7 

139.0 

17187.3 

82.0 

-60 . 1 

99.9 

282.4 

22.9 

22.4 

-4.9 

435.  6 

999.9 

99,9 

999.9 

74,7 

02. 

54.3 

1 40.0 

1 74  1 9.  5 

79.  0 

-60.  8 

99.9 

283.9 

24  .9 

24.2 

-6.0 

438.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

02. 

55.0 

141  .0 

17660.7 

76.0 

-60. 1 

99.9 

279.9 

21.9 

21.5 

— 3. 8 

445.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76,7 

03. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  0FEN  INTERPCLATEO 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


654 


3*9 


STATION  NO. 
MONETTE,  MO 


6 FEBUUAPY  1975 

600  GMT  ISO  *2.  0 


time 

cntct 

HF I GN  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

XM 

OG 

ES.5 

142.0 

1791  1.6 

73.  0 

-60.  e 

99. 

273.0 

17.9 

17.9 

-C  .9 

448.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

77.  1 

83. 

56.1 

1 43.0 

1B083.6 

7 1 .0 

-62.  7 

99.': 

265.  7 

15.7 

15.7 

1.2 

448.5 

999  .9 

99.9 

999  .9 

77.8 

83. 

56.8 

144.0 

1 8348. 4 

68.0 

-64.8 

99, •- 

263.3 

17.2 

17.  1 

2.0 

449.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

78.3 

83. 

57.5 

145.0 

18530.9 

66.0 

-6*.  2 

99.9 

264.6 

1 8.7 

18.7 

l.B 

45*  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  1 

83. 

58.2 

146.0 

18719.9 

64.0 

-62.7 

99.0 

264.1 

20.4 

20.3 

2.  1 

462.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

79  ,9 

83. 

59.0 

147.0 

1891 5. 0 

62.  0 

-64.  0 

99.9 

261  .1 

24.8 

24.5 

3.9 

463.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  8 

83. 

SO.B 

148.0 

19220.2 

59.0 

-62.  1 

99.9 

263.4 

19.2 

1 9.0 

2.2 

4 74 . 1 

999  .9 

99.9 

999.9 

82.3 

83. 

60.7 

149.0 

19432. 8 

57.0 

-63.2 

99, 

267.5 

18.0 

18.0 

0.8 

476.3 

999.  9 

99.9 

909.9 

83.0 

83. 

61.5 

150.0 

19652. 1 

55.0 

-63.  a 

99.' 

262.8 

23.5 

23.3 

2.9 

479  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

83. 

62.3 

1 51.0 

19995.6 

52.0 

-64.4 

99.9 

259.2 

23.6 

23.2 

4.4 

*86.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

85.3 

83. 

63.2 

152.0 

20235. 5 

50.  0 

-64.  2 

99. C 

261  .3 

20.0 

19.8 

3.0 

492.2 

999*9 

99,9 

999,9 

86.  * 

S3. 

6*.l 

153.0 

20485.9 

48.0 

-63.  2 

99.9 

262.9 

18.8 

18.6 

2.3 

500.3 

999.9 

99.9 

999,9 

87.4 

83. 

6S.  1 

154.0 

207*7.  9 

46.0 

-62.7 

99.9 

264.6 

16.6 

16.5 

1.6 

507.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.5 

83. 

66.1 

155.0 

21021.6 

44.0 

-63.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

9?  .9 

512  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

67.1 

156.0 

21 308.0 

42.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

521,2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  349 
VONETTE.  MO 

6 FEBRUARY  1975 

1121  GMT  1S5  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.8 

438.0 

96  8.6 

-10.6 

-13.V 

310.0 

7.2 

5.  5 

.6 

265.  1 

268,7 

1 .4 

78  .0 

0 .0 

0. 

0.2 

7.0 

460.  3 

966.0 

-10.9 

-14.9 

328.6 

6.3 

3.3 

-5,4 

265.0 

268.  2 

1.2 

72.7 

0.2 

IA2. 

0.4 

a.o 

556.2 

954.0 

-11.7 

-14, r 

32  8.6 

6.3 

3.3 

-5.4 

265.2 

268,6 

1 .3 

80  .6 

0.  2 

142. 

0.9 

9.0 

644.9 

943.0 

-12.8 

-13.5 

325.7 

7.9 

4,  5 

-6.  6 

264.  9 

268.  6 

1.4 

94.3 

0 .4 

144. 

I .2 

10.0 

742.  5 

931.  0 

-13.8 

-14.1 

323.3 

9.4 

5.6 

-7.6 

264  .9 

268,5 

1.4 

97.4 

0.  6 

14* ••. 

1.7 

1 1 .0 

857.5 

91  7.0 

-14.6 

-14.6 

322.5 

10.8 

6.  6 

— U.6 

265.2 

268.7 

1 .3 

103  .9 

0.9 

143. 

2.0 

12.0 

95  7.  2 

90  5.  0 

-1  5.  3 

-15.3 

324  .4 

10  .5 

6.1 

-t  .5 

265.5 

268.8 

1.3 

104.9 

1 . 1 

143. 

2.4 

13.0 

1049.7 

894.0 

- 15.  2 

-15.2 

330.  5 

1 0.3 

5.0 

-P.9 

266.5 

270  .0 

1 .3 

104  .9 

1.3 

144. 

2.B 

14.0 

1 144.2 

88  3.0 

-10.5 

-10. C 

334.9 

10  .2 

4.  3 

-9.2 

272.4 

277.  5 

1.9 

99.8 

1 .6 

145. 

3.1 

15.0 

1249. 6 

871.0 

-1  0.  1 

-1  0.  ' 

336.7 

10. I 

4.0 

-9.3 

273  .9 

279.3 

2.0 

101.8 

1.8 

146. 

3.7 

1 6.0 

1374.9 

857.0 

-9. 1 

-9.  ’ 

332.6 

10.5 

4.8 

-9.3 

276. 3 

282. 2 

2.2 

102  .9 

2.1 

148. 

4.0 

17.0 

1474. 9 

84  6.  0 

-9.  1 

-9.1 

326.1 

1 1 .1 

5.9 

-9.4 

277.3 

283.3 

2.3 

1 03.2 

2.  3 

149. 

4.3 

13.0 

1576. 2 

835.0 

-9.  8 

-9.8 

327.3 

1 0.8 

5.8 

-9.1 

277.6 

203.4 

2.2 

103.1 

2.  5 

148. 

4.7 

19.0 

1678. 4 

824.0 

-10.7 

-10  .7 

327.1 

10.5 

5.7 

-8.8 

277.  7 

283.2 

2.  1 

102.7 

2.8 

148. 

5.1 

20.0 

1781.8 

81  3.0 

-11.2 

-11.2 

326.  8 

10.4 

5.7 

-P  .7 

278.1 

283.5 

2.0 

101  .6 

3.0 

148. 

5.S 

21.0 

1 905.5 

800.0 

-1  1 .7 

-1  1 

323.7 

10.6 

6.  3 

-8.  5 

279.0 

284.2 

2.0 

101  .3 

3.3 

148. 

s.a 

22.0 

2001. 9 

79C.  0 

-12.  1 

-12.: 

321  .7 

9.5 

5.9 

-7.5 

279.5 

284.7 

1.9 

101 . 5 

3.4 

148. 

6.1 

23.0 

2109.5 

779.0 

-10. E 

-10. r 

318.9 

8.8 

5.8 

—6  * 6 

282.3 

288.3 

2.2 

102.7 

3.6 

147. 

6.6 

24.  0 

221  9.  1 

76  8.0 

-10.5 

-10.5 

312.6 

9.1 

6.7 

-0.2 

283.5 

289.  6 

2.2 

102.7 

3.8 

147, 

7.0 

25.0 

2320. 2 

758.0 

-9.  a 

-9.  8 

308.0 

10.6 

8.4 

-t  .5 

285  .4 

291  .9 

2.4 

102.8 

4.1 

146. 

7.5 

26.0 

2453.8 

745.0 

-9.8 

-9.6 

306.9 

10.1 

8.  1 

-t.  1 

286.  8 

293.5 

?.4 

102.8 

4.4 

144. 

7.9 

27.0 

2558.  1 

735.  0 

-1  0.  7 

-1  o.y 

308.2 

9.3 

7.7 

-6.0 

286.9 

293.3 

2.  3 

IC2.  7 

4.  6 

143. 

a. 2 

28.0 

2663. 5 

725.0 

-10.9 

-lO.L 

310.0 

9.2 

7.0 

-5.9 

287,7 

294  .1 

2.3 

102.6 

4.8 

143. 

a. 5 

29.  0 

2770. I 

71  5.0 

-1  1 .8 

-1  1 .C 

312.6 

8.5 

6*3 

-S.S 

287.9 

294.  0 

2.2 

101 .9 

5.0 

142. 

8.9 

30.0 

2878. 0 

705.0 

-12.  4 

-12./ 

316.6 

7.5 

S.i 

-5.5 

288.4 

294.3 

2.1 

101  .5 

5.1 

142. 

9.2 

31.0 

2998.2 

694.0 

-12.6 

-12.8 

319.7 

6.9 

4,5 

-£.,3 

289.4 

295.3 

2.1 

101  .1 

5.3 

142. 

9.6 

32.0 

3086. 6 

686.  0 

-13.6 

-13.6 

322.4 

6.3 

3.8 

-f.O 

289.3 

294.8 

1.9 

100.7 

5.4 

142. 

10.0 

33.0 

3209.4 

675.0 

-14.3 

-14.4 

322.9 

5.8 

3.5 

-/  .6 

289.8 

295.1 

1.9 

99.2 

5.6 

142. 

10.  4 

34.  0 

331  1.  1 

666.0 

-15.2 

-15.3 

322.4 

5.5 

3.3 

-4.3 

290.0 

295.  0 

1.7 

99.  1 

5.7 

142. 

10. a 

35.0 

3425.5 

656.0 

-15.4 

-15.V 

323.  1 

5.1 

3.1 

-4.1 

290.9 

295.8 

1.7 

97.8 

s.e 

142. 

11.2 

36.  0 

3564. a 

644.0 

-16.4 

-16.' 

323.9 

4.6 

2.  7 

- J.  7 

291.4 

296.0 

1.6 

97.4 

5.9 

142. 

1 1.6 

37.0 

3670. 5 

635.  0 

-1  7.4 

-17.^ 

323.1 

4.2 

2.5 

— . 3 

291  .4 

295.8 

1.  5 

97.  1 

6.  1 

142. 

12.0 

38.0 

3777.3 

626.0 

-18.3 

-18.7 

317.5 

3.9 

2.6 

-2.9 

291.5 

295.6 

1 .4 

96  .9 

6.1 

143. 

12.4 

39.  0 

3885. 4 

€1  7.0 

-18.9 

-19,4 

308.3 

4 .3 

3.3 

-r.6 

292.  1 

296.  0 

1.3 

95.8 

6.2 

142. 

12.7 

40.0 

3994.8 

60  a.o 

-19.  7 

-20.  3 

303.  6 

4.8 

4.0 

-2.6 

292.4 

296.1 

1.3 

95.1 

6.3 

142. 

1 3.2 

41.0 

4130.2 

59  7.0 

-20.6 

-21.2 

299.4 

5.7 

5.0 

-2.  8 

292.  8 

296.3 

1.2 

94 .7 

6.4 

141  . 

13.6 

42.0 

4242. 4 

£88.  0 

-21 . 6 

-22.2 

297.8 

6.4 

5,7 

-3.0 

293.0 

296.2 

1.  1 

94.  2 

6.  6 

141. 

14.0 

43.0 

4355.9 

579.0 

-22.6 

-23./ 

296.2 

6.e 

6.  1 

-3.0 

293.0 

296.0 

1.0 

93.7 

6.7 

140. 

14.4 

44.0 

4457. 9 

57  1.0 

-23.  6 

-24.  r 

293.5 

6.7 

6.2 

-2.7 

293,  1 

295.9 

0.9 

93.2 

6.9 

140. 

14.8 

45.0 

4586.9 

56  1.0 

-24.  5 

-25.4 

289.  7 

6.4 

6.0 

-2.2 

293.4 

296.0 

0.9 

91.8 

7.0 

139. 

IS.  1 

46.  0 

4691.4 

553.0 

-25.3 

-26.3 

286.3 

6.0 

5.  8 

-5.7 

293.  7 

296.  1 

0.8 

91.1 

7.1 

139. 

15.6 

47.0 

4810.  3 

£4  4.  0 

-26.  2 

-27.4 

280.0 

5.4 

5.4 

-0,9 

294  .0 

296.2 

0.7 

89.  8 

7.3 

138. 

16.0 

48.0 

4917.3 

536.0 

-27.1 

-28. b 

276.8 

5.2 

5.2 

— 0*  6 

294.1 

296.2 

0.7 

88  .3 

7,4 

137. 

ie.4 

49.  0 

5039. 2 

52  7.0 

-28.2 

-29.6 

278.0 

5.4 

5.4 

-0,8 

294.2 

296.  1 

0.6 

87.3 

7,4 

136. 

16.9 

50.0 

5135.0 

520.0 

-29.0 

-30.  f 

279.5 

6.0 

6*0 

--.0 

294.4 

296.2 

0.6 

86.2 

7.6 

136. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EET WEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3*9 


STATION  NO, 
NONETTE,  MO 


6 FEBBUAfiY  1975 

1121  GMT  ISS  22,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TGMP 

oew  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CD.4P 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17,4 

51.0 

5287.  6 

S09.  0 

-30.  1 

-31  .f 

276.7 

6,7 

6.7 

-0.8 

294,9 

296,5 

0.5 

84.4 

7,  7 

135. 

1 7,8 

52.0 

5400.2 

SO  1.0 

-31.0 

-32#r 

272,  5 

7.1 

7.  1 

-0,3 

295.1 

296.6 

0.5 

83.8 

7.9 

134. 

18,2 

53.  0 

SSI  4.2 

493.0 

-31.9 

-33  .0 

270  .3 

7.6 

7.6 

-0,0 

295.  3 

296.7 

0.4 

83  .5 

8 .0 

133. 

1 8,7 

54.0 

5629.6 

485.0 

-32.  7 

-34.7 

272.6 

8.4 

8.4 

-0  ,4 

295,7 

297.0 

0.4 

82.4 

8.  1 

132. 

I 9,  1 

55.0 

5746.6 

477.0 

-33.0 

-35.7 

276.  1 

9.1 

9.  0 

- -.0 

296.  0 

297,2 

0.4 

81  .6 

8.3 

131. 

19,6 

56.0 

5894. 9 

46  7.  0 

-34.7 

-36.9 

277.9 

9 .7 

9.6 

-1.3 

296.4 

297.5 

0.3 

80.6 

8.  6 

130. 

20,0 

57.0 

6000.  1 

460.0 

-35.9 

-30.  . 

276.  a 

9.9 

9.9 

-»  .2 

296.2 

297.2 

0.3 

80  .0 

8.8 

130. 

20,4 

58.  0 

6106. 5 

453.  0 

-36.9 

-39.: 

276.6 

9,8 

9.7 

-1.1 

296.  3 

297.  2 

0.3 

79.0 

9 .0 

128. 

21,0 

59.0 

6245. C 

444.0 

-38.  1 

-40.” 

282.5 

9.4 

9.2 

-2.0 

296.5 

297.3 

0.2 

76.0 

9.  3 

127. 

21,3 

60.  0 

6354.3 

437.0 

-30  .9 

-42. r 

288.  A 

9.5 

9.  0 

— 3.  0 

296.  8 

297.5 

0.2 

72  .4 

9.4 

127. 

21,8 

61.0 

6464. 8 . 

430.  0 

-40.  1 

99.9 

296.2 

10  .0 

9.0 

-4.4 

296.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

9.  7 

127. 

22.2 

62.0 

6592.7 

422.0 

-41.0 

99.9 

299.8 

10.4 

9,0 

-5.2 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

to.o 

126. 

22.  6 

63.  0 

6706‘.  2 

41  5.0 

-42.1 

99.9 

30  1.8 

10.6 

9.0 

-5.6 

297.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

to. 2 

126. 

23.0 

64.0 

6821 . 1 

408.0 

-43.  1 

99.  V 

303.  7 

1 0.6 

8. 8 

-5.9 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

126. 

23.5 

65.0 

6937.4 

40  1.0 

-44.2 

99  •' 

307.9 

10.6 

8.4 

-6.5 

297.  3 

999,9 

99.9 

999.9 

10  .8 

126. 

24,  1 

66.0 

7072.  3 

393.  0 

-45.  2 

99.*' 

313.7 

10.3 

7.5 

-7.  1 

297.7 

oq9.9 

99.9 

999.  9 

11.2 

126. 

24.5 

67.0 

7191.9 

386.0 

-46.  4 

99.^ 

317.  1 

10. 0 

6.8 

-7.3 

297.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

11.4 

127. 

25.  1 

6 8.  0 

731  3.  2 

379.0 

-47.5 

99  .9 

319.  1 

9.7 

6.4 

-7,4 

297.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

It  .7 

127. 

25.6 

69.0 

7436. 1 

372.0 

-48.  6 

99.9 

318.  3 

9.9 

6.6 

-7  .4 

2?8.0 

999,9 

99.9 

999.9 

12.0 

127. 

26.0 

70.0 

7560.7 

365.0 

-49.0 

99.9 

316.7 

9.9 

6.8 

-7.  2 

298.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

12.3 

128. 

26.6 

71.0 

7705.  3 

357.  0 

-51.2 

99.  V 

313.2 

9.9 

7.2 

-6.8 

298.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

12.  6 

128. 

27.1 

72.0 

7815.2 

351.0 

-52.  3 

99.9 

307.8 

10.6 

8.4 

-6.5 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

12.9 

128. 

27.5 

73.0 

7926. 5 

345.0 

-53.1 

99  .*■ 

30  2.2 

11.7 

9.9 

— 0.3 

298.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

13 . 1 

128. 

23.0 

74.0 

8058.6 

338.0 

-53.  4 

99.  r 

295.  5 

13.4 

12.1 

-5.8 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.5 

126. 

28.4 

75.0 

8173.8 

332.0 

-53.7 

99.9 

289.7 

14.6 

1 3.8 

->  . 9 

300.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

13.9 

127. 

29.0 

76.0 

8290. 9 

326.  0 

-54.2 

99.9 

280.1 

17  .3 

17.0 

-r.o 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

14.4 

127. 

29.4 

77.0 

8411.0 

320.0 

-50.6 

99.9 

275.3 

20.0 

1 9.9 

-1  .8 

308.4 

999.9 

99.9 

999.9 

14.8 

126. 

29.8 

78.  0 

8534. 7 

31  4.0 

-49.5 

99,9 

273.0 

22.4 

22.4 

- 1.2 

311.5 

999.9 

09.  9 

999.9 

15.2 

124. 

30.3 

79.0 

866  1. 3 

30  8.  0 

-48.  7 

99.  9 

272.  9 

24.5 

24.4 

-1.3 

314.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

15.  8 

123. 

30.8 

80.0 

8790.6 

302.0 

-49.0 

99,*’ 

274  .4 

25.6 

25.5 

- 1.9 

315.  6 

999.9 

99.9 

999  .9 

16.5 

122. 

31.5 

81.0 

8944. 5 

29  5.  0 

-49.  2 

99. *■ 

275.1 

26  .6 

26.5 

— 2. 4 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.  5 

120. 

32.0 

82.0 

9056.5 

290.0 

-49.5 

99. 

274.  1 

27.2 

27.2 

-S  .9 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

119. 

32.4 

83.  0 

9193. 4 

284.0 

-49.6 

99.9 

273.7 

27.6 

27.6 

— * . B 

320.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

18.8 

lie. 

33.0 

84.0 

9309. 6 

279.  0 

-50.  1 

99,  9 

274.2 

28.6 

28.5 

-2.1 

321  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.  7 

117. 

33.5 

85.0 

9451.7 

273.0 

-49.9 

99  .9 

275.0 

29.7 

29.6 

-2.  6 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20  .5 

116. 

34.2 

86.0 

9597. 1 

26  7.  0 

-49.  5 

99, <, 

274.3 

30  .7 

30  .6 

-2.3 

326.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

21.8 

115. 

34.8 

87.0 

9746.3 

26  l.G 

-48.7 

99, 

272.6 

31.5 

31.5 

— i .5 

329.5 

999.9 

99,9 

999.9 

22.8 

114. 

35.  3 

68.  0 

9873. 5 

256.0 

-48.6 

99, c 

272.0 

32.2 

32.2 

- 1 .i 

331.6 

999.  9 

99.9 

999,9 

23,7 

113. 

35.7 

89.0 

10002.  9 

251.0 

-49«  5 

99,  c' 

272.  1 

32.8 

32.7 

-1.2 

332.1 

999.9 

99.9 

999,9 

24.4 

112. 

36.2 

90.0 

10134.8 

246.0 

-49.5 

99.9 

272.3 

33.2 

33,2 

-t.3 

334.0 

999.9 

99,9 

999.9 

25.3 

112. 

36.8 

91.0 

10269. 1 

24  1.  0 

-49.  9 

99.9 

270.4 

33.3 

33.0 

-0.2 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

111. 

37,3 

92.0 

10406.4 

236.0 

-49.3 

99.9 

267.  0 

32.4 

32.3 

1.7 

338.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27,4 

110. 

37.8 

93.0 

10546. 8 

23  1.0 

-49.3 

99  .f 

264.1 

32.2 

32.1 

q,.3 

340.3 

999,9 

99,9 

999.9 

28.3 

109. 

38.3 

94.0 

10690. 2 

226.0 

-49.  5 

99.  <■ 

263.3 

32.5 

32.3 

4.8 

342  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  1 

108. 

38.8 

95.0 

10807.  1 

222.0 

-4  9.0 

99,9 

264.5 

32.3 

32.2 

4.1 

343.  S 

999.9 

99.9 

999,9 

30.1 

107. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 
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STATION  NO. 
MONET TE.  MO 


6 FEBRUARY  1975 

1121  GMT  ISS  22.  O 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P’ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

CG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

39.5 

96.0 

10985.7 

216.0 

-51* ••  3 

99.0 

267.  5 

31  .8 

31  .8 

1.4 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

107. 

40.1 

97.0 

1 1 107.  1 

21  2.0 

-51  *6 

99.9 

268.4 

32.8 

32.  8 

■>.9 

345.0 

999,9 

99.9 

999.9 

32.  A 

106. 

40.6 

98.0 

11261. 9 

20  7.  0 

-51 .6 

99.9 

268.2 

33.5 

33.5 

1 .0 

347.6 

999,9 

99.9 

999.9 

33.  3 

105. 

41.2 

99.0 

11388.3 

203.0 

-52.3 

99.9 

268.4 

33.4 

33.4 

0.9 

348.5 

999,9 

99.9 

999  .9 

34.6 

105. 

4 1.  a 

100.0 

11  549.  7 

198.0 

-52*0 

99. 

268.5 

32.7 

32,7 

0.8 

351.5 

999,9 

99.9 

999.9 

35.7 

lOA. 

42.4 

101  .0 

11715.3 

193.0 

-52.  d 

99. 

266.8 

32.9 

32.9 

1 .8 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  e 

104. 

43.0 

102.0 

11850.6 

189.0 

-52.7 

99.<‘ 

264.6 

34.5 

34.  3 

3.  3 

355.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.8 

103. 

43. S 

103.0 

11988. 6 

185.  0 

-52.  <5 

99.0 

263.7 

35.1 

34.9 

3.9 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.  0 

103. 

44.0 

104.0 

12129.5 

18  1.0 

-53.5 

99.9 

263.  7 

35.3 

35.0 

3.8 

358.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

40  .0 

102. 

44.5 

105. 0 

12272. e 

177.0 

-54. 8 

99.9 

265. 0 

35  .7 

35.6 

3.1 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  7 

102. 

45. 1 

106.0 

12418.9 

173.0 

-55.  0 

99.  V 

265.  1 

33.1 

32.9 

2.8 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

101. 

45.6 

107.0 

12568.4 

169.0 

-55.0 

99  .9 

264.2 

30.9 

30.  7 

3.  1 

362.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.1 

101  . 

46.  1 

108.0 

12682. 7 

166.  0 

-55.5 

99.*^ 

264.6 

32.7 

32.5 

3.1 

363.8 

999,9 

99.9 

999.9 

43.  7 

101  . 

46.7 

109.0 

12838.0 

162.0 

-56.2 

99. <■ 

265.6 

35.6 

35.  5 

2.7 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

100. 

47.2 

110.0 

12996. 9 

158.0 

-56.  2 

99.^ 

266.2 

36.3 

36.2 

2.4 

367.8 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  2 

too. 

4 7.9 

111.0 

13159.6 

154.0 

-56.8 

99.0 

268.2 

38.5 

38.5 

■ .2 

369.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.  6 

99. 

40.5 

1 12.  0 

13326. 3 

150.0 

-57.0 

99  .9 

269.8 

37.6 

37,  6 

n.2 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

99. 

49.1 

1 1 3.0 

13497.5 

146.0 

-56.  e 

99.9 

271.6 

34.3 

34.3 

-!  ,0 

3 75.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

99. 

4 9.7 

114.0 

13629.4 

143.0 

-55.7 

99.9 

272.4 

35.0 

35.0 

-1.4 

379.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .5 

99. 

50.3 

1 1 5.0 

13764.  4 

140.  0 

-56.  0 

99.*. 

270.6 

36  .4 

36.4 

-0.4 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

99. 

51.0 

1 16.0 

13948.8 

136.0 

-55.8 

99.' 

268.7 

36.6 

36.  8 

0.8 

384.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  3 

98. 

51.6 

1 17.  0 

14139. 2 

132.0 

-55  .0 

99.0 

269.3 

38.2 

38.  2 

C.S 

389.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

55.7 

98. 

52.  1 

118.0 

14286. 1 

129.0 

-55.  0 

99.0 

269.  7 

37.6 

37.6 

C ,2 

391  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

98. 

52.7 

119.0 

14436.4 

126.0 

-55.2 

99.0 

269.7 

35.1 

35.  1 

0.2 

394.2 

999,9 

99.9 

999.9 

58.2 

98. 

53.2 

120.0 

I4S9C. 3 

123.  0 

-55.  2 

99.9 

269.7 

33.6 

33,6 

0.2 

397.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  2 

98. 

53. a 

121  .0 

1*747. 7 

120.0 

-55.8 

99.  9 

269,  1 

31.7 

31.6 

C.S 

398.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

97. 

54.5 

122.0 

14908. 6 

11  7.0 

-56.7 

99.9 

269.4 

29.4 

29.4 

0.3 

399.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

61  .7 

97, 

55.1 

123.0 

15073.5 

114.0 

-56.  2 

99.  9 

273.2 

33.3 

33.3 

-1  .9 

403  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

97, 

55.7 

124.0 

15243. 1 

11  1.0 

-56.0 

99.9 

274.4 

37.2 

37.  1 

-2.9 

407.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

64  .0 

97. 

56.4 

1 25.0 

15417. 7 

108.  0 

-55.  0 

99.0 

270.6 

31  .5 

3 1 .5 

-0.3 

412.3 

999.9 

99,9 

999.9 

65.  8 

97, 

5 7.1 

126.0 

15597. 8 

105.0 

-54,8 

99.9 

262.6 

24.4 

24.  2 

3.  1 

416.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

66  .6 

97. 

57.7 

127.  0 

15782. 9 

102.0 

-55 . 5 

99.9 

259.4 

25.1 

24.7 

4.6 

418.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

67.4 

97, 

58.4 

1 28.0 

15972.9 

99.0 

-56.  3 

99.9 

257.4 

26.1 

25.5 

5.7 

420 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

96. 

59.0 

129.0 

16102.5 

97.0 

-56.3 

99.9 

253.8 

24.7 

23.  7 

•'>.9 

422.  6 

999,9 

99.9 

999.9 

69.4 

96. 

59.6 

I 30.0 

16301. 9 

94.  0 

-56.5 

90.  < 

254  .8 

25.3 

24.4 

C.  .6 

426.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  2 

96. 

60.4 

131.0 

16507.5 

9 1 .0 

-57,2 

99.9 

260.4 

25.3 

24.9 

4.2 

428.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .5 

95. 

61.0 

1 32.  0 

16648. 0 

89.0 

-57,3 

99.0 

264.9 

23.8 

23.7 

2.1 

431.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

72.3 

95, 

6 1.7 

133.0 

16791.7 

87.0 

-57.  2 

99.0 

267.  1 

26.1 

26.0 

1.3 

434.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  2 

95. 

62.3 

134.0 

17014.  1 

84.0 

-56,5 

99.9 

262.0 

25,0 

24.  e 

3,5 

440.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

74  .4 

95. 

63.0 

135.0 

17168.  0 

8 2.  0 

-53.  7 

99.9 

254.4 

22.4 

21.5 

6 .0 

448.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.  1 

95, 

63.8 

136.0 

17406.8 

79.0 

-55.2 

99.  V 

253.  2 

24.1 

23.0 

7.C 

450,5 

999.9 

99,9 

999.9 

76.2 

95, 

64.5 

137.0 

1 7652. e 

76.0 

-57,2 

99.<^ 

249.3 

26.4 

24.7 

9.3 

451.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

94. 

65.3 

1 38.0 

17820.9 

74.0 

-58.  <? 

99.  9 

248.  0 

29.2 

27.1 

10.9 

451  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

94. 

66.  1 

1 39.0 

18080.2 

7 1 .0 

-59  .6 

99.0 

247.1 

25.3 

23.  3 

V.  8 

455.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

93. 

66.9 

140.0 

18258. 4 

69.  0 

-60.  7 

99.9 

249.9 

22.7 

21.4 

r.s 

456.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  e 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  temp  means  temperature  or  time  have  BLEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAf  6 DEG 
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STATION  NO. 
MONETTE.  NO 


6 FEBRUARY  1975 

1121  GMT  155  22.  0 


TIME 

CNTCT 

Hcl GHT 

FRES 

TEMP 

oew 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

67.7 

141.0 

18534.2 

66.0 

-62.0 

99,9 

258.0 

23.7 

2 3.  2 

4.9 

459.  5 

999.9 

99.  9 

999,9 

81  ,7 

93. 

6fl.4 

142.0 

18724. 0 

64.0 

-63.  1 

99.9 

265.9 

24.4 

24.3 

1 .7 

461  .0 

999,9 

99.9 

999.9 

82.6 

93. 

69.  1 

143.0 

19018.6 

6 1.0 

-64.3 

99. V 

273.  2 

22.4 

22.3 

- 1.2 

464.  a 

999.9 

99.9 

999  .9 

83.8 

93. 

70.0 

1 44.0 

19223. 0 

59.0 

-63.  3 

99.9 

279.6 

19.4 

19.1 

— 3.2 

471.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.  7 

93. 

70.8 

145.0 

19434.7 

57.0 

-63.  9 

99.9 

276.6 

21.2 

21.1 

-k.4 

4 74,8 

999  .9 

99.9 

999  .9 

65.7 

93. 

71.8 

146.0 

19  765.  a 

54.0 

-64.3 

99.5 

269,5 

20.9 

20.  9 

0.2 

481.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.1 

93. 

72.7 

147.0 

19997. 3 

52.0 

-63.  1 

99." 

272.  5 

1 8.3 

18.3 

-0  .8 

439  .2 

999,9 

99.9 

999.9 

SB.  1 

93. 

73.8 

148.0 

20239. 7 

50.0 

-61.2 

99.9 

280.  8 

21.8 

21.5 

-4, 1 

499.2 

999,9 

99.9 

999  ,9 

89.2 

93. 

74.  8 

1 49.0 

20624. 5 

4 7.  0 

-60. 3 

99.9 

280.1 

23  .2 

22.8 

-4,1 

510.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.8 

93, 

75.8 

1 50.0 

20894.5 

45.0 

-62.  2 

99.9 

276.7 

20.7 

20.5 

-2.4 

512.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92,0 

93. 

76.8 

151.0 

21 174. 5 

43.0 

-63.5 

99.9 

278.0 

23.4 

23.  2 

-3.2 

515.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

93.3 

93. 

78.0 

152. 0 

21618. 2 

40.0 

-63.  9 

99.9 

278.0 

22.1 

2 1 .9 

-3.1 

525.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  1 

93. 

79.3 

1 53.0 

21933.5 

38.0 

-62.7 

99. 

272.9 

15.7 

1 5.6 

-C.8 

336,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

96.5 

93, 

80.6 

1 54.0 

22266. 7 

36.  0 

-62.7 

99." 

256.2 

16.2 

15.7 

?.9 

544.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

97.2 

93, 

8 2.0 

1 55.0 

22801.3 

33.0 

-64.  1 

99.9 

262.0 

20.2 

20.0 

2.8 

554.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  5 

93. 

83.3 

156.0 

23182. 6 

31.0 

-65.7 

99.9 

281  .6 

15.2 

14.9 

-3.  1 

560.  3 

999.9 

99.9 

999,9 

100.3 

93. 

84.7 

157.0 

23587. 7 

29.0 

-65.  9 

99.9 

284.1 

20.0 

19.4 

-4.9 

570  ,5 

999.9 

99,9 

999.9 

102.0 

93. 

86.4 

158.0 

24020.7 

27.0 

-66.7 

99.9 

282.3 

29.6 

28.9 

— 6.6 

580.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

93. 

88.6 

1 59.0 

24739. 1 

2 4.  0 

-63.  1 

99.9 

280.1 

21  .8 

21.5 

— ^.  8 

610.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

107.7 

94. 

90.5 

160.0 

25275.6 

22.0 

-62.  2 

99.' 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

628.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 
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STATION  NO 
MONETTE, 


6 EEBRUARV 
1514  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PE 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

7.4 

438.  0 

970.5 

-11.6 

-14.2 

310.0 

7.a 

0.2 

8.0 

489.7 

96  4.0 

-10.3 

-13.0 

313.9 

6.9 

0.4 

9.0 

585.  9 

952.  0 

-11.7 

-13.- 

313.9 

6.9 

0.8 

10.0 

674.9 

941.0 

-12.6 

- 14.  • 

317.1 

6.9 

1.2 

1 t.  0 

789.  2 

927.0 

-13.3 

-13.3 

318.3 

7.4 

1.6 

12.0 

680.0 

916.0 

-14.5 

-14.5 

3 19.2 

8.3 

1.0 

1 3.0 

971.4 

90  5.0 

-15.3 

-IS.  3 

324.6 

9.3 

2.2 

14.0 

1 063. 9 

894.0 

-14.9 

-14  .9 

331  .5 

10  .7 

2.6 

15.0 

1 157.9 

883.0 

-13.  1 

- 13.  . 

33  7.6 

12.6 

2.9 

1 6.  0 

I 279.  P 

869.0 

-13.0 

-1  3.C 

337.7 

12.8 

3.3 

17.0 

1377. I 

858.  0 

-12.6 

-12.  ' 

338.6 

1 1.1 

3.7 

18.0 

1475.7 

84  7.0 

-1  2 .4 

-12  ./ 

334.4 

9.4 

4.  1 

19.0 

1566. 5 

83  7.  C 

-12.  3 

-12.3 

323.0 

8.7 

4.4 

20  .0 

1658.7 

827.0 

-11.3 

-11.3 

314.9 

8.7 

4.9 

21.0 

1 789. 6 

81  3.0 

-I  1 .8 

-11.9 

312.0 

8.6 

5.2 

22.0 

1 884. 3 

803.0 

- 1 2.  7 

-12.  <’ 

311.1 

8.6 

5.6 

23.0 

, 1989.4 

792.0 

-13.8 

-13.0 

310.0 

8.6 

5.9 

24.0 

2076. 2 

78  3.  0 

-14.5 

-14. f 

309.9 

8.7 

6.3 

25.0 

2174.6 

773.0 

-9.7 

-10.-* 

307.9 

9.2 

6.8 

26.0 

2305.  7 

760.0 

-9.6 

-1  1 .5 

295.4 

8.1 

7,1 

27.0 

2408. 1 

750.0 

-9.  6 

-10.8 

2 85.0 

7.4 

7,6 

28.0 

2512.0 

740.0 

-9.0 

-11.2 

279.6 

7.0 

7.9 

29.0 

261  7.  3 

730.0 

-9.  4 

-1  2.  i 

275.4 

6.5 

8,2 

30.0 

2723.9 

720.0 

-9.8 

- 12.0 

271.4 

6.0 

8.6 

31.0 

2 82  0.  9 

71  1 .0 

-10.7 

-13. _ 

266.4 

5.5 

9.0 

32.0 

2907. 9 

703.0 

-11.4 

-13.' 

264.0 

5.6 

9.4 

33.0 

3017.6 

693. C 

-12.3 

-14. E 

265.  7 

6.8 

9.8 

34.0 

312  8.  7 

68  3.0 

-1  3.  0 

-15.3  , 

267.9 

8.2 

10.1 

35.0 

324  I .0 

673.0 

-13.8 

- 1 6.2 

269.6 

9.1 

1 0.6 

36.0 

3366. I 

662.0 

-14.5 

-16.9 

272.5 

9.6 

11.0 

37.0 

3469. a 

653.0 

-15.3 

-17.9 

274.6 

10.0 

1 1.4 

38.0 

3586.2 

64  3.0 

-16.2 

-18.  : 

275.5 

10.3 

1 1.  8 

39.0 

3680. 4 

635.  0 

-16.  9 

-19.' 

276.5 

10  .7 

12.2 

40  .0 

3787.5 

626.0 

-17.7 

- 1 9.E 

277.6 

1 1.4 

1 2.8 

4 1.0 

3920. 0 

61  5.0 

-18.6 

-20  .3 

279.2 

12.7 

13.2 

42.0 

4029. 8 

606.0 

-19.  6 

-2  1.7 

280.2 

13.4 

13.5 

43.0 

4128. 4 

598.0 

-20.4 

-23.4 

281.0 

13.9 

13.  9 

44.0 

4240. 6 

58  9.0 

-21.2 

-23  .« 

282  .6 

14  .3 

14.2 

45.0 

4354.0 

580.0 

-22.  1 

-24.0 

283.  3 

14.5 

14.7 

46.  0 

4456. 0 

572.0 

-23.2 

-24  .- 

283.  1 

15.0 

15.1 

47.0 

4559. 1 

564.0 

-23.  9 

-25. r 

282.  I 

15.2 

1 5.5 

48.  0 

4663. 3 

556.0 

-24.4 

-27.3 

281.0 

15.2 

15.9 

49.  0 

4782. 1 

54  7.  0 

-25.0 

-29.5 

280.9 

14  .7 

16.3 

50.0 

4889.0 

539.0 

-26.  2 

-30.8 

281.1 

14.1 

1 6.8 

51.0 

5024.  1 

52  9.0 

-27.6 

-32.  J 

281.3 

13.6 

4 8Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


660 


349 


COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

5.5 

-4.5 

264.0 

267.4 

1.3 

81  .0 

O.Q 

0. 

4.  9 

-4.  8 

265.  8 

269.5 

1.4 

77  .0 

0 .3 

lAl  . 

4.9 

— *♦  . 8 

265.3 

268.9 

1.4 

P4.  e 

0.  3 

141. 

4.7 

-L.  1 

265.3 

268,9 

I .4 

68.0 

0.4 

139. 

4.9 

-r.5 

265.  0 

269.  6 

1.5 

1 00.0 

0 .6 

139. 

5.4 

-t  .3 

265.4 

268.9 

1.4 

102.5 

0.8 

139. 

5.4 

-7.6 

265.  4 

268.8 

1.3 

103  .8 

0 .9 

138. 

5.1 

-9.4 

266.8 

270.3 

1.3 

103.  9 

1.1 

140. 

4.  8 

-1  1 .6 

269.6 

273.8 

1.6 

104.5 

1.4 

143. 

4.9 

-11.8 

271.0 

275.  3 

1.6 

104,5 

1 .6 

146. 

4.0 

-1C  .3 

272  .5 

277.0 

1.7 

103.  I 

1.9 

147. 

4.  1 

-.9.4 

273.6 

278.3 

1.7 

101  .9 

2,2 

149. 

5.2 

-5.9 

274.7 

279.5 

1.8 

100.4 

2.4 

149. 

6.2 

-6.2 

276.7 

282.0 

2.0 

too  .3 

2.5 

148. 

6.4 

— 5.8 

277.5 

28  2.  6 

1.9 

99.9 

2.8 

147. 

6.4 

— S .6 

277  .5 

282.4 

1.8 

100.6 

2.9 

146. 

6.6 

-5.5 

277.4 

281 .9 

1 .7 

102.3 

3.1 

145. 

6.7 

-5.6 

277.6 

281.9 

1.6 

103.9 

3,  3 

144. 

7.3 

-5.6 

283  .8 

289.8 

2.2 

92.3 

3.5 

143. 

7.  4 

- 3.5 

285.4 

291. 2 

2.  1 

95.7 

3.8 

142. 

7.2 

-1.9 

286.5 

292.7 

2.2 

90.3 

3.9 

141. 

6.9 

-1.2 

28  8.2 

294.3 

2.2 

83,7 

4.0 

139. 

6.5 

— C . 6 

288.  8 

294.6 

2.1 

80.4 

4.  1 

137, 

6.0 

-t;.i 

209.5 

295.2 

2.0 

80.9 

4.  2 

136. 

5.  5 

C.3 

289.6 

295.  1 

1.9 

SI  .9 

4.3 

135. 

5.6 

0 .6 

289  .7 

295.0 

1.9 

81  .7 

4.  3 

134. 

6.8 

0.5 

289.9 

295,0 

1 .8 

82.3 

4 .4 

133. 

8.2 

0.3 

290.  3 

295.2 

1.7 

82.5 

4.  6 

131. 

9.  1 

U.  I 

290.6 

295.2 

1 .6 

82.3 

4,7 

129. 

9.  8 

- J.4 

291 . 2 

295.6 

1.5 

82.2 

4.9 

127, 

10.0 

-9  .8 

291  .4 

295,5 

1.4 

80.8 

5.  1 

126. 

1 0.2 

- 1.0 

291 . 7 

295.8 

1.4 

83.3 

5,3 

125. 

10.7 

-1.2 

292.0 

295.9 

1.3 

83.0 

5.  6 

123. 

11.3 

-1  .5 

292.2 

296.0 

1 .3 

84.2 

5.8 

122. 

12.  5 

-2.0 

292.6 

296.2 

1.2 

86.3 

6.2 

121  . 

1 3.2 

—2  .4 

292.7 

296.0 

1.  I 

82.8 

6.5 

120. 

1 3.6 

— 2.6 

292.9 

295.8 

1.0 

76,9 

6,7 

119. 

1 3.9 

-3.1 

293.  2 

296.1 

0.9 

79.2 

7.0 

1 18. 

1 4.  I 

—3 . 3 

293.4 

296.2 

0.9 

82.4 

7,3 

117. 

14.6 

-3.4 

293.3 

296.  0 

0.9 

87,0 

7.7 

117. 

14.9 

-3.2 

293.7 

296.4 

0.9 

88.  6 

8.  t 

116. 

14.9 

-2.9 

294. 3 

296.5 

0,7 

76.4 

8.5 

116. 

14.4 

-2.8 

294.9 

296,  7 

0.6 

66.  1 

S.S 

115. 

13.9 

-1.7 

294.7 

296.4 

0.5 

64,9 

9.  1 

114. 

13.3 

-2.  7 

294.7 

296.2 

0.5 

63.5 

9.5 

114. 
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station  no. 
MONETTE.  HO 


6 FEBRUARY  1975 

1514  GMT  161  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

17.2 

52.0 

5133.5 

521.0 

— 33.  o 

281.6 

13.3 

13.0 

-2.7 

294.7 

296.0 

0.4 

61  .9 

9.9 

113* 

1 7.7 

53.0 

5244. 1 

513.0 

-29#8 

-35. 

282.8 

13.3 

13.0 

-2.9 

294.  5 

295,7 

0.4 

56.4 

10.2 

113. 

18.1 

54.0 

5341. 6 

50  6.  0 

-30.  7 

-36.'' 

28A.6 

13.6 

13.2 

-3.4 

294  .6 

295.6 

0.3 

54.6 

10. S 

113. 

18.5 

55.0 

5469.0 

497.0 

-31 .8 

-38.*: 

286.9 

14.0 

13.4 

-T.i 

294.8 

295.7 

0.3 

50.7 

10.9 

112. 

19.0 

56.  0 

5598. 0 

488.0 

-32.  7 

-40.5 

289.9 

14  .3 

13.5 

-4.9 

295.  2 

295.  9 

0.2 

45.4 

1 1 .3 

112. 

19.4 

57.0 

5699.6 

48  1.0 

-33.  5 

-42,  5 

291.5 

14.8 

13.7 

-5.4 

295.4 

296.0 

0.2 

39.4 

11.6 

112. 

1 9-  F- 

58. C 

5817.  1 

473.0 

-34  .A 

-43.5 

292.0 

15.4 

14.  3 

-5.  0 

295.  7 

296.  3 

0.2 

39.0 

12.0 

112. 

2c  . 2 

59.0 

5921.  2 

466.  0 

-35.5 

-44.^ 

291  .A 

16. 1 

1 5.0 

-5.9 

295.6 

296.2 

0.2 

39.  7 

I 2.  A 

112. 

20.6 

60.0 

6041.4 

458.0 

-36,7 

-45.  J 

289.8 

16.5 

15.5 

-5.6 

295.6 

296.  1 

0.1 

40.3 

12.8 

112. 

20.9 

61.0 

6147.  9 

451.0 

-37.6 

-45.''' 

287.8 

16.7 

15.9 

-5.  1 

295.  7 

296.  2 

0.  1 

41.0 

13.1 

112. 

21.3 

62.0 

6255.6 

444.0 

-38.  4 

-47.  ■: 

28A.6 

I 7.0 

1 6.5 

-<  .3 

296.0 

296.4 

0.1 

39.5 

13.5 

112. 

21.7 

63.0 

6380. 3 

436.0 

-39.5 

99.9 

281.6 

17.6 

1 7.  2 

- 3.  5 

296.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

13.9 

112. 

22.1 

64.0 

6475. C 

430.  0 

-40.  2 

99.9 

279.2 

18  .2 

1 8.0 

-2.9 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

14.  3 

111. 

22.4 

65.0 

6586. 8 

423.0 

-4  1,2 

99.9 

277.9 

18.5 

18.4 

-2.  5 

296.  7 

999,9 

99.9 

999  .9 

14.7 

Ill* 

22.9 

66.0 

6732. 6 

41  4.  0 

-42.3 

99.9 

276.2 

18.7 

18*6 

-2.0 

297,1 

999.9 

99.9 

999,9 

15.2 

111. 

23.3 

67.0 

6847.6 

407.0 

-43.5 

99.  / 

275.4 

18.6 

1 B.5 

-..8 

297.0 

999.9 

99,9 

999.9 

15.6 

no. 

23.7 

68.  0 

6964. 1 

400.0 

-44  .4 

99. 

275.1 

18.5 

18.4 

- 1.6 

297.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

16.1 

1 10. 

24.1 

69.0 

7065. 1 

394.0 

-45.  5 

99.  » 

2 75.0 

1 a.3 

1 8.2 

-1.6 

297.1 

999.9 

99,9 

999.9 

16.5 

109. 

24.4 

70.0 

7184.4 

38  7.0 

-46.4 

99  .0 

274.8 

18.2 

18.1 

- 1.5 

297.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

109. 

2E.0 

71.0 

7322. 8 

379.  0 

-47.  7 

99.0 

274.8 

18  .2 

16.2 

-1.5 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.4 

109. 

25. 4 

72.0 

7445.6 

372.0 

-48.7 

99.9 

275.8 

18.6 

1 8.5 

-1.9 

29T.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.8 

108. 

25.  8 

73.  0 

7552. 3 

366.0 

-49.7 

99.9 

277.2 

18.8 

18.7 

-2.4 

297,  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

18.3 

108. 

26.  1 

74.0 

7660.2 

360.0 

-50.  6 

99,  9 

278.  3 

1 a. 9 

18.7 

-2.7 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.6 

108. 

26.5 

75.0 

7769.6 

354.0 

-51.2 

99. y 

279.5 

18.6 

18.  3 

- 3.  I 

298.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

108. 

2C.9 

76.0 

7899. 2 

34  7.  0 

-52.  0 

99.'. 

279.7 

16  .3 

18.0 

-?.  1 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.  5 

107. 

27.2 

77.0 

80  12.  1 

34  1.0 

-52.5 

99.9 

279.  5 

1 8.5 

1 8.2 

-3.0 

300.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.8 

107. 

27.6 

78.  0 

8126. 8 

335.0 

-52.3 

99.0 

278.6 

19.2 

19.0 

-2.9 

301.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

20.3 

107. 

28.1 

79.0 

8243.7 

329.0 

-52.  3 

99.  9 

276.6 

21  .2 

21.1 

-2.4 

30  3.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

107. 

2 8.4 

80.0 

8362. 8 

323.0 

-52,5 

99.9 

275.2 

22.5 

22.4 

-2.0 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21.2 

107. 

29.0 

81.0 

8504. 9 

3 1 6.  0 

-50.  9 

99.9 

273.6 

24  .5 

24.4 

.6 

308.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

22.  1 

106. 

29.4 

82.0 

8608. 9 

31  1 .0 

-50.2 

99.  j 

274.3 

25.8 

25.8 

-1.9 

31  1.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

22.6 

106* 

29.9 

83.  0 

8736. 2 

305.0 

-49.9 

99.  . 

274  .9 

28  .0 

27.9 

- 2.4 

313.  6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

23.5 

105. 

30.3 

84  .0 

8866.3 

299.0 

-49.  3 

99.  0 

274.  7 

29.3 

29.2 

-2.4 

316.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

24.  1 

105. 

30.7 

85.0 

8977.0 

294.0 

-4  8.7 

99 

274.7 

29.8 

29.7 

-2.  5 

318.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

24  .9 

105* 

31.2 

86.0 

9135.  5 

28  7.  0 

-48,  4 

99.9 

275.9 

29.4 

29.3 

-3.0 

321  .2 

999,9 

99.9 

999.  9 

25.  8 

lOA. 

31.6 

87.0 

9251.2 

28  2.0 

-48.4 

99.9 

277.5 

28.4 

28.  1 

-3.7 

322.  8 

999,9 

99.9 

999  .9 

26.4 

104. 

32.  1 

8 8.  0 

9392. 6 

276.0 

-4  8.4 

99.9 

278.6 

26  .5 

26.2 

-c  ,0 

324.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

27.4 

104. 

32.5 

89.0 

9513.0 

271.0 

-49.0 

99.  V 

278.  1 

25.6 

25.4 

-3.6 

325.6 

999.9 

99.9 

999  ,9 

27,9 

104. 

33.  1 

90.0 

9635.  1 

266.0 

-49.6 

99.  ^ 

276.5 

26.6 

26.5 

-3.0 

326.5 

999.  9 

99,9 

999.9 

28.7 

104. 

33.4 

91.0 

9759.4 

26  1.0 

-49.  6 

99,  J 

275.9 

27.0 

26.9 

-2.8 

328.3 

999,9 

99.9 

999.9 

29.4 

104. 

33.9 

92.0 

9911.6 

255.0 

-49.7 

99 

275.3 

27.0 

26.  9 

-2.5 

330.3 

999,9 

99.9 

999  .9 

30 . 1 

103. 

34.3 

93.0 

10015.  1 

25  1.0 

-49.  9 

99.9 

274  .6 

26  .9 

26.8 

-2.1 

331  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.  7 

103. 

34.8 

94.0 

10146.6 

246.0 

-50 .0 

99.9 

273.4 

26.9 

2 6.  8 

- i.6 

333.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

31  .6 

103. 

35.  3 

95.  0 

10280. a 

24  1.0 

-50.2 

99.9 

273.0 

27.8 

27.8 

- 1.4 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

103. 

35.9 

96.0 

10445. 7 

235.0 

-49.  4 

99. 

273.  1 

29.6 

29.5 

-1.5 

338.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

102. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET  VEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  temp  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  0rEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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349 


STATION  NO. 
MONETTE.  MO 


6 FEOnUAPV  1975 

1514  GMT  161  IS.  0 


TIME 

cntct 

HE  I GM  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MS 

r.  c 

PG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3E.4 

97.0 

10586.  6 

230.  0 

-49*4. 

99.  / 

272.4 

29.4 

29.3 

-1.2 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34,  A 

102. 

36.9 

93.0 

1070 1 . 5 

226.0 

-49.  7 

99.  ) 

272.0 

29.4 

2 9.  3 

-l.O 

341  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

34  .9 

102. 

37.4 

99.0 

10847. 8 

221.0 

-50*0 

99.'^ 

272.4 

30.4 

30.4 

- :..3 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36  .0 

102. 

37.9 

100  .0 

10967. 0 

21  7.0 

-50. 6 

99.  9 

272.4 

30.4 

30.4 

-1.3 

344  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.9 

101. 

38.4 

101  .0 

11 149.5 

21  1 .0 

-51.2 

99.9 

272.  1 

29.9 

29.9 

- 1.  1 

346.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

37.8 

101  . 

38.9 

102.0 

11273. 7 

207.  0 

-52.  0 

99.9 

271  .9 

31  .0 

31  .0 

-1.0 

347.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  6 

101  . 

39.3 

1 03.0 

11432.0 

20  2.0 

-52. 2 

99.  9 

271.6 

32.0 

32.0 

-0.9 

349.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

39.4 

101  . 

3S.8 

104.0 

1 1 56  1 . 4 

198.0 

-52.5 

99.9 

271.3 

31.5 

31.5 

-0.7 

350.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

40  .4 

101  . 

40.3 

105.0 

11693. 3 

194.0 

-52.  5 

99.  ) 

271.8 

29.5 

29.4 

-J  .9 

352.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

100. 

40.8 

<06.0 

11828.0 

190.0 

-52.5 

99.9 

272.7 

28.6 

28.  6 

-1.4 

354.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

100. 

4 1.2 

107.0 

11965. 3 

186.  0 

-53.  1 

99.<-' 

272.8 

29.8 

29.8 

-:  .4 

356.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

42.  8 

100. 

4 1.7 

lOB.C 

12105.3 

182.0 

-53*6 

99.9 

272.0 

32.7 

32.7 

-1 . 1 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.6 

100. 

4 2.2 

10  9.  C 

12248. 1 

178.0 

-54 . 1 

99.9 

271.4 

33.9 

33.8 

-0.9 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.7 

100. 

42.6 

1 10.0 

12393.9 

174.0 

-54.  1 

99.  9 

271.6 

32.9 

32.3 

-0  .9 

361  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

100. 

43.2 

111.0 

12543.2 

170.0 

-54. 1 

99.9 

272.8 

32.2 

32.  2 

- <.6 

363.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.6 

99, 

43.7 

112.0 

12696. 1 

166.  0 

-53.  9 

99.9 

273.6 

33.8 

33.7 

-2.  1 

366.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.  6 

99. 

44.1 

I 13.0 

12852.8 

162.0 

-53.7 

99.9 

273.5 

34.3 

34.2 

-2.  1 

369.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

48.6 

99. 

44.6 

1 1 4.0 

12973.  0 

159.0 

-53.4 

99,9 

272.6 

32.8 

32.8 

- ? .5 

371.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

49.5 

99, 

45.  1 

115.0 

13137.0 

155.0 

-53.  3 

99.  9 

272.0 

31  .1 

31.1 

-1  .1 

374.8 

999,9 

99.9 

999.9 

50.5 

99. 

45.7 

1 16.0 

13305.4 

151.0 

-53.4 

99.9 

273.4 

30.C 

29.9 

-1.8 

377.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .6 

99. 

46.2 

1 1 7.0 

13434. 3 

148.  0 

-54.  1 

99.9 

274  .7 

31  .9 

30.9 

-2.5 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  4 

99. 

46.7 

118.0 

1361C.3 

144.0 

-53.9 

99.  i 

274.8 

33.3 

33.  2 

-2.8 

381  .7 

999  .9 

99.9 

999.9 

53.3 

99, 

47.  2 

1 19.  0 

13745.  4 

14  1.0 

-54.2 

99.9 

274.8 

34.7 

34.5 

-2.9 

383.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

54  .5 

99, 

47.8 

120.0 

13883. 4 

138.0 

-53.  7 

99.  9 

276.2 

35.4 

35.1 

-3.8 

386  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

99. 

48.2 

121.0 

14024.7 

135.0 

-5  3.7 

99.9 

277.4 

36.0 

35.7 

-4.  6 

389.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

56.5 

99, 

48.7 

122.0 

14218.  1 

131.  0 

-53.  6 

99.9 

277.8 

35.4 

35.1 

-4.8 

392.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

57.  6 

99, 

49.2 

123.0 

14367.0 

128.0 

-53. 7 

99.9 

276.5 

32.0 

31.8 

— 3.6 

395.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

58.7 

99. 

49.7 

124.  0 

14519. 3 

125.0 

-54. 1 

99.9 

273.9 

27.9 

27.8 

- <.9 

397.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

59.6 

98. 

50.2 

125. C 

14675. 3 

122.0 

-53.  9 

99.  9 

271 . 8 

27.0 

27.0 

-(■  .8 

400  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  3 

98. 

50.8 

1 26.0 

14835.4 

119.0 

-53.4 

99.9 

271  .7 

30. a 

30.  2 

-P.9 

403.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

61  .2 

98, 

51.4 

1 27.0 

14999.  6 

11  6.  0 

-53.  7 

99.9 

272.6 

32.3 

32.8 

-1.5 

406.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  5 

98. 

51. a 

1 28.0 

15167.9 

113.0 

-54  • 1 

99.9 

273.4 

33.2 

33.  1 

-2.0 

408.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

98. 

52.4 

1 29.  0 

1 534  0.  4 

11  0.0 

-54.4 

99.0 

274.2 

31.5 

31.4 

-2.3 

411.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

64.5 

98. 

52.8 

130  .0 

15577. 9 

106.0 

-54.  2 

99.  9 

273.9 

28.3 

28.2 

-<  .9 

416.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

98. 

53.4 

131.0 

15700.0 

104.0 

-54.5 

99.9 

272.2 

23.4 

23.4 

- J.9 

417.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

98, 

5 3.9 

132.0 

15887. 2 

10  1.  0 

-55.  0 

99.9 

271  .6 

23.3 

23.3 

-o.e 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  e 

98. 

54.5 

1 33.0 

16014.8 

99.0 

-55.5 

99.  9 

273.  a 

26.9 

26.8 

-1.8 

421  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

67,4 

98. 

SS.O 

134.  C 

16210. £ 

96.0 

-56  .0 

99,  < 

276.3 

28.9 

28.7 

-3.2 

424.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

68.7 

98. 

55.6 

1 35.0 

16344. £ 

94.0 

-56.  3 

99.  7 

277.0 

28.2 

28.0 

-3.5 

426.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.4 

98. 

56.3 

1 36.0 

16550.5 

9 1.0 

-56.7 

99  .9 

275  .5 

27.4 

27.3 

-2.6 

429.  7 

999.9 

99.9 

999,9 

70  .7 

98, 

57.0 

1 37.0 

16763. 1 

88.  0 

-56.  5 

99.9 

275  .0 

31  .9 

30  .9 

-2.7 

434.2 

999.9 

99.9 

999,9 

71 . 6 

98. 

57.6 

1 38.0 

16982.8 

85.0 

-57.5 

99.9 

275.3 

34.8 

34.7 

-1.2 

436.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

98. 

56.2 

139.  0 

17209. 6 

82.0 

-57,8 

99.9 

273.9 

33.4 

33.4 

- 2.3 

440.3 

999.  9 

99.9 

999,9 

74  .3 

98. 

58.8 

140  .0 

17445. 4 

79.0 

-56.5 

99.  9 

270.6 

27.1 

27.1 

-0  .3 

447,8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

98. 

59.6 

1 41.0 

17608.9 

77.0 

-54.4 

99.9 

267.2 

21  .3 

21.2 

1.0 

455.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

97, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3A9 


station  no. 

MONETTE,  MO 


6 FEBRUARY  1975 

1514  GMT  161  le.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.3 

I 42.0 

17863.5 

74.0 

-54.  5 

99.  ? 

264.8 

20.0 

1 9.9 

1 .8 

460  .4 

999.9 

99,9 

999  .9 

77.5 

97. 

61.  1 

143.0 

13038.6 

72.0 

-55.3 

99.9 

260  .4 

21.5 

21.2 

3.6 

462.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

97. 

6 1.7 

144.0 

18309. 2 

69.  0 

-56.  8 

99.9 

260.  7 

24.3 

23.9 

3,9 

464  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  1 

97, 

62.4 

145.0 

18590 . 4 

66.0 

-57.7 

99.9 

259.  2 

21.2 

20.  8 

4.0 

468.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

80 .1 

97, 

62.  1 

146.  0 

18783. g 

64.0 

-59.  2 

99.9 

26C.  8 

19.7 

19.5 

3.1 

469.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

80.8 

96. 

63.9 

147.0 

18982.2 

62.0 

-60. 6 

99.  9 

265.  7 

26.2 

26.1 

t .9 

470  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.8 

96. 

64.6 

148.0 

19290.  1 

59.0 

-61  .9 

99.9 

266.4 

28.1 

28.  1 

-9  8 

474.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

96. 

65.3 

149.0 

19503.  1 

57.  0 

-62.6 

99.  > 

265.1 

22.4 

22.3 

’ .9 

477.7 

999.9 

99.  9 

999.  9 

84.  2 

96. 

66.0 

150.0 

19723. 3 

55.0 

-62.8 

99.0 

269.  9 

23.3 

23.  3 

0.1 

482.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84  .9 

96. 

66. 8 

151.0 

20068. 9 

5 2.0 

-62.8 

99.9 

277.5 

26.3 

26.1 

-3,4 

490.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

86.3 

96. 

67.5 

152.0 

20310.5 

50.0 

-62.  8 

99.  9 

285.  8 

24.3 

23.4 

-6.6 

495,5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.4 

96. 

68.3 

153.0 

20563. 3 

48.0 

-60.8 

99  .9 

289.8 

22.7 

21.3 

- 7.  7 

506.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

88.4 

96. 

69.2 

154.0 

20829. 1 

4 6.  0 

-59.  0 

99.9 

289.2 

19.3 

18.2 

-6o4 

516.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

89,  e 

96. 

69.9 

155.0 

21106.3 

44.0 

-60.8 

99.9 

287.9 

I 8.  1 

17.2 

— 5.6 

5 18.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90  .2 

96. 

7C.  8 

156.0 

21395. 6 

42.0 

-61.5 

99.  ) 

278.6 

20  .2 

20.0 

-3.0 

524.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

91.4 

97. 

71.6 

1 57.0 

21855. 3 

39.0 

-61.3 

99.9 

271.4 

14.9 

14.9 

-0.4 

535.7 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

97. 

72.3 

1 58.  0 

22181.9 

37.0 

-61  .3 

99.9 

263,4 

13.6 

13.5 

1.6 

543.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92  ,7 

96, 

73.2 

159.0 

22525. 6 

35.0 

-62.4 

99.9 

269.7 

I 6.8 

1 6.8 

0.1 

549.7 

999.9 

99.9 

999,  9 

93.6 

96. 

74.  1 

169.0 

22888.5 

33.0 

-63.0 

99.9 

275.9 

21.1 

21.0 

— 2.2 

557.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.6 

96. 

7S.  2 

161.0 

23274. C 

31.0 

-62.  2 

99.9 

277.9 

18.5 

18.3 

-2.S 

569,6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

96. 

76.2 

162.0 

23686.2 

29.0 

-62.  1 

99.9 

283.9 

27.1 

26 . 3 

-5.5 

SSI  .1 

999,9 

99.9 

999.9 

97.  1 

96. 

77.4 

163.0 

24128. 4 

2 7,0 

-61  .7 

99.  J 

289.5 

21.5 

20.3 

-7.2 

594.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

99.0 

97. 

78.8 

164.0 

24606. e 

2S.0 

-60.  3 

99.  5 

271 .8 

26.3 

26.3 

-0  .8 

61  1.5 

999.9 

99.9 

999.9 

tol.e 

97. 

80.0 

165.0 

25404.0 

22.0 

-60.3 

99.9 

261.1 

21.2 

20.9 

3.  3 

634.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.3 

9«. 

82.0 

166.0 

25999. 6 

20.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

654.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

83.7 

167.0 

26659.3 

18.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99. '» 

99.  9 

99.9 

674.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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6 FEBRUAHV  1975 

1821  GMT  ISA  31  . O 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.7 

438.  G 

97  1.6 

1 

O 

• 

-14.5 

300  .0 

7.2 

6.2 

- 1.6 

264.9 

268.2 

1.3 

73.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

466.  5 

96  8.0 

-11.5 

-16.0 

299.5 

8.6 

7.5 

-4.2 

264.2 

267.2 

1.1 

69.1 

0.3 

128. 

O.A 

8.0 

553.  9 

957.0 

-13.3 

-16.6 

299.5 

3.6 

7.5 

-4.2 

263.  2 

266.  1 

1.1 

76.2 

0.3 

128. 

0.7 

4.0 

64  1.8 

946.  0 

- 13.  9 

-15.6 

302.3 

7.8 

6.6 

-4.2 

263. S 

266.6 

1.2 

86.8 

0.4 

126. 

1.0 

1 0.0 

730.5 

935.0 

-15.0 

-16.1 

307.8 

6.7 

5.  3 

-4.  1 

263.3 

266.  3 

1.2 

91  .4 

0.5 

124. 

1.4 

1 1.0 

844.  5 

921.0 

-1  5.  7 

-15.8 

317.5 

6.5 

4.4 

-4.8 

263.7 

266.9 

1.2 

99.  3 

0.7 

127, 

1 .6 

1 2.0 

926.7 

91  1.0 

-16.8 

-16.3 

320.2 

6.8 

4.4 

-5.2 

263.4 

266.3 

1.1 

99.7 

0,7 

129. 

1.4 

1 3.  0 

I 01  7.  9 

900.0 

-17.4 

-17.4 

320  .7 

7.9 

5.0 

-6.  1 

263.  8 

266.6 

1.  1 

99.9 

0.9 

130. 

2.2 

14.0 

1110.2 

889.0 

-16.7 

-16.  7 

322.0 

8.9 

5. 5 

-7.0 

265.4 

268.5 

1.2 

100  .6 

1.0 

132. 

2.5 

I 5.0 

1204. 1 

878.0 

-15.0 

-15.2 

323.4 

9.8 

5.  9 

-7.9 

268.  1 

271  .6 

1.3 

98.1 

1 .2 

133. 

2.9 

16.0 

1317.  1 

86  5.  0 

-1  4.  5 

-14.8 

318.5 

10  .4 

6.9 

-7.S 

269.8 

273.5 

1.4 

97.  0 

1.4 

135. 

3.2 

17.0 

1405.4 

855.0 

-13.8 

-14.6 

31  3.5 

10.4 

7.5 

-7.1 

271  .4 

275.3 

1.4 

93.1 

1 .6 

135. 

3.5 

1 e.  0 

1494. 9 

84  5.0 

-13.8 

-15.4 

307.7 

to  .2 

a.  1 

— 3.3 

272.3 

276.  0 

1.4 

87.6 

1 .8 

135. 

3.4 

19.0 

1 585.3 

835.0 

-14.0 

-16.  2 

311.3 

10.9 

8.2 

-7.2 

273.0 

276.5 

1 .3 

83.8 

2.  I 

134. 

4.2 

20.0 

1686.  1 

824.0 

-13.8 

-15.3 

314.3 

1 1.7 

8.4 

- 3.  2 

274.3 

278.0 

1.3 

84.4 

2.3 

134. 

4.6 

21.0 

1 797. 7 

81  2.  0 

-13.6 

-15.3 

315.4 

12.4 

8.7 

-8.6 

275.6 

279.4 

1.4 

85.2 

2.6 

134. 

4.4 

22.0 

1901.4 

80  1.0 

-14.2 

-16.4 

310.0 

11.9 

9.1 

-7.6 

276.  1 

279,7 

1.3 

82.8 

2.8 

134. 

5.2 

23.  0 

1 996. 9 

791.0 

-13.5 

-15.  2 

30  5.4 

1 1 .5 

9.4 

-6.7 

277.  8 

281.9 

1.5 

86.5 

3.0 

134. 

5.6 

24.0 

2C84.4 

782.0 

-10.9 

-11.6 

300,9 

11.2 

9.6 

-5.7 

281  .6 

287.0 

2.0 

94  .8 

3.3 

133. 

5.9 

25.0 

2183. 5 

772.0 

-10.4 

-12.6 

300  .4 

1 1.4 

9.  8 

-S.  7 

283.  2 

288.4 

1.9 

83.4 

3.5 

132. 

6.3 

26.0 

2304. 2 

760.0 

-10.2 

-13.3 

301  .8 

1 1 .7 

9.9 

-5.2 

284  .6 

289.6 

1.8 

77,0 

3.7 

131  . 

6.7 

27.0 

2406.3 

750.0 

-10.7 

- 14.3 

304.5 

12.4 

10.3 

-7,0 

285.2 

289.9 

1 .7 

74  .4 

4,0 

130. 

7.0 

28.0 

2509. 5 

74  0.0 

-10.9 

-1  4.9 

306.7 

13.3 

10.6 

-7,9 

286.0 

290.6 

1.6 

72.5 

4.  2 

130. 

7.3 

29.0 

2603.5 

731.0 

-11.4 

-16.1 

307.2 

13.7 

10.9 

-8.3 

286.5 

290.7 

1 .5 

67.8 

4.5 

130. 

7.7 

30.0 

27C9.  1 

72  1 .0 

-11  .6 

-16.5 

307.6 

14.2 

11.3 

-8.7 

287.2 

291 . 3 

1.5 

67,8 

4.8 

130. 

n.i 

31.0 

2605. 3 

71  2.  0 

-12.2 

-16.9 

307.7 

14.6 

1 1.6 

-a  .9 

287.7 

291  .8 

1.4 

67.  8 

5.2 

130. 

8.6 

32.0 

2902.5 

703.0 

-12.8 

- 17.7 

308.2 

15.5 

12.2 

- 7.6 

288.1 

292.0 

1.3 

66  . 3 

5.6 

130. 

e.9 

33.0 

301  1.  7 

693.0 

-13.3 

-18.6 

308  .6 

16.2 

12.6 

-IT.l 

288.  7 

293,  4 

1.3 

64.6 

5.9 

130. 

9.2 

34.0 

3122.3 

683.0 

-13.9 

-19.2 

308.  5 

16.6 

1 3.0 

-10.3 

289.2 

292  .8 

1 .2 

64  .0 

6.2 

130. 

9.6 

35.  0 

3223.0 

674.0 

-14.6 

-20.3 

308,0 

16.8 

13,2 

-10.4 

289,  6 

292.  9 

1.2 

63.6 

6 .6 

130  . 

10.1 

36.0 

3347. 5 

663.0 

-15.4 

-20.  a 

306.6 

16.1 

13.0 

-9.6 

290  .0 

293.2 

1.1 

63.4 

7.  1 

129. 

1 0.4 

37.0 

3462.1 

653.0 

-16.4 

-21.3 

305.7 

15.6 

12.6 

-9.  1 

290.  I 

293.  1 

I.O 

62.6 

7.4 

129. 

10.9 

38.0 

3554. 8 

645.  0 

-16.  8 

-22.6 

304.7 

15.3 

1 2.6 

- 0.7 

290.7 

293.6 

1.0 

60.7 

7.  8 

129. 

1 1.2 

39.0 

3660.2 

636.0 

-17.6 

-23.5 

304.3 

15.5 

12.  B 

- 8,8 

290.9 

293.6 

0.9 

60.1 

8.  1 

129. 

1 1.5 

40.0 

3766. 7 

62  7.0 

-18.3 

-24.0 

303.9 

15.9 

13.2 

- 8.9 

291.3 

293.9 

0.9 

60.7 

8.4 

129. 

1 1 .9 

4 1 .0 

3886.6 

61  7.0 

-19.3 

-24.8 

303.2 

1 6.4 

13.7 

-3.9 

291  .6 

294  .0 

0.8 

61.1 

8.  e 

129. 

1 2.3 

42.0 

3995.7 

608.0 

-20.5 

-25.3 

302.2 

16.6 

1 4.0 

-8.8 

291.4 

293.7 

0.8 

62.0 

9.2 

128. 

12.7 

43.0 

4105. 9 

599.0 

-21.4 

-26,3 

301  .3 

16  .6 

14.2 

-8.6 

291.5 

293.8 

0.7 

63.5 

9.  6 

128. 

13.0 

44.0 

4204.9 

59  1.0 

-22.2 

-27,4 

300.5 

16.5 

14.3 

-3.4 

291.7 

293.8 

0.7 

62.2 

9.9 

128. 

13.4 

45.  0 

431  7.  6 

582.0 

-23.0 

-29,2 

299.7 

16.7 

14.5 

-3.3 

292.  1 

293.  9 

0.6 

56.9 

10.3 

127, 

13. a 

4 A • 0 

4418.9 

574.0 

-23.  4 

-30. 6 

299.5 

17.1 

14.9 

-'1.4 

292.7 

294.3 

0.5 

51  .2 

10.7 

127. 

14.1 

47,0 

4534. 3 

565.0 

-24  .6 

-32.7 

299.6 

17.3 

15.  I 

-3.6 

292.6 

294.0 

0.4 

46.7 

11.0 

127. 

14.6 

4 8* ••0 

4637. 9 

557.  0 

-25.  5 

-34.3 

300.3 

17.5 

15.1 

-8.8 

292.7 

293.9 

0.4 

43.  2 

11. S 

127. 

IS.O 

4Q.0 

4742.7 

549.0 

-26.3 

-35.  3 

300.7 

1 7.3 

14.9 

-8.8 

293.0 

294 .1 

0.3 

42.3 

11.9 

126. 

15.3 

50s  0 

4848.  7 

54  1.0 

-27.3 

-36.3 

300.4 

17.1 

14.8 

-8.7 

293.  1 

294.  1 

0.3 

39.4 

12.2 

126. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OR  TIME  EAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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6 EEBRUAHV  1975 

1821  GMT  154  31.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

IS.9 

SI  .0 

4982.7 

531.0 

-28.4 

-38*5 

299.3 

17.1 

14.9 

-3.4 

293,3 

294 . 1 

0.2 

36  .6 

12.8 

126. 

16.2 

52.  0 

5091. 4 

52  3.0 

-29.4 

-39*5 

298.5 

17.4 

15.3 

-3,3 

293.4 

294.  2 

0.2 

36.5 

13.1 

126. 

16.7 

53.0 

5 20  I . 2 

515.0 

-30.4 

-40.  9 

297.2 

18.2 

1 6.2 

-8.3 

293,4 

294.1 

0.2 

34  .9 

13.7 

126. 

1 7.0 

54. C 

5312.4 

507.0 

-31.2 

-42.0 

296.5 

18.7 

16.  7 

-8.  4 

293.  8 

294.4 

0.2 

33.2 

14.0 

125. 

17.3 

55.0 

5410. 7 

50  0.  0 

-32.  1 

-43.0 

296.4 

18.9 

1 7,0 

-8  .4 

293.8 

294  ,4 

0.2 

32.7 

14.4 

125. 

17.9 

56.0 

5553.0 

490.0 

-33.2 

-44.4 

296.  9 

19.6 

1 7.  5 

-3.9 

294.2 

294,7 

0.1 

31  .0 

15.0 

125. 

IS.  2 

57.  0 

5668. 5 

482.  0 

-34.0 

-45.1 

297.5 

20  .0 

17.7 

-9.2 

294.6 

295.  1 

0.  1 

31  .3 

15.4 

124. 

18.6 

58.0 

5770.8 

475.0 

-34.  e 

-45<  9 

298.2 

20.4 

17.9 

-9.6 

294  ,9 

295.3 

O.I 

31 . 1 

15.9 

124. 

1 9.0 

59.0 

5874.2 

468.0 

-36.0 

-47*0 

298.5 

20.5 

18.0 

-9.  8 

294.6 

295.0 

0.  1 

30  .8 

16.3 

124. 

19.3 

60.0 

5993. 8 

460.  0 

-36.  8 

-47.8 

298.4 

20.4 

17.9 

-9.7 

295,1 

295.4 

0.  1 

30.6 

16.  7 

124. 

1 9.8 

61  .0 

6099. 8 

453.0 

-37.7 

-48.7 

298.2 

19.9 

1 7.5 

-9.4 

295.2 

295,5 

0.1 

30  .3 

17.4 

124. 

20.  I 

62.  0 

6207. 0 

446.0 

-38.6 

-49.7 

298.1 

19.5 

17.2 

-9.2 

295.5 

295.8 

0.  1 

29.5 

17.7 

124. 

20.5 

63.0 

6315.4 

439.0 

-39.  5 

99.9 

297.6 

1 9.2 

1 7.0 

-3,9 

295.7 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  1 

124. 

20.9 

64.0 

6425.2 

432.0 

-40.5 

99.9 

296.2 

19.9 

1 7.  9 

-3.8 

2 95.  8 

999,9 

99.9 

999.9 

18.6 

123. 

21.3 

65.0 

6536. 3 

425.  0 

-41 . 6 

99.9 

295.0 

21  .3 

19.3 

-9  .0 

295.8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.  0 

123. 

21.9 

66.0 

668 1 . 2 

416.0 

-42.5 

99*  9 

294.7 

23.5 

21.3 

-9.8 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

19  .9 

123. 

22.  2 

67.  0 

6795. 6 

409.0 

-43.  2 

99.9 

295.1 

23.7 

21.5 

-10.1 

296.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.3 

123. 

22.7 

68.0 

6911.7 

40  2.0 

-44.0 

99.  9 

296.4 

22.9 

20.5 

-10.2 

297,5 

999,9 

99.9 

999.9 

21.1 

122. 

23.0 

69.0 

7029. 3 

395. C 

-45.2 

99.9 

297.3 

21.9 

19.4 

-10.0 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

122. 

23.5 

70.0 

7131. 3 

389.  0 

-45.  9 

99.9 

298.5 

21  .6 

1 9.0 

-10.3 

297.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

22.  0 

122. 

24.0 

71.0 

7269. 3 

38  1.0 

-47.0 

99.9 

298.2 

23.1 

20.3 

-I  0.9 

298.1 

999.9 

99,9 

999.9 

22.6 

122. 

24.4 

72.0 

7391. 9 

374.0 

-47.  8 

99.9 

297.6 

23.1 

20.4 

-•0.7 

298.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

23  .4 

122. 

24.7 

73.0 

7498.5 

368.0 

-48.  6 

99.  9 

297.4 

22.3 

1 9.8 

-!0.3 

298  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

122. 

25.  1 

74.0 

7624.6 

36  1.0 

-49.2 

99*9 

297.2 

20.8 

1 8.  5 

-9.  5 

299.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

122. 

25.4 

75.0 

7734. 4 

35  5.  0 

-50.  1 

99.9 

296.8 

19  .9 

17.7 

-9.0 

300  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.  e 

122. 

25.8 

76.0 

7845.6 

349.0 

-50. 8 

99.9 

295.5 

19.5 

1 7.6 

-8.4 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

25.1 

122. 

26.  2 

77.  0 

7958. 6 

343.0 

-50.2 

99.9 

294.2 

19.9 

1 8.1 

-3.2 

302.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

25,5 

122. 

26.6 

78.0 

8074.  1 

337.0 

-49.  5 

99.  9 

293.9 

21.1 

1 9.3 

-3.5 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

121. 

2 7.0 

79.0 

8191.9 

331.0 

-4  8.9 

99^9 

294.8 

22.8 

20.  7 

-9.6 

307,  7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

121. 

27.3 

80.0 

8312. 2 

32  5.  0 

-48.  6 

99.  9 

296.0 

23.9 

21  .5 

-10.5 

309  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.  9 

121  . 

27.9 

81.0 

8455.6 

318.0 

-48.0 

99*9 

297.4 

25.1 

22.2 

-1  1 .5 

312  .5 

999,9 

99.9 

999  .9 

27.8 

121  . 

28.3 

82.  0 

8581 . 1 

312.0 

-48  .3 

99.9 

296.6 

25.1 

22.5 

-I  1.3 

313.8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

28.4 

121  . 

28.7 

83.0 

8708. 9 

306.0 

-48.  7 

99.  9 

294.8 

25.5 

23.1 

-10.7 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

121. 

29.  1 

84.0 

8838.9 

300.0 

-49.2 

99.9 

292.4 

26.3 

24.4 

-;o.o 

316.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

29,6 

121  . 

29.5 

85.0 

8949. 1 

29  5.  0 

-49.  a 

99.9 

290.2 

27.9 

26.2 

-9  .6 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

I2I. 

30.0 

86.0 

9106. 2 

288.0 

-49.6 

99. 9 

288.  1 

28,5 

27.0 

-8.8 

319.1 

999,9 

99.9 

999.9 

31 .1 

120. 

30.4 

87.  0 

9220. 8 

283.0 

-50 . 1 

99.  9 

286.2 

27.2 

26.2 

-7,6 

320,  1 

999,  9 

99.  9 

999,9 

31  .9 

120. 

30.9 

88.0 

9360. 8 

277,0 

-50. 2 

99*  9 

284.  1 

26.7 

25,9 

—6.5 

321 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

120. 

31.3 

89.0 

9479.6 

27  2.0 

-50.7 

99*9 

283.4 

27,9 

27,  2 

- 6.5 

322.  8 

999,9 

99.9 

999  ,9 

33.1 

119. 

31.7 

90.0 

9625. 0 

266.  0 

-50.  4 

99.9 

283.1 

29.5 

28.8 

-5.7 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.  8 

119. 

32.1 

91.0 

9723. a 

262.0 

-50.8 

99.9 

282.9 

30.6 

29.9 

-5.8 

326.1 

999,9 

99.9 

999.9 

34.6 

119. 

32.6 

92.0 

9874. 7 

256.0 

-50.7 

99.9 

282.  1 

30.5 

29.8 

-6.4 

328.5 

999.  9 

99.9 

999,9 

35.4 

118. 

33.0 

93.0 

100C3.3 

25  1.0 

-50.7 

99.  9 

281.6 

30.0 

29.4 

-6,0 

330 .4 

999,9 

99.9 

999.9 

36.3 

Its. 

33.4 

94.0 

10134.4 

246.0 

-50.7 

99v  9 

282.5 

30.7 

30.0 

-6.  7 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

117. 

33.9 

95.0 

1024  1.  2 

24  2.  0 

-50.7 

99*  9 

283.7 

32.3 

31.4 

-7.7 

333.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

37.  6 

117. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETMEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


665 


3*9 


STATION  NO. 
MONET TE«  MO 


6 FEBRUARY  1975 

1821  GMT  IS*  31.  0 


time 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEw  f-r 

dir 

SPEED 

U COMP 

V LOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

34.  3 

96.  0 

10405. 0 

236.0 

-SO  .2 

99 . 9 

283.4 

32.0 

31.2 

-7.5 

336.  9 

999.  9 

99.9 

999,9 

38.6 

117. 

34.9 

97.0 

10544. 8 

23  1.0 

-50.2 

99#9 

282.2 

29.7 

29.0 

-6.3 

339.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

39,  7 

116. 

3S.  3 

98.0 

10687.6 

226.0 

-50.5 

99*9 

282.9 

30.0 

29.2 

-6,7 

340.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

40  .2 

116. 

3S,  7 

99.  0 

10803. 9 

222.0 

-50.8 

99.9 

233.9 

32.0 

31.1 

-7,7 

341.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

40.8 

116. 

36.1 

1 00.0 

10952. 2 

21  7.0 

-51.0 

99.9 

284.4 

34,4 

33.4 

-3.6 

343.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

41.7 

116. 

36.6 

1 01.0 

11 134. 3 

21  1 .0 

-51.9 

99  V 9 

283.0 

34.4 

33.  5 

-7.7 

345.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

42.9 

116. 

37.0 

102.0 

112SB. 4 

207.0 

-51 . 8 

99.  9 

281.1 

32.1 

31.5 

-5.2 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

115. 

37.4 

1 03.0 

11416.9 

20  2.0 

-51.9 

99  9 

281.0 

30.6 

30.  1 

-5.8 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44  .3 

115. 

3 7.9 

104. C 

1 1 546. 4 

198.0 

-52.2 

99r9 

282 .1 

31  .0 

30.4 

-6.5 

351. 1 

999,9 

99.9 

999.9 

45.  1 

115. 

38.3 

105.0 

1 1 678.5 

194.0 

-52.  2 

99.9 

282.4 

32.1 

31.3 

-6,9 

353.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

45.9 

115. 

36.  7 

1 06. C 

11813. 3 

190.0 

-52.2 

99.9 

28  1.7 

32.6 

31.9 

-6.  6 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46,7 

114. 

39.2 

107.0 

11951. 0 

186.0 

-52.4 

99.9 

279.7 

32.4 

31.9 

-5.4 

357  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.7 

11*. 

39.6 

108.0 

12091 .3 

182.0 

-53.2 

99.9 

277.5 

32.4 

32.  1 

■4.2 

358.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

48  .4 

114. 

*0.  1 

109.0 

12270. 8 

177.0 

-53.2 

99s,9 

275. 1 

34.1 

33.9 

■ 3,0 

361.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

49.  2 

11*. 

*0.4 

110.0 

12380.8 

174.0 

-53.8 

99  9 

274.7 

35.6 

35.4 

-2,9 

361  ,7 

999.9 

99.9 

999,9 

49.9 

113. 

4 1.  0 

111.0 

12568. C 

169.0 

-54 . 1 

99  9 

275,4 

36.9 

36.  7 

-3.5 

364.  2 

999,9 

99.  9 

999.9 

51  .1 

113. 

41.4 

1 12.0 

12721.4 

165.0 

-54.8 

99.  9 

276.3 

35.8 

35.6 

-3,9 

365.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  1 

112. 

41.8 

1 1 3.0 

12878.3 

16  1 .0 

-54.9 

99.9 

277.6 

34.7 

34.  4 

-4.  6 

367.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

52.8 

112. 

42.2 

114.0 

13C39. 0 

157.  0 

-55.  3 

99.9 

279.0 

34.2 

33.8 

-5.3 

370.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

53.  6 

112. 

*2.7 

1 1 5.0 

13162.0 

154.0 

-55.7 

99.9 

280.2 

34.8 

34.2 

-6.  1 

371  .2 

999.9 

99.9 

999,9 

54.6 

112. 

4 3.3 

1 I 6.  0 

13329.  6 

150.0 

-55.7 

99w9 

280.4 

35,9 

35.4 

-6.5 

374.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

55.8 

112. 

43.8 

117.0 

13501. 8 

146.0 

-55.  7 

99v  9 

281.1 

35.6 

34.9 

-6.9 

377.0 

999.9 

99.9 

999,9 

56.9 

111. 

*4.3 

118.0 

13634.0 

143.0 

-55.6 

99  9 

233.3 

34.0 

33.  1 

-7.8 

379.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

111. 

44.8 

1 19.0 

13814. 9 

139.0 

—55.  4 

99r  9 

286.4 

33.6 

32.2 

-9.5 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  9 

111. 

*5.3 

120.0 

13954. 1 

136.0 

-55.3 

99,9 

288.5 

35.5 

33.7 

-j.  1.2 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

111. 

45.  7 

121.0 

14096. 6 

133.0 

-54  .9 

99.9 

288.4 

37.0 

35.1 

- 1 1.7 

388.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

60.8 

Ill  . 

46.2 

122.0 

14242.6 

130.0 

-54.  4 

99.  9 

286.3 

36.8 

35.3 

-'0.3 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

111. 

*6.7 

123.0 

14442.4 

126.0 

-55.4 

99.9 

282.2 

34.8 

34.0 

-7,3 

393.  8 

999,9 

99,9 

999  .9 

63. 1 

111. 

47.2 

124.0 

14595. 9 

123.  0 

-55.  9 

99  9 

278.2 

33.0 

32.7 

-4.7 

395.6 

999.9 

99.9 

999.9 

6*.  0 

111. 

47.7 

1 25.0 

1*753. 2 

120.0 

-55.4 

99  9 

276.4 

31.9 

31.7 

-3.6 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

1 10. 

48.5 

126.  0 

14969. 3 

11  6.0 

-55.6 

99. 9 

277.6 

29  .9 

29.7 

-4.0 

*02.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

66.6 

1 10. 

49.0 

1 27.0 

15136.3 

11  3.0 

-55.  6 

99.  9 

277.5 

27.1 

26.9 

-3.6 

*05.9 

999.9 

99.9 

999,9 

67.3 

110. 

49.4 

1 28.0 

15307.4 

110.0 

-56.6 

99.9 

277.2 

25.2 

25.0 

-3,2 

407.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

68.0 

110. 

50.0 

129.0 

15423. 6 

108.  0 

-57.  4 

99.9 

277.2 

24.8 

24.6 

-3.1 

*0  7,7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  6 

110. 

SO.  A 

130.0 

15601.3 

105.0 

-58. 1 

99.9 

275.8 

25.7 

25.6 

-2,6 

409.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

69  .3 

110. 

51.  1 

131.0 

1 5845. 7 

101.0 

-58.6 

99.9 

271  ,3 

26.9 

26.9 

-0.6 

413.3 

999.  9 

99,  9 

999.9 

70,4 

109. 

51.6 

132.0 

15971.3 

99.0 

-59.  0 

99  9 

270.6 

29.3 

29.3 

-0,3 

*15.0 

999  .9 

99.9 

999,9 

71, 1 

109. 

52.  1 

133.0 

16164. 3 

96.0 

-59.1 

99  9 

272.5 

31.2 

31.2 

- 1.4 

41  8.4 

999.9 

99.9 

999,9 

72.0 

109. 

52.7 

134.0 

16363. C 

92.0 

-59.7 

99#  9 

272.  5 

28.2 

28.2 

- 1 .2 

*21 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

73,3 

109. 

53.3 

1 35.0 

16498.9 

9 1.0 

-60  .0 

99.9 

268.  7 

24.5 

24.5 

0.5 

423.  1 

999,9 

99.9 

999  .9 

74  ,0 

108. 

54.0 

136.0 

16707. 8 

88.  0 

-60. 7 

99.9 

271  .7 

26.9 

26.9 

-0.8 

425,7 

999.9 

99.9 

999,9 

74.9 

108. 

54.7 

137.0 

16923. 7 

85.0 

-60.  5 

99.9 

279.7 

31 .1 

30.7 

-5.2 

430.3 

999,9 

99.9 

999,9 

76.  2 

108. 

55.3 

138.  0 

17147. 9 

82.0 

-5  9.8 

99  ,9 

280  .6 

28.9 

28.  4 

-5.3 

436.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77,5 

108. 

56.1 

139.0 

17381. e 

79.0 

-57.  9 

99  9 

27  3,5 

24.1 

24.0 

•■•1.5 

4*4.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.6 

108. 

56.9 

140.0 

17626.3 

76.0 

-57.2 

99^  9 

267.9 

23.9 

23.9 

0.9 

451.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79,6 

108. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH..N  6 DEG 


666 


349 


station  no. 
HONETTE.  MO 


6 FEBRUARY  1975 

1821  GMT  154  31.  O 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  .-T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  . 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

Mf  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

57.5 

141  .0 

17794,7 

74.0 

-57.  8 

99  9 

270.6 

24.5 

24.5 

"■0 . 3 

4 53.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

107. 

se.3 

142.0 

18055.9 

7 1.0 

-57.6 

99.9 

279.3 

25.8 

25.  5 

-4.2 

459.4 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .6 

107. 

59.0 

143.0 

18328. 4 

68.  0 

-57.  8 

99.9 

281  .7 

25.9 

25.3 

-5.2 

464  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.  8 

107. 

59.7 

14A.0 

18516.4 

66.0 

-58.6 

99.9 

281.6 

26.0 

25.5 

-5.2 

466.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

107. 

60.  3 

14  5.  0 

18807. 7 

63.0 

-60.2 

99.9 

280.9 

23.7 

23.3 

“4.5 

4 69.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84  .8 

107. 

6 1.1 

146.0 

19008.0 

6 1.0 

-62.  2 

99.9 

277.4 

1 8.9 

18.7 

■2.4 

469.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

107. 

61.8 

147.0 

19319.2 

53.0 

-62.8 

99  ,9 

271.3 

21.8 

21.8 

- 0.5 

475.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

107. 

62.5 

148.0 

19534. e 

56.  0 

-64.  1 

99  .9 

266.4 

25.6 

25.5 

I .6 

476.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.  5 

107. 

63.5 

1 49.0 

19871.6 

53.0 

-64.5 

99.  9 

273.  2 

22.  1 

22.  1 

-1  .2 

483.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

106. 

64.5 

150.0 

20109. 3 

51.0 

-59.8 

99.9 

289.4 

23.5 

22.1 

-7.8 

499.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

106. 

65.4 

151.0 

20488. a 

48.0 

-59.  1 

99.  9 

289.  1 

1 9.3 

1 8.3 

-6.3 

510.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

106. 

66.2 

152.0 

20754.6 

46.0 

-60.7 

99.9 

286.3 

11.6 

11.1 

-3.  3 

512.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

106. 

67.0 

153.0 

21030. 5 

44.  0 

-61 . 8 

99.9 

275.8 

5.5 

5.5 

-0.6 

516.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

92.  6 

toe. 

67.8 

154.0 

21317. 8 

42.0 

-62.8 

99.9 

270.2 

1 1.5 

11.5 

-0.0 

521 .0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.7 

106. 

68.6 

155.0 

2161  7.  5 

40.0 

-64.1 

99  9 

275.7 

20.1 

20.0 

-2.0 

524.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

93.7 

106. 

69.7 

156.0 

22094.5 

37.0 

-64.  5 

99  9 

270.  7 

1 7.0 

17.0 

-0.2 

535.8 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

106. 

7C.8 

157.0 

22435.6 

35.0 

-62.8 

99.9 

283.0 

23.4 

22.  8 

-5.3 

548.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.  1 

106. 

71.8 

158.0 

22797. 0 

33.0 

-64.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

554.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

72.9 

1 59.0 

23180. 1 

31.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

565.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

667 


STATION  NO*  349 
MONFTTE,  MO 


6 FEBRUARY  1975 

2058  GMT  152  23*  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M»C  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  - 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/  SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.1 

438.0 

970.9 

-9.9 

-12  5 

310.0 

6.2 

4.7 

-4,0 

265.7 

269.6 

1 .5 

81  .0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

524.8 

96C.0 

-1  1 .6 

-15,0 

999.9 

99.9 

99.  9 

P9.9 

264.  7 

267.8 

1.2 

71.2 

999.9 

999. 

0.7 

9.0 

621.  0 

548.  0 

-12.9 

-16.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

264  .4 

267,4 

1.2 

77,5 

999.  9 

999. 

0.9 

10.0 

718.  1 

536.0 

-13.5 

-15.5 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

264.8 

268.0 

1.2 

84  .5 

999.9 

999. 

1.  2 

11.0 

84  0.  7 

52  1.0 

-15.0 

-15.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

264.4 

267.  7 

1.2 

96.1 

999.9 

999. 

1.6 

12.0 

931.5 

SIO.O 

-16.0 

-16.2 

301.8 

8.3 

7.1 

-4.4 

264  .4 

267.5 

1.2 

98.3 

0.7 

130. 

1.9 

13.0 

IC39. 8 

897. C 

-16.0 

-16^9 

306.4 

9,3 

7.5 

-5.  5 

264.6 

267.6 

1.1 

99.5 

a .8 

127, 

2.2 

14.0 

1132. 4 

686.  0 

-17.  1 

-17.1 

314.8 

10.3 

7.3 

-7.3 

265.2 

268.2 

1.  1 

99.4 

1.0 

128. 

2.7 

1 5.0 

1 226. 4 

875.0 

-15.0 

- 16-9 

326.2 

11.8 

6.6 

-9.0 

267.5 

270.5 

1.2 

91 .1 

1 .4 

132. 

3.  I 

16.0 

1 357.  1 

860.0 

-IS.  0 

-16.3 

329.4 

12.2 

6.2 

-10.5 

269.7 

273.0 

1.2 

90.1 

1 .6 

135. 

3.4 

17.0 

1445.8 

850.0 

-13.9 

-15.0 

328.  5 

12.1 

6.3 

-10.3 

271  .8 

275.5 

1.4 

91.2 

1.8 

137, 

3.8 

18.0 

1554.0 

838.0 

-13.1 

-14.3 

320.3 

12.6 

6.  6 

-.0.7 

273.  8 

277,8 

1 .5 

90.4 

2.1 

138. 

4.1 

19.0 

1664. 0 

826.  0 

-12.  9 

-14.1 

329.3 

13.5 

6.9 

— 11*6 

275.0 

279.2 

1.5 

90.  4 

2.4 

139. 

4.5 

20.0 

1766. 3 

81  5.0 

-13.1 

-14-4 

3 32.2 

15.1 

7.  1 

-I  3.4 

276.0 

280.1 

1.5 

89.3 

2.7 

140. 

4.9 

21.0 

1 888. 9 

002,0 

-13.2 

-14.7 

334.6 

15.5 

6.6 

-34.0 

277.  1 

281. 2 

1.5 

88.4 

3.1 

142. 

5.3 

22.0 

1 994.  1 

79  1.0 

-13.5 

-15  1 

335.0 

14,9 

6.3 

-!3.5 

277.9 

281  .9 

1 .5 

87.4 

3.4 

143. 

5.7 

23.0 

2090.9 

78  1 .0 

-13.8 

-16.3 

330.7 

14,7 

7,2 

-1  2.8 

27B.6 

282.3 

1 .4 

80.6 

3.8 

145. 

6.1 

24.0 

2198. 5 

77C.0 

-12.  a 

-14.9 

323.1 

15.5 

9.3 

-12,4 

2 80.8 

285.1 

1.6 

83.9 

4.  1 

145. 

6.6 

25.0 

2299. 3 

76C.0 

-9.5 

-14.7 

317.  3 

17.4 

1 1.  B 

-12.8 

284.9 

289*4 

1.6 

68.0 

4.6 

144. 

7.0 

26.0 

2432. 6 

74  7.0 

-9.2 

-15.  1 

315*2 

17.6 

12.4 

-12.5 

287.  1 

291.6 

1.6 

61  .9 

S.l 

144. 

7.3 

27.0 

2547,4 

736.0 

-9.  3 

-16  7 

313.2 

16.8 

12.2 

-?  1.5 

288.1 

292.2 

1.4 

55.1 

5.4 

143. 

7.7 

28.0 

2653.  1 

726.0 

-9.6 

-17.1 

310.5 

15.9 

1 2.  1 

-to,  3 

288.9 

292.9 

1.4 

54.2 

5.7 

142. 

e.i 

29.0 

2770. 9 

715.  0 

-10.4 

-1  8.2 

308.1 

15,5 

12.2 

-9.6 

289.4 

293.1 

1.3 

52.  3 

6.  1 

141. 

8.4 

30  .0 

2868.4 

706.0 

-10.8 

-19.7 

306.6 

t 5.4 

12.3 

-9.2 

290.0 

293.3 

1.1 

47,8 

6.4 

141  . 

e.a 

31.0 

2978. 0 

696.0 

-1  1 .4 

-21  .4 

305.4 

15.7 

12.8 

-9.1 

290.5 

293.  4 

1.0 

42.9 

6,7 

140. 

9.2 

32.0 

3088. 8 

686.0 

-12.  3 

-22.  8 

305.  1 

I 6.2 

13.3 

-9.3 

290.6 

293.2 

0.9 

41.2 

7,0 

139. 

9.6 

33.0 

3200.8 

676.0 

-13.3 

-23.8 

305.1 

16.7 

1 3,  7 

-9.  6 

290.  7 

293.2 

0.8 

40  ,7 

7.4 

138. 

10.0 

34.0 

3314.  1 

666.  0 

-14.4 

-24  ,6 

304.6 

16.9 

13.9 

-9.6 

290 .7 

293.0 

o.n 

41.5 

7.9 

138. 

10.4 

35.0 

3438. 5 

656.0 

-15.4 

-25  .5 

302.6 

16.8 

I 4.  1 

-9.0 

290,8 

293  .0 

0,7 

41  .6 

8.3 

137, 

10.9 

36.  0 

3556. C 

645. 0 

-16.4 

-26,2 

299.2 

16.6 

14.5 

-a.i 

291.1 

293.3 

0,7 

42.3 

8.7 

136. 

1 1.2 

37.0 

3661.6 

636.0 

-16.  9 

-27.5 

2 57.  I 

1 6.5 

14,7 

-7.5 

291.7 

293*6 

0.6 

39.3 

9.0 

136. 

1 1.6 

39.0 

3780.4 

626.0 

-17.9 

-28.5 

294.5 

16.3 

14.9 

-6.8 

291. 9 

293.7 

0.6 

38  .8 

9.4 

135. 

12.0 

35. 0 

3888. 6 

61  7.  0 

-1  8.  6 

-28.9 

292.6 

16.2 

14.9 

-6.2 

292.3 

294.1 

0.6 

39.4 

9.8 

134. 

I 2.4 

40.0 

3998. 0 

608.0 

-19.5 

-30.  1 

292.  1 

16.5 

15.3 

-6.2 

292.5 

294.0 

0,5 

38.2 

10.1 

133. 

13.0 

41.0 

4133. 3 

597.0 

-20.9 

-31  ,6 

292.6 

17.9 

16.5 

-6.9 

292.4 

293.  8 

0.4 

36.5 

10.6 

132. 

13.4 

42.0 

4245.3 

588.0 

-21.9 

-33  0 

293.  1 

I 8.8 

1 7.3 

-7.3 

292.4 

293.7 

0.4 

35.8 

11.1 

131. 

13.8 

43.0 

4358.7 

579.0 

-22.7 

-34.7 

293.4 

19.1 

17.6 

-7.6 

292.  8 

293.9 

0.3 

32  .5 

11.6 

130. 

14.2 

44.0 

4473. 5 

570.  0 

-23.  1 

-35.8 

293.9 

19.3 

17.7 

-7,8 

293.6 

294.6 

0.3 

30.0 

12.  0 

130. 

14.6 

45.0 

4589.9 

56  1.0 

-23.8 

-36.5 

294.  7 

19.6 

1 7.  8 

-8.2 

294.2 

295.1 

0.3 

28.4 

12.4 

129. 

15.  1 

46.  0 

4694. 6 

553.0 

-24  .7 

-37.9 

296.5 

20.7 

18.5 

-9,2 

294.3 

295.  1 

0.3 

28.1 

13.0 

129. 

15.5 

47,0 

4800. 5 

545.0 

-25.  7 

-38,  9 

298.2 

21.6 

1 9.1 

-10  .2 

294  .4 

295*2 

0.2 

27,4 

13.5 

128. 

1 5.9 

48.0 

4920.9 

536.0 

-26.7 

-39.6 

300.0 

21.9 

19.0 

-1  1.0 

294.5 

295.2 

0.2 

27.5 

14. i 

128. 

16.2 

49.0 

5042. 9 

52  7.  0 

-27.  7 

-4  0 7 

301.1 

21  .8 

18.7 

-11,3 

294.8 

295.5 

0.2 

27.5 

14.4 

128. 

16.7 

50.0 

5152.8 

519.0 

-28.  5 

-4  1,3 

302.4 

21.3 

I 8.0 

-.  I .4 

295.1 

295.8 

0.2 

27.5 

15.1 

127. 

17.  1 

51.0 

5291. 9 

509.0 

-29.7 

-42.4 

302.7 

20.8 

1 7.5 

-.1.2 

295.3 

295.9 

0.2 

27.6 

15.6 

127. 

• 3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  j AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 DEG 
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349 


STATION  NO . 

monette.  mo 


6 FEBRUARY  1975 

2058  GMT  152  23«  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  '^T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

I 7.6 

52.0 

5404.7 

SO  1.0 

-30.5 

-43*1 

301.6 

20.0 

1 7,0 

-1  0.5 

295,7 

296.3 

0.2 

27,6 

16.2 

127. 

17.9 

S3.  0 

5533. 3 

492.0 

-31.4 

-43*9 

300.1 

19.3 

16.7 

-9.7 

296.  1 

296.6 

0.2 

27,6 

16.6 

127. 

1 8.2 

54.0 

5649. 2 

484.0 

-32.  S 

-44  , e 

298.4 

1 8.5 

1 6.3 

-8.8 

296.2 

296.7 

0.1 

27,7 

16.9 

127. 

1 P.7 

55.0 

5766.4 

476.0 

-33  .4 

-45  ,6 

296.5 

17.3 

1 5.  5 

-7,7 

296.4 

296.9 

O.I 

27.7 

17.5 

127. 

I 9.2 

56.0 

5900. 3 

46  7.  0 

-34.  3 

-46  ^5 

298.9 

17.1 

15. C 

-8.3 

296.9 

297,3 

0.  1 

27.7 

17.  9 

126. 

19.6 

57.0 

6020.9 

459.0 

-35.3 

-47.3 

303.  1 

18.1 

1 5.  2 

-9.9 

297.2 

297.6 

0.1 

27.8 

18.3 

126. 

20.0 

58.0 

6143.  1 

45  1.0 

-36.6 

-48.5 

306.8 

19.8 

I 5.9 

-11.9 

297.0 

297.  3 

0.  1 

27,8 

18.8 

126. 

20.3 

59. C 

6251.3 

444.0 

-37.  2 

-48,9 

308.2 

21  .1 

1 6.6 

-13.1 

297.6 

297  .9 

0.1 

27,8 

19.  1 

126. 

20.7 

60.0 

6376. 8 

436.0 

-37.9 

-49  .5 

309.9 

22.4 

17.2 

- 14.4 

298.  3 

298.6 

0.1 

27,9 

19.6 

126. 

21.1 

6 1.0 

6488.  4 

429.  0 

-37.  7 

-49a0 

311.6 

23.1 

17.3 

-15.3 

299.9 

300 .2 

0.  1 

29.  1 

20.2 

126. 

21.4 

62. C 

660 1.8 

422.0 

-37.9 

-46  .8 

312.9 

23.1 

16.9 

-15.7 

301.1 

301  .5 

0.1 

30  .3 

20  .7 

126. 

21.9 

63.  0 

6733. 6 

414.0 

-38.5 

-49  *4 

31  3.8 

23  .7 

17. I 

-16.4 

301.9 

302.  2 

0.  1 

30.3 

21  .3 

127. 

22.2 

64  .0 

6850.6 

40  7.0 

-39.  1 

-49j  7 

31  3.  7 

24,4 

1 7.7 

-16.9 

302.6 

303.0 

0.1 

30.9 

21.7 

127. 

22.7 

65.0 

6969. 2 

40  0.0 

-40.3 

99.9 

313.9 

25.0 

18.0 

-17,3 

302.  6 

999.  9 

99.9 

999.9 

22.5 

127. 

23.2 

66.0 

7124. 0 

391.0 

-41  .6 

99*9 

315.  8 

24.0 

1 6.7 

-17.2 

302,9 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

127. 

23.7 

67.0 

7245.3 

38  4.0 

-42.3 

99.9 

319.0 

22.9 

1 5.0 

-i7.3 

303.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

127. 

24.2 

68.0 

7370. 6 

37  7.0 

-42.7 

99.9 

320.9 

23.3 

14.7 

-.8.1 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

2A.6 

128. 

24.7 

69.0 

7478.7 

371.0 

-43.  6 

99.9 

320.7 

24. 8 

15.  7 

-:9,2 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

128. 

2S.  1 

70.0 

7 60  6.  7 

364.0 

-44 . 1 

99  ,9 

319.6 

25.9 

1 6.  8 

- ’ 9.  7 

305.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

129. 

25.7 

71.0 

7755. 5 

3se.o 

-44. 9 

99*9 

317.  5 

26.6 

18.0 

-19,6 

3C6.8 

999,9 

99.9 

999.9 

26.9 

129. 

26.  1 

72.0 

7869. 0 

35  0.0 

-45.6 

99.9 

316.2 

26.6 

1 8.4 

-1  9.2 

307. 3 

999,9 

99,9 

999,9 

27.5 

129. 

26.6 

73.0 

8003. 4 

343.0 

-46,  5 

99.9 

314.9 

26.8 

19.0 

- 18.9 

307,9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

129. 

27.1 

74.0 

8120.4 

337.0 

-46.9 

99.9 

313.8 

27.5 

19.9 

-19.0 

308.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

129. 

27.6 

75.0 

8239. 3 

33  1 .0 

-47.8 

99  .9 

312.3 

28.2 

20.8 

-19.0 

309.2 

999.9 

99.  9 

999,9 

29.9 

130. 

28.0 

76.0 

8359. e 

325.0 

-48.  7 

99-9 

310.6 

28.6 

21.7 

-18.6 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

130. 

26.4 

77.0 

8482.3 

319.0 

-4  8.7 

99  .9 

308.2 

. 28.9 

22.7 

-17.  6 

311.2 

999.9 

99.9 

999,9 

31  .3 

130. 

26.9 

78.0 

8606. 9 

31  3.  0 

-4  9.  3 

99^9 

305.2 

29.3 

23.9 

-16.9 

312.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

32.  1 

130. 

29.4 

79.0 

8733.7 

307.0 

-49.  e 

99.9 

302. 9 

29.9 

25.  1 

-16.2 

313.2 

999.9 

99,9 

999,9 

33.0 

129. 

29.6 

80.  0 

8862. 7 

301.0 

-SO  .5 

99  .9 

30  1 .7 

30.5 

25.9 

- 16.0 

313.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

33.8 

129. 

30.3 

81.0 

9015.8 

294.0 

-51.5 

99.  9 

300.5 

31  .5 

27.1 

-.6.0 

314.6 

999,9 

99.9 

999.9 

34.6 

129. 

30.  8 

82.0 

9149.4 

288.0 

-52  .4 

99.9 

299.0 

31.9 

27.  9 

-.5.4 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.6 

129. 

31.2 

8 3.0 

9285.  7 

282.  0 

-51 . 8 

99.9 

296.4 

31  .1 

27.8 

-'  3.8 

318.0 

999.9 

99.9 

999,9 

36.  4 

129. 

31.7 

84.0 

9425. 3 

276.0 

-51.3 

99-9 

290.  7 

29.2 

2 7.3 

-’  0.3 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37  .3 

128. 

32.  1 

85.  0 

9544. 1 

27  1.0 

-51.3 

99-9 

285.0 

28.5 

27.5 

-7.4 

322.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

33  .0 

128. 

32.7 

86.0 

9689. 3 

265.0 

-52.  1 

99,  9 

279.3 

30.9 

30.5 

-5.0 

323.2 

999,9 

99.9 

999.9 

38.7 

127. 

33.  1 

87.0 

9837.5 

259.0 

-52  .4 

99»9 

277.7 

33.3 

33.0 

-4.S 

324.  9 

999.9 

99.9 

999,9 

39 .5 

127. 

33.6 

88.0 

9963. 5 

254.  0 

-52, 6 

99.9 

277.7 

35  ,9 

35.6 

-4,8 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  4 

126. 

34.0 

89.0 

1009  1. 8 

249.0 

-53.4 

99.9 

279.2 

37,7 

37.2 

-6,0 

327,  I 

999,9 

99,9 

999.9 

41.2 

125. 

34.4 

90.  0 

10222.  1 

244.0 

-54.2 

99-9 

281  .5 

39.3 

38.6 

-7,9 

327,8 

999,  9 

99,9 

999.9 

41  .9 

125. 

34.9 

91  .0 

10354.8 

239.0 

-54.  5 

99,9 

282.  7 

39.8 

38.8 

-8.8 

329.3 

999,9 

99.9 

999.9 

43.2 

124. 

35.2 

92.0 

10490. 3 

234.0 

-54.2 

99  -9 

282.3 

38.7 

37.  8 

-8,  2 

331.  e 

999.9 

99.9 

999,9 

43.9 

124. 

35.7 

93.0 

10629.  1 

229.  0 

-53.  4 

99  3 9 

281.6 

36.3 

35.6 

-7,3 

335.0 

999,9 

99.9 

999.9 

45.0 

123. 

36.2 

94.0 

10771.2 

224.0 

-53,4 

99.9 

284.0 

36.7 

35.6 

-8.9 

337,2 

999.9 

99.9 

999  .9 

45.8 

123. 

36.6 

95.0 

10887. 2 

22  0.0 

-53.  S 

99.9 

287.5 

39  .5 

37.6 

- 1.9 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

122. 

37.1 

96.0 

11065.3 

21  4.0 

-52.  9 

99.  9 

2 89.  7 

41.9 

39.5 

-7  4,1 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

122. 

• BY  SPEED  MFAj«4S  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  > AND  IP  DEG 

* BY  TFMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

♦ • BY  SPEED  H4EANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3*9 


STATION  NO. 

MONETTE.  MO 

6 FEBRUARY  1975 

2056  GMT  152  23* ••  0 


time 

CNTC  T 

HEIGH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  0 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.6 

97.  0 

1 1 21  8.  2 

209.  0 

-51 . 9 

99,9 

287.7 

38  .6 

36.7 

-1  1 .7 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  9 

122. 

38.1 

98. C 

113a3.S 

20  5.0 

-51  .6 

99,9 

283.6 

33.4 

32.5 

-7.9 

398.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

SO  . 3 

121* 

38.7 

99.  0 

11504. 1 

200.0 

-50.7 

99,9 

280  .2 

32.1 

31.6 

•5.7 

352.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .2 

121  . 

39.2 

100.0 

11635. e 

196.0 

-50.  2 

99, 9 

278.3 

33.1 

32.7 

•4  .8 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

121. 

39.8 

101.0 

11 804. 1 

19  1.0 

-51.5 

99.9 

277.0 

35.0 

34.7 

•9.  3 

356.  0 

999.9 

99,9 

999  .9 

53.2 

120. 

♦ 0.3 

102.0 

11941. 3 

187.  0 

-52. 2 

99.9 

277.8 

37  .9 

37.5 

-5.1 

356.8 

999.9 

99.  9 

999.  9 

59. 2 

120. 

♦ 0.8 

103.0 

12116.6 

182.0 

-52.  * 

99.9 

278.9 

39.8 

39.4 

-6.2 

359.4 

999.9 

99.9 

999,9 

55. 4 

119. 

♦ 1.2 

104.  0 

12260. 1 

178.0 

-5  3.0 

99.9 

279.3 

39.4 

30.9 

-6.9 

360 . 6 

999.  9 

99.9 

999.9 

56  .3 

119. 

♦ I 

1C5.C 

12369. 6 

175.0 

-53.  5 

99.9 

270.6 

36.9 

36.5 

•5.5 

361  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

118* 

♦ 2.2 

1 06. C 

1251  a. 3 

17  1 .0 

-53.7 

99  ,9 

277.7 

35.7 

35.9 

•9.  8 

363.  7 

999.9 

99.9 

999  ,9 

58.9 

118. 

♦ 2.7 

107.0 

12670.  1 

167.  0 

-54.5 

99,9 

276.6 

34  .3 

39  .0 

-4  .0 

369.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  9 

1 1 a. 

♦ 3.2 

1 08.0 

12825. 3 

163.0 

-54.7 

99,9 

276.9 

32.4 

32.2 

-3.6 

367.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

117. 

♦ 3.7 

109.0 

12984. 3 

159.0 

-54,8 

99.9 

277.9 

32.1 

31.8 

-9.9 

369.  9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

61  .2 

117. 

♦ ♦.3 

110.0 

13147. 2 

155.0 

-54  . p 

99.9 

282.  1 

35.4 

39  .6 

-7  .9 

372 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

II7, 

♦ 5.0 

1 1 1 .0 

13314.7 

15  1.0 

-54.0 

99.9 

285.5 

40.3 

38.  8 

-10.8 

376.3 

999,9 

99.9 

999  .9 

63.9 

I 17. 

♦ 5.6 

112.0 

13486. 9 

14  7.  0 

-54.  5 

99.9 

285.5 

4 1 .9 

40.4 

-11.2 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

116. 

♦ 6.  I 

1 13.0 

13618.9 

144.0 

-54.5 

99.9 

289.5 

40,7 

39.9 

-10.2 

380.6 

999  .9 

99.9 

999,9 

66.6 

lie. 

♦ 6.6 

1 1 9.0 

13799. 3 

140.0 

-54,5 

99.9 

283.3 

37.3 

36.3 

. -a. 6 

383.7 

999.9 

99.9 

999,9 

67.9 

1 16. 

♦ 7.2 

1 IS.O 

13938.0 

137.0 

-54,  8 

99,  9 

281.0 

33.1 

32.5 

—6  #3 

385,5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

116. 

♦ 7.6 

116.0 

19127.2 

133.0 

-55.5 

99.9 

275.9 

29.8 

29.7 

-2.8 

387.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .2 

115. 

♦ «.♦ 

1 1 7.0 

19272. 3 

130.  0 

-56.3 

99.9 

270.9 

28.8 

28.8 

-0.2 

388.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

IIS. 

♦ 6.9 

1 la.o 

19920. ♦ 

127.0 

-57.0 

99.9 

269.  2 

28.8 

28.  a 

0.9 

390.0 

999.9 

99.9 

999,9 

71*8 

IIS* 

♦ 9.3 

1 19.  0 

19623. 1 

123.0 

-56.8 

99.9 

267.3 

26.5 

26.5 

1.2 

393.  9 

999*9 

99.  9 

999*9 

72.5 

119. 

50.0 

1 20.0 

19779. 5 

120.0 

-57,  0 

99.  9 

262.0 

20.3 

20.1 

2*8 

396.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

114. 

50.6 

121.0 

19939.5 

11  7.0 

-57.5 

99.9 

268.0 

23.3 

23.  3 

0.  S 

398.3 

999.9 

99.9 

999,9 

73.6 

119. 

SI.  1 

122.0 

15103. 6 

11  9.  0 

-57.5 

99  ,9 

273.5 

29.8 

29.8 

-1.8 

901.3 

999.9 

99.9 

999*9 

74.5 

119. 

51.6 

1 23.0 

15272. 1 

11  1.0 

-57.9 

99.9 

276.9 

34.0 

33.7 

-3.8 

♦ 09.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

113* 

5 2.9 

129.0 

15995. 9 

108. C 

-57.0 

99.9 

277,9 

34.5 

39.2 

-9.5 

908.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

77.3 

113. 

53.0 

1 25.0 

15563. e 

106.0 

-56.  8 

99.  9 

277.9 

35.8 

35.5 

-9  .9 

911.0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

113. 

53.7 

126.0 

15807.5 

102.0 

-56.8 

99.9 

277.1 

34  .8 

39.6 

-9.  3 

915.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80  .0 

112. 

56.3 

127.0 

15996. 7 

99.  0 

-56.  8 

99.9 

277.3 

34  .3 

39  .0 

-9.3 

419.1 

999.9 

99.  9 

999.  9 

80.9 

112. 

59.9 

1 28.0 

16125.9 

97.0 

-57.  2 

99,9 

279.3 

34.5 

34.0 

-5.6 

920.9 

999.9 

99.9 

0'>9.9 

82.3 

112. 

55.9 

129.0 

16324. 3 

94.0 

-57.9 

99  ,9 

270.9 

29.7 

29.3 

-9.6 

923.3 

999.  9 

99.9 

v.9.9 

83.3 

112. 

56.0 

130.0 

16528. 6 

91.0 

-58.9 

99  9 

27  3.2 

20.8 

20.7 

-1.2 

926.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

112. 

56.7 

131.0 

16730.9 

88.0 

-59.5 

99.9 

273.8 

20.3 

20.  3 

- 1.3 

928.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.7 

111. 

57.2 

132.0 

16882. 6 

86.  0 

-60.  0 

99.9 

278.8 

25.0 

24.7 

-3.8 

929.9 

999.9 

99.  9 

999,9 

85.9 

111. 

57.9 

133.0 

17104.  1 

83.0 

-60.4 

99.9 

283.  1 

31.3 

30.5 

-7.  I 

933.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

111. 

56.5 

134.0 

17256. 3 

81.0 

-59.8 

99  .9 

284  .6 

30  .5 

29.5 

-7.7 

♦ 37,7 

999.9 

99.9 

999.9 

88. 1 

til  * 

59.  1 

135.0 

17412. 7 

79.0 

-59.5 

99,9 

281.6 

22.4 

21  .9 

-4.5 

991  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

111. 

59.9 

136.0 

17655.2 

76.0 

-59 . 1 

99,9 

275.2 

18.7 

18.6 

-1.7 

997.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

111. 

60.7 

137.0 

17907. 9 

73.  0 

-59.  7 

99.9 

277.0 

27  .3 

27.0 

-3.3 

951.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

111. 

61.3 

138.0 

18169.3 

70.0 

-60.9 

99.9 

275.7 

27.3 

27,2 

-2.7 

955.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

111. 

6 2.  1 

139.  0 

18942. 0 

6 7.0 

-60.9 

99.9 

270  .7 

17.9 

17.9 

-0.2 

959.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

no. 

62.9 

190.0 

18630.  1 

65.0 

-61.7 

99.9 

276.3 

1 9.8 

19.7 

-2.2 

962.2 

999.9 

99,9 

999*9 

93.3 

no. 

63.7 

191.0 

18922.9 

62.0 

-61.5 

99.9 

280.6 

20.4 

20.  I 

-3,8 

968.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

94.7 

no. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETAEEN  j AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 DEG 


670 


3*9 


STATION  NO. 
MONETTE.  MO 


6 FEBRUARY  1975 

20Se  SMT  152  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  OT 

Of  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

64.4 

142.0 

19126. 3 

60.0 

-61.3 

99.  9 

278.5 

1 9.0 

1 8.8 

-2.8 

473.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  1 

110. 

65.2 

143.0 

19444.0 

57.0 

-62.0 

99  ,9 

272.8 

24.5 

24.  5 

-1.2 

479.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

110. 

66.1 

144. C 

19664. 9 

55.  0 

-62.  0 

99j9 

270.7 

26  .5 

28.5 

-0.4 

483.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.  e 

110. 

66.9 

1 45.0 

200 10. 9 

52.0 

-63.0 

99o9 

271. 5 

28.2 

28.  2 

-0«7 

489.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

109. 

67.6 

1 46.  0 

20254. 2 

50.0 

-59.  8 

99.9 

279.0 

23.6 

23.3 

-3.7 

502.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

100.3 

109. 

6B.8 

1 47.0 

205IG.  1 

48.0 

-58.  4 

99.  9 

284.  1 

24.6 

23.9 

-6.0 

51  1.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

109. 

69.7 

148.0 

20915.  1 

45.0 

-59.5 

99  .9 

283.0 

18.6 

1 8.  1 

-4.  2 

518.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103 .1 

109. 

70.7 

149. C 

21  198.  5 

4 3.  0 

-61 . 1 

99.9 

282.6 

1 4 .4 

14.1 

-3.2 

521.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

104.0 

109. 

71.7 

150.0 

21492.7 

4 1.0 

-63.4 

99.9 

276.6 

9.8 

9.  7 

-1.1 

523.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

109. 

72.6 

151.0 

21  958.  3 

38.0 

—64 . 6 

99.9 

249.2 

9 .4 

8.8 

3.3 

531.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104. 8 

109. 

73.7 

132.0 

22288.5 

36.0 

-64.  e 

99..  9 

265.6 

13.5 

13.4 

1.0 

539.2 

999.9 

99.9 

999.9 

los.e 

109. 

74.8 

153.0 

22638. 3 

34.0 

-63.6 

99.9 

280  .9 

29.8 

29.  3 

-5.7 

551 .2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

108. 

76.9 

154.0 

23206. 7 

31.0 

-62.  6 

99.9 

271  .6 

22.2 

22.2 

-0  .6 

568.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.9 

108. 

77.3 

155.0 

23618.9 

29.0 

-61.7 

99.9 

267.8 

24.6 

24.6 

1.0 

582.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110  .7 

108. 

74.  8 

156.0 

24062. 7 

2 7.0 

-60. 6 

99.9 

252.7 

15  .9 

15.1 

4.7 

597.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

108. 

80.2 

157.0 

2454  1. 1 

25.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

608.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

81.9 

158.0 

25057. 1 

23.0 

-62.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

619.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

671 


station  no.  349 
KONETTE.  MO 

6 FEBRUARY  I97S 

2315  GMT  156  IT.  O 


TI  ME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.  8 

438.0 

970.5 

-9.5 

-13.1 

300.0 

6.2 

5.4 

-3.  I 

266.1 

269.6 

1 .4 

75.0 

0 .0 

0. 

0.  1 

7.  0 

457.  9 

96  8.  0 

-9.2 

-12  .7 

294.9 

9.7 

8.8 

-4.1 

266.6 

270.  5 

1.5 

75.7 

0.2 

125. 

0.3 

8.0 

554.2 

956.0 

-10.6 

- 14.0 

294.9 

9.7 

8.8 

•4.1 

266.1 

269.6 

1 .4 

76.1 

0.2 

125. 

0.7 

9.0 

6S1 .3 

944.0 

-1  1 5 

-14.6 

296.4 

9.5 

8.  5 

-4.  2 

266.2 

269.6 

1.3 

77.8 

0 .3 

121  . 

t.O 

10.0 

74  1. 0 

933.  0 

-12.6 

-15.2 

298.9 

9.3 

8.1 

-4.5 

265  .9 

269.2 

1.3 

81.2 

0.  5 

119. 

1.5 

11.0 

864.5 

918.0 

-13.5 

-15.2 

308.  7 

8.9 

7.  0 

-5.6 

266.3 

269.6 

1.3 

86  .8 

0 .8 

121  . 

I.  B 

12.  0 

956.  1 

90  7.0 

-14.6 

-15.7 

312.9 

9.1 

6.7 

-6.2 

266.  0 

269.  3 

1.2 

91  .5 

0.9 

123. 

2.2 

13.0 

1048.4 

896.0 

-15.6 

-16.  1 

31  7.  8 

9.5 

6.4 

-7.1 

266.0 

269.1 

1 .2 

95.6 

1.  1 

125. 

2.5 

14.0 

1 1 50. 0 

884.0 

-16.7 

-16,7 

321  .0 

9.9 

6.3 

-7.7 

265.8 

268.  9 

1.2 

101  .2 

1 .3 

127. 

2.B 

15.0 

1244.3 

873.0 

-16.1 

-17.1 

325.6 

10.4 

5.9 

-8.6 

267.4 

270.4 

1 .1 

92.1 

1.5 

129. 

3.3 

16.0 

1357.9 

360.0 

-13.3 

-15  ,2 

330.5 

1 1 .5 

5.6 

- lO.O 

271 .4 

275.1 

1 .4 

85  .9 

1.8 

133. 

3.7 

17.0 

1456. 0 

84  9.  0 

-13.  1 

-1  5.7 

328.8 

13.0 

6.8 

-11.1 

272.7 

276.3 

1.3 

80.  5 

2.  1 

135. 

4.0 

c 

• 

CO 

1546. 3 

839.0 

-13.1 

-15.3 

325.  1 

14.7 

8.4 

-12.0 

273.7 

277.4 

1.4 

83.2 

2.3 

137. 

4.  3 

19.  0 

1656.4 

82  7.0 

-12.2 

-15.2 

321.9 

14.6 

9.0 

- 1 1.5 

275.  7 

279.  5 

1.4 

78.3 

2.6 

137. 

4.B 

20  .0 

1749.5 

81  7.0 

-12.  1 

-15.3 

319.9 

13.9 

8.9 

-.0  .6 

276.8 

280.7 

1 .4 

76.4 

3.0 

138. 

S.2 

21.0 

1 862.7 

805.0 

-1  1 .9 

-15  .4 

320.9 

14.4 

9.  1 

-1  1.  2 

278.  1 

282.0 

1.4 

74  .9 

3.3 

138. 

5.6 

22.0 

1 968.2 

79  4.0 

-11  .6 

-15.3 

322.  1 

16.1 

9.  9 

-12.7 

279.5 

283.5 

1 .5 

73.9 

3 .7 

138. 

5.9 

23.0 

2065. 4 

784.  0 

-11.1 

-15.2 

322.4 

16.9 

10.3 

-13.4 

281.2 

285.3 

1.5 

71 . 1 

4.0 

138. 

6.2 

24.0 

2174. 1 

773.0 

-10.8 

-15.3 

320.5 

17.7 

11.3 

-13.6 

282.6 

286.8 

1.5 

69.1 

4.3 

139. 

6.6 

25.0 

2264. 2 

764.0 

-10.6 

-15.8 

316.6 

18.7 

12.9 

-1  3.6 

283.  7 

287.  8 

1.5 

65.9 

4.8 

139. 

7.1 

26.0 

2396.3 

751.0 

-10.  5 

-17.6 

311.8 

19.7 

14.7 

-13.1 

285.2 

288.9 

1.3 

55.7 

5.  3 

138. 

7.4 

27.0 

2499.5 

74  1.0 

-10.8 

-17.5 

308.8 

19.0 

1 4.8 

-1  1.9 

2 86.0 

289.7 

1.3 

57  .4 

5.7 

138. 

7.9 

28.0 

2593. 3 

732.  0 

-11.4 

-18.5 

306.1 

18.9 

15.3 

-11.1 

286.4 

289.8 

1.2 

55.  1 

6.2 

136. 

8.2 

29.0 

2688.2 

723.0 

-11.5 

-19.0 

304.9 

19.2 

1 5.  8 

-1  1.0 

287.2 

290.6 

1 .2 

53.6 

6.S 

136. 

8.5 

30.0 

2795. 0 

713.0 

-11.6 

-21  .0 

303.7 

19.6 

1 6.3 

-10  .9 

288.2 

291.1 

1.0 

45.7 

6.9 

136. 

8.  8 

31.0 

2892.4 

704.0 

-11.6 

-25.4 

301. 8 

20.0 

17.0 

-1  0.5 

289.2 

291.3 

0.7 

30.7 

7.3 

135. 

9.2 

32.0 

3001. 9 

694.  0 

-12.  2 

-22.4 

299.5 

20  .3 

17.6 

-I  0.0 

289.8 

292.  5 

0.9 

42.0 

7.7 

134. 

9.6 

33.0 

310  1 . 5 

685.0 

-13.  3 

-23.5 

297.6 

20.3 

18.0 

-9.4 

289.6 

292.1 

0.8 

42.0 

8.2 

133. 

9.9 

34.0 

320  2.  1 

676.0 

-14.0 

-24.5 

296.6 

20.0 

17.8 

■8.9 

289.  9 

292.2 

0.8 

40  .7 

8.6 

132. 

10.2 

35.0 

3303. 6 

667.0 

-14.5 

-24.9 

295.5 

1 9.4 

17.5 

-8  .3 

290  .5 

292.8 

0.8 

40.7 

8.9 

132. 

10.6 

36.  0 

3429.6 

65  6.0 

-15.3 

-25,6 

294.  1 

1 8.7 

1 7.  1 

-7.6 

291.0 

293.2 

0.7 

40  .6 

9.4 

131  . 

1 1.  1 

37.  0 

3522. 2 

64  8.  0 

-16.3 

-26.7 

293.6 

19.0 

17.4 

-7.6 

290.9 

292.  9 

0.7 

39.9 

9.8 

130. 

11.5 

38.0 

3639.2 

638.0 

-16.  4 

-28,0 

294.3 

20.0 

18.2 

-8.2 

292.0 

293.9 

0.6 

35.8 

10. 2 

129. 

I 1.8 

39.  0 

374  5.  9 

629.0 

-17.2 

-29.1 

295.1 

20.1 

18.  2 

“8.  5 

292.  3 

293.9 

0.5 

34.4 

10.7 

129. 

12.1 

40.0 

384  1.  e 

62  1.0 

-18.0 

-30.1 

296.0 

20  .0 

17.9 

•8  .7 

292.4 

293.9 

0.5 

33.  5 

11.1 

128. 

1 2.6 

41.0 

3975. 1 

610.0 

-18.8 

-31.2 

297.9 

19.1 

1 6.9 

-9.0 

293.0 

294.4 

0.5 

32.3 

11  .6 

128. 

13.0 

42.0 

4073. 4 

602.0 

-1  9.  2 

-32.1 

300  .0 

19  .1 

16.5 

-9.5 

293.6 

294.9 

0.4 

30.8 

12.0 

127. 

13.4 

43.0 

4 172.8 

594.0 

-19.  9 

-32.8 

301.7 

19.7 

16.8 

-10.4 

293.9 

295.2 

0.4 

30  .4 

12.5 

127. 

13.7 

44.0 

4286.0 

585.0 

-20.2 

-32.3 

302.9 

20.0 

16.  6 

-10.9 

294.9 

296.3 

0.4 

32.9 

12.9 

127. 

14.1 

45.0 

4388. 0 

577.0 

-20.6 

-31  .7 

304.4 

20.2 

16.6 

-1  1 .4 

295.6 

297.1 

0.5 

36.0 

13.4 

127. 

14.5 

46.0 

4491 . 2 

56  9.0 

-21.1 

-31.3 

305.9 

20.3 

1 6.4 

-.1.9 

296.2 

297.7 

0.5 

39.2 

13.8 

127. 

14.9 

4 7.  0 

4608.  7 

560.  0 

-22.3 

-32  .4 

306  .6 

20  .3 

16.7 

- •-2.4 

296.  1 

297.  5 

0.4 

39.2 

14.3 

127. 

1 5.2 

48.0 

4714.3 

552.0 

-23.0 

-33.  0 

306.7 

21  .1 

16.9 

-■  2.6 

296.5 

297.9 

0.4 

39.1 

14.7 

127. 

15.6 

49.  0 

4821.0 

544.0 

-24 . 1 

-33.9 

306.7 

21.3 

1 7.0 

- 1 2.  7 

296.5 

297.7 

0.4 

39.3 

15.2 

127. 

16.1 

50.0 

4928. 9 

536.  0 

-25.  0 

-34 .8 

307.0 

21  .0 

16.8 

-12.6 

296.6 

297.8 

0.4 

39.0 

15.8 

127. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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349 


STATION  NO  * •• 
MONETTE.  MO 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

51  .0 

5065.7 

526.0 

-25.  5 

-35^3 

307.7 

20.8 

16.5 

-i  2.7 

297,6 

298,7 

0.4 

39.0 

16.5 

127, 

17.0 

52.  0 

5148.  9 

520.0 

-26.0 

-35*8 

306.6 

21.1 

16.5 

-:3.i 

2 97,9 

299.0 

0.3 

39.0 

16.9 

127. 

17.3 

53.0 

5275. 1 

£11.0 

-26.  8 

309.4 

21.7 

16.8 

-,'3.6 

298,5 

299,5 

0.3 

39.4 

17.3 

127. 

1 7.7 

54.0 

5374.4 

504.0 

-27.6 

-37*1 

309.9 

22.9 

17.  5 

- !♦.  7 

298,  7 

299,7 

0.3 

39.5 

17  .9 

127. 

1 P.l 

55.0 

5489. 5 

496.  0 

-27.  7 

-37.4 

309.8 

24.3 

18,7 

-15.6 

299,9 

300.9 

0.3 

38.  7 

18.  4 

127, 

1 B.6 

56.0 

5621.0 

487.0 

-28.4 

-38.5 

309.  1 

26.1 

20.  3 

-16.5 

300,7 

301,6 

0.3 

36.7 

19.2 

127. 

19.0 

57.  0 

5724. 6 

480.0 

-29.4 

-39.5 

309.2 

26.8 

20.8 

-.7.0 

300,6 

301.5 

0.3 

36.7 

19.9 

127, 

19.4 

58.0 

5844.4 

472,0 

-30. 2 

-40v  3 

310.5 

26.2 

19.9 

-■.7,0 

301,1 

301  .9 

0.2 

36  .4 

20.5 

127, 

19.  n 

59.0 

5935.3 

466.0 

-30.9 

-41  ,3 

31 1 .9 

25.3 

I 8.  6 

-16.9 

301,4 

302.  1 

0.2 

35.0 

21.1 

127. 

20.1 

60.0 

6058.  0 

458.  0 

-31 . 5 

-4  1 j7 

312.8 

24  ,8 

18.2 

-16,9 

302,0 

302,7 

0.2 

35.4 

21.6 

127, 

20.5 

61.0 

6166.8 

45  1.0 

-32.7 

-42.6 

313.6 

24.5 

1 7.7 

-16.9 

301  ,9 

302.5 

0.2 

36.1 

22.1 

128. 

20.9 

62.  0 

6276. 7 

44  4. 0 

-33.8 

-43.6 

313.9 

24.4 

1 7.6 

-16.9 

301,9 

302.  5 

0.2 

36.1 

22  .7 

128. 

2 1.2 

6 3.0 

6387. 9 

437.0 

-34.  8 

-44.5 

314.0 

24.2 

17.4 

-16.8 

301,9 

302. S 

0.2 

36.1 

23.  2 

128. 

21.6 

64.0 

6484.3 

43  1 .0 

-35.2 

-44.9 

313.8 

23.9 

17.  3 

-.6.6 

302,6 

303.2 

0.2 

36.0 

23.7 

128. 

22.0 

65.0 

6598. 2 

424.  0 

-36.  2 

-45-8 

313.2 

23.5 

17.2 

-.6.1 

302,9 

303.4 

0.  1 

36.  0 

24.3 

128. 

22.5 

66.0 

6730.  1 

416.0 

-37.5 

-46  6 

312.0 

23.0 

17.1 

5.4 

302,8 

303.3 

0.1 

37  .4 

25.0 

128. 

22.9 

6 7.  0 

6846. 9 

409.0 

-38.7 

-47-7 

311.1 

23.4 

1 7.6 

-15.4 

302,7 

303.  1 

0.  1 

37.4 

25.6 

128. 

23.5 

6B.C 

6948.2 

40  3.0 

-39.  6 

-48c  6 

310.3 

26.2 

20  .0 

-17.0 

302,8 

30  3.2 

0.1 

37.4 

26.2 

128. 

23.  7 

69.0 

7067.9 

396.0 

-40.3 

99.9 

310.1 

27.6 

2 1.  1 

-17.8 

303,  5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

128. 

24.1 

70.0 

7171. 8 

390.  0 

-41.4 

99.9 

309.9 

29  .9 

22.9 

-.9. 1 

303,4 

999.9 

99.9 

999.9 

27,4 

129. 

24.6 

71.0 

7312. 2 

282.0 

-42.5 

99.9 

309.3 

30.8 

23.8 

-19.5 

303,7 

999.9 

99.9 

999.9 

28  .4 

129. 

25.  1 

72.  0 

741  8.  9 

376.0 

-43.6 

99-9 

308.2 

30.4 

23.9 

- 18.8 

303,  7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

129. 

25.4 

73.0 

7526. 9 

370.0 

-44.  0 

99  9 

307.3 

30.4 

24  .2 

-18.4 

304,5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

129. 

25.9 

74.0 

7636.4 

364.0 

-45.0 

99  -9 

306.6 

31.5 

2 5.  3 

-18.8 

304,6 

999,9 

99.9 

999.9 

30.7 

129. 

2«.3 

75.0 

7747. 3 

35  8.  0 

-45.  7 

99c9 

306.8 

32.9 

26.3 

-19.7 

305,1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

128. 

26.7 

76.0 

7859. 7 

352.0 

-46.7 

99.9 

307.  3 

34.0 

2 7.0 

-20.6 

305,3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

128. 

27.2 

77.  0 

7973, 4 

346.0 

-47.7 

99.9 

307.9 

34.5 

27.2 

-21.2 

305,4 

999.9 

99.  9 

999.9 

33  .4 

128. 

27.6 

78. 0 

8088. 7 

34  0.0 

-48.  6 

99.9 

307.9 

34.9 

27.5 

-Cl  .4 

305.8 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

128. 

2F.  1 

79.0 

8186.0 

335.0 

-49.5 

99.9 

306.9 

36.1 

28.9 

-.71.7 

305.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

35.2 

128. 

2B.4 

80.0 

8304. 3 

329.  0 

-49.  7 

99*9 

305.9 

37.2 

30.1 

-21.9 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  0 

128. 

29.1 

ei.o 

844S. 0 

322.0 

-50.0 

99  9 

304.3 

39.2 

32.4 

-22.  1 

308.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

37.4 

128. 

29.4 

82.  0 

8567. 9 

31  6.0 

-50.0 

99  9 

303.7 

38.8 

32.3 

-21.6 

310.2 

999.  9 

99.9 

999,9 

38.4 

128. 

29.9 

83.0 

8672.0 

31  1.0 

-50.  8 

99 , 9 

301.4 

37.8 

32.3 

-19.7 

310,6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

128. 

30.4 

84.0 

8798.9 

305.0 

-50  .5 

99  *9 

297.4 

39  .7 

35.  2 

-18.3 

312.  7 

999.9 

99,9 

999  .9 

40  .3 

128. 

30.  B 

85.0 

8906. a 

30  0.  0 

-50.2 

99.9 

293.9 

42.0 

38.4 

-17.0 

314,6 

999.9 

99.9 

999.9 

*1.4 

128. 

31.2 

86.0 

9038. 7 

294.0 

-50.5 

99.9 

290.5 

42.2 

39.5 

-•♦.8 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

*2.5 

127. 

31. 7 

87.  0 

91 72. 9 

288,0 

-51 . 1 

99.9 

286.7 

39.3 

37.7 

-11.3 

317.0 

999,9 

99.9 

999.9 

43.8 

127. 

32.2 

88.0 

9286. 7 

283.0 

-51.8 

99-9 

285.  8 

38.3 

36.9 

-10.4 

317,5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

126. 

32.7 

89.0 

9402. 1 

278.0 

-52.3 

99  >9 

287.6 

42.8 

40.  8 

-12.9 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

126. 

33.  1 

90.0 

9519. 5 

27  3.  0 

-52.3 

99  4.9 

288.7 

♦ 7.2 

44. B 

-i5,  1 

320  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

*6.  8 

125. 

33.6 

91.0 

9639.  1 

26  6.0 

-52.3 

99  «9 

287.9 

47.2 

44.9 

-'1.4.5 

321  .9 

999.9 

99.9 

999,9 

48  .3 

125. 

34.0 

92.  0 

9761. 1 

26  3.0 

-51.7 

99.9 

284.8 

42.4 

4 1 .0 

- 0.8 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

*9.7 

124. 

34.4 

93. C 

9885. 5 

258.0 

-51 . 8 

99.9 

260.  1 

38.6 

38.0 

-6,8 

326.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

50.3 

124. 

34.9 

94.0 

10012.2 

253.0 

-52  .6 

99.9 

279.3 

♦ l.l* 

♦ 0.6 

-6.6 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

SI  .0 

123. 

35.3 

95.0 

10141.  0 

24  6.  0 

-S3.  1 

99.9 

282.6 

46.9* 

♦ 5.6 

-10.2 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

123. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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3A9 


ST AT  ION  NO . 
t'ONETTE,  MO 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  17* •*  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  ^ 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

35.9 

96.0 

10272. 1 

243.0 

-53.5 

99  -9 

286.7 

50  .5* 

48.  4 

-.4.  5 

329.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

54.1 

122. 

36.3 

97.0 

10405. 7 

23  8.  0 

-54.0 

99  9 

286.8 

44.8* 

42.9 

- 2,9 

330  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

122. 

36.8 

98.0 

10541 .8 

233.0 

-54.8 

99  9 

284.  1 

35. 8« 

34.7 

"8.7 

331.2 

999.9 

99.9 

999  ,9 

56.3 

122. 

.3  7.2 

99.  0 

10652.4 

229.0 

-55.4 

99-9 

281  .3 

32  .4  * 

31.7 

-6.3 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

121  . 

37.7 

100.0 

10793.9 

224.0 

-53.  2 

99.9 

280.  7 

35. 3» 

34.7 

-5.5 

337  .4 

999  .9 

99.9 

999.9 

57.7 

121. 

38.2 

101.0 

10939. 7 

219.0 

-51  .8 

99.9 

282.7 

42.54 

4 1.5 

-9.  3 

341,7 

999.9 

99.9 

999,9 

58.7 

121  . 

38.8 

102.0 

1 1089. 0 

214.0 

-50.  a 

99 . 9 

204  .2 

48 .1  * 

46.6 

-t  1 .8 

345  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  7 

120. 

39.2 

I 03.0 

11212.9 

210.0 

-50.2 

99  9 

204.0 

49.1* 

47.  7 

--  1.9 

348.4 

999.9 

99.9 

999.0 

61  .8 

120. 

39.  7 

104.0 

11338. 4 

206.  0 

-50.2 

99  9 

283  .0 

49  .1  * 

47.9 

- 1 . 1 

350.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

63.0 

120. 

40.0 

105.0 

11498.6 

20  1.0 

-50. 9 

99g  9 

282.3 

48.6* 

47.5 

• 

o 

T 

351  .6 

999.9 

99.9 

999,9 

64.0 

119. 

40.4 

1 06.  0 

11629. 2 

197.0 

-51.8 

9-V 

281  .2 

43.1* 

42.  3 

-8.4 

352,  2 

999.9 

99.9 

999,9 

65.3 

1 19. 

40.8 

107.0 

11  761.  9 

193.  0 

-52.  9 

99.9 

280.0 

36.3* 

35.7 

-6  .3 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

119. 

4 1.4 

1 0 a.o 

1 1 896.3 

189.0 

-53.4 

99-9 

280.2 

31.0* 

30.6 

-5.5 

353.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

67  .0 

118. 

41.9 

109.0 

12034. e 

185.  0 

-52.6 

99-9 

283.4 

34  .8  • 

33.8 

-8,1 

357.4 

999,9 

99.9 

999.9 

67.7 

118. 

42.5 

1 lO.C 

12176.3 

IS  I.O 

-51. 7 

99.  9 

284.9 

40.5* 

39.  1 

-10.4 

361.1 

999  .9 

99.9 

999,9 

69.  2 

tie. 

43.2 

111.0 

12357.8 

176.0 

-52.2 

99  .9 

281.7 

4 1.7* 

40.  9 

-8.4 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .0 

118. 

43.8 

11  2.0 

12506. 3 

172.  0 

-52.  9 

99^.  9 

281  .6 

44  .8  * 

43.8 

-9  .0 

364  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.  3 

117. 

%4.3 

1 13.0 

12619.8 

169.0 

-53.1 

99.9 

283.6 

46.4* 

45.  1 

-10.9 

365.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

73.7 

117. 

44.9 

1 1 4.0 

12773. 9 

165.  0 

-53.9 

99.9 

285.2 

43.0  * 

4 1 .5 

- I 1.3 

367.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

75.  6 

117. 

45.5 

1 15.0 

12931.7 

16  1.0 

-53.  5 

99.9 

285.6 

35.5* 

34.2 

-9.6 

370  .3 

999.9 

99,9 

999.9 

76.7 

116. 

4 6.2 

116.0 

13093.4 

157.0 

-53.9 

99  -9 

235.9 

30  .4* 

29.  2 

-8.3 

372.4 

999,9 

99,9 

999.9 

78.2 

1 16. 

46.8 

117.0 

13259.  0 

153.  0 

-54.  3 

99.9 

285.4 

31  .7* 

30.6 

-8  .4 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

79.  I 

116. 

47.3 

118.0 

13385. 8 

150.0 

-54 . 8 

99  9 

283.9 

32.1* 

31.1 

-7.7 

375.7 

999.9 

99.9 

999  ,9 

80.2 

116. 

47.9 

1 19.0 

13550. 6 

146.  0 

-55.  1 

99  9 

280.9 

29  .8  * 

29.3 

— 5.6 

378,0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

116. 

48.5 

120.0 

13735.6 

142.0 

-55.  9 

99.  9 

276.  5 

27.9* 

27.7 

-3.2 

379.7 

099.9 

99.9 

999,9 

82.  3 

lie. 

49.  1 

121.0 

13671.9 

139.0 

-54.8 

99.9 

273.1 

29.4* 

29.  3 

- 1.6 

3 84. 0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

Its. 

49.6 

122.0 

1401  1.  4 

136.  0 

-54.  8 

99-9 

274.5 

33.9* 

33.8 

-2.6 

306.4 

999.9 

90.9 

999.  9 

83.  9 

IIS. 

50.2 

123.0 

14153. 7 

133.0 

-56. 1 

99-9 

279.3 

38.9* 

38.4 

-6.3 

306.5 

999.9 

99,9 

999  .9 

85.2 

115. 

5C.8 

124.0 

14347. 8 

129.  0 

-56.2 

99  9 

281  .6 

37  .4  * 

36.7 

•7.6 

389.6 

099.9 

99.9 

909.9 

86.8 

115. 

51.3 

125.0 

14497. 2 

126.0 

-56.  4 

99  9 

281.6 

35,5* 

34.7 

-7.2 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

IIA. 

52.0 

126.0 

14701.7 

122.0 

-57.1 

99o9 

28  1 .9 

37.4* 

36.6 

-7.  7 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

IIA. 

32.7 

127.0 

14859.  1 

119.0 

-57.  6 

99.9 

276.8 

34.7* 

34  .3 

-5.3 

396.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

90.  9 

114. 

53.3 

128.0 

1SC20. 2 

116.0 

-58 . 1 

99.9 

275.4 

30.7* 

30.5 

-2.9 

398.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

91  .8 

114. 

53.9 

1 29.  0 

15185. 1 

11  3.0 

-58.  4 

99.9 

276.9 

32  .3* 

32.1 

-3.9 

400.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  8 

114. 

54  .6 

130.0 

15354.6 

1 10.0 

-57.  9 

99,9 

279.3 

38.8* 

36.3 

• 6 . 3 

404.7 

999.9 

99.9 

999.9 

94,0 

113. 

55.4 

131.0 

15587. 9 

106.0 

-58.2 

99  9 

276.3 

35.1* 

34.9 

- 3.8 

408.4 

999,9 

99,9 

999.9 

96.2 

113. 

56.  1 

132.0 

15768. 8 

103.  0 

-58.  1 

99  9 

273.9 

29.3* 

29.2 

-2.0 

412.1 

999,9 

99,9 

999.9 

97,3 

113. 

56.8 

1 33.0 

15955.  1 

100.0 

-57.9 

99  9 

273.2 

28,9* 

28.9 

-1,6 

415.9 

999.9 

99.9 

999.9 

9B  .5 

113. 

57.5 

1 34.  0 

16147. 1 

9 7.  0 

-57.9 

99r.9 

273.8 

29.6* 

29.5 

-2.0 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

112. 

58.2 

1 35.0 

16345.  1 

94.0 

-58.  1 

99.9 

273.6 

26.4* 

26.4 

-1  .6 

423.0 

999.9 

99,9 

999.9 

100.8 

112. 

58.9 

1 36.  0 

16549. 3 

91.0 

-5  8.4 

99.9 

268.5 

17.3* 

17.  3 

0.4 

426.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

112. 

59.8 

137.0 

16759. 9 

8 8.  0 

-58.  9 

99.9 

278.4 

16.9* 

16.7 

-2.5 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  2 

112. 

60.7 

1 38.0 

16977.6 

8 5.0 

-58.9 

99  9 

284,9 

22.9* 

22.  1 

-5,9 

433.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

103  .5 

112. 

61.5 

139.0 

17202. 8 

82.0 

-59.6 

99  9 

2 73.9 

19.5* 

19.4 

- 1.3 

436.7 

999,9 

99.9 

999.9 

104.9 

112. 

62.4 

140.0 

17515.2 

78.0 

-60.  1 

99-  9 

271.6 

24.3* 

24.3 

-o.r 

441.9 

999.9 

99.9 

999.9 

tOS.5 

111. 

• BY  SPEED  “FANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TM..N  6 DEG 
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349 


STATION  NO. 
MONETTE.  MO 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  17,  0 


time 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  '^T 

□ IR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

gpm 

M0 

OG  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

M/  SEC 

M/  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.  3 

141.0 

17759. 4 

75.0 

-61.2 

274  .6 

26.8* 

26.7 

-2.2 

444.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

107.0 

111. 

6*. 3 

142.0 

13012.2 

72.0 

-62.  2 

<39*9 

279.  7 

25.8* 

2 5.4 

-4,3 

447,6 

999.9 

99,9 

999  .9 

108.5 

111. 

65.3 

1 4 3.  C 

1827  5.  1 

69.0 

-62.2 

99*9 

282.4 

26.5* 

25.8 

-5.7 

453.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

no  .0 

III. 

66.3 

144.0 

18549. 7 

66.0 

-62.2 

99.9 

28  1.8 

27.5* 

26.9 

-5.6 

458.9 

999.9 

99.9 

999.9 

11  1 .6 

til. 

67.3 

145.0 

18836.6 

63.0 

-63.0 

99  .9 

284 . 5 

26.5* 

25.6 

—6.6 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.3 

111. 

6 6.  4 

146.0 

19137.  6 

60.0 

-62.  1 

99  9 

2 /ti.! 

20  .4* 

20.1 

•3.2 

472.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115.0 

III. 

69.6 

147.0 

19455. 6 

57.0 

-61. 0 

99.9 

276.7 

27.1  * 

26.9 

-3.2 

481  .4 

999.9 

99.9 

999,9 

316.9 

no. 

70.7 

148.0 

19792. 1 

54.0 

-60 . 3 

99  i9 

278.7 

23,7* 

23.  5 

-3.  6 

490.5 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

1 10. 

71.8 

1494  0 

20147.  5 

51.0 

-61  . S 

99.9 

283.6 

33.3* 

32.3 

-7  .8 

495.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

1 10. 

72.9 

150.0 

20521.5 

48.0 

-63.5 

99.9 

274.0 

20.3* 

20.3 

-1.4 

499.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

121  .7 

1 10. 

74.  2 

151.0 

20783. 6 

4 6.0 

-62.2 

99,9 

239.5 

3.5* 

3.0 

1.8 

508.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

122.9 

1 to. 

75.5 

1 52.0 

21200. 1 

43.0 

-62.  4 

99  .9 

274,5 

5.1  * 

5.  1 

-0.4 

518.3 

999.9 

99.9 

999,9 

123.  2 

no. 

76.7 

1 53.0 

21643. 7 

40.0 

-65.1 

99  9 

273.7 

17.4* 

1 7.4 

- 1.  1 

522.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

123.1 

109. 

78.2 

154.0 

22117.7 

37.0 

-66.  0 

99  9 

278.9 

29.8* 

29.4 

-4.6 

531  ,e 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  7 

109. 

79.8 

155.0 

22635.2 

34.0 

-62.4 

99  c 9 

275.9 

22.0* 

21.8 

-2,3 

554.3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

109. 

81.3 

156.0 

23206.  1 

31.0 

-61.9 

99.9 

261.7 

22.0* 

21.8 

3.2 

570,6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.4 

109. 

83.0 

157. C 

23833.8 

28.0 

-63.  4 

99.9 

250.1 

13,9* 

1 3.  1 

4.7 

583.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.9 

loe. 

85.  2 

158.0 

24  290.  4 

26.0 

-62.2 

99.9 

269.2 

23.6* 

23.6 

0.3 

599.0 

999.9 

99.9 

999.9 

133.7 

too. 

87.2 

159.0 

25044. 6 

23.0 

-63.  9 

99-9 

274.0 

26.4* 

26.3 

-1  .8 

615.5 

999,9 

99.9 

999.9 

136.3 

108. 

89.9 

160.0 

25904.8 

20.0 

-52.2 

99  „ 9 

280.7 

31.9* 

31.4 

- 5.9 

645.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

140  .8 

107. 

92.3 

161.0 

2691 1. 4 

1 7.0 

—6 1.2 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

«9.9 

679.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  349 
MONET TE.  MO 


7 FEBRUARV  1975 

600  GMT  ISA  24.  0 


Tl  ME 

CNTCT 

ME  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V LDMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/  SEC 

DG  K 

DG  X 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.  2 

438.  0 

971.9 

-12.8 

-14.2 

290  .0 

3.6 

3.4 

- 1.2 

262.6 

266  .0 

1.3 

89.0 

0 .0 

0 

0.4 

8.0 

508.  3 

963.0 

-12.4 

-17.6 

307.3 

1 1 .4 

9.1 

-6.9 

263.7 

266.3 

1.0 

65.0 

0.1 

137, 

0.7 

9.0 

604.0 

95  1 .0 

-12.7 

-19.0 

307. C 

10.3 

8.3 

-6.  2 

264.  3 

266.7 

0.9 

59.0 

0 .3 

132 

1.0 

10.0 

692.  8 

940.0 

-1  3.  0 

-2  0.0 

306.4 

6 .8 

7.1 

-5.2 

264.9 

267.1 

0.8 

55.4 

0.5 

130. 

1 .5 

1 1 .0 

798.7 

927.0 

-14.1 

-21  8 

308.6 

7.5 

5.  9 

-4.7 

264.8 

266.8 

0.7 

52.1 

0.7 

128 

i.n 

1 2.0 

897.  6 

91  5.0 

-14  .4 

-23  9 

310.4 

7.5 

5.  7 

- 4.9 

265.  5 

267.  2 

0.6 

44.0 

0.8 

129 

2.1 

1 3.0 

989.  3 

904.0 

-14.5 

-25.  9 

311.1 

7.4 

5.6 

■4  .9 

266  .3 

267.7 

0.  5 

37.0 

1.0 

129. 

2.5 

14.0 

1073.6 

894.0 

-14.5 

-27.0 

308.3 

6.7 

5.2 

-4.  1 

267.  1 

268.4 

0.5 

33.4 

I . I 

130 

2.9 

I 5.0 

1 1 76.  0 

88  2.0 

-14.5 

-30.2 

308.7 

7.6 

6.0 

-4.8 

268.  1 

269.1 

0.3  ' 

24.9 

1.3 

129 

1.2 

16.0 

1280.0 

870.0 

-13.4 

-35.0 

31  2.  1 

7.7 

5.7 

-5.1 

270.3 

271  .0 

0.2 

14 . 1 

1.4 

129 

3.6 

17.0 

1376. e 

859.0 

-1  3.3 

-34  .6 

316.8 

7.7 

5.  3 

-5.6 

271 . 5 

272.  2 

0.2 

14.6 

I .6 

130 

4.0 

la.o 

1474. S 

84  8.0 

-13.4 

-38,  5 

314.7 

8.7 

6.2 

6.1 

272.3 

272.8 

0.2 

10.0 

1.8 

I3I 

4.3 

19.0 

1 565.4 

838.0 

-12.1 

-38  7 

311.6 

10.9 

8.1 

-7.2 

274.  6 

275.  1 

0.2 

8 .7 

2.0 

131 

4.7 

20.0 

1 657.  4 

828.  0 

-1  0.  7 

-35.  1 

310.4 

1 3.2 

10.1 

-8.6 

277.0 

277.7 

0.2 

11.3 

2.3 

131 

5.1 

21  .0 

1779.2 

815.0 

-10.6 

-32.6 

311.2 

15.3 

11.5 

-1  0.0 

278.4 

279.3 

0.3 

14.3 

2.6 

131 

5.5 

22.0 

1 874.  1 

805.0 

-10.4 

-42.4 

312.4 

18.2 

1 3.  4 

- 1 2.3 

279.6 

279.9 

0.  1 

5.2 

3.0 

131 

5.B 

23.0 

1980. 0 

794.0 

-10.4 

-38.  3 

313.0 

1 8.5 

13.5 

-12.6 

280  .7 

281 .2 

0.2 

8.0 

3.4 

131 

6.  1 

24.0 

2077.6 

78  4.0 

-10.4 

-21.4 

313.2 

19.0 

1 3.  8 

-13.0 

281.8 

284.3 

0.9 

40  .0 

3.7 

131 

6.6 

25.0 

2166. £ 

775.  0 

-10.  1 

-24.3 

312.5 

20  .7 

1 5.3 

-14.0 

283.0 

285.0 

0.7 

30.2 

4.  2 

132 

7.0 

26.0 

2286.9 

763.0 

-9.  8 

-36  1 

312.3 

23.1 

17.1 

-15.5 

2 84 .5 

285.2 

0.2 

9.6 

4.8 

132 

7.3 

27.0 

2388. 5 

753.0 

-10.4 

-29  0 

313.2 

24.1 

1 7.  6 

- 16.5 

2 85.0 

286.4 

0.5 

20.0 

5.2 

132 

7.8 

28.0 

2491.  4 

743.0 

-10.  7 

-22.  1 

31  3.2 

24.6 

1 7.9 

-16.8 

285.8 

288.4 

0.9 

38.4 

6.0 

132 

«.  1 

29.0 

2595.6 

73  3.0 

-11.0 

-28.3 

312.7 

24.5 

1 8.0 

-16.6 

28  6.6 

288.  1 

0.5 

22  .2 

6.4 

132 

B.6 

30.0 

2690. 4 

724.0 

-11.6 

-26.5 

31  1 .4 

24  .7 

18.5 

— 1 6 . 3 

287.0 

288.8 

0.6 

27.4 

7.  1 

132 

S.9 

31  .0 

2796.8 

714.0 

-12.  4 

-25.7 

310.6 

25.  1 

19.0 

-.  6.3 

287.2 

289.1 

0.7 

31  .9 

7.6 

132 

9.3 

3 2.0 

2893. 6 

705.0 

-13.0 

-29.6 

310  .4 

25.6 

19.  5 

-16.6 

287.6 

289.0 

0.5 

23.2 

8.2 

132 

9.6 

33.0 

2991. 4 

696.0 

-13.  5 

-3  1.5 

310.7 

25.8 

1 9.6 

-16.8 

288  .0 

289.2 

0.4 

20.2 

8.6 

132 

10.0 

34.0 

3101.3 

68  6.0 

-14.4 

-27  7 

311.8 

25.7 

19.2 

-1  7.  1 

288.3 

290.0 

0.6 

31  .0 

9 .3 

132 

10.4 

35.0 

3201. 3 

677.  0 

-1  5.  1 

-30.2 

313.0 

25.1 

18.4 

-17.1 

288.6 

290.0 

0.5 

26.1 

9.9 

132 

10.9 

36.0 

3325.  1 

666.0 

- 15.  6 

-36.  4 

313.5 

24.9 

18.  1 

-17.2 

289.3 

290.1 

0.3 

14 .8 

10.6 

132 

1 1.3 

37.  0 

34  27  . 6 

657.0 

-15.3 

-34  .4 

312.8 

25.4 

1 8.  6 

- 17.  3 

289.6 

290.6 

0.3 

19.1 

11.2 

132 

1 1 .6 

38.0 

3531.  2 

£4  8.0 

-16.  9 

-38.7 

3 12.  1 

25.8 

1 9.2 

-17.3 

290 .1 

290.8 

0.2 

12.9 

11.7 

132 

12.0 

39,0 

3636.2 

639.0 

-17.3 

-40.6 

311.2 

26.2 

19.7 

-1  7.3 

290.8 

291.4 

0.2 

10  .9 

12.3 

132 

12.4 

40.  0 

3742.  5 

£30.0 

-17.0 

-42  5 

311  .2 

25  .6 

19.3 

-16.9 

292.  3 

292.  8 

0.  1 

8.7 

13.0 

132 

13.0 

4 1 .0 

3862.5 

620.0 

-17.  3 

-46,  2 

311.6 

24.8 

1 8.6 

-J  6.5 

293.4 

293.7 

0.1 

6.0 

13.9 

132 

13.5 

42.0 

3972.  1 

61  1 .0 

-17.4 

-4  1 2 

311.1 

25.5 

19.  2 

-16.  8 

294.  4 

295.0 

0.2 

10  .4 

14.5 

132 

13.9 

43.0 

4083.  1 

£02.  0 

-1  8.4 

-4  4.0 

310.1 

26.1 

19.9 

-16  .8 

294  .6 

295.0 

0.  t 

8.4 

15.3 

132 

14.3 

44.0 

4195.3 

593.0 

-19.3 

-40.  1 

308.9 

26.2 

20.4 

— 16.4 

294.8 

295.4 

0.2 

13.7 

15.9 

132 

14.  7 

45.  0 

430  8.  9 

584.0 

-20.0 

-38.8 

308.0 

25.9 

20.4 

-.5.9 

295.  3 

296.  0 

0.2 

16.7 

16.5 

132 

15.1 

46.0 

4410.9 

576. 0 

-21.3 

-38.  9 

307.5 

25.5 

20.2 

5.5 

294.9 

295.6 

0.2 

18.6 

17.  1 

131 

1 5.6 

47.0 

4513.9 

568.0 

-22.3 

-38.8 

307.0 

25.3 

20.  2 

- ’ 5.  2 

294.9 

295.  7 

0.2 

20.5 

17.9 

131 

16.0 

48.0 

461  8.  0 

560.  0 

-23.  1 

-37,  1 

305.9 

25.5 

20.7 

-1  5.0 

295.2 

296.1 

0.3 

26.  I 

18.  4 

131 

16.2 

49.0 

4723.4 

552.0 

-23.1 

-40.  7 

304.7 

25.6 

21.0 

-14.6 

296.4 

297.0 

0.2 

17.9 

18.8 

131 

16.  8 

50.0 

4843. 9 

54  3.0 

-22.9 

-40.9 

301  .7 

26.1 

22.2 

-13.7 

298.0 

298.6 

0.2 

17.4 

19.7 

131 

17.3 

51.0 

4979.7 

533.0 

-24.  4 

-42.  5 

300.5 

27.0 

23.3 

-13.7 

297,8 

298.4 

0.2- 

16.6 

20.4 

130 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPCLATED 
44  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/ N 6 DEG 
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STATION  NO. 
MONETTE.  MO 


7 FEBRJAPy  1975 

600  GMT  ISA  3A.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.7 

52.0 

5089. 8 

S25.0 

-24.  9 

-43.5 

300.1 

27.9 

24.2 

-14.0 

298.4 

299,0 

0.2 

15.7 

21.1 

130. 

1 n.o 

53.0 

5 20  1 . 2 

517.0 

-26.0 

-44.3 

299.8 

28.5 

24.8 

-14.2 

298.5 

299.0 

0.1 

15.8 

21  .6 

130. 

te.s 

SA.O 

5299. 8 

51  0.0 

-26  .9 

-43.6 

298.9 

29.1 

25.5 

-14.0 

298.5 

299.0 

0.2 

18.7 

22  .5 

129. 

1 B.9 

55.0 

5413.7 

50  2.0 

-27.  6 

-42.  3 

298.2 

30.5 

26.9 

-V4  .4 

299 .1 

299.7 

0.2 

22.9 

23.  1 

129. 

1 9.  A 

56.0 

5543.6 

493. C 

-28.3 

-4  14 

297.5 

33.0 

29.3 

-.5.3 

299.  7 

300.3 

0.2 

27  .0 

24  .0 

129. 

19. fl 

57.0 

5660. 7 

485.  0 

-29.  1 

-42, 1 

296.7 

33.4 

29.8 

-15.0 

300 . 1 

300.7 

0.2 

27.  1 

24.9 

128. 

20.2 

SS.O 

5779.4 

477.0 

-29.9 

-42.8 

295.3 

32.2 

29.  1 

-13.7 

300.5 

301.2 

0.2 

27.1 

25.8 

128. 

20.6 

59.  0 

5884. 5 

470.0 

-31.0 

-43.  1 

293.4 

30.7 

28.2 

-12.2 

300.  5 

301 . 1 

0.2 

28.8 

26.5 

127. 

2 1.0 

60.0 

5990.9 

463.0 

-31.6 

-43.  3 

2 9.^.  3 

31  .0 

28.6 

-11.8 

30  1 .0 

301  .6 

0.2 

30 . 1 

27.0 

127. 

21.  A 

61  .0 

6114.0 

455.0 

-32  .4 

-43.8 

293.3 

34.0 

31.2 

-13.5 

301.5 

302.1 

0.2 

31  .0 

27.7 

127, 

21.8 

62.0 

6223.  1 

448.  0 

-33.  5 

—44 .6 

294.3 

36.3 

33.  1 

-1  5.0 

301  .5 

302.0 

0.2 

31.3 

28.  7 

126. 

22.2 

63.0 

6333. 5 

44  1 .0 

-34.2 

-45.  1 

294.5 

36.7 

33.4 

-1  5.2 

302.0 

302.5 

0.  1 

31  .6 

29.6 

126. 

22.6 

64.  0 

6429. 1 

435.0 

-35.5 

-4  6,4 

293.4 

34.9 

32.1 

-13.9 

301.5 

302.0 

0.  1 

31.3 

30.5 

126. 

23.0 

65.0 

6558.0 

427.0 

-36.  7 

-4  7.  2 

290.6 

31.5 

29.5 

-11.1 

301.6 

30  2.0 

0.1 

32.1 

31.3 

125. 

23.  A 

66.0 

6688. a 

41  9.0 

-37.6 

-47.9 

287.7 

28.6 

27.  2 

-8.  7 

302.0 

302.4 

0.  1 

32.9 

32  .0 

125. 

23.9 

67.0 

6804. 8 

41  2.  0 

-38.  6 

-48.8 

287.6 

27.7 

26.4 

-8.4 

302.2 

302.6 

0.  1 

32.  7 

32.  7 

124. 

2A.2 

68.0 

6922.3 

405.0 

-39.4 

99.9 

289.5 

29.8 

28.  1 

-9.9 

302.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.1 

124. 

2A.  7 

69.0 

7041.4 

398.  0 

-40.3 

99.9 

292.4 

36  .2 

33.4 

-.3.8 

303.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

33* •*9 

124. 

25.1 

70.0 

7544.8 

392.0 

-41.3 

99.  9 

292.9 

41.3 

38.0 

-16.1 

303.1 

999.9 

99,9 

999.9 

34.8 

124. 

2 5.6 

71.0 

7284.4 

384.0 

-42.8 

99, 9 

291.2 

41.3 

38.5 

-:5. 0 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36,5 

123. 

26.1 

72.0 

7408. 3 

37  7.  0 

-43.  7 

99.9 

288.6 

34  .8 

32.9 

-1 1.1 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.  7 

123. 

26.5 

73.0 

7515.9 

37  1 .0 

-44  .6 

99.9 

288.0 

30.8 

29.3 

-9.5 

303.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

38 .2 

122. 

27.0 

74.0 

7643. 1 

364.0 

-45.5 

99.9 

291  .6 

36  .2* 

33.7 

-13.3 

304.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

38.6 

122. 

27.5 

75.0 

7753.7 

358.0 

-46.  4 

99.9 

293.3 

43.0* 

39.5 

-1  7.0 

304.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40. 3 

122. 

27.9 

76.  0 

786  5.9 

352.0 

-4  6.8 

99  .9 

292.1 

39.8* 

36.9 

- 15.0 

305.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.5 

122. 

28. A 

77.0 

797  9.  7 

346.0 

-47.  5 

99.  9 

289. 1 

30.6* 

28.9 

-13  .0 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

121  . 

28.9 

78.0 

8095.2 

34  0.0 

-48.0 

99.  9 

287.6 

25.3* 

24.2 

-7.6 

306.6 

999.9 

99.9 

999  ,9 

43.1 

121. 

29.  A 

79.0 

8212. 4 

334.  0 

-48.8 

99,9 

290  .3 

29.2* 

27.4 

-10.1 

307.0 

999.  9 

99.9 

999,9 

43.7 

121. 

29.8 

80.0 

833 1.4 

328.0 

- 49.  4 

99,9 

292.6 

35.4* 

32.7 

-13.6 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

121. 

30.3 

31 . 0 

8472. 6 

32  1.0 

-49.9 

99  .9 

294.2 

41.1* 

37.  5 

- ! 6.  9 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

121  . 

30.9 

82.0 

8595. 7 

315.0 

-50.  a 

99.  9 

294.6 

39.3* 

35.7 

-V6.3 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

120. 

31.3 

83.0 

3721.0 

309.0 

-50.6 

99.9 

293.6 

32.6* 

29.  9 

- 3.  1 

311.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

48.5 

120. 

3 1.9 

34.0 

8827. 1 

30  4.  0 

-51 . 7 

99.  9 

290.5 

26  .1  * 

24  .4 

- 9.  1 

311  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

49.  1 

120. 

32.3 

35.0 

8956.4 

298.0 

-51 .9 

99.  9 

289.7 

30.0* 

28.  2 

-1  0.1 

312.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

49.6 

120. 

33.0 

86.  0 

91 1 0. 0 

291.0 

-53.1 

99,9 

290  .8 

43.5* 

40.7 

-I  5.  5 

313.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

51.1 

120. 

33.5 

37.0 

9221.8 

286.0 

-52.6 

99.  9 

292.2 

47.8* 

44.2 

-18.1 

315.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

119. 

3A.  0 

88.0 

9358.9 

280.0 

-52.2 

99.9 

294.1 

44.3* 

40.5 

-18.  1 

31  a.  0 

999.9 

99.9 

999  .9 

54.2 

1 19. 

3A.A 

39.0 

9475.6 

275.0 

-52.2 

99.9 

295.2 

38  .5* 

34.9 

-15.4 

319.7 

999.9 

99.9 

999,9 

55,3 

119. 

3A.9 

90.0 

9594.4 

270.0 

-52.0 

99.9 

295.6 

32.8* 

29.6 

-1  V.2 

321  .6 

999.9 

99,9 

999  .9 

56  .2 

1 19. 

35.  3 

91.0 

971  5.  4 

265.0 

-52.3 

99.9 

294.5 

31  .6* 

28.8 

-13.1 

322.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

56  .9 

119. 

35.7 

92.0 

9838.6 

260. C 

-52,  3 

99.  9 

292.3 

32.6* 

30.2 

-1  2.4 

324.6 

999,9 

99.9 

999.9 

57,6 

119. 

36.  2 

93.0 

9964.1 

255.0 

-52.5 

99, 9 

289.2 

35.3* 

33.4 

-1  1.  6 

326.2 

999.9 

99.9 

999,9 

58.6 

119. 

36.7 

94.0 

10092.  2 

250.  0 

-52.3 

99.  9 

287.4 

37.5* 

35.8 

-11.2 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59,  7 

119. 

37.2 

95. C 

10222.7 

245.0 

-52.9 

99.9 

288.2 

40.1* 

38.  1 

-12.5 

329.3 

999,9 

99.9 

999.9 

60.8 

lie. 

37.8 

96.  0 

10382. 5 

23  9.0 

-53.3 

99.9 

290.2 

46.1  * 

43.3 

-:  6.0 

331.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

118. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  t EEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 DEG 
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STATION  NO. 
KONFTTE.  MO 


T FEBRUARr  1975 

600  GMT  154  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.3 

97.0 

1051 8.5 

234.0 

-53.9 

99.9 

290.2 

49.2* 

46.2 

1 

• 

o 

332.2 

999.9 

99.9 

999  ,9 

63.8 

118. 

38.8 

98.0 

1062  9.  5 

230.0 

-52.5 

99.9 

238.2 

45.1  • 

42.9 

-14.1 

336.0 

999.9 

99.  9 

999,9 

65.5 

118. 

39.3 

99.0 

10771.8 

225.0 

-52.  0 

99.  9 

284.  9 

37.4* 

36.  1 

-9.6 

338. B 

999.9 

99.9 

999,9 

66.6 

lie. 

39.9 

100.0 

10917.0 

220.0 

-52.9 

99.9 

282.8 

33.8* 

32.9 

- T.  5 

339.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

117. 

40.4 

101.0 

11065. 6 

21  5.  0 

-52.0 

99.  9 

283.2 

36.2* 

35.2 

-3.3 

343.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  5 

117. 

41.0 

102.0 

11218. 1 

210.0 

-51.9 

99.9 

281.9 

37.3* 

36.  5 

-7.7 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

117. 

41.5 

103.0 

11342. e 

20  6.  0 

-51 . 7 

99.9 

280  .0 

37.4* 

36.8 

-6.5 

348.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

117. 

42.0 

104.0 

11469.7 

20  2.0 

-52.  e 

99.9 

280.6 

40.7* 

40.0 

-7.5 

348.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

116. 

42.5 

1 05.0 

11631.1 

197.0 

-53  .6 

99.9 

283.2 

43.9* 

42.7 

- 10.0 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.7 

116. 

43.0 

106. 0 

11763. C 

193.  0 

-53.7 

99.  9 

286.0 

46  .9* 

45.1 

-12.9 

351  .3 

999.9 

99.9 

999,9 

74.  5 

116. 

43.6 

107.0 

11897.7 

189.0 

-53.6 

99.  9 

287.3 

51.3* 

4 8.  9 

-15.3 

353.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

76,4 

1 16. 

44.  I 

108.0 

12035. 2 

185.0 

-53.  7 

99.  9 

287.3 

51  .1  * 

48.7 

-13.2 

355.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

116. 

44.7 

109.0 

12175.7 

131.0 

-53.  9 

99.  9 

288.  2 

46.5* 

44.2 

-14.5 

357.5 

999  .9 

99.9 

999 .9 

79.8 

115. 

4S.2 

110.0 

12319. 3 

177.0 

-53.6 

99  .9 

289.6 

42.2* 

39.  7 

-14.  1 

360.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

81 . 1 

115. 

45.9 

1 I 1.0 

12503.  6 

17  2,  0 

-53.  4 

99.9 

289.9 

34.7* 

32.6 

-1  1 .8 

363.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

82.  9 

115. 

46.4 

1 1 2.0 

12616.8 

169.0 

-53.6 

99,9 

289.2 

33.7* 

31.8 

-11.1 

365.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

83.6 

115. 

47.0 

113.0 

12770. 7 

165.0 

-54.2 

99.9 

289.1 

38  .9* 

36.8 

-12.7 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

115. 

47.6 

1 14.0 

12928.0 

16  l.C 

-54.  4 

99.9 

286.3 

38.6* 

37.1 

-I  J.8 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

115. 

48.2 

1 1 5.0 

13089. 2 

157.0 

-54.5 

99.9 

280  .6 

35.2* 

34.  6 

-5.5 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

1 15. 

48.9 

1 16.0 

13254, 3 

153.  0 

-55.  0 

99.9 

278.0 

38.9* 

38.5 

-5.4 

373.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

d8.  e 

114. 

49.6 

1 1 7.0 

13423. 3 

149.0 

-55.7 

99.9 

278.0 

38.6* 

38.  3 

-5.4 

3 74.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .0 

114. 

50.  I 

1 18.0 

13552. e 

146.  0 

-55.  8 

99.9 

277.7 

33.7* 

33.4 

-4.5 

376.  8 

999.9 

99.  9 

999.9 

91.9 

114. 

50.7 

1 1 9.0 

13685.0 

143.0 

-55.  8 

99.9 

281.1 

33.4* 

32.8 

-6.4 

379. 1 

999  .9 

99.9 

999.9 

92.8 

114. 

51.3 

1 20.  0 

13865. 2 

139.0 

-56.8 

99.9 

285.8 

39.4* 

37.9 

-10.7 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

114. 

51  .8 

121.0 

140D3. 2 

136.  0 

-57.7 

99.9 

287.4 

38.9* 

37.2 

-1  1 .6 

381  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  5 

114. 

5 2.  3 

122.0 

14144. 1 

133.0 

-57.3 

99.  9 

286.7 

32.2* 

30.  9 

-9.2 

384 .3 

999.9 

99.9 

999  .9 

96  .9 

114. 

52.9 

123.0 

14288. 0 

130.0 

-58.  2 

99.9 

284.6 

30.4* 

29.4 

-7.7 

385.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

97.0 

113. 

53.7 

124.0 

14484. 7 

126.0 

-58.  5 

99.9 

285.3 

37.7* 

36.4 

-10.0 

388.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

99.  3 

113. 

54.  1 

12  5.  0 

14636. 0 

123.0 

-59.0 

99.9 

286.2 

38.3* 

36.  8 

-10.7 

' 89.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

113. 

5 4.9 

126.0 

14843. 4 

11  9.  0 

-58.  9 

99.9 

288.9 

42.5* 

40.2 

-1  J.7 

393.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

101 . 6 

113. 

55.5 

1 27.0 

15003.7 

1 1 6.0 

-58.9 

99.9 

289.8 

42.8* 

40.  3 

-1  1.5 

396.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

103  .9 

113. 

58.  1 

1 28.0 

15168. 2 

1 1 3.  0 

-58.  7 

99.9 

285.8 

30.4* 

29.3 

-3.3 

400.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

105. 1 

113. 

56.6 

1 29.0 

15337.0 

110.0 

-59.  4 

99.  9 

274.9 

21  .7* 

21.6 

- 1 .9 

*0  1 .9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

113. 

57.2 

130.0 

15509. 7 

10  7.0 

-60.4 

99.9 

269.4 

22.6* 

22.  6 

0.2 

403.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.0 

113. 

57.9 

131.0 

15686. 9 

10  4.  0 

-60.  4 

99.3 

276.3 

27.5* 

27.3 

-3.0 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.  3 

113. 

58.5 

132.0 

13869. 1 

to  1.0 

-60 .8 

99.9 

277.6 

24.6* 

24.4 

-3.3 

409.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

108  .4 

112. 

59.  1 

1 33.  0 

15993. 2 

99.0 

-61.9 

99.9 

278.1 

24.0* 

23.8 

- 3.4 

409.4 

999.9 

99.9 

999,9 

109.  1 

112. 

59.7 

134.0 

16183. 6 

96.0 

-62,  1 

99.9 

276.  1 

28.2* 

28.0 

-3.0 

4 12.6 

999.9 

99.9 

999,9 

109.8 

112. 

6C.2 

135.0 

16380. 2 

93.0 

-61.3 

99.9 

269.5 

28.5* 

28.5 

0.2 

417.8 

999.9 

99.9 

999.9 

11  1 .2 

112. 

61  .0 

136.0 

16583. 4 

90.  0 

-61 . 9 

99.  9 

264  .8 

29.8* 

29.7 

2.7 

420  .7 

999.9 

99,9 

999,9 

III. 8 

112. 

61.7 

137.0 

16792. 8 

87.0 

-6  2.8 

99.9 

272.3 

34.3* 

34.3 

-1.4 

422.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.2 

III. 

6Z.3 

1 38.  0 

17008. 3 

84.0 

-64. 1 

99.9 

275.0 

30.5* 

30.4 

•2*6 

424.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

114.5 

III. 

63.  i 

139.0 

17230.5 

8 1.0 

-64,  9 

99.  9 

274.9 

20.3* 

20.2 

™ * • 0 

427.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.8 

111. 

63.8 

140.0 

17460. 9 

78.0 

-64  .7 

99.9 

278.1 

24.1* 

23.9 

- 3.  4 

432.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.2 

111. 

64.5 

141.0 

17700. 5 

75.  0 

-64.  3 

99.9 

274.9 

28.9* 

28.8 

- 2.5 

438.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.  7 

111. 

• ay  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  OEG 

• ar  TEMP  (CANS  temperature  or  time  have  F£EN  interpolated 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


678 


349 


station  no. 
MONET TE.  MO 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  154  24.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

65.4 

142.0 

1786  6.2 

73.0 

*63 . 6 

99.9 

276.5 

29.74 

29.  5 

-3.3 

443.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

III  . 

66.4 

14  3.0 

1821  3.  2 

69.0 

-62.2 

99.  9 

285.2 

32.44 

31  .3 

-d  .5 

4 53.1 

999.9 

99.9 

999.9 

120.9 

III. 

67.4 

14  4.0 

18487.7 

66.0 

-62.4 

99.  > 

286.0 

31.64 

30.4 

-8.7 

458.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

122.8 

1 10. 

68.3 

145.0 

1 8775.  1 

6 3.  0 

-62.  1 

99.9 

274  .5 

32.04 

3 1 .9 

->.5 

4 65.5 

999.9 

99.9 

999.9 

124.  5 

110. 

69.1 

146.0 

18975.4 

6 1.0 

-60.3 

99.9 

267.8 

31.04 

30.9 

1.2 

473.8 

999.9 

99.9 

999.9 

125.9 

no. 

70.0 

147.0 

19289.  5 

58.0 

-60.8 

99.9 

241.2 

13,14 

11.5 

6.3 

479.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.8 

no. 

70.9 

148.0 

19507.2 

56.  0 

-62.  1 

99.9 

203.9 

8.94 

3.6 

8.1 

481  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

no. 

71.9 

149.0 

19846. 1 

53.0 

-63.9 

99.9 

267.4 

14.74 

14.  7 

0.7 

484.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

127.3 

109. 

73.1 

150.0 

2020  3.  5 

50.  0 

-63.  6 

99.9 

264.7 

17.74 

17.6 

1.6 

493.7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.0 

109. 

74.2 

151.0 

20583.7 

47.0 

-63.  2 

99.  9 

260.  1 

15.64 

15.4 

2.7 

503.5 

999.9 

99,9 

999,9 

130  .0 

109. 

75.4 

152.0 

20852. 9 

45.0 

-60.4 

99.5 

267.6 

20  .6  4 

20.6 

3.9 

516.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

130  .4 

109. 

76.7 

153.0 

21281.2 

42.  0 

-62.  1 

99.  9 

282.9 

34,94 

34.0 

-7.8 

522,7 

999.9 

99.9 

999.9 

132.9 

109. 

77.9 

154.0 

21736.3 

39.0 

-64.9 

99.9 

287.9 

30.8  4 

29.3 

-9,5 

526.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.5 

loe. 

79.2 

155.0 

22055. 2 

37.  0 

-67.  7 

99.9 

280.8 

12.74 

12.4 

-2.4 

527.4 

999.9 

99.9 

999,9 

137.  5 

109. 

se.9 

156.0 

22563. 2 

34.0 

-68.4 

99.9 

264.8 

1 3.24 

13.  1 

1.2 

538.6 

999.9 

99,9 

999.9 

137 .5 

108. 

82.6 

157.0 

2292  9.  4 

32.0 

-65.5 

99.9 

227.5 

9.54 

7.0 

6.4 

555.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

138.3 

108. 

84.3 

158.0 

23530. 1 

29.0 

-64.  1 

99.  9 

287,4 

29.54 

28.1 

-a. 8 

575,4 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

loa. 

ae.2 

159.0 

24198.  1 

26.0 

-64.5 

99.9 

274.7 

29.8 

29.  7 

-2.5 

592.5 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

108. 

88.1 

160.0 

24687. 2 

24.0 

-64,  5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

606.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

679 


STATICN  NO.  3* ••9 
MONETTE.  MO 


7 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISS  18.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

T6  MP 

DEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.  3 

438.  0 

970.9 

9 

-15.  > 

220.0 

2.6 

1.7 

2.0 

262.6 

265.7 

1.2 

82.0 

0.0 

0. 

0.2 

7 .0 

492.5 

964.0 

-12,  3 

-16.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

263.8 

266.5 

1.1 

68.5 

999.9 

999. 

C.6 

8.0 

588.  5 

952.0 

-10,7 

-IS.-' 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

266.3 

269.  5 

1.2 

67.5 

999.9 

999. 

I.O 

9.0 

686.  1 

94  0. 0 

-ll.O 

-16.’ 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

267,0 

2T0. 1 

1.2 

66.  1 

999.  9 

999. 

1.3 

10.0 

784.9 

928.0 

-10.6 

-17.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

268.4 

271.1 

1.0 

55.5 

999.9 

999. 

1.  7 

11.0 

902.  1 

91  4.  0 

-9*7 

CC 

• 

1 

281  .8 

9.4 

9.2 

- 1.9 

270.4 

272.  0 

0.6 

27.8 

0.8 

as. 

1.9 

12. C 

1004.0 

902.0 

-9.6 

-27.  ) 

286.  a 

9.  1 

0.7 

-2.6 

271  .3 

272.6 

0.5 

22.9 

0.9 

87. 

2.  3 

I 3.  0 

1 098.  9 

691.0 

-n  .6 

-30  .a 

300.8 

9.4 

8.0 

-4.8 

273.  2 

274.  2 

0.3 

15.7 

1 .1 

92. 

2.7 

14.0 

1 195.  2 

eac.  0 

-B.  1 

-20.  . 

313.2 

1 0.8 

7.8 

-1  .4 

275  cO 

277.5 

0.9 

37.4 

1.3 

98. 

2.9 

1 5.  0 

1302. 2 

868.0 

-6*6 

-21 . 3 

317.8 

1 1 .8 

7,9 

- D.  7 

277.  5 

279.  8 

0.8 

30 .3 

1 .4 

102. 

3.3 

I £.0 

1429. 3 

854.  0 

-6.  0 

-27. < 

323.6 

13.7 

0.1 

-1  = .0 

279.5 

280.9 

0.5 

16.  5 

1 . £ 

109. 

3.6 

17.0 

1521.4 

844.0 

-6.  3 

-19.  3 

325.  1 

15.2 

8.  7 

-1  •’.5 

280.2 

283.0 

1.0 

34.9 

1.8 

114. 

4.0 

18.0 

1 623. 9 

833.0 

"6.8 

-19.6 

323.0 

17.3 

10.4 

-13.0 

280.  a 

28  3.6 

1.0 

35.1 

2 .2 

II9. 

4.3 

19.0 

1737.  1 

82  1. 0 

-7.  2 

-21.5 

322.6 

17.5 

10.7 

-13.9 

281  .5 

283.9 

0.8 

30.6 

2.5 

122. 

4.7 

20.0 

1032.6 

81  1 .0 

-7.4 

-23. a 

321.4 

17.8 

1 I.  1 

- 1 3.9 

282.  3 

284.3 

0.7 

25.3 

2.9 

125. 

£.2 

21.0 

1968. 0 

79  7.  0 

-9.2 

-29.  3 

319.3 

17.4 

1 1 .4 

-1  J.2 

282.7 

283.9 

0.4 

15.6 

3.  4 

127. 

5.5 

22.0 

2065.  9 

787.0 

-8.4 

-33.3 

318.2 

16.8 

11.2 

-1  2.5 

2 83  .6 

284.5 

0.3 

11  .3 

3.7 

128. 

£.9 

23.0 

21 75. 1 

776.  0 

-8.4 

-33.3 

323.1 

17.1 

10.2 

-13.7 

284. 7 

285.6 

0.3 

It  .3 

4.1 

129. 

6.3 

24.0 

2275. 8 

766.0 

-7.6 

-29.  8 

325.4 

18.9 

1 0.8 

-15,6 

2 86.4 

287.7 

0.4 

15.1 

4.5 

131. 

6.6 

25.0 

2370.0 

756.0 

-7.7 

-28  .3 

325.3 

20.5 

11.7 

-16.9 

287.  7 

289.  1 

0.5 

17.1 

4.9 

132. 

7.1 

2£.0 

251 2. 8 

74  3.  0 

-8.4 

-27.  r' 

322.5 

22.4 

13.6 

-17.B 

288.3 

289. 9 

0.5 

19.  2 

5.  5 

133. 

7.4 

27.0 

2617. 7 

733.0 

-9.3 

— 2 0 . H 

321.4 

23.0 

14.3 

-1  H.O 

288.5 

290  .0 

0.5 

19.2 

5.9 

134. 

7.8 

28.0 

2723. 0 

72  3.0 

-9.8 

-27.  ■ 

320 .1 

23.2 

14.9 

-1-.8 

289.0 

290.  6 

0.5 

21  .6 

6.5 

134. 

8.  1 

29.0 

2831. 1 

71  3.0 

-10.6 

-27.  ,3 

319.2 

23.2 

15.2 

-1  r.6 

289.3 

291  .0 

0.5 

22.5 

6.9 

135. 

8.5 

30.0 

2939.6 

70  3.0 

-1  I .4 

-29 

318.1 

23.1 

15.4 

-17.  2 

289.5 

291.0 

0.5 

21.2 

7.5 

135. 

8.9 

31.0 

3049. 5 

693.  0 

-11.6 

-30.8 

317.4 

23.5 

15.9 

-17,3 

290.5 

291.9 

0.4 

18.4 

8.  0 

135. 

9.2 

32.0 

31  60. 9 

683.0 

-11.3 

-33.2 

317.0 

23.8 

16.2 

-1  7.4 

2 92.1 

293.  1 

0.3 

14  .3 

8.4 

135. 

9.6 

33.0 

3274. 0 

673.0 

-11.4 

-29.0 

316.7 

24  .2 

16.6 

-IV, 6 

293.  2 

294.  8 

0.5 

21 .7 

9.0 

135. 

10.0 

34.0 

3380.6 

663.0 

-12.  4 

-24.0 

316.1 

24.1 

1 6.7 

-1  .’.4 

293.3 

295.7 

0.8 

35. 3 

9.6 

136. 

10.3 

35.0 

3493. 0 

654.0 

-12.7 

-25.  . 

315.2 

23.5 

16.  5 

- ■ 5.  7 

294.  2 

296.4 

0.7 

33.6 

10.1 

136. 

10.8 

36.0 

3634. 3 

642.0 

-13.0 

-26. 

314.2 

22.6 

1 6.2 

-15.8 

295.4 

297.5 

0.  7 

31  .4 

10.7 

135. 

11.2 

37.0 

3753.8 

632.0 

-13.5 

-27.- 

314.2 

22.4 

16.0 

-1  5.6 

296.  1 

298.1 

0.6 

30  .0 

1 1 .3 

135. 

1 1.6 

38.0 

3062. 7 

£23.0 

-14.5 

-28.3 

315.0 

22.6 

16.0 

- 1»..0 

296.  2 

298.0 

0.6 

29.7 

11.8 

135. 

I 2.0 

39.0 

3972.8 

614.0 

-15.  3 

-2  0.P 

31  6.3 

23.3 

16.  1 

-1  6.8 

296.4 

298.2 

0.6 

30  .4 

12.3 

135. 

12.4 

40.0 

4084. 3 

605.0 

-15.9 

-30  .0 

316.6 

24.0 

16,5 

- 1 V,  4 

297.0 

298.7 

0.5 

28.3 

12.9 

135. 

12.9 

4 1.0 

4222. 4 

£94.0 

-16.4 

-31  .a 

3 15.7 

24.0 

1 6.8 

-I  V .1 

298.0 

299.4 

0.5 

25.7 

13.6 

136. 

1 3.3 

42.0 

4337.2 

585. 0 

-16.7 

-33. a 

315.  1 

23.1 

16.3 

-1L.4 

2 98.9 

300.2 

0.4 

22.4 

14.3 

135. 

13.7 

4 3.  0 

4453. £ 

57  6.  0 

« 

N 

1 

-33. 

315.5 

22.3 

15,7 

- 1 ; . 9 

299.5 

300.  7 

0.4 

23.3 

14.8 

135. 

14.1 

44.0 

4571 . 4 

567.0 

-17.8 

-33."’ 

316.6 

22.3 

1 5.  3 

-16,2 

300.3 

301  .T 

0.4 

24.5 

15.2 

135. 

14.5 

45.  0 

4677. 6 

55  9.0 

-18.5 

-34  .6 

317.4 

23,5 

15.9 

-17.3 

300.7 

301. 9 

0.4 

22.5 

15.7 

136. 

14.9 

46.0 

4798.5 

550.0 

-19.0 

-36.  1 

316.  8 

24.8 

17.0 

-18.1 

301  .5 

302.5 

0.3 

20.3 

16.4 

136. 

1 £.4 

47.0 

4907.5 

542.0 

-19.7 

-36.9 

315.5 

25.7 

1 8.0 

-13.  3 

302.0 

302.9 

0.3 

19.9 

17.1 

136. 

1£.S 

48.0 

503 1 . E 

53  3.  0 

-20.  8 

-37.0 

314.3 

25.8 

18.5 

-13.0 

302.1 

303.0 

0.3 

20.0 

17.8 

136. 

16.2 

49.0 

5143. 1 

525.0 

-22.  1 

-38.  ' 

3 13c  5 

25.7 

1 8.  6 

-17,7 

301  .a 

302.7 

0.3 

20  .5 

18.4 

136. 

16.7 

50.0 

5270. 0 

51  6.0 

-22.9 

-39. 

313.6 

25.4 

1 0.4 

-17.5 

302.3 

303.2 

0.2 

21  .0 

19.2 

135. 

• BY  SFEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOh  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


680 


station  no.  349 
MONETTE.  MO 


7 FEBRUARY  197S 

Ills  GMT  ISS  1 e* ••  0 


TIKE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P. 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.1 

51.0 

5413. 1 

506.0 

-24.  1 

-39.*^ 

314.  3 

25.4 

18.2 

- 1 V . 7 

302.6 

303.4 

0.2 

21  .5 

19.8 

135, 

I 7.fi 

52.  0 

552  9.  2 

498.0 

-24.9 

314.8 

26.0 

18.5 

-1',.4 

303.0 

303.  7 

0.2 

22.0 

20.5 

135. 

in.o 

53.0 

5646. 7 

490.0 

-26.  0 

-41. 1 

314.  1 

26.6 

19.1 

-1  D.S 

303.1 

303.8 

0.2 

22.5 

21.2 

135. 

1 e.3 

54.0 

3765.7 

482.0 

-27.0 

-42  mO 

312.5 

26.8 

19.7 

- 1 8.  1 

303.  2 

303.9 

0.2 

22.5 

21  .7 

135. 

1 e.6 

55,0 

5886.  1 

474.  0 

-2  8.  1 

-43*^ 

310.8 

27  .0 

20.4 

-17,6 

303.4 

304.0 

0.2 

21.7 

22.  2 

135. 

19.2 

56.0 

6038.9 

464.0 

-29.0 

-44.*; 

307.4 

27.7 

22.  0 

-16.8 

304.1 

304  .6 

0.2 

20  .5 

23.1 

135. 

19.6 

57.  C 

6147. 4 

457.0 

-29.8 

-45.' 

305.3 

28.3 

23.1 

- 16.4 

304.  4 

304.  9 

0.  I 

20.5 

23.8 

135. 

20.0 

58.0 

6273. 2 

449.0 

-30.1 

-45.< 

303.1 

28.9 

24.2 

-1  0,8 

305  .6 

306.1 

0.1 

20  .6 

24.5 

135. 

20.5 

59.0 

6384.9 

442.0 

-31  .0 

-46.2 

301.1 

29.4 

25.  2 

- 1 o.  2 

305.  e 

306.3 

0.1 

20  .6 

25.3 

134. 

2C.8 

60.0 

6514. 3 

43  4.  0 

-31 . 8 

-46.8 

300  .7 

29.5 

25.3 

- 1 r . 1 

306.4 

306.9 

0.  1 

20.  7 

25.  9 

134. 

21.3 

61  .0 

6629.0 

427.0 

- 32 . 0 

-47.1 

301.1 

29.2 

25.0 

-15.1 

306.5 

306.9 

0.  1 

20 .7 

26.7 

133. 

21.8 

62.  0 

6761. 9 

41  9.0 

-33.8 

-48. j 

302,6 

28.5 

24.0 

-15.4 

30  7.0 

307.  3 

0.  1 

20.8 

27  .6 

133. 

22.2 

63.0 

6879.8 

412.0 

-34.  6 

-49.  . 

304.  5 

27.0 

22.9 

-15.8 

307.4 

307.8 

0.1 

20  .9 

28.3 

133. 

22.6 

64.0 

6999.3 

405.0 

-35.5 

-49  .*■. 

306.6 

27.5 

22.  I 

-16.4 

307.  7 

308.1 

0.1 

20  .9 

28.8 

132. 

23.0 

65.0 

7120. 4 

39  0.  0 

-36.  6 

-50.R 

308.3 

27.9 

21.9 

-IT  .3 

307.9 

308.2 

0.  1 

21.0 

29.  5 

132. 

23.6 

66.0 

7278.6 

389.0 

-37.  6 

-51.8 

310.6 

29.6 

22.  5 

-1C. 3 

308.3 

308.6 

0,1 

21 . 1 

30.5 

132. 

24.0 

67.  0 

7385. 5 

38  3.0 

-39.0 

-52.9 

312.4 

30  .7 

22.7 

-2r  .7 

308.  1 

308.  3 

a.  1 

21 .1 

31  .2 

132. 

24.5 

68.0 

751 1.7 

376.0 

-40. 1 

99.9 

314.6 

2 9.5 

21  .0 

-2C.7 

308  .3 

999.9 

99,9 

999.9 

32.  3 

132. 

24.9 

69.0 

7639. 8 

369.0 

-40.9 

99. •> 

315.5 

26  .7 

18.7 

-19.  1 

308.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.0 

132. 

2E.5 

70.0 

7751. 1 

36  3.  0 

-41 . 7 

99.  - 

316.3 

25  .2 

17.4 

-18.2 

309.3 

999.9 

99.9 

999.9 

33.  6 

133. 

25.9 

71  .0 

7920.8 

354.0 

-43.  1 

99.  % 

316.8 

28.  1 

19.2 

-20.4 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34.3 

133. 

26.4 

72.0 

8035. 8 

34  8.0 

-43 . 8 

99.9 

317.8 

32.3 

21.7 

-24.0 

310.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

35  .2 

133. 

26.8 

7.3.0 

8152.2 

342.0 

-44.9 

99.  9 

31  3.7 

33.8 

22.3 

-23.4 

310  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  1 

133. 

27.3 

74.0 

8290.3 

335.0 

-45.9 

99.9 

319.6 

31.6 

20.  5 

-24.  1 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37  .2 

133. 

27.7 

75.0 

34  10.  3 

329.  0 

-47.  I 

99.9 

320.4 

27.4 

17.4 

-2»  .1 

310.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

38.0 

133. 

28.2 

76.0 

8531.9 

323.0 

-48.0 

99.9 

321.3 

22.7 

14.2 

-1  7.7 

311.1 

999.9 

99.9 

999,9 

38.7 

133. 

28.7 

77.  0 

8655. 3 

31  7.0 

-4  9.1 

99  . V 

320.9 

23.2 

14.6 

- 18.0 

311.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

39.1 

133. 

29.1 

78.0 

8780.3 

31  1.0 

-SO.  3 

99.0 

319.2 

26.9 

1 7.6 

-20.4 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

134. 

29.6 

79.0 

8907.4 

305.0 

-50.6 

99  .9 

315.9 

32.8 

22.  8 

-21.  5 

312.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

40  .6 

134. 

30.1 

80.0 

9036. 7 

29  9.  0 

-51 . 2 

99.9 

312.3 

36  .2 

26.8 

-2<  .4 

313.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

41.7 

134. 

30.7 

81  .0 

9190.3 

292.0 

-52.3 

99.9 

308.4 

35.5 

27.8 

-22.0 

314.0 

999.9 

99.9 

999,9 

43.  1 

134. 

31.2 

82.0 

9301. 9 

287.0 

-52.6 

99.9 

305.4 

32.1 

26.2 

-18.6 

315.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

44.1 

133. 

31.6 

83.0 

9438. 1 

28  1.0 

-53.  4 

99.  9 

303.  1 

28.8 

24  .2 

-15.0 

315  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

133. 

32.  1 

84.0 

9553.5 

276.0 

-54. 1 

99  • > 

302.4 

26.5 

22.  4 

- 14.2 

316.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

133. 

32.5 

85.0 

9694. 5 

270.  0 

-54.4 

99.r 

304.9 

27.7 

22.7 

-15.3 

318.2 

999,9 

99.9 

999.9 

46.  2 

133. 

33.2 

36.0 

9838.3 

264.0 

-54.9 

99.C 

310.7 

39.1 

29.  7 

-25. S 

319. S 

999,9 

99,9 

999,9 

47.3 

133. 

33.8 

87.  0 

9985. 2 

258.0 

-55.3 

99.9 

3 12.4 

44,5 

32.9 

-30.0 

320.9 

999,9 

99,  9 

999.9 

49.3 

133. 

34.3 

88.0 

10  110.2 

253.0 

-54.5 

99.9 

312.8 

43.7 

32.0 

-29,7 

323.9 

999,9 

99.9 

999.9 

SO.  5 

133. 

34.8 

89.0 

10237.9 

248.0 

-55.2 

99.9 

31 1 .9 

42.6 

3 1.7 

-28,  4 

324.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

51  .8 

133. 

35.3 

90.0 

10367. 9 

24  3.  0 

-55.2 

99.9 

309.0 

42.1 

32.7 

-26.5 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.  I 

133. 

35.8 

91.0 

10501.0 

238.0 

-54.  I 

99.  y 

304.  9 

40.3 

33.0 

-23.1 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54,3 

133. 

36.3 

92.  0 

10637, 2 

23  3.0 

-54.2 

99.*- 

30  1 .0 

36.6 

31.4 

-lb. 8 

332.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

55.6 

132. 

36.8 

93.0 

10776.3 

22  8.0 

-54.4 

99.9 

296.8 

32.3 

28.0 

-14  .5 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

132. 

37.2 

94.0 

10918.4 

223.0 

-54.2 

99.9 

293.9 

30.5* 

27.9 

-12.3 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

132. 

37.7 

95.0 

11034. 6 

219.  0 

-53.  9 

99.9 

292.4 

32,5* 

30.0 

-12.4 

338. S 

999.9 

99,9 

999.9 

57,9 

132. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET SEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  KEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  RAVE  BLEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'  6 DEG 
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349 


STATION  NO. 
MONETTfj . MO 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GWT  155  le.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3R.3 

96.0 

11213.1 

21  3.0 

— 53 

99.*. 

293.0 

40.2* 

37.  0 

-1  5.7 

341.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

59.1 

I3I  . 

3 8.9 

97.0 

11335. 3 

209.0 

-52  •« 

99.  r 

293.1 

46.4  4 

42.7 

-ie.2 

344.  a 

999.9 

99.  9 

999.9 

60.6 

131  . 

39.4 

98.0 

I 1 49 1 . 5 

20  4.0 

-53.  1 

99. 

292.  2 

45.5* 

42.1 

-17.2 

346.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

130. 

40.  1 

99.0 

11619.0 

20  0.0 

-53 ,3 

99 

290  .2 

40  .6* 

38.  1 

-14.0 

348.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63  .7 

130. 

40.5 

100.0 

11782. 0 

195.  0 

-53,  6 

99.9 

289.7 

38  .8* 

36.6 

-13.1 

350 .5 

999.9 

99.9 

S99.9 

65.0 

129. 

4 1.2 

101.0 

11948.6 

190  .0 

-54.9 

99.9 

289.  6 

38.3* 

36.0 

-13.0 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

129. 

4 1 .7 

102.0 

12084. e 

186.  0 

-55.0 

99.9 

290.6 

40  .1  * 

37.5 

-14.1 

352.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  3 

129. 

42.2 

I 03.0 

12223.6 

182.0 

-54.5 

99.*v 

292.  7 

44.3* 

40.9 

-17.1 

355.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

128. 

4 2.  4 

10  4.0 

12366. 0 

178.0 

-54.5 

99 

295.3 

49.3* 

44.  6 

-2'  . I 

358.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

70 . 1 

128. 

43.2 

105.0 

1251 1 . S 

174.0 

-54. 5 

99.  f 

295.6 

49.4* 

44.5 

-2  * .3 

3 60 .5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

12  8. 

43.8 

1 06.0 

12660.5 

170.0 

-54.2 

99.<' 

292.5 

42.5* 

39.2 

- 16.  2 

363.4 

999.9 

99.9 

999,9 

73.2 

128. 

4 4.3 

107.  0 

12813. 2 

166.0 

-54. 2 

Q9.9 

286.6 

33.9  • 

32.5 

-9.7 

365.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

74,  3 

127, 

45.  I 

108.0 

12969.5 

162.0 

-54.  5 

99.9 

2Bl  . 7 

3 I .2* 

30.5 

-6.3 

367.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

75.3 

127. 

45.7 

109. C 

130  89.  2 

159.0 

-54 .5 

99' .9 

285. S 

39.4* 

37.  9 

- 1C. 6 

369.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

76  .4 

126. 

46.3 

110.0 

13252. 4 

155.0 

-54 . 5 

99. *. 

287.9 

4|  .5* 

39.5 

-1  2.7 

372  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

126. 

47.  0 

111.0 

13419.5 

15  1 .0 

-55.5 

99. <■ 

206.4 

35.7* 

34.  3 

- 10.  1 

373.  e 

999.9 

99,9 

999.9 

79.5 

126. 

47.4 

112.0 

13590. 5 

14  7.  0 

-55.  7 

99.*' 

284  .4 

36.4* 

35.2 

-9.  1 

376.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

80.  4 

126. 

48.  I 

113. 0 

1372I.T 

144.0 

-56.  3 

99.C 

284.0 

42.3* 

41.0 

-10.3 

377.4 

999  .9 

99.9 

999,9 

81.6 

125. 

4 8.5 

1 14.0 

1 3900. 4 

140.0 

-57.0 

99.9 

284  .4 

44.6* 

43.2 

-11.1 

379.3 

999.  9 

99.9 

999,9 

83.2 

125. 

49.1 

115.0 

14037. 2 

137.0 

-57.  8 

99.9 

285.0 

43.7* 

42.2 

-1  1 .4 

380 .2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

124. 

49.8 

116.0 

14224.  1 

133.0 

-57.  B 

99.9 

286.5 

42.9* 

4 1.1 

-1L.2 

383.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

12*. 

50.4 

117.0 

14367. 9 

130.  0 

-58.3 

99.9 

285.2 

42.5* 

41.1 

- 1 : . 1 

385.0 

999.9 

99,9 

999.  9 

87.  7 

124. 

50.9 

1 1 8.0 

1451 4.6 

127.0 

-58.9 

99. ^ 

283.6 

42.8* 

4 1.6 

-10.2 

386.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

123. 

51.5 

1 19.  0 

1471 5. 2 

123.0 

-59.4 

99.^ 

283.8 

44.6* 

43.3 

- 10.6 

389.3 

999.  9 

99.9 

999,9 

90.0 

123. 

52.0 

120.0 

14869. 8 

120.0 

-59.  5 

99. 

282.4 

42.4* 

*1  .4 

-9.1 

391.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

91.9 

123. 

52.6 

121.0 

15028.4 

11  7.0 

-59  .0 

99  .9 

280  .7 

34.7* 

34.  1 

-6.4 

395.  5 

999.9 

99.9 

999,9 

92.9 

122. 

53.2 

122.0 

15191. 2 

1 1 4.  0 

-59.  4 

99.9 

282.2 

30  .1  * 

29.4 

-6  .4 

397.8 

999.9 

99.9 

999,9 

93.  9 

122. 

53.8 

1 23.0 

15357.6 

111.0 

-60.8 

99.9 

282.2 

29.3* 

26.7 

-t.2 

398.2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

94.8 

122. 

54.  4 

124.0 

15527.  e 

108. C 

-61.5 

99.9 

279.4 

28.8* 

28.4 

-4.7 

400.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

95.9 

122. 

55.  1 

1 25.0 

15702.6 

1C5.0 

-61.0 

99.  9 

275.3 

27.2* 

27.1 

-2.5 

404.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

122. 

55.9 

1 26.0 

15882. 8 

102.0 

-61.0 

99.** 

273.6 

26.6* 

26.  6 

- 1.  7 

407.  6 

999,9 

99.9 

999.9 

98  .0 

121  . 

56.5 

127.0 

16005. 6 

too.  0 

-61  • 7 

99. 

276.5 

29.6* 

29.4 

-3.3 

408.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  8 

121. 

S7.  1 

128»0 

16194.2 

97.0 

-61  .9 

99.9 

280.3 

32.3* 

31.7 

-5.8 

411.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

121  . 

57.6 

129.0 

1 6388. 5 

94.0 

-62.2 

99.9 

263.3 

31.6* 

30.8 

-7.3 

414.8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

tot  .0 

120. 

58.2 

1 30  .0 

16521.2 

92.0 

-62.  6 

99.  9 

285.  I 

30.9* 

29.8 

-8.0 

4 16.6 

999.9 

99.9 

999,9 

10  i .9 

120. 

58.9 

131.0 

16725. 3 

89.0 

-63.4 

99.9 

284.8 

33.0  * 

3 1.9 

-e.  4 

419.0 

999.9 

99,9 

999.9 

103.2 

120. 

59.4 

132.0 

16935. 6 

8 6.  0 

-64.  1 

99.9 

284  .0 

32.9* 

31  .9 

-8  .0 

421  .6 

999  .9 

99.9 

999,9 

104,3 

120. 

59.9 

1 33.0 

17079.5 

84.0 

-64.7 

99.*' 

282.5 

31.2* 

30.5 

-6.8 

423.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

105.2 

120. 

60.  5 

134.0 

1722  6.2 

8 2.0 

-65.  9 

99. 

280.6 

30  .7* 

30.2 

-5.7 

423.  a 

999.9 

99.9 

999,9 

106.  t 

120. 

61.2 

1 35.0 

17452.4 

79.0 

-65.  9 

99,0 

282.5 

30.6* 

29.9 

—6.6 

42B.3 

999.9 

99,9 

999.9 

107.4 

119. 

62.0 

136.  0 

17686. 3 

76.0 

-64.5 

99.9 

289.9 

26.2* 

24.7 

-C.  9 

436.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

108  .9 

119. 

62.8 

137.0 

17851. 3 

74.0 

-64.3 

99.9 

291. 5 

25.4* 

23.6 

-9.3 

439.7 

999.9 

99.9 

999,9 

109.9 

119. 

63.7 

138.0 

18105.0 

7 l.O 

-63.4 

99.9 

292.3 

27.5* 

25.4 

-10.4 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

111  .4 

119. 

64.6 

139.0 

1 8370. 7 

68.0 

-62.8 

99.9 

287.4 

26  .0* 

24.8 

-7.8 

453.8 

999.9 

99.9 

999.9 

1 12.9 

119. 

65.5 

140.0 

18554. 7 

66.0 

-62.  6 

99. 

289.0 

27.8* 

26.  3 

-9.0 

458.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

119. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO. 
MONETTE.  MO 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  18.  0 


time 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M*  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

6F.3 

141.0 

18842.  1 

6 3.  0 

-61 . 9 

99. r 

282.7 

24.7  4 

24.1 

-5.4 

465.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

115.  7 

1 I 9. 

67.? 

142.0 

19041.8 

6 1 .0 

-61.7 

99. f 

26  3.7 

12.9* 

12.9 

1 .4 

470.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

116.5 

118. 

68.  ? 

143.0 

1 9353. 9 

58.0 

-62.1 

99  ,9 

250.4 

9.9* 

9.3 

3.3 

476.6 

999.9 

99.  9 

999.9 

117.0 

1 1 a. 

69.  1 

144. C 

19570.6 

56.0 

-62.  6 

99.  9 

255.  5 

11.1* 

10.7 

2.8 

480.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.4 

118. 

70.  1 

1 45.0 

1991 0.0 

53.0 

-62.8 

99.9 

274.7 

14.1* 

14.0 

-1.2 

4 87.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

118.1 

118. 

70.8 

1 4 6 . C 

20146. P 

51.0 

-63.2 

99.9 

287.5 

20  .9* 

19.9 

— fc> . 3 

491  .8 

999.9 

99.  9 

999.  9 

118.  4 

1 1 8. 

71.7 

147.0 

20392. 7 

49.0 

-63.4 

99.9 

297.3 

30.4* 

27.  I 

-1 1 .0 

497.0 

999.9 

99.9 

999.9 

II9.9 

lie. 

7?.  7 

148.0 

20780. 3 

46.0 

-64.1 

99.9 

304.2 

27.1* 

22.4 

-It  .2 

504.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

121  .9 

1 18. 

73.7 

149.0 

21052.3 

44.0 

-64.  3 

99.  f- 

289.  2 

12.7* 

12.0 

-4  .2 

510.2 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

118. 

7A.8 

150.0 

21338. 1 

42.0 

-62.4 

99.9 

271.7 

18.3* 

1 8.  3 

-0.5 

521. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

lie. 

75.9 

151.0 

21796. 2 

39.  0 

-61 . 9 

99.9 

265  .4 

13.8* 

13.7 

1.1 

534.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  1 

117. 

77.1 

152.0 

22120.8 

37.0 

-63.  4 

99.9 

265.  2 

1 6.4* 

16.3 

1 .4 

538.6 

999.9 

99.9 

999.9 

125. 8 

117. 

78.? 

153.0 

22461. 7 

35.0 

-64 . 1 

99.9 

275.0 

22.9* 

22.8 

-2.0 

545.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126  .4 

117. 

79.6 

154.0 

2301  1.  1 

32.0 

-63.  6 

99.9 

290.3 

31.2* 

29.3 

-to  .8 

560.9 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

117. 

80.9 

1 55.0 

23408.0 

30.0 

-62.8 

99.9 

258.0 

17.2* 

16.8 

5b  6 

573.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .5 

116. 

82.4 

1 56.0 

23832.  1 

28.  C 

-63.  7 

99.9 

243.5 

5.5# 

4.9 

2.4 

582.3 

999.9 

99.9 

999.9 

131. 5 

116. 

84.0 

157.0 

24529.5 

25.0 

-62.  4 

99.9 

268.9 

1 1.O* 

11.0 

0.2 

605.2 

999.9 

99.9 

999.9 

132.3 

116. 

RS.9 

158.0 

25043. 2 

23.0 

-63.2 

99.9 

283.4 

29.3* 

28.5 

-6.8 

617.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

133.8 

116. 

87.9 

159. 0 

25902.0 

20.0 

— 63.  6 

99.9 

281.6 

34.6* 

33.9 

-y  .0 

641  .7 

999.9 

99«9 

999.9 

139.4 

115. 

90.  1 

160.0 

26554.8 

18.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.  9 

673.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


5 FEBRUARY  I9T5 

2315  GMT  ISA  21.  0 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M 'SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

c.o 

16.6 

1095.0 

889.3 

-4,2 

-5.3 

25.0 

6.2 

-2.6 

-5.6 

278.5 

286.  f 

2.9 

92  .0 

0.0 

0. 

0.2 

17.0 

1133.2 

085.0 

-4  .5 

-5  7 

50.7 

6.9 

-5.3 

-4.3 

278.6 

286.0 

2.8 

91 .1 

0.2 

221  . 

0.5 

la.o 

1222.6 

875.0 

-5«  4 

-6  0 

50.7 

6.9 

-5.3 

-4.3 

278.5 

21!  5, 9 

2.8 

95,5 

0.2 

221. 

o.a 

19.0 

1312.8 

865.0 

-6#  1 

-6,4 

52.8 

5.9 

-4.  7 

-3.6 

278.6 

285,9 

2.7 

97,8 

0.3 

225. 

1.1 

20.0 

140  3.  8 

85  5,  0 

-6*  7 

-6.9 

55.7 

5.2 

-4.3 

"3.0 

278.9 

266.0 

2,7 

99.  2 

O.A 

227. 

1.5 

21.0 

1504.9 

844.0 

-7s5 

-7.5 

61.0 

4.8 

-4,  2 

-2.3 

279.2 

286.0 

2.6 

99.5 

0.5 

230. 

1.7 

22.0 

1597. 7 

834.0 

-3,1 

-8.1 

63.2 

4.9 

-4.4 

-2.2 

279.5 

286.  1 

2.5 

99.7 

0 .6 

231  . 

2.  1 

2 J.O 

1 681 .9 

825.0 

-8.7 

-8  7 

69.4 

4.7 

-4,4 

-1  .7 

279.7 

286.2 

2. A 

99.9 

0,7 

23A. 

2. A 

24.0 

1776.5 

81  5.0 

-9. 1 

-9.1 

82.8 

3.5 

-3,5 

-0.4 

280.3 

286.6 

2. A 

99.8 

0.8 

236. 

2.7 

25.0 

1862. 4 

806.  0 

-9.  5 

-9i.6 

1 1 6.4 

2.4 

-2.2 

1 .1 

280 .7 

286.8 

2.3 

99.  S 

0.  8 

238. 

3.1 

26.0 

1968. 7 

795.0 

-9.4 

-9,5 

180.5 

3.4 

0.0 

3.4 

281  .9 

288.3 

2.3 

99.3 

0.8 

2A2. 

3.6 

27.0 

2066. 7 

785.0 

-9.1 

-9.2- 

206.2 

7.0 

3.5 

7.0 

283.3 

289.  9 

2.  A 

99.1 

0.7 

251  . 

3.9 

2B.0 

2156.3 

776.0 

-7.  6 

-7.  7 

214.5 

I 1 .6 

6.6 

9.5 

285.8 

293.3 

2.8 

99.3 

0.6 

262. 

A. 2 

29.0 

2247.3 

767.0 

-6.6 

-6  .7 

224.6 

14.7 

10.3 

10.  5 

287.  9 

296.2 

3.0 

99  .2 

0.5 

285. 

A. 5 

30.0 

2339. 9 

75  8.  0 

-5.4 

-5  5 

233.7 

17.0 

14.3 

iO  .5 

290.2 

299.5 

3.A 

99.  A 

0.  A 

326. 

A. a 

3 1.0 

2423. 3 

750.0 

-5.  1 

-5. 2 

241.6 

18.8 

16.5 

8.9 

291  .5 

301  .0 

3.5 

99.2 

O.S 

9. 

5.0 

32.0 

2528. 9 

74  0.0 

-5.2 

-5. .4 

246.4 

19.6 

18.0 

7.9 

292.4 

302.0 

3o5 

99.2 

0.7 

25. 

5.3 

33.0 

2625. 1 

73  1.0 

-5.  • 

-5.  5 

250.  1 

20.1 

1 8.9 

6 .8 

293.3 

302.9 

3.5 

99.  I 

I.O 

AO. 

5.5 

34.0 

2722.3 

722.0 

-6.1 

-6.3 

252.4 

20.4 

19.4 

6.  1 

293.  5 

302.7 

3.3 

99.0 

1 .2 

A6. 

5. a 

35.0 

2809.  5 

71  4.  0 

-6.  6 

-6.8 

257.1 

21  .2 

20.7 

4.7 

293.9 

302.9 

3.2 

98.  8 

l.S 

53. 

6. A 

36.0 

2930.5 

70  3.0 

-8.7 

-8  9 

266.6 

23.1 

23.1 

1 .4 

292.9 

300  .7 

2.8 

98.3 

2.S 

63. 

6.7 

37.  0 

301  9.  2 

695.0 

-9.2 

-9  5 

270  .5 

23.7 

23.7 

-0.2 

293.  2 

300.  7 

2.7 

98.2 

2.6 

67, 

7.0 

38.0 

3120.0 

686.0 

-10.1 

-10-5 

273.  8 

24.2 

24.2 

- 1 .6 

293.3 

300.4 

2.5 

97.1 

3.0 

70. 

7. A 

39.0 

3210.3 

67  8.0 

-10.8 

-11-2 

277.2 

24.4 

24.  2 

- 3.0 

293.4 

300.3 

2. A 

97.0 

3.6 

75. 

7.7 

40 . 0 

3313. 0 

669.  0 

-11.7 

-12.3 

278.4 

24.3 

24.0 

-3.6 

293.6 

299.9 

2.2 

9A.9 

A.O 

77. 

8.0 

4 1 .0 

3428. 3 

659.0 

-12.4 

- 13-2 

279.2 

24.0 

23.  7 

-3.  8 

294.0 

300.1 

2.1 

93.5 

A. A 

80. 

e.3 

42.  0 

3521. 5 

651.0 

-13.5 

-1  5.0 

277.7 

23.7 

23.5 

-3.2 

293.8 

299.0 

1.8 

88.  I 

A .8 

82. 

8.6 

43.0 

3627. 3 

642.0 

- 14. 4 

-15  a 

276.0 

23.4 

23.3 

-2.4 

294  .0 

299.0 

1.7 

88.6 

5.  2 

83. 

8.9 

44.0 

3722.4 

634.0 

-14.9 

-16  3 

27  3.5 

23.5 

23.4 

- 1.4 

294.4 

299.3 

1.7 

88.8 

5.6 

8A. 

9.  1 

4 5.0 

381  8.  A 

626.0 

-i  5.  6 

-16.  8 

272.0 

23.7 

23.7 

•0.8 

294.6 

299.4 

1.6 

90.5 

5.  9 

8A. 

9.3 

46.0 

3915.4 

618.0 

-16.3 

- 1 7.2 

270.7 

24.1 

24.  1 

-0.3 

294  .9 

299.6 

1.6 

92,8 

6.2 

8A. 

9.5 

47.0 

4013. 4 

61  0.0 

-17.0 

-17.7 

269.4 

24.4 

24.  4 

0.3 

295.2 

299.  8 

t.  6 

93.8 

6 .A 

85. 

9.7 

48.0 

4112.4 

602.0 

-17.  9 

-18.9 

268.  7 

24.9 

24.9 

0 .6 

295.2 

299.5 

1.  A 

92.3 

6.7 

85. 

9.9 

49.  0 

4212.3 

594.0 

-18.7 

-20 , 1 

263.0 

25.5 

25.4 

0.9 

295.4 

299.  3 

1.3 

89.0 

7.1 

85. 

10.  1 

50.  0 

431  3.  3 

586.  0 

-19.3 

-20  5 

26T„6 

26.0 

26.0 

1 . 1 

295.9 

299.7 

1.3 

90.  I 

7.  A 

65. 

10.3 

51  .0 

4441.2 

576.0 

-20.  1 

-21  1 

267.4 

26.6 

26.5 

1 .2 

296.4 

300.1 

1 .2 

91  .7 

7,7 

as. 

1 0.6 

52.0 

4531, 8 

569.0 

-20.9 

-22  0 

267.4 

27.5 

27,  5 

1.3 

296.5 

300.0 

1.2 

91 .0 

8.1 

85. 

10. a 

53.0 

4636. 3 

561,0 

-21.6 

-22.6 

267.  5 

28.2 

28.1 

I .2 

296  .9 

300.2 

1.1 

91  .0 

8.5 

85. 

1 I.O 

54.0 

4742. 1 

553.0 

-22.2 

-23.4 

267.7 

28.9 

28.8 

1.2 

297,3 

300.5 

1.0 

90  .A 

a.s 

85. 

1 1.  A 

55. 0 

4835. 6 

54  6.  0 

-23.2 

-24.4 

267.9 

30  .4 

30.4 

1 .1 

297.  3 

300.3 

1.0 

89.9 

9.5 

86. 

1 1 .9 

56.0 

4957.2 

537.0 

-24.  C 

-25-2 

267.8 

32.0 

32.0 

1.2 

297,7 

300.5 

0.9 

89.5 

10.  A 

86. 

1 2.5 

57.0 

5066.  4 

52  9.0 

-25.8 

-27  3 

267.7 

32.5 

32.  5 

I.  3 

296.8 

299.  I 

0.8 

87.3 

11  .8 

86. 

13.1 

58.0 

5162. 7 

522.0 

-26.6 

-28  2 

269.6 

32.3 

32.3 

0.2 

296,9 

299.2 

0.7 

86.  A 

12.8 

86. 

1 3.  7 

59.0 

5273.9 

51  4.0 

-28.3 

-34,  7 

272.6 

33.9 

33.6 

~1.5 

296.1 

297,  A 

O.A 

SA.3 

lA.O 

86. 

lA.  2 

60.0 

5372. 3 

507.0 

-26.  1 

-35.2 

274.0 

36.4 

36.3 

-2.5 

297.6 

298.8 

O.A 

50.0 

15.0 

87, 

• BY  SPFEO  means  elevation  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  .jEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  N 6 OEG 
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STATION  NO. 
AMARILLO.  TEX 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  ISA  21.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

DG 

M/S  EC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

XM 

OG 

1 A. 6 

61.0 

5472.  1 

500.0 

-28.1 

-36m8 

274.4 

38.7 

38.6 

-3.0 

298.  8 

299.9 

0.3 

A2.7 

15.9 

88. 

15.1 

62.0 

5573. 3 

493.  0 

-28.  6 

-38.0 

274.9 

40  .8 

40.6 

- 3.5 

299. A 

300.3 

0.3 

39.6 

1 7.  1 

88. 

I 5.5 

63.0 

5675. 7 

486.0 

-28.7 

-39.8 

275.8 

40.9 

4C.7 

- 4.2 

300. A 

301  .2 

0.2 

33  .3 

18.1 

88. 

IS.  a 

64.  0 

5779. 4 

479.0 

-29.  3 

-4  1 .3 

277.1 

39.4 

39.0 

-4.9 

301.0 

301. 7 

0.2 

29,7 

18.9 

89. 

16.1 

65.0 

5684.6 

472.0 

-29.  4 

-42  6 

278.6 

38.0 

37.6 

-5.7 

30  2.1 

302.7 

0.2 

26.3 

19,7 

89. 

16.5 

66.  0 

6022.  0 

463.0 

-29.7 

-44  -4 

281.0 

36.8 

36.  1 

-7.0 

303.  A 

304.0 

0.2 

22.3 

20.3 

89. 

16. a 

67.0 

6130. 4 

456.  0 

-30.7 

-4So6 

282.6 

37  .9 

37.0 

-8.2 

303. A 

303.9 

0.  1 

21.3 

21.0 

90. 

17.1 

68.0 

6224.4 

450.0 

-31  .2 

-46.3 

283.7 

39.4 

38.3 

-9.3 

303.9 

30A.A 

0.1 

20  .9 

21  .7 

90, 

1 7.  5 

69.  0 

633  5.  4 

443.  0 

-31.5 

-46.5 

284.3 

42.3 

4 i .0 

~.o,* •* 

305.0 

305.  A 

0.  1 

20.9 

22.7 

91  . 

1 7.8 

70.0 

6448.0 

436.0 

-31.9 

-47,  1 

284.  1 

44.4 

43.0 

-:  0.8 

305.8 

306.3 

0.1 

20  .A 

23.4 

91. 

1 E.2 

71 .0 

6578. 7 

428.0 

-32.6 

-47,8 

284 . 1 

47.0 

4 5.  6 

-’1.5 

306.  6 

307.0 

0.1 

19.9 

24  .4 

92. 

I 8.5 

72.0 

6694. 8 

42  1.  0 

-33.2 

-49  1 

284  .4 

49.0 

47.4 

-12.2 

307,2 

307.6 

0.  1 

18.3 

25.  A 

92. 

1 8.9 

73.0 

6795.7 

415.0 

-32.8 

-47  8 

285.6 

52.5 

50.6 

-1  4.  1 

309.0 

309. A 

0.1 

20  .A 

26  .A 

93, 

19.2 

74.0 

6915. 4 

40  6.0 

-33.  2 

-48*2 

286.0 

S5.4 

53.3 

-15.3 

310.0 

310.  A 

0.  I 

20.  5 

27.3 

93. 

19.7 

75.0 

7019.5 

402.0 

-33.4 

-48.  1 

286.2 

59.4 

57.  1 

-16.6 

311. 1 

31  1 .6 

0.1 

21  .0 

29.1 

94. 

20.3 

76.  0 

7125. 0 

396.  0 

-33  .9 

-48.3 

285.6 

60.6* 

58.4 

-16.3 

311.8 

312.2 

0.  1 

21  .5 

31  .A 

95. 

20.7 

77.0 

7249. a 

389.0 

-34.4 

-48.4 

285.2 

60,7* 

58.6 

-16.0 

312,7 

313.1 

0.1 

22.5 

32.8 

95. 

21.1 

78.0 

7358.4 

38  3.0 

-35.2 

-49,1 

284.9 

61  .6* 

59.5 

-’.5.9 

313.0 

313. A 

0.1 

22.6 

3A.1 

96, 

21.5 

79.0 

7468.  2 

37  7.0 

-36.  3 

-4  9 3 

284.7 

63,3* 

61  .2 

-16.0 

313.0 

313.  A 

0.1 

2A,4 

35.  5 

96. 

21.9 

80.0 

7579.3 

37  I.O 

-37.  1 

-50  0 

284,6 

64.5* 

62.4 

-»6,3 

3 13.  A 

313,7 

0.1 

2A  .5 

37. 3 

97. 

22.3 

81.0 

771  0.  7 

364.0 

-38. 1 

-50  A 8 

284.8 

63.8* 

61.7 

-16.3 

313.8 

3IA.  2 

0.  1 

2A.5 

38.6 

97. 

22.7 

82.0 

7824. 9 

358.0 

-39.  I 

99.9 

285.0 

61  .2* 

59.  1 

-J  5.8 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

AO.  3 

97, 

2 3.1 

83.0 

7940.5 

35  2.0 

-40 . 1 

99.9 

284.8 

59.0* 

57.  I 

- 15.  1 

3IA.2 

999,9 

99.9 

999.9 

A2.2 

97, 

23.5 

84.0 

805  7.  6 

34  6.  0 

-41 . 1 

99.9 

283.9 

61  .3* 

59.5 

-•4.7 

3IA.A 

999.9 

99.9 

999,9 

42.  5 

98, 

23.9 

85.0 

8176. 3 

340.0 

-41.9 

99  9 

282,9 

67.7* 

66.0 

-15.1 

314. B 

999.9 

99.9 

999.9 

AA  .0 

98. 

24.  5 

86.  0 

8316.  8 

333.0 

-43.2 

99  9 

283.2 

60  .6* 

59.0 

-13.8 

315.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

48 .2 

98. 

2A.9 

87.0 

841 8. S 

328.  0 

-44.  1 

99^  9 

284.6 

46.2* 

44.8 

-1  1 ,6 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48. 9 

98. 

2E.3 

88.  0 

8542.  1 

322.0 

-45 . 1 

99^9 

284.4 

45.5* 

44.  0 

->1.3 

315.3 

999.9 

99,9 

999  .9 

AS  .9 

98. 

25.7 

89.0 

8646. 5 

31  7.  0 

-45.  9 

99.9 

283.2 

56  .6  * 

55.1 

-1  2.9 

315.7 

999,9 

99.9 

999.9 

49.  6 

99. 

26.2 

90.0 

8773. 4 

31  1.0 

-46.7 

99.9 

282.  5 

72.3* 

70.  6 

-15.7 

316.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

99. 

26.6 

91.0 

8880. 8 

306.0 

-4  7.5 

99-9 

263.0 

70.4* 

68.6 

-15,8 

316.  7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

54 ,7 

99. 

27.  I 

92.0 

901 1 . 5 

30  0.0 

-48.  2 

99  9 

284.6 

49. C* 

• 7,4 

-12,3 

317. A 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

99. 

2 7.5 

93.0 

9122.0 

295.0 

-48.9 

99  9 

285.3 

35.7* 

34.  4 

-9.  4 

31  7.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

99. 

27.9 

94.0 

9234. 0 

290.  0 

-50.  1 

99-  9 

283.2 

45  .7* 

44.5 

-.0,5 

317.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  4 

99. 

28. A 

95.0 

9347.4 

285.0 

-50.7 

99.9 

282.2 

69.3* 

67.  8 

-•4.7 

318. 5 

999.9 

99,9 

999.9 

58.9 

99. 

28.  8 

96.  0 

9509. 1 

278.0 

-51.5 

99.9 

282.4 

82.1  * 

80.2 

-•7,6 

319.6 

999.  9 

99.  9 

999,9 

61  .3 

99. 

29.2 

97.0 

9626.8 

27  3.0 

-52.  3 

99.9 

282,9 

84  ,0* 

81  .9 

-18.7 

320  .2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

63.8 

99. 

29.6 

98.0 

9746.  1 

268.0 

-53.2 

99  -9 

283.4 

76.8* 

74.  7 

-1  7.  8 

320.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

65.9 

100. 

29.9 

99.0 

9867. 3 

26  3.  0 

-53.  6 

99  9 

283.5 

69  .2* 

67.2 

-16.2 

321  .8 

999.9 

99.  9 

999.9 

67,2 

too. 

30.  A 

100.0 

9990.6 

258.0 

-54.2 

99  9 

283.  1 

59,2* 

57.6 

-13.  A 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  A 

100. 

30.8 

101.0 

101 1 5. 9 

253.  0 

-54.8 

99f9 

262.8 

49.4* 

48.2 

- 10.9 

323.  A 

999,9 

99.9 

999,9 

70. A 

100. 

31.2 

102.0 

10243.6 

248.0 

-54. 7 

99.  9 

282.4 

4 0.8* 

39.8 

- 8.8 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71,7 

too. 

31.6 

1 03.0 

10374. 2 

243.0 

-53  .9 

99.9 

281.8 

38.5* 

37.  7 

-7,8 

328.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .8 

100. 

32.2 

104.0 

10507.  8 

238.  0 

-53.  7 

99.9 

280.3 

55.8* 

54.9 

-!0.0 

330.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

72.  9 

too. 

32.7 

105.0 

10616.7 

234.0 

-53.7 

99.9 

280.0 

63.6* 

62.7 

-11.1 

332. S 

999.9 

99,9 

999,9 

7S.8 

too. 

• BY  SPFFO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  EETXEEN  ''  AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  FEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


5 FEBRUARV  1975 

2315  GMT  154  21 . 0 


TIME 

CNTCr 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.2 

1 06.0 

10755.7 

229.0 

-53.  2 

99.  9 

280.5 

53,3* 

52.4 

-9.7 

335.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

77.9 

100 

33. B 

107.0 

10869.6 

225.0 

-51*5 

99  -9 

283.9 

39,9* 

38.  7 

- 9.6 

339.  6 

999.9 

99,9 

999.9 

78.9 

100 

34.4 

ioa.o 

iicis.  e 

220.  0 

-5Gr  6 

99  9 

288.0 

44  .1  * 

41  .9 

-13.7 

343.2 

999,9 

99.9 

999.9 

80.  0 

100 

34.9 

100.0 

11135. 3 

21  6.0 

-51  .2 

99/9 

267.5 

54.0* 

51.5 

-15.2 

344.0 

999.9 

99.9 

999,9 

81  .9 

100 

3E.4 

I iO.O 

11287. 3 

21  1.0 

-52*0 

99.9 

284.9 

67,3* 

65.0 

-17.3 

345.  1 

999.9 

99,  9 

999,9 

83.2 

100 

35.9 

1 i 1 .0 

11442.2 

206.0 

-53.  1 

99.  9 

203.  5 

03.3* 

ei  .0 

-19.4 

345.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

05.3 

100. 

36.4 

112.0 

1 1 568. 5 

20  2.0 

-53.4 

99.9 

283,3 

92.5* 

90.0 

-21,  3 

347,  2 

999.9 

99.9 

999.9 

aa.7 

100 

36. a 

1 1 3.0 

1 1 729. e 

197.  0 

-53.  7 

99.9 

283.3 

90.8** 

88. 4 

-20.9 

349.2 

999,9 

99.  9 

999.9 

91.0 

101, 

37.3 

1 I 4.0 

1 186  1 . 4 

193.0 

-54.4 

99.9 

283.4 

82.4** 

80.  1 

-•9.0 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93  ,5 

101 

3 7.  S 

1 15.0 

11  995.  5 

189.0 

-54.7 

99.  9 

203.9 

71  ,0** 

69.0 

- 17.0 

351.  e 

999.  9 

99.  9 

999.9 

96.0 

101. 

36.4 

1 16.0 

12167.2 

184.0 

-54.  5 

99m  9 

205.5 

53.6** 

51.7 

-14.3 

354.8 

999.9 

99,9 

999.9 

98.0 

101. 

39.0 

1 17.0 

12308. 0 

180.0 

-54.4 

99.9 

291  .4 

27.7** 

25.  8 

-10.  1 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100 .6 

101 

39.6 

1 18.0 

12451. 7 

176.  0 

-55.  2 

99.9 

319.9 

9.0** 

5.8 

-6.9 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100.  0 

toil 

40.  1 

1 1 9.0 

12561. 4 

173.0 

-55.5 

99.9 

328.4 

8.0** 

4.2 

-6.8 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

101 , 

40.7 

120.0 

1271 0. 6 

169.0 

-55.3 

99.9 

303.8 

15.1** 

12.6 

-3. A 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

100.5 

101 . 

41.2 

121.0 

12863.5 

165.0 

-55.  2 

99a  9 

294.  7 

23.1* 

21.0 

-9.7 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 7 

lOli 

4 1.6 

122.0 

13020. 2 

161.0 

-55.2 

99  9 

288.2 

31.4* 

29.  a 

-9.8 

367.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

101. 

42.4 

123.0 

13140. 5 

158.  0 

-54.  5 

99/9 

203.7 

34  .3* 

33.4 

-8.1 

370  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.  1 

101. 

4 2.8 

124.0 

13304. 9 

154.0 

-54  .0 

99.9 

281.1 

31.1* 

30.  6 

-6.0 

374  .2 

999,9 

99.9 

999.9 

104 . 1 

102. 

43.4 

125.0 

13431. 1 

151.0 

-54.0 

99.9 

275.0 

22.2* 

22.2 

- 1.9 

376.3 

999.9 

99.9 

999,9 

105.4 

101 . 

44.1 

126.0 

13646.9 

146.0 

-54.  8 

99.  9 

271.3 

21.3* 

21.3 

-0.5 

378.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

105.  5 

lot. 

44.7 

127.0 

13779.6 

143.0 

-54.8 

99.9 

276.0 

29.8* 

29.  7 

- 3.  1 

380.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

101. 

45.2 

128.0 

13915. 2 

140.  0 

-54.  7 

99.9 

276.8 

33.9* 

33.7 

-4  .0 

383.4 

999.9 

99.9 

999,9 

107.  7 

101. 

45.8 

1 29.0 

14  100. 6 

136.0 

-55.0 

99  9 

274.2 

30.1* 

30.  1 

-2.2 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

101  . 

46.4 

130.0 

14242. 9 

133.0 

-55.7 

99.9 

272.0 

21  .0  * 

2 1.0 

-0.7 

387.3 

999,9 

99.9 

999.9 

110  .2 

101  . 

47.1 

131.0 

14437. 7 

129.0 

-55.  2 

99*9 

2 75.3 

22.2* 

22.1 

-2.0 

391.6 

999.9 

99.9 

999,9 

110. 2 

101. 

4 7.6 

132.0 

14587.6 

126.0 

-56.2 

99.9 

276.2 

30.6* 

30.4 

- 3,  3 

392.4 

999.9 

99.9 

999.9 

111.3 

lot. 

46.1 

133.0 

14740. 5 

12  3.  0 

-56.  8 

99*9 

275.6 

36.5* 

36.3 

— 3.6 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

I 01. 

48.7 

134.0 

14897. 2 

120.0 

-56.3 

99.9 

275.  1 

43.3* 

43.  1 

-3.8 

397,6 

999.9 

99.9 

099.9 

113. 8 

lot. 

49.2 

1 35.  0 

15057. 8 

11  7.0 

-56.7 

99.  9 

275.7 

56.3* 

56.1 

-5.6 

399.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

114.9 

101  . 

49.9 

136.0 

15278. 0 

113.0 

-57.  5 

99/  9 

276.  7 

79.8* 

79.3 

-9.4 

402.3 

999  .9 

99.9 

999,9 

117.9 

101. 

50.6 

1 37.0 

15504.9 

109.0 

-50.9 

99/9 

277.6 

77.7* 

7 7.  1 

-10.3 

403.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .9 

101  . 

51.3 

133.0 

15680. 2 

10  6.  0 

— 5 6.  7 

99.9 

279.5 

58.4** 

57.6 

-9.7 

407.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

124.  7 

101. 

52.  1 

139.0 

15860. 5 

10  3.0 

-50.7 

99.9 

280.6 

58.6** 

57.6 

-10.8 

4 10.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

126.6 

101  . 

52.  7 

140.  0 

16109. 1 

99.0 

-59.1 

99.9 

280.6 

53.9** 

53.0 

-9.9 

414.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

129.7 

101  . 

53.5 

14  1 .0 

16301 . 9 

96.0 

-59.  4 

99a  9 

280.6 

37.2** 

36.6 

-6  .8 

417.8 

999.9 

99.9 

999.9 

131 .4 

101. 

54.3 

142.0 

16500.  1 

93.0 

-60.0 

99  9 

280.0 

28.3** 

27.9 

-4.  9 

41  8.  8 

999.9 

99,9 

999,9 

133.  1 

101 . 

54. 9 

143.0 

16703.  7 

90.  0 

-61 .4 

99<9 

222.3 

2,5** 

1.7 

1.9 

421  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

134.  6 

lOI. 

55.7 

144.0 

16915. 2 

87.0 

-59.1 

99.9 

1 10.0 

47,7** 

-44.9 

16.3 

430,5 

999  .9 

99.9 

999.9 

132.9 

101  . 

56.5 

14  5.0 

17134. 9 

64.0 

-59.8 

99.9 

1 18.5 

38.8** 

-34.1 

.8.6 

433.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

128.9 

too. 

57.  1 

1 46.0 

17361.9 

8 1.0 

-60.  3 

99.  9 

177.2 

12,6* 

-0.6 

12.6 

436.8 

999.9 

99.9 

999,9 

128.9 

100. 

57.8 

1 47.0 

17597. 8 

78.0 

-59.2 

99.9 

251.1 

18.7* 

17.7 

6.  1 

443.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

too 

58.6 

1 48.0 

17843.  0 

75.  0 

-60.3 

99a  9 

270.6 

31  .1  * 

31.1 

-0  .3 

446.5 

999.9 

99.9 

999.9 

130.  a 

too. 

59. 4 

149.0 

18097. 5 

72.0 

-60.3 

99.  9 

275.3 

38.5* 

38.3 

-3.6 

451  .8 

999  .9 

99,9 

999.9 

132.6 

too. 

60.2 

150.  0 

18362.3 

69.0 

-61.2 

99/9 

270.6 

39.2* 

36.7 

-5.8 

455.4 

999.9 

99,9 

999,9 

134.5 

100. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• Br  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  EAVE  BEEN  INTEHPOLATEO 

• • 8V  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  363 
AAARILLO.  TEX 


5 PE0RUARY  1975 

2315  GK»T  154  21.  0 


TI*<E 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  F T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.0 

151.0 

18637. 3 

66.0 

-62.7 

99-9 

282.0 

35.44 

34.7 

- 7.4 

458.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

136.5 

100. 

6 1.  n 

152.0 

1382  7.  1 

64.  0 

-62.5 

99*9 

288.0 

31  .34 

29.8 

-9.7 

462.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

137.9 

100. 

62.8 

153.0 

19123.9 

61.0 

-61.7 

99*  9 

16.  9 

2.44 

-0.7 

-2.3 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

140.  C 

100. 

63.8 

154.0 

19436. 2 

58.0 

-61.7 

99.9 

99.0 

17.84 

-1  7.  6 

2.8 

477.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

137.5 

100. 

64.8 

155.0 

19652. 5 

56.  0 

-63.6 

99*9 

292.9 

9.0* 

8.3 

-3.5 

477.8 

999.9 

99.9 

999.9 

137.  5 

100. 

65.  8 

156.0 

19992.5 

53.0 

-61.0 

99*  9 

284.6 

32.34 

31.3 

-8.  I 

491 . 5 

999.9 

99.9 

999.9 

139 . 1 

100. 

66.9 

1 57.0 

20354. 5 

50.  0 

-60.  6 

99-  9 

284  .4 

33.7  4 

32.6 

-3.4 

500.6 

900^9 

99.9 

999.9 

141. 5 

too. 

67.9 

1 58.0 

20608.0 

48.0 

-62.3 

99.9 

278.9 

34.74 

34.3 

-5.4 

502  .5 

999  i.~ 

99.9 

999  .9 

143. 3 

100. 

68.9 

159.0 

2100  5.  4 

45.0 

-63.6 

99.9 

271.3 

17.74 

17.7 

-0.4 

508.  7 

999  ^ ' 

99.9 

999.9 

145.8 

100. 

70.2 

160.0 

21285.  1 

43.0 

-62.5 

99.9 

275.6 

11.14 

1 1.0 

-1  .1 

518.1 

99  y • 9 

99.9 

999.9 

146.1 

100. 

71.  5 

161.0 

21731.6 

40.0 

-62.3 

99.9 

108.2 

20.1  4 

-19.1 

6.3 

529.4 

999.9 

99.9 

999.9 

147.3 

100. 

72.7 

162.0 

22048. 7 

38.  0 

-61 . 9 

99*  9 

267.3 

9.9  4 

9.9 

0.5 

538.2 

999.9 

99.9 

999.9 

144.  4 

100. 

73.9 

1 63.0 

22555.2 

35.0 

-63.  e 

99  < 9 

291.6 

17.34 

1C.  1 

-6.4 

546.1 

999.9 

99.9 

999.9 

147.  4 

100. 

75.6 

164.0 

2291  5.  0 

33.0 

-65.0 

99-9 

299.6 

23.64 

20.5 

- 1 1.6 

552.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

148.1 

100. 

77.2 

165.0 

23296. 4 

3 1.0 

-64.  a 

99.9 

282.  1 

32.74 

32.0 

-6.8 

562.7 

999.9 

99.9 

999.9 

150.6 

100. 

72.8 

166.0 

2391 8.4 

28.0 

-64.2 

99.9 

280  .2 

19.74 

19.4 

-3.5 

581. 0 

999.9 

99.9 

999.9 

154.2 

100. 

80.8 

167.0 

24370. 1 

26.  0 

-66.  0 

99.9 

311.0 

5.54 

4.2 

-3.6 

588.3 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  9 

too. 

82.7 

168.0 

25117.9 

23.0 

-63.8 

99.9 

63.8 

7.6 

-6.8 

-3.3 

615.7 

999.9 

99.9 

999.9 

155. 8 

100. 

84.  8 

169.0 

25678. 7 

21.0 

-61  .6 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

638.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

600  GMT  IAS  le.  0 • •* 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

FRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M/3EC 

OG  X 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

14.  8 

1 095.0 

897.0 

-12.2 

-13.3 

350.0 

4.1 

0.  7 

-4.0 

2 69.4 

273.2 

1.5 

88. 0 

0 .0 

0. 

0.1 

15.0 

1 I 12.  1 

895.  0 

-10.  9 

-12.3 

354.  1 

1 1 .4 

1 .2 

-1  1 .3 

270  .9 

275.3 

1.7 

89.3 

0.2 

167. 

O.S 

16.0 

1215.8 

88  3.0 

-1  1 .7 

-12.9 

354.  1 

1 1 .4 

1.2 

-11.3 

271.1 

275.3 

1 .6 

90  .7 

0 .2 

167. 

0.8 

17.0 

131 1. 7 

872.0 

-12.4 

-13.  3 

357.2 

1 1 .8 

0 .6 

-11.8 

271.3 

275.6 

1.8 

95.1 

0.4 

171. 

1.1 

1 8.0 

1408.6 

86  1.0 

- ’ 3.  I 

-13.  7 

359.4 

12.2 

0.  1 

-12.2 

271 .6 

275.7 

1.5 

95.3 

0.6 

173. 

1.4 

I 9.0 

1497. 6 

851  .0 

-1  3 .4 

-14  .8 

0 .2 

12.3 

-0.0 

-12.3 

272.2 

276.0 

1.4 

89.3 

0 .6 

176. 

1.7 

20.0 

I 587.  8 

841.0 

-12.7 

-14.6 

350.4 

12.2 

0.4 

-12.2 

273  .8 

277.8 

1.5 

85.6 

1.1 

177, 

2.  I 

21.0 

I 706.8 

828.0 

-12.1 

-14.2 

354.3 

12.1 

1.2 

-1  2.0 

275.7 

279.8 

1.5 

84.3 

1 .3 

177. 

2.  4 

22.0 

1 790. 4 

81  9.0 

-12.8 

-14.9 

351  .8 

12.1 

1 .7 

-1  2,0 

275.  e 

279.8 

1.5 

84.8 

1.6 

1 76. 

2.7 

23.0 

1903.0 

807.0 

-13.0 

-14.6 

.350.4 

12.4 

2.  1 

-12.2 

276.8 

280.9 

1.5 

87.6 

1 .8 

175, 

3.  1 

24.0 

1988. 5 

798.0 

-13.3 

-15.3 

349.0 

13.3 

2.  6 

-13.  1 

277,4 

281 .5 

1.5 

86.9 

2.1 

175. 

3.4 

25.0 

2084. 6 

788.0 

-13.  1 

-15.3 

347.8 

14.9 

3.2 

-14.5 

278  .5 

282.4 

1.4 

80.  I 

2.3 

174. 

3.8 

26.0 

2201.6 

776.0 

-12.7 

-16.1 

342.4 

16.3 

4.  9 

-15.6 

2 80.2 

284.1 

1 .4 

75  .9 

2.7 

173. 

4.  1 

27.0 

2300. 8 

76  6.  0 

-11.9 

-15.5 

337.6 

17.0 

6.5 

-15.7 

282.2 

286.3 

1.5 

74.4 

3.0 

172, 

4.4 

28.0 

2401.6 

756.0 

-11.6 

-15.6 

332.3 

16.9 

7.  8 

-14,9 

283.5 

287.7 

1 .5 

72.1 

3.3 

170, 

4.8 

29.0 

2493. 4 

747.0 

-11.3 

-16.3 

327.1 

18.0 

9.8 

-15.1 

2 84.  S 

28  8.  a 

1.4 

66.1 

3.7 

168. 

S.  1 

30.0 

2597. C 

737.0 

-11.0 

-15.  4 

323.7 

19.4 

1 1 .5 

-15.6 

286,2 

290.7 

1.6 

70.1 

4.0 

166. 

S.4 

31.0 

2701.9 

727.0 

-1  1 .4 

-15.5 

320.0 

21  .4 

13.7 

-16,4 

286.9 

291 .3 

1.6 

71  ,7 

4.3 

164, 

5.7 

32.0 

2797. 4 

71  8.  0 

-11.6 

-1  5.3 

317.0 

22.4 

15.3 

-16.3 

2 87.8 

292.4 

1.6 

73.9 

A.  7 

162. 

6.1 

33.0 

2904.9 

70  8.0 

-12.0 

- 15.4 

314.9 

22.8 

1 6.  2 

288.4 

293.1 

1.6 

75.8 

5.2 

159. 

6.4 

34.0 

2991. 8 

70  0.0 

-12.8 

-16.0 

.316.9 

22.5 

1 5.4 

-15.5 

288>4 

292.  9 

1.6 

77.2 

5.6 

157. 

6.7 

35.0 

3101.5 

690.0 

-13.4 

-16.  8 

31  8.6 

21  .3 

14.1 

-15,9 

289.0 

293.3 

1 .5 

75.8 

6.0 

156. 

7.  1 

36.0 

3235.0 

678.0 

-13.6 

-17.1 

320.6 

19.1 

12.  2 

-14,8 

290.3 

294.5 

1 .5 

74  ,5 

6.4 

155. 

7.5 

37.0 

3336. 6 

669.  0 

-1  4.  1 

-18.  i 

322.2 

17.7 

10.9 

-14.0 

290.7 

294.5 

1.3 

66.  8 

6.  8 

154. 

7.9 

38.0 

3439. 4 

660.  0 

-14.4 

-20.4 

322.7 

17,2 

10.4 

-13.7 

291  .5 

294  .9 

1.1 

60.0 

7.2 

154. 

E.  2 

39.0 

3531. 7 

652.0 

-15.5 

-21.7 

322.5 

17.1 

10.4 

- 13.5 

291 . 3 

294.  3 

1.0 

58.9 

7 .5 

153. 

8.6 

40.0 

3624. e 

64  4.0 

- 15.  9 

"22.  6 

321.6 

17.1 

1 0.6 

-1  3.4 

291  .8 

294,7 

1 .0 

56.0 

7.9 

153. 

9.  1 

41  .0 

3766.4 

632.0 

-16.9 

-24  .4 

320.1 

16.9 

1 0.9 

-13,0 

292.3 

294.8 

0.8 

5!  .7 

8.4 

152. 

9.5 

42.0 

3874. 0 

623.0 

-1  7.  1 

-25.2 

318.8 

16.6 

10.9 

-12.5 

293.2 

295.6 

0.8 

49.  2 

8.  8 

151. 

9.8 

43.0 

3970.8 

61  5.0 

-18.2 

-26.3 

318.0 

16.5 

1 1.0 

-12.3 

293.0 

295.2 

0.7 

49.1 

9 . t 

151  . 

10.2 

44.0 

4080. e 

606.0 

-18.8 

-26.3 

31  6.9 

16.7 

1 1 .4 

-12.2 

293.6 

295.  8 

0.7 

49.2 

9.5 

150. 

10.6 

45. 0 

4192.  1 

597.0 

-19.  9 

-28.  3 

315.7 

1 7.4 

1 2.  1 

-1  2.4 

293.6 

295.5 

0.6 

46.1 

9.9 

ISO. 

1 C.9 

46.  0 

4292.  I 

589.0 

-20.4 

-30.2 

314.7 

18. 1 

12.8 

-I  2.  7 

294.  1 

295.7 

O.S 

41  .0 

10.2 

150. 

1 1 .2 

47.0 

4393. 2 

ESI.  0 

-21.2 

-33.0 

313.8 

18.4 

1 3.3 

-1  2.8 

294.3 

295.6 

0.4 

33.4 

10.  5 

149. 

1 1.6 

8 . 0 

4508.2 

572.0 

-22.3 

-33.8 

312.8 

ie.4 

1 3.5 

-1  2.5 

294.  3 

295.5 

0.4 

34  .0 

1 1 .0 

148. 

12.0 

49.  0 

461  1.6 

564.0 

-22.8 

-34.2 

312.0 

I 7.5 

13.0 

-1  1.7 

294.9 

296.  1 

0.4 

34.3 

1 1 .4 

148. 

1 2.4 

50.0 

4729.3 

555. 0 

-23.  9 

-35.2 

311.1 

16.2 

12.2 

-10.7 

295.0 

296.1 

0.3 

34  .3 

1 i.e 

147, 

12.9 

51.0 

4848. 6 

546.0 

-24.5 

-35.3 

308.6 

14.9 

1 1.7 

- J.  3 

295.6 

296.6 

0.3 

34.3 

12.2 

147. 

13.4 

52.0 

4969. 5 

53  7.  0 

-25.  I 

-37.3 

305.1 

14.9 

12.1 

-1.6 

296.3 

297,3 

0.3 

30.  8 

12.6 

146. 

13.8 

53.0 

5078.5 

529.0 

-25.6 

-39.5 

302.7 

16.1 

13.5 

-3.  7 

297.0 

297.7 

0.2 

25.7 

12.9 

145. 

14.2 

54.  0 

51  88.  8 

521.0 

-26.5 

-41.0 

300.8 

18  .1 

15.5 

-9.2 

297.  I 

297.8 

0.2 

24.0 

13.3 

I4S. 

14.5 

55.0 

5300.3 

51  3.0 

-27.  5 

-42.  7 

299.  7 

19.9 

1 7.3 

-9.8 

297.3 

297.9 

0.2 

21  .6 

13.6 

144. 

14.9 

56.0 

544  1.9 

50  3.0 

-27  .7 

-43  .4 

298.3 

22.6 

19.9 

-10.7 

298.7 

299.2 

0.2 

20  .6 

14  .0 

143. 

1 5.3 

57.0 

5557.  1 

495.  0 

-28.  0 

-43.6 

297.2 

25.8 

23.0 

-I  I .8 

299.7 

300.3 

0.2 

20.6 

14.6 

142. 

1 5.7 

58.0 

5659. 3 

488.0 

-28.5 

-44.  3 

296.  7 

29.8 

26.6 

-13.4 

300.3 

300.8 

0.1 

19.1 

15.2 

141. 

• BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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BtAtfdN  Ndi  ifejj 
AMASicLO-.  TEX 


6 FHDdUAnV  i'TTs 

600  6MT  US  18*  9 


Time 

ENTCT 

HEIGHT 

PRES 

Temp 

DEM  Pf 

DIR 

Speed 

U COMP 

V COMP 

PoT  T 

E PDT  T 

MX  RfD 

RH 

RANGE 

42 

MIN 

GpM 

ME 

OG  e 

Dg  C 

dr. 

M/SEC 

M7SEC 

M/  iEC 

DG  k 

DG  K 

6M/Kg 

PcT 

KM 

16*0 

59*0 

5777*7 

880*0 

“28.  8 

= A5*  3 

296*6 

3 3 *2 

29*7 

-14*9 

301*4 

301  *8 

0*1 

17*4 

15*6 

140* 

1 ^ b 4 

60*0 

5583*0 

A7  3*0 

-27.9 

=A5»’ 

297*2 

39*1 

3 4*  8 

= 1 7*  9 

303*  e 

304*3 

Oil 

16*2 

16*4 

139* 

1 6iB 

61*0 

5990*  2 

466ii  d 

-27*  7 

= 45*9 

297*8 

45*1 

39*9 

-21*0 

305*3 

305*7 

0*  1 

15*  6 

17*  4 

136* 

i 7*a 

62*0 

6l 1 A*  7 

Asa.O 

-27*6 

= A3*5 

290*0 

50*2 

44*  3 

=23*6 

307*0 

307*4 

Oil 

l6  il 

18*5 

137* 

1 T»  5 

6l*  0 

6225. 5 

A5  t *0 

=27,6 

=45.2 

297*9 

63*4 

47.2 

= 25*0 

306*3 

30B*  6 

0*  1 

16*7 

19*4 

136* 

1 7»P 

6A.0 

635A*  a 

AA3.0 

-27*  7 

= 44*  1 

297*  1 

55*9 

49*7 

“2  5*5 

309*7 

310*7 

0*2 

19*0 

20*7 

1 35* 

I Bk  A 

65*0 

6A6H. 7 

A36.0 

=27*7 

= 42*  j 

295*7 

5B«I 

52*  4 

= 25*  2 

311*1 

31  1 * 6 

0*2 

22*6 

22  * 3 

133* 

i e.9 

66*0 

661  5*  S 

A27.  0 

= 2»*  1 

=41*7 

293*6 

59*9 

54*q 

=24  *0 

312*5 

3 1 3 . 3 

0*2 

25*  6 

24*0 

132* 

IPkA 

67*0 

6737*0 

A2O*0 

-28*9 

=41*3 

^9l*d 

61*6 

57*  5 

=22*1 

313*0 

31  3*8 

0*2 

29*7 

25*6 

131* 

1 9k  fl 

68*  0 

655  7*  1 

A1  3*0 

=29*5 

=40*5 

289*4 

63*3 

59*7 

-2  1 *0 

313*8 

3*4.  7 

0*3 

33*0 

27  i 1 

129* 

EOkE 

69*0 

6978.9 

A06.0 

= 30*  A 

= 40*  9 

288*4 

65*0 

61*7 

=20  *5 

314*1 

3l5i  1 

0*3 

37*2 

28  * 6 

126* 

?0k7 

70*0 

7102*3 

399*0 

=31*6 

=40*9 

i2an*o 

66*6* 

63*  3 

“20*  5 

3l  4*  3 

31  5 *2 

0*3 

38  *3 

30  *5 

127* 

a i kE 

71*0 

72A5. A 

39  1*  0 

‘^3?i  7 

“42*0 

2 88*0 

67*6* 

64*2 

=20  *9 

314*5 

316*4 

0*2 

36*4 

32*4 

126* 

ai  kS 

72.0 

735A*  1 

385*0 

= 33*5 

= 42*4 

288*  2 

68*1* 

64.  7 

=2  1*3 

314*9 

315*7 

0*2 

39*7 

33*3 

I2b» 

2lk9 

73*  0 

. ?A82*7 

378.0 

=38*7 

«4  2b  1 

288*2 

68*0* 

64*6 

= 21*2 

3l4*9 

315*  7 

0*2 

42*3 

35  * 3 

124* 

aa*2 

7A*0 

761 2*9 

37  1*0 

“36*  0 

= 44*  i 

287*  0 

67*0* 

63*8 

-20  *6 

314*6 

315*6 

0*2 

43*  1 

36*4 

124* 

22*6 

75*0 

77AA.9 

36  A *0 

= 3"7T2 

=45*1 

287*0 

64*04 

62.0 

= 18*9 

314*9 

31  5*6 

0*2 

43*2 

37*7 

123* 

aSkO 

76.0 

7859*  6 

35  8.  0 

« 1 H • 3 

=46*1 

286*1 

61  *6* 

59*4 

= 17*2 

315  *0 

315*6 

0.2 

43*  3 

30*  e 

123* 

aBkA 

77.0 

7995*  1 

35  1*0 

“39*1 

“46*5 

286*9 

62*2* 

59*  5 

= 1 a*  1 

315*6 

316*2 

0*2 

45*2 

40*7 

122* 

as*  7 

75*0 

8093*  2 

3A6*  0 

=A0  *2 

99  * 4 

288*0 

64  *4* 

61*2 

= l j*9 

315*5 

999*  9 

99*  9 

999*9 

41*5 

122* 

aA*a 

79*0 

8232*3 

339*0 

= 81*8 

99*  i 

289*  7 

67*0* 

6 3*  1 

=23*5 

315*9 

999*9 

99*9 

999*9 

43*  6 

121* 

2Ak6 

50.0 

8353*2 

333.0 

=82*5 

99*1 

290*2 

64  »9* 

60*  9 

= 22*4 

315*9 

999*9 

99*9 

999  *9 

45  *9 

121 » 

as*  I 

81*0 

8517*  I 

325.  0 

99*9 

290*5 

60  *3* 

56*5 

=21*1 

316*2 

999*9 

99*9 

999*  9 

47*  2 

120* 

aSkN 

52  *0 

86AI.9 

31  9*0 

= 85.0 

99*9 

291*8 

64*7* 

60*  0 

=24*0 

316*3 

999*9 

99*9 

999  * 9 

48*4 

120* 

26.0 

83*  0 

8768. 5 

31  3*0 

=86*1 

99  *9 

292*7 

71  »0* 

65*5 

= 27*4 

316*6 

999*9 

99*9 

999*9 

50*5 

120* 

26*5 

8A.0 

a096b  ^ 

307*0 

= 87*1 

99*  J 

292*  8 

68*0* 

62.7 

=26*3 

316*9 

999*9 

99*9 

999*9 

53*2 

1 19* 

26*  9 

a5»d 

9005. 3 

33  2 * 0 

=A8  *8 

99*  ^ 

292*6 

62*0* 

57*  2 

= 2 J*  8 

316*  S 

999*9 

99*9 

999  *9 

54*4 

119* 

27*6 

86*0 

9S59*  2 

29  5*  0 

= A9*  8 

09*  i 

292*9 

6 1 *9* 

57*1 

=2>  * 1 

316*7 

999*9 

99*9 

999*  9 

5^*^ 

119* 

25*2 

57.0 

9293*  5 

289*0 

-50*8 

99*  9 

293*  1 

66.04 

61*4 

=26*3 

3 ! 7 » 7 

999»9 

99*9 

999*9 

59*  1 

1 19. 

2E*  5 

88*  0 

9A07.  I 

28A.0 

=51*3 

99  *9 

292*3 

68*1  * 

6 3*0 

= 25.8 

316*0 

999*  9 

99*  9 

999*9 

61*4 

119* 

29*2 

89*0 

9585*9 

278*0 

“51  * 3 

99*9 

291*3 

60*5* 

63*0 

=2  A *9 

319  *9 

999  * 9 

99*9 

999  » 9 

63*  2 

116* 

29*8 

90.0 

9687.5 

272.0 

=51*8 

99.9 

290*1 

69*9* 

6*1*7 

“24*  1 

321  * 2 

999*9 

99*9 

999  *9 

65.3 

116* 

30*2 

9 i * 0 

9807*  6 

26  7.  0 

=52*  6 

99,9 

289*  1 

67*4* 

6 1.7 

=22*1 

321*6 

999*9 

99*9 

999*  9 

67*  2 

lie* 

30.8 

92*0 

995A*  A 

261*0 

6 

99*  ) 

287*4 

57.7* 

55*0 

“1  7*3 

323.9 

999*9 

99*9 

999  * 9 

60.9 

117. 

3 1*  3 

93.  0 

10079. 2 

256*  0 

=53*2 

99*  / 

289*4 

60  *0* 

56*6 

“20.0 

324*  8 

999.  9 

9*9*  9 

999*9 

70*6 

117* 

31*9 

9A.0 

10205. 9 

25  UO 

= 58,7 

99.  9 

292.  8 

79*5* 

73*3 

=30  *8 

324*4 

999*9 

99*9 

999*9 

72*6 

117* 

32*A 

95.0 

I033A  *6 

2A6.0 

=55*0 

99  *9 

292*0 

85*0* 

78*9 

“3l*0 

325*  8 

999*9 

99*9 

999  *9 

77*2 

117* 

33*0 

96*0 

10518.  6 

239*  0 

“56*  0 

99*9 

288*0 

74  *3* 

70  *7 

“23*0 

327*0 

999*9 

99*9 

999*9 

7Bi  3 

117* 

33*S 

97*0 

10653*  1 

23  8*0 

“55*8 

99*9 

285*8 

63*5* 

61*1 

= 1 .‘*2 

329*3 

999*9 

99*9 

999*9 

61*7 

1 16* 

33.5 

98*  0 

10762. 9 

230.0 

“55.8 

99*9 

286.3 

56  »S* 

54*3 

= 1 j.e 

330*9 

9°9*  9 

99*  9 

999*9 

62  *S 

116. 

3A.3 

99.0 

10903*  1 

225.0 

= 58,  e 

99*  9 

286.  7 

45*9* 

43*5 

= l«  *7 

334.5 

999*9 

99*9 

999*9 

83*  7 

116. 

34*5 

i 00*0 

110A6.9 

220.0 

“58.7 

99.  ) 

2^2*4 

36*9* 

34*  1 

= 1 1*0 

336.  9 

999*9 

99*9 

999*9 

64*9 

i 16* 

36*3 

1 OlkO 

11223*  9 

21  A.  0 

=^54. 7 

99*9 

294  *9 

28  *2* 

25*6 

“1  1 *9 

339*6 

999*9 

99*9 

999.9 

66*  2 

lie* 

35.9 

102*0 

11375*2 

209*0 

= 58.7 

99*  9 

296*6 

22*7* 

20.5 

=9*8 

341  *9 

999*9 

99*9 

999*9 

66*5 

116* 

3e.  A 

103(0 

I1A98*  7 

205*0 

=55*0 

99.9 

294*6 

27*0* 

24.5 

-1  1*2 

343*3 

999*9 

99.9 

999*9 

67*3 

116* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATIDN  ANDLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEME  means  TEMPERATURE  oR  TIME  RAVE  BjEN  INTERPcS. ATED 
M*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 
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SfAtlON  NO.  363 
AMARILLO,  Tex 

6 FEHRUARV  1R75 

600  GMT  1*9  18*  0 


TIME 

CNTCT 

HEI GMT 

PRES 

TEMP 

OEM  R ‘ 

OIR 

Speed 

MIN 

GPM 

MP 

OG  C 

06  C 

DG 

M/SEE 

3T.0 

iOA.O 

1 1 656.3 

300.0 

-55.5 

99.9 

393.3 

34*34 

3T.S 

lOS.O 

1 1 7fl5.  1 

196.  0 

-55.7 

99.9 

391*3 

37. 5 ♦ 

3B.0 

106.0 

1 19A9.5 

19  1.0 

“56.  3 

99.  9 

393.  7 

43.0* 

38.6 

I 07.0 

I308A.  1 

107.0 

“56.0 

99.  / 

393.0 

52.0* 

39.  1 

IOB.O 

13331. • 

10  3.  0 

“56.  3 

99.  / 

3 94. 3 

55.3* 

3R.5 

1 09.0 

13397.5 

170.0 

-56.3 

99.' 

394.0 

54  .8* 

AO.  i 

no.o 

1357B. 3 

17  3.  0 

“56.  5 

99.  '■ 

393.6 

64  .3** 

A 1 .0 

11  I .0 

13736.8 

169.0 

“56.  5 

99.9 

390.4 

03*0*  * 

AI.S 

1 1 a.o 

1391  7.  3 

164. 0 

“56.7 

99  .9 

3o9.3 

09  .9*  ♦ 

AS.  I 

1 1 3.0 

i 3073.  9 

160.0 

-56.  7 

99.9 

890.3 

95.3* • 

A?. 6 

1 1 A.  0 

1 31 93.8 

157.0 

“56.0 

99.  •/ 

393.4 

106.1 ** 

A3.  1 

1 1 E.O 

1 3357. A 

IS  3.  0 

-56.  6 

99.  ■> 

394  .6 

130  .8  * * 

A3.S 

116.0 

13568.0 

lAO.O 

-56.  7 

99.  > 

396.  7 

1 36 .6* ♦ 

AA.  A 

1 1 7.  0 

137A1.9 

lAA.O 

-56.3 

99. P 

396.9 

107. 9** 

AS.O 

1 IB.O 

13931.0 

IAO.O 

-56.  0 

99.  9 

394.  1 

69. 74* 

AS. 7 

119.0 

IA058.7 

137.0 

-56.5 

99  .9 

37a. 3 

33.1** 

A«.  3 

1 ao.  0 

1 A3A6. 6 

133.  0 

-56.  8 

99.9 

343.6 

1 4 .9  *♦ 

AS. 9 

1 ai  .0 

1A390. 8 

130.0 

-57.9 

99.  4 

303.  1 

33.9** 

47.6 

laa.o 

1 A587*  7 

136.0 

-50.3 

99.  ^ 

396.9 

55.7* ♦ 

AS.S 

1 33.0 

IA739. A 

lair.o 

-50.  3 

99.  9 

304.0 

4 A. 3** 

AS.n 

laA.o 

IA89A.9 

130.0 

-58.3 

99 

333.4 

10. 0** 

A9.A 

1 as.o 

I505A. A 

11  7.  0 

“57.  9 

99.9 

105.0 

30  .2** 

SO.S 

1 36.0 

15a73.6 

11  3.0 

“50.0 

99.9 

1 19.  6 

00.0*  A 

SO.  A 

laT.o 

15500. 7 

109.0 

“50.0 

99.9 

135.4 

81  .9** 

SI. 3 

1 an.o 

15676.5 

106.0 

-58.  3 

99.  i 

1 33.  0 

60.7** 

ss.o 

1 39.0 

15857.0 

10  3.0 

“SO.  7 

99.  > 

137. B 

AS. 8** 

S2.7 

130.0 

l60Aa. 1 

lor.  0 

“60.  0 

99. 

1 37.2 

39.3* 

53.5 

I 31  .0 

I6a96. a 

96.0 

-60 .4 

99. « 

I 43.9 

33.3* 

SA.  1 

1 3 3.  0 

1 6A3  7.  6 

9A.0 

“61  .6 

99.9 

242.1 

9.3* 

5A.7 

133.0 

l66aB.9 

9 1.0 

“60.9 

99.  9 

206.  3 

35.3* 

ss.  a 

1 3A.0 

16637. A 

nn.o 

-60.7 

99.9 

307.6 

30  .6* 

S5.9 

1 35.0 

1 7CSa.  9 

05.  0 

-61 . 5 

99.  9 

303.5 

33.1  ♦ 

56. B 

1 36.0 

1 7P75. 3 

03.0 

-63.  a 

99  . - 

370.0 

37.0* 

57.  5 

137.0 

1 7505. 0 

79.0 

—63  . A 

99.9 

276.9 

AA.4* 

58. a 

1 3B.0 

17833. A 

75.0 

-6A.  5 

99.  9 

277.3 

*1.7* 

59. a 

1 39.0 

1 0075.7 

7a. 0 

-5  9.0 

99.9 

304  .0 

32.0* 

60. a 

lAO.O 

I83A3.  S 

69.0 

-56.  6 

99.9 

393.0 

34.7* 

61.  1 

t At  .0 

laoSA.  1 

66.0 

-SO.  A 

99.9 

393.7 

39.7* 

61.9 

1A3.0 

1091 5. 5 

6 3.0 

-60.  a 

99.  ; 

390.5 

43.1  * 

63.7 

IA3.0 

19317.6 

60.0 

-63.  A 

99.) 

297.9 

*2.1* 

63.6 

1 AA.  0 

19531 . a 

5 7.0 

-65 . 5 

99  .9 

390.7 

34.9* 

6A.7 

1 AS.O 

19060. 0 

5A.0 

-65.5 

99.0 

38  3.0 

1 1 .3* 

65.9 

1 A6.  0 

aoao9.6 

5 1.0 

-63.  a 

99.9 

393.3 

0.4* 

66.9 

I A7.  0 

a0A56. a 

A 9.0 

-6a.  a 

99.9 

391  .6 

13.1  • 

68.  1 

1 AB.O 

a00A6.6 

A6.0 

-6a.  3 

99.  9 

3 06.7 

36.0* 

U GfiMp 

V COMP 

ROT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

43 

M/SEC 

M/SEC 

06  tt 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

31.5 

“1  i.s 

344.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88*5 

116* 

34  ,5 

“14*8 

346.6 

999.9 

99*  9 

999.9 

89.5 

lie* 

39.3 

“S  Y.a 

348.4 

999.9 

99*9 

999.9 

90*6 

1 16* 

4 7.  6 

“21.0 

350.  8 

999.9 

99*9 

999.9 

93*1 

116* 

50.4 

“33  .6 

3sa  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

9*.  4 

1 1 6* 

49.  6 

“33.9 

365.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

95*7 

1 16. 

59.0 

“3T.7 

357.  8 

999.9 

99.9 

999.  9 

97*  e 

1 16. 

70.5 

“23.1 

360<i3 

999  .9 

99.9 

999  *9 

10  1.  1 

1 16* 

04.  0 

“39.7 

363.  1 

999.9 

99.  9 

999*9 

tOA  * 1 

116* 

89.3 

“33.1 

365  .6 

999.9 

99*9 

999.9 

107*3 

IIS* 

90.  3 

-4  0.4 

367.  3 

999*9 

99.9 

999  .9 

no  .0 

1 15. 

109.9 

-50.2 

370.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.3 

t IS. 

1 1 3.  t 

-5  j.9 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

Its* 

96.3 

“4  1*0 

377*7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

124.4 

Its. 

63.6 

-2P  .4 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.7 

IIS. 

33.  1 

-0.  9 

382.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

139  . A 

1 15* 

1 3.4 

6.6 

3 85.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

138.  A 

IIS. 

33.  1 

-fi.9 

3 85.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

139 .0 

IIS. 

A9.7 

— 25.  2 

308.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

131  .0 

Its* 

36.7 

“2‘  .0 

391  .4 

999.9 

99.9 

999*9 

13*.  1 

IIS. 

1 0.  7 

- M.  4 

3 94.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

13a. 3 

IIS* 

-3R.3 

7 .0 

397. 7 

999.9 

99.  9 

999.  9 

136.  A 

115. 

-76.  5 

43.5 

401  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

131  .1 

IIS. 

-66.7 

4 r.S 

405.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

137,3 

IIS. 

-45.1 

4 V . 6 

408.4 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  3 

IIS. 

-30.  7 

3 1.0 

41  0.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

I2A.A 

114. 

-36.7 

a 1.0 

4|  1 .8 

999.9 

99.9 

999.  9 

lai.  8 

114. 

“13.  7 

1 0.8 

4 I 6.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

lat . 1 

114. 

a.  1 

4.3 

415.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

119.3 

113. 

24.3 

“6.7 

421.3 

999*9 

99.9 

999  .9 

121.4 

113. 

39.  3 

“>>.  a 

425.  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

121  .8 

113. 

33.3 

-1  .7 

428.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

123.  4 

113. 

37.4 

-'■-.3 

431.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

125.1 

113. 

44.1 

-5.3 

A33.  6 

999.9 

99.  9 

999.9 

126.7 

113. 

4 1 .4 

-5.3 

A37.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.8 

113. 

3 1.9 

“7.9 

452.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

130  .8 

112. 

33.3 

-IJ.O 

*64.7 

999.9 

99.9 

999,  9 

132.7 

112. 

36.4 

“1  i.9 

A67. 3 

999.9 

99.9 

999  .9 

134,7 

112. 

37.9 

-23.6 

A69.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.7 

112. 

37. a 

-19.7 

A 69. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

138.8 

113. 

3a*  6 

- 1 2.3 

ATI.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

141  .0 

113. 

11.1 

-a. 4 

A78  .* 

999.9 

99.9 

999.9 

I4a.e 

Its. 

7.7 

-3.  1 

491.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

142.6 

113. 

la.a 

**  • B 

499.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.0 

113. 

25.6 

-7.7 

508.9 

999.9 

99.9 

999.9 

144.9 

112. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  DETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^BN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAf  6 DEC 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEOROAKV  1975 

600  GMT  IAS  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HrIGH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  Pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CLMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MO 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SCC 

M/1  EC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

6S.1 

1 A9.0 

21262. 0 

4 3.0 

-63.  5 

99.  y 

290.1 

16.5* 

15.5 

-5.7 

515.5 

999.9 

99.9 

999.9 

146.  5 

112. 

70.9 

150.0 

21706.2 

40.0 

-63.4 

99.  / 

281.7 

26.7* 

26.  2 

-5.4 

526.8 

999.9 

99.9 

999.9 

148.9 

112. 

72.3 

ISl. 

221S7.  3 

37.0 

-61.6 

99.' 

269.7 

19.1* 

19.  1 

0.1 

543.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.2 

112. 

73.9 

152.0 

22531.3 

35.0 

-62.  0 

99.  9 

291.9 

30.6* 

28.4 

-1  i .4 

550  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  6 

112. 

75.5 

153.0 

23056.4 

32.0 

-61.3 

99.0 

292.0 

20.3* 

1 8.  8 

- 7.6 

567.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

156.1 

112. 

77.  1 

1 54.0 

23693. 6 

29.  0 

-63.  9 

99.9 

281  .5 

15.3* 

15.0 

-3.1 

575.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

157.9 

112. 

79.0 

155.0 

24366.4 

26.0 

-61.6 

99.9 

131.6 

26.7* 

-20.0 

I 7.7 

600.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

157.  S 

112. 

Sl.O 

I 56.  0 

2486 1. 9 

24.0 

-62.0 

99.9 

28  1 .9 

17.1* 

16.7 

- 3.5 

613.5 

999.9 

99.9 

999.9 

155.0 

Ill  . 

S3.S 

157.0 

25689. 5 

2 1.0 

-61.1 

99.  J 

276.  I 

44.7* 

44.4 

-4.8 

640.2 

999.9 

99.9 

999.9 

161 . 8 

III. 

S6.2 

1 5B.0 

26642.0 

18.0 

-63.4 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

661.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

691 


station  no.  363 

AMARILLO.  TEX 
6 FEDRUARY  1975 

Ills  GMT  151  17.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

14.4 

! 095,0 

897.5 

-12.6 

-14.. 

320.0 

5.  1 

0.  3 

1 5.  0 

1 1 50. 6 

891.0 

-12.0 

-14.' 

314.9 

12.1 

0.6 

16.0 

1263.0 

678.0 

- 12.  3 

-14. 

314.7 

12.2 

0.9 

I 7.0 

1 359.3 

867.0 

-13.0 

-15.5 

314.2 

12.4 

1 .3 

la.o 

1447. 7 

857.  0 

-13.7 

-14.5 

314.8 

12.4 

1 .7 

1 9.0 

1 545. 9 

846.0 

-14.0 

-18.1 

315.  2 

12.3 

2.0 

20.  0 

1 636. 3 

836.0 

-13.6 

-18.9 

315.1 

12.2 

2.S 

21  .0 

1756. 5 

823.0 

-9.  1 

- 15.  j 

313.  1 

12. 5 

2.  a 

22.  0 

1860.6 

81  2.0 

-9.4 

-15.1 

307.4 

12.2 

3.2 

23.0 

1956. 5 

80  2.  0 

-9.  1 

-15.'' 

305.5 

1 3.4 

3.6 

24.0 

2053.7 

79  2.0 

-8.8 

- 15.0 

308.8 

15.4 

3.9 

25.  0 

2152. 3 

782.0 

-7.8 

-16.4 

31  1 .7 

15  .6 

4.3 

26.0 

2272.6 

770.0 

-8.  0 

-18.9 

313.  5 

1 6.1 

4.  7 

27.  0 

2374. 1 

760.0 

-8.2 

-19.6 

315.6 

17.5 

5.  1 

28.0 

2476. 8 

750.  0 

-8.8 

-19,0 

317.4 

, 18.7 

5.4 

29.0 

2580.6 

740.0 

-9.9 

-19.' 

316.  8 

16.8 

«.7 

30.  0 

2674. 9 

731 .0 

-10.7 

-20.- 

315.8 

14.7 

6.0 

31  .0 

2780. 7 

721.0 

-11.6 

-21.  3 

314.3 

12.6 

6.4 

32.0 

2876.9 

71  2.0 

-12.0 

-21  .0 

311.7 

13.0 

6.7 

33.0 

2985.  I 

70  2.  0 

-1  2.  1 

-20,9 

311.8 

14.9 

7.1 

34.0 

3072.6 

694.0 

-13.  I 

-21.9 

31  2.  1 

1 6.8 

7.4 

35.  0 

3183.  1 

684.0 

-13.8 

-22. •. 

310.8 

1 4 .9 

7.6 

36.0 

3306.  1 

673.0 

-14.7 

-23.  .. 

305.  9 

13.0 

a.  1 

37.0 

3408.0 

664.0 

- i 5 . 2 

-22  .!■ 

301  .2 

1 1 .8 

8.5 

38.0 

3510. 9 

655.  0 

-16.  2 

-22./ 

2 94 .7 

9.9 

8.9 

39.0 

3615.0 

64  6.  C 

-16.9 

-22.8 

307.4 

8.9 

9.2 

40.  0 

3708. 4 

63  8.0 

-17.8 

-23.8 

322.6 

9.3 

9.6 

41.0 

3838.3 

627.0 

-18.  7 

-24.  7 

336.  0 

11.1 

9.9 

42.0 

3946.0 

61  8.0 

-19.5 

-24.0 

334  .6 

1 1 .6 

10.3 

43.0 

4054, 9 

609.  0 

-20.  0 

-26. L 

315.5 

10  .6 

10.7 

44.0 

4152.9 

60  1 .0 

-20.7 

-26.'- 

289.  7 

I 1 .0 

1 1.0 

45.  0 

4264. 4 

592.0 

-21  .5 

-27.0 

272. B 

12.1 

1 1.4 

46.0 

4364.5 

584.0 

-22.  4 

-29.  2 

269.6 

1 1 .2 

11.8 

47.0 

4465.6 

576. 0 

-23.5 

-29.8 

278.2 

9.5 

12. 1 

48.0 

4567.  8 

56  8.  0 

-24.4 

-30.4 

289.4 

8 .4 

12.5 

49.0 

4671.0 

560.0 

-25.3 

-31 

304.  1 

7.6 

1 2.9 

SO.  0 

4775. 4 

552. 0 

-25.6 

-32.' 

308.3 

7.9 

13.2 

51.0 

4907. 8 

542.0 

-26.  5 

-34,. 

312.9 

9.4 

1 3.6 

52.0 

5015.  1 

534.0 

-27.2 

-35.-’ 

32  1.8 

12.1 

14.0 

S3.0 

5123. 7 

52  6.  0 

-27.  9 

-36.= 

337.4 

15.2 

1 4.3 

54  .0 

5219.7 

519.0 

-29.  1 

-37.7 

349.9 

16.9 

14.6 

55.  0 

5330. 7 

51  1.0 

-29.3 

-38.5 

353.0 

18.8 

15.1 

56.0 

5457.5 

502.0 

-29.  8 

-39.  o 

335.  I 

21  .9 

1 5.4 

57,0 

5557.6 

495.0 

-30.0 

-42.  . 

317.2 

27.7 

1 5.7 

58.0 

5673. 7 

48  7.  0 

-29.  8 

-45. f 

308.8 

34  .3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFKF  5'ir‘AfS  rEMPSBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V chmp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/5EC 

M/TEC 

DG  K 

OG  K 

0M7KG 

PCT 

KM 

DG 

3.  3 

-3.9 

268.9 

272,6 

1.4 

87  .0 

0 .0 

0. 

8.6 

-8.5 

270* •*  1 

273.  9 

1.4 

84.4 

0.3 

130. 

8.6 

-6.6 

270.9 

274.6 

1 .4 

81  .8 

0.3 

131. 

a.  9 

— fc  . 6 

271.2 

274.7 

1.3 

81  . I 

0 .5 

133. 

8.8 

-e  .7 

271  .3 

275.2 

1.4 

93,3 

0.  8 

133. 

8.  6 

-P.7 

272.0 

274.9 

1.1 

70  .6 

1 .1 

134. 

8.6 

-8.6 

273.4 

276.  2 

1.0 

63.9 

1.4 

134. 

9.  1 

-8.5 

279.3 

283.2 

1 .4 

60  .8 

1.7 

134. 

9.  7 

- r.  4 

280.  I 

283.9 

1.4 

59.4 

2 .0 

134  . 

10.9 

.8 

281  .4 

285.2 

1.4 

57.  8 

2.  2 

132. 

12.0 

- >.5 

202.7 

286.6 

1 .4 

56  .6 

2.6 

131  . 

1 1 .7 

- 10.4 

284.  8 

288.  7 

1.4 

50.1 

2.9 

132. 

11.7 

-1  ! .1 

285.9 

289.1 

I.l 

40.8 

3.2 

132. 

1 2.  3 

-12.5 

2 86.  7 

289.7 

1.1 

39.2 

3.6 

132. 

12.6 

-13  .0 

287.1 

290.2 

1.  1 

40.5 

4.  I 

133. 

11.5 

-12.2 

287.1 

290.2 

1.1 

43  .5 

4.4 

133. 

10.3 

-IC  .6 

287.  1 

290.  1 

1.0 

43.5 

4.7 

133. 

9.0 

-fi  .8 

287.3 

290.1 

1 .0 

44  .0 

5.0 

133. 

9.  7 

-P.7 

2 87,9 

290.8 

1.0 

46.8 

5.2 

133. 

11.1 

-9  .9 

288  .9 

291.9 

1.0 

47.8 

5.  5 

133. 

1 2.5 

-1  1.3 

2 88.7 

291  .6 

I.O 

47.7 

5.9 

133. 

1 1 .3 

-9.8 

289.  2 

291.9 

0.9 

48. 0 

6.2 

133. 

10.6 

- '.7 

289.6 

292.2 

0.9 

48.1 

6.5 

133. 

10.  1 

- S.  1 

290.  1 

292.8 

0.9 

53.1 

6.7 

133. 

9.0 

-A.l 

290.1 

293.0 

1.0 

58.7 

7.  1 

132. 

7.0 

-5.4 

290.5 

293.3 

0.9 

60 .1 

7.2 

131. 

5.7 

-7.4 

290.4 

293.0 

0.9 

59.2 

7.2 

130. 

4 .5 

-10.1 

290.9 

29  3.4 

0.8 

58.7 

7.5 

131. 

5.0 

-10. 5 

291.2 

293.7 

0.8 

62.3 

7.9 

134. 

7.6 

-T  .7 

291  .8 

294.0 

0.7 

57,  4 

a.  0 

135. 

1 0.4 

--.7 

292.1 

294.2 

0.7 

57.3 

8.2 

134. 

12.1 

-0.6 

292.4 

294.  4 

0.  6 

55.9 

8.7 

133. 

I 1 .2 

0.1 

292.5 

294.3 

0.6 

53.9 

0.7 

130. 

9.  4 

-1.3 

292.  4 

294.1 

0.6 

55. S 

8.8 

129. 

7.9 

-L.8 

292.5 

294.1 

0.5 

57.4 

9.0 

129. 

6.  3 

— . 2 

292.6 

294.1 

0.5 

57.7 

9.2 

129. 

6.2 

-\.9 

293.4 

294.9 

0.4 

52. 3 

9,5 

129. 

6.9 

-6.4 

293.9 

295.1 

0.4 

46  .8 

9.4 

129. 

7.  5 

-9.S 

294.3 

295.4 

0.3 

43.6 

9.5 

129. 

5.8 

-14,0 

294  .7 

295,7 

0.  3 

43.  6 

10.4 

129. 

2.9 

-lo,6 

294.4 

295.3 

0.3 

42.8 

10.4 

129. 

2.0 

-It. 6 

295.  5 

296,  4 

0.3 

40.1 

10.5 

131  . 

9.2 

-10  .9 

296.4 

297.2 

0.2 

36.7 

10.9 

136. 

18.8 

-20.3 

297.2 

297.9 

0.2 

29.6 

1 1 .0 

136. 

26.7 

-2t  .5 

298.9 

299.4 

0.  1 

19.6 

11.7 

135. 

692 
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ST  AT  ION  NO  . 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  ISI  17.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  X 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1 6.0 

59.0 

5776.9 

480.0 

-29.8 

-46.' 

304.3 

40.8 

33.  7 

-2  3.0 

300.2 

300.6 

0.1 

18.4 

12.8 

134  . 

16.3 

60.0 

5897. 0 

47  2.  0 

-28.  9 

-4S.* *•^ 

307.4 

4 1.3 

33.2 

-25.4 

302.8 

303.2 

0.  1 

17.7 

13.  5 

133. 

16.7 

61.0 

6004.1 

465.0 

-27.8 

-44.0 

315.3 

41.7 

29.3 

-29.6 

305.4 

305.9 

0.1 

17.6 

14.5 

133. 

17.1 

62.0 

6097. 6 

459.0 

-27.  2 

-44.4 

327.2 

4 1 .5 

22.5 

-30  .9 

307.3 

307.9 

0.2 

17.5 

15.5 

133. 

17.5 

63.0 

6224.4 

45  1.0 

-26.  8 

-44,  1 

337.  5 

43.6 

16.7 

-40.3 

309.4 

309.9 

0.2 

17  .5 

16.5 

132. 

17.9 

64.0 

6337. 2 

44  4.0 

-27.2 

-44  ,*♦ 

332.0 

45.0 

21.  I 

-39.  7 

310.  3 

310.8 

0.2 

17  .5 

17.2 

138. 

1 8.3 

65.0 

6451. 6 

437.  0 

-27.5 

-44  • . 

318.0 

47.0 

31.4 

-34  .9 

311.2 

31 1.7 

0.2 

17.  5 

18.4 

138. 

1 B.n 

66.0 

6584.3 

429.0 

-28.5 

-44, f 

302.6 

52.8 

44.5 

-26.4 

311.6 

312.2 

0.2 

18  .9 

19.9 

136. 

19.  2 

67.  0 

6702. 1 

422.0 

-29.  1 

-44, r 

296.7 

57.1 

51.0 

-2E.7 

312.  3 

312.  9 

0.2 

21  .9 

21 . 2 

135. 

19.6 

68.0 

6804. 2 

41  6.0 

-30.3 

-43.6 

294.  7 

59.8 

54.3 

-25.0 

312.0 

312.7 

0.2 

25.6 

22.5 

134. 

19.9 

69.0 

6924. 7 

409.0 

-31.2 

-42.9 

293.9 

60.9 

55.6 

-24.  7 

312.4 

313.  1 

0.2 

30.3 

23.6 

133. 

20.3 

70.0 

7046. 7 

402.0 

-32.4 

-37.7 

29  2.5 

61  .4 

56.7 

-23.5 

312.4 

313.7 

0.4 

58.7 

25.0 

132. 

20.7 

71.0 

7188.2 

394.0 

-33.3 

-37.0 

291.  1 

61.1 

57.0 

-22.0 

313.0 

314.4 

0.4 

69.2 

26.4 

131  . 

21.  1 

72.0 

7295. 8 

388.  0 

-34.4 

-39. L, 

290.2 

60  .6 

56.9 

-20.9 

313.0 

314.  1 

0.3 

59.4 

27.8 

130. 

21.6 

73.0 

7423.3 

38  1.0 

-34. 1 

-43.C 

291.3 

61.9 

57.  7 

-22.4 

315.0 

315.8 

0.2 

39.8 

29.4 

128. 

22.0 

74.  0 

7534. 3 

375.0 

-34.8 

-44.’ 

293.5 

64.9 

59.5 

-2*;. 9 

315.  5 

316.  2 

0.2 

37.5 

30.7 

128. 

22.3 

75.0 

7646. e 

369.0 

-35.  3 

-45,  r 

295.  1 

66.9 

60.6 

-28.4 

316.3 

316.9 

0.2 

35.4 

32.0 

127. 

22.7 

76.0 

7760.8 

363.0 

-36.3 

-46,4 

296.5 

68.8* 

61.6 

-30.  7 

316.  3 

316.9 

0.2 

34  .0 

33.8 

127. 

23.2 

77.0 

7876. 2 

35  7.  0 

-3  7.  0 

1 

GD 

. 

C 

297.1 

70  .0  • 

62.4 

-3  1 .9 

317.0 

317.5 

0.  1 

30.4 

35.  7 

126. 

23.5 

78.0 

7993.4 

35  1 .0 

-37.4 

-48.9 

297.  1 

70.6* 

62.  9 

-32.1 

318.0 

313.4 

0.1 

28  .5 

36.6 

126. 

23.9 

79.  0 

8112. 2 

345.0 

-38.5 

-49  .0 

296.8 

69.3* 

61.9 

-31.2 

318.  1 

318.  5 

0.  1 

28.6 

39.0 

125. 

24.3 

80.0 

8232. 5 

339.0 

-39.  4 

99.', 

296.7 

66.6* 

59.5 

-29  .9 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.3 

125. 

24.8 

81.0 

8375.0 

332.0 

-40.5 

99.*' 

297.1 

64.6* 

57.5 

-29.4 

318.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

125. 

25.3 

82.0 

8478. 2 

32  7.  0 

-41.7 

99.*^ 

297.5 

66  .2* 

58.7 

-30.5 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  0 

124. 

25.7 

83.0 

8603.4 

32  1 .0 

-42.8 

99,9 

297.3 

67.1* 

59.6 

-30.8 

318.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

45  .6 

124. 

26.  1 

84.  0 

8709. 1 

31  6.0 

-43.8 

99.9 

296.7 

66.1  * 

59.0 

-29.7 

318.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

47.7 

124. 

26.5 

85.0 

8837.6 

310.0 

-44. 8 

99. 

296.  1 

63.6* 

57.2 

-26.0 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

124. 

27.0 

86.0 

8968. 1 

304.0 

-45.9 

99.0 

296.3 

70.9* 

63.5 

-3„.4 

31  9.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

50 . 1 

123. 

27.4 

87.0 

9100. 5 

29  8.  0 

-46.  7 

99.  r 

296.1 

79.9* 

7 1.7 

-35.2 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  3 

123. 

27.8 

8R.0 

9212. 4 

293.0 

-47.9 

99.'- 

295.0 

79.4* 

71.9 

-3  3.5 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54  .9 

123. 

28.2 

89.  0 

932  5.  e 

28  8.0 

-4  8.9 

99  .<• 

293.1 

7 1 .2* 

65.4 

-27.9 

320.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

57.0 

123. 

28.6 

90.0 

9463.8 

282.0 

-49.  8 

99.0 

291.0 

• 61.0* 

56.9 

-21.9 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

122. 

28.9 

91.0 

9557. 0 

278.0 

-51  .0 

99  .9 

290  .7 

58.7* 

54.9 

-20.  7 

320.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

58.9 

122. 

29.4 

92.0 

9674. 9 

273.  0 

-51 . 9 

99,9 

292.0 

68.5* 

63.5 

-25.7 

320 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  3 

122. 

29.  a 

93.0 

981 8.6 

26  7.0 

-52.8 

99.0 

292.4 

77.3* 

71.5 

-29.4 

321.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.2 

122. 

30.2 

94.  0 

991  5.  8 

263.0 

—54 . 0 

99.0 

291  .5 

78.2* 

72.8 

-26. 6 

321.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

64.6 

121  . 

30.6 

95.0 

10038.8 

258.0 

-54.  5 

99.0 

289.3 

70.5* 

66.5 

-23.3 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

121. 

31.0 

96.  0 

10189.2 

252.0 

-55.4 

99.0 

286.4 

58.9* 

56.  5 

-16.7 

322.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

121  . 

31.5 

97.0 

10316.9 

247.0 

-55.9 

99.  9 

288.4 

53.8* 

51.0 

-16  .9 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

120. 

31.8 

98.0 

10420.9 

243.0 

-55 .3 

99.9 

292.2 

54.3* 

50.3 

-20.5 

326.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

70  .3 

120. 

32.  1 

99.0 

10553. 4 

238.0 

-55.  9 

99. V 

295.6 

55.5* 

50.1 

-2‘^.0 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

120. 

32.4 

100.0 

10661.0 

234.0 

-56.7 

99.*^ 

298.5 

57.6* 

50.7 

-2’’. 5 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

120. 

32.8 

101. 0 

10B2S.  5 

228.0 

-57.4 

99,0 

300  .9 

65.9* 

56.  5 

-31.9 

329.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

120. 

33.2 

102.0 

10937.0 

224.0 

-58.6 

99.*' 

301.7 

75.6* 

64.3 

-39.8 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

120. 

33.7 

1 03.0 

1 1 078.9 

219.0 

-58.6 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I V.E  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  ”HA1<  6 DEG 
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STATION  NO* **  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRliARV  1975 

1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  p\ 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

34.? 

1 04  .0 

11  194.8 

21  S.O 

-58.  4 

99. 

999.9 

99.9 

99,9 

34.7 

1 05.0 

11312.9 

21  1.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

3S.  1 

106.0 

11433. 2 

20  7.  0 

-58.  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

3 5.6 

107.0 

1 1 SS6. 1 

203.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

3C.0 

108.0 

11713.4 

198.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

36.4 

1 09.0 

11842.4 

190.0 

-57.  2 

99.  ' 

999*  9 

99.9 

99.9 

36.9 

1 10.0 

11941.0 

19  1.0 

-57. 1 

99.^ 

999  ,9 

99.9 

99.9 

37.5 

1 1 1.0 

12143. 3 

185.  0 

-56.  4 

99. cr 

999.9 

99.9 

99.9 

38.0 

112.0 

12247. 3 

182.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

38.4 

1 1 3.  0 

12388. 9 

178.0 

-55.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

3B.9 

114.0 

12533. 6 

174.0 

-55.  6 

99.  -3 

999.9 

99.9 

99.9 

39.4 

1 15.0 

12644. S 

17  1.0 

-55  .6 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

40.0 

116.0 

12833.  6 

166.  0 

-55.  6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

40.4 

1 17.0 

12988. 7 

162.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

40.  8 

1 1 8.  0 

13147. 3 

158.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

41.2 

1 1 9.0 

13268. 7 

155.0 

-57.  2 

99.  9 

999,9 

99.9 

99,9 

41.9 

120.0 

13392.3 

152.0 

-57.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

42.4 

121.0 

13560. 5 

14  8.  0 

-58.  1 

99.9 

999,9 

99  .9 

99.9 

43.0 

122.0 

13689. 5 

14E.0 

-5  8.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

43.  7 

123.  0 

13821. 4 

142.0 

-57.7 

99.*’ 

999.9 

99.9 

99.9 

44.  1 

124.0 

1400 1 . 4 

138.0 

-58.  4 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

44.6 

125.0 

14139.5 

135.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

45.3 

126.0 

14328. 0 

13  1.  0 

-59.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

45.8 

127.0 

14472. 9 

128.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

46.4 

128.  0 

14621. 1 

125.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

4 7.0 

129.0 

14773.  1 

122.0 

-59.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

4 7.7 

1 30.0 

14929.3 

119.0 

-58.6 

99.*" 

999.9 

99.9 

99,9 

48.5 

131.0 

15144. 3 

11  5.  0 

-58.  4 

99. c- 

999.9 

99.9 

99.9 

49.3 

132.0 

1S310. 8 

11  2.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

49.9 

1 33.  0 

15481. 9 

109.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

50.7 

134.0 

15657. 7 

106.0 

-58.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

51.3 

1 35.0 

15777.5 

104.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

52.  1 

136.0 

16023. 2 

100.  0 

-59.  8 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

52.8 

137.0 

16213. 5 

97.0 

-60.1 

99. «■ 

999.9 

99.9 

99.9 

53.7 

1 38.  0 

16409. 1 

94.0 

-61  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

54.5 

1 39.0 

1661 0.5 

9 1.0 

-61.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

55.4 

140.0 

16890.5 

87.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.  1 

141.0 

171 10. 0 

34.  0 

-59.  8 

•99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.9 

142.0 

17336. 9 

8 1.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

57.8 

143.0 

17571. 9 

78.0 

-60.4 

99 

999.9 

99.9 

99.9 

58.7 

1 44.0 

17815.3 

75.0 

-62.  2 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

59.7 

145.0 

18067.4 

72.0 

-62.4 

99.  c- 

999.9 

99.9 

99.9 

60.6 

146.0 

18329. 6 

69.  0 

-63.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

61.8 

147.0 

18605. 7 

6 6.0 

-59.  I 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

6S.6 

148.0 

18897. 0 

63.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  temp  means  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAf;  6 OEG 


694 


ISt  17.  0 ( 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99  .9 

333.3 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

334.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

90.9 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  9 

999. 

99.9 

339.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99  .9 

342.  6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99  .9 

345.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

9v.  9 

347.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

99  ,9 

351  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  5 

999. 

99,9 

354.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

356.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

360.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

99  .9 

363  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

364.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

366.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

368.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

369.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

99.9 

371  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  5 

599. 

99.9 

3 73.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

376.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

99.  9 

379.  9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

99.9 

382  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

599.  5 

999. 

99.9 

383.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

386.  0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

390.4 

999.9 

99.9 

999.9 

599.9 

999. 

99.9 

394.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

398  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  5 

599. 

99.9 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

599. 

99.9 

405.8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

408.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

409,  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

99  .9 

412.3 

999.9 

99.9 

999,9 

599.  9 

999. 

99.9 

415.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

417.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99  .9 

420.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

429.  7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

433.4 

999.9 

99.9 

999.9 

599,  5 

999, 

99.9 

436.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

95,9 

441.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

442.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

447.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

451  .2 

999.9 

99,9 

999.9 

599,  9 

999. 

99.9 

465.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

•70.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  ISl  17.  0 I 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M75EC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.7 

1 49.0 

19200.2 

60.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

471  .6 

999.9 

9^.9 

999  .9 

999.9 

999  « 

6A.7 

150.0 

1 951  6.  6 

57.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

477.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

( 

6S.9 

151  .0 

19849.6 

54.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

483.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

6 7.1 

152.0 

20082. 2 

52.0 

-61.9 

99.'' 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

492.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.2 

153.0 

20448.  6 

49.  0 

— 63  . 5 

99.  «■ 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

496.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

( 

09.5 

154.0 

20836.7 

46.0 

-63.3 

99.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

506.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

70.8 

1 55.0 

21252. 5 

43.  0 

-62.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

519.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999. 9 

999. 

72.0 

t 56.0 

21698.3 

40.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

526.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 

73.4 

157.0 

22177.  I 

37.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

537.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.0 

158.0 

22695. 9 

34.0 

-63.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

550  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.4 

159.0 

23067.6 

32.0 

-63.9 

99.9 

291. 2 

24.3* 

22.6 

-6.8 

560.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

156.1 

116. 

*■ 

76.0 

160.0 

23673. 4 

29.0 

-62.2 

99.0 

130.9 

1 1 .2* 

-8.4 

-<  .3 

580.6 

999.9 

99.9 

999.9 

156.3 

116. 

SC. 3 

! 61  .0 

24348.4 

26.0 

-62.  0 

99.0 

295.9 

1 5.4* 

13.9 

-e.7 

599.6 

999.9 

99.9 

999.9 

157.8 

116. 

82.4 

162.0 

2510  4.  6 

23.0 

-63.1 

99.9 

295.9 

18.4* 

16.  5 

-e.o 

617.7 

999.9 

99.9 

999.9 

160.3 

116. 

84.8 

163.0 

25967. 7 

20.0 

-61.5 

99.9 

295.9 

35.9* 

32.3 

-15.7 

647.9 

999.9 

99.9 

999.9 

165.2 

116. 

87.7 

164.0 

26975.2 

17.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

678.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

695 


STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARV  1975 

1500  GMT  IAS  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

14«0 

1 095.0 

898.9 

-12.2 

-17, C 

340.0 

5.1 

1.7 

-4.8 

269.2 

272,0 

1 .0 

63.0 

0 .0 

0. 

0.5 

15.0 

1 186. 2 

88  8.  0 

-12.6 

-18.7 

348.4 

12.3 

2.6 

-12.6 

269.  7 

272.  3 

1.0 

60.0 

0.2 

164. 

0 . B 

I6«0 

1318.4 

873.0 

-12.  5 

-20.4 

347.9 

12.6 

2.6 

-12.3 

271.1 

273.5 

0.9 

51.2 

0.4 

167. 

I.l 

17.0 

1 406.  3 

86  3.0 

-12.7 

-20  .9 

348.2 

12.8 

2.  6 

-12.5 

271.7 

274.0 

0.8 

50.3 

0.6 

167. 

1 .5 

18.0 

1513. 6 

851.  0 

-1  0.  9 

-1  9.6 

350.5 

14.2 

2.3 

-1  4 .0 

274.8 

277,4 

0.9 

48.  4 

0.9 

167. 

1.8 

IQ.O 

;613.8 

840.0 

-9.6 

-17.4 

350.  2 

14.2 

2.4 

-14.0 

277.2 

280.4 

1.2 

52.6 

1.2 

169. 

2,  1 

20.  0 

1 71  5.  9 

829.  P 

-8.  4 

-1  7.  1 

340.3 

14  .3 

2.9 

-14.0 

279.5 

282.  8 

1.2 

49.3 

1.5 

169. 

2.6 

21  .0 

1 839.  1 

81  6.0 

-6.2 

- 1 6.  r 

341. 0 

14.9 

4.6 

-14.1 

203.1 

286.6 

1.3 

42.6 

1.9 

168. 

2.  a 

22.0 

1 945.2 

80  5.0 

-6.3 

-17.7 

341  .3 

15.1 

4.  0 

-14.3 

284.  0 

287.  4 

1.2 

39.8 

2 . I 

167. 

3.1 

23.C 

2042. 9 

795.  0 

-6.  6 

-1  8.  1 

341.5 

15.2 

4.8 

-14  .4 

284.7 

288.0 

1.2 

39.6 

2.  3 

166. 

3.5 

24.0 

2151.7 

784.0 

-6.9 

-20.2 

344.2 

14.4 

3.9 

-13.9 

285.5 

288.3 

1.0 

33.7 

2.7 

166. 

3.8 

25.0 

2251. 9 

77  4.  0 

-6.8 

-19.9 

345.0 

15.1 

3.9 

-14.6 

286.7 

289.  7 

1.0 

34.1 

2.9 

166. 

A. 2 

26.0 

2383. 8 

76  1.0 

- 8.  0 

-20.9 

345.  7 

1 5.9 

3.9 

-1  5.4 

286.8 

289.6 

0.9 

34  .5 

3.  3 

166. 

A.  5 

27.0 

2486.4 

751.0 

-9.0 

-21  .L 

346.2 

16.3 

3.9 

-15.  8 

2 86.  8 

289.5 

0.9 

36.2 

3.6 

166. 

A.S 

28.0 

2590. 0 

74  1.  0 

-9.  7 

-21  .C 

346.2 

16  .7 

4.0 

-16  .2 

287.1 

289.9 

1.0 

39.  1 

3.  9 

166. 

5.1 

29.0 

2694.8 

731.0 

-10.6 

-20.5 

345.3 

16.7 

4.  2 

-1  6.2 

287.3 

290.2 

1.0 

43.7 

4.2 

166. 

5.  A 

30.0 

2800. 7 

721.0 

-10.7 

-19.7 

342.6 

16.3 

4.9 

-i';..6 

288.  3 

291. 5 

1.1 

47.7 

4.5 

166. 

5.7 

31  oO 

2907.9 

71  1.0 

-11.7 

-20.  0 

338.0 

1 5.4 

5.8 

-If-  .3 

288.3 

291  .5 

1.1 

SO  . 1 

4.8 

166. 

6.0 

32.0 

3016.4 

70  1.0 

-12.3 

-21.1 

331  .8 

14.5 

6.  8 

-12.8 

288.  8 

291.8 

1.0 

47.9 

5.1 

165. 

6.3 

33.0 

31 14. 9 

692.  0 

-13.4 

-23.  1 

325.2 

13.4 

7.6 

-1  1 .0 

288.6 

291.2 

0.9 

43.  8 

5.  3 

164. 

6.6 

34.0 

3225. 7 

682.0 

-13.7 

-22.9 

318.2 

12.5 

8.4 

-9.3 

289.5 

292.2 

0.9 

45.7 

5.5 

163. 

7.0 

35.0 

332  6.  6 

673.0 

-13.9 

-22.  T 

309.5 

1 1 .9 

9.2 

-7.6 

290.5 

293.  2 

0.9 

47.2 

5.7 

162. 

7.3 

36.0 

3463.0 

661.0 

- 15.  0 

-23.  f 

305.6 

1 1 .6 

9.4 

-6.7 

290  .7 

293.3 

0.9 

47.4 

5.9 

160. 

7.7 

37.0 

3566. 6 

652.0 

-16.1 

-24  .2 

302.7 

1 1.2 

9.4 

-6,0 

290.6 

293.  1 

0.8 

49.5 

6.2 

159. 

a.o 

38.0 

3671.  1 

643.  0 

-1  6.  9 

-24  .5 

302.4 

1 0.8 

9.1 

-5.8 

290 .8 

293.3 

0.8 

51.7 

6.  3 

157. 

S.A 

3Q.0 

3788.  5 

633.0 

-18.0 

-24.9 

307.  1 

10.6 

8.4 

-6.4 

290.9 

293.3 

0.8 

54.3 

6.5 

156. 

e.7 

40.  0 

3883. 5 

625.0 

-18.8 

-26.  1 

312.0 

10.6 

7.9 

-7.1 

291.0 

293.  2 

0.7 

52.2 

6.7 

155. 

9.1 

41.0 

4015.7 

61  4.0 

-19.  4 

-27. 

319.  1 

1 0.7 

7.0 

-6.1 

291  .8 

293.9 

0.7 

49.1 

6.9 

155. 

9.6 

42.0 

4125.3 

605.0 

-20.2 

-28.3 

327.0 

10.9 

6.0 

-f  . 2 

292.1 

294.0 

0.6 

48.2 

7.2 

154. 

9.9 

43.0 

4236. 2 

59  6.  0 

-21 . 1 

-29. r 

330.7 

10.9 

5.4 

-<-.5 

292  .3 

294,0 

0.6 

47.7 

7.  4 

154. 

10.2 

44.0 

4348. 5 

587.0 

-21.8 

-29.5 

333.6 

1 0.9 

4.9 

-9.8 

292.8 

294.5 

0.6 

49.1 

7.6 

154. 

10.6 

45.  0 

4462.  1 

578.0 

-22.7 

-30 .2 

3 36.8 

11  .0 

4.3 

-10.1 

293.0 

294.  6 

0.5 

50.0 

7 .9 

154. 

1 1.0 

46.0 

4564.2 

570.0 

-23.  4 

-30.  8 

339.  I 

1 1 .2 

4.0 

-10.5 

293.4 

295.0 

0.5 

50. 1 

a.  1 

154. 

11.3 

47,0 

4667.5 

56  2.0 

-24.2 

-32.1 

340.1 

11.4 

3.9 

-10.7 

293.  6 

295.1 

0.5 

47.3 

8.4 

154. 

1 1.6 

48.0 

4785. 2 

553.  0 

-24.  4 

— 34 . 4 

340.9 

1 1 .5 

3.8 

-1C  .8 

294.7 

295.8 

0.4 

38.7 

8.  6 

155. 

12.0 

49.0 

489  1. 2 

545.0 

-25.2 

-36./ 

34  1.4 

1 1.4 

3.  6 

-1  C.B 

294  .9 

295.9 

0.3 

34.2 

8.8 

155. 

12.  A 

SO.O 

4998. 5 

53  7.0 

-25.7 

-37.2 

340.7 

1 1 .4 

3.8 

-10.8 

295.6 

296.  5 

0.3 

32.9 

9.1 

155. 

12.7 

51.0 

5134.4 

527.0 

-27.  1 

-39.  3 

338.9 

1 1 .7 

4i2 

-10.9 

295.6 

296.3 

0.2 

29.9 

9.3 

155. 

13* **1 

52.0 

5244.4 

519.0 

-28. 1 

1 

> 

o 

• 

335.4 

12.5 

5.  2 

-11.4 

295.6 

296.3 

0.2 

29  .5 

9.6 

155. 

13. A 

53.0 

5355.  e 

51  1.  0 

-28.  8 

•40.7 

331  .7 

13.6 

6.4 

-1  1 .9 

296.1 

296.8 

0.2 

30.3 

9.  e 

155. 

13.8 

54.0 

5468. 6 

50  3.0 

-29.5 

-42, b 

326.4 

15.8 

’ 

-13.1 

296.5 

297.1 

0.2 

27.0 

10.1 

155. 

lA.  1 

55.0 

5582. 9 

495.0 

-29.8 

-44. C 

322.6 

17.9 

10.9 

1 

• 

ro 

297.5 

298.0 

0.2 

23.6 

10.4 

155. 

1A.7 

56.0 

5713.6 

486.0 

-30.  2 

-46.  L 

314.  1 

23.8 

17.1 

-16  .6 

298.6 

299.0 

0.1 

19.1 

11.1 

154. 

1 5.0 

57.0 

5831.8 

478.0 

-30. 1 

-47. r 

310.0 

27.3 

20.9 

-17.6 

300.2 

300.6 

0.1 

17.1 

11.5 

154. 

15.3 

58.0 

5937. 1 

471.  0 

-28.  6 

-46.6 

305.8 

30.9 

25.0 

-18.0 

303.2 

303.7 

0.  1 

15.6 

12.0 

152. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETdEEN  6 AND  10  DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO . 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  14S  15.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.7 

59.0 

6060. 0 

463.0 

-28.1 

-47.  J 

301.8 

35.9 

30.  5 

-18.9 

305.4 

305.  8 

0.1 

14.2 

12.8 

ISO. 

16.1 

60. C 

6169. 5 

456.  0 

-27.4 

-47.  1 

299.6 

41  .1 

35.7 

-20  .3 

307.5 

307.9 

0.  1 

13.3 

13.  5 

148. 

1 6.6 

61  .0 

6280.9 

449.0 

-27.1 

-46.8 

298.8 

47.7 

41.8 

-23.0 

309.4 

309.8 

O.I 

13.3 

14.6 

146. 

16.  8 

62.  0 

6394.  2 

442.  0 

-26.9 

-46.2 

298.5 

50  .0 

44  .0 

-23.8 

310.9 

31 1. 4 

0.  i 

14.0 

15.2 

145. 

17.2 

63.0 

6526.0 

434.0 

-26.  7 

-46.  0 

297.  5 

53.6 

47.6 

-24.7 

312.9 

31  3.4 

0.1 

14.0 

16.4 

143. 

1 7.6 

64.  0 

6643. 4 

427.0 

-26.9 

-45.- 

296.1 

56.0 

50.3 

-24.7 

314.0 

314.6  - 

0.2 

15.4 

17.6 

141  . 

17.9 

65.0 

6762. 4 

420.0 

-27.7 

-45.  f 

295.  1 

57.0 

51.7 

-2«.  ,2 

314.5 

315,0 

0.1 

15.5 

18.6 

140. 

1 8.2 

66.0 

6900.4 

412.0 

-28.8 

-45.7 

294.6 

58.0 

52.7 

1 

314.  9 

315.4 

0.2 

17  .7 

19.5 

138. 

ie.6 

67.0 

7022. 9 

40  5.0 

-29.  4 

-45.6 

294.5 

59.4 

54.0 

-2-'  .7 

315.  6 

316.2 

0.2 

19.0 

20 . 8 

137. 

19.0 

68.0 

7147.2 

398.0 

-30 . 3 

-46.3 

295.3 

61.1 

55.  2 

-2f  . 1 

316.0 

316.5 

0.1 

19.1 

22.  1 

135. 

1 9.3 

69.0 

7255. 0 

392.0 

-31  .2 

-47.1 

296.0 

62.3 

56.  0 

-27.4 

316.  1 

316.6 

0.1 

19.2 

23.2 

134. 

19.7 

70.0 

7382. 4 

385.0 

-32.2 

-47.0 

296.  8 

63.4 

56.6 

-28.5 

316.6 

317.1 

0.  1 

21.0 

24.6 

133. 

20.  I 

71.0 

7530.4 

377.0 

-33 . 1 

-47.0 

297.2 

63.6 

56. 5 

-29.  1 

31  7,  3 

317.  8 

0.1 

22.2 

26.2 

132. 

20.5 

72.0 

7643, 0 

371,  0 

-33.9 

-47.  f 

297.5 

6 2.9 

55.8 

-29,1 

317.7 

318.2 

0.  1 

22.  8 

27.  6 

132. 

20.9 

73.0 

7776. 2 

364,0 

-34,  9 

-48.7 

297,9 

62.3 

55.  t 

-29.2 

318.0 

318.5 

0.  1 

23.9 

29.1 

131  . 

21.2 

74.  0 

7891, 9 

35  8.0 

-36.1 

-49,7 

298.3 

62.2 

54,8 

-2c, 5 

317,9 

318,  3 

0.  1 

24.0 

30  .2 

130. 

21.6 

75.0 

8009.0 

352.0 

-37.  2 

-51.0 

298.  8 

62.3 

54.6 

-30  .0 

318.0 

318.4 

0.1 

22.0 

31.6 

130. 

21.9 

76.0 

8127,7 

346.0 

-37.6 

-SI  . 1 

299.2 

62.3 

54.  3 

-30.  4 

319.0 

319.4 

0.1 

22  .5 

32.7 

129. 

22.2 

77.0 

8248.  3 

340.  0 

-38.3 

-51  .7 

299.8 

61  .9 

53.7 

-30.7 

319,7 

320.1 

0.  1 

22.  e 

33.9 

12  9. 

22.7 

78.0 

8370 .6 

334.0 

-39.  1 

-52. L 

301.0 

61.0 

52.  3 

-31.4 

320.3 

320,6 

0.1 

22.6 

35.6 

129. 

23.  1 

79.0 

8494. 6 

328.0 

-40  .3 

99 

301.9 

60  .9 

51.7 

-3C.2 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37,0 

128. 

23.5 

80.0 

8620.2 

322.0 

-41,5 

99.  *■ 

302.  7 

62.0 

52.2 

-33.5 

320  .3 

999.9 

99.9 

999,9 

33. 8 

128. 

24.0 

81.0 

8768.9 

315.0 

-42.9 

99  .c 

302.5 

64.5 

54.  4 

-34.7 

320.  5 

999.9 

99.9 

999,9 

39.9 

128. 

24.4 

82.0 

8898,  3 

309.  0 

-43.  8 

99.9 

301 .1 

64  .0* 

54.8 

-33.1 

320  .9 

999.9 

99.9 

999.  9 

42.4 

128. 

24.8 

83.0 

9007.7 

30  4.0 

-44.5 

99.9 

299.2 

63. 3A 

55.  2 

-30.9 

321  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

43  .6 

127. 

25.2 

84.  0 

91  40.  9 

298.0 

-45.8 

99.9 

297.3 

63.2* 

56.2 

-29.0 

321.4 

999,  9 

99.9 

999.9 

44.7 

127. 

25.6 

85.0 

9253. 3 

293.0 

-46.  8 

99.  9 

295.  6 

63.2* 

56.9 

-27.3 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

127. 

26.  1 

86.0 

9413.  1 

286.0 

-4  8.2 

99.9 

294.0 

61.5* 

56.  2 

-25.0 

321.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

48.6 

126. 

26.4 

87.0 

9529, 1 

28  1.0 

-49.  0 

99. c 

294.0 

6 2.3* 

56.9 

-25.3 

322.3 

999,9 

99.9 

999.  9 

49.  5 

126. 

26.9 

38.0 

9646.7 

27  6.0 

-50 . 1 

99.'- 

296.0 

70.4* 

63.  3 

-30.8 

322.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

50 .4 

125. 

2 7.  3 

89.  0 

9790. 2 

270.0 

— 50.4 

99.9 

297.1 

73.0  * 

65.0 

-33.3 

323.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

53.2 

125. 

27.8 

90.0 

9911.8 

265.0 

-51. 5 

99.  9 

297.  a 

66.9* 

59.2 

-3  1.2 

324.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

55.7 

125. 

28.2 

91. 0 

10035. 3 

260.0 

-52.4 

99.9 

298.8 

61.6* 

54.0 

-29.7 

324.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

56.7 

125. 

28.6 

92.0 

10160. 5 

255.  0 

-53.  6 

99.9 

300.6 

62  .5* 

53.8 

-3  . .9 

324  .5 

999,9 

99.9 

999.  9 

57,  7 

125. 

28.9 

93.0 

10262.0 

25  1.0 

-54.2 

99.9 

302.0 

69,4* 

58.  8 

-3f  .7 

325.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

59 .2 

125. 

29.2 

94.  0 

10391. 3 

24  6.0 

-53.2 

99.9 

302.5 

74.5* 

62.8 

-4C.I 

328.6 

599.9 

99.9 

999.9 

60.4 

125. 

29.7 

95.0 

10550. 2 

240. 0 

-53.  9 

99.9 

302.7 

74.3* 

62.5 

-40.1 

329.7 

999  ,9 

99.9 

999.9 

63.0 

125. 

30.2 

96.  0 

1068  5.0 

235.0 

-55.0 

99  .9 

30  2.6 

59.5* 

50.  1 

-32.  I 

330.0 

999.9 

99.9 

999,9 

65.7 

124. 

30.7 

97.0 

10822.  1 

230.0 

-56.2 

99.9 

30  3.4 

44 .6* 

37.2 

-24.5 

330  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

124. 

31.  1 

98.0 

10933.4 

226.0 

-57.0 

99,9 

304.  2 

43.1* 

35.6 

-24.2 

330.  B 

999,9 

99.9 

999.9 

67.3 

124. 

31.6 

99.  C 

11074. 7 

22  1.0 

-58.0 

99.9 

303.9 

57  .7* 

47.9 

-32.2 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

124. 

32.0 

100.0 

11189.7 

217.0 

-58.  3 

99.9 

303.2 

73.4* 

61.4 

-40.2 

332.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

69.9 

124. 

32.6 

101. C 

11336.4 

21  2.0 

-58.3 

99  .9 

302.0 

78.4* 

66,5 

-41,6 

334.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

73,7 

124. 

33.0 

102.0 

11486. 7 

207.0 

-58.  0 

99.9 

300.8 

70.5* 

60.6 

-36,1 

337,6 

999.9 

99.9 

999.  9 

75.4 

124. 

33.3 

103.0 

11609.8 

20  3.0 

-57.6 

99.9 

299.6 

60.4* 

52.5 

-29.9 

340.0 

999.9 

99.9 

999,9 

76.7 

124. 

• BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETXEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  THX 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  148  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  p: 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33. a 

I 04.0 

11735.6 

199.0 

-57.  1 

99.  9 

297,6 

46.7* 

41.4 

-21.6 

342.8 

999.9 

99.9 

999,9 

78.  1 

124 

34.2 

1 05.0 

11864. 3 

195.0 

-56.3 

99.9 

296.1 

4 1.9* 

37,  6 

-IE.  4 

346.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

124 

34.7 

106.0 

11996. 0 

19  1.0 

-56.  0 

99,9 

294.9 

44.3* 

40.1 

-1  8 .6 

348,7 

999,9 

99.9 

999.9 

eo.o 

124 

35.  I 

107.0 

12130.8 

187.0 

-55.5 

99,^ 

294.5 

48.9* 

44.4 

-20.3 

351.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

81  .0 

124 

3 5.  6 

108.0 

12268. 6 

183.0 

-55.5 

99,  < 

294.7 

50  .4* 

45.8 

-21.0 

353.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

82.9 

123 

35.9 

109.0 

12409.5 

179.0 

-55.  7 

99.  <■ 

294.7 

*7,8* 

43.4 

-19.9 

355.7 

999  .9 

99.9 

999  .9 

83.8 

123 

36.3 

110.0 

12553. 6 

175.0 

-55.2 

99,  c* 

293.9 

42.7* 

39.  1 

-i:.3 

358.  e 

999.9 

99,9 

999.9 

84.8 

123 

36.9 

111.0 

12738. 7 

17C.  0 

-55.  0 

99.9 

291 .1 

34.9* 

32.5 

-1 1 .6 

362.1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  2 

123 

37.2 

1 12.0 

12852.2 

167.0 

-55.8 

99,9 

290.3 

33.2* 

31.2 

-1  » .5 

362  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

86 .8 

123 

37.8 

113.0 

13C06. 7 

163.0 

-55  .5 

99.9 

293.1 

38.6* 

35.7 

-15.2 

365.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.5 

123 

38.2 

114.0 

13165. 1 

159.0 

-55.  4 

99,  9 

2 96.3 

*7.8* 

42.8 

-2  1. 1 

368.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

88.4 

123 

38.7 

1 15.0 

13286.4 

156.0 

-56.3 

99.9 

298.4 

54.3* 

47.  7 

-2b. 8 

368.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

90 .6 

123 

39.2 

1 16.0 

13493.  3 

151.0 

-56.  3 

99.C 

296.4 

49.7* 

43.7 

-23.6 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  4 

123 

39.8 

117.0 

13620.6 

148.0 

-56. 8 

99. 

297.9 

43.4* 

38.4 

-20.3 

3 73.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93  .7 

123 

40.  2 

1 1 8.0 

13794. 0 

144.0 

-57.1 

99.9 

298.4 

45.0* 

39.6 

-21.4 

376.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

94,5 

123 

40.8 

1 19.0 

13927.  1 

14  1.0 

-57.  6 

99.  9 

299.0 

*9.1  * 

43.0 

-23.8 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

96.5 

122 

41.2 

120.0 

14063.1 

138.0 

-56.8 

99.9 

298.6 

48.1* 

42.  3 

-23.0 

381.2 

999,9 

99.9 

999.9 

97.8 

122 

4 1.8 

121.0 

1424  9.  2 

134.  0 

-57.  5 

99.9 

297.4 

4 3.5* 

38.6 

-20.0 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

P9.  3 

122 

42.1 

122.0 

14392. 2 

131.0 

-57.  8 

99.9 

297.3 

4 1.6* 

37.0 

-19.1 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

too . 1 

122 

42.6 

123.0 

14533.  2 

128.0 

-58.0 

99.<: 

298.2 

39.3* 

34  .6 

-16.6 

387,4 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .3 

122 

43.0 

124.0 

14687.6 

125.0 

-58.  3 

99. 

299.  1 

37.5* 

32.7 

-IF. 2 

389.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  3 

122 

43.6 

125.0 

14840.3 

122.0 

-58.8 

99. c 

298.4 

36.1* 

31.7 

-I"’.  1 

391.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

122 

44.2 

126.0 

15049. 4 

116.0 

-59.  2 

99.9 

297.5 

36.3* 

32.2 

-16.8 

394.3 

999.9 

99,9 

999.9 

104.  e 

122 

44  .8 

127.0 

15210.8 

11  5.0 

-59.2 

99.9 

297.0 

36,  1* 

32.2 

-16.4 

3 97.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

106.1 

122 

45.2 

1 28.  0 

15376. 3 

112.0 

-59.7 

99.9 

296.0 

34  .8* 

31.3 

-lb. 3 

399.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

107.0 

122 

45.9 

129.0 

15546. 1 

109.0 

-59.  7 

99.9 

292.4 

30.9* 

28.6 

-1  1 .8 

402.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108. 3 

122 

46.6 

130.0 

15720.5 

106.0 

-59.8 

99.9 

287.3 

24.7* 

23.  6 

-7.3 

405.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.6 

122 

47.2 

131.0 

15899. 8 

10  3.  0 

-60.  0 

99. «• 

286.2 

22.1* 

21  .2 

-e  .1 

408.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

110.  3 

122 

47.8 

1 32.0 

16084. 4 

100.0 

-59.  e 

99,0 

292.0 

29.0* 

26.  9 

-10.9 

412.1 

999.9 

99.9 

999,9 

110 .8 

122 

48.  3 

133.0 

16274. 7 

97.0 

-60.0 

99.9 

294.5 

36.7* 

33.4 

-15.2 

415.4 

999.9 

99.  9 

999,9 

112.0 

122 

48.9 

1 34.0 

16470.4 

94.0 

-60.9 

99.  9 

293.9 

40.2* 

36.8 

-16.3 

417,4 

999.9 

99.9 

999.9 

113. 5 

121 

49.4 

135.0 

16671 . a 

9 1.0 

-61.4 

99.9 

293.7 

39.5* 

36.2 

-15.9 

420.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

114.7 

121 

50.1 

1 36.0 

16879.  1 

8 8.  0 

-62.  7 

99.9 

296.6 

35  .6* 

31.8 

-IE  .9 

421  .8 

999.9 

99.9 

999.  9 

1 1 6.  2 

121 

50.7 

137.0 

17092. 9 

85.0 

-62.7 

99.9 

300.5 

27.9* 

24.0 

-14.2 

426.0 

999.9 

99.9 

999.9 

117.7 

121 

51.4 

138.0 

17314.3 

82.0 

-62  .9 

99 .9 

303.2 

23.9* 

29.0 

-13.1 

430.  0 

999.  9 

99.9 

999,9 

118. 1 

121 

52.0 

139.0 

175*4. 9 

79.0 

-61.1 

99. 

299.2 

30.9* 

27,0 

-15.1 

438,3 

999.9 

99,9 

999.9 

119. 3 

121 

52.  8 

140.0 

17785.8 

76.0 

-60.4 

99.9 

294.9 

37,7* 

34.  2 

-lb.  9 

444.  7 

999,9 

99,9 

999.9 

121  .0 

121 

53.5 

141.0 

18035. 9 

73.  0 

-61  . a 

99.9 

293.9 

39.1* 

35.7 

-lb. 8 

446.8 

999.9 

99.9 

999.9 

122.  7 

121 

54.2 

142.0 

18294. 9 

70.0 

-63.2 

99.9 

286,3 

23.2* 

22.  2 

-<  .5 

449.1 

999,9 

99.9 

999.9 

124.4 

121 

54.9 

143.0 

1 8564. 6 

67.0 

-62,5 

99.9 

141.9 

13.7* 

-8.5 

ir  .8 

456,  4 

999,9 

99,  9 

999,9 

125.0 

121 

55.6 

144.0 

188*8.3 

64.0 

-61 . 1 

99.  9 

127.8 

30.7* 

-24.2 

IE. 8 

465,5 

999,9 

99.9 

999.9 

123.  1 

121 

56.3 

145.0 

19147.7 

6 1.0 

-59.3 

99 

136.8 

1 2.4* 

-8.5 

9.  1 

475.  P 

999,9 

99.9 

999.9 

121  .9 

121 

57.1 

146.0 

19463. 7 

58.  0 

-59.  2 

99  .c' 

294.1 

19.2* 

17.6 

-7.8 

483.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

121 

58.0 

147.0 

1979S. 7 

55.0 

-60.4 

99.0 

300.3 

38.2* 

33.0 

-19.2 

487.8 

999.9 

99.9 

999.9 

124.1 

121 

58.9 

148.  0 

20145. 1 

52.0 

-60.5 

99.9 

300  .6 

34.1* 

29.3 

- 17.4 

495.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

126.3 

121 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAt  6 DEG 
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363 


STATION  NO. 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  IR75 

1500  GMT  148  15.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HFl GHT 

PRES 

TFMP 

OEW  P^ 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

N IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/LEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.8 

149.0 

20514.6 

49.0 

-61  .2 

99.9 

30C.6 

21.9* 

1 8.  8 

-I  • . 1 

502.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

121* 

60.7 

1 50.  0 

20772. 9 

47.0 

-61 . 8 

99.9 

300  .6 

31.7* 

27.3 

-16.2 

506.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

128.8 

121. 

61.7 

151  .0 

21  181.4 

44.0 

-61.6 

99.9 

300.6 

41.9* 

36.1 

-21.3 

516.9 

999.9 

99.9 

999.9 

131.2 

121. 

62.7 

152.0 

2161 7.5 

41.0 

-63.1 

99.9 

300  .6 

41.8* 

36.0 

-21.3 

523.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

133  .8 

121  . 

63.9 

153.0 

22084. 9 

38.  0 

-63.2 

99. «■ 

300.6 

45  .8  * 

39.4 

-2  3 .3 

534  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

136.  7 

121  . 

64.  9 

1 54.0 

22592.8 

35.0 

-61.4 

99. »• 

300.6 

52.6* 

45.3 

-26.8 

552.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

139.8 

121  . 

65.9 

1 55.0 

23147.3 

32.0 

-62.3 

99.? 

300.6 

51.1* 

44.0 

-26  .0 

564.2 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  1 

121  . 

67.2 

156.0 

23756.8 

29.0 

-61.2 

99.9 

300.6 

43.6* 

37.6 

-22.2 

583.3 

999.9 

99.9 

999.9 

146.7 

121  . 

68.9 

157.  0 

24436. 6 

26.0 

-60  .0 

99.9 

300  .6 

36.5* 

31.4 

-18.6 

605.3 

999.9 

99.9 

999.9 

150.8 

121  . 

70.4 

158.0 

24934. e 

24.0 

-61.2 

99.9 

300.6 

37.1* 

32.0 

-18.9 

615.8 

999.9 

99.9 

999.9 

153.9 

121* 

72.4 

159.0 

25767.  1 

21.0 

-59.5 

99.9 

300.6 

40.6* 

34.9 

-20.7 

645.0 

999.9 

99.9 

999.9 

158.8 

121  . 

74.8 

160.0 

26736. 0 

18.0 

-57.  6 

99.9 

300.6 

42.8* 

36.9 

-21.8 

679.9 

999.9 

99.9 

999.9 

164.6 

121. 

77.3 

161.0 

27886.9 

!S.O 

-57.6 

99. <• 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

716.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 
1800  GMT 


TIME 

CNTCT 

MF IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DI  R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

0.0 

1 A.6 

1095.0 

899,0 

-6,  7 

-14.0 

320.0 

6.2 

A.O 

0.2 

1 5.0 

1129.8 

895.0 

-7.7 

-15. C 

338.7 

6.9 

2.5 

0.6 

16.0 

123A. 5 

883.  0 

-9.  0 

-16.5 

338.2 

7.1 

2.6 

0.9 

17.0 

1331.5 

872.0 

-9.7 

-16.9 

336.9 

7.7 

3.  0 

1.3 

18.  0 

1430. 0 

861.0 

-7.  1 

-16.6 

336.  2 

9.1 

3.7 

I 

19.0 

1521.8 

851.0 

- 3.  2 

-15.9 

335.7 

9.8 

4.0 

1.9 

20.0 

1615.3 

84  1.0 

-3.5 

-16.5 

334  .6 

9.8 

4.  2 

2. A 

21.0 

1728. 8 

829.  0 

-4.  1 

-17.6 

331  .7 

10 .1 

4.8 

2.7 

22.0 

1824.4 

819.0 

-4.7 

-18.1 

331.2 

10.4 

5.0 

3.0 

23.0 

1 920. 8 

809.0 

-5.9 

-18.5 

331.4 

10  .7 

5.1 

3.3 

24.0 

2018.  1 

799.0 

-6.6 

-19.  r 

331.5 

9.9 

4.7 

3.7 

25.0 

21 1 6.4 

789.0 

-6.8 

-20 .1 

330.5 

8.9 

4.4 

A.I 

26.0 

2236.  1 

777.  0 

-6.  8 

-20.2 

328.9 

8.2 

4.2 

A.A 

27.0 

2326. 9 

768.0 

-7.5 

-21.4 

328.9 

8.3 

4.3 

A.  8 

28.  0 

2428. 8 

758.0 

-8 . 1 

-21  . k 

331.1 

8.6 

4.1 

S.  1 

29.0 

2531.8 

74  8.0 

-9.0 

-21.5 

333.9 

a.e 

3.9 

S.A 

30.0 

2625. A 

739.0 

-9.7 

-21  .r 

337.7 

9.0 

3.4 

5.8 

31.0 

2719. 8 

730.  0 

-10.  7 

-21  .F 

342.6 

9.3 

2.9 

6.2 

32.0 

2825.9 

720.0 

-10.4 

-22.7 

343.  1 

10.2 

3.0 

6.  5 

33.0 

2933. 6 

71  0.0 

-10.4 

-22.5 

340.7 

10  .0 

3.3 

6.9 

3A.0 

3042.7 

700.0 

-11.0 

-22.4 

332.  I 

8.7 

4.1 

7.2 

35.0 

3130.8 

69  2.0 

-12n0 

-21  .j 

325.5 

8.4 

4.  B 

7.6 

36.0 

3264. A 

680.  0 

-13.3 

-21  .0 

318.2 

8.7 

5.8 

8.0 

37.0 

3354. 4 

672.0 

-14.0 

-21  .: 

313.2 

9.2 

6.  7 

8.3 

38.0 

3456. 6 

663.0 

-15.0 

-22.  • 

312.6 

9.7 

7.  1 

8.7 

39.0 

3560. C 

654.0 

-IS.  5 

-24.  » 

314.0 

1 0.1 

7.3 

9.0 

40.0 

3664.5 

645.0 

-16 . 1 

-25.2 

316.6 

10.5 

7.2 

9. A 

41.0 

3782. 2 

63  5.  0 

-16.  1 

-26.6 

323.5 

1 1 .1 

6.6 

9.8 

42.0 

3889.6 

626.0 

-16.  8 

-28.0 

329.4 

11.9 

6.1 

10.  1 

43.  0 

3986.  1 

61  8.0 

-17.3 

-30  . . 

332.4 

12.5 

5.8 

10.5 

44.0 

4095. 9 

609.0 

-18.  0 

-31. f 

334.0 

13.0 

5.7 

1 0.9 

45.0 

4194.6 

60  1 .0 

-18.7 

-34./ 

333.1 

1 3.1 

5.9 

1 1 .2 

46.0 

4294. 5 

59  3.  0 

-1  a.  8 

-37.5 

332.7 

13.1 

6.0 

1 1.6 

47.0 

4395.6 

585.0 

-19.3 

-39.6 

332.  8 

1 3.  1 

6.0 

12.0 

48.0 

4497. 9 

57  7.  0 

-20 . 1 

N 

• 

O 

1 

334.7 

13.3 

5.  7 

12. A 

49.0 

4601. 2 

569.0 

-20.  9 

-4  1 • J 

338.  1 

13.7 

5.1 

1 2.7 

50.0 

4705.6 

56  1.0 

-21.9 

-42.C 

340.  1 

14.0 

A. 8 

1 3.  1 

51.0 

4837.  7 

55  1.0 

-22.  8 

-43* **: 

342.0 

14  .6 

A.5 

13.5 

52.0 

493 1 . 3 

544.0 

-23.  7 

-43.r 

342.  5 

15.1 

A.5 

13.9 

53.0 

5039. 3 

536.0 

-24.7 

-44 

343.0 

15,7 

A.6 

1A.2 

54.0 

51  48.  6 

528.0 

-25.6 

-45.2 

343.8 

16.0 

a.5 

1 A.5 

55.0 

5245.3 

521.0 

-25.9 

-47.0 

344.  8 

16.2 

A.  3 

15.0 

56.0 

5371. 6 

51  2.  0 

-25.  5 

—4  6 . V 

344  .2 

16  .2 

A.A 

1 S.A 

57  .0 

5485.9 

50  4.0 

-25.  3 

— A6  . ti 

338.2 

1 5.9 

5.9 

1 5.8 

58.0 

558  7.  5 

497.0 

-25.1 

-46.‘ 

328.6 

16.0 

8.3 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATI06  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


700 


ISA 


IS.  0 


V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

-A  .7 

274,9 

278.  S 

l.A 

56.0 

0.0 

0. 

-t.A 

27A.2 

277,8 

1.3 

55,6 

0.2 

1A3. 

-6  .6 

273,9 

277.1 

1.2 

5A.  A 

0.  2 

|A6. 

-7.1 

27A.1 

277,3 

1.2 

55.6 

0.3 

151  . 

-8,3 

277.  8 

281. 2 

1.2 

A6 .5 

0 .5 

152. 

-9.0 

282,9 

286.6 

1.3 

36,7 

0.7 

153. 

-6.9 

283.  5 

287.1 

1 .3 

35.6 

0 .9 

ISA* 

-6,9 

28A.0 

287.3 

1.  1 

33.8 

1.2 

ISA. 

-9.1 

28A.A 

287.6 

1.1 

3A  .2 

1 .A 

153. 

-9. A 

284.  1 

287,  1 

1.1 

34.9 

1 .6 

153. 

-8.7 

284.3 

287.1 

1.0 

3A  .1 

1 . 8 

153. 

-7.7 

285.  I 

288.0 

1.0 

33  .7 

2 .0 

153. 

-7.0 

286.4 

289.3 

1.0 

33.  A 

2.  2 

152. 

-7.1 

286.5 

289.2 

0.9 

31  .8 

2 .3 

152. 

-7.5 

287.0 

289.  7 

0.9 

3A.1 

2 .5 

152. 

-7.9 

287.1 

289.8 

0.9 

35.8 

2.7 

152. 

-8.  3 

287,3 

290.0 

0.9 

37  .A 

2.8 

152. 

-9  .3 

287.2 

289.9 

0.9 

39.6 

1 

153. 

-9  .7 

288.7 

291  .2 

0.9 

35.8 

3.3 

154. 

-o.A 

289.8 

292.  A 

0.9 

36.1 

3,5 

ISA. 

-7.7 

290  .4 

293.1 

0.9 

38.2 

3.7 

ISA. 

-6.9 

290.  2 

293.2 

1 .0 

A5.7 

3.9 

ISA. 

-6.5 

290.3 

293. A 

1.0 

52.  1 

A.  I 

IS3. 

-6.3 

290.5 

293,5 

1.0 

53.7 

A.£ 

152. 

-t.5 

290.  5 

293.  A 

1.0 

SA  .3 

A .A 

1S2. 

-7  ,0 

291  .0 

293. S 

0.8 

A7.7 

A.6 

ISO. 

-7.6 

291.5 

293.8 

0.8 

AA.8 

A.e 

1A9. 

-8.9 

292.8 

29A.9 

0.7 

39.6 

5.  1 

149, 

-10.3 

293.2 

295.1 

0.6 

36  .9 

5.3 

1A9. 

-1  i.I 

293.6 

295.  2 

0.5 

31  .8 

5.6 

1A9. 

-1  1 ,7 

294.1 

295.  S 

O.A 

29.3 

5.9 

ISO. 

-1.6 

294.  A 

295.5 

0.3 

23.5 

6.2 

ISO. 

-1  ‘ .6 

295.  A 

296.2 

0.3 

17.  A 

6.  A 

ISO. 

-1  ! .7 

295.9 

296.6 

0.2 

lA  .6 

6.8 

ISO. 

-12.0 

296.1 

296.  7 

0.2 

13.9 

7,1 

150. 

-12.7 

296.3 

296.9 

0,2 

lA.O 

7.  A 

ISC. 

-IJ.2 

29  6.  A 

297.0 

0.2 

1A.2 

7.6 

151. 

-in. 8 

296.8 

297.3 

0.  i 

13.5 

S.O 

151. 

-1/  .A 

296.8 

297,3 

0.1 

13.6 

8.3 

152. 

-15.0 

297.0 

297.  A 

0.1 

13.7 

8,7 

152. 

-15.3 

297,1 

297,6 

0.  1 

13.9 

9.0 

152. 

-1  5.7 

297,9 

298.3 

0.1 

11  .6 

9.3 

153. 

-15.6 

299.9 

300.3 

0.1 

11  *6 

9.7 

153. 

-14.7 

301  .A 

301  .8 

0.1 

11  .5 

10.  1 

154. 

-13.7 

303.0 

303.  A 

0.  1 

11  .5 

10.5 

ISA. 

SrMttON  Md»  363 
tESc 

6 FtBdOAnV  l97B 

I nod  QWt  i%*  'te* 


tt  ME 
MIN 

CNYEY 

HE 1 GMY 
gpM 

1 6»l 

S9.6 

5090*6 

1 ?i0 

60.  0 

5010*  1 

10*9 

61*0 

5916* 1 

1 7*S 

6S.0 

602 1* A 

1 7.6 

6 3*0 

6132*  0 

1 7.9 

6A.0 

6226. A 

1 e»  A 

6S.  0 

6337*9 

in*9 

66*0 

6A03. 9 

i 9*S 

67*  0 

6582*9 

19*6 

6B*0 

6700*  1 

19*9 

69*0 

6019*  2 

SO*  3 

70*  0 

6922. 7 

S0*7 

7 1 ,0 

7062*0 

S1*0 

7S»0 

7109*0 

SI  *A 

73*0 

729 A*  7 

S 1 *0 

7A.0 

7A0  3*  0 

ss*s 

75*  0 

7S1  A.  2 

ss.o 

70*0 

7625*  9 

S3*0 

77*0 

7739*0 

S3*A 

70*  0 

705  3.  5 

S3*9 

79.0 

7969*  6 

SA»  S 

no*  0 

0007. 3 

Sa*0 

ni.o 

0226*  0 

ss*o 

ns*o 

0320*0 

SE*A 

03*0 

0A5I. 0 

S8*n 

OA.O 

OSSA. 6 

so.  s 

ng.  0 

0601. 3 

S0»7 

ne.o 

0011  * A 

a 7. 1 

07.0 

09AO. S 

S7.5 

00*0 

90SO*  3 

S7.9 

89*0 

910  A. 3 

SB.  S 

90.  0 

9297.  A 

SB»7 

91*0 

9A1  1. 9 

S9.  1 

92.0 

9S2  0.1 

29*5 

93.0 

9OA0*  0 

S9.9 

9A.0 

9765*7 

36.  3 

9S»  0 

9007. 1 

30.7 

96*0 

10035*  0 

31.1 

97.  0 

10160.  1 

31.6 

9 a.  0 

10261*  7 

3S.0 

99.0 

10390.0 

3 2.  A 

100.0 

10A9B. 0 

32.9 

101.0 

106S6. a 

3 3.  a 

102*0 

1076A.6 

33.7 

103*0 

10902. 3 

RReS 

TEMP 

BEN  RT 

MB 

OG  t 

Dg  c 

A90»0 

‘^25.1 

“A6»*. 

A02.0 

“25*6 

“A6*  ■ 

A75.0 

“■26*  1 

“47*' 

A60*0 

“26  * 0 

“A7»7 

AOl.O 

“27*  2 

“4  7*9 

AS  5*0 

“•27*6 

“A0»2 

A A 0.0 

“27.6 

“AO*fe 

A39.0 

“27»  5 

“4  0*  * 

A13*0 

“27*6 

“AO  *L 

A 2 6*  0 

“2  7*  7 

“AB»- 

A19.0 

“*20*0 

“A0»<' 

A1  3*0 

•“20*5 

“AO.A 

A05*0 

“29*  A 

“AO*  1 

399*0 

*“30  * 1 

“47  *8 

39  2*  0 

“31  * 3 

“A7*-. 

30  6.0 

“32*2 

“A6»< 

300.0 

“33.0 

“46*: 

37A.0 

“3A.  1 

“ 4 6*  ■■ 

36  0.0 

“3A»7 

“AO** 

362.0 

“35.  0 

“40*7 

356*0 

“36*  5 

“40*8 

350*0 

“37*1 

“50  *0 

3A3.0 

“37.  B 

“50*  , 

330*0 

“10*2 

99*' 

352*0 

“39*A 

99,'- 

327.0 

“39*  7 

32  1.0 

“AO  4 2 

99*9 

314*0 

“Al.  2 

99*9 

309*0 

“A2.2 

99*v 

30A*  0 

“A3*  2 

99*'. 

290*0 

“AA  • A 

99*' 

293*0 

“A5*A 

gg*c 

200*  0 

“A6*  a 

99* 

20  3*0 

“A7*0 

99*9 

270*0 

“A7.  6 

99*9 

275*0 

“AO*  6 

99*9 

260*0 

“49.3 

99  *9 

262.0 

“50*9 

99. ' 

267.0 

“5 1 • 9 

99.»' 

253.  0 

“52*  A 

99*9 

2A0.O 

“52*2 

99.9 

2aa*0 

“53*0 

99.9 

23  0.0 

“S*»  0 

99*9 

23  A *0 

“54.9 

99 .9 

2S9*  0 

“55.9 

99.' 

Dip 

SPFEO 

0 cOME 

06 

M>'SEC 

M/src 

321  * 1 

16*7 

10*5 

311*6 

19*0 

14*2 

300*3 

20*7 

l6*E 

306*0 

22*5 

10.2 

304*0 

25*3 

21*0 

30  3*  1 

20*0 

23*  5 

302*5 

33*5 

20*3 

302*0 

39*3 

33*3 

101  *5 

42*5 

36*  3 

30  0*0 

A 6 *5 

A0»6 

300*3 

49*2 

42*  5 

099*6 

52*1 

45*  3 

290*9 

5A.B 

4 7*7 

290*3 

56*0 

49*  3 

297*6 

56  *9 

50  »A 

297*2 

5 7*  2 

50*9 

297*2 

57»A 

51*1 

297*  7 

57*0 

51*2 

290*6 

50*2 

51*  1 

299*1 

50*3 

50*6 

299*6 

57*7 

50*  1 

300*  1 

57*6 

49*9 

301*0 

57*0 

49*5 

302*2 

50*3 

A9k  3 

302*6 

60  *l 

50  *6 

301*6 

61*0 

51*9 

299*9 

60  * A 

52*3 

290*2 

59*1  • 

52*1 

297*0 

59*3A 

52*  5 

297.7 

60  *3* 

53*3 

297.  S 

50*04 

BP*  3 

297.3 

59  *0  4 

52*5 

2 9o.  3 

60*94 

53*6 

299*3 

6t  *64 

5 3*7 

299*4 

5 7*64 

50*2 

290*  1 

54*74 

40*  2 

297.2 

59.04 

52*4 

296.  7 

65.34 

50*3 

296*0 

60*1  4 

61*2 

293*8 

58  *24 

53*3 

291*3 

46*3* 

A3*  1 

292*0 

A5»04 

42*3 

296*9 

56*64 

50*5 

290.5 

63*9* 

56*  1 

299*7 

71  »1* 

61*0 

V Cf  ME 

EOT  T 

E EBt  ^ 

M / 'lEC 

Bg  K 

Bg  K 

“13*0 

iOA.2 

30A*0 

-12*6 

305*1 

305*  5 

-lfe»0 

305*0 

300*0 

“1  .,*  2 

306*  1 

300*  A 

“lA  *2 

306*9 

307*3 

“1**3 

307*5 

307*9 

-1E*0 

300*9 

309*  3 

-20*0 

310*9 

311*3 

-22*  2 

3il*  9 

3l2*3 

-23*0 

313*2 

313*0 

“24.0 

31A.A 

31  A * 0 

-Sf.T 

315*0 

315*  A 

-26*3 

315*0 

310*0 

“26*6 

310*  1 

31  6*  5 

-26  *A 

316*1 

3l6*0 

“25*  1 

310*3 

310*0 

“2u»  2 

310v  7 

31  7*  2 

“2  f * 9 

316*7 

317*2 

“2'*9 

31  7*  3 

31  7*7 

-20  *2 

317.3 

317*0 

“2  0*5 

310*0 

310.A 

“20*9 

310*0 

319*0 

“29  *0 

319*9 

320  * 3 

“31*  1 

320*  A 

999*9 

“3f»A 

320»A 

999*9 

“3 1 * 9 

321  *A 

999  *9 

“30*1 

322*  A 

999*  9 

“27  *9 

323*1 

999*9 

“2  .“»  7 

323*  2 

999*9 

“2  1*0 

323*3 

999*9 

“2  >*9 

323»A 

999  *9 

“2^*0 

323*  5 

999*9 

“20*9 

323*7 

999*9 

“30*1 

32A.S 

999*9 

“25*2 

325*3 

999  * 9 

“25*0 

325*5 

999  *9 

“ 2 7 * 0 

32o*  2 

999*9 

“29  *A 

320*1 

999*9 

“29*9 

320*3 

999*9 

“23*5 

327*  1 

999*9 

“16*9 

3S9.S 

999*9 

“l7  *0 

329*5 

999*  9 

“2T  *6 

330  *5 

999*9 

“SO*  5 

330*0 

999*9 

“35*2 

331  *S 

999*9 

M5  RTB 

RM 

range 

GM/KG 

EcT 

kM 

0*1 

11*5 

10*7 

0*  1 

11  *0 

11*2 

0*1 

11*0 

11*0 

0*1 

11*7 

11*9 

0*1 

ll.O 

12*  A 

0*1 

11*0 

1 2 » 0 

0*1 

11*0 

13»0 

0*1 

11.0 

lA*  7 

0*1 

11  *0 

15»A 

O.l 

11*9 

10*  3 

0*1 

11*9 

17.1 

0*  1 

12*7 

10*3 

0*1 

IA*3 

19*5 

0*1 

15*0 

20*  A 

0*1 

17*  9 

21*  0 

0*  1 

22*7 

23*1 

0*1 

2A»3 

2A*3 

0*1 

20*3 

26*6 

0.1 

23  *'9 

27*0 

0*1 

2A*9 

20*  5 

0*1 

20  » A 

30*0 

0*  1 

2A*5 

31*0 

0*1 

23*0 

32*5 

99*9 

999  *9 

33*0 

99*  9 

999*9 

35*  1 

99*9 

999  *9 

30*0 

99*  9 

999*9 

30*2 

99*9 

999*9 

A0»0 

99.9 

999  *9 

Al  *0 

99*9 

999*  9 

AS*  g 

99*9 

999  *9 

AA  * 6 

99*9 

999*9 

AS  *2 

99*9 

999*9 

AO*  5 

99*9 

999  *9 

AO  *5 

99*9 

999*  9 

SO*  A 

99*9 

999*9 

51*1 

99*9 

999*9 

52*1 

99*9 

999*9 

53*6 

99*9 

999  *9 

55*  A 

99*9 

999*9 

50*  1 

99*9 

999*9 

50*0 

99*9 

999*9 

59*5 

99*9 

999*9 

00*5 

99*9 

999  *9 

01  *9 

99*9 

999*9 

0A»  A 

ev  sBiFee  mpans  eLevAttON  ANtsLe  netAeEN  n ano  lo  oeg 

• BY  tEME  YEANS  tEMPEEAtURE  OR  tlYE  RAVE  BEEN  tNtERPOLArEO 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  BLEVAttoN  ANSLE  LESS  THAN  6 OeO 


0 

A-e 

Og 

1BA» 

4ES» 

ISd* 

ISU 

ISO* 

lAO* 

un* 
1%6» 
IAS* 
»A3* 
I AE* 
lAI* 
139* 
1 30* 
137* 
1 30* 
13S» 
13A* 
133* 
13a* 
13E* 
131  * 
131* 
130* 
130* 
130* 
130* 
1E9* 
lEO* 
lEO* 
lEO* 
lEO* 
lEt* 
lEr* 
I2t* 
lEt* 
ISO* 
ISO* 
ISO* 
ISO* 
ISO* 
ISs* 
ISO* 
I'SS* 
ISA* 


St At  ION  Nd  ^ l63 

AMAOlLtO.  tex 


6 FFBOdAMV  l<jt5 
IBOO  OMt 


time 

CNtCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

Dew  p^ 

DIR 

SPEED 

0 COMP 

M IN 

GPM 

MO 

D6  C 

DG  t 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

34.  1 

1 04.  0 

U 0 1 4 . 4 

225.0 

“56 . 2 

00. ■■ 

200*3 

76  *3* 

61.3 

34*4 

105.0 

11 126. 3 

221.0 

“56.  6 

09.** 

20B.2 

65*6* 

56.6 

34*0 

106.0 

11273*5 

21  6.0 

“56  .4 

00  *0 

205*  7 

54*6* 

46.6 

35.  3 

10  7.  0 

11302*  2 

212.0 

“56.4 

00*0 

204 . 1 

4 4 *7* 

46.6 

3S*t 

106.0 

11512.0 

206.0 

“57.  2 

00*0 

206.  2 

38*2* 

35*  1 

3 e.  1 

lOO.O 

11666. 7 

20  3.0 

“57  .4 

00  .V 

2>32*0 

34.0* 

32.  1 

36*5 

1 lO.O 

1 1 760. 0 

200.  0 

“56*  0 

00.', 

2 02.8 

33*9* 

• 31  *2 

37.0 

111.0 

11020.0 

lOS.O 

“57.7 

00. r 

203.0 

34.7* 

31*7 

3 7.4 

I i 2.  0 

12051. e 

101*0 

“57.6 

00. 

296.2 

38  .6* 

34  .6 

37.0 

1 13.0 

12165.7 

167.0 

“56.  6 

00.  *^ 

206.6 

4B»6* 

42*3 

3A.3 

114.0 

12323*  1 

16  3.0 

“55 .0 

09  .0 

297.6 

57.2* 

56.  7 

3P.7 

1 15.0 

12463. e 

170.  0 

“55.  6 

09.0 

296.6 

66  *6  * 

50*6 

30.  a 

116.0 

12607. 6 

175. C 

“55.9 

OO.o 

206.0 

74.6* 

6 7*  1 

30.6 

1 17.0 

12754. 7 

17U0 

“56.6 

00.', 

296.6 

78  *2* 

59*0 

*0.1 

116.0 

12866. 0 

166.0 

“56*  6 

00.'' 

207.  7 

74.4* 

65*0 

40.4 

1 1 0.  0 

13010.0 

164.0 

“56*2 

00. <• 

207.7 

68*6* 

66*  2 

40.0 

120.0 

13176. P 

160.  0 

“56*  2 

00.0 

207.0 

56*2* 

51  *9 

4 l.i> 

121.0 

13216.6 

ISO.O 

“56.6 

00.9 

206.  7 

S3*  2'* 

47*5 

41*7 

122.0 

13410. 4 

154*0 

“56*4 

00.0 

206*4 

43*8* 

30.2 

42.2 

123.0 

13586.4 

150.0 

“S6.  7 

00.  ^ 

295*0 

31  «6* 

26*6 

42.  7 

124.0 

13714.4 

147. 0 

“56.7 

90.', 

205*3 

24*3* 

21*0 

43*1 

125.0 

13645. 1 

14  4.  0 

“56.  0 

0«*»' 

294.4 

24*6* 

22*6 

43.7 

126.0 

14023. 3 

140.0 

“57*6 

00.0 

292.  2 

33*3* 

36.0 

44.2 

12  7.  0 

14206. 2 

136.0 

“57.0 

00.0 

292*3 

46*0* 

37.0 

44*7 

126.0 

1^346. 6 

133.0 

-57.  0 

00.0 

295.  1 

• 6*1  * 

4 t *6 

4 5*  1 

129.0 

14401.0 

130.0 

“56.7 

00.0 

297*9 

40*6* 

43*  8 

4 5*6 

1 30 . 0 

14636. 0 

12  7.  0 

“57.  1 

09.0 

300.6 

46*1  * 

4 1*4 

46*2 

131.0 

Ufl4  i . 1 

123.0 

“57.7 

OO.o 

361.8 

43*6* 

36*5 

46. B 

132.0 

14006. 6 

120.  0 

“56. 6 

00. 

360  .0 

44.0* 

38  .0 

• 7.2 

1 33.0 

15155. 7 

11  7.0 

“SB.  a 

00.  •• 

298.6 

• 6.6* 

40»0 

47*6 

1 3*.  0 

15263. 8 

U 5.0 

“SO  . 3 

00. *^ 

296.5 

44.2* 

38.9 

46.3 

1 35.0 

15420. 4 

1 1 2.  0 

“50.  3 

99.0 

299.0 

40  .2* 

35.1 

• 6.6 

136.0 

15656. 7 

106.0 

“60.2 

99.0 

297.4 

34.5* 

36.6 

40.  S 

137,0 

15832. 7 

105.0 

“50.6 

99.0 

291  .5 

24  .5* 

22.8 

50*1 

1 36.0 

16075.3 

to  1.0 

“60. 2 

99.  y 

292.6 

25.5* 

23*6 

50*6 

1 30.  0 

16263*  2 

08*0 

“60.7 

99.' 

296.6 

33*3* 

20*  0 

51*3 

140.0 

16456*  1 

OS.  0 

“62.0 

99.0 

298*5 

35*7* 

31*4 

52*0 

141.0 

16654.3 

02.0 

“62.5 

90.0 

299.2 

36.7* 

32*6 

52*6 

14  2.0 

16026* 1 

6 6.  0 

“63.  1 

00.0 

297.6 

37.7* 

33.3 

53.4 

14  3.0 

17141.6 

65.0 

“63*1 

00.  9 

299.0 

35.4* 

30*0 

54.2 

144.  0 

17362. 6 

62.0 

“63  * 1 

99.0 

300 . 1 

30  .6  * 

26.0 

55*  1 

145.0 

17502. 3 

70.  0 

“62.  5 

99.  , 

273.7 

12.2* 

12.1 

55*0 

1 46.0 

17630.0 

76.0 

“62.0 

99.- 

157.2 

10.5* 

“7*6 

56*7 

14  7.  0 

1 6078. 6 

73.0 

“63.5 

99.0 

164.5 

1 1 .6* 

“3.1 

57*3 

146.0 

16336*  6 

70.0 

“62.0 

90.  O' 

257.  3 

0.0* 

0.6 

• BY  SPEED  MEANS  EtEVATION  ANGcE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUBE  OR  TIME  HAVE  BfcEN  rNTERPCUATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  EUEVATION  ANGLE  LESS  TMAu  6 DEG 
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ISA  l«i  0 


STATION  NO.  363 
AMAOILLO.  tex 

6 FEBWJAPY  l<*TS 

laOO  OMT  ISA  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

MFtOHT 

phfs 

TEMP 

OEM  P‘ 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  ilTO 

RM 

RANGE 

AT 

MIN 

Opm 

M0 

00  C 

DO  C 

DO 

M/SEC 

M/SEC 

M/bEG 

DO  K 

DO  K 

Om/XG 

PCT 

KM 

DG 

SP.? 

149.0 

I060S. 7 

67.0 

-64.  1 

99.9 

278.1 

19.4  * 

19.2 

-r.7 

453.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  3 

120. 

5<>.  I 

1 SO.O 

ln«07. 3 

6*.0 

-62.5 

99.9 

290.5 

19.34 

1 8.0 

-6.7 

462.3 

999.9 

99.9 

999.9 

Il9i.  T 

120. 

60.  1 

Is  1.0 

191  ns. 6 

6 1.0 

-59.  S 

99  .9 

298.6 

22.9* 

20.  1 

-i».e 

475.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

121  .6 

120. 

61.1 

isa.o 

I9  60  1 . e 

sp.o 

-53.  8 

99.  M 

292.7 

21.1* 

19.5 

-8  .2 

*8*  .0 

999,9 

99.9 

999*9 

122.3 

12.6. 

63.  1 

IS3.0 

19B34.4 

55.0 

-59.3 

99. 

294.  5 

35.0* 

31.8 

- 14.5 

489.0 

999.9 

99*9 

999  .9 

124.3 

.120. 

6 3.0 

1 54.0 

301B3. n 

5 2.0 

-61 . 3 

99.'- 

294.3 

25.8* 

23.5 

-10.6 

493.  6 

999.9 

99.9 

999.0 

126.  5 

120. 

6A.0 

IS5.0 

20«37. 5 

50.0 

-60.7 

99. 

282.0 

15.3* 

1 5.0 

-„»2 

500.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

126.6 

120. 

6S.  1 

1 56.  0 

20945. I 

46.0 

-61.8 

99.0 

296.7 

22*1* 

19.8 

-B.9 

609.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

128.2 

120. 

66.3 

157.0 

2I  220.5 

**.o 

-61.4 

99.9 

299.6 

29.6* 

25*6 

-1  4.6 

517.3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.  I 

120. 

67.S 

ise.o 

31658. e 

4 1 .0 

-61.1 

99.  V 

299.6 

35.3* 

30.  7 

-17.4 

528.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

132.7 

120. 

6p.n 

I 59.0 

22131. 3 

3B.  0 

-60.  7 

99.  / 

299.6 

37  .7  * 

32.8 

-18.6 

541.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

136.  5 

120. 

TO.  I 

160.0 

226*3.0 

35.0 

-60.7 

99.) 

299.6 

36.9* 

32.1 

-18.2 

554.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

138.6 

120. 

7 1.  r 

161.0 

231  99.  9 

32.0 

-61.3 

99.'’ 

299.6 

35.3* 

30.7 

- 1 . 4 

567.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

141  .9 

120. 

73.4 

163.0 

23814.0 

29.0 

-59.  1 

99.9 

299.6 

32.8* 

28.5 

-U  .2 

569.2 

999.9 

99.9 

999.9 

145.5 

120. 

74.9 

I 63.0 

2*261 . 1 

27.0 

-60 .0 

99  .6 

299.6 

33.8* 

29.4 

-16.7 

598.  9 

999.9 

99.9 

999*9 

145 .3 

120. 

76. S 

164.0 

2*996.  8 

2 4.0 

-59.  8 

99.9 

279.1 

35.2* 

34.7 

-5.5 

619.9 

999.9 

99.9 

999.9 

152.  e 

119. 

76.9 

165.0 

25837.0 

21.0 

-56.9 

99.9 

162.2 

25.9* 

-7.9 

24.6 

652.9 

999.9 

99.9 

999.9 

154.6 

119. 

8 1.3 

166.  0 

26812. 3 

1 8.0 

-57.4 

99.  V 

127.2 

56.9* 

-45.3 

3*.S 

680.7 

999.9 

99.9 

999.0 

147.9 

lie. 

83.6 

167.0 

27970.2 

IS.O 

-55.  3 

99.  ) 

999.9 

99.9 

99.9 

99. 9 

724.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

703 


SrATION  NO,  361 
AMANILtO,  T(;X 

6 PEOfiUAfiV  1975 

2100  GMT  136  72,  0 


TIME 

CNTCT 

ME  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/sec 

0.0 

14.6 

1095.  0 

89  7.0 

-2.  8 

—6  ••• 

310.0 

s.t 

0.2 

IS.O 

1 130.4 

893.0 

-3.7 

-9.  } 

291.4 

3.6 

0.6 

1 6.0 

1 245. 9 

880.0 

-5.2 

-12. 

292.8 

3.7 

0.9 

17.0 

1 335.6 

870.0 

-5.8 

-11.'' 

296.  7 

4.0 

1.3 

I B.O 

1435.4 

659.0 

-5.2 

-15.3 

305.6 

4.6 

1.6 

19.0 

152  7.  6 

84  9.  0 

-3.  7 

-15.6 

311.7 

5.0 

1.9 

20.0 

1621 .2 

839.0 

-3.7 

- 16.  1 

317.5 

4.0 

2.3 

21.0 

I 734. 9 

827.0 

-4.2 

-1  7.  J 

328.0 

4 .2 

2.7 

22.0 

1630.7 

81  7.0 

-5.  1 

-18.  1 

333.  8 

4 .0 

3.  I 

27:,0 

1927. 2 

807.0 

-6 . 1 

-19.  • 

329.7 

4.1 

3. A 

24.0 

2024. 7 

797.  0 

-6.  9 

- 1 9 . 

321  .3 

3.9 

3.n 

25.0 

2123.  1 

767.0 

-7.5 

- 20  . 

306.5 

4.2 

4.2 

26.  0 

2232. S 

776.0 

-8.2 

-22.2 

296.5 

5.5 

4.6 

27.0 

2333. 3 

766.0 

-7.  8 

-2  1.  3 

2 93.  7 

7.0 

4.9 

26.  0 

2435. 4 

756.0 

-8  .6 

-21  .rt 

295.7 

7.2 

5.3 

29.0 

2526.  1 

747.0 

-9.  5 

-22.  . 

297.6 

7,1 

5.7 

30.0 

2632.3 

737.0 

-8 .8 

-21  . 

296.5 

7.5 

6.  1 

31.0 

272  7.  4 

726.0 

-9.  4 

-22. '■ 

295.0 

8.4 

6.4 

32.0 

2623.4 

719.0 

-10.2 

-21.5 

297.2 

8.B 

6.7 

33.0 

2920.  3 

71  0.0 

-11.1 

-21  .7 

30  1 .5 

8.7 

7.1 

34.0 

30  1 8.  2 

70  1.0 

-1  I . 8 

-21.9 

309.  5 

0.3 

7,4 

35.0 

31 1 7.0 

69  2.0 

-12.6 

-23.  i 

315. 9 

8.2 

7.9 

36.0 

3239. 2 

681.  0 

-1  3.  2 

—2  4 . ^ 

323.2 

a .6 

6.3 

37.0 

3340.5 

672.0 

-13.5 

-26.  i 

325.3 

9.4 

6.7 

36.  0 

3442. 9 

663.0 

-14.2 

-28. 

325.3 

10.3 

9.1 

39.0 

3546. 5 

654.0 

-14,7 

-29.9 

324.0 

1 1 .2 

9.4 

40.0 

3639.6 

64  6.0 

-15.4 

-31  .4 

322.4 

: 1 .7 

9.6 

41 .0 

3769.  0 

63  5.  0 

-16.  4 

-33.  J 

314.9 

12.0 

10. 1 

42.0 

3664.2 

62  7.0 

-17.1 

— 36.0 

316.2 

12.2 

10.5 

43.  0 

3972. 7 

61  8.0 

-17.1 

-37  . ^ 

316.7 

12.3 

10.6 

44.0 

4070.2 

610.0 

-18.0 

-39.  ' 

317.4 

12.4 

1 1.2 

45.0 

4168. 8 

602.0 

-18.7 

-40 

316.6 

12.3 

1 1.5 

46.0 

4280. 9 

E93.  0 

-19.  5 

-41.3 

319.9 

12.2 

1 1 .9 

47.0 

4381 . 6 

585.0 

-20.2 

-42.4 

320.5 

1 1.9 

12.2 

4 6.  0 

4483. 6 

57  7.0 

-20.7 

-4  2.2 

320.6 

1 I .7 

12.6 

49.0 

4586.  8 

569.0 

-20.  7 

-40. 

320.5 

1 1 .5 

1 2.9 

50.0 

4691 .3 

56  1.0 

-21.4 

-41 

320.5 

1 1 .5 

1 3.4 

SI  .0 

4810. 5 

SS2.  0 

-21.7 

-40.  > 

320.3 

1 1 .9 

13. a 

52.0 

4918.0 

54  4.0 

-22.2 

-40. <5 

318.5 

12.7 

14.  2 

53.  0 

5026. 6 

536.0 

-22.4 

-41 

315.4 

1 3.8 

1 4.6 

54.0 

5123.4 

529.0 

-22.  6 

-42.  1 

312.2 

15.1 

14.9 

55.0 

5235. 2 

521.0 

-22.8 

—42  *o 

310  .4 

16.2 

15.3 

56.0 

5362. E 

£12.0 

-2  3.  6 

-43.2 

309.6 

17.3 

1 5.7 

57.0 

5463.3 

505.0 

-24 . 1 

-43.  J 

309.6 

18.0 

16.  1 

58.  0 

5579. 6 

497.0 

-25.0 

-44.  J 

309.7 

18.5 

• BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEBATURE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

C POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

CM/KO 

PCT 

KM 

OG 

3.9 

-3.3 

279.2 

285.2 

8.  3 

65.0 

0.  0 

0. 

3.  3 

-1.3 

278.5 

284  .0 

8.0 

68.8 

0 . 1 

1 85* 

3.4 

- 1.4 

278.  1 

282.  7 

1.7 

5B.0 

0.1 

183. 

3.5 

-1  .8 

278.4 

283.2 

1 .6 

61  .9 

0.8 

119* 

3.  7 

-.'.7 

280.0 

283.7 

1 .4 

44  .9 

0.3 

180. 

3.7 

“n'  • 3 

282.5 

286.3 

1.3 

39.  1 

0.  4 

181. 

3.2 

-3.5 

283.5 

287.1 

1.3 

37.3 

0 .5 

184. 

2.2 

- 3.6 

264.  1 

287.  5 

1.8 

34.9 

0 .6 

187. 

1 .8 

-3.6 

204.2 

287.3 

1 .1 

34  .5 

0.7 

131. 

2.  I 

- J.6 

284.0 

287.0 

1.0 

34.1 

0 . 8 

134. 

2.4 

— ^ * I 

284  .2 

2B7 . 2 

1.0 

35.6 

0.  8 

135. 

3.4 

-2.5 

284  .6 

287.4 

0.9 

34.1 

0.9 

135. 

4.9 

-2.5 

285.0 

287.  4 

0.  8 

31  .3 

1 .0 

134. 

6.4 

-2.8 

286.5 

289.2 

0.9 

38.6 

1.8 

131. 

6.  5 

- 3.  1 

286.6 

289.  2 

0.9 

33.3 

I .3 

189. 

6.3 

-3.3 

286.7 

289.2 

0.  8 

34 . 1 

1 • S 

18  8. 

6.7 

-3.4 

28  8.6 

291.3 

0.9 

34 . 1 

1 .6 

187. 

7.6 

- J.5 

288.9 

291  .6 

0.9 

34 . 1 

1.8 

186. 

7,8 

.0 

289.0 

291  .8 

0.9 

38.8 

8.0 

185. 

7.4 

-4.5 

289.  1 

291.9 

0.9 

40.8 

8.8 

184. 

6.4 

-5.3 

289.4 

292.2 

0.9 

48.8 

8.4 

184. 

5.7 

-5.9 

289.5 

292.  1 

0,9 

-s>:  .8 

8.5 

125. 

5.2 

-6.9 

290.2 

292.5 

0.8 

8.  7 

127. 

5.3 

-■  .7 

291  .0 

292  .9 

0.6 

8*9 

128. 

5.9 

-M.S 

291.3 

293.0 

0.6 

a " 

3.1 

129. 

6.6 

-P.l 

291  .8 

293.3 

0.5 

85.9 

3.4 

130. 

7.  1 

-9,3 

292.  0 

293.4 

0.4 

83.8 

3.6 

131  . 

7.8 

-9.2 

292.4 

293.5 

0.4 

81. 6 

3.9 

132. 

8.  1 

-9.  1 

292.6 

293.5 

0.3 

16.5 

4.1 

133. 

8.4 

- 9.0 

293.  8 

29  4.  6 

0.8 

14.3 

4.4 

133. 

8.4 

-9.1 

293.8 

294.5 

0.8 

18.9 

4.6 

133. 

8.  1 

-9.  2 

294.  2 

294. 8 

0.8 

13.0 

4.9 

133. 

7.9 

-9  .3 

294  .5 

295.0 

0.8 

18.4 

5.  8 

133. 

7.5 

-9.2 

294.8 

295.4 

0.8 

1 1 .7 

5.4 

134. 

7.4 

-9.0 

295.  4 

295.  9 

0.8 

18.5 

5.6 

134. 

7.3 

-l>  .9 

296.6 

297.2 

0.8 

14.8 

5.9 

134, 

7,  3 

- 1,9 

297,0 

297,6 

0.8 

14.8 

6.1 

135. 

7,6 

-0,2 

298.0 

898.7 

0.8 

IS. 6 

6*  5 

135. 

8.4 

-9.5 

298.6 

299.3 

0.8 

16.3 

6.7 

I3S. 

9,7 

-9.8 

299.7 

300.4 

O.i 

15.6 

7,1 

135. 

11*2 

-10.1 

300 .5 

301 .1 

0.8 

IS.O 

7,4 

135. 

12.3 

-10.5 

301. 7 

308.  3 

0.8 

14.3 

7.7 

135. 

1 3.3 

-1  .0 

302.2 

308.8 

0.8 

14.3 

8.  1 

135. 

13.9 

-11.5 

302.8 

303.3 

0.8 

14.4 

8.5 

134. 

14.2 

-I  1 .8 

303.0 

303.  5 

0.  1 

14.5 

9.0 

134. 

704 


STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  136  72.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P ( 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

ME 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

XM 

OG 

1 6.5 

59.0 

5682.6 

490.0 

-25.7 

-44.5 

309.3 

19.3 

15.0 

-1  c!.2 

303.4 

303.9 

O.I 

14  .6 

9 

4 

134. 

16.9 

60.  0 

5786. 7 

48  3.0 

-26.5 

-45. <■ 

307.2 

21  .3 

17.0 

-1J.9 

303.7 

304.  2 

0.  1 

14.7 

9 

a 

134. 

1 7.2 

6 1 .0 

5892.  1 

476.0 

-27.  1 

-4S.  9 

305.6 

23.4 

19.0 

-1  1.6 

304.2 

304  .6 

0.1 

14.8 

10 

2 

134. 

1 7.6 

62.0 

6014.  I 

46  8.0 

-27.7 

-46.3 

303.7 

26.5 

22.  1 

- 1 A.  7 

305.0 

305.4 

0.1 

14.8 

10 

8 

133. 

I n.o 

63.0 

6106. 9 

46  2.  0 

-27.  4 

-46.1 

302.5 

29.8 

25.1 

-16.0 

306.4 

306.9 

0.  1 

14.8 

It 

5 

133. 

1 B.A 

64. 0 

6216.6 

455.0 

-28. 1 

-46.0 

301.8 

32.5 

2 7.  7 

-1  7.  1 

306.9 

307.4 

0.1 

14  .9 

12 

3 

132. 

1 P.  B 

65.  0 

632  8.  0 

44  8.  0 

-28.  1 

—46  . o 

301  .2 

34  .9 

29.9 

-18.1 

308.  3 

308.  8 

0.  I 

14 .9 

13 

0 

131. 

19.3 

66.0 

6473.5 

439.0 

-28.  6 

-46.  > 

300.  7 

37.3 

32.  1 

-19.1 

309.4 

309.9 

0.1 

16.3 

14 

I 

130. 

1 9.  7 

67.0 

6572.0 

433.0 

-29.1 

-46.9 

300.8 

36.9 

33.  5 

- 1 9.  9 

310.0 

310.5 

0.  1 

17.7 

15 

I 

130. 

20.1 

6fl.0 

6688. 2 

426.  0 

-30.2 

-46.8 

301.2 

40  .6 

34.7 

-2  1 .0 

310.1 

310. S 

0.  1 

17.  8 

16 

0 

129. 

20.5 

69.0 

6789.0 

420.0 

-30.9 

-47.3 

301.7 

42.5 

36.  1 

-2  2.  3 

31  0.5 

310.9 

0.1 

17,9 

If. 

9 

129. 

20. B 

70.  0 

6908. 1 

41  3.0 

-31 . 6 

-4  9.4 

301  .7 

43.7 

37.2 

-23,0 

310.9 

31  1 .3 

0.  ! 

15.3 

17 

7 

128. 

21.3 

71  .0 

7046.4 

405.0 

-32.  0 

-50.  1 

301.3 

45.5 

38.8 

-23.5 

312.2 

312.5 

0.1 

14.6 

19 

1 

I 28. 

21.7 

72.0 

7151.8 

399.0 

-32.0 

-50  . . 

300.7 

46.9 

40.  3 

-2J.  9 

313.  5 

31  3.9 

0.  1 

14.6 

20 

2 

128. 

22.1 

73.0 

7258. 7 

393.  0 

-32.  7 

-50.  , 

300.2 

48  .6 

42,0 

-2‘.  ,5 

314.0 

314.3 

0.  1 

14. 7 

21 

3 

127. 

22.5 

74.0 

7366. 8 

387.0 

-33.6 

-51.3 

300.  1 

50.7 

43,9 

-25. 4 

314.1 

314.5 

0.1 

14  .8 

22 

4 

127. 

2 2.  a 

75.  0 

7494. 6 

380.0 

“34.5 

-51.9 

300.0 

52.3 

45.3 

-26.2 

314.7 

315.0 

0.  1 

14.9 

23 

4 

127. 

23.2 

76.0 

7605.0 

374.0 

-35.0 

-52.  3 

300.0 

54.2 

46.9 

-2  7,1 

315.5 

315.7 

0.1 

15.0 

24 

7 

126. 

23.6 

77.0 

7699. 5 

369.0 

-35.9 

-53.1 

300.0 

55.2 

47.8 

-2  7.  6 

315.  4 

315.7 

0.1 

15.1 

26 

0 

126. 

23.9 

78.0 

7832. 3 

36  2.  0 

-36.  9 

-53.8 

299.9 

54.8 

47.5 

-2  / .3 

315.9 

316.1 

0.  1 

IS.  2 

27 

1 

126. 

24. 3 

79.0 

7928.4 

35  7.0 

-37.8 

— 54  . o 

299.  3 

53.5 

46.6 

-26.2 

315.9 

316.1 

0.1 

15.3 

28 

4 

125. 

24.7 

80.  0 

8045. 0 

35  1.  0 

-3  0.  8 

99.  » 

298.2 

52.8 

46.6 

-23.0 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29 

6 

125. 

25.2 

81.0 

8183.1 

344.0 

-39.  5 

99.  9 

296.3 

53.8 

48.2 

-23.8 

317.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

31 

0 

125. 

25.5 

82.0 

8303. 3 

338.0 

-40 . 1 

99  .9 

295.2 

54.9 

49.  7 

-23.  3 

317.  B 

999.9 

99.9 

999.9 

32 

1 

125. 

25.9 

83.0 

8425. 4 

332.0 

-40.  e 

99.9 

294  . I 

54  .9 

50.1 

-2  2.4 

318.5 

999.9 

99,9 

999.9 

33 

5 

124. 

26.3 

84.0 

8528.6 

327.0 

-4  1.0 

99.9 

293.  7 

54.2 

4 9.  7 

-21.8 

319.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

34 

7 

124. 

26.  7 

85.  0 

8633. 2 

32  2.0 

-41.8 

99.  ^ 

293.7 

53  .7 

49.2 

-2  i .6 

319.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

36 

0 

123. 

27.2 

86.0 

8781.8 

315.0 

-42,  9 

99.  1 

294,  1 

53.9 

49.2 

-2  •.  1 

320  .4 

999  .9 

99.9 

999.9 

37 

6 

123. 

27.6 

87.  0 

8889. 5 

310.0 

-4  3.6 

99  .9 

294,7 

54.8 

49.  8 

-2  2.  9 

320.  6 

999.9 

99.9 

999  .9 

38 

9 

123. 

28.1 

88.0 

9020. 6 

304.  0 

-44.4 

99.9 

295.5 

56.4 

50.9 

-24  .3 

321  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

40 

4 

122. 

28.5 

89.0 

9131.5 

299.0 

-45.6 

99.9 

296.  1 

57.6 

51.7 

-25,4 

321.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

42 

1 

122. 

2P.  9 

90.  0 

9243. 6 

294.  0 

-46.5 

99.9 

296.8 

57  .3* •• 

51  .2 

-25.8 

321.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

43 

0 

122. 

29.3 

91  .0 

9357. 2 

289.0 

-47.  5 

99.  9 

297.2 

54.0* 

40,0 

-2-.. 5 

321.8 

999  .9 

99.9 

999  .9 

44 

7 

122. 

29.  7 

92.0 

9472. 3 

28  4.0 

-40.4 

99.9 

297.4 

49,6* 

44.  I 

-22,9 

322.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

46 

2 

122. 

30.2 

93.0 

9589. C 

279.  0 

-49.  2 

99.  J 

2 97.7 

46  .0  • 

40  .7 

-2  1 .4 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47 

1 

122. 

30.6 

94.0 

9707.4 

274.0 

-50 . 3 

99.1 

298.0 

51.3* 

4 5.  3 

-24.  1 

322.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

48 

0 

121  . 

30.9 

95.0 

982  7.  4 

269.0 

-51 . 2 

99.9 

298.0 

69.4* 

61.3 

-32.6 

323.  2 

999.9 

99.9 

999,9 

49 

2 

121  . 

31.3 

96.0 

9973.9 

263.0 

-51.6 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

324  .6 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999. 

31.6 

97.  0 

10073. 3 

259.0 

-51.6 

99  .9 

999,9 

99.9 

99.  9 

9 9.9 

326.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

9 

999. 

31.9 

98.0 

10199. e 

254.  0 

-52.  4 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

9 9.9 

326.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

9 

999. 

32.3 

99.0 

10302.0 

250.0 

-53.4 

99.  } 

999,9 

99.9 

99.  9 

99.9 

326.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

9 

999. 

32.6 

100.0 

10431. a 

24  5.  0 

-54.2 

99.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999. 

33.1 

101  .0 

10590.6 

239.0 

-54.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

329.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999 

9 

999. 

33.5 

102.0 

10698.6 

235.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999. 

33.9 

103.0 

10835. 7 

230.  0 

-55.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330  .9 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EiEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 
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station  no. 

AMARILLO.  TFX 

6 FEBRUARr  1975 

aioo  GMT  136  72.  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEW  P “ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

hanksE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/sEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3A.T 

104.  0 

10947. 2 

226.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

331 . 5 

999.9 

99.  9 

999.9 

999 

.9 

999. 

34. A 

105.0 

11060.5 

222.0 

-56.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

332  .7 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

35.3 

I 06.0 

I 1175.6 

21  8.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

334.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

35. A 

107.0 

11322. 5 

213.0 

-57.  0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

336.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

3 6.3 

108.0 

11442.6 

209.0 

-57.0 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

338.2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

36. A 

109.0 

11564. 9 

205.0 

-57  .0 

99.  ) 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

340.1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999 

.9 

999. 

37.3 

1 lO.O 

11689. 9 

20  1.0 

-56.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

343.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

37.9 

111.0 

1 1 850.0 

196.0 

-56.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9 9.9 

346.  I 

999,9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

3A.  3 

112.0 

1 1 98C. 9 

192.  0 

-56.  7 

99,9 

999.9 

99  ,9 

99.9 

99,9 

347.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

38. A 

113.0 

12080.7 

189.0 

-57.0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

348.1 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

39.2 

114.0 

1221 5. 9 

185.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

39.7 

1 15.0 

12353. 6 

18  1.0 

-58.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

349  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

40.2 

1 1 6.0 

12493.9 

177.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9 >.9 

351.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

40.7 

117.0 

12637. 6 

173.  0 

-57.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.2 

990.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

4 1.1 

1 1 S.O 

12785. 6 

169.0 

-56.8 

99.9 

296.3 

43.3 

38.  8 

-19.2 

359,7 

999.9 

99.9 

999.9 

81 

.3 

119. 

4 I.  7 

1 19.  0 

12899. 2 

166.  0 

-56.7 

99.9 

298.6 

32.3* 

28.4 

- 15,5 

361. 8 

999.  9 

99.9 

999.9 

82 

.3 

119. 

42.  1 

120.0 

13053. 5 

162.0 

-57.  7 

99.  9 

298.6 

37.2* 

32.7 

-17.8 

362.6 

999,9 

99.9 

999.9 

83 

. I 

1 19. 

42.6 

121.0 

13171 . 2 

159.0 

-58.7 

90.9 

299.1 

40.8* 

35.  6 

- 19.  8 

362.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

84 

. 1 

119. 

43.  1 

122.0 

13290. 9 

156.  0 

-58.4 

99.9 

300.0 

4 1 .7* 

36.1 

-20.9 

365.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

85 

. 8 

119. 

43.6 

1 23.0 

I34S4. 2 

152.0 

-58.6 

99.9 

300.9 

42,6* 

36.5 

-2  1.9 

367,8 

999  .9 

99.9 

999.9 

86 

.S 

119. 

44.  1 

124.0 

13579. 4 

149.0 

-58.9 

99.9 

300.9 

47.6* 

40.9 

-24.4 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87 

.9 

119. 

44.7 

125.0 

13706. 9 

146.0 

-59.4 

99.9 

300.7 

52.2* 

44.9 

-26.7 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90 

. 1 

119. 

45.3 

126.  0 

13881.0 

142.0 

-58.9 

99.9 

300.9 

49.9* 

42.9 

-25.  6 

374.  4 

999.  9 

99.9 

999,9 

91 

.9 

119. 

45. A 

127.0 

140  IS. 0 

139.  0 

-58.  9 

99.9 

300.4 

44.8* 

38.7 

-22.7 

376.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

93 

. A 

1 1 9. 

46.4 

1 28.0 

14152.0 

136.0 

-58.9 

99.9 

299.3 

37.3* 

32.5 

-1  8,3 

379.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

94 

.9 

119. 

46.9 

129.  0 

14291. 7 

133.0 

-59.  8 

99.9 

299.0 

33.1  * 

29.0 

-lo.O 

379.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

95 

.8 

119. 

47.4 

130.0 

14434.  1 

130.0 

-60.2 

99.  9 

298.9 

32.** 

28.3 

— 1 . 6 

381 .8 

999.9 

99.9 

999  .9 

96 

.8 

119. 

4 A.  I 

131.0 

14628. 6 

126.0 

-61.2 

99 . 9 

298.9 

33.3* 

29.  1 

-16.1 

383.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

98 

.1 

119. 

48.6 

I 32.0 

14777. 9 

123.  0 

-62.  0 

99.9 

298  .9 

33.6* 

29.4 

-16.2 

3 84.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99 

. 2 

119. 

49.  1 

133.0 

14930.6 

120.0 

-62.0 

99.9 

298.8 

35.1* 

30.8 

-1  6.9 

387.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

100 

.2 

119. 

4 9.7 

1 34.0 

15087. 4 

11  7.0 

-61.6 

99.9 

297.4 

4 1 .0* 

36.4 

- Id. 9 

390.  A 

999.  9 

99.9 

999.9 

tot 

. 3 

119. 

50.2 

1 35.0 

15248.3 

114.0 

-61.6 

99.9 

294.6 

43.7* 

39.7 

-1  3.2 

3 93.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

10  2 

. 8 

119. 

50.9 

136.0 

1541  3.  6 

111.0 

-61  .6 

99  .9 

288  .9 

37.1  * 

35.  1 

- 1 2.  0 

396.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

104 

.8 

119. 

51.7 

1 37.0 

15583. 4 

108.0 

-61 . 4 

99.  9 

290.3 

33.1  * 

31.0 

-J  1 .5 

400  .2 

999  .9 

99.9 

999.  9 

106 

. 1 

1 1 9. 

52.3 

138.0 

15617.4 

104.0 

-61  .6 

99.9 

295.3 

37.5* 

33.9 

-16.0 

404. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

10  7 

.4 

119. 

53.  1 

139.0 

15998. 6 

101.0 

-62.0 

99,9 

295.8 

46.0* 

4 1 .4 

-20. C 

406.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

109 

. t 

119. 

53.7 

140. C 

16184.8 

98.0 

-62.  6 

99.9 

291.4 

44. 2* 

4 1.2 

-16.1 

409,2 

999.9 

99.9 

999,9 

III 

. 4 

lie. 

54.4 

141.0 

16376. 4 

95.0 

-62.9 

99,9 

288.1 

41,7* 

39,7 

-13.0 

412.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

112 

.8 

IIS. 

55.1 

142. C 

16573. 6 

92.0 

-63.9 

99.9 

292.  1 

47.8* 

44.3 

-1  J.O 

414.0 

999.9 

99,9 

999.9 

114 

. 4 

lie. 

55.8 

I 43.0 

16776.5 

89.0 

-64 .5 

99.9 

294.3 

42.6* 

38,9 

- I 5 

416.  a 

999.9 

99.9 

999  ,9 

116 

.9 

lie. 

56.6 

144.0 

16985. 9 

86.  0 

-64.9 

99.  9 

295.8 

32,2* 

29.0 

-14.0 

420.1 

999.9 

99.9 

999.9 

lie 

.4 

1 1 8. 

57.4 

J45.0 

17202.4 

83.0 

-65.  1 

99.  9 

293.8 

30.3* 

27.7 

-1  2.2 

424.0 

999.9 

99.9 

999.9 

119 

.9 

lie. 

58.3 

146.0 

17426. 9 

80.0 

-64  .7 

99.9 

291  .6 

31.8* 

29.6 

- I 1.7 

429.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

121 

*5 

118. 

59.  I 

147. C 

S 7660, 4 

77,0 

-64.  5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

59.8 

148.0 

1/903.0 

74.0 

-65. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 1.9 

438.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

999 

.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETAEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA M 6 DEG 


706 


STATION  NO*  363 
AMARILLO,  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  136  72*  0 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

OEM  rr 
OG  C 

OIR 

OG 

SPEED 

M/sec 

U COMP 
M/SEC 

V COMP 
M/  SEC 

POT  T 

OG  K 

E POT  T 
OG  K 

MX  RTO 
6M/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

AZ 

06 

60*7 

IA9*0 

18069*8 

72*0 

-65*  S 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

99*9 

AAO.7 

999*9 

99*9 

999.9 

999*9 

999. 

707 


station  no.  363 

AM  AR  11-1.0  . TEX 
6 FEBRUARY  1975 

2315  SMT  1*3  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

dg'  r 

DG 

M/SEC 

0.0 

14.1 

1095.0 

89  5.  B 

-0.  1 

-12.0 

220.0 

2.1 

0.4 

15.0 

1 182.9 

886.0 

-0.9 

-12.5 

245.4 

1.1 

0.9 

16.0 

1309. 7 

872.  0 

-2.  3 

-12.5 

230.0 

1.2 

1.2 

17.0 

1410.4 

861.0 

-3.0 

- 13.7 

224.3 

0.9 

1.6 

18. 0 

1512.2 

850.0 

-3.1 

-1  6.  3 

238.0 

0.5 

2.0 

19.0 

1624 . 7 

838.0 

- 3.  7 

- 1 6.  8 

272.  1 

1 .2 

2.4 

2 0.0 

1719.4 

828.0 

-3  .9 

-17,8 

275.7 

3.3 

2.9 

21.0 

1 863. 6 

813.  0 

-4.  3 

-19.2 

271  .9 

8.5 

3.3 

22.0 

1 961 .0 

80  3.0 

-4.8 

-20  .6 

271.6 

8.1 

3.7 

23.  0 

2 0 79.  3 

791. 0 

-5.2 

-20.9 

274  .7 

5.6 

4.1 

24.0 

2179.2 

78  1.0 

-5.  2 

-20.  1 

2 82.  8 

4.0 

4.5 

25.  0 

2290.6 

770.0 

-5.4 

-21 .1 

279.9 

6.7 

5.1 

26.0 

2424. 0 

757.  0 

-6.  3 

-22.  3 

285.3 

7.6 

5.5 

27.0 

2527.8 

747.0 

-7.0 

-22,  3 

287.  1 

8.4 

5.9 

28.0 

2643. 3 

73  6.  0 

-7.9 

-22.9 

288.4 

8.3 

«.3 

29.0 

2749.5 

726.0 

-a.  5 

-22.  1 

294.0 

8.2 

6.7 

30.0 

2857.0 

71  6.0 

-9.1 

-24.3 

304.2 

8.7 

7.1 

31.0 

2965. 7 

70  6.  0 

-9.  5 

-26.6 

3 14.7 

9.6 

7.5 

32.0 

3075.8 

696.0 

-10.1 

-28.1 

320.9 

10.2 

7.9 

33.0 

31  87.  1 

686.0 

-1  1.  1 

-30.8 

315.8 

to  .3 

5.3 

34.0 

3299.8 

676.0 

-11.4 

-33.  0 

31  1.0 

1 0.8 

B.n 

35.0 

3402. 5 

66  7.0 

-11  .7 

-34,6 

305.8 

11.6 

9.2 

36.0 

3541.4 

655.0 

-12.4 

-36.  3 

303.  1 

12.2 

9.6 

37.0 

3646.9 

646.0 

-13.4 

-38.3 

301  .9 

12.5 

10.0 

38.0 

3765. 5 

636.  0 

-13.  7 

-3  8.5 

301  .8 

12.4 

10.4 

39.0 

3873.8 

627.0 

-14.2 

-38.8 

303.  1 

12.1 

10.  A 

40.0 

3995.  4 

61  7.0 

-15.5 

-39.7 

305,0 

12.1 

1 1 .3 

41.0 

4131.0 

606.0 

-16.1 

-40,  2 

307.0 

12.4 

11.7 

42.0 

4243.5 

597.0 

-16.8 

-40  7 

307.6 

12.7 

12.0 

43.0 

4357.  4 

588.  0 

-1  7.  7 

-41.2 

307.5 

12.8 

12.4 

44  .0 

4472. 7 

57  9.0 

-18.2 

-4  1.6 

307.  1 

12.0 

1 2.  B 

45.  0 

4576. 6 

571.0 

-18.6 

-4  1 .9 

307.3 

1 1 .2 

13.2 

46.0 

4694.9 

562.0 

-19.0 

-42.  2 

308.3 

10.9 

13.7 

47.0 

4801.5 

554.0 

-19.8 

-42  .8 

309.8 

11.7 

14.0 

48.0 

4922.  8 

54  5.  0 

-20.  8 

-4  3 4 

310.3 

12.6 

14.4 

49.0 

5032. 0 

537.0 

-21 .6 

-44-  0 

309.9 

13.8 

14.B 

50.  0 

5156. 4 

528.0 

-22.1 

-44 , 4 

309.0 

14.8 

15.3 

51  .0 

5296.9 

51  8.0 

-22.  6 

-44,  8 

308.2 

15.7 

I 5.7 

52.0 

5410.9 

510.0 

-23.3 

-45  .3 

308.6 

16.3 

16.1 

53.0 

5526. 5 

502.  0 

-24.  0 

-45.7 

310.1 

16.9 

16.5 

54.0 

5643. 5 

494.0 

-24.9 

-46.4 

312.5 

17.7 

16.9 

55.  0 

5762. 1 

486.0 

-25.4 

-46,  3 

314.5 

18.6 

17.4 

56.0 

5897.6 

477.0 

-26.  1 

-47,  3 

314.8 

20.0 

17.8 

57.0 

6020.0 

469.0 

-26.2 

-47,4 

313.2 

21.4 

16.2 

58.0  ' 

6144. 3 

461.  0 

-26.  8 

-47.8 

31 1 .3 

23.1 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  uEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH,  N 6 DEG 


1 COMP 

V COMP 

POT.  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/ScC 

M/  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM^KG 

PCT 

KM 

DG 

1.3 

1.6 

282  .0 

286.7 

I .7 

40.0 

0.0 

0. 

1.0 

0.5 

2 82.0 

286.6 

1.7 

41 .1 

0.  I 

31  . 

0.9  , 

0 .8 

281  .8 

286.5 

1.7 

45.3 

0.  1 

38. 

0.  6 

0.6 

282.2 

286.5 

1.5 

43.0 

o.t 

39. 

0.4 

0.3 

283.0 

286.6 

1.3 

35.3 

0 .2 

38. 

1 .2 

-0.0 

283.5 

287  .0 

1 .2 

35.3 

0.  1 

39. 

3.3 

-0.  3 

284. 3 

287.  6 

1.1 

32.9 

0.2 

51  . 

8.5 

-0  .3 

285.3 

288.3 

1.0 

30.3 

0.3 

72. 

a.  1 

-0.2 

285.8 

288.5 

0.9 

27  ,8 

0 .6 

80. 

5.6 

-0.5 

286.6 

239.  2 

0.9 

27,8 

0.8 

83. 

3.9 

-0.9 

287.6 

290  .5 

1 .0 

29  .9 

0.8 

85. 

6.6 

-1.2 

288.6 

291 . 4 

0.9 

27.8 

1 .0 

86. 

7.3 

- 2.0 

289.1 

291  .5 

0.8 

25.  5 

1.2 

90. 

8.0 

-2.5 

289.4 

291 .9 

0.8 

28.2 

1 .4 

92. 

7.9 

-2.6 

289.6 

292.  1 

0.8 

28.7 

1.6 

94. 

7.5 

-3.4 

290.1 

292.8 

0,9 

32.2 

1.8 

96. 

7.2 

-4.9 

290.6 

292.  9 

0.7 

27.8 

2.0 

98. 

6.8 

“0.8 

291  .3 

293.1 

0.6 

23.  2 

2.  1 

101. 

6.5 

-7.9 

291  .8 

293.5 

0.5 

21  .2 

2.3 

105. 

7.2 

-7.4 

291.9 

293.  2 

0.4 

17,8 

2.5 

108. 

8.  1 

-7.1 

292.8 

293.9 

0.3 

14.7 

2.8 

110. 

9.4 

- 6.8 

293.6 

294.  6 

0.3 

12.8 

3.1 

112. 

10.2 

-6  .7 

294  .3 

295,2 

0.3 

11.5 

3.4 

113. 

10.6 

- 6.  6 

294.  4 

295.  1 

0.2 

to. I 

3.7 

114. 

10.5 

— 6.5 

295.4 

296.  1 

0.2 

10.  2 

4.0 

11*. 

1 0.  2 

"6.6 

295.9 

296.6 

0.2 

10 .2 

4.3 

IIS. 

9.9 

-6.9 

2 95.  8 

296  . 5 

0.2 

10.4 

4.6 

1 15. 

9.9 

-7  .5 

296.6 

297,2 

0.2 

10.4 

4.9 

116. 

1 0.  1 

-7.8 

297,  0 

297.  7 

0.2 

10  .5 

5.2 

117. 

10.2 

-7.8 

297,4 

298.0 

0.2 

10.6 

5.4 

118. 

9.6 

-7.3 

298.1 

298.6 

0.2 

10  .7 

5.8 

118. 

8.9 

- 6.8 

298.  8 

299.  3 

0.2 

10.7 

6 .0 

118. 

8.6 

-6.8 

299.7 

300.2 

0.2 

10.7 

6.2 

119. 

9.0 

-7,5 

299.9 

300.5 

0.2 

10  .8 

6.6 

119. 

9.6 

-8.1 

300.2 

300.7 

0.  I 

10.9 

6.  8 

120. 

1 0.6 

-8.8 

300.5 

301  .0 

0.1 

11.0 

7,1 

120. 

11.5 

-9.3 

301. 3 

301.  8 

0.  1 

11.1 

7,4 

121  . 

I 2.3 

-9.7 

30  2.3 

302.8 

0.1 

11.1 

7,9 

121. 

12.7 

-?0.  2 

302.  9 

303,3 

0.1 

11  .2 

8.3 

121  . 

1 2.9 

-10.9 

303.4 

303.9 

0.  1 

11.3 

8.7 

122. 

13.0 

-12.0 

303,7 

304.1 

0.  1 

11  .4 

9.1 

122. 

13.3 

-13,0 

304.5 

304.9 

O.t 

11  .4 

9.5 

122. 

14.2 

-I*. I 

305.3 

305.7 

0.1 

11  .5 

10.0 

123. 

15.6 

-I  4.6 

306.6 

307.0 

0.1 

11  .5 

10.5 

124. 

17.3 

-1  5.2 

307,4 

307.8 

0.  1 

11.6 

11.1 

124. 

708 


STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FFBRUART  1975 

2315  GMT  143  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

FRES 

TEMP 

OEW  r T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  X 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 fl.6 

59.  0 

6254. 5 

454.0 

-27.5 

-48.3 

310.0 

24.9 

19.  1 

-16.0 

307.  8 

308.  2 

0.  1 

II  .7 

1 1 .6 

125 

19.0 

60.0 

6 382.  3 

446.0 

-27.  9 

-48.6 

309.5 

26.4 

20.4 

-16.8 

308.9 

309.2 

0.1 

11.7 

12.3 

125 

I9.S 

61.0 

6495.9 

439.0 

-28.2 

-48.8 

309.4 

27.7 

21.4 

-S  7.6 

309.9 

310.3 

o.t 

II  .7 

13.0 

125 

19.  B 

62.0 

661 1.0 

432.  0 

-29.  1 

-49.5 

308.8 

28.4 

22.2 

-17.8 

310.2 

310.5 

o.t 

11.8 

■ 13.6 

125 

20^2 

63.0 

6727.7 

425.0 

-29.  3 

-49.6 

308.  I 

30.0 

23.6 

-1  8.5 

311.5 

31  1 .8 

0.1 

II  .8 

14.3 

125 

20.  •> 

64.0 

0846. 3 

41  8.0 

-29.5 

-49  8 

307.7 

32.4 

25.  6 

-19.8 

312.6 

312. 9 

0.  1 

11  .9 

15.0 

126 

21.0 

65.0 

6966.  7 

411.0 

-29.  9 

-50-  1 

307.7 

35.6 

28.2 

-21.8 

313.6 

313.9 

0.  1 

II  .9 

15.7 

126 

21.5 

66.0 

7124.3 

402.0 

-30.3 

-50  4 

308.2 

39.0 

30.  7 

-24.1 

315.  1 

315.4 

0.1 

11  .9 

16  .9 

126 

21.9 

67.  0 

7249. 2 

395.0 

-30 . 7 

-50.7 

308.5 

39  .9 

31.2 

-24.8 

316.  1 

316.5 

0.1 

12.0 

17.9 

126 

22.3 

68.0 

7376.0 

388.0 

-31.5 

-51.3 

308.7 

39.7 

31.0 

-24.8 

316.7 

317.0 

0.1 

12.1 

18.9 

126 

22.7 

69.0 

7486.  1 

382.0 

-32.4 

-52.0 

308.6 

39.4 

30.  8 

— 2 4.  6 

316.9 

317.2 

0.  1 

12.2 

19.8 

126 

23.1 

70.0 

7616. 3 

375.0 

-33.  2 

-52.5 

308.0 

39.4 

31.1 

-14.3 

317.5 

317.8 

0.  1 

12.3 

20.8 

126 

23.  7 

71.0 

7767.4 

367.0 

-34.4 

-53.4 

306.  1 

40.8 

33.0 

-?4.0 

3 17.9 

318.2 

0.1 

12.4 

22.2 

126 

24.  1 

72.  0 

7882. 5 

361.0 

-35.  2 

-54  0 

304.8 

4 1 .6 

34.1 

-23.7 

318.3 

318.  6 

0.  1 

12.5 

23. 2 

126 

24.5 

73.0 

80  18.8 

354.0 

-35.  9 

-54  5 

303.7 

41  .5 

34.5 

-23.0 

319.2 

319.5 

0.1 

12.5 

24.3 

126 

24.9 

74.0 

8 1 37 . 3 

34  8.0 

-36.8 

-55-3 

302.9 

41.8 

35.  1 

-22.  7 

319.  5 

319.7 

0.  1 

12.6 

25.2 

126 

25.3 

75.0 

8257. 6 

342.  0 

-37.2 

— 55 . 6 

302.4 

43.8 

37.0 

-2  3. 5 

320.5 

320  .8 

0.1 

12.7 

26.  1 

126 

25.7 

76.0 

8400. S 

335.0 

-37.2 

-55.6 

302.  1 

46.7 

39.6 

-_4. 8 

322.4 

322.7 

0.1 

12.7 

27.2 

126 

2E.  1 

77.  0 

8525. 2 

329.0 

-38.  1 

-56.2 

301  .9 

49.6 

42.1 

-:'6.2 

323.0 

323.  2 

0.1 

12.8 

28.4 

126 

26.4 

78.0 

8651.6 

323.0 

-39.  1 

-57.  0 

301.7 

51  .0 

43.4 

-26.8 

323.2 

323.4 

0.1 

12.9 

29.3 

126 

26.8 

79.0 

8779.8 

31  7.0 

-40  .4 

99.9 

30  1 .5 

52.1 

44.4 

-27.2 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

125 

27.2 

80.0 

8909. a 

31  1.0 

-41 .3 

99  9 

301.4 

52.6 

44.9 

-27.4 

323.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

31.6 

125 

27.7 

81.0 

9063.9 

304.0 

-42.9 

99  9 

301.5 

52.5 

44.7 

-27.4 

323.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.4 

125 

28.  1 

82.  0 

9175. 4 

299.0 

-44 . 3 

99.9 

301  .8 

5 1.7 

44.0 

-27.2 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

125 

28.5 

83.0 

9311.0 

293.0 

-45.  3 

99.9 

302.  1 

50.8 

43.0 

-27.0 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.0 

125 

29.0 

84.0 

9425. 5 

288.0 

-46.6 

99.9 

302.2 

50.9 

43.  1 

- •>7.  1 

323.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

125 

29.4 

85.0 

9564. 9 

28  2.0 

-47.  8 

99.9 

302.1 

51  .8 

43.9 

-27.5 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  7 

125 

30.0 

86.0 

9706.4 

276.0 

-49.2 

99.9 

301.8 

53.6 

4 5.5 

-28.2 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40  .5 

125 

30.4 

87.0 

9850. 1 

270.0 

-50.6 

99  9 

301  .0 

54  .8 

47.0 

-28.3 

323.  7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

41.7 

124 

30.8 

88.0 

9971.7 

265.0 

-51.7 

99  9 

299.  7 

55.3 

*8.0 

-27.4 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  2 

124 

31.1 

89.0 

10095.0 

260.0 

-52.6 

99.9 

298.8 

55.4 

48.  5 

-26.  7 

324.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

44.3 

124 

31.6 

90.0 

10220.  2 

255.0 

-53.2 

99.9 

298.  1 

55.3 

*8.8 

-26  .0 

325.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

45.  8 

124 

32.  1 

91  .0 

10347.7 

250.0 

-53.7 

99.9 

299.  1 

54.1 

47.  2 

-26.3 

326.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.4 

124 

32.4 

92.0 

10477. a 

24  5.  0 

-52.  a 

99.9 

300.1 

51  .7 

44  .7 

-25.9 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

124 

32.8 

93.0 

1061  1 . 2 

240.0 

-51. 8 

99.  9 

301.3 

49.5 

*2.3 

-25.7 

332.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  7 

124 

33.2 

94.0 

•10747.  3 

235.0 

-53.1 

99  9 

302.3 

50.5* *• 

42.  7 

-2-7.0 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50  .6 

124 

33.6 

95.0 

10885. 7 

230.  0 

-S3.  7 

99  9 

303.2 

54.3* 

*5.4 

-29.7 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51. 8 

124 

34.  1 

96.0 

11055. 1 

224.0 

-55.2 

99.9 

304.2 

55.5* 

45.9 

-31.2 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

124 

34.5 

97.0 

11169. 8 

22  0.  0 

-56.2 

99.9 

304.6 

4 8 .8  • 

40.2 

-27.7 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.7 

124 

35.0 

98.0 

11315.6 

21  5.0 

-57.  3 

99.  9 

303.2 

35.1  * 

29.4 

-19.2 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  4 

124 

35.4 

99.0 

11434. 2 

21  1.0 

-57.8 

99.9 

298.0 

32.2* 

28.  5 

- 15.  1 

336.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

57.1 

124 

36.0 

100.0 

11585. 6 

206.  0 

-57.  3 

99.9 

291  .6 

44.6* 

* 1 .5 

— 16.4 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

124 

36.6 

101.0 

11741.4 

20  1.0 

-55.8 

99  9 

292.4 

62.2* 

57.5 

-23.7 

343.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.8 

123 

37.  1 

102.0 

11901.6 

196.0 

-56.3 

99  9 

293.4 

59.6* 

54.7 

-23.6 

345.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

123 

37.5 

103.0 

12032.4 

192.0 

-57.0 

99.  9 

292.9 

45.8* 

*2.2 

-t  7.8 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

122 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  jEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH..N  6 OEG 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUABV  1975 

2315  GMT  IA3  lA.  O 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  ' T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.  1 

104.0 

12165.  9 

188.0 

-56.  3 

99^9 

287.8 

25  .7* 

24,4 

-7,9 

349.7 

999.9 

99.9 

999,9 

6A.  8 

122. 

36.6 

105.0 

12302. 3 

184.0 

-56.8 

99*9 

282.5 

20.04 

1 9.6 

-4.3 

351 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

122. 

39.2 

106. 0 

12441.4 

180.0 

-57.3 

99.9 

286.5 

29.8* 

28.5 

•8.5 

352.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

122. 

39.7 

107.0 

12583. e 

176.0 

-56.  3 

99,9 

291.8 

45.6* 

42.3 

-".6  .9 

356. A 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

122. 

AC. 2 

108.0 

12730.2 

172.0 

-55.3 

99.^9 

295.5 

59.2* 

53.4 

- 25.  4 

360.  A 

999.9 

99,9 

999  .9 

68.6 

121. 

AO. 6 

109.0 

12880. 0 

168.  0 

-56.  3 

99  9 

297.3 

65.6* 

58.3 

-30.1 

361  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

70.  3 

121. 

A1.2 

110.0 

13033.0 

164.0 

-56.1 

99  9 

298.5 

68,  1 * 

59.  8 

-12,5 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

121  . 

Al.S 

111.0 

1322  9.  7 

159.0 

-56.3 

99«9 

298.0 

58.8* 

5 1 .5 

-28.4 

366.9 

999.9 

99.9 

999,9 

75,5 

121  . 

A 2.  3 

1 12.0 

13350.4 

156. C 

-57.  2 

99,9 

299.  5 

44.2* 

38.5 

-2  1 .7 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76,9 

121. 

A2.9 

1 1 3.0 

13514.5 

152.0 

-57.8 

99.9 

300.6 

31.3* 

27.0 

--6.0 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

121  . 

A3. A 

1 14.0 

13682. 5 

148.  0 

-58.  A 

99.9 

299.6 

27  .3* 

23.7 

-r  3.5 

371  .0 

999.9 

99.9 

999.  9 

78.  8 

121. 

AA.O 

I 1 5.0 

138!  1.  1 

145. C 

-59.  1 

99  9 

290.  8 

24.4* 

22.9 

-8.7 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

121. 

AA.  7 

1 16.0 

14031. 1 

140.0 

-59.2 

99  9 

283.6 

30.2* 

29.3 

-7.  1 

375.  A 

999.9 

99.9 

999,9 

80.6 

121  . 

AS. 2 

1 17.0 

14166. 7 

137.0 

-59.  6 

99  9 

290.  7 

41.3* 

38.7 

-14.6 

3 77.1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

121. 

A 5.  a 

118.0 

1435 1 . 9 

133.0 

-59.9 

99  ^9 

298.2 

59.4* 

52.  3 

-28.  1 

379.7 

999.9 

99.9 

999,9  ' 

83. A 

121  . 

A6.A 

119.0 

14493.  9 

130.  0 

-61 .4 

99.9 

299.8 

75.5* 

65.5 

-^7.6 

379.6 

999.9 

99.9 

999. 

85.  A 

121  . 

A7.0 

1 20.0 

14638.4 

127.0 

-62.3 

99.9 

299.2 

75.  1 * 

65.6 

-16.7 

3 80.5 

999.9 

99.9 

999  .4 

89  .A 

121. 

A7.6 

121.0 

14  83  6.  2 

123.  0 

-62.  1 

99.9 

298.4 

51  .0  * 

4 4 ,9 

-24.3 

38A.3 

999.9 

99.9 

999. 

91  .6 

120. 

am. 3 

1 22.0 

14988.7 

120.0 

-62.  3 

99.  9 

296.8 

30.2* 

27.0 

-13.6 

386.7 

999  .9 

99.9 

999  .9  \ 

92.7 

120. 

A8.9 

I 23.0 

15144. 9 

11  7.0 

-62  .9 

99  .9 

294  ,5 

25.7* 

23.4 

- 10.  7 

388.  A 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

120. 

A9.6 

1 24.0 

1530S.  1 

114.0 

-62.3 

99  9 

291  .1 

25  .9* 

24.2 

-9.3 

392  .4 

999  .9 

99.9 

999^^9^^ 

9A,  7 

120. 

SO. 3 

125.0 

15470.0 

111.0 

-61  .7 

99  9 

287.  1 

29.1* 

27.8 

-8.5 

396. A 

999.9 

99.9 

999  V9 

95  .8 

120. 

51.1 

126.0 

15696.  9 

10  7.  0 

-62.5 

99.9 

287,6 

34  .1  * 

32.5 

- .0.3 

399.2 

999.9 

99.9 

999  .\9 

97.2 

120. 

SI. 7 

1 27.0 

15931 .9 

103.0 

-62.  7 

99.9 

290.  1 

37.3* 

35.1 

-;  2.8 

A03.2 

999  .9 

99,9 

999  .9 

98.5 

120. 

52.3 

128.0 

161 1 4.0 

100.0 

-63.1 

99  .9 

292. A 

41  .0* 

37.9 

- IS.  7 

A05.  9 

999.  9 

99.9 

999  .9 

99.7 

120. 

53.0 

129.0 

16301. 2 

97.0 

-63.4 

99  9 

294  .6 

38.3* 

34.8 

-16  .0 

A08.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

120. 

53.8 

1 30.0 

16494.0 

94.0 

-63.8 

99  .9 

290.5 

22.9* 

21.5 

-8.0 

A1  1 .7 

999.9 

99.9 

999  .9 

103  .3 

120. 

SA.7 

131.0 

16693. 4 

91.0 

-62.9 

99  9 

2 93  .6 

30  .3  * 

27. B 

-12.1 

A17.A 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

119. 

55. A 

132.0 

16899.8 

88.0 

-63.  I 

99  9 

298.2 

35.9* 

3 1 .7 

-1  7.0 

A21  .0 

999  .9 

99.9 

999.9 

105.9 

119. 

56.  1 

133.0 

17113.0 

85.0 

-63  .4 

99  *9 

299.3 

32.5* 

28.4 

- 15.9 

A2A. 5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.3 

119. 

56. B 

134.0 

17333.3 

82.0 

-6*.  2 

99.  9 

299.  1 

31  .4* 

27.4 

-15.2 

A 27  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

119. 

57.  A 

I 35.0 

17484. 1 

80.0 

-65.2 

99.9 

297.5 

32.1  • 

28.5 

- 14.  8 

A28.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

109  .7 

119. 

SB. 3 

1 36.0 

17796. 6 

76.  0 

-65.  2 

99,9 

295.2 

32.4* 

29.3 

-13.8 

A3A.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

111.5 

I 19. 

59.2 

137.0 

1804  I .4 

73.0 

-66.0 

99  9 

297.4 

29.0* 

25.7 

-13.3 

A 37. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.2 

1 19. 

60.2 

138.0 

18382. 9 

69.0 

-66  .6 

99  9 

273  .8 

25.4* 

25.3 

- 1.7 

AA3.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

1 1 A .7 

119. 

61.1 

139.0 

18652. 7 

66.0 

-65.  2 

99  9 

287.7 

39.5* 

37.6 

-12.0 

A52.5 

999.9 

99.9 

999.9 

IIS. 9 

119. 

62.  I 

140.0 

18935.9 

63.0 

-65.4 

99.9 

295.3 

35.7* 

32.  3 

-’5.2 

A58.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

118,7 

119. 

63.1 

141.0 

19234. 7 

60.  0 

-62.9 

99.9 

300.4 

22.4* 

19.3 

1.3 

A70  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

120.6 

119. 

6A.2 

142.0 

19552.0 

57.0 

-61  .0 

99.9 

319.0 

22.0* 

14.4 

-16.6 

A81.3 

999.9 

99,9 

999.9 

121  .2 

119. 

65.2 

1 43.  0 

19888.3 

SA.O 

-60  .6 

99  9 

311.9 

17.4* 

13.0 

-.1.7 

A 89.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

123.2 

119. 

66. A 

1 44.0 

20242. 8 

5 1.0 

-62.  1 

99  9 

131.3 

26.5* 

-19.9 

*7,5 

A9A.3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

119. 

67.7 

145.0 

20615.5 

48.0 

-64  .4 

99  >9 

286.9 

34.6* 

33.  1 

- 10.  1 

A97.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

119. 

68.8 

146.0 

21146.  1 

44.  0 

— 65.  6 

99  ’9 

294.3 

33.3* 

30.4 

-13.7 

507.1 

999.9 

99.9 

999,9 

125.  A 

118. 

70.2 

147.0 

21579. A 

A 1.0 

-61 . 7 

99.9 

294.4 

1 8.4* 

16.8 

-7.6 

527.1 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

118. 

71.8 

148.0 

22050.7 

38.0 

-61  .0 

99.9 

289.0 

14.6* 

13.8 

-4.8 

5 AO.  5 

999.9 

99.  9 

999.9 

129.5 

IIB. 

• or  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

• • ar  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH"iN  5 DEG 


710 


363 


STATION  NO. 
AMARILLO.  TEX 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  1A3  I A,  0 


TIME 

CNTCr 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  '»T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

73.3 

1 A9.0 

22559,5 

35.0 

-62.9 

99.9 

282.6 

3. 8* 

3,  7 

•0.8 

548.6 

999.9 

99,9 

999  .9 

129.6 

lie. 

75.  1 

150.0 

22919. 1 

33.0 

-66.2 

99.9 

127.6 

43.8* 

-34.7 

26.7 

S49.0 

999,9 

99,9 

999.9 

127.1 

lie. 

77,0 

151  .0 

23708.3 

29.0 

-63.  1 

99.9 

296.2 

47.6* 

42.7 

-?1  .0 

578.3 

999.9 

99.9 

999.9 

128.3 

lie. 

7B.9 

152.0 

24382.4 

26.0 

-61.7 

99  ,9 

289.1 

30.8* 

29.  1 

- 10.0 

600.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

Its. 

ai.3 

153.0 

25144. 9 

2 2.  0 

-59.  9 

99  ,9 

305.2 

20.9* 

17.1 

-12. 1 

627.2 

999,9 

99.9 

999.9 

136.  0 

lie. 

83.7 

154.0 

26018.5 

20.0 

-59.6 

99)9 

149.9 

25.2* 

-12.  6 

21.8 

653.8 

999.9 

99,9 

999,9 

134.2 

117. 

86.3 

155.0 

27032. 7 

1 7.0 

—60 . 6 

99.9 

290.8 

31  .2* 

29.2 

-il.l 

681.5 

999.9 

99.9 

999.9 

139.3 

117. 

89.8 

156.0 

28252.1 

14.0 

-56.  8 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

>9,9 

733.4 

999.9 

9V.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  363 
AMARtl-LO.  TEK 

7 FEBRUASY  1975 

600  GMT  1S3  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  “T 

DI  R 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

15,0 

1095.0 

89  4.4 

-4,  2 

-7.0 

200.0 

9,3 

o.s 

16.0 

1214.8 

68  1.0 

-1.1 

-6.2 

219.8 

17,8 

o.a 

17.0 

1315. 2 

870.  0 

-0.3 

-1  1 .6 

222.5 

17.5 

1.1 

18.0 

1407. 7 

860.0 

-0.3 

-1  3.2 

225.6 

16.6 

1.  A 

19.0 

1501. 3 

850.0 

-0  .4 

-13,5 

2 30.4 

14.8 

1.7 

20  .0 

1595.8 

840.0 

-1.1 

-16.5 

237.  1 

13.1 

2.1 

21.0 

1710.7 

828.0 

-0.3 

-17.9 

248.2 

11.4 

2.A 

22.0 

180  7.  9 

81  8.  0 

-0.4 

-18.3 

255.2 

10.9 

2.7 

23.0 

1 91 5.9 

807.0 

- 1 .4 

-18.9 

260.6 

9.9 

3.0 

24.  C 

2005. 2 

798.0 

-1  .8 

-19.5 

266.1 

8.6 

3.4 

25.0 

2105.2 

788.0 

-3.  1 

-21 . 6 

267.3 

7.7 

3.  7 

26.0 

2226.6 

77  6.0 

-3.6 

-23. .4 

265.8 

6.7 

4.1 

27.0 

232  8.  9 

76  6.  0 

-4,2 

-27,1 

261  .2 

5.1 

4.S 

28.0 

2421 . 9 

757.0 

-4.8 

-28.0 

256.  7 

3.4 

4.8 

29.  0 

2526. 3 

74  7.0 

-5.6 

-28.6 

262.9 

3.7 

5.2 

30.0 

2621.3 

73  8.0 

-6.  2 

-29.  0 

271.0 

4,3 

5.5 

31  .0 

2717.2 

729.0 

—6  • 3 

-30  .2 

276.3 

5.0 

5.9 

32.0 

2825. 1 

71  9.  0 

-6.6 

-31.6 

278.0 

5.6 

6.3 

33.0 

2912.4 

71  1.0 

-7.5 

-32.8 

281.0 

6.  1 

E.6 

34.0 

3022. 5 

701.0 

-8.0 

-31  .4 

28  1 .3 

6.4 

7.0 

35.0 

3122. 8 

692.0 

-8.7 

-35.  i 

276.  1 

6.5 

7.5 

36.0 

3246.8 

68  1 .0 

-9.0 

-37.9 

275.6 

6.6 

7.8 

37.0 

3349. 7 

67  2.  0 

-9.  6 

-38.3 

279.2 

6.5 

8.1 

38.0 

3442.0 

664.0 

-10.4 

-37.9 

283.6 

6.2 

8.5 

39.0 

3547. 0 

655.0 

-10.7 

-38.1 

291.8 

5.8 

8.9 

40.0 

3653. 3 

646.0 

-10.9 

-39,  1 

296.4 

5.4 

9.3 

41.0 

3773.0 

636.0 

-1  1 .6 

-39.5 

297.1 

5.4 

9.7 

42.0 

386  9.  9 

628.  0 

-12.3 

-40.0 

296.5 

5.8 

10.0 

43.0 

3980.0 

61  9.0 

-13.0 

-40.4 

296.2 

6.3 

10.4 

44.  0 

4079.  3 

61  1.0 

-12.6 

-39.3 

299.2 

7.3 

10.7 

45.0 

4192.4 

602.0 

-13.  3 

-36.9 

302.  7 

8.0 

1 1.1 

46.0 

4294.1 

59  4.0 

-13.8 

-39.3 

308.4 

8.9 

1 1.4 

47.0 

4397.  0 

58  6.0 

-14.4 

-39  ,7 

313.3 

9.6 

1 I .7 

48.0 

4501.2 

578.0 

-14.7 

-39.9 

31  7.  1 

10.3 

12.  1 

49.  0 

4593. 3 

571.0 

-15.2 

-40  .2 

320.2 

11.3 

1 2.5 

50.0 

4713. 2 

562.0 

-15.8 

0 

1 

320.0 

1 2.3 

1 3.0 

51.0 

4835.0 

553.0 

-15.8 

-41.4 

316.2 

13.4 

13.3 

52.0 

4944. 8 

54  5.0 

-16.  1 

-41  .5 

314.9 

13.3 

13.7 

53.0 

5056.0 

537.0 

-16.7 

-42.0 

31  4,3 

14.6 

14.  1 

54.0 

51 54. 5 

530.0 

-16.7 

-42  .0 

314.8 

15.5 

14. S 

55.0 

5268. 7 

522.0 

-17.2 

-42  3 

315.  1 

17.0 

1 5.0 

56.0 

5384.5 

51  4.0 

-17.2 

-43,1 

315.3 

19.5 

15.4 

57.0 

5502.  1 

50  6.  0 

-1  7.  6 

-43,3 

315.8 

22.2 

1 5. 8 

58.0 

5606.3 

499.0 

-17.7 

-43.4 

31  5.6 

25.5 

1 6.2 

59.0 

572  7.  3 

491.0 

-17,7 

-43  .4 

315.3 

23.7 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  j AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATI06  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.2 

8.7 

278.0 

284  .7 

2.5 

81  .0 

0.0 

0. 

! 1.4 

13.6 

282.  5 

289.8 

2,7 

67.7 

0.4 

29. 

11.8 

12.9 

284.2 

289.2 

1.8 

41.8 

0.  7 

34. 

11.9 

1 1 .6 

285.1 

289.7 

1.6 

37,0 

1 .0 

37, 

1 1 .4 

9,4 

285.9 

290.4 

1.6 

36.3 

1 .3 

40. 

1 1 .0 

7.1 

286.2 

289.8 

1 .3 

29.8 

1.5 

42. 

10.6 

4.2 

288.  2 

291 .5 

1.1 

24  .8 

1.8 

45. 

10.5 

2.8 

289.0 

292.2 

1.  1 

24.  3 

2.  0 

4 8. 

9,8 

1 .6 

2 89.1 

292.2 

1.1 

24  .9 

2.1 

50. 

8.6 

0.6 

289,5 

292.  5 

I.O 

24.4 

2.3 

S3. 

7.7 

0.4 

289.2 

291  .8 

0.9 

22.4 

2.4 

55. 

6.  7 

0.  5 

289.  9 

292.2 

0.7 

19  .7 

2.6 

57. 

5.1 

0.8 

290.3 

292.0 

O.S 

14.8 

2.  7 

58. 

3.3 

O.S 

290.6 

292.2 

O.S 

14.2 

2.8 

59. 

3.7 

0.5 

290.9 

292.  4 

0.5 

14.2 

2.8 

59, 

4.3 

-0.1 

291  .3 

292.7 

0.5 

14.3 

2.9 

60. 

5.0 

-0.5 

292.  1 

293.4 

0.4 

13.0 

3.0 

61. 

5.6 

-0.8 

292.9 

294. 1 

0.4 

11.6 

3.  1 

62. 

6.0 

-1.2 

292.9 

294.0 

0.3 

11.0 

3.2 

64. 

6.3 

■ 1.2 

293.6 

294.  8 

0.4 

13.1 

3.3 

65. 

6.4 

-0.7 

293.8 

294.7 

0.3 

9.6 

3.4 

67, 

6.6 

-0.6 

294.9 

295.6 

0.2 

7.4 

3.6 

68. 

6.4 

-1  .0 

295.3 

296.0 

0.2 

7.5 

3.  7 

69. 

6.  1 

-1.5 

295.4 

296.1 

0.2 

8.3 

3.8 

70, 

5.4 

-2.2 

296.  2 

296.  9 

0.2 

>i.4 

4.0 

71  . 

4.9 

-2.4 

297.2 

297  . <f 

0.2 

7,6 

4.0 

73, 

4.  8 

-2.  5 

297.  7 

298.4 

0.2 

7.7 

4.1 

74, 

5.2 

-2.6 

298.0 

298.6 

0.2 

7.8 

4.  2 

75, 

5.7 

-2.8 

298.4 

299.0 

0.2 

7.9 

4,3 

76. 

6.4 

-3.6 

300.0 

300  . 7 

0.2 

8.6 

4.4 

77. 

6.7 

•4  .3 

300  .5 

301.2 

0.2 

9.4 

4.5 

78, 

7.0 

-5.  6 

301.0 

301.7 

0.2 

9.5 

4.7 

80. 

7.0 

-6.6 

301.5 

302.2 

0.2 

9.5 

4,  e 

81. 

7.0 

-7.6 

302.3 

303.0 

0.2 

9.6 

4.9 

83. 

7.3 

- 8.7 

302.7 

303.4 

0.2 

9.6 

5.0 

86. 

7.9 

-9.4 

303.5 

304 . 1 

0.2 

9.7 

5.2 

88. 

9.3 

-9.6 

304.  9 

305.5 

0.2 

8,9 

5.4 

92. 

9.8 

-9,8 

305.8 

306.4 

0.2 

9.0 

5.6 

93. 

10.4 

0.2 

306.3 

306.9 

0.2 

9.0 

5.9 

95. 

11.0 

-11.0 

307.4 

308.  1 

0.2 

9.0 

6.2 

97. 

12.0 

-’.2.1 

308.3 

308,9 

0.2 

9.1 

6.4 

100. 

13.7 

-13.9 

309.6 

310.2 

0.2 

8 .3 

6.9 

102. 

15.5 

-15,9 

310.5 

311.1 

0.2 

8.4 

7.4 

104. 

1 7,8 

-18.2 

311  .6 

312.2 

0.2 

8.4 

7,7 

106. 

20.  2 

-20.4 

313.0 

313.6 

0.2 

8.4 

8.3 

109. 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  153  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GHT 

PRES 

1 EMP 

oew 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

Me 

DG  C 

OG 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

1 6.6 

60.0 

5834.6 

484.0 

-18.1 

-43.7 

315.  1 

31.2 

22.0 

-22.1 

313.8 

314.4 

0.2 

8.5 

9.1 

lit. 

17.0 

61.0 

5943. 3 

477.0 

-18.9 

-43.5 

315.3 

32.3 

22.7 

-23.0 

314.  1 

314,  7 

0.2 

9.3 

9.8 

113. 

17.3 

62.0 

6053.3 

470.0 

-19.  5 

-42,5 

31  5.  2 

32.9 

23.2 

-23.3 

314.8 

315.5 

0.2 

10 .8 

10.3 

114. 

1 7.8 

63.0 

6164.6 

463.0 

-20 . 1 

-4  1 .9 

314.3 

34.1 

24.4 

-23.  8 

315,3 

316.0 

0.2 

12.2 

11.2 

116. 

18.1 

64.0 

6277.  4 

456.  0 

-20.  7 

-43,3 

313.4 

34  .9 

25.3 

-24  ,0 

316.0 

316.7 

0.2 

12.3 

1 1.  a 

117. 

1 8.5 

65.0 

6391.6 

449.0 

-21  .6 

-41  ,6 

312.1 

35,8 

26.6 

-24,0 

316.2 

317,0 

0.2 

14.4 

12.7 

118. 

19.0 

66.  0 

6523. 8 

44  1.0 

-2  2.9 

-42^6 

310.9 

36.5 

27.6 

-23.9 

316.  2 

316.  9 

0.2 

14.5 

13.8 

119. 

19.3 

67.0 

6623. 9 

435.0 

-24.  1 

-43v5 

310.5 

37.1 

28.2 

-24,1 

315.9 

316.6 

0.2 

14  .6 

14.3 

1 19. 

I 9.7 

68.0 

6742.0 

428.0 

-25.2 

-4A  .0 

310.2 

37.7 

28.  8 

-24.  3 

316.0 

316.7 

0.2 

IS. 3 

15.2 

120. 

2C.0 

69.0 

6861. 6 

421.  0 

-26.2 

-44.0 

310.1 

38.1 

29.2 

-24.6 

316.2 

316.8 

0.2 

15.  4 

16.  0 

120. 

20. A 

70.0 

6965. 2 

415.0 

-27.3 

-45  - 2 

310.3 

38.3 

2 9.  2 

-24.0 

316.1 

316.7 

0.2 

16.1 

16.8 

121. 

20.  8 

71.0 

7105. 0 

407.0 

-28.6 

-46  j3 

310.5 

38.3 

29.  1 

-24.9 

316.2 

316.  7 

0.  1 

16.2 

17.8 

121  . 

21.2 

72.0 

7211.1 

40  1.0 

-29.  8 

-46 ,9 

310.  5 

37.9 

28.8 

-24  .6 

316.0 

316.5 

0.1 

16.9 

18.7 

122. 

21.7 

73.0 

7336.4 

39  4.0 

-31  .0 

-47  ,6 

310.3 

36,9 

28.  2 

-23.9 

316.1 

31  6.5 

0.1 

17  .6 

19.8 

122. 

22.0 

74.0 

7445. 0 

38  8.  0 

-32.0 

-4  7. 9 6 

310.2 

36  .3 

27.8 

-2  3.5 

316.1 

316.6 

0.  1 

19.  3 

20.  5 

123. 

22.5 

75.0 

7554.8 

382.0 

-33.2 

-47.9 

310.2 

36.6 

28.0 

-23.6 

315,9 

316.4 

o.i 

21  .0 

21  .4 

123. 

22.  9 

76.0 

7665. 9 

376.0 

-34.1 

-40.7 

310.4 

37.2 

28.4 

-24.  t 

316.  1 

316.  6 

0.1 

21  .0 

22  .5 

123. 

23.2 

77.0 

7778.3 

370. 0 

-35.  2 

-49.6 

310.6 

37,2 

28.3 

-24.2 

316.2 

316.6 

0.1 

21 . 1 

23.  1 

123. 

23.7 

78.0 

7892.0 

364.0 

-36. 1 

-50  .3 

311.1 

36.9 

27.8 

-24.  2 

316.4 

316.8 

0.1 

21  .2 

24.2 

124. 

24.  I 

79.0 

8007. 3 

35  8.  0 

-36.  6 

-5Co8 

311.7 

36  .6 

27.3 

-24.3 

317.2 

317,6 

0.  1 

21.2 

25.  1 

124. 

24.5 

80  .0 

8124.2 

352.0 

-37.  7 

-53  ,0 

312.3 

36.7 

27.  1 

-24.7 

317.3 

317,6 

0.1 

18.1 

25.8 

124. 

2E.0 

81.0 

8262. 3 

34  5.0 

-39.0 

-54 ,1 

313.3 

37.0 

26.9 

-25.3 

317.4 

317.  6 

0.  I 

18.2 

27.1 

125. 

25.4 

82.0 

8362. 2 

340.0 

-40.  1 

99.  9 

314.0 

37.1 

26.7 

-25,8 

317.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.9 

125. 

25.8 

83.0 

8483.5 

334.0 

-40  .9 

99.9 

314.7 

37.3 

26.5 

-26.  2 

31  7.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

125. 

26.2 

84.0 

8585. 9 

329.  0 

-41.9 

99.9 

315.1 

37  .0 

26.1 

-26.2 

317.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  e 

126. 

26.5 

85.0 

8710. 3 

323.0 

-43.0 

99.9 

315.3 

36.3 

25.5 

-25.0 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30 .4 

126. 

27.0 

86.  0 

8857. 6 

31  6.0 

-44.3 

99  .9 

315.2 

34  .6 

24.4 

-24.6 

318.1 

999.9 

99.  9 

999.9 

31  .5 

126. 

27.5 

87.0 

8964.3 

311.0 

-45.  2 

99^9 

314.5 

35.6 

25.4 

-25.0 

318.4 

999.9 

99,9 

999.9 

32.  1 

126. 

27.9 

88.0 

9072.3 

306.0 

-46.2 

99^9 

314.1 

37.0 

26.6 

-25.  6 

318.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.2 

127. 

28.2 

89.0 

9203. 7 

300.  0 

-47.  2 

99.9 

313.7 

37  .4 

27.0 

-2  5.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.  0 

127, 

28.6 

90.0 

9314. 7 

295.0 

-48.  3 

99.9 

313.0 

37.5 

27.5 

-25.6 

318.8 

999,9 

99.9 

999,9 

34.9 

127. 

29.0 

91.0 

9404. 4 

29  1.0 

-4  9.0 

99,9 

311.4 

38.1 

28.6 

-25.2 

319.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

35.5 

127. 

29.3 

92.0 

9540.8 

285.0 

-50. 2 

99.  9 

309.7 

38.4 

29.5 

-24  .6 

319.2 

999.9 

99.9 

999,9 

36.3 

127. 

29.  7 

93.0 

9656.  1 

280.0 

-51.4 

99  ,9 

307.4 

37.4 

29.7 

-22.7 

319.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

37  .4 

127. 

30.0 

94.  0 

9772. 8 

275.  0 

-52.  8 

99  ^9 

305.3 

35.7 

29.1 

-20,6 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  2 

127. 

30.3 

95.0 

9891.0 

270.0 

-53.6 

99.9 

303.4 

34.2 

28.5 

-1  B.B 

319.4 

999,9 

99,9 

999,9 

38.7 

127, 

30.9 

96.  0 

10035. 1 

264.0 

-54.8 

99.9 

300  .9 

34.5 

29.6 

-17,7 

319.6 

999,9 

99.9 

999.9 

39.7 

127. 

31.2 

97.0 

10157.  1 

259.0 

-56.  1 

99.9 

300.6 

35.8 

30.8 

-10.2 

319.5 

999,9 

99.9 

999.9 

40.4 

127. 

31.8 

98.  0 

10255.9 

255.0 

-56.7 

99.9 

300.0 

37.8 

32,  7 

- 18,9 

319.  9 

999.9 

99,9 

999.9 

41  .8 

127. 

32.2 

99.0 

10381.  I 

250.  0 

-57.  9 

99.9 

298.7 

38.4 

33.7 

- IS. 5 

320  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

42,7 

127, 

32.7 

100.0 

10508.3 

245.0 

-58.6 

99.9 

296.9 

39.6 

35.4 

-17,9 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

126. 

33.2 

101.  0 

10637. 6 

24  0.0 

-59.4 

99.9 

296.0 

42.1 

37.8 

-IS. 5 

321.5 

999,  9 

99.  9 

999.9 

45.0 

126. 

33.7 

102.0 

10769. 8 

235.0 

-58.  2 

99-.  9 

296.  3 

44.6 

40.0 

-19. S 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  2 

126. 

34.0 

1 03.0 

10877.6 

23  1.0 

-59.2 

99  v9 

296.7 

45.6 

40.7 

-20.5 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47,2 

126. 

34.5 

104.0 

11014. 5 

226.  0 

-59.  9 

99.9 

295.9 

43.0 

39.4 

-19.2 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  6 

125. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  OETVEEN  o ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  KAVE  3EEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH-.N  6 DEG 
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STAT ION  NO . 

AMARILLO.  TEX 

7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  IS3  15.  0 


TI  ME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  >T 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG 

DG 

M/SEC 

34. 9 

1 05.0 

11125.9 

222.0 

-60.4 

99.9 

294,1 

42.2 

35.3 

106.0 

11239.  6 

21  8.  0 

-58.  q 

99.9 

293.1 

43.5 

3 5.  7 

107.0 

11355.8 

214.0 

-59.1 

99.9 

293.3 

46.3 

36.2 

108.  0 

11504. 1 

20  9.0 

-58.9 

99-9 

294  .4 

47  .6 

36.7 

109.0 

11625.6 

205.0 

-57#  9 

99^  9 

295.3 

42.1 

37.2 

110.0 

11750.0 

20  1.0 

-57,4 

99  .9 

296.7 

35.5 

37. B 

111.0 

1 1 909. 3 

196.  0 

-57.2 

99^9 

300.3 

38.7 

38.2 

1 12.0 

12039.9 

192.0 

-56.6 

99.9 

302.  1 

46.0* ** 

36.7 

I 1 3.0 

12173. 3 

188.  0 

-56.9 

99.9 

302.8 

5 2.2* 

39.2 

1 14.0 

12275.0 

185.0 

-57.  7 

99.  9 

301.9 

48.8* 

39.7 

1 1 5.0 

12412.9 

18  1 .0 

-57.9 

99.9 

298.3 

38.6* 

40.2 

116.0 

12589. 5 

176.  0 

-57.  9 

99  j9 

290.7 

29.5* 

40.8 

1 1 7.0 

12697. 9 

173.0 

-57.9 

99*9 

277.8 

25.2* 

41.2 

118.0 

12845.  7 

169.0 

-57.2 

99  .9 

271  .3 

25.4* 

4 1.8 

1 19.0 

12997. 4 

165.0 

-56.  6 

99.  9 

272.2 

29.7* 

42.2 

1 20.0 

131 13. 9 

162.0 

-56.1 

99  .9 

278.3 

36.6* 

42.9 

121.0 

13272. 8 

158.  0 

-56.  2 

99.9 

286.6 

52.3* 

43.3 

I 22.0 

13394.5 

155.0 

-56.7 

99.9 

288.3 

57.5* 

43.9 

123.  0 

13560. 2 

151.0 

-56.7 

99-9 

288.5 

57.6* 

44.3 

124.0 

13687. 1 

148.0 

-57.  7 

99-9 

287.0 

50.7* 

44.9 

125.0 

13816. 2 

145.0 

-58.4 

99  .9 

282.6 

34.8* 

45. 4 

126.0 

13991.  7 

14  1.  0 

-59.  4 

99.9 

279.5 

24  .2* 

46.0 

127.0 

14126. 3 

138.0 

-59.8 

99.9 

286.  7 

24.9* 

46.5 

128.0 

1431 0. 3 

134.  0 

-59.4 

99.9 

293.9 

37  .0  * 

4T.0 

129.0 

14451 . 9 

13  1.0 

-59.  8 

99.  9 

297.  1 

46.8* 

47.6 

130.0 

14596. 6 

128.0 

-60.1 

99  *9 

299.0 

4 8.0  * 

48.2 

131.0 

14794.  7 

124.  0 

-60.  1 

99,9 

299.7 

48.2* 

48.8 

132.0 

14947.2 

12  1 .0 

-61 .2 

99  »9 

299.  7 

55.5* 

49.3 

1 33.  0 

151 02.  8 

1 1 8.  0 

-62.0 

99.9 

299.0 

59  .1  * 

49.9 

1 34  .0 

15208.2 

116.0 

-63.  1 

99.  9 

296.  1 

54.3* 

SC. 3 

1 35.  0 

15369. 3 

11  3.0 

-63.3 

99.9 

293.1 

SO.  I* 

5 1.0 

136.0 

15590. 8 

109.  0 

-63.  3 

99.9 

289.8 

43.5* 

51.7 

137.0 

15820.3 

105.0 

-63.9 

99-9 

289.8 

34.2* 

52.3 

138.  0 

15997.  4 

102.0 

-65.2 

99  9 

289.0 

29 .1  * 

53.0 

1 39.0 

16178.7 

99.0 

-66.  * 

99  9 

285.0 

27.4* 

53.9 

1 40.  0 

16428. 2 

95.0 

—66  « 8 

99  ,9 

282.4 

26,1* 

54.8 

141.0 

16622.  1 

92.  0 

-67.  0 

99.9 

289.2 

32.2* 

55.7 

1 42.0 

16822.2 

89.0 

-67.2 

99.9 

289,.  I 

36.7* 

56.3 

143.0 

17029. 0 

86.0 

-67.4 

99.9 

289.0 

33.8* 

57.0 

144.0 

17242. 3 

G3.0 

-68.  6 

99  9 

293.0 

31,9* 

57.8 

145.0 

17537.6 

79.0 

-69.5 

99  -9 

295.1 

27,7* 

58.7 

146.0 

I769I. 0 

77.  0 

-68.  4 

99-9 

298.0 

27,2* 

59.6 

147.0 

18012.1 

73.0 

-66.8 

99.9 

296.3 

29.9* 

60.5 

14  8.0 

18265. 7 

70.0 

-67.0 

99.9 

297.7 

26  .4  * 

61.6 

149.0 

18530.9 

67.0 

-65.  8 

99.  9 

298.0 

27.4* 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  b AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  'lEEN  INTERPCLATED 

**  BY  speed-means  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH3,N  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38,6 

- 17,3 

327,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.5 

125. 

40.0 

-17,1 

331  ,2 

999,9 

99.9 

999.9 

50. 4 

125. 

4 2.  5 

-18.3 

332.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

51  .3 

125. 

43.3 

- 19.6 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

124. 

38.  1 

-18.0 

338.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

54.6 

124. 

31.7 

-16.0 

341.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

124. 

33.5 

-19.5 

344.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

56.  4 

124. 

39.0 

-24.4 

347.  2 

999.9 

99.9 

999  .9 

57,4 

124. 

43.8 

-28.3 

348.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

59.2 

124. 

4 1 .4 

-25.8 

349.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

124. 

34.0 

- 18.  3 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

124. 

27.6 

-10  .4 

353,8 

999.9 

99.9 

999.  9 

63.  2 

124. 

25.0 

-3.4 

355.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

64  .0 

123. 

25.4 

-0.6 

359.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

64.6 

123. 

29.7 

-I  .1 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

122. 

36.  2 

-5.3 

365.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

122. 

50 . 1 

-14.9 

367.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

67.  5 

122. 

54.6 

-I  8.0 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69  .0 

121. 

54  .6 

-18.2 

371.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

71 . 1 

121. 

48.5 

-14.9 

372.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

72.7 

121. 

34.0 

-7.6 

373.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

120. 

23.9 

-4  .0 

374  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

75.0 

120. 

23.9 

-7.  1 

376.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

75  .0 

120. 

33.8 

-15.0 

379.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.1 

120. 

4 1.7 

-21.3 

381.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

77.6 

120. 

42.0 

-23.  2 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

120. 

41  .9 

-23.9 

387.1 

999.9 

99.9 

«/99.  9 

at.  1 

120. 

48.  2 

-27.5 

387.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

82.6 

120. 

5 1 .7 

-28.7 

389.0 

999.9 

99.9 

999,9 

84.8 

120. 

48.8 

-23.9 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

120. 

46.  1 

- 19.  7 

391 . 5 

999,  9 

99.9 

999.9 

88.0 

120. 

40  .9 

-14  .7 

395.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

90.  3 

119. 

32.  1 

-1  I .6 

398.7 

999.9 

99.9 

999.9 

9 1 .7 

119. 

27.5 

-9.5 

399.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

92.7 

119. 

26.5 

-7.  ! 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

119. 

25,5 

-5,6 

404,6 

999,9 

99.9 

999.9 

95.3 

119. 

30.4 

-10  .6 

407.9 

999,9 

99,9 

999.  9 

96.  4 

Its. 

34.  7 

-12.0 

41  1.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

Its. 

32.0 

-11.0 

415.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

Its. 

29.4 

-12.5 

416.8 

999.9 

99.9 

999,9 

101.2 

lie. 

25.  1 

-11*7 

420.  9 

999.9 

99.9 

999,9 

102.8 

118. 

24.0 

-12.8 

426.2 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  0 

tie. 

26.8 

-1  3.3 

436.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

118. 

23.3 

- 12,3 

441.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.2 

lie. 

24.2 

-12.9 

449.2 

999*9 

99.9 

999.9 

iOS.8 

tlB. 
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station  no.  363 

AMARIULO,  TEK 


7 EeHfiuAiPV  i<»75 

600  6MT  I S3  is*  0 


TI  ME 

cntct 

height 

POPS 

TEMP 

OEW  57 

DIE 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M*  OTO 

EM 

RANGE 

*2 

MIN 

GPM 

Mr 

OG  C 

OG  r- 

OG 

M/SEC 

M/sEC 

M/SEC 

OG  N 

OG  K 

GM/N  G 

PCT 

KM 

OG 

6?.  5 

1 so.o 

10HO9. 1 

6A.0 

-66.0 

99.9 

296.2 

31  .0* 

27.0 

- 3.7 

454,  T 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  5 

118. 

A3. A 

101. 0 

I9I0R.6 

61.0 

-65.  6 

99.9 

294.4 

32.5* 

29.6 

->  3.4 

*61.9 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

110. 

6A.3 

IS?.  0 

I9A07.9 

50.0 

-6A  .6 

99.9 

296.9 

31  .9» 

20.  A 

- 14. 4 

470.0 

999.9 

99.9 

999 . 9 

11*. 0 

110. 

6S.3 

153.0 

19732. 0 

55.0 

-65.0 

99.9 

2R«.R 

16.5A 

15.6 

-5.3 

4 77.1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

1 1 0. 

66.3 

I3A.0 

20072.5 

52.0 

-66. R 

99  ,9 

153.7 

13.54 

- 6.  0 

1 2.  1 

4 80.7 

999.9 

90.9 

999  .9 

115.0 

116. 

67.  7 

155.0 

2031 1.7 

50.0 

-63.  1 

99  9 

206.0 

9 .9  4 

4.3 

0.9 

494.7 

999.9 

99.9 

999.9 

11*  .6 

117. 

60.0 

156.0 

20693.  1 

A 7.0 

-62.2 

99^9 

270.5 

1 2.34 

12*2 

■1.0 

5 05.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

115. 5 

117* 

70.  1 

1 5 7.  0 

21  099.  A 

AA.O 

-6  3.5 

99.9 

279. S 

in. 54 

ie.2 

•3.1 

512.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

116.5 

117. 

71.3 

isn.o 

2IS3I.7 

A t.O 

-6A,e 

99.9 

266.3 

10.34 

10.3 

0.7 

519.4 

999.9 

99.9 

999.9 

117.0 

117. 

72.0 

159.0 

21996.8 

30.0 

—63 . 5 

99.9 

292.7 

29.24 

26.  9 

-1  1.  3 

534.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

119.1 

117. 

7*.  3 

1 60.  C 

22502. 7 

35.0 

-62.  R 

99.9 

295.6 

30  .94 

27.0 

-13.3 

540.0 

999.9 

99.9 

999»9 

121.0 

117. 

75.9 

161.0 

23053. 7 

32.0 

-63.7 

99.9 

n.8 

2.14 

-0.4 

-2.1 

560.6 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

1 17. 

77.7 

162.0 

23650. 0 

29.0 

—63  * 5 

99  ,9 

70.6 

1.0  4 

-0.9 

'*0.3 

577.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

122.8 

Il7. 

79.3 

163.0 

2A097. 2 

27.0 

-63.  I 

99  9 

205.  7 

5.24 

5.0 

*k  .4 

590.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.7 

117. 

01.3 

I6A.0 

2402 1. A 

2A.0 

-63.3 

99.9 

290  *6 

20.4 

26*  6 

- 10. 0 

609.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

117. 

03.7 

165.0 

2S6A2.  1 

2 1.  0 

-63.  3 

99.9 

264.0 

12.8 

12.4 

-3.3 

633.5 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

lie. 

06.  A 

166.0 

26595. 6 

10.0 

-60  .6 

99.9 

291.1 

10.7 

1 7.4 

“6.7 

670.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131 .1 

lie. 

OS.  2 

167.0 

27733. A 

1 5.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

709.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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Tl  ME 

CNTCT 

HE  I CM  T 

PRES 

TEMP 

DEW  »T 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG 

DG 

masec 

0.0 

1 5.  4 

1 095. 0 

89  ) .0 

-4.8 

-6.9 

210.0 

5.  I 

0.? 

16.0 

1 157. 2 

884.0 

-4.2 

-7.6 

233.0 

19.9 

o.s 

17.0 

12  56.1 

87  3.0 

—3 . 6 

-7.S 

233.0 

19.9 

o.n 

18.0 

I 347.  8 

86  3* •*  0 

-)  . 7 

-9.8 

235.1 

19.4 

1. 1 

IR.O 

1440*6 

853.0 

0.2 

-II  4 

237.0 

18.6 

1.4 

20.  0 

I 535. 2 

843.0 

0.7 

-1  2 .9 

2 38.1 

17.1 

1 .n 

21.0 

1650. 2 

B3).0 

0.  4 

- 15  8 

238.  4 

15.0 

?.  1 

??.o 

>756.9 

820.0 

-0.5 

-17.9 

238.5 

13.4 

?.4 

?1.0 

1 854. e 

8)0.0 

-1  . 1 

-19.4 

239.4 

1 1 .7 

7.7 

24,0 

>943.9 

80  1.0 

- ) . ) 

-19.6 

236.  1 

9.9 

3.0 

2S.0 

20  44. 0 

79)  .0 

-1.6 

-21. S 

228.7 

8*2 

3.4 

26.0 

2>65. < 

779.0 

-1.7 

-25  2 

212.5 

6*5 

3.7 

27.0 

2257.9 

770.0 

-2.5 

-26  3 

206.5 

9.6 

4.0 

28.0 

236> . 5 

760.  0 

-2.7 

-28  8 

203.8 

10  .9 

4.3 

29.0 

2466. 5 

75  0.0 

-2.  5 

-28  1 7 

204.0 

1 1 .0 

4.6 

30.0 

256  2.  1 

74  ).0 

-3.3 

-29.2 

203.6 

10.8 

S.O 

31.0 

2669. 4 

73  >.  0 

-4.  I 

-29.  8 

2 01.3 

9.9 

5.3 

32.0 

2756.0 

723.0 

-4.8 

-30.3 

204.2 

9.8 

5.7 

33.0 

2865. 4 

7)  3.  0 

—5  * 6 

-30  8 

208.3 

9.1 

5.«» 

34  .0 

2953.8 

705.0 

-5.  9 

-311 

210.9 

8.5 

6.3 

35.  0 

3054. 3 

69  6.0 

— 6*3 

-31  4 

222. T 

7.4 

6.7 

36.0 

3)78. 7 

€85.  0 

-6.9 

-31,8 

239.9 

6.8 

7.0 

37.0 

3282. 5 

676.0 

-3.6 

-29.4 

253.7 

6.8 

7.4 

38.  0 

3388. 2 

66  7.  0 

-4.  I 

-29.8 

267.9 

7 .3 

7.7 

39.0 

3483. 2 

659.0 

-4.8 

-30.  3 

275.4 

7.7 

B.O 

40.0 

359). 2 

650.0 

-5.6 

-30  ,8 

28  1.3 

6.2 

8.4 

41.0 

37)2. 6 

€40.  0 

— 6.2 

-31  3 

285.8 

9.1 

e.n 

42.0 

3823. 2 

631.0  t 

-6.8 

-31  7 

207.8 

to.  1 

«.  1 

43.  0 

3922. 6 

€23.0 

-7.  7 

-32-3 

288.4 

1 1 .0 

0.4 

44.0 

4023.0 

€)  5.0 

-8.  3 

-32.  7 

288.5 

12.0 

0.  7 

45.0 

4 ) 37. 2 

60  6.0 

-9.2 

-33  .4 

289.3 

1 3.0 

10.0 

46.0 

4239. e 

59  8.  0 

-10.0 

-34  .0 

290.2 

* * .0 

10.3 

47.0 

4356.7 

589.0 

-10.2 

-34  1 

291.6 

14.9 

10.7 

48.  0 

444  8.  7 

582.  0 

-10.7 

-34  5 

292.8 

16  .0 

1 1.0 

49.0 

4555.0 

574.0 

-11.2 

-34  8 

293.3 

16.7 

1 1.3 

50.  0 

4662.7 

566.0 

-11.5 

-35.0 

293.0 

17.0 

1 1.7 

51.0 

4799. 4 

55  6.  0 

-11.5 

-35.0 

295.6 

17.3 

12.1 

52.0 

4910.4 

546.0 

-12.0 

-35.4 

298.  7 

17.4 

1 2.4 

53.0 

5008.  7 

54  1.0 

-12.2 

-35-5 

301  .5 

17,7 

12.R 

54.0 

5122.5 

533. 0 

-1  2.  6 

-34  0 

304.4 

19.2 

13.3 

55. 0 

5223.4 

526.0 

-12.9 

-34  1 

304,9 

20,9 

13.7 

56.0 

536  9.  4 

5)  e.  0 

-14,0 

-33-4 

304.9 

22.8 

1 4.  1 

57.0 

5472. 9 

509.0 

-15.0 

-32.4 

304.9 

24.4 

14.4 

58.  0 

5592. 5 

SO  1.0 

-15.9 

-31.8 

305.0 

25.3 

1 4.8 

59.0 

5598.4 

494.0 

-16.8 

-31.4 

305.  0 

26.0 

• 8Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  'lEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V 1,  OMP 

POT  T 

e POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/’S  EC 

M/  SEC 

OG  8 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

2.  S 

4 * A 

277.  7 

284. 4 

2.6 

85.0 

0.0 

0. 

1 5.9 

f 2.0 

278,9 

285. 4 

2.4 

77.2 

0.3 

37. 

1 5.9 

(2.0 

280.  S 

287.2 

2.5 

74  ,6 

0.3 

37. 

15.9 

1 l.l 

283.4 

289.1 

2.1 

S3. 9 

0.  7 

AS. 

1 5.6 

1 0.1 

286*3 

291.5 

1 .9 

41.1 

1.0 

49. 

1 4.  5 

9.0 

287.  8 

292.  5 

1.7 

35.4 

1 .4 

52. 

12.8 

7 .9 

288.5 

292.4 

1.3 

28.5 

I . 7 

53. 

11.4 

7.0 

288.  8 

292.1 

l.l 

25.3 

2 .0 

53. 

10  .0 

5.9 

289.  I 

292.  1 

1.0 

23.3 

2.  2 

54. 

8.2 

5.5 

290.0 

293.0 

1.0 

22.8 

2.4 

55. 

6.  2 

5.4 

290.  5 

293.  1 

0.  9 

20.1 

2.6 

55. 

4.6 

7 .2 

291  .6 

293.5 

0.6 

14.6 

2.7 

54. 

4.3 

8.6 

291. 7 

293.5 

0.6 

14.0 

2.9 

52. 

4 .4 

10.0 

292.6 

294.1 

0.5 

1 1 .2 

3.  0 

50. 

4.5 

10.0 

2 93.9 

295.4 

O.S 

11.2 

3.  2 

49. 

4.  3 

9.  9 

2 94.1 

295.5 

0.5 

1 1 .3 

3.4 

47. 

3.6 

9.2 

294  .3 

295.7 

0.4 

11.3 

3.7 

48. 

4.0 

9.0 

2 94.4 

295.8 

0.4 

11  .4 

3.8 

45. 

4.3 

8.0 

2 94.  8 

296.  1 

0.4 

1 1 .5 

4.0 

44, 

4.4 

7.3 

295.4 

296.7 

0.4 

I 1 .5 

4. 1 

43. 

5.0 

5.  4 

296.0 

297.2 

0.4 

11  .6 

4 .3 

43. 

5.9 

3.4 

296,7 

297.9 

0.4 

11.6 

4.5 

43. 

6.6 

1 .9 

301.5 

30  3.  1 

O.S 

1 1 .3 

4 .6 

43. 

7.3 

0.3 

302.  2 

303.  7 

O.S 

1 t .3 

4.7 

45. 

7.7 

-0.7 

3C2.3 

303.8 

0.5 

1 1 .4 

4.8 

47. 

8.  1 

■•1.6 

302.  7 

304.  t 

0.4 

1 I .5 

4 .9 

48* 

0.7 

-2.3 

303.3 

30  4,7 

0.4 

II. 6 

5.  0 

50. 

9.6 

•3.1 

303.9 

305.3 

0.4 

II  .6 

5.1 

52. 

10.5 

-3.5 

304.0 

305.  3 

0.4 

11.7 

5.2 

54. 

I 1 .4 

-3.8 

304.4 

305.7 

0.4 

I I .8 

5.  4 

55. 

1 2.  2 

-4.3 

304.  7 

305.9 

0.4 

1 I .8 

5 .5 

57. 

13.1 

-4  .8 

304 .8 

306.0 

0.4 

11.9 

5.  7 

59. 

1 3.  9 

• 5.5 

306.0 

307.2 

0.4 

It  .9 

5.8 

61  . 

14.7 

• 6.2 

306.3 

307.  5 

0.3 

12.0 

6. 1 

64. 

1 5.3 

-6.6 

307.1 

308.2 

0.3 

12.0 

8.3 

66. 

1 5.  6 

-6.9 

308.  0 

309.  1 

0.3 

12.1 

6.5 

68. 

15.6 

-7.5 

309  .5 

310.7 

0.3 

12.  1 

6.  G 

71  . 

1 5.3 

-8.4 

310.1 

31  1.3 

0.3 

12.1 

7.1 

73. 

IS.I 

- 9.3 

311.1 

312.  3 

0.3 

12.1 

7.3 

7S. 

15.8 

-.0.8 

311.9 

313.2 

0.4 

13  .5 

7.6 

78. 

I 7.  2 

-‘2,0 

312.  8 

314.  1 

0.4 

14.9 

8.0 

80. 

18.7 

-1  3.0 

313.1 

314,6 

0.4 

17.4 

8.4 

83. 

20.0 

-14.0 

313.2 

314.8 

O.S 

20  .9 

8.8 

85. 

20  ,7 

-14,5 

313.4 

315.  2 

0.5 

24.0 

9.2 

87. 

21  .3 

-14.9 

313.7 

315.8 

0.6 

26.7 

9.7 

89. 
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TIMF 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V OOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M.'SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/K  G 

PCT 

KM 

OG 

I* ••.  1 

o 

• 

o 

5605. A 

A87.0 

-1  7.  7 

-30,7 

304  .8 

26  .4 

21.7 

-!  5.0 

313.  a 

315.8 

0.6 

31 . 1 

10.0 

91  . 

1 S.S 

61  .0 

591 3.6 

A80.0 

-18.  5 

-31  2 

304.  1 

26.5 

22.0 

-14,9 

314.1 

316.1 

0.6 

31.8 

to. 6 

93. 

1 5.9 

62.0 

6023.0 

A73.0 

-19.2 

-32  ,3 

302.8 

26.6 

22.  4 

- 14,  4 

314.6 

316.  4 

0.5 

30  .0 

II  .1 

95. 

1 6.2 

63.0 

6133.  7 

A66.  0 

-20.3 

-33  r 1 

301.6 

26.7 

22.8 

-14  .0 

314.6 

316.3 

0.5 

30.7 

11.6 

96, 

1 6.6 

6A.0 

62A5.6 

A59.0 

-21.4 

-33-9 

299.9 

26.8 

23.  2 

-,3.4 

314.6 

316.2 

0.5 

31  .1 

12.1 

97. 

16.9 

65.  0 

6358. 8 

A52.  0 

-22.  3 

-34.7 

298.6 

26.7 

2 3.4 

- 2.7 

314.8 

316.  3 

0.4 

31  . I 

12.6 

90. 

1 7. A 

66.0 

6A89.8 

AA  A.O 

-23.  A 

-35.  7 

296.4 

26.1 

23.4 

-’1.6 

315.1 

316.5 

0.4 

31 . 1 

1 3.  4 

99. 

1 7.  B 

67.  0 

6605. 9 

A37.0 

-24 .2 

-36  .4 

29-'  .9 

25.6 

23.  4 

- to.  8 

315.  5 

316.8 

0.4 

31 .1 

14.0 

100. 

t B.l 

6B.0 

6723. A 

A30.  0 

-25.  1 

-37  3 

294.0 

25.8 

23.6 

-10  .5 

315.8 

317.0 

0.4 

30.  e 

14.  A 

100. 

1 n.s 

69.0 

6825. A 

A2A.0 

-26.0 

-38  3 

293.  3 

26.2 

24.0 

-1  0.4 

315.9 

317.0 

0.3 

30 .1 

14.9 

101  . 

1 e.  8 

70.  0 

69A5. 6 

A1  7.  0 

-2  7.1 

-39  3 

293.4 

26  .4 

24.2 

- 10.5 

316.0 

317.  1 

0.3 

30. 1 

IS. 5 

101  . 

1 9.3 

71  .0 

7085.0 

A09.0 

-28.  2 

-40.  3 

293.3 

26.5 

24.3 

-.0.5 

316.2 

317.2 

0.3 

30 . 1 

16.3 

102. 

1 9.6 

72.0 

7190.8 

403.0 

-29.2 

-41.1 

292.6 

26.4 

24.  3 

- 0.  2 

316.4 

31  7.  3 

0.3 

30 .1 

16.7 

102. 

20.0 

73.0 

7297.  7 

39  7.  0 

-30.  5 

-42.1 

291  .5 

26  .3 

24.5 

•9  .6 

316.0 

316.9 

0.2 

30.  8 

17.  3 

103. 

20. A 

7A.0 

7A05. 9 

39  1 .0 

-31 . 1 

-42.9 

290.6 

26.4 

24.  7 

-9.3 

316.6 

317.3 

0.2 

30 .1 

17.9 

103. 

20.  8 

75.  0 

751  5.  3 

385.0 

-32.2 

-43 , 8 

290.9 

26  .5 

24.8 

-9.5 

316.6 

31  7.  3 

0.2 

30.1 

18.6 

103. 

21.2 

76.0 

76A A.5 

378.0 

-33.3 

-44  8 

292.3 

26.9 

24.9 

-10.2 

316.7 

317.3 

0.2 

30 . 1 

19.2 

103. 

21.6 

77.  0 

7737.8 

373.0 

-34  .4 

-46  .3 

294.0 

27.6 

25.  2 

-;  1,  2 

316.  5 

31  7.  1 

0.2 

28.4 

19.8 

104. 

22.0 

7B.0 

7870.  1 

36  6.  0 

-35.  1 

-4  7.5 

295.4 

28  .5 

25.8 

-;  2.2 

317.3 

317.8 

0.  1 

26.5 

20.  5 

104. 

22.3 

79.0 

7965.9 

36  1 .0 

-35.9 

-48.9 

295.9 

28.7 

25.  8 

- 2.5 

317.5 

317.9 

0.1 

24  .4 

21 . 1 

104. 

22.7 

80.  0 

8082. 1 

35  5.0 

-37.0 

-50.1 

296.2 

28  .6 

25.7 

-;  2.6 

317.4 

317.  a 

0.  I 

24.0 

21.7 

105. 

23.1 

81  .0 

8219. 5 

348.0 

-38.  3 

-51.8 

296.  0 

28.2 

25.3 

-12.4 

317.6 

317.9 

O.I 

22.3 

22.4 

105. 

23.S 

B2. 0 

8338.9 

34  2.0 

-39.2 

-52  ,6 

295.6 

27.9 

25.  1 

- 12.0 

317.9 

318.2 

0.  1 

22.3 

23.1 

105. 

23.9 

83.0 

6A39. 7 

33  7.  0 

-40.  1 

99  9 

295.5 

28.7 

25.9 

-12.4 

318.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

23.  7 

106. 

2A.2 

8A.0 

8562.0 

33  1 .0 

-A  1 . 1 

99  9 

295.9 

29.7 

26.  7 

-.3.0 

318.4 

999.9 

99.9 

909  .9 

24.1 

106. 

2A.6 

as.  0 

8665. 2 

32  6.0 

-42.  2 

99.9 

296.9 

30  .9 

27.6 

-'4.0 

318.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

24.9 

106. 

25.0 

86.0 

8811.7 

319.0 

-43.  A 

99.  9 

298.  3 

31  .5 

27.7 

-1  4 .9 

318.5 

999.9 

99.9 

990.9 

25.  8 

106. 

25.  A 

87.  0 

8939. 2 

31  3.0 

-AA  .5 

99  .9 

300 . 1 

31  .5 

27.  3 

- 1 5.  8 

318.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

26.4 

107. 

25.8 

88.0 

90A6. e 

30  8.  0 

-45.  5 

99.9 

301  .7 

31  .6 

26.9 

-16  .6 

318  .8 

999.9 

99.9 

999.  9 

27.  1 

107. 

26.2 

89.0 

91 55.6 

303.0 

-46.6 

99-9 

30  3.  2 

31.3 

2 6.2 

-17.1 

310.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

27  .9 

108. 

26.5 

90.  0 

9265. 8 

29  8.  0 

-47. 8 

99  9 

304.3 

30  .8 

25.4 

- i7. 3 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

100. 

27.0 

91  .0 

9377. 2 

293.0 

-48.  8 

99  9 

305.2 

30.1 

24.6 

-1  7.4 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  2 

108. 

27.  A 

92.  0 

9512. 8 

287.0 

-50.0 

99  .9 

30  5.3 

30.3 

24.  7 

- • 7.  5 

318.9 

999,9 

99.9 

999.9 

29.9 

109. 

27,9 

93.0 

962  7.  A 

28  2.  0 

-51 . 2 

99.9 

305.6 

30  .0 

24  .4 

-'  7 .5 

318.8 

999.9 

99,9 

999.9 

31. 0 

109. 

28.  A 

9A.0 

97A3. A 

277.0 

-52.2 

99,9 

306.0 

30.9 

25.0 

-18.2 

318.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

31,7 

110. 

28.9 

95.0 

9861. 0 

272.0 

-53.2 

99.9 

306.2 

33  .6 

27.1 

-19.8 

319.3 

999.9 

99,9 

999,9 

32.5 

110. 

29.5 

96.0 

1000  A. A 

266.0 

-54, 2 

99  9 

307.7 

34.8 

27.6 

-2  1.3 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.0 

111. 

29.9 

97.  0 

10125.9 

261.0 

-55.0 

99  9 

310.4 

33.3 

2 5.3 

-.’1,6 

320.3 

999,9 

99,9 

999,9 

34.7 

tit  . 

30.3 

98.0 

102A9. 1 

256.  0 

-56,  3 

99.  9 

312.9 

32.1 

23.6 

-r  1 .9 

329 .2 

999.9 

99.9 

999,0 

35.  3 

112. 

30.7 

99.0 

103A8. 9 

25  2.0 

-57 . 1 

99.9 

314.  1 

31.9 

22.9 

-?2.2 

320.4 

999.9 

90.9 

999  .9 

36.1 

112. 

31.  1 

100.0 

10A75. 5 

24  7.0 

-57.8 

99.9 

31  3.5 

32.7 

23.8 

-22.5 

321.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

36.8 

113. 

31.6 

101.0 

106CA.6 

242. 0 

-37.  5 

99.  9 

310.3 

34  .6 

26.4 

-2  2.4 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

Its. 

32.0 

1 02.0 

10736. 2 

237.0 

-58.5 

99.9 

30  7.2 

35.5 

26.  3 

-21,5 

324.  I 

999,9 

99.9 

999.9 

38.7 

114. 

32. A 

103.0 

10  8A3.  0 

233.  0 

-59.3 

99  9 

304.1 

34  .8 

28.8 

-!.9.5 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.  4 

114. 

32.7 

lOA.O 

10978. 7 

228.0 

-59.8 

99  9 

301.6 

34.8 

29.7 

8.2 

325.6 

999.9 

99.9 

999,9 

40.0 

114. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH«N  6 DEG 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


7 FEBRUARY  1975 

I I IS  GMT  155  16.  0 


time 

CNTCT 

HF  I GH  T 

PRFS 

TEMP 

OEM  HT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

33.  1 

105.0 

1 1089.  1 

224.0 

-60.  7 

99-  9 

293.5 

35.9 

31.6 

-17,1 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

40.8 

114. 

3 3.  A 

1 06.0 

11 201 .0 

220.0 

-61.6 

99.9 

296.6 

38.3 

34.  2 

-17.2 

326.2 

999,9 

99.9 

999  .9 

41  .4 

114. 

33. B 

107.0 

1 1314. 4 

216.0 

-62.5 

99.9 

295.3 

4 1 .6 

37.6 

-17.6 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.  3 

114. 

3A.a 

1 08.0 

11458.6 

21  1.0 

-61.4 

99.9 

295.  1 

43.3 

39.2 

-1  8.4 

327.3 

999  ,9 

99.9 

999  .9 

41. S 

1 14. 

34.  7 

109.0 

11576. 0 

207.0 

-64  .0 

99.9 

296.4 

42.3 

37.9 

- '8.8 

328.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

44  .9 

114. 

35.2 

1 10.0 

11666. 1 

204.0 

-61 . 1 

99.  9 

298.4 

39.8 

35.0 

-!  8 .9 

334  .2 

999.9 

99.9 

999,9 

46.0 

I 14. 

35.6 

111.0 

1 1 82 1 . 1 

199.0 

-5  8.6 

99  9 

298.7 

38.2 

33.  5 

-18.3 

340.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.4 

114. 

36.2 

1 1 2.  0 

11948.  9 

19  5.  0 

-58.  0 

99  9 

297.0 

37.6 

33.5 

-17,1 

343.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

48.  3 

1 I 5. 

36.6 

1 I 3.0 

12079. 8 

19  1.0 

-57.  1 

99.  9 

294.  1 

36.3 

33.  2 

— 1 4.8 

346.8 

999  .9 

99.9 

999  ,9 

49.7 

Its. 

37.  3 

1 14.  0 

12213. 6 

187.0 

-57.3 

99  .9 

292.8 

36.0 

33.2 

- i4.0 

348.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

50.7 

114. 

37.7 

1 1 5.0 

12350. 0 

183.0 

-58.  5 

99.9 

292.0 

36.8 

34.1 

-.  3.7 

348  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

114. 

36.3 

116.0 

12524.0 

178.0 

-58.8 

99.9 

289.2 

37.9 

3 5.  8 

-'2.5 

351. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

114. 

36.8 

1 1 7.  0 

12630. 9 

17  5.  0 

-58.  3 

99.9 

285.6 

36.4 

35.1 

-9.8 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  2 

I |4. 

39.2 

116.0 

12776. 7 

171.0 

-57.3 

99  9 

283.6 

35.2 

34.  2 

-8.3 

357.7 

999.9 

99,9 

999,9 

55.1 

114. 

39.  6 

I 19.0 

1292  6.  5 

167.0 

-57.0 

99  9 

284.2 

38.4 

37.2 

-9,4 

360.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

55.8 

114. 

40.2 

120.0 

1304 1.2 

16  4.0 

-57.  3 

99.  9 

285.6 

42.4 

40.8 

-I  1 .4 

362.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

56.9 

114. 

40.6 

121  .0 

13197. 3 

160.0 

-57.1 

99.9 

286.4 

43.4 

4 1.7 

- 1 2.  3 

364.  e 

999.9 

99,9 

999.9 

58.8 

113. 

41.3 

122.0 

13317. 0 

157.  0 

-57.3 

99.9 

286.2 

40.3 

38.7 

-1  1 .3 

3 66.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

60.  0 

1 1 3. 

4 1.9 

123.0 

13460.  1 

153.0 

-57.5 

99.9 

285.5 

36.2 

34.9 

- 9.  7 

169.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .4 

113. 

42.4 

124.0 

13605. 2 

150.0 

-57.6 

99.9 

283.8 

33.3 

32.4 

-7.9 

370.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

62.5 

113. 

43.0 

125.0 

13732.6 

147.0 

-58.  0 

99.  9 

282.6 

34.7 

33.9 

-7.7 

372  .4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

63.2 

113. 

4 3.6 

126.0 

13906.2 

143.0 

-58.6 

99  9 

285.4 

42.4 

40.  9 

-1  1.  2 

374.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

64.8 

113. 

44.1 

1 27.0 

14039. 3 

140.  0 

-59.2 

99.  9 

286.6 

45.6 

43.7 

-;3.o 

375.5 

999,9 

99,9 

999.  9 

66.  2 

112. 

44.7 

128.0 

14220. 8 

136.0 

-59.7 

99.9 

284.9 

42.4 

41.0 

-.0.9 

377.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

68  .0 

112. 

4S.2 

129.0 

14360. 1 

13  3.0 

-60.2 

99.9 

282.3 

39.4 

38.5 

■•8.4 

379,  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

69.0 

112. 

45.6 

130  .0 

14502.3 

130.0 

-60.  5 

99.9 

282.2 

38.0 

37.2 

-8.  1 

381.1 

999.9 

99,9 

999  .9 

70.5 

112. 

46.5 

131.0 

14696. 9 

126.0 

-60.5 

99  .9 

287.2 

41.5 

39.7 

- ! 2.  3 

384.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .7 

112. 

47.  1 

132.0 

14  84  6.  6 

123.  0 

-61 . 1 

99.9 

291  .0 

49.1  ♦ 

45.8 

-17.6 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.  5 

112. 

4 7.7 

133.0 

14999.8 

120.0 

-62.1 

99  9 

292.6 

48.6* 

44.8 

-1  8.  6 

387.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

75  .6 

112. 

46.2 

134.  0 

151 03. 5 

1 1 8.  0 

-62.9 

99-  9 

292.5 

42.3* 

39.1 

- >6.2 

387.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

77.0 

112. 

46.6 

1 35.0 

15262.0 

115.0 

-63.  1 

99.  9 

288.  7 

35.4* 

33.  5 

-i  1.4 

390.0 

999.9 

99.9 

999,9 

78.3 

112. 

49.4 

1 36.  0 

15479. 8 

11  1.0 

-63.2 

99.9 

283.0 

30.8* 

30.0 

• 6.  9 

393.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

112. 

50.1 

137.0 

15648. 1 

108.0 

-63.6 

99.9 

278.7 

22.3* 

22.1 

-3.4 

396.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

80.9 

111. 

50.9 

138.0 

15821 .0 

105.0 

-63.6 

99.9 

283.  7 

20.7* 

20.  1 

-4.9 

399.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

81  .3 

111. 

5 1.6 

1 39.  0 

16058.  5 

10  1 .0 

-65. 1 

99.9 

287.5 

25.7* 

24.5 

-7.7 

400.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

82.4 

III. 

52.3 

140.0 

1624 1 . 8 

98.0 

-66.  1 

99  9 

288.2 

29.9* 

28.4 

-9.3 

402.3 

999,9 

99,9 

999.9 

83.4 

111. 

53.1 

141.0 

16429. 9 

95.0 

-67.1 

99  9 

288.0 

30  .4* 

28.9 

- 9,4 

403.  9 

999,9 

99,9 

999.9 

85.3 

Ill  . 

53.6 

142.0 

16623.  1 

92.0 

-68.  1 

99.  9 

285.7 

24.9* 

24.0 

-6,7 

405.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

111. 

54.6 

143.0 

1682 1 . 8 

89.0 

-68.8 

99.9 

275.4 

18.3* 

18.2 

-1.7 

408.3 

999.9 

99.9 

999,9 

87.4 

111. 

55.4 

1 44.0 

17027. 2 

86.  0 

-68.  6 

99.9 

276.1 

17.4* 

17,3 

-1.8 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87. 8 

111. 

56.3 

145.0 

17239.9 

83.0 

-68.8 

99.9 

289.2 

32.3* 

30.5 

-10.6 

416.5 

999.9 

99,9 

999.9 

89.3 

III. 

57.  1 

146.  0 

1 7460. 0 

80.0 

-69.2 

99.9 

290  .8 

36.1* 

33.8 

- 1 2.8 

420.0 

999.9 

99,9 

999.9 

90  .9 

Ill  . 

56.0 

1 47.0 

17688. 5 

77.0 

-69.  0 

99  9 

290.8 

27.8* 

26,0 

-9,9 

425.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

111. 

56.9 

1 48.0 

17926.3 

74.0 

-68.8 

99  9 

290  .8 

24.7* 

23.0 

- 8,8 

430.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.1 

Ml. 

59.6 

1 49.0 

16174. 6 

71,  0 

-67.  5 

99.  9 

290.8 

26.9* 

25.1 

-9.6 

438.2 

999.9 

99,9 

999.9 

95.5 

til. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•A  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THnN  6 OEG 
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STATION  NO.  363 
AMARILLO.  TEX 


7 FEBRUARY  I97S 

I I 1 S GMT  ISS  16.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  rr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PC  T 

KM 

DG 

AO. 6 

I 50.0 

18435. 1 

68.0 

-67.1 

99,9 

290  .8 

29.0  • 

27.  1 

- 10.  3 

444.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

111 

A 1 .4 

151.0 

18707. 4 

65.  0 

-67.  1 

99.9 

290.8 

28.1  * 

26.3 

-10.0 

4 50  .3 

999.9 

99.9 

999,  9 

98.  3 

62. 3 

1 52.0 

18991 .9 

62.0 

-68.1 

99.9 

290.5 

18.8* 

1 7.6 

- 6,6 

454.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

99  .8 

111 

63.3 

1 S3.  0 

1 9289.  2 

59.0 

-68.8 

99.9 

285.2 

15.1  * 

14.6 

-3,9 

459.2 

999,9 

99.9 

999.9 

100.4 

111 

64.4 

154.0 

19496. 5 

57.0 

-67.  1 

99.  9 

286.0 

22.8* 

21.7 

-7.0 

4 67.5 

999.9 

99.9 

999,9 

10  1 . 6 

111 

65.4 

155.0 

19823.  1 

54.0 

-66.7 

99  9 

290  .6 

28.8* 

26.  9 

-10.1 

475.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

111 

66.4 

156.0 

20 170. 4 

5 1.  0 

-6*.  8 

99f  9 

287.3 

27.6* 

26.3 

-8.2 

*88 . 1 

999.9 

99.9 

999,  9 

105.  1 

111 

67.7 

157.0 

20540. 0 

4B.0 

-65.3 

99,9 

283.0 

23.7* 

23.  1 

-5.3 

4 95.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107  .0 

66.  6 

1 SP,  0 

20799. 0 

46.0 

-65.3 

99.9 

29  1.6 

27.6* 

25.7 

-•.0.2 

501.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108  .5 

111 

69.6 

1 59.0 

21209.4 

43.0 

-65.  5 

99.9 

296.7 

1 9.8* 

1 7.7 

- 8.9 

510.6 

999.9 

99.9 

999,9 

110.5 

III 

71.0 

160.0 

21650.6 

40.0 

-64.2 

99.9 

68.6 

3.3* 

-3.  1 

- 1.2 

524.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

III 

72.4 

161.0 

21964. 9 

3 8.  0 

-63.  8 

99.9 

31  6.4 

2.8* 

1 .9 

-2.0 

533.4 

999.9 

99.9 

999.9 

no.  e 

III 

73.7 

162.0 

22*67. 3 

35.0 

-65.3 

99.  9 

298.4 

12.1 

1 0.7 

-5.8 

542.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.3 

111 

75.  1 

163.0 

22826. 4 

33.0 

-64  .4 

99. 9 

288.9 

23.8 

22.5 

-7.7 

553.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

112.6 

111 

76.4 

1 64.0 

23408. 2 

30.0 

-65.  1 

99.  9 

264.  1 

12.8 

12.7 

1 .3 

567.1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.8 

1 1 1 

78.5 

165.0 

24051.9 

27.0 

-64.0 

99.9 

285.6 

14.8 

14.  3 

-4.0 

587.  7 

999.9 

99.9 

999,9 

115.5 

no 

80.4 

166.0 

24777.  <5 

24.  0 

-61 . 4 

99.9 

280.3 

19*8 

19.5 

-3.5 

615*2 

999,9 

99,9 

999.9 

117,  9 

no 

82.4 

167.0 

25315. 5 

22.0 

-63.  1 

99.9 

291.5 

14.9 

13.9 

-5.5 

625.9 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

no 

84.6 

I 68.  0 

26219. 6 

1 9.0 

-62.1 

99.9 

290.8 

17.6 

16.5 

6 • 3 

655.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

122.7 

no 

87.0 

169.0 

27284.5 

16.0 

-61.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99«9 

692.1 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999 

719 


STATION  NO.  * **02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 

5 FEBRUABY  1975 


2315  6 


time 

CNTCT 

HE  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  OT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG 

c 

DG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

S.  1 

4.  0 

1010.0 

2 

• 8 

1 .6 

999.9 

99  .9 

0.3 

6.0 

125.  1 

995.0 

2 

.0 

1.9 

999.9 

99,9 

0.7 

7.  0 

206.  6 

985.0 

1 

• 3 

1 .2 

999.9 

99,9 

I .0 

8.0 

297.0 

974.0 

0 

« 8 

0 . 7 

999.  9 

99,9 

1.3 

9.0 

380.2 

964.0 

1 

• 6 

1 .5 

999.9 

99.9 

1.6 

10.0 

464.  7 

954.  0 

4 

• 0 

2,t 

999.9 

99  .9 

2.1 

1 1 .0 

577.0 

94  1.0 

7 

• 1 

4.1 

999.9 

99.9 

2.  3 

12.  0 

673.  9 

930.0 

7 

• 4 

2.6 

999.9 

99.9 

2.7 

13.0 

763.  0 

920.0 

7 

• 2 

2.  3 

999.  9 

99.9 

3.1 

14.0 

85  3.0 

910.0 

6 

.9 

2.5 

999.9 

99,9 

3.4 

1 5.0 

953.  0 

89  9.  0 

6 

• 7 

* ^ 1 

999.9 

99  .9 

3.B 

16.0 

1073.0 

886.0 

7 

6,3 

999.  9 

99.9 

4.  1 

I 7.  0 

1166. e 

876.0 

6 

• 9 

5 .6 

999.9 

99.9 

4.4 

IB.O 

1251. 7 

867.0 

6 

• 9 

5,  6 

999.  9 

99.9 

4.7 

1 9.0 

1347.2 

857.0 

6 

• 9 

5.6 

999.9 

99.9 

S.l 

20.0 

1443.  8 

84  7.  0 

6 

• 4 

5.1 

999.9 

99.9 

5.5 

21  .0 

1560.9 

835.0 

5 

• e 

4.5 

999.  9 

99.9 

5.7 

22.  0 

1659. 7 

82  5.0 

5 

• 3 

4.0 

999.9 

99,9 

6.2 

23.0 

1759. 5 

81  5.0 

5 

• 1 

3,9 

999.  9 

99.9 

6.6 

24.0 

1870.6 

80  4.0 

4 

• 8 

3 .5 

999.9 

99.9 

7.0 

25.0 

1962.  6 

795.  0 

4. 

• a 

3,-3 

999.9 

99.9 

7.3 

26.0 

2076.2 

784.0 

4 

• 0 

2.7 

999.  9 

99.9 

7.  5 

27.  0 

2180. 7 

774.0 

3 

• 6 

2.4 

999.9 

99.9 

7.8 

28. 0 

2286. 4 

764.0 

3 

• 0 

1.7 

999.  9 

99.9 

8.2 

29.0 

2382.4 

755.0 

2 

• 1 

0.8 

999.9 

99.9 

8.4 

30.0 

2479. 3 

74  6.  0 

1 

« 6 

0,3 

999.9 

99  .9 

8.8 

31  .0 

2577.3 

737.0 

1 

• 2 

-0 . 1 

999.  9 

99.9 

9.  2 

32.  0 

2687. 2 

72  7.0 

0 

.4 

-1  0 

999.9 

99.9 

9.5 

33.0 

2787. 2 

718.0 

-0 

. 1 

-1.4 

999.9 

99.9 

9.7 

34.0 

2876.9 

710.0 

-0 

• 8 

-2.  1 

999.9 

99.9 

10.  I 

35.0 

2978. 9 

701.0 

-1 

• 4 

-2.4 

999.9 

99  .9 

10.4 

36.0 

3104.8 

690.0 

-2 

• a 

-4.2 

999.9 

99.9 

1 0.9 

37.0 

320  8.  5 

68  1.0 

-4 

• 9 

-17,9 

999.9 

99.9 

1 1.2 

38.0 

3312. 9 

672.0 

-5 

• 7 

-53  5 

999.9 

99.9 

1 1.6 

39.0 

3406.9 

664.0 

-5 

• 1 

-53  1 

999.9 

99.9 

12.0 

40.0 

3514.  C 

655.0 

-5 

• 4 

-53.3 

999.9 

99  .9 

12.3 

41  .0 

3634.5 

645.0 

-6 

.0 

-50.0 

999*9 

99.9 

12.7 

42.0 

37  32.  1 

63  7,0 

-6 

.4 

-54.0 

999*9 

99.9 

13.1 

*3.0 

3843.  1 

628.0 

-7 

. 3 

-38.  8 

999*9 

99.9 

13.4 

44.0 

3942. a 

620.0 

-a 

.2 

-39,3 

999.9 

99.9 

13.7 

45.0 

4043. 4 

61  2.0 

-a 

. 9 

-42  9 

999.9 

99  .9 

14.1 

46.0 

4145.2 

604.0 

-9 

. * 

-39  1 

999.9 

99.9 

14.4 

47.0 

4248.  1 

596.0 

-10 

. 1 

-43.5 

999.9 

99.9 

14. 8 

48.0 

4352. 0 

588.0 

-10 

• 6 

-53.7 

999.9. 

99.9 

15.2 

49.0 

4457.2 

580. 0 

-11 

.5 

-53.8 

999.9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  L AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  '^^EEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THf.N  6 DEG 


MT 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

99,9 

19,9 

275.7 

286.5 

'll  3 

92,0 

999.  9 

999. 

99.  9 

99.9 

276.1 

■ 287.3 

^ .4 

99.4 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

276.2 

287.  0 

2 

99.1 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

275,6 

287.  1 

4.1 

99.1 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

278.3 

289.6 

4.4 

99  .2 

999.9 

999. 

99,9 

99  .9 

281  .5 

293.6 

4.7 

87,5 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

285.8 

300.1 

S.5 

81  .2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

287.  1 

300.  2 

5.0 

71  .4 

999 .9 

999. 

99.9 

99.9 

287,8 

300.9 

4.9 

71.1 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

288.  3 

301 . 8 

5.1 

73.8 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

289.2 

304.4 

5«7 

83.3 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

291  .5 

309.5 

6 .8 

91  .5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

291.7 

309.  0 

6.5 

91  .6 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

292.6 

310.2 

6.6 

91  .7 

999.  9 

.999. 

99.9 

M9.9 

293.  5 

31  1 .4 

5.7 

91  .6 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

293.9 

31  1.4 

6.5 

91.5 

399.  9 

999. 

99.9 

99.9 

294  .6 

31  1 .7 

6.4 

91  .4 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

295.0 

31  1.  8 

6^2 

91  .4 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

295.9 

312.7 

6.2 

91  .4 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

296.  7 

31  3.4 

6.2 

91  .4 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

297.4 

314.2 

6.  1 

91.3 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

297.9 

314.2 

5.9 

91.3 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

298.6 

314.  a 

5.  9 

91  .3 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

298  .9 

314.6 

5.7 

91  .2 

999.  9 

999. 

99.9 

99.  9 

299.0 

314.0 

5.4 

91  .1 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

299.5 

314.2 

5.3 

91.0 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

300.0 

314.4 

5.2 

91  eO 

999.9 

999. 

99.9 

‘^9.9 

300.  2 

314.0 

4.9 

90.8 

999.9 

999. 

99.9 

P9  .9 

300  .8 

314.3 

4.8 

90.8 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

30  1.0 

314.  1 

4.6 

90 .8 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

30  1.4 

314.3 

4.6 

92.7 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

301.1 

312.7 

4.1 

90.0 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

299.5 

303.7 

1.4 

35.2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

299  .6 

299.8 

0.0 

1.0 

999.  9 

399. 

99.9 

79.9 

301.4 

301.5 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99  ,9 

99,9 

302.2 

302.3 

0.0 

1.0 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

302.8 

303.1 

o.t 

1 .6 

399.9 

399. 

99.9 

99.9 

303.4 

303.6 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

303.7 

304.4 

0.2 

6.0 

999.  3 

999. 

99.9 

99.9 

303.8 

304.4 

0.2 

6.0 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

304.0 

304.5 

O.t 

4.3 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

304.7 

305.4 

0.2 

6.8 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

305.0 

305.5 

0.1 

4.5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

305.3 

305.5 

0.0 

1.5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

305.7 

305.9 

0.0 

1 .5 

999.9 

999. 

720  ' 


STATION  NO.  *02 
M ALLOPS  island.  VA 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

15.5 

50.0 

4550.2 

573.0 

- 1 1.  e 

1 5.0 

51.0 

4684.9 

563.0 

-12.1 

IE. 3 

52.0 

4780. 4 

556.0 

-12.  9 

16.7 

53.0 

4890.8 

548.0 

-13.4 

17.  1 

54.  0 

4988.  5 

54  1.0 

-13.9 

17.5 

55.0 

5101.5 

533.0 

-14.6 

1 8.0 

56.0 

5230.2 

524.0 

-15.4 

1 8.4 

57.0 

5331. 6 

51  7.  0 

-16.0 

1 n.s 

58.0 

5434.2 

510.0 

-16.7 

19.2 

59.0 

5537.  9 

503.0 

-17.5 

19.6 

60.0 

5642.7 

496.0 

-18.2 

2C.0 

61.0 

5748.7 

489.0 

-18.6 

20.4 

62.0 

5856. 2 

482.  0 

-1  9.  0 

20.8 

63.0 

5964.9 

475.0 

-19.9 

21.3 

64.  0 

6074. 9 

468.0 

-20.5 

21.7 

65.0 

6186.2 

46  1.0 

-21.4 

22.3 

66.  0 

6315.1 

45  3.0 

-22.2 

22.7 

67.0 

6412. 9 

44  7.  0 

-23.0 

23.  1 

68.0 

6528.4 

440.0 

-24  .0 

2 3.6 

69.  0 

6645.  2 

433.0 

-24.9 

24.0 

70.0 

6746.  S 

427.0 

-25.  7 

24.4 

71.0 

6883.  3 

41  9.0 

-27.0 

24.8 

72.0 

6987. 0 

4 13.0 

-28.  1 

25.2 

73.0 

7109.6 

40  6.0 

-28  .9 

25.6 

74.  0 

721  5.  9 

400.  0 

-29.  8 

26.0 

75.0 

7323.4 

394.0 

-30.  9 

26o3 

76.  0 

7432.  1 

338.0 

-32.0 

26.8 

77.0 

754  1. 9 

382.0 

-33.0 

27.3 

78.0 

7653.  1 

37  6.0 

-33.8 

27.7 

79.  0 

7765. 7 

37  0.  0 

-34.  7 

28.1 

80.0 

7879.7 

364.0 

-35.  5 

2 8.6 

81.0 

801 4. 6 

35  7.0 

-36 . 3 

29.0 

82.0 

81 1 2. 2 

352.0 

-37.  5 

29.4 

83.0 

8230.5 

346.0 

-38.8 

29.8 

84.0 

8350. 4 

34  0.0 

-39.  7 

30.2 

85.0 

8451.5 

335.0 

-40 . 4 

30.7 

86.0 

8595. 1 

32  8.0 

-41.5 

31.2 

87.0 

8699. 2 

323.0 

-42.  2 

31.6 

88.  0 

8804.5 

318.0 

-43 . 1 

32.0 

89.0 

8932.  8 

31  2.  0 

-43.  5 

32.4 

90.0 

9041.2 

30  7.0 

-44 . 5 

32.  S 

91.  0 

9151.0 

302.0 

-45.4 

33.2 

92.0 

9262. 2 

297.0 

-45.  9 

33.7 

93.0 

9374.9 

292.0 

-47.1 

34.1 

94.0 

9489. 0 

287.  0 

-48.  1 

4 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

angle  bet 

4 

BY  TEMP 

means  temperature 

OR  TIME 

44  BY  SPEED  MEANS 

ELEVATION 

ANGLE  LE 

5 FEBRUAfiV  1975 
2315  GMT 


DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

-57.4 

999.9 

99.9 

99.9 

?9.9 

-57.6 

999.9 

99.9 

99.9 

«'9.  9 

-57.  7 

990.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-51 ' 4 

999.0 

99.9 

99.9 

99.9 

-51  Y 6 

990.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-49.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

-50.3 

999.9 

99.9 

99.9 

5 9.  9 

-52.3 

990.9 

99.9 

99.9 

5 9.9 

-49.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-46  5 

999.9 

99.9 

99.  9 

09.9 

-46f  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-47.2 

999-9 

99.9 

99.  9 

99.9 

-46.4 

999-9 

99.9 

99.9 

99.9 

-46.5 

999.9 

99.9 

99.9 

5 9.9 

-46.  t 

999-9 

99.9 

99.9 

59.9 

-45.  6 

999-9 

99.9 

99.9 

99.9 

-46l1 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.  9 

-44,  3 

999-0 

99.9 

99.9 

99.9 

-45.9 

999-9 

99.9 

99.9 

99.9 

-45.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-45.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-46.6 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

-40.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-49, 5 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

-49 . 4 

999.9 

99.9 

99.9 

5 9.9 

-40.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

-40. 6 

999.9 

99.9 

99.  9 

59.9 

-48.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-48.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

-50.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

-51.2 

999-9 

99.9 

99.  9 

9 9.9 

-52, : 

999-9 

99.9 

99.  9 

99.9 

-52.3 

999-9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

-53.6 

999-9 

99.9 

99.9 

99.9 

-54.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

5 9.9 

99 . 9 

999.9 

99  .9 

99.9 

t^9.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9 9.9 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

WEEN  6 AND  10  DEG 
ilAVE  B^^EN  INTERPOLATED 
SS  THAN  6 DEG 


164  24 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

306. A 

306.5 

0.0 

I .0 

599.9 

307.6 

307.  8 

0.0 

1 .0 

999.9 

307. T 

307.9 

0.0 

1 . 1 

999.  5 

308.5 

308.7 

0.1 

2.4 

999  .9 

309.0 

309.  2 

0.  1 

2.4 

999.9 

309.5 

309.7 

0.1 

3.1 

999. 5 

310.0 

310.3 

0.1 

3.2 

999.9 

310  .5 

310.7 

0.  1 

2.  6 

599.  5 

310.9 

311  .2 

0.1 

4.0 

999.9 

311.1 

31  1. 5 

0.  1 

5.8 

999.9 

31  I .6 

312.0 

0.1 

6.5 

999.9 

312.  3 

312.7 

0.1 

6.0 

999.9 

313.1 

313.5 

0.  1 

5.4 

599.  5 

313.3 

313.7 

0.1 

7.3 

999 .9 

3 13.9 

314.  4 

0.1 

7.9 

999.9 

3IA.1 

314.6 

0.1 

9.1 

999. 5 

3IA.7 

315.  1 

0.  1 

9.2 

999.9 

3IA.9 

315.4 

0.2 

11.5 

599.  9 

315.1 

315.6 

0.1 

11  .1 

999.9 

315.4 

315.9 

0.  1 

12.7 

999.9 

315.6 

316.2 

0.2 

13.6 

999.5 

31  5.  6 

316.  1 

0.  1 

13.5 

999.9 

315.6 

316.0 

0.  1 

12.0 

599.5 

316.1 

316.4 

0.1 

11  .5 

999.5 

316.2 

316.6 

0.1 

12.7 

999  . 9 

316.2 

316.6 

O.I 

15.3 

599.9 

316.0 

316.4 

O.I 

17.3 

999.9 

316.2 

316.7 

0.  1 

20.  1 

999.  5 

316.6 

317.0 

0.1 

20  .6 

999.9 

316.8 

317.2 

0.1 

18. S 

999.  5 

317.2 

317.5 

0.1 

18. I 

999.  5 

31  7.  9 

318.  2 

0.  1 

17.7 

999 .9 

317.5 

317. S 

0.  I 

18.3 

599.9 

317.  4 

317.7 

0.1 

18.8 

999.9 

317.7 

318.0 

0.1 

19.8 

999 . 5 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  9 

320.5 

• 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

320.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

321  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

> 0 

AZ 

OG 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 


721 


STATION  NO.  «Oa 
WALLOPS  ISLAND.  VA 

5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  164  24.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

¥/SEC 

M/’S  EC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.5 

95.0 

9604. 6 

282.0 

-4  8.9 

99,  ? 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

322.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

35.  1 

96.0 

9745. 7 

276.0 

-49.6 

99.^ 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

323.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

35.5 

97.0 

9665. 1 

27  1 .0 

-50.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

323.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

35.9 

98.0 

9986. 2 

26  6.  0 

-51.6 

99.9 

999.9 

90  ,9 

99.9 

99.9 

323.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

36.3 

99.0 

10084.4 

262.0 

-52.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9C..9 

324.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

36.6 

100.0 

10209. 1 

257.0 

-52  .3 

99  .V 

999.9 

99,9 

99.  9 

9f>.9 

325.  8 

999.9 

9 9.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.1 

101.0 

10336.  3 

252.0 

-52.3 

99.  > 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

327.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

37.4 

1 02.0 

10465.6 

247.0 

-53.2 

99.'; 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

37.6 

103.0 

10570. 7 

243.  0 

-53.  7 

99.0 

999,9 

99  .9 

99.9 

99.9 

328.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

3B.  1 

104.0 

10703. 9 

238.0 

-55.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.5 

105.0 

1081 2. 0 

234.0 

-56.0 

99  .9 

999,9 

99.9 

99.  9 

9". 9 

329.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

38.9 

106.0 

1092 1 . 5 

230.0 

-56.  7 

99.9 

999,  9 

99,9 

99.9 

9<^  .9 

329  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

39.4 

107.0 

11060.6 

225.0 

-57,7 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

39.8 

108.0 

11 173. 6 

221.0 

-58.  4 

99.  . 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

330.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

999  . 9 

999. 

40.4 

109.0 

11268.2 

21  7.0 

-59.3 

99.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.7 

110.0 

11 405. 0 

21  3.0 

-5  8,7 

99,0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

333.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999, 

41.4 

111.0 

11 554. 5 

20  8.0 

-37.  7 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

9 1.9 

337.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

41.7 

112.0 

11677.5 

204.0 

-56.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

9'*,  9 

341.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

42.2 

113.0 

11803.  3 

200.  0 

-56.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

9P.9 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

42.5 

1 14.0 

11931.6 

196.0 

-56. S 

99.  y 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.0 

1 15.0 

12062. 5 

192.0 

-56.2 

99.-; 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

347.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.6 

116.0 

12196. 5 

188.0 

-55.  7 

99.*' 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.0 

117.0 

12333.5 

184.0 

-55.7 

99. n 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.4 

1 1 8.0 

12473. 2 

180.  0 

-56.  7 

99. P 

999,9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

353.  5 

999.9 

' 99. 9 

999.  9 

999.9 

999. 

44.9 

119.0 

12579.6 

177.0 

-57.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.4 

1 20.0 

12723.9 

173.0 

-57.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

356.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.8 

121.0 

12834. 3 

170.0 

-57.  9 

99.  ^ 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

357.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

46.3 

122.0 

12984.4 

166.0 

-58.2 

99  • " 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

359.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

4 6.7 

123.0 

13099.  1 

163.  0 

-58.4 

99. <■ 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

360.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

♦ 7.2 

124  .0 

I32S5.S 

159.0 

-58,  4 

99.^ 

999.9 

99.9 

99.9 

9 7.9 

363  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 7.6 

125.0 

1337  5.  3 

156.0 

-58.4 

99.0 

999,9 

99.9 

99.9 

9 7.  9 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.2 

126.0 

13538. 7 

152.0 

-S3.  4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

368 . 1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

48.7 

1 27.  0 

13706. 3 

148.0 

-58.7 

99.9 

999.  9 

99,9 

99.9 

99.9 

3 70.3 

999 . 9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

49.  2 

128.  0 

13834. e 

14  5.  0 

-59.  3 

99,'. 

999,9 

09  .9 

99.9 

99.9 

371.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.7 

1 29.0 

13965.8 

142.0 

-59,  3 

99.' 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

373.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

50.2 

1 30.0 

14099. 4 

139.0 

-59,8 

99,'" 

999,9 

99.9 

99.9 

99.  9 

375.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.7 

131.0 

14281. 7 

135.0 

-60.2 

99,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

377.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

51.2 

132.0 

14421.8 

132.0 

-60.7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

379.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

51.6 

133.0 

14564. 6 

129.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

380.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

999  . 9 

999. 

52.0 

134.0 

14710.5 

126.0 

-61.  e 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.3 

135.0 

14859. 5 

123.0 

-62.2 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

52.8 

136.0 

15063.  1 

II  9.  0 

-63.  7 

99,*' 

999.9 

99  «9 

99.9 

99  .9 

385.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

5 3.3 

1 37.  0 

15219. 1 

116.0 

-65.5 

99. c 

999.9 

99,9 

99.9 

99*. 9 

384.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.8 

138.0 

15378. 3 

113.  0 

-65.  9 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.2 

139.0 

15596.7 

109.0 

-66.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 


722 


STATION  NO.  A02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


5 FEBRUAFT  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MO 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

5A.S 

1 40.0 

15765. 6 

106.  0 

-66.  3 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

55.5 

141  .0 

15939.6 

10  3.0 

-66.  1 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

56.  1 

142.0 

161 79. 7 

99.0 

-66.3 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

56. R 

143.0 

16366. 2 

96.0 

-66.  3 

99. 

999,9 

99*9 

99.9 

57.5 

144.0 

16558.8 

93.0 

-65.7 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

58.1 

145.0 

16758. 6 

90.  0 

-64.  7 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

58.9 

146.0 

16965. 7 

87.0 

-64.5 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

59.6 

1 47.0 

171 80. 0 

84.0 

-64.7 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

60.3 

148.0 

17401  ..6 

a 1.0 

-65.  7 

99.  9 

999*  9 

99*9 

99.9 

61.  1 

1 49.0 

17630. 7 

78.0 

-66.1 

99.9 

999,9 

99*9 

99.9 

6 1.8 

150.0 

17868. 2 

75.  0 

-66.  7 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

62.7 

151.0 

1811 5. 6 

72.0 

-65  .7 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

63.5 

152.0 

18373. 9 

69.0 

-66.3 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

6A.3 

153. C 

18643. 5 

66.0 

-65.  9 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

65.3 

1 54.  0 

18927. 3 

63.0 

-63.9 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

66.2 

155.0 

19226. 2 

60.  0 

-64.  1 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

67.2 

156.0 

19432.7 

53.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

68.  1 

15  7.0 

19754. 0 

55.0 

-66.9 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

69.2 

1 58.0 

20092.3 

52.0 

-67.  6 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

70.3 

159.0 

20451. 2 

49.0 

—66 . 3 

99.9 

999*9  . 

99*9 

99.9 

71.6 

160.0 

20  703.  9 

4 7.  0 

-65.  9 

99.9 

999*9 

99  *9 

99.9 

72.9 

161.0 

21104.6 

44.0 

-65.7 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

74.  2 

162.0 

21535. 1 

4 1.0 

-64.  3 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

75.8 

163.0 

21999.8 

38.0 

-64.  5 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

77.2 

164.0 

22500.7 

35.0 

-65.9 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

78.9 

165.0 

22859. 2 

33.0 

-64.5 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

80.9 

166. C 

23443.3 

30.0 

-63.3 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

83.  1 

1 67.  0 

24090. 6 

2 7.0 

-63.  5 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

8S.7 

168.0 

24820.3 

24.0 

-59.  8 

99.9 

999*9 

99*9 

99.9 

723 


r 


1«A  2A.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

f 

99.9 

393.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

396.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

c 

95.9 

400.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

404  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

409.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

( 

99  .9 

415.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

599. 

99.9 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

95  .9 

423.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

c 

95.9 

425.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

433  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

< 

99.9 

440.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

444.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

451.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

< 

99,9 

461.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

467.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

467.0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999  .9 

999. 

( 

99.9 

472.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

478  .9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

95.  9 

490.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

c 

95  ,9 

496.9 

999.9 

99,9 

999,  9 

999.  9 

999. 

95.9 

506.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

520.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

c 

99.9 

531  .7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.  9 

540.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

553.6 

999.9 

99,9 

999.  9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

572.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

589.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

620.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 


c 


STATION  NO.  402 

wallops  island,  VA 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


TIMF 

CNTCT 

he  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

r>G 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

5.2 

4.  0 

1007.0 

3.  3 

2.7 

99*9 

99.9 

0.3 

6.0 

as.  1 

99  7.0 

3.5 

3.0 

9Q9.9 

99*9 

99.9 

0.  7 

7.0 

175.  2 

986.0 

3.0 

3.0 

999*9 

99*9 

99.9 

1.0 

8.0 

266.2 

975.0 

2.  9 

2.9 

999.9 

99*9 

99.9 

1.3 

9.  0 

35H.  1 

964.0 

2 .5 

2.5 

999.9 

99.9 

99.9 

1.7 

10.0 

442.  « 

954.0 

2. 1 

2.1 

999.9 

99.9 

99.9 

2.  1 

1 i .0 

561.9 

94  0.0 

1 .7 

1.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

2.  4 

1 2.0 

656.  9 

929.0 

1 . 1 

1 .1 

999.9 

99  .9 

99.9 

2.7 

13.0 

743.9 

919.0 

0.4 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

3.0 

14.0 

841.4 

90  8.0 

4.5 

4 .5 

999.9 

99.9 

99.9 

3.4 

15.0 

93  1.  e 

898.0 

4.7 

1.8 

999.9 

99.9 

99.9 

3.9 

1 6.0 

1050.9 

88  5.0 

5. 1 

0.8 

999.9 

99.9 

99.9 

4.2 

1 7.  0 

1 143. a 

87  5.  0 

5.  2 

-0.1 

999.9 

99  .9 

99.9 

4.6 

la.o 

1228.3 

866.0 

4.  9 

-0.3 

999.9 

99.9 

99.9 

4.9 

19.0 

1332.5 

855.0 

4.4 

-4.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

5.3 

20.0 

1428. 5 

84  5.  0 

5.2 

-4.1 

999.9 

99.9 

99.9 

5.7 

21  .0 

I 545. 2 

833.0 

4.5 

-5.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

6.0 

22.0 

1 633.  7 

82  4.0 

4.4 

-2.5 

999.9 

99.9 

99.9 

6.4 

23.0 

1733.  1 

814.0 

. 3.  9 

-7.2 

999.  9 

99.9 

99.9 

6.  a 

24.0 

1833.5 

804.0 

3.5 

-6.5 

999.9 

99.9 

99.  9 

7.2 

25.0 

1924. 8 

795.  0 

3.4 

-11.3 

999.9 

99.9 

99.9 

7.6 

26.0 

204a. 0 

78  3.0 

3.0 

• 

CD 

1 

999.  9 

99.9 

99.  9 

7.9 

27.  0 

2141.5 

774.0 

2.7 

-48.3 

999.9 

99.9 

99.9 

a. 3 

28.0 

2246.5 

764.0 

2.  4 

-48.  5 

999.  9 

99.9 

99.9 

e.6 

29.0 

2342. 1 

755.0 

2.1 

-48.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

9.0 

30.0 

2438. 7 

746.  0 

1 . 7 

-48.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9.4 

31  .0 

2536. 3 

737.0 

1.1 

-49.3 

999.  9 

99.9 

99.  9 

9.  a 

32.  0 

2634. 9 

72  8.  0 

0.3 

-49.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

10.1 

33.0 

2734.5 

719.0 

-0.0 

-50.0 

999.9 

99*9 

99.9 

10.5 

34.0 

2835. 0 

710.0 

-1  .0 

-50  .6 

999.9 

99.9 

99.9 

10.9 

35.0 

2936. 6 

701.  0 

-1.8 

-51 . 1 

999.9 

99  .9 

99.9 

1 1.4 

36.0 

3062.  1 

690.0 

-2.9 

-51.8 

999.9 

99.9 

99.  9 

1 1.  a 

37.  0 

31 54. 3 

682.  0 

-3.5 

-52.  1 

999.9 

99  .9 

99.9 

12.1 

38.0 

3259. 3 

673.0 

-3,2 

-52.0 

999.  9 

99.9 

99.9 

12.5 

39.  0 

3353. 8 

665.0 

-3.3 

-52.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

12. a 

40.0 

3461. 4 

656.  0 

— 3.6 

-52.2 

999.9 

99.9 

99.9 

I 3.4 

41.0 

3582. 5 

646.0 

-4.5 

-52.8 

999.9 

99.9 

99.9 

I3.r 

42.  0 

3680. 4 

638.0 

-5.  2 

-53.2 

999*9 

99*9 

99.9 

14.1 

43.0 

3779. 3 

630.0 

-6.  2 

-53.  8 

999*9 

99*9 

99.9 

14.5 

44.0 

3879. I 

622.0 

-6.8 

-54.2 

999.9 

99*9 

99.9 

14.8 

45.0 

3992. 6 

61  3.  0 

-7.7 

-54.8 

999*9 

99*9 

99.9 

15.1 

46.0 

4094. 6 

605.0 

-8,6 

-55.3 

999.  9 

99.9 

99.  9 

If.  5 

47.  0 

4197. € 

597.0 

-9.  1 

-55.7 

999.9 

99*9 

99.9 

15.9 

48.0 

430 1 . 8 

589.0 

- 10.  1 

-56.3 

999.  9 

99*9 

99.9 

1 6.2 

49.0 

4393. a 

58  2.0 

-10.7 

-56.7 

999.9 

99*9 

99.  9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 kND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


724 


165 


23.  0 


o 


o 


COMP 

POT  T 

e POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SLC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0 

99  9 

276.5 

288.2 

4.6 

96.0 

999.9 

999. 

99<9 

277.5 

289.7 

4.8 

96.4 

999  .9 

999, 

99.9 

277.9 

290.2 

4.6 

101 .0 

999.9 

999. 

99.9 

278.7 

291  .0 

4.8 

101  .0 

999.9 

999. 

99,9 

279.2 

291 . 4 

4.8 

100 .9 

999.9 

999. 

99  ,9 

279  .5 

291 .5 

4.7 

100.9 

999.9 

999. 

99  .9 

280.4 

292.3 

4.6 

100  .8 

999  .9 

999. 

99.9 

280.6 

292.  2 

4.5 

100.7 

999.9 

999. 

99.9 

280.8 

292.0 

4.3 

100.6 

999.9 

999. 

99.  9 

286.2 

301 . 5 

5.9 

101  .2 

999.9 

999. 

99  .9 

287.2 

300. 1 

4.9 

81.6 

999.  9 

999. 

c 

99.9 

288.7 

301  .0 

4.6 

74  .0 

999.9 

999. 

99„9 

289.8 

301. 5 

4.3 

68.2 

999.9 

999. 

99.^9 

290.3 

302.0 

4.3 

69.2 

999.9 

999. 

G 

99.9 

290.7 

299.8 

3.3 

54.2 

999,9 

999. 

99  .9 

292  .5 

301.8 

3.3 

50.9 

999.  9 

999. 

99.9 

293.0 

301.4 

3.0 

47  .3 

999.9 

999. 

C 

99.9 

293.8 

304.5 

3.9 

60.7 

999.9 

999. 

99.9 

294.2 

301  .9 

2.7 

44.0 

999.9 

999. 

99.9 

294.  9 

303.  1 

2.9 

47.7 

999.9 

999. 

c 

99  .9 

295.5 

301  .4 

2.0 

33.  1 

999.  9 

999. 

99»9 

296.2 

296.4 

0.1 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

296.8 

297.0 

0.1 

1.0 

999.9 

999. 

c 

99.9 

297  .6 

297.8 

0.1 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

298.2 

298.4 

0.  1 

1 .0 

999.9 

999. 

99  .9 

298  .9 

299.1 

0.  1 

1.0 

999.  9 

999. 

c 

99.  9 

299.2 

299.4 

0.1 

1 .0 

999.9 

999, 

99.9 

299.4 

299.6 

0.  1 

1 .0 

999.9 

999, 

99.9 

300 . 1 

300  .3 

0.1 

1 .0 

999.9 

999. 

r 

99.9 

300.  1 

300.3 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

300  .4 

300.5 

0.0 

1.0 

999.  9 

999. 

99.9 

300.5 

300.7 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

r' 

99.9 

300.  8 

301. 0 

0.0 

1 .0 

999  .9 

999. 

99.9 

30  2.2 

302.3 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

r 

99.  9 

303.  2 

303.4 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

V 

99.9 

304  .0 

304.2 

0.0 

1.0 

999.  9 

999. 

99.9 

304.3 

304.5 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

304.7 

304.9 

0.0 

1 .0 

999.9 

999, 

r 

99  .9 

304.6 

304.8 

0.0 

1 .0 

999.9 

999, 

99n  9 

305.  1 

305.2 

0.0 

1 .0 

999.9 

999, 

99.9 

305.3 

305.5 

0.0 

1.0 

999.  9 

999. 

99.9 

305.5 

305.6 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

305.9 

306.  1 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99.9 

306.0 

306.1 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

99.  9 

306.3 

306.4 

0.0 

1 .0 

999.9 

999. 

c 


c 

c 


station  no.  402 

MALt-OPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  »»5  23.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

Ofp 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

l«.A 

50  .0 

4500, 1 

574.0 

-10.9 

-56.  8 

9 

99.9 

17.1 

51.0 

4621.4 

56  5.0 

-1  1 .3 

-57 .1 

999*9 

99*9 

17.5 

52.0 

4730. a 

55  7.0 

-11.6 

-53.8 

999*9 

99  *9 

17. a 

53.0 

4641.5 

549.0 

-11.9 

-38.5 

999*9 

99*9 

ie.2 

54.0 

4939. 6 

542.0 

-12.7 

-36.9 

99P.9 

99*9 

1 a. 5 

55.0 

5038.6 

535.0 

-13.6 

-36.2 

999*  9 

99.9 

1 9.0 

56.0 

5181.8 

525.0 

-14.7 

-37.0 

999*9 

99.9 

19.4 

57.0 

5283. 3 

51  e.  0 

-1  5.  5 

-37.3 

999*9 

99.9 

19.8 

58.0 

5385. 8 

51  1.0 

-16.3 

-37.5 

999*9 

99.9 

20.  1 

59.  0 

5489. 4 

504.0 

-17.1 

-38.5 

999*9 

99.9 

20. S 

60  .0 

5594.2 

497.0 

- 18.  0 

-39.  1 

999*  9 

99.9 

20.9 

61 .0 

571  5.  3 

489.0 

-18.0 

-39.7 

999.9 

99.9 

21.3 

62.0 

5807. 2 

483.  0 

-1  9.  5 

-40.2 

999.9 

99.9 

21.7 

63.0 

591 5. 5 

476.0 

-20.3 

-39.6 

999*9 

99.9 

22.  1 

64.0 

6025. 0 

469.0 

-21.2 

-40.3 

999*9 

99.9 

22.5 

65.0 

6135.8 

462.0 

-22.  0 

-40.  9 

999*  9 

99.9 

22.9 

66.0 

6264.0 

45  4.0 

-2  3.2 

-41  .9 

999*9 

99*9 

23.3 

67.0 

6377.  6 

44  7.  0 

-24.  3 

-41.4 

999*9 

9 9.9 

23.7 

68.0 

6476. 0 

44  1.0 

-24.7 

-42.5 

999.9 

99*9 

24.  1 

69.0 

6592. 3 

434.0 

-25.6 

-43.2 

999*9 

99.9 

24.5 

70.0 

6693.0 

428.0 

-26.  0 

-42.  5 

999.  9 

99.9 

25.0 

71.0 

6828.8 

420.0 

-27.9 

-43.3 

999.9 

99.9 

25.4 

72.0 

6949. 3 

41  3.  0 

-28.  9 

-43.7 

999*9 

99  .9 

25.8 

73.0 

7053.9 

407,0 

-29.6 

-44.8 

999.9 

99.9 

2E.  2 

74.0 

7159. 6 

401.0 

-30.5 

-44.7 

999*9 

99*9 

26.5 

75.0 

7266.6 

395.0 

-31.3 

-45.  1 

999*9 

99*9 

26.9 

76.0 

7374.8 

389.0 

-32.3 

-45.7 

999.9 

99*9 

27.3 

77.0 

7502.  7 

38  2.  0 

-33.  3 

-46.3 

999.9 

99*9 

27.7 

78.0 

7595.  1 

37  7.0 

-34. 1 

-47.5 

999.  9 

99.9 

2E.0 

79.  0 

7707. 2 

37  1.0 

-34.9 

-49.7 

999*9 

99.9 

28.4 

80.0 

7820. 8 

365.0 

-35.  7 

-SO.  8 

999*9 

99.9 

28.9 

81.0 

7955.2 

358.0 

-36.7 

-52.6 

999*9 

99.9 

29.2 

82.0 

807  2.  1 

35  2.  0 

-37.  5 

-53.0 

999*9 

99.9 

29.5 

83.0 

81 70. 6 

347.0 

-38.  6 

-53.1 

999*9 

99.9 

29.9 

84.  0 

8290. 2 

34  1.0 

-39.5 

-53.2 

999*9 

99.9 

30.2 

85.0 

8391. 1 

336.0 

-40. 2 

99.  9 

999*  9 

99.9 

3C.  7 

86.0 

8534,4 

329.0 

-41  .4 

99.9 

999*9 

99.9 

31.1 

87.0 

8659.  1 

32  3.  0 

-42.3 

99.9 

999*9 

99.9 

3 1 .5 

88.0 

8764. S 

318.0 

-43.0 

99.9 

999*9 

99.9 

3 1.9 

89.  0 

8871. 1 

31  3.0 

-43.9 

99.9 

999*9 

99.9 

32.3 

90.0 

8979.0 

30  8.0 

-44.  6 

99.  9 

999*9 

99.9 

32.7 

91.0 

9088.4 

303.0 

-45.5 

99.9 

999*9 

99.9 

33.1 

92.0 

922  1.  5 

29  7.  0 

-46.  3 

99.9 

999.9 

99  .9 

33.5 

93.0 

931  1. 5 

293.0 

-47.  1 

99.9 

999*9 

99.9 

33.9 

94.  0 

9425.  2 

288.0 

-48.0 

99.9 

999.9 

99.9 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETliEEN  6 AND  lO  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

♦ * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  (5  DEG 


U COMP 

V COf  P 

POT 

T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/src 

DG 

K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

99.9 

99*9 

307 

.4 

307.5 

0.0 

i .0 

999,9 

999. 

99.  9 

99.9 

308 

.3 

308.4 

0.0 

1 .0 

999,9 

999. 

99*9 

99.9 

309 

.2 

309.4 

0.0 

l.S 

999.  9 

999. 

99.9 

99„9 

310 

.2 

31  1 .0 

0.2 

8 .7 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

310 

. 3 

311.3 

0.3 

11  .0 

999  .9 

999, 

99.9 

99*9 

310 

.4 

31  1 .5 

0.3 

12.7 

999.9 

999. 

99.9 

99*  9 

310 

. e 

311.8 

0.3 

12.8 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

311 

.0 

312.0 

0.3 

13.  4 

S99.  9 

999. 

99.9 

99*9 

31  I 

.2 

312.2 

0.3 

14.0 

999.9 

999, 

99.9 

99*9 

311 

.4 

312.  3 

0.3 

13.6 

999.9 

999, 

99.9 

99*9 

311 

.7 

312.5 

0.3 

13.6 

999.  9 

999, 

99.9 

99.  9 

312 

. 1 

313.0 

0.2 

13.7 

999.9 

999. 

99*9 

99.9 

312 

.4 

313.2 

0.2 

13.8 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

312 

.7 

31  3.6 

0.3 

15.8 

999 .9 

999. 

99.9 

99.9 

312 

.8 

313.  7 

0.2 

15.9 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

313 

.2 

314.0 

0.2 

16.0 

999.9 

999. 

99.9 

99.  9 

313 

.2 

314.0 

0.2 

16 . 1 

999. 9 

999. 

99*9 

99  *9 

313 

.3 

314.1 

0.2 

18.5 

999.  9 

999. 

99.  9 

99.  9 

314 

.0 

314,7 

0.2 

17.1 

999.9 

999, 

99*9 

99*9 

314 

.2 

314.  9 

0.2 

17.3 

999.9 

999, 

99.9 

99*9 

314 

.0 

314.7 

0.2 

20.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.  9 

314 

.3 

315.0 

0.2 

21  .0 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

314 

.5 

315.  1 

0.2 

22.3 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

314 

.9 

315.5 

0.2 

21.1 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

315 

.0 

315,  7 

0.2 

23.2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

315 

O A 

316.0 

0.2 

24  .0 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

315 

. 5 

316.1 

0.2 

24  .5 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

315 

.8 

316.3 

0.2 

25.  6 

999.  9 

999. 

99.  9 

99*9 

315 

.9 

316.4 

0.  1 

24.2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

316 

.3 

316,  7 

0.  1 

20.2 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

316 

.7 

317.0 

0.1 

19.4 

999. 9 

999. 

99.  9 

99*9 

317 

. 1 

317.4 

0.1 

17.3 

999.9 

999, 

99.9 

99*9 

317 

.6 

317.9 

0.  I 

17.  8 

999.  9 

999. 

99.9 

99*9 

317 

.4 

317,7 

0.1 

19.7 

999.9 

999. 

99.9 

99*9 

317 

.7 

31  8.0 

0.  1 

21  .4 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

318 

.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

31  8 

.6 

999,9 

99.9 

999  ,9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

318 

.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99*9 

319 

.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

319 

. 6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

320 

.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.  9 

320 

.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

321 

.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

99.9 

99.9 

321 

.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99*9 

99.9 

321 

.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO . 402 

WALLOPS  ISLAND.  VA 


(o 


o 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  165  23.  0 O 


TI  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MW  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

O 

M IN 

GPM 

MB 

DG 

c 

DC  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.3 

95.  0 

9540.5 

28  3.0 

.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

322.0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999,9 

999. 

0 

34.  n 

96.  0 

9681. 4 

27  7.0 

.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

324.0 

999.  9 

99.9 

999.  9 

999  .9 

999. 

35.2 

97.0 

9800.9 

272.0 

-49 

. 6 

99.  9 

999.  9 

99,9 

99.9 

99.9 

324.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

35.6 

98.0 

9922.  1 

26  7.0 

-50 

.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

324.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

3 6.C 

99.0 

10045. 2 

262.  0 

-51 

. 3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

325  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

36.3 

1 00.0 

10144.9 

258.0 

-52 

.4 

99.9 

999.  9 

96. 9 

99.  9 

99.9 

3 25.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

36. B 

101.0 

10297. 0 

252.  0 

-52 

. 6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

327.  2 

999,9 

99.  9 

999.  9 

999. 9 

999. 

37.2 

102.0 

10400. 3 

248.0 

-53 

. I 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.5 

I 03.0 

10531.2 

243.0 

-54 

.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

328.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.0 

104.0 

10637. 5 

239.0 

-55 

. 0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

328  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

o 

38.4 

1 05.0 

10745.  1 

235.0 

-56 

.0 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.  9 

99.9 

328.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

36.  8 

106.  0 

10881.  6 

23  0.  0 

-56 

. 8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

329.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.2 

107.0 

10992.5 

226.0 

-57 

. 9 

99.  9 

9<59.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

329  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

39.6 

1 08.0 

1 1 105. 2 

22  2.0 

-57 

.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,  9 

99.9 

331 . 6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.0 

109.0 

1 1 220. 4 

21  e.  0 

-56 

. 2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

335  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

40.4 

1 I 0.0 

1 1 338.4 

214.0 

-55 

.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

338.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999, 

o 

40.9 

111.0 

11489. 6 

20  9.  0 

-54 

. 5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

342.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 1 .3 

112.0 

11613.3 

205.0 

-54 

. S 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.7 

1 1 3.  0 

11739. 3 

20  1.0 

-55 

.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

42.1 

114.0 

11867. 7 

197.  0 

-55 

. 2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

346.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

o 

42.5 

1 1 5.0 

11998.5 

193.0 

-55 

.7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.  9 

348.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.0 

1 16.0 

12165. 9 

188.  0 

-55 

. 3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

351.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.5 

117.0 

12268.6 

185.0 

-55 

.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

353.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

44.0 

1 1 8.0 

12408. 0 

18  1.0 

-55 

.8 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

354,3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

44.4 

1 19.0 

12550.  1 

177.  0 

-56 

. 2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

356.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

n 

44.8 

120.0 

12658.7 

174.0 

-56 

.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

357.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

45.2 

121.0 

12806. 1 

170.0 

-57 

.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

358.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

4S.6 

122.0 

12918.6 

167.0 

-58 

. 0 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.9 

999  ,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

C' 

46.0 

1 23.0 

13070.9 

163.0 

-59 

.1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

124.0 

13187. 4 

160.  0 

-59 

. 3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

361  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999,  9 

999. 

46.9 

125.0 

13346.0 

156.0 

-59 

. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

4 7.5 

126.0 

1 3508. 9 

152.0 

-59 

. 1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

366.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

C': 

48.0 

127.0 

13633.6 

149.0 

-60 

. 0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

367.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

4 8.4 

1 28.0 

1 3760. 6 

146.0 

-60 

.2 

99  .9 

999.9 

99. Q 

99,  9 

99.  9 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.9 

1 29.0 

13890.  1 

143.  0 

-60 

. 0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

371  .8 

999.9 

99.9 

S99.  9 

999.  9 

999, 

J 

49.4 

130.0 

14067.4 

139.0 

-59 

.8 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

375.1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999,9 

999. 

50.0 

131.  0 

14203. 6 

136.  0 

-60 

• 2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

376.  8 

999.  9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

o 

50.4 

132.0 

14342. 6 

133.0 

-60 

. 7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

50.8 

133.0 

14532. 2 

129.0 

-61 

• 6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

379.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.2 

1 34.0 

14677. 7 

126.  0 

-62 

. 2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,y 

381  .5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

999. 

51.6 

135.0 

14826.6 

123.0 

-62 

.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

52.  2 

136.  0 

14979. 1 

120.0 

-62 

.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.8 

1 37.0 

15188.6 

116.0 

-62 

.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

o 

53.4 

138.0 

15350. 5 

11  3.0 

-62 

.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.0 

139.0 

15516. 6 

110.0 

-62 

. 4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999. 

o 


O 


• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 Ai-ID  10  OEG 

* BY  temp  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


726 


O 


STATION  NO.  403 
WACUOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


Tl  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

Dtp 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

54.6 

140.0 

15744. 9 

106.0 

-63.2 

99.9 

9P9.9 

99.9 

99.  9 

55.2 

141.0 

15921.2 

103.0 

-63.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

55.7 

142.0 

16102.2 

lOC.O 

-64.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.3 

143.0 

16266. 3 

97.0 

-64.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.9 

144.0 

16480.7 

94.0 

-63.  7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.  9 

57.5 

145.0 

16747. 4 

90.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

56. 0 

1 46.0 

16955. 0 

87.0 

-64.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

se.  7 

1 47.0 

17169.0 

64.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.4 

146.0 

17369. 9 

61.  0 

-65.  7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

60.0 

1 49.0 

17541.8 

79.0 

-65.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.6 

1 50.  0 

17777. 0 

76.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

61.6 

151.0 

16021.  1 

73.0 

-66.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

62.3 

1 52.0 

18275.2 

70.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

63.  1 

1 53.0 

18542. 0 

6 7.  0 

-64. 5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

63.9 

154.0 

16821. 7 

64.0 

-64  .9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

64.  6 

1 55.  0 

191 1 4. 3 

61.0 

-65.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

65.7 

1 56.0 

1942 1 .8 

58.0 

-64.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

66.  7 

157.0 

19635.5 

56.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.  9 

67.7 

158.0 

19970. 5 

53.  0 

-65.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

68.6 

1 59.0 

20325. 2 

50.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

69.6 

160.  0 

.’0701. 3 

4 7.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

70.6 

161.0 

20965. 3 

45.0 

-65.  7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

71.9 

162.0 

21384.9 

42.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

73.1 

163.0 

21637.  1 

39.  0 

— 64.  3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

74.4 

164.0 

22158.8 

37.0 

-64.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

75.  6 

165.  0 

22673. 8 

34.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

77.2 

166.0 

23237.4 

31.0 

-63.  9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

76.6 

167.  0 

23858.5 

28.0 

-65  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

60.6 

168.0 

24310. 2 

26.  0 

-64.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

82.6 

169.0 

25064.6 

23.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

727 


r\ 


IAS  23.  0 O 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

O 

99,  V 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  , ' 

*0  1 .2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.0 

403.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

406.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

99.9 

411.8 

999  .9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

417.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

419.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

421.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

425.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

428.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

433.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

436.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

443.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99. V 

452.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

o 

99.'' 

457.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.0 

462.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

99. CT 

470  • 1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

473.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

481  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

489.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

496.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

503.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

514.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

528.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

535.  1 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

545.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

565*0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  V 

576,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.'^' 

593.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99, 

621.6 

999.9 

99*9 

999  .9 

999  .9 

999. 

ry 

r* 

n 

O 


O 


STATICN  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 

6 FEBRUARY  1975 
I I 15  GMT 


time 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

Of  R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M2SEC 

0.0 

5.2 

4.0 

1007.0 

5.  0 

4.  6 

999.9 

99.9 

99,9 

0.3 

6.0 

85.6 

997.0 

5.1 

4 .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

0.6 

7.0 

16  7.  9 

98  7.  0 

4.5 

4.3 

999.9 

99.9 

99,9 

0.9 

8.0 

259.3 

976.0 

4.0 

3.7 

999.9 

99.9 

99.9 

1.2 

9.  0 

343.  0 

966.0 

3.  3 

3.1 

999.9 

99.9 

99.9 

1 .5 

I 0 .0 

435.9 

955.0 

2.  8 

2.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

2.0 

1 1 .0 

538.  9 

943.0 

5. 1 

4.8 

999.9 

99.9 

99.9 

2.3 

12.0 

626.  1 

933.  0 

5.  3 

1.6 

999.9 

99.9 

99.9 

2.6 

1 3.0 

723.  1 

92  2.0 

5.3 

0.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

2.9 

14.0 

81  2.  3 

91  2.0 

5.3 

0.7 

999.9 

99.9 

99.9 

3.3 

15.0 

893.3 

903.0 

4.  8 

-0.  2 

999.  9 

99.9 

99.9 

3.7 

16.0 

1011.6 

890.0 

4.3 

-0.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

4.1 

17.0 

1094.  3 

881.  0 

3.  6 

-1  .4 

999.9 

99.9 

99.9 

4.  A 

18. 0 

1 186.9 

87  1.0 

3.0 

-1  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

4. a 

19.0 

1 280. 4 

86  1.0 

2.6 

-4.8 

999.9 

99.9 

99.9 

5.  1 

20.0 

1 365.5 

85  2.0 

2.  6 

-5.  1 

999.  9 

99.9 

99,9 

5.5 

21.0 

1480.  1 

840.0 

1 .8 

-6.1 

999.9 

99.9 

99.9 

5.8 

22.0 

1576. 7 

830.  0 

1 . 5 

-7.8 

999.9 

99.9 

99.9 

6.2 

23.0 

1664.5 

821.0 

1 .3 

-8.8 

999.9 

99.9 

99.9 

£.5 

24.0 

1 763. 0 

81  1.0 

0.7 

-8.6 

999.9 

99.9 

99.9 

6.8 

25.0 

1852.5 

80  2.0 

-0.  1 

-8.6 

999.9 

99.9 

99.9 

7.2 

26.0 

1973.2 

790.0 

-0.6 

-8.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

7.6 

27.0 

2064. 7 

781.  0 

-1  . 1 

-8.8 

999.9 

99.9 

99.9 

7.9 

28.0 

2157.  1 

77  2.0 

-1.9 

-10.3 

999.9 

99.9 

99.  9 

8.3 

29.0 

2260. 7 

762.0 

-2.2 

-11.7 

999.9 

99.9 

99.9 

8.6 

30  .0 

2355. 0 

753.0 

-2.  9 

-13.6 

999.  9 

99.9 

99.9 

8.9 

31  .0 

2439.6 

745.0 

-3.4 

-15.8 

999.9 

99.9 

99.9 

9.2 

32.0 

2535. 7 

73  e.  0 

-J.  3 

-14.1 

999.9 

99.9 

99.9 

9.6 

33.0 

2633.0 

727.0 

-3.7 

-22.5 

99<3,9 

99.9 

99.  9 

9.9 

34.  0 

2731. 3 

71  8.0 

-3.7 

-42.1 

999.9 

99.9 

99.9 

10.2 

35.0 

2819.8 

710.0 

-3.  6 

-42.  1 

999.  9 

99.9 

99.9 

1 0.6 

36.0 

2942.8 

699.0 

-4.6 

-42.5 

999.9 

99.9 

99,  9 

1 1.0 

37.0 

3044. 6 

690.  0 

-5.  2 

-53.2 

999.9 

99.9 

99.9 

1 1.3 

38.0 

3136.0 

682.0 

-6.  1 

-37.  1 

999.  9 

99.9 

99.  9 

1 1.6 

39.  0 

3239.  e 

673.0 

-6.9 

-18.5 

999.9 

99.9 

99.9 

12.0 

o 

• 

o 

3333.  1 

665.0 

-7.0 

-20.5 

999.9 

99.9 

99,9 

12.2 

41  .0 

3451.2 

655.0 

-7.5 

-26.0 

999.9 

99.9 

99,  9 

12.7 

42.0 

3546. 7 

64  7.  0 

-B.  2 

-26.6 

999.9 

99.9 

99.9 

13.1 

43.0 

3643. 2 

639.0 

-8.8 

-30.1 

999.9 

99.9 

99.9 

13.4 

44.  0 

3740. 8 

631.0 

-9.1 

-31.7 

999.9 

99.9 

99.9 

13.8 

45.0 

3839. 4 

623.0 

-9.  5 

-33.3 

999.  9 

99.9 

99.9 

14.1 

46.0 

3939.  1 

61  5.0 

-9.9 

-46.3 

999.9 

99.9 

99.9 

14.5 

47.0 

4039. 9 

60  7.  0 

-10.  9 

-42.0 

999.9 

99.9 

99.9 

14.8 

48.0 

4141.6 

599.0 

-11.7 

-50.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

15.2 

49.  0 

4244. 5 

591.0 

-12. 1 

-57.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 A. 10  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEE v INTERPOLATED 

• 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  j DEG 


o 


165  27.  0 O 


V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SE>J 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

o 

278.3 

291  .6 

5.3 
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115.0 

11580. 2 

204.0 

-51.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

349.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

44.0 

116.0 

11741. 3 

199.0 

-51 . 6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351  .5 

999.9 

99.9 

999,  9 

999 

. 9 

999, 

44.4 

117.0 

11873.2 

195.0 

-51.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

354 . 3 

99  9.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

0 

44.9 

118.0 

12008. 0 

191.0 

-51.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99. •> 

356.4 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

45.3 

I 19.0 

12110.8 

188.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

357.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999, 

45. S 

1 20.0 

12250. 2 

184.0 

-52  .0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999, 

0 

46.2 

121.0 

12392. 4 

180.0 

-52.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

360 .2 

999  .9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

46.7 

122.0 

12500.7 

177.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999, 

0 

4 7.2 

12  3.  0 

12647. 8 

173.0 

-53.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99  .9 

99  . > 

3 63.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99R 

. 9 

999. 

47.7 

1 24.0 

12760.3 

170.0 

-53.  9 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

4 8.2 

125.0 

1291  3.  1 

166.0 

-54.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

3 66.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

0 

48. B 

1 26.0 

13069. 2 

162.  0 

-55.  0 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

367.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

49.3 

1 27.0 

13188.5 

159.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

49.  8 

128.0 

13350. 4 

155.  0 

-56.  7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

50.2 

1 29.0 

13474.3 

152.0 

-57.  0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

. 9 

999. 

50.7 

1 30.  0 

13600. 3 

149.0 

-57.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

371 .7 

999.  9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999, 

51.4 

131.0 

13771. 9 

14  5.  0 

-58.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

5 1.9 

1 32.0 

13903. 5 

142.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

52.4 

133.  0 

14082. 9 

138.  0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

376.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

52.8 

1 34.0 

14220.6 

135.0 

-59.  4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

53.3 

1 35.  0 

1436  1.  1 

132.0 

-60,0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

380.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

53.9 

1 36.0 

14504. 4 

129.  0 

-60.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

.9 

999. 

5 4.5 

137.0 

14700. 0 

125.0 

-61  .4 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.  9 

383.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999, 

* 

55.2 

138.  0 

14901. 5 

12  1. 0 

-62.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

55.8 

139.0 

15056. T 

118.0 

-62.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  c 9 

388.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 A VD  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTERPCLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  S DFG 


730 

C 


STATI CN  NO*  *02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUAPV  1975 

Ills  GMT 


TIMF 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRF5 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

M8 

Of;  c 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

se.A 

140.0 

15215.9 

1 1 S.  0 

-62.0 

99.9 

999,9 

99  .9 

99,9 

5 7.1 

141  .0 

15434.4 

111.0 

-62.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

57. B 

142.0 

15603. 2 

108.0 

“62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

5B.A 

M3.0 

15835. 7 

104.0 

“62.  9 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

59.2 

144.0 

16015.7 

10  1 .0 

-6  3.5 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

59.9 

145.0 

16200. 6 

9 8.  0 

-63.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.6 

1 46.0 

16455. 3 

94.0 

-65. 1 

99.9 

999.9 

99.9 

09.  9 

61.3 

147.  0 

16653. e 

91.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

62.0 

148.0 

16859.4 

aa.o 

-63.  9 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

62. n 

149.0 

1707 1 . 8 

85. 0 

-64.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

63.7 

150.0 

1729  1.  3 

8 2.  0 

-64.  9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

6A.4 

151.0 

17518. 2 

79.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

6?.  2 

1 52.  0 

17753. 5 

76.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

66.0 

1 53.0 

17999,6 

73.0 

-63.  9 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

66. n 

1 54.  0 

18257.4 

70.0 

-6  2.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.  9 

67.7 

155.0 

18527. 2 

67.  0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

68.7 

1 56.0 

18B09.6 

64.0 

-6  2.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99.  9 

69.8 

157.0 

19106. 2 

61.0 

-61.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

70.8 

158.0 

19418.4 

58.0 

-62.  n 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

71.7 

159.0 

19745. 5 

55.0 

-63  .9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.  9 

72.7 

160.0 

20088. e 

52.  0 

-64.5 

99.9 

999.9 

99.0 

99.9 

73.8 

161.0 

20452.5 

49.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

74.8 

162.0 

20707. 9 

4 7.0 

-63.  9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

76.0 

163.0 

21  1 12.6 

44.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

77.2 

164.0 

21 546. 6 

41.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

78.5 

165.0 

22014.3 

38.0 

-62. 9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

166.0 

22520.7 

35.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

81.3 

167.0 

23072. 5 

32.0 

-62,  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

82.7 

168.0 

23678.4 

29.0 

-63.  I 

99.9 

999.9 

99.9 

9 9.9 

84.3 

169.  0 

241  1 8.  0 

27.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

731 


165 


27 


0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

o 

99.9 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.  9 

394.2 

999.9 

99.0 

999  .9 

999 .9 

999. 

o 

99.9 

397.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

40  1 .6 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

403.9 

999.9 

99.9 

909  .9 

999  .9 

999. 

o 

99.9 

406.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

4"9.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

416.  I 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

4 19.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99,  9 

422.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

425.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

428.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

434.  4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

443  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

■"> 

99.  9 

449.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

455.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

99.9 

461.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

99.9 

470.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

476.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

479.  7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

486.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

4 95.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

50  1.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

512.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

523.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

535.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

o 

99.9 

548.  4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

562.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

99.9 

578.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

n 

99.9 

590.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

n 


O 

r\ 

O 


o 


tf} 


STATION  NO.  402 
M ALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  !R75 

14  15  G FT 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OtR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

5.2 

4.0 

1007.0 

7.2 

5.5 

099. 9 

99,9 

99.  9 

0.3 

6.  0 

86.  1 

997.  0 

6.  2 

4.9 

999.9 

99.9 

99.9 

0.7 

7.0 

177.  1 

986.0 

5.  5 

4.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

1.0 

8.  0 

260.4 

976.0 

4.7 

4 .4 

999.9 

99,9 

99.  9 

1 .3 

9.0 

352.  9 

965.0 

4.2 

3.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1.7 

10.0 

437.9 

955.0 

5.2 

1.2 

999.9 

99.9 

99.  9 

2.  I 

1 1. 0 

550.  4 

94  2.0 

7.4 

2.1 

099.9 

99  ,9 

99.9 

2.4 

12.0 

638. 3 

932.0 

7.  4 

1.  6 

999.  9 

99,9 

99.9 

2.  A 

1 3.0 

736.  I 

92  1 .0 

6.9 

0.7 

999  .9 

99.9 

99.  9 

3.1 

14.0 

825.  e 

91  1.  0 

6.6 

0.1 

999.9 

99.9 

99.9 

3.5 

1 5.0 

916.3 

90  1 .0 

5.7 

-0.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

2.9 

16.0 

1 026. C 

88  9.  0 

5.0 

-1  .2 

999.9 

99,9 

99.9 

4.3 

17.0 

1 118.2 

079.0 

4.  3 

-2.  0 

999.9 

99.9 

99.9 

4.7 

1 8.0 

1211.3 

869.0 

3 .8 

-2.7 

999.9 

99,9 

99.  9 

5.1 

19.0 

130  5.  4 

85  9.  0 

3.  5 

-3.1 

999.9 

99.9 

99.9 

5.4 

20.0 

1400. 3 

849.0 

2.7 

-4.7 

999.9 

99,9 

99.  9 

£.9 

21.0 

1 50  5.  e 

83  8.0 

2.0 

-5.6 

999.9 

99  ,9 

99.9 

6.3 

22.0 

1602.6 

828.0 

1. 7 

-6.  6 

999.9 

99.9 

99.9 

6.  6 

23.0 

1 690.7 

819.0 

1 .5 

-8.4 

999.9 

99,9 

99.  9 

7.0 

24.0 

1789. 7 

809.  0 

1 . 2 

-8.1 

999.9 

99.9 

99.9 

7.4 

25.0 

1879. 5 

800.0 

0. 1 

-7.3 

999.9 

99,9 

99.9 

7.8 

26.  0 

2000. 5 

78  8.  0 

-0.7 

-7.5 

999.9 

99  ,9 

99.9 

8.2 

27.0 

2092. 2 

779.0 

-1.2 

-8.  I 

999.  9 

99,9 

99.9 

8.5 

29.0 

2184. 8 

770.0 

-2.0 

-8.7 

999.9 

99  ,9 

99.  9 

8.9 

29.0 

2270. 3 

76  1.  0 

-2.  4 

-9.5 

999.9 

99,9 

99.9 

9.3 

30.0 

2372.7 

752.0 

-2.6 

-11.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

9.6 

31.0 

2468.  1 

74  3.  0 

-3.4 

-12.9 

999.9 

99  .9 

99,9 

10.0 

32.0 

2564.4 

734.0 

-4.  3 

-13.3 

999.9 

99,9 

99.9 

1 0.4 

33.0 

2661.5 

725.0 

-4.9 

-18.6 

999.9 

99.9 

99.9 

10.7 

34.0 

2759. 6 

71  6.  0 

-5.  2 

-38.6 

999.9 

99.9 

99.9 

1 1 .0 

35.0 

2847.9 

70  0.0 

-4  .9 

-42.6 

999.9 

99.9 

99.9 

1 1.5 

36.  0 

2970. e 

697.0 

“5.  5 

-42,8 

999.9 

99.9 

99.9 

1 1 .8 

37.0 

3072. 6 

688.0 

-6.  1 

-43.  1 

990,9 

99,9 

99.9 

12.1 

38. 0 

3164. 0 

68  0.0 

-6.8 

-43.4 

999  .9 

99.9 

99.9 

12.5 

39.0 

3267. a 

671.0 

-7.  6 

-43.7 

999.9 

99.9 

99.9 

1 2.8 

40.0 

3360. 9 

663.0 

-8.4 

-44.1 

999.9 

99.9 

99.  9 

13.2 

41.0 

3478. 6 

653.0 

-9.  3 

-44.5 

999.9 

99.9 

99.9 

13.6 

42.0 

3573. 7 

64  5.0 

-9.  9 

-44.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

14.0 

43.0 

3682. 0 

636.0 

-10.3 

-39.7 

999.9 

99.9 

99.9 

14.3 

44.0 

3779. 4 

62  8.  0 

-10.  6 

-37.1 

999.9 

99.9 

99.9 

14.7 

45.0 

3877.  9 

620.0 

-11.0 

-34.4 

999.9 

99.9 

99.  9 

15.0 

46.  0 

3977.  6 

61  2.0 

-11.5 

-32.8 

999.9 

99.9 

99.9 

15.4 

47.0 

4078.3 

604.0 

-12.  3 

-31.9 

999.9 

99.9 

99.9 

15.7 

48.0 

4167.2 

597.0 

-13.2 

-32.6 

999.9 

99.9 

99,9 

16.1 

49.0 

4269. 9 

589.  0 

-13.  7 

-33.3 

999.9 

99.9 

99.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEcN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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165  24.  0 O 


V COhP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0 

99.9 

280.5 

294.9 

5.6 

89  .0 

999,9 

999, 

99,9 

280.3 

294.  2 

5.5 

91  .4 

999  , 9 

999. 

99.9 

280  .5 

294  .6 

5.5 

95.7 

999.9 

999. 

99,9 

280.  5 

294. 2 

5.4 

98.2 

999.9 

999. 

99.9 

280  .8 

294  .3 

5.3 

98.  1 

999.  9 

999. 

99.9 

282.6 

294.0 

4.4 

75.4 

999.9 

999. 

99,9 

286.0 

298.  6 

4.  7 

69.0 

999  . 9 

999. 

99.9 

286.9 

299.1 

4.6 

66.5 

999.9 

999. 

99.9 

287.  3 

299.  0 

4.4 

64.7 

999.9 

999. 

99  .9 

287  .8 

299.2 

4.2 

63.4 

999.  9 

999. 

99.9 

287.8 

298.7 

4.0 

63  .5 

999  .9 

999, 

O 

99.9 

288.2 

298.  8 

3.  9 

64.1 

999. 9 

999. 

99.9 

288.4 

298.6 

3.8 

63.3 

999.9 

999. 

99.9 

288.  8 

298.  6 

3.6 

62.3 

999.9 

999. 

c 

99  .9 

289  .4 

299,1 

3.6 

62.  1 

999.  9 

999. 

99.9 

289.4 

298.2 

3.2 

58  .2 

999.9 

999. 

99.9 

289.  8 

298.  1 

3.0 

57.0 

999.9 

999. 

o 

99.9 

290.4 

298.3 

2.8 

54  .0 

999.9 

999. 

99.  9 

291 . 1 

298.  1 

2.5 

47.5 

999.9 

999. 

99  9 

291  .8 

299.0 

2.6 

49.  8 

999.  9 

999. 

99.9 

291  .6 

299.3 

2.8 

57.4 

999.9 

999, 

99.9 

292.0 

299.  8 

2.8 

60.2 

999.  9 

999. 

99.9 

292.4 

299.9 

2.7 

59.4 

999.9 

999, 

0 

99.9 

292.5 

299.3 

2.6 

60 . 1 

999.9 

999. 

99  ,9 

293.0 

299.9 

2.4 

58.  2 

999.  9 

999. 

99  9 

293.8 

300.1 

2.2 

52.3 

999.9 

999. 

0 

99.9 

293.9 

299.  4 

1.9 

47,5 

999.  9 

999. 

99.9 

294  .0 

299.4 

1.9 

49.3 

999.9 

999, 

99.  9 

294.  2 

297.9 

1.2 

33.1 

999.9 

999. 

0 

99.9 

2 94 .8 

295.5 

0.2 

5.  I 

999.  9 

999. 

99.  9 

2 96.1 

296.5 

0.1 

3 .3 

999 .9 

999. 

99.9 

296.  B 

297.  2 

0.  1 

3.4 

999.9 

999. 

0 

99.9 

297.2 

297.6 

0.1 

3.4 

999.9 

999. 

99.9 

297.  4 

297.8 

0.1 

3.5 

999.9 

999. 

99.9 

297.7 

298.  I 

0.  1 

3.  6 

999.  9 

999. 

99.9 

297.7 

298.  I 

0.1 

3.7 

■ 999.9 

999, 

99.9 

298.0 

298.4 

0.  1 

3.8 

999.9 

999. 

99  9 

298.4 

298.8 

0.1 

3.8 

999.9 

999. 

0 

99..  9 

299.  1 

299.8 

0.2 

6.9 

999.9 

999. 

99.9 

299.9 

300.7 

0.2 

9.2 

999.  9 

999. 

99.9 

300.5 

301.6 

0.3 

12.5 

999  .9 

999. 

99.9 

301. 2 

302.  4 

0.4 

15.1 

999.9 

999. 

99.9 

301.3 

302.7 

0.4 

17.6 

999.9 

999. 

99  9 

301.3 

302.7 

0.4 

17.7 

999.9 

999. 

99  ,9 

301.8 

303.1 

0.4 

17.2 

999.  9 

999. 

o 


O 


o 

STAT ION  NO . 402 

WALLOPS  ISLAND.  VA  O 


6 FeBRUAWY  1975 

IAI5  GUT  l«S  24.  0 O 


TI  ME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

o 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG 

K 

6M/KC 

PCT 

KM 

OG 

I 6.4 

50.0 

4373. e 

581.0 

-14  .0 

-34.7 

999*9 

99.9 

99.  9 

99.9 

302.  7 

303 

. 8 

0.3 

15.3 

999,9 

999, 

16.8 

51.0 

4492.  1 

572.0 

-15.  0 

-36.  1 

999*  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

302.9 

303 

.9 

0.3 

14  .4 

999.9 

999. 

0 

17.2 

52.0 

4598.5 

564.0 

-15.7 

-32.5 

999*9 

99.9 

99.9 

. 99-9 

30  3.  3 

304 

. 8 

0,4 

21  .9 

999.9 

999, 

I 7.5 

53.0 

4706.  1 

556.0 

-1  6.  2 

-29.7 

999*9 

99  ,9 

99.9 

99  ,9 

303.  9 

305 

.8 

0.6 

29.9 

999. 9 

999. 

17.9 

54.0 

480 1 . 4 

549.0 

-16.6 

-28.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99  9 

304.6 

306 

.7 

0,7 

35.9 

999.9 

999. 

o 

1 fl.2 

5 5.0 

4897.  a 

54  2.0 

-17.2 

-27.4 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.0 

307 

. 4 

0.7 

40.5 

999.9 

999. 

I 8.7 

55.0 

5023. 3 

533.0 

-17.7 

-27.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.8 

308 

.3 

O.B 

43.3 

999.9 

999. 

19.0 

57.0 

5122.1 

526.0 

-18.3 

-24.4 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.4 

309 

.5 

1 .0 

58  .2 

999.9 

999. 

0 

19.4 

58.0 

5236. 5 

518.0 

-18.  9 

-22.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

306.  9 

310 

.7 

1.2 

72.7 

999. 9 

999, 

1 9.8 

59.0 

5337.7 

51  1.0 

-19.8 

-22.3 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

307.1 

31  I 

.0 

1 .2 

79.9 

999.9 

999. 

2C.  1 

60.  0 

5440. 0 

504.0 

-20.6 

-22.9 

999*9 

99.9 

99.  9 

99  .9 

307.4 

31  1 

. 1 

1.2 

81  .6 

999.9 

999. 

20.4 

6 1 .0 

5543. 3 

497.0 

-21.5 

-23.  5 

999.  9 

99.9 

99.9 

99  ,9 

30  7.4 

31  1 

. 1 

1.  1 

83.6 

999.9 

999. 

2C.8 

62.0 

5647.9 

490.0 

-21.9 

-26.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

30  8.  2 

31  1 

. 1 

0,9 

68.9 

999  .9 

999. 

21.2 

63.0 

5753. 6 

48  3.0 

-22.  7 

-30.3 

999*9 

99  .9 

99.9 

99.9 

308.4 

310 

.5 

0.6 

49.7 

999.  9 

999. 

21.5 

64.0 

5860.7 

476.0 

-22.  7 

-31.9 

999*  9 

99.9 

99.9 

99.9 

309.7 

31  1 

.5 

0.5 

42  .7 

999. 9 

999. 

21.9 

65.0 

5953. 9 

470.0 

-22.6 

-32.4 

999*9 

99.9 

99,9 

99.9 

311.0 

312 

.8 

0.5 

40.2 

999 .9 

999. 

22.4 

66.0 

6079. 8 

462.0 

-23.  1 

-33.4 

999*  9 

99.9 

99.9 

99  j9 

311.8 

313 

.5 

0.5 

36. 1 

999. 9 

999. 

22.  8 

67.0 

6191.6 

455.0 

-23.  1 

-36.8 

999*9 

99.9 

99.9 

99  9 

313.  2 

314 

.4 

0.4 

27.0 

999.9 

999, 

23.  2 

68.0 

6305. 0 

44  8.0 

-24,0 

-37.6 

999*9 

99  .9 

99.9 

99.  9 

3 13.4 

314 

.5 

0.3 

26.7 

999  . 9 

999, 

23.6 

69.0 

6403. a 

442.0 

-24,  e 

-38.3 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.6 

314 

.7 

0.3 

27,1 

999.9 

999. 

24.0 

70.0 

6502. 5 

436.0 

-25.5 

-38.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99,  9 

314.0 

31  S 

. 1 

0.3 

28.5 

999.9 

999. 

24.4 

71.0 

6636.  5 

428.0 

-26.  8 

-39.1 

999*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

313.9 

31S 

.0 

0.3 

30.  1 

999.  9 

999. 

24.7 

72.0 

6755.3 

421.0 

-27.8 

-39.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99u9 

3 14.2 

315 

.3 

0.3 

31  .6 

999.9 

999, 

r 

2S.  1 

73.0 

6858. 3 

41  5.0 

-28.  6 

-40.2 

999*9 

99  .9 

99.9 

99  ,9 

314.5 

31  5 

. 5 

0.3 

31  .4 

999.9 

999. 

25.5 

74  .0 

6962.5 

409.0 

-29.  2 

-40.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 15.0 

315 

.9 

0.3 

34.1 

999.9 

999. 

r 

25.9 

75.0 

7067.9 

403.0 

-29,9 

-40  .2 

999*9 

99.9 

99,  9 

99.  9 

315.4 

316 

.4 

0.3 

35.6 

999.9 

999, 

26.3 

76.0 

7174. e 

397.0 

-30.8 

-40.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

315.6 

316 

.5 

0.3 

36.3 

999.  9 

999. 

26.7 

77.0 

7282. 6 

39  1.0 

-31.5 

-42.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 16. 1 

316 

.9 

0.2 

34  .3 

999.9 

999, 

27.0 

78.  0 

7391. 9 

385.0 

-32.  4 

-43.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

316.2 

317 

.0 

0.2 

31 .7 

999.  9 

999. 

27.4 

79.0 

7502.4 

379.0 

-33.  2 

-44.7 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

316.6 

31  7 

.3 

0.2 

30.2 

999.9 

999. 

2 7.8 

SO.  0 

76  I 4.  4 

373.0 

-34.0 

-46.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99  9 

317.0 

317 

,5 

0.2 

27,1 

999.9 

999. 

28.2 

81.0 

7746. 9 

36  6.0 

-34. 8 

-47.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

317.6 

318 

.1 

0.1 

26.  1 

999.9 

999. 

28.6 

82.0 

7862.  1 

360.0 

-35.6 

-49.0 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.0 

318 

.5 

0.1 

23.5 

999 .9 

999. 

29.0 

83.  0 

7959.  2 

355.  0 

-36.  5 

-49.5 

999.9 

99  .9 

99.0 

99.9 

318.2 

318 

,7 

0.  1 

24.3 

999.  9 

999. 

29.4 

84  .0 

8077. 1 

349.0 

-37.  7 

-50.  1 

?99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.1 

31  8 

.5 

O.I 

25.5 

999.9 

999, 

29.8 

85.0 

8176. 5 

344.0 

-38.5 

-49  .0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

31  8.3 

318 

. a 

0.  1 

31 .7 

999.9 

999. 

30.3 

86.0 

8317.  5 

33  7.  0 

-39.  5 

-4  8.7 

999*9 

99  .9 

99.9 

99  >9 

318  .9 

319 

.4 

0.  1 

36.  0 

999.9 

999. 

30.7 

87.0 

8440. 1 

33  I.O 

-40.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

318.9 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.1 

ee.  0 

8543. 6 

32  6.0 

-41.7 

99.9 

999*9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

319.0 

999 

. 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.5 

89. C 

8648.2 

32  1.0 

-42.  4 

99,  9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.4 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999  . 9 

999, 

31.9 

90. C 

875  4.  I 

316.0 

-43.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99,  9 

319.5 

999 

■ 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

32.3 

91.0 

8882. e 

310.  0 

-44.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

319.6 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.7 

92.0 

8991.4 

30  5.0 

-45.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.7 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

33.  1 

93.0 

9101. 5 

300.  0 

-46.  1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

320.4 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

33.5 

94.0 

9213.0 

29  5.0 

-47.  0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.7 

999 

.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFCLATEO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  AO? 
WALLOPS  ISLAND,  VA 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT 


TIME 

ON  TOT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEFD 

U COMP 

MIN 

GPM 

»SB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

33. B 

95.0 

9326. 1 

290.  0 

-47.  9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

34.3 

96.0 

9463. 6 

284.0 

-49,  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

34.7 

9 7.  0 

9579. 9 

279.0 

-50 ,1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

3S.I 

98.0 

9697. e 

274.0 

-51.2 

99,  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

35.4 

99.0 

9793. 1 

270.0 

-52.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

35. n 

1 00.0 

991  3.  e 

26  5.  0 

-53.3 

99,? 

999.9 

99  .9 

99.9 

3A.3 

101 .0 

1006  1 . 1 

259.0 

-53. 8 

99.  ^ 

999.  9 

99.9 

99.  9 

3€.  7 

102.  0 

10161.0 

255,0 

-54 . 1 

99,0 

999.9 

99,9 

99.9 

37.  1 

103.0 

10287. 9 

250.0 

-54.7 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

37.5 

1 04.0 

10391. 1 

24  6.0 

-54.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

37.9 

105.0 

10522. 1 

24  1.  0 

-55.  6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

3B.4 

1 06  .0 

10628.7 

237.0 

-56.  1 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

30.  8 

1 0 7.  0 

10764. 1 

232.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

39.2 

lOB.O 

10874. 5 

228.0 

-56.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

39.6 

1 09.0 

10987.  1 

224.0 

-55.6 

99,0 

999.9 

99.9 

99.9 

40.0 

1 10.0 

11 101. 9 

220.  0 

-55.  6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

40.5 

1 1 1 .0 

11248.5 

215.0 

-55.6 

99.9 

999.  9 

90,9 

99.9 

40.9 

1 12.  0 

1 1 368. 3 

21  1.0 

-54.9 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

4 1 .3 

1 13.0 

11521.6 

206.0 

-54.  9 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.9 

41.8 

114.0 

11615.5 

20  3.0 

-54.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

42.2 

115.0 

11743. 5 

199.  0 

-52.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

42.7 

1 16.0 

1 1008.7 

194.0 

-50.3 

99,r 

999.9 

99,9 

99,9 

43.0 

1 1 7.  0 

12079. 3 

189.0 

-49  .7 

99  .9 

999.9 

99,9 

99.9 

43.5 

1 18.0 

12183. 9 

186.0 

-50.  1 

99.  9 

999^  9 

99.9 

99,9 

43.9 

119.0 

12289.9 

183.0 

-51.1 

99  .9 

999  .9 

99.9 

99.9 

44.4 

120.0 

12433. 3 

17  9.  0 

-52.  3 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

44.9 

121  .0 

12579.2 

175.0 

-53.  1 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99,9 

45.  3 

122.  0 

12690. 7 

172.0 

-53.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

45.7 

1 23.0 

12842. 3 

168.0 

-53.  3 

99.  <■ 

999.  9 

99.9 

99.9 

46.2 

1 24.0 

12958. 2 

165.0 

-54 . 1 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

46.6 

125.0 

131  IS. 2 

16  1.  0 

-55.2 

99.9 

999  .9 

99  .9 

99  .9 

47.2 

1 26.0 

13275.5 

• 157.0 

-55. 9 

99.9 

999.  9 

9Q.9 

99.  9 

47.6 

1 27.  0 

1 3439. 7 

153.0 

-56 . 1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

48.0 

128.0 

13565. 6 

150.0 

-56.  1 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

48.5 

1 29.0 

13693.9 

147.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

48.8 

130.0 

13824. 5 

144.  0 

-56.  9 

99. 

999.9 

99  .9 

99,9 

49.4 

131  .0 

14002.6 

140.0 

-57.6 

99.0 

999.9 

99.9 

99,9 

49.8 

1 32.0 

14185. 4 

136.0 

-58.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99,  9 

50.3 

1 33.0 

14325. 5 

133.0 

-59.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

SC.  8 

1 34.0 

14468. 5 

130.0 

-59.4 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

51.4 

135.0 

1461 4. 6 

127.0 

-59.  7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99  .9 

51.9 

136.0 

14763.7 

124.0 

-60.  5 

99.9 

999-9 

99.9 

99.9 

52.6 

1 37.0 

14968. 2 

120.0 

-60 . 1 

99.0 

999.9 

99.9 

99,9 

53.2 

138.0 

15126.  1 

11  7.  0 

-60.  5 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

53.9 

1 39.0 

15343.5 

II  3.0 

-59  .0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BLcN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


734 


C 


IBS  24.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

(M/KG 

PCT 

KM 

DG 

c 

99.9 

321  .0 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

321  .2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

321  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

321 . 1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

r 

99.9 

321  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

322  .9 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

99.9 

323.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999  .9 

999. 

99  .9 

324  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

325.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999. 

99  .9 

326.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

r 

99.9 

327.7 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

329.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

330  .8 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

333.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999, 

99  j9 

335.5 

999.9 

99.9 

99  9.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

337.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

/- 

99.9 

340.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

342  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

345.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

C 

99.9 

349.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999, 

99.9 

356.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99  .9 

359.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

3 60  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

361 .0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

99.9 

361  .2 

999.9 

99.  9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

362  .2 

999  .9 

99.9 

999 .9 

999.9 

999, 

99.9 

3 64 . 3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

366.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

r 

99 . 9 

366.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

99  .9 

367.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

368.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

371  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

373  .5 

999  .9 

99.9 

999 . 9 

999.  9 

999. 

9'  .9 

374.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

9C  ,9 

376.  4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999, 

99.9 

378.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

380.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99  .9 

361  .3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.  S 

999. 

99.9 

38  3.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

385.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99, 9 

390.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

392.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

c 

99.9 

399.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

c 


c 


r 


STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUAPY  1975 

1415  GMT 


time 

CNTCT 

HF  I GM  T 

PPES 

TEMP 

OEM  P- 

01  « 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

S4.4 

140.0 

15512.7 

1 10.0 

-58.0 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

S5.0 

141.0 

15746.2 

106.0 

-sa.o 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

Sf  .7 

142.0 

15927. 3 

103.  0 

-5786 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

S6.3 

143.0 

161 1 3.5 

100.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

56.9 

1 44.  0 

16369. 9 

96.0 

-59  ,0 

99.'. 

999.9 

99,9 

99.9 

57.5 

1 45.0 

16568. 5 

93.0 

-60.  1 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

58.2 

1 46.0 

16772.6 

90.0 

-61.4 

99. <■ 

999.9 

99.9 

99.  9 

58.8 

147.0 

16982. 4 

87.  0 

-62.  3 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

59.5 

1 48.0 

17198.7 

84.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.  2 

1 49.  0 

17421. 8 

8 1.0 

-64.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.9 

1 50.0 

17652.4 

78.0 

-64,  7 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

6 1.7 

151  .0 

17892. 2 

75.0 

-64 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

62.5 

152.0 

18143. 4 

7 2.  0 

-62.  1 

99^  • 

999.9 

99  .9 

99.9 

63.3 

153.0 

18407. 8 

69.0 

-59.9 

99.  «■ 

999.9 

99.9 

99.9 

64.  2 

1 54.  0 

1 8684. 9 

66.  0 

-60.8 

99.  f 

999.9 

99  .9 

99.9 

65.0 

1 55.0 

18974.0 

63.0 

-61. 2 

99.  o 

999.  9 

99.9 

99.9 

66.0 

1 56.  0 

19277. 0 

60.0 

-61  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

66.9 

157.0 

19595. 1 

5 7.  0 

-61  • 9 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.0 

67.8 

1 58.0 

19815.7 

55.0 

-52.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

68.6 

1 59.0 

20160. 8 

52.0 

-6  3.5 

99.9 

999  .9 

99  .9 

99.9 

69.8 

160.0 

20526.3 

49.0 

-62.  9 

99.  ' 

999.  9 

99.9 

99.9 

70.8 

161.0 

20915.4 

46.0 

-62.9 

99.<- 

999.9 

99.9 

99.  9 

71.8 

162.0 

21190. 0 

44.0 

-61.6 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

72.9 

163.0 

21626.9 

41.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

74.  1 

164.0 

22095. a 

38.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

75.6 

165.0 

22602. 5 

35.0 

-62.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

76.8 

1 66.  0 

22964. 2 

33.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

78.2 

167.0 

23548. 2 

30.0 

-64.3 

99. 

999-9 

99.9 

99.9 

79.9 

168.0 

241 96. 8 

27.0 

-61.8 

99.'- 

999.9 

99.9 

99.9 

81.5 

1 69.0 

24929.  3 

24.0 

-59.9 

99.*' 

999.9 

99.9 

99.9 

735 


t 


I6S  24.  0 


V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/_,EC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

•CM 

OG 

r 

9<^.9 

404  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

408.  9 

999.9 

99,9 

'799.9 

999.9 

999, 

( 

99.9 

412.9 

999.9 

99.  9 

999,9 

999.  9 

999, 

99.9 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

QV.9 

4 10.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

420.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

91?. 9 

421. 7 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99  .9 

423.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

/ 

99.9 

426.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

428.3 

999.  9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

432.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

438.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

p 

9',  .9 

4 47.9 

999,9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

9'''.  9 

458.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

462.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

467.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

474.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

479.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.  9 

482.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

99.9 

480.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

498.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

507.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

517.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

99.9 

5 25.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

99.9 

536. 2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

9 ^.9 

548.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 

9 1.  9 

555.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

569  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90,9 

594.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

r 

99.9 

619.7 

999,  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

r 


c 

c 
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STATION  NO.  40a 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


( 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GNT  165  2B.  0 ( 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P- 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT| 

T 

E POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/£  EC 

OG 

K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.4 

4.0 

1006.2 

13.3 

5,9 

999*9 

99.0 

99*9 

90,9 

2 86 

. 7 

301 .9 

5.8 

61  .0 

909  • 

9 

999. 

0.2 

6.0 

72.  6 

996.  0 

11.2 

4 . 1 

999*9 

99.9 

99*9 

99  .9 

285 

.2 

298.7 

5.2 

61.8 

999. 

9 

999. 

O.S 

7.0 

165.  1 

98  7. C 

10 . 2 

4.3 

999*9 

99.9 

99*  9 

99.9 

2 85 

. 1 

298.9 

5.3 

66  .5 

999  , 

9 

999. 

0.  B 

a.o 

249.  7 

977.0 

9.3 

4 « .« 

999*9 

99,9 

99*9 

99.9 

285 

. 1 

299,  0 

5.3 

70.9 

999. 

9 

999. 

l.l 

9.0 

34  3. 6 

966.0 

8.  4 

4.  , 

999,  9 

90.9 

99*9 

9 '.  .9 

205 

. 1 

299.0 

5.4 

74  ,7 

999  • 

9 

999. 

1.4 

1 0.0 

429.  5 

956.0 

7.5 

4 

999*9 

99.9 

99*9 

Qr.,9 

285 

.0 

298.9 

5.3 

78.1 

999  • 

9 

999. 

1 .a 

1 1 .0 

55  1.  0 

942.  0 

6.  6 

3.'* 

999*9 

99.9 

99*9 

9". 9 

285 

.3 

299.3 

5.4 

82.  6 

99g, 

9 

999. 

2.  1 

1 2.0 

629.  a 

933.0 

5.9 

2.’ 

999*9 

99.9 

99*  9 

90.9 

285 

.3 

298.4 

5.0 

79  .5 

999  • 

9 

999. 

2.4 

1 3.  0 

727.  I 

922.0 

6.  4 

0.9 

999*9 

99.9 

99,9 

99,9 

286 

7 

298.  5 

4.4 

67.3 

999. 

9 

999. 

2.7 

14.0 

816.7 

91  2.0 

6.  4 

-0.  3 

999*9 

99,9 

99.9 

99.9 

207 

.6 

298.6 

4.1 

61  .7 

999. 

9 

999. 

3.1 

1 5.0 

898.  0 

90  3.0 

5.6 

-1  .V 

999*9 

99.9 

99.  9 

99,9 

287 

. 5 

297.4 

3.7 

58.5 

999. 

9 

999. 

3.S 

16.0 

10 16. 5 

690.  0 

4.  9 

-3.2 

999*9 

99.9 

99.9 

99  .9 

267 

.9 

297.1 

3.4 

55.  7 

999. 

9 

999. 

3. a 

17.0 

1 108.5 

880.0 

4 .0 

-3.  j 

999.9 

99.9 

99.  9 

9'  .9 

287 

.9 

297.0 

3.3 

57.4 

999  . 

9 

999. 

4.  1 

18.0 

1201. 4 

870.0 

3.4 

-3.  ' 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

288 

2 

297.  3 

3.3 

59.7 

999. 

9 

999. 

4.4 

19.0 

1295.  1 

860.0 

2.  7 

— 4. 

999.  9 

99,9 

99.9 

99.9 

288 

,4 

297.2 

3.2 

59.3 

999. 

9 

999. 

4.7 

20.0 

1 380.  1 

85  1.0 

2.0 

-5.0 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

288 

6 

297.  I 

3.1 

59.7 

999  • 

9 

999. 

5.2 

21.0 

1494. 7 

639.  0 

1 . 4 

-5.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289 

.0 

297.4 

3.0 

60.0 

999. 

9 

999. 

5.5 

22.0 

1591.2 

82  9.0 

0.7 

-6.  1 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

289 

.3 

297.4 

2.9 

60.2 

999  . 

9 

999. 

E.9 

2 3.  0 

1676. e 

620.0 

0.2 

-5.-* 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.7 

298.  4 

3.  I 

66.0 

999. 

9 

999. 

6.3 

24.0 

1777.2 

810.0 

-0.2 

-6.  - 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

290 

>2 

298.3 

2.9 

62.9 

999. 

9 

999. 

6.6 

25.0 

1 866.5 

80  I. 0 

-1  .0 

-7.  :: 

999.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

290 

.3 

297.8 

2.7 

61  .0 

999. 

9 

999. 

7.0 

26.0 

1966. S 

789.  0 

-1.5 

-8.' 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

291 

.0 

298.4 

2.6 

60.9 

999. 

9 

999. 

7.4 

27.0 

2078. 2 

780.0 

-1.8 

-8.3 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

291.6 

299.0 

2.6 

61  .0 

999. 

9 

999. 

7.7 

28.0 

2170. 5 

771.0 

-2.8 

_9.t 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

291 

» 6 

208.  5 

2.5 

61 .1 

999. 

9 

999. 

a.o 

29.0 

2263. 5 

762.0 

-3.  4 

-9.  6 

999.  9 

99.9 

99.9 

9t,  .9 

291 

9 

298.6 

2.4 

60.9 

999. 

9 

999. 

e.4 

30.0 

2357.4 

753.0 

-4.0 

-12.2 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

292 

1 

297.8 

2.0 

52  .8 

999. 

9 

999* 

a. 7 

31.0 

2452. 2 

744.  0 

-4.  5 

-15.  j 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

292 

6 

297.1 

1.6 

•2.  5 

999. 

9 

999. 

9.1 

32.0 

2546.  1 

735.0 

-4.3 

-24.  . 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293 

7 

295  .9 

0.7 

19.1 

999. 

9 

999. 

9.4 

33.  0 

2645. 0 

726.0 

-4.9 

-20.  . 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294 

0 

295.  6 

0.5 

14.3 

999. 

9 

999. 

9. a 

34.0 

2732.0 

718.0 

-5.  2 

-30.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294 

6 

295.9 

0.4 

11.7 

999. 

9 

999. 

1 0.1 

35.0 

2830. 9 

709.0 

-5.0 

-35.  A 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

295 

0 

295.8 

0.3 

7.5 

999. 

9 

999. 

10.6 

36.0 

2953. 4 

69  6.  0 

-5.  8 

-37.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

296 

3 

297.0 

0.2 

5.  8 

999. 

9 

999. 

10.9 

37.0 

3043. 5 

690.0 

-6.4 

-38.2 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

296 

6 

297.3 

0.2 

5.9 

999. 

9 

999. 

1 1.3 

3B.  0 

3145.  9 

681.0 

-7.5 

-38.  J 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

296 

5 

297.  2 

0.2 

6.0 

999. 

9 

999. 

I 1.7 

39.0 

3237. 8 

673.0 

-7.  9 

-39.  , 

999.  9 

99,9 

99.9 

99,9 

297 

0 

297.7 

0.2 

6.0 

999. 

9 

999. 

12.1 

40.0 

3342.3 

664.0 

-8.6 

-39.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297 

4 

298.0 

0.2 

6.1 

999. 

9 

999* 

12.6 

41.0 

3471. S 

65  3.  0 

-9.4 

-45.-’ 

999.9 

99.9 

99*9 

9V  .9 

29B.0 

290.3 

0.  1 

3.  3 

999. 

9 

999. 

13.0 

42.0 

3566. 7 

64S.0 

-9.  7 

-45.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.7 

299.0 

0.1 

3.4 

999. 

9 

999. 

13.4 

43.0 

3662. 9 

637.0 

-10.2 

-46.0 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

299.  1 

299.4 

0.1 

3.4 

999. 

9 

999. 

13.8 

44.0 

3760.  1 

629.0 

-11. 0 

-46.3 

999.  9 

99.9 

99.9 

90.9 

299 

.3 

299.7 

0.1 

3.5 

999. 

9 

999. 

14.1 

45.0 

3858.3 

62  l.O 

-11.8 

—46  .o 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.5 

299.8 

0.1 

3.6 

999. 

9 

999. 

14.4 

46.0 

3957.  4 

613.0 

-12.  8 

-45.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.4 

299.8 

0.  1 

4.3 

999. 

9 

999. 

14.8 

47.0 

4057. 4 

605.0 

-13.5 

-46.  . 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

299.8 

300.1 

0.1 

4.4 

999. 

9 

999* 

IE.  2 

46. 0 

41  50.  5 

597.0 

-14.3 

-46,  J 

999.9 

99  .9 

99.9 

9 ?.9 

299r 

9 

300.3 

0.  1 

4.5 

999* 

9 

999. 

15.5 

49.0 

4260.7 

589.0 

- 14.  5 

-46.  5 

999.9 

99,9 

99»9 

9 9.9 

30019 

301 .3 

O.t 

4*5 

999. 

9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B£EN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.-(  6 DEG 
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ST4TI0N  NO.  * •*02 
MALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1975 
1715  CRT 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

orR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

1 5. a 

50.  0 

4364. 2 

581.0 

-15.2 

-47  .0 

999,9 

99.9 

99.9 

16.3 

5 1.0 

4481. 9 

572.0 

-16.3 

-47.5 

990,9 

99.9 

99,9 

16.6 

52.0 

4587.7 

564.0 

-17.1 

-47.9 

999.9 

99.9 

99.9 

17.0 

53.0 

4681.3 

557.0 

-17.  8 

-46.5 

099.9 

99.9 

99.9 

17. A 

54.0 

4789.4 

549.0 

-18.  3 

-43.4 

999.9 

99.9 

99.9 

1 7.7 

55.0 

488  5.  0 

54  2.0 

-19.3 

-44,3 

999.9 

99.9 

99.9 

la.i 

56.0 

500  9.  4 

533.0 

-1  9.  8 

-44  . i 

999.9 

99.9 

99,9 

ia.5 

57.0 

5107.4 

526.0 

-20.4 

-40.6 

999,9 

99.9 

99.  9 

1 8.  a 

50.  0 

5206. 5 

51  9.  0 

-21.0 

-38.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

1 9.1 

59.0 

5321 . 1 

51  1.0 

-21.6 

-34.8 

999.  9 

99.9 

99.  9 

I 9.5 

60.0 

5422.8 

504.0 

-21.4 

-29.9 

999.9 

99.9 

99.9 

19.9 

6 1.0 

5525. 9 

497.0 

-21 . 8 

-29.5 

999.9 

99.9 

99.9 

20.3 

62.0 

5630.2 

490. 0 

-22.2 

-29.4 

999.9 

99.9 

99.  9 

20.7 

63.0 

5735.  9 

483.  0 

-22.8 

-39.  i 

999.9 

99  .9 

99.9 

21.1 

64.0 

5827.6 

477.0 

-22.  6 

-41.4 

999.  9 

99.9 

99.9 

21.6 

65.0 

5936.0 

470.0 

-23.3 

-36.3 

999.9 

99  j, 9 

99.  9 

22.0 

66.0 

6061. 4 

462.0 

-24.4 

-34.8 

999.9 

99.9 

99.9 

22.  5 

67.0 

6172.4 

455.0 

-25.4 

-33.3 

999.9 

99.9 

99.9 

22.8 

68.0 

6268. 6 

44  9.  0 

-26.  2 

-31.6 

999.9 

99.9 

99.9 

23.1 

69.0 

6382.3 

442.0 

-26.  3 

-30.6 

999.  9 

99.9 

99.9 

23.6 

70.0 

648  1.1 

436.0 

-26.6 

-32. 5 

999,9 

99.9 

99.  9 

24.0 

71.0 

6614. 8 

42  8.  0 

-27.  0 

-34.  6 

999.9 

99.9 

99.9 

24.4 

72.0 

6716.4 

422.0 

-28 . 1 

-34.4 

999.  9 

99.9 

99.9 

24.  a 

73.0 

6836. 4 

41  5.  0 

-28.  6 

-35.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

25.3 

74.0 

6940.6 

409.0 

-29.  2 

-36.3 

999.  9 

99.9 

99.9 

25.8 

75.  0 

7046.  I 

403.0 

-29.8 

-37.7 

999.9 

99.9 

99,  9 

26.0 

76.0 

71 52. 8 

39  7.  0 

-30.  7 

-39.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

26.4 

77.0 

7260.8 

391.0 

-31.6 

-4C.  1 

999.  9 

99.9 

99.  9 

26.  8 

7S.  0 

7370. 0 

385.  0 

-32.7 

-40.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

27.2 

79.0 

7480.4 

379.0 

- 33.  5 

-41.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

27.6 

80.0 

7592. 2 

373.0 

-34 .7 

-42.3 

999.9 

99,9 

99.  9 

28.0 

ai.o 

7724. 3 

366.  0 

-35.  6 

-43.0 

999.9 

99  *9 

99.9 

28.4 

82.0 

7839.2 

360.0 

-36.4 

-43.4 

999.  9 

99.9 

99.  9 

28.8 

83.  0 

7936.  0 

355.0 

-37.5 

-44.2 

999.9 

99.9 

99  .9 

29.3 

84.0 

8053. 5 

349.0 

-38.  3 

— 44,5 

999.9 

99.9 

99.9 

29.  7 

85.0 

8152.5 

344.0 

-39.3 

-45,3 

999.9 

99  .9 

99.  9 

30.2 

86.0 

8293. 0 

337.  0 

-40.  3 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

30.6 

87.0 

8394.8 

332.0 

-41.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.0 

88.  0 

851  8.  5 

326.0 

-41.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.4 

89.0 

8623.0 

321.0 

-42.  6 

99.  9 

999.9 

90.9 

99.9 

31.8 

90.0 

8728. 7 

316.0 

-43.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

32.2 

91.0 

8857.  3 

31  0.  0 

-44.  7 

99.  3 

999*9 

09.9 

99.9 

32.6 

92.0 

8965. 8 

30  5.0 

-45.6 

99  < 9 

999.  9 

99.9 

99.9 

33.0 

93.0 

9075. 7 

300.0 

-46  .7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

33.4 

94.0 

9186.9 

295.0 

-47.  8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THLN  6 DEG 


737 


165 


28.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

99.9 

301.3 

301.6 

0.  1 

4.6 

999,9 

999. 

99.9 

301  .3 

301.7 

0.  I 

4.7 

999,9 

999. 

9 J.9 

301 .6 

301.9 

0.1 

4 .8 

999.9 

999, 

9 3.9 

301.9 

302.2 

0.1 

6.1 

999. 9 

999. 

99.9 

302  .5 

303.0 

0.1 

8.9 

999.9 

999. 

99.  9 

302.5 

302.9 

0.1 

9.0 

999.9 

999. 

99.9 

303.3 

303.7 

0.  1 

9.  1 

999.  S 

999. 

99.9 

303.8 

304.5 

0.2 

14  .3 

999  .9 

999, 

99.9 

304.  1 

305.  0 

0.3 

19.1 

999.9 

999. 

99.9 

304 .8 

306.1 

0.4 

28.8 

999.  9 

999. 

99,  9 

306.2 

308.3 

0.6 

45.9 

999.9 

999. 

99  .9 

307.0 

309.1 

0.7 

49.  8 

999.9 

999. 

99.9 

307.7 

309. 9 

0.7 

5!  .9 

999 .9 

999. 

99.9 

30  8.3 

309.  1 

0.2 

19.2 

999.9 

999. 

99,9 

309.6 

310.3 

0.2 

16.0 

999.9 

999. 

99.  9 

310.  1 

31  1.3 

0.4 

28.9 

999.9 

999. 

99.9 

310  .3 

311.7 

0.4 

37.2 

999.  9 

999. 

99.9 

310.3 

312.0 

0.5 

47.1 

999.9 

999. 

99.9 

310.5 

312.  5 

0.6 

60.0 

999.  9 

999, 

99.9 

311.8 

314.0 

0.7 

67,0 

999.9 

999. 

99.  9 

312.  6 

314.5 

0.6 

56. 4 

999.9 

999, 

99.9 

313.8 

315.4 

0.5 

48.2 

999.  9 

999. 

f 9.9 

313.7 

315.3 

0.5 

54.0 

999.9 

999. 

' 9.9 

314.5 

316.0 

0.4 

51.7 

999. 9 

999. 

99.9 

315.0 

316.4 

0.4 

49.9 

999.9 

999. 

99.9 

315.  6 

316.  9 

0.4 

45.6 

999.9 

999. 

99  .9 

315.8 

316.8 

0.3 

41  . I 

999,  9 

999. 

99.9 

315.9 

316.9 

0.3 

42.4 

999.9 

999. 

93.9 

315.9 

316.  9 

0.3 

43.4 

999.9 

999. 

9 1.9 

316.3 

317.2 

0.2 

42.1 

999.9 

999. 

99.  9 

316.2 

31  7,0 

0.2 

45.0 

999.9 

999. 

99.9 

316.6 

317.5 

0.2 

46.  1 

90q.  S 

999. 

99.9 

317.1 

317.9 

0.2 

47  .6 

999.9 

999. 

99.9 

316.9 

317.6 

0.2 

49.0 

999.9 

999. 

99.9 

317.3 

318.1 

0.2 

SI  .4 

999.9 

999. 

t 9.9 

317.2 

317.9 

0.2 

52.5 

999.9 

999. 

9 9.9 

317  .8 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99,9 

317,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

318.6 

999.  9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

318.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

319.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

319.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  165  28.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT 

T E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG 

K OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

3 3.  8 

95.0 

9299. 5 

290.0 

-48* **  9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

V9.9 

319. 

5 999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

34.3 

96.0 

9436.7 

284.0 

-49,  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

‘ 9.9 

320. 

8 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

34.  7 

97.  0 

95  53.0 

279.0 

-49.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

V9.  9 

321  . 

8 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

35.1 

98.0 

9671.  1 

274.0 

-50.6 

99l9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322  . 

3 999,9 

99.9 

999,  9 

599. 9 

999, 

35.6 

99.0 

9766.8 

270.0 

-51  .5 

99s  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

322. 

4 999.9 

99.9 

999  ,9 

999  .9 

999, 

36.0 

100.0 

9887. 8 

26  5.  0 

-52.6 

99-  9 

999.9 

99  .5 

99.9 

99.9 

322. 

5 999. 9 

99,9 

999.9 

999. 9 

999, 

36.5 

10  1 .0 

10035.6 

259.0 

-53,  2 

99r  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

323  . 

7 999 .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

36.9 

1 02.0 

101 35. 7 

255.0 

-54  ,0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9 9.  9 

324. 

0 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.3 

103.0 

10262. 6 

250.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9 .9 

324  , 

5 999 ,9 

99.9 

999.9 

599.5 

599, 

37.7 

1 04.0 

10365.6 

246.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

,-9.9 

3 24. 

T 999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

38.  1 

105.0 

10496. 1 

24  1.  0 

-56.  6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

325. 

4 999, 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.6 

106.0 

10602. 2 

237.0 

-56.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326. 

7 999.9 

99.9 

999  .9 

599.5 

999. 

39.0 

1 07.  0 

10710.  1 

23  3.0 

-56.6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,  9 

328. 

5 999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

39.4 

108.0 

10820. 0 

229.0 

— 56.  6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

V9  .9 

330  . 

2 999.9 

99.9 

999.  9 

599.  5 

999, 

39.8 

1 09.0 

10960.5 

224.0 

-55.3 

99^  9 

999.9 

99,9 

99.9 

■9.9 

334  . 

3 999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

40.2 

1 10.0 

11075.  6 

220.  0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

,9.9 

337. 

B 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.8 

1 1 1 .0 

11222.8 

215.0 

-54.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339. 

B 999 .9 

99.9 

999.9 

599.5 

999. 

41.  I 

112.0 

11 342. 7 

21  1.0 

-55.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

340. 

B 999,9 

99.9 

999.9 

959.9 

999, 

4 1.6 

113.0 

11464. 9 

20  7.0 

“55.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

341  . 

& 999.9 

99.9 

999.  9 

599.5 

999, 

42.0 

114.0 

11589.  1 

20  3.0 

-56.2 

99. 9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.. 

3 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 2.  5 

1 ts.o 

11715.  5 

199.0 

-56.4 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344. ( 

B 999.9 

99.9 

999.  9 

999. 9 

999, 

4 3.0 

1 1 6.0 

11844.9 

195.0 

-54.  8 

99  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

348. ( 

S 999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

4 3.5 

1 1 7.  0 

1 1 978. 0 

191.0 

-53.0 

99e9 

999.9 

99.9 

99.9 

,9.9 

353. 

1 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.0 

1 18.0 

12114. 3 

18  7.  0 

-53.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354.8  999,9 

99.9 

999.  9 

599.  9 

999. 

44.5 

1 1 9.0 

12253. 5 

183.0 

-53.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

357.8  999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

45.0 

1 20.0 

12360. 2 

180.  0 

-52.6 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

360. 

2 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.5 

121.0 

12505.4 

176.0 

-52.  6 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 62  .1 

b 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 5.9 

1 22.0 

126 16. 3 

173.0 

-53.3 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

J9.  9 

363. 

1 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.4 

123.0 

12766. 7 

169.  0 

-54.  1 

99  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

364.2  999.9 

99.9 

999.  9 

599.  9 

999, 

46.9 

1 24.0 

12881 .4 

166.0 

-54.9 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

,'9.9 

364.7  999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.4 

125.0 

1 303  7.  0 

162.  0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

365. < 

5 999,9 

99.  9 

999.9 

999. 9 

999. 

4 8.0 

1 26.0 

13195.6 

158.0 

-57.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

366.0  999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

48.4 

1 27.0 

13316. 7 

155.0 

-57  -.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

367. 

! 999. 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.9 

128.0 

13481. 8 

15  1.0 

-57.6 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

9 9.9 

370  . 

! 999.9 

99.9 

999.  9 

999.  5 

999. 

49.4 

1 29.0 

1 3608.4 

148.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

372. 

1 999.9 

99.9 

999  ,9 

999 .9 

999, 

49.8 

130.0 

13737. 5 

14  5.  0 

-58.  1 

99  9 

099.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

373. 

i 999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.4 

131.0 

13913.6 

14  1.0 

-58.  4 

99,  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

376. 

1 999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

50.9 

1 32.0 

14048.7 

138.0 

-58.9 

99«9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377, 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

51.4 

133.0 

14186. 5 

13S.  0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

379, 

999,9 

99,9 

999.9 

599.  5 

999, 

51.9 

134.0 

14327.2 

132.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381. 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

52.4 

135.0 

14471.  1 

129.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

J9.9 

383. 

999.9 

99.9 

999,9 

999  .9 

999. 

53.1 

1 36.0 

14668. 4 

125.0 

-59.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

)9.9 

388. 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

53.8 

137.0 

14820.7 

122.0 

-59.1 

99  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

390. 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

54. S 

138.0 

15030. 4 

lie.  0 

-57.  7 

99  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

396. 

999,9 

99.9 

999,9 

999.5 

999, 

55.1 

1 39.0 

15192.8 

115.0 

-57.9 

99*  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

399. 

999,9 

99,9 

999,9 

999  .9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BETWEEN  t»  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  dEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 DEG 
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STATION  NO*  A02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


« FEBRUAPV  1975 

1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HF I GH  T 

PRES 

TEMP 

oew  *T 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  ' 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

SS*5 

lAO.O 

15359.0 

112.0 

-59.  1 

9 

999.9 

99.9 

99.9 

^»9,9 

se.A 

141.0 

15587.0 

108.0 

-59 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

S7.  1 

142.0 

15763.  6 

105.  0 

-59.  1 

99*9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

57.7 

143. C 

15945. 3 

102.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

5A.  4 

1 44.  0 

16132.  4 

99.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

59.0 

145.0 

16391.4 

95.0 

-58.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

59. a 

146.0 

16593.0 

92.0 

-59 . 1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

60.3 

147.0 

16800. 4 

89.  0 

-60.  2 

99  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

^9.9 

61.0 

1 48.0 

17014. 2 

86.0 

-60.3 

99-9 

999.9 

99.9 

99,  9 

c 9.9 

61.  7 

149.0 

17235. 5 

83.0 

-60.3 

99-9 

999.9 

99.9 

99.9 

<•9.9 

62.5 

150.0 

17464.6 

30.0 

-61.2 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

«9.9 

63.2 

151.0 

1762 1 . 3 

78.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

64.0 

152.0 

17863. 3 

75.  0 

-62.  7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

64. a 

1 53.0 

18115. 4 

72.0 

-62.0 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

65.  7 

1 54.  0 

18379. 1 

6 9.  0 

-61.2 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

66.6 

1 55.0 

18654,7 

66.0 

-61  . a 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

67.4 

1 56.  0 

18942.5 

63.0 

-62.1 

99  ^9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

65.3 

157.0 

19244.  1 

60.  0 

-62.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

69.2 

158.0 

19453. 6 

58.0 

-62.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

70.  1 

1 59.  0 

19782. 6 

55.  0 

-61 . 2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

71.1 

160.0 

20130.5 

52.0 

-61 . 6 

99. 9 

999,9 

99.9 

99.9 

■,9.9 

72.2 

161.0 

20373.  1 

50.0 

-62  .3 

99  .,9 

999.9 

99.9 

99.9 

9.9 

73.4 

162.0 

20754. 9 

47.0 

-62.7 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

r9.9 

74.4 

1 63.0 

21 162.0 

44.0 

-62.1 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

75.4 

164.0 

21448. 9 

4 2.0 

-63.  1 

99-9 

999.9 

99  .9 

99,9 

<’9.9 

76.6 

165.0 

21904.3 

39.0 

-63.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

77.9 

166.0 

2239  5.  1 

36.0 

-54  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

79.0 

167.0 

22744. 9 

34.0 

-64.4 

99-9 

999.9 

99.9 

99.9 

v9.9 

80.4 

168.0 

23311.3 

31.0 

-63.3 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

'<9,9 

8 1.9 

169.0 

2393  8.  5 

2 8.0 

-62.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

U 


station  no.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  I«5  IT.  C 


TI  ME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OtP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PO’’  T 

e POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  : 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.  3 

4.0 

1 005.0 

13.9 

5 .0 

999m9 

99.9 

99.9 

>9.9 

2 87.4 

301.8 

5.5 

55. 0 

999 

.9 

999. 

0.3 

6.0 

79.7 

<396.0 

12. a 

4,3 

999*9 

99.9 

99*9 

>9.9 

28'  .0 

300.8 

5.2 

56.0 

999 

.9 

999. 

0.7 

7.0 

172.9 

98  5.0 

11.9 

3.8 

999*9 

99.9 

99*  9 

99.9 

28'’.  0 

300.4 

5.1 

57.4 

999 

.9 

999. 

1.1 

e.o 

266.  a 

97  4.0 

11.0 

3.2 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.  9 

300.0 

5.0 

58.7 

999 

. 9 

999. 

I .6 

9.0 

36  1.4 

963.0 

10.0 

2.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

28(  .9 

299.9 

4.9 

61 . 1 

999 

.9 

999. 

?.0 

10.0 

456.  a 

952.0 

8 .a 

2.5 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.6 

299.  3 

4.  8 

64.9 

999 

.9 

999. 

2.5 

1 1 .0 

570.  5 

939.0 

8.  1 

2.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

287  .0 

300  . I 

5.0 

68.9 

999 

.9 

999. 

2.8 

12. C 

658.9 

929.0 

7.5 

2.1 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.3 

300.0 

4.8 

68  .5 

999 

.9 

999. 

2.  2 

1 3.0 

756.  9 

918.0 

6.  5 

1.3 

999*9 

99  .9 

99.9 

99.9 

287.  2 

299.4 

4.6 

69.5 

999 

.9 

999. 

3.5 

14.C 

855.8 

907.0 

6.  0 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

387.6 

299.2 

4.4 

67.5 

999 

.9 

999. 

3.8 

15.0 

946.  6 

897.  0 

5.3 

-0.9 

999*9 

99.9 

99.  9 

99.9 

287.  7 

298.5 

4.0 

64 .3 

999 

.9 

999. 

4.2 

16.0 

1056.  6 

885.0 

4.6 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

288.  I 

298.2 

3.7 

62.3 

999 

.9 

999. 

4.6 

17.0 

1 149.  1 

875.0 

4. 1 

-2.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288. 5 

298.7 

3.8 

64  .2 

999 

.9 

999. 

4.9 

18.0 

1252. 0 

864.  0 

3.4 

-3  .2 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.  8 

298.4 

3.5 

61.9 

999 

.9 

999. 

S.3 

19.0 

1346.3 

854.0 

2.  £ 

-4.2 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.9 

297.8 

3.3 

60.7 

999 

.9 

999. 

5.6 

20.0 

1431.9 

845.0 

1 .9 

-5.1 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

289.  1 

297.6 

3.  1 

59.5 

999 

.9 

999. 

6.0 

21.0 

1556. 9 

832.0 

1 . 0 

-6.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

209.3 

297.3 

2.9 

58.  7 

999 

.9 

999. 

6.4 

22.0 

1644.2 

823.0 

0.2 

-7.6 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

289. 3 

296.6 

2.6 

55  .7 

<>99 

.9 

999. 

6.  7 

23.0 

1742.  1 

B!3.  0 

-0.5 

-7.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.6 

297.0 

2.6 

58.  1 

999 

. 9 

999. 

7.0 

24. C 

1831.0 

e04.0 

-1.3 

-£.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.7 

296.7 

2.5 

58.3 

999 

.9 

999. 

7.4 

25.0 

1930.7 

794.0 

-2.1 

-9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

289.  9 

296.  7 

2.4 

58.6 

999 

.9 

999. 

7.8 

26.0 

2051. 7 

782.0 

-2.  7 

-9.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.5 

297.2 

2.4 

59.  9 

999 

.9 

999. 

8.  1 

27.0 

2153. 7 

772.0 

-3.0 

-12.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.2 

296.6 

1.9 

48.3 

999 

.9 

999. 

8.4 

28.0 

2246. 6 

76  3.  0 

-3.  1 

-16.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.9 

296.  0 

1.4 

35.4 

999 

.9 

999. 

8. a 

29.0 

2340.4 

754.0 

-3.  6 

-18.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292  .* 

295.8 

1.1 

29.6 

999 

.9 

999. 

9.2 

30.  0 

2445. 9 

744.0 

-3.4 

-20.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

293.6 

296.  7 

1.0 

26.1 

999 

.9 

999. 

9.5 

31.0 

2542.  1 

735.  0 

-3.  4 

-26.4 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

294.6 

296.4 

0.6 

14.  a 

999 

. 9 

999. 

9.9 

32.0 

2650.3 

725.0 

-3.9 

-27.5 

9 99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.2 

296.9 

0.5 

13.9 

999 

.9 

999. 

10.3 

33.  0 

2737.  7 

71  7.  0 

-4.8 

-28.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.2 

296.  7 

0.5 

13.4 

999 

. 9 

999. 

10.7 

34.0 

2836.9 

708.0 

-5.  3 

-32.  2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.7 

296.9 

0.4 

9.8 

969 

. 9 

999. 

I 1.0 

35.0 

2937. 2 

699.0 

-5.9 

-40  .7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.1 

296.6 

0.2 

4 .3 

999 

.9 

999. 

1 1 .6 

36.0 

3061. 2 

£88.  0 

-6.6 

-54.1 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

296.6 

296.7 

0.0 

1.0 

999 

. 9 

999. 

1 2.0 

37.0 

3163.9 

679.0 

-7.4 

-54.6 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

296.9 

297.0 

0.0 

1 .0 

999 

.9 

999. 

12.5 

38.  0 

3256. 0 

67  1. 0 

-8.  1 

-55.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

297.1 

297.  2 

0.0 

1 .c 

999 

.9 

999. 

1 2.9 

39.0 

3360.8 

662.0 

-8.  4 

-55.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.9 

298.0 

0.0 

1 .0 

999 

.9 

999. 

13.4, 

40.0 

3455.0 

654.0 

-8.7 

-SE  .4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.5 

298.  7 

0.0 

1 .0 

<>99 

.9 

999. 

13.9 

4 1.0 

3574. 2 

£4  4.  0 

-9.  4 

-55.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.1 

299.2 

0.0 

1.0 

999 

.9 

999. 

1 4.2 

42.0 

3682. 8 

635.0 

-10.3 

-56.4 

«99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.3 

299.4 

0.0 

1 .0 

999 

.9 

999. 

14.6 

43.  0 

3780. 2 

627.0 

-11.1 

-57.0 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

299.* 

299.  5 

0.0 

1.0 

999 

.9 

999. 

IS.O 

44  .0 

3878.6 

619.0 

-12.  1 

-5V.  6 

999.9 

99.9 

99*9 

>9.9 

299.4 

299.5 

0 .0 

1 .0 

999 

.9 

999. 

1 5.4 

45.0 

3990. 4 

610.0 

-12.8 

-56  .0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.  9 

299.9 

O.D 

1 .0 

999 

.9 

999. 

15.7 

46.0 

4091. 0 

60  2.  0 

-13.5 

-56.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300  .2 

300.2 

0.0 

1.0 

999 

.9 

999. 

16.1 

47.0 

4192.6 

594.0 

-13.9 

-58.8 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

300.9 

300.9 

0.0 

1 .0 

999 

.9 

999. 

16.4 

48.  0 

4295. S 

586.  0 

-14.5 

-59.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

30  1 . 9 

301.4 

0.0 

1.0 

999 

• 9 

999. 

16.8 

49.0 

4399. 5 

578.0 

- IS.  1 

-40.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.9 

302.5 

0.2 

9.0 

999 

.9 

999. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFCLATED 

• * BY  SPEED  ».EANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TKAN  6 DEG 


740 


STATICN  K40.  * •*02 

WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBHUABV  1975 
2015  GMT 


16S  17.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE  1 GH  T 

PRES 

TPMP 

OEM 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT 

C POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

min 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  - 

nc 

M/SEC 

M/SEC 

N\/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.1 

50.0 

4504. 7 

S70.  0 

-IS.  9 

-29.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

30a*2 

304.1 

0.6 

30. 2 

999.  9 

999. 

17.5 

5t  .0 

4624.5 

56  1.0 

-16.0 

-27.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.4 

304  .6 

0.7 

37.9 

999.9 

,999. 

1 7.B 

52.0 

4732. 3 

353.0 

-17.A 

-25.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

303.  1 

305.9 

0.9 

51  .3 

999.9 

999. 

IB. 2 

53.0 

4827.6 

5*6.0 

- 17.  9 

-24.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.5 

306.6 

1.0 

57.2 

999. 9 

999. 

1 B.5 

54. C 

4938.  1 

538.0 

-17.9 

-21.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

304.  : 

308.2 

1.1 

62.8 

999.9 

999. 

1 B.R 

55.0 

5036. 0 

53  1.  0 

-1  0.  2 

-2.''.  4 

999.9 

99.9 

99.9 

?9.9 

305.6 

309.0 

1.  1 

63.  3 

999.  9 

999. 

19.2 

56.0 

5163.5 

522.0 

-19.0 

-24  .2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

306.1 

309.4 

1.0 

63.1 

999.9 

999. 

19.  5 

57.  0 

5278. 3 

514.0 

-20  .0 

-24,6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.3 

309.  5 

1.0 

65.1 

999 . 9 

999. 

19.8 

58.0 

5379. 9 

507.0 

-20. 0 

-25.  2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.5 

309.6 

1 .0 

67.7 

999.9 

999. 

20.2 

59.0 

5482.6 

500.0 

-21.6 

-25.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.  8 

310.0 

1.0 

73.9 

999  .9 

999. 

20.  S 

60.0 

5586. 4 

493.  0 

-22.  0 

-24.7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

307.6 

310.8 

I.O 

78.  2 

999.  9 

999. 

20.9 

61  .0 

5691.7 

486.0 

-22.  0 

-24.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

308. e 

312.3 

1.1 

82.4 

999.9 

999. 

21.3 

62.  C 

5798. 4 

479.0 

-2  2.7 

-2<  .6 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

309.  3 

312.  7 

1. 1 

83.7 

099.9 

999. 

21.7 

63.0 

5906. 3 

472.  0 

-23.  3 

-24,9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

309.7 

313.1 

1.1 

66.3 

999.  9 

999. 

22.  1 

64.0 

6015.6 

46  5.0 

-23.9 

-25.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

310.4 

313.8 

1.1 

90  .0 

999.9 

999. 

22.5 

65.0 

6126. 3 

45  8.  0 

-24.  5 

-25.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

310  .9 

314.2 

1.0 

88.  8 

999.  9 

999. 

23.0 

66.0 

6254.5 

*50.0 

-25.  2 

-26.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

31  1 .6 

314.7 

I.O 

87.3 

999.9 

999. 

23.4 

6 7.  0 

6368. 3 

44  3.0 

-25.7 

-2?  .2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 12.4 

315.  4 

0.9 

87.2 

999.9 

999. 

23. B 

68.0 

6467.0 

437.0 

-26.  6 

-2t.  0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.4 

315.2 

0.9 

88.2 

999.  9 

999. 

24.2 

69.0 

6583.5 

430.0 

-27.4 

-2t  .7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.  t 

315.5 

0.8 

88  .8 

999.9 

999. 

24.5 

70.0 

6684. 5 

424.  0 

-28.  4 

-3C  ,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312  .c 

315.3 

0.7 

85.  5 

999.  9 

999. 

25.0 

71  .0 

6821.0 

416.0 

-20.  9 

-30,8 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.^ 

316.2 

0.7 

83.8 

999.9 

999. 

2f.  3 

72.  C 

6942. 2 

409.0 

-29.6 

-31.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.2 

316.  4 

0.6 

83.2 

999.9 

999* 

25.7 

73.0 

7047. 3 

403.  0 

-31. 0 

-32.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

31*  .C 

316.0 

0.6 

84.3 

999.  9 

999. 

2F.  1 

74.0 

7153.6 

397.0 

-31  • 0 

-33.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

314.3 

316.2 

0.5 

82  .9 

999.9 

999. 

20.5 

75.0 

7261. 0 

391.  0 

-32.  8 

-34.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.5 

316.2 

0.5 

82.4 

999.  9 

999. 

2«.9 

76. P 

7369.7 

385.0 

-33.  7 

-35.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.6 

316.2 

0.5 

81  .9 

999.9 

999. 

27.2 

77.  i. 

7479.  e 

37  9.0 

-34  • 2 

-30  .5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.3 

316.  8 

0.4 

79.4 

999.9 

999. 

27.6 

78.0 

7591.3 

373.0 

-35.  3 

-37,2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315  .3 

316.8 

0.4 

82.1 

999.  9 

999. 

28.0 

79.0 

7704.2 

367.0 

-35.8 

-37.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

316.  1 

31  7.5 

0.4 

86 . 1 

999.9 

999. 

28.3 

80.0 

781  8.  7 

36  1.  0 

-36.  0 

-4  0.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

317.  4 

318.4 

0.3 

60.5 

999.  9 

999. 

28.8 

81.0 

7954.7 

354.0 

-36.  2 

-43.2 

999.9 

99.9 

99.  9 

^9m9 

318. e 

319.6 

0.2 

47.9 

999.9 

999. 

29.2 

82.0 

80  73.  1 

34  8.0 

-3  7.3 

-44.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

79.9 

318.9 

319.6 

0.2 

45.8 

999.9 

999. 

29.6 

83.0 

8172. fi 

343.0 

-38.  4 

-4t.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318  .7 

319.4 

0.2 

45.4 

999.  9 

999. 

30.0 

84. C 

8294.0 

337.0 

-39.2 

-47.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.4 

319.7 

0.  1 

39  .0 

999.9 

999. 

30.4 

85.0 

8396.  1 

33  2.0 

-40. 5 

99  ,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319. C 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.9 

86.0 

3541.0 

325.0 

-41,  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.4 

87.0 

864  5.  9 

320.0 

-42.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.7 

88.  0 

8773. 4 

314.0 

-43.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.2 

89.  0 

8881.0 

309.0 

-45.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

32.6 

90.  0 

8989.  e 

304.  0 

-45.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999  . 9 

999. 

33.1 

91  .0 

9099.9 

299.0 

— 47.  0 

9^  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.5 

92.0 

921  1.4 

294.0 

-40.1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.8 

93.0 

9324. 2 

289.  0 

-49.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

319.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

34.2 

94.  0 

9438.4 

284.0 

-50.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 19.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
W BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TI AN  6 DEG 
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STATION  NO.  *02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARV  1975 

2015  GMT  165  17.  0 


TIMC 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OFW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

4 /SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.6 

95.0 

9554, t 

279.0 

• 

in 

• 

99,  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

319.7 

999m9 

99,9 

999,9 

999»9 

999, 

35.  1 

96.0 

9719.0 

272.0 

-51.7 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321.4 

999.0 

99.9 

999  ,9 

999,9 

999, 

3!. 4 

97.0 

9815. 0 

268.  0 

-52.  5 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

321  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

35.8 

98.0 

9936.4 

263.0 

-53.6 

9<  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

321  .7 

999  ,9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

3C.  1 

99.  0 

10059. 5 

258.0 

-54.6 

.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

322.0 

999,  9 

99.9 

999.9 

990 .9 

999. 

36.5 

100. n 

10159.5 

254.0 

-54.9 

9«'*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

323  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.9 

1 01 .0 

1031 1.9 

24  8.0 

-55.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

323,  7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

37.  3 

102.  0 

10441. 3 

24  3.  0 

-56.  6 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

324  .6 

999 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

37.7 

103.0 

10546.6 

239.0 

-56.  e 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.9 

999,9 

99,9 

999  .9 

999.9 

999. 

38.0 

104.  0 

10680. 6 

234.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.6 

999.  9 

99,9 

999.9 

909.9 

999. 

38.4 

105.0 

10789. 7 

230.0 

-57.  1 

9<-.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

329  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.8 

I 06.  0 

10900.7 

226.0 

-57.3 

9*'  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

330.  4 

999,9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999, 

39.2 

107.0 

11042. 5 

22  1.  0 

-56.  2 

9«*.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

39.6 

1 OB.O 

11158.6 

217.0 

-56.  1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

336.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

900 .0 

999. 

40.0 

109.  0 

11276. 9 

21  3.0 

-56.1 

99.9 

999  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

337.  0 

999.  9 

99.9 

999.9 

909.0 

999. 

40.4 

110.0 

11397. 2 

209.0 

-56.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

338.6 

999.9 

99.9 

999.9 

909.0 

999. 

40.8 

111.0 

1 1 550.5 

204.0 

-57.4 

99.9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.  9 

099,9 

99.9 

999,9 

900  .9 

999. 

4 1.3 

112.0 

11675. a 

200.  0 

-56.  9 

9«.  .9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

342.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

41.6 

113.0 

11804.0 

196.0 

-55.  9 

9f  .9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

346.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

42.  1 

1 1 4.  0 

1 1 935. 8 

192.0 

-54 . 1 

.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351.2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

42. S 

1 15.0 

12071.0 

188.0 

-53.  6 

9C*.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.0 

116.0 

12209.4 

184.0 

-53.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

356.  5 

999.9 

99.9 

099.9 

999.9 

999. 

43.4 

1 1 7.0 

12350. 9 

180.  0 

-53.  1 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

43.8 

118.0 

12495.7 

176.0 

-53.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

361.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.  2 

1 19.  0 

12606. 4 

173.0 

-53.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

363.  1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

44.5 

120.0 

12756. 9 

169.0 

-53.  6 

9*'  » 9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

365.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44-.9 

121.0 

12910.6 

165.0 

-54.6 

9«-  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.  9 

365.9 

999.  9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

45.3 

122.0 

13027. 9 

162.  0 

-55.  1 

9C‘.9 

999.9 

90.9 

99.9 

99.9 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

45.7 

123.0 

13187.5 

158.0 

-55.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

46.  1 

124.  0 

13309. 6 

155.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 69.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999,9 

999. 

46.6 

125.0 

13433. 5 

152.0 

-57.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

370  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.0 

126.0 

1360 1.8 

148.0 

-58.3 

9*.  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371. 1 

999. 9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

47.4 

127.0 

13773. 9 

144.  0 

-59.  0 

9<-  .9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

372.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

47.8 

12S.0 

13906. 1 

14  1.0 

-58.  6 

9T.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.2 

12  9.  0 

14041. 4 

138.0 

-58.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

378.6 

999*  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.6 

130.0 

4 180.  1 

13E.0 

-56.  9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

383.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

49.  I 

131 .0 

143.0.8 

13  1.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.  9 

387.  6 

999,9 

99,9 

999  ,9 

999.9 

999, 

49.4 

132.0 

14517. 9 

128.  0 

-56.  6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

389»9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

49.8 

133.0 

14668. 2 

125.0 

-56.  e 

9<,.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

SO.  2 

1 34.  0 

14822. 0 

122.0 

-57.4 

9<"  .9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

SO. 6 

135.0 

14978. 9 

119.0 

-58.  5 

9<-.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

394,6 

999.9 

99,9 

999 . 9 

999.9 

999. 

51.1 

1 36.0 

15193.4 

11  5.0 

-59.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

51.6 

1 37.  0 

15358. 7 

11  2.  0 

-59.  7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

399,2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

52.1 

1 38.0 

15585.9 

108.0 

-60. 1 

99.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

♦ 02.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

5 2.6 

1 39.  0 

I 576 I. 7 

105.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

♦ 05.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  A02 
MALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEBRUARY  1R75 

2015  GUT  I6S  17.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  OT 

DI9 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPU 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

n/SEC 

M / SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

53.  1 

1 40.0 

15942.0 

102.0 

-61.2 

9'  .9 

999,9 

99,9 

99.  9 

99.9 

40T.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

53.  7 

141.0 

161 90. 6 

98.0 

-61  .0 

9<*  .9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

412.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.2 

1 42.0 

16354. C 

95.0 

-60,4 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

4 17.1 

999.9 

99.0 

999.9 

999.9 

999. 

54.  n 

14  3.0 

1653« . 0 

92.0 

-60 . 3 

9C,9 

999,9 

99,9 

99.  9 

99.  9 

421.3 

099.9 

09.9 

999  .9 

999.9 

999. 

55.3 

144.0 

16790. 9 

0 9.  0 

-60.  1 

99,9 

999,9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

425.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

55. R 

145,0 

17004.9 

86. 0 

-60 . 1 

Q9.9 

999,9 

99.9 

99.  9 

99.9 

429.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999. 

5F.  5 

145.0 

17227. 2 

8 3.  0 

-is,  8 

99.9 

999,9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

436.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.  1 

147.0 

17457.8 

80.0 

-59.  7 

9V  « 9 

999,  9 

90.9 

99,9 

99.9 

439.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

57.  e 

145.0 

17696.0 

77.0 

-61.0 

,9 

999,9 

9^U9 

99,9 

99.9 

441 . 7 

999.  9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

SA.4 

149.0 

17942. 9 

74.  0 

-61 . 2 

9*-, 9 

999,9 

‘ > J 

99,9 

99  .9 

446.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

59.0 

1 SS.O 

181 99.3 

7 1 .0 

-62. 1 

9C.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

449.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

55.  7 

151. e 

1 8465. 9 

6 8.0 

-62.7 

99,9 

999.9 

99  ,9 

99,9 

99.9 

454.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.4 

1 52.0 

187  4 4.5 

65.0 

-61 . 9 

99,  9 

999,9 

99.0 

99,9 

99.9 

461.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

61.2 

1 53.  C 

19036.9 

62.0 

-61.9 

99  ,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.  9 

467.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

9^9.9 

999. 

62.0 

154.0 

19343. 5 

59.0 

-62.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

473.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6 2.  a 

155.0 

19665.9 

56.0 

-62.3 

9<^  ,9 

999,  9 

99,9 

99,9 

99.9 

480.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

6 3.  6 

155.0 

20006. 0 

53.0 

—6  2.3 

or  ^9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

488.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.4 

I 57. C 

20243.0 

5 1.0 

-63.  2 

9<',9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

491 . 7 

999.9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

65.3 

ISB.  0 

20617.3 

48.0 

-61.5 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

504.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.4 

159.0 

2101  7.  5 

45.0 

-61  .3 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

514.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

67.5 

1 60.0 

21446. 1 

42.0 

-60.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

5 25. 8 

999.  9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

60.5 

161.0 

21906. 1 

39.0 

-61.7 

,9 

999.9 

99  .9 

99  ,9 

99.9 

534.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.7 

1 62.0 

224C0.0 

36.0 

-63.2 

9*:  ,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

543.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

7 0.9 

1 63.  0 

22750. 5 

34.0 

-64  .4 

9f  ,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

549.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.3 

164.0 

23318.7 

31.0 

-61.9 

9^  , 9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

570  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

73.6 

165.0 

23947. 1 

26.0 

-62.9 

90,9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.  9 

584.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

75.2 

166.0 

24645. 2 

25.  0 

-62.  9 

99.9 

999,9 

99  .9 

99.9 

99.9 

604.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

<99. 

77.0 

1 67.0 

25160.6 

23.0 

-61.3 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

623.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

78. a 

1 68.  0 

26030.3 

20.0 

-60  . I 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

652.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

SI.O 

169.0 

27049. 7 

1 7.0 

-57.  9 

9^  • 9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

690 .2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  A02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


6 FEaRUABY  1975 

2315  GMT  160  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HF  I GM  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

P/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K  G 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.  A 

A.  0 

100  5.  6 

10.0 

4 .6 

90R.9 

99.9 

99.9 

P9.9 

283.4 

297.1 

5.3 

69.0 

S99 

. Q 

999. 

0.3 

6.0 

75.6 

99  7.0 

11.1 

7.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99. 9 

2 85.2 

297.7 

A. 8 

57.2 

.<> 

999. 

0.6 

7.0 

166.  1 

9R6.0 

10  .2 

2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

285.  1 

297.  3 

A.6 

58.  A 

qgg 

.9 

999. 

0.9 

a.o 

252.  9 

976.0 

9.  8 

1.9 

99Q.9 

99.9 

99.9 

T9  .9 

285.5 

297.  A 

A. 5 

57.8 

9Q9 

. 9 

999. 

1.3 

9.  0 

3A7.0 

965.0 

9.4 

1 .4 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

286.  1 

297.7 

A.  A 

57  .2 

999 

.9 

999. 

1.6 

10.0 

A33.  3 

955.0 

8.  7 

C.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

286.  1 

297.  A 

A. 2 

57.5 

999 

. 9 

999. 

2.0 

1 I .0 

5A6.6 

942.0 

7.  6 

( . 1 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.3 

297.2 

A.l 

58.2 

999 

.9 

999. 

2.3 

12.0 

634.  5 

932.0 

6.9 

-C  .6 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

286.  2 

296.  B 

3.9 

58.8 

999 

.9 

999. 

2.6 

1 J,C 

7 31.9 

92  1.0 

6.  2 

-1.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.5 

296.6 

3.8 

58.7 

<;99 

.9 

999. 

3.0 

I A . 0 

021.3 

91  1 .0 

5.3 

-1  .6 

99<J.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

286.  5 

296.5 

3.8 

61  .2 

999 

.9 

999. 

3.  3 

1 5.  0 

91  1 . 6 

90  1.  0 

4.4 

0.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.  5 

297.9 

A.3 

73.  0 

999 

. 9 

999. 

3.7 

16.0 

1020.5 

889.0 

3.4 

0.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.6 

298.6 

A. 5 

81  .9 

999 

. 9 

999. 

A.  1 

17.0 

1 1 1 2.  3 

679.0 

2.6 

0.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.6 

298.  3 

A.  A 

83.9 

999 

.9 

999. 

A. 5 

la.n 

120A.  e 

869.0 

1 . 7 

t.2 

999.  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

286.7 

298.6 

A.  5 

89.9 

999 

. 9 

999. 

A. a 

I 9.0 

1 296. 1 

859.0 

0.9 

-C  .3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

286.  a 

298.  A 

A. A 

91  .5 

999 

.9 

999. 

S.2 

20.0 

1392.  2 

849.  0 

0.2 

-f  .5 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

287.0 

298.6 

A.3 

9A  .5 

999 

. 9 

999. 

S.A 

21  .0 

1506.3 

837.0 

-0.6 

-1.2 

999.9 

99* ••9 

99.  9 

>9.9 

287.3 

298  .6 

A. 2 

95.7 

999 

.9 

999. 

s.a 

22.0 

1 592. 7 

828.0 

-1  .4 

-1  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

•>9.9 

287.4 

298.  2 

A.O 

96.2 

999 

.9 

999. 

6.2 

23.0 

1669. 5 

61  6.0 

-2.2 

-2.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287  .5 

297.8 

3.8 

96.3 

599 

. 9 

999. 

6.6 

2A.0 

1777.5 

809.0 

-2.5 

-3.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288. 1 

298.3 

3.8 

96.2 

999 

.9 

999. 

7.0 

25.0 

1 866. 2 

80  0.  0 

-3.  4 

-4.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.  9 

297.6 

3.6 

96.  1 

999 

. 9 

999. 

7. A 

26.0 

1985.7 

788.0 

-4.  0 

--L.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.5 

297.9 

3. A 

9S.8 

999 

.9 

999. 

7.  a 

27.  0 

207  6.  3 

77  9.0 

-5  .0 

-r  .5 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

288.4 

297.3 

3.2 

9b.  r' 

999 

.9 

999. 

e.i 

20.0 

2167. 7 

770.  0 

-5.  4 

-6.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288  .9 

297.0 

3.0 

89.  2 

999 

. 9 

999. 

a. A 

29.0 

2260.  1 

76  1 .0 

-5.0 

-25.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.0 

292.0 

0.6 

18.5 

999 

.9 

999. 

a.  a 

30.0 

2353. e 

75  2.  0 

-3.9 

-29.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.  2 

293.  6 

0.  A 

1 1 . a 

999 

. 9 

999. 

9.3 

31  .0 

2AA8. 7 

74  3.0 

-3.  9 

-35.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.2 

293.9 

0.2 

6.2 

999 

.9 

999. 

9.6 

32.  0 

25 AA. a 

734.0 

-4.0 

-32.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

294.0 

295.  1 

0.3 

9.1 

999 

. 9 

999. 

10.0 

33. C 

2642. 0 

725.0 

-4.6 

-21.5 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

294  .3 

297.1 

0.9 

25.  5 

999 

. 9 

999. 

10.3 

3A.0 

2729.  1 

717.0 

-5.6 

-2C  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

294  .4 

29  7.  A 

1.0 

28  .6 

999 

.9 

999. 

10.6 

35.0 

282  6.  0 

708.  0 

-6.  a 

-21  .8 

999.9 

99  .9 

99.9 

>9.9 

294.  1 

297.  0 

0.9 

29.0 

999 

. 9 

999. 

1 I .1 

36.0 

2936.8 

698.0 

-7.  7 

-27,0 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.3 

296.9 

0.9 

27.9 

999 

.9 

999. 

1 I. A 

37.  0 

3039.6 

689.0 

-8.4 

-22.5 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

294.6 

297.  3 

0.9 

30.8 

999 

.9 

999. 

1 1 .7 

30.0 

3130. 0 

£8  1.  0 

-9.  7 

-24.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294 .1 

296.5 

0.8 

29.  e 

999 

. 9 

999. 

1 2.0 

39.0 

3221. 1 

673.0 

-10.6 

-24.8 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

294.1 

296.  A 

0.8 

29  .8 

999 

.9 

999. 

12.  A 

AO.O 

3324. 5 

664.  0 

-11.5 

-It.l 

999.9 

99.9 

99#9 

99.9 

294.4 

298.  A 

1.  A 

57.5 

999 

. 9 

999. 

12.7 

A 1 .0 

3440.8 

654.0 

-12.  2 

-l'.3 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

294.8 

299.3 

1 .5 

65.3 

999 

.9 

999. 

13.1 

A2.0 

3534. a 

646.0 

-12.9 

-17.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.  1 

299.  3 

1 .A 

65.  T 

999 

.9 

999. 

13.6 

A3.0 

3629. 7 

636.  0 

-13.  9 

-16.2 

9 99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295  .0 

299.2 

I.  A 

69.  6 

999 

. 9 

999. 

1 A.O 

AA.O 

3725.6 

630.0 

-14.0 

- 16.4 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

295.9 

300.9 

l.T 

81  .9 

999 

.9 

999. 

lA.  1 

AS.  0 

3634. 9 

62  1.0 

-14.  1 

-16.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.0 

302.  0 

l.T 

81 .6 

999 

.9 

999. 

1 A.3 

A6.0 

3921.0 

61  4.0 

-14.1 

-16.  6 

999.  9 

99 .9 

99.9 

>9.9 

298.0 

303.0 

1 .7 

81  .5 

999 

.9 

999. 

1 A.6 

A7.0 

4020.5 

60  6.  0 

-1  4 .7 

-n  .5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.  A 

303.  2 

1.6 

79.0 

999 

.9 

999. 

15.0 

Aa.o 

4121.  1 

59  8.  0 

-15.4 

-1  r . 1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.7 

303.3 

1.5 

79.7 

999 

. 9 

999. 

tS.3 

A9.0 

4222.7 

590.0 

-16.1 

-16.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

299.1 

303.5 

1.5 

80 .1 

999 

.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  ^ 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  * **02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 

6 FEBRUABV  1975 

2315  GMT  160  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

15.7 

50.0 

4325.4 

682.0 

-16.9 

-I®. 5 

999.9 

99#9 

1 6.  1 

51.0 

4442.4 

573.0 

-17.5 

-19.9 

999,9 

99*9 

1 £.3 

52.0 

4547. e 

565.  0 

-18.  1 

-20,5 

999.9 

99  #9 

10.7 

53.0 

*640. 8 

558.0 

-18.4 

-20. 8 

999.9 

99*9 

17.0 

54.  0 

4748.  4 

550.0 

-19.5 

-22  .0 

999.9 

99#9 

17.3 

55.0 

4843.5 

54  3.  0 

-19.9 

-2<  . 5 

999.9 

99.9 

1 7.7 

56.  0 

4967.4 

534.0 

-20.6 

-2:  .2 

999.9 

99.9 

1 e.  1 

57.0 

5079.  1 

526.  0 

-21.0 

-27.8 

999.9 

99.9 

1 B.A 

58.0 

5163. 8 

520.0 

-21 .6 

-24  o4 

999.9 

99.9 

IB. 6 

59.  0 

5277. 9 

51  2.0 

-22  .4 

-24  .8 

999.9 

99  .9 

19.0 

60.0 

5378.9 

505.0 

-23.  1 

-25.  5 

999,9 

99.9 

1 9.3 

61.0 

5481 .2 

498.0 

-23.2 

-25.7 

999.9 

99.9 

1 9.7 

62.  0 

5584. 8 

49  1.  0 

-23.  5 

-26.0 

999.9 

99.9 

20.0 

63  .0 

5674.7 

485.0 

-23.8 

-26.4 

999.9 

99.9 

20.  3 

64.  0 

5780. 8 

478.0 

-24.5 

-27  .0 

999.9 

99.9 

20. A 

65.0 

5888. 3 

47  1.0 

-24.  e 

-27.4 

999.9 

99.9 

21.1 

66.0 

6012.8 

463.0 

-25.2 

-27,8 

999.9 

99.9 

21.5 

67.0 

6123. 3 

456.  0 

-26.  1 

-28.7 

999,9 

99.9 

21. a 

68.0 

6235.2 

449.0 

-26.4 

-29.  1 

999.9 

99.9 

22.2 

6 9.  0 

6332. 4 

443.0 

-27.2 

-30 .1 

999.9 

99.9 

22. S 

70.0 

6430. 5 

437.0 

-28.  1 

-31.4 

999.9 

99.9 

23.0 

71.0 

6562.9 

429.0 

-29.0 

-32.5 

999.9 

99.9 

23.4 

72.0 

6680. 4 

42  2.  0 

-29.  9 

-33.3 

999.9 

99.9 

23.8 

73.0 

6782.3 

416.0 

-30.6 

-3«  . 1 

999.  9 

99.9 

24.2 

7*.  0 

6885. 3 

41  0.0 

-31.6 

-36.1 

999.9 

99.9 

24. A 

75.0 

6989.4 

404.0 

-32.  a 

-37.2 

999.9 

99.9 

25.0 

76.0 

7094.5 

398.0 

-33.8 

-38.1 

999.9 

99.9 

2E.4 

77.0 

7218. 8 

39  1.  0 

-34.  4 

-36.7 

999.9 

99  .9 

25.9 

78.0 

7308.6 

386.0 

-35.  4 

-3^.6 

999.9 

99.9 

2A.3 

79.  0 

741  7.  6 

380.0 

-35.9 

-4C  .0 

999.9 

99.9 

2A.7 

80  .0 

7528. 3 

374.0 

-35.  7 

-39.  1 

999.9 

99.9 

27.3 

81.0 

7659.5 

367.0 

-36.3 

-39.1 

999.9 

99.9 

27.6 

82.0 

7773.  7 

36  1.  0 

-37.  0 

-42.1 

999.9 

99.9 

28.  1 

83.0 

7889.4 

355.0 

- 38.  1 

-4  3. 9 

999.9 

99.9 

28.  5 

84.  0 

7986. 9 

350. 0 

-39.3 

-44.8 

999.9 

99.9 

28.9 

85.0 

8105. 2 

344.0 

-39.  9 

-46.3 

999.9 

99.9 

29.4 

86.0 

8225. 2 

338.0 

-40.7 

9?  .9 

999.9 

99.9 

29.9 

87.0 

8346. 8 

33  2.  0 

-42.0 

99.9 

999,9 

99.9 

30.3 

88.0 

8*49.4 

327.0 

-42,8 

99.9 

999.9 

99.9 

30.7 

89.  0 

8553. 2 

32  2.0 

-4  3,6 

99  .9 

999.9 

99.9 

31.2 

90.0 

8658.  1 

31  7.0 

-44.  e 

99.  9 

999.9 

99.9 

31.6 

91.0 

8785.7 

31  1.0 

-45.5 

99.9 

999.9 

99.9 

32.0 

92.0 

8893. 5 

306.  0 

-46.  5 

99.9 

999.9 

99  .9 

32.4 

93.0 

9002.6 

30  1.0 

-47.5 

99.9 

999.9 

99.9 

32.9 

94.  0 

91 1 3.  2 

296.0 

-4  8.1 

99  ,9 

999.9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I ME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

99.9 

99.9 

299.3 

303.5 

1 .4 

80.3 

599.9 

999. 

99.9 

99.  9 

300.0 

304.1 

1.4 

80  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

300  .4 

30*. 4- 

1.3 

81.4 

599.  5 

999. 

99.  9 

99.9 

301.1 

305.1 

1.3 

81  .3 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

301.1 

30*.  7 

1.2 

80.5 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

301  .7 

305.3 

1 .2 

79.9 

999.9 

999. 

99.  9 

99.9 

302.  3 

305.7 

1.1 

79.6 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

303.1 

306.4 

1.  1 

78.0 

599.  5 

999. 

99.  9 

>9.9 

303.3 

306.5 

1.0 

78  .2 

999.9 

999. 

99.9 

>9.9 

303.7 

306.  8 

1.0 

80.5 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

30*  . 1 

307. 1 

0.9 

80  .3 

999.9 

999. 

99.9 

99.  9 

305.  1 

308.  1 

0.9 

80 . 1 

999 .9 

999. 

99.9 

99  .9 

306.1 

309.0 

0.9 

79.3 

599.  9 

999. 

99.9 

99.9 

306.8 

309.7 

0.9 

78.9 

999.9 

999. 

09.9 

99.  9 

307.  1 

309.9 

0.  9 

79.7 

999.9 

999. 

99,9 

9 9 .9 

308.1 

310.8 

0.9 

79.1 

999.  5 

999. 

99.9 

99.  9 

309.  1 

31 1 . a 

0.8 

78.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

309  .3 

311.8 

0.8 

78.  9 

599.  9 

999. 

99.  9 

99.9 

310.3 

312.8 

0.8 

77.8 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

310.5 

312.  8 

0.7 

75.7 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

310  .5 

312.6 

0.6 

73.2 

999.  5 

999. 

99.  9 

99.  9 

311.0 

312. 9 

0.6 

71  .4 

999 ,9 

999. 

99.9 

>9.9 

311  .3 

313.1 

0.5 

71. 7 

599.  9 

999. 

99.9 

99.9 

311.7 

31  3.4 

0.5 

7i  .0 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

311.7 

313.  1 

0.4 

64.0 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

31  1 .5 

312.8 

0.4 

64.4 

599.  5 

999. 

99.9 

99.9 

311.4 

312.6 

0.4 

64  .8 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

312.3 

313,5 

0.3 

64.  I 

999.  5 

999. 

99.9 

99.9 

312.1 

313.2 

0.3 

65  .4 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

3 12.8 

313.  8 

0.3 

65.5 

999.9 

999. 

99.9 

99  .9 

314.6 

315,7 

0.3 

70.1 

999.  5 

999. 

99.9 

99.  9 

315.4 

31  6.6 

0.3 

75  .2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

316.0 

316.9 

0.3 

58.  3 

599.  9 

999. 

99.  9 

99.9 

316.1 

316.8 

0.2 

53.9 

599.9 

999. 

99.9 

99.9 

315.7 

316.  4 

0.2 

54.8 

999.9 

999. 

99.9 

V9  ,9 

316  .4 

317,0 

0.2 

49.8 

599.5 

599. 

99.9 

>9.9 

317.0 

999,9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  5 

999. 

99.9 

99.9 

317.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

317.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.9 

99.9 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

599.  5 

999. 

99.9 

99.9 

317.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

318.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

99.9 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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TIME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r* ••r 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V rcMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  - 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.5 

95.0 

9225.3 

29  1.0 

-49.1 

99 

999.9 

99.9 

99.  9 

P9.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

33.  8 

96.  0 

9361. 6 

285.0 

-50.4 

99  4 9 

999.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

318.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999 

.9 

999. 

34.2 

97.0 

9476.8 

280.0 

-51.3 

99t  9 

999.9 

99.9 

99.9 

)9.9 

319.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

34.6 

98.0 

9593.6 

27  5.  C 

-52  .4 

99  «9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

35.0 

99.0 

9688. 2 

27  1.  0 

-53.  3 

99*9 

999*9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

319.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

35.  A 

100.0 

9808. 0 

266.0 

-53.9 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.2 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999 

.9 

999. 

35.  8 

101.0 

9954. 1 

260.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

36.2 

102.0 

10053.  1 

256.0 

-55.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

321  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999, 

36.  6 

1 OT.O 

10178.7 

25  1.0 

-56. 1 

99  j9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

37.0 

104.0 

10280. 7 

24  7.  0 

-56.  4 

99  9 

999.9 

99.9 

99,9 

>9.9 

323  .3 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

37.4 

1 05.0 

10384. 4 

24  3.0 

-56.6 

99m9 

999.9 

99.9 

99,  9 

>9,9 

324  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

37.8 

106.  0 

1051  6.  1 

238.0 

-56.9 

99-9 

999.9 

99.9 

99,9 

t>9.9 

326.0 

999,  9 

99.9 

999,9 

99  9 

.9 

999. 

38.2 

107.0 

10623.4 

234.0 

-57.  2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327  . I 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

38.5 

1 08.0 

10732.2 

230.0 

-58.4 

99.9 

999*9 

99.9 

99,9 

99,9 

327.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

38.9 

109.0 

10870. 7 

225.  0 

-57.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

39.3 

110.0 

10983. 9 

221.0 

-57.9 

99  j9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

39.  7 

111.0 

11128.0 

21  6.0 

-58.6 

99  p9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

332.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

40.1 

1 12.0 

11245. 1 

21  2.0 

-59.  7 

99*.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

40.4 

1 n.o 

11363.9 

208.0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

332,  8 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

40.6 

114.0 

11484. 5 

204.  0 

-61 .6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

333  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

4 1.2 

115.0 

11607.0 

200.0 

-62.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

334  ,6 

999  .9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

4 l.A 

1 le.o 

11 764. 5 

195.0 

-59.7 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

340.6 

999.  9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

4 1.9 

1 17.0 

11894.4 

19  1.0 

-58.  6 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

>9.9 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

42.3 

118.0 

11993.9 

188.0 

-58.4 

99  n9 

999.9 

99.9 

99.  9 

>9.9 

346.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

42.7 

119.0 

12129. 7 

184.  0 

-56.  7 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

•19.9 

351  .2 

999,9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

43.2 

120.0 

12269. 0 

180. 0 

-57.1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

352  .9 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

4 3.5 

121.0 

12375. 3 

177.0 

-57.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354,3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

44.0 

1 22.0 

1251 9. 8 

173.0 

-57.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

356.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

44.5 

123.0 

12630.4 

170.0 

-57.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

v9.  9 

358.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

45.0 

1 24.0 

12781. t 

166.  0 

-56.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

361  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

45.5 

1 25.0 

12896. 6 

163.0 

-57.  I 

99  »9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

363.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

4E.  1 

126.  C 

13093. 7 

158.0 

-57.2 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

■>9.9 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

46.5 

1 27.0 

13214.8 

155.0 

-57.  6 

99  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

4 7.0 

1 28.0 

13338.3 

152.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99,  9 

99.9 

369,5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 

.9 

999. 

47.5 

129.0 

13506. 5 

148.  0 

-58.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999 

. 9 

999. 

48.0 

130.0 

13635. 4 

145.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,  9 

>9.9 

373,1 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

48.5 

131.0 

1381  1.4 

141.0 

-58.4 

99*9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

376,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

49.0 

132.0 

13946. 7 

138.0 

-58.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

"9.9 

378,4 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

49.5 

133.0 

14084.9 

13  5.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999 

.9 

999. 

50.0 

134.0 

14226. 1 

132.  0 

-58.6 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

50.5 

1 35.0 

14370. 6 

129.0 

-58.  € 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

385.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

51.2 

136.  0 

14568. 6 

125.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3S9.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

51.8 

1 37.0 

14773. 1 

121.0 

-58.  6 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

<-9.9 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

52.4 

1 38.0 

14930.5 

118.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

.9 

999. 

S3.  1 

139.0 

I509I. 8 

11  5.  0 

-5  8.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.  I 

999.9 

99,9 

999.9 

999 

. 9 

999. 

• BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  temperature  or  TIME  KAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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2315  GFT  160  39.  0 


Tl  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  r^T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  , 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M'SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S3.  8 

140.0 

15313.7 

11  1.0 

-59.7 

99  ,9 

999.9 

99,9 

99*9 

99,  9 

400.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

S4.4 

141.0 

15484. 8 

108.  0 

-60.  1 

99  9 

999.9 

99,9 

99*9 

t^9,9 

402  ,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999* 

5S.0 

1 42. C 

15720. 2 

104.0 

-60.4 

991.9 

999.9 

99.9 

99*9 

r 9.9 

406.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999,9 

999. 

5«.  7 

14  3.  0 

15902. 2 

10  1.0 

-61.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

••'9.9 

408.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

S6.3 

144.0 

16089.5 

98.0 

-61  . 1 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99*9 

'?9.9 

412.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.9 

I 45.0 

16283. 0 

95.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99*  9 

99,9 

417.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

57.6 

146.0 

16482. e 

92.0 

-60.  9 

99-9 

999.9 

99.9 

99*9 

99  ,9 

419.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

5 8.2 

147.0 

16758.0 

88.0 

-62.5 

99  9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

422.  1 

999,9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

58.9 

1 48.0 

16971. 6 

85.0 

-63.  5 

99  9 

999.9 

99.9 

99*9 

)9,9 

424.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

59.6 

149.0 

17192.3 

82.0 

-63.  5 

99,9 

999*9 

99.9 

99*9 

?9.9 

428.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

6C.4 

1 50.0 

17421. 2 

79.0 

-63.5 

99  .9 

999.9 

99,9 

99*9 

99.  9 

433.4 

999.9 

99.9 

99  9.9 

999.9 

999. 

6 1.2 

151.0 

17658. 9 

76.0 

-63.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

437.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

61.9 

1 52.0 

17905.3 

73.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

440 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

62.  7 

153.0 

I 81  60.  8 

70.  0 

-55.5 

99-9 

999.9 

99.9 

99*9 

v9.9 

444.  2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

63.5 

154.0 

18428.3 

67.0 

-63.8 

99-9 

999.9 

99.9 

99*  9 

•y9.9 

453.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.  3 

1 55.  0 

18709. 3 

64.0 

-63.6 

99  9 

999.9 

99.9 

99*9 

' 9.9 

459.  9 

999,  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.2 

156.0 

19003. 0 

61.0 

-65.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

>^9.9 

463.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

68.  1 

1 57.0 

19206.9 

59.0 

-63.8 

99  i9 

999.9 

99.9 

99*  9 

99.9 

470.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

67.0 

156.0 

19526. 4 

S6.  0 

-64.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99,9 

476,1 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.  9 

999. 

67.9 

159.0 

19863.6 

53.0 

-63.  e 

99.9 

999*9 

99.9 

99*  9 

99.9 

4 84.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

68.8 

160.0 

20221. a 

50.0 

-62  .7 

99.9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

495.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

69.9 

161.0 

20602. S 

47.0 

-63.  5 

99  9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

502.8 

999  • 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.0 

162.0 

21007.3 

44.0 

-63.8 

99  39 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

511. 5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

72.2 

163.0 

21293. 3 

42.0 

-62.7 

99  9 

999*9 

99  .9 

99*9 

79.9 

521  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.6 

164.0 

21750.6 

39.0 

-52.2 

99  7. 9 

999*9 

99.9 

99*  9 

99.9 

533.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND,  VA 


T FEBRUARY  1975 

515  GNT  165  33.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  .'T 

019 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

DG  _ 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5,3 

4.0 

1004.2 

7.  2 

5 2 

999.  9 

<79.9 

99. 9 

99.9 

280 .7 

294  .9 

5.5 

87.0 

999 

.9 

999. 

0.3 

6.0 

63.  2 

997.0 

6.7 

5 4 

999*9 

99.9 

99*  9 

09,9 

280.  8 

295.2 

5.6 

91  .5 

999 

.9 

999, 

0.6 

7.0 

146.  0 

987.  0 

6.  0 

5.  1 

999*9 

99.9 

99*9 

? 9.9 

280.9 

295.1 

5.6 

94.  1 

999 

. 9 

999. 

0.9 

8.0 

237,8 

976.0 

5.1 

4.2 

999*9 

99.9 

99*9 

'?9.9 

280.9 

294.5 

5.3 

93,9 

990 

.9 

999, 

1.3 

9.  0 

321. 9 

966.0 

4.4 

3.4 

999*9 

99,9 

99*9 

99.9 

281.0 

294.  0 

5.  1 

93.2 

999 

.9 

999. 

1.6 

10.0 

406.7 

956.0 

3.  9 

2.  8 

999.  9 

99.9 

99*9 

99.9 

281  .3 

293.9 

4.9 

92.3 

999 

.9 

999. 

2.0 

11  .C 

518.  1 

94  3.0 

3.6 

2 4 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

282.0 

294.6 

4.8 

91  .9 

999 

.9 

999. 

2.3 

12.0 

604.  7 

93  3.  0 

3.  3 

2 0 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

282.5 

294.9 

4.  8 

91.7 

S9  9 

. 9 

999. 

2.7 

1 3.0 

692.  1 

923,0 

3.1 

1 . 8 

999.9 

99.9 

99*  9 

99.9 

283.2 

295.6 

4.7 

91  .3 

999 

.9 

999, 

3.0 

1 4.  0 

771. 5 

91  4.0 

2.3 

1.0 

999*9 

99.9 

99*9 

<^9,9 

283.2 

295.  0 

4.5 

91  .5 

999 

.9 

999, 

3. A 

15.0 

860.3 

904. C 

1.  1 

-0.0 

999*  9 

99,9 

99*9 

"9  .9 

282  .8 

293.9 

4.2 

91  .9 

999 

.9 

999. 

3.9 

1 6.0 

967.9 

892.0 

0.8 

-0  .3 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

283.6 

294.6 

4.2 

92.4 

999 

.9 

999. 

A. 4 

17.0 

1058. 5 

882.  0 

0.3 

-0,8 

999*9 

99  .9 

99*9 

99  .9 

284  .0 

294  .8 

4.  1 

92.2 

999 

. 9 

999, 

4.7 

18.0 

1 140.8 

873.0 

-0  .0 

-1  1 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

284.5 

295.2 

4.0 

92  .0 

999 

.9 

999. 

E.  1 

19.0 

1233. I 

863.0 

-0.6 

-1  8 

999.9 

99.9 

99  *9 

J9.9 

284.7 

295.0 

3.9 

91  .6 

999 

.9 

999. 

5.5 

20  .0 

1316.9 

854.0 

- 1.3 

-2.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

284  .9 

294  ,9 

3.7 

91  .4 

999 

.9 

999. 

F.O 

21  .0 

1429.9 

842.0 

-1  . 1 

-2,4 

999.9 

99.9 

99*9 

9'9,9 

286.2 

296.5 

3.8 

91  .2 

999 

.9 

999. 

6.4 

22.0 

1515. 7 

83  3.0 

-1 . 3 

-2-5 

999.9 

99.9 

99  *9 

99  .9 

286.9 

297.2 

3.8 

91.2 

999 

. 9 

999. 

6.B 

23.0 

1612.0 

823.0 

-1  .6 

-2.0 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

287.6 

297.8 

3.8 

91  .1 

999 

.9 

999. 

7.  2 

24.  0 

1 699. 6 

81  4.0 

-2.1 

-3.3 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

288.0 

298.  0 

3.7 

91  .0 

999 

.9 

999. 

7.6 

25.0 

1788.  1 

805.0 

-1.9 

-3,  2 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

2 89.1 

299.3 

3.8 

91 . 1 

999 

. 9 

999. 

e.o 

26.0 

1 897.6 

794.0 

-2.2 

-3  5 

999.9 

99.9 

99*9 

99. 9 

289.9 

300.1 

3.7 

91  .0 

999 

.9 

999. 

e.3 

27.0 

1988.  2 

785.  0 

-2.  5 

-3.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290  .5 

300.6 

3.7 

91.2 

999 

. 9 

999. 

8.7 

28.0 

2079, 7 

776.0 

-3.1 

-4,3 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

290.8 

300  .6 

3.6 

91  .5 

999 

.9 

999. 

9.  1 

29.  0 

2172.  1 

76  7.0 

-3.8 

-4,9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

291.1 

300.  6 

3.5 

91  .8 

999 

.9 

999. 

9.5 

30.0 

2265.3 

75  8.0 

-4.  2 

-5.  2 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

291  .5 

301  .0 

3.4 

92.5 

999 

.9 

999. 

9.9 

31  .0 

2359.5 

749.0 

-4.8 

-5.9 

999*9 

99.9 

99*  9 

99.9 

291 . 9 

301.0 

3,3 

92.4 

999 

.9 

999, 

10.2 

32.0 

2465. 2 

73  9.  0 

-5.  4 

-6.4 

999.9 

99,9 

99*9 

99.9 

292  .3 

301.2 

3.2 

92.  9 

999 

. 9 

999. 

10.6 

33.0 

2561.4 

730.0 

-5.  9 

-6  a 

999.9 

99.9 

99.9 

<’9.9 

292.8 

301  .6 

3.  1 

93.0 

999 

.9 

999. 

1 1.0 

34.  C 

2658. 6 

72  1.0 

-6.5 

-7-  4 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

293.2 

301. 7 

3.0 

93.0 

999 

.9 

999. 

1 1.4 

35.0 

2745. 9 

71  3.0 

-6.  9 

-7.  a 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

293.6 

302.0 

3.0 

93.3 

999 

.9 

999, 

1 1 .8 

36.0 

2856.1 

70  3.0 

-7.4 

-8.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.3 

302.6 

2.9 

93.5 

999 

.9 

999. 

1 2.2 

37.0 

2956. 5 

894.  0 

-7.  9 

-8.8 

999.9 

99.9 

99*9 

99  .9 

294.8 

302.8 

2.8 

93.4 

999 

. 9 

999, 

1 2.6 

38  .0 

30  46.  6 

686.0 

-8.7 

-9.6 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

294.9 

302  .6 

2.7 

93.3 

999 

.9 

999. 

13.  1 

39.  0 

3149. 0 

67  7.0 

-9.3 

-10.1 

999.9 

99.9 

99.9 

<;9.9 

295.4 

302.  8 

2.6 

93.2 

999 

.9 

999. 

13. S 

40.0 

3240. 8 

669.0 

-10.1 

-11.0 

999.  9 

99.9 

99*9 

99.9 

295.4 

302.4 

2.5 

93.1 

999 

. 9 

999. 

14.2 

41.0 

3356.9 

659.0 

-10.7 

-11  6 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

296.0 

302.9 

2.4 

93.3 

999 

.9 

999. 

14.7 

42.0 

3450. 8 

651.  0 

-11.4 

-12,3 

999.9 

99,9 

99*9 

99.9 

296.2 

302. 8 

2.3 

93.2 

999 

. 9 

999. 

IS. 2 

43.0 

354  5.  6 

64  3.0 

-12.1 

-13.0 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

296.4 

302.7 

2.2 

92.8 

999 

.9 

999. 

1*.  7 

44.  C 

3641. 4 

635,0 

-12.7 

-13,6 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

296.8 

303.  0 

2.  I 

92.7 

999 

.9 

999. 

16.1 

45.0 

3738. 0 

627.0 

- 13.  7 

-14.  6 

999*9 

99,9 

99*9 

99.9 

296.8 

30  2.5 

2.0 

92.2 

999 

.9 

999. 

16.  8 

46.0 

3835.6 

61  9.0 

-14.4 

-15.4 

999.9 

99.9 

99*9 

.’9,9 

297,0 

302.5 

1 .9 

91  .9 

999 

.9 

999. 

17.1 

47.0 

3934. 2 

61  I.  0 

-14.  9 

-15.9 

999.9 

99,9 

99*9 

•’9  ,9 

297,5 

302.8 

l.S 

91.8 

999 

. 9 

999. 

17.5 

48.0 

4021.4 

604.0 

-15.3 

-16  4 

999.9 

99.9 

99*9 

'99,9 

298.0 

303.2 

1.8 

91  .5 

999 

.9 

999. 

18.0 

49.  0 

4122.  1 

596.0 

-16.0 

-171 

999*9 

99  .9 

99«9 

99,9 

299.3 

303.  3 

1.7 

91  .4 

999 

.9 

999. 

• BY  SDEED  WEANS  ELEVATION  ANGLE  BETICEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  FEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bEEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH»,N  6 DEG 
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station  no.  «02 

WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 FEBRUARY  1R75 

515  GUT  165  33.  0 


TI  KE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r r 

OIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

Me 

OG  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CMFKG 

PCT 

KK 

DG 

1 n.A 

50.0 

4223.B 

58  8.0 

-16.6 

-17.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.6 

303.7 

1.6 

91  .0 

999.9 

999. 

18.9 

St.  0 

4339. 7 

57  9.  0 

-17.3 

-18.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.3 

304.0 

1.5 

90.4 

999. 9 

999. 

1 9.3 

52.0 

4444* •*0 

57  l.O 

-17.  9 

- 19.  2 

999.  9 

99.9 

99,9 

99.9 

299.7 

304 .1 

1.5 

90  .0 

999.9 

999. 

1 9.6 

53.0 

4536.  1 

564.0 

-18.6 

-19l9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

300,0 

304.2 

1.4 

89.6 

999.9 

999, 

19.9 

54. 0 

4629.  2 

55  7.  0 

-19,4 

-20i  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300 .1 

304.0 

1.3 

89.  1 

999.  9 

999. 

20.  1 

55.0 

4736.6 

54  9.0 

-20 . 2 

-21  F 6 

999.9 

99.9 

99.  9 

S9.9 

300.3 

304 , 1 

1.2 

88  .6 

999.9 

999. 

20.  5 

56.  0 

4845.  2 

54  1.  0 

-21.0 

-22.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.6 

304.  2 

1.2 

87.  8 

999  . 9 

999. 

20.9 

57  .0 

494  1 , 3 

534.0 

-21.7 

-23.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300  .9 

304  .3 

1 .1 

87.2 

999.  9 

999. 

21.2 

58.  0 

5052.4 

52  6.0 

-22.7 

-24.2 

999.9 

99,9 

99.  9 

99.9 

301.1 

304.3 

1.0 

86 .8 

999.9 

999, 

21.6 

59.0 

5150. e 

519.  0 

-23.  3 

-25.0 

999.9 

99  ,9 

99.9 

99  .9 

30  1 .A 

304  .5 

1.0 

86.  2 

999.  9 

999. 

22.0 

60.0 

5249.8 

51  2.0 

-24.3 

-26i0 

999.9 

09.9 

99.  9 

99.9 

301.5 

304.3 

0.9 

85  .2 

999 .9 

999. 

22.  A 

61.0 

5350. C 

505.  0 

-25.  3 

-27.  1 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

301.4 

303.9 

0.  8 

84.5 

999.9 

999. 

22.7 

62.0 

5436.7 

499.0 

-25.  e 

-27r  7 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

30  1 .7 

304.2 

0.8 

84  .0 

999.9 

999. 

2 3.2 

63.0 

5538.9 

492.0 

-26.9 

-28,9 

999.9 

99.9 

99.  9 

9 9.  9 

301.7 

303.9 

0.7 

63.1 

999 .9 

999. 

23.6 

64.0 

5642. 0 

4 8 5.  0 

-28.  2 

-30.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

30  1 .3 

303.2 

0.6 

81.3 

999.  9 

999. 

2A.  1 

65.0 

5731.3 

479.0 

-28.4 

-30.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.2 

304.1 

0.6 

78.7 

999 .9 

999, 

2A.  7 

66.0 

5652. 0 

47  1.  0 

-29.  0 

-31 .8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

302.  8 

304.6 

0.6 

76.7 

999  . 9 

999. 

25.2 

67.0 

5959.0 

464.0 

-29.  4 

-32a  5 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

303  .6 

305.3 

0.5 

74.1 

999.9 

999. 

25.6 

68.  0 

6067,5 

457.0 

-29.6 

-32, 9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

304.7 

306.4 

0.5 

72.7 

99  9. 9 

999. 

28.1 

69.0 

6161.  8 

451.  0 

-29.  6 

-32,9 

999*9 

99  .9 

99.9 

9 9.9 

305.9 

307.6 

0.5 

72,  B 

999.  9 

999. 

26.6 

70.0 

6257.3 

445.0 

-30.0 

-33.5 

999.9 

99.0 

99.  9 

<■9.9 

306.6 

30P.2 

0.5 

71  .2 

999.9 

999. 

27.  2 

71.0 

6386. 6 

43  7.  0 

-30.  1 

-33.7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

308.0 

309,  6 

0.5 

70.1 

999. 9 

999. 

27.7 

72.0 

6485.  1 

43  1.0 

-29.  8 

-33.  6 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

309  .5 

31  1 .3 

0.5 

69.7 

999.9 

999. 

2F.2 

73.0 

6585. 2 

425.0 

-29.0 

-32.7 

999,9 

99.9 

99.  9 

99.9 

311.8 

313,7 

0.6 

70  .0 

999 . 9 

999, 

20.6 

74.0 

6703.  9 

41  e.  0 

-29.  3 

-33a2 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

313  .0 

314.8 

0.6 

68.  8 

999.  9 

999. 

29.1 

75.0 

6807.  1 

41  2.0 

-29.7 

-33.  5 

999.9 

99.0 

99.  9 

99.9 

313.7 

315.5 

0.5 

68  .3 

999.9 

999. 

29.8 

78.  0 

691  1.7 

406.0 

-30.0 

-33,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

3 14.7 

316.  5 

0.5 

68.3 

999.9 

999. 

30.5 

77.0 

7017.8 

400.0 

-30.  1 

-34.  « 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.9 

317.6 

0.5 

65.7 

999.9 

999. 

31.2 

78.0 

7125.  3 

394.0 

-30  .6 

-35.4 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

316.  5 

318.1 

0.5 

62.2 

999.9 

999. 

31.0 

79.0 

7234. 2 

388.  0 

-31. 4 

—36. 5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.9 

318.4 

0.4 

60.  4 

999.  9 

999. 

32.3 

80.0 

7325. 9 

383.0 

-32 . 1 

-37.  1 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

317.2 

318.6 

0.4 

60  .5 

999.9 

999. 

32.9 

81. 0 

7456. 0 

37  6.0 

-32. 8 

-37a  3 

999.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

318.0 

319.  3 

0.4 

60.5 

999.9 

999. 

33.3 

82.0 

7569.  1 

370.0 

-33.  7 

-38.  5 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.2 

319.5 

0.4 

61 . 1 

999.  9 

999. 

33.7 

83.0 

7683. 6 

364.0 

-34 .5 

-39.4 

999.9 

09  .9 

99,  9 

c 9.9 

318.6 

319.8 

0.3 

60.7 

999 . 9 

999. 

3A.1 

84.0 

7780,  1 

35  9.  0 

-35.  3 

-40.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

318,8 

319.9 

0.3 

59.  0 

999,  9 

999. 

3A.5 

85.0 

7677. 7 

354.0 

-36.2 

-41.3 

099.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.8 

319.8 

0.3 

58  .9 

999.9 

999. 

35.  1 

86.  0 

8015.  9 

34  7.0 

-37.  5 

-42. S 

999.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

319.0 

319.  9 

0.3 

56,7 

999.9 

999. 

35.5 

87.0 

81 15.9 

342.0 

-38.  5 

-43.  8 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

318.8 

319.6 

0.2 

57,0 

999.9 

999. 

35.9 

88.0 

8237,  4 

336.0 

-39,1 

-44  aO 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

319.7 

320,5 

0.2 

59.4 

999.9 

999. 

36.3 

89.0 

8340.  1 

33  1.  0 

-39.  5 

-44 1 : 

999.9 

99  .9 

99.9 

9 9.9 

320  .5 

321.3 

0.2 

60.  8 

999.  9 

999. 

36.7 

90.0 

8444.  1 

326.0 

-40.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

37.  1 

91.0 

8549.  3 

32  1.0 

-41  ,3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.5 

92.0 

8677.  1 

315.0 

-42.  3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.9 

93.0 

8785. 1 

310.0 

-43.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.3 

94.0 

8894,  3 

305.  0 

-44.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 

• BY  TEMP  KEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  FAVE  PHEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO . 402 

WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 FEBRUARY  197S 

515  GPT  I«5  33.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3 6.7 

05.0 

8982.6 

30  1.0 

-45*1 

99.  i 

999*9 

99.9 

99*  9 

99,9 

321.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

30.2 

06.0 

91 16. 6 

295.  0 

-46*3 

99,  > 

999*9 

99  .9 

99*9 

99.9 

321  ,7 

999.9 

99,9 

999,9 

999.  9 

999. 

30.7 

97.0 

9230.  1 

290.0 

-47*2 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.  9 

322.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

990  .9 

999. 

40.  1 

98.  0 

9345. 0 

2BS.0 

*48*  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

9 9.9 

322.  I 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

40.5 

99.0 

9461.4 

280.0 

-49*  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99*9 

9 9.9 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 0.0 

1 00.0 

9579.4 

275.0 

-50.2 

99,9 

999  .9 

99.9 

99*9 

99.  9 

322.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

41.4 

10  1.0 

9698. 9 

270.  0 

-51  • 2 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

322  .7 

999.9 

99,9 

999.  9 

999.  9 

999. 

4 1.0 

102. C 

9820.  1 

265.0 

-52.3 

99.  9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

322.8 

099.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999. 

4 2.  3 

103.  C 

991  B.  3 

261. 0 

-53.  I 

99.9 

999*9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

323.  I 

999.9 

99.  9 

999.9 

909.  9 

999. 

42.7 

104.0 

10042. 8 

256.0 

-53.  e 

99.  9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.  1 

1 05.  0 

10143.9 

252.0 

-54 .3 

99,9 

999*9 

99.9 

99.  9 

9 9.9 

324.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.0 

999. 

43.5 

106.0 

10272. 2 

24  7.  0 

-54.  9 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

325.6 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.  9 

999, 

44.0 

107.0 

10376.6 

243.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

327.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

909.9 

999. 

44.4 

108.0 

10482. 7 

239.0 

-54.9 

99.9 

999*9 

99  .9 

99*9 

99.9 

328.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

44.9 

109.0 

10590.6 

235.0 

-55.  1 

99.  9 

999.  9 

99,9 

99*9 

99.9 

330  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45. 3 

110.0 

10727. 7 

230.0 

-55.9 

99.9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.  9 

330.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45. B 

111.0 

1 0 867.  2 

225.  0 

-56.  9 

99.  9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

331  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

46.3 

112.0 

10980.6 

22  1.0 

-57.6 

99.9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

331.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999, 

46.  7 

1 1 3.  0 

1 1 095. 7 

21  7.  0 

-58.6 

99.9 

999*9 

99  .9 

99*9 

99.9 

332.  1 

999.  O 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

47.2 

114.0 

11212.3 

21  3.0 

-59.  7 

99,  9 

999,  9 

99.9 

99.9 

99.9 

332.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999, 9 

999. 

4 7.6 

1 1 5.  0 

11330.7 

209.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99*  9 

99.9 

333.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.2 

1 16.0 

II450. 8 

205.  0 

-61  • 5 

99.  9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

48.7 

1 1 7.0 

1 1 573. 0 

20  1.0 

-61 .3 

99.  9 

999*9 

99.9 

99*9 

99,9 

335. 1 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

40.  2 

1 1 e.  0 

11698. 0 

197.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

99*9 

9 9.9 

338.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.7 

119.0 

1 1 826.4 

193.0 

-58.  6 

99.  9 

999.  9 

99.9 

99*9 

9 >.9 

343.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.2 

1 20.0 

1 1 925. 2 

190.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

347.  4 

999,  9 

99.9 

999  .9 

990.9 

999. 

50.7 

121.0 

12060.  1 

186.  0 

-56.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

350  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999,  9 

999. 

51.2 

1 22.0 

12198.3 

132.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

353.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

5 1.8 

123.0 

12304. 3 

179.  0 

-55.  2 

99.9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

356.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999. 9 

999. 

52.3 

1 24.0 

12448.7 

175.0 

-54,  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99*9 

9V.9 

3 59.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

52.0 

1 25.  0 

12559. 7 

172.0 

-53.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99,9 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.5 

1 26.0 

1271 1. 1 

168.  0 

-53.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90  .9 

366.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

54.0 

1 27.0 

12866. 1 

164.0 

-53.6 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999, 

54.  5 

128.0 

12984. 7 

161.0 

-54. 1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99*9 

99.9 

369.3 

999.9 

99.0 

999.9 

999. 9 

999. 

55.1 

129.0 

13105.4 

158.0 

-54.  t 

99.  9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

371  .3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

55.6 

1 30.0 

13269.9 

154.0 

-54 .1 

99  .9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

3 74.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

56.3 

131.0 

13438. 3 

150.  0 

-55.  2 

99.  9 

999*9 

99.0 

99*9 

9 9.9 

374,9 

999.9 

99,9 

999.  9 

999.  9 

999. 

56.0 

1 32.0 

13567.0 

147. 0 

-56.1 

99.9 

999*9 

99.9 

99*9 

99.9 

375.6 

999,9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

S7.4 

13  3.0 

13697. 9 

144.  0 

-56.0 

99.9 

999*9 

99,9 

99*9 

99.9 

376,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

58.0 

1 34  .0 

13831.4 

14  1.0 

-56.  8 

99.  9 

999*9 

99,9 

99*9 

99.9 

379.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

58.5 

1 35.  0 

13967.4 

138.0 

-57.6 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

99,9 

379.  8 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

59.  1 

136.0 

14152. 7 

134.  0 

-58.  5 

99.9 

999*9 

99  .9 

99*9 

99  .9 

381  .5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.8 

137.0 

14295.0 

13  1.0 

-58.8 

99.  9 

999*9 

99.9 

99.9 

9v.  9 

383.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.3 

138.  0 

14489.4 

127.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99*9 

90,9 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

99«, 

60.0 

139.0 

14639.  1 

124.0 

-59.  5 

99.  9 

999*9 

99,9 

99.9 

99,9 

388.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERFCLATEO 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 FEBRUARY  1975 

515  SMT  teS  33.  O 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RA  NGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

Al.N 

140.0 

14B43. 7 

120.0 

• 

0 

1 

■99. 

R9R.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A2.5 

|4I  .0 

15000.9 

117.0 

-61. 7 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

390.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

63.3 

142.0 

1521 5. 8 

113.0 

-62.9 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

392.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

999 .9 

999. 

64.0 

143.0 

15381.  2 

110.0 

-63.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9'J  .9 

393.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

64.  a 

144.0 

15550.9 

107.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

397.  1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999  .9 

999. 

65.6 

145.0 

15786. 4 

103.0 

-'0.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

406.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.6 

146.0 

15971 . 2 

100.0 

-58.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

414.8 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

6 7.2 

147.0 

16163.  4 

97.0 

-57.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

421 . 1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.0 

148.0 

16361. 5 

94.0 

-58.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

421  .3 

999.9 

99.9 

999,  9 

999.9 

999. 

69.0 

1 49.0 

16564.5 

9 1.0 

-60 .3 

99.  ■) 

999.9 

99.9 

99.9 

9v.  9 

422.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999. 

69.9 

1 50.0 

16772. 9 

8 8.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

91.9 

424. 1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

7 1.0 

151  .0 

16988.5 

85.0 

-60. 4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

430.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.  1 

152.0 

1721 2. 6 

82.0 

-60 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

435.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.2 

1 5 3.  V 

17445. e 

79.0 

-59.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

442  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

74.2 

1 54.0 

17688.  1 

76.0 

-59.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

445.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

999 .9 

999. 

7«.  2 

1 55.0 

17938. 6 

73.  0 

-61.7 

99.  ' 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

447.0 

999.  9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

76.0 

1 56.0 

18198.2 

70.0 

-62.  3 

99.  ; 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

451.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.2 

1 57.0 

18467. 9 

67.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

453.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

78.3 

158.0 

18748. 9 

64,0 

-63.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

459  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

79.7 

1 59.0 

19044.1 

61.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

468.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

80.9 

160.0 

1 9355. 0 

58.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

475.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

82.3 

161  .0 

19682.6 

55.0 

-62.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

482.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

83.7 

1 62.0 

1991 1. 5 

53.0 

-61  .9 

99. 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

489.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

88.6 

163.0 

20  272.  2 

50.0 

-61.7 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

498.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

87.  1 

164.0 

20655.2 

47.0 

-61.9 

99.  ? 

999.9 

99.9 

99.9 

91.9 

506.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

88.9 

165.0 

21063. 3 

44.  0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.7 

166.0 

21499.3 

4 1.0 

-62.  9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

524.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

92.4 

167.0 

21967.0 

38.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

534.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

94.5 

168. 0 

22299. 4 

36.0 

-63.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

543.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

96.8 

169.0 

22833.4 

33.0 

-64.0 

99.7 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

554.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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station  no.  402 

WALLOPS  ISLAND.  VA 


r FEBROAfiV  1975 

Ills  GMT  165  23 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

5.1 

4.0 

1008. 5 

2.  2 

1.  - 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

275.2 

285.7 

4.1 

93.0 

999.9 

0.4 

6.0 

96.8 

997.0 

2.9 

1 .• 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.  9 

2 76.  8 

287.9 

4.4 

92.3 

999.9 

0.7 

7.0 

1 86.  7 

936.  0 

2.  4 

1 .<■ 

999.9 

99*9 

99.9 

9‘9.9 

277  .2 

287,8 

4.2 

90.4 

999.  9 

1.1 

8.0 

269.  2 

976.0 

2.5 

O.T 

999.9 

99*9 

99.  9 

9 ).9 

278.1 

288.5 

4.0 

85.2 

999.9 

l.S 

9.  0 

360.  8 

965.0 

2.  1 

-1.8 

999.9 

99  *9 

99.9 

9P.9 

278.5 

287.  5 

3.5 

75,7 

999.9 

1.8 

10.0 

444.9 

955.0 

1.6 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.8 

286.9 

3.1 

69  .3 

999.9 

2.3 

1 I . 0 

555.  2 

942.0 

0.6 

-5.0 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

278.  8 

286.2 

2.8 

66.0 

999  .9 

2.7 

12.0 

63  2.  2 

933.  0 

-0.  0 

-6.*. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278  .9 

285.6 

2.5 

62.0 

999.  9 

2.9 

1 3.0 

727.  2 

922.0 

-0.4 

-7.., 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.5 

285.9 

2.4 

58.8 

999,9 

3.  3 

1 4.  C 

B14.  3 

91  2.0 

-1.0 

-7.  • 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.7 

286.  3 

2.5 

63.2 

999.9 

3.7 

15.0 

902.2 

902.0 

-1.6 

-8.  • 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.9 

286.1 

2.3 

61 . 1 

999.  9 

4.  1 

16.0 

1 008. 8 

890.0 

-2.4 

-9.< 

909.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

280.  2 

285.9 

2.1 

58.5 

999  .9 

4.4 

17.0 

1089.  4 

881.  0 

-2.7 

-8.0 

999.9 

99*9 

99.9 

99  .9 

280.7 

286.7 

2.2 

62.2 

999.  9 

4.8 

18.0 

1 179.9 

87  1.0 

-3.2 

-8.5 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

281 . 1 

287.4 

2.3 

66  .7 

999.9 

5.2 

1 9.  0 

1271.3 

861.0 

-3.5 

-8.*. 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

281.8 

288.  1 

2.3 

68.5 

999.9 

S.5 

20.0 

1 354.3 

852.0 

-3.9 

-9.  . 

999.  9 

99*9 

99.9 

99.9 

282.1 

288.2 

2.3 

67,2 

999.9 

5.9 

21.0 

1466.2 

840.0 

-4.5 

999*9 

99*9 

99,  9 

9 J.9 

282.6 

288.5 

2.1 

66.2 

999.9 

6.3 

22.0 

1560. 4 

830.  0 

-5.  3 

-10. r 

999.9 

99*9 

99.9 

91.9 

282  .8 

288,7 

2.  1 

69.3 

999.  9 

6.6 

23.0 

1645. 9 

62  1.0 

-6.2 

- 10.2 

999*9 

99*9 

99.9 

90. 9 

2 82.7 

288.5 

2.1 

73.0 

999.9 

7,0 

24.  0 

1732.2 

812.0 

-6.4 

-8.7 

999*9 

99*9 

99.9 

99,9 

283.5 

290.  1 

2.4 

S3  .4 

999,9 

7,3 

25.0 

1819.4 

803.0 

-6.  4 

-8.  I 

999*9 

99*9 

99,9 

99.9 

284.4 

291.4 

2.6 

87.1 

999.9 

7.8 

26.0 

1937.1 

79  1.0 

-7.2 

— 8.2 

999*9 

99  *9 

99.9 

99.9 

284.7 

291  .8 

2.6 

93.1 

999 .9 

«.2 

27.0 

2026. 2 

782.  0 

-8.  0 

—8.0 

999*9 

99*9 

99.9 

99  .9 

284.8 

291.7 

2.5 

93.6 

999.  9 

8.5 

28.0 

2116.  1 

773.0 

-8.7 

-9.L 

999.9 

99*9 

99.9 

99. 9 

285.0 

291  .7 

2.5 

96.0 

999.9 

8.  9 

29.  0 

2206. 8 

764.0 

-9.6 

-9." 

999.9 

99  .9 

99.9 

9c. 9 

285.0 

291. 5 

2.4 

99.2 

999.9 

9.2 

30.0 

2298. 3 

755.0 

-10. 6 

-10.  '■ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

284.8 

291  .0 

2.2 

99.0 

999.9 

9.6 

31.0 

2390.6 

746.0 

-10.9 

-11.0 

999.9 

99*9 

99.9 

99.  9 

285.5 

291.6 

2.2 

99  .0 

999.9 

9.9 

32.0 

2484. 4 

73  7.  0 

-8.  1 

-17.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

289.4 

203.  I 

1.3 

46.  6 

999.  9 

10.2 

33.0 

2579.9 

728.0 

-7.  8 

-20.2 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

290.7 

293.8 

1.0 

36.1 

999 .9 

10.  5 

34.  0 

2676. 6 

71  9.0 

-8 . 1 

-22.  , 

999.9 

99.9 

99.9 

9“.9 

291.3 

293,  9 

0.9 

29,8 

999.9 

10.8 

35.0 

2763. 3 

71  1.0 

-9.  1 

-24,  L 

999.  9 

99.9 

99.9 

90.9 

291.1 

293.4 

0.8 

28.0 

999.9 

11.3 

36.0 

2883.8 

700.0 

-9.7 

-24.*^ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291. 8 

294.0 

0.7 

27.6 

999.9 

11.6 

37.0 

2972. 4 

692.  0 

-10.  4 

-26.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.9 

294.0 

0.7 

26.5 

999.  9 

I 2.0 

33.0 

3073.  1 

683.0 

-11.0 

-27.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.4 

294.2 

0.6 

24.2 

999.9 

12.  3 

39.  0 

31 63. 5 

675.0 

-1  1 .6 

-31  .3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.7 

294.  0 

0.4 

17.5 

999.9 

12.7 

40.0 

3254. 8 

667.0 

-12.0 

-33.2 

999.  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

293.2 

294.3 

0.3 

15.1 

999.  9 

13.  1 

41.0 

3381.8 

656.0 

-13.0 

-33.  V 

999*9 

99.9 

99.  9 

99.9 

293.5 

294.6 

0,3 

15.2 

999,9 

13.4 

42.  0 

3475. 2 

64  8.  0 

-13.  7 

-38.'. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.7 

294.4 

0.2 

10.  6 

999.  9 

1 3.8 

43.0 

3569. 5 

640.0 

- 14.  4 

-37.  - 

999*9 

99.9 

99.9 

99.9 

294  »0 

294.7 

0.2 

11.7 

999.9 

14.  1 

44.  0 

3664. 7 

632.0 

-15.1 

-39.6 

999*9 

99  .9 

99.9 

99.9 

294.3 

294.  9 

0.2 

10.2 

999.9 

14.4 

45.0 

3760. 8 

624.0 

- 16.  0 

-40.  7 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

294.2 

294.8 

0.2 

10.3 

999.  9 

14.8 

46.0 

3857.9 

616.0 

-16.7 

-40.3 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

294.5 

295.1 

0.2 

10  .9 

999.9 

15.1 

47.  0 

3955. 9 

608.  0 

-1  7.  6 

-4  0.  b 

999.9 

99  *9 

99.9 

99,9 

294.7 

295.3 

0.2 

tl.O 

999.  9 

15.5 

48.0 

4054.9 

600.0 

-18.5 

— 41.5 

999*  9 

99.9 

99,9 

99.9 

294.7 

295.2 

0.2 

11.1 

999.9 

15.8 

49.  0 

4142. 3 

593.0 

-19.2 

-42. C 

999*9 

99*9 

99.9 

99.9 

294.9 

295.  4 

0.2 

11.1 

999.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  T6MPEBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


. 0 

AZ 

OG 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999, 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 

999. 
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STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 FEBRUARV  1975 
Ills  GWT 


TtME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

OIP 

SPEED 

U CCMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

lA.l 

50.0 

4243.2 

535.0 

-20.1 

-44.: 

999*  9 

99*9 

99.  9 

I <*  S 

51.0 

4370. e 

57  5.0 

-20.7 

-46 . 7 

999*9 

99*9 

99.9 

1 6.9 

52.0 

4461.2 

568.0 

-21.6 

-46.  <■ 

999*9 

99*9 

99.9 

1 7.4 

53.0 

4565.6 

560.0 

-22.5 

-47,5 

999*9 

99*9 

99.  9 

17. a 

54.0 

4657. 8 

55  3.  0 

-23.  2 

-48.0 

999*9 

99.9 

99.9 

1 e.o 

55.0 

4750.9 

54  6.0 

-24.  1 

-48,6 

999.  9 

99.9 

99.9 

1 8.  5 

56.  0 

4871. 8 

53  7.0 

-25.  2 

-49.5 

999.9 

99*9 

99.9 

1 A. a 

57.0 

4967.0 

530.0 

-26.  0 

— 4 9 . *« 

999*9 

99.9 

99.9 

1 9.2 

58.0 

5063.  1 

52  3.0 

-26.8 

-55. ■■ 

999*9 

99.9 

99.  9 

19.5 

59.0 

5160. 2 

516.  0 

-27.  3 

-56.  J 

999*9 

99.9 

99.9 

19.9 

60.0 

5258.4 

509.0 

-28. 1 

-56.6 

999.9 

99.9 

99.  9 

20.  3 

61.0 

5357.  6 

50  2.0 

-28.  7 

-56.9 

999.0 

99  .9 

99.9 

20.6 

62.0 

5458.  1 

495.0 

-29.  2 

-57.2 

999.9 

99.9 

99.9 

2 1.0 

6 3.  0 

5560. C 

488.0 

-28.4 

-56.'. 

999*9 

99.9 

99.9 

2 1.5 

64.0 

5663. 7 

48  1.0 

-27.  9 

-56.t 

999.9 

99.9 

99.9 

21.7 

65.0 

5768.9 

474.0 

-28.4 

-56.- 

999.9 

99  .9 

99.9 

22.2 

66.  C 

5890. 8 

46  6.0 

-29.  2 

-57.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

22.5 

67.0 

5998.8 

459.0 

-29.6 

-57.4 

999.  9 

99*9 

99.9 

22.9 

68.0 

6092. 6 

453.0 

-30.0 

“57.6 

999.9 

99*9 

99.  9 

23.3 

69.0 

6187.6 

447.0 

-30.  0 

-57.  6 

999.  9 

99.9 

99.9 

23.6 

70.0 

6300.0 

440.0 

-30  .0 

-57.6 

009.9 

99*9 

99.9 

24.2 

71.0 

6430. 8 

43  2.  0 

-29.  6 

-57.4 

999.9 

99.9 

99.9 

24.6 

72.0 

6530.6 

426.0 

-29.  3 

-57.7 

999.9 

99.9 

99.  9 

2S.0 

73.  0 

6631. 8 

420.0 

-30 . 3 

-57.  F 

999.9 

99.9 

99.9 

25.4 

74.0 

6733. 9 

414.0 

-31.2 

-58.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

2 5.7 

75.0 

6837.3 

408.0 

-31  .9 

-58.7 

999*9 

99.9 

99.9 

26.1 

76.0 

6941. 8 

40  2.  0 

-32.  5 

-59.1 

999.9 

99  .9 

99.9 

26.5 

77.0 

7047. 8 

396.0 

-32.7 

-59.  2 

999.9 

99.9 

99.9 

26.  9 

78.  0 

7155. 1 

390.0 

-33.5 

-59.1 

999.9 

99  .9 

99.9 

27.2 

79.0 

7263.9 

384.0 

-33.  7 

-59.  f 

999.  9 

99.9 

99.9 

2 7.6 

80.0 

7374. 3 

378.0 

-34 . 1 

-60 . 1 

999.9 

99.9 

99.  9 

28.0 

81.0 

7505. C 

37  1.  0 

-34.  7 

-60.4 

999.9 

99.9 

99.9 

28. A 

82.0 

7618.9 

365.0 

-34.8 

-60.5 

999.9 

99.9 

99.9 

2B.  8 

83.  0 

771  5.  1 

36  0.0 

-35.  2 

-60  .7 

999.9 

99.9 

99.9 

29.2 

84.0 

7832. 1 

354.0 

-35.  9 

-61.1 

999.  9 

99.9 

99.9 

29.6 

85.0 

7930.  8 

349.0 

-36.4 

-60 .: 

999.9 

99*9 

99.9 

30.0 

86.0 

807  1.  1 

34  2.  0 

-37.  2 

-61.7 

999*9 

99*9 

99.9 

30.4 

87.0 

8172.8 

337.0 

-37,4 

-61.7 

999*9 

99.9 

99.9 

30.  8 

88.  G 

8296. 8 

33  1.0 

-37.8 

-61  .5 

999*9 

99*9 

99.9 

31.2 

89.0 

840 1. 5 

326.0 

-39.  0 

-62.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

31.6 

90.0 

8507. 2 

321.0 

-40 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

32.0 

91.0 

8614. 2 

316.  0 

-40.  8 

99.  V 

999*9 

99*9 

99.9 

32.4 

92.0 

8744.5 

310.0 

-41  .6 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

32.8 

93.0 

8832. 5 

306.0 

-42.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

33.2 

94.0 

8943.7 

30  1.0 

-43.  3 

99.  ' 

999*9 

99*9 

99.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERA  TUBE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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c: 


c 


16S  23.  0 C 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

c 

99.9 

294.9 

295.3 

0.1 

9 .0 

999.9 

999, 

9<;  .9 

295.  8 

296.  1 

0.  1 

7.9 

999.9 

999. 

€ 

99.9 

295.7 

296.0 

0.1 

8.0 

999.9 

999. 

99.9 

29 8 

296.  1 

0.1 

B.I 

999.9 

999. 

99.9 

296.0 

296.4 

0.  1 

B.2 

999.  9 

999. 

f 

99.9 

296.0 

296.3 

0.1 

8 .3 

999 .9 

999. 

99.9 

296.  2 

296.4 

0.1 

8.4 

999. 9 

999. 

99.9 

296.3 

296.6 

0.1 

8.5 

999.9 

999. 

( 

99.  9 

296.5 

296.6 

0.0 

4.4 

999.9 

999. 

99  .9 

297.0 

297.1 

0.0 

4.5 

999.  9 

999. 

99.9 

297.2 

297.3 

0.0 

4 .6 

999.9 

999. 

r 

99.9 

297.  7 

297.  8 

0.0 

4.6 

999. 9 

999. 

99.9 

298.3 

298.4 

0.0 

4 .7 

999.9 

999. 

99. 9 

300.4 

300. 6 

0.0 

4.6 

999.9 

999. 

( 

99.9 

302.3 

302.5 

0.0 

4.5 

999.  9 

999. 

9". 9 

30  3.0 

303.  1 

0.0 

4 .6 

999.9 

999. 

99.9 

303.4 

303.6 

0.0 

4.7 

999  . 9 

999, 

f 

99.9 

304.3 

304.4 

0.0 

4.7 

999.9 

999. 

99.9 

304.  9 

305.0 

0.0 

4.8 

999.9 

999. 

99  .9 

306.1 

306.2 

0.0 

4.8 

999.9 

999. 

f 

99.9 

30  7.  5 

307.6 

0.0 

4.8 

999.9 

999. 

99.9 

309.6 

309.7 

0.0 

4.7 

999.  9 

999. 

99.9 

31  1.2 

31 1 .3 

0.0 

4.7 

999.9 

999. 

c 

99.9 

311.2 

31  1. 4 

0.0 

4.8 

999.9 

999. 

99.9 

311  .3 

311.4 

0.0 

4.9 

999.9 

999. 

9‘.  . 9 

31  1.  e 

31 1 .9 

0.0 

5.0 

999.9 

999. 

9<^  .9 

312.2 

312.3 

0.0 

5.0 

999.  9 

999. 

99.9 

313.4 

313.5 

0.0 

5.1 

999 .9 

999. 

99.9 

313.7 

313.  8 

0.0 

5.2 

999.9 

999, 

99.9 

314.7 

314  .9 

0.0 

5.2 

999.9 

999. 

99.9 

315.  6 

315.7 

0.0 

5.2 

999.9 

999. 

99.9 

316.6 

316.7 

0.0 

5.3 

999.  9 

999. 

99.9 

317.9 

318.0 

0.0 

5.3 

999.9 

999. 

99  .9 

318.6 

31  8.  7 

0.0 

5.3 

999.9 

999, 

99.9 

319.3 

319.4 

0.0 

5.4 

999.9 

999. 

f 

99.9 

319.  8 

319.9 

0.0 

6.1 

999.9 

999, 

99.9 

320.6 

320.7 

0.0 

6.  2 

999.  9 

999, 

99.9 

321  .7 

321.9 

0.0 

6.2 

999.9 

999. 

f 

9*;  .9 

322.  8 

322.9 

0.0 

6.2 

999.9 

999. 

9'.  .9 

322.5 

322  .7 

0.0 

6.4 

999.9 

999. 

99.9 

322.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 

99.9 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

99.9 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 

( 


STATION  NO.  402 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 =E8ROABY  1975 

Ills  GMT  165  23.  0 


time 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

D6  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

32.7 

95,0 

9056. 2 

296.  0 

-44. 5 

99.9 

999. Q 

99.9 

99,9 

99.9 

323.9 

999.9 

99,9 

999,  9 

999,  9 

999, 

34. a 

96.0 

9193.0 

290.0 

-45.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

324.2 

999  .9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

34.5 

97.0 

9308. 7 

285.0 

-46.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99. 9 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

35.2 

98.0 

9425. 9 

280. C 

-47.  5 

99.  ^ 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

324,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

35.6 

99.0 

9544.9 

275.0 

-48.0 

99. «• 

999.9 

99*9 

99.  9 

99.  9 

325.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

36.  I 

100.0 

964  1.  4 

271.  0 

-4  8.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

326.3 

990.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

36.6 

101  .0 

9788. 4 

265.0 

-49,5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

327.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.0 

102.0 

991  3.  0 

26  0.0 

-50 . 1 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

99Q  .9 

999. 

37.5 

103.0 

I0C39. 7 

255.0 

-50.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

328  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.9 

I 04.0 

10142.4 

25  1.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

• 99.  9 

99.9 

328.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

38.3 

105.0 

10272. e 

24  6.  0 

-52.  4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

38.7 

106.0 

10378. 6 

242.0 

-53.  1 

99. »• 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

39.2 

107.  0 

10486. 0 

238.0 

-53.2 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

331.6 

999.  9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

39.6 

lOR.O 

10622. 9 

233.0 

-52.  9 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

33*  . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 0.  1 

109.0 

10734.6 

229.0 

-53.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

40.5 

I 10.0 

10848.  2 

22  5.  0 

-53.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

337.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

4 1.2 

I I 1 .0 

10993. I 

220.0 

-52.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

4 1.  7 

1 1 2.  0 

11111.5 

21  6.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1. 2 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.2 

1 13.0 

11232.0 

21  2.0 

-53.  1 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

42.5 

114.0 

II354. a 

208.0 

-52.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

345.  1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999.9 

999. 

43.2 

115.0 

11480. 0 

204.  0 

-53.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

346.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

43.8 

1 16.0 

11639.8 

199.0 

-53.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

349.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.  3 

I 17.  0 

11770. 8 

195.0 

-52.7 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351.8 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.7 

118.0 

11904. 7 

191.0 

-52.  6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

354.2 

999.9 

99.9 

999.9 

990.  9 

999. 

45.2 

1 I 9,0 

12006.8 

188.0 

-53.4 

99 .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

354,  5 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

45.7 

120.0 

12145.  1 

184.  0 

-53.  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

356.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

46.2 

! 21  .0 

12286.4 

180.0 

-53.7 

99.  c 

999.  9 

99.9 

99.  9 

99.9 

358.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.5 

122.0 

12394. 4 

177.0 

-54  .0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

359.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

909. 

47.2 

1 23.0 

12540. e 

172.0 

-54.  8 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.6  ' 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

909. 

47.7 

124.0 

12690.3 

169.0 

-55,2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.  9 

362.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

48.2 

125.0 

12804. 6 

166.  0 

-55.  5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999, 

48.8 

126.0 

12960.0 

162. C 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.4 

127.0 

1 31  1 9.  3 

158.0 

-55.7 

99.9’ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.9 

128.0 

13241. 2 

155.0 

-56.  5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

50.4 

129.0 

13365.2 

152.0 

-56.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

5 1.0 

1 30.0 

13534. 3 

14  8.  0 

-56.  8 

99.9 

999,9 

99  .9 

99.9 

99.9 

373.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

51.9 

131.0 

13708.  1 

144.0 

-56.3 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

99,9 

377, ♦ 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

5 2.5 

1 32.  0 

13842. 0 

141.0 

-55.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.1 

1 33.0 

13978. 9 

138.0 

-55.  e 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99  .9 

382  .9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

53.5 

1 34.0 

14118.7 

135.0 

-56.2 

99  .P 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

384.  e 

999,9 

99.9 

999  .9 

999,9 

999. 

54.0 

135.0 

14309. 6 

13  1.  0 

-56.  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

,54.6 

136.0 

14456.  1 

128.0 

-57.  7 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

387,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

5 5.  1 

13  7.  0 

14656. 1 

124.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

390.2 

999- 9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.8 

1 38.0 

14662. 0 

120.0 

-59.  1 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

56.5 

139.0 

15020.8 

11  7.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

395.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999, 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY'  TEMP  MEANS  TEMPEBATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


754 


STATION  NO.  «02 
WALLOPS  ISLAND.  VA 


7 FEBRUARY  1975 
I I 15  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P1 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

57.3 

1 40.0 

15183.6 

114.0 

-59.  1 

99.  c 

999.9 

99.9 

99.9 

58.  t 

141.0 

15407. 9 

110.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

59.0 

142.0 

15581. E 

107.  0 

— 58.  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

59.7 

143.0 

15821.6 

103.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.  3 

144.0 

16007. 3 

100.0 

-58.9 

99.  c 

999.9 

99.9 

99.9 

6 1 .0 

145.0 

16198.2 

97.0 

-59.  5 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

61.8 

146.0 

16461.4 

93.0 

-60.2 

99.*? 

999.9 

99.9 

99.  9 

62.7 

1 47.0 

16665. 7 

9C.  0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

63.3 

148.0 

16876.6 

87.0 

-61.1 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

6«.  7 

149.0 

17095. 0 

84.  0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

65.5 

1 50.0 

17321 . 2 

8 1.0 

-61.3 

99.  S 

999.  9 

99.9 

99.9 

66.4 

151.0 

1 7556. 7 

78.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

67.3 

152.0 

17888.  6 

74.  0 

-56.  8 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

6 8.2 

1 53.0 

18150.9 

7 I.O 

-56.8 

99. c 

999.9 

99.9 

99.9 

69.  2 

154.0 

18424. 1 

66.0 

-57.  4 

99.9 

999  .9 

99  .9 

99  .9 

70.3 

1 55.0 

18707.8 

65.0 

-59.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

71.3 

156.  0 

19002. 6 

62.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

72.3 

157.0 

1931 1. 3 

59.0 

-60.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

73.2 

158.0 

19635.0 

56.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

74.  3 

1 59.  0 

19973.  2 

S3.  0 

-64.  7 

99.^ 

999.9 

99  .9 

99c9 

75.6 

1 60  .0 

20332.7 

50.0 

-60.  4 

99. <* 

999.9 

99.9 

99.9 

76.8 

161.0 

20717.  9 

4 7.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

77.7 

162.0 

21 128. 5 

44.0 

-60.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

78.8 

163.0 

21566.3 

4 1.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

80.3 

164.  0 

22033. 9 

38.  0 

-63.  5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

81.7 

165.0 

22540.7 

35.0 

-62.0 

99. V 

999.9 

99.9 

99.9 

82.9 

166.  0 

23095. 1 

32.0 

-61  .8 

99 

999  .9 

99.9 

99.9 

84.5 

167.0 

23705. 8 

29.0 

-60.  9 

99.  c 

999.9 

99.9 

99.9 

86.4 

168.0 

24385.6 

26.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

88.4 

169.0 

25151. 4 

23.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

755 


165  23.  0 f 


V CCMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

f 

99.9 

398.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999,9 

999. 

9t.9 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99  .9 

407  .3 

999.9 

99,9 

999.9 

999.  9 

95  V* 

99.9 

41  I .4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

413.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

( 

99.9 

4 I6.S 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.  9 

420.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

423.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999, 

( 

99.9 

426.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

999  .9 

999. 

09  .0 

432.2 

999.  9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

99.9 

4 34.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999. 9 

999. 

( 

99,9 

444.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99  .9 

455.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

4 60.9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

999 .9 

999. 

( 

99  .9 

465.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

94,9 

466.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

90,0 

4 70.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

477.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

48  1.1 

999.  9 

99.9 

999  .9 

999,9 

999, 

99.9 

482.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 

99.9 

SCI  .3 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

508.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

519.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

/ 

99.9 

525.  0 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

534.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

999,  9 

999. 

99.9 

550.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

f 

99.9 

565.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

584  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

604.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

90,9 

628.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

r 


t 

< 

c 


STATION  NO* **  AOS 
STERLING.  VA 


TI  ME 
M IN 


CNTCT 


HEIGHT 

GPM 


c.o 

6.  3 

85.  0 

0.1 

7.0 

151.1 

0.4 

8.0 

240. S 

0.8 

9.0 

330.  8 

1 .2 

10.0 

413.7 

1.6 

1 I.O 

531.  4 

1 .9 

12.0 

616.  9 

2.  3 

13.0 

721.6 

2.6 

14.0 

81  0.  3 

3.0 

1 5 .0 

909.3 

3.3 

1 6.0 

1027.6 

3.6 

17.0 

1 128. 9 

4.0 

18.0 

1221.9 

4.  3 

19.  0 

1325.  3 

4.7 

20.0 

1420.6 

5.2 

21.0 

1546. 3 

S.6 

22.0 

1644. 3 

6.0 

23.0 

1743.5 

6.4 

24.0 

1 843. 7 

6.8 

25.0 

1944.9 

7.3 

26.  0 

2078.3 

7.7 

27.0 

2182.  1 

8.  1 

28.0 

2287.0 

E.S 

29.0 

2382.4 

8.9 

30  .0 

2489.4 

9.2 

31  .0 

2597.6 

9.6 

32.0 

2695. 9 

10. 0 

33.0 

2795. 2 

10.  3 

34.  0 

2906. 7 

10.7 

35.0 

3019.5 

1 1.2 

36.  0 

3145. 3 

11.5 

37.0 

3249. 5 

11.9 

38.0 

3355.0 

12.2 

39.  0 

3461. 6 

1 2.6 

40.0 

3569. 3 

13.0 

41.0 

3702. 6 

13.4 

42.0 

3612. 8 

13.7 

43.0 

3924. 3 

14.  1 

44.  0 

4049.  6 

14. S 

45.0 

4151.0 

14.8 

46.0 

4266.4 

15.2 

47.0 

4370. 2 

IS. 5 

48.0 

4488. 5 

15.9 

49.0 

4595. 1 

16.3 

SO.O 

4703.  1 

PRES 

MO 

S99.2 

591.0 

980.0 
96  9.0 

959.0 
9A5.0 

935.0 

923.0 
91  3.0 
90  2.0 

889.0 

878.0 

868.0 
85  7.  0 
8A7.0 

834.0 
824.  0 
81  4.0 

804.0 

794.0 
78  I .0 
771.  0 
76  1 .0 

752.0 

742.0 

732.0 
723.  C 

714.0 

704.0 

694.0 

683.0 
674.  0 

665.0 

656.0 
647i0 

636.0 
62  7.  0 
61  8.0 

608.0 
600.0 
59  t.O 
583.  0 

574.0 

566.0 

558.0 


5 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


TEMP 

DEW  '•  T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

DG  C 

OG 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/  SEC 

0 .3 

-1  .3 

90  .0 

1.5 

- 1.5 

0.0 

-0.2 

-1.3 

141.4 

I .6 

-1  .0 

1 .2 

-0.4 

-1.5 

141.4 

1 .6 

-1.0 

1.2 

-1 . 0 

-2.1 

I7I  .1 

2.1 

-0.3 

2.0 

-0.7 

- 1 5 

181.1 

2.9 

0.  1 

2,9 

-0.2 

-0  7 

177.9 

3.6 

-0.  I 

3.6 

1 . 6 

1,  1 

1 75.  3 

4 .4 

-0.4 

4 .4 

3.6 

3.  I 

181.7 

5.9 

0.2 

5.9 

4.7 

4.1 

1 85.5 

7 .1 

0.7 

7.0 

4.6 

4.0 

1 87,6 

8.5 

1.  i 

8.4 

3.9 

3.3 

190.2 

8.6 

I. 5 

8.  5 

3.  2 

2 7 

193.3 

8.9 

2.0 

8 .6 

2.9 

2 4 

198.5 

9.3 

2.9 

8.8 

3.  1 

2-6 

200.0 

1 1 .0 

3.8 

10.3 

3.  2 

2.  7 

202.6 

12.5 

4.8 

I 1 .5 

3.4 

2.9 

208.0 

12.4 

5.  8 

1 1.0 

3.4 

2.9 

214.2 

1 I .8 

6.7 

9 .8 

2.9 

2.4 

220.0 

12.1 

7.  8 

9.  3 

2.  4 

1 9 

222.6 

13.1 

8.9 

9.6 

1.9 

1.  4 

225.  1 

1 4.3 

10. I 

10.1 

1 .6 

1 > 1 

228.5 

16.0 

12.0 

' 0.6 

0.  e 

0.2 

231 . 1 

17.4 

13.5 

= 0 .9 

-0.0 

-0  .6 

233.  1 

1 8.7 

15.0 

1 1.2 

-0.5 

-1  . 1 

234.5 

20.1 

16.3 

1 1.6 

-1.5 

-2.  3 

235.4 

21.2 

1 7.5 

1 2.0 

-1  .9 

-3.  1 

236.1 

21.9 

18.  2 

12.3 

-2.  9 

-3,  5 

236.9 

22.8 

19.1 

1 2.4 

-3.5 

-4.  2 

237.8 

23.5 

19.9 

1 2.5 

-4.  3 

-4.9 

237.8 

23.7 

20  .0 

I 2.6 

-4.  7 

-9.  1 

237.4 

23.9 

20.1 

12.9 

-4.9 

-15.4 

236.6 

24.1 

20.  1 

13.3 

-5.  3 

-1  5.2 

236.4 

24.3 

20.2 

1 3 .5 

-5.8 

-22.5 

237.9 

24.4 

20.  7 

1 3.0 

-6.  7 

-22.8 

239.9 

24  .5 

21.2 

1 2.3 

-7.6 

-20.  4 

242.  9 

24.9 

22.1 

1 1 .3 

-8.6 

-19.4 

245.7 

25.8 

23.  5 

10.6 

-9.  9 

-18. a 

247.2 

27.1 

25.0 

10.5 

-10.6 

-18.5 

247.  7 

28.2 

26.  1 

10.7 

-11,7 

-18.6 

247.8 

29*4 

27,2 

1 1.1 

-12.  2 

-18.  3 

247.3 

30.0 

27,7 

1 1 .6 

-13.2 

-18.3 

246.4 

30.1 

2 7,  6 

1 2.0 

-13.7 

-19,3 

244  .8 

30  .4 

27.5 

13.0 

-13.7 

-51.5 

243.  3 

30.9 

2 7.6 

13.9 

-14.0 

-32.0 

241.1 

32.7 

28.6 

15. S 

-14.  4 

-59.  1 

239.4 

34.4 

29.6 

1 ^.5 

1S«  17.  0 


POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

274.0 

282.8 

3.5 

89.0 

0.0 

0. 

274,1 

283.  1 

3.  5 

92.3 

0.0 

285. 

274. 8 

283.8 

3.5 

92.2 

0 .0 

285. 

275.0 

283.  7 

3.4 

92.3 

0. 1 

298. 

276.2 

285  .4 

3.6 

94  .0 

0. 1 

327. 

277.9 

287.8 

3.9 

96.6 

C .2 

345. 

280  .6 

292.1 

4.  4 

96.8 

0.2 

343. 

283.  8 

297.3 

5.2 

97 .1 

0 .4 

349. 

285.9 

300.6 

5.6 

95.4 

0.5 

353. 

2 86.8 

301  .6 

5.7 

96  .0 

0.7 

356. 

287.2 

301 . 7 

5.5 

96.2 

0.8 

359. 

287.5 

30  1.5 

5.  3 

96.2 

1.0 

1 • 

288.  1 

30  2.0 

5.3 

96  .5 

1 .2 

3. 

289.4 

303.  7 

5.4 

96.7 

1 .4 

6. 

290.5 

305.3 

5.5 

96.7 

1.6 

8. 

292.0 

307.  2 

5.7 

96.8 

2 .0 

11  . 

293.0 

308.5 

5.8 

96.  8 

2.  3 

I«. 

293.5 

308.6 

5.6 

96  .5 

2.5 

16. 

294.0 

308.  B 

5.5 

96.4 

2.8 

19. 

294  .5 

309.0 

5.4 

96  .5 

3.  I 

21. 

295.  5 

310.0 

5.3 

96.5 

3.5 

25. 

295.7 

309.6 

5.  1 

96.  4 

3,  9 

27. 

2 95.9 

309.2 

4.8 

96.2 

4.3 

30. 

296.4 

309.4 

4.7 

96.2 

4.7 

32. 

296.4 

308.5 

4.4 

93.9 

5.  2 

34. 

297.  0 

308.7 

4.2 

91  .8 

5.6 

36* 

297.1 

308.4 

4.  1 

94.6 

6.  1 

37. 

2 97.4 

308.4 

3.9 

94  .S 

6.6 

39. 

297.  8 

308.  4 

3.8 

95.0 

7.0 

40. 

298.3 

306.3 

2.8 

71 .1 

7.6 

42. 

299.4 

304.4 

1.7 

43.3 

8.2 

43. 

300.0 

305.2 

1.7 

45.5 

8.  7 

43. 

300.6 

303.5 

0.9 

25.1 

9.3 

44. 

300.7 

303.  6 

0.9 

26.4 

9.7 

45. 

30C  .9 

304.5 

1.2 

34  .6 

10.2 

46. 

301.3 

305.2 

1 .3 

41  .2 

10.8 

47. 

301  .0 

30  5.2 

1.4 

48.0 

11.4 

48. 

301  .4 

305.8 

1.4 

52.2 

1 1 .9 

49. 

301*5 

305.9 

1.4 

56.7 

12.5 

SO. 

302*2 

306.9 

1.5 

61  .5 

13.2 

51. 

302.4 

307.1 

1 .6 

66.8 

13.8 

52. 

302.9 

307.2 

1.4 

62.7 

14.5 

52. 

304.0 

304.2 

0.1 

2.4 

15.0 

53* 

305.0 

306.5 

0.5 

20.0 

15,7 

S3  * 

305.7 

305.8 

0.0 

1 .0 

IS. 5 

53* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EHEN  INTERPCLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA*I  6 DEG 


756 


STATION  NO.  * •*05 
STERLING.  VA 


5 FEBRUARY  I97S 

2315  GNT  156  IT.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M7SEC 

MFSEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GMFK  G 

PCT 

KM 

OG 

IF.  8 

51.0 

4853.  6 

54  7.  0 

-1  5.  7 

-59.9 

238.1 

35.8 

30.4 

18.9 

305.  9 

306.0 

0.0 

1 .0 

17.6 

5A, 

I 7.2 

52.0 

4964.6 

539.0 

-16.  3 

-60.3 

237.7 

35.9 

30.4 

1 9.2 

306.4 

306.5 

0.0 

1 .0 

18.5 

5A. 

I 7.6 

53.0 

507  6.  8 

531.0 

-17.3 

—60  . > 

238.0 

35.1 

29.  8 

18.  6 

306.  6 

306.  7 

0.0 

1 .0 

19.4 

54  . 

18.0 

54.  C 

5190. 3 

523.0 

-1  8.  5 

-61  . ■' 

2 39.0 

33.5 

28.7 

1 7.3 

306.4 

306.5 

0.0 

1.0 

20.2 

5A. 

1 8.3 

55.0 

5290.6 

51  6.0 

-19.6 

-62. L 

240.  1 

32.2 

27.9 

16.  1 

306.3 

306.4 

0.0 

1 .0 

20  .8 

SA. 

IB.  9 

56.0 

5450. 4 

505.0 

-20.4 

-62.9 

242.0 

31  .4 

27.8 

14.7 

307.  2 

307.  3 

0.0 

1 .0 

21.8 

55. 

I 9.3 

57.0 

5553.7 

498.0 

-20.7 

-63. : 

242.  9 

32.7 

29.  1 

14.9 

308.1 

308.2 

0.0 

1 .0 

22.6 

S3  . 

19.7 

58.  0 

5673. 3 

490.0 

-21.4 

-63.5 

244.1 

34.5 

31.0 

15.1 

308.  7 

308.  8 

0.  0 

1 .0 

23  .4 

55. 

20.1 

59.0 

5794.5 

482.0 

-22.  2 

— 64 . »> 

245.9 

36.2 

33.0 

1 I .8 

309.2 

309.2 

0.0 

1 .0 

24.2 

56. 

20.5 

60.0 

5901.9 

475.0 

-22.7 

-64  . > 

248.4 

37.7 

35.0 

1 3.  9 

309.  8 

309.9 

0.0 

1 .0 

25. 1 

56. 

•>  i.  I 

61.0 

6026. 5 

467.  0 

-22.  a 

-64.' 

250.3 

42.7 

40.2 

14.4 

311.2 

311.2 

0.0 

I .0 

26.  4 

57. 

21.5 

62.0 

6137.0 

460.0 

-23.6 

-65.9 

250.2 

47.0 

44.  2 

1 6.0 

3 11.5 

31  1 .6 

0.0 

1 .0 

27.2 

57. 

22.0 

63.  0 

6265. 1 

452.0 

-24.2 

-65.'' 

249  .4 

49.5 

46.3 

1 7.5 

312.  4 

312.  5 

0.0 

1 .0 

29.2 

58. 

22. A 

64.0 

6378. 9 

445.0 

-24. 2 

-65.3 

248.  7 

49.0 

45.7 

1 .8 

313.8 

313.9 

0.0 

1 .0 

30.2 

58. 

22.9 

65.0 

6511.1 

437.0 

-24  .6 

—65.0 

247.6 

49.6 

45.9 

1).  9 

3 14.9 

315.0 

0.0 

1 .0 

31  .5 

59. 

23.5 

66.0 

6662.  4 

428.  0 

-25.  5 

-66.^ 

246.9 

5 1 .4 

47.3 

20.2 

315.6 

315.7 

0.0 

I.O 

33.  3 

5 9. 

23.9 

67.0 

6781.6 

42  1.0 

-26.9 

-67.  r 

247.2 

51.0 

47.0 

19,7 

315.3 

315.3 

0.0 

1 .0 

34,7 

60. 

2A.3 

68.  0 

6902. 3 

41  4.0 

-28.0 

-67.'- 

247.6 

50 .7* 

46.9 

1 9.3 

315,4 

315.  4 

0.0 

1 .0 

35.9 

60. 

2A.7 

69.0 

7024.4 

407.0 

-29.  3 

-68.  - 

247.  8 

51,64 

47.8 

19,5 

3 15.2 

315.3 

0.0 

I .0 

36.9 

60. 

25.1 

70.0 

7130.3 

40  1 .0 

-30 .3 

-69.3 

247.8 

53.54 

49.  6 

20.2 

315.4 

315.4 

0.0 

1 .0 

38.1 

60  . 

25.6 

71.0 

7291. 3 

392.  0 

-31 . 7 

-70.3 

247.6 

54  .7  4 

50.6 

20.8 

315.5 

315.5 

0.0 

1.0 

40.  1 

61  . 

26.1 

72.0 

7418. 5 

385.0 

-32.6 

-70.9 

247.  3 

53,54 

49.  4 

20.6 

315.9 

316.0 

0.0 

1 .0 

41.4 

61  . 

26.6 

73.  0 

752  8.  9 

379.0 

-33.8 

-71.. 

246.6 

52  .5* 

48.1 

20.9 

315.  8 

315.  8 

0.0 

I .0 

43.2 

61  . 

27.0 

74.0 

7659. 3 

372.0 

-34.  8 

-67. 

245.4 

52.74 

47.9 

22.0 

316.2 

316.3 

0.0 

2.1 

44.3 

61. 

27.5 

75.0 

7772.5 

36  6.0 

-36.3 

-64.  r 

243.7 

54.84 

49.  1 

24,2 

315,7 

315.8 

0.0 

3.6 

45  .9 

61  . 

2S.0 

76.0 

7906. 1 

35  9.  0 

-37.  5 

-63.  C 

243.0 

55.4  4 

49.4 

25.1 

315  .8 

315.9 

0.0 

5.  0 

47.  6 

61  . 

28.5 

77.0 

8022. 2 

353.0 

-38.7 

99.9 

243.0 

52.34 

46.6 

23.7 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

61  . 

28.9 

78.  0 

8159. 4 

34  6.0 

-39.6 

99.9 

243.1 

51  .1  * 

45.6 

23.  1 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

61  . 

29.3 

79.0 

8278.9 

340.0 

-40. 5 

99.  V 

242.9 

53.04 

47.2 

24.2 

316.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

51.4 

62. 

29.8 

30.0 

8399. 9 

334.0 

-41.6 

99.*. 

242.7 

55.34 

49.  1 

25.4 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

62. 

30.4 

81.0 

8563.9 

326.0 

-42 . 8 

99.' 

242.9 

54.14 

48.  2 

24.7 

317.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.6 

62. 

30.  8 

82.0 

8689. 0 

320.0 

-43.5 

99. <• 

243.2 

55.9* 

49.9 

25,2 

318.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  4 

62. 

31.3 

83. 0 

8816.0 

314.0 

-44.  8 

99.  t- 

243.  7 

61.2* 

54.9 

2T.1 

318.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

53.1 

62. 

31.7 

84.0 

8944. 7 

308.0 

-45.8 

99  .9 

244.4 

62.3* 

56.  2 

2(  .9 

318.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

60  .0 

62. 

32.2 

85.0 

9075. 4 

302.0 

-47.0 

99.9 

246.0 

55.8* 

50.9 

22.7 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

62. 

32.7 

86.0 

9207. 9 

296.0 

-48.3 

99.9 

247.7 

47,8* 

44.2 

18.  1 

318.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.4 

62. 

33.  2 

87.0 

9342. 5 

290.0 

-49.  4 

99.' 

247.6 

4 8 .6* 

45.0 

18.5 

318.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  4 

62. 

33.6 

88.0 

9525.9 

282.0 

-49.  2 

99.' 

246.5 

55.3* 

50.7 

22.1 

321  .6 

999^9 

99.9 

999.9 

65.5 

62. 

34.  1 

89.  0 

9642. 9 

277.0 

-50  .4 

99. 

245.3 

62.9* 

57.2 

20.3 

321. 5 

99%  9 

99,  9 

999.9 

67.4 

62. 

34.6 

90.0 

9785.5 

27  1.0 

-51 . 5 

99. 

244,7 

61  .2* 

55.3 

2f  .1 

322  .0 

99^9 

99.9 

999.9 

69.9 

62. 

35.  1 

91.0 

9906.2 

26  6.0 

-52  .0 

99  .9 

244.7 

54,6* 

49.  4 

23.  3 

323.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

71  .5 

62. 

35.6 

92.  0 

10053.  6 

26  0.  0 

-53.4 

99.9 

245.0 

53.5* 

48.5 

22.6 

323.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

72,  6 

62. 

36.  1 

93.0 

10178. 3 

255.0 

-54.4 

99.9 

245.5 

58.2* 

53.0 

24.  1 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

63. 

36.6 

94.  0 

10305. 0 

250.0 

-55.0 

99.' 

246.  1 

63.3* 

57.9 

25.6 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

63. 

37.1 

95.0 

10434. 1 

245.0 

-55.  2 

99.  ' 

246.3 

66.6* 

61  .0 

26  .8 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

63. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  IC  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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405 


ST*T ION  NO . 
STERUING.  VA 


TI  ME 

ONTCT 

HEl GHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

5 

DIR 

FEBRUARY  1975 
2315  GMT 

SPEED  U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

156  17 

RANGE 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

3 7.7 

96.  0 

I 061  a. 9 

238.0 

-55.7 

99  *9 

245.5 

66,7* 

60.  7 

2'  .7 

327,  9 

999.  9 

9 9.  9 

999.9 

80  .7 

3fl.a 

97.0 

10754. 0 

233.0 

'56.2 

99.9 

244,0 

65.1  * 

58.5 

26.5 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

38.6 

98.0 

10864.3 

229.0 

-55.3 

99.9 

242,7 

65.3* 

58.0 

30.0 

332.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

84.3 

3S.  Z 

99.0 

noos.  1 

224.  0 

-55.5 

99*9 

241  .6 

64  .8* 

57.  1 

30.8 

333.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

86  • 5 

39.5 

100.0 

11148.8 

219.0 

-56.  2 

99.C 

241,6 

60.8* 

53.5 

28.9 

335.0 

999  .9 

99.9 

999  .9 

88.7 

40.  I 

t 0 1.0 

11325.4 

21  3.0 

-56.0 

99,9 

245.6 

45.1  * 

4 1.  1 

18,5 

33B.  0 

999.  9 

99.9 

999.9 

09.9 

40.5 

102.0 

11476.  8 

206.0 

-55.  2 

99.9 

251.3 

41  .6* 

39.4 

I 3 .4 

34  I .6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

4 1.0 

103.0 

11601 .2 

20  4.0 

-53.7 

99*9 

255.6 

48.1* 

46.6 

II  ,9 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

4 1.  5 

104.0 

1 1 760. 7 

199.0 

-53.  7 

99*9 

255  .6 

57  .0  * 

55.2 

14,2 

348.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  4 

42.0 

105.0 

11924.0 

194.0 

-54.  5 

99.9 

253.0 

65.9* 

63.0 

19,3 

349.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

94.6 

42.6 

1 06.  0 

12057. 2 

190.0 

-55.2 

99.9 

251.1 

63.6* 

60.2 

20,  6 

350.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

98  .2 

43.1 

107.0 

12192. 9 

186.0 

-55.  8 

99.9 

251,9 

49.6* 

47.1 

15,4 

351  .6 

999.9 

99.9 

999.  9 

99.5 

43.7 

108. 0 

12331 .2 

182.0 

-56.2 

99.9 

256.2 

36.2* 

35.  1 

8,6 

353.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

101  .2 

44.3 

109.0 

12472. 5 

178.  0 

-56.0 

99.9 

256.3 

4 2 .0  ♦ 

40.8 

10„0 

355.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

101.5 

44.8 

110.0 

12653.6 

173.0 

-56.  3 

99.9 

253.7 

50.9* 

48.8 

14,2 

358.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

103.6 

45.5 

111.0 

12839. 6 

168.0 

-56.8 

99.9 

251.1 

56,7* 

53.7 

1 8,  4 

360.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

105.7 

46.1 

1 1 2.0 

12992.  1 

164.0 

-57.  5 

99.9 

248.  1 

60.3* 

55.9 

22,5 

361  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

46.7 

1 1 3.0 

13147.9 

160.0 

-57.8 

99.9 

247.8 

55.5* 

51.4 

20,9 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110  .5 

4 7.  3 

114.0 

13307. Q 

156.0 

-57.0 

99.9 

252.8 

50  .1  * 

47.9 

iA„e 

367.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

111. 8 

47.8 

I 1 5.0 

13472. 2 

152.0 

-57.  3 

99.9 

254.8 

50.8* 

49.0 

13.3 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.5 

48.6 

I 1 6.0 

136  40.9 

148.0 

-57.2 

99  .9 

252.0 

61 .9** 

58.9 

19.  1 

373.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

115. 4 

49.  1 

117.0 

13813. 9 

144.0 

-58.  0 

99.9 

25  2.  1 

63.5** 

60.4 

19  ,5 

374  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

118.2 

49.7 

1 1 8.0 

1 3946.4 

14  1.0 

-58.5 

99.9 

253.6 

52.4** 

50.3 

14  8 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

120 .2 

SO.  2 

1 19.0 

14127. 0 

137.0 

-59.2 

99.9 

254.2 

4 2.8** 

41.2 

1 1.6 

377.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

121.2 

50.6 

120.0 

14312. 3 

133.0 

-60.  1 

99.9 

255.0 

36.1 ** 

34.8 

9.3 

379.3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

123.  2 

51.  1 

121.0 

1445  4.  0 

130.0 

-62.0 

99.9 

257.7 

30  .5** 

29.  8 

6.  5 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123  .0. 

51.7 

122.0 

14598. 1 

127.0 

-63.  1 

99.9 

257.8 

33.9** 

33.1 

7.2 

379.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

124.2, 

5 2.3 

123.0 

14794.9 

123.0 

-53.3 

99.9 

256.  7 

38.5* 

37.5 

8.8 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

52.  8 

124.0 

1494  6.  6 

120.  0 

-63.7 

99.9 

256.5 

39.9* 

38.8 

9.3 

384.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

126.8 

53.4 

1 25.0 

15101.8 

117.0 

-64.  1 

99.9 

255.4 

44 .7** 

4 3.  2 

11.3 

3 86.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.  1 

54.  1 

126.0 

15  31  4.  2 

113.0 

-65.2 

99.9 

253.5 

47.1 ** 

45.  2 

13.  4 

387.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

130 .1 

54.7 

127.0 

15477.  9 

110.0 

-65.6 

99.9 

252.3 

41.7** 

39.7 

12.7 

390 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

55.2 

128.0 

15646.4 

107.0 

-64.6 

99.9 

249.6 

47.1** 

. 44.1 

16.4 

395.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

55.  7 

1 29.0 

1582  0.  1 

104.  0 

-64.6 

99.9 

246.6 

60  .2** 

55.3 

23  9 

398.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

134.4 

56.3 

1 30  .0 

15999.0 

10  1.0 

-64.  2 

99.9 

244.6 

64.5** 

58.2 

27,.  7 

4 02.5 

999.9 

99.9 

999.9 

137.0 

57.  1 

131.0 

16247.  1 

97.0 

-62.9 

99  .9 

245.8 

48.3** 

44.  1 

19.  8 

409.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

140  .5 

57.7 

I 32.0 

16440. S 

94.0 

— 63.  1 

99*9 

25U2 

56.3** 

53.3 

18. 1 

413.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

141.3 

58.3 

1 33.0 

16640.7 

9 1 .0 

-61  .8 

99.9 

253.7 

110.7** 

106.3 

31.0 

4 19.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

141  .7 

58.7 

13  4.0 

16778. 3 

89.0 

-61 .8 

99.9 

254  .8 

125.9** 

121.4 

33.0 

422.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

145.5 

59.1 

135.0 

16990.4 

86.0 

-62.  1 

99.9 

258.0 

90.0** 

88.  I 

18.7 

425.6 

999.9 

99.9 

999.9 

153.9 

59.8 

136.0 

17208. S 

83.0 

-64.6 

99.9 

54.5 

45.2** 

-36.  8 

-26,  3 

424.  9 

999.  9 

99.9 

999.9 

150  .5 

60.5 

1 37.0 

17432. 7 

80.0 

-65.8 

99.9 

49.3 

30.3** 

-23.0 

-19  .7 

426.9 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

61.4 

138.0 

17665.5 

77.0 

-64.6 

99.9 

298.4 

11.8** 

I 0.4 

-5.6 

434.1 

999.9 

99.9 

999.9 

149 .6 

6 2.  2 

139.0 

17907. 5 

74.0 

-65.8 

99.9 

277  .7 

1 4 .7  • • 

14  .6 

-2.0 

436.5 

999.9 

99.9 

999.9 

147.8 

63.1 

140.0 

18159.8 

7 1.0 

-64.  2 

99.9 

263.6 

32.3* 

32.  1 

3.6 

445.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  fi  SNO  lO  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

63. 
63. 
63. 
63  . 
63. 
63. 
63. 
63. 
63. 

63. 

64. 
64. 
64. 
64. 
64. 

64. 

65. 

65  . 
65. 
65. 
65. 
65.  . 
65. 
65. 

65. 

66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 
66. 

66  . 
66. 
66. 
66  . 
67. 
67. 
67. 
67. 

67. 

68. 
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STATION  NO.  405 
STERLING,  VA 


5 FE6RUAPV  1975 
2315  GMT 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GM  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

62.9 

14  1.0 

18422. a 

66.0 

-64.4 

99.9 

294  .5 

14,2* 

12.9 

64. A 

142.0 

18699.0 

65. 0 

-65. 4 . 

99.9 

265.8 

31.0* 

30.9 

6S.6 

142.0 

16936.  9 

62.0 

-64.8 

99.9 

262.7 

33.4* 

33.1 

66.5 

144.0 

19166. 9 

60.0 

-65.  0 

99.  9 

269.  8 

16.1* 

16.1 

67.4 

145.0 

1 9499.4 

57.0 

-65.2 

99  .9 

256.0 

27.6* 

27.0 

6A.3 

14  6.0 

19628. 1 

54.  0 

-66.  0 

99.9 

259.2 

21  .1  * 

20.7 

69.2 

147.0 

20056. 0 

52.0 

-67.9 

99.9 

261.6 

22.8* 

22.5 

70.  1 

1 4 8.  0 

20413. 2 

49.0 

-67.9 

99.9 

261  .7 

33.8* 

33.4 

71.1 

149.0 

20793. 2 

46.0 

-67.  7 

99.9 

268.2 

30.8* 

30.7 

72.3 

150.0 

21061.1 

44.0 

-67.  I 

99.9 

268.7 

36.7* 

36.  7 

73.5 

151.0 

21487.  7 

4 1.  0 

-66.  7 

99.9 

261  .8 

30  .7* 

30.4 

74.5 

152.0 

21769.6 

39.0 

-67.5 

99.9 

26  1.9 

32.9* 

32.6 

75.7 

153.0 

22273. 2 

36.0 

-66.3 

99.9 

265.5 

39.1* 

39.0 

77.1 

154.0 

22619.5 

34.0 

— 66.5 

99.  9 

271.0 

25.7* 

25.7 

76.5 

155.0 

23182. a 

31.0 

—63 . 5 

99.9 

266.4 

13.3* 

18.  3 

79.7 

156.0 

23591. 4 

29.  0 

-64.4 

99.9 

268.3 

24.1* 

2«.l 

SI. 2 

157.0 

24027.7 

27.0 

-65.0 

99.9 

266.7 

22.2* 

22.2 

82.9 

1 58.  0 

24751.3 

24.0 

-61.8 

99.9 

251  .9 

27.1  * 

25,7 

84. 7 

159.0 

25290.8 

22.0 

-61.2 

99.9 

262.4 

20.9* 

20.8 

86.  S 

160.0 

26199.7 

19.0 

-61  .8 

99.9 

258.2 

43.2* 

42.3 

88.9 

161.0 

26887. 7 

17.0 

-62.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

759 


r 


f 


1S6  17.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

r 

-5  .9 

450 .3 

999.9 

99.9 

999.9 

150,5 

68. 

2.  3 

453.9 

999.9 

99.9 

999,9 

151  .8 

68. 

C 

4.2 

461.4 

999.  9 

99,9 

999.9 

153,8 

68. 

0.1 

465.3 

990. 9 

99.9 

999.9 

155,  3 

68. 

5.8 

471.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

155 .6 

68. 

r- 

4.0 

477.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

157,  9 

68. 

3.3 

478.0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

157.7 

68. 

4, ,9 

486.  2 

999,  9 

99,9 

999.9 

160.2 

69. 

C 

1 .0 

495.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

161 . 1 

69. 

0.  8 

503.5 

999.9 

99.9 

999.9 

164. 1 

69. 

4.4 

514 .8 

999.9 

99.  9 

999.  9 

167,  e 

69. 

C 

4,6 

520.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

167.9 

69. 

3.  1 

535.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

171 .1 

70. 

-0.4 

543.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

173.  7 

70. 

1.  2 

566.3 

999.9 

99.9 

999.9 

175.4 

70. 

0o7 

574  .5 

999.9 

99.9 

999.  9 

177.  3 

70. 

1.3 

5 84.7 

999.9 

99.9 

999.9 

178.2 

71, 

r- 

8.4 

614.  2 

999.  9 

99.9 

999.9 

182.0 

71, 

2.8 

631  .4 

999.9 

99.9 

999  .9 

182.0 

71, 

S.  8 

656.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

189.0 

71  . 

- 

99.9 

676.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

c 


p 

o 

c 

c 

c 


STATION  NO,  40S 
STERLING.  VA 


6 FEORUAPY  1975 

S15  GFT  tS3  19,  0 


TI  ME 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COhP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.  0 

85.  0 

996.  2 

0.4 

-0  .9 

1 80.0 

2.1 

0.0 

2.  I 

274.3 

283.  5 

3.6 

91.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

175.8 

985.0 

0.  A 

0.4 

220.5 

5.9 

3.  a 

4.5 

275.2 

285.3 

4.0 

100  .7 

0.2 

27. 

0.6 

9.0 

266.0 

974.0 

0.2 

0 .2 

222.4 

6.0 

4.0 

4.4 

2 75,  9 

266.  1 

4.0 

103.6 

0.2 

30. 

1.0 

10.0 

357.  1 

96  3.  0 

-0.  1 

-0.  1 

229.4 

6.4 

4.9 

4.2 

276.5 

286.6 

3.9 

103.6 

0.  3 

34. 

1.3 

I I .0 

A65.9 

950.0 

-0.4 

-0.4 

242.  7 

6.7 

6.  0 

3.^ 

277.2 

287.3 

3.9 

103  .6 

0.5 

40, 

1.  7 

1 2.  0 

559.  3 

939.0 

0.4 

0.4 

264 .1 

8 .0 

7.9 

0.3 

279.0 

289.  a 

4.2 

103.7 

0.6 

49. 

2.0 

J 3.0 

645.2 

929.0 

-0.3 

-0.3 

278.6 

9.8 

9.7 

-1.5 

279.2 

289.6 

4.0 

103.6 

0.7 

55. 

2.3 

1 A.  0 

7A1.0 

91  8.0 

1 .5 

1 .5 

282.9 

12.5 

1 2.  1 

-2.8 

282.  0 

294.  1 

4.7 

103.8 

0 .9 

67. 

2.6 

1 5.0 

829.  4 

90  8.  0 

2.  0 

1.5 

284.8 

14  .4 

14.0 

-3.7 

283  .4 

295.7 

4.7 

96.  3 

1.1 

75, 

3.0 

16.0 

95  A.  9 

894.0 

1 . 8 

0.8 

284.  4 

15.2 

14.  a 

-3.8 

284.5 

296.4 

4.5 

92  ,7 

1 .4 

82. 

3.3 

17.  0 

1 036. 5 

885.  0 

1.0 

-0.2 

282.9 

16.3 

15.9 

-3.5 

284.4 

295.  7 

4.3 

91 .7 

1 .7 

86. 

3.7 

18.0 

1137.2 

874.0 

0.  8 

-0.  1 

281.3 

I 7.9 

1 7.5 

— 3 . 5 

285.3 

296.8 

4.3 

93.2 

2.  1 

89. 

3.9 

1 9.0 

1 239.0 

86  3.0 

0.4 

-0  .3 

280.7 

16.7 

1 a.  3 

-3.  5 

285.  8 

297.  4 

4.3 

95.4 

2 .3 

90, 

A. 2 

20.0 

1332.  5 

85  3.  0 

-0.3 

-2.5 

279.4 

19.1 

1 8.9 

-3.1 

286.0 

296.1 

3.  7 

85.  3 

2.  e 

91  . 

A. 7 

21.0 

1446.  1 

84  1 .0 

0 .4 

-2.5 

277.0 

1 9.8 

19.7 

-2.4 

287.9 

296.  1 

3.8 

81  .3 

3.2 

93, 

£.0 

22.0 

1551. e 

83  0.  0 

-0. 1 

-3.2 

275.9 

20  .6 

20.5 

-2.  1 

288.4 

298.  3 

3.6 

79.6 

3.6 

93. 

5.3 

23.0 

1639. 2 

821.0 

0.  2 

-4.  1 

2 75.  8 

21.9 

21.8 

-2.2 

289  .6 

299,1 

3,5 

73,0 

3.9 

93. 

5,7 

2A.0 

1747. A 

81  0.0 

0.2 

-5.6 

274  .6 

22.8 

22.  7 

-1.3 

290.  7 

299.3 

3.1 

65.0 

4 .5 

94, 

5.9 

25.0 

184  7.  0 

800.  0 

-0.3 

-5.8 

273.6 

22.9 

22.8 

-l.A 

291  .2 

299.8 

3.  1 

66.  2 

4.  a 

94. 

6.3 

26.0 

1967.8 

788.0 

-0.9 

-6.4 

272.  3 

22.1 

22.0 

-0.9 

291  .a 

300.2 

3.0 

66  .4 

5.3 

93. 

e.  7 

27.0 

2069. 7 

77  8.  0 

-1.7 

-7.3 

269.8 

2!  .3 

21.3 

0.1 

292.0 

300.  0 

2.8 

65.6 

5.8 

93. 

7.0 

28.0 

2172. 7 

768.0 

-1.9 

-7.  7 

267.  0 

21  .0 

21.0 

1.1 

292.9 

300.7 

2.8 

64  .0 

6.2 

93. 

7.3 

29.0 

2266.5 

759.0 

-2.2 

-8  .0 

264  .6 

20.8 

20.  7 

1.9 

293.5 

301.3 

2.8 

64.3 

6.6 

93, 

7.7 

30.0 

2371. E 

74  9.  0 

-2.  8 

-8.4 

261.7 

20  .5 

20.3 

3.> 

294  .0 

301  .6 

2.7 

65.  1 

7.  1 

92. 

a.o 

31.0 

2467.5 

74  0.0 

-3.6 

-8.9 

259.6 

20.3 

20.0 

3.7 

2 94.1 

301  .6 

2.6 

66.3 

7,4 

91. 

e.3 

32.  0 

2575. 0 

730.  0 

-4.3 

-9.7 

257.8 

20.4 

19.9 

4.3 

294.4 

301. 6 

2.5 

66.1 

7.8 

91  . 

a. 7 

33.0 

2672.7 

72  1.0 

-4.  9 

-10.2 

255.4 

20.7 

20.1 

5.2 

294.8 

301  .8 

2.4 

66.7 

8.2 

90. 

9.0 

3A.0 

2782. A 

71  1.0 

-5.7 

-10.2 

253.7 

21.2 

20.4 

6.  0 

295.  2 

302.2 

2.5 

70  .5 

8.6 

89. 

9.3 

35.0 

2882. 2 

70  2.  0 

-6.  7 

-1  0.5 

251  .5 

21  .8 

20.6 

6.9 

295.1 

302.0 

2.4 

74.2 

9.  0 

89. 

9.7 

36.0 

3005. A 

691.0 

-7.6 

-10.7 

248.  7 

22.4 

20.9 

8.  i 

295.4 

302.4 

2.4 

78  .4 

9.5 

88. 

10.0 

37.  0 

31  1 8. 9 

681.0 

-7.  9 

-14.4 

246.4 

22.6 

20,9 

9.  " 

296.  2 

301. 6 

1.8 

59.7 

9.9 

87. 

10  .3 

38.0 

3222.2 

672.0 

-8.7 

- 1 5.  1 

244.  8 

23.2 

21  .0 

9.9 

296  .5 

301  .7 

1 .8 

59  .5 

10.2 

86. 

1 0.  7 

39.0 

3314.9 

664.0 

-9.4 

-19.6 

243  .4 

23.7 

21.2 

10.6 

296.7 

300.3 

1.2 

42.8 

10.8 

85. 

11.0 

AO.C 

3420. A 

655.  0 

-9.  5 

-22.7 

243.0 

24  .1 

21.4 

10.9 

297.6 

300.5 

0.9 

33.  1 

11.2 

64. 

I l.A 

A 1.0 

3551.0 

64  4.0 

-10.4 

-26.  2 

243.  7 

24.3 

21.8 

I O.d 

298.1 

300.2 

0.7 

25.8 

1 1 .7 

83. 

1 1. a 

A2.  0 

3659. 2 

635.0 

-1  1 .3 

-28. 1 

244.7 

25.0 

22.5 

10.  ' 

298.  3 

300.  1 

0.  6 

23.2 

12.3 

82. 

12.2 

A3.0 

3768.6 

626.0 

-12.  1 

-31.0 

245.5 

25.8 

23.4 

10. ■» 

298.5 

300.0 

0.5 

18  .8 

12.8 

81. 

12.6 

AA.O 

3879.2 

617.0 

-12.8 

-31.9 

245.8 

26.5 

24.  2 

10.9 

298.  9 

300.3 

0.4 

18.4 

13.5 

81  . 

1 2.9 

A5.0 

3991. 0 

60  8.  0 

-13.  8 

-35.9 

245.7 

26.8 

24,4 

1 1 .0 

299.0 

300.0 

0.3 

13.4 

14.  0 

80. 

13.2 

A6.0 

4091. 5 

600.0 

-14.8 

-44  .7 

245.4 

26.9 

24,5 

1 1.2 

299.0 

299.4 

0.  1 

5.7 

14.4 

79. 

13.6 

A7.  0 

4205. 8 

591.0 

-15.3 

-46.  1 

245.  1 

27.0 

24.5 

11.4 

299,7 

300.0 

0.  1 

5.1 

15.0 

79, 

1 A.O 

A8.0 

4308.7 

583.0 

-15.3 

-46.  1 

245.0 

27.3 

24,7 

1 1 .3 

300.8 

301.2 

0.1 

5.1 

15.7 

78. 

1 A. 3 

49.0 

4412.9 

575.0 

-15.7 

-46.4 

246.0 

27.4 

25.0 

1 1.  1 

301.5 

301,9 

0.1 

5.1 

16.1 

78. 

1 A. a 

50.0 

4531. e 

566.  0 

-16.  1 

-49.5 

249.0 

27.5 

25.7 

9.3 

302.4 

3U2.7 

0.  1 

3.  7 

17.  0 

77, 

1 5.2 

51.0 

4665. 8 

556.0 

-17.  1 

-54.0 

252.6 

28.1 

26.  8 

8.4 

302.8 

303.0 

0.0 

2.4 

17,6 

77. 

• BY  SPEFO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 A !D  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEE'J  INTERPOLATED 

BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG 
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TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0 

15.6 

52.0 

4774. 3 

54  8.  0 

-1  7.7 

-54.a 

256.2 

29.3 

28.5 

7.0 

303.4 

303.6 

0.0 

2.  4 

18.2 

77. 

16.1 

53.0 

4884.3 

5*0.0 

-18.2 

-54.4 

259.4 

32.0 

31.5 

5.  } 

304  .0 

304.2 

0.0 

2 .5 

19.2 

77. 

o 

16.4 

54.  0 

4995. 6 

532.0 

-18.9 

-54.6 

260  .5 

34.2 

33.7 

5.  5 

304.  5 

304.7 

0.0 

2.6 

19.7 

77. 

16.9 

55.0 

5108.3 

524.0 

-19.  4 

-5A.  8 

261.1 

38.2 

37.8 

5.9 

305.2 

305.4 

0.0 

2.6 

20.8 

77. 

1 7.* 

56.0 

5251 . 3 

514.0 

-20 . 1 

-S5.0 

260.6 

41.4 

40.  B 

6.  8 

306.  1 

306.2 

0.0 

2.7 

22.1 

78, 

o 

17.8 

57.0 

5367.  5 

506.  0 

-20.  6 

-55.2 

259.9 

42.9 

42.2 

7.5 

306.8 

306.9 

0.0 

2.  8 

23.  1 

78. 

1 8.2 

58.0 

5485.2 

498.0 

-21 . 2 

-55.4 

259.  1 

44.5 

43.7 

8.4 

307.5 

307.7 

0.0 

2.B 

24.2 

78. 

in.  6 

59.  0 

5589. 6 

491  .0 

-21.8 

-55.7 

258.5 

46.9 

46.0 

9.4 

308.0 

308.  1 

0.  0 

2.9 

25 . 1 

78. 

0 

18.9 

60. C 

5695. 2 

484.0 

-22.  2 

-55.  8 

257.9 

49.4 

48.3 

10 

308.7 

308.9 

0.0 

2.9 

26.0 

78. 

1 9.1 

61.0 

581 7.6 

476.0 

-22.5 

-52.6 

256.7 

51.8 

50.4 

I 1.  '' 

309.  9 

310.1 

0.1 

4 .4 

27.3 

78, 

19.8 

62.0 

5926. 4 

469.  0 

-22.  5 

-48.5 

255.0 

53.1 

51.3 

1 3.7 

311.2 

31 1.6 

0.  1 

7.3 

28.  9 

78. 

o 

20.1 

63.0 

6052.5 

46  1.0 

-23.2 

-46.  1 

254.  0 

53.3 

51.2 

14.6 

311.9 

312.3 

0.1 

8.0 

29.9 

78. 

20.5 

64.0 

6164. 4 

454.0 

-24 . 1 

-48.8 

252.9 

53.2 

50.9 

15.  t 

312.  1 

312.  5 

0.  1 

8.1 

31 . 1 

77. 

20.9 

65.0 

6277.6 

447.0 

-24.  8 

-49,2 

252.0 

53.1 

50.5 

1 6 

312.7 

313.0 

0.1 

8.2 

32.5 

77, 

o 

21.3 

66.  0 

6425. 3 

438.0 

-25.8 

-49.3 

251.2 

53.2* 

50.3 

17.  1 

313.  1 

313.5 

0.1 

8,9 

33.7 

77, 

21.7 

67.0 

6541. 8 

431.0 

-26.  8 

-48.8 

250.5 

53.7* 

50.6 

17.9 

313.  4 

313.  8 

0.1 

10. 3 

3*.  9 

77, 

22.1 

68.0 

6676.7 

423.0 

-27.8 

-48.5 

249.0 

54.5* 

51.2 

1 8.8 

313.7 

314,1 

0.1 

11  .7 

36.  2 

77, 

o 

22.6 

69.0 

6796.4 

41  6.0 

-28.7 

-47.3 

248.9 

55.2* 

51.  5 

19.9 

314.0 

314.5 

0.  1 

14.7 

37,9 

76, 

23.0 

70.0 

6917.6 

409.0 

-29.  8 

-48.  1 

248.0 

54.9* 

50.9 

20  .6 

314.2 

314.6 

0.  I 

14.8 

39.2 

76. 

23.5 

71  .0 

7058.0 

40  1.0 

-31 . 2 

-49.3 

246.9 

52.9* 

48.  7 

20. d 

314.  1 

314.5 

O.I 

14.9 

40.8 

76. 

o 

23.9 

72.0 

7182. 5 

39  4.0 

-32.  4 

-4  8.8 

246.8 

51  ,8* 

47.6 

20 . 4 

314.1 

314.5 

O.I 

17.7 

42.  2 

75. 

24.3 

73.0 

7308.6 

38  7.0 

-13.5 

-49.2 

247,4 

53.3* 

49.2 

20.5 

314.3 

314  ,7 

0.1 

18  .8 

43.  1 

75. 

24.8 

7 4.0 

7*36. 4 

380.0 

-34,8 

-50  .3 

248.3 

56.9* 

52.  9 

2 1.1 

314.2 

314.6 

0.  1 

18.9 

44,8 

75. 

o 

25.2 

75.0 

7547. 3 

374.0 

-35.  a 

-50*4 

248.2 

58.0* 

53.9 

2 1 .6 

314.4 

314.8 

0.  1 

20.4 

*6.4 

75. 

25.6 

76.0 

7659.5 

368.0 

-36.8 

-51.3 

247.4 

56.6* 

52.2 

21. b 

314.4 

314.  8 

0.1 

20  .4 

47.8 

75, 

26.0 

77.0 

7792. 1 

36  1.0 

-37,  9 

-51.3 

246.2 

53.8* 

49.2 

2 1.'. 

314.7 

315.1 

0.  1 

22.7 

*9.  1 

7*. 

o 

26.4 

78. 0 

7907.3 

355.0 

-39.1 

-51.3 

2*6.  0 

54  .8* 

50.  1 

22.  1 

314.6 

314.9 

9.1 

26.0 

50.2 

74. 

26.8 

79.0 

80  2 3 . 9 

34  9.0 

-40.1 

99.9 

246,3 

58.8* 

53.  8 

23.  3 

314.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .4 

74, 

27.2 

80.0 

8142.0 

343.0 

-41.2 

99.9 

246.  5 

62.3* 

57.2 

24  ,9 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

7*. 

o 

27.7 

81.0 

8302.0 

335.0 

-42.3 

99.9 

245.9 

62.5* 

57.0 

25.5 

315.6 

999.9 

99.9 

999  ,9 

55.1 

73, 

28.1 

82.0 

8423. 9 

329.0 

-43.  3 

99.9 

245.2 

60  .1  * 

54.5 

25.3 

315.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

56.  7 

73. 

28.5 

83.0 

8547.6 

323.0 

-44.3 

99.9 

244.9 

59.8* 

54.2 

25.  » 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

73, 

o 

28.9 

8 4.0 

8673. 0 

31  7.0 

-45 . 1 

99  .9 

246.1 

65.5* 

59.  9 

26  . 3 

316.  7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

59.0 

73. 

29.2 

85.0 

8800. 2 

311.0 

-46.  6 

99.9 

246,6 

67.4* 

61  .9 

26  .f 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

73, 

29.8 

86.0 

8950.7 

304.0 

-48 . 3 

99.9 

246,  3 

62.7* 

57.5 

25.  2 

316.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.3 

72. 

o 

30.3 

87.0 

9081. 6 

298.  0 

-49.  5 

99.9 

245.6 

58  .7* 

53.5 

24.3 

316.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  8 

72, 

30.8 

88.0 

9214.6 

292.0 

-50 . 4 

99.9 

246,4 

67.9* 

62.2 

27,2 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

72, 

31.3 

89.  0 

932  7.  0 

28  7.0 

-51  .4 

99.9 

247.0 

79.5* 

73.  2 

31. C 

317.0 

999.9 

99.  9 

999,9 

68.7 

72, 

31.8 

90.0 

9464. 3 

28  1.0 

-51 .4 

99.9 

246.2 

76.1  • 

69.6 

30  .6 

318. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

71 .6 

72. 

32.2 

91.0 

9581.0 

276.0 

-50.9 

99.9 

244.2 

64.5* 

58.0 

28.  ’ 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.2 

72, 

32.6 

92.0 

9699. 8 

27  1.0 

-51 . 8 

99.9 

241.3 

52.9* 

46.4 

25. 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

71, 

n 

33.1 

93.0 

9820.2 

266.0 

-53.  1 

99.9 

239.6 

5 1.1* 

44.  1 

25.8 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

71  . 

33.6 

94.0 

9967. 0 

260.0 

-53.7 

99.9 

241  .4 

63. B* 

56.0 

30.6 

322.  6 

999.9 

99.  9 

999,9 

76.8 

71  . 

34.0 

95.0 

10091.7 

255.0 

-54.2 

99.9 

242,7 

76.6* 

68.0 

35.2 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  S 

71. 

34.6 

96.0 

10270.4 

248.0 

-53.7 

99.9 

241.4 

76.1* 

66.6 

36.  4 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

TI. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  w DEG 
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time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM^KG 

PCT 

KM 

DG 

35.1 

97.0 

1040  1.2 

24  3.0 

-54. 2 

99.9 

239.2 

65.7* 

56,4 

33.6 

328.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

84.2 

70. 

35.6 

98.0 

10534. 3 

238.0 

-54.8 

99.9 

237.9 

55.6* 

47.  1 

29.  5 

329.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

70. 

36.0 

99.0 

10670.  1 

232.  0 

-54.  8 

99.9 

237.7 

47.8* 

40  .4 

25  .5 

331  .2 

999.9 

99.9 

999.  9 

87.  5 

70. 

36.5 

1 00.0 

10808.9 

228.0 

-54.7 

99.9 

239.5 

43.4* 

37.4 

22.0 

333.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

88.5 

70, 

37.  t 

101.0 

10950. 7 

223.0 

-54.8 

99.9 

244.5 

54.1  * 

48.8 

23.2 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

69. 

37.5 

102.0 

11095.8 

218.0 

-54.  5 

99.9 

247.0 

60.8* 

56.0 

23.3 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.  1 

69. 

3fl.O 

1 03.0 

11244.4 

21  3.0 

-54.7 

99.9 

249  .3 

59.5* 

55.6 

21.0 

340.  0 

999.9 

99,9 

999.9 

93.2 

69. 

3B.4 

104.0 

11365. 7 

209.  0 

-54.  5 

99.9 

250.7 

59.3* 

56.0 

19.^ 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

94.  2 

69. 

3B.8 

105.0 

11521. 1 

204.0 

-53.7 

99.9 

251.0 

61.8* 

5 8.4 

20.1 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.1 

69. 

39. 3 

loe.o 

11648. 4 

200.0 

-53  .4 

99.9 

250 . 5 

67.3* 

63.4 

22.4 

348.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

97.8 

69. 

39. a 

I 07.0 

11811.3 

195.0 

-53.  7 

99.9 

249.  8 

74.2** 

69.6 

25 .7 

350.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

99.8 

69. 

40.3 

loa.o 

11944.  1 

19  1.0 

-55.2 

99*9 

249.0 

76.4** 

71.3 

27.'. 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

69. 

40. a 

109.0 

12078. 9 

187.  0 

-56.  C 

99.9 

247.5 

69  .2** 

64.0 

26  .4 

350.8 

999.9 

99.  9 

999.  9 

104.  9 

69. 

41.3 

1 lO.O 

12216. 2 

183.0 

-56.8 

99.9 

245.4 

59.3** 

53.  9 

24.7 

351  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

106.7 

69, 

42.0 

t 1 1.0 

12427. e 

177.0 

-56.2 

99.9 

243.4 

50.1  ** 

44.8 

22.4 

356.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

108.4 

69. 

42.5 

1 12.0 

12573.0 

173.0 

-56.  3 

99.9 

243.  1 

40.5** 

36.1 

13.4 

358. 1 

999.9 

99,9 

999.9 

111.2 

69, 

43.0 

113.0 

1272 1 .4 

169.0 

-57.0 

99*9 

242  .3 

37  .4** 

33.  1 

17..* 

359.4 

999.9 

99.9 

999.9 

110.8 

69. 

4 3.5 

114.0 

12834. 6 

166.  0 

-57.  5 

99.9 

242.2 

48  .3** 

42.7 

22.5 

360.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

111.7 

69. 

4 4.0 

1 IS.O 

12988. 8 

162.0 

-57.3 

99.9 

241.8 

56.9** 

50.  I 

26.3 

363.2 

999.9 

99.9 

999,9 

114.6 

69. 

44.7 

1 1 6.  0 

131 86. 7 

157.0 

-57.8 

99.9 

242.8 

55.4** 

49.3 

25.  3 

365.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

116.3 

69. 

45.2 

1 17.0 

13349.5 

153.0 

-57.  8 

99.  9 

244.  5 

47.3** 

42.7 

20.4 

368.4 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

69, 

4 5.  7 

118.0 

13516. 1 

149.0 

-59. 1 

99.9 

246.0 

40 .8** 

37.3 

16.6 

369.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

120  .0 

69, 

46.2 

1 19.0 

13686. 5 

145.  0 

-59.  8 

99.9 

248.0 

55.9** 

5 1 .8 

20  .9 

370  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  5 

69. 

46.8 

1 20.0 

13816. a 

142.0 

-60.8 

99.9 

249.6 

84.8** 

79.5 

29.5 

371 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.9 

69. 

4 7.  4 

121.0 

13994.  1 

138.0 

-61.7 

99.9 

250.7 

61 .6** 

58.1 

20.6 

372.5 

999.9 

99.9 

999,9 

127.9 

69, 

4B.0 

122.0 

14130.3 

135.0 

-61 . 6 

99.  9 

251.9 

4.0** 

3.8 

1.2 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127.  6 

69. 

4 8.7 

123.0 

14269.6 

132.0 

-61.6 

99.9 

76.6 

4.2** 

-4.0 

- l.C 

377.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

69. 

49.2 

1 24.0 

14460. 0 

128.  0 

-62.  3 

99.9 

249.8 

2 1 .5** 

20. 1 

7.4 

379.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

126.  1 

69. 

49. a 

125.0 

14606. 5 

125.0 

-62.1 

99.9 

249.0 

47.0** 

43.9 

16.8 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

128.6 

69. 

50.4 

126.0 

14807. 4 

121.0 

-62.3 

99.9 

246.4 

48.6** 

44  .5 

19.4 

3 85.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

69. 

5 1.0 

127.0 

14962.5 

118.0 

-62.  3 

99.9 

243.7 

43.8** 

39,3 

19.4 

388.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

132.5 

69. 

51.5 

128.0 

15175. 1 

11  4.0 

-63.1 

99  .9 

243.7 

54.1 ** 

48.5 

23.9 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

69. 

52.  1 

129.0 

15339.  1 

11  1.0 

-63.4 

99.9 

245.5 

55.8** 

50  .8 

23.1 

393.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

136,  0 

69, 

52.7 

130.0 

15507. 8 

108.0 

-62.5 

99.9 

249.9 

35.0** 

32.8 

12.0 

3 98.1 

999.9 

99.9 

999.9 

138.2 

69. 

53.5 

131.0 

1574  0.  7 

104.0 

-62.3 

99.9 

250  .3 

42.1 ** 

39.6 

14.2 

402.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

136.9 

69. 

54.2 

132.0 

15921.4 

10  1.0 

-62.  7 

99.9 

249.6 

52.4** 

49.1 

18.3 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

141 .5 

69, 

54.8 

1 33.0 

16107. 3 

98.0 

-62  .5 

99.9 

253.0 

41.1** 

39.  3 

12.0 

409.4 

999  c 9 

99.9 

999.9 

143.0 

69. 

55.4 

1 34.0 

16298. 7 

95.  0 

-63.  6 

99.9 

256.5 

37 .2** 

36.  1 

8.7 

410.8 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  7 

69. 

56.  1 

135.0 

16495.  1 

92.0 

-64.6 

99.9 

255.  1 

48.5** 

46.8 

12.5 

412.7 

999  .9 

99,9 

999.9 

145.3 

69. 

56.9 

136.0 

16697. I 

89.0 

-65.8 

99.9 

255.3 

30 .2** 

29.2 

7.7 

414.  2 

999.  9 

99.  9 

999.9 

148.7 

69. 

57.7 

1 37.0 

16976. 1 

85.0 

-66.  2 

99.  9 

266.0 

1 8.8** 

18.8 

1 .5 

418.9 

999.9 

99,9 

999.9 

148.6 

69. 

58.6 

138.0 

171 93.9 

82.0 

-66.2 

99.9 

255.7 

55.0** 

53.  3 

13.  L 

423.2 

999.9 

99.9 

999,9 

149  .2 

69. 

59.4 

139.0 

17420.  1 

79.  0 

-65,  8 

99.9 

250.7 

36  .8** 

34.7 

1 2.C 

428.6 

999,9 

99.9 

999,9 

154.4 

69, 

60.4 

1 40.0 

17656. 8 

76.0 

-63,  1 

99.9 

237.7 

18.8** 

1 5.9 

10.  r 

439.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154.2 

69. 

61.2 

141.0 

17904. 3 

73,0 

-63,6 

99.9 

245.5 

39  .3** 

35.7 

16.3 

442.9 

999.9 

99,9 

999.9 

155.4 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETVEEN  6 A.iD  10  DEG 
‘ * BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUBE  OR  TIME  PAVE  BEE':  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  DEG 
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STATION  NO.  405 

STERLING,  VA  O 

6 FEBRUART  1075 

515  GET  153  IS.  0 O 


TI  EE 

CNTCT 

HEI GMT 

PRES 

TEMP 

OE«  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M^SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

o 

61.9 

142.0 

18249.7 

69.0 

-64  #2 

99.9 

246.  2 

49.944 

46.4 

1 8.5 

448.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

158  .3 

69. 

62.8 

143.0 

18521. 5 

66.  0 

—64  • 6 

99  • 9 

245.6 

36.3*4 

33.6 

15.3 

453.8 

999,9 

99.9 

999.9 

159.6 

69. 

0 

63.8 

144.0 

18804.3 

63.0 

-66.  6 

99*  9 

248.4 

13.3** 

12.3 

A.t' 

455.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

163.  1 

69, 

65.2 

145.  0 

19099. 3 

60.0 

-66.6 

99.9 

258.8 

34.0*4 

33.  3 

6.  f, 

461.4 

999.9 

99.9 

999.9 

163  .3 

69. 

66. A 

146.0 

19410. 2 

57.  0 

-65.  6 

99.9 

264.0 

31.6*4 

3 1 .4 

3.3 

471  .0 

909.9 

99.9 

999.  9 

165.  7 

69. 

o 

67.3 

147.0 

19739. 3 

54.0 

-65.2 

99.9 

26  3.  2 

20.5** 

20.  4 

2.4 

4 79.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

166.8 

69. 

6E.  2 

1 46.0 

20085. 7 

5 1.0 

-67.  2 

99.9 

288.7 

12.0*4 

11.4 

-3.9 

482.3 

999.9 

99,9 

999.9 

168. 5 

69. 

69.3 

149.0 

20450.5 

48.0 

-6B.  3 

99.9 

281.0 

14.94* 

14.6 

-2.  J 

4 88.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

168.  1 

70. 

o 

70.6 

150.0 

20  839.  3 

45.0 

-66.6 

99  .9 

255.6 

44.6* 

43.  2 

11.1 

501.4 

999.9 

99.9 

999.9 

170.1 

70. 

72.0 

15  1.0 

21258.  6 

42.0 

-64.6 

99.9 

38.3 

7.2* 

-4.4 

-5.6 

515.9 

999.9 

99.9 

999.9 

170.5 

70. 

73.5 

152.0 

21711 .3 

39.0 

-64.4 

99.9 

256.5 

31  .2* 

30.3 

7.  3 

528.0 

999.9 

99.9 

999.9 

176  .0 

70. 

o 

75.0 

153.0 

22033. 3 

37.  0 

-64.  2 

99.9 

253.2 

30.2* 

28.9 

8.7 

536.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

176.  1 

70, 

76.3 

154.0 

22550.8 

34.0 

-64.  2 

99.9 

288.2 

7.9* 

7.5 

-2.5 

549.6 

999.9 

99.9 

999.9 

177.  I 

70. 

77.7 

155.0 

23113. 5 

31.0 

-66.2 

99.9 

255.3 

58.5* 

56.  6 

14.  3 

558.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

180.5 

70. 

• 

79.5 

156.0 

23731,7 

28.0 

-65.  4 

99.9 

260.2 

32.1  * 

31.6 

5.3 

577,7 

999.9 

99.9 

999.9 

185.9 

Tl. 

81.2 

157,0 

24420. 7 

25.0 

-65.6 

99.9 

261  .3 

30.6* 

30.  3 

4.5 

595.6 

999.9 

99,9 

999,9 

187.0 

71. 

82.9 

158.0 

25196. 4 

22.0 

-66.2 

99.9 

275.5 

14,4* 

14.4 

-1.4 

616.5 

999.9 

99.9 

999.9 

191.8 

71. 

o 

85.* 

159.0 

26093. 1 

19.0 

-62*5 

99.9 

999.0 

99,9 

99,9 

99.9 

654.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

O 


o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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e 


STATION  NO.  405 
STERLING.  VA 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  157  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DI  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

DG 

M7SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.0 

85.0 

994.8 

1.6 

1.6 

190.0 

3.6 

0.6 

3.  5 

275.7 

286.7 

4.3 

100  .0 

0.0 

0. 

0.4 

8.0 

172.9 

984.0 

0 .6 

0.6 

206.3 

7.6 

3.  4 

6 8 

275.  6 

285.9 

4.1 

102.8 

0 . 1 

22. 

0.7 

9.0 

254.  9 

974.  0 

-0.  0 

-0.0 

216.8 

7.4 

4.4 

5.9 

275.7 

285.7 

3.9 

104.2 

0.2 

24. 

0.9 

10.0 

346.0 

963.0 

-0.2 

-0.9 

227.4 

7.4 

5.4 

5.0 

276.4 

286.0 

3.7 

94.8 

0.3 

25. 

1.3 

1 I.  0 

447.3 

95  1.0 

4.  1 

2.4 

245.8 

8.7 

7.9 

3.6 

281.9 

294.  3 

4.  8 

88.6 

0.5 

40. 

1 .7 

12.0 

533.4 

94  1.0 

4.  3 

-0.  3 

254.6 

1 0.1 

9.8 

2. 

282  .8 

293.3 

4.0 

72.1 

0.7 

51. 

1.9 

13.0 

629.  2 

930.0 

4. 1 

-0.8 

256.4 

10.6 

10.3 

2.  5 

283.6 

293.9 

3.9 

70.5 

0.8 

54. 

2.2 

14.0 

717.  C 

920.  0 

3.3 

-1  .3 

262.4 

1 1 .8 

1 1.7 

1 .5 

283.6 

293.6 

3.  8 

72.  1 

1 . 0 

59. 

2.5 

15.0 

805.6 

910.0 

2.8 

-1.7 

268.  7 

13.4 

1 3.4 

0.3 

283.9 

293.8 

3.7 

72.1 

1 .2 

6 3 * •* 

£•  8 

1 6.  0 

922.  0 

897.0 

2.1 

-2.4 

272.3 

14.7 

14.7 

-0.6 

284.4 

294.  0 

3.6 

72  .2 

1 .4 

69. 

3.2 

17.0 

1012.5 

887.0 

1.3 

-2.  6 

275.  5 

15.8 

1 5.7 

— 1*5 

284.5 

294.0 

3.6 

75.3 

1.8 

74. 

3.4 

18.0 

1 103.7 

877.0 

0.8 

-2.2 

276.6 

16.0 

1 5.  9 

- 1.8 

284.  9 

294.8 

3.7 

80.  I 

1 .9 

76. 

3.B 

19.0 

1195. e 

86  7.  0 

-0.0 

-2.2 

278.9 

16.1 

15.9 

-2  5 

285  .0 

295.0 

3.8 

85.  3 

2.  3 

80. 

4.1 

20.0 

1288.8 

857.0 

-0.6 

-2.2 

280.  7 

16.4 

16.  1 

-3  0 

285.3 

295.4 

3.8 

88.9 

2.6 

82. 

4.6 

21.0 

1 40  1 . 5 

845.0 

-1  .1 

-1.7 

282.1 

18.6 

18.2 

-3.9 

286.0 

296.  7 

4.0 

96.1 

3.0 

85. 

4.9 

22.0 

1496. 5 

835.0 

-1.6 

-3.  2 

280.2 

21  .0 

20.7 

-3.7 

286.4 

296.1 

3.6 

88.9 

3.4 

87. 

5.2 

23.0 

1592.5 

825.0 

-1  .6 

-5.0 

278.2 

22.7 

22.4 

-3.2 

287.3 

296.0 

3.2 

77  .3 

3.8 

88. 

5.5 

24.0 

1679.  9 

81  6.  0 

-1.6 

-7.7 

276.2 

24.0 

23.8 

-2.6 

288.1 

295.4 

2.6 

63.  1 

4.  2 

89. 

5.8 

25.0 

1778.  1 

806.0 

-1.6 

-7.2 

276.0 

23.9 

23.7 

-2.5 

289.2 

296.8 

2.8 

65  .4 

4 .6 

90. 

«.2 

26.  0 

1 897. 5 

794.0 

-2.1 

-9.4 

276.0 

23*2 

23.1 

-2.4 

289.9 

296.  5 

2.4 

57.3 

5.2 

90. 

6.5 

27.0 

1998.2 

784.0 

-2.  7 

-10.4 

276.2 

22.4 

22.2 

-2.4 

290.2 

296.4 

2.2 

55.1 

5.6 

91. 

6.9 

28.0 

2089.7 

775.0 

-3.2 

-1  1.3 

274.7 

21.7 

21.7 

-1.8 

290.7 

296.6 

2.1 

53.4 

6. 1 

91. 

7.2 

29.0 

2182. 0 

766.  0 

-4.  1 

-1  1 .7 

272.9 

21  .4 

2 I .4 

-1.1 

290  .6 

296.4 

2.0 

55.0 

6.  5 

92. 

7.6 

30.0 

2275.  1 

757.0 

-5.0 

-11.2 

269.8 

21.2 

21.2 

0.1 

290.6 

296.7 

2.  1 

61  .5 

7.0 

92. 

7.9 

31.0 

2379. 7 

74  7.0 

-5.4 

-10.7 

267.2 

21.5 

21.5 

1 . 1 

291.3 

297.  7 

2.3 

66.4 

7 .4 

91  . 

8.2 

32.0 

2474.7 

738.0 

-6.  0 

-11.7 

265.2 

22.0 

21.9 

1 . 9 

291  .6 

297.6 

2.1 

64.0 

7.8 

91. 

e.5 

33.0 

2570.7 

729.0 

-6.8 

-12.4 

263.5 

22.5 

22.4 

2.  6 

291 . 8 

297.6 

2.0 

64  .4 

8.2 

91  . 

e.8 

34.0 

2667.  6 

720.  0 

-7.  4 

-13.5 

262.5 

22  .5 

22.3 

2.9 

292.2 

297.5 

1.  9 

61 . 5 

0.  6 

90. 

9.1 

35.0 

2765. 5 

71  1.0 

-8.0 

-14.6 

26  1. 7 

22.3 

22.  1 

3.2 

292  .5 

297.5 

1 .7 

58.7 

9.0 

90. 

9.4 

36.  0 

2886. 6 

700.0 

-8.7 

-16.5 

261 . 1 

21  .6 

21.3 

3.4 

293.0 

297.  4 

1.5 

53.2 

9.5 

90. 

9.8 

37.0 

2986. 8 

69  1.0 

-9.  4 

-1  7.  1 

260.3 

21  .0 

20.7 

3.5 

293.3 

297.5 

1.4 

53.4 

9.9 

89. 

1 C.  1 

38.0 

3088.  1 

682.0 

-9.9 

-17.8 

260.0 

21.0 

20.  7 

3.  7 

293.  9 

297.9 

1 .4 

51  .9 

10.2 

89. 

10.4 

39.0 

3179. 0 

674. 

-1  0.4 

-21.7 

259.9 

21  .7 

21.4 

3.8 

294  .2 

297.2 

1.0 

38.  8 

10.  6 

88. 

10.7 

40.0 

3270. 8 

666.0 

-11.2 

-23.4 

260.0 

22.5 

22.2 

3.9 

294.4 

297.0 

0.9 

35.4 

1 1 .0 

88. 

1 1.  1 

41.  0 

3410.  2 

654.0 

-12.2 

-25.4 

260.2 

23.3 

23.0 

4.0 

294.8 

297.  0 

0.7 

32.1 

1 1 .6 

88. 

1 1.4 

42.0 

3504. 2 

646.0 

-12.7 

-27.  1 

260.0 

23.2 

22.8 

4.0 

295.1 

297.  1 

0.6 

28.8 

12.  1 

87. 

11.7 

43.0 

3599.  1 

638.0 

-13.8 

-27.8 

259.0 

22.7 

22.  3 

4.  3 

294.9 

296.8 

0.6 

29.5 

12.5 

87. 

12.0 

44.0 

370  6.  e 

62  9.  0 

-1  4.  7 

-27.5 

257.6 

22.2 

2 1 .6 

4.8 

295.2 

297.  1 

0.6 

32.  5 

12.  8 

87. 

1 2.3 

45.0 

3815. 9 

620.0 

-15.4 

-27.8 

255.3 

22.5 

21.7 

5.  7 

295.6 

297.5 

0.6 

33.4 

13.2 

87. 

12.5 

46.  0 

391 3. 7 

61  2.0 

-16.5 

-28.4 

253.9 

22.7 

21.8 

6-3 

295.  4 

297.  3 

0.  6 

34.5 

13. 5 

87. 

12.8 

47.0 

4012.6 

60  4.0 

- 17.  2 

-30.0 

252.4 

24.2 

23.1 

7.3 

295.7 

297.4 

O.S 

31  *5 

13.8 

86. 

13.1 

48.  0 

4112.4 

596.0 

-18.1 

-29.4 

251.2 

26.0 

24.  6 

8.4 

295.  8 

297.5 

0.6 

36.1 

14.2 

86. 

13.4 

49.0 

4213.  2 

58  8.  0 

-1  8.  8 

-31.9 

250.6 

28.1 

26.5 

9.4 

296.1 

297.5 

0.4 

30.3 

14.  8 

85. 

1 3.7 

50.0 

4315.3 

580.0 

-19.  1 

-37.3 

249.8 

30.0 

2 8.  2 

10.4 

296.9 

297.8 

0.3 

18.1 

15.3 

85. 

14.0 

51.0 

4444. 6 

570.0 

-19.3 

-62.2 

248.9 

31  .8 

29.7 

1 1 .4 

298.0 

298.  1 

0.0 

1 .0 

15.7 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BE  AEEN  6 / ND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAV E BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  AOS 
STFRLING.  VA 

6 FFBRUAOV  IQTS 

Ills  G»* ••T  157  15.  0 


TI  MF 

CNTCT 

HF 1 GMT 

FPFS 

TFMP 

Oew  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

nc  C 

no  c 

DC 

M/SEC 

1 A.  3 

S2.0 

4 54  9.5 

362.0 

-20,4 

-62,9 

247.2 

32.4 

I A.  6 

S I.  0 

4655.  5 

5SA.  0 

-21.1 

-6  3.3 

245.3 

32,7 

1 A.O 

SA.C 

4749.2 

•AT.O 

-21.9 

-63.  9 

242.  8 

32.4 

1 S.3 

S5.0 

4857.5 

539.0 

-22,9 

-64  .5 

24  1 .0 

32.7 

1 S.7 

S6-0 

4994.  6 

529.  0 

-23.4 

-64,9 

24  1 .6 

33.8 

1 6.0 

S7-0 

5105.9 

52  1.0 

-24 . 3 

-65.4 

24  3,  3 

35,  3 

IF.  3 

SP.  C 

5204.  4 

51  A.  0 

-24 . 9 

-65.9 

246,0 

36  .5 

1 6.6 

sg.o 

5304,0 

507.0 

-25.  7 

-66.  4 

248,4 

37.7 

1 6.R 

so.  0 

5419,  1 

A99.0 

-26,4 

— 66 . 6 

250 .2 

38,4 

I 7.3 

6 1 .C 

5521,  1 

A92.  0 

-26.  9 

-67.1 

252.0 

40  .4 

1 7.6 

S2.C 

5639.4 

ABA  .0 

-26.9 

-67,2 

253.0 

42.4 

1 r.R 

63.0 

5744. 4 

A7  7.  0 

-27,2 

-67,3 

253.0 

45.2 

1 B.3 

64  *C 

5950,8 

A7C.0 

-27.  5 

-60.  4 

254,2 

49.1 

1 B.6 

6S.  0 

5958. 7 

A63.0 

-29, 1 

-57,7 

254,0 

5 1 .8 

IR.I 

66.0 

6099.  5 

ASA.  0 

-29.  4 

-54.8 

252.6 

54  .9 

IR.A 

67.0 

6210.0 

AA7.0 

-28  • 8 

-48,3 

251.0 

56.1 

IS.  7 

69.  0 

632  3.  7 

AAO.O 

-29.0 

-49.6 

249.2 

5 7 ,6 

?O.I 

6Q.0 

6438.  3 

A33.0 

-29.  3 

-52.  1 

246,  8 

60,0 

20.5 

70.  0 

6554.6 

A26.0 

-2  9.9 

-46  ,6 

245.  1 

62.5 

2 1 .0 

7 1,0 

6689. 5 

A|  8.  0 

-30,  9 

-4  1,9 

243.6 

6 2.9 

21. A 

72.0 

6809.  1 

Al  1.0 

-31 .6 

-43.7 

242.  8 

62, 0* 

21. n 

73,  0 

691 2. 9 

A05.0 

-32.7 

-42.6 

242  .4 

6 1 .5  • 

22.2 

74,0 

7035.4 

398. 0 

-33.  7 

-43.9 

242.  3 

60.9* 

2 2.5 

75.0 

7141.8 

39  2.0 

-34,7 

-44  ,0 

242.2 

60  .5* 

22.0 

76.0 

7267.  4 

385.  0 

-35.  4 

-44,0 

242.2 

6 1 .0  • 

23.2 

77,0 

7376. 6 

379.0 

-36.6 

-44, C 

242.  3 

62.5* 

23.6 

79.  0 

7496. 9 

373.0 

-37,  9 

-44  • 1 

242 .5 

65  .0  • 

2 A.O 

7Q  ,0 

7617.1 

36  6.0 

-39,  0 

-44,5 

242.3 

66,9* 

2A.  3 

«0,  0 

7730.  3 

360.  C 

-39,8 

-46 . 1 

242,8 

67,4* 

2A.6 

9 1,0 

7964. 2 

35  2.  C 

-40,  P 

99,9 

244 .8 

68  .4  • 

25.2 

92.0 

9000 . 2 

3A6.0 

-41  ,9 

90  ,9 

246,  7 

69,5* 

2?. 6 

93.  0 

»l  1 P.  5 

3A0.0 

-42.9 

99,9 

248.0 

67.1  * 

26.0 

94  .0 

8239.  4 

33A.0 

-43.  7 

99.  9 

24  7.9 

64,2* 

26.  A 

85.0 

8339,5 

329. C 

-44  • 9 

99  ,9 

247,3 

63.3* 

26.0 

86.0 

9493.  1 

322.  0 

-45.  6 

99.9 

246,6 

65  .2* 

27.  A 

97,0 

9608.  2 

31  6.0 

-46.4 

99.9 

245.  8 

60.6* 

27.  7 

98.  0 

9735, 4 

310.0 

-46. 8 

99,9 

245.1 

60.9* 

2B.  1 

99.0 

9664  «9 

30  A.O 

-47,  C 

99. 

24*, 0 

67,0* 

28.5 

<J0,0 

9974,6 

299.0 

-4  7,9 

99.9 

242.5 

6 1 .5* 

28. n 

9 1.0 

90  85.  6 

?9A.  C 

-49,  P 

99,9 

242.1 

60.2* 

20.2 

92.0 

9220.8 

288.0 

-49.9 

99,9 

242.  3 

63.1* 

20.  5 

9 3.  0 

9335.  1 

283.0 

-50,9 

99.9 

243. C 

68.9* 

20.0 

94  ,C 

9450.9 

27B.0 

-51 . 9 

99.  9 

243,  7 

77,2* 

30.2 

95.0 

9591.8 

27  2.0 

-5  3.3 

99.9 

243.8 

79,4* 

30.7 

96.0 

9735.  C 

266.  0 

-54. 6 

99. <: 

243,2 

76.2* 

• BT  SOFFO  MFANS  FUEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 *NO  10  OEG 

• BV  TENP  means  IEMPFRATUBE  OR  T I WE  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OFG 


U C OMP 

V cn-  p 

POT  T 

E PDT  T 

MK  RTO 

RM 

PANGF 

A2 

M/SFC 

M/s;  C 

DG  K 

OG  K 

GM/WG 

PCT 

K M 

DG 

20.  9 

12.6 

298.0 

298.0 

0.0 

1 .0 

16.4 

8A. 

29.7 

13.7 

298.  A 

298.  5 

0.  0 

1 .0 

17.0 

83. 

28.9 

1 4 .0 

298.5 

298.6 

0.0 

1 .0 

17,6 

82. 

20.  6 

1 •.  8 

2 98.  7 

298.  7 

0.0 

1 .0 

18,3 

82. 

29.7 

16.1 

299.7 

299.7 

0.0 

1.0 

1 8.  R 

81  . 

31,5 

15.8 

2 99.  e 

299.9 

0.0 

1 .0 

IQ. 4 

80. 

33.4 

1 4 .8 

TOO  . A 

300.  A 

0.  0 

1 .0 

?0.  1 

79. 

35.0 

1 3,9 

TOO  .A 

300  .5 

0.0 

1 .0 

?0.Q 

79. 

36.  2 

1 3,0 

301 . 0 

301 . 0 

0.0 

1 .0 

21  .6 

79. 

38.4 

1 2.5 

30  1 .7 

301.7 

0.0 

I.C 

22.  4 

78. 

4C.  6 

12.4 

303.0 

30  3.0 

0.0 

1 .0 

23.1 

78. 

4 3.4 

12  6 

303.  9 

30  3.9 

0.  0 

1 . 0 

23. Q 

78. 

4 7.3 

1 3 4 

30A  .9 

30A  .9 

0.0 

2.6 

25.  1 

70. 

49.  8 

1 4 2 

305.  A 

305.  5 

0.0 

A .0 

25,9 

78. 

52.4 

1 6 .4 

30  ■ . ” 

306  .9 

0.0 

5.  8 

27.  6 

78. 

53.0 

1 8.2 

.t 

308.0 

0.1 

13.1 

28.7 

78. 

53.8 

20.5 

1.7 

j09.  0 

0.  1 

II  .6 

29.6 

77. 

55.  1 

23*6 

'V*  .8 

310.0 

0.1 

8 .8 

30. 8 

77. 

56,  7 

2f  , 3 

1.5 

31  1.0 

0.  1 

17.6 

32.5 

76. 

56.4 

27  ,9 

*0.9 

311.7 

0.  2 

32.  8 

34,  4 

76. 

55.2 

28,3 

j ■ t . 2 

31  1 .8 

0.2 

29.3 

35.8 

75. 

54  ,5 

28.4 

311.3 

312.  1 

0.  2 

36.2 

37,2 

75. 

53.9 

28.4 

311.6 

31  2 .3 

0.2 

3A  .3 

38. 6 

7A. 

53.  5 

28.  2 

311.6 

312. 3 

0.2 

38.0 

39. 7 

7A  . 

53.9 

28  4 

312.3 

313.0 

0.2 

AO.  3 

41,4 

73. 

55.  3 

29  0 

312.2 

31  2.9 

0.2 

AS  .6 

42.2 

73. 

57,6 

30  A 1 

312.0 

312.  7 

0.2 

51  .A 

43.3 

73. 

59.3 

31. t 

312.1 

312.7 

0.2 

55.7 

45.9 

72. 

59.  9 

30.  8 

312.  A 

31  3.0 

0.  2 

50.8 

46.5 

72  . 

6 1 .9 

29.2 

313.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

48.  4 

72. 

62.9 

2?  . 1 

313.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

50 .2 

71  . 

62.3 

2*  . 1 

31  3.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

51  .9 

72. 

50.5 

2*  .1 

31  A .0 

999  .9 

99.9 

999.9 

53.6 

71. 

58.  4 

24.4 

31  3.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

71  . 

59.9 

25  .9 

31  A .7 

999.9 

99.9 

999.  9 

56.  8 

71  . 

62.6 

28.2 

315.2 

9R9.9 

99.9 

999  .9 

58.6 

71  . 

62.5 

29  .0 

316.  A 

999.  9 

99.  9 

999.9 

60.0 

71  . 

60.2 

29  .4 

317.9 

999  .9 

99.9 

999 .9 

61.9 

71. 

54,6 

28.4 

31  B.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

70  . 

53.2 

28  *2 

318.5 

999.9 

99.  9 

999.  9 

64.  5 

7C. 

55.  9 

29.4 

31S.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

70. 

6 1 .4 

31.3 

319.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

65.8 

70. 

69,2 

34,2 

319.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

6S«  7 

70. 

71.2 

35 , 1 

319.  0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

70. 

68*0 

34  «4 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

70. 

c 

r 

r 


r 


r 

C 

C 


765 


c 


405 


STATION  NO. 

sterling.  VA 

6 FEBRUARY  1975 
1113  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M7SFC 

1 4.3 

52.0 

4549.5 

562.0 

-20.4 

-62.9 

247.2 

32.4 

29,  9 

14.6 

53.0 

4655. 5 

554.  0 

-21.1 

-63.3 

245.3 

32.7 

29,7 

1 4.9 

54.0 

4749,2 

S47.0 

-21.9 

-63.9 

242.8 

32.4 

28,9 

1 5.3 

55.0 

4857.5 

539.0 

-22.8 

-64.5 

241.0 

32.7 

28.  6 

15.7 

56.0 

4994. 6 

529,  0 

-23.4 

-64.8 

24  1 .6 

33.8 

29.7 

1 6.0 

57.0 

5105.9 

52  1.0 

-24.3 

-65.4 

243.3 

35,3 

31.5 

16.3 

58.  0 

5204. 4 

51  4.0 

-24. 8 

-65.8 

246.0 

36.5 

33.4 

1 6.6 

59.0 

5304.0 

507.0 

-25. 7 - 

-66.4 

240.4 

37.7 

35.0 

1 6.9 

60.0 

5419.1 

499.0 

-26.4 

-66.0 

250  .2 

38.4 

3 6.  2 

17.3 

6 1.0 

5521.  1 

492.  0 

-26.  8 

-67.1 

252.0 

40  .4 

38.4 

17.6 

62. C 

5639.4 

484.0 

-26.9 

-67.2 

253.0 

42.4 

40.  6 

1 7.9 

63.0 

5744. 4 

47  7.0 

-27.2 

-67.3 

253.8 

45.2 

43.4 

18.3 

64.0 

5850.8 

470.0 

-27.  5 

-60.4 

254.2 

49.1 

47,3 

1 8.6 

65.  0 

5958.7 

463.0 

-28.1 

-57.7 

254.0 

51.8 

49.  8 

19.1 

66.0 

6099. 5 

45  4.  0 

-28.  4 

-54.6 

252.6 

54.9 

52.4 

19.4 

67.0 

6210.8 

447.0 

-28.8 

-48.3 

251.0 

56,  I 

53.  0 

19.7 

68.  0 

6323. 7 

440.0 

-29.0 

-49.6 

249.2 

57.6 

53.0 

20.1 

69.0 

6438.3 

433.0 

-29.  3 

-52.  1 

246.  8 

60.0 

55.  1 

20.5 

70.0 

6554.6 

426.0 

-29.8 

-46  .6 

245.1 

62.5 

56,  7 

21.0 

71.0 

6689. 5 

418.  0 

-30.  9 

-4  1.9 

243.6 

62.9 

56.4 

2 1.4 

72.0 

6809. 1 

41  1.0 

-31 .8 

-43.7 

242.8 

62. 0« 

55.  2 

21.8 

73.  0 

6912. 9 

405.0 

-32.7 

-42.6 

242.4 

61  .5* 

54.5 

22.2 

74.0 

7035.4 

398.0 

-33.  7 

-43.  9 

242.3 

60.9* 

53.9 

2 2.5 

75.0 

7141.8 

39  2.0 

-34.7 

-44  .0 

242.2 

60  .5* 

53.  5 

22.9 

76.0 

7267, 4 

385.  0 

-35.  4 

-44.0 

242.2 

61  .0* 

53.9 

23.2 

77.0 

7376. 6 

37  9.0 

-36.6 

-44.0 

242.3 

62.5* 

55.  3 

23.6 

78.  0 

7486. 9 

373.0 

-37.  8 

-44 . 1 

242.5 

65  .0* 

57.6 

24.0 

79.0 

7617.1 

36  6.0 

-39.  0 

-44.  5 

242.3 

66.9* 

59.3 

24.3 

80.0 

7730. 3 

360.0 

-39.8 

-46  • 1 

242.8 

67.4* 

59.9 

24.8 

8 1.0 

7864. 2 

35  3.  0 

-40.  8 

99.9 

244.8 

60  .4  • 

61.9 

25.2 

82.0 

8000 . 2 

34  6.0 

-41.9 

99.9 

246.  7 

63.5* 

62.9 

2E.6 

83.  0 

81 1 a.  5 

340.0 

-42.9 

99.9 

248.0 

67.1  • 

62.3 

26.0 

84  .0 

8238. 4 

334.0 

-43.  7 

99.  9 

247.9 

64.2* 

59,5 

26.4 

85.0 

8339.5 

329.0 

-44.8 

99.9 

247.3 

63.3* 

58.  4 

26.9 

86.0 

8483,  1 

32  2.0 

-45.  6 

99.9 

246.6 

65.2* 

59.9 

27.4 

87.0 

8608. 2 

31  6.0 

-46.4 

99.9 

245.8 

68.6* 

62.6 

27,7 

88.0 

8735.  4 

310.0 

-46.  8 

99.9 

245.1 

68.9* 

62.5 

28.1 

89.0 

8864,9 

30  4.0 

-47.  0 

99.9 

244.0 

67,0* 

60.2 

28.5 

90.0 

8974.6 

299.0 

-4  7,9 

99.9 

242.5 

61.5* 

54,6 

28.8 

91.0 

9085. 6 

29  4.0 

-48.  8 

99.9 

242.1 

60.2* 

53.2 

29.2 

92.0 

9220.8 

288.0 

-49.9 

99.9 

242.3 

63.1* 

55.  9 

29.5 

93.  0 

933  5.  1 

283.0 

-50.9 

99.9 

243.0 

68.9* 

6 1 .4 

29.9 

94.0 

9450.9 

278.0 

-51. 9 

99.9 

243.  7 

77.2* 

69.2 

30.2 

95.0 

9591.8 

27  2.0 

-53.3 

99.9 

243.8 

79.4* 

71.  2 

30.7 

96.0 

9735.  0 

26  6.  0 

-54. 6 

99.9 

243.2 

76.2* 

68. 0 

* 

BY  SPEED 

MEANS  Et_EVATlON 

ANGLE  BETWEEN  6 AND 

1 10  DEG 

* 

BY  TEMP 

MEANS  TEMPEPATUPE 

OP  TI 

HAVE  BEEN 

INTERPOLATED 

• 4 

BY  SPEED  MEANS 

ELEVATION 

ANGLE  LESS  THAN  6 

DEG 

765 


c 


c 


157  15.  0 r 


V cn;.p 

POT  T 

E POT  T 

MM  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SfC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

12.6 

298.0 

298.0 

0.0 

1 .0 

16.4 

84, 

13.7 

298,4 

298.  5 

0.0 

1 .0 

17.0 

83. 

r 

14.8 

298,5 

298.6 

0.0 

1 .0 

17.6 

82. 

i£.e 

298.  7 

298.  7 

0.0 

1 .0 

18.3 

82. 

16.1 

299.7 

299.7 

0.0 

1.0 

16.  9 

81  . 

r 

15.8 

299.  8 

299.9 

0.0 

1 .0 

19.4 

80. 

14.8 

300.4 

300.  4 

0.0 

1 .0 

20. 1 

79. 

13.9 

300.4 

300  .5 

0.0 

1 .0 

20.9 

79. 

c 

13,0 

301 . 0 

301 . 0 

0.0 

1 .0 

21  .6 

79, 

I 2.5 

30  I .7 

301.7 

0.0 

1.0 

22.  4 

78. 

12.4 

303.0 

303.0 

0.0 

I .0 

23.1 

78. 

c 

12  6 

303.9 

303.9 

0.0 

i .0 

23.9 

78. 

13  4 

304  .9 

304.9 

0.0 

2.6 

25.  1 

78. 

14.  2 

305.  4 

305.  5 

0.0 

4.0 

25.9 

78. 

c 

16  .4 

30  ' 

306.9 

0.0 

5.  e 

27.  6 

78. 

I 8.2 

' -.e 

108.0 

0.1 

13.1 

20.7 

78, 

20.5 

.1.7 

309.  0 

0.  I 

11  .6 

29.6 

77, 

c 

23  .6 

.0 

310.0 

0.1 

s.e 

30.8 

77, 

2f  . 3 

3.5 

311.0 

0.  1 

17,6 

32  .5 

76. 

27  .9 

: 0 .9 

311  .7 

0.2 

32.8 

34.  A 

76. 

c 

28.3 

jlX.Z 

311.8 

0.2 

29  .3 

35.8 

75. 

28.4 

311.3 

312.  1 

0.2 

36.2 

37.  2 

75. 

28. 4 

311.6 

312.3 

0.2 

34.3 

38. 6 

74. 

r 

28.  2 

311.6 

312.3 

0.2 

38.0 

39.7 

74, 

28  .4 

312.3 

313.0 

0.2 

40.  3 

Al.  A 

73. 

29  0 

312.2 

312.9 

0.2 

45  .6 

42.2 

73. 

30..  1 

312.0 

312.  7 

0.2 

51  .4 

43.3 

73, 

31.1 

312.1 

312.7 

0.2 

55,7 

45.9 

72. 

30.8 

312.4 

313.0 

0.2 

50.6 

46.5 

72. 

r 

29.2 

313.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  4 

72, 

27.1 

313.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50 .2 

71. 

2F  . 1 

31  3.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .9 

72. 

r 

24 .1 

314  .0 

999  .9 

99.9 

999.9 

53.6 

71. 

24.4 

31  3.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

54.8 

71  . 

25.9 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  8 

71  . 

28.2 

315.2 

999,9 

99,9 

999  .9 

58.6 

71. 

29  .0 

316.4 

999,9 

99.9 

999.9 

60.0 

71  . 

29.4 

317,9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

71, 

r 

28  >4 

318.2 

999.9 

99,9 

999,9 

63.3 

70. 

28.2 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

64.  5 

70. 

29.4 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

70. 

r 

31.3 

319.0 

999,9 

99,9 

999.9 

65.8 

70. 

34.2 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68. 7 

70. 

35,1 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

70. 

r 

34  .4 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

72,4 

70. 

C 


ST AT  ION  NO . 4 05 

STERLING.  VA 


6 FEBRUARV  1975 

1115  GNT  1ST  IS.  O 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PI 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

31. 1 

97.  0 

9856. 3 

261.0 

-55.3 

99. <r 

242.0 

68.94 

60.9 

32.3 

320.0 

999,9 

99.  9 

999.9 

74  ,2 

69. 

31.5 

98.0 

9979.4 

256.0 

-S6,  A 

99. c 

240.2 

59.8* 

51.9 

29.7 

320 .1 

999,9 

99,9 

999.9 

76.  7 

69. 

31.9 

99.0 

10104.6 

25  1 .0 

-56.7 

99.9 

239.7 

59.8* 

51.6 

3C.  2 

321.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

76.8 

69. 

32.4 

100.0 

10232. 2 

24  6.0 

-56.4 

99.9 

241  .6 

73.0  * 

64.2 

34  .7 

323.7 

999,9 

99.9 

999.9 

78.  4 

69. 

33.0 

101.0 

10389.6 

240.0 

-54.  e 

99.9 

243.8 

86.9* 

78.0 

3E.3 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81 . e 

69. 

33.4 

10  2.0 

10524.  4 

235.0 

-54.1 

99.9 

243.8 

77.1* 

69.  2 

34.0 

331.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

84  .6 

68. 

33.9 

103.0 

10662. 5 

23C.0 

-54,0 

99. S. 

242.  I 

58.7* 

51.8 

27  .5 

333,7 

999.9 

99.9 

999.9 

86. 2 

68. 

34.3 

1 04.0 

10803.8 

225.0 

-53.3 

99. 

239.8 

49.3* 

42.  6 

24.  8 

336.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

87.2 

68. 

34.7 

105.0 

10919. 1 

221.  0 

-54. 0 

99. 

239.2 

47.5* 

40  .8 

24.3 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88,  3 

68. 

35.  1 

106.0 

11065. 7 

216.0 

-54,  e 

99.<" 

241.2 

52.6* 

46.  1 

25  .4 

338.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

89.3 

68. 

35.5 

10  7.  0 

11  1 85.  5 

21  2.0 

-54.0 

99  .9 

244.7 

62.1  * 

56.2 

2f  .6 

341.6 

999,  9 

99.  9 

999.9 

90.2 

68. 

35.9 

108.0 

11339.4 

207.0 

-52.  2 

99.  9 

247.9 

68.8* 

63.8 

2F  .9 

346,6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

68. 

3E.4 

1 09.0 

11465.6 

20  3.0 

-52.4 

99.9 

250.4 

68.9* 

65.0 

23.  J 

348.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

94.8 

68. 

36.8 

110.0 

1162  6.  6 

198.  0 

-53.  0 

99  .S- 

251  .6 

63.5* 

60.3 

20  .0 

349.8 

999.9 

99.9 

999.  9 

96.  1 

68. 

37.3 

111.0 

11791.8 

193.0 

-52.4 

99.9 

252.7 

56.9* 

54.3 

17.0 

353.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

98.3 

68. 

3 7.  8 

112.0 

1 1 92  7.  1 

189.0 

-52.5 

99. <■ 

252.5 

55.5* 

52.9 

16.7 

355.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

99.1 

68. 

38.3 

113.0 

12065.4 

185.0 

-52.  4 

99.  <* 

250.9 

56.3* 

53.2 

IP. 5 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

10  1.4 

68. 

38.8 

1 14.0 

12242. 5 

180.0 

-52.5 

99. 

249.1 

55.7* 

52.0 

19.9 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

68. 

39.3 

1 15.0 

12387. 4 

176.0 

-53.6 

99.9 

247.6 

57.7* 

53.4 

22.0 

360  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  5 

68. 

39.9 

116.0 

12572. 8 

171.0 

-5  3.3 

99.9 

245.9 

68.4** 

62.4 

28.0 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106  .4 

68. 

40.4 

1 1 7.  0 

12686. 6 

168.0 

-54.0 

99.9 

244.7 

76. 6»* 

69.2 

32.8 

365.  1 

999.9 

99.  9 

999.9 

108.7 

68. 

40.8 

1 1 8.0 

12840.9 

164.0 

-55.  1 

99.  , 

24*. 0 

74.3** 

66.8 

32.6 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

68. 

4 1.2 

1 I 9.  0 

12998. 7 

160.0 

-54.9 

99.*' 

2*3.4 

65.7** 

58.  7 

2 7.  4 

368.6 

999.  9 

99.9 

999  .9 

113.0 

68. 

4 1.7 

120.0 

13160. 1 

156.  0 

-56.2 

99.*" 

242.4 

5 1.6** 

45.7 

23.9 

369.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

114.  S 

68. 

42.1 

121.0 

13324 . 9 

152.0 

-56.7 

99,0 

241.6 

42.7** 

37.  5 

20.  3 

370.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

115.6 

68  . 

4 2.7 

122.  0 

13451.3 

149.0 

-56.  7 

99.9 

24  1 .9 

38  .4  ** 

33.9 

18.1 

373.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

68. 

43.  1 

123.0 

13623.6 

145.0 

-57.  2 

99.  9 

242.  8 

42.2** 

37.6 

19.3 

375.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.7 

68. 

43.7 

124.0 

13800.6 

141.0 

-57  • 1 

99  .9 

243.  1 

50  .0  * * 

44.6 

2^,  7 

378.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

119.2 

68. 

44.2 

125.0 

13936. 6 

138.  0 

-57.2 

99.  V 

24  1 .6 

47  .9** 

42.1 

2<  .8 

380  .4 

999.9 

99.9 

599. 9 

121 . 7 

68. 

45.0 

126.0 

14169.6 

133.0 

-58. 1 

99.' 

240.8 

47.9** 

41.8 

23.4 

383.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

122.5 

67, 

45.6 

127.0 

14313. 6 

130.0 

-57.  2 

99.*' 

243.8 

4 3 .9  * ♦ 

39.4 

19.4 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  4 

67, 

46.  1 

128.0 

14*61.4 

127.0 

-56.7 

99.*^ 

247.2 

38.6** 

35.  6 

15.0 

390.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

126. 2 

67. 

46.7 

129.0 

14612. 9 

124.0 

-56.9 

99.0 

247.4 

47.1** 

43.  4 

16.  1 

392.9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

126.9 

67. 

47.2 

1 30.0 

14820. 2 

120.0 

-57.  7 

99.9 

245.0 

52.0** 

47.1 

2 2.0 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

129.4 

67, 

47.9 

131  .0 

15033.9 

116.0 

-58.  t 

99. V 

243.  2 

46.5** 

41.5 

2 .0 

39  8.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

131  .2 

67. 

48.5 

132.0 

151 98. e 

11  3.0 

-58.4 

99.  . 

245.7 

50  .7*  * 

46.2 

23.9 

400.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.  5 

67. 

49.0 

133.0 

15367. 5 

1.10.0 

-60.0 

99. 

247.0 

51.6** 

4 7.5 

20. 1 

400.8 

999  .9 

99.9 

999,9 

133.9 

67. 

49.5 

134.0 

15598. 1 

106.0 

-61.1 

99.' 

247.3 

35.8*4 

33.0 

13.8 

403.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

137.7 

67, 

50.0 

135.0 

15776. 1 

103.0 

-62.0 

99.0 

247.3 

17.7** 

16.3 

6.8 

404.6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.  3 

67. 

50.6 

1 36.0 

15958.5 

100  .0 

-63.1 

99.9 

247.3 

12.0** 

11.1 

4.6 

405.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

137  .9 

67, 

51.4 

137.0 

16209. 4 

96.  0 

-63.  5 

99.9 

247.3 

19.7** 

18.2 

’.6 

409.9 

999.9 

99.9 

999.9 

138.  2 

67, 

52.3 

1 38.0 

16405.  1 

93.0 

-62.0 

99.^ 

247.  2 

58.7** 

54.  1 

2 3.8 

416.5 

999.9 

99.9 

999.9 

138 .4 

67, 

S3.  1 

1 39.0 

16677. 0 

89.0 

-62.0 

99.  y 

246.0 

68.6** 

62.7 

27.9 

421.8 

999.9 

99.9 

999.9 

144.3 

67, 

53.9 

140.0 

16888. 8 

86.0 

-62.  5 

99.  V 

238.3 

17.0** 

14.5 

8.9 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

146.  1 

67, 

54.5 

141.0 

17182.3 

82.0 

-63.1 

99.' 

240  .5 

11.2** 

9.8 

5,5 

429.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

144.2 

67. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  Be.  SEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  I NTERPO<.ATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  405 
STERLING.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  157  15.  C 


TIMf 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  Pf 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

SS.  1 

1 42.0 

1741 1 . 1 

79.0 

-64.  1 

99.  } 

246.9 

45.444 

41.7 

17.8 

• 32.2 

999.9 

99.9 

999.9 

146.0 

67. 

55.8 

143.0 

17647.2 

76.0 

-65.8 

99.9 

246.3 

57.944 

S3.  0 

23.  3 

433.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.2 

67. 

56.4 

144.0 

17976. 5 

7 2.  0 

-64. 6 

99.9 

241  .9 

24.34  4 

21  .5 

1 1 .5 

442.5 

999.9 

99.9 

999.9 

152.2 

67, 

57.2 

145.0 

18236. 5 

69.0 

-64.4 

99.9 

244.  1 

5.344 

4.  8 

2.3 

448.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

' 150 .2 

67. 

58.3 

146.  0 

18508. 3 

66.0 

-64  .4 

99.9 

260. 1 

12.34 

12.1 

2.  1 

454.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

' 152 .4 

67. 

59.2 

147.0 

18794.0 

63.0 

-62.  5 

99.  i 

260.6 

13.24 

13.1 

2.1 

464  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

151 .7 

67. 

60.0 

148.0 

19094.2 

60.0 

-63.7 

99m:f 

254.1 

25.54 

24.  5 

/.O 

468.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

154.7 

67. 

60.8 

149.0 

19408.  3 

57.  0 

-64. 4 

99.  J 

259.4 

25.9  4 

25.5 

>.8 

473.6 

999.9 

99.9 

999.9 

153.  7 

67, 

61.7 

150.0 

19738. 6 

54.0 

-64.0 

99.7 

256.3 

39.04 

37.8 

9.2 

480.0 

999.9 

99.9 

999.9 

156.5 

67. 

62.8 

151.0 

20088. 2 

51.0 

-63.9 

99.9 

260.4 

23.44 

23.1 

3.9 

490.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

158.7 

68. 

63.9 

152.0 

20460.3 

48.0 

-63.  3 

99.  9 

254.  1 

38.1  4 

36.7 

10.4 

500.2 

999.9 

99.9 

999.9 

158.9 

68. 

64.9 

153.0 

20856.0 

45.0 

-64.4 

99.9 

251.2 

54.94 

52.0 

17.6 

506.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

163.3 

68. 

66.0 

154.0 

21278. 0 

4 2.0 

-64.  2 

99.9 

252.3 

23.7  4 

22.6 

7.2 

517.3 

999.9 

99.9 

999.9 

166.  3 

68. 

67.2 

155. 0 

21732.3 

39.0 

-63.5 

99.9 

264.7 

8.04 

8.  0 

0.7 

530.3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

165.4 

68. 

68.6 

1 56.  0 

22223. 0 

36.0 

-64.2 

99.9 

253.  : 

41.44 

39.6 

12.1 

540.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

168.8 

68. 

69.8 

157.0 

22753.4 

33.0 

-65.  8 

99.  9 

279.0 

12.74 

12.6 

-2.0 

550  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

171 . 2 

68. 

71.  1 

158.0 

23330.5 

30.0 

-67.0 

99.9 

263.5 

26.14 

25.9 

2.9 

561 . 9 

999.9 

99.9 

999  .9 

172.2 

68  . 

72.6 

159.0 

23968. 8 

2 7.  0 

-65.6 

99.9 

259.0 

48  .84 

47.9 

9.3 

583.1 

999.9 

99.9 

999.9 

174.  4 

69. 

74.2 

160.0 

24689.4 

24.0 

-62.9 

99.9 

297.6 

9.34 

8.2 

-4.3 

610.9 

999.9 

99.9 

999.9 

177.5 

69. 

78.  7 

161.  C 

2551 3. 6 

21.0 

-62.0 

99.9 

254.5 

72.64 

70.0 

19.4 

637.5 

999.9 

99.9 

999.9 

182.3 

69. 

77.9 

162.0 

26470.4 

18.0 

-60. 5 

99.  9 

254.  8 

56.8 

54.8 

l-i.9 

670.8 

999.9 

99.9 

999.9 

186.5 

69. 

79.7 

163.0 

27608.7 

15.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

710.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

1 
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1415  6FT  1ST  22* *•  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RM 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.4 

85.0 

995.1 

2.0 

2 0 

190.0 

5.1 

0.9 

5.0 

2 76.1 

287.4 

4.5 

100  .0 

0 .0 

0. 

0.2 

7.  0 

1 42.  a 

988.0 

1 . 1 

1.0 

216.2 

7.0 

4.2 

5.7 

275.  7 

286.  3 

4.2 

99,5 

0.1 

13. 

0.6 

8.0 

224.6 

978.0 

0.6 

0.  6 

219.9 

7.2 

4.6 

5.5 

276.0 

286.4 

4.1 

101  .9 

0.2 

18. 

0.9 

9.0 

315.4 

967.0 

0.1 

0.1 

230.4 

7.7 

5.  9 

4.9 

276.4 

286.6 

4.0 

101  .9 

0.3 

26. 

1.2 

10.0 

399.  5 

957.0 

4.2 

-0.8 

242.4 

8.6 

7.6 

4.0 

281  .4 

291.2 

3.8 

69,7 

0.  * 

37, 

1.6 

1 1.0 

502.  2 

945,0 

4 .4 

-2.9 

255.3 

10.4 

1 0.  I 

2.7 

282.5 

291.2 

3.3 

58.9 

.0.6 

48. 

2.0 

1 2.  0 

597.  6 

934.0 

4.2 

-3  4 

263.  1 

12.1 

12.0 

1 .4 

283.  2 

291. 8 

3.2 

57,5 

,0.9 

57, 

2.4 

13.0 

685.2 

924.0 

4.  2 

-3  4 

268.  1 

13.7 

13.6 

0.4 

284 . 1 

292.8 

3.2 

57,7 

65. 

2.7 

14.0 

773.9 

91  4.0 

4.9 

-2. 5 

270.5 

13,9 

13.9 

-0.  1 

285.  7 

295.  1 

3.5 

58  .8 

1 .4 

69. 

3.  1 

15.0 

87  2.  5 

90  3.  0 

4.0 

-2,7 

272.8 

13*6 

1 3.6 

-0.7 

285.8 

295.2 

3.5 

61.2 

:i . 7 

74, 

3.7 

1 6.0 

981.2 

89  1.0 

3.2 

-2.9 

274.5 

14.4 

14.4 

-1.1 

286.  1 

295.4 

3.5 

64 .2 

2.2 

78. 

4.0 

1 7.  0 

1072. 6 

881.0 

2.2 

-3.0 

275.0 

15.5 

I 5.4 

- 1.3 

286.0 

295.  3 

3.5 

68.2 

2.4 

80. 

4.3 

18.0 

1 164. 8 

87  1.0 

1. 7 

-2.  6 

276.  1 

16.1 

1 6.0 

- 1 .7 

286.4 

296.2 

3.6 

72.9 

2.7 

81. 

4.7 

19.0 

1257.8 

86  1 .0 

0.4 

-2.8 

277.1 

17.2 

1 7.  1 

' 2.  1 

286.0 

295.7 

3.6 

78  .6 

'3.1 

83* 

5.0 

20.0 

1351. 5 

851. 0 

-0.  0 

-5  0 

277.4 

18  .2 

18.0 

"2.4 

286.4 

294.8 

3.  1 

69.0 

;3.4 

85. 

5.4 

21  .0 

1465.3 

839.0 

-0.0 

-6  2 

276.5 

20.2 

20.0 

-2.3 

287.5 

295.4 

2.9 

63.0 

3.8 

86. 

5.  S 

22.  0 

1 561. 3 

829.0 

-0.4 

-7  8 

277.1 

21.7 

21.5 

-2.7 

288.  1 

295.  2 

2.6 

57.0 

4.4 

87, 

6.  1 

23.0 

1658. 4 

819.0 

-0.  5 

-9.4 

277.9 

22.8 

22.6 

-3.1 

288.9 

295.4 

2.3 

51.1 

4.7 

88. 

6.4 

24.0 

1 746.7 

81  0.0 

-0.8 

-10.7 

278.7 

24.1 

2 3.  8 

• 3.7 

289.  S 

295.4 

2.1 

47,0 

5.2 

89. 

6.7 

25.0 

1 845. a 

800.  0 

-1.6 

-12.0 

278.3 

25.5 

25.2 

- 3.7 

289.7 

295.  1 

1.9 

45.0 

5.  6 

90. 

7.1 

26.0 

1 965. 9 

788.0 

-2.  6 

-13.4 

277.  1 

26.4 

26.  2 

-3.3 

289.9 

294.8 

1,7 

43.1 

6.2 

91. 

7.4 

27.0 

2057. 0 

779.0 

-2.9 

-15  0 

276.1 

24.8 

24.7 

-2.6 

290.5 

294.9 

1.5 

38.6 

6 .7 

91  . 

7.8 

28.0 

2159. 3 

769.0 

-3.  2 

-15  8 

273.6 

23.6 

23.5 

-1.5 

291  .2 

295.4 

1.5 

37.0 

7.  3 

91. 

8.  1 

29.0 

2252.3 

760.0 

-4.1 

-16  6 

271.1 

23.1 

2 3.  I 

-0.5 

291.2 

295,2 

1 .4 

37.0 

7 .7 

92, 

8.5 

30.0 

2346. 2 

75  1.  0 

-4.  5 

-1  6,4 

266.8 

23.2 

23.1 

1 .3 

291.7 

295.8 

1.4 

38.  8 

8.  2 

92. 

8.9 

31  .0 

2451. 5 

74  1.0 

-5.6 

-16.5 

262.6 

23.7 

23.5 

3.0 

291  .7 

295.8 

I .4 

41  .6 

8.8 

91. 

9.  I 

32.  0 

2547.  3 

732.0 

-6.2 

-16.9 

260  .9 

24.0 

23.7 

3.8 

292.  0 

296.  1 

1.4 

42.2 

9.1 

91  . 

9.6 

33.0 

2644. 0 

723.0 

-6.  9 

-17.3 

257.5 

24.4 

23.8 

5.3 

292.2 

296.2 

1.4 

*3.2 

9.  e 

90. 

9.9 

34.0 

2741  .6 

71  4.0 

-7.7 

-17  5 

255.9 

24.5 

23.8 

6.0 

292.5 

296.4 

1.3 

45.0 

10  .2 

89. 

10.2 

35.  0 

2840. 2 

70S.  0 

-8.3 

-17  0 

254  .6 

24  .6 

23.7 

6.5 

292.9 

297.  1 

1.4 

49.3 

10.  6 

89. 

10.7 

36.0 

2962.0 

694.0 

-9.6 

-17  6 

253.  I 

24.8 

23.  7 

7.2 

292.8 

296.8 

1 .4 

51  ,7 

11.3 

88. 

1 I.O 

37.  0 

3062. 7 

685.0 

-10.3 

-17,5 

252.6 

24.8 

23.7 

7.4 

2 93.1 

297.  2 

1.4 

55.2 

11  .8 

87  o 

I 1.3 

38.0 

3164. 5 

676.0 

-11.2 

-18.  9 

252.6 

24.9 

23.7 

7.4 

293.2 

296.9 

1.3 

52.4 

12.2 

86. 

11.7 

39.0 

3255.8 

66  8.0 

-11.9 

-19.0 

252.7 

24.8 

23.7 

7.  4 

293.  4 

297.1 

1.3 

55  .0 

12.8 

86. 

12.1 

40.  0 

3359.  4 

65  9.  0 

-1  3.  0 

-19  6 

253  .0 

24  .6 

23.5 

7.2 

293.2 

296.9 

1.2 

57.3 

13.  * 

85. 

12.6 

4 1.0 

3467.6 

648.0 

-13.8 

-20  2 

252.9 

24.1 

23.0 

7.  1 

293.7 

297.2 

1 .2 

58.5 

14.1 

85. 

12.9 

42.0 

3581, a 

64  0.0 

-14.9 

-20  ,6 

252.4 

23.8 

22.7 

7.2 

293.5 

296.9 

1.  1 

61  .6 

14  .5 

84. 

13.2 

43.0 

3688. 8 

631.0 

-15.  a 

-20-  8 

251.5 

23.8 

22.6 

7.5 

293,7 

297,1 

1.1 

65.0 

14.9 

84. 

13.7 

44.  0 

3785.0 

623.0 

-16.2 

-23.4 

249.5 

24.4 

22.9 

8.  6 

294.3 

297,1 

0.9 

53.5 

15.6 

83. 

14.0 

45.0 

3882. 2 

61  5.0 

-1  7.  1 

-26.0 

248.2 

25.1 

23.3 

9,3 

294  .3 

296,5 

0.7 

45.7 

15.9 

83. 

14.4 

46.0 

3980.2 

607.0 

-17.8 

-27.5 

246.  5 

25.4 

2 3.3 

10. I 

294.6 

296,6 

0.7 

42.4 

16.  7 

82. 

1 4.8 

47,0 

4079. 4 

599.0 

-18.4 

-31  ,6 

245,3 

25.6 

23.2 

10.7 

295.0 

296.  4 

0.4 

29,9 

17.3 

82. 

15.2 

48.0 

4192.  3 

590.0 

-18.  9 

-38  5 

245.0 

26.0 

23.6 

1 1 .0 

295.6 

296.4 

0.2 

15.7 

17.8 

81* 

15.6 

49.0 

4293.7 

582.0 

-20.0 

-35,2 

245.7 

26.8 

24.4 

1 1.0 

295.5 

296.6 

0.3 

24.2 

18.3 

81. 

16.0 

50.0 

4396. 2 

57  4.0 

-20.  8 

-4I„6 

247.0 

27.0 

24.9 

10.6 

295.7 

296.3 

0.2 

13.4 

19.  1 

80. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

* BY  TEMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  dEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH,N  6 DEG 
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1415  GIFT  157  22.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  »T 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

t OT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M <SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

ie.« 

SI  .0 

4512.9 

56  5.0 

-21  .6 

-50.8 

246.  1 

25.6 

23.  7 

9.5 

296.  1 

296.3 

0.1 

5.1 

19.8 

80. 

16.9 

52.  0 

461  7.  7 

55  7.0 

-22.5 

-64.3 

249.8 

25.2 

23.6 

3.7 

296.  2 

296.  3 

0.  0 

1.0 

20.5 

79. 

17.2 

53.0 

4723.7 

549.0 

-23.  5 

-64.9 

250.9 

27.2 

25.7 

8.9 

296.3 

296.4 

0.0 

1 .0 

20.8 

79. 

1 7.7 

54.0 

4830.8 

54  1.0 

-24.5 

-65  .6 

252.0 

32.0 

30.  5 

9,9 

296.3 

296.3 

0.0 

1 .0 

21  .6 

79. 

1 R.O 

55.0 

4925. 5 

S34.  0 

-25.2 

-66.0 

252.2 

35.0 

33.3 

10  .7 

296.6 

296.7 

0.0 

1.0 

22.  4 

79. 

18.4 

56.0 

5062.5 

524.0 

-26.4 

-66,8 

250.8 

34.7 

32.  8 

1 1.4 

296.8 

296.8 

0.0 

1 .0 

23.3 

79. 

1 P.  8 

57.  0 

51 73. 6 

51  6.  0 

-26.9 

-67.2 

249.  I 

33.4 

31.2 

1 1.9 

297.  5 

297.  5 

0.0 

I .0 

24.1 

78. 

19.2 

58.0 

5271.9 

509.0 

-27.  6 

-6  7.  6 

248.0 

33.3 

30.9 

k 2.5 

297.8 

297.8 

0.0 

1 .0 

24.8 

78. 

1 9.  7 

59.0 

5371 .4 

502.0 

-20 . 1 

-67  .9 

248.5 

36.1 

33.  6 

i3.  3 

298.  3 

298.4 

0.0 

1 .0 

25.6 

77. 

20.0 

60.0 

5486. 8 

494.  0 

-27.  7 

-67.7 

249.2 

38.6 

36.1 

13.7 

300  .2 

300.2 

0.0 

1.0 

26,  5 

77. 

20.4 

61.0 

5589.4 

487.0 

-27.5 

-67,5 

249.8 

41.2 

38.  7 

1 4.2 

301.8 

301.8 

0.0 

1 .0 

27  .4 

77. 

20.  3 

62.  0 

5693. 6 

460.  0 

-27.7 

-67,7 

250.4 

44.6 

42.0 

' 15.0 

302.7 

302.  7 

0.0 

1 .0 

28.4 

77. 

21.1 

63.0 

5814.3 

472.0 

-28.  3 

-68,  0 

250.  7 

47.5 

44.9 

15.7 

303.5 

303.5 

0.0 

I .0 

29.  1 

77. 

21.6 

64.  0 

5921 .4 

46  5.0 

-28.5 

-68.2 

251  .0 

53. OA 

SO.  1 

17.2 

304.  5 

304.5 

0.0 

1 .0 

30  .5 

76. 

21.9 

65.0 

6030. 0 

45  8.  0 

-28.  8 

-6  1.0 

250.9 

55.3* 

52.3 

18.1 

305  .4 

305.5 

0.0 

2.  8 

31 . 9 

76. 

22.4 

66.0 

6171.8 

449.0 

-29.6 

-52.3 

250.  1 

58.3* 

54.  8 

19.9 

306.2 

3C6.4 

0.1 

8 .9 

33.2 

76. 

22.9 

67.  0 

6267. 7 

443.0 

-29.9 

-52.5 

248.8 

60  .7* 

56.6 

21,9 

307.0 

307,  3 

0.1 

8.9 

35.  3 

76. 

23.2 

68.0 

638 1 . 1 

436.0 

-30. 4 

-5t  ,4 

248.0 

61  .4* 

56.9 

23.0 

307.8 

308.0 

0.1 

10  .6 

36.4 

75, 

23.7 

69.0 

6496. 0 

429.0 

-31.3 

-49,6 

246.6 

61.7* 

56.6 

24.5 

308.0 

308.3 

0.1 

14.4 

38.1 

75. 

24.1 

70.0 

6612. 3 

422.  0 

-32.  1 

-47,8 

245.8 

61  .9* 

56.4 

25.3 

308.4 

308.9 

0.1 

19.2 

39.  6 

75. 

24.7 

71.0 

6747.3 

414.0 

-32.9 

-47.2 

245.  7 

63.1* 

57.5 

26.0 

309.1 

309.6 

0.1 

22.2 

41  .8 

74. 

25.  1 

72.  0 

686  7.  1 

407.0 

-33.7 

-46.1 

246.1 

64  .6* 

59.1 

’6.2 

309.  6 

310.  1 

0.  1 

27.0 

43.4 

74. 

25.5 

73.0 

6988.5 

400.0 

-34.8 

-45.  8 

246.8 

66.9* 

61  .5 

•’6,3 

309.7 

310  .3 

0.2 

31  .1 

44.6 

73. 

25.9 

74.0 

7093.8 

394.0 

-35.5 

-45.6 

247.7 

67,6* 

62,  5 

25.6 

310.  2 

310.7 

0.2 

34.3 

46.5 

73. 

26.2 

75.0 

7200. 6 

38  8.  0 

-36.  0 

-46  ,4 

248.2 

67.2* 

62.4 

24.9 

310  .8 

31  1 .4 

0.  1 

33.0 

47.  9 

73. 

26.7 

76.0 

7326. 8 

38  1 .0 

-36.8 

-47,5 

248.  8 

67.1* 

62.6 

24.3 

31  1.4 

31  1 .9 

0.1 

31  .7 

49.7 

73. 

27.  1 

77.  0 

7436. 6 

375.0 

-37.  2 

-49 . 2 

249.1 

68.9* 

64  .4 

24.5 

312.3 

312.7 

0.  1 

27.2 

51  .0 

73. 

27.5 

78.0 

7547.9 

369.0 

-37.  9 

-51.4 

2 49.6 

71  ,5* 

67.0 

25.0 

312.8 

313.1 

0.1 

22.5 

52.8 

73. 

27.9 

79.0 

7660. 7 

363,0 

-38.6 

-53.7 

249.6 

71,8* 

67.  3 

25.0 

313.  3 

313.6 

0.  1 

18.3 

55.2 

73. 

28.4 

80.0 

7775. 0 

357.  0 

-39.  4 

-54.8 

249.3 

74,0* 

69.2 

26,1 

313.7 

314.0 

0.  1 

17.5 

56.  4 

73. 

29.0 

81.0 

7929.8 

34  9.0 

-40.5 

99.9 

248.5 

76.4* 

71.1 

28.  1 

314.4 

999,9 

99.9 

999.9 

59.8 

72. 

29.4 

82.  0 

8047. 8 

343.0 

-41.4 

99,9 

246.9 

74.1  • 

68.2 

29.0 

314.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .9 

72. 

29.9 

83.0 

8167. 4 

3-  f.O 

-42.  3 

9^.9 

245.3 

75.5* 

68.6 

31.5 

315.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.  2 

72. 

30.3 

84.0 

8268. 2 

332.0 

-4  3.2 

99  .9 

244  .9 

77.2* 

69.  9 

32.  8 

315.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

72. 

30.7 

85.0 

8390. 8 

326.  0 

-44.  2 

99.9 

244  .4 

73.9* 

66.7 

12.0 

315,5 

999.9 

99.9 

999.9 

67,  7 

72. 

31.2 

86.0 

8536.  1 

31  9.0 

-45.2 

99.9 

243.  1 

65.8* 

58.  7 

29.7 

316.  I 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

71  . 

3 1.  7 

87.  0 

8662. 6 

3:  3.0 

-46.3 

99.9 

242.4 

66.2* 

5 8.7 

30.7 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .6 

71  . 

32.  1 

88.0 

8812.5 

306.0 

-47.  4 

99.9 

242.8 

73.7* 

65.5 

33.7 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73,0 

71. 

32.5 

89.  0 

892 1 . 1 

30  1.0 

-48.6 

99,9 

243.4 

82.6* 

73.  8 

37.0 

316.  6 

999.9 

99,9 

999.9 

74,7 

71  . 

33.0 

90.0 

9031. 1 

296.  0 

-49.  5 

90,9 

244  .3 

92.2** 

83.1 

39  .9 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

70. 

33.4 

91.0 

9164.9 

290.0 

-50.7 

99.9 

244.7 

93.9** 

84.9 

40.1 

317,0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

70. 

3 3.9 

92.  0 

9278. 0 

285.0 

-51.6 

99.9 

244.  1 

84.9** 

76.4 

37.  I 

317.2 

999,9 

99.9 

999.9 

83.0 

70. 

34.4 

93.0 

9392.7 

280.0 

-52.3 

99.  9 

243.0 

71 .8** 

63.9 

32.6 

317,9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

70. 

34.  8 

94.0 

9532.5 

274.0 

-53.2 

99.9 

243.0 

66.2** 

59.0 

30.  1 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.4 

70. 

35.3 

95.0 

9651.  0 

269.  0 

-53.  9 

99.9 

244.1 

64.1** 

57.7 

28  .0 

319.3 

999,9 

99.9 

999.9 

88.  1 

70. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEFATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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405 


ST*T ION  NO  . 
STERLING.  VA 


6 EEBRUART  1975 

1415  GMT  157  22.  0 


TI  ME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.8 

96.0 

9795.8 

263.0 

-54  .0 

9C  *9 

244.6 

63,4** 

57,2 

27.2 

321.1 

999,9 

99.9 

999  .9 

90  .2 

70, 

36.2 

97.0 

9944. 4 

257.  0 

-52.7 

9C*a9 

243.9 

64,0** 

57.5 

18.1 

325.1 

999,9 

99.9 

999,9 

91. 8 

70. 

36.  7 

98.0 

10071 .3 

25  2.0 

-52.4 

99.9 

242.6 

66,8** 

59.3 

30.8 

327.4 

999.9 

99,9 

999.9 

93.1 

69, 

3 7.  1 

99.  0 

10200. 8 

24  7.0 

-52.7 

99.9 

241.6 

66,5** 

50.6 

3 1.4 

328.8 

999.9 

99.9 

999,9 

9A.8 

69. 

37.5 

100.0 

10332.7 

242.0 

-53,  4 

99.  9 

241.2 

57.8** 

50.6 

27.8 

329.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

98.3 

69. 

38.1 

101.0 

10467.0 

237.0 

-53.7 

99  .9 

24  1 .4 

44.2** 

38.  8 

21.  2 

331 . 3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

69. 

38.5 

102,0 

10603. 9 

232.0 

-54.0 

99.9 

242.4 

48.3** 

42.8 

22.4 

332.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

69. 

39.0 

103.0 

10744. 1 

227.0 

-53. 1 

99  .9 

242.0 

68.3** 

60.3 

3 2.0 

336.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

iOO  .4 

69. 

39.4 

1 04.0 

10887. 6 

22  2.0 

-52.  7 

99^9 

240.4 

78  .9** 

68.6 

39.0 

339,0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

69. 

39.9 

105.0 

11005.4 

21  8.0 

-51.9 

99.9 

238.9 

83,2** 

71.3 

A3.0 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

68. 

40.3 

106.  0 

1 1 1 55.  5 

21  3.0 

-52.6 

99.9 

239.2 

82.2** 

70.  6 

A2.  ! 

343.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.3 

68. 

40.7 

107.0 

11277. 9 

209.0 

-S3. 1 

99.9 

240.8 

75,0** 

66.2 

37 .1 

344  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  1 

68. 

4 1.2 

1 0 a.  0 

11433.9 

20  4.0 

-53.4 

99.9 

244.  4 

59.7** 

53.9 

25.8 

346 . 3 

999.9 

99.9 

999  .9 

112.2 

68. 

4 1.  7 

109.0 

11561. 3 

2C0.0 

-53.5 

99.9 

249.1 

4 5 .4*  • 

42.4 

16.2 

348.0 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  1 

68. 

42.3 

110.0 

11691 .2 

196.0 

-53.7 

99  » 9 

251.1 

45.1** 

42.7 

14.6 

349.8 

999.9 

99.9 

999.9 

114.4 

68. 

4 2.9 

111.0 

11 891. 3 

190.0 

-53  .2 

99.9 

249.4 

54.9** 

51.4 

19.3 

353.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

116.0 

68. 

43.4 

1 12.0 

12028. 4 

186.0 

-53.  1 

99.9 

248.  4 

70.2** 

65.2 

25.8 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

68. 

44.0 

1 1 3.0 

12168.7 

182.0 

-52.7 

99.9 

248.1 

76.8** 

7 1.3 

28.  6 

358.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

68. 

44.6 

1 14.0 

12312. I 

178.  0 

-52.7 

99.9 

247.7 

5*  .9** 

53.6 

22.0 

361 . 1 

999.9 

99.9 

999.  9 

123.  4 

68. 

45.1 

I 1 5.0 

12458.7 

174,0 

-53.  2 

99.  9 

246.4 

47. 1** 

43.  1 

18.9 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

124.7 

68. 

*5.7 

1 16.  0 

12646. 4 

169.0 

-53.7 

9c  .9 

244  .0 

41.7** 

37.5 

18.  3 

364, 9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

126.4 

60. 

46.2 

1 17.0 

12800. 4 

165.0 

-53.  5 

9 

242.  6 

37.9** 

33.7 

17.5 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

127.8 

68. 

46.6 

118.0 

12918.3 

162.0 

-53.9 

99  .9 

242.7 

4 1 .0  ** 

36.4 

18.8 

3 69.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

68. 

4 7.1 

1 19.0 

13078. 6 

158.0 

-54,7 

99.9 

243.6 

56  .7** 

50.6 

25.2 

370.4 

999,9 

99.9 

999.  9 

128.7 

68. 

47.7 

120.0 

13242. 5 

154.0 

-55.3 

99.9 

242.0 

54.8** 

48.3 

25.7 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.8 

68. 

4 8.  2 

1 21.  0 

1341 0. 7 

150.0 

-54 . 7 

99.9 

232.3 

25.4** 

20.1 

IS. 5 

375.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

134.5 

68. 

48.8 

122.0 

13539. 8 

147.0 

-55.  3 

99.9 

1 80.0 

7.3** 

O.G 

7.3 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

133.5 

68. 

49.2 

123.0 

13715.6 

14  3.0 

-55.7 

99  .9 

231.5 

19.4** 

15.2 

12.  1 

379,3 

999.9 

99.9 

999,9 

132.8 

68. 

49.9 

1 24.0 

138S0. 6 

140.  0 

-56.  2 

99.9 

246.0 

71  .3** 

65.1 

29.1 

380.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

134. 9 

67. 

50.3 

125.0 

14035.  1 

136.0 

-55.5 

99.9 

247.0 

78.6** 

72.3 

30.7 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

138  .0 

67. 

50.9 

126.  0 

14226. 0 

132.0 

-54.2 

99  .9 

247.6 

61  .8** 

57.2 

23.5 

390.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.6 

67, 

51.5 

I 27.0 

14373.5 

129.0 

-54.0 

99.  9 

249.  2 

44.8** 

41.9 

15.9 

393.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

142.0 

67. 

52.0 

128.  0 

14524.  1 

126.0 

-55,2 

99.9 

250  ,5 

45.4** 

42.  8 

15.  1 

394.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

143  .3 

67. 

52. 5 

129.0 

14677. 6 

123.  0 

-56.  2 

99.9 

248.9 

56 .2** 

52.4 

20.2 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

144.  7 

68. 

53.  1 

1 30.0 

14834.3 

120. C 

-56.8 

99  .9 

246.3 

73. 2** 

67.0 

29.4 

396,7 

999.9 

99.9 

999  ,9 

146 .6 

68. 

53.7 

131.0 

15048. 5 

11  6.0 

-58.0 

99*9 

246.1 

80  .0  ** 

73.1 

32.4 

398,3 

999.9 

99.  9 

999,9 

150.4 

67. 

54.  1 

1 32.0 

15213.3 

113.0 

-58,9 

99.9 

246.7 

81  .4** 

74.8 

32.2 

399.7 

999,9 

99.9 

999,9 

151.8 

67, 

54.7 

1 33.0 

15439.0 

109.0 

-59.8 

99.9 

246,7 

75.3** 

69.2 

29.7 

402.1 

999.9 

99.9 

999.9 

154  .9 

67, 

55.  1 

134.0 

15613. 8 

106.0 

-58.  7 

99.9 

245.2 

57.3** 

52.0 

24.0 

407.4 

999.9 

99.9 

999.9 

157.8 

67. 

55.7 

1 35.0 

15794. 1 

103.0 

-58.7 

99.9 

234.5 

25.9** 

21.  I 

I 5.0 

4 10.8 

999.9 

99.9 

999  ,9 

158.5 

67, 

56.  3 

1 36.0 

15979. 2 

100.0 

-60.0 

99.9 

231.4 

30  ,2** 

23.6 

18.8 

411.8 

999.9 

99.9 

999.9 

157. 2 

67. 

57.0 

1 37.0 

16233.6 

96.0 

-60,  9 

99.9 

231  .0 

26.9** 

20.9 

16.9 

414.9 

999,9 

99,9 

999.9 

163.4 

67. 

57.8 

1 38.0 

16431. 4 

93.0 

-60  .0 

99.9 

87.1 

8,5** 

-8.4 

-0,  4 

420.5 

999.9 

99.9 

999.9 

160.1 

67. 

58.7 

1 39.0 

16636. 5 

90.0 

-59.3 

99.9 

248.8 

1 5.9** 

14.8 

5.7 

425.9 

999.9 

99.9 

999,9 

159.5 

67, 

59.4 

140.0 

16848.5 

87.0 

-60.0 

99.9 

249.7 

31,5** 

29.6 

10.9 

428.6 

999.9 

99,9 

999,9 

161  .3 

67, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  *05 
STERLING.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  157  22,  O 


TIME 

CNTCT 

HFI  GH  T 

PRES 

TEMP 

DEW 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

dg 

ISO.  1 

141.0 

17141.7 

63. 0 

99.9 

245.8 

15.7*4 

14.3 

6.4 

4 32.5 

999.9 

99.9 

599.9 

163.2 

67, 

60.n 

1 42.0 

17370. 1 

SO.O 

-61*6 

99.9 

24  3.1 

31.0** 

2 7.6 

14.0 

435.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

161  .9 

67. 

A 1 .4 

143.0 

17606. e 

77.  0 

•6  i • 6 

99.9 

245.5 

69.7** 

63.4 

28.9 

440.4 

999.9 

99.9 

999.  9 

164,  8 

67. 

62.0 

1 44.0 

17853.0 

74.0 

-61*6 

99.9 

247.3 

81.7** 

75.4 

31.5 

445.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

167 .3 

67, 

6 £.  B 

14  5.0 

131 09. 3 

7 1.0 

*61 

99  b9 

259.6 

22.5** 

22.  1 

4.  1 

450.3 

509.  9 

99.  9 

999.9 

172.0 

67. 

63.7 

146.0 

1B376.5 

68.0 

-61  • « 

99,1  9 

358.  7 

6.2** 

O.I 

-6  .2 

455.9 

999.9 

99.9 

999.9 

169. 2 

67, 

64.5 

147.0 

1 8655.6 

65.0 

-62  *2 

99  .9 

252.7 

16.4** 

1 8.5 

5.  8 

461 . 0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

171  .5 

67, 

65.3 

148.0 

18946. 2 

62.  0 

-61  • 3 

99.9 

246.1 

35.4** 

32.3 

14.3 

469.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

171 . 3 

67, 

66.2 

149.0 

19256.9 

59.0 

-60*0 

99.9 

245.8 

35.9** 

32.8 

14.7 

470.9 

999.9 

99.9 

999.9 

174 .5 

67. 

67.0 

150.0 

I95B2. 1 

56.0 

-60  *9 

99  .9 

249.  1 

51.9** 

48.4 

18.5 

484.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

176.5 

67. 

67. B 

15  1 .0 

19922. 7 

53.0 

-63.  0 

99*  9 

249.7 

16.0** 

15.0 

5.5 

486.9 

999.9 

99.9 

999.9 

170.2 

6 7. 

65.7 

152.0 

20280.8 

SO.O 

-63.7 

99.9 

59.5 

6.2** 

-5.3 

- 3.  1 

493.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

177.1 

67. 

69.6 

153.0 

20660. a 

4 7.  0 

-64.  1 

99t.9 

256.8 

23.3** 

23.2 

5.4 

501.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

177.  5 

67. 

70.7 

154.0 

21064.6 

4 4.0 

-63-4 

99.9 

255.  1 

52.0** 

50.  2 

i3.4 

512.6 

999.9 

99.9 

999.9 

180 .5 

67, 

71. B 

155.  0 

21  350.  4 

42.0 

-63.4 

99.9 

259.9 

28.4** 

28.0 

5.0 

519.  5 

999.  9 

99.9 

999.9 

184.0 

68. 

72. B 

156.0 

21 805. 9 

39.0 

-63.  4 

99.  9 

308.5 

6.1** 

4.8 

— 3 .8 

530  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

184.  e 

68. 

73.9 

157.0 

22295.9 

36.0 

-64.9 

99  .9 

254.0 

48.3** 

46.4 

1 3.  3 

538.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

185.0 

68. 

75.  1 

lEB.O 

22828.  1 

33.0 

-63.  7 

99.9 

247.8 

67.2** 

62.3 

25.4 

S5S.5 

999.9 

99.9 

999.9 

191 . 9 

68. 

76.5 

159.0 

23412.7 

30.0 

-63.7 

99«9 

56.2 

17.2** 

-14.3 

-9.6 

570.9 

999.9 

99.9 

999.9 

190.8 

68* 

77.8 

160.  0 

23835. 9 

2 8.0 

-63.7 

99.9 

258.2 

33.0* 

32.3 

6.7 

582.  3 

999.  9 

99.9 

999.9 

191  .5 

68. 

79.1 

161.0 

24533.6 

25.0 

-62.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

605.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

80.8 

162.0 

25325.3 

22.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

631.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

771 


station  no.  405 

STERLING.  VA 
6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  153  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C. 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.2 

85.0 

995. 7 

3.9 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

278.0 

289.7 

4.6 

90  .0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

164.  5 

986.0 

2.9 

2-6 

999.9 

99  ,9 

99,9 

79.9 

277.8 

289.  7 

4.7 

97.7 

999.9 

999, 

0.6 

9.0 

255.4 

975.0 

2.  4 

2 4 

999,  9 

99.9 

9P.9 

99.9 

2 78.2 

290.1 

4,7 

100.7 

S99. 9 

999. 

0.9 

1 0.0 

347,2 

964.0 

2.3 

-1  -1 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

278.  8 

288.3 

3,7 

78  .5 

999.9 

999. 

1.3 

I 1.0 

457.  7 

951. 0 

5.  6 

0 .7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.3 

294,5 

4.  2 

70.5 

999.  9 

999. 

1.7 

1 2.0 

553.  0 

940.0 

6.0 

0.4 

999.9 

99.9 

99.  9 

J9.9 

284  .6 

295,7 

4.2 

67  . 5 

999 .9 

999. 

2.0 

1 3.  0 

649.  4 

929.0 

5.6 

0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

285.  2 

296.  3 

4.2 

67,9 

999.9 

999. 

2.4 

14.0 

746.  7 

91  8.0 

4.  4 

-0.  8 

999.  9 

99.9 

99.9 

■"'9  ,9 

285.0 

295.4 

3.9 

68.5 

999.9 

999. 

2.8 

1 S.G 

84  4.9 

907.0 

4 . 1 

-0  .7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

285.  6 

296.3 

4.0 

70  .8 

999  .9 

999. 

2.2 

16.0 

962.  2 

89  4.  0 

3.  3 

-1  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

285.9 

296.5 

4.0 

73.  3 

999.  9 

999. 

3.6 

17.0 

1053. 3 

884.0 

2.4 

- 1 ,4 

999.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

286.0 

296.4 

3.9 

76.0 

999.9 

999. 

3.9 

18.0 

1 1 54. 5 

873.0 

1 .8 

-1  ,2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.  3 

297,  0 

4.0 

80.4 

999 .9 

999. 

4.3 

19.0 

1 256. 7 

862.0 

0.  8 

- Ir  2 

285.  4 

12.4 

12.0 

-3.3 

286.3 

297.2 

4.1 

86.5 

2.4 

113. 

4.7 

20.0 

1350.4 

852.0 

-0.2 

-1  .5 

284.6 

12.8 

12.4 

■3.2 

286.  3 

297.0 

4.0 

90  .4 

2.7 

112. 

5.  1 

21.0 

1473. 5 

839.  0 

-1.0 

-1.5 

284  .4 

13.7 

13.2 

-3.4 

286.7 

297.6 

4.  1 

95,  9 

3.  0 

III. 

5.4 

22.0 

1569.1 

829.0 

-2.  1 

-2.8 

283.2 

14.1 

13.7 

-3.2 

286.5 

296.6 

3.0 

94.6 

3.2 

III. 

S.B 

23.  0 

1 665. 6 

81  9.0 

-2.8 

-3  7 

280.8 

15.4 

15.1 

-2.9 

286.  r 

296.  2 

3.6 

93.9 

3.6 

1 10  . 

6.1 

24.0 

1772. 7 

eoe.o 

-3.  4 

-5  3 

278.0 

1 6.6 

I 6.4 

-2.3 

287.1 

295.7 

3.2 

86.6 

3.9 

109. 

6.4 

25. 0 

1871.2 

798  .0 

-3.9 

-8  .2 

273.6 

I 7.9 

17.8 

-1.1 

287.  5 

294.6 

2.6 

71  .8 

4 .2 

108. 

e.n 

26.0 

2000. a 

785.  0 

-4.2 

-10-2 

Z68.5 

18.7 

18.6 

0.5 

288.5 

294.8 

2.2 

62.  8 

4.  6 

107. 

7.1 

27.0 

2091.8 

776.0 

-4.4 

-11.3 

266.  2 

19.0 

1 8.9 

1 .3 

289.3 

295.1 

2.  1 

58 . 1 

4.9 

105. 

7.5 

28.0 

21 94. 0 

766.0 

-4  .5 

-12  .7 

266.7 

19.1 

19.1 

1.1 

2 90.1 

295.  5 

1.9 

52.7 

5.3 

104. 

7.9 

29.0 

2297.3 

756.0 

-5.3 

-13  1 

266.  0 

1 9.1 

19.1 

1 .3 

290  .4 

295.7 

1.8 

53.9 

5.8 

102. 

8.3 

30.0 

2391 .3 

74  7.0 

-5.9 

-14  0 

265.0 

19.4 

19o3 

1.7 

290.  7 

295.7 

1.7 

52  .4 

6.2 

lOI  . 

8.8 

31.0 

2507.  4 

736.  0 

-6.  6 

-14  7 

263.3 

20  .0 

19.8 

2.3 

291 .2 

295.9 

1.7 

52.3 

6.  8 

100. 

9.2 

32.0 

2603.7 

727.0 

-5.9 

- 18  9 

261 . 8 

20.4 

20.2 

2.9 

292.9 

296.4 

1 .2 

34  .6 

7.3 

99. 

9.7 

33.0 

2712.  I 

71  7.0 

-6.5 

-21.8 

260  .3 

20.5 

20.  2 

3.5 

293.4 

296.  2 

0.9 

28.3 

7 .9 

97. 

10.1 

34.0 

2810. 7 

70  8.0 

-6.  8 

-25.0 

259.6 

20.4 

20.1 

3.7 

294.1 

296.3 

0.7 

21.8 

8.3 

96. 

1 0.6 

35.0 

2921.6 

698.0 

-7.6 

-25.7 

259.5 

20.7 

20.4 

3.8 

294.  3 

296.4 

0.7 

21  .9 

8 .9 

95. 

I I.O 

36.0 

3045. 0 

687.0 

-8.  2 

-26.2 

259.3 

21  .2 

20.8 

3.9 

295.0 

297.0 

0.7 

21.9 

9.4 

94. 

1 1 .4 

37.0 

3147.2 

678.0 

-9.  1 

-28  0 

258.3 

21.4 

21.0 

4.3 

295.1 

296.9 

0.6 

19.7 

9.9 

93. 

11.7 

38.0 

3261. 9 

66  8.0 

-10.3 

-29  ,2 

257.7 

21.7 

21.2 

4.6 

295.  1 

296.  7 

0.5 

19.3 

10.3 

93. 

12.1 

39.0 

3366. 3 

659.0 

-11.0 

-29  8 

257.2 

22.1 

21.5 

4 .9 

295.4 

297.0 

0.5 

19.4 

10.7 

92. 

12.4 

40.0 

3471 .8 

65  0.0 

-1  1 .7 

-30.6 

257.0 

22.4 

21.8 

5.  1 

295.  8 

297.2 

0.5 

19.0 

11.2 

92, 

12.  9 

41.0 

3602. 3 

639.  0 

-12.  5 

-31.3 

256.6 

22  .7 

22.1 

5.2 

296.  3 

297.6 

0.4 

19.0 

11.8 

91  . 

13.2 

42.0 

3710.4 

630.0 

-13.  5 

-32.1 

256.6 

22.7 

22.  1 

5.3 

296.3 

297.6 

0.4 

19.1 

12.  2 

90. 

13.6 

4 3.0 

3631. 9 

620.0 

-14.5 

-32  9 

256.7 

22.7 

22.  1 

5.2 

296.6 

297,8 

0.4 

19.2 

12.8 

90. 

14.0 

44.0 

3954. 9 

610.0 

-I  5. 5 

-32  7 

2 57.4 

22.7 

22.2 

SoC 

296.8 

298  . I 

0.4 

21  .0 

13.2 

89. 

14.3 

45.0 

4054. 4 

602.0 

-16.3 

-33  4 

258.4 

23.1 

22.6 

4.6 

297.0 

298.2 

0.4 

21 .1 

13.7 

89. 

14.7 

46.  0 

4180.  1 

592.0 

-17.5 

-34  4 

260.0 

23.7 

23.4 

4.1 

297.0 

298.1 

0.3 

21 .2 

14.2 

88. 

15.1 

47.0 

4281.6 

584.0 

-18,  6 

-35.3 

261.7 

24.6 

24.4 

3.6 

296.9 

297.9 

0.3 

21  .2 

14.  7 

88. 

1 5.5 

48.0 

4397. 5 

575.0 

-19.3 

-36.7 

263.1 

25.3 

25.  I 

3.0 

297.4 

298.  3 

0.3 

19.5 

IS. 5 

88. 

IS. 8 

49.0 

4501. 4 

56  7.  C 

-20.  4 

-37.2 

263.5 

25.4 

25.2 

2.9 

297,3 

298.2 

0.3 

20.5 

IS. 9 

as. 

16.2 

50.0 

4619,7 

558.0 

-21  .4 

-38.7 

263.6 

25.3 

25.1 

2.8 

297.4 

298.2 

0.2 

19  ,2 

16.5 

88. 

16.8 

51.0 

4752. 7 

54  8.  0 

-22.7 

-40  1 

263.2 

25.1 

24,9 

3.0 

297,5 

298.  2 

0.2 

1 8.4 

17.4 

87. 

• 0Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  'i  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  405 

sterling.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  153  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  c 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

I 7.? 

52.0 

4874 .0 

539.0 

-:»3.5 

-40-3 

262.9 

25.3 

25.  1 

3.  1 

298.0 

298.6 

0.2 

19  .4 

18.0 

87, 

I 7.  6 

53.  0 

4983. I 

53  1.  0 

-24  • 7 

-41  3 

262.6 

26  .1 

25.9 

3.3 

297.  e 

29a. 4 

0.2 

19.5 

18.6 

87. 

18.1 

54  .0 

5093.5 

523.0 

-25* **4 

-4  1 3 

262.  0 

27.8 

27.6 

3.9 

298.1 

298.8 

0.2 

20.8 

19.3 

87, 

1 8.5 

55.0 

5205.0 

51  5.0 

-26.6 

-42.  1 

261.5 

29.4 

29.0 

4.3 

298.  0 

298.6 

0.2 

21  .3 

20.1 

87. 

19.0 

56.0 

5346. 2 

EOS.  0 

-28.  0 

-42.6 

261  .3 

30  .5 

30.1 

4 .6 

298 .1 

298  .6 

0.2 

23.  1 

20.  9 

86  . 

19.  A 

57.0 

5460.8 

497. C 

-28.6 

-44.2 

261. 7 

31.5 

31.2 

4.5 

298.6 

299.  1 

0.1 

20  .6 

21.8 

86. 

19.8 

58.  0 

5562. 2 

490.  0 

-29.4 

-46.0 

262.5 

33.8 

33.5 

4.4 

298.  a 

299.  3 

0.  1 

18.0 

22.4 

86. 

20.2 

59.0 

5679.7 

482.0 

-29.  6 

-40^3 

263.3 

36.9 

36.7 

4.  3 

300  • 1 

300  .4 

0.1 

14.2 

23.  2 

86. 

20.7 

60.0 

5799. 1 

47  4.0 

-29,7 

-49  7 

264.0 

4 1.3 

4 1.  1 

4,3 

301.4 

301.7 

0.1 

12.2 

24.5 

86. 

21.1 

61.0 

5920. S 

466.  0 

-29.  7 

-50  5 

264.0 

44  .6 

44.3 

4 .6 

302.8 

303.1 

0.  I 

11.1 

25.  5 

86. 

21.6 

62.0 

6028.4 

459.0 

-29.7 

-49y  7 

263.  2 

48.3 

4 8.  0 

5.8 

304.1 

304.5 

0.1 

12.2 

26.8 

86. 

22.  1 

63.  0 

6153. 6 

45  1.  C 

-30.6 

-48 . 2 

261  .4 

SO  .2 

49.6 

7.5 

304.  5 

304.  9 

0.  1 

15.8 

28.5 

86. 

22.6 

64.0 

6264 .6 

444.0 

-31.3 

-46.  7 

258.  8 

50.4 

49.4 

9.8 

305.0 

30  5. S 

0.1 

20.0 

30.  I 

85. 

23.0 

65.  0 

6377.0 

437.0 

-32.0 

-44  ,6 

256.7 

52.1 

50.  7 

' 2.0 

305.  6 

306.2 

0.2 

27.0 

30 .8 

85. 

23.5 

66.0 

6540. 6 

427.  0 

-32.0 

-43  1 

255.4 

57.0 

55.2 

14.4 

307.6 

308.3 

0.  2 

31 , 7 

32.  7 

es. 

23.9 

67.0 

6657.2 

420. C 

-32.6 

-42  7 

255.0 

59.0 

57.  0 

1 5.2 

308.2 

308.9 

0.2 

35  .5 

34  . I 

84, 

24.3 

68.  0 

6775. 4 

41  3.  0 

-33.3 

-43-  2 

254  .7 

60  .1  4 

57.9 

15.8 

308.  a 

309.5 

0.2 

36.0 

35.7 

84. 

2A.7 

69.0 

6895.5 

406.0 

-33.  6 

-43.3 

254,6 

61  .8* 

59.6 

16.4 

310.0 

310.7 

0.2 

36.4 

36.9 

83. 

2 5.2 

70.0 

7017.4 

39  9.0 

-34.1 

-42.5 

254,5 

65.34 

62.  9 

! 7.  4 

310.9 

31  1.6 

0.2 

42.0 

38.7 

S3. 

25.7 

71.0 

7177.  1 

390.  0 

-34.4 

-42.1 

254.3 

67,5  4 

65.0 

?8  ,2 

312.6 

313.4 

0.2 

45.0 

41 . 0 

83. 

26.  1 

72.0 

7285.5 

38  4.0 

-34.8 

-41  0 

253.9 

68.14 

65.5 

1 8.8 

313.4 

314.3 

0.2 

48.4 

42.4 

82. 

26.6 

73.0 

7413. 6 

37  7.  0 

-36.  0 

-4  3 0 

253.5 

70  .0  4 

67.1 

19.8 

313,  5 

314.  2 

0.2 

47.9 

44.4 

82. 

27.0 

74.0 

7543.5 

370.0 

-37.  2 

-44.  4 

253.6 

72.64 

69.6 

20  .5 

313.5 

314.2 

0.2 

46.3 

46.0 

82. 

27.4 

7S.0 

7675.3 

36  3.0 

-38.1 

-45«2 

253.9 

72,94 

70.0 

10.  3 

314.  0 

314.6 

0.2 

46.8 

48.0 

81  . 

27.8 

76.0 

7809. C 

356.  0 

-39.2 

-46.3 

254.0 

7 1 .3  4 

68.5 

; 9 .6 

314.2 

314.8 

0.  2 

46.  6 

49.  7 

SI  . 

28.3 

77.0 

7925.2 

350.0 

-40.5 

99.9 

254.  I 

71.44 

68.  7 

f 9.6 

314.2 

999,9 

99.9 

999  .9 

51  .8 

81  . 

26.  7 

78.  0 

8062. 6 

34  3.  0 

-41.6 

99l9 

2 54  .0 

75  .8  4 

72  .8 

20.9 

314.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

81  . 

29.2 

79.0 

8181.9 

337.0 

-42.  e 

99  9 

253.6 

82.04 

78.7 

23.1 

314.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

55.6 

80. 

29.7 

80.  0 

8323. 3 

330.0 

-4  3.7 

99  9 

252.7 

79.44 

75.  8 

23.  6 

315.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

80. 

30.2 

81.0 

8467. 0 

32  3.  0 

--45.  0 

99  r 9 

251  .5 

70  .9  4 

67.2 

12.5 

315.2 

999.9 

99,9 

999.9 

60.  8 

80. 

30.7 

82.0 

8592.0 

317.0 

-46. 1 

99.9 

251.4 

70.34 

66.6 

12.4 

315.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.3 

79. 

31.  1 

83.  0 

8740. 1 

31  0.  0 

-47.0 

99.9 

252.3 

75  .3  4 

7 1 .7 

2 3.0 

316.1 

999.  9 

99.  9 

999.9 

63.7 

79. 

3 1.6 

84.0 

8869.3 

304.0 

-40,  2 

99.  9 

252.  7 

76.14 

72.7 

22.6 

3 16.2 

999  .9 

99.9 

999  .9 

57.0 

79. 

32.0 

85.0 

8978. 2 

299.0 

-49.4 

99  -9 

252.2 

69.84 

66.5 

21.3 

316.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

69.2 

79. 

32.6 

86.0 

9155. 4 

29  1.  0 

-50,  9 

99  9 

252.2 

74  ,54 

70.9 

22.8 

316.3 

999.9 

99.9 

999.  9 

70.0 

79. 

33.0 

87.0 

9290.6 

285.0 

-52.3 

99-  9 

252.6 

84.4* 

80.6 

2 3.  2 

316.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

72  .5 

78. 

33.  4 

88.  0 

9404. 8 

280.0 

-53.3 

99c9 

252.3 

84  .2* 

80  .2 

2 5.7 

316.4 

999.9 

99.  9 

999.9 

75.  1 

78. 

33.7 

89.0 

9544. 1 

274.0 

-53.  S 

99.  9 

251 . 5 

79.2* 

75.1 

25.2 

317.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

76.  7 

78. 

34.2 

90.  0 

9636. 0 

268.0 

-54.8 

99  .9 

249.4 

68.7* 

64.  3 

"4.2 

3ia.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

78.6 

78. 

34.6 

9 1.0 

9806. 4 

26  3.  0 

-54.  8 

99.9 

247.7 

63.3* 

58.5 

24  .0 

320  .0 

999.9 

99.9 

999,  9 

79.  e 

78. 

35.  1 

92.0 

9954.2 

257.0 

-54.4 

99  9 

246.  7 

59.4* 

54.6 

23.5 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82  . i 

77. 

35.6 

93.0 

10080.0 

252.0 

-54.0 

99  9 

247.5 

57  .3* 

53  .0 

21.9 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

77. 

36.0 

94.0 

10208.5 

247.0 

-53.  a 

99.  9 

250.  0 

60.8* 

57.2 

10.8 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

■ 83.9 

77. 

36.5 

95.  0 

10340. 2 

242.0 

-52  .7 

99.9 

252.9 

73.2* 

70.0 

’1.5 

330.9 

999.9 

99.9 

999,9 

87.3 

77. 

37.1 

96.0 

10530.  1 

235.  0 

-52.  C 

99.9 

253.3 

82.3*4 

78.9 

23  .6 

334.6 

999.9 

99.9 

999,9 

89.  3 

77. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  l-EEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/ N 6 DEG 
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ST AT  ION  NO . 
STERLING . 


6 EEBRUARV 
1715  GUT 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEW  PT 

OtR 

SPEED 

M IN 

GPM 

mb 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

37.6 

97.0 

10641.2 

23  1.0 

-52.0 

99.9 

252.  1 

78,4** 

3M.1 

96.0 

1081 1 . 6 

225.0 

-52.2 

99.9 

249,  8 

68.3** 

36.5 

99.0 

10957. 1 

220.0 

-52.2 

99<  9 

247.0 

61.2** 

39.0 

100.0 

11 1 05. a 

215.0 

-52.5 

99«  9 

242.2 

53.9** 

39.6 

10  1.0 

11257.6 

210.0 

-53.3 

99#  9 

240.3 

54.9** 

4C.  I 

102.0 

1 141 2. 6 

205.0 

-53  .9 

99.9 

242,8 

60.3** 

40.6 

103.0 

1 1 538. 9 

20  1.0 

-5A,  e 

99,  9 

244.5 

54.6*  * 

4 1.0 

1 04.  0 

11699.9 

196.0 

-54.9 

99.9 

244  .8 

43.3** 

* 1.5 

lOE.  0 

I 1 831. 6 

19  2.  0 

-55.4 

99.9 

246.2 

39.8** 

4 2.0 

106.0 

11999.8 

187.0 

-55.6 

99.9 

249.4 

49.9** 

42.  5 

10  7.  0 

121  3 7.  8 

183.0 

-54.9 

99i  9 

252.3 

63.3** 

43.0 

106.0 

12314. 9 

178.0 

-54.  9 

99.  9 

254.0 

69,7* • 

43.4 

1 09.0 

12460.0 

174.0 

-55.4 

99.9 

254.0 

64.5** 

43.9 

110.0 

12608. 5 

170.  0 

-54.  9 

99.9 

253.1 

55,8** 

4A.6 

111.0 

12798. 9 

165.0 

-55.9 

99.9 

253.2 

61.0** 

4E.  1 

1 12.  0 

12955. 5 

16  1.0 

-54.9 

99.9 

253.9 

71 .4** 

45.7 

1 1 3.0 

13116.5 

157.0 

-54. 4 

99.  9 

253.0 

71  .0** 

46.4 

1 14.0 

13281.7 

153.0 

-54.6 

99l9 

249.0 

62.3*4 

46.9 

1 15.0 

13408. 6 

150.  0 

-54.  4 

99*  9 

245.4 

55.9** 

47.5 

116.0 

13625. 5 

145.0 

-54  • 9 

99.9 

242.  8 

53.0** 

4E.0 

1 1 7.0 

13803.9 

141.0 

-56.1 

99.9 

243.6 

58.4** 

46.4 

118.0 

13940.2 

138.0 

-57.  4 

99.  9 

244.9 

62.0** 

49.0 

119.0 

I412S.7 

134.0 

-5  8.1 

99  .9 

246.9 

59.9** 

49.4 

120.0 

1431 6. 4 

130.  0 

-58.  6 

99.9 

248.1 

54 .9** 

49.9 

121.0 

14462. 8 

127.0 

-59.5 

99a  9 

249.2 

51.7** 

SO.  3 

122.  0 

2461 2. 5 

124.  0 

-59.0 

99.9 

249.4 

52.4** 

50.9 

1 23.0 

14RI 6. 8 

120.0 

-57.  8 

99.  9 

248.3 

53.6** 

51.7 

1 24.  0 

14979.  1 

11  7.0 

-56.2 

99  .9 

244.3 

50.9** 

52.4 

1 25.0 

15144. 4 

11  4.  0 

-55.  6 

99«9 

243.6 

4 0.9** 

53.2 

126.0 

15372.  1 

110.0 

-55.4 

99.9 

250.4 

33. 3«* 

5 3.  7 

127.0 

15548. 4 

107.  0 

-5  5.6 

99*9 

253.1 

37  .4** 

54.2 

128.0 

15729.2 

104.0 

-56.  6 

99.  9 

2 53.6 

39.8*  * 

54.  7 

1 29.0 

1591  4.  5 

10  1.0 

-57.4 

99r9 

253.5 

44.6** 

55.2 

130.0 

16104. 7 

98.0 

-58.  1 

99.9 

252.8 

SI .7** 

55.9 

131.0 

16367. 1 

94.0 

-58.3 

99.9 

250.  1 

41.4** 

56.4 

132.0 

16571, 7 

91,0 

-57,4 

99.9 

248.5 

29.0** 

57.0 

133.0 

16783.4 

88.0 

-57.  6 

99.  9 

252.2 

22.6** 

57.7 

I 34.0 

17001.9 

8 5.0 

-5  8.6 

99.9 

248.4 

14. 5** 

56.3 

135.0 

17151.1 

83.0 

-59.  S 

99.  3 

235.5 

12.0** 

59.0 

1 36.0 

17381.2 

80.0 

—60 . 1 

99.9 

233.4 

7.3** 

59.6 

137.0 

17700. 5 

76,  0 

-61 .2 

99.9 

253.1 

10  .8** 

60.7 

136. C 

17950.5 

73.0 

-61.3 

99.9 

259.3 

20.9** 

6 1.5 

1 39.  0 

18210. 5 

70.0 

-61.9 

99.9 

257,9 

52.5** 

62*3 

140.0 

18481. 1 

67.0 

-62.  7 

99.9 

256.3 

44,3** 

63*1 

141.0 

18762.5 

64.0 

-64.2 

99*9 

253.9 

35.0** 

* ar  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P5EN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


77A 


405 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

74.  6 

24.  1 

336.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92,7 

77. 

64.0 

23.6 

338.5 

999,9 

99.9 

999.9 

94.8 

77. 

56.3 

23.9 

340.7 

999,9 

99.9 

999  ,9 

94  .9 

76. 

47.5 

25.2 

342.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.0 

76. 

47.  7 

27.2 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

76. 

S3.  6 

27.6 

344.9 

999.9 

99.  9 

999.9 

100  .7 

76. 

49.3 

23.5 

345.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

75. 

39.  2 

18.  5 

34  7.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

104.0 

75. 

36.4 

16.1 

349.1 

999.9 

99.9 

999.  9 

105.  1 

75, 

46.7 

1 7.6 

351  .5 

999  .9 

99.9 

999  .9 

106 .4 

75. 

60.3 

) 9.2 

354.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

107.6 

75, 

67.0 

E9.2 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

75. 

62.0 

J 7.  8 

359.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

111.8 

75. 

53.3 

16.2 

3 62.3 

999.9 

99.9 

999.9 

114,  5 

75. 

58.4 

» 7.6 

363.7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.1 

75. 

6 6.6 

.9.7 

368.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

118.1 

75, 

67.9 

20.7 

371.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

120.9 

75, 

58.  2 

22.  3 

373.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.8 

75. 

50.8 

23.3 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

125.  3 

75, 

47.2 

24.  3 

379.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.1 

75. 

52.3 

26.0 

3 80.1 

999.9 

99.9 

999.9 

128  .6 

74, 

56.2 

25.3 

380 . 1 

999.9 

99.9 

999.9 

129.8 

74, 

55.  1 

2 3.  5 

382.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

74. 

50.9 

23.5 

384.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

133.  3 

74. 

48.3 

19.4 

3 85.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

136  .0 

74, 

49.0 

18.4 

389.  1 

999.  9 

99.9 

999,9 

136.3 

74. 

49.8 

19.8 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

74, 

45.  8 

22.  0 

400.7 

999.  9 

99.9 

999  .9 

140 .8 

74, 

36.6 

18.2 

404  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

143.  9 

74, 

31.4 

! 1 .2 

409.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

144 . 1 

74. 

35.8 

ro.8 

412.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

145.6 

74. 

38.2 

1 1.2 

413.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

147.  1 

74. 

42.  e 

12.  7 

415.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

147 .8 

74  . 

49.4 

13.3 

417.9 

999.9 

99.9 

999.  9 

149.0 

74, 

38.  9 

1 4-.  1 

422.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

152.5 

74. 

27,0 

1 3.7 

428.2 

999,  9 

99.9 

999.9 

152.4 

74, 

21.5 

5.9 

432.0 

999.9 

99.9 

999,9 

153.7 

73. 

1 3.  5 

5,  3 

4 34.1 

999.  9 

99.9 

999.9 

154  .5 

74. 

9,9 

6 .8 

435.3 

999,9 

99.9 

999.9 

154.6 

73. 

5.9 

4.  4 

438.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

156.3 

73. 

10.4 

3.  1 

443.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

155.  7 

73. 

20.5 

3.9 

447. S 

999,9 

99.9 

999  .9 

155.7 

73. 

51.3 

1 1.0 

452.0 

999.9 

99,9 

999.9 

158.5 

73. 

43.0 

fO.5 

456.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.7 

74, 

33.6 

9.  7 

458.6 

999.9 

99.9 

999.9 

162.4 

74, 

STATION  NO.  405 
STERLING.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

17IS  GMT  153  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTt] 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

3PM 

MR 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  tC 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.8 

1*2.0 

19057.2 

6 1.0 

-62.  9 

99.  9 

253.3 

38. 6** 

37.0 

I 1 . 1 

*68.0 

999  .9 

99,9 

999.9 

164. 2 

74. 

64.7 

1*3.0 

19368.4 

58.0 

-62. 1 

99.9 

252.0 

58.4* ♦ 

55.6 

13.  1 

4 76.5 

999.9 

99.9 

999.9 

165.3 

74. 

65.5 

1*4.0 

19697. 4 

SS.O 

-61 .3 

99.  9 

251.5 

80.6** 

76.5 

25.5 

485  .5 

990.0 

99.9 

999.9 

170.  I 

73. 

66.5 

1*5.0 

20044.9 

52.0 

-61.9 

99.9 

234.8 

10.8** 

8.  8 

5.2 

492.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

172.8 

73. 

67.4 

14  6.  0 

204  10.  6 

*9.0 

-64.2 

99.9 

216.4 

5.6** 

3.3 

4.5 

*95.  0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

173  .2 

73. 

68.3 

147.0 

20664.6 

47.0 

-65.  8 

99.  9 

251.0 

27.5** 

26.0 

9.0 

*97.1 

999  .9 

99.9 

999  .9 

173.0 

73. 

69.2 

1 48.0 

21  065. 2 

44.0 

-65 . 8 

99.9 

258.6 

33.3** 

32.  6 

6.  6 

506.6 

999,9 

99.9 

999.9 

175.9 

73. 

70.2 

149.0 

2149*. 7 

4 1.0 

-65.  2 

99.9 

261  .1 

7.9** 

7.8 

1 .2 

518.4 

999.9 

99.9 

999.9 

176.  7 

73. 

71.* 

150.0 

21958.0 

38.0 

-64.8 

99.9 

31.9 

2.0* 

-1.1 

- 1.7 

530.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

176.0 

73. 

72.7 

151.  0 

22462. 2 

35.0 

-62.9 

99.  9 

263.3 

34.2* 

34.0 

*.o 

548.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

176  .9 

73. 

73.8 

152.0 

22825. 5 

33.0 

-61.9 

99.  9 

268.7 

33.7* 

33.7 

0.8 

560.4 

999.9 

99.9 

999.9 

180.5 

74. 

75.0 

153.0 

23*1 3. 9 

30.0 

-62.9 

99.9 

264.2 

*6.4* 

*6.  2 

4.7 

573.3 

999.9 

99.9 

999.9 

181  .4 

7*. 

76.2 

154.0 

2*063. 5 

27.  0 

-62.5 

99.9 

252.7 

54.0* 

51.5 

16.1 

591  .9 

999.9 

99,9 

999.9 

188.  1 

7*. 

77.7 

1 55.0 

2*788. 0 

24.0 

-63.8 

99.9 

2*8.3 

11.0* 

10.3 

4.1 

608.3 

999.9 

99.9 

999.9 

188.6 

74. 

79.4 

156.  0 

25609. * 

21.0 

-62.5 

99.9 

250.8 

39.3* 

37.1 

12.9 

636.0 

999.9 

99.  9 

999.9 

191  .8 

74. 

SI. 3 

157.0 

26227.9 

19.0 

-61. 9 

99.  9 

263.  a 

27,4* 

27.3 

J.O 

656.3 

999.9 

99.9 

999.9 

193.8 

74. 

S3. 6 

158.0 

2T299.5 

16.0 

-58.6 

99.9 

256.2 

30.6* 

29.7 

7.3 

700.0 

999.9 

99.9 

999.9 

196.2 

74. 

86.1 

159.0 

28608. B 

13.0 

-57.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

7*8.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.  9 

999. 

775 


STATION  NO,  405 
STERLING,  VA 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  147  14.  0 


timf 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OlR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.1 

85.  0 

994.  8 

6.  6 

3.8 

0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

280.8 

293.0 

5.0 

82.0 

0.0 

0. 

0.2 

S.O 

174.8 

984,0 

7.3 

1.  J 

286.6 

1.6 

1.6 

- J.5 

282.3 

293.5 

4.3 

65.5 

0.  1 

66. 

0.6 

9.0 

275.  7 

972.0 

6.6 

0.  ; 

292.  1 

2.0 

1.8 

-■1.7 

282.6 

293.  0 

4.0 

63.1 

0.1 

71  . 

1.0 

10.0 

377.7 

960.0 

6.2 

-0.  ■ 

303.  2 

3.3 

2.8 

-'  .8 

283.2 

293.6 

4.0 

63.6 

0.  1 

83. 

l.ft 

11.0 

497.9 

946.0 

4.8 

-1.4 

309.6 

5.1 

3.9 

-3.3 

202.9 

292.6 

3.6 

63.8 

0 .2 

107. 

1.8 

1 2.0 

593.  3 

935.0 

4.  3 

-1  .8 

310.6 

6 * ••6 

5.0 

-4.  3 

283.3 

292.8 

3.6 

64.3 

0.3 

117, 

2.2 

13.0 

707.2 

922.0 

3.6 

-2.8 

309.  C 

7.T 

6.0 

-4.9 

283.7 

292.7 

3.4 

62.6 

0.5 

121. 

2.5 

14.0 

804.  6 

91  1.0 

3.0 

-2.9 

307.  1 

B.4 

6.  7 

- J.l 

284.0 

293.  1 

3.4 

65.1 

0.7 

123. 

2.9 

15.0 

902.  8 

900.0 

1 . 6 

-3.0 

304.5 

3.4 

6.9 

- . .8 

283.6 

292.3 

3.3 

68.1 

0.9 

12A. 

3.3 

16.0 

1029.  1 

886.0 

1 . 1 

-3. : 

299.8 

7.8 

6.8 

-3.9 

264.4 

293.3 

3.3 

71  .3 

1 . 1 

124. 

3.7 

17.0 

1 1 38.  7 

87  4.0 

0.  3 

-3 . 

293.5 

7 .4 

6.8 

-2.9 

284.  6 

293.6 

3.4 

74,9 

1.3 

123. 

4.1 

18.0 

1240.2 

863.0 

-0.  7 

-3.5 

288.  7 

7.5 

7.  1 

-2.4 

204.7 

293.8 

3.4 

81 . 1 

1.4 

121. 

4.5 

19.0 

1352. 0 

851.0 

-1  .6 

-3.3 

288.6 

8*3 

7.9 

-2.7 

284.  8 

294.  3 

3.5 

88.4 

1 .6 

120. 

4.B 

20.0 

1455. 5 

840.0 

-2.7 

-3.9 

282.0 

e.5 

8.3 

-1  .8 

284  .7 

293.0 

3.4 

91  .3 

1.8 

119. 

S.4 

21.0 

1579.  1 

827.0 

-3.3 

-4.  1 

270.0 

9.7 

9.7 

0.0 

28  5.  3 

294.  5 

3.4 

94  .8 

2 .0 

115. 

5.7 

22.0 

1 685. 0 

816.  0 

-4.  1 

-4.  r 

266.2 

10  *2 

10.1 

•3.7 

285.6 

294.5 

3.3 

96. 0 

2.  2 

113. 

6.1 

23.0 

1791.9 

605.0 

-5.  3 

-5.  3 

262.  2 

1 0*5 

10.4 

• .4 

285.3 

293.6 

3.1 

96.3  • 

2.4 

1 10. 

6.4 

24.0 

1890.0 

795.0 

-6. 1 

-6. 

258.7 

to  .4 

10.  2 

2.0 

2 85.5 

293.6 

3.0 

97.8 

2 .6 

108. 

6.B 

25.0 

2009.  1 

78  3.  0 

-6.  7 

-6.  5 

255.8 

10.6 

10.3 

2 .6 

286.1 

294. 1 

2.9 

99.  1 

2.8 

105. 

7.2 

26.0 

2129.6 

77  1.0 

-7.9 

-8.1 

254.  5 

1 1.2 

10.8 

3.0 

286.  1 

293.  4 

2.7 

98  .2 

3.0 

103. 

7.6 

27.0 

2241. 3 

76  0.  0 

-8.  5 

-8.7 

254  .4 

12.3 

1 1 .9 

->.3 

286.6 

293.  8 

2.6 

98.4 

3.3 

101. 

8.0 

28.0 

2343.9 

750.0 

-9.  4 

— 9,  5 

254.3 

13.B 

1 3.3 

1.7 

286.7 

293.5 

2.5 

98  .5 

3.  5 

99. 

8.3 

29.0 

2458. 2 

739.0 

-9.5 

-19.9 

254.7 

14,9 

14.4 

3.9 

287.6 

290.  7 

1.1 

42.8 

3.8 

97, 

8.7 

30.0 

2563. 7 

729.  0 

-0.  2 

-21.; 

255.3 

16.2 

15.7 

3.1 

290 .1 

292.9 

0.9 

33.  1 

4.2 

95. 

9.1 

31  .0 

267 1 . 0 

719.0 

-7.9 

-30.  ^ 

256.  3 

17.3 

1 6.9 

4.1 

291.5 

292.8 

0.4 

13.8 

4.5 

93. 

9.5 

32.0 

2779. 9 

70  9.0 

-7.9 

-30.5 

257.4 

• 

CO 

18  .0 

4 .0 

292.7 

294.0 

0,4 

13.8 

4.9 

92. 

9.8 

33.0 

2890 . 3 

699.0 

-8.0 

-30.  9 

257.  9 

1 9.2 

1 0.7 

4 .0 

293.7 

295.0 

0.4 

13.8 

5.3 

91. 

1 0.2 

34.0 

3002. 1 

689.0 

-3.3 

-29.7 

258.2 

20.2 

19.  8 

4.  1 

294.6 

296.  1 

O.S 

15.8 

5.8 

90. 

10.6 

35.0 

31 15. 4 

879.  0 

-9.  2 

-30.4 

258.0 

21  .2 

20.7 

V.4 

294  ,9 

296.3 

0.4 

15.  9 

6.  2 

89. 

11.1 

36.0 

3253.  1 

667.0 

-9.8 

-30. o 

257.0 

22.4 

21.8 

3.0 

295.7 

297.2 

0.4 

16  .4 

6.9 

80. 

11.4 

37.  0 

3369. 5 

65  7.  0 

-10.8 

-30.  o 

256.0 

22.8 

22.1 

5.5 

295.9 

297.  3 

0.5 

18.0 

7.3 

87. 

1 1.9 

38.0 

3475.4 

648.0 

-11.1 

-30.  ^ 

254.  3 

23.0 

22.1 

*.2 

296.7 

298.1 

0.4 

17.5 

S.O 

86. 

1 2.3 

39,  0 

3594.6 

638.0 

-12.1 

-3  1.- 

253.7 

23.0 

22.  1 

6.  5 

296.9 

298.3 

0.4 

18.1 

8.5 

85. 

12.8 

40.0 

3715. 3 

628.  0 

-1  2.  5 

-32.', 

254.2 

23.5 

22.6 

297.7 

299.0 

0.4 

16.  7 

9.  2 

84. 

13.2 

41.0 

3837,8 

618.0 

-12.8 

-35.2 

255.  2 

24.5 

23.  7 

<..2 

298.8 

299.8 

0.3 

13.2 

9 .7 

84. 

13.6 

42.  0 

3962. 0 

606.0 

-14.  1 

-37.0 

255.9 

85.6 

24.9 

■-.2 

298,  7 

299,6 

0,3 

12.2 

10.3 

83. 

14.0 

43.0 

4074,9 

599.0 

-15.2 

-37.0 

255.7 

26.7 

25.9 

3 .6 

298.7 

299.6 

0.3 

13.4 

It.O 

83. 

14.4 

44.0 

4189. 1 

590.0 

-16.4 

-37.  i 

254.1 

27.6 

26.5 

7,6 

298.6 

299.4 

0.3 

14.0 

11  .6 

83. 

14.8 

45.0 

4317.  4 

E80.  0 

-17.  2 

-38.  : 

252.1 

28.3 

27.0 

8.7 

299.1 

299.9 

0.2 

14.  1 

12.3 

82. 

15.3 

46.0 

4434.5 

57  1 .0 

-17.9 

-39.  5 

249.  7 

29.0 

27.  2 

1 0.0 

299.6 

300.3 

0.2 

13.6 

13.1 

81  . 

15.7 

4 7.  0 

4539.  e 

563.0 

-18.  9 

-39.4 

248.6 

29.0 

27.0 

10.6 

299.7 

300.  4 

0.2 

14.2 

13.8 

81. 

16.3 

48.0 

4659.7 

554,0 

-19.7 

-38.0 

248.  3 

28.6 

26.6 

1 0.6 

300.1 

301  .0 

0.3 

17.7 

14.8 

80. 

16,7 

49.0 

4767.4 

546.0 

-20  .7 

-37.9 

248.5 

28.0 

26.0 

13.2 

300.1 

301.0 

0.3 

19.6 

15.5 

79, 

17.1 

50.0 

4890. 0 

537.  0 

-22.  0 

-37.9 

248.8 

27.2 

25.3 

9.8 

300.1 

301  .0 

0.3 

21.9 

16.  2 

79, 

1 7.6 

51.0 

5041 . 9 

526.0 

-23.3 

-39.9 

249.3 

26.6 

24.9 

9,4 

300.3 

301  .0 

0.2 

20.3 

17.0 

78. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B'^EN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  AOS 
STERt-ING.  VA 


6 FEBBliAPY  1975 

2015  GMT  1A7  lA.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  P7 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

DG 

17.9 

52.0 

5153. 8 

51  8.  0 

-24*6 

-40.1 

250.1 

27.1 

25. S 

9.2 

300  .0 

300.7 

0.2 

22.0 

17.  3 

78. 

1 8.T 

53.0 

5281.2 

509.0 

-25.  a 

-30.  - 

251.2 

28.4 

26.9 

9.2 

300.1 

301  .0 

0.3 

30 . 1 

18  .0 

78. 

1 E.G 

SA.O 

5395. 7 

501.0 

-27.1 

-37.  _ 

251,8 

29.2 

27.8 

9.1 

299.  e 

300.  8 

0.3 

37,9 

18.6 

78. 

18.9 

55.0 

551 1. 4 

493.0 

-2a.  3 

-36.  A 

251 .0 

29.3 

27.8 

->.1 

299  .8 

300  .9 

0.3 

44.6 

19.  t 

78. 

19.3 

56.  0 

5672.9 

462.0 

-2<?.6 

-37. 

251.6 

28.6 

27.  2 

9.  I 

300.  1 

301.1 

0.3 

47  .4 

19.9 

77, 

19. G 

57.0 

5791. 9 

474.  0 

-31 . 0 

-30.6 

251.2 

28.4 

26.9 

9.  2 

299.7 

300.7 

0.  3 

46.  9 

20.  4 

77. 

20.0 

58.0 

5897.3 

467.0 

-31 . a 

-30.  ! 

250.  8 

29.4 

27.  8 

9.7 

300.0 

301  .0 

0.3 

53.1 

20 .8 

77. 

20.  3 

59.  0 

601 9. 3 

459.0 

-32.3 

-37.1 

250.3 

31.5 

29.  7 

10.6 

300.9 

30  2.0 

0.3 

62.1 

21  .5 

77. 

20.7 

60.0 

6143. 2 

45  1.0 

-33.  2 

-37.  / 

249.6 

34.1 

32.0 

1 . .9 

30  1 .2 

302.3 

0.3 

64.0 

22.3 

77. 

21.1 

61.0 

6268.8 

443.0 

-33.6 

-37. 

249.1 

36.3 

34.  0 

1 ; .9 

302.3 

303.4 

0.3 

66.2 

23.1 

76. 

21. S 

62.0 

6396.  6 

435.  0 

-34.2 

-30.  . 

249.4 

38.1 

35.7 

1’.4 

303.2 

304.2 

0.3 

63.  5 

24.0 

76. 

22.0 

63.0 

6510.0 

428.0 

-34.7 

-39."^ 

251.5 

AO. 8 

38.  7 

1 2.9 

303.9 

304  .9 

0.3 

61  .0 

25.2 

76. 

22.5 

64.0 

6641. 8 

420.0 

-35.0 

-40.*^ 

253.5 

44. 3 

42.5 

1 2.6 

305.2 

306.  1 

0.3 

55.4 

26.4 

76. 

23.0 

65.0 

6776.  1 

412.0 

-34.6 

-40.  0 

254.0 

47.9 

46.0 

13.2 

307.4 

308.3 

0.3 

52.8 

27.8 

76. 

23.6 

66.  0 

6912.9 

40  4.0 

-35.2 

-4  1.7 

253.2 

52,7 

50.4 

1 a.  3 

308.  3 

309.1 

Oc2 

51  .1 

29  .7 

75. 

2A.I 

67,0 

7034. 5 

39  7.0 

-36.  3 

-42.0 

252.1 

57.9 

55.1 

1 7.8 

308.5 

309.2 

0.2 

51.6 

31 . 2 

75, 

2A.S 

68.0 

7175.7 

389.0 

-36.4 

— 42.  d 

251.2 

62.6 

59.2 

29.1 

310.1 

310.9 

0.2 

51.3 

32.6 

75. 

2A.9 

69.0 

7301. 5 

382.0 

-36.0 

-43.  J 

250.5 

66.2 

62.5 

22.  1 

311.2 

31  1.9 

0.2 

50.8 

34.3 

75. 

25.3 

70.0 

7429.4 

375.0 

-37.6 

-44. 

250.0 

68.4 

64.2 

23.4 

311.8 

312.5 

0.2 

50.7 

35.9 

75. 

25.7 

71.0 

7596.7 

366.0 

-30.5 

-44.*'» 

249.5 

69.1 

64.7 

24.  2 

312.7 

313.4 

0.2 

50  .7 

37,6 

75. 

26.0 

72.0 

7748. 2 

358.  0 

-39.  7 

-4  5.0 

249.3 

68.9 

64.4 

24.4 

313.  1 

313.7 

0.2 

51  . I 

39.  1 

74, 

26.A 

73.0 

7882.9 

35  1. 0 

-40.7 

99.9 

248.  9 

68.1 

63.5 

2-. 5 

313.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

40.4 

74, 

26.8 

7A.0 

8000.  0 

345.0 

-41  .9 

99.9 

248.4 

68.0  A 

63,  2 

2‘  . 1 

313.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

42.1 

74. 

27.2 

75.0 

8138.5 

338,0 

-43.0 

99.9 

247.  8 

69,2* 

64.1 

Zt  .1 

313.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

43.8 

74. 

27.6 

76.0 

8279.3 

33  1.0 

-43 . 0 

99.  y 

247.4 

71  .5A 

66.0 

2'. 5 

314.6 

999.9 

99.9 

999,9 

45.3 

73, 

28.  1 

77.0 

8402. 1 

32  5.0 

-44.  2 

99.  . 

246.8 

74  ,5A 

68.4 

29.4 

315.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.  5 

73. 

28.6 

78.0 

8547.8 

218,0 

-45.  1 

99.' 

245.9 

75. OA 

68.4 

30.6 

316. S 

999  .9 

99.9 

999.9 

50.0 

73. 

29.2 

79.  0 

8674. 8 

312.0 

-46.2 

99. 

245.5 

74. OA 

67.  3 

30.7 

316.7 

999.9 

99.  9 

999.9 

52.4 

72. 

29.6 

80.0 

8803.5 

306.0 

-47.  3 

99.9 

245.6 

74, GA 

67.9 

3i.  .8 

316  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

72. 

30.1 

81.0 

8956.  1 

29  9.0 

-48.9 

99.9 

245.6 

77. 7A 

70.9 

3 .8 

316.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

56  .4 

72. 

30.  5 

82.0 

9111.1 

292.0 

-50.4 

99.9 

245.6 

80  .5  A 

73,4 

33.0 

316.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  e 

72. 

30.9 

83.0 

9246.3 

286.0 

-51.6 

99.9 

245.4 

79. 3A 

72.  1 

33.0 

317.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

60.9 

72. 

31.3 

84.  0 

9383. 4 

280.0 

-53.0 

99.. 

245.4 

78. 7A 

71,6 

32.8 

31  6.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

71  . 

31.7 

85.0 

9499. 4 

275.0 

-54.0 

99.'. 

245.6 

80,4  A 

73,2 

33.2 

317.0 

999,9 

99.9 

999.9 

63.7 

71. 

32.2 

86.0 

9664.4 

268.0 

-55. 1 

99.'" 

245.7 

82. 7A 

75.4 

34.0 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

71  . 

32.  7 

87.0 

9808. 6 

26  2.0 

-56.  4 

99,0 

245.1 

80  .6  A 

73,2 

3 J.9 

317.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

71. 

33.2 

88.0 

9930.5 

257.0 

-57.  9 

99.9 

244,9 

79.4  A 

72.0 

3 '.7 

317. S 

999  .9 

99.9 

999.9 

71.2 

71. 

33.6 

89.0 

10079.  1 

251.0 

-59.1 

99  .9 

245.5 

61. 3A 

73.  9 

32.  7 

317.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

73  .0 

70. 

3A.1 

90.0 

10231.  0 

245.0 

-50.  6 

99.9 

247.2 

79. 5A 

73.3 

30  .8 

320  .9 

999.9 

99.9 

999.  9 

75.  S 

70. 

3A.6 

91.0 

1036 1.6 

240.0 

-55. 1 

99.  ; 

250.2 

69.4A 

65.4 

23.5 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.5 

70. 

35.  1 

92.0 

10496. 2 

23  5.  0 

-54.0 

99.". 

251  .2 

61  .7  A 

58.4 

19.9 

330.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

79.7 

70. 

35.6 

93.0 

10634.0 

230.0 

-53.9 

99.9 

245.9 

61  .1  A 

55.8 

25.0 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

7t. 

36.1 

94.0 

10775. 2 

225.0 

-53  .9 

99  .9 

242.1 

64.1  A 

56.6 

3C.0 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.7 

70. 

36.5 

95.0 

10919.  6 

220.0 

-53.6 

99.9 

244.0 

68. OA 

61  .1 

2<^'  .8 

338.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

70. 

37.1 

96.0 

11 127.  1 

21  3.0 

-54.5 

99.9 

248.9 

7S.6A 

70.5 

2^.3 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

70. 

A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEK  6 AND  10  DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EN  INTERPOLATED 
AA  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'  6 DEG 
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STATION  NO.  AOS 
STERLING.  VA 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  1A7  lA.  O 


TIME 

CNTCT 

HEI  GHT 

PRES 

TEMP 

OEW 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

37.5 

97.0 

11279.2 

208.0 

-5A.7 

99.9 

250.3 

77,4* 

72,8 

26.1 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.7 

70. 

3 8.0 

9 S . 0 

1 ! A03. A 

20  4.0 

-55.0 

99.^ 

250.9 

70.0* 

66.  1 

22.  9 

343.8 

999.9 

99.9 

999,9 

91  .9 

70. 

38.5 

99.0 

11561. 6 

199.  0 

-55*  9 

99.*. 

251  .7 

55.9* 

53.  1 

1'.  .6 

3AA.7 

999.9 

99.9 

999.9 

9A.  A 

70. 

39.3 

100  .0 

11723.5 

194.0 

-56*  1 

99. 

252.8 

45.7* 

43,  7 

i;  .5 

3A7.0 

999  .9 

99,9 

999.9 

95.9 

70. 

39.7 

10  1.0 

11923. 7 

188.0 

-55  • 1 

99.*" 

251  .9 

48.1* 

45.7 

1 E.O 

351.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

96.9 

70. 

AO. 3 

102.0 

12061.0 

184.0 

-55,  3 

99.*^ 

250.6 

51  .8* 

48.8 

17.2 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  1 

70. 

AC.  9 

1 03.0 

12201 . 3 

180.0 

-55,0 

99 

251  .0 

54.1* 

SI.  1 

17,6 

356.3 

999.9 

99,9 

999  .9 

too  .8 

70. 

A 1.  A 

lOA.  0 

12381. 5 

175.  0 

-54. 7 

99.9 

250.8 

65  .3* 

61.6 

21.5 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  I 

70. 

A 1 .9 

105.0 

12529. 2 

17  1.0 

-55.3 

99.9 

250.  A 

79.5* 

74.9 

2c.6 

361  .0 

999  .9 

99.9 

999  .9 

10  A .5 

70. 

A2.3 

10  6.  0 

12680. 0 

167,0 

-56.3 

99  .9 

250.6 

80  .4* 

75.9 

Zo.  7 

361.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

106 .8 

70. 

A2.5 

107.0 

12872. 9 

162.0 

-56.  6 

99. 

251.5 

69.7* 

66.2 

2 . 1 

36A  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  8 

70. 

A3. 3 

1 03.0 

13031 .5 

158.0 

-56.7 

99 

252.6 

60.3** 

57.  6 

1 8.0 

366.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

no  .8 

70. 

A3.B 

109.0 

1319A. 0 

154.  0 

-56.  7 

99. 

252.5 

59.6** 

56.8 

17.9 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

70. 

A A .A 

1 10.0 

13361 .A 

150.0 

-55.  ? 

99.6 

250.  7 

60.0** 

56.6 

19.8 

37A.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

115.7 

70. 

AE.  I 

111.0 

1353A. I 

146.0 

-54.7 

99  .9 

248.9 

64.2** 

59.9 

2J.1 

378.  8 

999.  9 

99.  9 

999.9 

II6  .A 

70. 

A5.B 

112.0 

1371 1. 7 

142.0 

-55.  3 

99.  y 

247.9 

62.0** 

57.4 

2:  .4 

380  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.6 

70. 

A6.3 

113.0 

1389A. 1 

138.0 

-55.0 

99.  . 

246.2 

56.0** 

5 1.3 

2r.  6 

38A.  A 

999.9 

99.9 

999  .9 

122.0 

70. 

A6.9 

1 1 A.O 

14081.  9 

134.  0 

-55.  5 

99.'. 

244  .3 

54.7** 

49.3 

27.7 

386.8 

999.9 

99.  9 

999.9 

123.  5 

70, 

A 7. A 

1 1 5.0 

14226.0 

13  1.0 

-56.3 

99.  ■'i 

244.4 

53.4** 

48.2 

23.0 

387.9 

999  .9 

99.9 

999  .9 

126 .2 

70. 

AS.  1 

1 16.  0 

14*72. A 

126.0 

-57.7 

99.«* 

246.1 

49.2** 

45.0 

19.9 

389.6 

999.  9 

99.  9 

999.9 

127.0 

70. 

AS. 6 

117.0 

14624. 7 

123.0 

-57.  2 

99.  9 

246.  7 

41 .0** 

37.7 

16.2 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

129. 7 

70. 

A9.  2 

1 1 8.  0 

14781 .0 

120.0 

-56.7 

99.9 

250  .7 

28. a** 

27.  2 

' . 6 

396,  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

130  .A 

70. 

A9.S 

119.0 

14996. 3 

11  6.  0 

-55.  9 

99.9 

256.2 

33  .9  *♦ 

32.9 

C . 1 

A02.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

130.  9 

70, 

50.3 

1 20  .0 

15163.0 

113.0 

-56.  1 

99.  ^ 

255.0 

43.6** 

42.  1 

1 ■ . 3 

AOS.O 

999  .9 

99.9 

999.9 

132.4 

70. 

50.8 

121.0 

15391. 8 

109.0 

-56.7 

99.*^ 

251  .7 

47.4** 

45.0 

14.9 

A07.  9 

999.  9 

99.  9 

999.9 

133  .9 

70, 

51  .A 

122.0 

15568.4 

106. 0 

-57.6 

99.^ 

247.8 

46.7* ♦ 

43.2 

17  .7 

A09 .7 

999.9 

99.9 

999.9 

135.6 

70. 

51.9 

123.0 

15749.7 

103.0 

-57.4 

99 

246.6 

45.3** 

4 1.5 

18.0 

413.  3 

999.9 

99.9 

999  .9 

137.0 

70, 

52.  A 

1 2A.0 

15936. 1 

too.  0 

-58.  4 

99.0 

246.5 

4 3.2** 

39.6 

1 7.2 

AI  A.9 

999.9 

99.9 

999.9 

138.  A 

70. 

53.  1 

125.0 

16127. 3 

97. C 

-59.2 

99.9 

24  5.2 

38.0** 

34.5 

1 j.O 

A 16.9 

999.9 

99.9 

999.9 

lAO  .0 

70. 

5 3.9 

I 26.  0 

16392. 0 

93.0 

-57.9 

99.9 

246.6 

30.5** 

28.0 

12.  1 

A2A. 6 

999.  9 

99.9 

999.9 

142  .0 

70. 

5A.6 

127.0 

16598. 6 

90.0 

-58.  2 

99.  ^ 

252.9 

42.3** 

40.5 

12.4 

A28  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

142.  I 

70. 

55.3 

1 28.0 

1681 2. A 

87.0 

-57.6 

99 

251  .7 

48.8** 

46.  3 

IS.  3 

A33.  5 

999.9 

99.9 

999  .9 

1A5.A 

70. 

5C.0 

129.0 

17034. 0 

84.  0 

-57.  6 

99. 

249.0 

37  .6** 

35.1 

13.5 

A37.8 

999.9 

99.9 

999.9 

1A7.  1 

70. 

56.7 

130.0 

17185.8 

82.0 

1 

CD 

• 

99.  r 

250.8 

25.4** 

24.0 

6.3 

A38.8 

999.9 

99.9 

999.9 

IA8  .5 

70. 

57.5 

131.0 

17499. 1 

78.0 

-60 . 1 

99. P 

253.4 

22.4** 

21.5 

C . 4 

AA2.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

1A8 .7 

70. 

58.3 

132.0 

17743. 1 

75.0 

-61.3 

99.  9 

246.7 

23.0** 

21.1 

5.1 

AAA  ,A 

999.9 

99.9 

999.9 

150.7 

70. 

59.0 

133. C 

17996. 1 

72.0 

-61.8 

99.9 

249.8 

5.5** 

5.  2 

1.9 

AA8.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

152.5 

70. 

59. S 

13A.0 

18170. A 

70.0 

-62.  0 

99#y 

260.3 

17,6** 

17.4 

3.0 

A51 ,7 

999.9 

99.9 

999.  9 

151 .2 

70. 

60.5 

135.0 

18440.8 

67,0 

-62.7 

99. 

240.0 

11.7** 

10.1 

5.8 

ASS. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

153.9 

70. 

6 1.  A 

136.0 

1872  3.  8 

64.0 

-61.8 

99  .<* 

214.0 

7.0* 

3.9 

L.8 

A63.  8 

999.  9 

99.9 

999.9 

153  .5 

70. 

62.3 

137.0 

19020. 5 

61.0 

-62.  A 

99. 

252.0 

22.5* 

21.4 

1 .0 

A 69  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

153.2 

70. 

63.3 

138.0 

19331.5 

58.0 

-62.9 

99  .o 

254,9 

21  .5* 

20.7 

'.6 

A7A.  6 

999.9 

99.9 

999.9 

155.6 

70. 

6A.  A 

1 39.0 

19659. 2 

55.  0 

-62.  0 

99.9 

251  .8 

44  .5* 

42.3 

17.9 

A8A.0 

999.9 

99.9 

999.9 

156.  A 

70, 

65.2 

lAO.O 

20004. 6 

52.0 

-63.9 

99.9 

252.  1 

59.7* 

56.8 

IS. 4 

A87.5 

999*9 

99.9 

999.9 

159.3 

70, 

65.9 

1 Al.O 

20367. 9 

49. 0 

-65  .0 

99 

253.1 

54.5* 

52.  1 

15.9 

A93.2 

999*9 

99.9 

999.9 

161  .9 

70  . 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI:  6 OEG 


778 


STATION  NO,  *05 
STERLING.  VA 


6 FEBRUARY  1975 
2015  GMT 


TI  ME 

CNTCT 

height 

PR  ES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

66.7 

142.0 

20  7 5 2 .2 

46.0 

-66.0 

99. 

252.  1 

26.8* 

25.5 

67.  H 

1 43.  0 

21  1 62. 9 

43.0 

—64 . 6 

99.' 

251.6 

36,9* 

35.0 

66,9 

144  .0 

21604.3 

40.0 

-65.0 

99.  '■ 

256.3 

30,3* 

29.5 

69.6 

145.0 

21 9ta.o 

38.0 

-63.7 

99, r 

276.1 

8,4* 

8.4 

70.6 

146. C 

22422. 2 

35.  0 

-64.  0 

99.9 

305.6 

9.5* 

7.7 

72.4 

147.0 

22976. 3 

32.0 

-60 . 1 

99.9 

259.9 

33.6* 

33.  1 

73.  5 

148.  0 

23590. 6 

2 9.0 

-60.  1 

99.  V 

999.9 

99  ,9 

99.9 

74.4 

1 49.0 

24 268. 2 

26.0 

-62.  6 

99.  > 

999.9 

99.9 

99.9 

75.8 

150.0 

25024. e 

23.0 

-62.4 

99.'^ 

999.9 

99.9 

99.  9 

77.7 

151.0 

25885. 0 

20.  0 

-63.7 

99,' 

999.9 

99  .9 

99,9 

79.6 

152.0 

26885.7 

17.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

63.0 

153.0 

28106.  0 

14.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

779 


c 


c 


1A7  lA.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

f 

1 .2 

4 99,9 

999.9 

99.9 

999  .9 

164  .6 

70, 

1 •'..7 

512.9 

999,  9 

99.9 

999,9 

164,7 

70. 

( 

•».2 

522.7 

999.9 

99.9 

999.9 

163.7 

70. 

-0.  9 

533.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

168.8 

VO. 

-5.5 

545.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

168.  C 

70. 

( 

•j.9 

570.2 

999.9 

99.9 

999.9 

172.0 

70. 

9‘  .9 

586.5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

9' .9 

598.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

( 

9E.9 

620.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

641  .3 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.  9 

999. 

99.9 

676.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

( 

99,9 

739.  7 

999.9 

99.  9 

999.9 

999.9 

999. 

station  no  . * ••05 

STERLING  . VA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GWT  1*3  53.  0 


TI  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P\ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7,  3 

85.  0 

995.6 

5 .6 

-0  ./ 

320  .0 

2.  1 

1.3 

— 1.6 

279.6 

289.  3 

3.7 

65.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.1' 

1*7.  7 

988.0 

5.7 

-2.7 

335.8 

6.1 

2.5 

-5  .6 

280  .2 

268.6 

3.2 

5*.  7 

0.2 

152. 

0.5 

9.0 

239.2 

97  7.0 

5.3 

-2.9 

335.  8 

6.1 

2.5 

-E.6 

280.  ? 

289,  1 

3.2 

55.* 

0 .2 

152. 

0.  B 

10.0 

331.  7 

966.0 

4.  6 

-3.1 

334,3 

5.9 

2.6 

-E  .3 

281.0 

289.3 

3.2 

57.3 

0.3 

153. 

1.2 

1 1 .0 

442.  1 

953.0 

4.  3 

-2.9 

328.  0 

6.3 

3.3 

-5.3 

281  .7 

290.3 

3.3 

59.5 

0.* 

153. 

1.  5 

1 2.  0 

53  6.  * 

942.0 

3.3 

-3.!, 

321.5 

7.0 

4.4 

-5.5 

281.6 

290. 0 

3.  1 

61 . 1 

0.5 

153. 

1.7 

13.0 

63  1. 6 

931.0 

2.  5 

-3.' 

314.  6 

7.6 

5.4 

-5  .3 

281  .7 

289.9 

3.  I 

62.7 

0.6 

ISO. 

2.0 

1 4.0 

718.8 

92  1 .0 

1 .8 

-4.  ' 

306.2 

8.6 

6.9 

-5.  1 

281 . 9 

290.0 

3.1 

6*  .5 

0 .8 

1*7, 

J.3 

1 5.  0 

815.  7 

910.  0 

1 . 5 

-4.7 

295.5 

8 .7 

7.8 

-:i.7 

282.5 

290.7 

3.  1 

65.  5 

0.  9 

1*2. 

2.6 

16.0 

9*0.6 

896.0 

1.3 

-4.2 

286.  7 

8.9 

8.5 

-i  .6 

283  .6 

292.0 

3.1 

66.6 

1.1 

138. 

2.9 

17.0 

1021. 8 

88  7.0 

0.5 

-4.2 

280.6 

8.9 

8.7 

- ' .6 

283.6 

292.  1 

3.2 

70.7 

1 .2 

133. 

3.2 

18.0 

1121.9 

876.0 

-0.  1 

-3.  9 

274.9 

8.0 

8.0 

-0  .7 

284  .0 

292.7 

3.3 

75.* 

1 .3 

129. 

3.5 

19.0 

1223.0 

865.0 

-1  . 1 

-4.L 

268.0 

6.9 

6.9 

0.2 

284.0 

292.8 

3.3 

80  ,2 

1 .5 

126. 

3.8 

20.0 

1315. e 

855.  0 

-1.7 

-4.C 

255.8 

6 .1 

5.9 

i .5 

264  .3 

293.2 

3.3 

84.4 

I . 5 

123. 

*.2 

21  .0 

1*37. 7 

842.0 

-2.3 

-4.' 

244.0 

5.9 

5.  3 

.;.6 

284.9 

29*. 0 

3.* 

88.* 

1.6 

I 19. 

*.  5 

22.  0 

1 542. 0 

831.0 

-3.3 

-3.E 

240.8 

6.0 

5.3 

-.9 

265.0 

29*.  3 

3.  5 

95.9 

1 .7 

115. 

4.8 

23.0 

1637. e 

82  1.0 

-4.  0 

-4.  1 

234.3 

6.4 

5.2 

7 .7 

285.2 

29*  .* 

3.* 

99.3 

1 . 7 

113. 

5.  1 

24.0 

1734.5 

81  1.0 

-4,8 

-4  .9 

228.5 

6.8 

5.  1 

f . 5 

285.3 

29*.  2 

3.3 

99.2 

1.8 

109. 

5.* 

25.0 

183  2.  1 

80  1.  0 

-5.  1 

-5.1 

223.3 

7.2 

5.0 

5 .3 

286.0 

29*.  9 

3.  3 

100.  • 

1 . e 

105. 

5.7 

26.0 

1950.9 

789.0 

-4.9 

-4.9 

220.9 

7.4 

4.  8 

5.6 

287.4 

296.6 

3.* 

100  .9 

1.9 

102. 

e.  1 

27.  0 

2051. 2 

779.0 

-5.8 

-5.1. 

219.4 

7.5 

4.7 

5.8 

287.5 

296.  2 

3.2 

101 .1 

2.0 

98. 

6.* 

28.0 

2152.5 

769.0 

-6.  1 

-6.  ' 

21  9.0 

8.0 

5.0 

6.2 

288.2 

296.8 

3.1 

101  .3 

2.  1 

9*. 

6.7 

29.0 

2244.7 

760.0 

-6.4 

-6.4 

219.4 

8 .5 

5.4 

t.e 

288.9 

297.* 

3.1 

101  .6 

2. 1 

91  . 

7.0 

30.0 

2348. 3 

750.  0 

-6.  7 

-6.7 

220.1 

9 .0 

5.8 

t .9 

289.6 

298. 1 

3.  1 

101.5 

2.  2 

88. 

7.3 

31.0 

2*53. 1 

740.0 

-7.3 

-7.3 

221.3 

9.5 

6.  3 

7.  1 

290.1 

298.3 

3.0 

101 .1 

2.* 

85. 

7.6 

32.  0 

2548.  4 

73  1.0 

-8.2 

-8.2 

223.  1 

10  .0 

6.6 

Y.3 

290.  I 

298.  0 

2.  6 

101.0 

2.5 

82. 

S.  1 

33.0 

2655.  1 

72  1.0 

-10.1 

-10.  . 

229.8 

1 1 .1 

6.5 

V .2 

289.2 

296.0 

2.5 

100.7 

2.7 

78. 

8.* 

34.0 

2752.0 

712.0 

-10.4 

-10.-. 

236.0 

12.2 

10.  1 

o.  8 

289.  9 

296.7 

2.* 

100 .7 

2.9 

76. 

e.7 

35.0 

2860. e 

70  2.  0 

-11.4 

-12." 

242  .2 

1 3 .5 

1 1 .9 

■>.3 

289.9 

295.9 

2.  1 

92.5 

3.1 

7*. 

0.2 

36.0 

2981 . 8 

69  1 .0 

-12.5 

-14. r 

250. C 

I 5.8 

14.8 

5.4 

289.9 

295.2 

1 .9 

88  .5 

3.6 

7*. 

9.  5 

37.  0 

3093.  1 

681.0 

-12.9 

-14.4 

253.0 

17  .0 

16.3 

5.0 

290.7 

295.  9 

1.8 

88.9 

3.9 

7*. 

9.8 

38.0 

3183.  1 

673.0 

-13.5 

-14.8 

253.  5 

17.8 

17.1 

5.0 

291  .0 

296.1 

1 .8 

89.7 

*.2 

7*. 

1 C.  1 

39.0 

3285. 5 

66  4.0 

-14.2 

-1  5.4 

253.4 

18.5 

1 7.  7 

5.  3 

291.3 

296.3 

1.7 

90.7 

*.5 

7*. 

10.4 

40.0 

3389.  0 

65  5.  0 

-14.  9 

-16. t 

251  .9 

19.1 

18.2 

5 .9 

291  .7 

296.5 

1.7 

90.  9 

*.9 

7*. 

10.7 

41.0 

3528. 8 

64  3.0 

-15.6 

-16.\ 

249.6 

19.9 

16.6 

6.9 

292.4 

297.1 

1 .6 

91  .3 

5.2 

74. 

11.  1 

4 2.  0 

3623. 4 

635.0 

-15.7 

-17. r 

246.0 

20  .9 

19.1 

S .5 

293.3 

297,  9 

1.6 

89.7 

5.7 

7*. 

I 1.* 

43.0 

3731 . 1 

626.0 

-15.6 

-16. 

243.4 

21  .8 

1 9.5 

9.7 

294.7 

299.5 

1.7 

93.6 

6.  1 

73. 

11.7 

44.0 

3840. 4 

61  7.0 

-16.0 

-16. P 

241,7 

22.5 

19.  8 

1C.  7 

295.* 

300.3 

1.6 

92.6 

6.5 

72, 

12.0 

45.0 

3951.  1 

608.0 

-16.3 

-1  7.3 

240. 4 

23.2 

20.2 

1 1 .4 

296.3 

30  1 . 1 

1.6 

91. 8 

6.9 

71. 

12.* 

46.0 

4050.8 

600.0 

-17.0 

-18.0 

240,3 

23.8 

20.6 

11.8 

296.7 

301.2 

1 .5 

91  .2 

7.* 

70, 

12.7 

4 7.  0 

4164.  1 

591. 0 

-1  7.6 

-1  e.b 

240.5 

24 .1 

21.0 

1 . .9 

297,  1 

301.  S 

1.5 

90.6 

7.9 

70, 

13.0 

48.0 

4266. 1 

583.0 

-18.2 

-19.*- 

240.9 

24.5 

2 1.4 

i:  .9 

297.7 

301  .9 

li* 

90.1 

8.  3 

69. 

13.3 

49.  0 

4356. 3 

576.0 

-18.9 

-20  .' 

24  1 .2 

25.0 

21.9 

13.0 

297.9 

301.9 

1.3 

90  .2 

8.7 

69. 

13.7 

50.0 

4486. 6 

56  6.  0 

-1  9.  8 

-21  .r 

24  1 .4 

25.9 

22.7 

12.4 

298  .3 

302.1 

1.3 

89.9 

9.3 

69. 

l*.l 

51  .0 

461 8. 7 

556.0 

-20.7 

-22. C 

241.4 

26.8 

23.5 

12.9 

298.6 

302.2 

1.2 

89  .6 

10  .0 

68. 

* BY  SREEO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAW  6 DEG 


780 


405 


STATION  NO. 

sterling.  VA 

e EEBRUABV  1075 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  Pt 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

14.4 

52  .0 

4725.8 

548.0 

-21.6 

-22*^ 

241.1 

27,4 

24.0 

14.7 

53.0 

4834.0 

540. C 

-22.5 

-23. f 

239.9 

27,5 

23.  8 

15.0 

54.0 

4943. 6 

£32.0 

-23.  0 

-24.0 

238.3 

27.5 

23,4 

IS. 4 

55.0 

5054.4 

524. 0 

-24.0 

-25.3 

233.9 

27,6 

22.3 

1 5.9 

56.  0 

51  94.  9 

514.0 

-24.8 

—26  • o 

230.0 

28,5 

21,8 

15.3 

57.0 

5309.0 

50  6.0 

-25.  4 

-27.  . 

230.2 

29.6 

22,7 

16.7 

58.0 

5409. 9 

499.0 

-26.3 

-28. L 

2 32.1 

30,8 

2 4.  3 

17.1 

59.0 

5526. 6 

49  1.  0 

-27.  0 

-29. r 

234  .6 

32.0 

26.  1 

1 7.5 

60.0 

5644 . 9 

483.0 

-28.  1 

-30 

237.  1 

33.5 

28.  1 

1 7.  8 

61.0 

574  9.  5 

476.0 

-29.0 

-31.7 

239.3 

35.1 

30.1 

18.1 

62.0 

5855.3 

469.0 

-29.  7 

-32.  7 

241.3 

36.8 

32.3 

1 8.5 

63.0 

5977.9 

46  1.0 

-30.6 

-33. y 

243.9 

39.4 

35.3 

1 8.8 

64.0 

6086. 4 

454.  0 

-31.4 

-34.  > 

245.1 

41.5 

37.7 

19.2 

65. 0 

6196. 3 

447.0 

-32.0 

- 35  . ; 

246.  1 

44,7 

40.  9 

1 <;.7 

66.  0 

6339. 6 

438.0 

-33.2 

-36.r 

246.4 

49.0 

44.9 

20.0 

67.0 

6452.8 

431.0 

-33.  5 

-36.  <■ 

246,4 

51.5 

47.2 

20.5 

68.0 

6584.2 

423.0 

-34.2 

-37. f 

246.2 

54.7 

SO.  0 

20.9 

69.0 

6701. 0 

41  6.  0 

-34.3 

-37.7 

245.6 

58.0 

52.8 

21.2 

70.0 

6819.9 

40  9.0 

-33.5 

-36.5 

244.9 

61.4 

55.6 

21.7 

71.0 

6958. 6 

401.0 

-33  .5 

—3  6 • Ai 

243.  7 

67.4 

60.4 

22.0 

72.0 

7082.0 

39  4.0 

-34.  3 

-37.:. 

243.  1 

70.6 

53.0 

22.3 

73.0 

7189.3 

388.0 

-34.9 

-38  ./ 

242.6 

71.9 

63.  a 

22.7 

74.0 

7316. 2 

38  1.0 

-35.  7 

-39.? 

242.0 

72  .7 

64.2 

23.0 

75.0 

7426.5 

375.0 

-36.2 

-39  .7 

241.6 

72.5 

63.7 

23.3 

76.  0 

7557. 0 

368.  0 

-37.3 

-40.8 

241.0 

71  .7 

62.8 

23.6 

77.0 

7689.6 

361.0 

-37.  7 

-41, 1 

240.6 

71  .3 

62.1 

24.0 

78.0 

7805.0 

355.0 

-38.8 

-42.1 

240.2 

71  .6 

62.  1 

24.3 

79.0 

792  1.  9 

34  9.  0 

-39.  3 

-42.'. 

240.  1 

73.0 

63.3 

24.6 

80.0 

8040.4 

34  3.0 

-40. 1 

99.*' 

240.0 

74.3* 

64.4 

25.  1 

81.0 

8201.  1 

335.0 

-4  1.4 

99. <■ 

239.7 

76.3* 

65.9 

25.5 

82.0 

8323.4 

329.0 

-42.  8 

99. <• 

239.3 

77.4* 

66.6 

25.9 

83.0 

8468.  1 

322.0 

-44 . 1 

99  .Q 

239.0 

77.2* 

66.  1 

26.4 

84.0 

8572. e 

31  7.  0 

-45.  4 

99.9 

238.5 

74  .5* 

63.5 

26.8 

85.0 

8700.0 

311.0 

-46.4 

99.  V 

237.8 

72.2* 

61.1 

27.3 

86.  0 

8850. 7 

304.0 

-47.8 

99. Sy 

237.2 

71  .2* 

59.8 

27.7 

87.0 

8959. 9 

299.0 

-49.0 

99.  ^ 

237.2 

72.6* 

61  .0 

2 8.2 

88.0 

9092.6 

293.0 

-50.3 

99. <■ 

237.5 

76.S* 

64.5 

28.6 

89.0 

9227. 4 

287.  0 

-51 . 3 

99. c 

237,7 

79,3* 

67.0 

28.9 

90.0 

9341.2 

282.0 

-52.6 

99.9 

237.7 

79.2* 

67,  0 

29.  2 

91.0 

9480. 3 

276.0 

-52.3 

99.9 

237.9 

77.2* 

65.4 

29.6 

92.0 

9598. 3 

27  1.0 

-53.  2 

99.  9 

238,3 

74.2* 

63.1 

30.0 

93.0 

9718.  1 

266.0 

-53.7 

99.  V 

238.8 

74.1  * 

63.4 

30.4 

94.0 

9864. 4 

26  0.  0 

-54.  8 

99.  < 

239.1 

77.2* 

66.3 

30.9 

95.0 

9988. 3 

255.0 

-55.  7 

99.<" 

239.3 

79.5* 

68.3 

31.4 

96.  0 

10165. 3 

24  8.0 

-56.5 

99. r 

239.5 

81  ,0* 

69.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

f 

13.2 

298.9 

302.3 

1 .1 

89  .6 

10.5 

68. 

1 :.  8 

2 99,  1 

302.3 

1.0 

90,5 

11  *0 

67. 

f 

1*  .5 

299.7 

302c8 

1.0 

91.4 

It.S 

67. 

15.2 

299.9 

302.7 

0.9 

88.3 

12.1 

67. 

m.3 

300.5 

303.  2 

0.9 

86.8 

12.9 

66. 

1 8.9 

301.1 

30  3.6 

0.8 

85.4 

13.6 

65. 

18.9 

301.1 

303.4 

0.7 

81  • 1 

14.3 

64. 

1 8 .5 

301  .7 

303.9 

0.7 

81.3 

I 5.  0 

63. 

1 '..2 

301 .8 

303.0 

0.6 

78  .9 

15.8 

63. 

r .9 

301.9 

303.  7 

0.6 

77.4 

16  .4 

63. 

17.7 

302.4 

304.0 

0.5 

74.3 

17.0 

63. 

i 

17.  3 

302.7 

304.2 

0.5 

73.6 

17.9 

63  . 

17.5 

303.0 

304.5 

0.4 

72.3 

18.  7 

63. 

1 6.1 

303.5 

304.9 

0.4 

72.2 

19.7 

63. 

i 

19.6 

303.  a 

305.  0 

0.4 

72.1 

21  .0 

63. 

20.6 

304.8 

306. 1 

0.4 

71  .4 

22.  1 

6 3. 

22.  1 

305.6 

306.  8 

0.3 

70  .7 

23.6 

64. 

( 

2*.0 

306.9 

308.1 

0.3 

70.  7 

25.  0 

64. 

26.0 

309.4 

310.8 

0.4 

74.1 

25.9 

64. 

29.8 

311.2 

312.  6 

0.4 

76.7 

27.8 

64. 

1 

3...0 

31  1 .7 

313. a 

0.4 

73.9 

29.3 

64. 

3 1.  1 

312.4 

313.6 

0.3 

69.6 

30.6 

64. 

3 V.l 

312.9 

314.1 

0.  3 

69.6 

32.  2 

64. 

34.5 

313.6 

314.7 

0.3 

69.6 

33.5 

64. 

34.8 

313.9 

314.  9 

0.3 

69.5 

35.0 

64. 

35.0 

315.1 

316.1 

0.3 

69.7 

36.  3 

63. 

' 

35.  6 

315.1 

316.0 

0.3 

70  .5 

37.7 

63. 

36.3 

315.9 

316.8 

0.2 

70.0 

39.  1 

63. 

37 . 1 

316.4 

999,9 

99.9 

999.9 

40.5 

63. 

f 

3F.5 

316.9 

999.9 

99,9 

999.9 

42.8 

63. 

39.5 

316.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

44.4 

63. 

39.  8 

316.  e 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.5 

63. 

i 

39.0 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  8 

62. 

36.4 

316.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

SO  .6 

62. 

3f  .6 

316.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

52.4 

62. 

f 

3C.4 

316.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

54.3 

62. 

4t,  1 

316.  7 

999,9 

. 99,9 

999.9 

56 . 5 

62. 

4 2.4 

317.0 

999.9 

99.9 

999.  9 

57.9 

62. 

i 

42.3 

316.8 

999,9 

99.9 

999.9 

60.2 

62. 

4 ..0 

319.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

61  .7 

61  . 

3'  .0 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  1 

61. 

3P.  3 

320.  5 

999,9 

99,9 

999.9 

64.5 

61  . 

39.7 

320.9 

999,9 

99.9 

999.9 

66.  6 

61. 

40.6 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

61. 

41.1 

322.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .2 
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TI  ME 
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POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 
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AZ 
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GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 
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M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

31.9 

97.0 

10394.5 

24  3.0 

-56.7 

230.5 

79.6* 

68.  6 

. A 

324.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

73.8 

61 

32.3 

98.  0 

10426. 5 

23  8.0 

-56.3 

99,0 

239.4 

74  .0  * 

63.7 

37.7 

326.9 

999.9 

99.9 
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76. 1 

8! 

32.8 

99.0 

10534.2 

234.0 
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99.9 

239.5 
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58.8 

3«  .6 

329.3 

999.9 

99.9 
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77.8 

61 

3 3.2 
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-54.7 

99.9 

240.2 

69.54 
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99.9 
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79.1 

61 

33.7 
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-54.7 

99.9 

240.8 
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65.2 

36  .5 

335.6 

999,9 

99.9 

999.9 

81.4 

61. 

3A.  1 

102.0 

10986.9 

218.0 

-55.2 

99. S 

240.6 

74.44 

64.  a 

36.5 

337.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

03.5 

61 

34.  5 

10  3.0 

11 134. 9 

21  3.  0 

-55.  8 

99.'- 

239.5 

67  .1  4 

57.8 

34.0 

338.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

06. 3 

61 

34.9 

104.0 

11255.5 

209.0 

-56.0 

99.'" 

238.9 

66.64 

57.  1 

34  .4 

3 39.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

86.  3 

61. 

35. 3 

105.  0 

11378.2 

205.0 

-56.7 

99. 

239.4 

74.84 

64.  4 

3f.O 

340.  6 

999.  9 

99.9 

999.9 

87.7 

61  . 

35.7 

106.0 

11534. 4 
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-57.  7 

99.9 

240.2 

81  .64 

70.8 

4 0 .6 

341  .4 

999.9 

99.9 

S99.9 

90.  1 

61 . 

36.2 

107.0 

11661.8 
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-58. 0 

99.9 

241. 1 

76.44 

66.9 

37.0 

34  2.9 

909.9 

99.9 

999  .9 

93.3 

61  . 

36.6 
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11824. 7 
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-58.0 

99.9 

242.1 

6 2.D4 

54.8 

29  .0 
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999.9 
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999.9 

95.0 
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37.  1 
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11957.9 
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-58.  4 

99. S 

244.8 

46.1  * 

41.7 

1 9.6 

346.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

96.  1 

61, 

3 7.6 

1 to.  0 

12094. 0 

183.0 

-58.2 

99. 

247.0 

45.74 

42.  1 

1 .’.8 

349.4 

909.  9 

99.  9 

999.9 

97.1 

61  , 

38.3 

111.0 

12268.4 

178.0 

-58.  4 

99.  ' 

246.7 

59.84 

54.9 

2 -.7 

351  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  3 

61, 

30.9 

112.0 

12411.3 

174.0 

-58.6 
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247.0 

64.84 

59.  6 

2e.  3 

353.  9 

999.9 

99,9 

999.9 

10  2.1 

61  . 

39.4 

113.0 

12557.  5 

170.  0 

-58.  6 

99.<^ 

247,7 

6 3.44 

58.7 

2*  .0 

356.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

103,  5 

61, 

39.9 

114.0 

12707.  1 

166.0 

-58.7 

99.9 

248.2 

59.94 

55.6 

22,2 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.8 

61, 

40.3 

I 1 5.  0 

12860. 3 
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-58.6 

99.9 

248.7 

57.04 

S3.  1 

20.7 

361.2 

999.  9 

99.  9 

999,9 

107.2 

61  , 

4 1.0 

116.0 

13057. 3 

157.0 

-58.  7 

99.  V 

249.3 

58.94 

55.1 

20  .8 

364 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

toe.  e 

62, 

41.6 

117.0 

13219.5 

153.0 

-58.6 

99.’> 

248,8 

69.444 

64.7 

2'.  1 

367.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

11  1 .6 

62, 

42.  1 

1 18.0 

13344.  0 

ISO.  0 

-58.  4 

99.*' 

249.4 

71  .744 

67.1 

2=  .3 

369.5 

999,9 

99.9 

999.9 

113.  3 

62, 

42.6 

119.0 

13514. 3 

146.0 

-57.  7 

99. r 

251.2 

62.044 

58.7 

26.0 

373,6 

999  .9 

99,9 

999.9 

116.8 

62, 

43.  1 

1 20.  0 

13645. 6 

143.0 

-57.0 

99.9 

254.0 

46.54 ♦ 

44.7 

12.8 

377.0 

999.  9 

99.  9 

999.9 

117.0 

62, 

43.6 

121.0 

13825.5 

139.0 

-56.  2 

99.9 

255.7 

34  .64* 

33.6 

8 .5 

381.6 

999  ,9 

99.9 

999  .9 

119.3 

62, 

44.2 

122.0 

13964.4 

136.0 

-55.5 

99.9 

253.0 

’35.044 

33.5 

lu.  2 

385.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

62, 

44.7 

1 23.0 

14155. 0 

132.  0 

-55.  0 

99-9 

249.7 

‘^44  .144 

4 1.3 

10.3 

309.3 

999,9 

99.9 

999.  9 

120.  5 

63. 

45.3 

124.0 

14301.7 

129.0 

-55. 5 

99.  . 

246.4 

48.1*4 

44.1 

11.2 

391  .0 

999  .9 

99.9 

999.9 

123.0 

63, 

45.8 

12  5-0 

14502. 1 

125.0 

-56.3 

99.'' 

244.  i 

46.04* 

41  .3 

26.1 

393.0 

999,  9 

99.  9 

999.9 

123  .9 

63. 

46.6 

126.0 

14656. 3 

122.0 

-56.  7 

99. 

243.  1 

54,1*4 

48.3 

24.4 

395.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

126. 4 

63. 

47.3 

1 27.  0 

14813.7 

11  9. C 

-58.0 

99  .<^ 

244.7 

60 . 1 4 4 

54.4 

25.  7 

395.  5 

999.9 

99.9 

999,9 

128.8 

63, 

4 7.9 

1 28.0 

15029. 2 

US.  0 

-57.  9 

99.9 

246.5 

52.7** 

40.3 

21  .0 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

131 . 1 

63, 

48.  5 

129.0 

151 95. a 

11  2.0 

-50.0 

99.9 

248.0 

42.74* 

39.6 

le.o 

4 02.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

132.5 

63. 

49.0 

1 30.0 

15366. 9 

109.0 

-5  8. 0 

99.9 

249  .5 

33.74* 

3 1 .6 

11.0 

405.  5 

999.  9 

99.  9 

999.9 

133.9 

63, 

49.7 

1 11  .0 

15602.7 

105.0 

-57.  7 

99.  ^ 

252.9 

22.6*4 

21.6 

6.7 

410.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135.0 

63, 

50.3 

1 32.  0 

15705.9 

102.0 

-57.0 

99 

251.4 

26.1*4 

24.  7 

e.  3 

415.3 

999.  9 

99.9 

999  .9 

135.3 

63, 

50.9 

133.0 

15974. 9 

99.  0 

-57.  2 

99.*' 

247.8 

35.3** 

32.7 

13.3 

418.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

136.  7 

63. 

51.5 

1 34.0 

16103.8 

97.0 

-57.9 

99. c* 

244.3 

48.1*4 

43.3 

20.9 

419.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

137.8 

63, 

52.  1 

135.0 

16301. e 

94.0 

-58.0 

99,0 

241  .7 

58  .1*4 

51 .1 

2 '.  .5 

423.0 

999,  9 

99.9 

999.9 

139.8 

63, 

52.9 

136.0 

16575.8 

90.0 

-58.  0 

99.9 

239.  1 

34.64* 

29.7 

1'  .8 

428.3 

999.9 

99,9 

999.9 

143.5 

63. 

53.7 

1 37.0 

16789. 2 

87.0 

-50.6 

99.9 

244.9 

33.344 

30.  2 

1 1.  1 

431.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

143  .2 

63. 

54.6 

138.0 

17009. 0 

64.0 

-60.0 

99.9 

24  9.0 

38.9** 

36.3 

1 3 .9 

432.9 

999  .9 

99,9 

999.9 

147i0 

63. 

55.4 

1 39.0 

17236.4 

8 1 .0 

-59.4 

99.' 

309.  1 

4.7*4 

3.6 

-2.9 

438.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

147.1 

63. 

se.2 

140.0 

17472. 4 

78.0 

-60.0 

99.*' 

33.5 

7.2** 

-4.0 

-6.0 

442.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

146.9 

63, 

S7.0 

141  .0 

17716.3 

75.0 

-61.6 

99.*' 

246.7 

26«644 

24.4 

10. S 

443.7 

999.9 

99.9 

999.9 

146.4 

63, 
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CNTCT 

ME  I GH  T 
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TEMP 

DEW  PT 
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speed 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 
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GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57. « 

142.0 

17960. 5 

72.  0 

-62.  9 

99.'' 

249.0 

24  .6* 

22.9 

E .8 

446.2 

999.9 

99.9 

999.9 

149.0 

63. 

58. 8 

143.0 

18230.4 

69.0 

-63.  1 

99. <■ 

249.5 

38.7* 

36.2 

i:.5 

451  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

150  .7 

63. 

SS.9 

144.0 

18504. 5 

66.0 

-62 .2 

99. 

251.3 

21.0* 

19.9 

f .7 

459.  1 

999.  9 

99.9 

999.9 

152.3 

63. 

61.3 

14S.0 

18791.4 

63.0 

-63.  I 

99.9 

261.0 

17.3* 

17.1 

2.7 

463.1 

999.9 

99.9 

999.9 

153.  I 

64. 

62.9 

146.0 

18990.4  ' 

6 1.0 

-62.0 

99.9 

251.7 

15.9* 

IS.  I 

5.0 

4 69.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

156.0 

64. 

64.5 

147.0 

1930  1. 0 

5 8.0 

-63.  7 

99.9 

243.8 

35.8* 

32.1 

Ib.B 

472.9 

999.9 

99.9 

999.9 

ISB.2 

64. 

66.4 

148.0 

19627.0 

55.0 

-63.5 

99.  ^ 

243.8 

24.1** 

21.6 

10.6 

480.6 

999.9 

99.9 

999.9 

164.5 

64. 

68.6 

149.C 

19853. 5 

53.0 

-65.3 

99.'. 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

481.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  i 

999. 

783 


STAT ION  NO  . *05 

sterling.  VA 

7 FEBRUARY  1975 

515  G»*T  1*0  55.  0 


TIME 

CNTCT 

HF I GH  It 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM  j 

MB 

OG  C 

DC  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

6.2 

flS.  C 

1 997.1 

0.7 

-1 

250.0 

3.1 

0.3 

7.0 

167#  2 

! 987. 0 

3*4 

0.' 

298.  1 

7.4 

0.6 

8.0 

249*9 

» 977.0 

3*  1 

-I  . » 

298.6 

7.6 

0.9 

9.0 

341*  t 

i 966.0 

2.6 

-1  .5 

299.9 

8 .3 

1.2 

10.0 

A34.  1 

955.0 

1.6 

-2.C 

302.  9 

8.6 

l.S 

11.0 

553.  1 

94  1.0 

1 *0 

-2.- 

306.7 

8.8 

1.9 

12.0 

636,  9 

1 931.0 

-0.  0 

-2... 

312.2 

9.2 

2.2 

I 3.0 

734. G 

1 920.0 

-0.8 

-2.r. 

313.7 

10.1 

2.  5 

14.0 

330.  C 

1 90  9.  0 

-1 . 7 

-3.4 

314.0 

1 1 .3 

2.B 

15.0 

92  6.9 

1 898.0 

-2.  4 

-3.R 

314.  1 

12.2 

3.  1 

16.0 

1042. e 

885.0 

-3.1 

-4.3 

313.6 

12.8 

3.3 

17.0 

1132.  i: 

1 875.0 

-3.  9 

-5.  1 

3 12.4 

12.8 

3.7 

18.0 

1232.3 

86  4.0 

-4.7 

-5.  . 

309.8 

12.9 

A.O 

19.0 

1 323m  9 

1 854.0 

-5.7 

-6.L 

307.5 

13.0 

A. 3 

20  .0 

1425.5 

i 843.0 

-6.  3 

-6.  . 

306.7 

12.8 

4.6 

21.0 

1537.  5 

; 831.0 

-7,2 

-7.T 

306.1 

12.6 

S.O 

22.0 

1631.  8 821.0 

-7.  9 

-8.4 

306.  1 

12.1 

5.3 

23.0 

1727.2 

811.0 

-7.5 

- 10.5 

306.  1 

12.1 

5.6 

24.0 

1 823.  <; 

1 801.0 

-7.5 

-1  1 .b 

304  .9 

I 1 .7 

5.9 

25.0 

1921.7 

791.0 

-8.  1 

- 12.^ 

301.2 

10.8 

6.3 

26.  0 

2040. 3 

1 779.0 

-9.0 

-12.'. 

298. 1 

10.8 

6.6 

27.0 

2140. 3 

1 769.0 

-9.4 

-13.' 

295.9 

1 1.1 

6.9 

28.0 

2241 .S 

i 759.0 

-9.5 

- 13.<" 

292.6 

1 1.2 

7.  2 

29.0 

2343. ^ 

1 749.0 

-10.3 

-14.* 

287.9 

1 1 .3 

7.5 

30  .0 

2447.4 

1 739.0 

-10.  E 

-14,  a 

282.  7 

1 1 .4 

7.8 

31.0 

254  1.7 

730.0 

-11.1 

-1  5.4 

276.5 

1 1 .6 

8.1 

32.0 

2636. ^ 

; 721.0 

-11.7 

-IS.  , 

270.8 

1 1 .9 

8.4 

33.0 

2743.8 

1 71  I .0 

-12.3 

-15. 

266.0 

12.1 

e.  7 

34.0 

2841. 1 

70  2.  0 

-!  3.0 

-16. <• 

262.8 

12.4 

9.0 

35. 0 

2950. S 

i 692.0 

-13.  4 

- 16.  ~ 

260.4 

12.6 

9.4 

36.0 

3061. 1 

68  2.0 

-1  4 .6 

-16.7 

>;58.9 

13.4 

9.7 

37.0 

3172.  8 672.0 

-15.  5 

-1  7.6 

257.1 

1 4.3 

10.  1 

38.0 

3274.7 

663*0 

-15.3 

- I8.b 

254.  5 

16.  1 

10.4 

39.  0 

3378. fl 

1 654..  0 

-15.6 

-19.1, 

252.1 

17  .9 

10.7 

40. C 

3470.8 

1 646*0 

-16.0 

-19.  ; 

249.  8 

1 9.8 

1 1.1 

41.0 

3600.0 

635*0 

-17.0 

-19.'- 

247.2 

22.3 

11.4 

42.0 

370  7.  1 

€26*0 

-1  7.4 

-20. T 

245.6 

24.1 

11.7 

43.0 

3815. S 

617*0 

-IB.  1 

-20.8 

244.  5 

25.5 

12.0 

44.  0 

3925.3 

1 60a*o 

-16.8 

-21  .4 

243.7 

26  .7 

1 2.3 

45.0 

4023.8  600.0 

-19.  7 

-22.  0 

243.  0 

27.3 

1 2.6 

46.  0 

4136*  1 

59  1 *0 

-19.6 

-21 

242.  1 

27.7 

12.9 

47.0 

4237* 1 

583*  0 

-20.6 

-23.: 

240.7 

27  .9 

13.2 

48.0 

4339.3 

575*0 

-21.2 

-23.- 

239.  1 

28.2 

13.5 

49.  0 

4442.  « 

567.0 

-21.7 

-24.  P 

237.5 

28  .6 

1 3.  a 

50.0 

4560*4 

558.0 

-22.  4 

-24.  7 

236.4 

29.3 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 

• ♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA' i 6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

2.9 

; . 1 

274.5 

28  3.  2 

3.4 

84*0 

0.0 

0. 

6.5 

-7.5 

278.1 

268.3 

3,9 

79.5 

0.1 

103. 

6.7 

-3.6 

278.  5 

287,9 

3.6 

73.8 

0 .2 

106. 

7.2 

-4.1 

278.  9 

288.2 

3.5 

74.1 

0.3 

111. 

7.2 

-4.7 

278.8 

287  .7 

3,4 

75  .6 

0.5 

114. 

7.  1 

-5.3 

279.4 

288.4 

3.4 

79.0 

0.6 

117. 

6.8 

-6.2 

279.2 

288.2 

3.4 

83.8 

o.e 

120. 

7.3 

-7.0 

279.4 

288,2 

3.4 

86  .4 

I .0 

123. 

3.1 

-7.8 

279.3 

287.9 

3.3 

88.3 

1.2 

124. 

8.7 

-8.5 

279.6 

286.1 

3.2 

89.7 

1.  A 

126. 

9.  2 

-8.  8 

280.0 

288.3 

3.  1 

91.7 

1 .6 

127. 

9.4 

-6.6 

280  .1 

288  .0 

3.0 

91.3 

1.8 

128. 

9.9 

-6.3 

280.3 

288.0 

2.9 

92.2 

2.1 

128. 

10.3 

- ’.9 

260.  1 

287.  5 

2.  B 

94.5 

2.3 

128. 

10.3 

-’.6 

280.5 

287.9 

2.8 

97.6 

2.6 

128. 

10.  2 

-’.4 

2 80. 7 

287.7 

2.6 

97.5 

2.8 

128. 

9.8 

-7.1 

280  .9 

287.5 

2.5 

96.  6 

3. 1 

128. 

9.  B 

-7.  1 

282.3 

288.  1 

2.1 

78.8 

3.3 

128. 

9.6 

-6.7 

283.3 

288.  6 

1.9 

71 .4 

3.5 

128. 

9.2 

-5.6 

283.7 

288  .9 

1.9 

72,4 

3.7 

127. 

9.6 

-5.  t 

2 84.0 

289.0 

1.8 

72.9 

4.0 

127. 

10. 0 

-4  .9 

284  .5 

269.5 

1.8 

73,  3 

4.2 

126. 

1 0.4 

-4.3 

2 85.4 

290.3 

1.7 

70  .5 

4 .4 

126. 

10.7 

-3.5 

285.  7 

290.4 

1.7 

71.4 

4.6 

125. 

11.2 

-2.5 

286,5 

291  .2 

1.6 

71  .0 

4.8 

125. 

11.5 

- 3 

286.9 

291.4 

1.6 

70.6 

5 .0 

124. 

I 1 .9 

-C  .2 

287  .3 

291 .7 

1.6 

71.8 

5.1 

122. 

12.1 

0.8 

287.8 

292.4 

1.6 

76  .4 

5.3 

121. 

12.3 

1 .6 

288.  1 

292.  3 

1.5 

74.2 

5.5 

120. 

12.5 

2.1 

2 88.8 

293.2 

1 .5 

78.5 

5.7 

118. 

1 3.  1 

2.6 

288.  6 

292.  9 

1.5 

84 .4 

5.9 

116. 

1 4 .0 

J.2 

288.9 

293.0 

1.4 

83.6 

6.  1 

115. 

1 5.  5 

< .3 

290.1 

294.0 

1.3 

76.4 

6.4 

113. 

17.0 

5.5 

290.9 

294.  7 

1.3 

75.2 

6.6 

111. 

1 0.6 

6.8 

291.5 

295.3 

1.3 

76.3 

6.9 

110. 

20.6 

0,  7 

291.  a 

295.5 

1.2 

78.5 

7.3 

107. 

21.9 

IC.O 

292.5 

296.2 

1.2 

78.5 

7,  6 

105. 

23.  0 

1 L .0 

293.0 

296.5 

1.2 

78  .9 

7.9 

103. 

24.0 

1 I .8 

293.4 

296.8 

1.  1 

79.3 

8.3 

101. 

24.3 

12.4 

293.4 

296.7 

I .1 

81  .6 

8.  7 

99. 

24.  5 

13.0 

294.  5 

297.9 

t.I 

84 .1 

9.2 

97. 

24  .3 

1 3.7 

294  .7 

297.8 

1.0 

80.6 

9.6 

95. 

24.2 

14.5 

295.3 

298.2 

I.O 

80  .0 

10.0 

93. 

24.1 

1 '3  • ^ 

295.8 

298,  7 

0.9 

80.2 

10.4 

92. 

24.4 

16*2 

296.4 

299.2 

0,9 

81  .2 

10.8 

90. 

784 


StAtlON  NO*  *0S 
StERLlNO*  V* 


r FEBWIAliT  I9»S 
SIS  OST 


time 

CNTCT 

HEIONt 

EMES 

TEMP 

DEE  P*' 

DIB 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GMM 

MB 

DO  C 

DO  C 

no 

M/5EC 

M2SEC 

1 A»3 

SI.O 

AAtS.  A 

■AS 

.0 

-23.  A 

-2S*t> 

23A.B 

30  *1 

2A,6 

1 A.e 

SE.O 

AAOO*  3 

SAO 

.0 

->2A.  3 

-to.  J 

233.  B 

30.2 

2A.A 

1 A.S 

S3.  0 

ASOA.  S 

S3t 

.0 

-2S.3 

-2t,j 

233*1 

30.1 

2A.I 

IS*E 

SA.O 

SO  1 A*  A 

StA 

.0 

•2A.0 

-28.  • 

231.  A 

29. B 

23.3 

IB.S 

SS.O 

SI30.0 

St  A 

.0 

-2A.S 

-ts. 

230.0 

29. A 

22.6 

IS*S 

SA.O 

stto. s 

■oe 

.0 

-.ts.  1 

-30.' 

22t.l 

20.9 

21.2 

l«*E 

St.O 

S3AS*  1 

ASB 

.0 

-2S.  2 

-31. !» 

22A.  2 

20. S 

IS.  S 

lt*S 

SA.O 

SSOO*  t 

ASO 

.0 

-30  .0 

-32.1 

220.9 

20.1 

1 A.A 

IE.« 

St.O 

SSIt. t 

AAt 

.0 

-30.  S 

1 

• 

c 

2IS.  A 

2t,t 

16.1 

I T.e 

AO.O 

SttI  .A 

AtS 

*0 

-31  .8 

-33. >t 

21  1 .a 

2t.e 

IA.5 

lt»S 

AI.O 

AAAI. 3 

AAt 

*0 

-32.  S 

-3A._ 

20B.I 

2t,t 

13.1 

lE.Q 

AE.e 

BSAt. A 

AAO 

.0 

-33*  A 

-3B.  • 

20s*  S 

20.1 

12.1 

IB*  ) 

A3.  0 

AOSS.  1 

AS3 

.0 

-3A  *A 

-3A.' 

20B.A 

29.0 

1 2.S 

IB.A 

SA.O 

Alts. A 

AAS 

*0 

-3B.  A 

-3t,r 

200.9 

29.9 

I 3.S 

AS.O 

AtAS.S 

A3A 

.0 

-3A.S 

- SS  , 3 

210.1 

31  .6 

IS.9 

IQ»A 

oA.e 

AA33.  t 

AtS 

. 0 

-3t.  t 

-Al  ,2 

212.  t 

32.5 

It.B 

l«*T 

Bt.O 

ASAA.A 

Att 

.0 

-SS.O 

-At.u 

213.  T 

32.0 

lt.0 

te*o 

AS.O 

AAAO. S 

AIS 

.0 

-3S.S 

-A3.- 

21  A. A 

31.1 

It.S 

to*s 

AS.O 

AttS. t 

AOE 

• 0 

-Al.  2 

SS.  1 

21  A.  A 

30.3 

1 0.0 

te*« 

TO.O 

SASA.t 

AO  1 

.0 

-Al  ,t 

SS.'> 

2I9.A 

30.3 

19.3 

tui 

tl.O 

to  30.  A 

3S3 

*0 

-A2. 0 

9S.S 

22t,l 

33  .6 

2A.e 

El  .A 

tf  .0 

tlSt*3 

3SA 

*0 

-A2.A 

SS.O 

231.2 

36.6 

2 0.S 

tut 

t3.0 

ttSA.  t 

3B0 

.0 

-A2.0 

SS  .V 

23A.I 

39.0 

31.6 

tt*l 

VA.e 

t3AA.e 

3t3 

.0 

-At.  A 

SS.-» 

236.  9 

A2.0 

35.2 

tt.A 

ts.o 

tsit.o 

3AS 

.0 

-A2.A 

9S.  t 

23B.2 

AA.2 

3t-S 

tt*H 

TA.O 

tot  3.  A 

3A0 

.0 

-A2*  A 

SS. 

23B.9 

A0  .1 

Al  .2 

E3*t 

tt.O 

ttst.  1 

3BA 

.0 

-A2.  T 

SS.'I 

23B.  9 

S2.t 

AS.  1 

t3*S 

ts.o 

tsti, s 

3At 

.0 

-A2.t 

9S,«- 

23B,t 

S6.5 

A0.  3 

tJ.M 

ts.o 

tSAS*  t 

3A  1 

.0 

-A2.  t 

99.0 

23S.  A 

60. A 

SI  .A 

tAt  3 

AO.O 

SIOS.A 

33S 

.0 

-A3.  1 

99.9 

2 3S.  1 

61  .6 

52.3 

tA«  t 

AI.O 

AtSt. t 

3tS 

• 0 

-A3.  A 

S9.V 

21T.6 

60  .6 

51*2 

ts.t 

AS.O 

S3SA.S 

32  1 

.0 

-AA,  1 

99.  i 

236. S 

50*1 

A0,  A 

ts*« 

AI.O 

A St  3.  1 

31  B 

.0 

-AA  . I 

99. 

2 3S.3 

St. 2 

At.O 

t«*l 

AA.O 

AASt. 0 

30S 

.0 

-AA*  A 

99. '» 

233.9 

St.t 

A6.6 

ts*« 

AS.O 

AtA3.E 

30  3 

.0 

-AS,  1 

99.0 

2.32.0 

S0.6 

A6.t 

tut 

SA.O 

AS3S.  1 

tSA 

.0 

-AS.  A 

99.0 

2 32.2 

60  .6 

At*9 

Et.t 

St.O 

sots. A 

tso 

*0 

-AS,  t 

9S.9 

232.A 

60*6 

AS.O 

tE.e 

AS.O 

SiSl*  A 

tss 

.0 

-A5.S 

SS.. 

233.1 

S0.6 

A6.9 

EB.t 

SS.O 

S33t. S 

Its 

.0 

-AA.  A 

SS.  « 

23A.2 

St.A 

A6.0 

ts«t 

so.o 

SASt.t 

tt  A 

.0 

-At, 3 

S9.  • 

2 3S.  1 

60.2 

A9.A 

IS*  t 

SI.O 

OSSA.  S 

tAS 

.0 

-AA.2 

SS.' 

23S.3 

AA  .9  9 

S3.A 

30*1 

St.O 

Sttt.A 

tA3 

*0 

-AB.  B 

99.0 

2 3B.I 

At.B* 

SS.3 

30.  t 

S3.0 

SAtA.  1 

tst 

.0 

-AS.t 

99  .s 

2 3A.6 

AB.39 

S3.  2 

31. t 

SA.O 

looot.  e 

tst 

.0 

-SO. 2 

99*9 

23A.0 

Al  *A9 

AS. 9 

31.0 

SS.O 

10133.3 

tAt 

.0 

-SO  .A 

99.V 

233.  0 

59  .AA 

At*9 

• SV  SBCra  MEANS  ELEVATION  ANQLE  SETvEEN  A AND  10  DFO 

• ST  TEME  MEANS  TEMMEMArUHB  DM  TIME  HAVE  S' EN  INTEMPOLATEO 
••  BV  SPEED  MEANS  BLIVATIOA  ANQLE  LESS  THAN  S DEO 


7SS 


I 


SS»  • < 


crMP 

POT  T 

E POT  T 

HR  MTO 

PH 

PANQE 

At 

M/FEC 

DO  R 

DO  R 

BM/RQ 

PCT 

RM 

D8 

IT. 3 

296*3 

299*0 

O.s 

03.T 

11*6 

BB. 

1 > .0 

296.9 

299. S 

0.0 

03.1 

It*  1 

BA* 

Id.l 

296.S 

299  . 2 

0.  T 

01  *s 

It. A 

BB. 

ID  .6 

29T.A 

299*0 

O.T 

00.1 

13.0 

BA. 

1 3,9 

29T.6 

2S9.A 

O.T 

01  *2 

I3.A 

BE. 
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-66*4 

99.9 

146*8 

66*3* 

81*6 

97*9 

136*0 

I7S39. 3 

77*0 

-67*3 

99.9 

143*6 

64*6* 

49*1 

90*3 

139*0 

17676.0 

73.0 

-69*4 

99.9 

96*1 

9*9 

-9*9 

99*0 

140.0 

16136. 7 

70*0 

-61  *1 

99.9 

999*9 

99*9 

99*9 

• av  SPESO  MEANS  ELEVATION  AN6LE  OETMEEN  6 ANO  10  OEO 

* aV  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OP  TIME  MAVE  Bl^EN  INTEPPOLATEO 

••  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANQLE  LESS  THAN  6 OEG 


U*  SS*  0 


V eOMP  POT  t 

M/Ste  06  K 

3A»I  S3E»0 
3^kS  33S.t 
Ai)»0  337*0 

A0*0  337*1 

36*6  33S»S 

31*0  3A0*S 

3b* A 3Al*t 
30*3  3AS*7 

1<>*S  3A7*« 

33*1  340* « 

30*6  3S6*7 

3S*0  361*0 

16*4  3S3*0 

13*6  3SS*« 

I S I 3Sa*7 
i-ikO  360*0 
13*1  363*3 

11*7  36S*0 

IVkS  366*1 
3lt*t  360*S 
16*4  371*3 

l'^*9  376*1 

16*3  376*0 

U*1  360*6 

10*7  361*3 

6*3  366*9 

3*6  369*3 

11*3  391*3 

16*9  391*6 

11*6  396*3 

>»*7  400*6 

6*7  406*0 

IJ*3  409*0 
l;^»6  411*3 

IC*9  414*1 
^*7  417*1 

9*4  419*6 

13*3  411*0 

1*0  416*3 

13*4  430*9 

|i*t  436*9 
10*0  440*3 

14*3  449*6 

0*9  401*0 

99*9  403*0 


E POT  7 MM  PTO 
00  M OM/Kd 

999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*  9 99*  9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*  9 99*  9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*  9 99*  9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*  9 99*  9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*  9 99*  9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 
999*9  99*9 


PH 

RAN6E 

AS 

PET 

MM 

DO 

999*9 

69*7 

66* 

999*9 

60*6 

66* 

999*9 

61*6 

Si* 

999*9 

6s*6 

67. 

999*9 

66*4 

67* 

999*9 

66*3 

67* 

999*9 

69*9 

67* 

999*9 

71*7 

67* 

999*9 

73*6 

67* 

999*9 

76*6 

67* 

999*9 

77*4 

67* 

999*9 

61*2 

67. 

999*9 

62*3 

67* 

999*9 

64*0 

67. 

999*9 

64*9 

66* 

999*9 

66*2 

66* 

999  *9 

67*2 

66* 

999*9 

66*2 

•6* 

999*9 

90*1 

66* 

999*9 

92*7 

66* 

999*9 

96*7 

66* 

999*9 

96*6 

69* 

999*9 

99*6 

69* 

999*9 

100*7 

69* 

999*9 

102*9 

69* 

999*9 

104*3 

60* 

999*9 

106*3 

60* 

999*9 

106*9 

60* 

999*9 

106*2 

60* 

999*9 

110*2 

61* 

999*9 

111*6 

61* 

999*9 

111  *9 

61* 

999*9 

114*6 

61* 

999*9 

115*7 

62* 

999*9 

116*1 

62. 

999*9 

117*6 

62* 

999*9 

116*9 

62* 

999*9 

121*2 

62* 

999*9 

122*9 

62* 

999*9 

124*4 

62* 

999*9 

126*0 

62* 

999*9 

126*3 

62* 

999*9 

130*6 

63* 

999*9 

131*2 

62* 

999*9 

999*9 

999* 

.>.•——11,1.1  |l 


smtoN  NO*  m 

STEHLtNO*  VA 

7 rEBRUAKV  197S 

SIS  6li«T  tAO  SS*  0 


TINE 

CNTCT 

HBiOHT 

PRES 

rsMP 

oen  pr 

OIN 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MR  PTO 

MH 

PAH6E 

A2 

MIN 

6PM 

MB 

06  C 

06  c 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  R 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

00 

S9*S 

lAt.O 

1;A407*3 

07.0 

•03*2 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

9c;*9 

484*0 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

AO*  a 

142*0 

1 8A00*  0 

04*0 

-04*0 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

99*9 

487*3 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

At*A 

143*0 

10963*6 

01*0 

-61*0 

99*  i 

999*9 

99*9 

99*9 

99*9 

472*8 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

03*7 

144.0 

19290*3 

S8*0 

-S9*4 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

99*9 

402*7 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

AA*0 

14S.0 

19030*  9 

ss*o 

-S9*4 

99*9 

999.9 

99*9 

99*9 

99*9 

490*1 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

787 


STATION  NO.  AOS 
STeRLING.  VA 

7 PeBRUAAV  1975 

Ills  GMT  ISB  SO.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

E.l 

85.0 

ICOO.O 

1.6 

-4.5 

300.0 

6.7 

0.3 

7.0 

166.0 

990.0 

1.7 

-4.5 

307.4 

12.0 

O.S 

B.O 

256.0 

979.0 

0.8 

-5.2 

307.4 

12.0 

0.7 

9.0 

346.7 

968.0 

0.5 

-5.4 

306.5 

11.8 

t.O 

10.0 

438.3 

957.0 

-0.6 

-5.9 

305.1 

11.6 

1.4 

11.0 

547.  5 

944.0 

-1.6 

-6.3 

302.9 

12.0 

1.7 

12.0 

640.7 

933.0 

-2.5 

-5.7 

303.2 

12.5 

a.  1 

13.0 

726.2 

923.0 

-3.3 

-6.3 

304.8 

13.1 

a. 4 

14.0 

812.3 

913.0 

-4.0 

-6.2 

305.9 

12.9 

a.B 

IS.O 

907.8 

902.0 

-4.8 

-6.5 

306.0 

12.7 

3.3 

lA.O 

1021. 8 

889.0 

-6.  1 

-7.5! 

303,7 

12.1 

3.0 

17.0 

11 10.3 

879.0 

-6.9 

-7.7 

301.4 

11.9 

4.0 

18.0 

1 1 99.  5 

869.0 

-7.8 

-8.4 

298.6 

12.1 

4.3 

19.0 

1298.6 

858.0 

-8.5 

-9.  1 

300.2 

12.5 

4.7 

20.0 

1380.3 

849.0 

-9.4 

301.8 

12.8 

S.l 

21.0 

1499. S 

836.0 

-10.  1 

-iO.l 

302.8 

12.8 

S.S 

22.0 

1592.2 

826.0 

-10.8 

-10.  « 

302.8 

13.1 

5.7 

23.0 

1685. 8 

816.0 

-11.1 

-11.1 

304.1 

12.9 

«.o 

24.0 

1780.5 

806.0 

-11,7 

-11.7 

306.3 

12.7 

6.3 

25.0 

1876.1 

796.0 

-12.2 

-12.2 

306.0 

13.0 

C.6 

26.0 

1992. 1 

784.  0 

-13.  1 

-13.1 

304.9 

13.5 

6.B 

27.0 

2080.3 

775.0 

-12.2 

-12.2 

303.4 

14.0 

7.1 

2B.0 

2179. 7 

765.0 

-12.2 

-13.2 

301.6 

14.3 

i 7.3 

29.0 

2290.5 

754.0 

-12.4 

-14.3 

301.0 

14.2 

' 7.5 

30.0 

2382.1 

745.0 

-13.  1 

-17,3 

300.4 

14.1 

: 7.S 

31.0 

2485. 0 

735.0 

-13.8 

-19,9 

299  .2 

13.3 

A. I 

32.0 

2578.6 

726.0 

-14.4 

-20.6 

297.3 

12.5 

; B.4 

33.0 

2673. 1 

717.0 

-14.8 

-20.7 

293.5 

11.7 

6.7 

34.0 

2779.4 

707.0 

-14.9 

-20.7 

288.1 

11.3 

9.0 

35.0 

2876.3 

698.0 

-15.3 

-20.8 

281.8 

11.1 

9.4 

36.0 

2996.  3 

687.0 

-15.7 

-21.0 

2 74  .'9 

11.9 

''9.S 

37.0 

3095.8 

678.0 

-15.8 

-22.4 

271.4 

13*1 

1,0.3 

38.0 

31 96. 6 

669.0 

-15.9 

-27,4 

269.6 

14.5 

10.7 

39.0 

3310.  1 

659.0 

-16.3 

-29.9 

268.2 

15.0 

II. a 

40.0 

3401.9 

651.0 

-16.8 

-31.9 

265.6 

15.2 

II.O 

41.0 

352  9.  7 

640.0 

-17.7 

-34,5 

263.3 

16.0 

ia.3 

42.0 

3623.7 

632.0 

-18.5 

-36.3 

263.0 

17.2 

ia.7 

4 3.0 

3730.6 

623.0 

-19.0 

-40.2 

262.6 

17.9 

13.1 

44.0 

3838.  7 

614.0 

-20.  1 

-40.  3 

261.5 

1 8.4 

13.5 

45.0 

3935.8 

606.0 

-20.5 

-39,6 

260.  1 

18.8 

1 3.  a 

46.0 

4046.3 

597.0 

-21. 7 

-39.7 

259.7 

19.0 

14.2 

47.0 

4145.5 

589.0 

-22.  S 

-40.  1 

259.4 

19.5 

14.5 

48.0 

4245.8 

581.0 

-23.3 

-40.5 

259.4 

19.8 

14. S 

49.0 

4359. 8 

S72.0 

-24.  1 

-39.5 

259.4 

19.9 

15.2 

50.0 

4462.4 

564.0 

-25.0 

-40.3 

259.5 

19.6 

« BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  >0  DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERA TUNE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
AA  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MM  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

GM/RG 

PCT 

KM 

06 

5.8 

-1.3 

27S.1 

282.2 

2.7 

64.0 

0.0 

0. 

9.5 

-».3 

276.0 

283.2 

2.8 

63.7 

0.2 

120. 

9.S 

-7,3 

276.0 

283.0 

2.7 

64.1 

0.2 

120. 

9.5 

-7  .0 

276.6 

283.5 

2.7 

64  .T 

0.3 

123. 

9.5 

-6,7 

276.3 

283.1 

2.6 

67.5 

0 .6 

I2S. 

10.1 

— vi  .5 

276.4 

283.  1 

2.5 

70.2 

0.8 

124. 

10.5 

-4.9 

276.4 

283.4 

2.7 

78.4 

I.I 

124. 

10.8 

-7.5 

276.  S 

283.2 

2.6 

79.2 

1 .4 

124. 

10.4 

-7,6 

276.5 

283.4 

2.6 

84.5 

1.6 

124. 

10.2 

-7.4 

276.7 

283.6 

2.6 

88  .0 

1.9 

124. 

10.1 

-6.7 

276.4 

283.0 

2.5 

92.3 

2.3 

12S. 

10.2 

-6.2 

276.6 

263.0 

2.4 

94.0 

2.S 

12S. 

10.6 

-5.8 

276.5 

262.7 

2.3 

95.3 

2.8 

124. 

to. a 

-4.3 

276.5 

282.7 

2.2 

95.7 

3.0 

124. 

10.9 

-4.7 

276.  7 

282.4 

2.2 

97.6 

3.3 

123. 

10.8 

-6.9 

277.1 

282. S 

2.  1 

99.8 

3.6 

123. 

11.0 

-7.1 

277.3 

282. 7 

2.0 

100.8 

3.9 

123. 

10.7 

-7.3 

2 78.0 

283.4 

2.0 

101.4 

4.1 

123. 

10.2 

- '.8 

278.3 

283.6 

1.9 

101.3 

4.3 

123. 

10.6 

-7,7 

278.7 

283.8 

1.9 

101  .2 

4.5 

124. 

11.1 

-7.7 

279.0 

283.8 

I.S 

101.4 

4.  8 

124. 

11.7 

-7.7 

280.9 

286.1 

1.9 

101.2 

4.9 

124. 

12.2 

-7.5 

281.9 

266.9 

1.8 

92.4 

5.2 

124. 

12.2 

-7  .3 

282.9 

287.3 

1.6 

82.0 

5. A 

123. 

12.1 

-7.  1 

283.0 

286.8 

1.3 

70.7 

5.6 

123. 

11.6 

-6.5 

283.3 

286.4 

t.t 

59.6 

5.8 

123. 

1 1.1 

-5.7 

283.7 

286.7 

1.0 

88.9 

6.  I 

123. 

10.  T 

-4.7 

284.3 

287.2 

1.0 

60.3 

8.3 

123. 

10.7 

-3,5 

285.3 

288.3 

1.0 

61.0 

6.5 

123. 

10*9 

-2.3 

285.9 

288.9 

1.0 

62  .6 

6.7 

122. 

11.8 

-1.0 

286.  7 

289.7 

1.0 

63.7 

6.9 

121. 

13.1 

-0.3 

268. 1 

290.8 

0.9 

55. 0 

■ 7.  1 

120. 

14.5 

0.1 

288.7 

290.5 

0.6 

36.3 

7.5 

Its. 

15.0 

O.S 

289  .4 

290  .9 

O.S 

29.7 

7.9 

117. 

15.2 

1.2 

289,  8 

291.1 

0.4 

25.7 

8.3 

IIS. 

15.9 

1.9 

290.3 

291.3 

0.3 

21.1 

8.7 

114. 

17.0 

2.1 

290.4 

291  .1 

0.2 

15.4 

9.  1 

112. 

17,7 

2.3 

291.0 

291.6 

0.2 

13.3 

9.5 

111. 

18.2 

2.7 

290.9 

291.5 

0.2 

14. S 

9.9 

no. 

18. S 

3.2 

291.6 

292.2 

0.2 

16.1 

10  .3 

toe. 

18.7 

3.4 

291.4 

292.1 

0.2 

17.7 

10.6 

107. 

19.1 

3.0 

291.6 

292.2 

0.2 

16.2 

11.0 

106. 

19.4 

3.7 

291.0 

292.4 

0.2 

18.7 

11.3 

106. 

19.5 

3.6 

292  .t 

292.9 

0.2 

22.4 

It. 7 

105. 

19.3 

3.6 

292.3 

292.9 

0.2 

22.4 

12.1 

104. 

€> 
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..... 


STATION  NO*  AOS 
STERLING*  VA 

T FEBRUAnV  1975 

1115  GMT  ISS  20*  0 


time 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

15.6 

51.0 

4579.  1 

555.0 

>25.  8 

-40t  6 

259.5 

18.8 

16*0 

52.0 

4697.3 

546.0 

-26.9 

-41.3 

259.1 

18.0 

16*5 

53.0 

4803. 6 

538.0 

-27.  9 

-41.2 

259.0 

18.2 

16*8 

S4.0 

4911.0 

530.0 

-28.9 

-41.2 

259.3 

18.8 

17*2 

55.  0 

5006. 0 

523.0 

-29.8 

-43.2 

259.5 

19*7 

17*7 

56.0 

5143.3 

513.0 

-30.9 

-45.3 

259.2 

20.7 

1 «*1 

57.0 

5254.6 

SOS.O 

-31.8 

-46.0 

258.5 

21  .3 

16*4 

58.0 

5367. 3 

497.0 

-32.  8 

-46.1 

257.6 

21  .5 

18*9 

59.0 

5466.9 

490.0 

-33.8 

-46.  9 

255.7 

21.2 

19*3 

60.0 

5582.  1 

482.0 

-34.8 

-48,9 

254.7 

20.9 

19*7 

61.0 

5684.0 

475.0 

-35.9 

-51.0 

254.9 

21.1 

20.1 

62.0 

5787.0 

468.0 

-36.6 

-54.0 

256.1 

22.0 

20.6 

63.0 

5891. 3 

461.0 

-37.2 

-60.4 

258.1 

24.4 

21.0 

64.0 

6012. 1 

453.0 

-37.8 

-68.8 

258.7 

26.1 

21.4 

65.0 

6119.3 

446.0 

-38.5 

-74.3 

258.4 

26.5 

22.0 

66.0 

6259.3 

437.0 

-39.0 

99.  9 

259.1 

26.6 

22.4 

67.0 

6369.9 

430.0 

-39.7 

99,9 

260.5 

26*9 

22.9 

68.0 

6482.  1 

423.0 

-40.  0 

99.9 

261  .1 

26*8 

23.3 

69.0 

6595.8 

416.0 

-40.8 

99.9 

260.3 

26*9 

23*7 

70.0 

6694. 5 

410.0 

-41.8 

99.9 

259.5 

28*2 

24.3 

71.0 

6844.8 

401.0 

-42.7 

99.9 

259.3 

32*2 

24*7 

72.0 

6963.4 

394.0 

-43.2 

99.9 

259.2 

34*3 

2S.1 

73.0 

7101.  1 

386.0 

-44.6 

99.9 

258.6 

35*4 

25.5 

74.0 

7205.8 

380.0 

-45.6 

99.9 

257.6 

36.1 

26.0 

75.0 

7329.  6 

373.0 

-46.1 

99.9 

256.2 

38.7 

26.3 

76.0 

7455.5 

366.0 

-46.4 

99.9 

254.5 

40.0 

26.7 

77.0 

7565.1 

360.0 

-46.9 

99.9 

252.2 

41.1 

27.0 

78.0 

7676. 6 

354.0 

-46.7 

99.9 

250.2 

41  .5 

27.3 

79.0 

780B.9 

347.0 

-47.0 

99.9 

249.1 

42.3 

27.8 

80.0 

7924. 3 

341.0 

-47.6 

99.9 

248.3 

43.4 

28.3 

81.0 

8061.  3 

334.0 

-47.  8 

99.9 

247.4 

43.9 

28.8 

82.0 

8181.4 

328.0 

-46.0 

99.9 

246.  1 

45.0 

29.3 

83.0 

8304. 4 

32  2.0 

-45.6 

99.9 

245.2 

47.2 

29.7 

84.0 

8430.0 

316.0 

-44.  6 

99.9 

244.9 

48.3 

30.2 

85.0 

8558.4 

310.0 

-44.6 

99.9 

245.0 

48.0 

30*7 

86.0 

8733. 3 

302.0 

-44.9 

99.9 

244.9 

47.2 

31*2 

87.0 

8845.0 

297.0 

-44.7 

99.  9 

243.8 

47*2 

31*6 

88.0 

8981. 7 

291.0 

-44.3 

99.9 

242.3 

47*1 

32*0 

89.0 

9121.1 

285.0 

-4  5.  0 

99.9 

240.5 

46*3 

32*5 

90.0 

9239. 3 

280.0 

-45.6 

99.9 

239.7 

46*1 

32*9 

91.0 

9359. 2 

275.0 

-46.3 

99.9 

239.8 

47.8 

33*3 

92.0 

9505.5 

269.0 

-47.3 

99.9 

240.1 

49.8 

33*7 

93.0 

9629.3 

264.0 

-48.5 

99.9 

240.5 

51.1 

34*1 

94.0 

9754.9 

259.0 

-49.  1 

99.  9 

240.9 

51.4 

34*6 

95.0 

9882.8 

254*0 

-49.2 

99  n9 

241.6 

50.3 

• av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETkEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T I ME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.5 

3*4 

292*7 

293*3 

0*2 

23*3 

12*5 

103* 

17*6 

3*4 

292*8 

293.4 

0*2 

23*8 

13*0 

102* 

17.9 

3*5 

292*8 

293.4 

0*2 

26.5 

13*3 

101* 

18.5 

3.5 

292*9 

293.5 

0*2 

28*9 

13*7 

tot* 

19*3 

3*6 

292*9 

293.4 

0*2 

25.4 

14*2 

too* 

20.3 

3.9 

293.2 

293.7 

0*1 

22.3 

14.7 

99* 

20.9 

4.2 

293.4 

293.8 

0*1 

22.8 

15.2 

99* 

21.0 

4.6 

293.5 

293.9 

0*1 

24.8 

15.6 

98* 

20.6 

5.2 

293.5 

293.9 

0*1 

24.9 

16*2 

97* 

20.2 

5.5 

293.6 

293.9 

0*1 

22*1 

16*6 

97* 

20.4 

5.5 

293.5 

293.7 

0*1 

19*2 

17*  I 

96* 

21.4 

5.3 

293.9 

294.1 

0*1 

14.3 

17.6 

95* 

23*9 

5.0 

294.3 

294.4 

0.0 

6.9 

18.  1 

95* 

25*6 

5.1 

295*1 

295.2 

0.0 

2*3 

18.9 

94* 

26.0 

5.3 

295.6 

295.6 

0.0 

1 .0 

19.4 

94* 

26*2 

5.0 

296.7 

999.9 

99.9 

999*9 

20*4 

93* 

26*5 

4.4 

297.2 

999.9 

99.9 

999*9 

20*9 

92* 

26*5 

4.1 

298.2 

999.9 

99.9 

999*9 

21*9 

92* 

26.5 

4.5 

298.6 

999.9 

99*9 

999.9 

22*5 

92* 

27.7 

5.1 

29B.6 

999.9 

99*9 

999.9 

23*0 

91* 

31  .7 

6.0 

299.2 

999.9 

99*9 

999.9 

24*0 

91* 

33.7 

6.4 

300*2 

999.9 

99*9 

999.9 

24*9 

91* 

34.7 

7.0 

300*  I 

999.9 

99*9 

999.% 

25*8 

90* 

35.3 

7.8 

300*1 

999.9 

99*9 

999.9 

26*5 

90* 

37.6 

9*3 

301*0 

999.9 

99*9 

999*9 

27.5 

89* 

38.5 

fO.7 

302*2 

999.9 

99.9 

999*9 

28*3 

39* 

39.1 

r.2.6 

303.1 

-999.9 

99*9 

999  *9 

29.3 

89* 

39.1 

14*1 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.  1 

88* 

39*5 

15.0 

306*1 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

88* 

40.3 

16.1 

306.8 

999.9 

99.9 

999*9 

31  .9 

87* 

40.6 

16.9 

308*4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

86* 

41.2 

1 8.2 

312*5 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

85* 

42.8 

19.8 

314*7 

999.9 

99*9 

999.9 

35.  7 

85* 

43.7 

20.5 

317*8 

999.9 

99*9 

999.9 

36.8 

84* 

43.5 

20.3 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

S3* 

42.7 

20  .0 

321*5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

83* 

42*4 

20*8 

323*3 

999.9 

99.9 

999.9 

40  *9 

82* 

41*7 

21.9 

325*8 

999.9 

99.9 

999*9 

42*0 

02* 

40*3 

22.8 

326*7 

999.9 

99.9 

999*9 

43*2 

81* 

39*8 

23.3 

327*5 

999.9 

99.9 

999*9 

44*2 

80* 

41.3 

24.0 

328*2 

999.9 

99.9 

999*9 

45*4 

80* 

43.1 

24.8 

328*8 

999*9 

99*9 

999*9 

46*4 

79* 

44*5 

25*2 

328*8 

999*9 

99*9 

999*9 

47*6 

79* 

4 4*9 

25*0 

329*7 

999*9 

99*9 

999*9 

48*9 

78e 

44*2 

23*9 

331*4 

999*9 

99*9 

999*9 

50*3 

78* 

789 


t 

I 

I 

i 

i 

i 

TIIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

STATION  NO. 
STERLING. 

7 FEBRUARY 
1115  GMT 

DIR  SPEED 



405 

VA 

1975 
U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

1 

RH 

ISS  20.  0 

RANGE  AZ 

*«tN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.2 

96.0 

10066*  2 

24  7.0 

-49.  I 

99.9 

24  3.3 

49.2 

44.0 

22.1 

334.3 

999*9 

99.9 

999.9 

52.0 

77. 

35.  7 

97.0 

10200.5 

242.0 

-40.6 

99.9 

245.4 

49*3 

44.8 

20.5 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

77. 

3».3 

98.0 

10337.7 

237.0 

-40.9 

99.9 

248.4 

49.7* 

45.5 

19.9 

338. S 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

77. 

3E.7 

99.0 

10478.  1 

232.0 

-47.9 

99.9 

245.2 

SO  .0* 

45.4 

21.0 

342.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

77. 

3>.2 

100.0 

10621. 6 

22  7.  0 

-48.5 

99.9 

243.1 

51.1  * 

45.6 

23.1 

343.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

76. 

3,7.8 

101.0 

10768.0 

222.0 

-4  9.  1 

99.9 

242.7 

52.04 

46.2 

23.8 

344.6 

999.9 

99*9 

999.9 

59.7 

76. 

3«.3 

102.0 

10917.6 

217.0 

-48.8 

99<  9 

243.3 

49*14 

43.8 

22.1 

347.3 

999.9 

99*9 

999.9 

61  .3 

75. 

38.7 

103.0 

11039.7 

213.0 

-49.  2 

99.9 

243.4 

45.74 

40*9 

29.4 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

75. 

3S.3 

1 04.0 

11195.3 

208.0 

-50  .0 

99.9 

243.4 

44.54 

39.0 

19.9 

349.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

75. 

3S.7 

lOS.O 

11322. 1 

204.  0 

-50.3 

99.9 

243.0 

46.8  4 

41.7 

21.2 

351*1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

75. 

AO.l 

106.0 

11484. 7 

199.0 

-48.8 

99.9 

241.9 

49.24 

43.4 

23.1 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

75. 

Ab.S 

10  7.0 

1 161  a. 0 

195.0 

-49.2 

99.9 

240.1 

49*44 

42*8 

24.7 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.4 

74. 

40.9 

108.0 

11787.9 

190.0 

-50.4 

99.  9 

239.4 

49.24 

42.3 

25.0 

358.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

74. 

41.4 

109.0 

11926.2 

106.0 

-51  .8 

99  9 

240.4 

50.54 

43.9 

?S.0 

358.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

69*7 

74. 

41.9 

1 10.0 

12067. 1 

18  2.  0 

-52.  1 

99.9 

241  .4 

51.44 

45.2 

24.6 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

73. 

42.4 

111.0 

12247.  1 

177.0 

-52.9 

99,9 

241.6 

49.94 

43.9 

23.8 

361  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

73. 

4jl.9 

112.0 

12394.2 

173*0 

-53.9 

99.9 

241.8 

47.64 

41.9 

22.5 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

73. 

4^.3 

113.0 

12544.4 

169.0 

-54,0 

99.9 

242.7 

45.24 

40*2 

20.8 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

73. 

4^.7 

114.0 

12690. 1 

165*0 

-54*4 

99.9 

244.4 

42.74 

38.5 

18.4 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

73. 

4f.2 

IIS.O 

12855. 0 

161.0 

-55.  3 

99  .,9 

248.0 

40.7  4 

37.8 

15.3 

367.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

72. 

44.8 

116.0 

13056.0 

ise.o 

-55.8 

99  .9 

252.2 

41.84 

39.0 

12.8 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.1 

72. 

45.3 

117.0 

13179. 5 

153.0 

-56.5 

99.9 

254.5 

45.64 

44.0 

12.2 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

72. 

4b.9 

IIS.O 

13347.3 

149.0 

-57.  2 

99.9 

255.9 

52.64 

51  *0 

12.9 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

01.9 

73. 

4^.4 

119.0 

13519.5 

145.0 

-57.2 

99.9 

255.9 

54.44 

52.7 

13.  3 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

73. 

47.0 

120.0 

13696. 5 

141.0 

-57.0 

99.9 

255.8 

48.8  4 

47.3 

12.0 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

06.  0 

73. 

47.S 

121.0 

13832.9 

138.0 

-56.5 

99.9 

256.3 

43.74 

42.5 

10.4 

301  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

06.8 

73. 

48.1 

122.0 

13972.2 

135.0 

-56.8 

99  ,9 

258.0 

39.74 

30.9 

8.3 

383.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

00.6 

73. 

48.A 

44.3 

49.7 

123.0 

14162.7 

131.0 

-57.0 

99.9 

259.6 

36.34 

35.7 

6.5 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89*7 

73. 

124.0 

14359.2 

127.0 

-56.7 

99.9 

258.7 

37.34 

36.6 

7.3 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .0 

73. 

125.0 

14510. 8 

124.  0 

-56.  7 

99.9 

256.9 

41.24 

40.2 

9.4 

393.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91*  8 

73. 

SCi.3 

126.0 

I47I9.0 

120.0 

-56.2 

99.9 

254.0 

40.24 

46.3 

:.3.3 

397.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

93.7 

73. 

S0.9 

51.4 

127.0 

14879. 8 

11  7.0 

-56.7 

99.9 

251  .6 

56.14 

53*2 

'7.7 

399.9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

73. 

128.0 

15044.5 

114.0 

-56.  7 

99.9 

250.5 

56.54 

53.3 

!8.0 

402.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

73. 

51.9 

129.0 

15213.9 

11  1.0 

-55.8 

99  .9 

249.1 

41.24 

38.5 

14.7 

407.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

100  .0 

73. 

52.5 

130.0 

15308. 0 

108.  0 

-56.7 

99,9 

244.6 

19.94 

18.0 

0.5 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  3 

73. 

53.3 

131.0 

15627.2 

104.0 

-56.  8 

99,9 

245.9 

23.24 

21.1 

9.5 

413.3 

999  .9 

99.9 

999*9 

100.7 

73. 

54.  1 

132.0 

15812.7 

101.0 

-56.8 

99.9 

248.7 

30.24 

28.1 

11.0 

416.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

73. 

54.7 

133.0 

16003. 8 

90.0 

-56.  7 

99.9 

248.6 

34.94 

32.5 

12.7 

420.7 

999.9 

99.9 

999*9 

103*  1 

73. 

55.4 

134.0 

16200.8 

9S.0 

-57.0 

99.9 

244.6 

31.74 

20.6 

I 3.6 

423.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

73. 

se.i 

135.0 

16403. 3 

92.0 

-58.  5 

99.9 

242.3 

25.04 

22.1 

11.6 

424.7 

999*9 

99.9 

999.9 

105.6 

73. 

56»7 

1 36.0 

16611.5 

89.0 

-50.9 

99.9 

247.6 

26*64 

24.6 

10.2 

428.0 

999*9 

99.9 

999.9 

106*8 

72. 

57‘.6 

137.0 

16826.0 

86.0 

-60.5 

99.9 

252.9 

33.24 

31.7 

9.8 

429.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108.2 

72. 

5b14 

138.0 

17122.0 

02.0 

-61.4 

99.9 

254.8 

46.74 

45.1 

12.3 

433.1 

999*9 

99.9 

999*9 

109.9 

72. 

59|>3 

139.0 

17352.9 

79.0 

-61  .9 

99*9 

255.0 

35.84 

34.6 

9.2 

436.6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.3 

73. 

60 1.2 

140.0 

17593. 0 

78.  0 

-61.0 

99.9 

258.4 

16.64 

16*3 

3*4 

443.3 

999.9 

99.9 

999.9 

113.6 

73. 

* ar  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  AND  10  DEG 
' • BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  EEEN  INTERPOLATED 

j **  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


790 


STATION  NO.  405 
STERLING.  VA 


T FEBRUARY  1975 
Ills  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

FRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

Al.O 

141.0 

17043.4 

73.0 

-60.8 

99.9 

261.1 

22.6* 

22.6 

At. 9 

142.0 

18104. 4 

70.0 

-60.6 

99.9 

264.0 

23.5* 

23.4 

A2.S 

143.0 

18377.2 

67.0 

-60.5 

99  9 

260.7 

23.1* 

22.8 

63.9 

144.0 

18661. 5 

64.0 

-62.1 

99  9 

253.3 

36.9* 

3So4 

64.7 

145.0 

18958.9 

Al.O 

-61.2 

99  9 

249.4 

17.14 

I 6.0 

6S.6 

146.0 

19165.0 

59.0 

-63.1 

99.9 

249.8 

19.44 

18.2 

66.5 

147.0 

19486. 3 

56.0 

-62.  9 

99.9 

25  2.8 

25.64 

24.5 

67.6 

148.0 

19827.2 

53.0 

-60.6 

99.9 

257.0 

30.04 

29.3 

66.  7 

1 49.0 

20189. 3 

50.0 

-61.4 

99w9 

251.9 

9.4  4 

8.9 

69.6 

1 50.0 

20442.4 

48.0 

-61.6 

99^9 

257.9 

27.14 

26.5 

7tf.9 

151.0 

20840. 6 

45.0 

-63.4 

99  .9 

248.0 

20  .44 

18.9 

72.6 

152.0 

21265.  6 

42.0 

-62.3 

99-  9 

24  2.5 

27.64 

24.5 

73.2 

153.0 

21883.2 

38.0 

-62.7 

99.9 

253.  1 

26.0* 

24.8 

74.5 

154.0 

22215. 1 

36.0 

-64.  4 

99.9 

252.8 

24  .2* 

23.1 

75.0 

155.0 

22747.7 

33.0 

-64.0 

99.9 

261.5 

29.9* 

29.6 

77.4 

156.0 

23131.0 

31.0 

-63.6 

99.9 

261.8 

12.8* 

12.7 

79.1 

157.0 

23759.6 

26.0 

-61.0 

99.  9 

254.9 

32.8* 

31.7 

00.5 

150.0 

24463.2 

25.0 

-61  .4 

99  <9 

251.3 

32.1* 

30.4 

02.0 

159.0 

25250. 9 

22.0 

-64.2 

99  .9 

999.9 

99.9 

99  .9 

03*9 

160.0 

25030.4 

20.0 

-61.2 

99«9 

999.9 

99.9 

99.9 

791 


ISS  20.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

cm/kg 

PCT 

KM 

OG 

3.5 

448.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.6 

73. 

2.5 

*54.7 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

73* 

3.7 

460.8 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

73. 

.0.6 

463.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119.  1 

73. 

6.0 

*71.7 

999.9 

99.9 

999.9 

121. 3 

73. 

6.7 

472.0 

999.9 

99.9 

999.9 

121  .1 

73. 

7.6 

*79.6 

999.9 

99.9 

999.9 

123.0 

73* 

6.7 

492.3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.7 

73. 

2.9 

498.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

127.3 

73. 

5.7 

504.3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.  3 

73. 

7.  6 

509.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

73. 

: 2.8 

522.1 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

73. 

7.5 

536.3 

999.9 

99.9 

999.9 

132.7 

73. 

7.2 

540.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

73. 

4.4 

554.8 

999.9 

99.9 

999.9 

136*3 

73. 

1.8 

565.9 

999.9 

99.9 

999.9 

137.5 

73. 

8.5 

589.9 

999.9 

99.9 

999.9 

139.6 

73. 

'0.3 

608.2 

999.9 

99.9 

999.9 

143.2 

73. 

99.9 

622.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

648.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

station  no.  425 
HUNTINGTON.  WVA 


S FEBRUARY  1975 

2315  GMT  133  81.  1 

ANCLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I N'ERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME. 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.4 

246.0 

978.4 

3.3 

7.9 

270  .0 

4.1  - 

4.1 

0.0 

284.  1 

301.6 

6.8 

97.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

308.  S 

971.0 

8.  5 

6.9 

171  .2 

2.3 

-0.3 

2.3 

284.9 

301.6 

6.5 

89.7 

0.4 

81. 

0.7 

9.0 

411.7 

959.0 

7.8 

6^4 

219.7 

2.6 

1.7 

2.0 

285.2 

301.5 

6.3 

90.5 

0.4 

77. 

1.1 

10.0 

506.  9 

94  8.0 

7.0 

5.  6 

257.7 

6 .0 

5.8 

1.3 

285.2 

300.8 

6.0 

91  .0 

0.5 

73. 

1.6 

II.O 

638.0 

933.0 

5.9 

4.  6 

268.9 

10.9 

10.9 

0.2 

285.4 

300.3 

5.7 

91  .4 

0.8 

78. 

2..0 

12.0 

744.0 

921.0 

S.  1 

3.8 

266.8 

12.6 

12.6 

0.7 

285.6 

299.8 

5.5 

91  .4 

1.1 

82. 

2.3 

13.0 

833.  1 

91  1.0 

4.4 

3.0 

263.0 

14.6 

14.5 

i.a 

285.7 

299.5 

5.2 

90.9 

1.3 

82. 

2.7 

14.0 

941. 2 

899.0 

3.9 

2.4 

260.3 

15.7 

15.5 

2.7 

286.3 

299.6 

5.1 

90.1 

1 .7 

82. 

2.9 

15.0 

1032.  1 

889.0 

3.  1 

1.7 

259.4 

15.4 

15.1 

2.8 

286.3 

299.2 

4.9 

90.7 

1 .9 

82. 

3.4 

16.0 

1160.8 

875.0 

2.6 

1.3 

256.3 

13.2 

12.8 

3.1 

287.1 

299.8 

4.8 

91.3 

2.3 

81. 

3.8 

17.0 

1263. 1 

864.0 

1 .9 

0.  7 

255.2 

13.0 

12.6 

3.3 

287.4 

299.8 

4.7 

91.4 

2.6 

80. 

4.2 

18.0 

1366. 5 

853.0 

1.3 

Orl 

255.1 

14.0 

13.5 

3.6 

287. B 

299.8 

4.5 

91.7 

2.  9 

80. 

4.6 

19.0 

1 46 1 . 5 

84  3.0 

0.8 

-0.4 

255.7 

15.4 

15.0 

3.8 

288.2 

300.1 

4.4 

91.7 

3.3 

79. 

4.9 

20.0 

1567.  1 

832.0 

0.6 

—0.6 

257.3 

16.8 

16.3 

3.7 

289.1 

301.0 

4.4 

91  .7 

3.6 

79. 

5.4 

21.0 

1693.6 

819.0 

-0.  2 

-1.4 

260.0 

18.6 

18.3 

3.2 

289.6 

301.0 

4.2 

91  .6 

4.  1 

79. 

s.r 

22.0 

1801.9 

808.0 

-0.6 

-1.8 

261.1 

19.0 

18.8 

2.9 

290.2 

301.4 

4.1 

91  .5 

4.4 

79. 

C.l 

23.0 

1901.4 

798.  0 

-1.1 

-2.3 

262.4 

19.2 

19.0 

2.5 

290.7 

301.7 

4.1 

91.6 

4.9 

79. 

6.S 

24.0 

2012.2 

78  7.0 

-1.6 

-2.  a 

263.8 

19.4 

19.3 

2.1 

291.3 

302.2 

4.0 

91  .5 

5.4 

80. 

C.8 

2S.0 

2114.0 

77  7.0 

-2.4 

-3,6 

264.6 

19.1 

19.0 

I.a 

291.5 

301.9 

3.8 

91  .4 

5.7 

80. 

7.4 

26.0 

2248. 1 

764.0 

-2.  5 

-3.7 

265.0 

18.9 

18.8 

1 .6 

292.8 

303.3 

3.8 

91  .4 

6.4 

81. 

7.7 

27.0 

2352.7 

754.0 

-3.1 

-4.4 

264.5 

18.8 

18.7 

1.8 

293.2 

303.3 

3.7 

90  .8 

6.7 

81. 

8.1 

28.0 

2447.  8 

745.0 

-3.4 

-4.9 

263.4 

18.5 

18.4 

2.1 

293.9 

303.8 

3.6 

89.4 

7.2 

81. 

8.4 

29.0 

2554.7 

735.0 

-4.0 

-5.5 

262.4 

18.0 

17.9 

2.4 

294.3 

303.9 

3.4 

89.2 

7.5 

81. 

8.8 

30.0  ' 

2662. 8 

725.0 

-4.8 

—6 . 3 

261.3 

17.1 

16.9 

2.6 

294.6 

303.9 

3.3 

89.3 

8.0 

81. 

9.3 

31.0 

2772.0 

715.0 

-5.  4 

-6.  8 

260.0 

16.4 

16.2 

2.8 

295.1 

304.1 

3.2 

89.6 

8.4 

81. 

9.7 

32.0 

2871.5 

706.0 

-6.0 

-7,3 

258.9 

16.5 

16.2 

3.2 

295.5 

304.3 

3.1 

90.3 

8.8 

81. 

lOel 

33.0 

2983.  1 

696.0 

-6.  7 

-8.1 

257.7 

16.8 

16.4 

3.6 

295.9 

304.4 

3.0 

90.3 

9.2 

81. 

le.s 

34.0 

3096. 1 

686.0 

-7.5 

-8.8 

256.  3 

17.2 

16.7 

4.1 

296.3 

304.4 

2.9 

90.2 

9.6 

81. 

10.8 

35.0 

3199.0 

677.0 

-8.1 

-9.4 

255.4 

17.4 

16.9 

4.4 

296.7 

304.6 

2.8 

90.1 

9.9 

81. 

1 1.4 

36.0 

3337.9 

665.0 

— 8.6 

-10.0 

254.0 

18.0 

17.3 

3.0 

297.6 

305.3 

2.7 

89.9 

10.5 

80. 

11.7 

37.0 

3443.5 

656.0 

-9.2 

-10.6 

253.6 

18.3 

17.6 

5.2 

298.  1 

305.6 

2.6 

89.7 

10.9 

80. 

12.1 

38.0 

3550. 3 

64  7.0 

-10.1 

-11.7 

253.4 

18.7 

17.9 

5.3 

298.2 

305.2 

2.4 

87.8 

11.3 

80. 

12.5 

39.0 

3658.2 

638.0 

-11.1 

-13.7 

253.5 

19.0 

18.2 

5.4 

298.3 

304.4 

2.1 

81  .1 

11.8 

79. 

12.8 

40.0 

3767.  2 

629.0 

-11.9 

-14,7 

253.7 

19.3 

18.5 

5.4 

298.5 

304.  2 

1.9 

79.6 

12.1 

79. 

13.4 

41.0 

3902. 1 

618.0 

-12.  8 

-15.7 

253.6 

20.1 

19.3 

5.7 

299.0 

304.4 

1.8 

78.6 

12.8 

79. 

13.7 

42.0 

4001.5 

610.0 

-13.5 

-16.3 

252.9 

20.4 

19.5 

e.o 

299.3 

304.5 

1.8 

79.4 

13.2 

79, 

14.0 

43.0 

4114.5 

60  1.0 

-14.3 

-16.8 

252.1 

20  .6 

19.6 

6.3 

299.6 

304.7 

1.7 

81.4 

13.6 

79. 

14.4 

44.0 

4228.8 

592.0 

-15.0 

-17.1 

250.9 

20.6 

19.4 

3.7 

300.1 

308. 1 

1.7 

84.0 

14.1 

78. 

14.8 

45.0 

433 1.6 

584.0 

-16.1 

-20.1 

250.5 

20.6 

19.4 

5.9 

299.9 

303.9 

1.3 

71.1 

14.5 

78. 

15.2 

46.0 

4448.4 

575.0 

-16.9 

-22.9 

250.5 

20.6 

19.4 

6.9 

300.2 

303.5 

1.1 

59.8 

15.0 

78. 

15.6 

47.0 

4553.4 

567.0 

-17.8 

-23.3 

250.6 

20.6 

19.5 

6.9 

390.5 

303.6 

1.0 

61  .7 

15.5 

78. 

16.0 

48.0 

4659.6 

559.0 

-18.7 

-23.8 

250.1 

20  .4 

19.2 

6.9 

300.6 

303.6 

1.0 

63.8 

16.0 

77. 

15.4 

49.0 

4780.4 

550.0 

-19.5 

-24.0 

24  9.4 

20.2 

18.9 

7.1 

301.0 

304.1 

1.0 

67.4 

16.5 

77. 

le.B 

50.0 

4889.  1 

542.0 

-20.5 

-25.0 

248.8 

20.4 

19.1 

7.4 

301.1 

304.0 

0.9 

66.6 

17.0 

77. 

17.3 

51.0 

5026.8 

532.0 

-21.4 

-26.  1 

248.6 

21.4 

19.9 

7.8 

301  .6 

304.3 

0.9 

6S.9 

17.6 

77. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO* **  A25 
HUNTINGTON*  «VA 


5 FEBPUARV  1975 

2315  GMT  133  81*  t 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/-SEC 

OG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

17.7 

52.0 

5138.4 

S24.0 

-22.4 

-26.2 

249.0 

22.6 

21.1 

8.1 

301.8 

304.4 

0.9 

70.6 

18.1 

76. 

in.o 

53.0 

5237.0 

517.0 

-23.3 

-26 . 7 

249.4 

23.7 

22.1 

8.  3 

301. 8 

304.4 

0.8 

73.6 

18.5 

76. 

18.5 

54.0 

5350. 9 

509.0 

-24.4 

-33.5 

251  .1 

25.8 

24.4 

8*3 

301.8 

303.2 

0.4 

42.0 

19.2 

76. 

18.9 

55.0 

5466.3 

50  1.0 

-25.0 

-39.  ! 

253.1 

27.2 

26.  1 

7.9 

302.3 

303.2 

0.3 

25.4 

19.9 

76. 

19.3 

56.0 

5612. 6 

491  .0 

-25.6 

-66.3 

255.0 

28.3 

27.4 

7.3 

303.4 

303*4 

0.0 

1 .0 

20.6 

76. 

19. B 

57.0 

5716.  7 

484.0 

-26.  1 

-66.6 

256.  5 

29.8 

29.0 

7.0 

304.0 

304.0 

0.0 

1.0 

21.4 

76. 

20.1 

58.0 

5837. 1 

476.0 

-26.9 

-67.  1 

257.0 

31.2 

30.4 

7.0 

304.4 

304.5 

0.0 

1 .0 

21  .9 

76. 

20.  A 

59.0 

5943. 7 

469.0 

-28.0 

-67.3 

257.4 

34  .8 

33.9 

7.6 

304.4 

304.4 

0.0 

1.0 

22.9 

76. 

20.9 

60.0 

6051.5 

462.0 

-28.6 

-68.3 

257.5 

37.6 

36.7 

8.1 

304.9 

304.9 

0.0 

1.0 

23.5 

76. 

21.3 

61.0 

617  6.4 

454.0 

-29.6 

-68  . i 

257.5 

41.3 

40.  3 

8.9 

305.2 

305.3 

0.0 

1 .0 

24.5 

76. 

21.7 

62.0 

6287. 2 

44  7.0 

-2  9.  8 

-69.: 

257.2 

44.7 

43.6 

9.9 

306.3 

306.3 

0.0 

1.0 

25.5 

76. 

22.0 

63.0 

6399.6 

440.0 

-30.2 

-69.3 

256.9 

47.1 

45.9 

10.7 

307.  1 

307.2 

0.0 

1 .0 

26.4 

76. 

22.  A 

64.0 

6513.6 

433.0 

-30.9 

-69.8 

255.9 

50  .2 

48.7 

12.2 

307.7 

307.7 

0.0 

1.0 

27.5 

76. 

22.7 

65.0 

6629. 1 

426.0 

-31.4 

-70.  1 

255.  1 

52.4 

50.7 

13.5 

308.5 

308.5 

0.0 

1 .0 

28.4 

76. 

23.1 

66.0 

6780.0 

41  7.0 

-32.2 

-70.6 

253.8 

55.2 

53.0 

13.  4 

309.3 

309.3 

0.0 

1 .0 

29.8 

76. 

23.5 

67.0 

6882. 4 

41  1.0 

-31.8 

-70.  > 

252.4 

57  .4 

54*8 

17.4 

311.1 

311.1 

0.0 

1.0 

31. 1 

76. 

23*9 

68.0 

7003.7 

404.0 

-32.1 

-70.  s 

251.1 

59.2 

56.0 

1 7*2 

312.3 

312.3 

0.0 

1 .0 

32.5 

76. 

24.3 

69.0 

7127. 1 

397.0 

-32.  1 

-70.5 

250.2 

60  .3 

56.8 

2).4 

313.9 

313.9 

0.0 

1 *0 

34.0 

76. 

24.7 

70.0 

7234. S 

39  1.0 

-32.9 

-71.  1 

249.8 

60.6 

56.9 

29.9 

314*2 

314.2 

0.0 

1 .0 

35.4 

75. 

25*1 

71.0 

7379.6 

38  3.0 

-34.0 

-71.8 

249.8 

60.1 

56.4 

20.7 

314*6 

314.6 

0.0 

1 .0 

37.0 

75. 

25.5 

72.0 

7508.0 

376.0 

-34.  9 

-72.4 

250*1 

59.4 

55.8 

20.2 

315*0 

315.1 

0.0 

1.0 

38.3 

75. 

25.9 

73.0 

7620.6 

370.0 

-35.9 

-73,  i 

250.0 

59.9* 

56.3 

20.5 

315.2 

315.2 

0.0 

1 .0 

39.7 

75. 

20.2 

74.0 

7753. 1 

363.0 

-36.6 

-73.  > 

249.7 

60.9* 

57.2 

21.1 

316.0 

316.  1 

0.0 

1.0 

40.8 

75. 

2A.7 

75.0 

7849.0 

358.0 

-37.7 

-74.  J 

24  8.  7 

62.6* 

58.3 

2 2.0 

315.8 

315.8 

0.0 

1.0 

42.6 

74. 

27.0 

76.0 

7985. 1 

351.0 

-38.2 

-74.6 

247.7 

63.2* 

58.5 

^‘^,0 

316.9 

316.9 

0.0 

1 .0 

43.9 

74. 

27.3 

77.0 

8103. 4 

345.0 

-39.  5 

-75.4 

246.4 

62.5* 

57.3 

25.0 

316.7 

316. B 

0.0 

1.0 

45.0 

74. 

27.8 

78.0 

8223.3 

339.0 

-40.3 

99.9 

244.  1 

60.9* 

54.  8 

26.6 

317.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.8 

74. 

28.  1 

79.0 

8344. 9 

33  3.0 

-41.0 

99.9 

242.8 

60.0* 

53.4 

27.4 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

74. 

28.5 

89.0 

8468.2 

327.0 

-42.  1 

99.  9 

241. 7 

59.5* 

52.4 

28.2 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  2 

73. 

29.0 

81.0 

8614. 3 

320.0 

-43.3 

99.7 

241.7 

61.2* 

53.  9 

29.0 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

73. 

29.4 

82.0 

8720. 1 

315.0 

-44.3 

99. 'J 

242.3 

63.3* 

56.0 

29.4 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.4 

72. 

29.9 

83. C 

8848.8 

309.0 

-45.3 

99.9 

242.8 

64.3* 

57.  2 

29.4 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

72. 

30.3 

84.0 

8979. 3 

303.  0 

-46.  3 

99.9 

243.2 

63.9* 

57.0 

28.8 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

72. 

30.7 

85.0 

9089.6 

298.0 

-47.  5 

99.  9 

243.9 

63.2* 

56.8 

27, B 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  4 

72. 

31.3 

86.0 

9246. 3 

291.0 

-48.6 

99.9 

245.5 

62.3* 

56.7 

25.8 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

71  . 

31.7 

87.0 

9360. 2 

286.  0 

-49.3 

99.9 

246.7 

61  .3* 

56.3 

2u.3 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

71. 

32.2 

88.0 

9499.1 

280.0 

-49.6 

99.-’ 

247.5 

59.6* 

55.  1 

22.8 

321.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.0 

71. 

32.7 

89.0 

9616.7 

275.0 

-50 . 7 

99.9 

246.6 

58.5* 

53.7 

23.2 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

71. 

33.0 

90.0 

9736.2 

270.0 

-51.2 

99.9 

245.  3 

58.3* 

53.0 

24.4 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

71. 

33.5 

91.0 

9857.8 

265.0 

-50.9 

99.9 

239.8 

60  .0* 

51.9 

30.2 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.4 

71  . 

33.9 

92.0 

9981. 7 

260.0 

-51 .0 

99.9 

234.0 

63.0* 

50.9 

37  .0 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

71. 

34.4 

93.0 

10108.2 

255.0 

-50 . 7 

99.9 

229.8 

65.0* 

49.6 

*2,9 

328.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

70  .7 

70. 

34.8 

94.0 

10237. 0 

250.0 

-51.3 

99.  ) 

2 30.6 

62.5* 

48.4 

39.7 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

69. 

35.1 

95.0 

10368.0 

245.0 

-52.3 

99.9 

232.  7 

59.9* 

47.7 

36.3 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

69. 

35.8 

96.0 

10528.4 

239.0 

-52.1 

99.9 

238.0 

58.8* 

49.9 

31.2 

332.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

69. 

* BY  SPEED  means  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAn  6 OEG 


( 


STATION  NO.  485 
HUNTINGTON.  MVA 

5 FEBRUABY  1975 

2315  GMT  133  SI . I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  SEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRFS 

MB 

TEMP 
06  C 

DEW  P'. 
OG  C 

DIR 

DG 

SPEED 

M/SEC 

U COMP 
M/SEC 

V COMP 
M/SEC 

POT  T 
OG  K 

E POT  T 
OG  K 

MX  RTO 
GM/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

A7 

DG 

36.2 

97.0 

I066S.3 

234.0 

-52.0 

99. « 

238.9 

62*24 

53.3 

32.1 

335.1 

999.9 

99*9 

999.9 

76*9 

69. 

( 

36.6 

98.0 

10777. 0 

230.0 

-52.  1 

99.9 

239.9 

6S*I« 

56.4 

32.6 

336*5 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  5 

68* 

37.0 

99.0 

10919.3 

225.0 

-52.1 

99.9 

242.6 

64.64 

57*4 

25.8 

338.6 

999*9 

99*9 

999*9 

80.3 

68. 

3 7.4 

100.0 

11064. 8 

220.0 

-52.0 

99.9 

246.3 

62.2* 

56.9 

25.0 

341.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .7 

68. 

( 

37.9 

tot  .0 

11213.8 

215.0 

-52.0 

99.9 

249.4 

62.2  4 

58.2 

21.9 

343.3 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

68. 

38.4 

t 02.0 

11335.5 

21  1.0 

-51.7 

99. r 

250.4 

63.84 

60.  1 

21.4 

345.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.3 

68* 

38.9 

t03.0 

11491. 5 

206.0 

-50.4 

99.  «■ 

250.5 

61  .5* 

57.9 

20.5 

350.0 

999  W9 

99.9 

999.9 

87.  5 

68. 

39.4 

104.0 

11619.5 

202.0 

-50.3 

99.9 

250.2 

54.14 

50.9 

16.3 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

68. 

39.9 

105.0 

11750. 1 

198.0 

-50.3 

99.9 

248.7 

46.1  4 

42.9 

16.7 

354.2 

999*9 

99.9 

999.9 

90.7 

68* 

40.4 

tOA.O 

11883.2 

194.0 

-50.6 

99.9 

246.5 

42.94 

39.3 

t-.l 

355.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

68. 

( 

40.9 

t07.0 

12018.9 

190.0 

-51  .0 

99.9 

245.2 

46.0  4 

41.8 

19.3 

357.2 

999.9 

99.9 

999*9 

92*9 

68. 

41.3 

t08.0 

12157. 1 

186.0 

-52.  0 

99.9 

244.3 

49.0  4 

44.2 

21.3 

357.8 

999*9 

99.9 

999.9 

94.2 

68. 

41.8 

109.0 

12297.9 

182.0 

-52.1 

99.9 

242.5 

49.34 

43.8 

22.7 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

68* 

( 

42.3 

t to.o 

12441.6 

178.0 

-52.6 

99.9 

240.5 

48.3  4 

42.0 

23.8 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

68. 

42.9 

It  1.0 

12625.2 

173.0 

-53.6 

99.9 

240.  1 

52.04 

45.1 

25.9 

362.6 

999*9 

99.9 

999.9 

98*7 

68. 

43.3 

112.0 

12775.5 

169.0 

-53.9 

99.9 

240.3 

53.64 

46.6 

26.5 

364.  S 

999*9 

99.9 

999.9 

100.2 

68. 

43.7 

113.0 

12929. 3 

165.  0 

-54.  1 

99.9 

239.6 

49.94 

43.1 

2E.3 

366.8 

999*9 

99.9 

999.9 

101.  a 

68. 

44.1 

114.0 

13046. 9 

162.0 

-54.6 

99.9 

237.5 

41.64 

35.  1 

22.3 

367.9 

999*9 

99.9 

999*9 

103.1 

68. 

44.5 

IIS.O 

13206.6 

158.0 

-55.6 

99.9 

234.6 

32.6* 

26.6 

18.9 

368.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

68* 

i 

45.1 

116.0 

13369.7 

154.0 

-56.3 

99.9 

238.0 

32.0* 

27.1 

16.9 

370*4 

999*9 

99.9 

999.9 

104.3 

67. 

45.5 

117.0 

13536.7 

tso.o 

-56.8 

99.9 

242.5 

35.64 

31.5 

16.4 

372.3 

999.9 

99.9 

999*9 

105.5 

67* 

46.0 

118.0 

13664.6 

147.0 

-57.3 

99.9 

247.0 

39.34 

36.2 

15.4 

373.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

67. 

t 

46.5 

1 19.0 

13838.5 

143.0 

-58.5 

99.9 

249.2 

43.74 

40.9 

15.5 

374.3 

999*9 

99.9 

999.9 

107.7 

67. 

46.9 

120.0 

13971. 9 

140.0 

-58.2 

99.9 

248.8 

49.1  4 

45.8 

17.7 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

67. 

47.4 

1 21  .0 

14108.4 

13  7.0 

-53.0 

99.9 

247.  I 

52.8* 

48.6 

20.5 

379.9 

999.9 

99*9 

999.9 

110.3 

67. 

(. 

47.9 

122.0 

14294.7 

133.0 

-59. 1 

99.9 

244.2 

49.0* 

44.  1 

21.  3 

381.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

67. 

4E.5 

123.0 

14437. 3 

130.  0 

-60.3 

99.9 

239.5 

40.1  4 

34.6 

20  .3 

381  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

113.6 

67. 

49.0 

124.0 

14582.6 

127.0 

-60.9 

99.9 

237.7 

38.2* 

32.3 

2C.4 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

67. 

J! 

Vi 

49.5 

125.0 

14731. 0 

124.0 

-61  .7 

99.9 

239.8 

42.84 

37.0 

21.6 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.8 

67. 

SO.I 

126.0 

14934.3 

120.0 

-61.3 

99.9 

243.5 

51.0* 

*5.6 

22.8 

388*5 

999.9 

99*9 

999.9 

117.4 

67. 

50.7 

127.0 

15091.1 

117.0 

-62.2 

99.9 

244.9 

52.0  4 

47.  1 

22.0 

389.6 

999.9 

99.9 

999.9 

ii'9.e 

67. 

{ 

51.2 

128.0 

15251.6 

114.0 

-62.  0 

99.9 

244.5 

46.54 

41.9 

20  *0 

392.9 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

67. 

51.8 

129.0 

15416.4 

11  1.0 

-62.4 

99.9 

244.2 

39.9* 

35.9 

17.4 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

67. 

52.3 

130.0 

15585.4 

108.0 

-62.8 

99.9 

245.3 

37.1* 

33.7 

15.5 

397.5 

999.9 

99.9 

999.9 

123.7 

67. 

S3.  I 

131.0 

15818.5 

104.0 

-61.7 

99.9 

246.8 

34,6* 

31.8 

13.6 

404.1 

999.9 

99.9 

999.9 

125.4 

67. 

S3.  7 

132.0 

15939.0 

102.0 

-60.9 

99.9 

E47.0 

35.7* 

32.9 

14.0 

407.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126*5 

67* 

S4.2 

133.0 

16124. 8 

99.0 

-60.5 

99.9 

247.4 

37.2* 

34*3 

14*3 

412*0 

999*9 

99.9 

999*9 

127.  7 

67. 

( 

54.8 

134.0 

16316. 3 

96.0 

-60.9 

99.9 

249.3 

36*54 

34*2 

12*9 

414.9 

999*9 

99.9 

999*9 

129.1 

67* 

S5.3 

135.0 

1644  7.6 

94.0 

-59.4 

99.9 

252.0 

3S.2* 

33.5 

1C. 9 

420.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

130.2 

67, 

56.0 

136.0 

16650.5 

9 1.0 

-59.  8 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

95  .9 

423.5 

999*9 

99*9 

999.9 

999.9 

999, 

( 

56.6 

137.0 

16931.4 

87.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

429.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 

S7.  1 

138.0 

17150.0 

84.0 

-61 . 1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

430*7 

999.9 

99.9 

999.9 

999*  9 

999.  . 

57.9 

139.0 

17375.6 

81.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

434.0 

999*9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

< 

t ! 

794 


, , :jn 


STATION  NO.  42S 
HUNTINGTON.  HVA 


6 FEBRUARY  1975 
526  GMT 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

7.5 

246.0 

978.0 

7.2 

6.1 

240.0 

5.7 

4.9 

0.1 

a.o 

288.  2 

973.0 

7.2 

4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

0.4 

9.0 

381.  6 

962.0 

6.5 

4.4 

999.9 

99.9 

99.9 

0.7 

10.0 

467.5 

95  2.0 

5.  5 

4.1 

999.9 

99.9 

99.9 

1.1 

1 1.0 

580.0 

939.0 

5.0 

4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

1.4 

12.0 

676.  2 

92  8.  0 

4.  1 

3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

1.7 

13.0 

764.3 

918.0 

3.5 

2.7 

263.3 

15.7 

15.6 

1.9 

14.  0 

662.  2 

907.0 

3.0 

2.3 

261.8 

16.3 

16.1 

2.2 

15.0 

961.  1 

896.0 

2.  1 

1.4 

260.3 

16.7 

16.5 

2.5 

16.0 

1070.0 

884.0 

1 .6 

0.6 

259.2 

16.9 

16.6 

2.B 

17.0 

1170.9 

873.0 

0.7 

-0.2 

259.9 

17.1 

16.8 

3.1 

18.0 

1263.5 

863.0 

0.4 

-0.6 

260.5 

17.3 

17.1 

3.4 

19.0 

1357.  0 

853.0 

0.0 

-1.4 

261.0 

17.6 

17.4 

3.7 

20.0 

1451.5 

843.0 

-0.6 

-1.9 

260.2 

17.4 

17.1 

4.0 

21.0 

1566.  1 

831.0 

-1.2 

-2.3 

258.7 

16.9 

16.6 

4.3 

22.0 

1662.  6 

821.  0 

-1.9 

-2.7 

256.0 

16.9 

16.4 

4.6 

23.0 

1760. 1 

81  1.0 

-2.6 

-3.4 

254.5 

17.3 

16.7 

4.9 

24.0 

1648. 6 

802.0 

-2.9 

-3.7 

255.3 

18.4 

17.8 

5.1 

25.0 

1956.  1 

791.0 

-3.6 

-4.  8 

255.8 

18.9 

18.3 

5.5 

26.0 

2079.0 

779.0 

-3.7 

-5.2 

256.5 

19.7 

19.1 

5.8 

27.0 

2170.6 

770.0 

-4.3 

-5.8 

257.0 

19.3 

18.8 

6.0 

28.0 

2273.8 

760.0 

-4.9 

-6.2 

257.3 

19.1 

18.6 

6.3 

29.0 

2356. 9 

752.0 

-6.0 

-7.0 

257.1 

19.0 

18.5 

6.6 

30.0 

2461.7 

742.0 

-6.  9 

-7.8 

256.7 

19.0 

18.5 

6.9 

3t.>0 

2557.0 

733.0 

-7.2 

-7.9 

255.8 

19.3 

18.7 

7.2 

32.0 

2653. 3 

724.0 

-7.6 

-8.4 

254  .9 

19.7 

19.0 

7.5 

33.0 

2750.6 

715.0 

-8.6 

-9.4 

254.0 

20. 1 

19.4 

7.7 

34.0 

E848. 8 

706.0 

-8.8 

-9.5 

253.8 

20.2 

19.4 

6.0 

35.0 

2948. 1 

697.0 

-10.2 

-11.7 

253.5 

20.4 

19.5 

6.4 

36.0 

3070.5 

68  6.0 

-I  1.2 

-13.0 

253.4 

20.4 

19.5 

6.7 

37.0 

3171.  6 

67  7.0 

-11.9 

-14.4 

252.8 

20.3 

19.4 

9.0 

38.0 

3274.1 

668.0 

-12.9 

-16.2 

252.0 

20.3 

19.3 

9.3 

39.0 

3365. 9 

660.0 

-13.4 

-16.1 

250  .4 

20  .0 

18.9 

9.6 

40.0 

3470.4 

651.0 

-13.9 

-16.4 

248.9 

19.9 

18.6 

10.0 

41.0 

3588.0 

64  1.0 

-14.5 

-16.6 

247.4 

20.1 

18.5 

10.3 

42.0 

3683. 1 

63  3.  0 

-15.  0 

-16.4 

247.9 

21  .0 

19.4 

10.6 

43.0 

3791.3 

624.0 

-15.9 

-22.2 

248.6 

21.8 

20.3 

10.9 

4 4.0 

3888.4 

616.0 

-17.1 

-26.7 

249.8 

22.7 

21.3 

11.2 

45.0 

3986.3 

608.0 

.-17.9 

-29.  2 

251.0 

22.9 

21.7 

1 1.5 

46.0 

4097.6 

599.0 

-18.7 

-31.8 

252.4 

22.8 

21.8 

11.8 

47.0 

4197.  7 

591.0 

-19.  7 

-32.6 

253.7 

22.3 

21.4 

12.2 

46.0 

4298.8 

583.0 

-20.3 

-34.1 

254.  8 

22.0 

21.2 

12.5 

49.0 

4400.9 

575.0 

-21.3 

-34.7 

255.0 

22.0 

21.2 

12.8 

50.0 

4491.  1 

568.0 

-22.  1 

-37.4 

254.6 

22.8 

22.0 

13.1 

51.0 

4621.6 

558.0 

-22.6 

-41.7 

254.2 

23.8 

22.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 <<NO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


795 


, ,.i- 

< 

< 


147  «0.  0 ( 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/StC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

< 

2.9 

282.9 

298.5 

6.  1 

93.0 

0.  0 

0. 

99.9 

283.3 

297.2 

5.4 

81  .8 

999.9 

999. 

c 

99.9 

283.5 

297.6 

5.5 

06.1 

999.9 

999. 

99.9 

283.3 

297.3 

5.4 

90.6 

999.9 

999. 

99.9 

283.9 

298.3 

5.6 

95.2 

999.9 

999. 

c 

99.9 

284.0 

297.7 

5.3 

94.9 

999.  9 

999. 

1.8 

284.1 

297.3 

S.l 

94.7 

1.1 

79. 

2.3 

284.6 

297.6 

5.0 

95.3 

1 .3 

80. 

c 

2 >8 

284.7 

297.1 

4.7 

94.9 

1.6 

80. 

3.2 

285.3 

297.4 

4.6 

94.4 

1 .9 

80. 

3.0 

285.2 

296.7 

4.3 

94.  1 

2.2 

80. 

< 

2.9 

285.8 

297.1 

4.3 

93.5 

2.5 

80. 

2.8 

286.4 

297.2 

4.0 

89.8 

2.8 

80. 

2.9 

286.7 

297.2 

3.9 

90.6 

3.1 

80. 

c 

3.3 

287.2 

297.7 

3.9 

92.5 

3.4 

80. 

4.1 

287.5 

297.8 

3.8 

94.  1 

3.  7 

80. 

4.6 

287.7 

297.6 

3.7 

94.5 

4.0 

79. 

c 

4.7 

288.  3 

298.  1 

3.6 

94.4 

4.4 

79, 

4.7 

288.7 

298.0 

3.4 

91.2 

4.6 

79. 

4.6 

289.  8 

299.0 

3.3 

89.5 

5.0 

79. 

c 

4.4 

290.1 

299.0 

3.2 

89.5 

5.4 

79, 

4t  2 

290.5 

299.2 

3.2 

90.8 

5.6 

78. 

4.2 

290.2 

298.6 

3.0 

92.5 

6.0 

78. 

c 

4.4 

290  .3 

298.3 

2.9 

93.2 

6.3 

78. 

4.7 

291.0 

299.0 

2.9 

94.4 

6.6 

78. 

5.1 

291  .6 

299.4 

2.8 

94.3 

7.0 

78. 

f 

5.5 

291  .5 

298.8 

2.6 

94.2 

7.3 

78. 

5>6 

292.4 

299.8 

2.6 

94.5 

7.6 

78. 

5.8 

291  .8 

298.1 

2.2 

89.1 

8.0 

78. 

' r 

5.8 

292.0 

297.8 

2.0 

86.5 

8.5 

77, 

6.0 

292.2 

297.5 

1.8 

81.5 

8.0 

77. 

6.3 

292.2 

296.9 

1.6 

76.3 

9.  2 

77, 

r 

6.7 

292.8 

297.5 

1.6 

79.4 

9.6 

77. 

7.2 

293.3 

298.0 

1.6 

81  .4 

9.9 

77. 

7.  7 

293.9 

298.7 

1.6 

04  .0 

10  .4 

76. 

r 

7. ,9 

294.4 

299.3 

1.7 

89.0 

10.7 

76. 

8.0 

294.6 

297.6 

1 .0 

57  .9 

II.O 

76. 

7.8 

294.2 

296.3 

0.7 

42.6 

11  .5 

75. 

7.4 

294.3 

296.0 

0.6 

36.2 

12.0 

75, 

6.9 

294.6 

296.0 

0.4 

30  .4 

12.4 

75. 

6 .3 

294.6 

296.0 

0.4 

30.4 

12.8 

75. 

r 

5.8 

295.0 

296.2 

0.4 

27.8 

13.3 

75. 

5.7 

295.  1 

296.2 

0.3 

28.5 

13.7 

75. 

6.1 

295.1 

296.0 

0.3 

23.4 

14.0 

75. 

r 

6.5 
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0.2 

15.5 

14.4 

75. 
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147  60.  0 


TIMF 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/K6 

PCT 

KM 

OG 

13.4 

S2.0 

4727. 5 

550.0 

-23.3 

-41.2 

254.  1 

25.0 

24.0 

6 .9 

296.4 

297.1 

0.2 

17.5 

14.9 

75. 

1 3.  7 

S3.0 

4834.5 

542.0 

-24.1 

-40.9 

253.9 

26.0 

24.9 

7^2 

296.  7 

297.4 

0.2 

19.3 

15.4 

75. 

14.0 

54.0 

4929. 2 

535.0 

-25.3 

-40.2 

253.8 

26  .8 

25.7 

7.5 

296.4 

297,1 

0.2 

23.2 

15.  8 

75. 

14.2 

55.0 

5038. 5 

527.0 

-25.6 

-36.2 

253.4 

27.0 

25.8 

7,7 

297.4 

298.4 

0.3 

36  .0 

16.2 

75. 

14.6 

56.  0 

5163.  1 

51  8.0 

-26.9 

-35.4 

252.7 

27.3 

26.  1 

8.1 

297.  2 

298.4 

0.4 

44.1 

16.9 

75, 

14.9 

57.0 

526  1 . 1 

51  1.0 

-27.8 

-35.  8 

252.4 

27.9 

26.5 

8.4 

297.3 

298.4 

0.3 

45.8 

17.3 

75. 

1 5.2 

58.0 

5360.  1 

504.0 

-28.3 

-37.8 

252.5 

28.9 

27.  6 

8.7 

297,  8 

298.7 

0.3 

39  .3 

17.8 

75. 

IS. 5 

59.0 

5474. 8 

496.  0 

-28.  9 

-42.2 

252.7 

30.3 

28.9 

9 .0 

298.5 

299.1 

0.2 

26.0 

18.2 

74, 

15.8 

60.0 

5576.5 

489.0 

-28.7 

-46.0 

253.0 

31.5 

30.2 

9.2 

299.9 

300.3 

0.1 

17.0 

18.9 

75. 

le.o 

61.0 

5679. 7 

482.0 

-28.9 

-53.3 

253.  1 

32.4 

31.0 

9.4 

300.9 

301. 1 

0.1 

7,4 

19.3 

75. 

16.3 

62.0 

5784.3 

475.0 

-29.3 

-58.6 

253.  1 

34.2 

32.8 

9.9 

301.7 

301 .8 

0.0 

3.9 

20.0 

74, 

16.6 

63.0 

5890.2 

468.0 

-29.9 

-60.2 

253.1 

36.9 

35.3 

10.7 

302.  2 

302.3 

0.0 

3.4 

20  .5 

74, 

16.9 

64.0 

5997. 5 

461.0 

-30.5 

-61  .9 

253.2 

41  .1 

39.3 

11.9 

302.8 

302.9 

0.0 

2.9 

20.9 

74, 

17.1 

65.0 

6 IC6. 1 

454.0 

-30.9 

-66.0 

253.  I 

44.2 

42.3 

12.8 

303.6 

303,7 

0.0 

1.7 

21  .4 

74, 

17,6 

66.0 

6232. 1 

446.0 

-31  .5 

-70.2 

252.5 

51.8 

49.4 

15.6 

304.  3 

304.4 

0.0 

1.0 

23.2 

74. 

17.9 

67.0 

6344.0 

439.0 

-32.0 

-70,5 

251.6 

54.9 

52.1 

17,3 

305.0 

305.1 

0.0 

1 .0 

24.  1 

74, 

lE.l 

68.0 
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433.0 

-32.4 
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56.6 

53.5 

18.4 
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0.0 

1 .0 
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74, 

IS. 4 
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426.  0 
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-71,0 
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58.4 
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20.1 
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0.0 

1.0 
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74, 

IB. 7 
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6672.4 
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-33,4- 
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248.8 
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56.2 

21  .7 
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0.0 

i.e 

26.9 

74. 
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71.0 

6807. 6 

41  1.0 

-33  »9 

-71,8 
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62.7 

58. 0 

23.9 

308.4 

308.5 

0.0 

1.0 

28.3 

74. 

19.4 

72.0 
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405.0 
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-71,8 

246.  7 

64.6 

59.4 

25.5 

309.6 
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0.0 
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73, 

19.7 

73.0 

7015.2 
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-69.3 

245.9 

65.8 

60.  1 

26.9 

310.9 

310.9 

0.0 

1 .4 

30.7 

73, 

20.1 

74.0 

7139. 0 

392.0 

-34,  7 

-61.5 

244.8 

66.4 

60.0 

28.  3 

31 1 .6 
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0.0 

4.6 

32.3 

73. 
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75.0 
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-61.1 
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65.5 

58.9 

28.7 

311  .9 
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5.3 

33.6 
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20.S 

76.0 

7355.  4 

380.0 

-36.2 
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64.2 

57,2 

29*0 
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6.5 

35.  V 

72, 

21.1 
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-60.  1 
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63.6 

56.5 

29.2 
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71. 

22.1 
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7804.4 

356.0 

-39.9 

99.9 

242.4 

65.54 

58.0 

30.4 

313.5 

999.9 

99,9 

999.9 

39.9 

71. 

22.5 

81.0 

7939. 8 

349.0 

-41 .1 

99.9 
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66.34 

58.  6 

31.0 

313.6 
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99.9 
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41  .5 

70, 

22.9 
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344.0 
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59.0 

31  *2 

313  .9 
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43.1 

70. 

23.2 

83.0 

8156.6 

338.0 

-42.9 

99.9 

242.4 
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59.8 

3 1.  3 

314.0 

999.9 

99.9 

999,9 

44.3 

70. 

23.5 

84.0 

8277. 2 

332.0 

-43.  9 

99.9 
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68  .4  4 

60.8 

31.  4 

314.2 

999.9 
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45.5 

70. 

23.7 

85.0 

8378.9 

32  7.0 

-44.  6 

99.9 

242.8 

69.34 

61.7 

31,7 

314.6 

999.9 

99.9 

999,9 

46.3 

70. 

24.2 

86.0 

8523.4 

320.0 

-45.8 

99  .9 

242.6 

70  .64 

62.7 

32.5 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

69. 

24.6 

87.0 

8628. 0 

315.0 

-46.  7 

99.9 

242.0 

70.04 

61.8 

32.9 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

69. 

24.9 

88.0 

8755.4 

309.0 

-47,4 

99.9 

241.5 

68.54 

60.2 

3 2.7 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .5 

69. 

25.2 

89.0 

8863.  0 

304.0 

-48.6 

99.9 

241  .3 

68  .0  4 

59.7 

32.6 

315.7 

■ 999.9 

99.9 

999.9 

52.  6 

69. 

25.5 

90.0 

8972.0 

299.0 

-48,  7 

99.9 

241.4 

68.1'4 

59.8 

32(6 

317.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

53.6 

68. 

25.9 

91.0 

9082. 6 

294.0 

-49,9 

99  .9 

241.3 

69.44 

60.9 

33.4 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

68. 

26.2 

92.0 

9217,  3 

288.0 

-50.3 

99.9 

241.0 

69.04 

60.3 

33.4 

318.2 

999,9 

99,9 

999.9 

56,7 

68. 

26.5 

93.0 

9331.6 

283.0 

-50,4 

99,9 

240.6 

67.84 

59.1 

33.2 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

68. 

2C.9 

94.0 

9447.  7 

278.0 

-51.2 

99.9 

241  .2 

64  .8  4 

56.8 

31.2 

320.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

68. 

27.2 

95.0 

9542.2 

274,0 

-50.  1 

99.9 

241.6 

63.94 

56.2 

30.3 

323.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

60.5 

68. 

27.6 

96.0 

97 1 1 . 2 

267.0 

-50.3 

99.9 

241.7 

64.14 

56.4 

30.  4 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

68. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET4EEN  6 4NO  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BELN  INTERPOLATED 
44  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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aa%7 

3SEk) 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

ESkE 

bbk 

aAtb 

3Sbk  i 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

EEkb 

bbk 

a*kS 

3ba%b 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

EbkE 

bbk 

a 

a3kS 

3bA»Y 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

b)  k) 

bbk 

aak3 

3bbki 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bEka 

bbk 

abkb 

3b7ka 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

b3%3 

bbk 

a 

abkS 

3bbk) 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bAki 

bbk 

a)kE 

37)  kb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bSk3 

bbk 

aakb 

37)  kb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bSkb 

bbk 

. a 

a*ka 

37akb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bYkE 

bbk 

a*ks 

37Skb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

bEkY 

bbk 

aakE 

3 7bk  7 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

ibbkS 

bbk 

c 

abki 

37tkb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

IbtkY 

bbk 

)bk* 

3bbk) 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

laakE 

bbk 

abkE 

3Ebk3 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

Ib3kb 

bbk 

0 

a3kb 

3bakE 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

IbSkE 

bSk 

aakb 

3ESkb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

IbYkS 

bbk 

ibkt 

3EEkA 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

)bSkb 

bSk 

0 

ibkS 

3Eb%a 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

IbbkY 

bSk 

abkb 

3bbkb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

llbkE 

bSk 

a)kA 

3ba%b 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

UlkE 

bbk 

abk  A 

3bSk  7 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

iiakb 

bbk 

)Ekb 

Ab)kl 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

iiAka 

bbk 

ISkE 

AbSkb 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

lISkE 

bbk 

o 

I3k7 

AbbkY 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

llYkl 

bbk 

l)kS 

A)lkl 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

))bkS 

bbk 

)bkb 

A)Ak3 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

lIbkS 

bbk 

/n 

lSk3 

A17k3 

bbbkb 

bbkb 

bbbkb 

lidkb 

bbk 

n 


SYAttdNNe* 
HUNTIN6taK*  MV4. 


BBS  6M¥ 


UV  • < 


n*te 

CNtCt 

ME16Mt 

6N£6 

rsMo 

OBM  07 

DIM 

SMIeSO 

0 eoMo 

V OOMO 

007  7 

i l»07  7 

MX  070 

OH 

OANOB 

42 

MIN 

MB 

00  t 

00  e 

06 

M766e 

M76te 

M762E 

00  K 

00  s 

OM/KO 

007 

KM 

00 

1*^.8 

I6S14.S 

62.6 

>61  .2 

66  .6 

246.7 

36*64 

32.6 

14.2 

416.3 

666.6 

66.6 

666.6 

122  .S 

OS. 

U3.0 

16tB6.  1 

66.6 

>ttl  . 6 

66.6 

261. 6 

30.44 

26.6 

6*6 

422.2 

666.6 

66.6 

666.  6 

124.0 

OS. 

*9»« 

1*4.6 

1663 l.t 

66.0 

>63.1 

66*6 

2S3.3 

30.24 

26.6 

6.7 

423.7 

666.6 

66.6 

666.6 

I2S.3 

OS. 

S«»A 

t4S»0 

ItlSd. H 

63.6 

>62.6 

66.6 

2S4.I 

26*24 

26.1 

6.0 

426.4 

666.6 

66.6 

666.6 

I2S.7 

OS. 

SI.* 

146.6 

rr3t¥.6 

60.0 

>61.  1 

66*6 

246.6 

24*64 

23.0 

6.3 

430.6 

666.6 

66.6 

666.6 

127.3 

OS. 

Sl.il 

14t.O 

17616.1 

77.0 

>61.4 

66*6 

246.7 

26.64 

27.6 

10.6 

440.6 

666.6 

66.6 

666.6 

126.0 

OS. 

sa.o 

146.6 

17661. 1 

74.0 

>62.4 

66.6 

246.  S 

32.64 

30.4 

11.4 

4*3.6 

666*6 

66.6 

666.6 

130.3 

OS. 

S3.S 

146.6 

16117.0 

71.0 

>61.6 

66.6 

246.7 

17*24 

16.6 

6.6 

460.6 

666.6 

66.6 

666.6 

132.1 

OS. 

B4.B 

IS6.0 

16364. C 

66.0 

>61.2 

66*6 

24S.3 

16.14 

14.7 

6.7 

467.2 

666*6 

66.6 

666.6 

132.2 

OS. 

BS.8 

isi.e 

16670.0 

66.0 

>61.4 

66*6 

24S.3 

26.6 

24.6 

11.2 

460.7 

666*6 

66.6 

666  .6 

133.6 

06. 

SSliS 

ISS.6 

166SB.6 

03.0 

“60.6 

66.6 

666*6 

66.6 

66*6 

66.6 

460.1 

666.6 

66.6 

666.6 

666.6  666. 

ST.? 

isa.6 

16161.4 

60.0 

>62.0 

66*6 

666*6 

66*6 

66*6 

66.6 

472*2 

666.6 

66.6 

666.6 

666.6 

666. 

o 

o 

o 

o 

o 

Of 


5 

m 


m 


O 


STATtON  NO.  A»B 
HUNTINOtON.  MVA 


time 

MIN 

CNTCT 

HriGHT 

GPM 

0.0 

T.5 

2A6.  0 

o.s 

B.O 

29ft.  2 

O.A 

9.0 

3AB.  ft 

0.7 

10.0 

AA2.2 

1.0 

11.0 

S93.ft 

1.3 

12.0 

6SB.  7 

I.S 

13.0 

7ftA.7 

1.7 

lA.O 

aei.  7 

E.O 

IS.O 

979.7 

E.E 

Ift.O 

1096.7 

E.A 

17.0 

11B7. r 

E.ft 

Ift.O 

I2ftft.  7 

E.7 

19.0 

1390.9 

E.9 

20.0 

lAftA.ft 

3.0 

21.0 

1607.  a 

3.8 

22.0 

1703.  7 

3.A 

23.0 

IBOO.A 

3.7 

2A.0 

IftftB.  2 

A.0 

2S.0 

1997.0 

A. 7 

2A.0 

2127.3 

S.S 

27.0 

2229. 0 

8.7 

28.0 

2321. A 

E.O 

29.0 

2A2S. 2 

ft.3 

30.0 

2S30.E 

ft.  A 

31.0 

262S.7 

ft.9 

32.0 

2733.0 

7.3 

33.0 

2030. A 

7.ft 

3A.0 

292ft. ft 

0.0 

3S.0 

3039.!! 

ft.  A 

36.0 

3162. a 

A. A 

37.0 

327ft.  S 

9.1 

3A.0 

3379.9 

9.S 

39.0 

3AAA.S 

9.B 

AO.O 

3590.2 

lO.E 

AI.O 

3709. 0 

lO.ft 

A2.0 

3017. A 

10.9 

A3.0 

3926.9 

1 1.3 

AA.O 

A037.  e 

11.8 

AS.O 

AI37. A 

18.1 

Aft.O 

A2S0.6 

18. B 

A7.0 

A3S2.2 

18.9 

Aft.O 

AA67.9 

13.8 

Aft.O 

AS72. e 

13.  A 

SO.O 

A677. 1 

lA.  1 

sue 

ABIO.  2 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

06  C 

Oft  C 

979.0 

S.O 

1.7 

973.0 

4.6 

2.0 

962.0 

3.6 

l.B 

9SI.0 

3.  1 

1.0 

93B.0 

1 .0 

1.2 

927.0 

1.1 

0.6 

916.0 

O.S 

0.1 

90S.0 

“0.0 

“0.3 

09  A.  0 

“0.0 

-1.  1 

ftftl.O 

“1  .3 

“1.5 

071.0 

“2.  1 

“2.2 

660.0 

>2.5 

“2.7 

6A9.0 

-3.3 

“3.4 

839.0 

-4.  1 

“A. 2 

S26.0 

“4.5 

“A  .7 

016.0 

-5.  3 

-5. A 

BO  6.0 

“6.2 

“6.3 

796.0 

-6.6 

“6.7 

706.0 

“6.  ft 

-7.0 

773.0 

-6.9 

“7.3 

763.  0 

“7.2 

“7.6 

7SA.0 

“7.0 

-0.3 

7AA.0 

“ft. 5 

“9.0 

734. 0 

“9.0 

“9.5 

725.0 

-9.  A 

“9.9 

716.0 

-10. A 

“11.0 

706.0 

“11.3 

“12.0 

697.0 

“11.9 

“12.6 

60  7.0 

“12.  3 

“13.1 

676.0 

“12. a 

“13. a 

666.0 

“13.  5 

-14.5 

657.0 

“14.2 

“15.3 

eAft.0 

“14.9 

“16.0 

639.0 

“15.9 

“17.1 

62  9.0 

-16.3 

-17.7 

620.0 

“17.  1 

“ia.9 

61 1.0 

-Ift.O 

-19.7 

602.0 

-10.0 

-20.6 

69  A.  0 

-19. A 

“22.0 

sas.o 

“20.9 

-25.4 

S77.0 

“21.6 

-25.B 

56B.0 

“22  .A 

-2  ft  .5 

SftO.0 

“23.2 

“27. ft 

SS2.0 

“24.3 

“30.2 

8A2.0 

“25.2 

“32.0 

ft  rEftftUAtiV  IDTS 

ms  OMT 


OIP 

SPEED 

U COMP 

06 

M/SEC 

M/SEC 

EOO.O 

7.2 

7,1 

273.6 

S.B 

S.B 

273.6 

5.0 

S.B 

273.5 

6.0 

6* **0 

273.5 

6.3 

6.3 

275.7 

6.  A 

6.3 

277.  1 

6.A 

6.4 

276.6 

6.0 

6*8 

276.0 

7.4 

7.  A 

273. A 

0.5 

8.5 

271. A 

9.6 

9.6 

269.  1 

10.1 

10*1 

267.7 

10.1 

10*1 

264.7 

10.0 

9*9 

263.2 

10.0 

9.9 

261.0 

11.3 

11*2 

260.7 

12.7 

12.6 

260.5 

IS.O 

15.6 

260.  7 

19.3 

19*1 

259.7 

10.0 

17.B 

262.2 

17.0 

16.9 

264.5 

10. A 

IB. 3 

265.3 

10.0 

IB.B 

264.9 

19.1 

19.0 

264  .0 

19.3 

19.2 

262.3 

19.2 

19.0 

259.5 

19.0 

IB.  7 

257.3 

10.9 

18*5 

2 54.7 

10.8 

IB. 2 

253. A 

19.1 

IB. 3 

253.7 

19.5 

1 8.7 

2SA.S 

19.9 

19.2 

256. A 

20  .7 

20.1 

257.3 

21.1 

20.6 

257.7 

21.3 

20.6 

257.0 

20*0 

20.3 

255.0 

19.9 

19*3 

255.2 

19.5 

IB.B 

256. A 

21.3 

20.7 

257.7 

23*2 

22.7 

2 59.3 

25.9 

2S.A 

259.9 

20.2 

25. B 

260.1 

25.9 

25.5 

260.0 

25.2 

24.  8 

260.0 

24  .5 

24.E 

V COMP 

POT  T 

t POT  ' 

M/SEC 

06  K 

06  K 

-1.3 

260. A 

291. B 

“0*4 

280.S 

892.3 

“O.A 

2B0.A 

292*  I 

>0.4 

2B0.B 

292.7 

“0.  A 

260*6 

292.1 

“0.6 

2B0.8 

292.0 

“O.B 

2BI  .1 

292.0 

-O.B 

2BI.6 

292*4 

“0.6 

2B1.7 

292.1 

•O.S 

282. A 

292.6 

•0.2 

2B2.S 

292.3 

0.2 

2B3.0 

292*7 

O.A 

2B3.2 

292*  5 

Oi^ft 

2B3.A 

292*2 

1.2 

2BA.  1 

292.9 

1.6 

2BA.3 

292*7 

2*1 

2BA.3 

292.3 

2.6 

264.  B 

292.7 

3.1 

28S.7 

293.0 

3.2 

286.  9 

294*7 

2.3 

E87.7 

29S.A 

l.B 

288*0 

295*  B 

I.S 

2BB.3 

295*5 

1.7 

2B8.9 

296.0 

2.0 

889.  A 

296.4 

2.6 

EB9.B 

295.9 

3.5 

889  *S 

295*ft 

A.2 

890.0 

295.9 

S.O 

890.7 

29A.4 

S.A 

891.  A 

296.9 

S.S 

891.B 

297*2 

S.  3 

898.8 

297.3 

A. 9 

898.B 

297.4 

A. 6 

898.6 

297.1 

A.S 

893.4 

297.6 

A.7 

893.7 

297.7 

A. 9 

893.9 

897.0 

S.O 

894.8 

897.9 

8.0 

894  .ft 

897*6 

4*9 

894.  1 

896.6 

A.B 

89A.S 

896*9 

4.6 

894.8 

897.8 

4.8 

89S.1 

897.8 

A.  A 

89S.0 

89ft  •• 

A,  3 

89S.A 

89ft.  ft 

US  At. 


MP  PYO 

PH 

MN6E 

0M/P6 

PCT 

KM 

A.A 

79.0 

0.0 

A.ft 

63.1 

0*2 

A.S 

B7.B 

0.2 

A.ft 

91.8 

0*3 

A.A 

95.6 

0.4 

4.3 

96.4 

O.B 

4.2  . 

97.0 

0 *A 

4.1 

97.7 

0*6 

4,0 

98. 0 

0.7 

3.9 

98. 1 

0*8 

3.7 

9B.9 

1*0 

3.7 

99.0 

1 .1 

3.5 

98*9 

1*1 

3.3 

96  *B 

1.3 

3*3 

9B.7 

1 .3 

3*1 

99.  1 

1.4 

3.0 

99.5 

1 .5 

2.9 

99.4 

l.B 

2.9 

98.4 

2*1 

2.9 

97.1 

3*0 

8.6 

97*8 

3.S 

8*7 

9ft  .5 

4*0 

8.6 

9ft. ft 

4*3 

8.6 

96.3 

4.7 

8*5 

96.1 

S.O 

8.3 

95.7 

S.A 

8.8 

94.7 

S.B 

8.1 

94.4 

6*2 

8.0 

93*6 

ft. ft 

1.9 

98*6 

7.1 

1.9 

92.2 

7.B 

l.B 

91  *7 

7.6 

1.7 

91.1 

8.3 

l.ft 

90.2 

8.7 

1*5 

89. 3 

9*2 

I.A 

86.3 

9.7 

1*3 

85*8 

10*8 

1.8 

BS.2 

tO.ft 

1.0 

74.2 

11  .0 

6.B 

ft7.1 

11*4 

O.B 

68.4 

18*8 

O.B 

68.7 

I8.B 

0.7 

66*0 

13*3 

O.ft 

57*8 

13*9 

e.ft 

AB.B 

14*6 

• BV  SPeeO  MFANS  ELEVATION  ANGLE  ft£T«EEN  6 kND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEMATUPE  OP  TIME  1<AVE  BELN  INTEPPOLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

Ai 

06 

0* 

lOS. 

lOSt 

lOE. 

ft*. 

OB. 

OB. 

AB« 

OT. 

9f» 

Oft. 

Oft. 

OS. 

ftS. 

93. 

9E. 

91. 

B9. 

Bft. 

Bft. 

BS. 

AS. 

Bft. 

Bft. 

Bft. 

Bft* 

BS. 

BA. 

B3. 

B3» 

BE. 

BE. 

BE. 

Bl. 

Bl. 

Bl. 

Bl. 

BO. 

BO. 

BO. 

BO. 

00. 

SO. 

80. 


STATION  NO* **  AtS 
HUNTINGTON*  ttVA 


A freBRUARV  19  T5 
I Its  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

1A*5 

S2*n 

4918*1 

834*0 

-28*9 

-34*7 

200*2 

24.0 

23.7 

1A*9 

83*0 

8027*2 

820*0 

-20*9 

-36*0 

260*3 

23*3 

22*9 

IS*2 

SA.O 

8137*0 

918*0 

-27*7 

-30*9 

200*3 

22*9 

22*6 

IS*A 

88*0 

8249*3 

810*0 

-28*8 

-37*1 

200*2 

22*6 

22*3 

IA*0 

80*0 

8370*  0 

901*0 

-29*8 

-38.0 

260.3 

22*7 

22*4 

1A*3 

87*0 

8491*1 

49  3*0 

-30*8 

-38.4 

260.3 

22.7 

22*3 

ie*7 

88*0 

8007*  0 

488*0 

-31.8 

-38.8 

260.3 

22.4 

22*1 

1 7*0 

89.0 

8724.3 

477*0 

-33.0 

-39.  1 

260.3 

22.1 

21*7 

1 7*3 

AO.  A 

8828*  1 

470*0 

-33.9 

-40.9 

260.8 

21.8 

21*8 

17*7 

01. 0 

8933* 1 

403*0 

-34,  7 

-43.3 

260.7 

21.7 

21*4 

ia*o 

02.0 

0084*0 

488*0 

-38.8 

-48,7 

260*7 

21.8 

21*8 

l«*A 

03*0 

0102*2 

448*0 

-30.8 

-40.8 

289*2 

23.5 

23*1 

IB*7 

AA.O 

0271*2 

44  1.0 

-37.  3 

-49.4 

287.9 

28.8 

24*9 

i«*e 

AS.O 

0397.8 

433.0 

-38.0 

-81.8 

286.7 

27.8 

27*  1 

l«*3 

06*0 

0828. a 

428.  0 

-38.  8 

-83.4 

288.6 

30  *8 

29*8 

I9*B 

07.0 

0080.2 

417.0 

-38.9 

-88.2 

284.2 

30.0 

34*6 

E0*l 

08.0 

0788. 0 

41  1*0 

-39.  1 

-80.7 

283*8 

39.2 

37*0 

20  *S 

09.0 

0873*2 

404.0 

-39,6 

-88.  1 

282.8 

43*0 

41*8 

20*9 

70.0 

0992*0 

397,0 

-40.3 

99.9 

281.6 

47*8 

A8*  1 

21*2 

71.0 

7131*  2 

389.0 

-41. 1 

99.9 

281.1 

80.2 

47*8 

2I*A 

72. C 

7284*8 

382.0 

-41  .8 

99.9 

280.0 

83.3 

S0c3 

21.9 

73.0 

7379*9 

378,0 

-41.9 

99.9 

280*8 

84*9 

81*8 

22*2 

74,0 

7489*2 

309.0 

-41,  7 

99.9 

280.6 

86*2 

83*0 

22*A 

78.0 

7000*2 

30  3.0 

-42.1 

99.9 

281.1 

87*6 

84*8 

22.9 

70.0 

7731*  9 

380.0 

-42.0 

99.9 

281.6 

89*0 

88*9 

23*2 

77,0 

7840*8 

380.0 

-43.1 

99.9 

281.9 

60.9 

87*9 

23*0 

78.0 

7902*  9 

344.0 

-43.0 

99*9 

282.2 

04*0 

60*9 

2A*e 

79.0 

0081*0 

338.0 

-44,  3 

99*9 

282.2 

07.0 

63*8 

2A*3 

80.0 

8221*2 

331.0 

-44.8 

99*9 

281.7 

60.4 

63*0 

24*0 

81.0 

0303*  9 

324.0 

-48.8 

99.9 

280.0 

63.3 

89*8 

2S*I 

82.0 

8400*4 

318.0 

-48.9 

99*9 

248.6 

01.3 

87*  1 

2S*A 

8 3.0 

8618*0 

312.0 

-40.0 

99.9 

246*9 

01  .2 

86*3 

2A.0 

84.0 

8743*7 

300.0 

-47,2 

99.9 

246.6' 

63.6 

88*3 

20*3 

88.0 

8882.0 

30  1.0 

-47.8 

99.9 

246.6 

68.1* 

59*7 

2e*a 

80.0 

9008,0 

294.0 

-48.1 

99.9 

246.9 

67.1  4 

61*7 

27*2 

87*0 

9143.0 

288.0 

-48.4 

99*9 

247.4 

08.3* 

63*0 

27*6 

88*0 

9288.  9 

283*0 

-49.3 

99*9 

248*0 

68.8* 

63*8 

27*9 

89*0 

9399* 1 

277*0 

-80.  1 

99.9 

248*6 

68.34 

63*6 

20*3 

90*0 

9818*0 

27  2*0 

-80*8 

99.9 

249*6 

66*34 

02*2 

20*7 

91.0 

9003*  8 

200.0 

-80*8 

99.9 

280.7 

03*74 

00*2 

29*1 

92.0 

9787.3 

201.0 

-80*2 

99.9 

281.8 

61*34 

88*2 

29*8 

93.0 

9913. 0 

280.0 

-80*2 

99.9 

282.0 

89*84 

80*9 

30*0 

94.0 

10042*4 

281.0 

-80*4 

99.9 

280.2 

60*4  4 

80*9 

30*3 

98.0 

10173*0 

240.0 

-80*2 

99.9 

248*8 

62*14 

87*9 

30*a 

90.0 

10338*  2 

240.0 

-49*0 

99.9 

247.0 

63*1  4 

80*1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEMATUPE  OR  TIME  MVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  A OEG 


600 


C 


IAS  AT,  0 C 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NR  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  R 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

RM 

OG 

c 

4.  1 

298*9 

297*1 

0*4 

42.7 

18*2 

80* 

3*9 

298*9 

297*0 

0*3 

41*7 

18*0 

80* 

c 

3.9 

290*2 

297*2 

0*3 

40.0 

16*2 

80* 

3.9 

290*6 

297*6 

0*3 

42*9 

16*7 

80* 

. c 

3.8 

290*8 

297*4 

0*3 

44.4 

17*2 

80* 

3.0 

296*7 

297*0 

0*3 

46*7 

17*7 

80* 

3.8 

296*8 

297*7 

0*3 

49*8 

10*3 

80* 

3.7 

296*7 

297*0 

0*3 

84*0 

18*6 

80* 

c 

3.0 

296*8 

297*0 

0*2 

49*1 

19*0 

80* 

3*8 

297*1 

297*7 

0*2 

41*0 

19*6 

80* 

3.8 

297*3 

297*7 

0*1 

38*1 

20  *0 

80* 

c 

4*4 

297*7 

298*  1 

0*1 

33*2 

20*4 

80* 

8*3 

298*0 

298*4 

0*1 

26*8 

20*8 

80* 

c 

0*4 

298*7 

299*0 

0*1 

22*8 

21  *3 

80* 

7*6 

299*3 

299*8 

0*1 

19.3 

21*8 

60* 

9.0 

300*7 

300*9 

0*0 

18*7 

22*0 

00* 

11*2 

301*8 

302*0 

0*0 

13*3 

23*4 

00* 

c 

13.1 

302*0 

302*7 

0*0 

11*8 

24*8 

79* 

18.0 

303.3 

999*9 

99*9 

999*9 

28*6 

79* 

10.2 

304.0 

999*9 

99*9 

999*4 

26*4 

79. 

17,7 

308.0 

999*9 

99*9 

999*9 

27*7 

79* 

18*4 

300*  1 

999*9 

99*9 

999*9 

28*7 

70* 

18.6 

307.9 

999*9 

99*9 

999*9 

29*7 

78* 

c 

18-  7 

308.  8 

999*9 

99*9 

999*9 

31*0 

70* 

18.7 

309*7 

999*9 

99*9 

999*9 

32*1 

77. 

19.0 

310*7 

999*9 

99*9 

999  *9 

33*2 

77, 

c 

19*6 

311*4 

999*9 

99*9 

999*9 

34*6 

77. 

20.8 

312*1 

999*9 

99*9 

999*9 

36*0 

77. 

20.  9 

313*3 

999*9 

99*9 

‘,99*9 

37*8 

77, 

c 

21  .7 

314*3 

999*9 

99*9 

y'y'^*  9 

39*6 

76. 

22.4 

318*4 

999*9 

99*0 

S.9 

40*6 

76. 

24.0 

316*  1 

999*9 

99*9 

'..^■>*9 

42*2 

76. 

0 

28*3 

317*0 

999*9 

99*9 

999*9 

43*7 

78, 

28.8 

318*1 

999*9 

99*9 

999*9 

48*0 

78. 

26.3 

319*4 

999*9 

99*9 

999*9 

46*6 

78, 

c 

26.  3 

320*9 

999*9 

99*9 

999*9 

48*4 

78* 

28  ..7 

321*2 

999*9 

99*9 

999*9 

80*2 

74, 

24*9 

322*1 

999*9 

99*9 

999*9 

81*4 

74. 

0 

23*  1 

323*1 

999*9 

99*9 

999*9 

83*0 

74. 

21.0 

328*2 

999*9 

99*9 

999*9 

84*6 

74. 

19*2 

327*4 

999*9 

99*9 

999*9 

86*2 

74. 

0 

1B..8 

329*2. 

999*9 

99*9 

999*9 

87*4 

74. 

20*4 

330*0 

999*9 

99*9  ' 

999*9 

89*3 

74* 

22*4 

333*0 

999*9 

99*9 

999*9 

60*4 

74. 

24  *0 

336*2 

999*9 

99*9 

999*9 

62*  1 

74. 

o 


01 

I 


STATION  NO*  425 
HUNTINOTOK*  HVA 


6 FEBRUARY  1475 
Ills  GMT 


143  47*  0 


TIME 

CNTCT 

HE I GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

CPM 

MB 

DC  C 

D6  C 

06 

M/SEC 

31.3 

97.0 

10473.  1 

235.0 

-49.5 

99.9 

246.0 

57.7* 

31.7 

98.0 

10614.0 

230.0 

-49.  8 

99.9 

245.8 

51  .0* 

32.1 

99.0 

10757.6 

225.0 

-50.2 

99.9 

246.6 

46.4* 

32.5 

100.0 

10904.3 

220.0 

-50.5 

99.9 

248.5 

47.8* 

33.1 

lOI.O 

11053.9 

215.0 

-51.3 

99.9 

248.2 

51.7* 

33.5 

102.0 

11206. a 

210.0 

-51  .6 

99.9 

245.9 

52.7* 

34.0 

-103.0 

11331. 8 

208.0 

-50.8 

99.9 

243.5 

56.5* 

34.5 

104.0 

11491.4 

20  1.0 

-51  .9 

99.9 

244.  1 

61  .8* 

34.9 

105.0 

11621. 4 

197.0 

-53.0 

99.9 

245.3 

63.5* 

35.3 

106.0 

11786.7 

192.0 

-54.  1 

99.9 

246.0 

62.0* 

35.8 

107.0 

11921. 7 

188.0 

-54.6 

99.9 

247.0 

58.0* 

38.2 

108.0 

12059. 9 

184.0 

-54.0 

99.9 

248.0 

55.7* 

38*7 

109.0 

12200.4 

180.0 

-54.8 

99.9 

248.9 

54.9* 

37*0 

110.0 

1234  4.  1 

178.0 

-54.9 

99.9 

248.8 

54.9* 

37.4 

111.0 

12529.3 

171.0 

-52.7 

99.9 

246.3 

54.9* 

37.8 

112.0 

12682. 1 

167.0 

-52.8 

99  .9 

243.9 

56.5* 

38.2 

113.0 

12838.9 

163.0 

-51.9 

99.9 

243.0 

57.2* 

32.7 

114.0 

12999.9 

159.0 

-51.9 

99.9 

243.9 

53.6* 

30*2 

IIS.O 

13164. 8 

ISS.0 

-53.0 

99.9 

245.5 

48.0* 

39*7. 

116.0 

13333.3 

ISI.O 

-52.8 

99.9 

245.4 

46.8* 

40.  1 

II  7.0 

13506.3 

14  7.0 

-53.5 

99.9 

243.6 

47.2* 

40*0 

1 18.0 

13683.4 

143.0 

-54.4 

99.9 

239.4 

45.2* 

41.0 

119.0 

13819. 1 

140.0 

-54.9 

99  .9 

235.1 

43.7* 

41.4 

120.0 

13957.4 

137.0 

-55.2 

99.9 

232e6 

45.0* 

41.8 

121.0 

14  146.2 

133.0 

-56.  1 

99.9 

233.3 

47.4* 

42.2 

122.0 

14291. 9 

130.0 

-55.2 

99.9 

236.2 

49.7* 

42.8 

123.0 

14490.6 

126.0 

-56.  2 

99.9 

241.3 

49.5« 

43.3 

124.0 

14643.3 

123.0 

-57.4 

99.9 

243.2 

46.7* 

43.4 

125.0 

14799. 0 

120.0 

-58.  1 

99.9 

244.9 

46.8* 

4A.O 

126.0 

15012.6 

116.0 

-58.  1 

99.9 

248.9 

47.9* 

48.  1 

127.0 

15177.8 

11  3.0 

-58.  1 

99.9 

250.8 

45.9* 

AS. 7 

128.0 

15347.2 

IIO.O 

-57.9 

99.9 

251.0 

41.2* 

48.2 

129.0 

15521.1 

107.0 

-59.0 

99.9 

250.7 

35.5* 

40.7 

130.0 

15699. 0 

104.0 

-60.2 

99.9 

249.1 

32.7* 

47.3 

131.0 

15943.5 

100.0 

-60.4 

99.9 

247.0 

33.9* 

48.0 

1 32.0 

16133.5 

97.0 

-60.0 

99.9 

247.9 

37.3* 

48.0 

133.0 

16263.7 

95.0 

-59.  7 

99.9 

247.8 

*2.4* 

49.3 

134.0 

16464.9 

92.0 

-58.4 

99.9 

246.6 

37.1* 

49.9 

135.0 

16673. 5 

89.0 

-58.3 

99.9 

248.4 

33.3* 

50.7 

136.0 

16962.7 

85.0 

-58.6 

99.9 

247.7 

31.8* 

51.3 

137.0 

17188.5 

82.0 

-58.6 

99.9 

243.3 

32.2* 

S2.0 

138.0 

17421. a 

79.0 

-60.2 

99.9 

244.6 

36.0* 

52.7 

139.0 

17662.8 

76.0 

-61.1 

99.9 

251.0 

29.3* 

S3.3 

140.0 

17912.5 

73.0 

-61 .9 

99.9 

257.  1 

23.4* 

54.  1 

141.0 

18173.1 

70.0 

-60.4 

99.9 

261.5 

23.9* 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/StiC 

OG  K 

DC  K 

GM/KB 

PCT 

KM 

06 

52.  7 

23.  5 

338.5 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

73. 

46.5 

20  9 

340 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  9 

73. 

42.6 

1 8.  4 

341.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

66.3 

73. 

44.5 

17.5 

343.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

73. 

48.0 

19.2 

344.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

69.7 

73. 

48.  1 

21.5 

346.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

73. 

50.5 

25.2 

349.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

73. 

55.6 

27.0 

350.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

72. 

57.6 

26.6 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75. 5 

72  s 

56.6 

25.2 

351  .2 

999.9 

' 99.9 

999.9 

77.  1 

72. 

53.4 

22.7 

352.5 

099.9 

99.9 

999.9 

79.1 

72. 

51  .6 

20.8 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

72. 

51.3 

19.8 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .8 

T2. 

51.1 

19.8 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.  1 

72. 

50.2 

22.1 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

72. 

50.8 

24  8 

367.6 

999.9 

99*9 

999*9 

85.3 

72. 

51  .0 

26  .0 

371  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

71. 

48.  1 

23.6 

374.4 

999.9 

99*9 

999.9 

88.9 

71. 

43.7 

19.9 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

71. 

42.6 

19.5 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

71. 

42.3 

21  .0 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

71. 

38.9 

23 .1 

381.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

71. 

35.8 

25.0 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

71. 

35.8 

27.3 

384.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

71. 

38.0 

28.4 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

70. 

41.3 

21  .7 

390.6 

099.9 

99.9 

999.9 

98.0 

70. 

43.4 

22  .8 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 1 

70. 

41.7 

21.1 

392.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.5 

70. 

42.4 

19.9 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.  e 

70. 

44.7 

17.3 

398.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

105.3 

70. 

43.4 

15.  1 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.4 

70. 

39.0 

13.4 

404.6 

999.9 

99.9 

999*9 

108*  1 

70. 

33.5 

1 1.8 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

109*5 

70. 

30.6 

11  ,7 

406.8 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  9 

70. 

31.2 

13.  2 

411. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

III  .4 

70. 

34.6 

14.1 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

70. 

39.2 

16.0 

418.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

114.0 

70. 

34.  1 

I4.B 

424.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.4 

70. 

30.9 

12.2 

429.2 

999.9 

99.9 

999*9 

116.6 

70. 

29.4 

12.1 

434.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119. 1 

70. 

28.7 

14.4 

438.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.7 

70. 

32.5 

IE. 4 

440.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

121.3 

69. 

27.7 

9.S 

443.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

123.0 

69. 

22.8 

5.2 

446.7 

999.9 

99.9 

999.  9 

123.6 

69. 

23.6 

3.5 

4SB.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

124.8 

70. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETYEEN  6 AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIDN  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO*  A2S 
HUNTINGTON*  HVA 

6 FEBRUARY  1975 
Ills  GMT 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

CPM 

Mb 

06  C 

OC  C 

06 

M/sec 

M/SEC 

SA*9 

|A2*0 

I8AA9*5 

67*0 

-61*3 

99*  € 

260*6 

26*44 

26*1 

58*  « 

1A3*0 

18779*9 

6A*0 

-61*1 

99*9 

251*2 

24*74 

23*4 

SA*7 

1AA*0 

19028* I 

61*0 

-61*1 

99*9 

245*9 

24*64 

22*5 

57*7 

|AS*0 

I93AU3 

58*0 

-61*1 

99*9 

246*3 

29*94 

27*4 

se*s 

1A6*0 

19672*2 

55*0 

-59.9 

99*9 

252*0 

23*94 

22*8 

59*  A 

1 A7*0 

19902*5 

53*0 

-61*9 

99*9 

268*9 

10*94 

10*9 

AO*  A 

IAS*0 

20262*8 

50*0 

-62*2 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

A1*S 

IA9*0 

206AS* 1 

A7*0 

-62.2 

99*  « 

999*9 

99*9 

99*9 

802 


( 


l«3  AT*  0 ( 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/Sc'C 

06  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

c 

4 ,3 

AS9.0 

999*9 

99*9 

999*9 

125*4 

70* 

7.9 

465*4 

999*9 

99*9 

999*9 

127*3 

70* 

C 

10*0 

471  .9 

999*9 

99*9 

999*9 

128*8 

70* 

12*0  ' 

478*7 

999*9 

99*9 

999*9 

130*1 

70* 

7*4 

488*9 

999*9 

99*9 

999*9 

131  *5 

70* 

( 

C*2 

489*5 

999*9 

99*9 

999*9 

133*0 

70* 

9<*9 

496*9 

999*9 

99,9 

999*9 

999*9 

999* 

91*9 

508*7 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

c 

< 

€ 

< 

< 

< 


STATION  NO.  *2S 
HUNTINGTON.  MVA 

6 FEBRUAPV  1975 

1415  GMT  156  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 

0.0 

7.3 

246.0 

981.  4 

2.8 

i.r 

280.0 

S.l 

5.0 

-C  .9 

278.0 

288*8 

4.2 

88.0 

0.0 

0. 

0.3 

n.o 

315.  S 

973.0 

2.0 

-0.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.8 

287.7 

3.8 

64.8 

999  *9 

999* 

( 

0.5 

9.0 

407.2 

962.0 

1 .2 

-0.5 

999.9 

99  .9 

99.9  ' 

99.9 

277.9 

287.8 

3.8 

88.8 

999*9 

999. 

0.9 

10.0 

499.  7 

951.0 

0.4 

-0.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277,9 

287.6 

3*8 

90.9 

999.9 

999. 

1.2 

1 1.0 

610.0 

938.0 

-0.6 

-1.4 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

278.  1 

287.6 

3.7 

94.5 

999.9 

999* 

( 

1.6 

12.0 

704.  3 

92  7.  0 

-1.4 

-2.0 

258.9 

10.9 

10.7 

L.l 

278.2 

287.4 

3*6 

95.8 

0.  7 

88. 

1.9 

13.0 

799.4 

916.0 

- 1.9 

-2.0 

257.0 

10.3 

10.0 

D.3 

278.6 

287,7 

3.5 

95.7 

0.9 

85. 

2.2 

14.0 

695.  6 

905.0 

-2.2 

-2.r: 

256.5 

10.3 

10.0 

.•»,4 

279.3 

288.  3 

3.5 

95,7 

1 .1 

84. 

( 

2.5 

15.0 

983.8 

895.0 

-3.  1 

-3,  ' 

256.9 

10.5 

10.3 

2.4 

279.2 

237.7 

3.3 

95.5 

1.3 

83* 

2.9 

16. C 

1108.7 

88  1.0 

-3.4 

-3.9 

262.2 

11.6 

1 1.5 

1.6 

280.1 

288.7 

3.2 

96.0 

1 .5 

82. 

3.2 

17.0 

1199.0 

871.  0 

-3.9 

-4.4 

266.4 

12.7 

12,7 

0.8 

280.5 

288.9 

3.2 

96.0 

1*7 

82. 

1 

3.4 

IS.O 

1299,3 

860.0 

-4,5 

-5.0 

269.0 

13.6 

13.6 

C.2 

280.9 

289*1 

3.1 

96.2 

1 *9 

83. 

3.7 

19.0 

1391. S 

850.0 

-4.6 

-5.1 

270.0 

14.4 

14.4 

-C.O 

281.7 

289.9 

3.1 

96.2 

2.2 

84. 

4.0 

20.0 

1494. 2 

839.0 

-4.5 

-5.W 

269.7 

15.1 

15.1 

0.1 

282.9 

291*3 

3*1 

96.1 

2.4 

85. 

( 

4.3 

21.0 

1607.8 

827.0 

-4.3 

-4.C 

268.3 

14.5 

14.5 

C.4 

284,3 

292.9 

3.2 

96.1 

2.7 

85* 

4.6 

22.0 

1713.  3 

816.  0 

-5.  1 

-5.6 

266.6 

13.9 

13.9 

C.8 

284.5 

292*8 

3.1 

95.8 

3.0 

85. 

4.9 

23.0 

1810.3 

806.0 

-5.4 

-6.6 

264.5 

13.1 

13.1 

1.3 

285.2 

293.0 

2.9 

90.8 

3.2 

85* 

i 

E.2 

24.0 

1908.2 

796.0 

-6.1 

-7.8 

261.6 

12.6 

12.4 

1.8 

285.4 

292*7 

2.7 

87.9 

3.4 

88* 

5.4 

25.0 

2007.2 

786.0 

-6.7 

-8.2 

259.3 

12.3 

12.1 

i.  .3 

285.8 

292.9 

2*6 

88*7 

3*6 

88* 

5.6 

26.0 

2127.3 

774.0 

-7,4 

—8  .6 

257.1 

12.9 

12.6 

;*.9 

286.2 

293.3 

2.6 

91  .5 

3.9 

84. 

{ 

6.1 

27.0 

2218. 3 

76  5.0 

' -8.2 

-9.i 

256.8 

13.6 

13.2 

3.1 

286.4 

293.3 

2.5 

92.9 

4.  1 

84. 

6.3 

2B.0 

2320.5 

755.0 

-8.6 

-9.  J 

257.6 

13.8 

13.4 

3.0 

287.0 

293.8 

2.5 

93.6 

4.3 

84* 

6.6 

29.0 

2423. 8 

74  5.0 

-9.3 

-10, r; 

258.6 

14.0 

13.8 

2.8 

287.3 

293.  8 

2.4 

93.6 

4.5 

03. 

. < 

6.9 

30.0 

2517.8 

736.0 

-10.  1 

-10.9 

259.8 

14.3 

14.1 

2.5 

287.5 

293.8 

2.3 

93.5 

4.8 

83. 

7.2 

31.0 

2623.2 

726.0 

-10.8 

-1 1 .6 

260.6 

14.6 

14.4 

J.4 

287.  8 

293.9 

2.2 

93.5 

5.0 

83. 

7.4 

32.0 

2719.  1 

717.0 

-11,2 

-12.0 

261  .0 

14.7 

14.5 

2.3 

288.4 

294.3 

2.1 

93.6 

5.2 

83. 

c 

7.7 

33.0 

2826.9 

70  7.0 

-11.9 

-12.  / 

260.7 

14.7 

14.5 

r.4 

288.7 

294*4 

2.0 

93.7 

5.5 

83. 

7.9 

34.0 

2924.  9 

698.0 

-12,5 

-13.- 

260.1 

14.6 

14.4 

2.5 

289.  1 

294.7 

2.0 

93.8 

5.7 

83. 

S.l 

35.0 

3024.0 

689.0 

-13.  2 

-13,- 

259.4 

14.6 

14.3 

2.7 

289.4 

295.0 

2.0 

97.9 

5.9 

83. 

c 

E.5 

36.0 

3146.8 

678.0 

-12.6 

-19.'. 

257.5 

14.6 

14.2 

3.2 

291.3 

294.8 

1.2 

85.7 

6.2 

03. 

R.B 

37.0 

3248.9 

669.0 

-12.5 

-25.4 

257.3 

15.2 

14.8 

3.  3 

292.5 

294.7 

0.7 

32.8 

6.4 

82. 

9.1 

3S.0 

3352.2 

660.0 

-13.3 

-27,2 

257.4 

16.0 

15.7 

3.5 

292.7 

294  .6 

0.6 

30  .0 

6.7 

82. 

< 

9.4 

39.0 

3456.  6 

651.0 

-13.7 

-28.2 

258.1 

17,5 

17.1 

3.6 

293.4 

295.  1 

0.6 

28.2 

6.9 

82. 

9.7 

40.0 

3562.3 

642.0 

-14.4 

-29. » 

258.4 

19.1 

18.7 

3.8 

293.7 

295.3 

0.5 

26.4 

.7,3 

82. 

10.0 

41.0 

3681.1 

632.0 

-15.4 

-32.0 

258.6 

20.8 

20.4 

4.1 

293.9 

295*2 

0*4 

22.8 

7.7 

81. 

(•: 

10.3 

42.0 

3789. 2 

623.0 

-16.2 

-32. 

258.4 

21  .4 

20.9 

4.3 

294.2 

295*4 

0.4  ^ 

23.0 

0*0 

81* 

10.6 

43.0 

3898.6 

614.0 

-16.6 

-33.'; 

258.2 

21.4 

20.9 

•..4 

294.9 

296.1 

0.4 

22.6 

' 8.5 

01. 

10.9 

44.0 

3997.  0 

606.0 

-17.6 

-36.2 

258.0 

20.2 

19.8 

>.2 

294.9 

295*8 

0*3 

17.9 

9.1 

81. 

r 

tl.l 

45.0 

4108.9 

597.0 

-18.  1 

-38.3 

258.1 

19.7 

19.3 

^.1 

295.5 

296.3 

0.2 

15*1 

9*3 

81. 

1 1.S 

46.0 

4209.5 

589.0 

-19.1 

-40  .0 

258.6 

19.0 

18.6 

3,7 

295.6 

296.2 

0*2 

13.7 

9,4 

81. 

11.7 

47.0 

4311.2 

581.0 

-19.8 

-41.2 

259.4 

19,7 

19.4 

3.6 

295.9 

296.5 

0.2 

12*7 

9.7 

81. 

( 

12.0 

48.0 

4413.9 

573.0 

-20.4 

— 44.  j 

260.4 

20.9 

20.6 

3.5 

296.3 

296.7 

0.1 

9.7 

10*  1 

81* 

12.2 

49.0 

4517.9 

565.0 

-21  .3 

-4  4. O' 

261.1 

21.7 

21.4 

3.4 

296.6 

297.0 

0.1 

9.8 

10.4 

81. 

12.5 

50.0 

4622. 9 

557.0 

-22.2 

-45.' 

262.1 

22.9 

22.6 

3.1 

296*7 

297.0 

0.1 

9.9 

10*9 

81. 

(■' 

13.0 

51.0 

4755.8 

54  7.0 

-23.0 

-46.  : 

263.  1 

23.7 

23.5 

£.8 

297*2 

297.6 

0.1 

10  .0 

11  .5 

81. 

/ 


c 

a 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.4  6 DEG 
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STATION  NO.  425 
HUNTINGTON.  WVA 

6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P.- 

PIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

13.2 

52.0 

4863.6 

539.0 

>23.9 

-46. 

263.  1 

24.0 

23.8 

13.5 

53.0 

4972.6 

531.0 

-24.7 

-46.8 

263.0 

24.3 

24.2 

13.7 

54.0 

5069. 0 

524.0 

-25.7 

-46.7 

263. C 

24.3 

24.1 

14.0 

55.0 

5180.3 

516.0 

-26.5 

-47.3 

263.0 

24.3 

24.  t 

14.3 

56.  0 

5307.2 

507.0 

-27.5 

-48.0 

263.6 

24.1 

24.0 

14.6 

57.0 

5421.4 

499.0 

-28.  5 

-48.  / 

264.3 

24.2 

24.1 

14.9 

58.0 

5522.4 

492.0 

-29.5 

-49.0 

265.1 

24.9 

24.8 

15.2 

59.0 

5639. 3 

484.0 

-30.  1 

-49.'. 

265.5 

26.1 

26.0 

15.5 

60.0 

5742.8 

477.0 

-31.1 

-49. 

265.8 

27.6 

27.5 

15.  n 

61.0 

5847.5 

470.0 

-31.7 

-49.8 

265.9 

29.1 

29.0 

16.0 

62.0 

5953.4 

463.0 

-32.7 

-50.4 

265.9 

30.0 

30.0 

16.3 

63.0 

6060.5 

456.0 

-33.7 

-51.1 

266.0 

31.7 

31.7 

16.5 

64.0 

6168.  6 

449.  0 

-34.4 

-51.0 

266.1 

32  .9 

32.8 

i6.a 

65.0 

6278.5 

4A2.0 

-35.3 

-52.0 

266.2 

35.7 

35.7 

17.2 

66.0 

6405. 5 

434.0 

-36.1 

-54.  . 

266.2 

39.7 

39.6 

17.4 

67.0 

6502.0 

428.0 

-36.  9 

-54.  2 

266.3 

41.7 

41.6 

17.S 

66.0 

6632.3 

420.0 

-37.9 

-54.9 

266.2 

44.2 

44.  1 

16.0 

69.0 

6731. 3 

414.0 

-38.  9 

-55.4 

266.2 

45.2 

45.1 

ia.3 

70.0 

6848. I 

40  7.0 

-39.5 

-55.5 

265.8 

45.7 

45.6 

16.6 

71.0 

6983. 6 

399.0 

-40.1 

99.9 

265.3 

46.6 

46.4 

19.0 

72.0 

7087.3 

393.0 

-39.  8 

-55.  t 

264.4 

48.5 

48.3 

19.3 

73.0 

7192.3 

387.0 

-40.7 

99.9 

263.2 

50.2 

49.8 

19.6 

74.0 

7316. 4 

380.0 

-41.4 

99.  ~i 

261.7 

51  .6 

51.1 

19.9 

75.0 

7424.2 

374.0 

-42.4 

99.9 

259.7 

52.5 

51.6 

20.  1 

76.0 

7533. 3 

368.0 

-43.4 

99.9 

258.3 

53.4 

52.3 

20.4 

77.0 

7643.9 

362.0 

-43.6 

99.9 

256.1 

55.2 

53.6 

20.7 

78.0 

7756.  I 

356.0 

-44.1 

99.9 

254.2 

58.3 

56.  1 

21.0 

79.0 

7870.  1 

350.0 

-44.  5 

99.9 

252.6 

62.0 

59.2 

21.2 

80.0 

7985.8 

344.0 

-44.9 

99.9 

251.7 

64.3 

61.1 

21.5 

ai.o 

8123.2 

337.0 

-44.9 

99.9 

250.4 

67.8 

63.9 

21.6 

82.0 

8243.2 

331.0 

-45.  4 

99.9 

249.3 

70.1 

65.6 

22.1 

83.0 

8344.5 

326.0 

-46.3 

99.9 

248.5 

72.1 

67.1 

22.4 

84.0 

8467.  8 

320.0 

-46.  7 

99.9 

248.0 

73.7 

68.4 

22.7 

as.o 

8572. 1 

315.0 

-47.4 

99.9 

248.0 

74.9 

69.5 

23.  1 

66.0 

8720.  5 

308.0 

-48.2 

99.9 

248.2 

76.1 

70.7 

23.4 

87.0 

884  9.8 

302.0 

-49.  1 

99.  9 

248.  5 

76.6 

71.2 

23.7 

88.0 

8959. 1 

297.0 

-50.0 

99.9 

248.4 

77.0 

71.6 

24.0 

89.0 

9069.  9 

292.0 

-51.0 

99.9 

248.2 

77.3 

71.8 

24.4 

90.0 

9205.0 

286.0 

-51 . 1 

99.9 

247.7 

77.2 

71.4 

24.7 

91.0 

9319.6 

281.0 

-51  .3 

99.9 

247.4 

76.1 

70.3 

25.0 

92.0 

9436.3 

276.0 

-51.  1 

99.9 

247.0 

74  .6 

58.7 

25.3 

93.0 

9555.0 

271.0 

-51  .9 

99.9 

246.4 

71  .0 

65.1 

25.6 

94.0 

9675.  6 

266.0 

-52.4 

99.9 

245.7 

67.2 

61.2 

26.0 

95.0 

9798. 2 

261.0 

-52.7 

99.9 

244.7 

61.3 

55.5 

26* *•3 

96.0 

9948. 3 

255.0 

-52.9 

99.9 

244.7 

59.2* 

53.6 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  OEG 

* av  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


804 


156  24.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/3EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.9 

297.4 

297.7 

0.1 

10  .6 

11.8 

81. 

3.0 

207.7 

298.0 

0.1 

10.7 

12.2 

81. 

3.0 

297.7 

298.1 

0.1 

11.0 

12. S 

81. 

3.0 

298.0 

298.4 

0.1 

11  .9 

13.0 

81. 

2.7 

298.  2 

298.6 

0.1 

12.0 

13.4 

81. 

r:.4 

298.5 

298.8 

0.1 

12.1 

13.8 

81. 

1 

298.4 

298.7 

0.1 

12.3 

14.2 

81. 

2.1 

299.1 

299.4 

0.1 

12.3 

14.7 

82. 

2.0 

299.0 

299.3 

0.1 

14.4 

15.1 

82. 

2.1 

299.6 

299.9 

0.1 

14.5 

15.7 

82. 

2.1 

299.6 

299.9 

0.1 

15.1 

16.0 

82. 

2.  2 

299.7 

300.0 

0.1 

15.2 

16.6 

82. 

i;.2 

300.2 

300  .4 

0.1 

15.3 

17.0 

82. 

2.4 

300.4 

300.6 

0.1 

14.9 

17.5 

82. 

2.6 

300.9 

301.  1 

0.1 

13.5 

18.4 

82. 

2.7 

301.0 

301.2 

0.1 

14.6 

18.9 

83. 

2.9 

301.4 

301.6 

0.0 

14.7 

20.0 

83. 

3.0 

301  .4 

301.6 

0.0 

15.2 

20.6 

83. 

3.3 

302.0 

302.2 

0.0 

16.3 

21.4 

83. 

3.8 

303.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

83. 

4.7 

304.7 

304.9 

0.0 

16.3 

23.2 

83. 

6.0 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

83. 

7.4 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.  1 

83. 

*9.3 

305.8 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

83. 

1 V .8 

305.9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

83. 

i:.3 

306.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

83. 

15.9 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

83. 

18.5 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.6 

82. 

20.2 

309.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.4 

82. 

22.7 

311.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .7 

82. 

2- .8 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.9 

81. 

25.5 

312.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

81. 

27.6 

313.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

80. 

28.1 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

00. 

28.2 

315.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.6 

79. 

28.1 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

79. 

28.3 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

78. 

23.7 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.  6 

78, 

29.2 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44. S 

78. 

29.3 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

77, 

29.1 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

77, 

28.4 

321.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

48.6 

77. 

27.6 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

77. 

23.2 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .3 

76. 

23.3 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

76, 

STATION  NO*  425 
HUNTINGTON'*  WVA 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  1S6  24*  0 


TIMC 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

26*6 

97*0 

10050.4 

251.0 

-52.7 

99.9 

244.9 

57.9* 

52.4 

24.6 

327.3 

999*9 

99*9 

999  .9 

53*3 

76. 

27*0 

93.0 

10180.2 

24  6.0 

-53.0 

99.9 

245.6 

58.1  4 

52.9 

24.0 

328.8 

999.9 

99*9 

999.9 

54*3 

75* 

27*2 

99*0 

10312.7 

241.0 

-52*7 

99.9 

245.9 

57.6* 

52.6 

23.5 

331*2 

999.9 

99*9 

999*9 

SS*3 

75* 

27*5 

100.0 

10420.8 

237.0 

-52.4 

99.9 

246.4 

56.9* 

52.  1 

22.8 

333*2 

999.9 

99*9 

999  .9 

56*7 

75* 

27*9 

101.0 

10587. C 

231.0 

-51 . 4 

99.9 

247.1 

54.7* 

50.4 

21.3 

337.2 

999.9 

99*9 

999.9 

57*6 

75* 

2B*2 

102.0 

10700.6 

227.0 

-50.8 

99.9 

247.6 

54.3* 

50.2 

20.7 

339.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58*6 

75* 

28*5 

103.0 

10846. 2 

222.0 

-49.3 

99.9 

248.2 

54.5* 

50.6 

20*2 

344.3 

999*9 

99*9 

999.9 

59*6 

75* 

28*9 

104.0 

10965.6 

218.0 

-48.  5 

99.9 

248.9 

57.4* 

53.6 

20*7 

347.3 

999*9 

99*9 

999.9 

60*9 

75* 

29.2 

lOS.O 

11 118.4 

213.0 

-48.0 

99.  9 

249.2 

59.1* 

55.3 

21*0 

350.3 

999*9 

99*9 

999.9 

61  *8 

75* 

29*6 

108.0 

11243. 4 

209.0 

-48.  C 

99.9 

249.2 

59.8* 

55.9 

21*2 

352.2 

999*9 

99.9 

999.9 

63*  4 

74* 

29*9 

107.0 

11370.8 

205.0 

-48.3 

99.9 

248.8 

57.6* 

53.  7 

20.9 

353.7 

999*9 

99.9 

999.9 

64.8 

74* 

30.2 

108.0 

11 500. 2 

201.0 

-49.4 

99.9 

248.2 

54  .4* 

50.5 

20*2 

354.0 

999*9 

99.9 

999.9 

65.7 

74* 

30*6 

109.0 

11631.8 

197.0 

-49.  9 

99.  9 

247.7 

50.4* 

46*7 

19*2 

355.3 

999*9 

99.9 

999.9 

66.  r 

74* 

31*0 

110.0 

11766.0 

193.0 

-49.7 

99.9 

248.0 

49.1* 

45.5 

18*4 

357.7 

999*9 

99.9 

999.9 

68.0 

74* 

31*4 

111.0 

11937.  6 

188.0 

-50.3 

99.9 

248.3 

51  .6* 

47,9 

19*1 

359.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  0 

74* 

31*7 

112.0 

12077.8 

184.0 

-50.8 

99.9 

247.9 

53.3* 

49*4 

20.1 

360.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

74* 

32*1 

113.0 

12184. 8 

181.0 

-50.8 

99.9 

247.0 

55*1* 

50*7 

21*5 

362.5 

999*9 

99.9 

999.9 

71.3 

74* 

32*4 

114.0 

12330.2 

177.0 

-51.4 

99.  9 

246.1 

55*1* 

50*4 

22*3 

363.8 

999*9 

99.9 

999.9 

72.5 

74* 

32*8 

115.0 

12478. 3 

173.0 

-52.4 

99.9 

246.0 

55*4* 

50*6 

22.5 

364.6 

999*9 

99.9 

999.9 

73.6 

73* 

33*2 

116.0 

12667. 8 

168.  0 

-52.  7 

99.9 

246.9 

55.9* 

51*4 

21.9 

367.2 

999*9 

99*9 

999.9 

74.  8 

73* 

33*6 

117.0 

12784.0 

165.0 

-53.2 

99.9 

248.2 

56*0* 

52.0 

20*8 

368*3 

999*9 

99*9 

999  .9 

76.3 

73* 

34*0 

11  8.0 

12941.7 

161.0 

-54.5 

99.9 

248.9 

54*1  * 

50.5 

19*5 

368.7 

999*9 

99*9 

999*9 

77.9 

73* 

34*3 

1 19.0 

13102.8 

157.0 

-54.  5 

99.9 

248.2 

52  .2* 

48.4 

19*4 

371.3 

999*9 

99.9 

999*9 

78.7 

73* 

34*6 

120.0 

13226.0 

154.0 

-55.7 

99.9 

247.4 

51*1* 

47*  1 

19*7 

371*4 

999*9 

99.9 

999*9 

79*5 

73* 

35*0 

121.0 

13393. 7 

150.0 

-55.5 

99.9 

246.1 

51  .9* 

47*4 

21*0 

374*5 

999*9 

99.9 

999*9 

80*  5 

73* 

35*4 

122.0 

13522.9 

147.0 

-54.3 

99.9 

245.4 

53.9* 

49.0 

22*4 

378.7 

999*9 

99.9 

999*9 

81  *9 

73* 

3S*9 

123.0 

13655.4 

144.0 

-53.0 

99.9 

244.3 

54.5* 

49.2 

23*6 

383.2 

999*9 

99.9 

999.9 

83*7 

73* 

36*3 

124.0 

13836.7 

140.0 

-53.  8 

99.  9 

243.0 

53*2* 

47.4 

24*1 

384.8 

999*9 

99.9 

999*9 

84.8 

73* 

38.7 

125.0 

13976.0 

137.0 

-53.5 

99.9 

240.7 

49.2* 

42.9 

24*1 

387.  8 

999*9 

99.9 

999*9 

86*2 

72* 

37*2 

126.0 

14166. 9 

133.0 

-52.  9 

99.9 

235.3 

41  .6* 

34.2 

23.7 

392.3 

999*9 

99.9 

999*9 

87.8 

72* 

37*6 

127.0 

14313.7 

130.0 

-54.2 

99.9 

229.9 

37.4* 

28.6 

24.1 

392.5 

999*9 

99.9 

999  *9 

88.5 

72* 

38.0 

128.0 

14463. 4 

12  7.0 

-54.2 

99.9 

228.0 

39  .3* 

29.2 

25.3 

395.  1 

999*9 

99.9 

999*9 

88.6 

72* 

38*3 

129.0 

14616.4 

124.0 

-55.  2 

99.9 

232.4 

45.3* 

35.9 

27*6 

396.0 

999*9 

99.9 

999.9 

• 89.5 

72* 

38*7 

130.0 

14772.6 

121.0 

-55.7 

99.9 

238.3 

51.7* 

44.0 

27*2 

397.9 

999*9 

99.9 

999*9 

90*9 

71  * 

39*3 

131*0 

14986. 7 

11  7.0 

-55.  8 

99.9 

246.0 

53.0* 

48.4 

21  *6 

401  *4 

999*9 

99.9 

999*9 

92.9 

71* 

39*6 

132.0 

15152.1 

114.0 

-55.5 

99.9 

248.0 

49.1* 

45.5 

13*4 

405.0 

999.9 

99.9 

999  *9 

■ 93*9 

71* 

40*  1 

133.0 

15322. 0 

11  1.0 

-56.0 

99r9 

246.3 

37*1* 

34.0 

1**9 

407.2 

999*9 

99.9 

999.9 

95*7 

71* 

40*4 

134.0 

15496.2 

108.0 

-56.2 

99.9 

243.2 

31*1* 

27.7 

1 **0 

410*1 

999*9 

99.9 

999*9 

96*0 

71* 

40*8 

135.0 

15674.8 

105.0 

-57.2 

99  .9 

244.4 

31*6* 

28.5 

1 3*7 

411*4 

999*9 

99.9 

999*9 

96*2 

71* 

41*3 

136.0 

15858. 8 

102.0 

-55.  7 

99.9 

249.8 

40*2* 

37*7 

13*9 

417*8 

999*9 

99.9 

999*9 

97*  1 

71* 

41*8 

137.0 

16114.3 

98.0 

-54.5 

99.9 

252.6 

44.4* 

42*3 

13*3 

424*9 

999*9 

99*9 

999  *9 

99  *0 

71* 

42*4 

138.0 

16312. 7 

95.0 

-56.2 

99.9 

249.8 

34*3* 

32*2 

kl*9 

425*4 

999*9 

99*9 

999*9 

100*7 

71* 

4 2*9 

139*0 

16516. 1 

92.0 

-57.2 

99.  9 

241.1 

24*4* 

21*4 

11*8 

427*3 

999*9 

99*9 

999*9 

101*0 

71* 

43*4 

140.0 

16725.6 

89.0 

-57.7 

99.9 

237.3 

18*8* 

15*8 

to*  1 

430*3 

999*9 

99*9 

999*9 

102*0 

71* 

44*0 

141.0 

16941. 9 

88.  0 

-57*7 

99.9 

248.5 

16*7* 

15*5 

6*1 

434*5 

999*9 

99*9 

999*9 

102*2 

71* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPOLATED 

* 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/.N  6 OEG 
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STATION  NO.  42S 
HUNTINGTON.  HVA 

6 FEBRUARY  I97S 
|A|S  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  rr 

OIR 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

44.6 

142.0 

17242.6 

82.0 

-57.6 

99.9 

257.3 

45.3 

143.0 

17478.8 

79.0 

-56.0 

99.9 

259.5 

46.1 

144.0 

17724.7 

76.0 

-56.7 

99.9 

258.7 

46.7 

145.0 

17980. 0 

7 3.0 

-56.  7 

99.9 

256.8 

47.4 

146.0 

18245.9 

70.0 

-57.0 

99..  9 

254.0 

48.0 

147.0 

18522. 1 

67.0 

-58.6 

99  9 

252.2 

48.7 

148.0 

18809.5 

64.0 

-59.  3 

99.  9 

249.9 

49.4 

14  9.0 

19111.1 

61.0 

-58.  1 

99.9 

250.8 

50.0 

ISO.O 

1942  7.  6 

58.0 

-59.  7 

99.9 

254.1 

SO.S 

151  .0 

19646.9 

56.0 

-59.9 

99.9 

255.8 

51.5 

152.0 

19990. 9 

53.0 

-59.9 

99.9 

251.6 

52.3 

153.0 

20354.0 

50.0 

-61.0 

99.  9 

249.2 

53.1 

154.0 

20738.0 

47.0 

-61  .5 

99  9 

248.7 

53.9 

I5S.0 

21146. 8 

44.0 

-61 .5 

99>9 

251  .5 

54.8 

156.0 

21583. 1 

4 1.0 

-62.9 

99.9 

256.8 

55.7 

157.0 

22050. 9 

38.0 

-63.1 

99.9 

253.5 

57.0 

158.0 

22385. 1 

36.0 

-61.2 

99.9 

253.7 

58.0 

159.0 

22925.4 

33.0 

-61  .2 

99.9 

261.8 

59.1 

160.0 

23515. 6 

30.0 

-62.3 

99o9 

269.7 

60.5 

161.0 

24164.0 

27.0 

-63.3 

99  9 

999.9 

62.0 

162.0 

24091.2 

24.0 

-61  .9 

99.9 

999.9 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/K6 

PCT 

23.5* 

23.0 

5.2 

440.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .0* 

30.5 

5*6 

448.8 

999.9 

99.9 

999*9 

33.0* 

32.3 

5.5 

452*4 

999*9 

99.9 

999  *9 

29.0* 

28.2- 

6.6 

457.6 

999.9 

99.9 

999*9 

23.1* 

22.2 

6.3 

462.4 

999.9 

99.9 

999*9 

21.8* 

20.  8 

6.7 

464.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.4* 

21  .0 

7.7 

469.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3* 

21.0 

7.  3 

478.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.1* 

19.3 

5.5 

481.9 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3* 

23.5 

6.0 

486.4 

999*9 

99.9 

999.9 

27.8* 

26.4 

8.8 

494.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

29.9* 

27.9 

10.6 

499.8 

999*9 

99*9 

999*9 

23.9* 

22.3 

8.7 

507.4 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .2* 

20.1 

6.7 

517.0 

999*9 

99*9 

999.9 

32.2* 

31.3 

7.4 

524.2 

999.9 

99*9 

999.9 

19.3* 

18.5 

5.5 

535.3 

999*9 

99.9 

999*9 

26.6* 

25.5 

7.5 

548.5 

999.9 

99*9 

999.9 

32.5* 

32.  1 

4.6 

562.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24  .6* 

24.6 

0.1 

574.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

589.7 

999*9 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99*9 

613.8 

999.9 

99.9 

999.9 

806 


156  24.  0 

RANGE  A2 
KM  DG 

102.9  71 

104.3  71 

105.7  71 

107.1  71 

107.8  71 

109.1  71 

109.7  71 

110.5  71 

112.0  71 

112.2  71 

114.0  71 

114.8  71 

116.7  71 

117.0  71 

118.5  71 

121  .0  71 

121.1  71 

123.9  71 

125. 5 72 

999.9  999 
999.9  999 


STATION  NO.  «2S 
HUNTINGTOK.  HVA 


6 PEBRUARV  1975 
ITI5  GKT 


13«  77. 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  “T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

7.3 

246.0 

98  1 .1 

2.2 

0.4 

280.0 

S.l 

5.0 

-0.9 

277.4 

287.7 

4.0 

88.0 

0 .0 

0.4 

8.0 

371.  1 

966.0 

1.0 

-0.3 

243.4 

7.0 

6.3 

3.1 

277.4 

287.4 

3.9 

90.9 

0.2 

0.7 

9.0 

463.2 

955. C 

0.2 

-0.4 

241.8 

6.6 

5.9 

3.1 

277.5 

287.5 

3.9 

95.5 

0.3 

1.0 

10.0 

573.  0 

942.0 

-0.6 

-0  .9 

239.2 

6.1 

5.2 

3.1 

277.8 

287.6 

3.8 

97.6 

0.4 

1.3 

11.0 

684.  1 

929.0 

-1.3 

-17 

242.2 

5.7 

S.l 

2.7 

278.0 

287.5 

3.6 

97.5 

0.5 

1.7 

12.0 

778.9 

918.0 

-2.3 

-2  ,6 

249.2 

5,9 

5.6 

2.  1 

278.0 

286.9 

3.4 

97.6 

0.7 

2.1 

13.0 

874.  7 

907.  0 

-2.  8 

-3.1 

255.2 

6.6 

6.4 

1.7 

278.5 

287.3 

3.4 

97.7 

0.  8 

2.4 

14.0 

971.4 

896.0 

-3.5 

-3.8 

255.  I 

6.6 

6.4 

1.7 

278.6 

287.1 

3.2 

98.0 

0.9 

2.7 

15.0 

1087. 0 

883.0 

-4.0 

-4.2 

257.3 

6.3 

6.1 

1.4 

279.3 

287.  7 

3.2 

98.6 

1 .1 

3.1 

16.0 

1 195.2 

87  1.0 

-3.2 

-3.4 

263.1 

6.1 

6.1 

0.7 

281.2 

290.3 

3.4 

98.7 

1.2 

3.4 

17.0 

1295.8 

860.0 

-4.0 

-4.2 

268.1 

7,0 

7.0 

0.2 

281.4 

290.1 

3.3 

98.6 

1 .3 

3.7 

18.0 

1397. 3 

64  9.  0 

-5.0 

-5  2 

269.5 

8.7 

8.7 

0.1 

281  .3 

289.4 

3.0 

98.4 

1.4 

4.1 

19.0 

1499.7 

838.0 

-5.6 

-5i9 

269.2 

10.7 

10.7 

0.2 

281  .7 

289.6 

2.9 

98.1 

1 .7 

4.4 

20.0 

1612.9 

826.0 

-6.1 

-6,8 

268.0 

11.2 

11.2 

0.4 

282.4 

289.9 

2.8 

94.9 

1 .9 

4.8 

21.0 

1717.7 

815.0 

-7.0 

-7,8 

263.  7 

11.0 

10.9 

1.2 

282.5 

289.5 

2.6 

93.5 

2.  1 

S.l 

22.0 

1814.1 

805.0 

-7.4 

-7,9 

260.2 

11.2 

11.0 

1.9 

283.1 

290.1 

2.6 

96.0 

2.3 

S.4 

23.0 

1921. 2 

794.  0 

-8.2 

-8.6 

258.4 

12.4 

12.2 

2.5 

283.4 

290.2 

2.5 

96.3 

2.5 

S.7 

24.0 

2019.6 

784.0 

-8.6 

-9.1 

259.5 

13.5 

13.2 

2.5 

283.9 

290  .6 

2.5 

96.2 

2.8 

6.0 

2S.0 

2139.6 

772.0 

-7.4 

-10  ,4 

261.5 

14.4 

14.3 

2.1 

286.4 

292.6 

2.2 

78.8 

3.0 

6.4 

26.0 

2251.2 

761.0 

-8.4 

-12  6 

260.4 

13.9 

13.7 

2.3 

286.4 

291.8 

1.9 

71  .7 

3.4 

6.7 

27.0 

2353.8 

751.0 

-9.0 

-13..1 

260.4 

13.6 

13.4 

2.3 

286.9 

292.1 

1.9 

72.1 

3.6 

7.0 

28.0 

2457. 4 

741.  0 

-9.  7 

-13»5 

260.9 

13.4 

13.2 

2.1 

287.2 

292.3 

1.8 

73.9 

3.9 

7.3 

29.0 

2562.3 

731.0 

-10.3 

-13.5 

261.9 

13.3 

13.  I 

1.9 

287.7 

292.9 

1.8 

77.1 

4.1 

7.7 

30.0 

2657.6 

722.0 

-11.2 

-14.2 

262.5 

13.6 

13.5 

1.8 

287.8 

292.7 

1.8 

78.4 

4.4 

8.0 

31.0 

2764.6 

712.0 

-11.6 

-14.4 

262.5 

14.3 

14.1 

1.9 

288.4 

293.4 

1.8 

80.0 

4.6 

8.3 

32.0 

2862.  1 

70  3.0 

-11.9 

-15,9 

261  .5 

15.6 

1 5.4 

2.3 

289.  1 

293.7 

1.6 

72.2 

4.9 

8.6 

33.0 

2971. 7 

693.  0 

-12.6 

-18.4 

260.5 

16.9 

16.7 

2.8 

289.5 

293.2 

1.3 

61.4 

5.2 

8.9 

34.0 

3071.6 

684.0 

-12.5 

-19,0 

259.5 

18.1 

17,8 

3.3 

290.7 

294.4 

1.2 

57.9 

5.5 

9.2 

35.0 

3195.3 

673.0 

-13.0 

-20  .3 

258,5 

19.0 

18.6 

3.8 

291.4 

294.8 

1.  1 

54.0 

5.9 

9.6 

36.0 

3309.4 

66  3.0 

-13.6 

-22.0 

257.0 

19.9 

19.4 

4.5 

292.0 

295.0 

1.0 

48.8 

6.3 

10.0 

37.0 

3413.2 

65  4.0 

-14.3 

-24.1 

255.4 

20.6 

20.0 

5.2 

292.4 

294.9 

0.8 

43.0 

6.8 

10.3 

38.0 

3518. 2 

64  5.0 

-15.  0 

-27.0 

254.0 

21  .4 

20.6 

5.9 

292.7 

294.7  V-,' 

0.6 

34.9 

T.2 

10.6 

39.0 

3624.4 

636.0 

-15.4 

-27.8 

252.7 

22.2 

21.2 

6.6 

293.4 

295.3 

0.6 

33.4 

7.6 

10.9 

40.  0 

3743. 9 

626.0 

-15.9 

-29  ,3 

251  .4 

22.9 

21.7 

7.3 

294.  1 

295.8 

0.5 

30.3 

8.0 

11.3 

41.0 

3852.9 

61  7.0 

-16.9 

-32  9 

250.4 

23.6 

22.2 

7.9 

294.2 

295.4 

0.4 

23.4 

8.5 

1 1.6 

42.0 

3963. 1 

608.0 

-17.3 

-35.4 

250.1 

24.0 

22.  6 

8.2 

295.0 

296.0 

0.3 

18.8 

9.0 

11.9 

43.0 

4074. 7 

599.  0 

-18.3 

-37.0 

250.3 

24  .2 

22.8 

8.2 

295.1 

296.0 

0.3 

17.5 

9.4 

12.2 

44.0 

4174. 9 

59  1.0 

-19.  I 

“37.6 

250,9 

24.2 

22.8 

7.9 

295.3 

296.1 

0.2 

17.5 

9.8 

12.S 

45.0 

4276. 2 

583.0 

-19.8 

-40.5 

251.6 

24.0 

22.8 

7.6 

295.7 

296.3 

0.2 

13.8 

10.3 

12.8 

46.0 

4378.5 

575.0 

-20.8 

-45.6 

252.0 

23.6 

22.4 

7.3 

295.6 

295.9 

0.1 

8.6 

10.7 

13.2 

47.0 

4495. 1 

566.0 

-21.2 

-44.8 

251.6 

23.1 

21.9 

7.3 

296.4 

296.8 

0.1 

9.8 

11.3 

13.5 

48.0 

4599. 9 

558.  0 

-22.0 

-43  3 

250.8 

22.9 

21.6 

7.5 

296.7 

297.2 

0.1 

12.5 

11.7 

13.8 

49.0 

4706. 1 

550.0 

-22.2 

-41  .4 

248.9 

23.1 

21.5 

8.3 

297.8 

298.4 

0.2 

15.5 

12.1 

14.2 

50.0 

481  3.  8 

542.0 

-22.6 

-38,8 

246.7 

23.5 

21.6 

9.3 

298.5 

299.3 

0.2 

20.9 

12.6 

14.6 

51.0 

4936.4 

533.0 

-23.6 

-38.8 

245.2 

24.2 

21.9 

'.0* ••2 

298.7 

299.S 

0.2 

23.1 

13.2 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  jiEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  ^.N  6 DEG 
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station  no.  A2S 
HUNTINGTON.  MVA 

6 FEBBUARY  I9T5 

1715  GMT  I3«  77.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  ^T 

DIR 

SPEED 

U COKO 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.9 

52.0 

5046. 8 

525.0 

-24.6 

-38.8 

245.0 

24.7 

22.4 

10.5 

298.9 

299.7 

0.2 

25.1 

13.6 

75. 

IS.2 

53.0 

5158.4 

517.0 

-25.2 

-37.5 

245.5 

25.3 

23.0 

iO.S 

299.4 

300.3 

0.3 

30.5 

14.0 

75. 

IS.S 

54.0 

5257.2 

SIO.O 

-26.2 

-36.0 

246.4 

25.8 

23.6 

10.3 

299.4 

300.5 

0.3 

38.6 

14.5 

74. 

IS.  9 

55.0 

5385.9 

50  1.  0 

-26.7 

-37.2 

247.6 

26.2 

24.2 

iO.O 

300.3 

301.3 

0.3 

36.0 

15.  1 

74, 

16.2 

56.0 

5501.8 

493.0 

-28.0 

-41.5 

248.3 

26.3 

24.4 

9.7 

300.0 

300.7 

0.2 

26.0 

15.6 

74. 

16.6 

57.0 

5619.0 

485.0 

-29.1 

-42.7 

249.0 

26.2 

24.4 

9.  4 

300.  1 

300.  7 

0.2 

25.3 

16.2 

74. 

16.9 

58.0 

5722. 8 

478.  0 

-30.2 

-44.4 

249.4 

25.9 

24.2 

9.1 

300.1 

300.6 

0.1 

23.  1 

16.7 

73. 

IT.2 

59.0 

5827.6 

47  1.0 

-31  .0 

-45.9 

249.4 

25.8 

24.2 

9.1 

300.3 

300.8 

0.1 

21  .2 

17.2 

73. 

17.5 

60.  0 

5948. 9 

46  3.  C 

-31.9 

-45.9 

249.3 

25.9 

24.2 

9.2 

300.7 

301.  1 

0.1 

23.2 

17.7 

73. 

17.9 

61  .0 

6056.3 

456.0 

-33.0 

-46.5 

248.0 

27.1 

25.1 

.0.1 

300.6 

301  .1 

0.1 

24.1 

18.2 

73. 

1 8.2 

62.0 

6165.0 

449.0 

-33.6 

-44.3 

247.3 

28.3 

26.2 

.0.9 

301.1 

301.7 

0.2 

32.9 

18.7 

73. 

18. S 

63.0 

6275. 0 

44  2.  0 

-34.6 

-44.0 

246.7 

29.8 

27.4 

r 1 .8 

301  .3 

301.9 

0.2 

37.5 

19.2 

73. 

I 8.8 

64.0 

6370.4 

436.0 

-35.5 

-43.7 

247.2 

30.8 

28.4 

U .9 

301.3 

301  .9 

0.2 

42.5 

19.8 

73. 

19.1 

65.  0 

6499.  0 

42  8.  0 

-36.5 

-44.0 

248.0 

31  .8 

29.5 

11.9 

301.7 

302.3 

0.2 

44.8 

20.4 

72. 

I9.S 

66.0 

6629.6 

420.0 

-37.4 

-45.  I 

249.5 

32.8 

30.7 

ii  1 .5 

302.1 

302.6 

0.2 

44.2 

21.1 

72. 

19.7 

67.0 

6728.7 

414.0 

-38.5 

-46.0 

250.0 

33.6 

31.6 

.iitS 

301.9 

302.4 

0.1 

44.6 

21  .5 

72. 

20.1 

68.0 

6828. 9 

408.  0 

-39.  5 

-47.  1 

250.4 

35.4 

33.4 

■.  1 .9 

301.9 

302.4 

0.1 

43.6 

22.3 

72. 

20. A 

69.0 

6947.2 

40  1.0 

-40.1 

99.9 

249.9 

37.2 

34.9 

12.8 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

72. 

20.7 

70.0 

7067.  S 

394.0 

-41.0 

99.9 

248.8 

39  .0 

36.4 

14.1 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

72. 

21.1 

71  .0 

7188.9 

387.0 

-41.5 

99o9 

247.  1 

41.6 

38.3 

16.2 

303.9 

999.9 

99.9 

999.9 

24.6 

72. 

21.4 

72.0 

7294.7 

38  1.0 

-42.4 

99.9 

245.6 

43.7 

39.6 

18.0 

304.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.4 

72. 

21.7 

73.0 

7401.9 

375.0 

-42.  8 

99.9 

244.4 

46.2 

41  .7 

20  .0 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.  2 

72. 

22.1 

74.0 

7510.6 

369.0 

-43.5 

99.9 

243.  1 

50.1 

44.7 

22.7 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

71. 

2S.4 

75.0 

7620.7 

363.0 

-43.9 

99.9 

242.5 

53.5 

47.5 

24.7 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

71. 

22.7 

76.0 

7732.6 

357.0 

-44.2 

99.9 

242.4 

57.3 

50.8 

36.6 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

71. 

23.0 

77.0 

7846. 1 

35  1.0 

-44.7 

99  .9 

242.4 

61.3 

54.4 

28.4 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

70. 

23.3 

78.0 

7961.  4 

345.  0 

-44.  9 

99.9 

242.8 

65.2 

58.0 

29.8 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

70. 

23.7 

79.0 

8058.9 

340.0 

-45.4 

99.9 

242.9 

69.4 

61.8 

31.6 

310.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

70. 

24.0 

80.0 

8197.7 

333.0 

-45.5 

99.9 

242.8 

71  .8 

63.8 

J2.8 

311.8 

999.9 

99.9 

999.9 

34.3 

70. 

24.4 

81  .0 

8318.7 

327.0 

-46.  1 

99.9 

241.8 

72.6 

64.0 

34.3 

312.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  2 

69. 

24.7 

82.0 

8421.0 

322.0 

-46.8 

99  .9 

241.3 

73.1 

64.  1 

35.  1 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

37.4 

69. 

25.1 

83.0 

8545. 4 

316.0 

-48.0 

99.9 

241  .0 

74.1 

64.8 

35.9 

313.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

69. 

25.4 

84.0 

8650.4 

31  1.0 

-48.8 

99.9 

241.2 

75.6 

66.2 

36.5 

313.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40  .4 

68. 

2S.7 

85.0 

8778.2 

305.0 

-49.7 

99.9 

241  .4 

76  .9 

67.5 

36.8 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

68. 

26.1 

86.0 

8907.9 

299.0 

-50.  8 

99.9 

241. 5 

77.6 

68.2 

37.0 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

68. 

26.4 

87.0 

9017.5 

294.0 

-51  .5 

99.9 

241.4 

76.5 

67.2 

36.6 

314.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

68. 

26.8 

88.0 

9151.  1 

288.  0 

-52.5 

99.9 

241  .2 

74.0* •* 

64.9 

35.6 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

67, 

27.1 

89.0 

9264.3 

283.0 

-52.3 

99.9 

241.2 

72.1* 

63.2 

34.7 

316. S 

999.9 

99.9 

999.9 

48.2 

67, 

27.4 

90.0 

9356. 4 

279.0 

-52.2 

99.9 

241  .5 

70.4* 

61.9 

33.6 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

67. 

27,7 

91  .0 

9473.4 

274.0 

-52.6 

99.9 

242.0 

68.1* 

60.1 

32.0 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

67. 

28.0 

92.0 

9592.4 

269.0 

-52.5 

99.9 

242.6 

65.4* 

58.  1 

JO.l 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

67. 

28.3 

93.0 

9713. 5 

264.  0 

-52.  8 

99.9 

243.5 

62.2* 

55.7 

37.8 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

67. 

28.6 

94.0 

9836.9 

259.0 

-52.8 

99.9 

244.4 

59.5* 

53.6 

25.7 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

67. 

29.0 

95.0 

9962. 8 

254.0 

-52.8 

99.9 

245.6 

57.3* 

52.1 

23.7 

326.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

67. 

29.3 

96.0 

10091.4 

249.0 

-51.9 

99.9 

246.0 

55.8* 

51  .0 

22.7 

329.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

67. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETMEEN  i AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO*  «2S 
HUNTINGTON*  WVA 


6 FEOnUABY  1075 

1715  GMT  139  77*  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/R6 

PCT 

KM 

OG 

29*7 

97.0 

10196*  4 

24  5.  0 

-51.7 

99.9 

246.2 

53*7* 

49,1 

21*6 

331*1 

999*9 

99*9 

999*9 

58*0 

67* 

30*2 

98.0 

10329.9 

240.0 

-52.3 

99*9 

246.0 

52*14 

47*6 

21*1 

332*1 

999*9 

99*9 

999*9 

59*4 

67* 

30*6 

99.0 

10438*6 

236.0 

-52.6 

99*9 

246.1 

53*04 

48*4 

:21*S 

333*3 

999*9 

99*9 

999*9 

60*8 

67. 

30*9 

100.0 

10576*9 

231.C 

-52.6 

99.9 

246.4 

55*34 

50*7 

'>2*2 

335*3 

999*9 

99*9 

999*9 

61  *6 

67* 

31*4 

1 01 .0 

10718*2 

226*0 

-52.6 

99.9 

246.6 

58*94 

54.1 

23*4 

337*4 

999*9 

99*9 

999  .9 

63*2 

67, 

31.8 

102.0 

10833. 8 

222.0 

-51 . 7 

99.9 

246.5 

59*1  4 

54.2 

23.6 

340*6 

999*9 

99*9 

999.9 

64.9 

67* 

32*1 

103.0 

10951*8 

218.0 

-51.5 

99*9 

246.3 

57.94 

53.0 

23.3 

342*6 

999*9 

99*9 

999*9 

66*  1 

67* 

32*4 

104.0 

11102.3 

21  3.0 

-51  .7 

99*9 

246.2 

55.0  4 

50*3 

22*2 

344*6 

999*9 

99*9 

999*9 

66*9 

67. 

32*7 

lOS.O 

11225.2 

209.0 

-52.0 

99*9 

246.3 

52.34 

47*9 

21*0 

346*0 

999*9 

99.9 

999*9 

67*9 

67* 

33*  1 

106.0 

11350.3 

20  5.0 

-52.2 

99.9 

246.7 

49.64 

45.5 

19.6 

347*7 

999*9 

99.9 

999.9 

69*2 

67. 

33*4 

107.0 

11445. 8 

202.0 

-52.0 

99.9 

246.9 

49.0  4 

45.1 

19.2 

349*4 

999*9 

99.9 

999*9 

69*8 

67* 

33*7 

108.0 

11575.1 

198.0 

-52.6 

99.9 

246.9 

48.84 

44*9 

19*2 

350*4 

999*9 

99*9 

999*9 

70*7 

67* 

34.1 

109.0 

1 1 70  6.  8 

194.0 

-53*1 

99.9 

246.5 

48.84 

44*7 

19*5 

351*7 

999*9 

99*9 

999*9 

72*1 

67* 

34.4 

110.0 

11841. 1 

190.0 

-53*1 

99.9 

245.8 

48.34 

44.1 

19*8 

353*8 

999*9 

99*9 

999*9 

72*8 

67* 

34*9 

111.0 

11 978.2 

186.0 

-53.  1 

99.9 

245.1 

47.54 

43*1 

20*0 

356*0 

999*9 

99*9 

999*9 

74*4 

67. 

35*3 

112*0 

121 1 8.  3 

182.0 

-53.  1 

99.9 

245.3 

47*3  4 

43*0 

19*8 

358*2 

999*9 

99*9 

999*9 

75*4 

66. 

35*6 

113.0 

12225.4 

179*0 

-53.4 

99.9 

245*5 

47*54 

43*2 

19*7 

359*4 

999*9 

99*9 

999*9 

76*2 

66. 

36*1 

114.0 

12370  * 8 

175*0 

-53.4 

99  .9 

245.3 

48*04 

43*6 

20*1 

361*7 

999*9 

99*9 

999*9 

77*8 

66. 

36*5 

115.0 

12519*  5 

171.0 

-53.6 

99.9 

244.5 

47.94 

43*3 

20*6 

363*8 

999*9 

99*9 

999*9 

78*7 

66* 

37*0 

116.0 

12672.0 

167.0 

-53.0 

99.9 

243.5 

45.34 

40*6 

20*3 

367*4 

999*9 

99*9 

999*9 

80*5 

66* 

37*3 

117.0 

12788. 8 

164.0 

-53.  1 

99.9 

242*7 

43.44 

38*6 

19*9 

369*0 

999*9 

99*9 

999*9 

81*2 

66* 

37.7 

118.0 

12907.8 

16  1.0 

-53.  3 

99.9 

241.6 

42.64 

37*5 

20*3 

370*7 

999*9 

99*9 

999*9 

82*  1 

66* 

3F.1 

119.0 

13069. 7 

157.0 

-53.6 

99.9 

240. B 

44.44 

38*8 

21*7 

372*  8 

999*9 

99*9 

999*9 

83*0 

66* 

38.4 

120.0 

13193. 5 

154.0 

-54.6 

99.9 

240.6 

47.54 

41.3 

23*3 

373*2 

999*9 

99*9 

999*9 

83*7 

66* 

38.8 

121.0 

13319.3 

151.0 

-55.1 

99  .9 

240.6 

50.54 

44.0 

24*8 

374*5 

999*9 

99*9 

999*9 

85*1 

66* 

39.2 

122.0 

13447. 5 

148.0 

-54.9 

99.9 

240.5 

51  .5  4 

44.8 

25*4 

376*9 

999*9 

99*9 

999,9 

86*4 

66* 

39.6 

123.0 

13622.4 

144.0 

-55.6 

99.9 

240.2 

50.34 

43.6 

25*0 

378*7 

999  *9 

99*9 

999*9 

87  *« 

66* 

40.1 

124.0 

13756.7 

141.0 

-55.1 

99  .9 

239.5 

45.94 

39.5 

23*  3 

381*9 

999*9 

99*9 

999*9 

89*3 

66* 

40.5 

125.0 

13894. 1 

138.0 

-54.9 

99.9 

238.8 

41.74 

35.7 

21*6 

384.5 

999*9 

99.9 

999.  9 

90*  1 

66* 

41.0 

126.0 

14082.2 

134.0 

-54*7 

99.9 

239.2 

39.64 

34*0 

20*3 

388*  1 

999*9 

99*9 

999.9 

91  *3 

66* 

41.4 

127.0 

1422  7.  0 

131.0 

-55.  1 

99.9 

240.4 

42.0  4 

36*5 

20*7 

390*0 

999*9 

99*9 

999.9 

92*2 

66* 

41.7 

128.0 

14325.2 

129.0 

-55.2 

99.9 

240.8 

43.44 

37*9 

21*2 

391*4 

999*9 

99*9 

999.9 

92*8 

66* 

42.1 

129.0 

14475.  2 

126.0 

-55.9 

99  .9 

240.9 

43.84 

38*2 

21*  3 

392*9 

999*9 

99*9 

999*9 

93*9 

66* 

42.5 

130.0 

14628. 3 

123.0 

-56.6 

99.9 

240.3 

40.14 

34*8 

19*9 

394.4 

999*9 

99*9 

999*9 

95*8 

65* 

43.0 

131.0 

14838.6 

119.0 

-55.4 

99.9 

241.7 

37.24 

32. T 

17*6 

400*3 

999*9 

99*9 

999*9 

96*0 

65* 

43.4 

132.0 

14946. 8 

117.0 

-55.  1 

99.9 

244  .8 

42.24 

38*2 

18*0 

402*8 

999*9 

99.9 

999*9 

96*7 

65* 

43.9 

133.0 

151 12.5 

114.0 

-55.6 

99.9 

248*1 

47*74 

44*3 

17*8 

404*9 

999*9 

99*9 

999*9 

98*6 

65* 

44.3 

134.0 

15282.2 

11  1.0 

-56.2 

99  .9 

250*2 

47*34 

44*5 

16*  1 

406*7 

999*9 

99*9 

999^9 

99*8 

65* 

44.8 

135.0 

15456. 8 

toe.o 

-54.9 

99.9 

251*8 

44*54 

42*3 

13*9 

412*5 

999*9 

99*9 

999*9 

101*1 

66* 

45.2 

136.0 

15636.9 

105.0 

-54.9 

99.9 

251.9 

43.74 

41*6 

13*6 

415*6 

999*9 

99*9 

999  *9 

102*1 

66* 

45.7 

137.0 

15822. 0 

102.0 

-55.2 

99.9 

250.8 

43.9  4 

41*5 

14*4 

418*6 

999*9 

99*9 

999*9 

103*3 

66* 

46.2 

138.0 

16012.3 

99.0 

-55.9 

99.9 

248.5 

40.44 

37*6 

14*8 

420*9 

999*9 

99*9 

999*9 

104*9 

66* 

46.5 

1 39.0 

1627  4.7 

95.0 

-55.9 

99.9 

246.3 

36*14 

33*0 

14*5 

425*9 

999*9 

99*9 

999*9 

106*1 

66* 

47.1 

140.0 

16479. 1 

92.0 

-55*4 

99.9 

245*4 

33*24 

30*2 

13*8 

430*8 

999*9 

99*9 

999*9 

106*3 

66* 

47.6 

141  .0 

16690.8 

89.0 

-54*9 

99.9 

250*1 

41*1 

38*6 

14*0 

435*9 

999*9 

99*9 

999*9 

107*5 

66* 

« BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  8ETHEEN  a AND  10  OEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO*  A2S 
HUNTINGTON*  MVA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  6NT  |3«  77*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

48*2 

142.0 

16910.0 

86.0 

-54,9 

9V.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

440*2 

999*9 

99*9 

999.9 

999.9 

999* 

48*6 

143.0 

17136*5 

83.0 

-55.9 

9«.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99*9 

442.7 

999*9 

99.9 

999.9 

999  *9 

999* 

48*3 

144*0 

17370.4 

80*0 

-56.6 

9?. 9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

446*0 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

49.8 

145.0 

17612.9 

77.0 

-56.4 

99.9 

999*9 

99.9 

99.9 

99*9 

481.2 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999. 

STATION  NO%  «eS 
NUNTINCrON.  NT A 


« retmUART  I9TS 

SO  15  6t»T  11*  eo»  * 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V ecMP 

POT  T 

E ROT  T 

MS  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DC  £ 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

D6  R 

6M/RG 

PCT 

RM 

D6 

0.0 

7.3 

246.0 

070.A 

2.2 

—0.1 

200.0 

S.l 

4.8 

-1*7 

277.5 

287*5 

3.0 

B5.0 

0.0 

0. 

0.  T 

B.e 

315.5 

07 1 .0 

1 .2 

-0.0 

260.7 

6.7 

6.6 

1.1 

277.2 

286.7 

3.7 

B5.B 

0.1 

87. 

O.A 

0.0 

415. 5 

050.0 

0.4 

-0.8 

260.5 

6.0 

6.8 

1.1 

277.4 

287.0 

3.8 

01.2 

0*2 

88* 

0.0 

10.0 

516.4 

047.0 

-0.8 

-1.0 

250.0 

7,4 

7.2 

1.3 

27r.  0 

286*1 

3.5 

02.2 

0.3 

8A. 

1.3 

11.0 

635.4 

033.0 

-1.2 

-5..0 

257.0 

8.0 

7,0 

1.7 

277.9 

287.1 

3.5 

03.0 

0.5 

82. 

l.A 

12.0 

738.5 

021.0 

-2.2 

-t.6 

256.8 

8*6 

8.3 

2.0 

277.8 

286.7 

3*4 

07.6 

0.6 

81. 

t.O 

13.0 

842.7 

OOO.O 

-3.0 

-?  .0 

256.4 

0*2 

8.0 

2.2 

278.0 

286.8 

3.4 

100.2 

0*8 

70. 

2.1 

lA.O 

030.  1 

808.0 

-3.5 

-2*5 

258.8 

10.0 

9.8 

2.0 

278*5 

287 . 1 

3.3 

100*  A 

1.0 

70. 

2.6 

15.0 

1036.5 

887.0 

-4.2 

-4,2 

260.6 

10.5 

10*3 

1.7 

278.7 

286.0 

3*1 

100.5 

1 .2 

70. 

S.9 

16.0 

1161.0 

273.0 

-5.0 

-5.0 

262.2 

10. 1 

10.0 

1.4 

270.1 

287.1 

3.0 

100.  A 

l.A 

80. 

3.2 

17.0 

1270.7 

861.0 

-5.6 

-5.6 

263.0 

0.6 

0.5 

1.2 

270.6 

287*3 

2.0 

100.3 

1 .6 

80. 

3.5 

18.0 

1 362. 3 

851.0 

-6.2 

-6*2 

263.4 

0.0 

8*9 

1.0 

270.9 

287,  4 

2.8 

100*2 

1.7 

80. 

3.B 

10.0 

1464.1 

840.0 

-6.6 

-t*6 

263.  1 

0.0 

8.0 

1.1 

280.5 

287.8 

2.8 

100.2 

1.0 

81. 

P.l 

20.0 

1 576. 5 

828.0 

-6.0 

-f  .0 

262.7 

0.1 

0.0 

1*2 

281.3 

288.6 

2.7 

100.1 

2.1 

81. 

A.S 

21.0 

1700.  1 

615.0 

-7.2 

-7.2 

262.  t 

0.5 

0.4 

1.3 

282.3 

280.6 

2*7 

190*1 

2*3 

81. 

P.T 

22.0 

1706.3 

BOS.O 

-6.0 

-8.0 

260.4 

0.4 

9.2 

l.B 

282.5 

280.5 

2.6 

100  *0 

2.A 

81. 

f.e 

23.0 

1003.  1 

704.0 

-8.7 

-8.7 

257.8 

0.2 

0.0 

1.9 

282.8 

280.5 

2*5 

09.  B 

2*6 

81* 

S.3 

2P.0 

tool. 5 

7B5.0 

-0.  1 

-V.2 

252.0 

10.3 

9.8 

3.2 

283.2 

280.8 

2.4 

OO.B 

2.7 

81. 

S.  A 

25.0 

2100.0 

774.0 

-8.7 

-t*8 

240.0 

11.4 

10.6 

4.  1 

284.0 

201.8 

2.5 

09.1 

2.0 

80. 

B.P 

26.0 

2232. 3 

761.0 

-8.6 

-t.7 

240*4 

12.2 

II.A 

4.3 

286.A 

293.5 

2*6 

OB.  6 

3.2 

70. 

A.  1 

27.0 

2345.3 

750.0 

-0.0 

-0.2 

240.0 

12.5 

11.8 

4.3 

287.1 

204.1 

2*5 

08.5 

3.3 

78. 

e.A 

28.0 

2440. 1 

740.  0 

-0.0 

-to.i 

250.0 

12.8 

12.1 

4.2 

287.3 

293.0 

2.A 

08*2 

3.6 

78. 

6.7 

20.0 

2554.0 

730.0 

-10. 6 

-10.0 

252.0 

13.1 

12.5 

4.1 

287.6 

203.9 

2.3 

97  .8 

3.8 

77. 

T.O 

30.0 

2660. 1 

720.0 

-11.4 

-11*8 

253.1 

13.5 

13.0 

3.0 

287.7 

293.  8 

2.2 

97.2 

4*0 

77. 

T.3 

31.0 

2767.3 

710.0 

-11.0 

-IL.  2 

253.2 

14.4 

13.8 

4.2 

288.4 

204.3 

2*1 

07.0 

4.2 

77. 

7.6 

32.0 

2875.0 

700.0 

-12.4 

-11.8 

253.2 

15.2 

14.5 

A.4 

280.0 

294,7 

2.0 

96.7 

A.S 

77. 

7.0 

33.0 

2085. e 

600.0 

-12.  8 

-12.3 

252.9 

15.7 

15.0 

4.6 

280*7 

295.3 

2*0 

06.  A 

A. 8 

77. 

R.2 

34.0 

3006.0 

681.0 

-13.3 

-12.0 

252.8 

15.5 

14.8 

4.B 

290.3 

295.7 

1.0 

05.1 

5.1 

76. 

A.S 

35.0 

31  87.  3 

672.0 

-13.8 

-14.7 

2S2.8 

IS.O 

14.3 

4.4 

200*7 

205.0 

l.B 

03.1 

5.4 

76. 

8.0 

36.0 

3335.6 

650.0 

-14,4 

-15,5 

253.2 

14.6 

14.0 

4.2 

201.7 

206.7 

1.7 

01  .2 

5.8 

76. 

0.2 

37.0 

3430.0 

650.0 

-14.8 

-15.0 

253*4 

15.4 

14.7 

A.4 

292*4 

297.3 

1.7 

01  .A 

5*0 

76. 

0.5 

38.0 

3545. 4 

641.0 

-15.5 

-16,7 

253.6 

16.6 

15.9 

4.7 

292*8 

297,5 

l.B 

00.5 

6*0 

76. 

0.0 

30.0 

3652.0 

632.0 

-16.2 

— 1 r .5 

252.0 

17.3 

16.6 

S.l 

293.2 

207.6 

1.5 

BO.A 

6.8 

76. 

10.  1 

40.0 

3750. 0 

623.0 

-16.0 

-IP  .5 

252.1 

17.3 

16.4 

5.3 

203*6 

207,  7 

1*^ 

87.0 

7.0 

76. 

10.5 

41.0 

3803.6 

612.0 

-17.6 

-10.6 

240.6 

16.2 

15.2 

5.7 

204.3 

208*2 

1*3 

8A.2 

7.A 

75. 

10.8 

42.0 

4004.8 

60  3.0 

-10.2 

-20.3 

247.0 

16.8 

15.5 

8.B 

294*  7 

208.5 

1.3 

83.7 

7.5 

75* 

II. 1 

43.0 

4116.7 

S04.  0 

-IB.  8 

-20.7 

245.0 

17.8 

16.2 

7.6 

295.4 

299.0 

1.2 

8A.A 

7*7 

75. 

11.3 

44.0 

4230.4 

B8S.0 

-10,3 

-21.3 

244.3 

10*1 

17.2 

8.3 

296.0 

299.6 

1*2 

8A.3 

8*0 

75. 

11.7 

45.0 

4345. 5 

576.0 

-20.4 

-21,4 

243.9 

21  .0 

18.0 

9.2 

296.0 

299.  3 

1*1 

83.6 

8*6 

74. 

ll.o 

46.0 

4440.0 

568.0 

-21.2 

-22.3 

244.1 

21,7 

10.5 

0*5 

206.3 

209*4 

1.0 

82.9 

8*8 

73. 

12.2 

47.0 

4566.8 

550. 0 

-21  .7 

-22.0 

244.7 

22.5 

20.  A 

9.6 

207*0 

300.0 

1.0 

82.7 

0.2 

73. 

12.6 

48.0 

4672.  8 

55  1.0 

-22.5 

-25.0 

245.4 

23.4 

21.3 

0.7 

207.2 

300.0 

0*0 

70.0 

0.7 

73. 

I2.R 

40.0 

47B0.  1 

543.0 

-23,2 

-25.0 

245.6 

23.8 

21.7 

0.8 

207.7 

300*3 

O.B 

78.5 

10*0 

72. 

13.2 

50.0 

4002.3 

534.0 

-24.0 

-26.0 

245.7 

24.3 

22.1 

10.0 

208.2 

300.6 

0.8 

77.0 

10.6 

72. 

I3.S 

51.0 

5040. 1 

524.0 

-24.0 

-26.0 

245.5 

24.4 

22.2 

10*1 

298.8 

300*0 

0.7 

75.S 

11.1 

72. 

• BY  SPPPO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  EET^lEEN  « AND  10  DEG 

• BY  temp  means  temperature  or  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 
PP  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  AtS 
HUNTINGTON* *•  «VA 


6 PEBRUAKV  I97S 

2015  GMT  II*  Oft*  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

1 POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

DC  K 

OM/KG 

PCT 

KM 

OG 

12. a 

42.0 

5151. 7 

SI  6.0 

-25.9 

-2^.1 

245.3 

24  .6 

22.3 

.0«3 

296*8 

300.9 

0.7 

74.0 

11*5 

72. 

t*.l 

53.0 

5264 . B 

504.0 

-26.7 

-3C.1 

244*9 

24*9 

22.6 

‘0*6 

299*2 

301  .1 

0.6 

72.3 

11.9 

Tl« 

lA.S 

54.0 

5379. 1 

800.0 

-27.9 

-3!  .7 

244.0 

25*9 

23.3 

11.3 

299*  1 

300*8 

0*5 

69*4 

12.5 

71. 

Ift.T 

SS.O 

5494.9 

492.0 

-24.5 

-32.4 

243.2 

26*3 

23.4 

11*6 

299.6 

301.3 

O.S 

69*0 

12.6 

71. 

IS.I 

SA.O 

5626.9 

443.0 

-29.9 

-33.7 

241.6 

26.7 

23.4 

12.7 

299.6 

301.0 

0.5 

68*7 

13.5 

71. 

IE. A 

57.0 

5 745.  7 

475.0 

-30.  4 

-34.6 

240.4 

26.4 

22.9 

13*0 

299.9 

301.2 

0.4 

68.8 

14*0 

70. 

is.r 

54.0 

5466. 1 

46  7.0 

-31.6 

-35.6 

239.5 

26.1 

22.5 

13*  3 

300*3 

301  .6 

0.4 

67.5 

14. S 

70. 

IE..0 

59.0 

5972. 7 

460.0 

-32.7 

—36.6 

238.7 

25.9 

22*1 

13*4 

300*3 

301.  5 

0.4 

67.3 

14»9 

69. 

Ift.t 

ftO.O 

6096.2 

452.0 

-33.  3 

-3T.3 

237.4 

26.5 

22.3 

14.3 

301.0 

302.1 

0.3 

66*7 

15*3 

69. 

Ift.A 

ftl  .0 

6149.9 

446.0 

-34.4 

-3f  .4 

235.8 

27.3 

22.6 

15.3 

300.  8 

301.8 

0.3 

66*3 

IS. 8 

69. 

lE.R 

A2.0 

6316. 2 

434.0 

-35.  5 

-39.,  7 

234.4 

24.0 

22.8 

16.3 

301.0 

301*9 

0.3 

64.4 

16.  1 

69. 

IT. 2 

63.0 

6424. 1 

431.0 

-36.5 

-40.4 

231.7 

29.6 

23.2 

18.3 

301.0 

301  .8 

0*2 

64*3 

I6*e 

68. 

IT.A 

64.0 

6557. e 

423.0 

-37.2 

-4  1.3 

230.6 

30.3 

23.4 

19.3 

301*7 

302*  5 

0.2 

65.0 

17.2 

68. 

I7.T 

65.0 

6656.4 

41  7.0 

-34.0 

-41. B 

229.8 

31  .6 

24.1 

JO  .4 

301.9 

302.7 

0.2 

67.4 

17.7 

67. 

ta.i 

66.0 

6406.2 

404.0 

-39.5 

—42  * 9 

229.7 

33.0 

25.2 

11.4 

301.8 

302.5 

0.2 

70.2 

18.3 

6ft. 

IE. 3 

67.0 

6924. 4 

40  1.0 

-40.  1 

99.9 

229.9 

33.6 

25.7 

11.6 

302.7 

999*9 

99.9 

999*9 

18.8 

66* 

IR.T 

64.0 

7044.5 

394.0 

-40.7 

9T.9 

230.8 

35.3 

27.4 

22.3 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

6S* 

l«.0 

69.0 

7166.4 

34  7.0 

-41.2 

99,9 

231.7 

37.2 

29*2 

23.1 

304.3 

999*9 

99.9 

999.9 

20.3 

6S. 

IR.3 

70.0 

7272.8 

341*0 

-41.5 

99.9 

233.4 

42.0 

33.7 

25.0 

305.3 

999.9 

99*9 

999*9 

20.8 

64. 

l*.T 

71.0 

7416.3 

37  3*0 

-42.2 

99.9 

235.2 

48.5 

39.4 

27.7 

306.2 

999*9 

99.9 

999  .9 

21  .7 

64. 

l«.« 

72.0 

7544*3 

366*  0 

-42.9 

99.9 

235.9 

SI  .9 

43.0 

29.1 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

64* 

10.3 

73.0 

7655.6 

360.0 

-43.6 

99.9 

236.3 

56.5 

47.0 

31.3 

307*5 

999*9 

99.9 

999.9 

23.9 

83* 

TO. A 

7 4.0 

7760. 5 

354.0 

-43.9 

99  .9 

236.2 

59.2 

49.2 

32.9 

308*6 

999*9 

99.9 

999.9 

24.8 

63* 

lo.a 

75.0 

7902.7 

347.0 

-43.6 

99.9 

235.8 

60.7 

50.2 

34.2 

310  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

63. 

11.2 

76.0 

4019.9 

34  1.0 

-44.0 

99.9 

2 34.9 

63.7 

52.2 

36*6 

311.7 

999.9 

■99.9 

999.9 

27.1 

62. 

2I.S 

77.0 

4134. 9 

335.0 

-44.6 

99.9 

234.3 

65.9 

53.5 

38*4 

312.5 

999*9 

99.9 

999*9 

28.2 

62* 

It. ft 

7S.0 

4259.7 

329.0 

-45.  2 

99.9 

234.1 

66.5 

53*9 

J9.0 

313.3 

999*9 

99.9 

999.9 

29. S 

82* 

12.1 

79.0 

4342.  5 

323.0 

-45.6 

99.9 

234.1 

66.7 

54.0 

19.  1 

314.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

61. 

12.3 

40.0 

4507.  3 

317.0 

-46.  1 

99.9 

234.2 

66.0 

53.6 

18.6 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.  S 

61* 

22.T 

41.0 

4655*7 

310.0 

-46.6 

99.9 

234.  7 

64.7 

52*8 

37.5 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

61. 

23.1 

42.0 

4745. 1 

304.0 

-47.4 

99.9 

235.1 

63.6 

52*2 

36*4 

317.4 

999.9 

99.9 

999*9 

34.6 

61. 

23*4 

43.0 

4494.6 

299.0 

-44.  1 

99.9 

235.3 

63.3 

52.0 

36.1 

317.9 

999*9 

99.9 

999.9 

35.6 

60. 

23.7 

44.0 

9024. 1 

293.0 

-44.4 

99.9 

235.3 

63.2 

51.9 

36.0 

319.3 

999*9 

99*9 

999*9 

36.8 

60* 

24.0 

45.0 

9164. 3 

247*0 

-44.  7 

99.9 

235.2 

63.2 

51  *9 

16  .0 

320*7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

«0* 

24.4 

46.0 

9302.9 

26  1.0 

-49.5 

99.9 

2 35.3 

62.8 

51*7 

35.7 

321*6 

999.9 

99.9 

999  *9 

39.4 

60. 

24.  n 

47.0 

9444*  3 

275*0 

-49.6 

99.9 

2 35, *6 

61  .9 

51*1 

35.0 

323.4 

999*9 

99.9 

999*9 

41.0 

60* 

IS.I 

4S.0 

9564.3 

270.0 

-50.2 

99.9 

235*9 

61  .1 

50*6 

34*2 

324*2 

999.9 

99*9 

999*9 

42.2 

60* 

2B.4 

49.0 

9646*  3 

265.0 

-50.2 

99  .9 

236.3 

60  .0 

49*9 

33.3 

325*9 

999.9 

99*9 

999*9 

43.1 

60. 

IS.  7 

90.0 

9410*6 

26C.0 

-SO. 5 

99.9 

236 

59*1 

49*5 

32*4 

327*2 

999*9 

99.9 

999.9 

44.2 

60* 

2A.1 

91.0 

9937.2 

255. 0 

-SO.S 

99»9 

237.4 

58.4 

49*4 

31*1 

329*1 

999.9 

99.9 

999*9 

45.7 

S9. 

2C.S 

92.0 

10066. 3 

250.0 

-50.7 

99.9 

239.0 

58.2 

49*9 

19.9 

330*7 

999.9 

99.9 

999*9 

46.9 

S9. 

lA.S 

93.0 

10197.9 

245.0 

-50.  S> 

99.9 

239.8 

57.6 

49*6 

19*0 

332*6 

999.9 

99.9 

999*9 

48.1 

S9. 

17*1 

94.0 

10359.6 

239.0 

-50.4 

99  .9 

240.4 

56.9 

49*5 

28.1 

335*5 

999*9 

99*9 

999*9 

49.2 

59. 

I7.S 

95.0 

10469. 7 

23S.0 

-50.4 

99*9 

240*9 

55.8 

4B.7 

27.1 

337.1 

999*9 

99.9 

999*9 

SO.S 

89. 

I7.« 

96.0 

10634*3 

229.0 

-50.9 

99.9 

241.  I 

54.8 

48.0 

26.S 

338*9 

999.9 

99.9 

999*9 

81  *7 

89. 

• ST  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  ft  AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERA TUME  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  RV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  ft  DEG 


812 


STATION  NO*  A2B 
HUNTINGTON*  HVA 


« FEBRUARY  1975 
2015  GMT 


IfO  80*  0 


TIMF 

CNTCT 

HFtCHT 

PRES 

TENP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

NIN 

CRN 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

2R.3 

97,0 

10702. 1 

224.0 

• SO.  7 

99,9 

241.2 

53.1 

2A*6 

90.0 

10929. 1 

219.0 

•50.9 

99^9 

241.3 

51.5 

20*0 

99.0 

1 1 049. 0 

218.0 

-51.3 

99.i9 

241  .5 

49.0 

29.* 

100.  A 

11 171.1 

21  1.0 

-SI  .2 

99.9 

241.7 

48.2 

SO.  A 

lOt.O 

11358.6 

205.0 

-SI  .3 

99  .9 

242.2 

40.7 

30.3 

102.0 

11406.7 

20  1.0 

-51. 3 

99.9 

243.3 

49.0 

30.A 

103.0 

11650.2 

196.0 

-SI  .6 

99.9 

244.1 

50.4 

31.0 

104.0 

1 1 783. 8 

192.0 

-52.3 

99.9 

245.0 

Sl.l 

31.4 

105.0 

11920.0 

158.0 

-52.4 

99  .9 

244.7 

51.6 

31.0 

100.0 

12094. 0 

183.0 

-53.  1 

99.9 

243.6 

SI  .2  4 

32.2 

107.0 

12200.6 

180.0 

-53.  2 

99.  9 

242,6 

49.44 

32.5 

1 00.0 

12345.3 

176.0 

-53.2 

99.9 

242.0 

47.24 

33.1 

109.0 

12493. 3 

172.0 

-53.5 

99.9 

243.6 

43.34 

33.5 

1 10.0 

12644.6 

168.0 

-53.9 

99.9 

245.5 

43.04 

34.0 

II  1.0 

12830. 4 

163.0 

-54.5 

99.9 

247.2 

44.34 

34.3 

112.0 

12957.2 

100.0 

-SS.O 

99.9 

247.5 

44.14 

34.0 

1 1 3.0 

131 10<.9 

156.0 

-55.3 

99  .9 

247.4 

43.0* 

35.2 

114.0 

13204.6 

152.0 

-55.5 

99.9 

246.9 

42.2* 

3 5.  A 

1 10.0 

1341 1.5 

149.0 

-55.8 

99.9 

246.  1 

42.4* 

3C.I 

II  0.0 

1 362  0.  6 

144.0 

-56.3 

99.9 

244.0 

44.6* 

30.4 

117.0 

13762.3 

14  1.0 

-56.  2 

99.9 

242.5 

46.2* 

30*9 

II  0.0 

1 3899. 3 

138.0 

-55.3 

99.9 

241.4 

49.24 

37.3 

119.0 

14006.9 

134.0 

-55.5 

99.9 

242,3 

50.54 

37.7 

120.0 

14231.4 

131.0 

-55.2 

99.9 

244.0 

49.1* 

32.1 

121.0 

14378.9 

128.0 

-56.2 

99.9 

246.3 

45.9* 

30.0 

122.0 

14529.0 

125.0 

-55.8 

99.9 

249.0 

44.8* 

39.0 

123.0 

14604.6 

122.0 

-55.3 

99.9 

250.5 

48.7* 

39.5 

124.0 

14090.3 

118.0 

-53.4 

99.9 

251.3 

SI  .5* 

39.9 

125.0 

15008.5 

116.0 

-52.4 

99.9 

251.3 

44.8* 

40.5 

120.0 

15235. 7 

112.0 

-51.9 

99.9 

251.1 

30  .7* 

40.9 

127.0 

15411.5 

109.0 

-52.3 

99.9 

250.3 

27.6* 

41.5 

128.0 

15591. 7 

106.0 

-S3.t 

99.9 

247.7 

31  .8* 

41.9 

129.0 

15776.5 

103.0 

-53.9 

99.9 

246.5 

35.64 

42.3 

130.0 

15965.9 

100.0 

-SS.O 

99.9 

246.2 

36.2* 

42.9 

131.0 

16160. 1 

97.0 

-55.8 

99.9 

246.2 

36.8 

43.3 

132.0 

16359.6 

94.0 

-56,8 

99.9 

999.9 

99.9 

43*9 

133.0 

10565.3 

91.0 

-56. 5 

99.9 

999.9 

99.9 

44.3 

134.0 

16706.3 

89.0 

-56.  S 

99.9 

999.9 

99.9 

44.0 

135.0 

16924.9 

86.0 

-54.7 

99.9 

999,9 

99.9 

U COMP 

Y COMP 

POT  T 

E POT  r 

MX  RTO 

OH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

OG  R 

OG  K 

GM2K6 

PCT 

KM 

06 

*6.5 

15.6 

3*1.3 

999*9 

99*9 

999*9 

53.2 

60* 

*5.2 

24.7 

343*2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

60. 

4 3.0 

23.4 

34A.3 

999.9 

99.9 

999*9 

55*3 

60. 

42.5 

22*9 

346.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

60. 

43.1 

22.7 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57*5 

60. 

*4.5 

22.4 

351  .0 

999.9 

99.9 

999*9 

59*0 

00* 

45.  3 

w>2.0 

353*  1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

60* 

46s3 

?i  .6 

354.1 

999*9 

99.9 

999.9 

61. 1 

60* 

46.7 

22*1 

356.0 

999.9 

99.9 

999*9 

62.3 

60. 

45.9 

22.8 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.6 

60* 

*3.9 

22.7 

359*2 

999*9 

99.9 

999*9 

64.9 

60* 

*1.7 

22.  1 

361.5 

999*9 

99.9 

999.9 

65*9 

60* 

38.8 

19.2 

303*4 

999.9 

99.9 

999.9 

67*  3 

00. 

39.  1 

17.8 

365*3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.1 

60. 

40.8 

17.1 

367.3 

999.9 

99.9 

999*9 

69*0 

60* 

*o.a 

16.9 

366*5 

999.9 

99.9 

999.9 

70.4 

61* 

39,7 

16.5 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71  *0 

01. 

38.8 

16.5 

373.1 

999*9 

99*9 

999.9 

72.0 

61. 

38.8 

17.2 

374.6 

999*9 

99.9 

999.9 

73.0 

61* 

40.1 

.9*5 

377.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74*9 

61* 

*1.0 

JI.3 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

61. 

43.2 

>3.6 

383*  8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

61  . 

44.7 

23.5 

386.8 

999.9 

99.9 

999*9 

78*4 

61. 

44.1 

21.5 

389.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.9 

61. 

42.0 

18.4 

390.7 

999.9 

99.9 

999*9 

01*  t 

61* 

41. S 

16.0 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

61* 

45.9 

16.3 

397.6 

999*9 

99.9 

999.9 

82.9 

61. 

*8.0 

16.5 

*05.0 

999.9 

99.9 

999*9 

84*9 

61  * 

42.4 

14.3 

408.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

86*2 

62* 

29.0 

9.9 

413*8 

999.9 

99.9 

999.9 

07*6 

62* 

26.0 

9.3 

416.4 

999.9 

99.9 

999*9 

87*0 

62* 

29.4 

12.1 

418*2 

999.9 

99.9 

999.9 

00.7 

02* 

32.7 

14.2 

*20.1 

999.9 

99.9 

999.9 

09.7 

62. 

33.1 

.4*6 

421.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.7 

62* 

33.7 

.4*9 

423.0 

999.9 

99*9 

999*9 

92.0 

62. 

99.9 

99.9 

425.4 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

99.9 

99*9 

430*0 

999*9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

•9*9 

*32.6 

999.9 

99*9 

•99*9 

999.9 

999* 

99.9 

99.9 

440*7 

999*9 

99*9 

999.9 

999  *9 

999* 

813 


STATION  NO.  A2S 
HUNTINGTON.  HVA 


« FEBRUARY  1975 

2315  GMT  133  7A.  0 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.1 

246.0 

981.4 

0.0 

-1.6 

290.0 

5.1 

4.8 

•1.7 

275.1 

284*0 

3.5 

09.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

339.6 

970.0 

-0.6 

-1.6 

281.8 

7.3 

7.  1 

•I.S 

275.4 

284.4 

3.5 

92.8 

0.2 

109. 

0.7 

9.0 

430.  7 

959.0 

-1.3 

-2  .0 

282.4 

8.0 

7.8 

-I  .7 

275.5 

284.4 

3.4 

95.4 

0.3 

107. 

1.0 

10.0 

531.0 

94  7.0 

-2.3 

-2.8 

283.2 

9.0 

8.8 

-2.1 

275.5 

284.0 

3.3 

96.4 

0.4 

tos. 

1.5 

11.0 

649.2 

933.0 

-3.  1 

-3.4 

281.1 

12.8 

12.6 

-2.5 

275.9 

284.  2 

3.2 

97.6 

0.8 

105. 

I.R 

12.0 

751.7 

921.0 

-3.7 

-4.3 

278.2 

12.1 

12.0 

-1.7 

276.3 

284.1 

3.0 

95.4 

1.0 

103. 

2.1 

13.0 

846.6 

910.0 

-4.1 

-4.7 

275.0 

11.4 

1 1.3 

- 1.0 

276.  7 

284.5 

3.0 

95*8 

1.3 

102. 

2.5 

14.0 

94  2.  5 

899.0 

-4.  9 

-5-4 

270.1 

10.2 

10.2 

• 0.0 

276.9 

284.4 

2.0 

96.  2 

1.5 

101. 

2.5 

15.0 

1057.0 

886.0 

-5.6 

-6,2 

269.0 

10.4 

10.4 

0.2 

277.3 

284.4 

2.7 

96.1 

1 .7 

99. 

3.2 

16.0 

1163. 9 

874.0 

-6.4 

-6-9 

266.4 

10.6 

10.6 

0.7 

277.6 

284*8 

2.6 

96.4 

1 .9 

98. 

3.» 

17.0 

1262.9 

863.0 

-7.  1 

-7.5 

263.0 

1 1 .3 

11.2 

1.4 

277.8 

284.5 

2.5 

97.0 

2.1 

96. 

3.9 

18.0 

1372.0 

851.0 

-7.7 

-8.2 

261.4 

12.5 

12.3 

1.9 

278.3 

284.7 

2.4 

96*4 

2.4 

98. 

A.I 

19.0 

1463. 5 

841.0 

-8.3 

-9.0 

261.1 

12.9 

12.7 

2.0 

278.6 

284.7 

2.3 

94.4 

2.8 

94. 

*.5 

20.0 

1566. 2 

830.0 

-8.4 

-9.3 

261. 7 

13.0 

12.9 

1.9 

279.5 

285.6 

2.3 

93*4 

2.8 

93. 

4.9 

21.0 

1679.2 

816.0 

-8.6 

-9.5 

262.1 

12.8 

12.7 

1.8 

280.5 

286.6 

2.3 

92.8 

3.1 

92. 

5.2 

22.0 

1784.3 

80  7.0 

-8.7 

-9.  8 

262.0 

13.3 

13.1 

1 .8 

281  .4 

287.8 

2.2 

91  .9 

3*4 

91. 

5.6 

23.0 

1880.8 

797.0 

-9.5 

-10  .7 

261.3 

14.2 

14.0 

2.1 

281.6 

287.4 

2.1 

90*8 

3*7 

90. 

5.9 

24.0 

1988. 2 

786.  0 

-10.0 

-1  1 .3 

260.1 

14.5 

14.3 

2.8 

282.1 

287.7 

2*0 

90*  1 

4.0 

90. 

6.1 

25.0 

2086.8 

776.0 

-10.9 

-12.2 

259.0 

14.5 

14.3 

2.8 

282.2 

287*5 

1*9 

90.0 

4.1 

09. 

E.A 

26.0 

2216.6 

763.0 

-1  1 .5 

-12.8 

255.6 

14.2 

13.7 

3.5 

283.0 

288.  1 

1*9 

89*9 

4.8 

00. 

6.9 

27.0 

2317.7 

753.0 

-12.0 

-13.3 

254.0 

14.2 

13.7 

3.9 

283.4 

288*4 

1*0 

90*1 

4.0 

07. 

7.2 

28.0 

2419.9 

743.0 

-12.9 

-14.1 

252.6 

14.5 

13.9 

4.  3 

283.5 

288.3 

1*7 

90.3 

8*0 

67. 

7.7 

29.0 

2523. 3 

733.  0 

-13.3 

-14.4 

250.4 

15.5 

14.6 

5.2 

284.2 

288.9 

1.7 

91.1 

8.4 

85. 

B.O 

30.0 

2627.8 

723.0 

-13.7 

-14-8 

249.0 

16.2 

15.1 

5.8 

284*8 

289.5 

1.7 

91  *4 

5*7 

85. 

2.3 

31.  0 

2733. 7 

713.0 

-13.9 

-14,9 

247.2 

16.9 

1 5.6 

6.6 

285.8 

290.6 

1.7 

91  *8 

6*0 

84. 

B.7 

32.0 

2841.1 

703.0 

-13.9 

-14.5 

245.3 

17.8 

16.2 

7.5 

287.0 

292.0 

1.8 

95.3 

6.4 

83. 

9.0 

33.0 

2939.0 

694.0 

-14.1 

-14.8 

244.1 

18.4 

16.5 

8.0 

287.  7 

292.7 

1.7 

94.3 

6.7 

82. 

9.3 

34.0 

3049.  1 

684.0 

-14.8 

-15.6 

244.4 

18.7 

16.9 

8.1 

288*1 

292.9 

1.7 

94.2 

7.0 

81. 

9.7 

35.0 

3149.3 

675.0 

-1  5.  7 

-16.5 

245.9 

18.9 

1 7.2 

7.7 

288.3 

292.7 

1.6 

93*4 

7.5 

80. 

10.  1 

36.0 

3273.2 

664.0 

-16.1 

-17-0 

248.8 

18.7 

17.4 

6.8 

289.2 

293*6 

1.8 

92*9 

7.9 

79. 

to. 5 

37.0 

3387.4 

654.0 

-16.  8 

-17  7 

252.9 

18.1 

17.3 

5.3 

289*6 

293.8 

1.4 

92.2 

8.4 

78. 

lO.S 

38.0 

3491.6 

645.0 

-16.8 

-17.8 

256.2 

17.4 

16.9 

4.2 

290.8 

295*0 

1.5 

91  .3 

8.7 

78. 

11.2 

39.0 

3597. 2 

636.0 

-16.  8 

-17.9 

260.4 

16.5 

16.3' 

2.7 

292.0 

296.2 

I.S 

90.7 

9.  1 

78. 

11.5 

40.0 

3704. 2 

627.0 

-17.3 

-18.6 

263.5 

15.8 

15.7 

1.8 

292.5 

296.6 

1*4 

09.5 

9.4 

79. 

11.9 

41.  0 

3636. a 

616.0 

-18.1 

-19.5 

265.7 

15.1 

15.0 

1.1 

293.  1 

296.9 

1.3 

80.7 

9.8 

79. 

12.3 

42.0 

3946.6 

607.0 

-18.8 

-20.3 

266.6 

14.6 

14.6 

0.9 

293.5 

297.2 

1.3 

80.3 

10.  1 

79. 

12.6 

43.0 

4057.8 

598.0 

-19.8 

-21.3 

266.6 

14.5 

14.5 

0.8 

293.6 

297.1 

1.2 

87.3 

10.4 

79. 

12.9 

44.0 

4157.  6 

590.  0 

-20.7 

-22.3 

265.8 

14.5 

14. 5 

t.l 

293.7 

296*9 

l.l 

06.9 

10.6 

80. 

13.3 

45.0 

4271.3 

58  1.0 

-21.2 

-23  1 

264.  1 

14.9 

14.8 

1.5 

294.3 

297.4 

1.0 

88.1 

10.9 

80. 

13.7 

46.0 

4373.5 

573.0 

-21  .9 

-23-8 

262.6 

15.4 

15.2 

2.0 

294.7 

297.6 

1.0 

84.4 

11  .3 

00. 

13.9 

47.0 

4489.8 

564.0 

-22.8 

-24.8 

262.0 

15.6 

15.4 

2.2 

294.9 

297.7 

0.9 

83.5 

ll.S 

80. 

14.2 

48.0 

4594.4 

556.0 

-23.8 

-25.7 

262.0 

15.6 

15.5 

2.2 

295*0 

297.6 

0.8 

63.7 

11.8 

00. 

14.7 

49.0 

4700.  1 

54  8.  0 

-24.  8 

-26.6 

263.0 

15.3 

15.2 

1.9 

295.0 

297.4 

0*0 

85.0 

12.3 

00. 

14.9 

50.0 

4807.0 

540.0 

-25.6 

-27.4 

263.6 

IS.I 

15.0 

1.7 

295*3 

297.5 

0.7 

88.0 

12. S 

80. 

1B.3 

51.0 

4942.3 

530.0 

-26.4 

-28-2 

264.9 

14.B 

14.7 

1.3 

295*9 

290.0 

0.7 

05.0 

12.8 

00. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  5 AND  tO  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


814 


STATION  NO.  42S 
NUNTINGTOA.  «VA 


6 FEBRUARY  1975 
.2315  GMT 


193  74.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  MT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  i. 

DG 

M/SEC 

IS.7 

52.0 

5052.0 

522.0 

-27.5 

-29-1 

266.2 

14.8 

IB.O 

S3.  0 

5177.0 

513.0 

-28.3 

-30  ol 

267.1 

15.0 

16.9 

54. 0 

5275.4 

S06.0 

-29.  1 

-30.9 

267.8 

15.3 

16.7 

55.0 

5389.1 

498.0 

-30.2 

-32.2 

269.0 

IS. 6 

17.0 

56.0 

5518.  7 

489.0 

-31. 1 

-33.4 

270.0 

15.7 

17.4 

57.0 

5635.5 

481.0 

-31.9 

-35.2 

271.3 

15.8 

17.7 

56.0 

5736. 9 

474.0 

-33.0 

-36.6 

271  .5 

15.9 

IB.O 

59.0 

5843.5 

467.0 

-33.5 

-37.6 

271.5 

15.9 

1R.3 

60.0 

5964. 6 

4S9.0 

-34.4 

-38  .5 

270.6 

15.6 

IR.7 

61.0 

6071.5 

452.0 

-35.5 

-39«6 

269.0 

15.3 

to.o 

62.0 

6160.2 

445.0 

-36.5 

-40.5 

267.6 

15.2 

19.3 

63.0 

6289. 9 

438.0 

-37.5 

-41.3 

266.1 

15.6 

19.7 

64.0 

6400.9 

431.0 

-38.5 

-41.5 

264.4 

16.1 

19.9 

65.  0 

651  3.2 

424.0 

-39.5 

-42.9 

263.8 

16.3 

20.4 

66.0 

6659.7 

415. 0 

-40.6 

99  9 

263.2 

16.7 

20.7 

67.0 

6775.1 

408.0 

-42.0 

99  9 

263.2 

17.0 

21.0 

68.0 

6875. 3 

40  2.0 

-42.  8 

99.9 

263.3 

17.4 

21.3 

69.0 

6993.5 

395.0 

-43.9 

99.9 

263.  1 

17.9 

21.7 

70.0 

71  13.  3 

388.0 

-45.1 

99.9 

261.8 

18.5 

22.0 

71.0 

7252. 1 

360.0 

-46.  1 

99.9 

260.0 

18.9 

22.3 

72.0 

7357.8 

374.0 

-47.0 

99.9 

256.2 

19.9 

22.7 

73.0 

7464. 9 

368.  0 

-4  7.  0 

99-9 

251  .2 

22.0 

23.1 

74.0 

7592.0 

361.0 

-47.4 

99.9 

246.9 

25.2 

23.3 

75.  0 

7702.7 

355.0 

-47.9 

99  9 

245.4 

27.2 

23.B 

76.0 

7815.4 

34  9.0 

-47.0 

99.9 

243.3 

32.6 

24.1 

77.0 

7930.3 

34  3.0 

-46.7 

99.9 

243.1 

35.7 

24.  S 

78.0 

8047. 5 

337.  0 

-46.  3 

99.9 

243.5 

39.4 

24.B 

79.0 

8167. 1 

331.0 

-45.7 

99.9 

243.8 

40.8 

25.  1 

60.  0 

6268.9 

325.0 

-45.6 

99.9 

243.8 

41.8 

25.7 

61  .0 

8433.9 

318.0 

-45.7 

99  9 

241.6 

40.7 

26.0 

62.0 

8560.9 

312.0 

-45.7 

99  .9 

239.8 

39.5 

26.5 

83.0 

8668.  5 

30  7.0 

-45.  8 

99.9 

238.5 

40.8 

26.  n 

84.0 

6799. 7 

301.0 

-46.5 

99.9 

239.9 

45.7 

27.1 

65.  0 

6933.3 

295.0 

-46.7 

99.9 

241.1 

50.2 

27.6 

86.0 

9069.6 

289.0 

-46.  5 

99.  9 

242.5 

55.1 

27.9 

67.0 

9208.8 

26  3.0 

-46 . 8 

99.9 

242.5 

54.0 

26.3 

88.0 

9326. 9 

278.0 

-46.  8 

99  9 

242.0 

50.7 

26.  7 

69.0 

9447.0 

27  3.0 

-47.9 

99  9 

241.5 

48.4 

29.1 

90.0 

9568. 8 

268.0 

-48.5 

99.9 

241.4 

48.0 

29.5 

91  .0 

9692.7 

263.0 

-48.6 

99.9 

241.6 

49.2 

29.9 

92.0 

9818.7 

258.0 

-49.2 

99.9 

241.4 

50.0 

30.3 

93.0 

9973. 0 

252.0 

-49.4 

99.9 

240.7 

50  .2 

30.7 

94.0 

10077.8 

248.0 

-49.7 

99.9 

239.9 

SO. 5 

31.0 

95.0 

1021  1.2 

243.0 

-49.5 

99  .9 

239.4 

50.7 

31.5 

96.0 

10375.0 

237.0 

-49.  2 

99  9 

239.8 

51  .3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DC 

14.8 

I.O 

295.9 

297.9 

0.7 

86.0 

13.2 

80. 

15.0 

0.8 

296.4 

298.  3 

0.6 

84.5 

13.4 

80. 

15.3 

0.6 

296.6 

298.4 

0.6 

84.1 

13.7 

81. 

15.6 

0.3 

296.6 

298.2 

0.5 

81  .8 

14.1 

81  . 

15.7 

0.0 

297.0 

298.5 

0.5 

79.7 

14.4 

81. 

15.8 

-0.4 

297.4 

298.7 

0.4 

72.0 

14.7 

81. 

15.9 

-0.4 

297.4 

298.5 

0.3 

69.3 

15.0 

81. 

15.9 

-0.4 

298.0 

299.0 

0.3 

66.4 

15.3 

02. 

15.6 

•0.2 

298.3 

299.2 

0.3 

66.1 

15.6 

82. 

15.3 

0.3 

298.2 

299.1 

0.3 

65.7 

16.0 

82. 

15.2 

0.6 

298. 3 

299.2 

0.2 

65.9 

16.2 

02. 

IS. 5 

l.l 

298.3 

299.1 

0.2 

67.3 

16.4 

82. 

16.0 

1.6 

298.5 

299.2 

0.2 

73.2 

16.6 

82. 

16.2 

1.8 

298.7 

299.3 

0.2 

69.2 

17.1 

82. 

16.6 

2.0 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

82. 

16.9 

2.0 

298.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.8 

82. 

17.3 

2.0 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  1 

82. 

17.8 

2.2 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

82. 

18.3 

2.6 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

10.9 

82. 

1 8.6 

3.3 

299.4 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

82. 

19.3 

4.7 

299.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.6 

82. 

20.8 

7.1 

301  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

82. 

23.2 

9.9 

302.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

20.6 

82  e 

24.7 

r 1.3 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

82. 

29.1 

14.6 

305.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

81. 

31.8 

16.2 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

80. 

35.2 

17.5 

309.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.  1 

80. 

36.6 

18.0 

312.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

79. 

37.5 

18.5 

313.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

79. 

35.8 

19.4 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.  1 

78. 

34.  1 

19.9 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

27.0 

77. 

34.8 

21.3 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

77. 

39.5 

22.9 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

76. 

44.0 

-4.3 

321.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

76. 

48.9 

-5.5 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

75. 

47.8 

75.0 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

75. 

44.8 

23.8 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

74. 

42.5 

23.1 

326.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

34.5 

74. 

42.2 

23.0 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

73. 

43.3 

23.4 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

73. 

43.9 

23.9 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

73. 

43.8 

24.6 

331  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

72. 

43.7 

25.3 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

72. 

43.7 

25.8 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

72. 

44.3 

2S.B 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

71. 

815 


TIME 

MIM 

3I«9 

32.3 
32.7 
33.1 

33.6 
3«.0 
3*.* 
3«.S 

35.3 

35.5 
3«.2 

36.7 

37.0 

37.5 

36.0 

36.5 
3«.0 
3«.S 

40.0 

40.6 
4t.t 

41.6 

42.0 

42.5 

43.0 

43.5 

44.0 

44.6 

45.0 

45.8 

46.3 

46.9 

47.6 

46.1 

40.9 

49.3 

50.0 

50.7 

51.2 

52.0 

52.8 
53.7 

54.3 


STATION  NO.  425 
HUNTINGTON.  VVA 


6 EEB6UA6V  1975 
2315  GMT 


CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  HT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

97.0 

10S14. 8 

232.0 

-50.  1 

99  9 

240.4 

50.7 

44.1 

98.0 

10656.8 

227.0 

-50.6 

99  9 

240.8 

49.1 

42.9 

99.0 

10772.4 

223.0 

-51  .5 

99.9 

241.  1 

47,5 

41.5 

100.0 

10919.3 

218.0 

-52.  5 

99.  9 

241.4 

47.0 

41.3 

101.0 

11069.  1 

21  3.0 

-53.0 

99.9 

242.5 

49.8 

44.2 

102.0 

11222.  3 

208.0 

-52.  a 

99.9 

243.6 

52.9 

47,4 

103.0 

11347.6 

204.0 

-53.  I 

99.9 

244.4 

52.9 

47,7 

104.0 

1 1 S07.5 

199.0 

-53.1 

99.9 

245.0 

51.5 

46.7 

105.0 

11638.4 

195.0 

-53.  1 

99.  9 

245.4 

49«9  . 

45.4 

106.0 

11772.0 

191.0 

-52.8 

99.9 

245.5 

48.5 

44.  1 

107.0 

11908.6 

187.  0 

-53.0 

99.9 

245.6 

47.1 

42.9 

108.0 

12048.0 

183.0 

-53.0 

99.9 

246.2 

45.4 

41.5 

109.0 

121 90. 5 

179.0 

-53.3 

99.9 

246.9 

44.7 

41.2 

1 10.0 

12336.  1 

175.0 

-53.0 

99.9 

248.4 

44.8 

41,7 

1 1 1 .0 

12523.1 

170.0 

-53.0 

99.9 

249.8 

44.8 

42.1 

112.0 

12676. 6 

166.0 

-53.  1 

99.9 

251  .0 

44.1 

41,7 

1 13.0 

12833.7 

162.0 

-53.3 

99.  9 

250.4 

43,7 

41.2 

1 14.0 

12954. 1 

159.0 

-53.1 

99  .,9 

247.1 

44.9 

41.4 

115.0 

13110.2 

ISS.O 

-53.4 

99.9 

243.3 

46.4 

41.4 

116.0 

13320.8 

150.0 

-54.4 

99.9 

239.7 

44.5 

38.4 

117.0 

13458. 1 

147.0 

-54.9 

99.9 

238.1 

42.8 

36.4 

118.0 

13634.2 

143.0 

-55.6 

99.9 

239.8 

44.7 

38.6 

1 19.0 

13769.2 

140.0 

-55. 9 

99.9 

242.4 

47.8 

42.3 

120.0 

13953.3 

136.0 

-56.6 

99.  9 

244.4 

47,4 

42.7 

121.0 

14094.7 

133.0 

-57.1 

99.9 

244.2 

41.5 

37.3 

122.0 

14287. 6 

129.0 

-57.3 

99.9 

243.6 

37  ,3* 

33.4 

123.0 

14436.5 

126.0 

-57.6 

99.9 

245.6 

41. S« 

37.8 

124.0 

14588. a 

123.0 

-57,1 

99.9 

249.6 

49,5* 

46.4 

125.0 

14798.2 

119.0 

-56.  8 

99.9 

252.2 

49.9* 

47.5 

1 26.0 

15015.3 

115.0 

-56.1 

99.9 

254.6 

38.3* 

36.9 

127.0 

15183. 3 

112.0 

-56.2 

99.  9 

254.9 

36  .3* 

35.0 

1 28.0 

15355.9 

109.0 

-56.  1 

99.  9 

256.5 

38,9* 

37.8 

129.0 

15533.4 

106.0 

-55.7 

99.9 

257.5 

40,7* 

39.8 

130.0 

15716.4 

103.0 

-55.4 

99.  9 

256.7 

38.8* 

37.8 

131.0 

15969.3 

99.0 

-54.9 

99.9 

252.6 

34,3* 

32.7 

132.0 

16165. 7 

96.  0 

-55.7 

99.9 

249.5 

34.8* 

32.6 

133.0 

16367.4 

93.0 

-56.6 

99.9 

247.6 

37.9* 

35.1 

134.0 

16575. 0 

90.0 

-57,4 

99.9 

248.9 

35,5* 

33.1 

135. C 

16716. 8 

88.0 

-58.  1 

99.  9 

248.8 

32.2* 

30.0 

136.0 

17009.8 

84.0 

-58.  1 

99.9 

254.2 

30.0* 

28.8 

137.0 

17239.0 

81.0 

-57,8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

138.0 

17477.8 

78.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

139.0 

1781  1.5 

74.0 

-56,9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

133  74*  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

.iS.l 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

*3.9 

71. 

L4.0 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.1 

71, 

£3.0 

340.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.2 

70. 

22.5 

3*1.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.3 

70. 

23.0 

342.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

48.5 

70. 

23.6 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

*9.  8 

70. 

22.8 

346.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.4 

70. 

£1.8 

349.2 

999.  9 

99.9 

999.9 

52.5 

69. 

£8  .7 

351  .2 

999.9 

■J9.9 

999.9 

53.9 

69. 

CO.  1 

353.  a 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.5 

69. 

•9,5 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  6 

69. 

t 8.3 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

69. 

17.6 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

69. 

16.5 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

69. 

.5.5 

365.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

61  .5 

69. 

14.4 

367,7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

69. 

14.6 

370.0 

999  .9 

99.9 

999,9 

64.1 

69. 

17,4 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

6S.3 

69. 

20.8 

374.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

69. 

22.5 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

69. 

22.6 

377,7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

69. 

22.5 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

68. 

£2.1 

381.2 

999.9 

99.9 

999.9 

72.0 

68. 

£0.5 

383.2 

999,9 

99.9 

999.9 

73.6 

68. 

>8.0 

384.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

75.1 

68. 

J6.6 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.1 

68. 

17.2 

389.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

68. 

.7.3 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

68. 

1 5.3 

397,8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

68. 

ro.2 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

68. 

9.4 

405,7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

68. 

9.1 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

68. 

8.9 

413.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

86  .0 

69. 

9.0 

*17.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

69. 

10.3 

422.9 

999,9 

99.9 

999.9 

89.1 

69. 

12.2 

425.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

69. 

1 4.5 

427.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.2 

69. 

'2.8 

429.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

69. 

1 1.6 

430.9 

999.9 

99.9 

999.9 

9*.l 

69. 

8.2 

436.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.6 

69. 

99.9 

441.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

V9.9  ' 

449.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

<9.9 

4SS.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

816 


STATION  NO.  A2S 
NUNTINGTCN.  WVA 


7 PEBNUAflY  197S 
SIS  GMT 


136  61.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

0.0 

7,0 

246.0 

984.8 

-1.7 

-5.0 

280,0 

5.1 

5.0 

-0  ,9 

273.0 

279  .9 

2.7 

78.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

333.6 

974,0 

-2.8 

-5»« 

275,3 

9.9 

9.9 

-0,9 

2 72.7 

279.3 

2.6 

80.1 

0.2 

108. 

0.6 

9.0 

431.8 

962.0 

-3.4 

-6iO 

275.0 

9.9 

9.9 

-0.9 

273.0 

279.6 

2.5 

82.4 

0.3 

105. 

O.R 

10.0 

S22.6 

95  1.0 

-4.5 

-6.5 

274.  1 

9,9 

9.9 

-0.7 

272,9 

279.3 

2.5 

86.1 

0.4 

101. 

1.2 

1 1.0 

630.  9 

938.0 

-5.4 

-6.0 

271.5 

9,7 

9.7 

-9.3 

2 73.0 

279.7 

2.6 

95.3 

0.6 

99. 

I.S 

12.0 

731.9 

926.0 

-6.3 

-6.  7 

267,8 

9.4 

9.4 

0.4 

273.1 

279.6 

2.5 

96.6 

0.8 

97. 

t.B 

13.0 

82S.3 

915.0 

-7,0 

-7.1 

264.8 

9,2 

9.2 

.9* •*B 

273.3 

279.7 

2.5 

99.8 

0.9 

95. 

2.1 

14.0 

919.6 

904.  0 

-7.6 

-7,6 

262.3 

9.3 

9.2 

1 .2 

273  .6 

279.8 

2.4 

100.8 

1.1 

93. 

2.* 

15.0 

1006. 2 

894.0 

-7,9 

-7.9 

261.  1 

9.8 

9.6 

1.5 

274.2 

280.3 

2.4 

101  .0 

1.3 

92. 

2.A 

16.0 

1128. 8 

880.0 

-8,9 

-8.9 

259.4 

10.0 

9.8 

I.B 

274.3 

280.  1 

2.2 

100.9 

1 .5 

90. 

3.1 

17.0 

1226.2 

869.0 

-9.  5 

-9.  S 

258.3 

10. 1 

9.9 

2.1 

274.7 

280.3 

2.1 

101. 1 

1.7 

89. 

3.A 

18.0 

1324.6 

858.0 

-9,8 

-9,8 

257,5 

10.5 

10.3 

2.3 

275.4 

281.0 

2.1 

101  .3 

1.9 

88. 

3.7 

19.0 

1415. 1 

84  8.0 

-9,  9 

-9,9 

258.1 

10.6 

10.3 

2.2 

276.2 

281.8 

2.1 

101.3 

2.  1 

87. 

3.9 

20.0 

ISIS. 7 

83  7.0 

-10.9 

-10.9 

258.9 

10.5 

10.3 

2.0 

276.1 

281  .4 

2.0 

101.5 

2.2 

86. 

A.  2 

21.0 

1626. 8 

825.0 

-10.9 

-10,9 

265.5 

10.0 

10.0 

0.8 

277.3 

282.7 

2.0 

lOI  .8 

2.4 

86. 

A.6 

22.0 

1729.8 

014.0 

-12,  1 

-12,1 

277,  7 

9.7 

9.6 

-1,3 

277.1 

282.1 

1.9 

101.3 

2.6 

86. 

4.9 

23.0 

1824.6 

804.0 

-10.9 

-11.1 

283.8 

10.0 

9.8 

-2.4 

279.3 

284.8 

2.0 

98.7 

2.8 

87. 

S.2 

24.0 

1930. 5 

793.0 

-11.1 

-11.4 

286.0 

10.8 

10.4 

-3.0 

280.3 

285.8 

2.0 

97.8 

2.9 

88. 

S.6 

25.0 

2028.0 

783.0 

-11.7 

-12,0 

286.4 

12.1 

11.6 

-3,4 

280.7 

286.0 

1.9 

97.2 

3.2 

90. 

8.9 

26.0 

2146.3 

771.0 

-12.1 

-12,5 

286.0 

13.2 

12.6 

-3.6 

281.5 

286.6 

1.9 

96.5 

3.4 

91  . 

6.3 

27.0 

2246.2 

761.0 

-12.4 

-12.  8 

285.  1 

13.4 

13.0 

-3.5 

282.2 

287.4 

1.9 

96.5 

3.7 

92. 

6.6 

28.0 

2347.3 

75  1.0 

-12.8 

-13.4 

284.3 

13.3 

12.9 

-3,3 

282.8 

287.8 

1.8 

95  .4 

4.0 

93. 

«.9 

29.0 

2449.  4 

741.0 

-13.6 

-15.4 

283.7 

13.3 

12.9 

-3.1 

282.9 

287.3 

1.6 

86.7 

4.2 

94. 

7.3 

30.0 

2552. 7 

73  1.0 

-14,3 

-16.4 

282.9 

13.3 

13.0 

-3,0 

283.3 

287.3 

1.4 

83.9 

4.5 

94. 

7.6 

31.0 

26S7. 1 

721.0 

-14,9 

-17.  3 

282.4 

13.5 

13.2 

- 2.9 

283.8 

287.6 

1.4 

81  .6 

4.8 

95. 

7.9 

32.0 

2752. 1 

712.0 

-15.6 

-18.  2 

282.2 

13.9 

1 3.6 

-2  .9 

284  .0 

287.6 

1.3 

80.4 

5.0 

95. 

B.2 

33.0 

2858.0 

70  2.0 

-15.8 

-18,4 

282.0 

14.6 

14.3 

-3,0 

284.  8 

288.5 

1.3 

80.3 

5.2 

95. 

R.6 

34.0 

2967. 1 

69  2.  0 

-1  5.4 

-17.8 

281  .7 

15.8 

15.4 

-3,2 

286.5 

290.4 

1.4 

82.0 

5.6 

96. 

B.8 

3S.O 

3066. 1 

683.0 

-15.2 

-18.2 

281.5 

16.4 

16.0 

-3.3 

287.9 

291  .7 

1.3 

77.4 

5.8 

96. 

9.2 

36.0 

3200. 0 

671.0 

-15.6 

-18.9 

280.8 

17.4 

17.1 

-3.3 

288.9 

292.6 

1.3 

75.5 

6.2 

96. 

9.S 

37.0 

3301.9 

662.0 

-16.1 

-20.4 

280.  1 

18.1 

17.8 

-3.2 

289.3 

292.7 

l.l 

69.2 

6.5 

97. 

9.7 

38.0 

3404.9 

653.0 

-16,7 

-21.3 

279,3 

18.3 

18.  I 

-3.0 

289.8 

293.0 

l.l 

66  .9 

6.7 

97. 

to.o 

39.0 

3509. 1 

64  4.0 

-17,4 

-23.9 

278.1 

18.7 

18oS 

-2.6 

290.2 

292.7 

0.9 

56.2 

7.1 

97. 

10.3 

40.0 

3614.4 

635.0 

-18.2 

-25.0 

276.  8 

18.8 

1 a.  7 

-2.2 

290.4 

292.8 

0.8 

54.9 

7,4 

97. 

10.7 

41.0 

3744. 7 

624.0 

-19.1 

-26.3 

275.3 

18.9 

18.8 

-1.8 

290.8 

292.9 

0.7 

52.7 

7.9 

97. 

10.9 

42.0 

3852. 7 

CIS.O 

-19.9 

-27,7 

274,6 

18.9 

18.8 

-i  .5 

291  .0 

293.0 

0.6 

49.9 

8.1 

97. 

11.2 

43.0 

396 1 . 9 

606.0 

-20.6 

-28,3 

273.8 

18.9 

18.9 

- 1.3 

291.5 

293.3 

0.6 

50.0 

8.5 

97. 

11.6 

44.0 

4072.5 

597,0 

-21.4 

-29.2 

272.9 

19.1 

19.1 

- 1.0 

291.8 

293.5 

0.6 

49.  1 

8.9 

96. 

11.9 

4S.0 

4171.8 

589.0 

-22.5 

-30.  1 

272.4 

19.2 

19.2 

-0.8 

291.7 

293.3 

0.5 

49.4 

9.2 

96. 

12.1 

46.0 

4284. 7 

500.0 

-23.3 

-30.7 

272,0 

19.3 

19.3 

-O.T 

292.0 

293.6 

0.5 

50.1 

9.5 

96. 

12.4 

47.0 

4398. 9 

571,0 

-24.4 

-31.3 

271.5 

19.3 

19.3 

-0.5 

292  .0 

293.5 

0.5 

49.9 

9.9 

96. 

12.B 

48.0 

4501.6 

563.0 

-25.2 

-32,5 

270.6 

19.4 

19.4 

-0.2 

292.3 

293.7 

0.4 

50.2 

10.3 

96. 

13.  1 

49.0 

460S. 4 

555.0 

-26.0 

-33.0 

269.7 

19.6 

19.6 

0.1 

292.5 

293.9 

0.4 

51.0 

10.6 

96. 

13.3 

SO.O 

4723.6 

546.0 

-27,0 

-34,1 

269.0 

19.8 

19.8 

0.3 

292.6 

293.8 

0.4 

50.8 

10.9 

96. 

13.7 

SI.O 

48  S6.  6 

536.0 

-28.1 

-35,1 

267.4 

20.2 

20.2 

0.9 

292.9 

294.0 

0.4 

50.6 

11  .4 

95. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  f ANO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EsEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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station  no.  425 

NUNTINCTON.  MVA 
7 FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  136  61.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MS 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

lA.O 

52.0 

4964.3 

52  8.0 

-29.0 

-36.0 

266.1 

20.5 

20.4 

1.4 

293.0 

294.1 

0.3 

50.6 

11  .7 

95. 

14.3 

S3.0 

5073.4 

520.0 

-29.7 

-36.7 

265.1 

20.6 

20.5 

1.8 

293.5 

294.5 

0.3 

50.3 

12.1 

95. 

14.6 

54.0 

5183.7 

512.0 

-30.6 

-37.  4 

264.5 

20.6 

20.5 

2.0 

293.7 

294.6 

0.3 

50.9 

12.5 

94. 

14.9 

55.0 

5295.5 

504.0 

-31  .3 

-38.3 

264.5 

20.5 

20.4 

2.0 

294.2 

295.1 

0.3 

49.8 

12.8 

94. 

IS. 2 

56. 0 

5437. 1 

494.0 

-32.5 

-39.7 

264.9 

20  .3 

20.2 

1.8 

294.4 

295.2 

0.2 

48.4 

13.2 

94. 

IS.6 

57.0 

5551.9 

486.0 

-33.6 

-40.5 

265.4 

19.9 

19.9 

1.6 

294.5 

295.2 

0.2 

49.1 

13.7 

93. 

tS.9 

56.  0 

5653. 5 

479.0 

-34.5 

-41.5 

2 65.4 

19.7 

19,7  . 

1.6 

294.5 

295.2 

0.2 

48.5 

14.0 

93. 

16.2 

59.0 

5771.0 

471.0 

-35.  7 

-42,5 

265.6 

19.6 

19.6 

1.5 

294.4 

295.0 

0.2 

49.6 

14.4 

93. 

I6.S 

60.0 

5889.9 

46  3.0 

—36 . 6 

-43.4 

265.8 

19.6 

19.6 

1.  5 

294.8 

295.4 

0.2 

48.5 

14.7 

93. 

16.6 

61.0 

5995. 2 

456.  0 

-37,  8 

-44.  a 

266.8 

19.7 

19.7 

l.l 

294  .6 

295.1 

0.1 

47.3 

15.0 

93. 

17.1 

62.0 

6117.0 

448.0 

-38.6 

99.9 

267.8 

19.9 

19.8 

3.8 

295.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

15.4 

93. 

17.3 

63.  0 

6224.9 

44  1.0 

-39.7 

99,9 

268.3 

20.0 

20.0 

3.6 

295.0 

999.9 

99.9 

999.9 

15.7 

92. 

17.7 

64.0 

6349.9 

433.0 

-40.  7 

99.9 

268.0 

20.4 

20.4 

9.7 

295.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  1 

92. 

iR.e 

65.0 

6460. 6 

426.0 

-41  .4 

99.9 

266.9 

20.8 

20.8 

1.  1 

295.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.4 

93. 

16.3 

66.0 

6605. 2 

417.0 

-42.5 

99.9 

264.9 

21.3 

21.2 

1.9 

296.2 

999.9  , 

99.9 

999.9 

16.9 

92. 

16.7 

67.0 

6719.4 

410.0 

-43.4 

99.9 

263.4 

21.8 

21.7 

2.5 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

17.4 

92. 

t«.e 

66.0 

6618.  4 

404.0 

-44,  i 

99.9 

262,9 

22.2 

22.0 

2.8 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.8 

92. 

19.3 

69.0 

6935.4 

397.0 

-45,0 

99.  9 

263.7 

22.4 

22.3 

2.5 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

10.2 

91. 

19.7 

70.0 

7054. 1 

390.0 

-45.9 

99.9 

264.5 

22.8 

22.7 

2.  2 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

91. 

20.0 

71.0 

7209. 3 

381.0 

-46.5 

99.9 

265.0 

23.1 

23.0 

2.0 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

91. 

20.3 

72.0 

7314.8 

375.0 

-46.3 

99.9 

264.8 

23.9 

23.8 

2.2 

300.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.5 

91. 

20.7 

73.0 

7440. 2 

368.  0 

-45.6 

99,9 

264.2 

25.4 

25.3 

2.6 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.  1 

91. 

21.0 

74.0 

7549.8 

362.0 

-45.4 

99.9 

263.4 

26.9 

26.7 

3.1 

304.5 

999  .9 

99.9 

999  .9 

20  .5 

91. 

21.2 

75.  0 

7680. 1 

355.0 

-45.3 

99.9 

261.9 

27.8 

27.5 

3.9 

306.4 

999,9 

99.9 

999.9 

20.9 

91  . 

21. S 

76.0 

7793.9 

349.0 

-45.0 

99.  9 

259.8 

29.1 

28.7 

5.2 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

91. 

21.6 

77.0 

7929.2 

34  2.0 

-45.4 

99.9 

256.9 

30.3 

29.5 

6.9 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

90. 

22.2 

76.0 

8047. 2 

336.0 

-45,4 

99.9 

253.8 

32.2 

30.9 

9.0 

311.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

90. 

22.S 

79.0 

8167.4 

330.0 

-45.6 

99.9 

252.0 

33.8 

32.1 

10.4 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

89. 

22.6 

60.0 

8289. 7 

324.0 

-45.7 

99.9 

251.3 

35.5 

33.6 

11.4 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

89. 

23.2 

61.0 

8456. 1 

316.0 

-46.0 

99.9 

250.3 

37.4 

35.2 

12.6 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

80. 

23.5 

62.0 

8583.4 

310.0 

-46.8 

99.9 

249.6 

38.6 

36.  1 

1 3.5 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

88. 

23.7 

83.0 

8691. 0 

305.0 

-47.7 

99.  9 

248.7 

39.1 

36.4 

!4.2 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

87. 

24.1 

84.0 

8822. 2 

299.0 

-47,6 

99.9 

247.2 

40.2 

37,1 

15.6 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

87. 

24.3 

85.  0 

8955. 8 

293.0 

-48.4 

99,9 

246.7 

40  .8 

37.4 

16.2 

319.3 

999.9 

99,9 

999.9 

27.1 

86. 

24.7 

86.0 

9114.9 

286.0 

-48.  7 

99.9 

246.6 

41,7 

38.3 

16.6 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

86. 

2S.1 

87.0 

9230.8 

28  1.0 

-48.9 

99.9 

247.9 

42.2 

39.  1 

15.8 

322.5 

999.9 

99,9 

999.9 

28.9 

85. 

2S.4 

88.0 

9372. 5 

275.0 

-49.3 

99.9 

249.8 

41  .9 

39.3 

14.5 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

84. 

25.7 

89.0 

9492.6 

270.0 

-49.8 

99.9 

251,2 

40.9 

38.7 

13.2 

324.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

30  .5 

84. 

2E.  1 

90.0 

9639.  6 

264.0 

-49,5 

99.9 

252.3 

39.3 

37.4 

12.0 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

04. 

26.4 

91  .0 

9764.9 

259.0 

-49.  9 

99,9 

251,7 

38.4 

36.4 

12.0 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.  1 

84. 

26.7 

92.0 

9892.5 

254.0 

-49.5 

99  ,9 

250.3 

38.5 

36.2 

13.0 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

83. 

27.1 

93.0 

10022. 7 

249.0 

-49.  8 

99.9 

246.0 

39.7 

36.8 

14.9 

332  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

03. 

27.3 

94.0 

10182. 1 

243.0 

-50,3 

99,9 

247.0 

41.0 

37.7 

1 6.0 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

83. 

27.6 

95.0 

10317. 9 

236.0 

-50.  1 

99.9 

246.1 

42.7 

39.0 

17.3 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

34.8 

82. 

26.0 

96.0 

10484.7 

232.0 

-49.9 

99.  9 

245.9 

44.5 

40.6 

18.2 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETVEEN  f AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
•«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  * •*25 
HUNTINGTON.  HVA 


7 FEBRUAAV  1975 
SIS  GMT 


13»  61.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

2E.3 

97.0 

10627. 2 

227.0 

-49.  9 

99.9 

246.4 

44  .2 

40.5 

17.7 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  7 

81. 

2S.6 

98.0 

10772.9 

222.0 

-49.5 

99.9 

246.8 

43.9 

40.3 

1 7.3 

344.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

37.5 

81. 

29.0 

99.0 

10892. 1 

218.0 

-49.2 

99.9 

247.3 

43.4 

40.0 

16.7 

346.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

81. 

29.3 

100.0 

11044.2 

213.0 

-49.6 

99.9 

247.6 

44,9 

41.5 

17.1 

347.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.  1 

81. 

29.7 

101.0 

11230.8 

20  7.0 

-50.7 

99.9 

248.0 

47.1 

43.6 

17.7 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40  .2 

80. 

30.1 

102.0 

1 1 357.  e 

203.0 

-51.2 

99.9 

248.3 

48.6 

45.1 

18.0 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

80. 

30.4 

103.0 

1 1 520 . 1 

198.0 

-50.7 

99.9 

248.4 

48.0 

44.7 

17.6 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

80. 

30.  n 

104.0 

1 1 653. 4 

194.0 

-49.8 

99.9 

248.8 

46.3 

43.1 

16.8 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

79. 

31.1 

105.0 

11824.3 

189.0 

-49.6 

99.  9 

249.3 

44,9 

42.0 

15.9 

360  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.2 

79. 

31.5 

1 06.0 

11964.1 

185.0 

-50.3 

99.9 

250*5 

43.5 

41.0 

14.5 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

79. 

31.9 

107.0 

12106. 7 

181.0 

-SO.  7 

99.9 

251.6 

42.1 

39.9 

13.3 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

79. 

32.3 

108.0 

12252.3 

177.0 

-50.7 

99.9 

251.0 

40.7 

3 8.5 

13.2 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.3 

79. 

32.6 

109.0 

12401. 1 

173.0 

-51  .2 

99.9 

249,7 

39.9 

37.4 

13.9 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

79. 

33.0 

1 10.0 

12552.7 

16  9.0 

-52.6 

99.9 

246.6 

39.5 

36.2 

15.7 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

78. 

33.4 

111.0 

12746. 1 

164.0 

-53.9 

99.9 

245.1 

39.3 

35.7 

16.5 

367.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

49.9 

78. 

33.9 

112.0 

12904. 5 

160.0 

-54.4 

99.9 

245.7 

39  .2 

35.7 

16.1 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

78. 

34.3 

113.0 

13066.7 

156.0 

-54,4 

99.9 

247.  1 

39.6 

36.5 

13.4 

372.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

78. 

34.7 

114.0 

13233. 2 

152.0 

-54.3 

99.  9 

249.2 

41.1 

38.4 

1 1.6 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

77. 

35.1 

115.0 

13404.2 

148.0 

-54. 3 

99.  9 

251.6 

43.6 

41  .3 

13.8 

378.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

77. 

35.7 

116.0 

13579.8 

144.0 

-54.3 

99.9 

253.9 

46.2 

44.4 

12.8 

381.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.4 

77. 

35.9 

117.0 

13760. 4 

140.0 

-54.4 

99.9 

253.9 

45.9 

44.1 

12.7 

383.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

77. 

36.2 

118.0 

13899.0 

137.0 

-55.  1 

99.9 

253.1 

43.3 

41.4 

12.6 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.1 

77. 

3C.5 

1 19.0 

14088.2 

133.0 

-55.3 

99.9 

251.7 

39.7 

37.7 

12.5 

388.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

77. 

37.1 

120.0 

14233. 8 

130.0 

-55.3 

99.  9 

251.2 

35.0 

33.1 

1 1 .3 

390  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

77. 

37.4 

121.0 

14382.7 

127.0 

-55,4 

99  9 

252.5 

34.7 

33.  1 

10.4 

392.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

59.5 

77. 

37.7 

122.0 

14586.6 

123.0 

-55.  9 

99.9 

253.6 

34.7 

33.3 

9,8 

395.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  1 

77. 

3B.  1 

123.0 

14743.5 

120.0 

-56,4 

99.9 

254,6 

34.6 

33.3 

9.2 

397,4 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .0 

77. 

3R.5 

124.0 

14904. 1 

117.0 

-56.8 

99,9 

254.4 

33.5 

32.3 

9.0 

399,7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

77. 

39.1 

125.0 

15068. 7 

114.0 

-57.  0 

99.9 

254,5 

34,5 

33.2 

9.2 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

77. 

39.7 

126.0 

15294.8 

110.0 

-57.1 

99.9 

256.6 

36.9 

35.9 

8.6 

406.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

77. 

40.3 

127.0 

15469. 6 

107.0 

-57.  5 

99,9 

259.6 

35.0 

34.4 

3.3 

408.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

77. 

40.7 

128.0 

1S649.3 

104,0 

-57.5 

99.  9 

262.0 

32.2 

31.9 

4.5 

412.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

66.6 

77. 

41.3 

129.  0 

15834. 0 

101.0 

-58.0 

99.9 

264.7 

31.1 

30.9 

2.8 

414.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

67.5 

77. 

41.7 

130.0 

16023. 7 

98.0 

-58.5 

99.  9 

264.7 

33.8 

33.7 

3.1 

417.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

77, 

42.4 

1 31.0 

16285.6 

94.0 

-58.7 

99.9 

263.2 

38.7 

38.5 

4.6 

421.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

69.8 

77. 

42.6 

132.0 

16489. 2 

91.0 

-59,  1 

99.9 

262.9 

36  .2 

35.9 

4.5 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

77. 

43.5 

133.0 

16699.3 

88.0 

-59.3 

99.9 

261.  1 

29.2 

28.8 

4.5 

428.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

77. 

44.  1 

134.0 

16843. 4 

86.0 

-59.1 

99.9 

256.4 

30.2 

29.3 

7.1 

431.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

77. 

44.6 

135.0 

17066.0 

83.0 

-59,  3 

99.  9 

252.9 

31.0 

29.6 

9.1 

435.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

77. 

45.  3 

136.0 

17296.6 

80.0 

-59.3 

99.9 

249.5 

28.8 

27.0 

10.  1 

440.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

77. 

45.9 

137.0 

17535. 5 

77.0 

-60,  3 

99.9 

250.3 

28  .6 

26.9 

9.6 

443.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

77. 

46.7 

138.0 

17868.7 

73.0 

-59.4 

99.9 

253.3 

31.1 

29.8 

9.0 

451  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.7 

77. 

47.5 

139.0 

18131. 5 

70.0 

-59,3 

99.9 

252.9 

31.1 

29.8 

3.2 

457.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

77. 

4S.3 

140.0 

18406.0 

67.0 

-59.  3 

99.9 

251.2 

24.0 

22.7 

7.7 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

77. 

49.2 

141.0 

18693.5 

64.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

471.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  SEThEEN  ( AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  A OEG 
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STATION  NO.  42S 
HUNTINGTON.  WVA 


T FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  136  61.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  R 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S0.0 

IA2.0 

1899S.3 

61.0 

-sa.s 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ATT  .6 

909  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO*  A25 
»<UNTINGTON.  HVA 


T FEBRUARY  I97S 

tits  GMT  ISA  2S.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DC  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DC 

0.0 

6 • S 

246.0 

98  7.8 

-5.0 

-10.  0 

290.0 

6.2 

5.8 

-2.1 

269.3 

274.0 

1*8 

68.0 

0.0 

0. 

0.# 

7,0 

292.2 

98  2.0 

-5.9 

-13,0 

272.6 

8.8 

8*8 

-0.4 

268.8 

272.6 

1.4 

57.3 

0.1 

106. 

0.7 

8.0 

396.  4 

969.0 

-7.0 

-13.  1 

271  .0 

8.5 

8.5 

-0.2 

268*8 

272*5 

1*4 

61.6 

0.2 

100. 

1.0 

9.0 

485.4 

958.0 

-7.9 

-13.  1 

268.4 

8.1 

8.  1 

0.2 

268.7 

272.6 

1.4 

65  .7 

0.4 

97. 

t.3 

10.0 

575.0 

947.0 

-8.7 

-12,9 

268.7 

7.8 

7.8 

0.2 

268.8 

272.7 

1.5 

71  .8 

0.5 

94. 

1.7 

1 I ,0 

690.2 

933.0 

- 10.0 

-13.0 

273.  7 

7.7 

7.7 

-0.5 

26S.6 

272.5 

1.5 

78.6 

0.7 

92* 

1.9 

12.0 

789.9 

921.0 

-1 1 .0 

-13.0 

278.1 

8.0 

7.9 

- 1.1 

26B.  5 

272.5 

1.5 

85.6 

0*8 

93. 

2.3 

13.0 

882.  1 

910.0 

-1 1 . 8 

-12.6 

283.5 

8.1 

7.9  . 

-1.9 

268.7 

272.9 

1.6 

93.  1 

1.0 

95. 

2.6 

14.0 

975.  1 

899.0 

-13.0 

-13.4 

285.8 

8.A 

8.1 

-2.3 

268.4 

272.3 

1.5 

97.0 

1 .1 

96. 

3.0 

lE.O 

1077.3 

887.0 

-14.0 

-14,  1 

286.3 

9.1 

8.8 

-2.6 

268.4 

272.  1 

1.4 

98.8 

1 *3 

98. 

3.3 

16.0 

1 198.  1 

873.0 

- 14,  7 

-14,  7 

285.3 

9.2 

8.9 

-2.4 

268.9 

272.5 

1.4 

100.9 

1.5 

99. 

3.7 

17.0 

1294.0 

862.0 

-15.5 

-15.7 

284.1 

9.1 

■ 8.9 

-2.2 

269.0 

272.4 

1.3 

98.6 

1 .7 

99. 

A. I 

18.0 

1391. 2 

85  1.  0 

-1  4.3 

-18,7 

283.2 

8.8 

8.5 

-2.0 

271  .2 

274.0 

1.0 

69.0 

1.9 

100. 

A.A 

19.0 

1490.0 

840.0 

-13.9 

-25.1 

283.0 

8.4 

8.2 

-1.9 

272.6 

274,3 

0.6 

37.7 

2.1 

too. 

A.  9 

20.0 

1580. 9 

830.0 

-14.3 

-25.7 

282.4 

8,7 

8.5 

-1.9 

273.  1 

274,  7 

0.6 

37.2 

2.3 

too* 

5.3 

21.0 

1700.6 

817.0 

-14.3 

-25.  9 

283.5 

10.9 

10.6 

-2.6 

274.3 

276.0 

0.6 

36.5 

2*6 

too. 

5.7 

22.0 

1803.4 

806.0 

-14.4 

-24  9 

285.0 

12.8 

12.4 

-3.3 

275.3 

277.0 

0.6 

40*3 

2.9 

101. 

6.1 

23.0 

1907.  5 

795,0 

-14.  7 

-23,5 

285.1 

13.7 

13.2 

-3.6 

276.1 

278.1 

0.7 

46.  7 

3.2 

101. 

6.5 

24.0 

2003.4 

785.0 

-15,0 

-23.7 

280.7 

14.0 

13.6 

-2.6 

276.8 

278.8 

O.T 

47.2 

3.5 

102. 

6.B 

25.0 

2100.4 

775.0 

-14.6 

-18,7 

277.5 

IS.S 

15*6 

-2.0 

278.3 

281.4 

l.l 

70.6 

3.8 

101. 

7.3 

26.0 

2228.7 

762.0 

-!4.6 

-15.0 

273,5 

17.0 

17.0 

-I.O 

279.7 

284.0 

1.6 

96.6 

4.3 

tot. 

7.7 

27,0 

2328.7 

752.0 

-15.2 

-15.7 

271.3 

16.9 

16.9 

-0.4 

280.0 

284.1 

1.5 

96.3 

4.7 

100. 

8.1 

28.0 

2429. 8 

742.0 

-1  5.  9 

-16.3 

270.5 

16.4 

16.4 

-9.2 

280  .3 

284.3 

1.4 

97.3 

5.1 

99. 

8.5 

29.0 

2531.9 

732.0 

-16.9 

-17,  2 

272.  1 

15.6 

15*6 

-0.6 

280.3 

284.  1 

1.3 

97.4 

5*5 

98. 

5.0 

30.0 

2635. 2 

722.0 

-17.3 

-17.5 

276.6 

15.3 

15.2 

- 1.8 

281.0 

284.  7 

1.3 

98.1 

5.9 

98. 

9*3 

31.0 

2729.3 

713.0 

-17.2 

-17.3 

277.7 

16.0 

15.9 

-2.1 

282.1 

286.0 

1.4 

98.6 

6.2 

98. 

9.8 

32.0 

2835.2 

70  3.0 

-17.3 

-17.6 

277.2 

17.7 

17.6 

-2.2 

283.  1 

287.0 

1.4 

97.6 

6.7 

98* 

10.2 

33.0 

394  2.  6 

693.  0 

-1  7.4 

-5  7.8 

276.0 

19.2 

19.1 

-2.0 

284.1 

288.0 

1.4 

96.8 

7.  1 

98. 

10.7 

34.0 

3040. 5 

684.0 

-18.1 

-23.7 

275.6 

20.4 

20.3 

-2.0 

284.4 

286.8 

0*8 

61  .2 

7.8 

98. 

1 1.0 

35.  0 

3150. 5 

674.0 

-18.4 

-24.6 

276.  1 

20  .6 

20.5 

- 2.2 

285.2 

287.5 

0.8 

57.8 

8.2 

98. 

11. 5 

36.0 

3273.3 

663.0 

-18.  5 

-25.  5 

2 77.  1 

20.8 

20.7 

-2.6 

286.4 

288.6 

0.7 

54.0 

8.8 

98. 

1 1.9 

37.0 

3375.2 

654.0 

-18.9 

-31.2 

276.8 

21.6 

21.5 

-2.6 

287.  1 

288.4 

0.4 

32.8 

9.2 

98. 

12.3 

38.0 

3478.  3 

64  S.  0 

-19.5 

-32.  1 

276.4 

22.2 

22.1 

-2.5 

287.6 

288. S 

0.4 

31.6 

9*8 

98. 

12.7 

39.0 

3594. 3 

635.0 

-20.0 

-31.9 

276.  1 

22.3 

22.2 

-2.4 

288.3 

289.5 

0.4 

33.6 

10*4 

97. 

■ 3.  1 

40.  0 

3688.  1 

62  7.0 

-21  .0 

-32.7 

276.  1 

21.8 

21.7 

-2.3 

288.  2 

289.  4 

0.4 

33.6 

10.9 

97, 

13*7 

41.0 

3830.6 

615.0 

-21. 9 

-33.6 

275,6 

20.9 

20.8 

-2.0 

288.7 

289.9 

0.4 

33*6 

11.7 

97. 

lA.t 

42.0 

3926.9 

607.0 

-22.6 

-31.0 

274.7 

20.7 

20.6 

-1.7 

289.1 

290.5 

0.5 

46.0 

12.2 

97. 

IA.6 

43.0 

4036. 4 

£98.  0 

-23.  2 

-31,6 

273.5 

21  .2 

21.2 

-1.3 

289*5 

290.9 

0.4 

45.8 

12.  7 

97. 

15.0 

44.0 

4147. 4 

589.0 

-23,5 

-32«8 

273,0 

22.2 

22.1 

-1*2 

290*5 

291  .7 

0.4 

42.0 

13.3 

97. 

IS.  A 

45.0 

4247.3 

581.0 

-23.9 

-33.5 

272,6 

23.4 

23.3 

-1.1 

291.1 

292*3 

0.4 

40.3 

13.8 

97, 

15*8 

46.0 

4361. 1 

572.0 

-24,7 

-34.5 

272.2 

24.1 

24.1 

-0.9 

291.5 

292.6 

0.4 

39*5 

14.4 

97, 

16.1 

47.0 

4463.6 

564.0 

-25.0 

-35.5 

272.0 

24.4 

24.4 

-0.8 

292.3 

293.4 

0.3 

36.7 

14.9 

96. 

1C.6 

48.0 

4580. 4 

555.0 

-25,5 

-36.2 

271  .5 

23.9 

23.9 

—0  *6 

293*1 

294.0 

0.3 

35. 7 

15*6 

96* 

17.0 

49*0 

4685.6 

547.0 

-26.2 

-36,  8 

270,5 

23.6 

23.6 

-0.2 

293.5 

294.4 

0.3 

35.7 

16.1 

96. 

17.3 

SO.O 

4792. 1 

539.0 

-26.7 

-38,0 

269.4 

24  .0 

24.0 

0.2 

294.1 

294.9 

0.3 

33.1 

16.5 

96. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETYEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMR  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*m  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtON  NO*  «2S 
HUNTINerON*  WVA 

7 FEBRUARY  1975 

ms  GMT  ISA  2S*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  F T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

MFSEC 

M/SEC 

M7SEC 

OG  K 

OG  K 

6N/KC 

PCT 

KM 

OG 

1 7.9 

SI  .0 

4927. 1 

529.0 

-27.5 

-39.6 

267.8 

25.0 

25.0 

1.0 

294.7 

295.4 

0.2 

30.1 

17.4 

96. 

1R.3 

52.0 

5036. 5 

521.0 

-28.4 

-40.4 

267,5 

25.6 

25.6 

1*1 

294.9 

295.6 

0.2 

30*5 

18*0 

95* 

18.7 

53.0 

5147. 3 

513.0 

-29.2 

-40.8 

267.7 

26.1 

26*1 

1.0 

295.2 

295*9 

0.2 

31.4 

18*6 

95. 

19*2 

54.0 

5259.3 

50  5.0 

-30.6 

-40.5 

268.8 

26.8 

26*8 

9.6 

294*9 

295.6 

0*2 

36,7 

19*4 

95* 

19. S 

55. 0 

5358. 3 

498.0 

-31.4 

-39.9 

269.7 

27.3 

27.3 

9.2 

295.1 

295,9 

0.2 

42*2 

19.9 

95. 

20.0 

56.0 

550 1 . 7 

488.0 

-32.3 

-40.  2 

270.7 

27,8 

2 7.8 

-0.3 

295.7 

296.5 

0.2 

45.0 

20.7 

94* 

20.  S 

57.0 

561  a.  2 

480.0 

-33.  1 

-40.  7 

270.6 

28  .5 

28.5 

-0,3 

296.  1 

296.8 

0.2 

46.1 

21 .5 

94. 

20.8 

58.0 

5721.3 

473.0 

- 34.  0 

-41,  3 

270.2 

29.1 

29.1 

-0.1 

296.2 

296.9 

0.2 

47,2 

22.  1 

94. 

21.3 

59.0 

5840.6 

465.0 

-34.8 

-42.1 

269.3 

30.4 

30.4 

0.4 

296.6 

297.3 

0.2 

47,0 

23.0 

94. 

21.7 

60.0 

5946. 3 

458.  0 

-35.  6 

-43.4 

268.9 

31  .7 

31.7 

0.6 

296.9 

297.5 

0.2 

44.5 

23.7 

94. 

22.1 

61.0 

6053. 3 

45  1.0 

-36.3 

-44.7 

268.8 

32.9 

32.9 

0.7 

297.4 

297,9 

0.2 

41  .4 

24.4 

94. 

22.A 

62.0 

6177.2 

44  3.0 

-37.  1 

-45.4 

269.0 

33  .4 

33.4 

0.6 

297.9 

298.4 

0.1 

41  .3 

25.5 

93. 

23.0 

63.0 

6287. 1 

436.0 

-38.  2 

-46.4 

268.9 

33.4 

33.4 

0.7 

297.8 

298.3 

0.1 

41  .4 

26.3 

93. 

23.5 

64.0 

6398. 3 

429.0 

-39.0 

-46  .8 

268.4 

35.2 

35.  2 

1.0 

298.2 

298,6 

0.1 

42.9 

27.2 

93. 

23.9 

65.0 

6510. 9 

422.0 

-39.  9 

-47.  3 

268.1 

37.7 

37.7 

1.3 

298.5 

298.9 

0.1 

44.5 

28.  1 

93. 

2A.A 

66.0 

6657.9 

413.0 

-41  .0 

99,9 

267,5 

39.5 

39.5 

1.7 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

93. 

24.8 

67.  0 

6757.2 

40  7.0 

-41.7 

99.9 

266.6 

39.5 

39.4 

2.4 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

93* 

2S.2 

68.0 

6874.7 

400.0 

-42.  5 

99.9 

265.  7 

39,3 

39.2 

2.9 

299,7 

999.9 

99*9 

999.9 

31.2 

92. 

28.7 

69.0 

6993.6 

393.0 

-43.7 

99.9 

265.4 

39.6 

39.5 

3.2 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.4 

92. 

26. 1 

70.0 

7096.8 

38  7.0 

-44.5 

99.9 

265.9 

40  .3 

40.2 

2.9 

300  *0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

92. 

26.7 

71.0 

7254.0 

378.0 

-45.7 

99.9 

266.7 

40.2 

40.  1 

2.3 

300.5 

999*9 

99.9 

999  *9 

34.8 

92. 

27.0 

72.0 

7360. 4 

372.0 

-46.7 

99  9 

266.7 

39  .6 

39,5 

2.3 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

92. 

2T.S 

73.0 

7468.0 

366.0 

-47.9 

99,9 

266.  7 

39.2 

39.2 

2.2 

300.3 

999*9 

99.9 

999.9 

36.6 

92. 

27.9 

74.0 

7576.9 

360.0 

-48.6 

99.9 

267.0 

40.0 

39.9 

2.  I 

300*7 

999.9 

99.9 

999*9 

37,7 

91. 

28.3 

75.0 

7705. 8 

353.0 

-49.4 

99.9 

266.6 

40.4 

40.4 

2*4 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38.6 

91. 

28.8 

76.0 

781 7.9 

34  7.0 

-50.1 

99.9 

265.0 

40.1 

39.9 

3.5 

301.9 

999.9 

99.9 

999*9 

39.9 

91. 

29.2 

77.0 

7931. 6 

34  1.0 

-51.2 

99.9 

263.4 

39.5 

39.2 

4.5 

301.9 

999*9 

99.9 

999.9 

40.8 

91. 

29.7 

78.0 

8047.0 

335.0 

-51.2 

99.9 

262.7 

39.64 

39.3 

5.1 

303*4 

999  *9 

99.9 

999.9 

41*9 

91. 

30.1 

79.0 

8164.8 

329.0 

-50.1 

99  9 

263.1 

40.94 

40.6 

4.9 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

91. 

30. S 

80.0 

8285. 4 

323.0 

-48.  6 

99,  9 

264.0 

42.64 

42.4 

4.5 

310  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  8 

90. 

31.1 

81  .0 

8429.5 

316.0 

-48.6 

99.9 

263.7 

42.94 

42.6 

4,7 

312.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

45.5 

90. 

31.6 

82.  0 

8555. 5 

310.0 

-48.6 

99.9 

263.1 

41  .9  4 

41  .6 

5.1 

313.9 

999.9 

99.9 

999*9 

46.7 

90* 

32.0 

83.0 

8662.5 

30S.0 

-48.  6 

99.  9 

262.9 

40.74 

40.4 

5*0 

315.3 

999.9 

99.9 

999*9 

47.6 

90. 

32.3 

84.0 

8793. 2 

299.0 

-48.5 

99.9 

262.5 

39.44 

39.  1 

5.  1 

317.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

90. 

32.8 

85.0 

8904. 2 

294.  0 

-4  8.  2 

99.9 

261  .4 

38.6  4 

38.1 

5*8 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  5 

90. 

33.3 

86.0 

9063. 3 

287.0 

-47.4 

99  9 

259.9 

40.34 

39.7 

7,1 

322.6 

999,9 

99.9 

999*9 

50.6 

89. 

33.8 

8 7.0 

9179. 6 

282.  0 

-4  7.0 

99,  9 

258,3 

42*34 

41  .4 

8.6 

324.8 

999.9 

99,9 

999*9 

51*9 

89* 

34.2 

88. 0 

9322. 1 

276.0 

-47.0 

99.  9 

256.6 

42.34 

41.1 

9.8 

326*8 

999.9 

99*9 

999.9 

53*0 

89* 

34.7 

89.0 

9443.2 

271.0 

-46.8 

99.9 

254.9 

40  .64 

39.2 

’0.6 

328.8 

999.9 

99.9 

999*9 

54*2 

89* 

3S.0 

90.0 

. 9566. 7 

266.  0 

-46.  7 

99.9 

254.6 

39.5  4 

38.0 

10.5 

330.7 

999.9 

99*9 

999*9 

54,  8 

88. 

38.  S 

91.0 

9692.5 

26  1.0 

-47.0 

99.9 

256.2 

38.24 

37,1 

9.1 

332.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

56.1 

88. 

36.0 

92.0 

9846. 3 

255.0 

-47.6 

99.9 

258.1 

37  .4  4 

36.6 

7,7 

333.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

88. 

36.4 

93  .0 

9950.8 

251.0 

-47.7 

99.  9 

258.6 

37.14 

36.3 

7.3 

334,7 

999*9 

99.9 

999.9 

58.1 

88. 

36.9 

94.0 

10083.8 

24  6.0 

-47.0 

99  o9 

257.8 

37.44 

36*5 

7,9 

337.8 

999*9 

99*9 

999*9 

58*9 

88. 

37.4 

95.0 

10219.9 

24  1.0 

-47,0 

99.9 

255.7 

38.74 

37.5 

9.6 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

87. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  b AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIRE  NAVE  LfEEN  INTERPOLATED 
A*  8V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH.tN  6 DEG 
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STATION  NO.  425 
HUNTtNGTOh.  MVA 


7 FEBRUAflV  1975 

tits  GMT  1S4  25*  0 


Ti»e 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  r-T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

3E.0 

9A.0 

10386. 8 

235.0 

-47.  1 

99.9 

25  3.9 

40,74 

39.  1 

,1.3 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .3 

37 

38.4 

97.0 

10529. 1 

230.0 

-47.4 

99.9 

254.6 

42.64 

4 1.0 

1 1 .3 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

87 

38.9 

98.0 

10644.9 

226.0 

-48.0 

99.9 

256.4 

46.64 

45.3 

1 1.0 

344.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.6 

87 

39.3 

99.0 

10792. 2 

22  1.0 

-4  8.  a 

99.9 

257.4 

49.34 

48.2 

10.7 

345.5 

999,9 

99.9 

999.9 

64.8 

86 

39.7 

100.0 

10942.7 

216.0 

-48.  6 

99  9 

258.1 

49.14 

48.0 

to.i 

348.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

66.3 

86 

AO.I 

10  1.0 

11096.  5 

21  1.0 

-49.2 

99  9 

258.9 

45.84 

45.0 

8.8 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

86 

40.5 

102.0 

11221.9 

20  7.0 

-49.  7 

99.  9 

260.7 

41.64 

41.0 

6.7 

350  .6 

999.9 

99.9 

999,9 

68.4 

86 

41.0 

103.0 

11381 .9 

20  2.0 

-49.7 

99.9 

26  3.9 

40.0  4 

39.8 

4.2 

353.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

69.3 

86 

41.4 

104.0 

11512. 7 

198.  0 

-SO.  1 

99.9 

265.1 

39.0  4 

38.8 

3.3 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  7 

86 

41.9 

105.0 

1 1646.0 

194.0 

-50.3 

99.9 

264.7 

37.64 

37,4 

3.4 

356.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

86 

42.4 

106.0 

11 781. 8 

190.0 

-50.9 

99.9 

262.3 

38.74 

38.3 

5.2 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

86 

42.8 

107.0 

11920.4 

186.0 

-50.  6 

99  9 

260.1 

40.74 

40.1 

7,0 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

86 

43.4 

108.0 

12062.0 

182.0 

-50.9 

99  9 

258.4 

42.94 

42.  1 

8.  6 

361.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

86 

43.9 

109.0 

12206. 7 

178.  0 

-50.8 

99,9 

258.5 

42.34 

4 1.5 

8.4 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

86 

44.3 

1 10. C 

12355. 2 

174.0 

-49.4 

99.9 

258.6 

39.64 

38.8 

7.8 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

86 

44.9 

111.0 

12545. 8 

169.0 

-50.5 

99.9 

258.6 

34.34 

33,7 

6.8 

370.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

78.9 

85 

45.3 

112.0 

12701.7 

165.0 

-51. 5 

99.9 

258.3 

32.94 

32.2 

6.7 

371,0 

999.9 

99.9 

999  .9 

79.7 

85 

45.9 

113.0 

12820.8 

162.0 

-51  .5 

99.9 

257.0 

36.44 

35.4 

8.2 

3 73.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

85 

40.3 

114.0 

12982. 7 

158.  0 

-52.  6 

99.9 

256.0 

41.24 

40.0 

10.0 

373.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.  S 

85 

40.8 

1 15.0 

13148.0 

154.0 

-53.6 

99  9 

254.9 

43.64 

42.1 

1 1.3 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

85 

47.3 

116.0 

1331 6. 8 

150.0 

-54.7 

99,9 

253.5 

40.34 

38.7 

11.5 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

85 

47.9 

1 17.0 

13489.9 

146.0 

-54.  3 

99.  9 

253.1 

38.1  4 

36.5 

1 1.1 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.6 

85 

48.4 

118.0 

13622. 8 

143.0 

-54.7 

99.9 

256.1 

42.24 

41.0 

10.  1 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

84 

48.9 

1 19.0 

13804. 3 

139.  0 

-54.  9 

99.9 

258.2 

44.0  4 

43.0 

9.0 

383.7 

999.9 

99.9 

999.9 

88.3 

84 

49.3 

120.0 

13943.6 

136.0 

-55.2 

99.9 

258.0 

41.24 

40.3 

8.  5 

385.6 

999.9 

99,9 

999.9 

89.3 

84 

49.8 

121.0 

14085. 7 

133.0 

-56.  1 

99.9 

256.8 

37,0  4 

36.0 

8.5 

386.5 

999.  9 

99.9 

999.9 

90.3 

84 

50.2 

122.0 

14230.7 

130. C 

-56.  4 

99  9 

256.6 

35.34 

34.3 

8.2 

388.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

91.1 

84 

50.8 

123.0 

14429.0 

126.0 

-56.6 

99  .9 

259.5 

34.54 

33,9 

6.3 

391.7 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

84 

51.2 

124.C 

14582. 0 

123.0 

-56.2 

99.9 

262.6 

33.84 

33.5 

4.4 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

84 

51.8 

125.0 

14738.8 

120.0 

-56.6 

99.9 

265.2 

32.74 

32.6 

2.7 

397.2 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

84 

52.4 

126.0 

14953. 9 

11  6.0 

-56.4 

99.9 

262.8 

32,34 

32.0 

4.1 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

84 

53.0 

127.0 

15120.2 

113.0 

-56.6 

99.9 

259.7 

33.04 

32.4 

5.9 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96,7 

84 

53.5 

128.0 

15290.4 

110.0 

-57.8 

99.9 

259.5 

34,24 

33.6 

6.2 

404.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97,7 

84 

54.0 

129.0 

15464. 5 

107.0 

-58.  7 

99  9 

260.5 

35.54 

35.0 

5.9 

406.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

98.8 

84 

54.4 

130.0 

15583.0 

10  5.0 

-58.5 

99  .9 

261.0 

36.64 

36.2 

5.7 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

84 

5S.0 

131.0 

15826. 8 

101.0 

-59.4 

99,9 

261  .0 

36,7  4 

36.3 

5.8 

411.9 

999,  9 

99.9 

999.9 

101.0 

84 

55.5 

132.0 

16015.5 

98.0 

-59,6 

99.9 

262.3 

34,4  4 

34.  1 

4.6 

415.1 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

84 

56.0 

1 33.  0 

16144. 4 

96.0 

-59,9 

99,9 

265.2 

33.44 

33.3 

2.8 

416.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.0 

84 

56.6 

134.0 

16342.4 

93.0 

-60.6 

99.9 

264.5 

34,74 

34.6 

3.3 

419.2 

999.9 

99.9 

999.9 

104.2 

84 

57.1 

135.0 

16546.8 

90.0 

-59.9 

99  .9 

261.3 

34.84 

34,4 

5.3 

424.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

105.4 

84 

57.8 

136.0 

16759. 1 

8 7.  0 

-58.  8 

99.9 

257.9 

33.24 

32.4 

6.9 

430.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

84 

58.5 

137.0 

16980.2 

84.0 

-57.3 

99  9 

257.6 

29.54 

28.8 

6.4 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

84 

59.  1 

138.0 

17209. 5 

81.0 

-58.5 

99  ,9 

262.3 

25.64 

25.3 

3.4 

440.5 

999,9 

99.9 

999.9 

109.3 

84 

59.7 

139.0 

17446. 1 

78.0 

-59.  7 

99.9 

264.3 

28.04 

27.8 

2.8 

442.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

84 

60.3 

140.0 

17690.8 

75.0 

—60  .6 

99.9 

261.3 

29.04 

28.6 

4.4 

445.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

til  .2 

84 

« av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  u AND  10  DEG 
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STATION  NO.  42S 
HUNTINGTON.  WVA 


7 PEBRUARV  1975 

Ills  GMT  ISA  2S.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

61. I 

1 At  .0 

17944.7 

72.0 

-61.0 

99.9 

258.4 

20.94 

20.5 

4.2 

450.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

84. 

61.9 

1 A2.0 

1S209.7 

69.0 

-60.1 

99.9 

258.9 

25.54 

25.0 

4.9 

457.7 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

84. 

62.7 

IA3.0 

18466. 7 

66.0 

-60.  e 

99.9 

255.3 

28.8  4 

27.9 

7.3 

462.0 

999.9 

99.9 

999.9 

114.  7 

84. 

63.A 

I4A.0 

18678.6 

64.0 

-59.7 

99  ,9 

259.2 

23.84 

23.4 

4.5 

468.5 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

83. 

6A.  1 

1 AS.O 

18978. 9 

61.0 

-59.4 

99r.9 

264.6 

24.84 

24.6 

2.3 

4 75.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

83. 

AA.9 

I 46.0 

19294.3 

58.0 

-59.  9 

99.9 

258.7 

23.94 

23.4 

4.7 

481.4 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

83. 

6S.7 

147.0 

19624.9 

55.0 

-61.4 

99.9 

252.7 

22.84 

21.8 

6.8 

485.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

83. 

66.6 

148.0 

19854. 7 

53.0 

-61.4 

99.9 

261  .0 

29.64 

29.2 

4.6 

490.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

83. 

67.6 

I 49.0 

20215.8 

50.0 

-61.8 

99.9 

271.9 

29.64 

29.5. 

-1.0 

498.0 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

S3. 

62.5 

150.0 

20466. 4 

48.0 

-62.1 

99  ,9 

270.4 

20  .34 

20.3 

-0.1 

502.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

83. 

69.A 

151.0 

20867. 1 

45.0 

-62.  3 

99  9 

263.6 

24.04 

23.9 

2.7 

51 1 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

.^24.8 

83. 

7C.A 

152.0 

21293.8 

42.0 

-61.8 

99  ,9 

267.4 

25.94 

25.9 

1.2 

523.4 

999.9 

99.9 

999.9 

127.0 

83. 

7I.S 

153.0 

21597. 7 

40.0 

-59.2 

99.9 

250.0 

15.14 

14.2 

5.2 

537.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127.  7 

83. 

72.6 

154.0 

22083.6 

37.0 

-61 .6 

99.9 

249.2 

28.34 

26.4 

10.0 

543.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

129.1 

83. 

73.7 

ISE.O 

22427. 6 

35.0 

-62.1 

99.9 

256.8 

24.94 

24.2 

5.7 

550.5 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

83. 

7A.7 

156.0 

22980.0 

32.0 

-63.  3 

99.9 

266.8 

24.04 

24.0 

1.3 

561.7 

999.9 

99.9 

999.9  ' 

132.6 

83. 

76.  0 

157.0 

23377.3 

30.0 

-62.7 

99.9 

263.1 

28.6* 

28.4 

3.4 

573.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

133.8 

83. 

77.3 

156.0 

24028. 2 

27.0 

-61.4 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

595.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.7 

159.0 

24505. a 

25.0 

-61.8 

99-9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

607.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO*  AS* 

OAVTCM.  OHIO 

S FEBRUARV  I *75 

2315  CNT  l»*  I 

ANCLES  ON  the  HALE  MINUTE  HAVE  SEEN  LINEARLY  INTERROLATEO  ERQH  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

r,» 

298.0 

971.6 

0.8 

0 .A 

250  .0 

3.6 

0*2 

H.O 

31  1.3 

S7C.  0 

A.S 

3 ,9 

188.0 

A.2 

O.A 

9.0 

A21.3 

957.0 

A*l 

3 .6 

200.2 

A.I 

t.O 

10.0 

S2A.  O 

9AS.0 

3.5 

2. .9 

2A2.7 

5*3 

I.A 

S 1 .O 

AAS.2 

S3  1.0 

2.8 

2c  3 

269.0 

8*1 

l.B 

12.0 

750.2 

919.0 

2.1 

1 .6 

275.2 

9.2 

2*2 

13.0 

856.  3 

« 7.0 

1.3 

0.7 

276.8 

9*2 

2.A 

SA.O 

963.5 

895.0 

0.5 

-0  <1 

276.8 

9.0 

3.1 

lE.O 

1 062. 7 

88*.  0 

-0.2 

-0.7 

275.2 

9.* 

S.A 

lo.e 

1190.7 

870.0 

-0.  3 

-09 

272.  A 

10.5 

A.O 

17.0 

1292.5 

859.0 

-0.8 

-1  .A 

272.3 

1 1.0 

A.* 

IN.O 

1395. 5 

8A8.  0 

-1.3 

-1.9 

272.1 

1 1 .2 

A.R 

19.0 

1509.  1 

836.0 

-1  .9 

-2.5 

271.7 

ll.S 

E.2 

20.0 

160A. e 

826.0 

-2.A 

-3.0 

271.2 

12.0 

S.7 

21.0 

17*0.6 

812.0 

-2.7 

-3.2 

272.3 

12.8 

«.l 

22.0 

I8A8.8 

801.0 

-3.2 

-3.7 

275.3 

13.3 

• .A 

23.0 

1958.  3 

790.  0 

-3.8 

-A. 3 

278.2 

12.9 

B.R 

2A.0 

2069. 1 

779.0 

-3.8 

-A  .3 

279.2 

11*6 

7.3 

25.0 

2171.2 

76  9.0 

-A.I 

-A.  7 

278.0 

10*8 

7.B 

2«.0 

2305.7 

756.0 

-5.0 

-5.6 

275.8 

11. 1 

«*2 

27.0 

2*20.9 

7AS.0 

-5.8 

-6. A 

273.9 

11.5 

E.7 

28.0 

2526. 7 

735.  0 

-6.5 

-7.1 

271  .3 

12.0 

*.l 

29.0 

2633.8 

725.0 

-7.1 

-7.7 

269.3 

12.  A 

*.S 

30.0 

27*2. 1 

71  5.0 

-7.6 

-8.2 

267.3 

12.8 

*.« 

31.0 

2851.8 

70  5.0 

-8.  1 

-8.  8 

26S.A 

12*8 

10.2 

32.0 

2962.6 

695.0 

-9.2 

-9.8 

263.7 

12.6 

to.* 

33.0 

3063. A 

686.  0 

-10.  0 

-10.7 

261.2 

12*2 

1 1.0 

3A.0 

3176.6 

676.0 

-10.9 

-1  1.7 

258.  1 

11.9 

II.  A 

35.0 

3279. 5 

667.0 

-1  1 .6 

-12. A 

25*. 6 

12*1 

1 1.9 

36.0 

3AI 0. 7 

655.0 

-12.0 

-12.7 

250. A 

12.9 

12.2 

37.0 

3536. A 

6A5.0 

-12.6 

-13.3 

2*8.6 

I3.A 

12. Y 

38.0 

36*3. 6 

636.0 

-13.3 

-lA  .2 

2A6.6 

IA.0 

13.1 

39.0 

376*. 1 

626.0 

-1  A.  A 

-17.7 

2A6.0 

14.3 

I3.S 

AO.O 

3861.5 

61  8.0 

-15.3 

-20.5 

245.8 

lA.S 

lA.I 

A 1.0 

3997.0 

60  7.0 

-16.  2 

-22.* 

244.5 

15.2 

1 A.S 

«2.0 

A121 .9 

597.0 

-16.9 

-2  1.8 

243.0 

IS.S 

1 A.* 

43.0 

*235. 9 

588.  0 

-17.5 

-21.2 

240.9 

15.3 

15.3 

AA.O 

A338. A 

580.0 

-18.  A 

-22  .A 

239.9 

15.1 

IS.7 

AS.  0 

AA5*. S 

571.0 

-19.2 

-23.7 

240.8 

15.0 

lA.I 

AA.O 

*572.9 

56  2.0 

-29.  2 

-25.  1 

24  3.6 

15.5 

16.6 

a7.0 

A679.0 

S5A.0 

-21  .2 

-26.5 

247.1 

I6.A 

16*9 

AO.O 

£786. 2 

SA6.  C 

-22.  0 

-30. A 

248.1 

16.6 

17.2 

A9.0 

*908.2 

537.0 

-23.1 

-30.7 

248.2 

I6.A 

17.7 

50.0 

501  8.  1 

529.0 

-23.6 

-29.7 

247.1 

15.6 

IB.2 

SI.O 

5157. A 

519.0 

-2A.A 

-29.7 

245.4 

15*1 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  0 AND  10  DEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

*2 

M/SEC 

M.'SEC 

DG  K 

OG  K 

GM^XG 

PCT 

RM 

DG 

3.  A 

1.2 

2 76.7 

287.1 

A.I 

97. t 

0.0 

0. 

0.6 

A.2 

280.7 

29*.  1 

5.2 

95.  8 

0.3 

09. 

I.A 

3.8 

281.5 

29A.0 

5.2 

96.5 

0.3 

85. 

A. 7 

2. A 

281*8 

29A.  7 

5.0 

96.4 

O.A 

69* 

8.1 

0.1 

282.3 

29A.8 

A.O 

96.3 

0.6 

75. 

9.  1 

•0.8 

282.6 

29A.8 

A.  7 

96.2 

0*8 

81. 

9.1 

•1  .1 

282.8 

29*.* 

A.5 

96.  1 

1.0 

8*. 

9.0 

-t.l 

283*0 

29A.I 

A.3 

96*0 

1 .2 

06. 

9.3 

-0.8 

283.3 

29A.  1 

A.I 

95.9 

1 .5 

89. 

10.5 

-0.4 

28*.* 

295.3 

A.I 

95.9 

1.8 

89. 

1 1.0 

-0.4 

28*. 9 

295.6 

A.O 

95.8 

2.0 

90. 

1 1 .2 

••0.4 

285.5 

296*0 

3.9 

95.7 

2*3 

90* 

11.5 

•O.A 

286.0 

296.2 

3.0 

95*6 

2.6 

90. 

12.0 

-0.3 

286.A 

296.  A 

3.7 

95.6 

2.8 

90. 

12.8 

-0.5 

287.5 

297*5 

3.7 

96.0 

3.2 

90* 

13.3 

-1.2 

286.  1 

298.0 

3.6 

95.9 

3.5 

91. 

12.8 

-1.8 

288.6 

298.1 

3.5 

95.9 

3.0 

91. 

1 I.A 

-1.9 

209*8 

299.5 

3.6 

95.9 

A.I 

92. 

10*7 

-1*5 

290.5 

300.  1 

3.5 

95.8 

A. A 

92. 

1 1 .0 

•1*1 

290.9 

300.1 

3.3 

95.7 

A. 7 

93. 

1 I.A 

-0.6 

291.3 

300.1 

3.2 

95.6 

5.0 

93. 

12.0 

-0.3 

291  *6 

300.0 

3.1 

95.  A 

5*3 

93. 

12. A 

0.2 

292*0 

300.3 

3.0 

95.  A 

5.6 

93. 

12.8 

0.6 

292.7 

300.  6 

2.9 

95.3 

5.9 

92. 

12.8 

1.0 

293.2 

301.1 

2.B 

95.2 

6.2 

92* 

12.6 

I.A 

293.2 

300.6 

2.6 

95.0 

6.5 

92* 

12.1 

1.9 

293.3 

300.3 

2.5 

9*.  7 

6.  8 

91. 

1 1.6 

2.5 

293.6 

300.2 

2.3 

9A  .0 

7.1 

91. 

11.6 

3.2 

293.9 

300.3 

2.2 

9A.2 

7.3 

90* 

12.1 

A.3 

295.0 

301  .3 

2.2 

9A.6 

7.7 

90. 

12.5 

A.  9 

295.6 

301.7 

2.1 

9A.S 

7.9 

89. 

12.9 

5 *6 

296.0 

301.8 

2.0 

93.0 

8.3 

88. 

13.0 

5.8 

296.0 

300  .5 

1.5 

76*2 

8.8 

87. 

1 3.2 

5.9 

296.  1 

299.  7 

1.2 

6A.2 

8.9 

86. 

13.7 

6.5 

296.5 

299.6 

1.0 

58*8 

9. A 

85. 

13.8 

7.  1 

297.1 

300.5 

l.l 

65.7 

9.8 

8A* 

I3.A 

7.5 

297.7 

301. A 

1.2 

72.* 

10.1 

83. 

13.0 

7.6 

297. B 

301.1 

l.l 

70.7 

10*5 

83. 

13*1 

7.3 

298.2 

301.  2 

t.O 

67.7 

10.8 

02. 

13.9 

6.9 

298.* 

303.1 

0.9 

6A.6 

11.  I 

01* 

15.  1 

O.A 

298*3 

300.0 

0.8 

62.3 

11.5 

81* 

15. A 

6.2 

296.6 

300*3 

0.6 

*6.3 

11*9 

80. 

15.2 

6.1 

296.7 

300.5 

0.5 

A9.6 

12.2 

80. 

lA.A 

6*1 

299.  A 

301*  3 

0.6 

57.0 

12*7 

80. 

13*7 

6.3 

300.1 

302.0 

0.6 

61  .2 

13.1 

79. 

STATICN  NO. 


ANCLES 

ON  the 

HALE  minute 

5 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED 

DAYTON.  OHIO 

EE8RUARY  1975 
2315  GET 

EROM  WHOLE  MINUTE 

VALUES 

152 

17. 

t 

TIME 

CNTCT 

ME  I GM  T 

PRES 

TEMP 

DEV  r»T 

DIR 

SPEED  U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

At 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  ^ 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IR.T 

52. 0 

5270.4 

El  1.0 

-25.5 

-31  3 

243.4 

15.5 

13.9 

6.9 

300.1 

301.8 

0.5 

58.1 

13.5 

79. 

IR.I 

53.0 

5304.7 

50  3.0 

-26.  1 

-32  .0 

241.5 

16.0 

14.0 

7.6 

300.  7 

302.3 

0.5 

57.6 

13.9 

78, 

IS. A 

54.0 

5500. S 

495.0 

-27.2 

-33.  1 

239.8 

16.0 

13.9 

8.1 

300.7 

302.3 

0.5 

57.2 

14.2 

78. 

IR.R 

55.0 

5617.7 

4B7.0 

-20.3 

-33.9 

236.9 

15.5 

13.0 

8.5 

300.9 

302.3 

0.4 

58.3 

14,6 

77, 

?0.  3 

sfi.n 

5751.3 

478.0 

-29.2 

-34  .6 

235.3 

14.9 

12.3 

8.5 

301.3 

302.7 

0.4 

59.2 

15.0 

77. 

20. R 

57.0 

5071.7 

470.0 

-30.  1 

-35.4 

234.7 

14.4 

11.7 

8.3 

301.6 

302.9 

0.4 

59.7 

15.4 

76. 

21.  1 

50.0 

5970.3 

46  3.0 

-31 . 1 

-36  ,6 

235.2 

14.1 

1 1 .6 

8.1 

301.6 

302.8 

0.4 

58.1 

15.6 

76. 

21. A 

59.0 

6101. 6 

455.0 

-32.2 

-38  8 

237.5 

14.0 

1 1 .8 

7.5 

301.8 

302.7 

0.3 

51.2 

16.0 

75. 

22.1 

AO.O 

6210.0 

440.0 

-33.3 

-40  4 

241.2 

14.3 

12,6 

6.9 

301.8 

302.6 

0.2 

48.3 

16.  4 

75. 

22.S 

AI.O 

632 1 . 2 

44  1.0 

-34  .4 

-42.0 

244.3 

15.0 

13,5 

6.5 

301.6 

302.4 

0.2 

46.0 

16.7 

75. 

23.0 

A2.0 

6449.0 

433.0 

-35.2 

-42.8 

246.7 

15.8 

14,5 

6.2 

302.2 

302.9 

0.2 

4S.3 

17.2 

74. 

23.4 

A3.0 

6562.3 

426.0 

-36.4 

-43.8 

246.9 

16.2 

14,9 

6.4 

302.  1 

302.7 

0.2 

46.0 

17.6 

74. 

23.0 

A4.0 

6676. 9 

419.0 

-37.  5 

-44.7 

245.9 

16.4 

15,0 

6.7 

302.2 

302.7 

0.2 

46.4 

IB.O 

74. 

24.2 

A5.0 

6793.0 

41  2.0 

-30.4 

-45-2 

243,  8 

16.3 

14,6 

7.2 

302.4 

303.0 

0.2 

48.4 

18.4 

74. 

24. T 

AA.O 

6927. 4 

404.0 

-39.8 

-46  .3 

239,7 

16.0 

13,8 

8.1 

302.3 

302.8 

0.1 

49,3 

18.9 

74. 

2S.2 

07. 0 

7046,6 

39T.0 

-40.9 

99.  9 

235.3 

15.9 

13,1 

9,1 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

73. 

tS.A 

60.0 

7167.4 

390.0 

-41  .9 

99.9 

232.2 

16.2 

12. a 

9.9 

302.  E 

999,9 

99.9 

999.9 

19.7 

73. 

2E.  1 

09.0 

7209.  0 

30  3.0 

-43.  1 

99.9 

229.5 

17.2 

13.1 

11.2 

302.  T 

999,9 

99.9 

999.9 

20.  1 

72. 

20.4 

70.0 

7395.9 

377.0 

-44.  2 

99.9 

228,3 

18,1 

1 3.5 

:2.o 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

72. 

20.  « 

71.0 

7539.3 

369.0 

-45.5 

99.9 

226,6 

19.8 

14.4 

:3.6 

302.8 

999.9 

99.9 

999,9 

20.9 

71  • 

2T.3 

72,0 

7666. 7 

362,0 

-46.6 

99  9 

226.8 

21.4 

15.6 

5 4,6 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

71. 

27.0 

73.0 

7777.5 

356.0 

-47.3 

99  9 

229.  1 

23.1 

17.5 

IS.  1 

303.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

22.0 

70. 

20.  1 

74.0 

7900. 6 

349.0 

-48.2 

99.  9 

231.2 

24,0 

18.7 

15.0 

304.0 

999.9 

99,9 

999,9 

22.4 

70. 

20.7 

7S.0 

0022.7 

343.0 

-48.  5 

99.9 

235.9 

25.3 

20,9 

.4.2 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

69. 

2R.2 

76.0 

0130.7 

337.0 

-49.0 

99.9 

238.7 

26.4 

22.6 

- 3,  7 

306,0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

89. 

20.7 

77.0 

0256. 7 

331.0 

-49.  0 

99.9 

240.3 

28.1 

24.4 

3.9 

307.6 

999,9 

99.9 

999.9 

24.8 

68. 

30.2 

70.0 

0376.0 

325.0 

-49.0 

99.9 

240.9 

30.4 

26.5 

14.8 

309.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

25.6 

68. 

30.7 

79.0 

0499. 1 

31  9.0 

-49,  3 

99  9 

241  .0 

32.7 

28.6 

IS. 8 

310.4 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

68. 

31.2 

00.0 

0623.7 

313.0 

-49.  1 

99  9 

240.9 

34.7 

30.3 

16.9 

312.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

27.6 

68. 

31.7 

01.0 

0772. 1 

306.0 

-49.3 

99. 9 

240.7 

36.2 

31.5 

17.7 

314.2 

999.9 

99.9 

999,9 

28.7 

67. 

32.2 

02.0 

0901. e 

300.0 

-49.  7 

99.9 

240.4 

37.1 

32.3 

18.3 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

67. 

32.7 

03.0 

901 1.0 

295.0 

-49.7 

99.9 

240.0 

37.7 

32.7 

i 8.9 

316.8 

999,9 

99.9 

999.9 

30.9 

67. 

33.2 

04.0 

9146. 3 

209.0 

-49.7 

99.9 

239.7 

37  .9 

32.7 

'9.1 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

67. 

33.7 

05.0 

9203.6 

2B3.0 

-49.  7 

99.9 

239.6 

38.0 

32.8 

19.2 

320.6 

999.9 

99,9 

999.9 

33.2 

66. 

34.4 

06.0 

9423.0 

27  7.0 

-50.0 

99  9 

240.2 

38.8 

33.7 

19.  3 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

34,7 

66. 

34.9 

07.0 

9542.  E 

272.0 

-50.  1 

99  9 

24  1.C 

39.3 

34.4 

19.1 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

66. 

3S.4 

00.0 

9600.4 

266.0 

-50  .4 

99.  9 

241.3 

39.4 

34.6 

18.9 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.1 

66. 

37.0 

09.0 

9012.3 

261.0 

-50.0 

99.9 

240.7 

40.2 

35.1 

19.7 

327,7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

66. 

3A.S 

90.0 

9930.7 

256.0 

-50.4 

99.9 

240.3 

42.6 

37.0 

I'l.l 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

65. 

37.0 

91.0 

10067. 3 

251.0 

-50.4 

99.9 

241.0 

45.6 

39.9 

?2.  2 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .0 

65. 

37.A 

92.0 

19190. e 

246.0 

-50.3 

99.9 

24  2.4 

47.4 

42.0 

21.9 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

65. 

30.1 

93.0 

10332.7 

24  1.0 

-50.1 

99  9 

243.4 

46.0 

41.1 

20.6 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

65. 

30.  « 

94.0 

10469. 0 

236.0 

-50.4 

99  9 

243.6 

42.8 

38.4 

19.1 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

85. 

39.1 

95. 0 

10501.1 

232.0 

-50.  4 

99,  9 

242,8 

40.3 

35.9 

18.5 

338.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.8 

65. 

30.  a 

96.0  I07SI.9  226.0 

* RV  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-50.7  99.9  242.0  41.1 

ANGLE  8ET4EEN  6 AND  10  DEG 

36.3 

5 9.3 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

65. 

* RV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  oEEN  INTERPOLATED 
•*  RV  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  TH  ,N  6 DEG 
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STATION  NO*  A29 
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2315  GMT  18*  **•  * 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  IN.ERPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIFF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  TT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

AO*S 

97.0 

I0B97.A 

221.0 

-50.7 

99.9 

242.  1 

43.8 

38.7 

20.5 

342.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

50*1 

6S 

*0.9 

9R.0 

11016. 8 

21  7.  0 

-51.2 

99.9 

241.7 

42.3 

37.3 

20.1 

343*6 

999.9 

99.9 

999.9 

St. 4 

6S 

*l.« 

99.0 

11167.7 

21  2.0 

-52.1 

99.9 

241.1 

40.0 

35.0 

19.3 

344. S 

999.9 

99.9 

999*9 

S2.6 

6S 

42.  1 

100.0 

11290.9 

208.0 

-52.7 

99.9 

24  1.4 

42.6 

37.4 

1.0.4 

34S.4 

999*9 

99.9 

999*9 

S4.0 

64 

42.B 

101. 0 

11447.6 

20  3.0 

-S3.  2 

99  9 

241.5 

46.3 

40.7 

22.1 

347.1 

999*9 

99.9 

999*9 

56*  1 

64 

*3.3 

102.0 

11608. 3 

198.0 

-53.7 

99  .9 

241.0 

45.0 

39.3 

1 I.B 

348.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.6 

64 

43.R 

103.0 

1 1 739.  4 

194.0 

-54.  1 

99.9 

240.9 

43.4 

37.9 

21  .2 

350 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

64 

««.« 

1 04.0 

11673.0 

190.0 

-54.3 

99.9 

241.6 

42.5 

37.4 

20.2 

351  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

64 

4S«0 

105.0 

12009.6 

186.0 

-53.7 

99.9 

242.8 

38.9 

34.5 

17.8 

355.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

64 

4S.6 

106.0 

12149.2 

lh^2.0 

-54.  1 

99.9 

243.  7 

36.3 

32.6 

16.1 

356. S 

999.9 

99.9 

999.9 

63.  1 

64 

4E.2 

107.0 

12291. 7 

178.0 

-54 . 3 

99-9 

243.8 

39.2* 

35.  1 

17.3 

358.  S 

999.9 

99.9 

999*9 

64.4 

64 

*6.7 

106. 0 

12437.  2 

174.  0 

-54. 6 

99.  9 

243.3 

42.1  • 

37.6 

18  .9 

360.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  7 

64 

*7.3 

109.0 

12565.9 

ITC.O 

-55.1 

99  9 

242.2 

42.8* 

37.9 

£0.0 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

64 

47.9 

1 10.0 

12737.  9 

166.0 

-55.1 

99.9 

241.4 

41  .0* 

36.0 

?9.6 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

64 

4B.A 

1 t 1 .0 

12933. 1 

16  1.0 

-55.  4 

99.  9 

241.7 

39.8* 

35.0 

18.8 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70*4 

64 

49.2 

112.0 

13093.6 

157.0 

-55.4 

99.9 

242.8 

41.0* 

36.5 

18.7 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .8 

64 

49.B 

113.0 

13216. 7 

154.0 

-55.  1 

99.9 

243.6 

40.1  * 

36.0 

17.9 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  5 

64 

SO.* 

114.0 

13384. B 

150.0 

-55.1 

99.9 

243.3 

36.5* 

32.  7 

16.4 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

64 

SI.  1 

I IS.O 

13513.  5 

147.0 

-56.2 

99  9 

241.4 

35.3* 

30.9 

16.9 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

64 

SI  .9 

1 16.0 

13733.3 

142.0 

-56.  4 

99.  9 

237.5 

37.0* 

31.2 

19.9 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78*0 

64 

S2.4 

1 1 7.0 

13866.8 

139.0 

-56.7 

99.9 

236.2 

38.9* 

32.  3 

21.6 

380.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

79*1 

64 

S3.I 

1 16.0 

14007.  1 

136.0 

-56.7 

99.9 

238.3 

45.3* 

38.6 

23.8 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

63 

S3.7 

119.0 

14196.3 

132.0 

-56.  7 

99.9 

241.0 

49.8* 

43.5 

24.1 

386.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

82.6 

63 

S4.4 

120.0 

14341. 9 

129.0 

-57.2 

99.9 

244.  1 

49.5* 

44.5 

£1.7 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84*7 

63 

88.  1 

121.0 

14490. 7 

126.0 

-57.  2 

99.  9 

248.2 

46.4* 

43.1 

17.3 

390. S 

999.9 

99.9 

999.9 

86.8 

63 

ss.e 

122.0 

14643. 1 

123.0 

-57.4 

99  9 

249.8 

42.2* 

39.6 

14.6 

392.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

88.1 

64 

8F.2 

123.0 

14851. 9 

119.0 

-57.6 

99.  9 

246.1 

35  .0* 

32.5 

13.0 

396.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

64 

8B.9 

124.0 

ISO  12.8 

iie.o 

-58.6 

99.9 

244.7 

31.8* 

28.7 

13.6 

397.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

64 

S7.A 

12!.  0 

ISI77.3 

113.0 

-58.9 

99.9 

244.9 

33.0* 

29.9 

14.0 

399.7 

999.  9 

99.  9 

999.9 

92.2 

64 

SB. 4 

126.0 

15346.6 

110.0 

-57.9 

99.9 

24  7.8 

29.0* 

26.8 

10.9 

404.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

64 

S9.  1 

127.0 

ISS79.6 

106.0 

-58.4 

99.9 

250.3 

23.9* 

22.5 

8.1 

408.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

64 

S9.9 

I2B.0 

15699. 3 

104.0 

-59.  8 

99.9 

250.9 

22.3* 

21.1 

7.3 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  a 

C4 

40.A 

129.0 

15881.4 

10  1.0 

-61  .6 

99.  9 

249.0 

24.6* 

22.9 

8.8 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96*8 

64 

61.3 

130.0 

16067.8 

98.0 

-62.7 

99.9 

247.6 

25.2* 

23.3 

9.6 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

64 

62.3 

131.0 

1A32S.0 

94.0 

-62.  3 

99.9 

253,3 

25.3* 

24.2 

7.3 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99*3 

64 

63.0 

132.0 

16457.8 

92.0 

-62.3 

99.9 

254.6 

32.2* 

31.0 

8.6 

417.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

100.2 

64 

63.B 

133.0 

16662. 6 

89.0 

-62.3 

99.9 

255.3 

37.4* 

36.2 

9.S 

421.2 

999.9 

99*9 

999.9 

102.3 

64 

64.S 

134.0 

1687*. S 

66*0 

-61.9 

99.9 

258.4 

35.6* 

34.8 

7.2 

426.1 

999.9 

99.9 

999.9 

103*7 

6S 

6S.3 

135.0 

17094. 0 

83.0 

-62.3 

99.9 

2SSi7 

38.0* 

37.3 

7.4 

429.7 

999.9 

99*9 

999*9 

105.3 

6S 

66.2 

136.0 

1 732 1 . 1 

80.0 

-62,9 

99<  9 

262.2 

31.7* 

31.4 

4.3 

433*1 

999.9 

99*9 

999*9 

107. S 

6S 

67.3 

137.0 

I7SS6.2 

77.0 

-63.4 

99.  9 

267.7 

25.1* 

25.0 

1.0 

436.7 

999.9 

99*9 

999.9 

108*9 

6S 

68.  3 

136.0 

17800. 8 

74.0 

-63.2 

99.9 

264.6 

26  .0* 

25.9 

2.5 

442*1 

999*9 

99.9 

999.9 

110.4 

66 

69.3 

1 39.0 

I805S. 2 

71.0 

-62.9 

99.9 

253.3 

26.3* 

25.2 

7.S 

448.1 

999.9 

99*9 

999.9 

111  .9 

66 

70.3 

140.0 

18320. S 

68.0 

-63.8 

99.9 

250.2 

26.8* 

25.2 

9.1 

4S1.7 

999.9 

99.9 

999.9 

113. S 

66 

71.3 

141.0 

1 8S96. * 

6S.0 

-64.9 

99.9 

248.9 

27.7* 

25.8 

10*0 

4SS.0 

999.9 

99*9 

999*9 

IlS.l 

66 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO*  429 
OAVTfM*  OHIO 


S FEBRUARY  1975 

2315  CRT  ISt  IT.  I 

ANCLES  ON  the  HALE  NINUTC  HAVE  BEEN  LINEAMLV  INTERPOLATED  PROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OS  c 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

72.3 

142.0 

14484.  1 

62.0 

-65.7 

99.9 

250.6 

30.24 

28.5 

10*0 

459.5 

999.9 

99.9 

999*9 

116.8 

66* 

73.4 

143.0 

19145.0 

59.0 

-66.3 

99.9 

252.1 

38.64 

36.7 

11*9 

464.7 

999*9 

99.9 

999.9 

119.1 

66* 

74.7 

144.0 

19501. 4 

56.0 

-65.  9 

99.  9 

262.1 

28.7  4 

28.4 

3*9 

472.6 

999*9 

99.9 

999*9 

121*8 

68* 

7«.0 

145.0 

19836. 1 

S3.0 

-65.3 

99.9 

272.1 

29.04 

28.9 

-1.0 

481  .4 

999.9 

99*9 

999.9 

123.8 

67. 

77.3 

146.0 

20191. 3 

50.0 

-64.8 

99.9 

275.5 

25.44 

25.3 

-2.4 

490.9 

999*9 

99.9 

999.9 

125.8 

67. 

7B.7 

147.0 

20440.3 

48.0 

-65.1 

99.9 

270.3 

25.74 

25.7 

-0.2 

495.8 

999.9 

99.9 

999*9 

127.4 

68. 

40.  0 

144.0 

20833.3 

45.0 

-65.3 

99.9 

259.  5 

28.54 

28.0 

5.2 

504.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

129.7 

60. 

BI.5 

149.0 

21252. 7 

4 2.0 

-65.9 

99.9 

270.3 

13.84 

13.8 

-0.1 

513.  1 

999*9 

99.9 

999*9 

131.4 

68. 

S3.  I 

150.0 

21701.0 

39.0 

-67.  4 

99.9 

267.8 

28.64 

28.6 

1*1 

520.5 

999*9 

99.9 

999.9 

133.4 

68. 

S4.4 

151  .0 

22141.3 

36.0 

-69.2 

99  9 

275.9 

25.24 

25.  1 

-2.6 

527.6 

999.9 

99*9 

999.9 

136.1 

69. 

S6.7 

152.0 

22525.  1 

34.0 

-66.3 

99.9 

272.2 

24.84 

24.8 

-0.9 

544.0 

999*9 

99.9 

999*9 

138.3 

69* 

84.6 

153.0 

23085.5 

31.0 

-65.7 

99.9 

264.3 

30.14 

30.0 

3.0 

560.2 

999*9 

99.9 

999  .9 

141  .4 

70. 

90.6 

154.0 

23702. 4 

28.0 

-66.  7 

99.9 

261  .9 

28*74 

28.4 

4.0 

573.9 

999.9 

99.9 

999*9 

145*0 

70. 

93.1 

155.0 

24390.9 

25.0 

-64.  8 

99.9 

264.8 

28.0 

27.9 

2.5 

590*6 

999.9 

99.9 

999*9 

149.0 

70. 

9S.7 

156.0 

25170.2 

22.0 

-65.3 

99  .9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

619.1 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999. 

9S.S 

157.0 

26060. 0 

19.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

641  .9 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999. 

102.0 

158.0 

26735.4 

17.0 

-65.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99*9 

99*9 

667.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 
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station  no* **  429 
OAVTONt  OHIO 

A FEBRUARY  1975 

15  GRT  194  19*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MO 

DC  C 

DC  L 

DC 

M/SEC 

0.0 

7.0 

290.0 

972.3 

1.6 

0.4 

270.0 

4.1 

O.I 

0.0 

300.  0 

97  1.0 

1 .3 

0.  2 

263.0 

4.7 

C.4 

9.0 

400.  9 

959.  0 

0.  8 

0.8 

263. C 

4.7 

o.s 

10.0 

50  I.A 

940.0 

0.0 

0.9 

269.5 

6.5 

1.3 

1 1.0 

629.  3 

933.0 

-1.1 

-1  .1 

274.6 

10.0 

I.A 

12.0 

723.9 

922.0 

- 1.6 

-1.6 

274.9 

11.3 

1.9 

1 3.0 

019.3 

91  1.0 

-1  .9 

-1.9 

272.3 

10.0 

2.4 

14.0 

916.  2 

90Q.0 

-2.5 

-2.5 

267.2 

1 1 .4 

2.7 

1 5.0 

101 3.0 

809.0 

-3.0 

-3.  3 

266.0 

12.2 

3.  t 

lA.O 

1139.  7 

675.0 

-3.  1 

-3.1 

266.0 

12.9 

3.5 

17.0 

1249.0 

063.0 

-3.  4 

-3.5 

267.0 

12.2 

3.R 

10.0 

1341.3 

05  3.0 

-3.4 

-3.5 

266.4 

11.8 

4.2 

19.0 

1444.  1 

04  2.0 

-3.  6 

—3.6 

264.7 

1 1 .7 

4.A 

20.0 

1540.  1 

031.0 

-3.6 

-3.6 

262.3 

12.1 

5.0 

21.0 

1672. 0 

018.0 

-4.0 

-4.1 

259.8 

12.8 

5.3 

22.0 

1779.6 

00  7.0 

-4.  S 

-4i  5 

255.1 

12.3 

5.7 

23.0 

1077.9 

79  7.0 

-4.9 

-5.0 

252.2 

12.5 

0.1 

24.0 

1977.  2 

707.0 

-5.4 

-5.5 

253.9 

13.6 

A*4 

25.0 

2007.7 

776.0 

-5.9 

-5.9 

257.  1 

14.0 

0.0 

25.  0 

2209. 0 

764.0 

-6.3 

-6.4 

256.5 

15.2 

7.2 

27.0 

2312.9 

754.0 

-6.9 

-7.0 

256.2 

15.2 

7.5 

20.0 

2417.  1 

74  4.0 

-7.3 

-7.4 

257.2 

15.1 

7.R 

29.0 

2522.5 

734.0 

-0.2 

-8.  3 

257.  7 

15.0 

0.1 

30.0 

2620.9 

724.0 

-9.0 

-9.  I 

258.1 

14.9 

P*5 

31.0 

2736.  7 

714.0 

-9.4 

-9.5 

258.2 

14.0 

0.0 

32.0 

2045.6 

704.0 

-10. 1 

-10.3 

257.5 

14.6 

9.1 

33.0 

2944. 0 

695.0 

-10.0 

-1  1.0 

256.7 

14.5 

9.5 

34.0 

3056.2 

505.0 

-11.4 

-11.6 

255.2 

14.5 

9.M 

35.0 

3157.6 

676.0 

-12.2 

-12.6 

254  .6 

14.9 

10*3 

3A.0 

3294. 5 

664.0 

-12.  8 

-13.2 

254.3 

15.5 

tO.A 

17.0 

3390.5 

655.0 

-13.7 

-14.1 

254.7 

15.7 

10.9 

30.0 

3503. 7 

646.0 

-14.2 

-14.7 

255.5 

15.6 

1 1.3 

39.0 

3610.0 

537.0 

-15.0 

-15.5 

256.9 

1 5.3 

11.7 

40.0 

3717.6 

620.0 

-15.7 

-16.3 

257,7 

15.1 

12.1 

41.0 

3030. 6 

518.0 

-16.4 

-17.1 

257.3 

15.1 

12.A 

42.0 

3940. 8 

609.0 

-17.2 

-1  8.  1 

256.0 

15.1 

12.0 

43.0 

4060.3 

600.0 

-10.2 

-19.  2 

253.9 

IS.I 

13.2 

44.0 

4173.  1 

591.0 

-19.0 

-20.  1 

252.2 

15.1 

13.5 

45.0 

4274.5 

58  3.0 

-19.7 

-20  .8 

251  .3 

15.2 

13.9 

4A.O 

4309.  0 

574.0 

-20.6 

-21  .9 

251  .3 

15.2 

14.2 

47.0 

4493.5 

566.0 

-21  .6 

-22.8 

252.0 

15.4 

14.7 

40.0 

4590. 3 

550.0 

-22.4 

-23.7 

254.0 

16.1 

15.0 

49.0 

4704.3 

550. 0 

-23.  3 

-24.  S 

255.5 

16.7 

19.3 

50.0 

401 1.3 

54  2.0 

-24.4 

-25.9 

256.9 

16.7 

19.0 

51.0 

4946. 9 

532.  0 

-25.0 

-26.6 

259.2 

16.1 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M,  SEC 

OG  K 

DC  K 

fiN/KC 

PCT 

KM 

06 

4.1 

9.0 

277.5 

207.9 

4.1 

92.0 

0.0 

0. 

4.6 

0.6 

277.3 

207.6 

4.0 

92.4 

0.3 

03* 

4.6 

0.6 

277.0 

280.7 

4.2 

100.4 

0.3 

83. 

6.5 

0.1 

277.9 

200.3 

4.1 

100  .2 

0.4 

83. 

10.0 

-0.0 

270.0 

287.0 

3.0 

100.1 

0.6 

07* 

1 1 .3 

-1.0 

270.4 

200.0 

3.7 

100.0 

0.0 

09. 

10.7 

-0.4 

279.  1 

200.6 

3.7 

100.0 

1 eO 

91. 

1 1 .4 

0.6 

279.4 

208.6 

3.5 

99.9 

1.3 

90* 

12.2 

0.0 

279.9 

280.9 

3.5 

99.8 

1 .6 

90* 

12.9 

0.9 

201.0 

290.  1 

3.5 

99.0 

1.9 

89. 

12.2 

0.6 

201  .0 

290.9 

3.4 

99.0 

2.2 

88. 

1 1.0 

0.7 

282.  7 

291.9 

3.5 

99.0 

2.4 

08. 

11.6 

1.1 

283.6 

292.9 

3.5 

99.7 

2.  7 

00. 

12.0 

1.6 

284.7 

294.1 

3.5 

99.7 

2.9 

88. 

12.6 

2.3 

205.5 

294.8 

3.5 

99.7 

3.2 

07. 

1 1.9 

3.2 

206.1 

295.2 

3.4 

99.6 

3.5 

07. 

1 1.9 

3.0 

206.6 

295.6 

3.3 

99.5 

3.8 

85. 

13.1 

3.0 

287.1 

295.9 

3.2 

99.5 

4.0 

84. 

14.4 

3.3 

207.8 

296.4 

3.2 

99.4 

4.3 

84* 

14.7 

3.5 

280.6 

297.1 

3.1 

99*3 

4.7 

03* 

14.7 

3.6 

209.0 

297*3 

3.0 

99*3 

5.0 

03* 

14.0 

3.4 

209.6 

297.7 

2*9 

99*2 

S.3 

02* 

14.7 

3.2 

209.8 

297.5 

2*8 

99*1 

s.e 

82* 

14.6 

3.  1 

290.1 

297.5 

2.7 

99  .0 

5.9 

02. 

14.5 

3.0 

290.8 

290.0 

2.6 

90.9 

6.2 

82* 

14.3 

3.2 

291.1 

290.1 

2.5 

98.8 

6.5 

02. 

14.1 

3.3 

291.4 

290.  1 

2.4 

90.7 

6.8 

02. 

14.0 

3.7 

291  .9 

290.4 

2.3 

90.4 

7.0 

81* 

14.4 

4.0 

292.  1 

298.2 

2.1 

97.4 

7.3 

81. 

14.9 

4.2 

292.9 

290.9 

2.  1 

96.8 

7.8 

81* 

15.2 

4.1 

293.1 

290.7 

2.0 

96.3 

0.1 

80* 

15.1 

3.9 

293.6 

299.  1 

1.9 

96.2 

0.4 

00. 

1 A.9 

J.5 

293.8 

299.0 

1.8 

95.9 

8.7 

00* 

14.7 

3.2 

294.2 

299.2 

1.7 

95.2 

9.1 

80* 

14.7 

3.3 

294.8 

299.5 

1.6 

94.4 

9.4 

00* 

14.7 

3.7 

295.1 

299.5 

1.5 

92.9 

9.7 

80. 

14.6 

4.2 

295.2 

299.  3 

1.4 

92.0 

10.1 

00* 

14.4 

4.6 

295.5 

299.4 

1.3 

91  .2 

10.4 

79. 

14.4 

4.9 

295.9 

299.6 

1.2 

90.4 

10.7 

79* 

14.4 

4.9 

296.1 

299.5 

1.2 

09.8 

II.  1 

79. 

14.7 

4.7 

296.  1 

299.4 

l.l 

89.4 

11.3 

79. 

15.5 

4.4 

296.4 

299.5 

1.0 

89.2 

11*0 

78. 

16.1 

4.2 

296.5 

299.4 

0.9 

08*0 

12.  1 

70. 

16.3 

3.0 

296.5 

299.1 

0.9 

87*4 

12.4 

70* 

15.9 

3.0 

297.3 

299.7 

0.8 

06.3 

12*9 

70. 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P7 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

S* **.0 

S0S6.9 

526.0 

-25.8 

-27.7 

260.6 

15.3 

16.6 

S3.0 

S166. 1 

■16.0 

-27.0 

-29.6 

261.2 

16.6 

16.9 

SA.O 

5260.6 

508.0 

-27.9 

-31.2 

260.8 

13.8 

17.3 

9S.0 

5380. 1 

501.0 

-28.9 

-32.1 

259.9 

13.1 

17.7 

S6.0 

5509.6 

692.0 

-29.  a 

-33.  9 

259.0 

12.7 

in.  1 

S7.0 

56  26.  2 

686.0 

-31  .0 

-36.0 

258.5 

12.7 

IB.S 

58.0 

5729. A 

677.0 

-31. 8 

-36.5 

258.0 

13.2 

lA.R 

59.0 

5868.8 

669.0 

-32.7 

-35.  1 

257.5 

13.3 

19.  1 

60.0 

5956. 5 

662.  0 

-33.8 

-36.2 

257.  1 

13.6 

I9.S 

61  .0 

6076.7 

656.0 

-36.  8 

-37.3 

256.5 

13.0 

19.9 

62.0 

6185.0 

66  7.0 

-35.8 

-38. a 

255.9 

12.6 

S6.E 

63.0 

6296. 6 

660.0 

-37.  1 

-60.6 

255.6 

12.6 

t6.A 

66.0 

6605.  1 

633.0 

-37.9 

-62.0 

255.5 

11.9 

>t.e 

65.0 

651  7.  2 

62  6.0 

-39.0 

-63.1 

256.2 

1 1 .6 

*1.6 

66.0 

6666.9 

618.0 

-60.  1 

99.9 

258.2 

1*.0 

*1.9 

67.0 

676  1.9 

611.0 

-61.3 

99.9 

258.7 

12.5 

**.3 

68.0 

6878. 2 

606.0 

-62.5 

99.9 

257.7 

12.3 

**.6 

69.0 

6979.2 

398.0 

-63.3 

99.9 

256.2 

11.8 

*3.  1 

70.0 

7098. 3 

391.0 

-66.6 

99.9 

251  .7 

10.7 

*3.7 

71.0 

7236.5 

383.0 

-65.6 

99.  9 

267.6 

11.6 

*6.1 

72.0 

7361. 6 

377.0 

-66.1 

99.9 

266.7 

13.1 

*6.S 

73.0 

7665. 9 

370.0 

-67.2 

99.9 

266.2 

15.3 

*6.9 

76.0 

7576.  I 

36  6.0 

-67.6 

99.9 

265.6 

17.9 

*S.3 

75.0 

7683. 7 

358.0 

-68.2 

99.9 

266.9 

20.7 

*S.7 

76.0 

7795.  1 

352.0 

-68.  2 

99.9 

266.  1 

23.6 

*6.* 

77.0 

7908. 3 

366.0 

-68.5 

99.9 

263.2 

26.9 

*6.6 

78.0 

8023. 6 

360.0 

-68.5 

99.  7 

26  2.7 

28.9 

*7.0 

79.0 

8160.6 

336.0 

-68.9 

99.9 

242.5 

30.3 

27.  S 

80.0 

8259. 6 

32  8.0 

-69.  1 

99.9 

262.6 

31  .9 

2B.0 

81.0 

8601.0 

32  1.0 

-69.  2 

99.9 

262.1 

33.1 

*6.6 

82.0 

8526. 5 

315.0 

-50  .0 

99.9 

262.0 

33.8 

*6.9 

83.0 

8629.  1 

310.0 

-50.  1 

99.9 

262.6 

35.5 

*9.6 

86.0 

8756.8 

306.0 

-50.0 

99.9 

263.6 

37.7 

*9.9 

85.0 

8887. 0 

298.0 

-50.6 

99.  9 

263.6 

38  o6 

30.6 

86.0 

9019.6 

292.0 

-50.6 

99.9 

262.6 

37.9 

30.9 

87.0 

9132.3 

28  7.0 

-50.6 

99.9 

261.3 

37.8 

3I.S 

86.0 

9269. 9 

281.0 

-50.7 

99.9 

26  1.3 

39.6 

31.9 

69.0 

9386.9 

276.0 

-50.7 

99.9 

262.  1 

60.6 

32.6 

90.0 

9506. 0 

271.0 

-50.7 

99.9 

263.3 

61  .7 

32.9 

91  .0 

9627.3 

266.0 

-50.6 

99.  9 

263.9 

62.6 

33.6 

92.0 

975 1.1 

*61.0 

-50  .6 

99.9 

263^0 

61.6 

33.6 

93.0 

9877. 1 

256.0 

-50.9 

99.9 

26  1.5 

60  .6 

36.3 

96.0 

lOOOS.S 

25  1.0 

-51  .2 

99.9 

239.7 

60.3 

36.  B 

9S.0 

10136. 2 

266.0 

-51  .6 

99.9 

238.5 

39.5 

38.6 

96.0 

10296.5 

260.0 

-51. 7 

99.9 

238.5 

39.1 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  r 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

A* 

M/SEC 

M/SEC 

OG  It 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.  1 

2.5 

297.6 

299.9 

0.7 

86.0 

13.3 

78. 

16.2 

2.2 

297.6 

*99.6 

0.6 

79.6 

13.6 

79. 

13.7 

2.2 

297.6 

299.6 

0.5 

73.3 

13.9 

79. 

12.9 

2.3 

297.  7 

299.3 

0.5 

73.5 

1A.2 

79. 

12.5 

2.6 

298.1 

299.6 

0.5 

73.7 

16.5 

79. 

12.6 

2.  5 

298.0 

299.6 

0.6 

76.6 

16.8 

79. 

12.9 

-».7 

298.3 

299.7 

0.6 

76.8 

15.1 

79. 

13.0 

2.9 

298.6 

299.9 

0.6 

78.5 

15.6 

79. 

13.0 

3.0 

298.5 

299.7 

0.6 

78.2 

15.6 

79. 

12.6 

3.0 

298.7 

299.8 

0.3 

78.0 

16.0 

78. 

12.3 

3.  1 

*98.8 

299.6 

0.3 

73.6 

16.2 

78. 

12.0 

3.1 

298.5 

299.3 

0.2 

69.3 

16.6 

78. 

11.5 

3.0 

298.8 

299.5 

0.2 

65.3 

16.8 

78. 

11.1 

2.7 

298.8 

299.5 

0.2 

66.6 

17.1 

70. 

1 1.7 

2.6 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.6 

78. 

12.2 

2.5 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

78. 

12.0 

2.6 

299  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

78. 

11.5 

2.8 

299.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

18.2 

78. 

10.2 

3.6 

299.* 

999.9 

99.9 

999.9 

18.6 

70. 

10.6 

6.6 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

78. 

12.0 

5.2 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

78. 

16.0 

5.2 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

78. 

16.3 

7.6 

301.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.9 

77. 

18.7 

8.8 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.3 

77. 

21.2 

10.3 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

77. 

*6.0 

12.  1 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

*1  .6 

76. 

25.7 

13.2 

305.9 

999.9 

99.9 

999.9 

*2.3 

76. 

26.9 

16.0 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

76. 

28.2 

r6.8 

308.* 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

75. 

29.2 

15.5 

309.9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

75. 

29.8 

15.9 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

76. 

31.6 

16.3 

31 1 .8 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

76. 

33.8 

1 i.B 

313.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

27.6 

73. 

36.5 

1 '.2 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

73. 

33.6 

17.5 

316.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

30.0 

73. 

33.2 

IS.  1 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .1 

72. 

36.7 

19.0 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

7*. 

35.8 

19.0 

321.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.5 

71  . 

37.2 

18.7 

323.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

71. 

38.3 

I 8.7 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

71. 

37.  1 

; 8.9 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

71  . 

35.7 

19.6 

3*0.2 

' 999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

70. 

36.8 

20.3 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

70. 

33.7 

20.7 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

70. 

33.3 

20.6 

333.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

69. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANO.E  BETWEEN  C AND  10  OEG 

* BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  REEN  INTERPCLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  *29 
DAVTON.  OHIO 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  ISA  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

PEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

3f.9 

97.0 

10405.5 

236.0 

-52.0 

99.9 

240.2 

42.6 

37,0 

£1.2 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

69. 

3B.S 

9S.0 

1054A.3 

23  1.0 

-51.7 

99.9 

241.0 

44.7 

39.1 

21.7 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

AS.O 

69. 

3E.9 

49.0 

10657. S 

227.0 

-52.0 

99.9 

240.0 

42.2 

36.5 

21.1 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

69. 

3T.S 

100.0 

10601.6 

222.0 

-52.0 

99i  9 

238.  7 

41.0 

35.0 

21.3 

340.2 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

68. 

3R.2 

101.0 

10944.4 

21  7.0 

-52.0 

99.9 

237.6 

43.6 

36.8 

23.3 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

68. 

38.7 

102.0 

11100. 5 

212.0 

-51.7 

99.9 

236.9 

45.2 

37.9 

£.4.7 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

68. 

34.2 

103.0 

11224.0 

208.0 

-52.0 

99.9 

236.6 

46.3 

38.7 

25.5 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .5 

67. 

39.8 

104.0 

11349. 6 

204.0 

-52.0 

99.9 

237.1 

46.5 

39.0 

25.2 

348.5 

999.9 

99.  9 

999.9 

53.2 

67. 

AO. A 

105.0 

11510.4 

199.0 

-52.  3 

99.9 

238.  8 

48.0 

41.1 

24.9 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

67. 

A0.9 

lOA.O 

11641.6 

195.0 

-52.9 

99.9 

240.4 

49.7 

43.2 

24.5 

351.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

67. 

AI.3 

107.0 

1 1 775. 3 

191.0 

-52.  9 

99.  9 

240.9 

48.5 

42.4 

23.6 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  6 

66. 

At. 9 

lon.o 

11911.6 

187.0 

-53.1 

99.  9 

240.4 

45.3 

39.4 

22.4 

355.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

66. 

AS.A 

109.0 

12051. 1 

183.0 

-53.2 

99.9 

240.6 

47.3 

41.2 

23.2 

357,4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

66. 

A2.9 

110.0 

12193.5 

179.0 

-53.  1 

99.9 

242.0 

52.6 

46.5 

2».7 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.7 

66. 

A3.A 

111.0 

12376. 1 

174.0 

-53.2 

99  .9 

244.1 

51.0 

45.8 

2 2.3 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

6<->6 

66. 

AA.3 

112.0 

12525. 6 

170.  0 

-53.4 

99.9 

246.0 

39  .6* 

36.2 

16.1 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  3 

66. 

AA.B 

113.0 

12640.5 

167.0 

-53.1 

99.9 

247.5 

35.54 

32.7 

13.6 

367.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

67.2 

66. 

AB.3 

114.0 

12796. 8 

163.0 

-53.  1 

99.  9 

248.0 

35.1  4 

32.5 

13.2 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

66. 

AS. 9 

1 15.0 

12956.9 

159.0 

-53.  4 

99.  9 

247.  1 

37.84 

34.8 

14.7 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

66. 

AA.A 

116.0 

13120.7 

155.0 

-53.9 

99.9 

246.1 

43.74 

40.0 

17,7 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .2 

66. 

A7.I 

117.0 

13268. 7 

151.0 

-53.7 

99.9 

245.7 

46.34 

42.2 

19.1 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72,7 

66. 

AT.  a 

116. 0 

1341 7.5 

148.0 

-54.2 

99.9 

244.6 

45.24 

40.8 

19.4 

378.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

66. 

AE.3 

119.0 

13593. 3 

144.0 

-54.0 

99.4 

243.9 

4 1 .3  4 

37.1 

18.2 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  1 

66. 

A8.4 

120.0 

1372B.3 

14  1.0 

-54.4 

99.9 

243.5 

36.54 

32.6 

16.3 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77,3 

66. 

AA.B 

121.0 

13666. 2 

136.0 

-54.2 

99.9 

241.5 

36.14 

31.8 

17.2 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

66. 

SO. 2 

122.0 

14054.5 

134.0 

-55.0 

99.  9 

239.  1 

35.24 

30.2 

18.1 

387  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

66. 

SO.B 

123.0 

14199.0 

131.0 

-55.7 

99.9 

236.7 

29.9  4 

25.0 

16.4 

389.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

81  .5 

66. 

SI.S 

124.0 

14346. 4 

128.0 

-56.2 

99.9 

236.2 

28.9  4 

24.0 

16.1 

390.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

65. 

S2.I 

125.0 

14497. 1 

125.0 

-56.3 

99.9 

239.0 

35.  14 

30.1 

IB.I 

393.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.  4 

65. 

S2.9 

126.0 

14755. 9 

120.0 

-57.0 

99.9 

241.2 

34.94 

30.6 

16.8 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

65. 

S3.6 

127.0 

14916.2 

117.0 

-57.  2 

99.9 

244.2 

33.94 

30.5 

14.7 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

6S. 

SA.3 

126.0 

15060.8 

114.0 

-56.5 

99.9 

246.4 

33.74 

30.9 

13.5 

403.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

88  .3 

65. 

SA.9 

129.0 

15250. 0 

11  1.0 

-56.  7 

99.  9 

243.9 

34  .64 

31.0 

15.2 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

65. 

SS.A 

130.0 

15423.2 

108.0 

-57.8 

99.9 

239.4 

33.14 

28.5 

16.9 

406.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

91.1 

65. 

SC.A 

131.0 

15600. 7 

105.0 

-58.4 

99.9 

238.7 

32.74 

28.0 

17.0 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

65. 

S0.9 

132.0 

15763. 1 

102.0 

-58.4 

99.9 

241.9 

37.84 

33.3 

17.8 

412.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

68. 

S7.6 

133.0 

15970.8 

99.0 

-58.  S 

99.9 

244.7 

38.04 

34.4 

16.3 

415.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.3 

6S. 

SB. 2 

134.0 

16163. 9 

96.0 

-59.2 

99.9 

245.8 

31.74 

28.9 

13.0 

418.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.4 

65. 

SB.9 

135.0 

16362.4 

93.0 

-60.3 

99.9 

248.4 

27.34 

25.4 

10.0 

419.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

65. 

S9.7 

136.0 

16566. 7 

90.0 

-60.6 

99.  9 

248.1 

26.84 

24.9 

10.0 

423.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

65. 

S0.6 

137.0 

16649.5 

86.0 

-60.  8 

99.  9 

245.4 

24.44 

22.2 

10.1 

428.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

65. 

01.7 

138.0 

17070.4 

83.0 

-60.6 

99.9 

245.1 

22.74 

20.6 

9.5 

433.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .7 

65. 

62.6 

139.0 

17298. 9 

80.0 

-61 . 9 

99.9 

244.5 

31.24 

28.2 

13.4 

435.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

6S. 

63.5 

140.0 

17535.4 

77.0 

-61.9 

99.9 

242.0 

36.14 

31.8 

16.9 

439.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.4 

65. 

6A.S 

141.0 

17781. 7 

74.0 

-61  .2 

99.9 

247.3 

25.44 

23.4 

9.8 

446.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

65. 

4>  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  429 
OAVTON.  OHIO 


« FEBRUARY  1975 

SIS  6«rr  184  19.  0 


TIRE 

CNTCT 

HEIGHT 

RRES 

TENR 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

AS.S 

142,0 

18038.7 

71.0 

-61  .0 

99.9 

254.4 

24.4* 

23.5 

6.6 

452.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108,3 

65. 

A«.A 

143.0 

18306.3 

68.0 

-62.  1 

99.9 

249.4 

25.4* 

23.8 

8.9 

455.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.9 

65. 

A7.6 

144.0 

I8S8S. 1 

6S.C 

-62.3 

99.9 

255.3 

26.4* 

25.5 

6.7 

460.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

lll.S 

65. 

4H.7 

I4S.0 

18876.4 

62.0 

-63.1 

99  .9 

257.4 

26.6* 

25.9 

5.8 

465.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

113.2 

65  . 

«9.n 

146.0 

19180. 8 

59.0 

-64.2 

99.9 

254.1 

26.2* 

25.2 

7.2 

469.4 

999.9 

99.9 

999.9 

114.9 

66. 

71.0 

147.0 

19500.2 

56.0 

-64.2 

99c9 

255.9 

25.4* 

24.7 

6.2 

476.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

116.7 

66. 

72.3 

148.0 

19636. 7 

53.0 

-64.8 

99.  9 

257.0 

26  .0* 

25.4 

5.9 

482.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.7 

66. 

73.6 

149.0 

20192.8 

50.0 

-64.  2 

99.  9 

258.  1 

28.2* 

27.6 

5.8 

492.2 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

66. 

74.6 

150.0 

20S70. 1 

47.0 

-65.8 

99.9 

262.2 

24.3* 

24.  1 

3.3 

497.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.0 

66. 

76.2 

ISl.O 

20833. 7 

45.0 

-66.6 

99.9 

290.6 

13.7* 

12.8 

-4.8 

501.4 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

67. 

77.6 

1S2.0 

21 251.3 

42.0 

-66.4 

99.9 

254.2 

26.0* 

25.0 

7.1 

511.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

125. S 

67. 

79.2 

1S3.0 

21699.2 

39.0 

-67.2 

99.9 

261  .2 

27.5* 

27.1 

4.2 

520.8 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

67. 

80.9 

ISA.O 

22183.2 

36.0 

-66.  2 

99.  9 

266.4 

23.5* 

23.4 

1.5 

535. S 

999.9 

99.9 

999.9 

130.7 

67. 

62.7 

155.0 

22530.5 

34.0 

-65.2 

99  „9 

260.5 

23.6* 

23.3 

3.9 

547.0 

999.9 

99,9 

999.9 

132.7 

68. 

84.6 

156.0 

23094. e 

31.0 

-64.  0 

99.  9 

259.8 

28.1* 

27.7 

5.0 

564.8 

999.9 

99.9 

999.9 

135.8 

68. 

86.7 

157.0 

23717.4 

28.0 

-64.6 

99.9 

267.8 

30.7* 

30.6 

1.2 

579.9 

999,9 

99.9 

999.9 

139.3 

69. 

88.8 

158.0 

24410.4 

25.0 

-64.2 

99.9 

266.8 

31.3* 

31.2 

1.8 

600.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

143.1 

69. 

91.3 

159. 0 

25191.3 

22.0 

-65.0 

99.9 

266.2 

29.4* 

29.3 

1.9 

620.1 

999.9 

99.9 

999.9 

147.4 

69. 

94.3 

160.0 

26086.9 

19.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

649.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

832 


STATION  NO.  429 
DAYTON.  OHIO * •* 


« FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  IS4  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  rr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  R 

06  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

06 

0.0 

7,9 

298.0 

973»0 

0.6 

• 

0 

1 

280.0 

6.7 

6.6 

• 1.2 

276.4 

285.9 

3,7 

90  .0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

306.3 

972.  r 

0,7 

-1.1 

272,0 

14.9 

14.9 

-0.5 

276.5 

285.9 

3.6 

88.1 

0.3 

104. 

0.3 

9.0 

406.0 

960.0 

0.0 

-0.9 

272,0 

14.9 

14.9 

-O.S 

276.9 

286.5 

3,7 

93.6 

0.3 

104. 

fl.S 

10.0 

498.2 

949.0 

-1  .2 

-1  ,7 

272  .0 

14.9 

14.9 

-0,5 

276.5 

285.6 

3.6 

96.4 

0.3 

104. 

1.0 

I 1.0 

616.  7 

935.0 

-2.0 

-2.  1 

275.5 

14.3 

14.2 

-1.4 

276.8 

285.9 

3.5 

99.8 

0,7 

97. 

1.4 

12.0 

719.3 

923.0 

-2.8 

-2  8 

278.0 

14.1 

14.0 

-2.0 

277,0 

285.8 

3.4 

100.2 

1 .0 

97, 

I.R 

13.0 

814.3 

91  2.0 

-3.4 

-3.4 

27R.3 

14.2 

14.0 

-2.0 

277,3 

285.  8 

3.3 

100.1 

1 .4 

98. 

2.1 

lA.O 

910.3 

90  1.0 

-3.  9 

-3.9 

278.  9 

14.1 

14.0 

-2.2 

277.8 

286.1 

3.2 

100.0 

i.e 

98. 

2.4 

15.0 

1007.3 

890.0 

-4.4 

-4.4 

281.7 

13.8 

13.5 

-2,8 

278.3 

286.4 

3.1 

99.9 

1 .9 

98. 

2.9 

16.0 

1 123. 1 

877.0 

-5.4 

-5.4 

28S.2 

14.0 

1 3.5 

-3.7 

278.3 

286.0 

2.9 

99.8 

2.3 

99. 

3.2 

17.0 

1231.3 

865.0 

-5.7 

-5.7 

285.  1 

14.1 

13.6 

-3.7 

279.  1 

286,7 

2.9 

99,7 

2.6 

100. 

3.S 

18.  0 

1322. 5 

ess.o 

-6.  2 

-6  2 

284.0 

14.1 

13,7 

-3.4 

279.6 

287.0 

2.8 

99,7 

2.8 

100. 

3.9 

19.0 

1423.7 

844.0 

-6.9 

-7,  0 

234.8 

14.1 

13.7 

-3  .6 

279  .8 

287.0 

2.7 

99.6 

3.  1 

101. 

4.2 

20.0 

1516.7 

83  4.0 

-7.8 

-7,9 

284.2 

14.1 

13.6 

-3,4 

279.8 

286.6 

2.5 

99.4 

3.4 

101  . 

4.A 

21.0 

1639.  1 

821.0 

-7.2 

-7.3 

281.1 

14.2 

13.9 

-2.7 

281  .7 

288.9 

2.7 

99.5 

3.  7 

101. 

S.O 

22.0 

1744.6 

810.0 

-6.0 

-6.1 

274.3 

15.4 

15.4 

-1.2 

284.1 

292.2 

3.0 

99,7 

4.1 

101. 

«.3 

23.0 

1851. 8 

799.0 

-6.0 

-6.1 

272.2 

15.4 

15.4 

-0.6 

285.2 

293.5 

3.0 

99,7 

4.4 

too. 

S.A 

24.0 

1950.4 

789.0 

-6.6 

-7.0 

270.9 

14.8 

14.8 

-0.2 

285.6 

293.4 

2.9 

97,1 

4.7 

100. 

«.o 

25.0 

2060.  1 

778. C 

-7.2 

-8  0 

271.3 

12.4 

12.4 

-0.3 

286.  1 

293.4 

2.7 

93.9 

5.0 

99. 

A.4 

26.0 

2181. 1 

766.  ti 

-8.  1 

-9.  0 

272.3 

12.9 

12.9 

-0.5 

286.4 

293.3 

2.5 

92.8 

5.2 

99. 

«.B 

27.0 

2283.2 

7S6.0 

-8.5 

-9.4 

272.4 

13.3 

13.3 

-0.6 

287.0 

293.8 

2.5 

93.3 

5.6 

98. 

T.O 

28.0 

2386. 4 

74  6.0 

-9.4 

-10.5 

272.3 

13.5 

13.5 

-0.5 

287.  1 

293.5 

2.3 

92.0 

5.7 

98. 

7.4 

29.0 

2490.8 

736.0 

-9.7 

-10.9 

271.2 

14.0 

14.0 

-0.3 

287.9 

294.2 

2.3 

90.9 

6.0 

90. 

T.B 

30.0 

2596.4 

726.0 

-10.1 

-11.1 

270.1 

14.4 

14.4 

-0.0 

288.5 

294.8 

2.2 

92.2 

6.4 

98. 

R.0 

31.0 

2692.6 

717.0 

-10.6 

-1  1 .4 

269.6 

14.6 

14.6 

0.1 

289.1 

295.3 

2.2 

93.4 

6.6 

97. 

R.4 

32.0 

2800.6 

70  7.0 

-11.1 

-11,9 

269.3 

14.9 

14.9 

0.2 

289.6 

295,7 

2.2 

93.0 

6.9 

97, 

8.7 

33.0 

2899. 0 

698.0 

-11.6 

-12,  2 

269.3 

15.3 

15.3 

0.2 

290.2 

296.2 

2.1 

95.0 

7.2 

97, 

9.0 

34.0 

3009.5 

688.0 

-12.4 

-13,  1 

269.5 

15,7 

15.7 

0.1 

290.4 

296.2 

2.0 

94,7 

7.5 

96. 

9.3 

35.0 

3110.1 

679.0 

-13.0 

-13.8 

270.1 

16.2 

16.2 

-0.0 

290.9 

296.4 

1.9 

93.7 

7,7 

96. 

9.B 

36.0 

3245.9 

667.  0 

-13.7 

-14.6 

270.9 

16.6 

16.6 

-0.3 

291.5 

296.8 

1.8 

92.6 

8.2 

96. 

10.2 

37.0 

3349.2 

658.0 

-14.2 

-15.3 

270.8 

16.3 

16.3 

-0.2 

292.0 

297,  1 

1.8 

91  .3 

8.7 

96. 

le.s 

38.0 

3465.2 

64  8.0 

-15.2 

-16.4 

270.3 

15.8 

15.8 

-0.1 

292.2 

296.9 

1.6 

90.1 

9.0 

96. 

10.9 

39.0 

3559. 1 

640.0 

-15.6 

-16.  9 

268.3 

15.4 

15.4 

O.S 

292.8 

297.4 

1.6 

89.9 

9.3 

95. 

1 1.2 

40.0 

3665.9 

631.0 

-56.4 

-17  7 

266.5 

15.5 

15.4 

1.0 

293.0 

297.4 

I.S 

89.6 

9.6 

95. 

11.7 

41.0 

3798.  1 

620.  0 

“1  7.  0 

-18,  4 

263.4 

15.6 

15.5 

1 .8 

293.8 

298.1 

1.4 

88.9 

10.0 

95. 

12.0 

A2.0 

3907.7 

61  1.0 

-18.0 

-19.7 

261.7 

15.5 

15.4 

2.2 

293.9 

297,8 

1.3 

86.1 

10.4 

94. 

12.4 

43.0 

4018.5 

602.0 

-18.6 

-20.6 

259,9 

14.9 

14.6 

2.6 

294.4 

298.0 

1.2 

84.0 

10.7 

94. 

I2.B 

44.0 

4118.2 

S94.0 

-19.4 

-22.0 

258.4 

14.6 

14.3 

2.9 

294  .6 

297  ,9 

t.l 

80.0 

II. 0 

93. 

13.2 

45.0 

4231.6 

585.0 

-20.1 

-23.4 

257.2 

14.7' 

14.3 

3.3 

295.1 

298.0 

1.0 

75.0 

11.3 

93. 

I3.S 

46.0 

4333.  5 

577.0 

-21.1 

-24.7 

256.4 

15.0 

14.5 

3.5 

295.1 

297,8 

0.9 

71.9 

11.6 

93. 

13.9 

47.0 

4449. 5 

568.0 

-21  .6 

-25  5 

255.9 

rs.o 

14.6 

3.6 

295.8 

298.4 

0.8 

70.5 

11.9 

92. 

14.2 

48.  0 

4540. 8 

561.0 

-22.5 

-26  ■ 5 

2SSi9 

I4VS 

14.4 

3.6 

295.7 

298.  1 

0.8 

69.8 

12.2 

92. 

14.6 

49.0 

4659.3 

552.0 

-23.  5 

-27.0 

256.3 

14.6 

14.2 

3.5 

296.0 

298.3 

0.8 

72.6 

12.6 

91. 

IS.I 

SO.O 

4765.9 

544.0 

-24.4 

-27.8 

257.2 

14.6 

14.3 

3.2 

296.1 

298.3 

0.7 

73.1 

12.9 

91. 

IS.S 

SI.O 

4901. 0 

534.0 

-25.0 

-28.4 

258.3 

15.0 

14,7 

3.0 

296.9 

299.0 

0,7 

73.2 

13.3 

90. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETVEEN  (.  AND  10  OEG 
4 BY  TEMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  l-AVE  '^EEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  TH/N  6 OEG 


833 


STATION  NO* •*  429 
OAVTON*  OHIO 


6 FEBRUARY  1975 

1115  CRT  1S4  IS*  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KC 

PCT 

KM 

DG 

is.n 

52.0 

5010.5 

526.0 

-26.1 

-29.8 

259.0 

15.2 

14.9 

2.9 

296.9 

298.8 

0.6 

70.9 

13.6 

90* 

1A.2 

53.0 

5121. 3 

51  8.0 

-26.  9 

-30.6 

259.6 

15.4 

15.2 

2.8 

297.3 

299.1 

0.6 

70.6 

14.0 

90* 

1«.6 

54.0 

5219.2 

51  1.0 

-28.0 

-31.9 

259.8 

15.8 

15.5 

2.8 

297.1 

298.7 

0.5 

68.9 

14.3 

90* 

1 7.0 

55.  0 

5332. 3 

503.0 

-29.0 

-32.  8 

259.9 

16.5 

16.3 

2.9 

297.2 

298.  7 

0.5 

69.4 

14.6 

89* 

17.4 

58.0 

5475.7 

493.0 

-29.9 

-33,  6 

260.1 

16.9 

16.7 

2.9 

297.8 

299.2 

0.4 

70.0 

15.  1 

89* 

1 7.8 

57.0 

5577. 4 

486.0 

-31  .0 

-34.9 

260.3 

16.6 

16.4 

2.8 

297.7 

299.0 

0.4 

68.! 

15.5 

89. 

18.1 

58.0 

5694. 9 

478.0 

-32.0 

-36.3 

260.5 

16.1 

1 5.9 

2.7 

297.8 

298.9 

0.4 

65.5 

15.8 

89. 

1 8.5 

59.0 

5798.9 

47  1.0 

-32.8 

-37.8 

261.0 

15.3 

15.  1 

2.4 

298.0 

299.0 

0.3 

60  .4 

16.2 

88. 

18.9 

80.0 

5904. 1 

464.0 

-34.0 

-40.3 

262.4 

15.3 

15.2 

2.0 

297.8 

298.6 

0.2 

52.7 

16. 5 

88. 

14.2 

61  .0 

6025.7 

456.0 

-34.  8 

-42.  3 

263.  3 

15.6 

15.5 

1.8 

298.3 

299.0 

0.2 

46.0 

16.8 

88. 

19.8 

62.0 

6133. 5 

449.0 

-35.8 

-43  a 

263.9 

16.1 

16.0 

1.7 

298.5 

299.0 

0.2 

43.1 

17.2 

88. 

19.9 

83.0 

6242.  5 

442.0 

-37.  0 

-45.  2 

26  3.6 

16.3 

16.2 

I .8 

298.3 

298.8 

0.1 

41  .6 

17. 5 

88. 

20.2 

64.0 

6352.7 

435.0 

-38.0 

-46.  1 

263.1 

16.0 

15.8 

1.9 

298.3 

298.7 

0.1 

42.1 

17.8 

88* 

2B.5 

«5.0 

6464. 2 

428.0 

-39.0 

-46.9 

262.3 

15.4 

15.3 

2.1 

298.5 

298.9 

0.1 

42.2 

18.1 

88* 

21.0 

66.0 

6593. 3 

420.0 

-40.2 

99.9 

261.6 

14.3 

14.2 

2.1 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18,5 

88* 

21.4 

67.  0 

6707. 7 

41  3.0 

-41  .3 

99.9 

262.2 

13.9 

13.8 

1.9 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.8 

88* 

21.8 

88.0 

6823.6 

406.0 

-42.  3 

99.9 

263.7 

13.7 

13.6 

1 .5 

298.8 

999.9 

99,9 

999.9 

19.2 

88* 

22*2 

89.0 

6940.9 

399.0 

-43.4 

99.9 

285.4 

13.5 

13.4 

1.  1 

298.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

87* 

22*8 

70.0 

7042. 7 

393.0 

-44.2 

99.  9 

267.3 

13.4 

13.3 

0.6 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.8 

87* 

23.1 

71.0 

7180.3 

385.0 

-45.4 

99,  9 

269.8 

13.3 

13.3 

0.1 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

87* 

23*5 

72.0 

7284. a 

379.0 

-46.5 

99.9 

272,3 

13.4 

13.4 

-0.5 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

87* 

23*9 

73.0 

7408.3 

372.0 

-47.  5 

99.9 

275,5 

13.3 

13.2 

-1.3 

299.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

88* 

24.3 

74.0 

7515.5 

366.0 

-48.7 

99.9 

279.1 

13.0 

12.8 

-2.0 

299.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .2 

88* 

24*7 

75.0 

7623.  9 

360.  0 

-4  9.  7 

99.9 

281  .8 

12.8 

12.5 

-2.6 

299.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

88* 

25.3 

78.0 

7733. 7 

354.0 

-50.6 

99.9 

280.8 

13.3 

13.  1 

-2.5 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .9 

88* 

2S.8 

77.0 

7844. 8 

34  8.0 

-51.7 

99.9 

277,6 

13.9 

13.8 

- 1.8 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

88* 

28.0 

70.0 

7957.5 

342.0 

-52.  2 

99.  9 

271.1 

15.2 

15.2 

-0.3 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

89* 

2C.4 

79.0 

8072.0 

336.0 

-52.5 

99-9 

266.1 

17.5 

17.5 

1.2 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

89* 

28.9 

80.0 

8188. 4 

330.0 

-52.  a 

99.9 

263.5 

20  .4 

20.3 

2.3 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

88* 

27.3 

81.0 

8326.9 

323.0 

-52.2 

99.9 

262.2 

21.6 

21.4 

2.9 

305.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

24  .0 

88* 

27.8 

82.0 

8448.  4 

31  7.0 

-51.9 

99.9 

259.2 

21  .9 

21.5 

4.1 

307,4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

88. 

28.2 

83.0 

8572.2 

31  1.0 

-52.0 

99.  9 

255.8 

22.1 

21.4 

5.4 

308.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.  1 

88. 

28.8 

84.0 

8677. 1 

30  6.0 

-52.3 

99  ,9 

251.8 

23.5 

22.3 

7,  3 

309.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

87. 

29.3 

85.0 

8805. 2 

300.  0 

-52.5 

99.  9 

250.6 

25.1 

23.7 

8.3 

311.4 

999.9 

99.9 

999.9 

26.  6 

87. 

29.9 

86.0 

8935.8 

294.0 

-52.2 

99.  9 

250.6 

27.6 

26.  1 

9.2 

313.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

27.5 

86* 

30.4 

87.0 

9069.3 

288.0 

-52.3 

99.9 

250,3 

30.5 

28.7 

10.3 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

86. 

30.9 

88.0 

9182.5 

28  3.0 

-52.  3 

99.9 

249.9 

33.0 

31.0 

11.3 

316.9 

999.9 

99,9 

999.9 

29.2 

85. 

31*3 

89.0 

9297.9 

278.0 

-52.0 

99.9 

249.8 

33.7 

31.7 

11.6 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

85* 

31*8 

90.0 

9439. 4 

272.0 

-51 .6 

99.9 

250.2 

33.2 

31  .3 

1 1.2 

321*6 

999.9 

99.9 

999.9 

31 .1 

84* 

32*3 

91  .0 

9559.9 

267.0 

-51  .4 

99.9 

250.7 

32,7 

30.9 

10.8 

323.5 

999.9 

99.9 

999  *9 

32  .0 

84. 

32.8 

92.0 

9882. 7 

262.0 

-51.1 

99.9 

250.2 

33.8 

31.8 

;i.4 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.9 

84* 

33*2 

93.0 

9807.8 

257.0 

-52.0 

99.9 

249.1 

34,9 

32.6 

'2.4 

326.2 

999.9 

99.9 

999*9 

33.7 

83* 

33*8 

94.0 

9935.0 

252.0 

-52.3 

99  „9 

247,9 

35.5 

32.9 

13.3 

327.5 

999.9 

99.9 

999  *9 

34.7 

83* 

34*1 

95.0 

10064. 6 

247.0 

-52.2 

99.9 

247.2 

35.2 

32.5 

13.6 

329*7 

999.9 

99.9 

999*9 

35.6 

83* 

34*8 

96.0 

10223.8 

24  1.0 

-52.3 

99.9 

248.5 

36.0 

33.5 

t3*2 

331*8 

999.9 

99.9 

999*9 

37.0 

82* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  o AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  f.EEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH7N  6 DEG 
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STATION  NO* *•  429 
OAVTON.  OHIO 

6 FEBRUABV  1975 

ms  GMT  1S4  IS*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

CPN 

MR 

DO  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35*3 

97.0 

10332.0 

237.0 

-52.  5 

99.  9 

249.  1 

37.6 

35.1 

13.4 

333.1 

999.9 

99,9 

999.9 

38.  1 

82. 

35.9 

98.0 

10469.7 

232.0 

-52.8 

99.9 

249.6 

40.1 

3 7.6 

14.8 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

SI. 

3C.3 

99.  A 

10582.  1 

£28.0 

-52.3 

99.9 

250.8 

42.1 

39.7 

13. 9 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

*0.4 

81. 

3«.9 

100.0 

10725.5 

223.0 

-52.3 

99  9 

252.7 

44.7 

42.7 

*3.3 

339.2 

999.9 

99.9 

999,9 

41  .9 

81. 

37.5 

101.0 

10672. 1 

218.0 

-52.5 

99.9 

253.2 

45.2 

43.3 

13.  1 

341.2 

999.9 

99,9 

999.9 

43.7 

80. 

3R.0 

102.0 

11022.  1 

213.0 

-52.  5 

99.  9 

252.0 

43.7 

41.6 

i3.5 

343.4 

999.9 

99.9 

999,9 

44.9 

80. 

3S.5 

103.0 

11175.7 

208.0 

-52.5 

99.9 

250.7 

41.8 

39.5 

i 3.8 

345.  8 

999.9 

99,9 

999.9 

46.3 

80. 

39.1 

104.0 

11269.6 

205.  0 

-52.3 

99.9 

249.2 

38.6 

36.1 

:.3.7 

3*7.5 

999.9 

99.9 

999.9 

*7,  6 

80. 

39.  A 

105.0 

11429.3 

200.0 

-52.5 

99.9 

247.5 

34.5 

31.9 

3.2 

349.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

79. 

40.2 

106.0 

11559.  9 

196.0 

-52.  5 

99.9 

245.8 

32  .9 

30.0 

r 3.5 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

79. 

40. S 

107.0 

11693. 1 

192.0 

-52.6 

99  9 

246.5 

37.4 

34.3 

14.9 

353. S 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

79. 

41.3 

lOS.O 

11829.0 

188.0 

-52.8 

99  9 

247.1 

39.8 

36.6 

15.5 

355.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

78. 

4 1.9 

109.0 

11967. 7 

184.  0 

-S3.  1 

99.  9 

247.0 

38.3 

35.2 

15.0 

357.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.  7 

78. 

42.4 

1 10.0 

12109. 3 

180.0 

-53.4 

99.9 

246.  1 

37.8 

34.5 

15.3 

358.6 

999.9 

99,9 

999,9 

54,7 

78. 

43.  1 

11  1.0 

12290. 8 

175.0 

-53.1 

99.9 

243.5 

39.7 

35.5 

17.7 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

78* 

43.8 

112.0 

12402.0 

172.0 

-53.7 

99.9 

240.8 

42.1 

36.8 

£0  .6 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

58.0 

77. 

44.3 

113.0 

12553.4 

168.0 

-53.4 

99.9 

241  .0 

45.0 

39.4 

21.8 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

77* 

44.9 

114.0 

12708. 3 

164.0 

-S3.  9 

99.9 

242.1 

45.9 

40.6 

21.5 

367.7 

999.9 

99,9 

999.9 

60.9 

76* 

45.3 

115.0 

12866.8 

160.0 

-54.2 

99  .9 

242.3 

42.7 

37.8 

19.9 

369.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

76* 

4S.9 

1 16.0 

13029. 3 

156.0 

-53.9 

99.9 

243.9 

38.3 

34.4 

i6.8 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

76. 

4A.4 

1 17.0 

13196.2 

152.0 

-53.6 

99.  9 

246.6 

39.0 

35.8 

.5.5 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

76* 

47.0 

118.0 

13324.4 

149.0 

-53.6 

99.9 

248.2 

42.2 

39.2 

IS.  7 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

75. 

47.5 

1 19.0 

13499. 4 

145.0 

-53.  7 

99.9 

248.4 

4 3.2 

40.2 

•5.9 

381  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

75. 

48.  1 

120.0 

13634.0 

142.0 

-52.8 

99.9 

248.4 

38.6 

35.9 

?.4.2 

385.1 

999.9 

99.9 

999*9 

68.7 

75. 

4E.A 

121.0 

13818.  7 

138.0 

-52.2 

99  9 

247.5 

31.7 

29.3 

12.1 

389.4 

999.9 

99.9 

999*9 

70,0 

75. 

49.4 

122.0 

13960.9 

135.0 

-52.  3 

99  9 

247.4 

31  .3 

28.9 

12.0 

391  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

75. 

50.0 

123.0 

14106.2 

132.0 

-52.6 

99  9 

249.6 

38.4 

36.0 

>3.4 

393.5 

999,9 

99.9 

999  ,9 

72.1 

75. 

50.5 

124.0 

14305. 0 

128.  0 

-52.5 

99.9 

251.3 

38.2 

36.2 

12.3 

397.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

75. 

51.2 

125.0 

14458. 2 

125.0 

-52.8 

99.9 

252.  1 

33.9 

32.3 

tO.4 

399.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.9 

75. 

52.0 

126.0 

14668. 0 

121.0 

-53.1 

99.9 

252.0 

32.0 

30.4 

9.9 

402.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

74. 

52.7 

127.0 

14829.5 

118.0 

-54.  1 

99.9 

252.  7 

29.2 

27.9 

8.7 

*03.7 

999.9 

99,9 

999.9 

77.9 

74. 

53.4 

128.0 

14994.3 

115.0 

-55.2 

99  .9 

250  .9 

32.9* 

31.1 

10.8 

404.6 

999.9 

99,9 

999.9 

78.8 

74. 

54.1 

129.0 

15163. 2 

112.0 

-55.  0 

99  9 

248.1 

39.0* 

36.2 

> 4 .6 

408.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

74. 

54.7 

130.0 

15336.5 

109.0 

-55.3 

99  .9 

244.6 

36.5* 

32.9 

i5.7 

410.6 

999,9 

99.9 

999.9 

82.1 

74. 

5S.4 

131.0 

15574. e 

105.0 

-57.3 

99.9 

240  .3 

32.6* 

28.3 

16.2 

411.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

74. 

56.  1 

132.0 

15695.3 

103.0 

-58.0 

99.  9 

240.1 

30.5* 

26.4 

'5.2 

412.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

74. 

50.9 

133.0 

15881 .3 

100.0 

-58.9 

99.9 

242.0 

33.5* 

29.6 

15.  7 

414.0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

74. 

57.5 

134.0 

16072. 6 

97.0 

-58.5 

99.9 

242.2 

35.1* 

31.1 

16.4 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.6 

73. 

5S.2 

135.0 

16270. 1 

94.0 

-58.7 

99.9 

239.8 

29.5* 

25.5 

14.9 

421  .8 

999.9 

99.9 

999*9 

88.7 

73. 

59.  1 

136.0 

16542. 7 

90.0 

-59.5 

99  .9 

236.7 

26.4* 

22.1 

>4.5 

425.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.1 

73. 

AO.O 

137.0 

16755.2 

87.0 

-58.  7 

99  9 

242.4 

30.4* 

26.9 

14.1 

431.2 

999.9 

99.9 

999*9 

91.2 

73. 

At.O 

1 38.0 

16976.4 

84.0 

-57.3 

99.9 

243.4 

29.8* 

26.7 

'3.3 

438.3 

999.9 

99,9 

999.9 

93.3 

73. 

62.0 

139.0 

17206. 0 

81.0 

-57.  8 

99.9 

245.1 

35.2* 

32.0 

>4.9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.  S 

72. 

63.1 

140.0 

17443.4 

78.0 

-59.0 

99.9 

249.5 

40.2* 

37.6 

14.1 

444.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

72* 

64.  1 

141.0 

17772.5 

74.0 

-60.4 

99.9 

247.9 

35.5* 

32.8 

13.4 

447.9 

999*9 

99.9 

999*9 

100.4 

72. 

• av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  AND  iO  DEG 

* 8V  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  l-AVE  SEEN  INTERPOLATEO 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  429 
OAVTCN.  OHIO 


« FESRUARy  I97S 

Ills  CRT  IS4  10.  0 


TIRE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

HIN 

6PM 

MO 

06  C 

06  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

6MFK6 

PCT 

KR 

06 

«S.2 

142.0 

16029.6 

7 1.0 

-61.3 

99-9 

251.6 

30.3* 

26.6 

9.5 

451.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .9 

72. 

6C.  3 

143.0 

16296.3 

66.0 

-60.4 

99  9 

257.4 

30.54 

29.8 

6.6 

458.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.4 

72. 

67.4 

144.0 

16579.9 

65.0 

-59.  7 

99  9 

254.9 

25.44 

24.5 

6.6 

466  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

72. 

60.4 

145.0 

18674.4 

62.0 

-61  .0 

99  9 

252.4 

27.0  4 

25.  0 

0.2 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

72. 

69.S 

146.0 

19181. 7 

59.0 

-62.  2 

99.9 

252.3 

37.7  4 

35.9 

1 1 .5 

473.9 

999.9 

99.9 

999.9 

109.  2 

72. 

70.6 

147.0 

19503.3 

56.0 

-63.4 

99.9 

252.3 

29.54 

28.  1 

9.0 

476.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.1 

72. 

72.0 

146.0 

19642. 7 

5 3.0 

-62.  1 

99.9 

254.6 

26.2  4 

25.3 

7,0 

4 09.0 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

72. 

73.1 

149.0 

20202.6 

50.0 

-62.  4 

99.9 

257.1 

27.54 

26.8 

6.1 

496.4 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

72. 

74.5 

150.0 

20563. 0 

47.0 

-64.1 

99  -9 

257.6 

26.74 

26.  1 

5.8 

501.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

72. 

75.6 

151.0 

20965. 3 

44.0 

-65.  7 

99  9 

262.8 

27.74 

27.5 

3.5 

506.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

73. 

77.3 

152.0 

21415.3 

4 1.0 

-64.9 

99  .9 

264.4 

26.04 

25.9 

2.6 

519.2 

999.9 

99.9 

999.9 

122.6 

73. 

79.0 

153.0 

21679. 0 

30.0 

-64.  7 

99.9 

263.4 

26.54 

26.3 

3.0 

531.1 

999.9 

99.9 

999.9 

125.2 

73. 

60.7 

1 54.0 

22363.6 

35.0 

-62.  6 

99.9 

269.9 

23.64 

23.6 

0.0 

549.2 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

73. 

ss.s 

ISS.O 

22746. 6 

33.0 

-62.2 

99.9 

254.1 

22.34 

21.4 

6.1 

559.5 

999.9 

99.9 

999.9 

129.9 

73. 

64.5 

156.0 

23334.3 

30.0 

-63.2 

99.9 

250.6 

20.04 

27.4 

5.6 

572  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.  1 

74. 

06.5 

157.0 

23979.9 

27.0 

-64.7 

99.9 

256.7 

14.0* 

13.8 

2.8 

585.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

74. 

60.9 

156.0 

24696. 7 

24.0 

-64.9 

99  9 

256  .4 

20  .64 

20.0 

5.7 

605.1 

999.9 

99.9 

999.9 

139.2 

74. 

91.3 

159.0 

25513.6 

21.0 

-64.7 

99  9 

263.1 

20.04 

20.6 

3.5 

629.3 

999.9 

99.9 

999.9  , 

142.2 

74. 

93.0 

160.0 

264SS. 7 

10.0 

-64.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

600.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

836 


STATION  NO*  429 
DAYTON.  OHIO 

6 FEBRUARY  1975 

1415  GAT  ISO  10*  0 


TIFF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  HT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  3 

OG 

M/SEC 

0.0 

7.4 

298.0 

974.8 

-0.2 

-2  .4 

280.0 

4.1 

0.3 

B.  0 

345*  2 

969.0 

-0.4 

-2  .7 

268.5 

9.8 

O.A 

9.0 

453.8 

9se.o 

-0.9 

-l->9 

268.6 

9.8 

0.9 

1 0.0 

SS4.5 

944.0 

-2.3 

-3  .0 

268.8 

9.9 

1.4 

1 I.O 

681.  3 

929.0 

-4.2 

-4.4 

270.1 

10  .0 

1.7 

1 2.0 

783.9 

91  7.0 

-4.9 

-5.1 

270.  1 

10.3 

2.1 

I 3.0 

88  7.  4 

90  5.0 

-5.4 

-5-6 

269.5 

10.6 

2.4 

14.0 

992.  1 

893.0 

— 6.0 

-6-2 

268.7 

10.6 

2.B 

15.0 

1089.0 

882.0 

-7.0 

-7,2 

269.6 

10.5 

3.2 

lA.O 

1222.2 

667.0 

-7.5 

-7<.7 

271.5 

10.9 

3.A 

1 7.0 

1322.2 

856.0 

-8.2 

-8.4 

272.8 

1 1 .6 

3.9 

1 R.O 

1431. 8 

844.0 

-8.  8 

-9.0 

272.5 

1 1 .5 

4.3 

19.0 

1533.4 

833.0 

-9.4 

-9.6 

271.4 

10.8 

4.7 

20.  0 

1636. 1 

822.0 

-10.1 

-10.3 

271.2 

10.6 

S.2 

21  .0 

1 768. e 

eoe.o 

-9.  2 

-9-5 

271.9 

10.8 

S.5 

22.0 

1875.2 

79  7.0 

-8.2 

-8-4 

271.8 

10.7 

S.9 

23.0 

1983. 2 

786.  0 

-8.4 

-8  -6 

268.2 

10  .0 

A. 2 

24.0 

2092.5 

775.0 

-9.  1 

-9«3 

266.  1 

10.4 

C.A 

25.0 

2193.0 

765.0 

-9.4 

-9.6 

265.0 

11.5 

7.0 

26.0 

2325.5 

752.0 

-9.8 

-10.  1 

266.0 

12.2 

7.3 

27.0 

2439.2 

74  1.0 

-10.5 

-10-8 

266.2 

12.4 

7.A 

2A.0 

2543. 7 

731.  0 

-11.0 

-1  1 .2 

266.5 

12.5 

A.I 

29.0 

2660. 1 

720.0 

-12.0 

-12  2 

267.  1 

12.6 

2*4 

30.  0 

2767.2 

71  0.0 

-12.2 

-12.5 

267.6 

12.8 

2.7 

31.0 

2B75.5 

700.0 

-13.  1 

-13.4 

267.5 

12.9 

9.1 

32.0 

2995.  1 

690.0 

-13.9 

-14.2 

266.5 

13.1 

9.4 

33.0 

3095. 9 

680.  0 

-14.5 

-16.0 

264.4 

13.1 

9.7 

34.0 

3208.  1 

670.0 

-15.2 

-16-6 

262.0 

13.3 

in.  1 

35.0 

3310.3 

661.0 

-15.7 

-17  -3 

259.  1 

13.9 

le.s 

36.0 

3448.7 

649.0 

-15.5 

-17  3 

257.5 

14.8 

1 C.9 

37.0 

3565.9 

639.0 

-15.9 

-17  .9 

256.8 

15.7 

11.2 

35. 0 

3672. 7 

630.  0 

-16.  8 

-19.2 

256.0 

15.9 

1 1.5 

39.0 

3780.6 

621.0 

-17.7 

-20.6 

255.  1 

16.0 

11.9 

40.  0 

3902. 0 

61  1.0 

-18.5 

-21.9 

253.3 

15.5 

12.4 

41  .0 

4037.4 

600.0 

- 19.  1 

-23.3 

251.9 

15.2 

I2.B 

42.0 

4149.6 

59  1.0 

-20  .5 

-31  -5 

252.1 

15.6 

13.1 

43.0 

4263. 0 

582.  0 

-21.3 

-37  .9 

252.3 

16.1 

13.  A 

44.0 

4377.9 

57  3.0 

-21  .8 

-37  ,8 

252.  1 

17.3 

13.9 

45.0 

4481. 2 

565.0 

-22.6 

-37.3 

251  .2 

17.6 

14.3 

46.0 

4598.8 

556.0 

-23.  6 

-37.4 

249.8 

17.7 

14.  A 

47.0 

4718.0 

547.0 

-24.4 

-37.4 

249.1 

17.6 

15.0 

49.0 

4825. 1 

539.0 

-25.3 

-38.0 

248.7 

17.4 

15.4 

49.0 

4933.5 

531.0 

-26.4 

-37-7 

249.0 

17.5 

15.7 

50.0 

5056. 9 

522.0 

-27.  1 

-38  .4 

249.2 

17.6 

16.3 

51.0 

5195.9 

512.0 

-28.3 

-39.7 

249.9 

17.7 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  ilEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

H/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

4.0 

-0.7 

275*4 

283*8 

3.3 

85*0 

0 .0 

0. 

9.8 

0.3 

275.6 

284.0 

3.2 

84*9 

0.2 

77. 

9.8 

0.2 

276.2 

285.2 

3*5 

93*1 

0.3 

79. 

9.9 

0.2 

275.7 

284.1 

3.3 

95*4 

0*4 

83* 

10.0 

-0  .0 

275.1 

282.8 

3.0 

98.  8 

0.7 

85* 

10.3 

-0.0 

275.3 

282.7 

2.8 

98.7 

0.9 

86* 

10.6 

0.1 

275.9 

283.1 

2.8 

98.6 

1.2 

87. 

10.6 

0.2 

276*3 

283.3 

2.7 

98.7 

1.4 

87. 

10.5 

0.1 

276.1 

282.  8 

2.5 

98.6 

1 .6 

88* 

10.9 

-0.3 

277.0 

283.6 

2.5 

98.5 

1.9 

88* 

11.6 

-0.6 

277.3 

283.5 

2.4 

98  .4 

2.1 

89. 

1 1.5 

-0.5 

277.8 

283.9 

2.3 

98.3 

2.4 

89. 

10.8 

-0.3 

278.2 

284.1 

2.2 

98.2 

2.6 

89* 

10.6 

-0.2 

278.5 

284.  1 

2.  1 

98.1 

2.9 

89. 

10.8 

-0.4 

280  .8 

287.0 

2.3 

98.3 

3.2 

90* 

10.6 

-0.3 

283.0 

289.9 

2.5 

98.4 

3.4 

90. 

10.0 

0.3 

284.0 

290.9 

2.5 

98.4 

3.6 

90. 

10.4 

0.7 

284.3 

291  .0 

2.4 

98.3 

3.8 

90* 

11.4 

1.0 

285.  1 

291.  7 

2.4 

98.2 

4.1 

89. 

12.2 

0.9 

286.0 

292.5 

2.4 

98.2 

4.4 

89. 

12.3 

0.8 

286.4 

292.7 

2.3 

98.1 

4.6 

89. 

12.4 

0.8 

287.0 

293.2 

2.2 

98.0 

4.9 

89. 

12.6 

0.6 

287.2 

293.0 

2.1 

97.9 

5.2 

89. 

12.8 

0.5 

288.0 

293.8 

2.1 

97.8 

5.4 

89. 

12.9 

0.6 

288.2 

293.7 

1.9 

97  .7 

5.7 

89. 

13.0 

0.8 

288.4 

293.7 

1.8 

97.6 

6*0 

89. 

13.0 

1.3 

289.0 

293.6 

1*6 

88.2 

6.2 

89. 

13.2 

1.9 

289.4 

293.9 

1.6 

88.8 

6.5 

88. 

13.6 

2.6 

289.9 

294.2 

1.5 

87.5 

6.7 

88. 

14.5 

3.2 

291  .8 

296.2 

1.5 

85*6 

7.  1 

87. 

15.2 

3.6 

292.6 

296.9 

1.5 

84*5 

7.4 

87. 

15.4 

3.8 

292.7 

296.6 

1.3 

81.7 

7.  7 

87. 

15.5 

4.1 

292.9 

296.5 

1.2 

77.9 

8.1 

86. 

14.9 

4.5 

293.3 

296.  5 

1.  1 

74.1 

8.4 

86* 

14.5 

4.7 

294.0 

297.0 

1.0 

69.3 

8.9 

85. 

14.8 

4.8 

293.7 

295.1 

0.5 

36.5 

9.2 

84. 

15.4 

4.9 

294  .0 

294.8 

0.2 

20.6 

9.5 

84. 

16.4 

5.3 

294.7 

295.5 

0*3 

21  .9 

10.0 

84. 

16.7 

5.7 

294*9 

295*8 

0.3 

24.7 

10.3 

83* 

16.6 

6*1 

295.2 

296.1 

0.3 

26.6 

10.7 

83* 

16.4 

6.  3 

295.6 

296.5 

0*3 

28.4 

11  *0 

82. 

16.3 

6.3 

295*8 

296.6 

0.3 

29.  I 

11.4 

82. 

16.4 

6*3 

295.8 

296.7 

0.3 

33.1 

11  .8 

81. 

16.5 

6*2 

296.3 

297.  1 

0*3 

33*1 

12.2 

81. 

1 6.6 

6.1 

296*5 

297.2 

0.2 

32.5 

12.8 

80. 

837 


STATION  NO.  A29 
OAVTONt  OHIO 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  ISO  18«  0 


time 

CNTCT 

heigh  T 

PRES 

TEMP 

OEM  »T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  : 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

|E.« 

52.0 

S308. 7 

SO  4.  0 

-29.  ! 

-42,0 

250,5 

17.8 

16.8 

6.0 

296.8 

297.4 

0.2 

27,2 

13.1 

SO. 

t 7.0 

53.0 

5422.9 

496.0 

-29.9 

-43.1 

251.6 

18.0 

1 7.0 

5.7 

297.2 

297,8 

0.2 

26.2 

13.5 

80. 

17.4 

54.0 

5538.5 

488.0 

-31  .0 

-45  .9 

252.5 

18.3 

17. S 

5.5 

297.3 

297,7 

0.1 

21  .2 

13.9 

SO. 

17.7 

55.0 

5855.6 

480.0 

-31.8 

-48.6 

252.9 

1 8.5 

17.7 

5.5 

297.7 

298.0 

0.1 

16.8 

14.3 

79, 

in.2 

58.  0 

5789. 1 

471.0 

-33.0 

-52.5 

252,9 

18.4 

17.5 

S.4 

297.8 

298.1 

0.1 

12.0 

14.8 

79. 

IE. 5 

57.0 

5909. 3 

463.  0 

-34.  0 

-52,3 

252,7 

17,8 

17.0 

5.3 

298.0 

298.2 

0.1 

13.6 

15.3 

79. 

18.9 

58.0 

6031. 1 

455.0 

-35.  1 

-52.6 

252,2 

16.9 

16.  1 

5.2 

298.1 

298.3 

0.1 

14.7 

15.6 

79. 

19.3 

59.0 

61 39.0 

448.0 

-36.0 

-52.0 

252.6 

16.8 

16.0 

5.0 

298.3 

298.5 

0.1 

17.2 

15.9 

79. 

19.7 

80.0 

6263.8 

440.0 

-37.  2 

-52.  4 

253.6 

17.3 

16.6 

4.9 

298.3 

298.5 

0.1 

18.7 

16.3 

79. 

20.1 

61.0 

6374.4 

433.0 

-38.3 

-52.7 

255.0 

18.2 

17.6 

4.  7 

298.3 

298.5 

0.1 

20.1 

16.8 

78. 

20.4 

82.0 

6486. 3 

426.0 

-39.3 

-52.9 

256.0 

18  .6 

18.1 

4.5 

298.5 

298.7 

0.1 

21.8 

17.  1 

78. 

20.9 

63.0 

6615.8 

418.0 

-40.5 

99.9 

258.0 

18.7 

18.3 

3.9 

298.6 

999  ,9 

99.9 

999.9 

17.7 

78. 

21.3 

64.  0 

6730. 6 

411.0 

-41.5 

99.9 

259.3 

18.8 

18.5 

3.5 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.1 

70. 

21.7 

65.0 

6830. 2 

40S.0 

-42.6 

99  9 

259.9 

1 8.8 

18.5 

3.3 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.6 

78. 

22.1 

66.0 

6981.5 

396.0 

-43.9 

99  -9 

259.8 

18.5 

18.2 

3.3 

298.9 

999,9 

99.9 

999  .9 

19.1 

78. 

22. S 

67.0 

7101.0 

389.  0 

-45.  0 

99.9 

259.1 

17,6 

17.3 

3.3 

298.9 

999.9 

99,9 

999.9 

19.5 

78. 

22.9 

68.0 

7222. 1 

382.0 

-45.9 

99.9 

258.7 

17.1 

16.  7 

3.3 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.9 

78. 

23.3 

69.  0 

7345. 1 

375.0 

-46.6 

99.9 

258.5 

17.1 

16.8 

3.4 

299.9 

999,9 

99.9 

999.9 

20.3 

78. 

23.7 

70.0 

7451.8 

369.0 

-47.8 

99.9 

258.6 

17.5 

1 7.2 

3.5 

299.8 

999,9 

99.9 

999.9 

20.7 

78. 

24.2 

71.0 

7596. 1 

36  1.0 

-49.1 

99.9 

258.8 

18.0 

17.7 

3.5 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .2 

78. 

24.6 

72.0 

7724. 3 

354.  0 

-50.  1 

99.9 

259.3 

18.2 

17.9 

3.4 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

21. 7 

78. 

25.0 

73.0 

7835.7 

348.0 

-51.4 

99.9 

259.8 

18.3 

18.0 

3.2 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.  1 

78. 

2E.4 

74.0 

794  8.  5 

342.0 

-52.1 

99.9 

259.8 

18.5 

18.2 

3.3 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

79. 

25.8 

75.0 

8062. 8 

336.0 

-53.  2 

99.  9 

259.2 

1 8.8 

1 8.4 

3.5 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

79. 

2C.2 

76.0 

8178.6 

330.0 

-54.0 

99.9 

257.8 

19.2 

18.7 

4.0 

300.9 

999.9 

99.9 

999,9 

23.5 

79, 

26.6 

77.0 

8315.9 

323.  0 

-55.2 

99.9 

255.8 

19  .8 

19.2 

4.9 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

23.  9 

79, 

27.0 

78.0 

8415.6 

31  8.0 

-54.8 

99.9 

253.4 

21.1 

20.2 

6.0 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

79, 

27.4 

79.0 

8537. 6 

31  2.0 

-54.0 

99  .9 

252.4 

23.1 

22.0 

7.0 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

78. 

27.7 

80.0 

8662.0 

306.0 

-54.  7 

99.  9 

252.6 

24.4 

23.3 

7.3 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

70. 

28.2 

81.0 

8809.9 

299.0 

-55.3 

99.9 

253.7 

25.9 

24.9 

7.3 

307.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.1 

78, 

28.6 

82.0 

8939. 2 

293.  0 

-55.  3 

99.9 

254.3 

26.8 

25.8 

7.3 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.  7 

78. 

29.0 

83.0 

9049.2 

288.0 

-54,7 

99.9 

253.9 

28.2 

27.0 

7.8 

311  .9 

999  .9 

99.9 

999.9 

27.4 

78. 

29.4 

84.0 

9184.3 

282.0 

-53.7 

99.9 

252.8 

30.2 

28.8 

8.9 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

78. 

29.9 

85.0 

9299. 4 

277.0 

-52.  9 

99.  9 

251. 5 

32.5 

30.8 

10  .3 

317,9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  1 

78. 

30.4 

86.0 

9464.6 

270.0 

-52.8 

99,9 

250.4 

34.7 

32.7 

1 1.6 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30  .0 

77, 

30.8 

87.  0 

9585. 3 

265.  0 

-52,  8 

99  9 

249,7 

35.9 

33.7 

12.4 

322.2 

999.9 

99,9 

999,9 

30.8 

77, 

31.2 

88.0 

9708.  1 

260.0 

-53.  1 

99.9 

249.2 

36.2 

33.8 

12.8 

323.5 

999,9 

99.9 

999.9 

31.8 

77, 

31.8 

89.  0 

9833. 4 

255.0 

-52.9 

99.9 

248.9 

35.7 

33.3 

12.9 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

77, 

32.0 

90.0 

9961. 1 

250.0 

-52.9 

99,9 

24  8.  7 

35.6 

33.1 

12.9 

327.4 

999.9 

99,9 

999.9 

33.3 

77, 

32.S 

91  .0 

10C91.6 

245.0 

-52.3 

99.9 

249.0 

37.4 

34.9 

i3.4 

330.2 

999,9 

99.9 

999  .9 

34.4 

76, 

32.9 

92.0 

10224. 9 

240.  0 

-52.  8 

99.9 

249.1 

38.7 

36.1 

:3.8 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

76, 

33.3 

93.0 

10360.6 

235.0 

-53.2 

99.9 

249.  1 

38.8 

36.3 

r 3.8 

332.8 

999.9 

99,9 

999.9 

36.4 

76, 

33.8 

94.0 

10*99. 2 

230.0 

-53.1 

99.9 

249.7 

37.6 

35.3 

13.1 

335.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

76, 

34.3 

95.0 

1C_<V1.0 

225.0 

-52.8 

99.9 

251. 1 

36.7 

34.7 

11.9 

337.7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.7 

76, 

34.8 

96.0 

10786.0 

220.0 

-52.9 

99.9 

251.9 

39.1 

37.  2 

>2.1 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

75, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET  KEEN  6 AND  10  DEC 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  lEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEC 
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STATION  NO*  A29 
OAVTONt  OHIO 

6 FEBRUARY  1975 

|A|5  GMT  ISO  IS*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OfW  “T 

DIR 

SPEED 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

N/SEC 

35.3 

97.0 

10934.4 

215.0 

-52.6 

99.9 

251.4 

43.0 

35.7 

95.0 

II 055. A 

21  1.0 

-53.1 

99.9 

250.5 

43.4 

3C.I 

99.0 

II2I0.  1 

206.0 

-53.2 

99.9 

249.4 

41  .1 

35.5 

100.0 

II336.3 

202.0 

-53.6 

99 .9 

248. C 

35.3 

37.2 

101. 0 

11530.4 

196.0 

-53.4 

99.9 

247.5 

35.9 

37.7 

102.0 

1I6A3.0 

192.0 

-53.  7 

99.9 

247.0 

37.6 

3B.2 

1 03.0 

11795. 3 

155.0 

-53.7 

99  .9 

245.8 

34.9 

3R.7 

104.0 

1 193A. e 

154.0 

-53.4 

99.9 

245.9 

35.9 

39.  T 

105.0 

12075.0 

ISO.O 

-53,  7 

99.9 

245.9 

41.7 

39.7 

100.0 

12222.0 

176.0 

-53.4 

99.9 

249.9 

42.3 

40.2 

107.0 

12370.7 

172.0 

-52.9 

99.9 

249.  1 

37.5 

40.7 

105.0 

12522.6 

168.0 

-52.8 

99  .9 

246.5 

32.4 

41.3 

109.0 

12A7S. 0 

16  4.  0 

-53.2 

99.9 

244.6 

32.5 

41.7 

IIO.O 

I279A.7 

16  1.0 

-53.7 

99.9 

243.9 

35.9 

42.4 

1 1 1.0 

12999. 6 

156.0 

-53,6 

99.9 

242.9 

41  .4 

42.9 

112.0 

1 31AA.5 

152.0 

-54,0 

99.9 

243.0 

41.7 

43.5 

1 13.0 

13294.5 

149.0 

-53,9 

99.9 

244.7 

36.9 

44.0 

114.0 

13469. 1 

145.0 

-54.4 

99.9 

246,7 

30.5 

44.5 

115.0 

13603.2 

142.0 

-53,9 

99.9 

246.0 

25.7 

4S.2 

1 10.0 

13534.2 

137.0 

-52.5 

99.9 

241.9 

26.1 

45.7 

1 17.0 

13977.4 

134.0 

-52.  1 

99.9 

239.3 

30.4 

4«.2 

IIS.  0 

14123. A 

131.0 

-53,4 

99  .9 

239.1 

35.5 

4F.7 

1 19.0 

14323. 1 

12  7.0 

-53,  7 

99.9 

240.4 

37.0 

47.2 

120.0 

14476.8 

124.0 

-53.6 

99.9 

241.8 

35.1 

47.5 

121.0 

14634. 3 

121.0 

-53.6 

99.9 

242.5 

34  .6 

4R.3 

1 22.0 

14795.9 

115.0 

-53.4 

99.9 

243.  1 

36.9 

40.9 

123.0 

14961. 0 

115.0 

-53.4 

99.9 

244.8 

35.0 

49.A 

124.0 

15131.6 

11  2.0 

-53.  7 

99.  9 

248.0 

35.1 

50.  1 

125.0 

15305.5 

109.0 

-54.7 

99.9 

249.9 

32.9 

50.5 

I2A.0 

15545. 5 

105.  0 

-53.9 

99.9 

250.8 

33  .0 

51.4 

127.0 

1573 1.6 

10  2.0 

-54.0 

99. 

249.9 

35.7 

52.0 

125.0 

15923.2 

99.0 

-54.0 

99  . ? 

247.7 

39.6 

52.A 

1 29.0 

1AI2C.6 

96.0 

-54.  2 

99.9 

245.6 

41  .5 

53.2 

1 .30.0 

16323.8 

93.0 

-55.2 

99.9 

244.5 

39.6 

53.9 

131.0 

16532. 5 

90.  0 

-56.  5 

99.9 

246.6 

36  .9 

54.5 

132.0 

16746.7 

87.0 

-55.4 

99.9 

249.  2 

34.5 

54.9 

133.0 

16966. 9 

84.0 

-59,6 

99.9 

250.3 

33.2 

55.5 

134.0 

17117.3 

52.0 

-60.  5 

99.9 

251.9 

33.5 

Sff.3 

1 35.0 

17349. 1 

79.0 

-61  .2 

99.9 

254.3 

34.7 

57.2 

13A.0 

17590. C 

76.0 

-60.3 

99  9 

258.3 

32.0 

55.1 

137.0 

17841.4 

73.0 

-59.8 

99.9 

262.9 

34.1 

SE.9 

135.0 

18103. 5 

70.0 

-60.  1 

99.9 

265.9 

30  .6 

59.9 

139.0 

15377.2 

67.0 

-59.6 

99.9 

264.  4 

25.4 

AO.  8 

140.0 

15663.2 

64.0 

—60  .5 

99  .9 

259.6 

26.6 

A1.7 

141.0 

18962. 4 

61.  0 

-60.  3 

99.9 

258.5 

26.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  i ANO  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

MANGE 

A2 

M^SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

40.7 

.3.7 

342.3 

999.9 

99,9 

999.9 

40.8 

75. 

40.9 

4.5 

343.4 

999,9 

99.9 

999.9 

42.1 

75. 

35.5 

■4.5 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  4 

75. 

35,5 

!4.3 

347.0 

999.9 

99.9 

999,9 

44.1 

75. 

35.9 

14.9 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

75. 

34.6 

.4.7 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

46.8 

75. 

31.8 

.4.3 

353.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

74. 

32.8 

14.6 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  7 

74. 

38.9 

15.0 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

SO  .1 

74. 

39.7 

14.5 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

SI  .4 

74. 

35.0 

13.4 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

74. 

29.  7 

12.9 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.S 

74. 

29.6 

<4.1 

368.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

54.  S 

74. 

32.2 

.5.8 

370.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.4 

73. 

36.9 

.5.9 

373,  6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

73. 

37.2 

9.0 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

73. 

33.4 

IS. a 

378.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

73. 

25.0 

12.1 

380.1 

999,9 

99.9 

999.9 

61  .0 

72. 

23.5 

lO.S 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .6 

72. 

23.0 

.2.3 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

72. 

26.2 

.5.5 

392.7 

999,9 

99.9 

999.9 

63.3 

72. 

30.5 

15.2 

393.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

72. 

32.2 

18.3 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65. S 

72. 

30.9 

ie.8 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

72. 

30.7 

16.0 

401.8 

999.9 

99.9 

999.9 

AT,  7 

71. 

32.9 

16.7 

404.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

71. 

34.4 

<6.1 

407.9 

999.9 

99.9 

999,9 

70.4 

71. 

32.5 

.3.2 

4 10.4 

999,9 

99.9 

S99.9 

71  .« 

71. 

30.9 

•’.1.3 

411.8 

999.9 

99.9 

999  ,9 

72.8 

71. 

31.2 

r.0.9 

417.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73,9 

71. 

33.5 

12.3 

421.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

71. 

36.7 

IS.t 

424.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

71  . 

37.8 

.7.2 

428.0 

999.9 

99.9 

999,9 

70.  1 

71. 

35.9 

<6.9 

430.0 

999,9 

99.9 

999.9 

79.6 

71  . 

33.9 

14.7 

431  .4 

999.9 

99,9 

999.9 

8K>3 

71. 

32.2 

12.3 

431  .9 

999  .9 

99.9 

999  .9 

82.4 

71  . 

31.3 

11.2 

433.7 

999,9 

99.9 

999,9 

83.4 

71  . 

31.9 

10.4 

434.9 

999,9 

99.9 

999.9 

04.2 

71. 

33.4 

9,4 

438.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

71  . 

31.3 

6.S 

444.8 

999,9 

99.9 

999.9 

88.0 

71. 

33.5 

4.2 

451. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

71. 

30.5 

2.2 

4SS.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .3 

71. 

25.3 

2.S 

462.7 

999,9 

99.9 

999.9 

92,7 

71. 

26.2 

4.8 

488.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.1 

72. 

26.4 

S.2 

473.7 

999.9 

99.9 

999.9 

9S.6 

72. 

839 


STATION  NOa  *29 
OAVTON.  0410 


6 PEBRUART  I97S 

lAIS  GAT  ISO  0 


Til* 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

A2.7 

142.0 

19278.0 

58.0 

-58,7 

99.9 

256.1 

26.9 

26.  1 

6.5 

484.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

72. 

63.7 

143.0 

1961 1.6 

55.0 

-58.  7 

99-9 

257.3 

28.2 

27.5 

6.2 

491  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

72. 

64.7 

144.0 

19963.6 

52.0 

-58.9 

99  ,9 

252.5 

29.2 

27.9 

8.8 

499.  I 

999.9 

99.9 

999  .9 

100  .5 

72. 

6«.  7 

146.0 

20335. 4 

49.0 

-60.5 

99.9 

249.2 

29  .2 

27.3 

to. 4 

503.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

72. 

66.8 

146.0 

20727.5 

46.0 

-62,  1 

99.9 

251.7 

24.6 

23.4 

7.7 

509.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.2 

72. 

67.9 

147.0 

2100  1.9 

44.0 

-62.7 

99.9 

251  .9 

16.3 

15.5 

5.  1 

514.3 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

72. 

69.1 

14R.0 

21436. 1 

4 1.0 

-63,  8 

99.9 

25  2.0 

25.9 

24.6 

8.0 

521  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

72. 

70.3 

149.0 

21900.9 

38.0 

-64,8 

99,9 

256.7 

27.3 

26.5 

6.3 

530.9 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

72. 

71.7 

ISO.O 

22404. 0 

35.0 

-63.8 

99.9 

260.3 

26  .5 

26.1 

4.5 

546.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

110.9 

72. 

73.0 

151.0 

22954.2 

32.0 

-63.  2 

99.9 

262.8 

28.1 

27.9 

3.5 

561.8 

999.9 

99.9 

999.9 

113.  1 

72. 

74.6 

152.0 

23559.2 

29.0 

-63.4 

99  .9 

265.7 

32.7 

32.6 

2.4 

577.3 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

73. 

76.0 

1S3.0 

24230.6 

26.0 

-63.1 

99.9 

262.1 

9.0 

8.9 

1.2 

596.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

118.1 

73. 

77.7 

154.0 

24723.2 

24.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

49.9 

610.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

79.7 

155.0 

25546. 1 

21.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

49.9 

636.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• t.S 

1S6.0 

26497.3 

18.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

39.9 

664.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

840 


STATION  NO* •*  A29 
DAYTON.  OHIO 

6 FEBRUARY  1975 

1715  6NT  IS*  15*  9 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GP>4 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0*0 

7.5 

298.0 

975.  1 

0.0 

-2-2 

280.0 

4.1 

O.S 

8.0 

331.7 

97  1.0 

-0.8 

-2-2 

260.2 

11*5 

0.7 

9.0 

430.  S 

959.0 

-2.  0 

-2  ,6 

261.4 

10.7 

I.B 

10.0 

530.9 

94  7.0 

-3.0 

-3.5 

263.5 

9.4 

1*4 

11.0 

646.  8 

933.0 

-3.  8 

-3,9 

267.  1 

7.6 

1.7 

12.0 

751.0 

92  1.0 

-4.  4 

-4,5 

270.0 

7,7 

2.1 

1 3.0 

854.  3 

909.0 

-4  .9 

-5.0 

273.2 

8.6 

2.4 

14.0 

958.  7 

697.  0 

-5.  8 

-5.9 

276.2 

9*1 

2.R 

15.0 

1055.4 

886.0 

-6.5 

-6.6 

281.1 

9.3 

3.2 

16.0 

1 1 79.  8 

872.0 

-7.3 

-7  ,4 

286,9 

9.2 

3.A 

17.0 

1278.6 

86  1.0 

-8.  2 

-8,4 

292.5 

9.0 

3.9 

1 8.0 

1378.5 

850.0 

-8.6 

-9  .0 

295,0 

8.3 

4.3 

19.0 

1479.6 

639.  0 

-8.  6 

-9.0 

293.6 

8.3 

4.7 

20.0 

1582.0 

828.0 

-8.6 

-9.0 

289.2 

8.4 

«.  1 

21.0 

1704. 7 

815.0 

-8.6 

-9.1 

284.0 

8.8 

S.5 

22.0 

1810.3 

804.0 

-8.  2 

-6.6 

280.2 

10.2 

5.8 

23.0 

1917. 3 

793.0 

-8.5 

-9  .1 

278,5 

10.8 

B.I 

24.0 

2035. 6 

78  1.0 

-9.  I 

-9-6 

276.9 

10.9 

A. 5 

25.0 

2135.2 

771.C 

-9.9 

- 10  .4 

274,2 

9.5 

7.0 

26.0 

2276.6 

757.0 

-10.5 

-10.7 

271  .3 

9.4 

7.4 

27.0 

2378.9 

74  7.0 

-11.1 

-1  1.5 

269.2 

10.5 

7.8 

. 28.0 

2482.4 

737.0 

-11.5 

-12.3 

268.6 

11.3 

8.1 

29.0 

2587. 1 

727.0 

-12.1 

-13.2 

268.3 

11.6 

8.5 

30.0 

2693.0 

717.0 

-12.9 

-14  .0 

267.4 

1 1.5 

E.9 

31.0 

2800. 1 

707.0 

-13.  1 

-14-1 

264.8 

1 1 .1 

9.3 

32.0 

2908.6 

697.0 

-13.9 

-15.6 

262.6 

10.9 

9.7 

33.0 

300  7.  2 

688.0 

-14.7 

-18.9 

261.6 

10.8 

10.1 

34.0 

31 18. 0 

678.0 

-15,3 

-19.  1 

261.5 

10.6 

10.4 

35.0 

3230.1 

668.0 

-16.1 

-19.3 

261.3 

10.4 

10.8 

36.0 

3355. 1 

657.0 

-16.  8 

-19.3 

259.3 

9.9 

1 1.2 

37.0 

3470.  1 

647.0 

-17.6 

-19-3 

255.8 

10.0 

1 t.A 

36.0 

3574. 9 

638.0 

-18.4 

-20  -0 

252.2 

10.8 

12.0 

39.0 

3680. 6 

629.0 

-19.  1 

-23,0 

249.8 

12.4 

12.4 

40.0 

3788.  1 

620.0 

-19.2 

-25.4 

249.5 

14.0 

12.9 

41.0 

3921*  3 

609.0 

-19.2 

-35,9 

250.5 

15.0 

13.2 

42.0 

4031.9 

600.0 

-19.5 

-37.2 

251*5 

15.1 

13.6 

43.0 

4144. 2 

591.0 

-19.9 

-37,5 

253.0 

14.9 

14.1 

44.0 

4257.8 

582.0 

-20.6 

-38.  1 

254.  1 

14.6 

14.5 

45.0 

4373.0 

573.0 

-21.1 

-39  .3 

254.0 

14.6 

14.9 

46.0 

4476.  7 

565.0 

-21 . 8 

-40-6 

252.8 

14,7 

15.3 

47.0 

4594.7 

556.0 

-22.6 

-4  1,3 

251.9 

14.8 

IE.  7 

48.0 

4701. 0 

548.0 

-23.3 

-39.8 

251.3 

14.8 

lA.O 

49.0 

4808.4 

540.0 

-24.  3 

-39.5 

251.0 

14,7 

10.3 

50.0 

4917.0 

53  2*0 

-25.1 

-39.5 

250.3 

14.4 

IE. 9 

51.0 

5068. 5 

521.0 

-26.2 

-40.1 

249.2 

14.3 

• BY  SPEED  KEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  A DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

DC  R 

D6  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

4,0 

“0.7 

275.6 

284.1 

3.3 

85.0 

0.0 

0. 

11.3 

2.0 

275.0 

283.7 

3.4 

90*7 

0.1 

53. 

10.5 

1.6 

274.9 

283*3 

3*3 

95.  1 

0.2 

70* 

9.3 

1.1 

274.7 

282*8 

3*1 

96.5 

0.4 

75. 

7.6 

0.4 

275.  1 

283.0 

3.1 

99.5 

0.6 

79. 

7.7 

0.0 

275*5 

283.2 

3.0 

99.4 

0.7 

81. 

8.6 

-0.5 

276.0 

283.6 

2.9 

99.3 

0*9 

83. 

9.1 

-1.0 

276.1 

283.3 

2.7 

99.2 

1.1 

85* 

9.1 

•1.8 

276.3 

283.2 

2.6 

99.3 

1 .3 

87. 

8.8 

•■2.7 

276.8 

283.  4 

2.5 

99.2 

1 .5 

89* 

8.3 

-3  .4 

276.9 

283.1 

2.3 

97  .9 

1.7 

92. 

7.6 

-3.5 

277.4 

283.4 

2.3 

96.6 

1 *9 

94. 

7.6 

-3  .3 

278.4 

284.6 

2.3 

97.0 

2.0 

96. 

7.9 

-2.8 

279.5 

285.7 

2.3 

96  .6 

2.2 

97. 

8.6 

“2.1 

280.8 

287.1 

2.4 

96.3 

2.4 

98. 

10.0 

■1.8 

282.3 

289.1 

2.5 

96.7 

2.6 

98. 

10.7 

“1.6 

283*1 

289,7 

2.4 

95.1 

2.9 

99. 

10.9 

-1.3 

283.7 

290.2 

2.4 

95.7 

3.1 

99. 

9.5 

-0.7 

283*8 

290.0 

2.2 

96.3 

3.3 

98. 

9.4 

-0.2 

284.7 

290*8 

2.2 

98.1 

3.6 

98* 

10*5 

0.1 

285.1 

291  .0 

2.1 

96.3 

3.8 

97. 

1 1.3 

0.3 

285.7 

291.4 

2.0 

93.7 

4.1 

96. 

11.6 

0.3 

286.2 

291.5 

1*9 

91.1 

4.3 

96. 

11.5 

0.5 

28  6.4 

291.5 

1.8 

91  .6 

4.6 

96. 

11.1 

1.0 

287.4 

292*5 

1.8 

92*  1 

4.9 

95. 

10.8 

1 .4 

287.6 

292.2 

1*6 

86.9 

5.  1 

95. 

10.7 

1.6 

287.7 

291.3 

1.2 

70.4 

5.4 

94. 

10.5 

1*6 

2B6.3 

291  .9 

1.2 

72.7 

5.6 

93* 

10.2 

1.6 

288.6 

292.2 

1.2 

76.2 

5*8 

93. 

9.8 

1*8 

289*2 

292.9 

1.3 

80.9 

6.  1 

93. 

9.7 

2.4 

289. S 

293.3 

1.3 

87.0 

6.3 

92. 

10.3 

3.3 

289.8 

293.  3 

1.2 

87.4 

6.5 

92* 

1 I .6 

4.3 

290*1 

293.0 

1.0 

71  .4 

6*7 

91. 

13.  I 

4.9 

291.2 

293.5 

0.8 

58.1 

7.0 

90. 

14.1 

5.0 

292.6 

293*5 

0*3 

21.2 

7.4 

88* 

14.3 

4.8 

293*5 

294,4 

0*3 

18.9 

7.7 

88. 

14.3 

4.4 

294.3 

295.  1 

0.3 

19*0 

8.1 

87. 

14.1 

4.0 

294.8 

295.6 

0.2 

19.0 

8.5 

86* 

14.0 

4.0 

295*5 

296.2 

0.2 

17.6 

8.8 

86. 

14.1 

4.4 

295.9 

296.6 

0.2 

16.2 

9.2 

86* 

14.1 

4.6 

296.3 

296.9 

0.2 

16.2 

9.5 

85. 

14.0 

4.7 

296.8 

297.5 

0.2 

20*1 

9*9 

84. 

13.9 

4.8 

296*8 

297*5 

0*2 

22.8 

10.1 

84. 

13.6 

4.9 

297.1 

297.8 

0.2 

24.5 

10.4 

84. 

13.4 

5.1 

297.6 

298*3 

0.2 

25.3 

10*9 

83. 

841 


STATION  NO*  429 
OAVTON.  OHIO 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

1 7.3 

5 2.0 

51 80.3 

17,7 

53.0 

5293.3 

18.1 

54.0 

5407.7 

1P.4 

55.0 

5508.  9 

IB.9 

56.0 

5655.4 

19.3 

57.0 

5759.2 

19.6 

58.0 

5879. 4 

20.0 

69.0 

5985.8 

20.3 

60.0 

6108. 9 

20.7 

61.0 

6217.9 

21.1 

62.0 

6328. 2 

21.8 

63.0 

6455. 9 

21.9 

64.0 

6569.0 

22.2 

65.0 

6683. 5 

22.7 

66.0 

6816. 1 

23.1 

67.0 

6933.6 

23*4 

68.0 

7052. 7 

23.7 

69.0 

7156.0 

24.2 

70.0 

7278.0 

24.6 

71.0 

7419.5 

25.0 

72.0 

7545.  1 

25*4 

73.0 

7654. 1 

25.8 

74.0 

7764.4 

26.  1 

75.0 

7894. 9 

26.5 

76.0 

7989.4 

26.9 

77.0 

8123. 5 

27.3 

78.0 

8240. 3 

27.7 

79.0 

8358.7 

28.1 

80.0 

8458.  8 

28.5 

SI  .0 

8622.3 

28.9 

82.0 

8727. 3 

29.3 

83.0 

8856. e 

29.7 

84.0 

8965.3 

30.  I 

85.0 

9098. 9 

30.7 

86.0 

9258.6 

31.1 

87.0 

937  5.3 

31.5 

88.0 

9494.  1 

31.9 

89.0 

961 5.4 

32.4 

90.0 

9739.3 

32.8 

91.0 

9865.7 

33.2 

92.0 

10046.7 

33.6 

93.0 

10126. 0 

34.1 

94.0 

10260.7 

34.4 

95.0 

10398.2 

34.9 

96.0 

10566.8 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

MB 

OG  C 

06  C 

513.0 

-27.1 

-41  .9 

50S.0 

-28.2 

-43.3 

497.0 

-29.1 

-43.,4 

490.0 

-30.  1 

-44.1 

480.0 

-31.2 

-44.7 

473.0 

-32.4 

-46.0 

465. 0 

-33.0 

-46.2 

458.0 

-34.2 

-46,8 

A50.0 

-35.  1 

-47  5 

443.0 

-36.  3 

-48.4 

436.0 

-37.3 

-48  ,5 

428.0 

-38.4 

-4  8.6 

421.0 

-39.6 

-48.6 

414.0 

-40. 5 

99.9 

406. 0 

-41.8 

99.9 

399.0 

-43.0 

99  .9 

392«0 

-43.  8 

99 .9 

386.0 

-45.1 

99,9 

379.0 

-46.  1 

99.9 

371.0 

-47.4 

99.9 

364.0 

-48.7 

99.9 

358.0 

-49.6 

99.9 

35  2.0 

-51.0 

99.9 

345.0 

-51.9 

99  .9 

340.0 

-52.  6 

99.9 

333.0 

-53.4 

99.9 

327.0 

-54.2 

99.9 

321.0 

-55.3 

99.9 

31  6.0 

-55.  8 

99.9 

306.0 

-55.0 

99-9 

303.0 

-S3. 4 

99  ,9 

297.0 

-53.4 

99.9 

292.0 

-53.4 

99,9 

286.0 

-53.4 

99.9 

279.0 

-52.  8 

99.9 

274.0 

-53.0 

99  .9 

£69.0 

-53.0 

99.9 

264.0 

-51  .9 

99,9 

259.0 

-51.7 

99  .9 

254.0 

-51.9 

99.9 

24  7.0 

-52.2 

99.9 

£44.0 

-51 . 1 

99.9 

239.0 

-51  .0 

99.9 

234.0 

-51.3 

99.9 

228.0 

-52.0 

99.9 

6 FEBRUART  1975 
1715  CRT 

DIR  SPEED  U COMP 

OG  M/SEC  M/SEC 

14.0 

14.7 

15.3 
15*6 

16.0 
16.  1 
16.0 

15.5 

15.1 

14.8 

15.0 
1 5.4 

15.9 
1 6.3 

16.6 
16.6 

16.5 
1 6.4 

16.6 

17.2 

17.  a 

1 7.7 
1 7.2 

17.0 

16.9 

16.9 

17.2 
1 8.4 
20.5 

22.9 

25.0 

27.7 

30.8 

33.7 

34.8 

34.0 

32.9 

33.2 

34.7 

35.9 

36.7 

36.8 
35*4 
34.0 
33*4 


V COMP 

POT  T 

B POT  T 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

5.3 

297,8 

298.4 

5.5 

297.8 

298*4 

5.6 

298.  t 

298.6 

5.7 

298.0 

298*5 

6.2 

298*5 

298.9 

6.8 

298.2 

298.  T 

7.2 

298.9 

299.3 

7.4 

298,7 

299.1 

7.2 

299.0 

299.4 

7.0 

298.9 

299,2 

e.  8 

299.0 

299.4 

6.8 

299.2 

299.6 

6.7 

299.  1 

299.5 

6.8 

299.4 

999.  9 

7.1 

299.5 

999.9 

7,7 

299.3 

999.9 

8.3 

299.7 

999.9 

8.9 

299.4 

999.9 

9.9 

299.  7 

999.9 

■ O.S 

299.8 

999.9 

iO.  8 

299.7 

999.9 

10.5 

299.9 

999.9 

9.8 

299.5 

999*9 

9.3 

300.0 

999.9 

8.8 

300.2 

999.9 

8.8 

300.9 

999.9 

9.1 

301.4 

999.9 

9,7 

301.5 

999*9 

.0.8 

302.  1 

999.9 

i 2.3 

305.5 

999.9 

7 3.  8 

309.2 

999.9 

14,9 

310.9 

999.9 

1 5.8 

312.5 

999.9 

*6.6 

314.3 

999.9 

.7.3 

317.5 

999  .9 

17.4 

318*9 

999.9 

17.1 

320.6 

999.9 

16. S 

323*4 

999.9 

16.0 

325*4 

999.9 

IS. 8 

327.5 

999.9 

.6.  1 

329.6 

999.9 

16.7 

332.4 

999.9 

I 7.S 

334.6 

999.9 

.'7.5 

336.2 

999.9 

17.1 

337.5 

999.9 

1S2  IS* 


NX  RTO 

RH 

RANGE 

CM/KG 

PCT 

KM 

0.2 

23.0 

11.2 

0.2 

21*7 

11.6 

0.2 

23.5 

12.0 

0.2 

23.9 

12.3 

0.1 

24.7 

12.7 

0.1 

24.0 

13.2 

0.1 

25.2 

13.5 

0.1 

26.4 

13.9 

0.1 

26.7 

14.2 

0.1 

27.1 

14.5 

0.1 

29*7 

14.9 

0.1 

32.9 

15.3 

0.1 

37.2 

15.7 

99.9 

999*9 

16.0 

99.9 

999.9 

16.6 

99.9 

999.9 

17.0 

99.9 

999.9 

17,3 

99,9 

499  .9 

17.6 

99.9 

999.9 

18.2 

99.9 

999.9 

18*6 

99.9 

999.9 

19.1 

99.9 

999.9 

19.6 

99.9 

999.9 

20.1 

99.9 

999.9 

20.4 

99.9 

999.9 

20.8 

99.9 

999.9 

21  *3 

99.9 

999.9 

21.8 

99.9 

999  ,9 

22.2 

99.9 

999.9 

22.6 

99.9 

999.9 

23.2 

99.9 

999*9 

23.9 

99.9 

999.9 

24. S 

99.9 

999  .9 

25.3 

99.9 

999*9 

26.2 

99  .9 

999  .9 

27.7 

99.9 

999*9 

28.6 

99.9 

999.9 

29.4 

99.9 

999  .9 

30.4 

99.9 

999*9 

31.3 

99*9 

999*9 

32.4 

99*9 

999.9 

33.4 

99.9 

999.9 

34.1 

99*9 

999,9 

35.6 

99.9 

999*9 

36.3 

99.9 

999.9 

'37.2 

249.2 

IS.O 

249.6 

15.7 

250.1 

16.3 

250.1 

16.6 

248.8 

17.2 

247.0 

17.5 

245.  8 

1 7,5 

244.5 

17.2 

244.4 

16.7 

244.  7 

16.4 

2AS.A 

16.4 

246.3 

16.8 

247.  I 

17.3 

247.4 

17.6 

246.  7 

18.1 

245.2 

18.3 

24  3.3 

1 8.5 

241.4 

18.7 

239.1 

19.4 

236.5 

20.2 

238.7 

20.8 

239.4 

20.5 

240.3 

19.8 

241.2 

19.3 

242.4 

I 9.1 

242.4 

19.1 

24  2.2 

19.5 

242.2 

20.8 

242.2 

23.1 

241. 7 

26.0 

241.2 

28.5 

24  1.7 

31  .4 

242.8 

34.6 

243.8 

37.5 

243.5 

38.9 

242.9 

38.2 

24  2.6 

37.0 

243.5 

37.1 

245.3 

38.2 

246.2 

39.2 

246.4 

40  .0 

245.6 

40  .4 

243.  7 

39.5 

242,7 

38.2 

242.8 

37.6 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


- HIM 


0 

A2 

06 

83. 
82* 
82. 
82* 
81. 
81. 
80* 
80. 
80. 
79. 
79. 
78. 
78. 
78. 
78. 
77, 
77, 
77, 
76, 
76. 
75* 
75. 
75, 
74, 
74. 
74. 
74. 
73. 
73. 
73* 
73, 
72, 
72. 
72. 
71. 
71  . 
71* 
70* 
70* 
70. 
70. 
70. 
70* 
70. 
69. 
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STATION  NO.  429 
OAVrON.  OHIO 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  IS2  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  J 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3«.4 

97.0 

10081.3 

224.0 

-52.3 

99  .9 

244.3 

38.5 

34.7 

.6.7 

338.7 

999.9 

99,9 

999.9 

35.4 

69. 

3S.B 

98.0 

10827.2 

219.0 

-52.6 

99,  9 

244.8 

38.7 

35.0 

.6.5 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

69. 

3E.3 

99.0 

10946. 3 

215.0 

-52. 6 

99.9 

244.6 

39.4 

35.6 

’ 6.9 

342.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

69. 

36.7 

100.0 

11098. 1 

210.0 

-53.0 

99.9 

244.4 

40.5 

36.5 

f7.5 

344.1 

999,9 

99.9 

999.9 

41.3 

69. 

37.3 

tCl.O 

11253.7 

20  5.0 

-52.6 

99.9 

244.4 

39.2 

35.3 

16.9 

347.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

69. 

3T.7 

102.0 

1 1413. 4 

200.  0 

-51 . 9 

99.9 

244.6 

35.4 

31  .9 

15.2 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  1 

69. 

38.3 

103.0 

11544.3 

196.0 

-52.0 

99,9 

245.  7 

32.4 

29.5 

>3.3 

352.4 

999,9 

99.9 

999.9 

45.0 

69. 

3E.7 

104.0 

11677.6 

192.0 

-52.3 

99  9 

246.9 

34.5 

31.7 

.3.6 

354.0 

999.9 

99.9 

999,9 

45.7 

68* ** 

39.2 

105.0 

11814.0 

188.0 

-52.  3 

99.9 

247.7 

37.6 

34.8 

.4.3 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

68. 

39.7 

106. C 

11953.1 

184.0 

-52.2 

99.9 

247.4 

36.4 

33.6 

\4.0 

358.6 

999,9 

99.9 

999.9 

48.2 

68* 

40.2 

107.0 

12095. 5 

ISO.  0 

-51.9 

99.9 

246.9 

33.4 

30.7 

’3.1 

361  .4 

999,9 

99,9 

999.9 

49.2 

68. 

40.7 

108.0 

12241.0 

176.0 

-52.2 

99.9 

247.  1 

33.6 

30.9 

13.1 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

68. 

41.  1 

109.0 

12389. 7 

172.0 

-52.6 

99.9 

247.5 

36.4 

33.6 

13.9 

364.  E 

999,9 

99.9 

999.9 

50.7 

68. 

4 1.  A 

110.0 

12541.4 

168.0 

-53.  4 

99.  9 

246.9 

40.2 

37.0 

jS.S 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  1 

68* 

42.2 

1 I 1.0 

12735.5 

163.0 

-54.1 

99  9 

244.6 

40.8 

36.9 

17.5 

368.1 

999,9 

99.9 

999*9 

53,5 

68* 

42.0 

112.0 

12854. 6 

160.0 

-54.5 

99.9 

243.1 

38.9  . 

34.6 

.7.6 

369.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

66* 

43.1 

1 13.0 

13016.6 

IS6.0 

-55  .0 

99.9 

242.8 

34.8 

30.9 

' 5.9 

371.1 

999.9 

99*9 

999  .9 

55.7 

68. 

43.B 

114.0 

13182. 4 

152.0 

-55.  3 

99.9 

244.3 

31  .9 

28.8 

13.9 

373,3 

999.9 

99.9 

999.9 

50*4 

68* 

44.0 

115.0 

13309.5 

149.0 

-55.  5 

99.9 

246.7 

3!  .1 

28.6 

1 2.3 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

68. 

44.6 

116.0 

13527.0 

144.0 

-55.8 

99.9 

247.9 

34.5 

31.9 

13.0 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

68* 

45.  1 

117.0 

13661. 0 

141.0 

-55.  8 

99.9 

248.0 

38.5 

35.7 

>4.4 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  S 

68. 

4S.6 

1 1 8.0 

13844.5 

137.0 

-55.2 

99-9 

248.0 

39.2 

36.3 

14.7 

384.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

60  .5 

68* 

4E.2 

119.0 

13986. 2 

134.0 

-54.  I 

99  9 

247.9 

34  .7 

32.1 

3.0 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

68. 

46.8 

120.0 

14131.7 

131.0 

-S3.  4 

99  9 

247.2 

30.3 

27.9 

• 1.7 

393.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

6E. 

47.3 

121.0 

14331.7 

127.0 

-52.6 

99  .9 

245.9 

28.5 

26.0 

> 1.6 

397.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

68. 

47.9 

122.0 

14485. 7 

124.0 

-53.6 

99.9 

244.5 

29.8 

26.9 

12.9 

398  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

68* 

48.5 

123.0 

14643. 1 

121.0 

-54.1 

99.9 

243.5 

33.7 

30.  i 

>5.0 

400. e 

999.9 

99.9 

999  ,9 

66.3 

66. 

49.0 

124.0 

14804. 1 

11  8.0 

-54.2 

99.9 

242.4 

34  .1 

30.3 

15.8 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

68. 

49.6 

125.0 

14969.4 

115.0 

-53.9 

99-9 

242.4 

33.5 

29.6 

15.5 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

66. 

50.3 

126.  0 

ISl  96.  9 

11  1.0 

-53.6 

99  -9 

243.6 

34.0 

30.5 

IS.  1 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

68. 

SO.R 

127.0 

15372.9 

108.0 

-54.  2 

99  9 

244.0 

33.8 

30.4 

‘4,8 

413.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

68. 

51.4 

128.0 

1SSS3.2 

105.0 

-55.0 

99  .9 

244.0 

32.5 

29.2 

•4.3 

415.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

67. 

52.1 

129.0 

15738. 3 

102.  0 

-55.  2 

99  „ 9 

244.5 

30.4 

27.4 

13.1 

418.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

67, 

52.7 

130.0 

15928.7 

99.0 

-55.7 

99.9 

244.7 

30«4 

27.5 

13.0 

421.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

67. 

53.5 

131.0 

16191.9 

95.0 

-55.0 

99,9 

245.1 

31.8 

28.8 

>3.4 

427,7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

67. 

54.2 

132.0 

16328.0 

93.0 

-54.  5 

99.  9 

248.3 

32.3 

30.0 

12.0 

431  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

77,3 

67. 

54.8 

133.0 

16537.5 

90.0 

-55.5 

99.9 

249.6 

35.1 

32.9 

‘ 2.2 

433,4 

999.9 

99.9 

999  .9 

78.6 

6T, 

55.4 

1 34.0 

16753. 0 

87.  0 

-56.6 

99  9 

248.8 

40.1 

37.4 

•4.5 

435.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

67. 

50.1 

1 35. C 

16975.7 

84.0 

-56.3 

99  .9 

249.4 

38.8 

36.3 

«3.T 

440.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.1 

67. 

50.9 

136.0 

17206. 9 

81.0 

-50.0 

99.9 

254.9 

33.7 

32.6 

8.8 

445.6 

999.9 

99.9 

999*9 

33.2 

67. 

57.7 

137.0 

17446.2 

76.0 

-57.  3 

99.9 

258.2 

35.7 

34.9 

7,3 

447.7 

999.9 

99.9 

999.9 

85. 0 

68* 

52.  A 

138.0 

17693.7 

75.0 

-58.2 

99.9 

259.6 

35.8 

35.  2 

6.4 

451.0 

999.9 

99,9 

999.9 

57.0 

68. 

59.3 

139.0 

17950. 5 

72.  0 

-58.  7 

99.9 

263.6 

37.9 

37.7 

4.2 

455.2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

68. 

00.3 

140.0 

18310.6 

68.0 

-57.5 

99.9 

267.0 

34.6 

34.5 

1.0 

405.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90. T 

69. 

61.2 

141.0 

16595. 4 

65.0 

-57.8 

99  9 

264.2 

26.6 

26.4 

2.7 

470.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  « AND  10  DEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THhN  6 DEG 
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STATION  NO.  429 
OAVTCN.  OHIO 

« FEBRUARY  1975 

1715  GMT  162  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  >^T 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  :: 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

62.2 

142.0 

1SA92.S 

62.0 

-59.2 

99  .9 

257,  1 

23.9 

23.3 

5,3 

4 74.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

93.6 

69, 

«3.3 

143.0 

19203. 2 

59.0 

-59.4 

99«9 

252.1 

24  .6 

23.4 

7,5 

480.3 

999,9 

99.9 

999,9 

95.1 

09. 

A4.3 

144.0 

19528.5 

56.0 

-61.3 

99.9 

249.3 

26.3 

24.6 

9.3 

483.1 

999.9 

99.9 

999.9 

96,7 

69. 

AS.  3 

145.0 

19869.7 

53.0 

-61.9 

99.9 

249.2 

17,9 

16.8 

6.4 

489.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

89. 

AA.3 

146.0 

20231. 1 

50.0 

-60.9 

99.9 

246.7 

14.3 

13.1 

5.6 

499.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

69. 

67.3 

147.0 

20615.7 

4 7.0 

-60.9 

99.9 

245.4 

28.4 

25.8 

11.8 

508.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

100 .1 

69. 

62.3 

I4S.0 

21023.9 

44.0 

-62.8 

99.9 

248.4 

30.3 

28.2 

11.1 

514.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

69. 

A9.5 

149.0 

21458.9 

4 1.0 

-63.0 

99  9 

253.0 

28.7 

27.5 

8.4 

524.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  1 

69. 

7e.7 

150.0 

21927.2 

38.0 

-62.6 

99  9 

259.3 

22.6 

22.2 

4.2 

536.5 

999,9 

99.9 

999.9 

106.0 

69. 

71.9 

ISt.O 

22434. 2 

35.0 

-62.  e 

99.9 

260.9 

31.5 

31.1 

5.0 

548.0 

999.9 

99.9 

999.9 

107.8 

69. 

73.2 

152.0 

22984.7 

32.0 

-64.1 

99.9 

258.5 

27.8 

27.2 

5.5 

559.5 

999  .9 

99.9 

999  .9 

110  .3 

70. 

74.  A 

153.0 

23378. 9 

30.0 

-65.  1 

99.9 

2 56.6 

25.9 

25.2 

6.0 

567.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

70. 

7A.3 

154.0 

24024.7 

27.0 

-62.8 

99.9 

250.3 

30.3 

28.5 

10.2 

591.1 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

70, 

77.9 

155.0 

25016.2 

23.0 

-61.3 

99.9 

259.0 

33.1 

32.4 

6.3 

623.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

70. 

79.9 

156.0 

25581. 7 

21.0 

-60.6 

99  9 

275.2 

16.8 

1 6.7 

-1.5 

641.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.8 

70. 

S2.3 

157.0 

26540.3 

18.0 

-61.1 

99  ,9 

261.2 

17.8 

17.6 

2,7 

668.9 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

71. 

SE.S 

152.0 

27680. 1 

15.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

K9,9 

714.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  429 
DAYTON*  OHIO 


6 FEBRUARY  I97S 

2015  CRT  ISS  13*  • 


time 

Cntct 

HEIGHT 

FRFS 

TEMP 

DEW  ->T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V r.oMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

NANCE 

A2 

M IN 

GPM 

mb 

OG  C 

DG  . 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

0.0 

7.  S 

298.  0 

975.2 

-1.6 

-3  ,5 

290  .0 

6.2 

5.8 

-2.1 

273.9 

281.7 

3.0 

87,0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

340.5 

970.0 

-2.5 

-3.8 

273.0 

10.7 

10,7 

-0*6 

273*4 

281.0 

3.0 

91  .0 

0.2 

82. 

e.7 

9.0 

439*2 

958.0 

-3.4 

-4.1 

273.9 

10.0 

10.0 

- 0.7 

273.4 

281.0 

2.9 

94.9 

0.4 

86. 

t.l 

10.0 

538.  9 

946.0 

-3.9 

-4.0 

276.3 

8.9 

B.9 

-1.0 

273.9 

281.7 

3.0 

99.2 

o.e 

89. 

1.7 

1 1 .0 

656.4 

932.0 

-5.4 

-5.5 

279.3 

9.3 

9.2 

-1.5 

273.5 

280.5 

2.7 

99.5 

0.9 

93. 

?.t 

12.0 

758.  0 

920.0 

—6.3 

-6.4 

279.0 

10.1 

10.0 

-1.6 

273.6 

280.  2 

2*6 

99.3 

1 .1 

94, 

2.S 

13.0 

860.  6 

908.0 

-6.  9 

-7  0 

279.8 

9.1 

8.9 

-1.5 

274.0 

280.5 

2.5 

99.3 

1.4 

95. 

3.0 

14.0 

955.7 

897.0 

-7.4 

-7.5 

284.5 

8.9 

8.6 

"2.2 

274.5 

280.8 

2.4 

99.2 

1 *6 

96. 

3.4 

15.0 

1051.8 

886.0 

-8.0 

-8,  1 

288.1 

10  .0 

9.5 

-3.1 

274.8 

281*0 

2.3 

99.  1 

1.8 

97, 

3.9 

16.0 

1175.7 

872.0 

-a.  1 

-8.2 

290.3 

9.9 

9.3 

-3.4 

275.9 

282.1 

2.4 

99.1 

2.1 

99* 

4.3 

I 7.0 

1 28  3.  4 

860.0 

-8.3 

-8.4 

290.0 

9.4 

8.8 

-3.  2 

276.9 

283*1 

2.4 

99.1 

2.4 

too. 

4.7 

18.0 

1383. 3 

849.0 

-8.  8 

-9.0 

289.9 

8.6 

8.1 

-2  .9 

277,3 

283.3 

2.3 

99.0 

2.6 

101* 

S.  I 

19.0 

1484. 3 

838.0 

-9.4 

-9.6 

290.9 

7.7 

7.2 

-2.7 

277,7 

283.6 

2.2 

98.9 

2.8 

102. 

E.5 

20.0 

1 586. 4 

82  7.  0 

-10.0 

-10  2 

292.3 

6.8 

6.3 

-2.6 

278.  1 

283.  8 

2.1 

98.8 

2*9 

102. 

A.O 

21.0 

1708.6 

814.0 

-10.  2 

- 10.3 

287.8 

8.2 

7.8 

-2.5 

279.2 

285.0 

2.1 

98.8 

3.  1 

103. 

«.3 

22.0 

1813. 6 

803.0 

-10.2 

-10  .3 

280.4 

8.3 

8.  1 

- 1.5 

280.3 

286.2 

2.2 

98.8 

3.3 

103. 

6.7 

23.0 

1920. 0 

792.0 

-9.  9 

-10.2 

272.7 

8.4 

8.4 

- 0.4 

281  .7 

287,7 

2.2 

97,  1 

3.5 

103* 

7.1 

24.0 

2018.  1 

782.0 

-10.2 

-10.7 

269.4 

8.9 

8.9 

0.1 

282.4 

288.3 

2.2 

95.9 

3.7 

102. 

7.S 

25. 0 

212  7.  3 

771.0 

-10.6 

-1  1 .2 

272.9 

10.3 

10.3 

-0.5 

283.  1 

288.9 

2.1 

95.4 

3*9 

101* 

7.9 

26.0 

2258.0 

758.0 

-11.3 

-12-0 

274.6 

10.1 

10.1 

-0.8 

283,7 

289.2 

2*0 

94.7 

4.2 

101. 

R.3 

27.0 

2359.9 

74  8.0 

-12.0 

-12  .8 

275.2 

10.2 

10.2 

-0.9 

284.0 

289.3 

1*9 

93.9 

4.4 

100. 

e.7 

28.0 

2462.  8 

738.0 

-13.0 

-13  8 

274.3 

10.5 

10.5 

-0.8 

284.0 

288.9 

1.8 

93.3 

4.7 

100. 

9.0 

29.0 

2566. 7 

728.0 

-13.7 

-14.5 

272.8 

10.7 

10.7 

--0.5 

284.3 

289.1 

1.7 

93.4 

4.9 

100. 

9.3 

30.0 

2671. 8 

71  8.  0 

-14.4 

-15.1 

270.0 

10.8 

10.8 

-0.0 

284.  7 

289.  2 

1*6 

94.0 

5.1 

100. 

9.6 

31.0 

2767.4 

709.0 

-15.0 

-15.6 

267.2 

10.9 

10.9 

0*5 

2 85  * 1 

289.6 

1.6 

94.8 

5.3 

99. 

9.9 

32.0 

2874.7 

699.0 

-15.8 

-16.1 

264.4 

10.9 

10.9 

1.  1 

285.3 

289.7 

1*5 

97.1 

5.4 

99* 

10.3 

33.0 

2983. 3 

689.  0 

-16.6 

-16.9 

261.9 

1 1.1 

1 1 .0 

1 .6 

285.5 

289,7 

1.5 

97,4 

5.7 

98. 

10.6 

34.0 

3104. 2 

678.0 

-17.3 

-17-6 

260.8 

11.3 

11.2 

l.B 

286.  1 

290.1 

1.4 

97,1 

5.9 

V7. 

1 1.0 

35.0 

321  5.  9 

668.0 

-16.  1 

-16.3 

260.8 

1 1 .3 

11.6 

1.9 

288.7 

293.3 

- 1.6 

97,7 

6.  1 

97. 

11.4 

36.0 

3341.1 

657.0 

-15.8 

-16  0 

261.9 

12*5 

12.4 

1.8 

290.4 

295.2 

1.7 

98.5 

6.4 

96* 

1 l.B 

37.0 

3456.7 

64  7.0 

-16.5 

-19  -2 

262.8 

13.2 

13.0 

1.7 

290.9 

294.6 

1.3 

79*1 

6.7 

95* 

12.2 

38.0 

3585. 6 

636.0 

-16.9 

-22.4 

263.4 

13.4 

13.3 

1 .5 

291  .8 

294.7 

1.0 

62.1 

7,1 

95. 

12.6 

39.0 

3692.5 

62  7.0 

-17.4 

-23.7 

263.9 

13.4 

1 3.3 

1.4 

292.3 

295.0 

0.9 

57.8 

7.4 

94. 

13.0 

40.0 

3 800.  a 

618.0 

-18.0 

-24  .5 

264.4 

13.2 

13.2 

1.3 

292.9 

295*  5 

0.8 

56*3 

7.7 

94. 

13.6 

4 1.0 

3934.9 

607.0 

-18.  7 

-25-  4 

264.8 

13.2 

13.1 

1.2 

293.6 

296.0 

0.8 

55. 0 

8.  1 

93. 

13.9 

42.0 

4046. 1 

598.0 

-19.6 

-27-8 

264.7 

13.2 

13.  1 

1.2 

293.8 

295.7 

0.6 

47,7 

8.4 

93. 

14.3 

43.0 

4158. 5 

E89.  0 

-20.5 

-30.8 

264.9 

13.1 

13.0 

1.2 

293.9 

295*5 

0.5 

39.3 

8.7 

93. 

14.6 

44.0 

4272.3 

580*0 

-21  .3 

-31.7 

265.  1 

12.9 

12.9 

1.1 

294.3 

295.7 

0*5 

38.3 

8.9 

93. 

IS.O 

45.0 

4374.  e 

572*0 

-22.  1 

-31.  B 

265.6 

12.5 

12.5 

1.0 

294.5 

296.0 

0.5 

41.0 

9.3 

92. 

1S.3 

46.0 

4491.1 

563.0 

-22.8 

-31.9 

266.3 

12.1 

12*1 

0*8 

295.1 

296.5 

0*5 

43.1 

9.5 

92. 

IS.  7 

47.0 

4595.9 

555.0 

-23.9 

-32.5 

267.4 

11.7 

1 1.6 

0.5 

295.0 

296.4 

0.4 

44.7 

9*8 

92. 

16.1 

48.0 

4701. 7 

54  7.  C 

-24.7 

-32-3 

268.6 

1 1 .4 

11*4 

0.3 

295.3 

296.7 

0.5 

48.7 

10*0 

92. 

16.S 

49.0 

4822.4 

538.0 

-25.3 

-31  .4 

269.  1 

11.5 

11.5 

0.2 

295.9 

297.5 

0*5 

56.5 

10.3 

92. 

le.B 

50.0 

4930.  9 

530.0 

-26.5 

-32  3 

268.0 

1 1 .4 

11.4 

0.4 

295.  a 

297.3 

O.S 

57.9 

10.5 

92. 

17.2 

51.0 

5068.2 

520.0 

-27.6 

-33<  0 

266.2 

11.2 

11.2 

0.7 

296.1 

297.5 

0.5 

S9.S 

10.8 

92. 

« BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  dEEN  INTERFCLATEO 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH ,N  6 OEG 
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STATION  NO.  429 
OAVTON.  OHIO 

6 PEBfiUAliY  1975 

20IS  GMT  ISS  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  ^T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.6 

52.0 

5179.5 

51  2.0 

-28.6 

-34.3 

264.1 

1 1 .1 

1 1.1 

1.1 

296.1 

297.4 

0.4 

57.6 

1 1 .0 

92. 

17.9 

53.0 

5292.2 

504.0 

-29.  5 

-35.9 

263.0 

1 1.2 

1 1.2 

1.4 

296.3 

297.5 

0.3 

53,7 

11.2 

91. 

1 B.3 

54.0 

540  6.  1 

496.0 

-30.5 

-36.6 

262.0 

11.4 

1 1.3 

1.6 

296.6 

297.6 

0.3 

54.4 

11  .5 

91. 

18.7 

55.0 

5521. S 

488.0 

-31 .5 

-37.5 

261.5 

1 1 .4 

1 I .3 

1.7 

296.7 

297.7 

0.3 

54.8 

11.8 

91. 

19.1 

56.0 

5653.0 

479.0 

-32.6 

-38-4 

261.3 

1 1 .3 

11.2 

1.7 

296.9 

297.9 

0.3 

55  .5 

12.1 

91. 

19.  5 

57.0 

5771. 9 

471.0 

-33.  5 

-39  3 

261.1 

1 1 .2 

1 1.1 

1.7 

297.2 

298.1 

0.3 

55,3 

12.  3 

91. 

19.9 

58.0 

5876.4 

464.0 

-34.  5 

-39. 8 

259.6 

1 1 .8 

11.6 

2.1 

297.2 

298.0 

0.3 

58.4 

12.5 

90. 

20.3 

59.0 

598  2.  4 

45  7.0 

-35.5 

-40  -7 

257.4 

12.4 

12.  1 

2.7 

297.3 

298.1 

0.2 

58.1 

12.9 

90. 

20.6 

60.0 

6105.  1 

449.0 

-36.4 

-41.8 

256. 1 

12.9 

12.5 

3.1 

297.6 

298.4 

0.2 

56.9 

13.1 

90. 

21.1 

61.0 

6213.9 

442.0 

-37.2 

-42.7 

255.7 

13.7 

13.3 

3.4 

298.0 

298.6 

0.2 

55.8 

13.5 

89. 

21.S 

62.0 

6324. 0 

43  5.0 

-38.3 

-43.4 

257.0 

14.6 

14.2 

3.3 

298.0 

298.6 

0.2 

58.0 

13.7 

89. 

21.8 

63.0 

6435.4 

428.0 

-39.  4 

-44.7 

257.9 

1 5.0 

14.7 

3.2 

298.0 

298.5 

0.2 

56.6 

14.0 

89. 

22.2 

64.0 

6548. 1 

421.0 

-40.2 

99  -9 

258.4 

15.3 

15.0 

3.  1 

298.4 

999.9 

99.9 

999,9 

14.4 

89. 

22. S 

65.0 

6662. 2 

414.0 

-41.5 

99  9 

258.4 

15.3 

15.0 

3.1 

298.1 

999.9 

99.9 

999.9 

14.7 

88. 

23.  1 

66.0 

681 1.0 

405.0 

-42.5 

99  9 

257.0 

15.7 

15.3 

3.5 

298.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

15.2 

88. 

23.  S 

67.0 

6928.6 

398.0 

-43.3 

99.9 

255.3 

16  .8 

16.3 

4.3 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

15.6 

88. 

23.9 

68.0 

7030.7 

392.0 

-44.2 

99.9 

252.7 

18.6 

17.8 

5.5 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

87, 

24.3 

69.0 

7151.2 

385.0 

-45.3 

99.9 

250.0 

20  .0 

18.8 

6.8 

299.4 

999.9 

99.9 

999,9 

16.5 

87, 

24.7 

70.0 

7273. 4 

378.0 

-46.3 

99.9 

246.9 

20.5 

18.8 

8.0 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.0 

87. 

29.1 

71.0 

7415.2 

370.0 

-47.6 

99-9 

243.5 

20.2 

18.1 

9.0 

299.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

17.5 

86. 

29.  9 

72.0 

7522.9 

364.0 

-48.6 

99  9 

240.1 

19.7 

17.1 

9.8 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

85. 

29.9 

73.0 

7632.0 

358.0 

-49.  e 

99.9 

237.4 

20.4 

17.2 

11.0 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

85. 

26.3 

74.0 

7742.3 

352.0 

-51  .0 

99  .9 

234.9 

21.8 

17.8 

,2.6 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

84. 

26.6 

75.0 

7872. 7 

345.0 

-51 . 9 

99.9 

233.3 

22.9 

18.3 

13.7 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

83. 

26.9 

76.0 

7986.2 

339.0 

-52.7 

99.9 

232.0 

23.7 

1 8.7 

?4.6 

300.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

19.5 

63. 

27.3 

77.0 

8101. 3 

333.  0 

-53.6 

99.9 

232.2 

24  .2 

19.1 

;.4.8 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.9 

82. 

27.7 

78.0 

8217.9 

327.0 

-54.  7 

99-9 

234.  1 

24.5 

19.8 

14.4 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

81. 

28.1 

79.0 

8316. 5 

322.0 

-54 .9 

99  .9 

236.8 

24.9 

20.8 

i 3.  6 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .0 

80. 

28.9 

80.0 

8436. 7 

316.0 

-55.  0 

99  9 

239.  1 

25.5 

21.9 

13.1 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

80. 

29.0 

81  .0 

8580. 1 

309.0 

-54.2 

99.^9 

239.4 

26.4 

22.8 

- 3.4 

306.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

22.3 

79. 

29.4 

82.0 

8706. C 

303.0 

-53.6 

99.9 

239.1 

27.0 

23.1 

13.9 

308.9 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

78. 

29.8 

83.C 

8813.4 

298.0 

-52.0 

99.9 

239.3 

27.7 

23.8 

14.1 

312.6 

999.9 

99.9 

999,9 

23.5 

78. 

30.2 

84.0 

8945.0 

292.0 

-52.4 

99.9 

239.8 

28.8 

24.9 

•4.5 

314.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.1 

77. 

30.5 

85.0 

9056. 9 

287.0 

-51 . 7 

99.9 

240.2 

30.1 

26.1 

ISeO 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.6 

77, 

31.1 

86.0 

9217.0 

28  0.0 

-51.7 

99.9 

240.  1 

33.5 

29.0 

16.7 

318.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

25.7 

76. 

31.5 

07.0 

9333. 9 

275.0 

-51.4 

99  9 

239.9 

35.1 

30.4 

17.6 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

76. 

31.9 

88.0 

9477.3 

269.0 

-51.  1 

99  9 

240.0 

35.2 

30.5 

I 7.6 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

75. 

32.3 

89.0 

9599.4 

264.0 

-50.8 

99,9 

240.6 

34.9 

30.4 

••  7.  1 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

75. 

32.7 

90.0 

9724.3 

259.0 

-49.6 

99.9 

24  1.7 

35.0 

30.8 

16.6 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

74. 

33.2 

91.0 

985 1 . 8 

254.0 

-49.8 

99.9 

243.0 

35.9 

32.0 

16.3 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

74, 

33.6 

92.0 

9981.9 

24  9.0 

-4  9.8 

99-9 

243.2 

36.9 

32.9 

16.6 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

74. 

34.0 

93.0 

10087.9 

24  5.0 

-49.  8 

99-9 

242.5 

37.8 

3 3.6 

,7.4 

334.0 

999.9 

99.9 

999,9 

31.7 

73. 

34.4 

94.0 

10222.6 

240.0 

-50.2 

99  9 

241.9 

38.3 

33.8 

18.  1 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

73. 

34.8 

95.0 

10359. e 

235.0 

-51 .1 

99,9 

24  1.7 

37.4 

32.9 

17.8 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

73. 

39.3 

96.0 

10527.9 

229.0 

-51  .4 

99.9 

241.8 

34.7 

30.5 

• 6.4 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34,7 

72. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  oEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH.4N  6 OEG 
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2015  GMT  tSS  13.  0 


TIME 

CNTCT 

MTIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  r=>T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35. B 

97.0 

10642. 3 

225. 0 

-51.4 

99  9 

242.8 

32.6 

29.0 

14.9 

339.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.6 

72. 

35.2 

95.0 

10758.4 

220.0 

-51.1 

99  «9 

244. 3 

33.0 

29.8 

14.3 

342.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

36.3 

72. 

3E.6 

99.0 

10937. 5 

21  5.0 

-51.3 

99.9 

245.9 

34.5 

31.5 

14.1 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.  1 

72. 

37.1 

100.0 

11059.5 

21  1.0 

-51  .4 

99.9 

246.6 

35.9 

32.9 

14.2 

346.0 

999  .9 

99.9 

999  .9 

38.4 

72. 

37.7 

101.0 

1121 5. 4 

206.0 

-52.0 

99  .9 

246.1 

37,7 

34.5 

15.3 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

72. 

3B.1 

102.0 

11374.6 

201.C 

-51.9 

99-9 

246.0 

38.7 

35.4 

•5,7 

350  .1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

71. 

3E.7 

103.0 

11504.8 

197.0 

-52.0 

99  9 

247.0 

37,1 

34.2 

’.4,5 

351. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

71  . 

39.  1 

104.0 

11637. 6 

193.0 

-52.0 

99  9 

247.9 

36  .3 

33.6 

13,7 

354.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

71. 

39.5 

105.0 

11773.1 

189.0 

-52.5 

99v9 

248.3 

37.7 

35.  1 

14.0 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

71. 

AO.  1 

106.  0 

1191  1.4 

185.0 

-52.4 

99  ,.9 

247.5 

40  .0 

36.9 

15.3 

357.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

71. 

AO. 5 

107.0 

12052.6 

151.0 

-52.8 

99.9 

246.4 

38.4 

35.2 

'.5.4 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.0 

71. 

Al.O 

105.0 

12196.7 

177.0 

-53.3 

99.9 

244.4 

33.3 

30.0 

••  4.  4 

360.  e 

999.9 

99.9 

999.9 

47.3 

71. 

A1.5 

109.0 

12343. 8 

17  3.0 

-53.  8 

99.9 

243.3 

31  .6 

28.2 

’■4,2 

362.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

71. 

A2.0 

110.0 

12493.9 

169.0 

-54.2 

99  9 

244.5 

35,9 

32.4 

•5.4 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

70. 

A2.6 

1 1 1.0 

12647. 6 

165.0 

-54.1 

99  .9 

246.3 

41.4 

37.9 

16.6 

366.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

70. 

A3.  1 

112.0 

12504.8 

161.0 

-54.7 

99.  9 

246.6 

40.0 

36,7 

’>5.9 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

70. 

A3.5 

113.0 

12965.8 

157.0 

-54.9 

99  ..9 

245.6 

34.2 

3 1.  1 

14.  1 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

70. 

AA.O 

114.0 

13089. 1 

154.0 

-55.0 

99.9 

242.5 

25.8 

22.9 

11.9 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

70. 

AA.S 

IIS.O 

13257.2 

150.0 

-55.2 

99.9 

241.  1 

23.7 

20.7 

11.4 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

70. 

AS.  2 

116.  0 

13429. 7 

146.0 

-55.2 

99.9 

244.6 

33.0 

29.8 

14.1 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

70. 

AS.B 

117.0 

13607.0 

142.0 

-55.3 

99.9 

246.3 

41.3 

37.8 

16.6 

380.7 

999.9 

99.9  ' 

999.9 

56.6 

70. 

AB.3 

1 la.o 

13789. A 

138.0 

-55.0 

99  -9 

246.5 

41  .5 

38.  1 

16.5 

384.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

70. 

AC. 9 

119.0 

13882.9 

136.0 

-54.4 

99.9 

246.1 

35  ,7 

32.6 

>4.5 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

70. 

A 7.5 

120.0 

14073.9 

132.0 

-54.9 

99.9 

246.2 

28.8 

26.4 

11*6 

389.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

60.7 

69. 

AB.O 

121.0 

14220.5 

129.0 

-55.8 

99.9 

249.8 

24.2 

22.8 

8.4 

390.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .3 

69. 

AB.S 

122.0 

14370.9 

126.0 

-54.  2 

99.  9 

255.  1 

22.4 

21.6 

5.7 

395,9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

69. 

A9.0 

123.0 

14525.7 

123.0 

-53.6 

99.9 

255.9 

24.8 

24. 1 

6.0 

399,  8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

70, 

A9.5 

124.0 

14684. 3 

120.0 

-54.  2 

99.9 

252.0 

34.0 

32.3 

10.5 

401  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

70. 

50.1 

125.0 

14846.4 

11  7.0 

-54.9 

99.9 

249.2 

41.5 

38.8 

>4.0 

403.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

64.7 

70. 

50.9 

126.0 

15068. 1 

11  3.0 

-56.2 

99  .9 

246.6 

42.4 

39.0 

16.8 

404.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

70. 

Sl.A 

127.0 

15239.0 

110.0 

-56.  5 

99.9 

247.4 

37,6 

34.7 

14.5 

407.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

70. 

52.  1 

125.0 

1SA1A.7 

107.0 

-56.2 

99.9 

250.9 

28.6 

27,  1 

9.3 

411.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

70. 

52. M 

129.0 

15595. 5 

104.  0 

-56.  0 

99.9 

253.0 

22.3 

21.8 

6.7 

414.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

70. 

53.3 

130.0 

15781.7 

10  1.0 

-55.8 

99.9 

254.8 

21.1 

20.3 

5.5 

418.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .3 

70. 

5A.2 

131.0 

15973. 6 

98.0 

-56.0 

99-9 

259.5 

21.6 

21.3 

4.0 

422.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

70. 

5A.B 

132.0 

16171.4 

95.0 

-55.  8 

99.9 

258.  1 

25.0 

24.5 

5.2 

426.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.  1 

70. 

55.  A 

1 33.0 

16376. 1 

92.0 

-55.0 

99  9 

253.1 

31  .1 

29.7 

9.0 

431.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

70. 

5C.0 

134.0 

16515. 7 

90.  0 

-54.4 

99  9 

248.0 

38.5 

35.7 

14.4 

435.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

70. 

5«.7 

135.0 

16733.5 

87.0 

-55.2 

99.9 

246.5 

41.1 

37.7 

1 6.4 

438.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

77.1 

70. 

57.5 

1 36.0 

16957. 1 

84.0 

-56.2 

99.9 

248.5 

36.3 

33.7 

:-3.3 

440.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

70. 

5B.3 

137.0 

17188. 7 

81.0 

-55.  3 

99.9 

249,7 

30.8 

28.9 

•O.T 

446.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

70. 

59.2 

138.0 

17A28.9 

78.0 

-56.3 

99  ,9 

250,7 

24,7 

23.4 

8.2 

449.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

70. 

50.0 

139.0 

1 7677. 8 

75.  0 

-56.6 

99-9 

254.4 

23.0 

22.2 

6.2 

454.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.3 

70. 

50.9 

140.0 

17936.3 

72.0 

-57.3 

99  9 

258.6 

26.2 

25.7 

5.2 

458.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

70. 

51.5 

141.0 

18205. 2 

69.0 

-57.6 

99  9 

258.7 

31.7 

31.1 

6.2 

463.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

70, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THmN  6 DEG 
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TIRE 

CNTCT 

MFIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r-T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RAN6E 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  '• 

06 

M/sec 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

A2.7 

142.0 

1848S. 9 

66.0 

-57.5 

99.9 

256.0 

27.2 

26.4 

6.6 

469.3 

999.9 

99.9 

999,9 

87.7 

70. 

A3.  6 

143.0 

18778. 5 

63.0 

-59.3 

99.9 

251.6 

24.5 

23.2 

7,7 

471.4 

999,9 

99,9 

999.9 

89.1 

70. 

64. A 

144.0 

19083.9 

60.0 

-59.  5 

99.9 

254.0 

25.8 

24.8 

7,1 

477.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  S 

70. 

65.5 

145.0 

19403.7 

57.0 

-61 . 1 

99.9 

252.  I 

27.4 

2 6.  1 

a.  4 

481.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

70. 

6A.4 

I4A.0 

19739. 5 

54.  0 

-61 . 1 

99.9 

250.5 

24  .6 

23.2 

8.2 

488.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

70. 

A7.3 

147.0 

19973.9 

52.0 

-61 . 1 

99  9 

251.9 

22.6 

21.5 

7.0 

493.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.7 

70. 

AE.S 

146.  0 

20342.2 

4 9.0 

-62.0 

99o9 

254.6 

24  .5 

23.6 

6.5 

500.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

70. 

A9.T 

149.0 

20  732.4 

46.0 

-62.6 

99.9 

251.8 

27.8 

26.4 

8.7 

508.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  2 

70. 

7C.7 

150.0 

21  147.2 

43.0 

-63.9 

99.9 

257.5 

26.5 

25.9 

5,7 

514.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.0 

71  . 

71.5 

151.0 

21 439. 4 

41.  0 

-63.  5 

99.9 

258.9 

27.1 

26.6 

5.2 

522.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101. 5 

71. 

72.9 

152.0 

21 908. 5 

38.0 

-63.1 

99.9 

258.6 

29.7 

29.1 

5.9 

535.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.5 

71. 

74.  3 

1S3.0 

2241 1. 7 

35.  0 

-63.7 

99.9 

259.2 

24  .2 

23.8 

4.5 

546.4 

999.9 

99.9 

999.9 

105.8 

71. 

75.7 

154.0 

22773.4 

33.0 

-62.9 

99  9 

255.  7 

26.1 

25.3 

6.4 

557. T 

999.9 

99.9 

999.9 

107.6 

71. 

7T.  I 

1 55.0 

23360. a 

30.0 

-62.6 

99  .9 

253.6 

32.4 

31.  1 

9.  1 

574.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

71. 

TA.B 

156.0 

24010. S 

27.0 

-62.7 

99-  9 

255.0 

32.7 

31  .6. 

8.5 

591.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.2 

71. 

50.3 

157.0 

24736.  1 

24.0 

-62.9 

99.9 

258.8 

28.5 

28.0 

5.5 

610.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

116.4 

71. 

sa.e 

156.0 

25271. 9 

22.0 

-62.9 

99.9 

268.0 

27.8 

27.8 

1.0 

626.3 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

72. 

•4.3 

159.0 

26176.6 

19.0 

-62.0 

99.9 

264.5 

32.5 

32.3 

3.1 

655.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.  1 

72. 

A6.Y 

lAO.O 

27248.3 

16.0 

-58.5 

99  .9 

260.3 

33.0 

32.5 

5.6 

TOO.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

73. 

•«.A 

161.0 

28558. 5 

13.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

748.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  429 
DAYTON.  OHIO 

6 FEBRUAFY  1975 

2315  CMT  ISl  21.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGH f 

PRES 

TEMP 

OEM  °T 

OiR 

SPEED 

U COMP 

V wOMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

MANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r. 

06 

N/SEC 

M/SEC 

M^SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

0.0 

7.6 

296.  0 

975.  a 

-3.  3 

-5.5 

290.0 

6.2 

5.8 

-2.1 

272*1 

278.8 

2.6 

85.0 

0.0 

0. 

0.1 

a.o 

337.0 

971.0 

-3.6 

-5.6 

264.  t 

9.5 

9.4 

1.0 

272.1 

278.8 

2*6 

85*9 

0.2 

86* 

0.4 

9.  0 

43S.  1 

959.0 

-4.9 

-5.9 

264.1 

9.5 

9.4 

1.0 

271.0 

278*4 

2.6 

92.1 

0.2 

86  • 

0.7 

10.0 

534.0 

947.0 

-5.9 

“6^5 

265.5 

9.1 

9*1 

0,7 

271  ,7 

278.1 

2*5 

95.7 

0.4 

86. 

1.2 

1 I .0 

658.9 

932.0 

-7.  1 

-7  1 

286.8 

8.8 

8.4 

-2,5 

2 71.8 

278*0 

2.4 

99.8 

0.6 

86. 

1.6 

12.0 

751.  4 

921.  0 

-8.  1 

-8  2 

304.2 

10.5 

8,7 

-5.9 

271  .6 

277,4 

2.2 

99.9 

0.8 

93. 

1.9 

13.0 

653.3 

909.0 

-6.4 

-8  .4 

286.7 

10.5 

10.1 

-3.0 

272.3 

278.  1 

2.2 

100.1 

1 .0 

107. 

S.2 

14.  0 

956.3 

897.0 

-9.2 

-9.2 

270.7 

10.6 

10.6 

-0,1 

272.6 

278.  1 

2.1 

99.5 

1.2 

102. 

2.6 

15.0 

1051.7 

886.0 

-9.  9 

-10. 0 

261.7 

10.4 

10*3 

1.5 

272*8 

278,1 

2.0 

99.4 

1.4 

94. 

3.1 

16.0 

1174.8 

672.0 

-9.2 

-9.2 

290.6 

10.3 

9,6 

-3.6 

274.  0 

260.5 

2.2 

99.5 

1.7 

97. 

3.4 

17.0 

1273. 0 

861.  0 

-9.6 

-9.6 

289.9 

10.5 

9.9 

-3.6 

275.3 

281.0 

2.  1 

100.2 

1.9 

99. 

3. A 

18.0 

1372.3 

850.0 

-10.3 

-10  3 

286.9 

10*6 

10.  1 

-3.1 

275.6 

281.0 

2.0 

100.4 

2.2 

100. 

4.  1 

19.  0 

1472. 6 

839.0 

-10.6 

-10-7 

284.3 

10.8 

10.4 

-2.7 

276*3 

281.  7 

2.0 

99.3 

2.3 

100. 

4.5 

20.0 

1574.2 

828.0 

-10.  6 

-10-7 

281.3 

11.5 

11.2 

-2.2 

277.3 

282.8 

2,0 

99*3 

2.6 

101. 

4.9 

21.0 

1696.0 

815.0 

-10.9 

-1  loO 

282.5 

12.0 

1 1.8 

-2,6 

278.3 

283.  7 

2*0 

99.2 

2.9 

101  f 

5.2 

22.0 

1800. S 

804.  0 

-11.0 

-1  1.2 

283.7 

12.2 

1 1 .8 

-2.9 

279.2 

284.7 

2.0 

98.7 

3.  1 

101. 

5.5 

23.0 

1906.3 

793.0 

-11.3 

-11.5 

285.2 

12.2 

1 1.8 

-3.2 

280.0 

285.4 

2.0 

98.7 

3.3 

101. 

5.B 

24.0 

2003. 2 

783.0 

-11.5 

-t  1 .8 

286.4 

12.0  - 

11.5 

-3.4 

260*9 

286*  2 

2.0 

97.0 

3.6 

101. 

6.2 

25.0 

21  12.  1 

772.0 

-12.  3 

-12.  7 

287.3 

12.2 

11*6 

- 3.6 

261.1 

286.2 

1.9 

96.9 

3.8 

102. 

6.6 

26.0 

2231.6 

760.0 

-12.9 

-13-3 

287.5 

12.6 

12.0 

- 3,8 

281. 7 

286.7 

1.8 

96*6 

4.1 

102* 

6.9 

27.0 

2342.  9 

74  9.  0 

-13.  7 

-14  2 

288.0 

12.3 

1 1 .7 

• 3.8 

282.0 

286.7 

1.7 

96.5 

4.4 

102* 

7.2 

26.0 

2445.0 

739.0 

-14.4 

-14  9 

289.2 

12.2 

1 1.6 

-4.0 

282*3 

286.8 

1.6 

96.0 

4.6 

103. 

7.6 

29.0 

2548. 3 

729.  0 

-15.0 

-15o5 

291  .2 

12.2 

11.4 

-4.4 

282.8 

287.  1 

1.6 

95.7 

4.9 

103. 

6.0 

30.0 

2652.8 

719.0 

-14.  8 

-15.  5 

293.3 

12.4 

1 1.3 

-4.9 

284.0 

288.5 

1.6 

94.4 

5.  1 

104. 

6.3 

31.0 

2758.8 

70  9.0 

-15.5 

-16.3 

293.0 

12.3 

1 1.  3 

-4,8 

284.4 

288.7 

1.5 

93.9 

S.4 

104. 

6.6 

32.0 

2866. 0 

899.  0 

-16.0 

-16.5 

291.7 

12.1 

1 1.2 

-4.5 

285*1 

289.4 

1.5 

95.7 

5*6 

105. 

9.0 

33.0 

2974.4 

689.0 

-16.9 

-17.6 

287.2 

11.6 

11.1 

-3,4 

285.2 

289.1 

1.4 

94.1 

5.9 

105. 

9.3 

34.0 

3084. 2 

679.0 

-17.0 

-17  7 

282.3 

11.3 

11.0 

-2.4 

286.2 

290.2 

1.4 

94.6 

6.1 

105. 

9.7 

35.0 

3184. 3 

670*0 

-17.  5 

-17,9 

276.6 

11.1 

1 1 .0 

-1.3 

286.9 

290.8 

1.4 

95.9 

6.4 

105. 

10.1 

36.0 

3319.5 

658.0 

-18.3 

-18  .6 

273.1 

11.3 

11.2 

-0.6 

287.4 

291.3 

1.3 

97.2 

6.6 

104. 

10.5 

37.0 

3422.2 

849.0 

-1  9.2 

-19-4 

272.6 

11.7 

11*7 

-0.5 

287. S 

291.1 

1.3 

98*3 

6*8 

104. 

1C.9 

36.0 

3537.6 

639.0 

-20.0 

-20.3 

273.6 

12.5 

12.4 

-0.8 

28  7,8 

291.3 

1.2 

97,9 

7.2 

103. 

1 I.  1 

39.0 

3643. 1 

630.0 

-1  9.  1 

-19.6 

273.9 

12.8 

12.8 

-0.9 

290.1 

293*8 

1.3 

95*7 

7,3 

103. 

11.5 

40.0 

3750.  1 

821.0 

-19.6 

-20-6 

274.5 

13.3 

13.3 

-1.0 

290.7 

294.1 

1.2 

91.9 

7.6 

103. 

12.0 

41.0 

3882. 8 

61  0.0 

-20.3 

-21  .6 

274.4 

13.6 

13.5 

- 1.0 

291.4 

294*6 

1.  1 

89.5 

8.0 

102. 

12.3 

42.0 

3992. 7 

801.0 

-21 . 1 

-22  2 

274.  1 

13.7 

13,7 

-1.0 

291  ,7 

294.8 

1.  1 

90,7 

8.3 

102. 

12.7 

43.0 

4 104.  1 

592.0 

-21.8 

-23  4 

273.6 

14.1 

14.1 

-0.9 

292.1 

295.1 

1.0 

86.5 

8*6 

102. 

13.1 

44.0 

4216. 7 

£8  3.  0 

-22.7 

-25-7 

273.3 

14.7 

14,7 

• 0.8 

292.3 

294.7 

0*8 

76*0 

a.  9 

let. 

13.5 

45.0 

4318.0 

575.0 

-23.5 

-26.7 

273.3 

15*5 

15*5 

- 0.9 

292.5 

294.8 

0,7 

75.0 

9.3 

lot. 

13.9 

46.0 

4433. 2 

566. 0 

-24.2 

-27.5 

273,7 

1S.9 

1 5*9 

• 1*0 

293.0 

295.2 

0.7 

73*8 

9.7 

101. 

14.2 

47.0 

4536. 9 

£58.0 

-25.  1 

-28.4 

274.0 

16.0 

16.0 

••1  .1 

293.1 

295.2 

0.7 

73.8 

10.0 

too* 

14.6 

46.0 

4654.8 

549.0 

-26,  t 

-29  .5 

274.0 

16*0 

16.0 

- 1.  1 

293.2 

295.1 

0.6 

72.8 

10.3 

too. 

15.0 

49.0 

4 760.  9 

£4  1.0 

-26.  8 

-30  7 

273.0 

16.1 

16.0 

-0.8 

293.7 

295.4 

0.5 

69.6 

10.7 

toe. 

15.3 

50.0 

4868.2 

£33.0 

-28.0 

-31  .9 

270.9 

15.9 

15.9 

-0.2 

293.5 

295.0 

0.8 

68  .6 

11.0 

too. 

15.7 

51.0 

5004. 0 

£23.0 

-28.6 

-32  o7 

267.6 

15.5 

15*5 

0.7 

294.3 

295.8 

0*8 

68.0 

11.4 

fOO. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  f-AVE  JEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  TH  >N  6 DEG 


849 


STATION  NO* *•  429 
OAVTCN.  OHIO 


TII4E  CNTCT  HEIGHT 


NIN 

GPM 

16.2 

52.0 

5114.3 

16.5 

S3.0 

5225. a 

17.0 

54.0 

5338.7 

17.3 

55.0 

5452.8 

17.8 

56.0 

5597. S 

18.1 

57.0 

5700.2 

18.5 

58.0 

581  8.  9 

18.8 

59.0 

5924.0 

19.2 

60.0 

6045.6 

19.5 

61.0 

6153. 4 

19.0 

62.0 

6262.3 

20.  1 

63.0 

6372. 5 

20.5 

64.0 

6483.9 

20.9 

65.0 

6596.7 

21.3 

66.0 

6743. 8 

21.7 

67.0 

6859.9 

22.  1 

68.0 

6960.6 

22.5 

69.0 

7079.3 

22.9 

70.0 

7199.7 

23.4 

71.0 

7339. 3 

23.8 

72.0 

7445.5 

24.3 

-73.  0 

7553. 1 

24.8" 

74.0 

7680.5 

2S.3 

75.0 

7791.  1 

25.8 

76.0 

7903. 2 

26.2 

77.0 

8016.9 

26.7 

78.  0 

8132. 1 

27.1 

79.0 

8249.3 

27.6 

80.0 

8368.5 

28.2 

81.0 

851 1.  I 

28.6 

82.0 

8636. 7 

29.0 

83.0 

8743. 5 

29.5 

84.0 

8874.0 

29.9 

85.0 

8985.0 

30.5 

86.0 

9143. 9 

31.0 

87.0 

9259.9 

31.5 

8 8.  0 

9402. 3 

32.0 

69.C 

9523.7 

32.5 

90.0 

9647.6 

33.0 

91.0 

9774. 1 

33.3 

92.0 

9903.0 

33.9 

93.  0 

10034. 2 

34.4 

94.0 

10168.2 

34.9 

95.0 

10304.9 

35.6 

96.0 

10444. 2 

PRES 

TEMP 

DEW  '^T 

MR 

DG  C 

OG  C 

515.0 

-29.6 

-33.7 

507.0 

-30.4 

-34.5 

499.0 

-31.5 

-35.6 

49  1.0 

-32.6 

-37.0 

481.  0 

-33.5 

-38.3 

474.0 

-34.6 

-39  .7 

466.0 

-35.6 

-41.1 

459.0 

-36.6 

-42.6 

45  1.0 

-37.5 

-43.1 

44  4.0 

-38.6 

-43.9 

437.0 

-39.7 

-45.2 

430.0 

-40.8 

99.9 

423.0 

-42.0 

99.9 

416.0 

-43.0 

99  ,9 

407.0 

-44.  1 

99c  9 

400.0 

-45.2 

99.9 

394.0 

-46.3 

99.9 

38  7.0 

-47.6 

99.9 

380.0 

-48.5 

99.9 

372.0 

-49.  7 

99  9 

366.0 

-50.4 

99.9 

360.0 

-51.4 

99  9 

353.0 

-52.3 

99.9 

34  7.0 

-53.2 

99.9 

34  1.  0 

-54.  3 

99.9 

335.0 

-54.9 

99.9 

329.0 

-55.7 

99.9 

323.0 

-56.  1 

99  9 

31  7.0 

-55.9 

99  9 

310.0 

-54.  3 

99.9 

304.0 

-53.2 

99.9 

299.0 

-53.5 

99.9 

293.0 

-53.  2 

99.9 

288.0 

-52.7 

99.9 

281.0 

-52.  7 

99  9 

276.0 

-52.3 

99 .9 

270.0 

-51 . 7 

99.9 

265.0 

-51.2 

99.9 

260.0 

-50.9 

99.9 

255.  0 

-50.6 

99.9 

250.0 

-51  .4 

99.9 

24  5.  0 

-51.4 

99  ,9 

24  0.0 

-51.4 

99  9 

235.0 

-51  .7 

99  .9 

230.0 

-52.4 

99.9 

6 FEBRUARY  197S 
2315  CRT 

OtR  SPEED  U COMP 

OG  N/SEC  M/SEC 

15.0 
14.8 
i 5.3 

15.5 

15.6 

15.5 
15.3 

15.3 

15.  2 

15.1 

14.6 

14.4 

14.0 

14.2 

14.6 
14.8 

14.8 

14.7 

15.0 
I 5.4 

15.7 

16.4 
1 7.4 

18.2 

19.0 
1 9.6 

20.4 

20.8 
20.6 

20.4 
20.6 
21  .4 
22.2 
22.3 

23.2 
26.  1 

28.3 
27.7 

26.1 
26.1 
27.1 

28.5 

28.9 

29.4 

29.6 


V lOMP 

POT  T 

e POT  1 

M.SEC 

06  K 

OG  K 

1.8 

294.5 

295.8 

2.5 

294.9 

296.  1 

3.1 

294.7 

295.9 

3.3 

294.  8 

295.8 

3.5 

295.4 

296.3 

3.6 

295.3 

296.2 

3.6 

295.4 

296.2 

3.5 

295  .6 

296.2 

3.5 

295.9 

296.5 

3.6 

295.8 

296.4 

3.9 

295.8 

296.3 

4.2 

295.9 

999.9 

4.8 

295.7 

999.9 

5.4 

295.8 

999.9 

5.8 

296.2 

999.9 

6.0 

296.3 

999.9 

6.0 

296.1 

999.9 

5.7 

295.9 

999.9 

5.7 

296.3 

999.9 

c 6 .3 

296.5 

999.9 

• 7.0 

296.9 

999.9 

7.3 

297.  1 

999.  9 

7.1 

297.5 

999.9 

6.7 

297.  7 

999.9 

6.3 

297.7 

999.9 

5.9 

298.4 

999.9 

5.5 

298.8 

999.9 

5.4 

299.9 

999.9 

5.6 

301.8 

999.9 

6.5 

305.9 

999.9 

7.1 

309.2 

999.9 

7.6 

310.2 

999.9 

8.1 

312.5 

999.9 

a.  5 

314.7 

999.9 

8.8 

316.9 

999.9 

9.0 

319.2 

999.9 

9.2 

322.  1 

999.9 

9.8 

324.5 

999.9 

10.9 

326.7 

999.9 

12.5 

329.0 

999.9 

n3.0 

329.7 

999.9 

^3.0 

331.6 

999.9 

1 2.1 

333.6 

999.9 

1 1.7 

335.2 

999.9 

11.5 

336.1 

999.9 

ISl  21. 


MX  RTO 

RH 

range 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.4 

67,2 

11  .8 

0.4 

67,1 

12.  1 

0.4 

67.3 

12. S 

0.3 

64.4 

12.8 

0.3 

61.9 

13.  3 

0.3 

59.3 

13.5 

0.2 

57.0 

13.9 

0.2 

53.2 

14.  I 

0.2 

55.4 

14.5 

0.2 

56.6 

14,8 

0.2 

55.1 

15,1 

99,  9 

999.9 

15,3 

99.9 

999.9 

15,6 

99.9 

999.9 

15,9 

99.9 

999.9 

16,3 

99.9 

999  .9 

16,6 

99.9 

999.9 

17,0 

99.9 

999.9 

17,3 

99.9 

999.9 

17,7 

99.9 

999.9 

18,  1 

99.9 

999.9 

18,5 

99.9 

999.9 

19,0 

99.9 

999  .9 

19, S 

99.9 

999.9 

20,1 

99.9 

999.9 

20,6 

99.9 

999.9 

21  ,1 

99.9 

999.9 

21,7 

99.9 

999.9 

22,  1 

99.9 

999.9 

22,9 

99.9 

999.9 

23,6 

99.9 

999.9 

24,1 

99.9 

999.9 

24,6 

99.9 

999.9 

25,  1 

99.9 

999.9 

25,9 

99.9 

999.9 

26.5 

99.9 

999.9 

27.3 

99.9 

999.9 

28.3 

99.9 

999.9 

29.2 

99.9 

999.9 

30.1 

99.9 

999.9 

30.  7 

99.9 

999  .9 

31  .3 

99.9 

999.9 

32.4 

99.9 

999*9 

33*3 

99.9 

999*9 

34.2 

99.9 

999*9 

35.6 

263.0 

IS.l 

260.5 

15,1 

258.5 

15,6 

258.0 

15.9 

257.4 

16.0 

257.  1 

15.9 

257.0 

15.8 

257,1 

15.7 

257.0 

15.6 

256.7 

15.5 

254.9 

15.1 

253.8 

15.0 

251.3 

14.8 

249.3 

15.2 

248,2 

15.7 

247.8 

16.0 

247,9 

16.0 

248,7 

15.8 

249.2 

16.0 

247,6 

16.6 

246.  1 

17.2 

246.0 

18  .0 

247,7 

1 8.8 

249.7 

19.4 

251.7 

20  .0 

253.3 

20.5 

254.9 

21  .1 

255.  5 

21.4 

254.7 

21  .4 

252,2 

21  .4 

250.9 

21.8 

250.3 

22.7 

249.9 

23.7 

249.2 

23.8 

249.1 

24  .8 

251.0 

27.6 

252.0 

29  .7 

250.6 

29.4 

247.2 

28.3 

244.5 

28.9 

244.3 

30.1 

245.5 

31  .3 

247,3 

31.3 

248.3 

31.6 

248,7 

31  .8 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  iN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

99. 

99. 

98. 

97. 

97. 

96. 

96. 

95. 

95. 

95. 

94. 

94. 

94. 

93. 

92. 

92. 

91. 

91. 

90. 

90. 

89. 

89. 

88. 

88. 

87. 

87. 

86. 

86. 

86. 

85. 

85. 

85. 

84. 

84. 

84. 

83. 

83. 

83. 

82. 

82. 

81. 

81. 

SO. 

80. 

80. 


850 


Liiimiwtiiiw 


STATtON  NO*  429 
OAVTCN.  OHIO 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GNT  ISI  <**•  0 


rim 

CNTCT 

HEIGHT 

FRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  pro 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.  SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/KC 

PCT 

KM 

OG 

ae.  1 

97.0 

10586.2 

225.0 

-52.6 

99.9 

249.4 

31.6 

29.  6 

U*1 

337*9 

999*9 

99*9 

999.9 

36*5 

79. 

3«.A 

98.0 

10731.5 

220.0 

-52.4 

99.9 

250.0 

33.3 

31.3 

!!  1 .4 

340*4 

999*9 

99*9 

999*9 

37*7 

79* 

37.3 

99.0 

10850.2 

21  6.0 

-52.3 

99^9 

249.5 

34.2 

32.0 

12.0 

342.4 

999*9 

99,9 

999.9 

38*8 

79. 

37*9 

100.0 

11001. 7 

21  1.0 

-52.3 

99^9 

247.7 

32.4 

30.0 

12.3 

344,7 

999*9 

99*9 

999*9 

40.  1 

79* 

3B*A 

101.0 

1 1 157.0 

£06.0 

-51.8 

99.9 

245.2 

30.8 

28.0 

12.9 

347.8 

999  *9 

99*9 

999.9 

41.2 

78* 

39*  1 

102.0 

11284. 1 

202.0 

-51.8 

99  .9 

244.8 

31  .0 

28.1 

13.2 

349,7 

999*  9 

99.9 

999.9 

42.2 

78* 

39*7 

103.0 

11446.5 

197.0 

-52.  1 

99.  9 

245.4 

29.5 

26.8 

2,3 

351  .8 

999.9 

99*9 

999.9 

43.3 

77, 

40*2 

104.0 

11579.2 

193.0 

-52.4 

99.9 

245.8 

27,5 

25.  1 

1,3 

353.  3 

999,9 

99.9 

999.9 

44.2 

77* 

40*S 

105.0 

11714. 5 

189.  0 

-52.  7 

99.9 

245.1 

28*7 

26.0 

12.1 

355*0 

999*9 

99.9 

999*9 

45.0 

77* 

41*2 

106.0 

11852.6 

185.0 

-52.9 

99.9 

244.6 

31.8 

2 8,7 

13,7 

356*9 

999  *9 

99*9 

999  .9 

45*7 

77* 

4I*B 

107.  0 

11993.3 

181.0 

-54.0 

99.9 

244.9 

36.0 

32.6 

15*3 

357.3 

999.9 

99.9 

999*9 

46.9 

77* 

42*3 

lOS.O 

12136. 7 

177.0 

-54.  1 

99  9 

246.2 

35.5 

32.5 

14  *3 

359  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  1 

76. 

42*9 

109.0 

12283.2 

173.0 

-54.5 

99.9 

248.4 

3 1 .6 

29.3 

. 1.6 

361.2 

999.9 

99,9 

999,9 

49.3 

76* 

4 3*6 

1 lO.O 

12433. 1 

169.0 

-54.5 

99.9 

249.8 

30.5 

28.6 

0.5 

363.6 

999.9 

99.9 

999*9 

50.  5 

76* 

44*2 

111.0 

12586.4 

165.0 

-54  .8 

99.9 

249.7 

34,9 

32.7 

T2.1 

365.6 

999.9 

99.9 

999*9 

51  .6 

76* 

44*6 

I 12.0 

12743.4 

161.0 

-54 . 8 

99.9 

249.5 

38.3 

35.9 

13.4 

368.2 

999.9 

99.  9 

999*9 

53.0 

76* 

45*3 

113.0 

12904.1 

157.0 

-55.  3 

99.9 

249.2 

34.8 

32.5 

12*4 

370,0 

999.9 

99.9 

999*9 

54.4 

75* 

45*9 

114.0 

13027. 1 

154.0 

-55.7 

99-9 

248.2 

27.0 

25.0 

10.0 

371.2 

999.9 

99,9 

999*9 

55.3 

75* 

46*5 

115.0 

13194. 6 

150.  0 

-56.  1 

99  9 

247.7 

25.1 

23.3 

9.5 

373.5 

999.9 

99.9 

999*9 

56.  0 

75* 

47*2 

116.0 

13366.4 

146.0 

-56.2 

99.9 

249.9 

33*4 

31.4 

11.5 

376.1 

999.9 

99.9 

999*9 

57.2 

75* 

47*9 

117.0 

13542. 7 

142.0 

-56.6 

99.9 

252.3 

40*7 

38.8 

T.2.4 

378.5 

999,9 

99.9 

999*9 

59.1 

75* 

4B*5 

116.0 

13678. 1 

139.0 

-56.  9 

99.9 

254.0 

38*8 

37,3 

10.7 

380.3 

999.9 

99.9 

999*9 

60.4 

75* 

49*1 

119.0 

13863.0 

135.0 

-57.1 

99.9 

254  .8 

32*1 

31.0 

8.4 

383.2 

999.9 

99.9 

999*9 

61  .8 

75* 

49*6 

120.0 

14005. 4 

132.  0 

-56.4 

99.9 

255.1 

25*0 

24.1 

6.4 

386.8 

999*9 

99.9 

999*9 

62.9 

75* 

50*3 

121.0 

14151.3 

129.0 

-56.6 

99.9 

255.9 

22*5 

21.8 

5*5 

389.1 

999.9 

99,9 

999*9 

63.5 

75* 

50*9 

122.0 

14351. 3 

125.0 

-56.  2 

99-9 

258.1 

22*9 

22.4 

4,7 

393.2 

999.  9 

99,9 

999*9 

64.4 

75* 

51*6 

123.0 

14505.7 

122.0 

-56.  1 

99  9 

260.2 

28.0 

2T.6 

4.8 

396.2 

999.9 

99.9 

999  *9 

65.2 

75* 

52.3 

124.  0 

14664. 3 

11  9.0 

-55.4 

99  .9 

259.8 

33.7 

33.2 

6*0 

400.2 

999.9 

99.9 

999*9 

66.7 

75* 

53*1 

125.0 

14827. 1 

11  6.  0 

-55.4 

99.9 

256.7 

37.3 

36.3 

8.6 

403.2 

999.9 

99.9 

999*9 

68.  4 

75* 

53.9 

126.0 

15050.6 

It  2.0 

-55.9 

99.9 

255.4 

36.5 

35.4 

9.2 

406*3 

999.9 

99.9 

999*9 

70 .3 

75* 

5A.6 

1 27.0 

15223.5 

109.0 

-55.6 

99.9 

256.8 

28  .3 

27.5 

6*5 

410.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

71*8 

75* 

55*3 

12B.0 

15401 .5 

106.0 

-55.  4 

99.9 

258.8 

21  .3 

20.9 

4.1 

413.7 

999*9 

99.9 

999*9 

72.7 

75* 

56*  1 

129.0 

15584.4 

103.0 

-55.7 

99  -9 

257.3 

22*9 

22.3 

5.0 

416.5 

999.9 

99.9 

999*9 

73.5 

75* 

56*6 

1 30.0 

15772. 5 

loe.o 

-56.  1 

99  9 

258.1 

25.5 

25.0 

5*3 

419*4 

999.9 

99.9 

999*9 

74,7 

75* 

57*7 

131.0 

15966.0 

97.0 

-56.6 

99  .9 

260.8 

21.9 

21.6 

3*5 

422*  1 

999.9 

99.9 

999*9 

76.0 

75. 

58*  A 

132.0 

16165. 0 

94.0 

-57.2 

99,,  9 

259.9 

21  *3 

20.9 

3*7 

424.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76,9 

75. 

59*2 

1 33.0 

16369.9 

91.0 

-57.  7 

99.9 

257.5 

25*2 

24.6 

5*4 

427*6 

999*9 

99*9 

999*9 

77*8 

75. 

60*0 

134.0 

16581. 1 

88.0 

-58.2 

99.9 

260.0 

28*3 

27,9 

4*9 

430.7 

999*9 

99.9 

999*9 

79*5 

75. 

60*6 

135.0 

16726. C 

86.0 

-57.  9 

99.9 

261.2 

25*5 

■'  25,2 

3*9 

434.2 

999*9 

99*9 

999*9 

80*6 

76. 

61*9 

136.0 

16950.0 

83.0 

-57.6 

99.9 

256.4 

24.5 

23.8 

5*8 

439.3 

999*9 

99.9 

999*9 

82.0 

76. 

62*9 

137.0 

17261. 4 

79.0 

-58.  2 

99 .9 

254  .5 

29  .9 

28.8 

8*0 

444.2 

999*9 

99.9 

999*9 

84*0 

76. 

63*9 

1 3B.0 

17504.9 

76.0 

-58.8 

99.9 

252.5 

28.8 

27,5 

8*7 

448*1 

999*9 

99*9 

999*9 

85*3 

76. 

64*9 

139.0 

17757. 3 

73.0 

-59.6 

99.9 

255.3 

26.6 

25.7 

6.8 

451.4 

999*9 

99*9  , 

999*9 

87*3 

76. 

65*6 

140.0 

18019.3 

70. 0 

-60.2 

99.  9 

258.8 

23.6 

23.2 

4*6 

455  *4 

999*9 

99*9  ' 

999*9 

88*6 

76. 

66*7 

141.0 

18292.2 

67.0 

-60.7 

99.9 

258.7 

24*8 

24.3 

4*9 

460*3 

999.9 

99*9 

999*9 

89*9 

76. 

* BY  SPEFO  MEANS  ELFVA7I0N  ANGLE  BETYHEN  j AND  10.  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  'SEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATtOH  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


851 


STATION  NO*  429 
OAVTON.  OHIO 

6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


TIME 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

A7.M 

IA2.0 

18576.7 

64.0 

-61.6 

99.9 

255.8 

31.0 

30.1 

Ae*R 

143.0 

18874.2 

61  .0 

-61  .6 

99.9 

255.7 

26.5 

25.6 

A9*a 

144.0 

19186.4 

S£.  0 

-62.  1 

99.9 

255.9 

24.2 

23.5 

70*9 

145.0 

19513.2 

55. 0 

-64.0 

99  9 

260.0 

21.4 

21.1 

71.9 

146.  0 

19740. 0 

53.0 

-64.4 

99.9 

262.6 

21.5 

21.3 

73.1 

147.0 

20096.  1 

50.0 

-64.  6 

99.  9 

266.8 

23.1 

23.0 

74.5 

148.0 

20473. 9 

47.0 

-64  .9 

99.9 

258.4 

22.3 

21.9 

75.9 

149.0 

20876.  1 

4 4.0 

-64.  9 

99.9 

256.1 

33.4 

32.4 

77.2 

150.0 

21307.2 

4 1.0 

-64.6 

99.9 

258.7 

29.8 

29.3 

7E.A 

ISl.O 

21771.0 

38.0 

-64.9 

99-9 

262.1 

22.8 

22.6 

no.o 

152.0 

22101.5 

36.0 

-64.  0 

99  9 

267.2 

21.2 

21.2 

81.9 

153.0 

22635.4 

33.0 

-63.4 

99  9 

266.9 

24.7 

24.6 

83.7 

154.0 

23218. £ 

30.0 

-64.  9 

99.9 

260.5 

27.3 

26.9 

85.S 

155.0 

23861.9 

27.0 

-64.6 

99.9 

261.9 

26.9 

26.7 

87.8 

tse.o 

24585.5 

24.0 

-62.3 

99.9 

264.7 

26.5 

26.4 

90.2 

157.0 

25412.7 

21.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

852 


( 


ISI  21*  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M.  SEC 

06  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

7.6 

4 64.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

76. 

6.5 

4 70.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

76. 

5.9 

476.5 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

76. 

3.7 

479.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.6 

76. 

2.8 

483.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.7 

76. 

1.3 

491  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.4 

76. 

4.5 

499.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101 .2 

76. 

8.0 

508.7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

76. 

5.8 

520.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

76. 

3.1 

530.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

76. 

1.0 

541  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.0 

76. 

1.3 

556.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

77. 

4.5 

567  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

115.3 

77. 

3.8 

586.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.4 

77. 

2.4 

612.7 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

77. 

99.9 

640.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

I 


STATION  NO.  A29 
OAVTON.  ONIO 


FE8RUAAV  1975 
515  GNT 


ISS 


16.  0 


Tl  MF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  «T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RN 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SCC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

298.  0 

979.6 

-7,  8 

-13.6 

300.0 

7,2 

6.2 

3.6 

267.  I 

270.7 

1.4 

63* *•0 

0.0 

0. 

0.1 

a.o 

366.5 

97  1.0 

-8.7 

-13.7 

279.5 

13.0 

12*8 

-2.1 

266.9 

270.4 

1.4 

66.8 

0.2 

90. 

0.7 

9.0 

462.  7 

959.0 

-9.5 

-14.0 

279.7 

12.4 

12.3 

- 2.1 

266.9 

270.4 

1.3 

69*9 

0.4 

94. 

1.0 

10.0 

559.  9 

94  7.0 

-10.2 

-13  2 

280.0 

11.7 

11. S 

-2.0 

267.3 

271.1 

1.5 

78.2 

0.6 

96. 

l.A 

1 1 .0 

674.5 

933.0 

-1  1 »4 

-12  .8 

281.9 

10. 1 

9.9 

-2.  1 

267.  1 

271.1 

I.S 

89,3 

0.9 

97. 

l.B 

12.0 

773.  6 

921.  0 

-12.4 

-13  2 

2 84.9 

9.0 

8.7 

-2.3 

267.1 

271.0 

1.5 

94.3 

t.l 

98. 

2.1 

13.0 

865.3 

910.0 

-13.3 

-13.4 

287.4 

8.6 

8.2 

-2.6 

267.2 

271.1 

1.5 

99.1 

1.3 

99. 

2.5 

14.0 

966.  2 

898.0 

-14.3 

-14.3 

289.5 

9.2 

8.7 

-3.1 

267.2 

270.8 

1.4 

100.6 

1 .4 

101. 

2.B 

15.0 

1059.7 

887.0 

-14.  8 

-19.0 

2 90.6 

10.0 

9,3 

-3  *6 

267.5 

270.0 

1.0 

70.5 

1.6 

102. 

3.2 

16.0 

II  79.  9 

873.0 

-15.6 

-25.5 

292*8 

10.4 

. 9.6 

•4,0 

267.8 

269.3 

0.5 

42.2 

1.9 

103. 

3.6 

1 7.0 

1275. 9 

862.  0 

-14.  1 

-25.8 

294.6 

10.8 

9.8 

-4  ,5 

270.3 

271,9 

0.5 

36.4 

2.  1 

104. 

A.O 

1B.S 

1 373.4 

85  1.0 

-14.0 

-25  9 

294.6 

12.4 

11.3 

-S.2 

271  .5 

273.0 

0.5 

35.6 

2.4 

too. 

4.3 

19.0 

1472.4 

840.0 

-13.0 

-25  7 

293.3 

13*1 

12.0 

-5,2 

273.5 

275.  1 

0.6 

33.3 

2.6 

106. 

4.7 

20.0 

1563.6 

830.0 

-13,  1 

-2S„  8 

289.8 

13.2 

1 2.4 

-4,5 

274.3 

275*9 

0*6 

33.6 

3.0 

107., 

S.2 

21.0 

1683.9 

81  7,0 

-13,3 

-25.8 

283.3 

12.7 

12.4 

- 2.9 

2 75.4 

277.0 

0.6 

33.9 

3.3 

107. 

5.6 

22.0 

1767.  0 

806.  0 

-13.7 

-23.0 

279.3 

12.7 

12.6 

'2.1 

276.0 

27B.I 

0.7 

45.0 

3.8 

106. 

5.9 

23.0 

1882.0 

796.0 

-13.0 

-22.7 

276.9 

12.5 

12.4 

— 1*5 

277,8 

280.0 

0.8 

43.9 

3.9 

106. 

6.  3 

24.0 

1988.  1 

785.0 

-13*1 

-22.8 

272.1 

12.9 

12.9 

-0.5 

278.7 

281.0 

0.8 

44.0 

4.2 

105. 

«.A 

25.0 

2085.7 

775.0 

-13.7 

-23,0 

268,7 

I3.S 

13.5 

0.3 

279.2 

281.4 

0.8 

45.2 

4.4 

104. 

7.0 

26.0 

2214.3 

762.0 

-13,8 

-22  7 

265*3 

14.4 

14.3 

1.2 

280.4 

282.7 

0.8 

46.8 

4.7 

103. 

7.3 

27.0 

2314.7 

752.0 

-13.  7 

-17  1 

262.9 

14.6 

I4.S 

1.8 

281  *6 

285*3 

1.3 

75.  1 

5.0 

102. 

7.6 

26.0 

2416. S 

74  2.0 

-13.8 

-IS. 8 

260.4 

14.8 

14.6 

2.5 

282.6 

286*8 

I.S 

85.1 

S.2 

101. 

7.9 

29.0 

2519. 5 

732.0 

-14.5 

-16.3 

258.0 

15.0 

14.7 

3*1 

282.9 

287.0 

1.5 

86.2 

5.5 

100. 

R.3 

30.0 

2623.6 

722.0 

-15*4 

-16.9 

256.4 

14.9 

14.5 

3.5 

283.1 

287.0 

1.4 

87.6 

Ss8 

98. 

B.6 

31.0 

2718.3 

71  3.0 

-15.9 

-17.3 

256.2 

14.3 

14.4 

3.5 

283.5 

287.4 

1.4 

89.2 

6.0 

97. 

B.9 

32.0 

2824. 7 

70  3.0 

-16.  5 

-17,5 

257.0 

14,7 

14.3 

3.3 

284.0 

287,9 

1.4 

91.6 

6.3 

97. 

9.2 

33.0 

2932.5 

693.0 

-16.7 

-17.7 

257.6 

14,7 

14.3 

3.2 

284.9 

288*8 

1.4 

92.4 

6.5 

96. 

9.6 

34.0 

3030.6 

684.0 

-17.3 

-18  >0 

257,9 

14.7 

14.4 

3*1 

285.4 

289.2 

1.4 

94.3 

6.9 

95. 

4.9 

35.0 

3152.0 

673.0 

-18.0 

-18.6 

257.5 

14.8 

14.5 

3.2 

285  .9 

289,7 

1.3 

95.  t 

7,1 

94. 

1 0.1 

36.0 

3275.2 

662*0 

-18.7 

-19.  1 

257.4 

14.8 

14.4 

3.2 

286.5 

290.1 

1.3 

96.0 

7,5 

94. 

10.6 

37.0 

3388.6 

65  2.0 

-19.3 

-1  9.8 

257.7 

14,7 

14,3 

3.1 

287.0 

290.5 

1.2 

96.3 

7,7 

93. 

10.9 

38.0 

3491.8 

643.0 

-20.0 

-20.3 

250.9 

14.6 

14.3 

2.8 

287.3 

290.8 

1.2 

97,4 

8.0 

92. 

1 1.2 

39.0 

3596. 3 

634.0 

-20.7 

-21  .0 

260.6 

14.7 

14.  5 

2.4 

287.7 

291.0 

1.1 

97,1 

8.2 

92. 

1 1.6 

40.0 

370 1 . 9 

625.0 

-21.3 

-21  8 

263.  1 

15.2 

15.1 

1.8 

288.1 

291.2 

1.  1 

96*1 

0.8 

92. 

12.0 

41.0 

3832. 8 

614.0 

-22.0 

-22  .6 

265.2 

16.0 

16.0 

1.3 

28  8.  8 

291.8 

1.0 

94.5 

8.9 

91. 

12.3 

42.0 

3941.3 

605.0 

-22.  8 

-23.6 

266.1 

16.6 

16.6 

t.l 

289.  1 

291.9 

0.9 

93. C 

9*2 

91. 

12.7 

43.0 

4051 .2 

596.0 

-23.5 

-24.4 

266.4 

17,3 

17,3 

l.t 

289.6 

292.2 

0.9 

92.2 

9.8 

91. 

13.0 

44.0 

4149. 9 

588. 0 

-24.1 

-25.3 

266.1 

17,7 

17,7 

1.2 

289.9 

292.4 

0.8 

89.8 

9.9 

91  . 

13.3 

45.0 

4262.3 

579.0 

-25.  1 

-26.8 

265.0 

17,9 

I 7.9 

1 .6 

290.1 

292.3 

0.7 

65*7 

10.3 

91. 

13.7 

46.0 

4363.2 

57  1.0 

-25.9 

-27  ,9 

263.5 

18. 1 

18.0 

2.0 

290.3 

292.4 

0,7 

82  .6 

10.7 

90. 

14.  1 

47.0 

4478.  2 

56  2.0 

-26.5 

-31  ,9 

262.1 

18.0 

17.9 

2.5 

290.  B 

292.3 

0.5 

60.2 

11.2 

90. 

14.4 

48.0 

4581.7 

554.0 

-27.0 

-34  .4 

261.2 

18.0 

17*7 

2.8 

291.4 

292.6 

0.4 

49.3 

tt.S 

90. 

14.8 

49.0 

4699. 5 

54  5.0 

-28.1 

-35  4 

259.5 

17.8 

17.  S 

3.2 

291.5 

292.6 

0.3 

49.2 

11  .9 

90. 

15.2 

50.0 

4792. 2 

538.0 

-29.  I 

-37.  3 

257.8 

17.8 

17,4 

3.7 

291.3 

292.2 

0.3 

45.0 

12.3 

09. 

15.7 

51.0 

4926. 1 

528.0 

-29,9 

-39.1 

256.3 

18*2 

17.6 

4.3 

291.9 

292.7 

0.2 

40. 1 

12.8 

09. 

* BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ^ AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  ,EEN  INTERPCLATEO 

*•  BY  SPEED  ICANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH'.N  6 OEG 
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STATION  NO*  429 
OAVTON.  OHIO 


7 FEBRUARY  1975 

SIS  GMT  ISS  16*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  "T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  -C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

lE.O 

52.0 

5034,7 

520. 0 

-30.6 

-40.6 

255.8 

18.6 

18.0 

4.6 

292.4 

293*1 

0.2 

36*6 

13.2 

88* 

1 6>S 

S3.0 

5144.6 

51  2.0 

-31  .6 

-41.5 

255.1 

19.4 

18.  8 

5.0 

292.4 

293.1 

0.2 

36*6 

13.7 

88* 

IA.9 

SA.O 

5255. e 

504.  0 

-32.6 

-42.6 

254.2 

19,7 

18.9 

S.« 

292  .6 

293.2 

0*2 

35.7 

IA.2 

87. 

17*2 

55.0 

5365.5 

496.0 

-33.  1 

-44  4 

253.6 

19.7 

18.9 

5.6 

293.3 

293.8 

0.1 

30  .9 

14.5 

87. 

17.B 

56.0 

5497. 0 

487.0 

-34.0 

-47  4 

252.9 

1 9.8 

19.0 

5.8 

293.7 

294.  1 

0*1 

24.1 

. 15.2 

86* 

IB. 2 

57,0 

5612.0 

479.0 

-34.  B 

-48v  2 

253.4 

20.3 

19,4 

5.8 

294.1 

294  .5 

0.1 

23.8 

15. S 

86. 

1 R.A 

sa.o 

5715.4 

47  2.0 

-35.9 

-49.3 

254.4 

20  .8 

20.0 

5.6 

294.  1 

294.4 

0.1 

23.4 

16.2 

86* 

IE.9 

S9.0 

5S19. 1 

465.  0 

-36.5 

-50.0 

255.0 

21  .0 

20.3 

5.4 

294  .5 

294.8 

0.1 

23.  1 

16.6 

85. 

19.3 

60.0 

5939.0 

457.0 

-3  7,9 

-51.0 

255.5 

21.2 

20.5 

5.3 

294.3 

294.5 

0.1 

23*5 

17.0 

85* 

19.7 

61.0 

6045.3 

-38.5 

-SI  .6 

255.7 

21.2 

20.6 

5.2 

294.7 

295.0 

0.1 

23.6 

17.5 

85. 

20.1 

62.0 

6152.8 

443.0 

-39.4 

-52  4 

255.6 

21.2 

20.5 

5.3 

295.0 

295.3 

0.1 

23*2 

18.  1 

85. 

20.  S 

63.0 

6261.7 

436.0 

-40  .0 

99  9 

255.2 

21.1 

20.4 

5.4 

295.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.6 

84. 

21. t 

64.0 

6371. 9 

429.0 

-41.3 

99.9 

255.4 

21  .8 

21.1 

5.5 

295.* 

999.9 

99,9 

999.9 

19.2 

8A. 

21. S 

65.0 

6483.6 

422.0 

-41,8 

99,9 

256.2 

22.3 

21.7 

5.3 

296.1 

999.9 

99.9 

999*9 

19.9 

84. 

21.9 

66.0 

6629,5 

413.0 

-42,4 

99.9 

257.6 

22.4 

21.8 

4.8 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

84. 

22.4 

67.0 

6725.2 

407.0 

-43.  5 

99.9 

259.8 

22.2 

21.9 

3,9 

297.0 

999.9 

99.9 

999*9 

21.0 

83. 

22.B 

68.0 

6844.6 

400.0 

-44.4 

99.9 

261.3 

21.7 

21.4. 

3.3 

297,2 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .6 

83. 

23.2 

69.0 

6962. 6 

393.0 

-45.4 

99  ,9 

262.2 

20.9 

20.7 

2.8 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

83. 

23.S 

70.0 

7065. 1 

387.0 

-46.  1 

99  9 

262.5 

20.2 

20.0 

2.6 

297.8 

999.9 

99.9 

999*9 

22.5 

83. 

24.1 

71.0 

7203. 6 

379,0 

-46,9 

99,9 

261.9 

21.3 

21.1 

3.0 

298.7 

999.9 

99.9 

999*9 

23.1 

83. 

24.5 

72.0 

7327. 1 

37  2.0 

-47,6 

99,9 

261.6 

22.9 

22.6 

3.3 

299.3 

999.9 

99.9 

999  *9' 

23.7 

83. 

24.9 

73.0 

7434.3 

366.0 

-48.6 

99.9 

261  .5 

23.3 

23.0 

3.S 

299.3 

999.9 

99.9 

999,9 

24.3 

53* 

25.3 

74.0 

7542. 9 

360.0 

-49.2 

99.9 

261  .3 

22.8 

22.5 

3.5 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.  8 

83. 

25.7 

75.0 

7671. 4 

353.0 

-50.4 

99.9 

260.8 

22.0 

21.8 

3.5 

300.1 

999,9 

99.9 

999.9 

25.4 

83. 

2C.1 

76.0 

7783.0 

34  7.0 

-51 .1 

99.9 

260.0 

21.7 

21.3 

3.8 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

83, 

2B.6 

77.0 

7896.2 

34  I. 0 

-52.0 

99  9 

258.2 

22.4 

21.9 

4.6 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

83. 

27.0 

7S.0 

SOI  1 . 1 

335.0 

-52.7 

99  »9 

256.4 

23.6 

22.9 

5.  5 

301.5 

999,9 

99.9 

999.9 

27.0 

83. 

27.4 

79,0 

8127.  6 

329.0 

-53.4 

99.  9 

254.4 

24  .3 

23.4 

6.5 

302.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.  7 

83. 

27.B 

ao.o 

8226.0 

324.0 

-54 . 1 

99.9 

253.0 

24.4 

23.3 

7,1 

302.4 

999.9 

99,9 

999.9 

28.2 

83. 

2E.S 

ei.o 

8386. 4 

31  6.0 

-54.2 

99.9 

253.5 

24.1 

23.1 

6.8 

304.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

29.3 

82. 

2R.9 

B2.0 

8488.6 

31  1.0 

-54.  5 

99.9 

255.4 

24.6 

23.8 

6.2 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

82. 

29.4 

a3.o 

8613.4 

305.0 

-54.1 

99.9 

256.9 

25.6 

25.0 

5.8 

307,7 

999,9 

99.9 

999,9 

30.5 

82. 

29. B 

54.0 

8719. 5 

30  0.  0 

-S3.  9 

99  9 

257.4 

25  .9 

25.3 

5.T 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

82. 

30.3 

as.o 

8827. 5 

295.0 

-53.9 

99.9 

258.2 

27.1 

26.5 

5.5 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

82. 

30.  B 

66.  0 

8981. 9 

288.0 

-53.3 

99.9 

259.3 

30.1 

29.5 

5.6 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

82. 

31.3 

a7.o 

9117.6 

282.0 

-52,  a 

99.9 

260.0 

31  .8 

31  .4 

5.5 

316.5 

999.9 

99.9 

999*9 

33.8 

82. 

31.7 

aa.o 

9233.2 

277.0 

-52.5 

99.9 

260.2 

30.9 

30.5 

5.3 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

St. 

32.3 

ao.o 

9351.  1 

272.  0 

-51,9 

99.9 

259,7 

28.9 

28.4 

5.2 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

81. 

32.7 

90.0 

9471,3 

267.0 

-52.0 

99.9 

259.  I 

29.2 

28.  T 

S.S 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

81. 

33.2 

91.0 

9593. 6 

262.0 

-52,4 

99  .9 

258.8 

31.0 

30.4 

6.0 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

81. 

33.7 

92.0 

971 5.5 

257.0 

-51,4 

99.9 

259,0 

32.4 

31  .8 

6.2 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  1 

81. 

34.2 

93.0 

9846.3 

252.0 

-50.5 

99.9 

258.7 

32.2 

31.6 

6.3 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

81* 

34.7 

94.0 

9977. 2 

24  7.  0 

-49.  8 

99.9 

256.8 

30  .2 

29.5 

6.9 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  1 

81. 

35.3 

95.0 

1011 1.  1 

242.0 

-49,5 

99.9 

253.0 

29.6 

28.3 

8.7 

335*6 

999  .9 

99.9 

999*9 

41  .1 

8t  . 

3S.9 

96.0 

10247. 9 

23  7.0 

-49.5 

99.9 

251.3 

33.4 

31.7 

•0.7 

337.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

81. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  5 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  WEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  RAVE  DEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


854 


STATION  NO.  429 
DAYTON,  OHIO 


r FEBRUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEI GHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CCMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

36.4 

97,0 

10387.7 

232.0 

-49.0 

99,9 

251. 4 

36.3 

34.4 

36.9 

98.0 

10530.8 

227.0 

-48.9 

99,9 

251  .3 

35  .8 

33.9 

37.5 

99.0 

10647.6 

223.0 

-48.  9 

99,9 

252.  1 

34.4 

32.8 

38.0 

100.0 

10796.4 

218.0 

-49.2 

99  9 

254.2 

35.4 

34.0 

3B.6 

101.0 

10948.6 

213.0 

-49.  3 

99.9 

256.2 

35.1 

34.1 

39.2 

102.0 

11072.9 

209.0 

-49.3 

99.9 

257.4 

32.8 

32.0 

39.7 

103.0 

11231. 7 

204.0 

-4  9.2 

99.9 

257,2 

29  .5 

28.8 

40.2 

104.0 

11361.5 

200.0 

- 49.  5 

99.9 

254.  a 

25.5 

24,6 

40.7 

105.0 

11493.7 

196.0 

-49.9 

99.9 

251.3 

23.4 

22.  1 

4 1.2 

106.0 

11628. 3 

192.0 

-50.7 

99,9 

249.4 

24.4 

22.8 

41.7 

107.0 

11765.3 

188.0 

-51.3 

99  .9 

248.9 

26.6 

24.  8 

42.2 

108.0 

11904. 7 

184.0 

-52.4 

99  9 

249.2 

28  ,5 

26.6 

’ 42.B 

109.0 

12046.9 

lao.o 

-52.  2 

99«9 

251.6 

32.0 

30.4 

43.4 

1 1 0.0 

12192.3 

176.0 

-52.5 

99.9 

254.8 

35.4 

34.  2 

44.1 

111.0 

12340. 8 

172.  0 

-52.  5 

99.9 

256.8 

33.0 

32.2 

44.7 

112.0 

12493. 1 

168.0 

-52.0 

99.9 

258.0 

29,4 

28.8 

4E.3 

113.0 

12649. 2 

164.  0 

-51.9 

99,9 

258.5 

29.1 

28.5 

45.9 

114.0 

12768.9 

161.0 

-51.9 

99,9 

257.6 

30.4 

29.7 

46.5 

1 1 5.0 

12931.7 

157.0 

-52.4 

99  ,9 

255.0 

28.9 

27.9 

47.4 

1 16.0 

13098. 8 

153.0 

-51.9 

99,9 

251.2 

28.0 

26.5 

4B.I 

1 1 7.0 

13270.2 

149.0 

-52.7 

99.9 

250.8 

35.5 

33.5 

48.7 

1 18.0 

13401. 5 

146.0 

-53.0 

99.9 

250.3 

40.5 

38.1 

49.3 

119.0 

13580.2 

142.0 

-54,  1 

99.9 

251.0 

37,1 

35.1 

49.8 

120.0 

13717. 1 

139.0 

-54.4 

99.9 

252.8 

31.1 

29,  7 

50.4 

121.0 

13856. 9 

136.0 

-54.4 

99.9 

254.3 

26  .5 

25.5 

51.1 

122.0 

13999.7 

133.0 

-55.0 

99  .9 

255.5 

28,7 

27.8 

51. S 

123.0 

14194. 3 

129.0 

-55.7 

99  9 

257.2 

31  .6 

30  .8 

52.4 

124.0 

14344. 1 

126.0 

-56.  3 

99*  9 

257.6 

31.6 

30.9 

53.1 

125.0 

14497. 2 

123.0 

-56.2 

99.9 

256.3 

31.9 

31.0 

53.9 

126.0 

14707. 2 

119.  0 

-56.  5 

99.9 

255.3 

32.2 

31  .1 

54.6 

127.0 

14869.3 

11  6.0 

-56.5 

99.9 

256.6 

28.9 

28.1 

58.2 

128.0 

15035.5 

11  3.0 

-56.6 

99.9 

257.5 

26  .1 

25.5 

55.9 

129.0 

15205.8 

110.0 

-57.5 

99  9 

257.7 

28.4 

27.8 

56.6 

1 30.0 

15380.4 

107.0 

-57.6 

99  .9 

258,3 

27,9 

27,4 

57.4 

131.0 

15559. 8 

104.0 

-58.  0 

99., 9 

262.1 

26  .0 

25.8 

SB.  1 

132.0 

15744.3 

10  1.0 

-57.8 

99.9 

263,7 

31.0 

30.8 

58.8 

133.0 

15934. 5 

98.0 

-57.8 

99.9 

864.3 

28.9 

26.7 

59. S 

134.0 

16130.7 

95.0 

-57,6 

99,9 

265.8 

25.3* 

25.3 

60.3 

135.0 

16265. 1 

93.0 

-57.5 

99.9 

263.8 

28.6* 

28.4 

61.3 

136.0 

16542. 3 

89.  0 

-58,3 

99.9 

264.2 

23.8* 

23.7 

62.3 

137.0 

16757.9 

86.0 

-58.7 

99  ,9 

260.9 

25.9* 

25.6 

63.4 

138.0 

16981. 5 

83.0 

-57.6 

99-9 

258.1 

24.6* 

24.1 

64.4 

139.0 

17213.4 

80.0 

-58.  5 

99.9 

252.1 

22.0* 

20.9 

65.3 

140.0 

17453.4 

77.0 

-59,0 

99.9 

247.0 

22.6* 

20.8 

66.3 

141.0 

17701. 9 

74.0 

-60.4 

99.9 

247,7 

20.7* 

19.1 

4>  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  > ANO  10  OEG 
* BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  fJEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


853 


IBS 


16.  0 


STATION  NO*  «29 
DAYTON*  OHIO 

7 FEBRUABY  1975 

SIS  GMT  tss  te*  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

A7.S 

142.0 

1 7959. 7 

71.0 

-60  .6 

99.9 

249.7 

18.54 

17.4 

6.4 

453.0 

999,9 

99.9 

999.9 

96.7 

78* 

«8.R 

143*0 

19228.3 

69.0 

-60.9 

99.9 

257.6 

20.44 

19.9 

4.4 

457,8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

78. 

69*9 

144.0 

18509.5 

65*0 

-61*3 

99.9 

259.6 

23.84 

23.4 

4.3 

463.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

78. 

70.9 

14E.0 

1 9901. 8 

62.0 

-61.3 

99  .9 

264.0 

26*24 

26.0 

2.8 

469.3 

999.9 

99.9 

999.9 

101. 1 

78. 

71.9 

146.0 

19109. 1 

59.0 

-62.0 

99.9 

266.2 

27,34 

27.3 

1*8 

474.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

78. 

72.9 

147.0 

19431.4 

56.0 

-62.6 

99.9 

261.2 

26.34 

26.0 

4.0 

480.3 

999.9 

99.9 

999.9 

104.4 

78. 

74.1 

148.0 

19770.7 

53.0 

-62.9 

99.9 

258.1 

26.54 

25.9 

5.5 

4 87  .0 

999.9 

99*9 

999,9 

106.2 

78. 

7S.2 

149.0 

20130.0 

50.0 

-62.4 

99  .9 

258*1 

26.64 

26.0 

5.5 

496.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

108.0 

78. 

7A.S 

ISO.O 

20510. 7 

47.0 

-63.  9 

99.9 

258.1 

26.94 

26.3 

5,5 

501.8 

999.9 

99.9 

999.9 

110.0 

78. 

77.7 

1 51  .0 

2091 3.9 

44.0 

-65.0 

99.9 

259.5 

25.04 

24.5 

4.5 

508.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

112.0 

78. 

79.3 

152.0 

21  1 99.  3 

42.0 

-63.9 

99.9 

272.6 

30.84 

30.7 

- 1*4 

518.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.7 

78. 

90.7 

153.0 

21655.6 

39.0 

-61.  1 

99.9 

268.4 

27,84 

27.8 

0.8 

536*3 

999.9 

99.9 

999*9 

117.0 

79. 

92.3 

154.0 

22153.3 

36.0 

-60  .6 

99  «9 

250.4 

26.74 

25.  1 

9.0 

550.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

79. 

94.1 

1S5.0 

22691. 4 

33.  0 

-63.  5 

99.9 

247.8 

27.34 

25.3 

SO. 3 

556.2 

999*9 

99.9 

999.9 

122.4 

78. 

9S.9 

156.0 

23273.0 

30.0 

-66.2 

99.9 

253.5 

21.84 

20.9 

6.2 

564.2 

999.9 

99.9 

999*9 

125.3 

78. 

92.2 

157.0 

23699. 1 

28.0 

-68.3 

99.9 

256.4 

20*54 

20.0 

4.8 

569.7 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

78. 

90.5 

1 58.0 

24369.3 

25.0 

-68.  3 

99.9 

257.5 

27.04 

26.4 

5.8 

588.5 

999.9 

99*9 

999  *9 

131.0 

78* 

92.8 

159.0 

25142.2 

22.0 

-65.2 

99.9 

262.4 

26.14 

25.8 

3.5 

619.5 

999.9 

99.9 

999.9 

134.9 

78. 

98*1 

160.0 

26042. 0 

19.0 

-62.0 

99»9 

264  .5 

25*44 

25.3 

2.4 

655.9 

999.9 

99.9 

999.9 

139.6 

78. 

99.4 

161.0 

27107. 1 

16.0 

-61.1 

99  o9 

999.9 

99.9 

99.9 

‘39.9 

691.9 

999*9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

856 


STATION  NO.  A29 
DAYTON.  OHIO * •* 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GUT  tSO  16.  O 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  w 

DC 

M/SEC 

0.0 

7.1 

298.0 

982.7 

•12.  1 

-16.  6 

290.0 

3.1 

0.4 

8.0 

381.6 

972.0 

-12.9 

-15.4 

254.6 

7.8 

0.6 

9.0 

476.2 

960.0 

-14.  1 

-15.4 

257.6 

7.9 

1.0 

10.0 

571.6 

948.0 

-14.9 

- 15o9 

268.6 

8.6 

1.4 

1 1.0 

692.3 

933,0 

-14.9 

-15.5 

285.4 

8.8 

1.6 

12.0 

790.3 

921.0 

-15.0 

-15.7 

290.0 

8.8 

E.O 

13.0 

889.4 

900.0 

-15.7 

-16.5 

293.  1 

8.2 

2.3 

14.0 

989.  5 

B97.  0 

-16.3 

-17.0 

291  .9 

7.5 

2.6 

15.0 

1082.3 

886.0 

-17.2 

-21  .4 

293.0 

7.3 

3.  1 

16.0 

1201.  e 

872.0 

-17.0 

-25.9 

299.7 

9.1 

3.4 

17.0 

1305. e 

860.0 

-16.  8 

-29.  1 

300.3 

10.7 

3.S 

1 8.0 

1402.4 

849.0 

-17.1 

-30.2 

295.9 

12.5 

4.1 

19.0 

150  9.  3 

837.  C 

-16.7 

-31.1 

291  .4 

13.6 

4.3 

20.0 

1608. S 

826.0 

-16.4 

-30.3 

287.6 

14.2 

4.7 

21.0 

1728.  0 

81  3.  0 

-16.  8 

-30.4 

282.6 

15.0 

S.l 

22.0 

1839.6 

80  1.0 

-17.2 

-27.4 

280.6 

15.6 

E.4 

23.0 

1 943. 2 

790.0 

-17.6 

-24.8 

281.5 

16.1 

S.S 

24.0 

2038.5 

78C.0 

-18.2 

-25.9 

281.2 

15.6 

6.1 

25.0 

2144.5 

769.0 

-IS. 7 

-29.4 

279.5 

14.9 

C.A 

26.0 

2271. e 

756.  0 

-17.8 

-35.8 

272.9 

14.0 

7.0 

27.0 

2361.5 

74  7,0 

-17.6 

-30.2 

270.5 

17.5 

7.3 

28.  0 

2482. 5 

735.0 

-18.3 

-23.6 

269.8 

18.5 

7.0 

29.0 

2584. 7 

725.0 

-18.9 

-23-4 

271.0 

19.6 

e.i 

30.0 

2688. 1 

715.0 

-19.5 

-27.0 

272.9 

19.9 

E.4 

31.0 

2792. 9 

705.  0 

-18.6 

-38.4 

275.7 

19.8 

S.S 

32.0 

2899.5 

E9  5.0 

-18.6 

-37.8 

279.0 

19.4 

9.  1 

33.0 

3007. 5 

€85.0 

-18.7 

-37.9 

281.0 

19.1 

9.S 

34.0 

3117. 1 

675.0 

-19.  I 

-38.2 

282.4 

18.8 

9.9 

35.0 

3217.0 

666.0 

-19.0 

-38.1 

282.3 

19.1 

10.3 

36.0 

3352.  4 

654.  0 

-1  a.  9 

-38.0 

281  .6 

19.6 

10.6 

37.0 

3455.5 

645.0 

-19.4 

-38.5 

281.0 

20.0 

11.0 

3B.0 

3571. 5 

635.0 

-20.1 

-39.0 

280.0 

20.5 

1 1.3 

39.0 

3677.2 

626.0 

-20.6 

-39.4 

279.  7 

20.7 

1 1.6 

40.0 

3784.2 

617.0 

-21.2 

-37.9 

279.7 

20.9 

12.1 

41.0 

3928.  9 

605.  0 

-22.4 

-38.1 

280.7 

21  .1 

12.4 

42.0 

4038.8 

596.0 

-23.4 

-37.9 

281.6 

21.3 

12.S 

43.0 

4149. e 

587.0 

-24.5 

-38.0 

282.3 

21  .7 

13.1 

44.0 

4249.6 

579.0 

-25.4 

-36  2 

282.6 

21.9 

13.6 

45.0 

4363. 1 

570.0 

-26.3 

-36.0 

282.7 

22.1 

13.9 

46.0 

4478. 0 

561.  0 

-27.  3 

-36.2 

282.6 

21  .2 

14.2 

47.0 

4581.2 

55  3.0 

-28.3 

-36.6 

282.2 

20.1 

14.6 

48.  0 

4698.  7 

544.0 

-29.  1 

-36.2 

281  .5 

18.7 

IS.l 

49.0 

4804.3 

536.0 

-30.  3 

-36.0 

280.  1 

10.3 

IS.S 

50.0 

491 1 . 1 

520.0 

-31  .3 

-37.8 

279.0 

19.4 

1S.9 

Sl.O 

5060. 1 

517.0 

-32.  0 

-39.4 

277.6 

20.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  f>  AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  Tl  l»E  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG' 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M.'SEC 

06  K 

06  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

2.9 

-1.1 

262.5 

265.3 

1.1 

69.0 

0.0 

0. 

7.5 

2.  1 

262.5 

265.6 

1.2 

81  .7 

0.1 

79. 

7.7 

1.7 

262.3 

265.4 

1.2 

89.3 

0.2 

78. 

8.6 

0.2 

262.4 

265.4 

1.2 

92.0 

0.4 

76. 

8.5 

-2.3 

263.6 

266.8 

1.2 

94.6 

0.6 

85. 

8.3 

“3.0 

264.4 

267.6 

1.2 

94.3 

0.7 

89. 

7.5 

- 3.2 

264.7 

267.7 

1.2 

93.5 

0.9 

96. 

7.0 

-2.8 

265.1 

268.1 

1.1 

94.3 

1.0 

97. 

6.8 

-2.9 

265.0 

267.1 

0.8 

70  .0 

1 .2 

98. 

7.9 

-4.5 

266.5 

268.0 

0.5 

45.3 

1.4 

102. 

9.2 

-5.4 

267.7 

268.8 

0.4 

33.2 

1.5 

104. 

1 1.2 

-5.4 

268.4 

269.4 

0.4 

30.7 

1 .8 

106. 

12.7 

•5.0 

269.9 

270.9 

0.3 

27.2 

2.  0 

107. 

13.5 

- 4.3 

271.2 

272,3 

0.4 

28.7 

2.2 

107. 

14.7 

-3.3 

272.0 

273.1 

0.4 

29.4 

2.6 

107. 

15.3 

-2.9 

272.7 

274.2 

0.5 

40.7 

2.9 

106. 

15.8 

-3.2 

273.4 

275.2 

0.6 

53.1 

3.2 

106. 

15.3' 

-3.0 

273.8 

275.5 

0.6 

50.7 

3.6 

105. 

14.7 

-2.4 

274.3 

275.6 

0.4 

38.2 

3.9 

105. 

14.8 

• 0.7 

276.7 

277.4 

0.2 

18.8 

4.3 

104. 

17.5 

-0.2 

277.8 

279.0 

0.4 

32.3 

4.6 

103. 

18.5 

0.0 

278.4 

280.6 

0.8 

63.1 

5.0 

102. 

19.6 

-0  .3 

278.9 

281.1 

0.8 

67.0 

5.6 

100. 

19.8 

-1.0 

279.2 

280.9 

0.6 

51  .3 

6.0 

100. 

19.7 

-2.0 

281.3 

281.9 

0.2 

15.4 

6.3 

100. 

19.2 

-3.0 

282.5 

283.1 

0.2 

16.4 

6.8 

100. 

18.8 

••  3.6 

283.5 

284.2 

0.2 

16.4 

7.2 

100. 

18.4 

-4  .0 

284  .2 

284.9 

0.2 

16.5 

7.6 

100. 

18.6 

- 4.  1 

285.5 

286.2 

0.2 

16.5 

8.0 

100. 

19.1 

-3.9 

287.1 

287.8 

0.2 

16.5 

8.5 

100. 

19.6 

-3.8 

287.7 

288.3 

0.2 

16.5 

8.9 

100. 

20.2 

-3.6 

288.  2 

288.8 

0.2 

16.5 

9.3 

100. 

20.4 

-3.5 

288.7 

289.4 

0.2 

16.6 

9.7 

100. 

20.6 

• 3.5 

289.3 

290.1 

0.2 

20.4 

10.1 

100. 

20.7 

-3.9 

289  .6 

290.3 

0.2 

22.3 

10.7 

100. 

20.8 

-4.3 

289.6 

290.3 

0.2 

24.8 

11.1 

100. 

21.2 

-4.6 

289.6 

290.4 

0.2 

27.1 

11.6 

100. 

21.4 

-4.8 

289.6 

290.6 

0.3 

35.3 

12.0 

100. 

21.6 

-4.9 

289.  8 

290.8 

0.3 

39.6 

12.5 

too. 

20.7 

•4  .6 

290.1 

291.0 

0.3 

42.  1 

13.  1 

100. 

19,7 

—4.3 

290.0 

290.9 

0.3 

44  .4 

13.5 

101. 

18.3 

-3.7 

290.4 

291.4 

0.3 

49.9 

14.0 

101. 

18.0 

-3.2 

290.2 

291  .3 

0.3 

57.1 

14.4 

101. 

19.2 

-3.0 

290.4 

291.2 

0.3 

52.2 

14.7 

101. 

20.1 

-2.7 

291.2 

291.9 

0.2 

47.7 

15.A 

101. 

857 


STATION  NO* •*  429 
OATTON.  OHIO 


T FEBRUARY  1975 

1115  CRT  ISO  16*  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

CPM 

MR 

DG  C 

OG  0 

OG 

M/SEC 

M/’SEC 

M..SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

te.3 

52.0 

5156. 2 

510.0 

-33.0 

-40  »5 

275.7 

20  .2 

20.  1 

•2.0 

291.2 

291.9 

0*2 

46.5 

15.9 

100* 

IR.S 

53.0 

5201.2 

SO  1.0 

-34.0 

-40.2 

272.8 

20.4 

20.4 

-1.0 

291  .3 

292.1 

0*2 

53*2 

16.4 

too* 

1 7.2 

54.0 

5393.7 

49  3.0 

-34.9 

-39.8 

270.3 

21.2 

21.2 

-0.1 

291.7 

292.5 

0.2 

60.2 

16.9 

100. 

17. S 

SS.O 

5493.3 

48  6.0 

-35.  8 

-40.5 

268.7 

22.1 

22.1 

0.5 

291.7 

292.5 

0.2 

61.4 

17.3 

100* 

IB.O 

56.0 

5637.5 

476.0 

-37.0 

-41.5 

266.9 

22.2 

22.2 

1.2 

292.0 

292.6 

0.2 

62.3 

18.0 

99. 

1 e.3 

57.  0 

5754. 6 

468.0 

-37.8 

-42.3 

266.5 

21.5 

21.5 

1.3 

292.4 

293.0 

0.2 

62.1 

18.4 

99. 

10.8 

55.0 

5858. 2 

461.0 

-38.  9 

-43.4 

266.3 

21.0 

20.9 

1 .4 

292.3 

292.8 

0.2 

62.0 

19.0 

99. 

19.2 

59.0 

5978. 1 

453.0 

-39.9 

. -43.9 

266.6 

21.4 

21.4 

1.3 

292.5 

293.1 

0.2 

65  .0 

19.4 

98. 

19.6 

60.0 

6084. 4 

446.0 

-40.4 

99.9 

266.8 

22.6 

22.5 

1.3 

293.2 

999.9 

99.9 

999*9 

20.0 

90. 

19.9 

61  .0 

6192.0 

439.0 

-41.4 

99.9 

266.5 

23.6 

23.5 

1.4 

293.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

98. 

20.3 

62.  0 

631  6.  6 

431.0 

-42.4 

99.9 

265.2 

24.0 

23.9 

2.0 

293.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .0 

97. 

20.8 

63.0 

6427.  0 

424.0 

-43.4 

99.9 

262.8 

23.0 

22.8 

2.9 

293.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

97. 

21.1 

64.0 

6538.8 

417.0 

-44.4 

99.9 

261.5 

22.1 

21.8 

3.2 

293.8 

999*9 

99.9 

999.9 

22.1 

97. 

21. S 

65. 0 

6652. 1 

410.0 

-45.  1 

99  .9 

260.7 

21  .1 

20.8 

3.4 

294.3 

999.9 

99.9 

999*9 

22.6 

96. 

22.0 

66.0 

6783.5 

402.0 

-46.  1 

99-9 

262.0 

22.6 

22.4 

3.2 

294.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

96. 

22.4 

67.0 

6900. 1 

395.0 

-46.7 

99-9 

262.7 

24.8 

24.6 

3.  1 

295*4 

999.9 

99.9 

999*9 

23.7 

96. 

22.9 

68.0 

70  1 8.  7 

388.0 

-46.  8 

99.9 

263.  1 

25.8 

25.6 

3.1 

296.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

95. 

23.3 

69.0 

7139.3 

38  1.0 

-47,1 

99.9 

263.4 

24.3 

24.1 

2.8 

297.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25*2 

95. 

23.  7 

70.0 

7244.2 

375.0 

-48.0 

99.9 

264.2 

21  .8 

21.7 

2.2 

298.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

95. 

24.1 

71  .0 

7386.4 

367.0 

-48.  1 

99.9 

265.9 

19.5 

19.5 

1.4 

299.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

26.2 

94. 

25.S 

72.0 

75  1 3.  4 

360.0 

-48.0 

99-9 

275,7 

30.9 

30.7 

- 3.1 

301.6 

999*9 

99.9 

999  *9 

27.6 

94. 

2S.0 

73.0 

7624. 1 

354.0 

-48.6 

99.9 

273.2 

23.6 

23.5 

- 1 .3 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

94. 

2S.S 

74.0 

7736.4 

348.0 

-48.9 

99.9 

275.7 

30.9 

30.7 

“3.1 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

94. 

2S.9 

75.0 

7850. 7 

34  2.0 

-48.9 

99.9 

276.8 

33.0 

32.8 

-3.9 

304.8 

999,9 

99.9 

999.9 

28.9 

94. 

26.3 

76.0 

7986.3 

335.0 

-49.  5 

99.9 

277.4 

31  .8 

3 1.5 

-4.1 

305.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

94. 

26.8 

77.0 

8104. 6 

329.0 

-49.9 

99.9 

277.2 

28.8 

28.5 

-3.6 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

95. 

27.1 

78.0 

8224.9 

323.0 

-50.  3 

99.9 

276.8 

27.3 

27,1 

-3.2 

308.0 

999,9 

99.9 

999.9 

31.0 

95. 

27.  S 

79.0 

8326.6 

31  8.0 

-50.6 

99.9 

276.  2 

26.5 

26.3 

■2.9 

308.9 

999,9 

99.9 

999.9 

31  .6 

95. 

27.9 

80.0 

8471. 5 

31  1.0 

-51.5 

99.9 

276.6 

26  .0 

25.9 

•3.0 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

95. 

28.4 

SI  .0 

8619.1 

304.0 

-52.0 

99-9 

277.2 

26.2 

26.0 

-3.3 

311.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

95. 

20.9 

82.0 

8726. 6 

299.0 

-52.0 

99o9 

276.8 

27,0 

26.8 

-3.2 

312.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

95. 

29.3 

83.0 

8858. 0 

293.0 

-51 . 5 

99.9 

275.9 

27,1 

27,0 

-2.8 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34. S 

95. 

29.8 

84.0 

8969.8 

288.0 

-51  .5 

99.9 

274.6 

27.1 

27.1 

-2.2 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

95* 

30.3 

85.0 

9106.  7 

282.0 

-50.  7 

99.9 

273.2 

28  .1 

28.1 

-I.S 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  1 

95. 

30.9 

86.0 

9270.6 

275.0 

-50.6 

99-9 

271,6 

30.6 

30.6 

“0.9 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37  .1 

95. 

31.3 

87.0 

9390.2 

270.0 

-50  .6 

99  -9 

271.0 

32.1 

32.1 

-0.5 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

95. 

31.9 

88.0 

9512. 1 

265.0 

-50.6 

99.9 

270.0 

32.5 

32.5 

0.0 

325.4 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

95* 

32.2 

89.0 

9636.3 

260.0 

-SO  .4 

99.9 

269.3 

31.3 

31*3 

0.4 

327.4 

999*9 

99.9 

999.9 

39.7 

94. 

32.7 

90*0 

9763. 3 

255.0 

-49.  5 

99.9 

268.1 

28  .3 

28.3 

0.9 

330.6 

999.9 

99.9 

999*9 

40.7 

94. 

33.1 

91.0 

9893.0 

250.0 

-49.  3 

99.9 

267.9 

26.8 

26*8 

1.0 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

94. 

33.6 

92.0 

10025.4 

245.0 

-49.6 

99.9 

269.1 

28.3 

28.3 

0.4 

334*2 

999.9 

99.9 

999*9 

41  .9 

94. 

34.0 

93.0 

10160. 3 

240.0 

-49.9 

99-9 

269.7 

30.9 

30.9 

0.2 

335.7 

999.9 

99.9 

999*9 

42*7 

94. 

34.4 

94.0 

10297.9 

235.0 

-49.9 

99  »9 

268.2 

32.7 

32.7 

1*0 

337.7 

999*9 

99.9 

999.9 

43.5 

94. 

3S.O 

95.0 

10438. 4 

230.0 

-50.4 

99.9 

264.9 

33.2 

33.1 

2.9 

339.  1 

999.9 

99*9 

999*9 

44.6 

94. 

3S.6 

96.0 

1061 1.0 

224.0 

-50.  1 

99.9 

263.6 

30.4 

30.3 

3.4 

342.2 

999*9 

99*9 

999.9 

46.0 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  OEG 

* BY  temp  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THi^N  6 DEG 
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STATION  NO* ••  «29 
OAVTON*  OHIO 


7 FESflUAPy  1075 

Ills  GMT  ISO  16*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

tCM 

OG 

3C.2 

97.0 

10720.  8 

220.  0 

-49.6 

99.9 

265.7 

30  .2 

30.1 

2.2 

344.6 

999.9 

99,9 

999.9 

46.  8 

93. 

3«*8 

90.0 

10879.4 

215.0 

-49.5 

99.9 

268.4 

33.3 

33.3 

0.9 

347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

93. 

37*3 

99.0 

11033. S 

210.0 

-49.5 

99.9 

269.4 

32.7 

32.7 

0.3 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

93. 

37.B 

100.0 

11159.4 

206.0 

-49.  6 

99,9 

269.8 

29.3 

29.3 

0.1 

351  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  I 

93. 

3B.A 

101.0 

11320.0 

20  I.O 

-SO  .3 

99.9 

270.8 

29.2 

29.2 

•0.4 

352.7 

999.9 

99.9 

999.9 

SO  .8 

93. 

38.9 

102.0 

11451. 4 

197.  0 

-4  9.  a 

99.9 

271  .8 

33.3 

33.3 

•1.0 

355.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51. 8 

93. 

39.3 

103.0 

1 1619. 7 

192.0 

-49.5 

99.9 

272.0 

35.3 

35.2 

-1.2 

35B.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

93. 

39.9 

10  4.0 

11757. 5 

lae.o 

-49.8 

99.9 

271.3 

34.1 

34.1 

-0.8 

360.2 

999.9 

99,9 

999.9 

54.0 

93. 

AO.A 

105.0 

11098. 1 

184.0 

-50.  3 

99.  9 

271.0 

31  .5 

31.5 

—0  .6 

361  ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

93. 

41.0 

1 06.0 

12041.6 

180.0 

-50.3 

99-9 

271.7 

31.6 

31.6 

-1.0 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

93. 

41. S 

107.0 

12108. 3 

176.0 

-50.  1 

99,9 

271  .5 

33.3 

33.2 

-0.9 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  1 

93. 

42.0 

100.0 

12330.4 

172.0 

-50.6 

99,9 

269.5 

31.9 

31.9 

0.3 

368.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

58.3 

93. 

42.  S 

109.  0 

12491. S 

168.0 

-51  .5 

99  u 9 

266.  1 

30.1 

30.0 

2.1 

369.2 

999.  9 

99.9 

9Q9.9 

59.0 

93. 

42.9 

1 10.0 

12608.2 

165.0 

-52.  4 

99.  9 

263.3 

30.6 

30. A 

3.5 

369.  S 

999.9 

99,9 

999.9 

59.6 

93. 

43.S 

111.0 

12807.0 

160.0 

-52.9 

99  .9 

258.9 

30.4 

29.8 

5.9 

372.0 

999.9 

99,9 

999.9 

61  .0 

92* 

44.1 

112.0 

12970. 2 

156.  0 

-53.  1 

99.9 

253.7 

28.3 

27.2 

7.9 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61.8 

92. 

44.6 

1 1 3.0 

13137.0 

152.0 

-52.9 

99.9 

252.  1 

28.7 

27.3 

8.8 

377.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

62.5 

92. 

4S.  1 

114.0 

13266.2 

149.0 

-53.4 

99.9 

253.4 

30.8 

29.5 

8.B 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

92. 

4S.7 

1 15.0 

13441.3 

145.0 

-53.  5 

99  9 

255.0 

32.2 

31.1 

8.4 

381.5 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

91. 

4C.4 

116.0 

13621.3 

141.0 

-53.5 

99  .9 

257.4 

31.0 

30.3 

6.7 

3S4.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

91  . 

4 7.0 

1 17.0 

13006. 1 

13?.  0 

-54.2 

99,9 

261  .2 

27.5 

27.2 

4.2 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

91. 

47.4 

1 le.o 

13947. 9 

134.0 

-55.0 

99.9 

263.7 

25.7 

25.6 

2.8 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

91* 

40.0 

1 19.0 

14092.4 

131.0 

-55.  5 

99.  9 

265.0 

2S.S 

25.4 

2.2 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

91* 

42.S 

120.0 

14209.9 

127.0 

-56.0 

99  .9 

261.9 

26.0 

25.8 

3.7 

391. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.2 

91  . 

49.0 

121.0 

14441.0 

124.  0 

-56,3 

99.9 

256.2 

25.1 

24.4 

6.0 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

91. 

49.5 

122.0 

14596.9 

121.0 

-57.5 

99  .9 

252.4 

23.4 

22.3 

7.1 

394.5 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

90* 

SO.  2 

123.0 

147SS. 1 

11  8.0 

-50.6 

99 -.9 

256.6 

27.2 

26.4 

6.3 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .5 

90* 

S0.9 

124.0 

14916.8 

115.0 

-59.  1 

99,  9 

262.5 

34.6 

34.3 

4.5 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

90* 

SI.  A 

125.0 

15138.9 

11  1.0 

-58.9 

99.9 

266.4 

33.2 

33.  1 

2.1 

401.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

90* 

S2.S 

126.0 

15311. 2 

10  6.  0 

-50.0 

99.9 

269.4 

27.5 

27.5 

0.3 

406.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.1 

90* 

53.2 

127.0 

15409. 0 

105.0 

-57.3 

99.9 

268.9 

27.0 

27.0 

0.5 

411.2 

999.9 

99.9 

999*9 

77.1 

90. 

S3.7 

1 20.0 

15672. 0 

102.0 

-57.9 

99.9 

267.5 

27.6 

27.6 

1.2 

413.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77,9 

90* 

54.2 

129.0 

15860.2 

99.0 

-58.  0 

99.  9 

26S.9 

27.5' 

27.4 

2.0 

416.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

90. 

54.0 

1 30.0 

16053.9 

96.0 

-58.4 

99  .9 

264.5 

26.3 

26.2 

2.5 

419.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

90. 

55.7 

131.0 

16321. 9 

92.  0 

-58.0 

99.9 

261  .2 

29  .0 

28.6 

4.5 

425.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81. 1 

89* 

56.5 

1 32.0 

16530. S 

89.0 

-58.6 

99,9 

256.3 

31.5 

30.6 

7.5 

428.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

89. 

57.  2 

133.  0 

16746.2 

86.0 

-58.4 

99.9 

257.3 

29.7 

28.9 

6.5 

433.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

89. 

SS.O 

134.0 

16894.0 

84.0 

-58.9 

99.9 

263.7 

29*9 

29.7 

3.3 

435.1 

999.9 

99.9 

999*9 

85.4 

89. 

52.7 

135.0 

17121.9 

81.0 

-59.6 

99.9 

265.3 

27.1 

27.0 

2.2 

438.2 

999.9 

99.9 

999.9 

86.5 

89. 

59.S 

136.0 

17357. C 

78.0 

-59.  a 

99.9 

265.3 

25.7 

25.6 

2.1 

442.6 

999.9 

99.9 

999*9 

57.7 

89. 

60.5 

137.0 

17687.3 

74.0 

-59.3 

99  .9 

268.4 

23.4 

23.3 

0.6 

450.4 

999*9 

99.9 

999.9 

89.3 

89. 

61.6 

132.0 

17946. 1 

71.0 

-60. 0 

99,9 

266.0 

20.9 

20.9 

1.5 

454.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  e 

89. 

62.6 

139.0 

18215.4 

68.0 

-60.  5 

99.9 

261  .9 

2 1.5 

21.2 

3.0 

458.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

91.9 

89. 

63.  S 

140.0 

18496.3 

65.0 

-60.7 

99  .9 

263.5 

30.6 

30.4 

3.5 

464.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

89. 

64.5 

141.0 

18890. 5 

61.0 

-61.8 

99.9 

263.9 

33.9 

33.7 

3*6 

470.3 

999.9 

99.9 

999*9 

95*2 

88* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETWEEN  ‘i  AND  10  OEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  HAVE  GEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO*  429 
OAVTON*  OHIO 


7 FCeRUARV  1975 

Ills  GMT  ISO  16*  0 


TIMF 

CNTCT 

HFIGHT 

Piles 

T6MP 

OCW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  C 

DG 

tvs  EC 

M7SEC 

1 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

Gm/KG 

PCT 

KM 

OG 

6S.4 

142.0 

19202. 6 

58.0 

-62.0 

99.9 

264.1 

27.4 

27.  3 

2.8 

476.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

88. 

«6.S 

143.0 

19531.1 

55. 0 

-62.0 

99.9 

268.0 

22.4 

22.4 

0.8 

484.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.4 

88. 

67«9 

144.0 

19876.8 

52.0 

-63.5 

99.9 

261.7 

21.0 

20.7 

3.0 

488.3 

999.9 

99.9 

999.9 

100.1 

88. 

«9.3 

145.0 

20241. 8 

49.0 

—63. 3 

99.9 

260.4 

23.9 

23.6 

4.0 

497.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.9 

88. 

70.5 

146.0 

20629.6 

46.0 

-63.9 

99.9 

265.7 

26.1 

26.1 

2.0 

504.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

88. 

71.0 

147.0 

21042.0 

43.0 

-64.9 

99.9 

263.7 

26.8 

26.6 

3.0 

512.2 

999.9 

99.9 

999.9 

105.8 

88. 

73.1 

148.0 

21483.2 

40.0 

-64.9 

99.9 

263.5 

27.3 

27.2 

3.1 

522  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

107.9 

88. 

74.S 

149.0 

21956.5 

37.0 

-66.9 

99.9 

267.5 

25.2 

25.2 

l.t 

529.5 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

88. 

76.3 

150.0 

22466. 7 

34.  0 

-67.4 

99.9 

267.9 

20.9 

20.9 

0.8 

541.3 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

88. 

70.7 

151  .0 

23028.0 

31.0 

-64.  1 

99.9 

266.2 

20.9 

20.9 

1.4 

564.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

115. S 

88. 

00.9 

152. 0 

23649.2 

28.0 

-65.5 

99.9 

259.2 

26.1 

25.6 

4.9 

577.  4 

999.9 

99.9 

999.9 

118.5 

88. 

02.0 

153.0 

24336. 1 

25.0 

-66.9 

99.9 

267.6 

25.4 

25.4 

1.1 

592.3 

999.9 

99.9 

999.9 

121.7 

88. 

0S.7 

154.0 

25117.9 

22.0 

-61.8 

99.9 

267.6 

22.3 

22.3 

0.9 

629.6 

999.9 

99.9 

999.9 

125.5 

88. 

00.9 

155.0 

26032. 5 

19.0 

-58.6 

99.9 

267.6 

23.4 

23.4 

1.0 

666.7 

999.9 

99.9 

999.9 

129.9 

88. 

•O.C 

156.0 

27117.1 

16.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

705.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

860  1 


STATION  NO.  433 
SALEM.  ILL 


S FEBRUARV  1975 

231S  GMT  1ST  21.  1 

ANCLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VAL JES 


Tl  ME 

CNTCT 

HEIGHT 

FRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.5 

175.0 

991.2 

1 .4 

0.1 

320.0 

7,3 

4,7 

>5.6 

275.7 

285.7 

3.9 

91.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

225.  4 

985.  0 

-0.  8 

-2.1 

256.2 

3.5 

3.4 

0.8 

273.9 

282.4 

3.3 

91.2 

0.6 

132. 

0.6 

8.0 

315.  1 

974.0 

-0.8 

-2.0 

267.7 

3.9 

3,9 

0*2 

274.  S 

283.5 

3.4 

91  .8 

0.6 

130. 

0.9 

9.0 

405.  8 

963.0 

-1.3 

-2.5 

288.6 

5.8 

5.5 

-1.8 

275.2 

283.  7 

3.3 

91.6 

0.6 

126. 

1.1 

10.0 

489.0 

953.0 

-i.e 

-2.  7 

296.  1 

7,4 

6.6 

-3.3 

275.5 

284.0 

3.3 

93.1 

0.7 

124. 

I.S 

1 1.0 

598.2 

940.0 

-2.9 

-3.6 

304.1 

11.1 

9.2 

-6.  2 

275.5 

283.5 

3.1 

94.7 

0.9 

124. 

I.S 

12.0 

691.  5 

929.  0 

-2.  9 

-3.5 

302.8 

1 1 .0 

9.2 

-6  .0 

276.4 

284.7 

3.2 

95.7 

1.2 

124. 

2.0 

1 3.0 

777.3 

919.0 

-3.2 

-3.7 

301.9 

11.0 

9.3 

•5.8 

277.0 

285.2 

3.2 

96.0 

1 .3 

124. 

2.3 

14.0 

872.  6 

908.0 

-4.1 

-4.6 

299.9 

10.0 

8.7 

:5.0 

276.9 

284.7 

3.0 

96.1 

1 .5 

124. 

2.6 

IS.C 

960.0 

898.0 

-4.  1 

-4.6 

298.6 

9,6 

8.4 

•4.6 

277.8 

285.8 

3.0 

96.3 

1.7 

123. 

3.0 

16.0 

1066.2 

886.0 

-4.0 

-4  .5 

299.9 

10.2 

8.8 

-5,  1 

279.1 

287.2 

3.1 

96.3 

1 .9 

122. 

3.2 

17.0 

1 165.  1 

875.  0 

-3.0 

-3.5 

300.8 

10.6 

9.1 

-5.4 

281.1 

290.0 

3.4 

96.4 

2.0 

122. 

3.6 

18.0 

1256. 3 

865.0 

-3.0 

-3.5 

301.9 

10.9 

9.3 

-5.8 

282.0 

291  .0 

3.4 

96.4 

2.3 

122. 

3.9 

19.0 

1348.4 

855.0 

-3.3 

-3.8 

301.3 

9.8 

8.4 

-5.1 

282.6 

291.6 

3.4 

96.4 

2.5 

122. 

A.l 

20.0 

1432.2 

846.0 

-3.2 

-3.  7 

300.9 

9.2 

7.9 

•4  ,7 

283.6 

292.8 

3.4 

96.4 

2.6 

122. 

4.6 

21  .0 

1 554 . 9 

833.0 

-3.3 

-3.8 

298.4 

8.3 

7.  3 

-3.9 

284.7 

294.0 

3.5 

96.4 

2.8 

122. 

4.9 

22.0 

1650. 5 

823.  0 

-3.6 

-4.1 

293.3 

7,8 

7,2 

-3.1 

285.4 

294.6 

3.4 

96.3 

3.0 

122. 

S.l 

23.0 

1737.4 

81  4.0 

-4.  1 

-4.6 

289.8 

7,9 

7,4 

-2.7 

285.8 

294.8 

3.3 

96.3 

3.1 

122. 

S.6 

24.0 

1 834.  9 

804.0 

-4.6 

-5.1 

282.3 

9.0 

8,7 

-1.9 

286.3 

295.  1 

3.3 

96.2 

3.3 

120. 

S.H 

25.0 

1933.5 

794.0 

-4.9 

-5.4 

278.7 

9.2 

9.1 

-1  .4 

287.0 

295.7 

3.2 

96.1 

' 3.4 

120. 

6.1 

26.0 

2053.4 

78  2.0 

-4.9 

-5.4 

273.0 

9.7 

9.6 

-O.S 

288.2 

297.2 

3.3 

96.1 

3.6 

119. 

6.5 

27.0  ' 

2144. 5 

773.0 

-5.5 

-6.0 

264.4 

10.1 

10.1 

1.0 

288.5 

297.2 

3.2 

96.  1 

3.  8 

117. 

6.B 

28.0 

2246.6 

763.0 

-6.  1 

-6.6 

263.4 

10.2 

10.2 

1.2 

288.9 

297.3 

3.1 

95.8 

3.9 

115. 

T.O 

29.0 

2339. 5 

754.0 

-6.7 

-7.3 

262.7 

10.3 

10.3 

1.3 

289.3 

297.4 

2.9 

95.5 

4.1 

114. 

7.2 

30.0 

2433. 3 

745.0 

-7.  3 

-7.9 

261.8 

10.3 

10.2 

1.5 

289  .6 

297.5 

2.8 

95.4 

4.2 

113. 

7.7 

31 .0 

2528.  1 

736.0 

-7.7 

-8.3 

260.2 

10.1 

10.0 

1.7 

290.1 

297.8 

2.8 

95.3 

4.4 

111. 

7.9 

32.0 

2634. 5 

726.0 

-8.4 

-9.1 

260.1 

10.0 

9.9 

1.7 

290.4 

297.8 

2.6 

95.0 

4.5 

110. 

B.2 

33.0 

2731.2 

717.0 

-9.0 

-9.7 

260.5 

10.0 

9.9 

1.7 

290.8 

298.0 

2.6 

94.8 

4.7 

109. 

R.6 

34.0 

2829.0 

708.0 

-9.6 

-10.3 

261.2 

10.2 

10.1 

1.6 

291.2 

298.2 

2.5 

94.7 

4.9 

108. 

R.9 

35.0 

2927. 0 

699.0 

-10.2 

-10.9 

261.7 

10.6 

10.5 

1 .5 

' 291 .6 

298.3 

2.4 

94.4 

5.0 

107. 

9.2 

36.0 

3050.1 

688.0 

-10.6 

-1  1 .4 

261.8 

11.1 

11.0 

1.6 

292.5 

299.1 

2.3 

94  .0 

5.2 

106. 

9.6 

37.0 

3151. 4 

67  9.  0 

-11.2 

-12.0 

261  .5 

11.7 

11.6 

1.7 

292.9 

299.3 

2.2 

93.5 

5.  5 

105. 

9.9 

38.0 

3253.7 

670.0 

-11.9 

-12.9 

261.1 

12.0 

11.9 

1.9 

293.2 

299.3 

2.1 

92.3 

5.7 

104. 

to.  1 

39.0 

3345. 7 

662.0 

-12.6 

-13.5 

260.9 

12.2 

12.0 

1.9 

293.4 

299.3 

2.0 

92.8 

5.6 

10*. 

10. S 

40.0 

3450.  1 

653.0 

-13.  4 

-14..  5 

260.4 

12.4 

12.2 

2.1 

293.6 

299.1 

1.9 

91  .6 

6.  1 

102. 

10.9 

41.0 

3567.4 

643.0 

-14.3 

-15.4 

260.1 

12.3 

12.  1 

2.1 

293.9 

299.1 

I.S 

90.9 

6. A 

101. 

tt.l 

42.0 

3674. 3 

634.  0 

-15.1 

-16.2 

260.0 

12.3 

12.1 

2.1 

294.2 

299.1 

1.7 

91.2 

6.5 

tot. 

ll.S 

43.0 

3782.3 

625.0 

-15.8 

-16.8 

259.9 

12.2 

12.0 

2.1 

294.6 

299.4 

1.6 

91.8 

6.8 

too. 

1 I.S 

44.0 

3879. 4 

61  7.0 

-16.5 

-1  7.6 

259.8 

12.2 

12.0 

2.2 

294.8 

299.4 

1.6 

91.3 

7.0 

99. 

12.1 

45.0 

3989. 8 

608.0 

-17.3 

-18.4 

259.8 

12.2 

12.0 

2.2 

295.1 

299.5 

1.5 

90.7 

7.2 

99. 

12.4 

46.0 

4089.0 

600.0 

-18.0 

-19.2 

259.8 

12.2 

12.0 

2.2 

295.4 

299.6 

1.4 

90.5 

7.4 

98. 

12.8 

47.0 

4201. 0 

59  1.0 

-18.9 

-20.1 

259.8 

12.1 

12.0 

2.1 

295.6 

299.5 

1.3 

90.6 

7.7 

98. 

13.1 

48.0 

4290.5 

584.0 

-19.7 

-20. 9 

259.8 

12.1 

1 1.9 

2.1 

295.7 

299.3 

1.2 

90.3 

7.9 

97. 

13.3 

49.0 

4405.  7 

575.0 

-20.4 

-21.6 

259.7 

12.1 

11.9 

2.1 

296.2 

299.7 

1.2 

90.4 

8.0 

97. 

13.7 

50.0 

4509.  3 

567.0 

-21.4 

-23.0 

259.5 

12.1 

11.9 

2.2 

296.2 

299. S 

1.1 

06.  « 

8.3 

96. 

4>  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  0 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEER  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.*  433 
SALEM.  ILL 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  1ST  21*  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  IN'ERPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V tOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.1 

51.0 

4627.  1 

S58.0 

-22.3 

-24.  1 

259.3 

12.2 

12.0 

2.3 

296.5 

299.4 

1.0 

84.9 

8.6 

96. 

14*3 

52.0 

4733.  1 

SSO.O 

-23.0 

-26.0 

259.3 

12.4 

12.2 

2.3 

296.9 

299.4 

0.8 

75.7 

8.7 

95. 

14.8 

53*0 

4840. 3 

S42.0 

-24.  0 

-27  ,2 

260.0 

12.9 

12.7 

2.2 

296.9 

299.2 

0.8 

75.0 

9.  1 

95. 

ts.i 

54.0 

4948.8 

534.0 

-24.7 

-28.0 

260.5 

13.2 

13.0 

2.2 

297.3 

299.5 

0.7 

74  .0 

9.3 

94* 

15.3 

55.  0 

50  3 0.  9 

528.0 

-25.6 

-29  .0 

260.7 

13.2 

13.  1 

2.1 

297.2 

299.2 

0.7 

73*0 

9.5 

94. 

is.n 

56.0 

5183. 2 

51  7.0 

-26.  7 

-30.  1 

260.6 

13.1 

12.9 

2.1 

297.7 

299.6 

0.6 

72.2 

9.9 

94. 

16.1 

57.0 

5295.6 

509.0 

-27.6 

-31.1 

260.2 

12.8 

12.6 

2.2 

297.9 

299*6 

0.6 

71  .7 

10 .1 

93* 

1E.4 

58.0 

5395. 1 

502.0 

-28.5 

-32.3 

259.6 

12.5 

12.3 

2.3 

297.9 

299.5 

0*5 

69*4 

10.  3 

93. 

16.8 

59.0 

5510. 0 

494.0 

-29.  6 

-33.7 

259.3 

12.5 

12.3 

2.3 

298*0 

299.4 

0.4 

67.4 

10*6 

93* 

1 7.1 

60.0 

561 1. 6 

48  7.0 

-30  .7 

-36.0 

259.2 

12.7 

12.4 

2.4 

297.9 

299.1 

0.4 

59*1 

10.8 

92* 

17.4 

61.0 

5714. 3 

480.0 

-31.3 

-37  5 

258.8 

13.0 

12.8 

2.5 

298.3 

299.3 

0.3 

54.0 

11. 0 

92* 

17.8 

62.0 

5833. 1 

472.0 

-32.2 

-38  ,3 

257.3 

13.3 

13.0 

2.9 

298.6 

299*6 

0.3 

54.5 

11.3 

92. 

18.0 

63.0 

5938. 4 

465.0 

-33.  2 

-39.2 

256.4 

13.5 

13.1 

3.2 

298.7 

299.6 

0.3 

54*5 

11.5 

92. 

1 8.3 

64.0 

6029.5 

459.0 

-34.  2 

-39.  9 

255.0 

13.5 

13.  1 

3.5 

298.5 

299.3 

0.3 

55.9 

11.7 

91. 

1 8.7 

65.0 

6152.  3 

451.0 

-35.2 

-41.0 

254.1 

13.7 

1 3.  1 

3.  7 

298.  8 

299.6 

0.2 

55  .0 

12.0 

91. 

19.1 

66.0 

6292. S 

442.  0 

-36.3 

-42.1 

254.2 

13.8 

1 3.2 

3.7 

299.2 

299.9 

0.2 

54.2 

12.4 

90* 

19.4 

67.0 

6403.0 

435.0 

-37.5 

-43.3 

254.6 

13.7 

13.2 

3.6 

299.0 

299.6 

0.2 

54  .2 

12.6 

90. 

19.7 

68.  0 

6498. 7 

429.0 

-38.4 

-43  6 

254.5 

13.5 

13.1 

3.6 

299.0 

299.6 

0.2 

57.3 

12.8 

90* 

20.0 

69.0 

661 1.6 

422.0 

-39.  2 

-44.5 

254.  1 

13.3 

12.8 

3.6 

299.3 

299.9 

0.2 

57.1 

13.  1 

89. 

20.3 

70.0 

6726. 0 

415.0 

-40.3 

99.9 

253.0 

13.3 

12.8 

3.9 

299.4 

999.9 

99.9 

999*9 

13.3 

89. 

20.8 

71.0 

6858. 3 

407.  0 

-41.7 

99.9 

251  .4 

14.0 

13.3 

4.5 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

13.7 

89. 

21.1 

72.0 

6958.8 

401.0 

-42.8 

99.9 

251.0 

14.6 

13.8 

4.7 

299.1 

999*9 

99.9 

999.9 

13.9 

88. 

21.4 

73.0 

7077.4 

394.0 

-43.5 

99.9 

251  .4 

15.1 

14.3 

4.8 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

14.2 

88. 

21.8 

74.0 

7197.7 

387.0 

-44.4 

99.9 

253.2 

15.2 

14.5 

4*4 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

87. 

22.1 

75.0 

7302.2 

381.0 

-45.4 

99  .9 

254.7 

15.0 

14.5 

4.0 

300.2 

999*9 

99*9 

999.9 

14.8 

87. 

22.5 

76.0 

7407.  8 

275.  0 

-46.6 

99  ,9 

256.2 

14  .8 

14.4 

3.5 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

15.  1 

87* 

22.8 

77.0 

7514.6 

369.0 

-47.9 

99.9 

254.8 

15.2 

14.6 

4.0 

299.6 

999.9 

99*9 

999.9 

15.4 

87. 

23.2 

78.  0 

7640. 7 

362.0 

-48.  6 

99.9 

252.2 

16.2 

15.4 

4.9 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

15.8 

87. 

23.6 

79.0 

7732.2 

357.0 

-48.  8 

99.9 

249.5 

1 8.0 

16.8 

6.3 

301*3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  1 

86. 

23.9 

80.0 

7862.6 

350.0 

-47.9 

99  .9 

248.2 

19.6 

18.2 

7.3 

304.2 

999.9 

99.9 

999*9 

16.4 

86* 

24.3 

81. 0 

7995. 8 

34  3.  0 

-48.  3 

99.9 

247.3 

21  .6 

19.9 

8.3 

305.3 

999.9 

99.9 

999*9 

16.  9 

85. 

24.7 

82.0 

8111.9 

337.0 

-48.8 

99.9 

246.8 

23.2 

21.3 

9.  1 

306*3 

999.9 

99*9 

999.9 

17.5 

85* 

24.9 

83.0 

8230. 0 

331.0 

-48.5 

99,9 

246.7 

23.8 

21.9 

9.4 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17*8 

84. 

25.3 

84.0 

8350.3 

325.0 

-48.  9 

99,.  9 

246.2 

25.5 

23*3 

10.3 

309.3 

999.9 

99.9 

999.9 

18.3 

84. 

25.7 

85.0 

8452. 1 

320.0 

-48.9 

99.9 

245.3 

27,8 

25.3 

i 1.6 

310.6 

999.9 

99*9 

999*9 

18.8 

83. 

26.1 

86.0 

8597.4 

313.0 

-49.  1 

99.9 

244.3 

30  .6 

27.5 

.3.3 

312.4 

999.9 

99*9 

999.9 

19.5 

83. 

26.5 

87.0 

8724*2 

30  7.0 

-49.8 

99.9 

243.2 

32.7 

29.2 

.4.8 

313.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

20.3 

82. 

27.9 

88.  0 

8853. 3 

301.0 

-50.0 

99.9 

242.2 

32.2 

28. S 

',5.0 

314.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21*1 

81. 

27.2 

89.0 

8962.9 

298.0 

-49.  5 

99,  9 

241.  7 

31.5 

27.7 

f4.9 

316*8 

999*9 

99.9 

999.9 

21.7 

81. 

27.5 

90.0 

9074.4 

291.0 

-49.7 

99  .9 

241.3 

30  .5 

26.7 

14.7 

318.1 

999*9 

99*9 

999.9 

22.2 

80. 

28.0 

91.0 

9187. 9 

288.  0 

-49.  7 

99<-9 

242,0 

31  .1 

27.5 

14.6 

319. 7 

999.9 

99.9 

999.9 

22*9 

79. 

28.  2 

92.0 

9326.6 

280.0 

-49.8 

99.9 

242.7 

32.0 

28.4 

14.7 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

79. 

28.7 

93.0 

9444. 5 

275.0 

-49.7 

99.9 

244.3 

34.1 

30.7 

*.4.8 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3 

79. 

29.1 

94.0 

9564.6 

270.0 

-49.  8 

99.9 

245.4 

35.4 

32.2 

14.7 

324*8 

999.9 

99.9 

999*9 

25.1 

78. 

29.  S 

95.0 

9686.8 

265.0 

-50.1 

99.9 

246.0 

36.0 

32.9 

r.4.6 

326.1 

999.9 

99.9 

999*9 

25.9 

78. 

• BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  I3EEN  INTERPOLATED 

• • BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


862 


STATION  NO*  A33 
SALEM.  ILL 


5 EEBRUAfiY  1975 

231S  GMT  1ST  21.  I 

ANCLES  ON  the  HALT  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I N .‘ERPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


tiff 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

30.0 

96.0 

9836.4 

259.0 

-50.3 

99.9 

2*5.7 

3S.5 

30.2 

97.0 

9963. 7 

25*.  0 

-50.  0 

99.9 

2*5.3 

35.3 

30.6 

9R.0 

10093.6 

2*9.0 

-50.1 

99.9 

2**«7 

35,4 

31.0 

99.  0 

10226. 2 

2**.0 

-50.0 

99  9 

2**.* 

36.9 

31.3 

100.0 

10361 .* 

239.0 

-50.4 

99.9 

2*4.2 

39,0 

31.8 

101.0 

10527.3 

23  3.0 

-SO  .4 

99.9 

2*3.6 

*2.1 

32.1 

102.0 

10640. 2 

229.  0 

-50.  7 

99.9 

2*3.2 

43.6 

32.5 

103.0 

10783.8 

22*. 0 

-51  .3 

99.9 

2*2.7 

*5.3 

32.8 

104.0 

10900.9 

220.0 

-51  .3 

99.9 

2*2.9 

46.2 

33.2 

105.0 

11050.2 

21  5.0 

-51.3 

99.  9 

2*3.  1 

*6.6 

33.6 

1 06.0 

11 172.2 

21  1.0 

-51.5 

99  9 

2*3.3 

45.7 

33.9 

107.0 

11296. * 

207.0 

-51.5 

99-  9 

2*3.0 

44.0 

3A.3 

108.0 

11*55.2 

20  2.0 

-51.5 

99.9 

2*2.6 

41.6 

3A.7 

109.0 

11 584. 9 

198.0 

-52.0 

99.9 

2*2.3 

40.5 

35.1 

1 10.0 

11717.2 

19*. 0 

-51.8 

99.9 

2*2.4 

40.8 

35.5 

111.0 

11886.6 

189.0 

-51  .3 

99.9 

2*2.7 

42.1 

35.9 

112.0 

12025. 5 

185.  0 

-51. 8 

99.9 

2*2.6 

42.9 

36.3 

113.0 

12167. 2 

181.0 

-51.8 

99  9 

2*2,7 

43.2 

36.8 

114.0 

12312.0 

177.0 

-52.0 

99  9 

2*3.1 

43.4 

37.2 

115.0 

12*60. 1 

173.0 

-52.0 

99.  9 

2*3.  8 

*3.3 

37.7 

116.0 

12650.0 

168.0 

-52.3 

99.9 

2*4.8 

*2.6 

38.1 

117.0 

12805. 9 

16*.  0 

-52.3 

99.9 

2*4.7 

*1  .5 

38.* 

118.0 

12925.3 

161.0 

-52.4 

99.9 

2*3.5 

*0.6 

38.9 

119.0 

13087.6 

157.0 

-53.2 

99  9 

238.9 

*0  .0 

39.3 

120.0 

13253.8 

153.0 

-53.  5 

99  9 

236.3 

39.6 

. 39.8 

121.0 

13381.3 

150.0 

-53.1 

99  9 

237.7 

37,4 

*0.2 

122.0 

13555. 9 

1*6.  0 

-52.  1 

99.9 

242.9 

34  .6 

*0.7 

123.0 

13690. 2 

1*3.0 

-52.4 

99.9 

252.0 

31.2 

* 1.3 

124.  0 

13827. 0 

140.0 

-53,2 

99.9 

260.1 

31  .2 

*1.9 

125.0 

1*013.8 

136.0 

-53.  2 

99.9 

999.9 

99,9 

*2.5 

126.0 

1*205.8 

132.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99,9 

*2.9 

127.0 

1*353.  0 

129.0 

-55.  2 

99.9 

999,9 

99.9 

*3.3 

1 28.0 

1*502. 8 

126.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

*3.8 

129.0 

1*707. C 

122.0 

-57,7 

99.9 

999.9 

99.9 

««.2 

1 30.0 

1*863. 9 

119.0 

-58,  * 

99,9 

999.9 

99.9 

*4.6 

131  .0 

1502*. 8 

116.0 

-57,7 

99.9 

999,9 

99,9 

*S.O 

132.0 

15190. 3 

113.0 

-57.  2 

99.9 

999.9 

99,9 

*5.6 

133.0 

15360. 8 

110.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

*8.0 

134.0 

15535. 9 

107.0 

-57.2 

99  9 

999.9 

99.9 

46.5 

135.0 

1571S.3 

104.0 

-58.4 

99-  9 

999,9 

99.9 

*7.1 

1 36.0 

15961.9 

100.0 

-58.7 

99.9 

999,9 

99,9 

*7.7 

137.0 

16152. 6 

9 7.  0 

-60.  1 

99,9 

999.9 

99.9 

*8.3 

1 38.0 

163*8. 7 

94.0 

-69.0 

99.9 

999,9 

99.9 

48.9 

139.0 

16619.7 

90.0 

-60.9 

99,9 

999.9 

99.9 

*9.5 

140.0 

16830.5 

87.0 

-60.  9 

99.9 

999,9 

99.9 

F BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f.  AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V JOMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M/SEC 

M'SEC 

D6  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

32.  3 

14.6 

328.0 

999,9 

99.9 

999.9 

27.1 

77. 

32.1 

14,7 

330  .3 

999.9 

99,9 

999.9 

27.  S 

77. 

32.0 

15.2 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

77. 

33.3 

,6.0 

334.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

76. 

35.1 

17.0 

335.4 

999.9 

99,9 

999.9 

29.7 

76. 

37,7 

8,7 

337.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

30  .9 

76. 

38.9 

19.7 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.7 

75. 

40.3 

20.8 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

75. 

41,1 

21.0 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33. S 

75. 

41.6 

21.0 

344.3 

999.9 

99.9 

999.9 

34.6 

74. 

40.9 

L0.6 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

74. 

39.2 

i9.9 

347.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  7 

74. 

36.9 

' 9.2 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.7 

73. 

35.8 

18.8 

351.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

73. 

36.1 

18.9 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

73. 

37.4 

19.4 

357.2 

999.9 

99,9 

999.9 

40.4 

73. 

38.1 

«9.7 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

4|.S 

72. 

38.4 

:9.9 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

72. 

38.7 

9.6 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

72. 

38.9 

!9.1 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

72. 

38.5 

tS.  1 

367,9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.1 

71. 

37.5 

17.7 

370.4 

999,9 

99.9 

999.9 

47.1 

71. 

36.3 

18.2 

372.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.9 

71. 

34.3 

20.6 

373.5 

999.9 

99,9 

999.9 

49.0 

71. 

32.9 

£ 1.9 

375.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

71. 

31.6 

10,0 

378,7 

999.9 

99.9 

999.9 

SI  .1 

70. 

30.8 

>5.8 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

52.  0 

70. 

29.7 

9.6 

385.0 

999.9 

99,9 

999.9 

52.9 

70. 

30.7 

5.3 

385.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

70. 

99.9 

V9.9 

389.  1 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

19.9 

391.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

«.>9.9 

391  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

99.9 

«9,9 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

«9,9 

393.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99*9 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

403.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

407.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

409.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

410.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

414.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

415.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

419.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

V9.9 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

420.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

863 


STATION  NO*  *33 
SALEM.  ILL 


5 EEBRUARY  1975 

2315  GMT  1ST  21.  t 

ANGLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  SEEN  LINEARLY  INteRPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

SO. 2 

141.0 

17048.4 

84.0 

-61  .4 

99^9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4 30  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

SO.  a 

142.0 

17274.8 

8 l.C 

—60 . 0 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

SI. 6 

143.0 

17510. 4 

78.0 

-60.  1 

99r9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

441.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

S2.A 

144.0 

17754.7 

75.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

«»9.9 

445.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

S3.  2 

145.0 

18095. 9 

71.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  9 

'9.9 

453.5 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

SA.  1 

146.0 

18365.3 

68.0 

-60.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

f 9.9 

459.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.  9 

147.0 

18646. 1 

65.0 

-61  .4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

'9.9 

462.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999  .9 

999. 

SS.0 

148.0 

1 8938. 6 

62.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

467.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

5E.R 

149.0 

19244.6 

59.0 

-62.  7 

99  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

472. a 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.  S 

150.0 

19566.  2 

56.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4 79.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

sa.s 

151.0 

19905. 0 

S3.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

4as.a 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

S9.a 

152.0 

20261. 7 

SO.O 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

490. 7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

ao.a 

153.0 

20638. 4 

4 7.0 

-65.  8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

497.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.0 

1S4.0 

20902.3 

45.0 

-66.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

502. a 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.4 

ISS.O 

21321.9 

42.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

515.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.a 

156.0 

21773.8 

39.0 

-64.8 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

526  .a 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999* 

66*2 

IS7.C 

22260.3 

36.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

534*9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999* 

67.  T 

tsa.o 

22787.7 

33*0 

-66.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

549*4 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999* 

69.  S 

IS9.0 

23366.7 

30.0 

-65.  4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

566*3 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999. 

71.3 

160.0 

24  009.3 

27.0 

-64.4 

99.9 

999  f 9 

99.9 

99*9 

99.9 

566*4 

999.9 

99*9 

999*9 

999*9 

999. 

73.3 

161.0 

24733. 6 

24.0 

-62.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99  *9 

613.7 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999* 

7S.S 

162.0 

25SSa.6 

21.0 

-62. S 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

635*9 

999*9 

99*9 

999.9 

999*9 

999. 

864 


STATION  NO.  433 
SALEM*  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

60C  CMT  ISS  20*  0 


time 

CNTCT 

HE 1 GMT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

ME 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0*0 

6.2 

175.0 

993.4 

-3.  7 

-7.5 

290.0 

7,7 

7,2 

-2.6 

270.2 

275.9 

2.2 

75.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

250.4 

984.0 

-2,1 

-4.5 

299.4 

9.5 

8.3 

-4,  7 

272.6 

279,7 

2.8 

83.5 

0.2 

120. 

0.6 

8.0 

339.  S 

973.0 

-3,5 

-4,3 

299,9 

9,7 

8.4 

-4*8 

272.1 

279.1 

2,7 

90.6 

0.3 

120* 

0.9 

9.0 

421.0 

963.0 

-4.9 

-5.9 

301.3 

10*2 

8,7 

-5,3 

271  .5 

278.  1 

2.6 

92.9 

0.4 

120. 

1.2 

10.0 

51  1. 3 

952.0 

-5,  8 

-6.5 

303.3 

10.3 

8.6 

- 5.7 

271.4 

277,  8 

2.5 

95.1 

0 .6 

121. 

1*6 

1 1 .0 

619.0 

939.0 

-6.4 

-6.5 

307.2 

9.9 

7.9 

- 6.0 

271  .9 

278.4 

2.5 

99.4 

0.9 

122. 

1.9 

12.0 

702.7 

929,0 

-7.0 

-7,0 

312.4 

9.3 

6.8 

* 6.  3 

2 72.  1 

278.4 

2.4 

100.1 

1.1 

123. 

2.3 

13.0 

795.  a 

91  8.0 

-6.3 

-6.3 

316.1 

10.1 

7,0 

-7,3 

273.8 

280.6 

2.6 

100.2 

1.3 

125. 

2.6 

14.0 

881.7 

908.0 

-5.7 

-5.7 

316.3 

11.0 

7,6 

-7,9 

275.3 

282.5 

2.8 

100.3 

1 .4 

127, 

2.9 

15.0 

968.  6 

898.0 

-5.5 

-5.  5 

314.0 

11.6 

8.4 

-8.1 

276.4 

283.  7 

2.8 

100.3 

1 .7 

128. 

3.3 

16.0 

1074,3 

886. 0 

-5.  5 

-5,5 

312.9 

11*0 

8.1 

- 7.5 

277.4 

284.9 

2.9 

100.3 

1.9 

129. 

3.7 

17.0 

1172.3 

875.0 

-6.0 

-6,0 

311. C 

10.2 

7.7 

- 6,7 

277.9 

285.3 

2.8 

100.3 

2.2 

129. 

4.1 

18.0 

1262. 4 

865.  0 

-6.  1 

-6,1 

307.5 

9.9 

7.9 

- 5.0 

278.7 

286.1 

2.8 

100.2 

2.4 

129. 

19.0 

1353.5 

855.0 

-6.3 

-6.3 

304.8 

9,9 

8.2 

-5.7 

279,5 

286.9 

2.8 

100.2 

2.6 

129. 

4.  a 

20.0 

1445. 6 

845.0 

-6.3 

-6,3 

300.3 

9.6 

8.3 

-4,9 

280.4 

288.0 

2.8 

100.2 

2.8 

128* 

S.2 

21.0 

1557.6 

833.0 

-6.  1 

-6.1 

294.  1 

9.7 

8.9 

-4.0 

281.7 

289.5 

2.9 

100.2 

3.  1 

128. 

S.6 

22.0 

1642,7 

824.0 

-6.3 

-6.  3 

288.3 

10.2 

9.7 

-3.2 

282.5 

290.2 

2.9 

99.5 

3.3 

126. 

E.9 

23.0 

1 757. 6 

812.0 

-6.5 

-6.  a 

286.1 

10.0 

9.6 

-2.8 

283.3 

290.9 

2.8 

98.2 

3.5 

125. 

6.3 

24.0 

1844.7 

803.0 

-6.8 

-7.3 

285.9 

9.8 

9.4 

-2.7 

283.9 

291  .3 

2.7 

96.4 

3.7 

124* 

0.7 

25.0 

1932. 7 

794,0 

-7,1 

-7,5 

287,4 

10.3 

9*8 

-3.1 

284.5 

291.9 

2.7 

97,4 

3.9 

123* 

7.1 

26.0 

2061.4 

781.0 

-7.6 

-7,8 

288.6 

11.3 

10.7 

- 3 *6 

285.4 

292.8 

2*7 

98.5 

4.2 

122. 

7.4 

27.0 

2141.7 

773,0 

-7.3 

-7,9 

287.7 

11.3 

10.  7 

-3.4 

286.5 

294.0 

2.7 

95.2 

4.4 

122. 

7.8 

28.0 

2253. 5 

762.  0 

-7,4 

-8.1 

286.4 

1 1 .0 

10.6 

-3.1 

287.5 

295.0 

2,7 

95*0 

4.6 

121* 

a*2 

29.0 

2346.  1 

753.0 

-7.7 

-8.2 

284.0 

10.8 

10.5 

-2,6 

288.2 

295.7 

2.7 

96.3 

4.9 

120* 

E.5 

30.0 

2439. 6 

744.0 

-8,2 

-8,6 

281.4 

10  .7 

10.5 

- 2.1 

288.7 

296.  1 

2,7 

96.9 

5.1 

120. 

8.R 

31.0 

2544.7 

734.0 

-8,  5 

-8.  3 

277.2 

11.0 

10.9 

-1.4 

289.5 

296.9 

2.7 

97.2 

5.3 

119* 

9.2 

32.0 

2640.4 

725,0 

-9.3 

-9.9 

271  .8 

11.6 

1 1.6 

-0.4 

289.5 

296.5 

2.5 

95.5 

5,5 

118* 

9*6 

33.0 

2737. 0 

716.0 

-9.  8 

-10.5 

267.1 

12.5 

12.5 

0.6 

290.1 

296.8 

2.4 

94.6 

5,  7 

116* 

9.9 

34.0 

2834.6 

70  7,0 

-10.5 

-11.0 

264.3 

13.1 

13.0 

1.3 

290.3 

296*9 

2.3 

95,9 

6.0 

115. 

10.2 

35.0 

2933.2 

698.0 

-10.9 

-1  1 .3 

262.4 

13.6 

13.4 

1*8 

290.9 

297.  4 

2.3 

97,3 

6.2 

114. 

10.7 

36.0 

3055.2 

687.0 

-11.9 

- 1 2.  3 

260.6 

14.1 

13.9 

2.3 

291.1 

297.4 

2*2 

99.6 

6.5 

112. 

1 1.0 

37.0 

3156.0 

678.0 

-12.8 

-12,  a 

260.2 

14.3 

14.  1 

2.4 

291.2 

297.2 

2.1 

99.5 

6.7 

111. 

11. A 

38.0 

3258. 0 

669.0 

-1  3.3 

-13.4 

260.5 

14.1 

13.9 

2.3 

291  .7 

297.5 

2.0 

99.4 

7,0 

109. 

1 1.7 

39.0 

3349.5 

66  1.0 

-14.2 

-14.2 

261.0 

13.7 

13.5 

2.2 

291  .8 

297.3 

1.9 

99.3 

7.3 

108* 

12.1 

40.0 

3453, 5 

652.0 

-14.7 

-14.8 

261.5 

12.9 

12.7 

1.9 

292.3 

297.6 

1.9 

99.2 

7.6 

107. 

12.6 

41.0 

3582.4 

641.0 

-15.0 

-15.  1 

261,5 

11.7 

1 1 .5 

1.7 

293.4 

298.7 

1*8 

99.  1 

7,9 

106* 

12.9 

42.0 

3689.3 

632.0 

-15,4 

-15.5 

260.6 

10.9 

10*8 

1*8 

294.1 

299,3 

1.8 

99,1 

8,1 

105. 

13.3 

43.0 

3773.4 

625.0 

-16.2 

-1  6.4 

258.4 

10.2 

9.9 

2.0 

294.1 

299.0 

1.7 

98.9 

8.3 

105. 

13.7 

44.0 

3882.5 

616.0 

-16.8 

- 16.  9 

256.  1 

9.8 

9*5 

2*3 

294.6 

299.5 

1*6 

98*9 

8*5 

104. 

14.1 

45.  0 

3993. 1 

607.0 

-17.2 

-19,4 

255.0 

10.2 

9.8 

2.6 

295.4 

299*4 

1.3 

82.7 

8.7 

103* 

14.4 

46.0 

4092.5 

599.0 

-17.7 

-22,2 

255.5 

11.2 

10.9 

2.8 

295.8 

299.  1 

1.1 

67.8 

8.8 

103. 

14*8 

47.0 

4193.0 

591.0 

-18,  1 

-28.5 

258.0 

13.0 

12.7 

2.7 

296.4 

298.4 

0.6 

39.7 

9.1 

102. 

18.2 

48.0 

4294. 8 

SB  3.0 

-1  8.  7 

-29,8 

261.1 

14.3 

14.2 

2.2 

296.9 

298*7 

0*5 

36.6 

9*4 

101* 

1S.S 

49.0 

4397.6 

575.0 

-19.5 

-29.0 

263.7 

15.0 

14.9 

1.7 

297.2 

299.1 

0.6 

42.5 

9.7 

100* 

1S.9 

50.0 

4501. 7 

567.0 

-19.9 

-27,4 

265.7 

14.6 

14.6 

1.1 

297*9 

300.  1 

0*7 

51.1 

10.1 

100* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETAEEN  ( AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PSEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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«33 


STATtON  MO* 

SALEM.  ILL 


6 FEBRUAfiV  I97S 

600  GMT  ISS  20*  0 


TIME 

CNTCT 

HE I GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M^SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.3 

51.0 

4633.4 

557.0 

>21.0 

-27,8 

265.7 

14.1 

14.0 

1.1 

298.2 

300.3 

0.7 

54.0 

10.4 

too. 

16,7 

52.0 

4740. 1 

549.0 

-21  .9 

-28.7 

264.5 

13.5 

13.4 

1.3 

298.3 

300.  3 

0.6 

54.1 

10.7 

99. 

17.1 

53.0 

4834.4 

542.0 

-22.  7 

-29.2 

263.3 

13.0 

12.9 

1 *S 

298.4 

300  *4 

0.6 

55.3 

11.0 

99. 

17.4 

54.0 

4957.  1 

533.0 

-23.5 

-29.7 

263.1 

12.8 

12.7 

1.5 

298.  9 

300.8 

0.6 

56  .5 

11.3 

98. 

1 7.R 

55.  0 

5067.  6 

525.  0 

-24.  2 

-30.4 

264.3 

13.2 

13.1 

1.3 

299.4 

301*2 

0.6 

55.9 

11.5 

98. 

16.2 

56.0 

5193.  4 

516.0 

-25.  5 

-31,8 

266.0 

13.9 

13.9 

li . 0 

299.2 

300.9 

0.5 

55.5 

11.8 

98* 

16.6 

57.  0 

5292. 4 

509.0 

-26.1 

-32,1 

267.5 

14.6 

14.6 

3.6 

299.8 

301.4 

O.S 

56.6 

12.2 

97. 

16.9 

56.0 

5406. 8 

50  I. 0 

-27.  1 

-32.4 

268.  1 

14,7 

14,7 

).5 

299.8 

301.4 

0.5 

60.7 

12.5 

97. 

19.3 

59.0 

5522.6 

493.0 

-28.2 

-32.1 

266.1 

14.7 

14.6 

3.5 

299.9 

301.6 

0.5 

68  .6 

12.8 

97. 

19.6 

60.0 

5625.0 

486.0 

-29.2 

-33.7 

267.7 

14  .6 

14.6 

9.6 

299.8 

301.3 

0.4 

64.9 

13.0 

97. 

19.9 

61  .0 

5728. 5 

479.0 

-30.0 

-35.2 

266.7 

14,7 

14.7 

0.9 

300.1 

301  .4 

0.4 

60.5 

13.3 

97. 

20.4 

62.0 

5833.2 

472.0 

-30.8 

-36.6 

264.6 

14.3 

14.2 

1.3 

300.4 

301. 5 

0.3 

56.6 

13.8 

96. 

20.6 

63.0 

5939.2 

465.0 

-31. 5 

-37.4 

264.0 

14.0 

1 3.9 

1.5 

300.8 

301  .9 

0.3 

55.2 

13.9 

96* 

21.0 

64.0 

6061.7 

457.0 

-32.7 

-38.4 

263.4 

13.1 

13.0 

1*5 

300.  8 

301.8 

0.3 

56  .4 

14.2 

96. 

21.4 

65.0 

6170. 3 

450.0 

-33.  3 

-39.1 

264.1 

12.6 

12.5 

1.3 

301.3 

302.2 

0.3 

56.0 

14.  S 

95. 

21.6 

66.0 

6296.0 

442.0 

-34.7 

-40.5 

265.  1 

12.6 

12.6 

1.1 

301.2 

302.0 

0.2 

SS.2 

14.8 

95. 

22.2 

67.0 

6407.3 

435.0 

-35  .5 

-41  .3 

265.7 

13.0 

12.9 

1.0 

301.5 

302.3 

0.2 

56.5 

15 .1 

95. 

22.6 

68.0 

6520.  I 

428.0 

-36.  2 

-41.  7 

265.  7 

13.4 

1 3.4 

I.O 

302.1 

302. 8 

0.2 

55.9 

IS. 4 

95* 

22.9 

69.0 

6634.4 

421.0 

-37.  1 

-42.4 

265.1 

13.4 

13.4 

1*  1 

302*3 

303.0 

0.2 

57.4 

IS. 7 

95. 

23.2 

70.0 

6750. 0 

414.0 

-38.  2 

-42.6 

264.6 

13.1 

13.0 

1.2 

302.3 

303.0 

0.2 

62.8 

15.9 

95. 

23,7 

71  .0 

6884.0 

406.0 

-39.6 

-43.3 

264.2 

12.1 

12.0 

1 .2 

302.3 

302.9 

0.2 

67.2 

16*3 

94. 

24.0 

72.0 

6985. 5 

400.0 

-40.9 

99.9 

264.6 

11.4 

11.3 

t.l 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.5 

94. 

24.4 

73.0 

7105.4 

393.0 

-41.6 

99.9 

266.2 

10.9 

10.8 

9.7 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

94. 

24.6 

74.0 

7227.1 

386.0 

-42.3 

99.9 

268.4 

1 1 .0 

11.0 

0.3 

303.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

17.0 

94. 

26.1 

75.0 

7332. « 

380.0 

-43.3 

99.  3 

270.5 

11.2 

11.2 

-0.1 

303.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.2 

94. 

2S.4 

76.0 

7439.8 

374.0 

-44.2 

99.  9 

273.0 

I 1.5 

11.4 

— 0.6 

303.4 

999.9 

99.9 

999,9 

17.4 

94. 

25.7 

77.0 

7548. 0 

368.0 

-45.3 

99.9 

275.0 

10.9 

to.  8 

- 1.0  • 

303.3 

999.9 

99.9 

999,9 

17.6 

94. 

26.1 

76.0 

7675. 9 

36  1.0 

-46.  3 

99.9 

276.8 

9.S 

9,3 

' 1 .1 

303.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

94. 

26.4 

79.0 

7787.0 

355.0 

-47.2 

99.9 

275.6 

8.0 

8.0 

-0.8 

303.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

18.2 

94. 

26.7 

80.0 

7899.  6 

349.0 

-48.  1 

99.9 

271  .3 

8 .3 

8.3 

-0,2 

304.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

94. 

27.1 

81  .0 

8033.0 

342.0 

-48.7 

99.9 

265. 5 

10.6 

10.6 

0.8 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  I 

94. 

27.4 

8 2.0 

8149.2 

336.0 

-49.4 

99.9 

262.8 

13,7 

13.6 

1.7 

305*6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

94. 

27.6 

83.0 

8267.  2 

330.0 

-49.  7 

99.  9 

259.4 

16.8 

16.5 

3.1 

306*8 

999.9 

99.9 

999.9 

19*0 

94. 

26.  1 

84.0 

8387.2 

324.0 

-49.9 

99.9 

257.3 

18.6 

1 8.1 

U 1 

308.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.3 

93. 

26.5 

85.0 

8488. 9 

319.0 

-49.  9 

99.9 

255.0 

20  .3 

19.6 

5.3 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.6 

93. 

28.9 

86.0 

8654.9 

31  1.0 

-50. 2 

99.9 

255.0 

22.6 

21.9 

S.8 

31  1 .4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.  1 

92. 

29.2 

87.0 

8760.  8 

306.0 

-50.2 

99.9 

255.3 

24,4 

23.6 

6.2 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

92. 

29.6 

88.0 

8890*0 

300.0 

-50.3 

99.9 

255,3 

26.5 

25.6 

6.7 

314.4 

999,9 

99.9 

999,9 

21.2 

92. 

29.9 

89.0 

8977.6 

296.0 

-50.6 

99.9 

254.6 

27,7 

26,7 

7.4 

315.2 

999,9 

99.9 

999.9 

21  *5 

91. 

30.3 

90.0 

91 1 1. 0 

290.  0 

-50.  8 

99.  9 

253.0 

28  .9 

27,7 

8.5 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.4 

91* 

30.6 

91.0 

9247, 1 

284.0 

-51.0 

99.9 

251  .9 

29.9 

28.5 

9.3 

318. S 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

90. 

30.9 

92.0 

9362. E 

279.0 

-SO  .6 

99.9 

251.3 

31.2 

29.5 

lO.O 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

90* 

31.3 

93.0 

9504.5 

273.0 

-50.5 

99.9 

251.2 

32.3 

30.6 

10.4 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

89. 

31.6 

94.0 

9625.2 

268.0 

-50.2 

99,9 

251.7 

32.5 

30.9 

10.2 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

25*0 

89. 

32*1 

95.0 

9748. 2 

26  3.0 

-50.0 

99.9 

252.3 

32.6 

31.1 

9.9 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.  S 

88. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  C AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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15S  20<  0 


STATION  NO«  433 
SALEM,  ILL 


« FEBRUAnV  I97S 
600  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M7SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

3?. 6 

96,0 

9696.9 

257.0 

-SO. 3 

99,9 

253.9 

34.1 

32.  7 

9.5 

328.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

26.5 

88. 

39.9 

97.0 

10027.2 

252.0 

-50.3 

99.  ) 

254.4 

35.7 

34.4 

9.6 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

87. 

33,3 

98.0 

10157.9 

24  7.0 

-SC.  3 

99.9 

253,9 

36.5 

35.1 

.0.2 

332.4 

999,9 

99.9 

999,9 

28.0 

87. 

33.6 

99.0 

10291.4 

24  2.0 

-50 .3 

99,9 

253,0 

36.5 

34.  9 

'0.7 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

87. 

34.0 

100.0 

10427. 7 

237.0 

-50.3 

99,9 

251  .5 

35.7 

33.9 

1 1 .3 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  A 

86. 

34.4 

101. 0 

10594.9 

231.0 

-50.6 

99.9 

251.2 

36.2 

34,  3 

11.7 

338.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

30.2 

86. 

34.7 

102.0 

10737,  5 

226.0 

-50,6 

99.9 

251  .3 

36.8 

34.8 

11.8 

340. S 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

85. 

3S.1 

103.0 

10BS3.9 

222.0 

-50.6 

99.9 

251. 5 

37,3 

35.4 

11.8 

342.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

31.8 

85. 

3S.5 

104.0 

1 1 002. 2 

217,0 

-51.1 

99,9 

251.3 

37.3 

35,3 

12.0 

343.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

85. 

35. n 

lOS.O 

11 123. 2 

213.0 

-SI.  1 

99.9 

250.3 

35.9 

33.8 

l?.l 

345.6 

999.9 

99.9 

999.  9 

33.  3 

84. 

36.2 

106.0 

11246.5 

209.0 

-51.1 

99.9 

248.0 

32.4 

30.0 

13.1 

347.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

34.2 

84. 

36.6 

107.0 

11404. 1 

204.0 

-51.0 

99.9 

244.1 

27,7 

24  .9 

12.1 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

84. 

36.9 

loa.o 

11S32.9 

200.0 

-51.  1 

99.9 

241.6 

25.4 

22.3 

12.1 

351  .9 

999,9 

99.9 

999.9 

35.4 

83. 

37.3 

109.0 

11664. 3 

196.0 

-51  .3 

99.9 

244.4 

29.3 

26.5 

12,7 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

S3. 

37.7 

1 10.0 

11798. 3 

192.  0 

-51.3 

99.9 

248.6 

37  .2 

34.6 

1 3.6 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  1 

83. 

36.  1 

111.0 

12004. 5 

186.0 

-51  .6 

99.9 

251. I 

44.5 

42.  I 

14.5 

358.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

37.5 

82. 

36.6 

112.0 

121  09.  9 

183.0 

-51.9 

99.9 

250.3 

44.5 

41.9 

'5.0 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

82. 

3B.9 

113.0 

12253.2 

179,0 

-51.9 

99.  9 

248.2 

•1.1 

38.3 

15.3 

361.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39,7 

82. 

39.3 

114.0 

12399.6 

175.0 

-51  .9 

99.9 

246.1 

39.6 

36.2 

16.0 

364.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

81  • 

39.7 

1 IS.O 

12549. 5 

171.0 

-52.  0 

99.9 

245.5 

41.3 

37,6 

17.1 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

61. 

40.1 

1 16.0 

12741.3 

166.0 

-52.8 

99,9 

245.7 

44.4 

40.5 

1 8.3 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

81. 

40.6 

117.0 

12898. 7 

162.0 

-53.0 

99.9 

244.8 

44.4 

40.2 

13.9 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

80. 

4 1.1 

118.0 

13059.9 

158.0 

-53.0 

99.9 

243.7 

42.3 

37.9 

H.7 

373.2 

999.9 

99,9 

999.9 

44.9 

80, 

41. S 

1 1 9.0 

13163.6 

155.0 

-52.8 

99.9 

244.9 

43.4 

39.3 

19.4 

375.5 

999,9 

99.9 

999.9 

45.6 

79. 

41.B 

120.0 

13352. 2 

151.0 

-S3.  C 

99.9 

245.9 

44.2 

40.4 

18.1 

378.1 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  8 

79. 

42.S 

121  .0 

13525.2 

147,0 

-53.3 

99.9 

244.2 

41.4 

37,3 

18.0 

380.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

48  .7 

79. 

43.  1 

122.0 

13658. 0 

144.0 

-53,3 

99.9 

241  .8 

38.1 

33.6 

13.0 

382.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

78. 

43.6 

123.0 

13839.4 

140.0 

-53.3 

99,9 

243.5 

38.1 

34.1 

1 7.0 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

78. 

44.0 

124.0 

13979.0 

137.0 

-53.1 

99.9 

245.9 

39.1 

35.7 

1 6.  0 

388.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

78. 

44.6 

125.0 

14121. e 

134.0 

-53.3 

99,9 

247.7 

42.3 

39.1 

;6.i 

390.6 

999.9 

99.9 

999,9 

53.2 

77, 

4S.3 

126.0 

14316.9 

130.0 

-53.0 

99.9 

248.8 

45.3 

42.2 

16.4 

394.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

77. 

4S.S 

127.0 

I4SI 8. 5 

126.0 

-52.  8 

99.9 

249.6 

42.6 

40  .0 

14.9 

398.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56,7 

77. 

46.2 

12B.0 

14674.0 

123.0 

-52.  8 

99.  9 

250,7 

38.7 

36.5 

12.8 

401.2 

999.9 

99.9 

999,9 

57.8 

77, 

46.8 

129.0 

14833. 

120.0 

-52,7 

99.9 

253.0 

35.4 

33.9 

10.3 

404.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

77. 

47.5 

130.0 

14996. 9 

117.0 

-52.  8 

99,9 

254.4 

35.1 

33.8 

9.4 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

77. 

46.2 

131.0 

15221.1 

11  3.0 

-53.5 

99.9 

254.2 

30.4 

29.3 

3.3 

409.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .7 

76. 

48.8 

132.0 

15394. 1 

110.0 

-53.8 

99.9 

253  .0 

27,9 

26.6 

9.1 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

76. 

49.4 

133.0 

15571.4 

107.0 

-54,6 

99.  9 

250.5 

27.8 

26.2 

9.2 

414.2 

999*9 

99.9 

999.9 

63.6 

76. 

SO.  1 

1 34.  0 

15753.4 

104.0 

-54.9 

99.9 

249.6 

29.8 

28.0 

10.4 

416.9 

999.9 

99,9 

999.9 

64.9 

76. 

SO. 6 

135.0 

I 5940. 3 

101. 0 

-55,4 

99,  9 

251  .0 

31  ,7 

29.9 

10.3 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

76. 

SI. 3 

136.0 

16197.4 

97.0 

-56.4 

99.9 

254.0 

32.C 

31.5 

9.0 

422.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

67.1 

76. 

S2.  1 

137.0 

16464. 7 

93.0 

-56.6 

99,9 

255.9 

27.9 

27.0 

5.8 

427.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

76. 

S3.0 

I 38.0 

16672.4 

90.0 

-57.  1 

99.9 

255.4 

20.4 

19.7 

5.1 

430.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

76. 

S3.  6 

139.0 

16959.6 

86.0 

-57.9 

99.9 

251.3 

25.0 

23,7 

8.0 

434.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .1 

76. 

54,7 

140.0 

17183. 1 

83.0 

-58,5 

99.9 

250.9 

24.2 

22.9 

7.9 

437.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

76. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  F.EEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST«rtON  NO.  «33 
SALEM t ILL 


6 FeePUABV  1975 

600  CMT  ISS  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

5S.6 

141.0 

17414. 5 

80.0 

-58,6 

99,9 

252.8 

24.0 

22.  9 

7.1 

441.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

76. 

S6.5 

142.0 

17654.9 

77.0 

-58.3 

99,9 

247,7 

24.4 

22.6 

9.3 

447.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.8 

76. 

57.3 

143.0 

17991.5 

73.0 

-57 . 3 

99.9 

248.8 

27.2 

25.4 

9.8 

456.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

76.1 

76. 

58.2 

144.0 

18256. 5 

70.0 

-57,  8 

99.9 

248.4 

23.9 

22.2 

8.8 

460.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

76. 

59.2 

145.0 

16531.9 

67.0 

-59.  3 

99.  9 

251.7 

24,7 

23.4 

7,8 

463.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.0 

75. 

60.2 

146.0 

18818. 2 

64.0 

-60,2 

99,9 

255.2 

25.8 

24.  9 

6.  6 

467.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

75. 

61.2 

147.0 

19117.0 

61.0 

-61,  1 

99.9 

255.4 

18.3 

17,7 

4.6 

471.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

75, 

62.  1 

148.0 

19430.0 

58.0 

-61.3 

99,9 

255.4 

23.0 

22.3 

5.8 

4 78.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

82.8 

75. 

63.2 

149.0 

19872. 4 

54.  0 

-62.  3 

99.9 

255.5 

29,7 

28.8 

7,4 

486.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

75. 

6*. 3 

ISO.O 

20225.0 

51.0 

-62.  8 

99.9 

259.6 

26.3 

25.9 

4.8 

492.7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.8 

75. 

65.6 

ISl.O 

20598. 6 

48.0 

-62.8 

99.9 

266.0 

22.1 

22.0 

1.5 

501.3 

999,9 

99.9 

999.9 

88.3 

76. 

66.6 

152.0 

20996.0 

45.0 

-63.  0 

99<  9 

257,7 

20.4 

19.9 

1.3 

510.2 

999,9 

99.9 

999.9 

90.0 

76. 

68.1 

153.0 

21420.1 

4 2.0 

-63.6 

99,9 

247,5 

16.0 

14.8 

S.l 

518.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

76. 

69.5 

154.0 

21874. 6 

39.0 

-64.  0 

99.9 

250.8 

22.7 

21.4 

7,4 

529.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

76. 

70.9 

155.0 

22364. 1 

36.0 

-64.8 

99.9 

255.0 

18.3 

17,7 

4.7 

539.2 

999.9 

99.9 

999.9 

94.4 

75. 

72.6 

156.0 

22895. 7 

33.0 

-64.4 

99.9 

259.8 

25.8 

25.4 

4.6 

553.9 

999.9 

99,9 

999.9 

97.2 

76. 

74.3 

157.0 

23478.6 

30.0 

-64.  4 

99.9 

263.3 

26.9 

26.8 

J.l 

569.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

76. 

76.3 

158.0 

24354.2 

26.0 

-64.2 

99.9 

275.5 

28.9 

28.8 

-2.8 

593.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.1 

78. 

78.4 

159.0 

25104. 7 

23.0 

-64.2 

99.  9 

278.4 

26.3 

26.0 

- 3.9 

614.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

77, 

80.8 

160.0 

25960.6 

20.0 

-64.0 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

640.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

n 


86B 


STATION  NO.  A33 
SALEM.  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISA  IS.  e 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  rr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.0 

175. 0 

995.0 

-6.3 

-8.2 

300.0 

5.1 

4.4 

-2.5 

267,5 

272.8 

2.1 

86.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

261.9 

904.0 

-6.9 

-8.6 

292.3 

10.4 

9.6 

-3.9 

267.8 

273.0 

2.0 

87,5 

0.2 

109. 

0.6 

0.0 

357.  6 

972.0 

-7.6 

-8.6 

292.3 

10.3 

9.5 

-3,9 

268.0 

273.2 

2.0 

92.5 

0.3 

no. 

0.9 

9.0 

AA6.  1 

961.C 

-0.5 

-9»0 

292.5 

10.0 

9,3 

-3.8 

267,9 

273.1 

2.0 

96.2 

0.5 

in. 

1.2 

10.0 

527.  1 

951.0 

-9.2 

-9.  3 

291.7 

9.9 

9.2 

-3.7 

268.0 

273.0 

2.0 

97.0 

0.7 

III. 

1.6 

I 1 .0 

64  1.7 

93  7.0 

- 10.  2 

-10.  4 

290.9 

10.0 

9.3 

-3,6 

268.1 

272.8 

1.8 

98.0 

0.9 

111. 

1.9 

12.0 

732.7 

926.0 

-10.4 

-10.5 

292.3 

10.6 

9.8 

- 4.0 

268.  8 

273.6 

1.8 

98.8 

1.1 

111. 

2.2 

13.0 

024.  7 

91E.  0 

-10.8 

-1  1.0 

294.4 

10.9 

9.9 

-4,5 

269.3 

274.0 

1.8 

98.0 

1.3 

111. 

2. A 

lA.O 

909.7 

905.0 

-0.2 

— 8.6 

296.  1 

11.0 

9.9 

-4.8 

272.9 

278.6 

2.2 

96.6 

1.4 

112. 

2.0 

ts.o 

1004. e 

094.0 

-7.9 

-8.3 

305.2 

10.5 

8.6 

-6,1 

274.2 

280.  1 

2.3 

96,7 

1.7 

113. 

3.1 

16.0 

1 110.6 

80  1.0 

-8.  5 

-8.  9 

311.4 

10.1 

7.6 

-6.7 

274,7 

280.5 

2.2 

96.6 

1.8 

114. 

3.5 

17.0 

1216.0 

070.0 

-9.2 

-9.7 

312.5 

9.6 

7,  1 

-6.5 

274.9 

280.5 

2.1 

96.5 

2.1 

no. 

3.S 

10.0 

1305. 5 

860.  0 

-8.  8 

-9.  2 

304.7 

10.3 

8.4 

•5.9 

276.3 

282.1 

2.2 

96.5 

2.2 

lie. 

A.2 

19.0 

1405.4 

049.0 

-0.6 

-9r  1 

304.  1 

II. 1 

9.2 

• 6.  2 

277,  5 

283.5 

2.3 

96.6 

2.5 

118. 

A. A 

20.0 

1 497.  3 

039.0 

-0.  8 

-9.2 

307.8 

1 1 .3 

9.0 

-6,9 

278.  2 

284.3 

2.3 

96.5 

2.6 

118. 

a.a 

21  .0 

1599.6 

828.0 

-8.9 

-9.4 

311.7 

9.9 

7,4 

-6.6 

279.1 

285.2 

2.3 

96.5 

2.9 

120. 

S.2 

22.0 

1712.7 

01  6.0 

-9.1 

-9.5 

310.8 

8.6 

6.5 

-5.6 

280.2 

286.  3 

2.3 

96.5 

3.1 

121  . 

5.5 

23.0 

100  0.2 

806.0 

-8.9 

-9.4 

306.1 

8.1 

6.6 

-4,8 

281  .3 

287.6 

2.3 

96.5 

3.2 

121. 

5.9 

2A.0 

1914.6 

795.0 

-9.4 

-9.0 

309.  3 

9.4 

7.3 

-5.9 

281.9 

288.1 

2.3 

96.5 

3.4 

121. 

6.2 

25.0 

2012. 5 

705.0 

-9.5 

-10,0 

310.3 

9.8 

7.5 

-6,4 

282.8 

289.0 

2.3 

96.4 

3.6 

122. 

6.6 

26.0 

2131.6 

773.0 

-10.0 

-lC-4 

310.4 

9.8 

7,5 

-6,4 

283.6 

289.7 

2.2 

96.4 

3,9 

122. 

6.9 

27.0 

2232. 0 

763.0 

-10.5 

-11.0 

309.2 

9.2 

7.1 

-5.8 

284.0 

289.9 

2.2 

96.3 

4.0 

123. 

7.3 

20.0 

2323. 3 

754.0 

-11.1 

-11.6 

308.  1 

8.8 

7,0 

-5  .5 

284.3 

290.1 

2.1 

96.2 

4.2 

123. 

7.6 

29.0 

2425.7 

744.0 

-11.8 

-12.3 

307.1 

8,7 

6.  Q 

-5.2 

284.6 

290.2 

2.0 

96.1 

4.4 

123. 

7.9 

30.0 

2529.  3 

734.  0 

-12.  5 

-13.0 

305.6 

8.5 

6.9 

-5.0 

285.0 

290.3 

1.9 

96.0 

4.5 

123. 

0.2 

31  .0 

2634.0 

724.0 

-13.2 

-13.8 

302.  1 

8.5 

7.2 

-•4.5 

285.3 

290.3 

1.0 

95.0 

4,7 

123. 

0.5 

32.0 

2739.  0 

714.0 

-13.9 

-14.  7 

297.8 

8.6 

7.6 

- 4.0 

285.6 

290.  4 

1,7 

94,.0 

4.9 

124. 

0.9 

33.0 

2025.4 

706.0 

-14.  5 

-IS.  2 

291.1 

9.6 

8.9 

-3,5 

285.9 

290.6 

1.7 

93.9 

5.0 

123. 

9.3 

3A.0 

2933.9 

696.0 

-12.9 

-14.2 

288.0 

10.9 

10.3 

-3.4 

288.  8 

294.0 

1.0 

90.3 

5.3 

122. 

9.6 

35.0 

3044. 3 

606.0 

-13.  1 

-10.8 

207.2 

1 1 .7 

11.2 

-3.5 

289.8 

293.5 

1.3 

61.8 

5.5 

121. 

10.1 

36.0 

3167. 4 

675.0 

-13.6 

-26.6 

288.3 

12.2 

11.6 

-3.8 

290.4 

292.4 

0.6 

32.5 

5.8 

120. 

10.  A 

37.  0 

3269. 4 

666.0 

-13.6 

-21.7 

289.  1 

12.2 

11.5 

-4,0 

291.6 

294.6 

1.0 

50.3 

6.1 

120. 

10.0 

30.0 

3372. E 

657.0 

-14.  2 

-22.  2 

289.9 

12.1 

1 1 .4 

-4.1 

292.1 

295.0 

1 .0 

50.6 

6.4 

120. 

1 l.l 

39.0 

3477.3 

640.0 

-14.9 

-22  3 

290.6 

12.2 

1 1.4 

-4.3 

292.5 

295.4 

1.0 

53.2 

6.6 

119. 

11.  A 

AO.O 

3571. 3 

640.  0 

-15.  5 

-22,2 

291  .5 

12.4 

11.5 

-4.5 

292.9 

295.9 

1.0 

55.9 

6.  8 

119. 

11.9 

At.O 

3714.0 

620.0 

-16.3 

-22.4 

292.6 

12.7 

11,7 

-4,9 

293.5 

296.5 

1.0 

58.9 

7.2 

119. 

12.2 

42.0 

3010. 4 

620.0 

-17.1 

-23.4 

292.5 

13.0 

12.0 

-5-.0 

293.6 

296.4 

0.9 

57.0 

7.4 

119. 

12.6 

A3.0 

3919.9 

61  1.0 

-17.8 

-24.3 

291,7 

13.3 

12.3 

-4,9 

294.1 

296.7 

0.9 

56.3 

7,7 

no. 

12.9 

AA.O 

4030. 0 

602.0 

-18.6 

-26.1 

290.5 

13.4 

12.6 

- 4,7 

294.4 

296.7 

0.7 

51.2 

7,9 

118. 

13.2 

AS.O 

4130. 5 

594.  0 

-19.1 

-27.9 

289,3 

13.4 

12.7 

••4  .4 

294,9 

296.8 

0.6 

45.4 

8.2 

lie. 

13.5 

46.0 

4243.9 

SOStiO 

-20.2 

-29.  S 

288.0 

13.3 

12.7 

-4,1 

294.9 

296.6 

0.6 

42.5 

8,4 

no. 

13.9 

47.0 

4350. 6 

576.0 

-21.2 

-30.7 

206.4 

13.1 

12.5 

-3,7 

295,1 

296.7 

0.5 

41.6 

8.7 

117. 

IA.2 

AO.O 

4461.7 

568.0 

-21.8 

-30.  8 

285.3 

13.0 

12.6 

-3,4 

295.5 

297.1 

0.5 

43.6 

9.0 

117. 

1 A.6 

49.  0 

4565.9 

560.0 

-23.0 

-32.3 

283.7 

13.0 

12,7 

-3,1 

295.3 

296.7 

0.4 

42.3 

9,3 

117. 

1A.9 

50.0 

4604. 5 

551.0 

-23.7 

-32.5 

282.0 

13.0 

12.7 

-2.7 

295.8 

297.3 

0.4 

43.7 

9.5 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


869 


STATION  NO.  * *•33  . 
SALEM.  ILL 


6 FEBRUAHY  I97S 

Ills  GMT  ISA  IS.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

IS. 3 

Sl.O 

481  8.  0 

54  1.0 

-24.9 

-33,6 

279,1 

12.9 

12.8 

-2.0 

296.0 

297,  3 

0.4 

43,7 

9.8 

116. 

ts.e 

S2.0 

4912.6 

534. 0 

-25.5 

-33.0 

276.7 

12.9 

12.8 

“1  .5 

296.3 

297,7 

0.4 

49.5 

10.0 

115. 

16.0 

53.0 

5035.7 

525.0 

-26.3 

-33.8 

274,0 

13.2 

13.2 

-0,9 

296.8 

298.1 

0.4 

49  .0 

10.3 

Its. 

IC.4 

S4.0 

5146.  5 

517.0 

-27.5 

-35.  0 

273,0 

14.1 

14.1 

-0.7 

296.6 

297.8 

0.4 

48.8 

10.6 

114. 

16.7 

55.0 

5244.4 

510.0 

-28.  6 

-36.  0 

272.6 

14.7 

14.7 

-0.7 

296. S 

297,6 

0.3 

48.3 

10.8 

114. 

17.1 

56.0 

538  6.0 

500.0 

-29.5 

-37.9 

272.1 

15.4 

15.  3 

-0.6 

297,1 

298,1 

0.3 

47.8 

11.2 

113. 

17.4 

57.0 

5500. 9 

492.0 

-30.7 

-38.  1 

271.4 

15.6 

15.6 

-0,4 

297.0 

297,9 

0.3 

47.7 

11.5 

112. 

17.S 

58.0 

5617.1 

48  4.0 

-31.5 

-39.3 

269.9 

15.9 

15.9 

0.0 

297.4 

298.2 

0.3 

45.5 

1 1 .8 

112. 

1S.2 

S9.0 

5720. 1 

477.0 

-32.3 

-40.1 

268.2 

16  .3 

16.3 

0.5 

297.7 

298.4 

0.2 

45.1 

12.2 

111. 

18. S 

60.0 

5824.2 

470.0 

-33.  3 

-41.0 

267.0 

16.6 

16.6 

0.9 

297.6 

298.3 

0.2 

45.5 

12.5 

111. 

1 B.9 

61.0 

5929. 4 

463.0 

-34.3 

-41  -9 

265,9 

16.9 

16.9 

1.2 

297,7 

298.4 

0.2 

45.4 

12.8 

110. 

19.3 

62.0 

6066. 5 

454.0 

-35.2 

-43.  0 

26  5.  1 

17.0 

1 6.9 

1 .4 

298.2 

298.9 

0.2 

44.3 

13.2 

109. 

19.6 

63.0 

6174.7 

447.0 

-36.0 

-44 , 5 

264.8 

17.0 

1 6.9 

1.5 

298.  5 

299.1 

0.2 

40.7 

13.5 

108. 

20.1 

64.0 

6284. 1 

44  0.0 

-36.9 

-45.4 

264.6 

17.3 

17.2 

1.6 

298.7 

299.2 

0.1 

40.5 

13.9 

108. 

20.4 

65.0 

6394.8 

433.0 

-38.  0 

-46.9 

264.3 

17.7 

17.6 

1.7 

298.7 

299.1 

0.1 

38.0 

14.2 

107. 

20.9 

66.0 

6 539.  1 

424.0 

-39.3 

-48.9 

262.7 

18.1 

18.0 

2.3 

298.8 

299.1 

0.1 

35.0 

14.8 

106. 

21.3 

67.0 

6652. 9 

417.0 

-40.3 

99.9 

261.0 

1 8.3 

18.1 

2.9 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

15.  1 

106. 

21.7 

68.0 

6768. 1 

410.0 

-41.4 

99  9 

259.  1 

18.2 

17.9 

3.5 

299.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

15.5 

105. 

22.2 

69.0 

6884.7 

403.0 

-42.4 

99.  9 

256.3 

17.6 

17.1 

4.2 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

104. 

22.5 

70.0 

7002.9 

396.0 

-43.  5 

99.  9 

254.3 

17,0 

16.4 

4.6 

299.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

16.3 

104. 

23.0 

71.0 

7139.8 

388.0 

-44.7 

99.9 

251  .7 

16.6 

15.8 

5.  2 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.7 

103. 

23.4 

72.0 

7261. 4 

381.0 

-45.  7 

99.9 

25  1.4 

16.6 

15.7 

5.3 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.  1 

102. 

23.9 

73.0 

7366. 8 

375.0 

-47.0 

99.9 

252.5 

16.4 

15.6 

4.9 

299.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

17.5 

101. 

24.2 

74.0 

7491. 3 

368.0 

-48.0 

99.9 

253.7 

16.2 

15.6 

4.6 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

101. 

24.7 

75.0 

7599.5 

362.0 

-48.9 

99.9 

255.6 

15.8 

15.3 

3.9 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

too. 

2S.1 

76.0 

7727.4 

355.0 

-50.1 

99  9 

256.4 

15.0 

14.6 

3.  S 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

99. 

2S.4 

77.0 

7838.  5 

349.0 

-51 . 0 

99.  9 

256. 2 

14.1 

13.6 

3.4 

300  .2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  e 

99. 

2S.B 

78.0 

795 1 . 1 

343.0 

-51  .9 

99.9 

256.2 

13.5 

13.1 

3.2 

300.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.1 

99, 

2E.3 

79.0 

8065. 1 

337.0 

-53.3 

99.9 

256.9 

14  .4 

14.0 

3.3 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

98. 

26.7 

80.0 

8180.6 

331.0 

-54.0 

99.9 

256.5 

16.2 

15.8 

3.8 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

98. 

27.1 

81.0 

8317.7 

324.0 

-54.5 

99.9 

254.6 

18.3 

1 7.  6 

4,9 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

98. 

27.4 

82.0 

8457. 5 

317.0 

-54.6 

99  9 

25  2.  1 

19.7 

18.8 

6.0 

303.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

97. 

27.9 

83.0 

8559.2 

31  2.0 

-55.  1 

99-  9 

249.8 

22.3 

20.9 

7.7 

304.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

21  .0 

96. 

20.4 

84.0 

8683. 2 

306.0 

-55.  1 

99.9 

250.1 

25.0 

23.5 

8.5 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

96. 

2B.7 

85.0 

8809.4 

300.0 

-56.  1 

99.9 

250.5 

26.5 

25.0 

8.8 

306.3 

999.9 

99,9 

999.9 

22.0 

95. 

29.2 

86.0 

8960.0 

293.0 

-54  .6 

99.9 

250.9 

28  .6 

27.1 

9,4 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

94. 

29.6 

87.0 

9070. 3 

288.0 

-54.3 

99.9 

251.1 

29,9 

28.3 

9.7 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

94. 

30.C 

88.0 

9205.4 

28  2.0 

-54.0 

99.9 

251.4 

30.4 

28.8 

9.7 

314,8 

999,9 

99.9 

999.9 

24.2 

93, 

30.  S 

89.0 

9343. 4 

27  6.0 

-54.0 

99.9 

251  .6 

30  .5 

28.9 

9.6 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.0 

92. 

30.9 

90.0 

9460.8 

27  1.0 

-54.0 

99  9 

251.8 

30.9 

29.3 

9.7 

318.4 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

92. 

31.3 

91.0 

9580. 5 

266.0 

-53.3 

99.9 

252.4 

31.3 

29.8 

9.5 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.4 

91  . 

31.8 

92.0 

9702. 9 

26  1.0 

-52.7 

99.9 

25  3.1 

31  .6 

30.2 

9.2 

323,7 

999,9 

99.9 

999.9 

27.3 

90. 

32.2 

93.0 

9853.  1 

255.0 

-52.6 

99.9 

252.9 

31.8 

30.4 

9.3 

326,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

28.0 

90. 

32.7 

94.0 

9981. 1 

250.0 

-52.4 

99.9 

251.3 

32.0 

30.3 

i.0.2 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

89. 

33.1 

95.0 

1011  1.7 

245.0 

-52.6 

99.9 

249.8 

32.1 

30.1 

1 1.1 

329,8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

89. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETMEEN  AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


870 


STATION  NO.  A33 
SALEM,  ILL 


« rEBRUAfiV  197S 

ItlS  GMT  ISA  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

ME  I GH  T 

PRE^ 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33,7 

96.0 

10272.0 

239.0 

-52.  1 

99.9 

248.8 

32.1 

29,9 

1 1 .6 

332.9 

999.9 

99,9 

999.9 

30.  8 

88. 

3A.I 

97.0 

10409. 1 

234.0 

-51.5 

99  9 

249.4 

32.8 

30.7 

1 1.5 

335.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

88. 

34. S 

93.0 

10549. 5 

229.0 

-51  .2 

99  9 

251.0 

34.1 

32.3 

11.1 

338.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

87, 

34.9 

99.0 

10663.9 

225.0 

-51.8 

99-  9 

252.6 

34.8 

33.2 

10.4 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

67. 

35.3 

1 00.0 

10309.5 

220.0 

-51,9 

99  « 9 

253.3 

34.2 

32.7 

9.8 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.9 

86. 

3S.9 

10  1.0 

10933. 6 

214.0 

-52.  1 

99.9 

253.7 

33.7 

32.4 

9.5 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.  1 

86. 

36.4 

102.0 

11110.8 

210. C 

-52.1 

99.9 

254.  1 

36.5 

35.  1 

.0.0 

345.4 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

86. 

3E.8 

103.0 

11266. 9 

205.0 

-51.8 

99.9 

254.0 

37.8 

36.4 

.0.4 

348.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37,0 

85. 

37.4 

104.0 

11394.7 

20  1.0 

-51.9 

99.9 

253.  7 

35.7 

34.3 

ro.o 

350.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

85. 

37.9 

105.0 

11524.6 

197.0 

-52.9 

99  ^9 

253.7 

33.4 

32.0 

9,4 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.1 

85. 

3«.4 

106.0 

11690. 3 

192.  0 

-53.  5 

99  9 

253.6 

33.4 

32.0 

9.4 

352.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  4 

84. 

39.0 

107.0 

11325. 7 

133. G 

-53.5 

99  9 

253.7 

35.1 

33.7 

9.8 

354.3 

999.9 

99.9 

999,9 

41  .2 

84. 

39.4 

108.0 

11963. 9 

134.0 

-54.0 

99.9 

254.2 

35.4 

34.0 

9.6 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

84. 

39.B 

109.0 

12104.9 

180.0 

-54.  3 

99.9 

253.9 

34.2 

32.9 

9.5 

357,4 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  3 

84. 

40.3 

110.0 

12249.0 

176.0 

-54  .5 

99.9 

252.7 

33.4 

31.9 

10.0 

359,5 

999.9 

99,9 

999.9 

44.1 

84. 

40.9 

1 11.0 

12433. 3 

171.0 

-55.  1 

99.9 

252.3 

36.1 

34.4 

1 1.0 

361  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

83. 

41.4 

112.0 

12534.4 

167.0 

-55.3 

99.9 

253.4 

38.3 

36.7 

10.9 

363.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.4 

83. 

41.9 

1 13.0 

12739. 2 

163.0 

-55.3 

99  9 

253.9 

37  ,2 

35.7 

10.3 

366.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

47,7 

83. 

42.3 

114.0 

12397.7 

159.0 

-55.  4 

99-  9 

254.0 

35.9 

34.5 

9.9 

368.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

83. 

42.8 

1 15.0 

13019* **2 

156.0 

-55.3 

99.9 

255.0 

36.4 

35.2 

9.4 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

82. 

43.5 

116.0 

13227. 6 

151.0 

-54.3 

99.9 

256.5 

40  .4 

39.3 

9.4 

375,8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

82. 

44.0 

117.0 

13399.7 

147.0 

-54.1 

99.9 

256.5 

42.3 

41.1 

9.9 

379.0 

999.9 

99.9 

999,9 

52.4 

82. 

44.5 

118.0 

13632. 0 

144.0 

-54.3 

99.9 

256.4 

43.3 

42.1 

*0.2 

381.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

82. 

45.1 

119.0 

I37I2.7 

140.0 

-54.0 

99.9 

256.3 

4 1.5 

40.3 

9.9 

384.6 

999.9 

99,9 

999.9 

55.3 

82. 

45.6 

120.0 

13851. 7 

137.0 

-54 . 1 

99  9 

256.5 

37.6 

36.  5 

8.7 

386.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

82. 

46.  t 

121.0 

14041.6 

133.0 

-54.6 

99  9 

258.6 

33.5 

32.9 

6.6 

389.2 

999.9 

99.9 

999,9 

57,5 

81. 

46.7 

122.0 

14187.7 

130.0 

-54.3 

99-9 

262.  1 

31.3 

31.0 

4.3 

392.  3 

999.9 

99,9 

999  .9 

58.5 

82. 

47.2 

12  3.0 

14388. 5 

126.  0 

-53.3 

99.9 

262.3 

31  .8 

31.5 

4.3 

397,5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

82. 

47.S 

124.0 

14544.0 

123.0 

-52.  6 

99.9 

259.8 

32.4 

31.9 

5,7 

401  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

82. 

4B.4 

125.0 

14703. 6 

120.0 

-52.4 

99.9 

257.4 

31.3 

30.6 

6.8 

404.8 

999.9 

99,9 

999.9 

61  .9 

82. 

49.1 

126.0 

14922.7 

116.0 

-52.6 

99.9 

256.6 

32.0 

31  .2 

7,4 

408.5 

999,9 

99.9 

999.9 

63.0 

81. 

49,7 

127.0 

15092.2 

113.0 

-52.1 

99  9 

253.3 

31  .3 

30.0 

9.0 

412.4 

999.9 

99.9 

999  ,9 

64.3 

81. 

50.  I 

123.0 

15266. 2 

110.  0 

-52.6 

99  9 

248.3 

28  .4 

26.4 

.0.5 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

81. 

50.6 

129.0 

15505. 1 

106.0 

-53.3 

99-.  9 

240.7 

25.0 

21.8 

.2.3 

417,7 

999.9 

99.9 

999.9 

65,7 

81. 

51.3 

130.0 

15689.  6 

103-0 

-54.1 

99.9 

242.1 

27.5 

24,3 

a2.9 

419.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

81  • 

52.0 

131.0 

15378.8 

100.0 

-55.  1 

99.9 

248.9 

33.9 

31.6 

^2.2 

421  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

80. 

52.7 

132.0 

16073.2 

97.0 

-55.4 

99.9 

249.5 

32.8 

30.7 

n.5 

424.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

80. 

53.4 

1 33.0 

16273. 4 

94.0 

-55.  9 

99.9 

248.5 

28.3 

26.3 

10.4 

427.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70,  7 

80. 

54.1 

1 34.0 

16479.6 

9 1.0 

-56.2 

99  9 

251.6 

31.4 

29.8 

9.9 

430.5 

999.9 

99.9 

999  ,9 

71  .6 

80. 

54.9 

135.0 

16692. 7 

88.0 

-56,1 

99  9 

254.8 

33.8 

32.6 

8.9 

435.0 

999.  9 

99.9 

999.9 

73.5 

80. 

55.7 

136.0 

16913.2 

85.0 

-56.  2 

99-  9 

257,7 

28.9 

28.3 

5.1 

439.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

80. 

56.5 

1 37.0 

17218.5 

8 1.0 

-57.6 

99.9 

260.9 

31.1 

30.7 

4.9 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

80. 

57.3 

133.0 

17456. 3 

78.  0 

-58.4 

99.9 

259.3 

32.9 

32.4 

6.1 

445.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77,9 

80. 

SS.l 

139.0 

17702. 1 

75.0 

-60.0 

99.9 

257.2 

35.2 

34.3 

7.8 

447.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79,3 

80. 

59.0 

140.0 

17956.4 

72.0 

-61  .0 

99.9 

253.2 

32.0 

31.3 

6.5 

450.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .6 

79. 

* SY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEBATUBE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


871 


STATION  NO.  A33 
SALEM.  ILL 


{ 


6 FEBRUARY  1975 

Ills  GMT  ISA  as.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGMT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MS 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

SQ.9 

141.0 

1821 9.8 

69.0 

-62.7 

99  .9 

259.7 

31.1 

30.6 

5.6 

452.1 

999.9 

99.9 

99€  a9 

82.8 

79. 

«1.0 

142.0 

18495. 5 

66.0 

-60.2 

99  9 

262.2 

36  .6 

36.3 

5.0 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

79. 

62.1 

143.0 

18885.4 

62.0 

-60.3 

99  9 

265.6 

24.5 

24.5 

1.9 

471  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

80. 

63.1 

144.0 

19194.7 

59.0 

-60.2 

99*,9 

265.3 

20.5 

20.4 

1.7 

478.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

80. 

64.2 

145.0 

19519. 7 

se.  0 

-60.  9 

99.9 

257.1 

22.8 

22.2 

5.1 

484.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  I 

80. 

AS. 3 

146.0 

1 986 1 . 3 

53.C 

-61 .8 

99.9 

263.9 

23.4 

2 3.  2 

2.5 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .6 

80. 

66.4 

147.0 

20222. 0 

50.0 

-62.0 

99.9 

276.7 

20  .5 

20.4 

•■2.4 

497.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

80. 

67.7 

148.0 

20473.6 

48.0 

-63.4 

99.  9 

271.9 

20.9 

20.9 

•0.7 

499  .8 

999.9 

99.9 

999  .9 

94.4 

80. 

69.0 

149.0 

20870.2 

45.0 

-63.3 

99  9 

269.6 

22.8 

22.8 

0.2 

509.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

SO. 

70.4 

150.0 

21293. 2 

4 2.  0 

-64.4 

99  9 

264.0 

22.1 

21.9 

2.3 

516.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

80. 

71.8 

151.0 

21746.8 

39.0 

-64.0 

99  r,  9 

260.8 

22.8 

22.5 

3.7 

528.9 

999.9 

99.9 

999.9 

100  .0 

80. 

73.  S 

152.0 

22238. 7 

36.0 

-62.  7 

99.9 

265.9 

21.9 

21.8 

1.6 

544.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

81. 

75.3 

153.0 

22774. 1 

33.0 

-63.  4 

99.9 

270.1 

24.0 

24.0 

-0.0 

556.3 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

81. 

77.0 

154.0 

23358.5 

30.0 

-64.2 

99.9 

272.5 

25.2 

25.  2 

'1.1 

569.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.2 

81. 

79.0 

155.0 

24006. e 

27.0 

-62.  5 

99.9 

271  .6 

25.6 

25.6 

•0.7 

591  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

tlO.  1 

81. 

Bl.O 

156.0 

24730.1 

24.0 

-64  .0 

99  9 

277.7 

23.1 

22.9 

'3.1 

607.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

113.3 

82. 

83.2 

157.0 

25545. e 

21.0 

-65.2 

99  9 

275.7 

25.6 

25.5 

-2.5 

627.9 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

82. 

86.1 

158.0 

26495. 4 

18.0 

-60.  5 

99^  9 

271.  6 

27.8 

27.7 

-0.8 

670.9 

999.9 

99.9 

999.9 

120.  1 

83. 

80.8 

IS9.0 

27632.0 

15.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

708.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

872 


STATION  NO*  433 
SALEM.  ILL 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

0.0 

5.B 

175.0 

996.0 

-6.7 

0.  1 

6.0 

I B2.  a 

995.0 

-6.  3 

0*3 

7.0 

269.6 

964.0 

-7.8 

0.7 

n.o 

356.9 

97  3.0 

-9.0 

1.1 

9.0 

444.  7 

962.  0 

-10.0 

1.3 

10.0 

525.2 

952.0 

-11  .0 

l.S 

I 1.0 

636.  9 

93  6.0 

-11.7 

2.? 

12.0 

721.0 

928.0 

-12.  4 

2.4 

13.0 

612.  1 

917.0 

-12.6 

2.B 

14.0 

696.  4 

907.0 

-9.6 

3.1 

IS.O 

990.6 

696.0 

-9.3 

3.5 

16.0 

1104. 1 

663.0 

-8.  3 

3.9 

17.0 

1192.6 

673.0 

-8.  4 

4.2 

18.0 

1291.0 

862.0 

-6.5 

4.5 

19.0 

1361. S 

652.0 

-8.  7 

4. a 

20.0 

1473.  1 

842.0 

-8.8 

S.3 

21.0 

1564.3 

630.0 

-9.4 

5.6 

22.0 

1666.6 

821.0 

-9.6 

5.  a 

23.0 

1762.4 

809.0 

-9.6 

6.1 

24.0 

1876. 7 

799.  0 

-8.  8 

6*4 

25.0 

1966.4 

790.0 

-9.1 

6.9 

26.0 

2064. 9 

778.0 

-9.3 

7.2 

27.0 

2164.8 

766.0 

-10.0 

7.6 

2S.0 

2265.8 

758.0 

-1  1 .0 

P.O 

29.0 

2377.4 

749.0 

-12.1 

a.  3 

30.0 

2480.0 

739.0 

-13.0 

2.7 

31.0 

2573.4 

730.0 

-13.  7 

9.0 

32.0 

2667.6 

72  I.O 

-14.7 

9.3 

33.0 

2773.3 

71  1.0 

-15.5 

9.7 

34.0 

2659.4 

703.0 

-11.7 

10.0 

35.0 

2969.  2 

693.0 

-11.6 

10.4 

36.  0 

3091. 7 

662.0 

-12.  1 

10.7 

37.0 

3193.3 

673.0 

-12.6 

1 1.1 

3B.0 

3295.9 

664.0 

-13.5 

11.4 

39.0 

3399. 6 

eS5.  0 

-14.2 

1 i.a 

40.0 

3492. 7 

647.0 

-14.9 

12.2 

41.0 

3622. 3 

636.0 

-15.8 

12.6 

42.0 

3729.6 

627.0 

-16.7 

12*9 

43.0 

3636.  1 

616.0 

-17.3 

13.3 

44.0 

3935. 7 

610.0 

-1  6.  1 

13.7 

45.0 

4046.6 

60  1.0 

-16.9 

14.  1 

46.  0 

4146.  3 

593.0 

-19.7 

14.4 

47.0 

4259.6 

564.0 

-20.7 

14.a 

48.0 

4361.5 

576.0 

-21  .5 

IE. 2 

49.0 

4464. 5 

568.  0 

-22.4 

6 FEBRUARY  1975 
1501  GET 


OEM  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

DG  v: 

DG 

M/sec 

M/SEC 

M^SEC 

-9  6 

310.0 

8.6 

6.  7 

-5.7 

-9  1 

299.4 

9.7 

8.4 

“4,8 

-10^6 

299.4 

9.7 

8.4 

-4.8 

-10  .8 

299.1 

10.1 

6.8 

-4,9 

-1  1.0 

296.0 

10.7 

9.4 

-5,0 

-11.6 

297.0 

10.6 

9.  5 

-4.8 

-12.0 

296.0 

1 1 .9 

9.7 

-5.2 

-12.6 

304.0 

1 1 .0 

9.1 

1 

-12»7 

308.8 

10.8 

6.4 

-6.  8 

-9.8 

312.2 

9.9 

7.3 

-6  .7 

-9.5 

31  1.9 

9.3 

6.9 

-6,2 

-8.5 

306.1 

8.9 

7.0 

-5.5 

-8.7 

316.0 

9.3 

6.5 

-6.7 

-8.8 

316.3 

10.0 

6.  7 

-7,5 

-9  0 

316.6 

10.9 

7.2 

-8,2 

-9 , 1 

316.3 

10.5 

7.0 

-7.9 

-9.8 

319.3 

1 1 .0 

7.2 

••8.3 

-10«0 

320.2 

11.1 

7.1 

•■8.5 

-10.3 

320.2 

10.4 

6.7 

-8.0 

-11.7 

319.4 

9.3 

6*0 

-7.0 

-13.4 

315.7 

8.0 

5.6 

-5,7 

-14-8 

31  4.0 

9.3 

6.7 

-6.4 

-15  0 

315.2 

9.9 

7.0 

--7.0 

-15  .6 

317.1 

10.3 

7.0 

•■7.6 

-15.4 

318.2 

1 1 .1 

7.4 

-8.2 

-15.0 

318.2 

1 1.4 

7.6 

-8.5 

-14.6 

31  6.9 

1 1.7 

6.0 

-8.6 

-15.  1 

314.9 

11.9 

8.4 

-8.4 

-15.9 

310.6 

12.1 

9.2 

-7,9 

-17  .9 

305.0 

12.5 

10.3 

'•7,2 

-18-7 

30  1.0 

12.9 

1 1.0 

-'6.6 

-20  .0 

297.2 

13.0 

11.5 

-5.9 

-20.6 

294.6 

13.1 

1 1 .9 

-5.5 

-21.5 

291.6 

13.2 

12.3 

-4.9 

-22.3 

289.6 

13.3 

12.5 

-4.5 

-23.2 

266.4 

13.2 

12.7 

-3,7 

-24,0 

283.2 

13.2 

12.9 

-3.0 

-25  1 

260.3 

13.3 

13.1 

-2.4 

-26  .5 

276.7 

13.5 

13.3 

-2.0 

-26-4 

277.2 

13.6 

13.5 

-1.7 

-25.0 

276.2 

13.7 

1 3.6 

-1.5 

-25.4 

275.5 

13.7 

1 3.6 

-1.3 

-25.5 

275.0 

13.5 

13.5 

•1,2 

-27.0 

274.4 

13.1 

13.  1 

1,0 

-26  0 

274.2 

12.8 

12.7 

-0  .9 

15S  18*  0 


POT  T 

E POT  T 

MX  8TO 

RH 

RANGE 

AZ 

06  K 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

267.0 

271.8 

1.9 

80  .0 

0 .0 

0. 

267.4 

272,4 

1.9 

80.3 

0.2 

123. 

266.8 

271  .2 

1.7 

80.3 

0.2 

123. 

266.5 

270.9 

1.7 

86*3 

0.4 

122* 

266.3 

270.7 

1.7 

92.  1 

0.6 

121. 

266.1 

270,3 

1.7 

95.4 

0 .7 

120. 

266.5 

270,7 

1.6 

97.9 

1.1 

119. 

266.6 

270.6 

1.6 

98.5 

1.3 

119. 

267.3 

271.4 

1.6 

98*5 

1 .5 

119. 

271  .3 

276.5 

2.0 

98*2 

1.7 

122. 

272.6 

278.0 

2.1 

98.3 

1 .9 

123. 

274.8 

280.8 

2.3 

97.9 

2.  1 

123. 

275.5 

281  .5 

2.3 

97.9 

2.3 

124. 

276.4 

282.4 

2.3 

97,9 

2.5 

125. 

277,1 

283.2 

2.3 

97.9 

2.7 

126. 

277.9 

284.0 

2.3 

97,9 

2.8 

127. 

278.4 

284.3 

2.2 

97,1 

3.2 

128* 

279.1 

285.0 

2.2 

96.6 

3.3 

129. 

280.3 

286.1 

2.2 

94.1 

3.5 

129. 

282 .1 

287.4 

1.9 

79,4 

3.  7 

130. 

282.6 

287.4 

1.7 

70.7 

3.8 

130* 

283.  7 

288.0 

l.S 

63.7 

4.0 

130* 

284.0 

288.3 

1.5 

66.4 

4.2 

130. 

283.9 

288.2 

1.5 

68*8 

4.5 

131. 

283.7 

288.0 

iv'5 

76.3 

4,7 

131. 

283.9 

28&I.4 

1.6 

84.5 

4.9 

131. 

284.  1 

288.  7 

1.7 

91  *6 

5.2 

132. 

284.0 

288  .6 

1.6 

96.3 

5.4 

132. 

284.  2 

288.6 

1.6 

96.8 

5.6 

132. 

289.3 

293.2 

1.3 

60.0 

5.9 

132. 

290.6 

294  .3 

1.3 

55.1 

6.2 

132. 

291.3 

294.  7 

1.1 

51  .6 

6.S 

131* 

292.0 

295.2 

1.1 

50,7 

6.7 

131. 

292.0 

295.0 

1.0 

50.7 

7.0 

130. 

292.3 

295.2 

1.0 

SO.  1 

7.2 

129. 

292,5 

295.3 

0.9 

49.2 

7.5 

128. 

293.0 

295.6 

0.9 

48.8 

7,8 

127. 

293*1 

295.5 

0.8 

48.2 

8*1 

126. 

293.7 

295.9 

0.7 

44,4 

8.3 

126. 

293.8 

296.1 

0,7 

48.0 

8*6 

125. 

294.2 

296.7 

0.8 

58.2 

8.9 

124. 

294.4 

296.8 

0.8 

60.1 

9.2 

123. 

294.5 

297.0 

0.8 

65.0 

9.4 

122. 

294.8 

297.0 

0,7 

60  .9 

9.7 

121. 

294.8 

296.9 

0.7 

60*3 

10.0 

120. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  S AND  10  0E6 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO*  433 
SALEM.  ILL 


6 FE8RUARV  1975 

I SOI  GMT  IS5  18*  0 


ti-Me 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V (.OMP 

POT  T 

B POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IS.A 

SO.O 

4S68-.5 

560.0 

-83.3 

-88  ^8 

874.4 

12.6 

18.5 

- 1.0 

294.9 

297.0 

0.7 

64  *3 

10.2 

119* 

1».0 

51.0 

4700.  1 

550.0 

-84.4 

-88  7 

874.8 

12.4 

12.4 

-0  .9 

295.8 

297.8 

0.6 

67.4 

10.5 

119. 

1A.3 

58.0 

4806.8 

54  8.0 

-85.3 

-89 .4 

878.9 

12.0 

12.0 

-0.6 

295.3 

297.2 

0.6 

68.3 

10.7 

118* 

1C.7 

53.0 

4914. 6 

534.0 

-86.  1 

-89*6 

870.8 

1 1 .5 

1 1.5 

•0.8 

295.6 

897.5 

0*6 

72.4 

II  .0 

118* 

17.1 

SA.O 

5083.6 

586.0 

-87.  3 

-30.  7 

868.8 

11. 1 

1 l.l 

0.8 

895.4 

297.2 

0.6 

72.5 

11*2 

117. 

17.  A 

55.0 

5133.7 

51  8.0 

-88.4 

-31.0 

867.1 

11.3 

1 1.  3 

0.6 

295.5 

297.2 

0.5 

77.7 

1 1 .5 

116* 

IS.O 

56.0 

5845. 1 

510.  0 

-89.4 

-31.1 

865.7 

1 1 .8 

11.8 

0.9 

895.5 

297.2 

0.6 

85.5 

11.7 

116* 

IB. 3 

57.0 

5357.9 

50  8.0 

-30.1 

-31.8 

864.  1 

1 1.9 

1 I.  8 

1.2 

896.0 

297.7 

0.5 

84.5 

11.9 

115. 

IE.  7 

58.0 

5478. 0 

494.0 

-31.1 

-38  9 

868.6 

1 1 .6 

1 1.5 

1.5 

296.  1 

897.6 

0.5 

84*5 

12.2 

114. 

19.1 

59  .0 

5587.5 

486.0 

-38.  8 

-33  9 

868.  1 

11. i 

1 1.0 

1.5 

296.8 

297.6 

0.4 

84.3 

12.4 

113* 

I9.S 

60.0 

5689.8 

479.0 

-33.0 

-36.7 

863.4 

10.8 

10.  8 

1.8 

296.4 

297.5 

0.3 

69.3 

12.6 

113* 

I9.R 

ei.o 

5808.  1 

471.0 

-33.  7 

-38.4 

865.3 

11.2 

11.1 

0.9 

297.0 

297.9 

0.3 

61.9 

12.8 

113. 

80.3 

68.0 

5888.8 

466.0 

-34.5 

-41.3 

868.8 

11.9 

11.9 

0.4 

296.9 

297.6 

0.2 

49.3 

13.1 

112. 

80.0 

63.0 

6019. 0 

45  7.  0 

-35.3 

-48.1 

869.6 

18.4 

18.4 

0.1 

297.6 

298.2 

0.2 

49.2 

13.3 

Ill* 

81.0 

6A.0 

6186.3 

450.0 

-36.3 

-48.8 

871.8 

13.0 

13.0 

-0.3 

897.5 

298.2 

0.2 

50.7 

13.6 

111* 

81.3 

65.0 

6834. 8 

443.0 

-37.4 

-44  .4 

871.1 

13.2 

13.2 

-0.3 

297.5 

298.0 

0.2 

47.8 

13.8 

111  . 

81.8 

66.0 

6376.8 

434.0 

-38.6 

-46.  1 

270.0 

13.6 

13.6 

OeO 

897.7 

898.2 

0.1 

44.5 

14.2 

110* 

88.8 

67.0 

6487.7 

487.0 

-39.5 

-48.4 

868.5 

14.4 

14.4 

0.4 

298.0 

298.4 

0.1 

37  .6 

14.5 

110. 

88.6 

68.0 

6600. 6 

480.0 

-40.4 

99.9 

867.8 

IS. 4 

15.4 

0.7 

298.3 

999.9 

99.9 

999.9 

|4.  8 

109. 

83.0 

69.0 

6714.9 

41  3.0 

-41.3 

99.9 

866.6 

16.6 

1 6.6 

1.0 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

15.8 

109. 

83.3 

70.0 

6814.8 

40  7.0 

-48.1 

99.9 

866.8 

17.8 

1 7.1 

1.1 

298.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

15.5 

108. 

83.8 

71.0 

6965. 1 

398.0 

-43.8 

99.9 

865.8 

1 7.5 

17.4 

1.5 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

108. 

84.8 

78.0 

7067.8 

398.0 

-44.5 

99.9 

863.8 

17.0 

16.9 

1.8 

298.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

16.4 

107. 

84.6 

73.0 

7187. « 

385.  0 

-45.3 

99.9 

868.0 

16.3 

16.2 

2.3 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  8 

106. 

85.0 

74.0 

7898. 8 

379.0 

-46.3 

99.9 

860.7 

16.0 

15.7 

8.6 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17.0 

106* 

8S.3 

75.  0 

7415. 7 

378.0 

-47.5 

99  .9 

860.5 

16.1 

15.9 

2.7 

299.4 

999.9 

99.9 

999.9 

17.3 

105. 

85.7 

76.0 

7588.9 

366.0 

-48.6 

99.9 

860.0 

16.4 

16.1 

8.8 

299.4 

999.9 

99.9 

999*9 

17.7 

105. 

86.1 

77.0 

7631.5 

360.0 

-49.5 

99.9 

858.9 

16.5 

16.2 

3.8 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

104. 

86.6 

78.0 

775  9.  8 

353.0 

-50.  5 

99.9 

856.0 

16.3 

15.9 

4.0 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  5 

104. 

8C>9 

79.0 

7871.4 

347.0 

-51  .6 

99.9 

853.8 

16.1 

15.4 

4.5 

299.9 

999.9 

99.9 

999  *9 

18.8 

103. 

87.3 

80.  0 

7984. 8 

341.0 

-53.0 

99.9 

851.3 

15.7 

14.9 

5.0 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

103. 

87.8 

81  .0 

8117.7 

334.0 

-53.  e 

99.9 

249.5 

15.3 

14.4 

5.4 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

102. 

88.8 

88.0 

8833.8 

388.0 

-55. 1 

99.9 

848.9 

15.0 

14.0 

5.4 

300.0 

999.9 

99.9 

999*9 

19.8 

101  . 

88.7 

83.0 

8351. 6 

388.  0 

-55.  7 

99.9 

248.9 

14.9 

13.9 

5.4 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

101. 

89.1 

84.0 

8471.8 

316.0 

-56.4 

99.9 

250.0 

15.7 

14.7 

5.4 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20  .5 

100. 

89.5 

85.  0 

8578. 4 

31  1.0 

-56.4 

99.9 

252.4 

17.8 

16.9 

5.4 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

100. 

30.0 

86.0 

8717.6 

304.0 

-54.  4 

99.9 

253.0 

80.9 

20.0 

6.1 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

99. 

30.3 

87.0 

8845.9 

898.0 

-58.4 

99  .9 

250.7 

81.6 

80.4 

7.  1 

318*1 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .7 

99* 

30.8 

88.0 

8955. S 

893.0 

-51 .7 

99.9 

247.4 

82.6 

20.9 

8.7 

314.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

98. 

31.3 

89.0 

9089.7 

88  7.0 

-51  .6 

99.9 

846.  1 

83.7 

81.6 

9.6 

316.6 

999.9 

99.9 

999*9 

22.8 

97. 

31.7 

90.0 

9803.  8 

888.0 

-51.6 

99.9 

246.6 

24.7 

88.7 

9*8 

318*8 

999.9 

99.9 

999*9 

23.3 

96* 

38.8 

91.0 

9343.6 

876.0 

-50.  e 

99.9 

247.8 

26.0 

84.  1 

9.8 

381.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

95* 

3^.7 

98.0 

946  8.  7 

871.0 

-50  .8 

99.9 

848.8 

27.1 

85.3 

9.  8 

383*0 

999.9 

99.9 

999*9 

24.7 

94. 

33.1 

93.0 

9584. 0 

866.0 

-50.7 

99.9 

249.5 

27.9 

86.1 

9.7 

384.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25*3 

94. 

33.6 

94.0 

9707.6 

861.0 

-50.8 

99.9 

250.6 

28.7 

87.1 

9.5 

386*5 

999.9 

99.9 

999*9 

26.1 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETIlEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtON  NO«  433 
SALEM.  ILL 


Is  FERRUARY  I97S 

ISOt  GMT  ISS  18.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG' C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M,'SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

34.0 

95.0 

9833.7 

256.0 

-50.4  ' 

99^9 

251.8 

29.6 

28.1 

9.3 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

92. 

34. S 

96.0 

9988.6 

250.0 

-49  .9 

99.9 

252.9 

31.7 

30.3 

9.3 

331.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

92. 

34.9 

97.0 

10120. 9 

24  5.0 

-4  9.3 

99.9 

252.2 

33.0 

31.4 

lO.l 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.4 

91. 

3S.3 

9a. 0 

10256. 1 

240.0 

-49.il?. 

99.9 

250.9 

33.0 

31.2 

10.8 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

91. 

as.  8 

99.0 

10393. 6 

235.0 

-50  .2  <^ 

99.9 

250.0 

31  .5 

29.6 

10.8 

337.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

90. 

3A.2 

I'OO.O 

10534.2 

230.0 

-50,2 

/ 99.9 

250.5 

30.2 

28.5 

10.1 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

89. 

38.9 

101.0 

10677.6 

225.0 

-50.7- 

” 99.9 

252.7 

31.1 

29,7 

9.2 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

89. 

37.3 

102.0 

10824. 2 

220.  0 

-50.2 

99  .9 

253.1 

32.9 

31.5 

9.5 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

88. 

37.9 

103.0 

10974. 3 

215.0 

-50 

99.9 

252.5 

34.4 

32.8 

10.3 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

88. 

38.2 

104.0 

1 1 096. 8 

21  1.0 

-50. s' 

99.9 

252.0 

33.9 

32.2 

10.5 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

88. 

38.8 

lOS.O 

11253.2 

206.0 

-50.  5 

99.  9 

252.1 

32.1 

30.6 

9.9 

349.8 

999.9 

99,9 

999.9 

35.6 

87. 

39.2 

106.0 

11381.0 

202.0 

-50.8 

99.9 

253,5 

31.9 

30,6 

9.  1 

351.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

87. 

39.7 

107.0 

1151  1.  3 

198.  0 

-50.  7 

99.9 

255,0 

31  .8 

30.7 

B.2 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

86. 

40.2 

loa.o 

11677.7 

193.0 

-51  .3 

99.9 

254.9 

30.2 

29.2 

7.9 

355.2 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

86. 

40.7 

109.0 

1 1 813. 7 

189.0 

-51  .7 

99.9 

254.2 

29.5 

28.4 

8.0 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.9 

86. 

41.1 

1 10.0 

11952.2 

185.0 

-52.  4 

99.9 

254.7 

30.8 

29,7 

8.1 

357.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.  7 

86. 

41.7 

1 1 1 .0 

12129.4 

180. 0 

-52.5 

99.9 

257.6 

35.4 

34.5 

7.6 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

85. 

42.2 

112.0 

12274. 4 

176.  0 

-53.2 

99.9 

259.6 

38.8 

38.1 

7.0 

361  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

41. 8 

85. 

4 2.7 

113.0 

12460.4 

171.0 

-52.4 

99.9 

259.6 

37.4 

36.6 

6.8 

365.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

43.4 

85. 

43.2 

114.0 

12613. 4 

167.0 

-52.7 

99.9 

257.4 

32.0 

31.2 

7.0 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

85. 

43. B 

1 IS.O 

12730.6 

164.0 

-52.  4 

99.9 

255.7 

30.1 

29.1 

7.4 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  1 

85. 

44.4 

116.0 

12930.7 

159.0 

-52.5 

99.9 

256.6 

32.8 

31.9 

7.6 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

85. 

45.0 

117.0 

13095. 0 

155.  0 

-53.6 

99.9 

256.8 

32.1 

31.2 

7,3 

374.2 

999.9 

99.9 

999.  9 

47.  8 

84. 

45. S 

1 la.o 

13263.0 

151.0 

-53.8 

99,9 

256.5 

30.6 

29.8 

7,2 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

84. 

4(.  1 

1 19.0 

13391 . 9 

148.0 

-54  .0 

99.9 

257.6 

30  .6 

29.9 

6.6 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

84. 

4A.6 

120.0 

13567.6 

144.0 

-54.  4 

99.9 

259.3 

29.8 

29.4 

5^3 

380.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

84. 

47.2 

121.0 

13702.5 

14  I. 0 

-54.6 

99.9 

262.2 

28.2 

28.0 

3.8 

382.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .6 

84. 

47.7 

122.0 

13886. 6 

13  7.0 

-54.  9 

99.9 

261.1 

28.0 

27,6 

4.3 

385.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.4 

84. 

48.2 

123.0 

14028.5 

134.0 

-53.8 

99  .9 

256.8 

28.7 

27.9 

6.S 

389.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

84. 

42.7 

124.  0 

14223. 1 

130.0 

-54  .0 

99,9 

253.0 

28.5 

27,3 

8.3 

392.9 

999.9 

99.9 

999,9 

54.2 

84. 

49.3 

125.0 

14373.0 

127.0 

-54.  1 

99.9 

253.6 

27.5 

26.4 

7.8 

395.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

83. 

50.0 

1 26.0 

14578.3 

123.0 

-54,1 

99.9 

255.8 

28.9 

28.0 

7.1 

398.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

83. 

50.6 

127.0 

14736. 8 

120.0 

-53.  8 

99.9 

252.7 

29.4 

28.1 

8.8 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57,3 

83. 

51.2 

128.0 

14899.6 

11  7.0 

-53.6 

99.9 

249.8 

30.1 

28.3 

10.4 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

83. 

51.7 

129.0 

15066.5 

114.0 

-53.8 

99.9 

250.4 

32.1 

30.3 

10.8 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

83. 

52.3 

130.0 

15296.0 

110.0 

-53.  8 

99,9 

253.2 

33.1 

31.7 

9.6 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

82. 

53.0 

131.0 

15474.0 

107.0 

-53.0 

99.9 

255.1 

31.2 

30.2 

8.0 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .8 

82. 

53.7 

132.0 

15719. 7 

103.0 

-53.0 

99.9 

252.8 

31  .7 

30.3 

9.4 

421  .8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

82. 

54.3 

133.0 

15910.  1 

100.0 

-53,6 

99.9 

248.4 

30.5 

28.4 

11.2 

424.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

82. 

55.0 

134.0 

161 05. 9 

97.0 

-53,6 

99,9 

247.0 

29.2 

26.8 

11.4 

427.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

82. 

55.6 

135.0 

16307. a 

94.0 

-54.  C 

99,9 

252.9 

30.7 

29.4 

9.0 

431.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

81. 

56.4 

I 36.0 

16515.9 

9 I.O 

-54.3 

99  .9 

257.2 

26.5 

25.9 

5.9 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

81. 

57.3 

1 37.0 

16730. 9 

88.  0 

-54.  1 

99.9 

253.1 

26.6 

25.6 

7.8 

439.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.2 

81. 

58.1 

138.0 

17029.4 

84.0 

-54,1 

99.9 

244.2 

28.5 

25.7 

12.4 

444.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70. S 

81. 

58.9 

139.0 

17261. E 

81.0 

-55.9 

99.9 

244.0 

29.8 

26.7 

13.0 

445.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .9 

81. 

* BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETICEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TFMF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  dEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TK.^N  6 DEC 
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433 


STATION  NO. 

SALEM,  ill 


6 FEBRUARY  1975 

1501  GMT  1S5  18.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  »T 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

’ AZ 

MIN 

GPM 

ME 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

K/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

59.8 

140.0 

17501.6 

78.0 

-56.4 

99.9 

249.6 

33.3 

31.2 

i 1.6 

449.6 

999,9 

99.9 

999.9 

73,4 

80. 

60.6 

141.0 

17835. 3 

74.0 

-57.  1 

99.9 

255.2 

37.2 

35.9 

9.5 

455.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75,0 

80. 

61. A 

142.0 

18096.3 

7 1.0 

-58.6 

99.9 

259.5 

36.5 

35.9 

6.7 

457.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.  1 

80. 

62.2 

143.0 

18367.0 

68.0 

-59.7 

99.9 

261  .9 

35.1 

34.8 

5.0 

460.5 

999.9 

99.9 

999,9 

78.6 

80. 

63.1 

144.0 

18649. 2 

65.  0 

-59.5 

99.9 

264.3 

30.8 

30.7 

3.0 

466.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.  7 

80. 

64.  1 

145.0 

19047.4 

6 1.0 

-58.8 

99.9 

264.5 

28.9 

28.7 

2.8 

4 77.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

82.4 

80. 

6>.l 

146.0 

19363. 7 

58.0 

-59.  1 

99.9 

263.1 

24.8 

24.7 

3.0 

483.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

80. 

66.0 

147.0 

19696.3 

55.0 

-59.  7 

99.9 

268.2 

24.4 

24.4 

0.8 

489.4 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

80. 

67.1 

14S.0 

20046. 6 

52.0 

-60.2 

99.9 

268.8 

22.1 

22.  1 

0.5 

496.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

81  . 

66.2 

149.0 

2041 7. 7 

49.0 

-59.  7 

99.9 

270.3 

14.5 

14.5 

-0.1 

505.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

81. 

69.4 

150.0 

20812.4 

46.0 

-60.0 

99.9 

259.1 

16.3 

16.0 

3.  1 

514.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88,7 

81. 

70.  5 

151.0 

21232. 2 

4 3.0 

-61 .3 

99.9 

258.6 

21  .5 

21.0 

4.3 

521.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

81. 

71.8 

152.0 

21679.6 

40.0 

-62.  6 

99.9 

261  .0 

22.: 

21.8 

3.5 

528.7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.9 

81. 

73.0 

153.0 

22159. 8 

37.0 

-63.2 

99.9 

266.8 

24.5 

24.5 

1.4 

539.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

81. 

74.3 

154.0 

22681. 9 

34.0 

-61.5 

99.9 

271.1 

25.7 

25.7 

•0.5 

556.8 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

81. 

76.0 

155.0 

23254.7 

31.0 

-61.5 

99.9 

275.1 

32.4 

32.  3 

•2.9 

571,7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

81. 

77.4 

156.0 

24110.5 

27.0 

-61.9 

99.9 

272.2 

16.2 

16.2 

-0.6 

593,7 

999.9 

99.9 

999,9 

100.7 

82. 

7«*2 

157.0 

24840.4 

24.0 

-61.3 

99.9 

261.1 

22.1 

21.8 

3.4 

615.6 

999.9 

99.9 

999,9 

102.1 

•2. 

81.2 

*98.0 

25668. 7 

21.0 

-61  .5 

99.9 

263.4 

23.9 

23.8 

2.8 

639.0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

81. 

•3.6 

159.0 

26629. 0 

18.0 

-59.5 

9?.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

674.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO*  433 
SALEM.  ILL 


6 FE8RUAi:V  1975 
1800  GMT 


ise  18.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  =>T 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

5.9 

175.0 

99  7.  1 

-6.4 

-1  1 .5 

310.0 

8.8 

o.t 

8.0 

199.4 

994.0 

-6.2 

-1  1.8 

292.2 

10.6 

0.3 

7.0 

286.2 

983.0 

-7,9 

-12.7 

292.2 

10.6 

0.7 

8.0 

373.4 

972.0 

-9.4 

-11.9 

292.7 

10. t 

0.9 

9.0 

461.3 

96  1 .0 

-10.2 

— 1 r .6 

293.3 

9.7 

1.3 

10.0 

54  9.  9 

950.  0 

-11.2 

-12.6 

294.3 

8,7 

1.7 

1 1 .0 

655.5 

937.0 

-12.  1 

-12.4 

295.5 

8.3 

9.0 

12.0 

745.  7 

926.0 

-13.1 

-13.3 

296.3 

8.5 

2.3 

13.0 

836.  E 

915.0 

-13.  5 

-13.  7 

308.9 

9.3 

2.7 

14.0 

920.4 

905.0 

-13.5 

-i:-.7 

320.7 

10.3 

3.0 

15.0 

1005. 6 

895.  0 

-9.  6 

-',.8 

327.2 

1 1 .0 

3.4 

18.0 

1 118.9 

882.0 

-8,8 

-f  .9 

323.9 

10.2 

3.7 

17.0 

1207.3 

872.0 

-9,2 

-9.3 

321.3 

10.1 

4.1 

18.0 

1305.5 

861.0 

-9.  4 

-9.  5 

31  7.  8 

10.3 

4.3 

19.0 

1395.8 

851  .0 

-9.6 

-9.8 

315.5 

10.4 

4. A 

20.0 

1478. 0 

842.  0 

-9.  9 

-10.1 

312.9 

10.2 

S.O 

21  .0 

1598.0 

829.0 

-10.  1 

-10.3 

311.5 

9.1 

S.3 

22.0 

1691. 7 

81  9.0 

-10.1 

-1C  .4 

313.3 

9.0 

s.r 

23.0 

1796.0 

808.0 

-10.  1 

-If. 5 

313.3 

9.0 

S.9 

24.0 

1882.4 

799.0 

-10.4 

-ir.a 

312.0 

9.0 

8.3 

25.0 

1979. 3 

78  9.  0 

-10.9 

-12.0 

307.1 

9.5 

8.7 

26.0 

2C87.4 

778.0 

-10.2 

-11.8 

303.9 

10.0 

7.0 

27.0 

2197.2 

76  7.0 

-10.4 

-13.8 

303.0 

10.3 

T.3 

28.0 

2288.0 

758.0 

-11.1 

-10.2 

301.3 

10.6 

7.7 

29.0 

2379.7 

749.0 

-11.5 

-10.2 

299.3 

to. 8 

E.O 

30.0 

2482. 8 

739.0 

-12.4 

-16.6 

296.0 

10.9 

8.3 

31.0 

2586.6 

729.0 

-13.  1 

-16.9 

297.5 

1 I.l 

8.7 

32.0 

2681.2 

72  0.0 

-13.9 

-17.4 

297.4 

11. 5 

9.0 

33.0 

2776.7 

71  1.0 

-14.6 

-16.7 

297.9 

12.0 

9.3 

34.0 

2873.1 

702.0 

-15.0 

-16.  1 

298.2 

12.7 

9.7 

35.0 

2971. 0 

69  3.0 

-14.2 

-16.1 

298.2 

13.4 

10. 1 

36.0 

3103.5 

68  1.0 

-14.  3 

-10.9 

298.0 

13.9 

10.5 

37.0 

320  4.  4 

672.0 

-14.8 

-17,7 

298.2 

14.4 

10.9 

38.0 

3306. 4 

663.0 

-15.3 

-I'-.e 

299.2 

15.2 

1 1.2 

39.0 

3398.  1 

655.0 

-15.9 

-21.3 

299.4 

15.7 

11.  5 

40.0 

3502. 3 

64  6.0 

-16,4 

-22.2 

299.5 

16.1 

11.9 

41  .0 

3631.4 

635.0 

-17,0 

-23.0 

298.0 

16.2 

12.2 

42.0 

37  26.4 

627.0 

-17.6 

-24.0 

296.8 

16.4 

12.8 

43.0 

3834. S 

618.0 

-18.5 

-24.9 

295.  1 

16.7 

12.9 

44.0 

3943.9 

609.0 

-19.1 

-26  .9 

294.  1 

17.0 

13.2 

45.  0 

4054. S 

600.0 

-20.2 

-25,3 

293.0 

16.9 

13.8 

46.0 

4153.8 

592.0 

-20.9 

-25.8 

291.5 

16.5 

13.9 

47.0 

4 25  4.3 

584.0 

-21  .6 

-26.8 

290.3 

16.2 

14.2 

48.0 

4355. E 

576,0 

-22.3 

-27.5 

289.0 

16.1 

14.8 

49.0 

4458.4 

568.0 

-23*3 

-28.6 

287.0 

16.1 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

6,7 

-5.7 

267.2 

271.3 

1.6 

67.0 

0,0 

0. 

9.8 

-4.0 

267.6 

271  .6 

1.6 

64*5 

0.3 

111. 

9.8 

>4*0 

266.8 

270.5 

1.5 

67.9 

0.3 

111. 

9.4 

-3.9 

266.1 

269.9 

1 .5 

75. 4 

0.4 

Ill* 

8.9 

-3.8 

266.  1 

270.0 

1.5 

02.9 

0.6 

112. 

7.9 

-3.6 

266.0 

269.9 

1.5 

09.4 

0.  0 

112. 

7.5 

-3.6 

266.2 

270.2 

1 .6 

97.4 

1.0 

113. 

7.6 

-3.8 

266.0 

269.9 

1.5 

90.4 

1 .1 

113. 

7.2 

-5.8 

266.5 

270.3 

1.4 

98.3 

1*3 

114. 

6.5 

-8.C 

267.3 

271  .2 

1.5 

98.3 

1 .5 

117. 

5.0 

-9.3 

272.2 

277.6 

2.0 

98.9 

1.7 

121. 

6.0 

-8.2 

274.3 

280.1 

2.2 

99.1 

1 *9 

124* 

6.3 

-7.9 

274.8 

280.  4 

2.2 

99.0 

2.1 

126. 

6.9 

-7  .6 

275.6 

281.3 

2.2 

99.0 

2.3 

127. 

7.  3 

-7.4 

276.2 

281  .9 

2.1 

98  .9 

2.4 

120. 

7,5 

-6.9 

276.7 

282.4 

2.1 

98.9 

2.6 

120. 

6.8 

-6.0 

277,8 

283.4 

2.1 

90.1 

2.9 

128. 

6.6 

-6.2 

278.8 

284.5 

2.1 

97.7 

3.0 

129. 

6.5 

-6.2 

279,9 

285,6 

2.1 

97,0 

3.2 

129* 

6.6 

-6*0 

280.4 

286.1 

2.1 

96.5 

3.3 

129. 

7.6 

-5.7 

280.8 

286.1 

1.9 

92.0 

3.  6 

129. 

8.  3 

-5.6 

282.7 

288.2 

2.0 

88.5 

3*8 

129* 

8.6 

-5.6 

283.  7 

288.5 

1.7 

75.8 

4.0 

120* 

9.0 

-5  .5 

283.8 

287.8 

1.4 

65.6 

4.2 

120. 

9.4 

-5.  3 

284.3 

288.4 

1.4 

68.1 

4.4 

128. 

9.6 

-5.1 

284.5 

288.5 

1.4 

70.8 

4.6 

127. 

9.8 

-5.1 

284.8 

288.8 

1.4 

72  .6 

4.0 

127. 

10.2 

-5.3 

284.9 

288.8 

1.4 

74,9 

5.1 

126* 

10,7 

—5  .6 

285*2 

289.3 

1.5 

04.0 

5.2 

126* 

11.2 

-6.0 

285*8 

290.2 

1.5 

91  .7 

5.5 

126. 

11.8 

-6.3 

287.8 

292.2 

1*6 

85.2 

5.0 

125. 

12.3 

-6.5 

289.0 

293.3 

1.5 

00*7 

6.  1 

125. 

12,7 

-6*8 

289*7 

293.  7 

1.4 

70.0 

6.5 

125. 

1 3.3 

-7,4 

290 .1 

293.6 

1.2 

68.5 

6.8 

124. 

13.6 

-7,7 

290*5 

293.6 

1.1 

62.5 

7,1 

124. 

14.0 

-7,9 

291*0 

294.0 

1.0 

60*6 

7,4 

124. 

14.3 

-7.6 

291*0 

294.6 

0.9 

59.1 

7,8 

124. 

14.6 

-7.4 

292*  t 

294.7 

0*9 

57*4 

0.1 

124. 

IS.I 

-7,1 

292.3 

294.8 

0.0 

56*0 

0.4 

123* 

15.5 

-6.9 

292*8 

295.3 

0.0 

60.1 

8.7 

123* 

15.5 

-6*6 

292.8 

295.2 

0*0 

63.3 

9.1 

123* 

15.4 

-6*1 

293.1 

295.5 

0.0 

64.4 

9.0 

122. 

15.2 

-5,6 

293*5 

295.7 

0.7 

62*3 

9.0 

122* 

15.2 

-5*2 

293.7 

295.0 

O.T 

62.6 

10.0 

121* 

15*4 

-4.7 

293.0 

295.7 

0.8 

61  *2 

10.4 

121. 

* 8V  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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*33 


STATION  NO. 

SALEM.  ILL 


« FEBRUAPV  1975 

ISOO  GMT  ISA  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  «T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  ; 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM/KC 

PCT 

KM 

06 

14.9 

50.0 

4575.  1 

559.0 

-24.2 

-29.6 

285.3 

16.1 

15.5 

-4,2 

294,0 

295.8 

0.6 

60.8 

10.7 

121. 

tS.3 

SI.O 

4706.5 

549.0 

-25.3 

-30.8 

263.4 

16.0 

15.5 

-3.7 

294.3 

296.0 

0.5 

59.8 

11.1 

120. 

1«.7 

52. 0 

4799.6 

542.0 

-26.2 

-31.6 

282.0 

15.9 

15.6 

-3.3 

294.3 

295.  S 

0.5 

59.7 

11.4 

119. 

lA.I 

53.0 

4920.5 

533.0 

-27.2 

-32.6 

281.0 

16.0 

15.7 

-3.0 

294.4 

295.9 

0.5 

60.1 

11.8 

119. 

18.3 

54.  0 

5015. 6 

526.0 

-27.9 

-33  .3 

280.4 

16.0 

15.8 

-2.9 

294.7 

296.  1 

0.4 

59.7 

12.0 

119. 

16.4 

55.0 

5125.5 

518.0 

-28.  8 

-34.0 

279.2 

16.4 

16.2 

-2.6 

204.9 

296.2 

0.4 

60.4 

12.4 

118. 

I 7.2 

56.0 

5250.7 

509.0 

-29.8 

-35.0 

279.1 

16.8 

16.6 

-2.7 

295.  1 

296.4 

0.4 

60  .7 

12.8 

117. 

17.6 

57.0 

5363.  4 

501.0 

-30.  9 

-36.1 

279.9 

17,3 

17,1 

-3.0 

295.2 

296.3 

0.3 

59.9 

13.2 

117. 

1 4.0 

56.0 

5* **77.5 

49  3.0 

-31.7 

-37.3 

281.1 

17.5 

17,2 

-3.4 

295.6 

296.6 

0.3 

56.9 

13. e 

116. 

14.3 

59.0 

5578.  4 

486.0 

-32.6 

-36.4 

281.5 

17.0 

16.6 

-3.4 

295.7 

296.6 

0.3 

55.6 

13.9 

116. 

I 4.7 

60.0 

5695.  1 

478.0 

-33.6 

-3‘.5 

281.9 

16.2 

1 5.9 

-3.3 

295.8 

296.6 

0.3 

55.3 

14.3 

115. 

1 9.  1 

61.0 

5783.6 

472.0 

-34.4 

-4C.2 

281.9 

IS.S 

15.2 

-3.2 

295.9 

296.7 

0.2 

55.1 

14.7 

Its. 

19.6 

62.0 

5903.  0 

464.0 

-35.2 

-40.9 

281.1 

15.2 

14.9 

-2.9 

296.3 

297.1 

0.2 

55.8 

15.  1 

115. 

19.5 

63.0 

6008.7 

457.0 

-36.4 

-42.0 

280.2 

15.2 

14.9 

-2.7 

296.1 

296.8 

0.2 

55.7 

15.4 

114. 

20.2 

64.  0 

6130.  9 

44  9.0 

-37.3 

-42.9 

279.3 

15.3 

15.1 

-2.5 

296.5 

297.  1 

0.2 

55.9 

15.6 

114. 

20.7 

65.0 

6223.6 

443.0 

-38.3 

-*j.8 

278.1 

15.5 

15.4 

-2.2 

296.4 

297.0 

0.2 

55.6 

16.  1 

114. 

21.1 

66.0 

6364.5 

434.0 

-39.5 

-45.0 

277.3 

15.7 

1 5.  5 

-2.0 

296.6 

297.2 

0.2 

55.4 

16.4 

113. 

21.4 

67.0 

6491. 6 

426.0 

-40.4 

99  .9 

276.2 

15.4 

15.3 

-1.7 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

113. 

21. B 

68.0 

6604.3 

419.0 

-41.4 

9T.9 

274,5 

14.8 

14.8 

-1.2 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17,1 

113. 

22.2 

69.  0 

6702. 0 

413.0 

-42.4 

99.9 

273,6 

14.5 

14.4 

-0.9 

297.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

17,4 

112. 

22.6 

70.0 

6817.3 

406.0 

-43.4 

99.9 

273.  7 

14.6 

14.6 

-0.9 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17,7 

112. 

23.0 

71.0 

6950.8 

398.0 

-44.7 

99.9 

273.6 

15.4 

15.4 

-1.0 

297.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

18.0 

112. 

23.4 

72.0 

7069. 3 

391.  0 

-45.  6 

99.9 

270.0 

16.3 

16.3 

-0.0 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.4 

112. 

23.7 

73.0 

7172.2 

385.0 

-46.  3 

99.9 

267.  7 

17.0 

17.0 

0.7 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

111. 

24.  1 

74.0 

7293. 9 

378.0 

-47.1 

99  .9 

266.2 

18.1 

IS.  1 

1.2 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.0 

110. 

24.S 

75.0 

7399.7 

372.0 

-48.  1 

99.9 

268.0 

19.1 

19.1 

0.7 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

lie. 

24.9 

76.0 

7524.6 

365.0 

-49.1 

99  .9 

270.3 

19.8 

19.8 

-0.1 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.9 

109. 

2f.3 

77.0 

7633. 2 

359.  0 

-SO.  1 

99.9 

270.4 

19.9 

19.9 

-0.1 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

109. 

25.7 

78.0 

77*3.  1 

353.0 

-51.0 

99.9 

269.2 

19.5 

19.5 

0.3 

299.2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

109. 

26.0 

79.0 

7854. 4 

34  7.0 

-51.7 

99.9 

267.9 

19.0 

18.9 

0.7 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .2 

108. 

26.4 

30.0 

7967.3 

341.0 

-52.  8 

99.  9 

267.0 

18.4 

1 8.4 

1.0 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

108. 

26.9 

81.0 

8120.2 

333.0 

-53.7 

99  .9 

266.3 

18.3 

18.3 

1.2 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

107. 

27.3 

82.0 

8236. 9 

327.  0 

-54.3 

99.9 

264.6 

18  .1 

18.1 

1.7 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.  5 

107. 

27.7 

83.0 

8355.4 

32  1.0 

-55.  1 

99.9 

261.5 

17.7 

17.6 

2.6 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

106. 

24.  1 

84.0 

8475. a 

315.0 

-55.3 

99.9 

257,8 

17,5 

17.1 

3.7 

303.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

106. 

24.4 

85.0 

8578. 1 

310.0 

-5*.  5 

99.9 

256.  1 

17.8 

17,3 

4.3 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

106. 

29.0 

86.0 

8724.7 

303.0 

-53.6 

99.9 

257,0 

20.0 

19.5 

4.5 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

tos. 

29.4 

87.0 

8631. 8 

298.  0 

-53.  0 

99.9 

258.0 

21  .6 

21.2 

4.5 

311.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.6 

10*. 

29.9 

88.0 

8963.3 

292.0 

-52.  2 

99.9 

257.4 

22.7 

22.2 

4.9 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

104. 

30.4 

89.  0 

9097. 8 

286.0 

-51.7 

99.9 

255.5 

23.3 

22.5 

5.8 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

103. 

30.7 

90.0 

9212.5 

281.0 

-50.5 

99.  9 

254.  1 

23.7 

22.8 

6.5 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

103. 

31.2 

91.0 

9329.6 

276.0 

-50  .4 

99.9 

252.0 

25.0 

23.8 

7.7 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

26. B 

102. 

31.6 

92.0 

9*73. I 

270.  0 

-49.9 

99.9 

251.1 

26.5 

25.1 

s.e 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

101. 

32.0 

93.0 

9595.2 

265.0 

-50.4 

99.9 

251.2 

26.1 

26.6 

9.0 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.9 

too. 

32.4 

94.0 

9744.6 

259.0 

-SO.  5 

99.9 

252.4 

28.9 

27.6 

s.s 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

100. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  5 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE.  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  A33 
SALEM.  ILL 


ft  FEBRUARY  1975 
1800  GMT 


15«  IS.  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

37.9 

95. 0 

9871.7 

254.0 

-50.4 

99.9 

253.8 

29.1 

33.4 

9A.  0 

10027. 7 

24  8.0 

-50.4 

99.9 

255.3 

28.7 

33.9 

97.0 

10160.7 

243.0 

-SO.  1 

9<  ,9 

256.9 

28.8 

34.3 

98.0 

10296.6 

238.0 

-49.8 

9?  .9 

257.4 

29.7 

34.7 

99.0 

10435. 6 

233.0 

-49.  7 

9P.9 

256.8 

30.9 

3B.I 

100.0 

10577.5 

228.0 

-49.8 

99.9 

255.5 

32.0 

35.7 

101.0 

10752. 1 

222.0 

-49.7 

99.9 

253.2 

32.7 

3ft.  1 

102.0 

10871 . 1 

218.0 

-49.  8 

99.9 

252.2 

32.5 

36.  ft 

1 03.0 

11022.8 

213.0 

-50 . 1 

99.9 

251.3 

31.8 

37.1 

104.0 

11146. 6 

209.  0 

-50.2 

99.9 

251.0 

31  .1 

37,ft 

lOS.O 

11304.7 

204.0 

-50.2 

99.9 

252.7 

31.9 

38.0 

106.  0 

11433. 9 

200.0 

-50.5 

99.9 

254.9 

33.2 

38.6 

107.0 

11599.0 

195.0 

-50. 5 

99.9 

256.0 

30.9 

39.0 

1 08.0 

11734. 1 

19  1.0 

-50.7 

99.9 

256.1 

28.1 

39.A 

109.0 

11871. 8 

187.  0 

-51.3 

99.9 

257.7 

27.8 

40.1 

1 10.0 

12012. 1 

183. C 

-51 .9 

99.9 

258.5 

29.5 

40.7 

111.0 

12191. 7 

178.0 

-51  .9 

99  .9 

258.5 

31.6 

41.2 

112.0 

12338.8 

174.0 

-52.  3 

9«'.9 

258.7 

32.1 

41.7 

113.0 

12489.2 

170.0 

-52.5 

99.9 

258.8 

29.7 

42.2 

114.0 

12643. 2 

166.  0 

-52.  0 

99.9 

259.1 

27  .2 

42.7 

1 1 5.0 

12801.0 

162.0 

-52.6 

99.9 

260.6 

27.S 

43.4 

1 16.0 

13003. 3 

157.0 

-53.0 

99.9 

262.7 

30  .S 

43.9 

117.0 

13169. 7 

153.0 

-53.  1 

99.  9 

261.7 

30.1 

44.4 

118.0 

13297.4 

150.0 

-53.0 

99  .9 

259.0 

29.2 

44.9 

119.0 

13471. 7 

146.  0 

-53.  1 

99.9 

256.6 

29.4 

4S.5 

120.0 

13650.9 

142.0 

-52.6 

99.9 

254.3 

28.8 

46.0 

121.0 

13788. 8 

139.0 

-53.0 

99.9 

251.3 

26.2 

46.6 

122.0 

13976.8 

135.0 

-53.  7 

99.9 

249.2 

24.6 

47.1 

123.0 

14120.9 

132.0 

-54.5 

99.9 

250.1 

25.9 

4 7.7 

124.0 

14317. e 

128.  0 

-55.0 

99.9 

252.4 

28  .6 

48.3 

125.0 

14469. 1 

125.0 

-55.  8 

99  .9 

254.0 

29.8 

49.0 

126.0 

14676.3 

121.0 

-55.5 

99.9 

255.9 

29*6 

49.6 

127.0 

14836.6 

11  a. 0 

-5S.0 

99.9 

259.6 

31.3 

SO.  1 

128.0 

15001.4 

115.0 

-54.3 

99.9 

262.0 

33.4 

SO. 8 

1 29.0 

IS170. 9 

112.0 

-54.2 

99.9 

261  .3 

36.8 

SI. 3 

130.0 

15345.0 

109.0 

-54.3 

99.9 

260.0 

36.9 

S2.0 

131.0 

15584. 3 

105.0 

-54.8 

99.9 

258.2 

32*0 

S2.6 

132.0 

15769.8 

10  2.0 

-54.  7 

99.9 

256.4 

28.1 

S3.2 

133.0 

15960.8 

99.0 

-54  .8 

99  .9 

256.9 

29.6 

S3.9 

134.0 

16157. 3 

96.0 

-55.3 

99.9 

259.1 

32.8 

S4.7 

135.0 

16291.9 

94.0 

-54.5 

99.9 

261.9 

27.7 

S5.3 

1 36.  0 

16570. 4 

90.0 

-54  .5 

99.9 

263.4 

24.9 

S6.2 

137.0 

16787.5 

87.0 

-54.  7 

99.9 

261.5 

27.5 

57.0* 

1 38.0 

17088.7 

83.0 

-54  .7 

99.9 

259.0 

27.9 

57.8 

139.0 

17324.6 

80.0 

-54.2 

99  .9 

258.3 

27.4 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

28.0 

8.1 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

99. 

27.7 

7.3 

331.9 

999.9 

99.9 

999,9 

30.1 

98, 

28*1 

6.5 

334.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

30.8 

98. 

29.0 

6.5 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .6 

97. 

30.1 

7.0 

339.0 

999,9 

99.9 

999.9 

32.2 

97. 

31.0 

8.0 

340.9 

999,9 

99.9 

999.9 

32.8 

96. 

31.3 

9.4 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

96. 

30.9 

10.0 

345.3 

999.9 

99.9 

999,9 

3A.7 

95. 

30.2 

10.2 

347.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

35.7 

94. 

29.5 

10.1 

348.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

94. 

30.4 

9.5 

351  .2 

999.9 

99.9 

999,9 

37.2 

93. 

32.0 

8.7 

352.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

93. 

30.0 

7.5 

355.3 

999.9 

99,9 

999.9 

39.4 

92. 

2 7.3 

6.8 

357,2 

999,9 

99.9 

999,9 

40.1 

92. 

27.1 

5.9 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

92. 

28.9 

5.9 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .8 

92. 

31.1 

6.4 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

91  . 

31.5 

6.3 

364.1 

999,9 

99.9 

999,9 

43.8 

91. 

29.  1 

5.S 

366.3 

-.-'-9,9 

99,9 

999.9 

44.8 

91  . 

26.7 

5.1 

369.6 

>3'-^9.9 

99.9 

999.9 

45.5 

90. 

27.2 

4.5 

371  .1 

•J  J9  ,9 

99.9 

999.9 

46.2 

90. 

30.2 

3.9 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47,4 

90. 

29.8 

4.4 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

90. 

28.6 

S.6 

378,9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

90. 

28.6 

6.8 

381  .5 

999.9 

99,9 

999.9 

50.  1 

90. 

27.8 

7.8 

385.4 

999.9 

99.9 

999,9 

. 51  .2 

89. 

24.8 

8.4 

387.2 

999.9 

99.  9 

999.9 

52.1 

69. 

23.0 

8.8 

389.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

89. 

24.4 

8.8 

390.2 

999.9 

99.9 

999,9 

53.4 

88. 

27.2 

8.6 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54,4 

88. 

28.6 

8.2 

394.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

88. 

28.7 

7,2 

398.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

87, 

30.7 

5.6 

402.0 

999.9 

99*9 

999.9 

57.  7 

87, 

33.  1 

4.7 

406.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

87, 

36.4 

5.5 

409.6 

999,9 

99.9 

999.9 

60.1 

87. 

36.4 

6.4 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .4 

87. 

31.3 

6.5 

416.0 

999.9 

99.9 

999,9 

62.7 

87. 

27.4 

6.6 

419.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

87. 

28.9 

6.7 

423.0 

999.9 

99s9 

999.9 

64.7 

86. 

32.2 

6.2 

425.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

86. 

27.4 

3.9 

430.0 

999  .9 

99a9 

999.9 

67,7 

86. 

24.8 

2.9 

435.4 

999.9 

99n  9 

999.9 

68.6 

86. 

27.1 

4.1 

439,3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

86. 

27.4 

5.3 

445.2 

999.9 

99.9 

999,9 

71.3 

86. 

26.9 

5.6 

450.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72,6 

88. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  ft  ANO  10  DEG 

'■  * BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  MAVE  BEEN  INTERPOLATED 
, **  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO*  433 
SALEM.  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

I BOO  GNT  tS6  18*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED  • 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

42 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

K/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

58.6 

140.0 

17569.4 

77.0 

-54.8 

99  .9 

255.1 

24.1 

2 3.3 

6.2 

454.6 

999.9 

99.9 

999*9 

73.9 

86. 

59.4 

141.0 

17622. 6 

74.  0 

-56.4 

99.9 

250.9 

21  .8 

20*6 

7.1 

456.4 

999.9 

99.9 

999*9 

74,9 

86. 

60.. 1 

142.0 

18084.9 

7 1.0 

-57.1 

99  .9 

253.9 

21.3 

20.4 

5.9 

460.5 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

8S* 

61.2 

143.0 

18358. e 

68.0 

-56.  1 

99.9 

260.0 

22.6 

22.3 

3.9 

468.3 

999.  9 

99.9 

999,9 

77,1 

85. 

62.0 

144.0 

18645.2 

65.0 

-56.  7 

99.9 

263.  7 

23.4 

23.2 

2.5 

4 72.9 

999.9 

99,9 

999.9 

78.3 

85* 

62.9 

145.0 

18944.7 

62.0 

-56.9 

99.9 

268.4 

22.5 

22.5 

0.6 

4 79.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79,5 

85. 

63.9 

146.0 

19258. 4 

59.0 

-57.6 

99.9 

267.3 

23.1 

23.1 

t .1 

484.4 

999.9 

99.9 

999,9 

80.8 

85* 

64.8 

147,0 

19586.6 

56.0 

-59.2 

99.9 

265.3 

24*3 

24.2 

2.0 

487.9 

999.9 

99.9 

999,9 

82.2 

85* 

F-.8 

148.0 

19931. 5 

53.0 

-59.4 

99.9 

265.0 

25.4 

25.3 

2.2 

495.2 

999.9 

99.9 

999,9 

83.6 

85* 

66.7 

149.0 

20295.7 

50.0 

-60.  1 

99.9 

262.7 

25.6 

25.4 

3.2 

501.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

85.  t 

85. 

67.8 

150.0 

20680. 6 

47.0 

-61  .5 

99  .9 

260.3 

20.5 

20.  2 

3.4 

507.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86  .7 

85* 

68.9 

151.0 

21 088. 9 

44.0 

-62.2 

99.9 

252.0 

13.7 

13.0 

4.2 

515.4 

999.9 

99.9 

999,9 

87.3 

85. 

69.9 

152.0 

21525.0 

4 1.0 

-62.4 

99.9 

262.2 

26.2 

25.9 

3.6 

525.5 

999.9 

99.9 

999,9 

88.8 

85. 

71.0 

153.0 

21993. 8 

38.0 

-62.  7 

99.9 

266.9 

28.4 

28.3 

t.S 

536.  t 

999.9 

99.9 

999.9 

90.6 

85. 

72.2 

154.0 

22502.5 

35.0 

-61 . 1 

99.9 

276.4 

24.0 

23.8 

•2.7 

553.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

85. 

73.5 

155.0 

22  867.  S 

33.0 

-61  .7 

99  .9 

280.3 

17.2 

16.9 

'3.1 

561.0 

999.9 

99.9 

999,9 

94.2 

85. 

74.8 

156.0 

23457.7 

30.0 

-61.8 

99.9 

260.8 

20.1 

1 9.8 

3.2 

576.1 

999*9 

99.9 

999*9 

95.4 

85. 

76.3 

157.0 

241 11.7 

27.0 

-60.6 

99  .9 

255.9 

26.0 

25.2 

6.3 

597.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97,7 

85. 

78*0 

158.0 

24844. 4 

24.0 

-61 . 0 

99.9 

258.6 

24.6 

24.1 

4.9 

616.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

85. 

79.8 

159.0 

25672.6 

21.0 

-61.8 

99.9 

265.  1 

25.2 

25.1 

2.2 

637.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102*3 

85* 

82.  1 

160.0 

26630. 7 

1 8.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

672.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 
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STAttON  Nttk  * **33 
3ALeM.  tu. 


A (^EOKUARV  197S 

2100  6l»T  ISO  13*  0 


TIWE 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  »T 

OlR 

SPEED 

■ IN 

6PM 

MB 

06  C 

06  C 

D6 

M/SEC 

0*0 

5.5 

175.0 

996*4 

>.5.6 

-6.3 

310.0 

7*2 

O.P 

ft.O 

20  A.  7 

992.0 

>-6»l 

-1  1.5 

299.4 

12.0 

O.S 

r.o 

2AA.B 

901.0 

-7.0 

-l?.0 

299.  A 

12.0 

0.R 

ft.O 

3ftA.ft 

970.0 

-5.1 

-12.4 

299.6 

12.0 

1.1 

A.O 

A73.2 

959.0 

-5.5 

-12.4 

300.2 

1 1 *8 

I.A 

10.0 

55A.2 

949.0 

-9.5 

-12.2 

301.6 

1 1.2 

I.R 

tl.O 

ftftO.  ft 

936.0 

-10.7 

-11.9 

3c3»7 

11.0 

2.1 

12.0 

751.3 

925.0 

-11.8 

-12.5 

305.2 

11  .1 

2.S 

13.0 

B3A.S 

915.0 

-12.5 

-12.9 

305.9 

11.3 

2.T 

lA.O 

A2ft.  7 

904.0 

-13.4 

-13.6 

312.0 

1 1 .3 

2.« 

IS.O 

101 1 .A 

894.0 

-13.9 

-17,6 

317,7 

11*1 

3.3 

le.  0 

1123.0 

881.0 

-12.4 

-15*4 

320.5 

12*2 

3.Y 

iT.e 

1210.8 

871,0 

-11.0 

-IS.  9 

316.6 

13*2 

3.R 

ift.e 

1308. 1 

ReO.O 

-1 1 .0 

-14.9 

313,0 

13*5 

A. 2 

19.0 

1398.0 

850.0 

-11.0 

-13.6 

310.7 

12*7 

A. ft 

20.0 

IA89.3 

840.0 

-9*2 

-11.2 

310.0 

10*5 

S.O 

21.0 

1591. A 

829.0 

-9.  1 

-1C  .6 

309.6 

9*7 

S.3 

22.0 

I69A.7 

818.0 

-9.  5 

- 1 1 . 1 

310.1 

9*6 

S.T 

23.0 

1789.7 

805*0 

-10.0 

-11  .3 

307*6 

9*6 

ft.O 

2A.0 

187ft.  1 

799.0 

-10.4 

-1  1 .5 

303.2 

9*4 

ft.  3 

25.0 

1973. 1 

789.0 

-11.0 

-11.5 

296.  1 

9*7 

E.T 

20.0 

2090. « 

777.0 

-1  1.0 

-11.6 

255.5 

9*9 

Y.l 

27.0 

2190. A 

767.0 

-11.3 

- 1 1 . 9 

282.9 

10.1 

T.A 

2ft. 0 

2281.0 

758.0 

-11.5 

-12  .3 

250.6 

10.5 

T.T 

2A.0 

2372,0 

749.0 

-12.0 

-12  .6 

279.1 

10.5 

B.O 

30.0 

2A7S.A 

739.0 

-12.7 

-13,2 

277,9 

I 1.2 

P.3 

31.0 

2579. A 

729.0 

-13.2 

-13.6 

277.9 

1 1 .8 

R.Y 

32.0 

2673.9 

720.0 

-13.8 

-14,  2 

275.  5 

12.9 

A.O 

33.0 

2769.6 

71  1.0 

-13.9 

-14*3 

279.2 

! 3.9 

A. 3 

3A.0 

2866. A 

702.0 

-13.7 

-14,2 

2 50.1 

15.1 

A.r 

35.0 

2975.6 

692.0 

-13.7 

-15.2 

251.0 

16*6 

10.  1 

36.0 

3097. 5 

681.0 

-13.8 

-15.5 

251  .6 

16.1 

10. A 

37.0 

3198.5 

672.0 

-14,6 

- 16,9 

262.0 

18,9 

lO.R 

3A.0 

3300.  A 

663.0 

-15.2 

-17,3 

252.5 

19.6 

11.1 

3A.0 

3403. 7 

654.0 

-16.0 

-17.9 

252.7 

19.6 

11. A 

AO.O 

3A96. A 

646.0 

-16.6 

-19.0 

252.5 

19.9 

11. ft 

AI.O 

3625. A 

635.0 

-17.4 

-20.1 

261.6 

1 9.7 

12.1 

A2.0 

3732.3 

626*0 

-17,9 

-2C.9 

250.6 

19.5 

12.S 

A3.0 

3A28.3 

618*0 

-19.0 

-23.0 

279.0 

19*0 

12. A 

AA.O 

3937.  A 

609.0 

-19.6 

-23.7 

277. A 

15*7 

13.2 

A5.0 

A0A7.9 

eoo.o 

-20.5 

-24.9 

276.7 

15.7 

13.ft 

Aft.  0 

AI47.2 

592.0 

-20.9 

-25*5 

276.5 

15*9 

13.A 

A7.0 

A2A7.5 

584.0 

-22.0 

-27.0 

277.2 

19.3 

1A.2 

A8.0 

A3AI .A 

575.0 

-22.9 

-28.1 

275.1 

19,7 

lA.A 

AA.O 

AAftA.  2 

56 7.0 

-23.6 

-29,0 

279,5 

20.1 

U COMP 

V ODMP 

PDT  T 

E POT  T 

MR  RYO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

D6  R 

6M/R6 

P6T 

RM 

06 

5.5 

-4.5 

265*1 

273*3 

2.0 

51  *0 

0*0 

0. 

10.4 

<•5.9 

267.  5 

271*9 

1.6 

5A*2 

0.3 

121* 

10.4 

-5.9 

267.5 

271  *5 

1 .5 

67*3 

0*3 

121* 

10.  A 

• 5*9 

267*  ft 

271.5 

1.5 

70.5 

0*5 

120* 

10.2 

-5.9 

2ft7*7 

271.7 

1*5 

75*  A 

0*  7 

120* 

9.5 

-5*9 

2ft7*5 

271*6 

1*6 

52.7 

0*9 

120* 

9.1 

-6*  1 

267.7 

271*9 

1*6 

90.7 

1*2 

121* 

9.1 

-6*4 

267.A 

271  .5 

1*6 

95.1 

1*A 

121* 

9.2 

•6.6 

267*  5 

271.5 

1*5 

97.3 

1 *5 

122* 

5.4 

•7.5 

267*6 

271  .4 

1.5 

95.  A 

1*5 

122* 

7.4 

•5.2 

267*8 

270.5 

1.1 

73.5 

1 *9 

123* 

7.7 

-9.4 

270*5 

273.  2 

1.0 

60.6 

2*2 

126* 

9.0 

-9,5 

272*9 

276.3 

1.3 

67.1 

2*5 

125. 

9.9 

-9*2 

273*9 

277*  7 

I.A 

72.5 

2*5 

125* 

9.6 

-5*3 

274.5 

279 . 1 

1*6 

51.  1 

2*9 

125* 

5.  3 

-7,0 

277*6 

252*9 

1.9 

55.9 

3*2 

125* 

7,5 

-6*2 

275.9 

254.4 

2*1 

65.9 

3*A 

125* 

7.4 

-6.2 

279.5 

254.9 

2.0 

55.5 

3*6 

125* 

7.5 

-5.5 

250*0 

255.4 

2*0 

59  *A 

3*5 

129* 

7.9 

-5.2 

250*4 

265,8 

2.0 

91.  A 

A.O 

129* 

5*7 

-4,3 

250*5 

286.1 

2.0 

93.5 

A*l 

125* 

9.4 

•3.  1 

252*0 

257.6 

2.0 

95. A 

A*A 

127* 

9.5 

•2.2 

252*5 

255.3 

2.0 

95.0 

A*e 

125* 

10.3 

• 1.9 

253*4 

255.5 

2.0 

93.5 

A*ft 

125* 

10.7 

-1.7 

253*9 

259.3 

1.9 

9A,9 

A*9 

12A* 

1 I.  1 

-1,5 

254*2 

259.4 

1*9 

95.2 

5*1 

123* 

1 1 .7 

-1*6 

254.7 

289*6 

1.5 

97,2 

5*3 

122* 

12.5 

-1.9 

255*1 

290.0 

1 *5 

97.1  . 

5*S 

Itl* 

13.7 

-2*2 

255*0 

290.9 

1*5 

97.1 

5*0 

120* 

14.6 

-2.6 

287. 3 

292.  A 

1*5 

96*0 

6*0 

119* 

16*3 

-3*2 

258.5 

293.3 

1.7 

57.9 

5.A 

115* 

17.7 

-3*6 

259*5 

29A.A 

1*5 

55.1 

5.5 

117* 

1 8.5 

-3.9 

259*8 

29A.1 

1.5 

52*7 

7.1 

lie* 

19.  1 

-A.  2 

290*3 

29A.5 

1.5 

53*9 

7.5 

115* 

19*4 

-4*3 

290.5 

29A.A 

I.A 

55.0 

7,9 

115* 

19.4 

•4*3 

290.9 

29A.7 

1.3 

51  .7 

8.3 

IIA* 

19.3 

•A.O 

291.3 

29A.9 

1.2 

79.3 

5.5 

HA* 

19.2 

-3*6 

291.9 

295.3 

l.t 

77*3 

9*  1 

113* 

15.5 

•3*0 

291*7 

29A.5 

t.O 

70  *« 

9*5 

113* 

15.5 

-2  »A 

292*3 

295.1 

0.9 

59.7 

10.0 

112* 

15.5 

-2.2 

292*5 

295.0 

0*8 

57.B 

10.3 

112* 

15*5 

-2*1 

293*  1 

295.5 

0*8 

55*1 

10,7 

111* 

19*2 

-2*4 

293*0 

295.2 

0.7 

63*3 

11*1 

tto* 

19*5 

-2*5 

293*2 

295.2 

0,7 

52*A 

ll.A 

lie* 

19.9 

-3*3 

293*6 

295.5 

0.5 

60.9 

11.9 

110* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  AND  10  OEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRE  NAVE  SEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  WEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  ft  DEG 


881 


STATION  NO*  43S 
SALSM.  ILL 


6 I'tBUUABY  1975 
2100  6 NT 


IS«  13*  • 


TIME 

CNTCT 

HEtCHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V lOMP 

POT  T 

E ROT  T 

NK  RTO 

RM 

RANGE 

A2 

M IN 

GPM 

MB 

DC  C 

DC  C 

OG 

MESEC 

M/SEC 

M -SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

1 A.9 

SO.O 

4567. 9 

559.0 

*2  4 . 6 

-30  .5 

280.1 

20.3 

20.0 

— 3*6 

293.5 

295*2 

0.5 

58.0 

12.2 

109* 

IS. 3 

SI.O 

4699.0 

549.0 

-25.8 

-32.4 

280.2 

20.2 

19.9 

-3.6 

293*6 

295.1 

0.5 

53.7 

12*7 

109* 

18.7 

52.0 

4805.2 

541.0 

-26.6 

-33,2 

279.8 

19.9 

19.6 

*3.4 

293*9 

295.3 

0.4 

53  .6 

13*2 

109* 

Ift.l 

53.0 

4912.  7 

533.0 

-27.3 

-33,9 

279.3 

19.6 

19.3 

‘3.2 

294.4 

295*7 

0.4 

52.8 

13.  7 

108* 

Ift.A 

54.0 

5007.7 

528.0 

-28.6 

-35.3 

279.2 

19.5 

19.3 

-3.1 

293.9 

295*1 

0.4 

52*2 

lA.O 

108* 

le.R 

55. 0 

5131.  1 

517.0 

-29.5 

-36.1 

279.6 

19.6 

19.  3 

-3.3 

294.3 

295*  3 

0.3 

52.4 

lA.S 

108* 

17.2 

56.0 

5256. 3 

508.0 

-30.  1 

-36.5 

280.0 

19.7 

1 9.4 

-3.4 

294.9 

296.0 

0*3 

53.2 

15*0 

108* 

1 T.ft 

57.0 

5369.1 

500.0 

-31.2 

-37.5 

280.1 

19.5 

19*2 

-3.4 

295.0 

296.0 

0*3 

S3  .6 

15*4 

107* 

17.9 

5B.0 

5468.  8 

49  3.0 

-32.4 

-38,2 

279.7 

19.2 

18*9 

-3.2 

294.  8 

295.7 

0.3 

55*8 

15*8 

tor* 

IR.3 

59.0 

5584. 0 

485.0 

-33.2 

-39.1 

276.2 

18.4 

18.2 

•2.6 

295.2 

296.0 

0*3 

55.0 

16.2 

107* 

IE. 7 

ftO.O 

5700.  7 

477.0 

-34.1 

-39  „A 

275.8 

17.6 

17.5 

• 1.8 

295.4 

296.3 

0.3 

56*9 

16.7 

107* 

19.0 

ftl.O 

5804.0 

470.0 

-35.  1 

-40.5 

273.7 

17.1 

17.1 

•1  .1 

295.4 

296*1 

0.2 

57*8 

17.0 

107* 

I9.S 

62. 0 

5893.4 

464.0 

-36.3 

-41,0 

272.3 

17.7 

1 7.7 

■0.7 

295.0 

295.7 

0.2 

61  *5 

17.3 

106* 

19.9 

A3.0 

6029. 0 

455.0 

-37.2 

-42.4 

273.4 

I 8. 3 

18.3 

-1.1 

295.5 

296.1 

0.2 

58*  1 

17*9 

106* 

20.2 

A4.0 

6136.0 

446.0 

-38.0 

-43.7 

273.5 

18.4 

18*4 

-1.1 

295.8 

296.4 

0.2 

55*1 

18.2 

105. 

20.7 

65.0 

6244.  2 

44  1.0 

-39.1 

-44  .8 

272.1 

18.4 

18.4 

-0.7 

295*8 

296.3 

0.2 

54*3 

I8*r 

108* 

21*1 

66. 0 

6385. 3 

432.0 

-40.2 

99,9 

269.4 

18.3 

18*3 

0.2 

296.2 

999.9 

99.9 

999*9 

19*1 

108* 

2t*A 

67.0 

6496.6 

425.0 

-40.9 

99,9 

267.0 

18.3 

1 8.2 

0*9 

296.7 

999.9 

99.9 

999*9 

19*8 

108* 

21.9 

68.0 

6593.  1 

419.0 

-42.  1 

99,9 

263.5 

17.8 

17.7 

2*0 

296.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

104* 

22*2 

69. 0 

6723.2 

411.0 

-43.  2 

99.9 

262.2 

17.8 

17.7 

2. A 

296.0 

999.9 

99.9 

999*9 

20*3 

104* 

22*7 

70.0 

6822. 1 

405.0 

-43.9 

99.9 

261.9 

18.5 

18.3 

2.6 

296.9 

999.9 

99.9 

999*9 

20.T 

103* 

23*1 

71.0 

6955. 0 

397.0 

-44.  8 

99.9 

263.3 

19.4 

19.3 

2.3 

297.4 

999.9 

99.9 

999*9 

21*1 

103* 

23.A 

72.0 

7091. ft 

389.0 

-46.0 

99.9 

264.7 

20.0 

20*0 

1.8 

297.6 

999.9 

99.9 

999*9 

21  *6 

102* 

23*  R 

73.0 

71 94. 9 

38  3.0 

-46.8 

99.9 

266.0 

20.5 

20*5 

l.A 

297.8 

999*9 

99.9 

999*9 

22*0 

102* 

2A*2 

74.0 

7316.9 

378.0 

-47.  7 

99.9 

265.9 

20.6 

20.5 

1*5 

298.3 

999.9 

99.9 

999*9 

22*B 

102* 

24*A 

75.0 

7440.7 

369.0 

-46.8 

99,9 

264.4 

20.2 

20.1 

2.3 

298.3 

999*9 

99.9 

999*9 

23.0 

101* 

2«*9 

76.0 

7548.  1 

363.0 

-50.0 

99.9 

262.4 

19.7 

19*5 

2.6 

298.2- 

999.9 

99.9 

999*9 

. 23*4 

101* 

2S*2 

77.0 

7656.9 

35  7.0 

-50.9 

99.9 

260.9 

19.3 

19.0 

3.0 

298.4 

999*9 

99.9 

999*9 

23*7 

101* 

2E.7 

78.0 

7785. 5 

350.0 

-51.8 

99.9 

259.5 

18.8 

18.4 

3. A 

298.9 

999.9 

99*9 

999*9 

24*  1 

too* 

2«*0 

79.0 

7897.3 

344.0 

-S3.  0 

99.9 

259.3 

18.5 

18.2 

3.5 

298.7 

999*9 

99.9 

999*9 

24*4 

too* 

2A.3 

AO.  0 

8010. 6 

338.0 

-53.6 

99  .9 

260.2 

18.2 

18.0 

3*  1 

299*4 

999.9 

99.9 

999*9 

24  .9 

100* 

2ft. R 

RI.O 

8164. e 

330.0 

-53.6 

99,9 

263.8 

ie.9 

18.8 

2.0 

301.4 

999.9 

99.9 

999*9 

25.3 

99* 

27.2 

82.0 

8282.5 

324.0 

-54.1 

99,9 

267.4 

20.8 

20.7 

1.0 

302.4 

999.9 

99.9 

999*9 

25.6 

99* 

27.7 

83.0 

8422. 0 

31  7.0 

-53.5 

99,9 

270.5 

23.0 

23.0 

-0.2 

305.1 

999.9 

99.9 

999*9 

26*4 

99* 

2R.0 

84.0 

8525.2 

312.0 

-53.  3 

99.9 

271.7 

23.5 

23.5 

—0*7 

306.7 

999.9 

99*9 

999.9 

26.9 

99* 

2R.A 

85.0 

8650. 2 

306.0 

-53.2 

99.9 

271.9 

21.6 

21*6 

-0.7 

308.7 

999.9 

99.9 

999*9 

27.4 

99* 

28.9 

86.0 

8799.8 

299.0 

-52.3 

99.9 

270.1 

19.4 

19.4 

•0  .0 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28*1 

99* 

29.3 

87.0 

8909.0 

294.0 

-SI  .2 

99.9 

267.4 

19.3 

19.3 

0.9 

315*0 

999.9 

99.9 

999*9 

28*4 

90* 

29.7 

88.0 

9043. 3 

288.0 

-50.6 

99.9 

265.6 

21.1 

21  .0 

1.6 

317*7 

999.9 

99.9 

999*9 

28*8 

98* 

30*1 

89.0 

9180.8 

282.0 

-50.3 

99,9 

265.8 

24.5 

24.5 

1.8 

320*1 

999*9 

99.9 

999*9 

29*4 

98* 

30*5 

90.0 

9297.  4 

27  7.0 

-50.0 

99.9 

267.7 

29.5 

29.5 

1.2 

322*1 

999*9 

99.9 

999*9 

29*9 

98* 

30*9 

91.0 

9416. 8 

272.0 

-SO.O 

99.9 

268.9 

33.6 

33.6 

0 *6 

323*8 

999*9 

99.9 

999*9 

30.B 

97* 

31*2 

92.0 

9562.4 

266.0 

-49.6 

99.9 

268.0 

34.1 

34*1 

1.2 

326*S 

999*9 

99.9 

999*9 

31*8 

9T, 

31*7 

93.0 

9686. 7 

261.0 

-49.7 

99.9 

263.7 

30  .9 

30. ■? 

3*4 

328*1 

999*9 

99.9 

999*9 

32*8 

9T* 

32*0 

94.0 

9813.3 

256.0 

-49.  7 

99.9 

259.1 

27.1 

26.6 

S*l 

329*9 

999*9 

99.9 

999*9 

32*  e 

9T* 

• RY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETVEEN  <>  AND  10  DEC 

* RY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  (NTERECLATEO 
*•  RY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  ft  DEC 
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STATION  NO* **  *33 
SALEM*  ILL. 


« EEBRUAEV  1975 
2100  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

6PM 

MB 

06  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

32*4 

95*0 

994  2.  3 

251.0 

-4  9*  7 

99.9 

253*7 

22.2 

21*3 

32*9 

96.0 

10100*8 

245. 0 

-50*2 

99.9 

253*6 

21.0 

20*1 

33.3 

97.0 

10262*8 

239.0 

-50.0 

99.9 

257.7 

24.2 

23*6 

33.7 

98.0 

10400.7 

234.0 

-50.  2 

99.9 

260.0 

27.4 

26*9 

34.2 

« 7.0 

10542.0 

229*0 

-49.6 

99.9 

260.1 

28*6 

28*  1 

34.6 

100.0 

10657. 6 

225.0 

-48.  8 

99.9 

259.6 

28  .2 

27*7 

35.1 

101  .0 

10835.0 

219.0 

-49.  1 

99*9 

260.6 

29.1 

28*7 

3S.4 

102.0 

10986. 4 

214.0 

-49.7 

99.9 

261.7 

30.1 

29*8 

35.9 

103.0 

11110.0 

210.0 

-49.  3 

99.9 

263.5 

32.2 

32.0 

36.3 

104.0 

11267.8 

205.0 

-50.0 

99.9 

264.8 

34*1 

33*9 

36.  7 

105.0 

1 1 396. 4 

201.0 

-50.5 

99.9 

265.5 

34  .2 

34*1 

37.2 

106*0 

11560.7 

196.0 

-50.8 

99.9 

265*2 

30*0 

29.9 

37.6 

107.0 

11695.2 

192*0 

-50.6 

99.9 

264.1 

25.0 

24*9 

38.1 

108.0 

11832.4 

188.0 

-50.9 

99.9 

264.7 

25.4 

25.3 

36.6 

109.0 

12008.0 

183.0 

-50.5 

99.9 

267.3 

33.8 

33.8 

39.0 

1 10.0 

12152. 1 

179.0 

-50.6 

99.9 

268.5 

38  .4 

38.4 

39.6 

1 1 1 .0 

12336.9 

174.0 

-50.5 

99.9 

26E.9 

31.0 

31.0 

40.  1 

1 12.0 

12488.4 

170.0 

-50.9 

99  .9 

269.7 

25.9 

25.9 

40.6 

113.0 

12643.4 

166.0 

-50.9 

99.9 

270.6 

28.1 

28.1 

41.0 

114.0 

12802.2 

162.0 

-50.9 

99.9 

270*5 

32.2 

32.  2 

41.5 

IIS.O 

12923. 8 

159.0 

-51.3 

99.9 

269.3 

34.4 

34.4 

42.1 

116.0 

13131.1 

154*0 

-52.0 

99.9 

268.0 

36.9 

36*8 

42.6 

117.0 

13301.4 

150.0 

-52.6 

99.9 

268*0 

38.4 

38.4 

43.1 

118.0 

13431*8 

147.0 

-52.7 

99.9 

268.4 

35.6 

35.6 

43.6 

119.0 

13610.0 

143.0 

-52.7 

99  .9 

268.2 

30  *4 

30*3 

44.1 

120.0 

13793.  2 

139.0 

-52.  7 

99.9 

268.0 

27.3 

27.3 

44.6 

121  .0 

13933.9 

136*0 

-53.0 

99.9 

269.3 

26.7 

26.7 

48.  1 

122.0 

14077. 7 

133.0 

-53.3 

99.9 

271.4 

26.6 

26.6 

45.6 

123.0 

14274. 2 

129.0 

-53.6 

99.9 

273.  1 

27.4 

27,4 

46*2 

124.0 

14425.3 

126.0 

-54*1 

99*9 

273.5 

29.9 

29.9 

46.7 

125.0 

14632. 2 

122.0 

-54.3 

99.9 

272.2 

31  .3 

31.3 

47.3 

126.0 

14791.7 

119.0 

-54.7 

99.9 

270.5 

30.4 

30.4 

48.0 

127.0 

14955. 1 

11  6.0 

-54.4 

99.9 

271.5 

32,7 

32.7 

48.5 

128.0 

15180. 1 

11  2.0 

-54.  3 

99.9 

273.3 

38.7 

38.7 

49*2 

129.0 

15354.4 

109.0 

-53.5 

99.9 

273*4 

30*1 

30.  1 

49*8 

1 30*0 

15534. 0 

106.  0 

-53.5 

99.9 

269*0 

15.5 

15.5 

50*5 

131.0 

15718.8 

103*0 

-53*  3 

99.9 

267*8 

21.5 

21*5 

5 1.2 

132.0 

15909. 1 

100.0 

-53.5 

99*9 

269.6 

33*9 

33*9 

51.8 

133.0 

16104.7 

97*0 

-54.3 

99.9 

269.6 

32.3 

32*3 

52.4* 

134.0 

16305.9 

94*0 

-54.7 

99  .9 

269*2 

29*1 

29.1 

53.1 

135.0 

16513.4 

91.  0 

-54.9 

99.9 

269.4 

27  .3 

27*3 

53.9 

136.0 

16727.6 

88*0 

-55.0 

99.9 

271.4 

28*3 

28.3 

54.7 

137.0 

17024. 7 

84.0 

-55.2 

99*9 

271.8 

28,9 

28*9 

55.7 

138*0 

17256. 6 

81.0 

-55.4 

99.9 

271*8 

30.0 

29.9 

56*6 

139.0 

17497.3 

78.0 

-55*8 

99  .9 

270  *6 

12*0 

12.0 

* BY  SPEED  MEANS  EUEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


883 


tSS  13.  0 


V COMP  POT  T 

M/SEC  OG  K 

0.2  33I.B 

S.9  333.* 

5.2  336*0 

«.r  337*8 

4*9  340*8 

5*1  343*7 

4*7  345*9 

4*3  347.3 

3.6  349.8 

3.1  351.1 

2.7  352.4 

2.5  354.9 

2.6  356.8 

2*3  358.5 

1.6  362.0 

1.0  364.0 

0.6  367.2 

0.1  368.9 

•0.3  371.5 

•0.3  374.1 

0.4  375.3 

1.3  377.7 

1.3  379.5 

1.0  381  .5 

1.0  384.5 

1.0  387.6 

0.3  389.5 

-0.6  391.4 

•1.5  394.3 

-1.8  396.1 

-1.2  399.5 

-0.3  401.5 

-0.8  405.0 

•2.2  *09.4 

-1.0  414.1 

0.3  417*4 

0*8  421.1 

0.3  424*4 

0.2  *26.6 
0*4  429*5 

0.3  433*2 

•0*7  437.1 

"0*9  442.6 

-0.9  4*6.9 

-0*1  450*8 


B POT  T MK  RTO 
OG  K GM/KG 

999*9  99*9 

999*9  99*9 

999*  9 99. 9 

999*9  99*9 

999*9  99*9 

999*9  99*9 

999*9  99.9 

999*9  99.9 

999*9  99*9 

999*9  99.9 

999*9  99*9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999*9  99.9 

999*9  99.9 

999*9  99*9 

999.9  99*9 

999*  9 99.  9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999*9  99*9 

999*9  99.9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999.9  99*9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999.9  99.9 

999.9  99*9 

999.9  99*9 

999.9  99*9 

999*  9 99*  9 

999.9  99*9 

999.9  99*9 

999.9  99.9 

999.9  99*9 

999*9  99*9 

999*9  99*9 

999*9  99.9 

999.9  99*9 

999.9  99.9 

999*9  99*9 

999*9  99*9 

999.9  99*9 


RH 

RANGE 

A2 

PCT 

KM 

06 

999.9 

33.9 

96. 

999,9 

33*8 

96* 

999*9 

34.2 

96. 

999.9 

35*  1 

95. 

999.9 

36*1 

95. 

999*9 

36.  5 

95. 

999.9 

37,5 

94. 

999*9 

37,9 

94. 

999*9 

38.9 

94. 

999.9 

39.6 

94. 

999*9 

40.4 

94. 

999*9 

41.7 

93. 

999.9 

42.5 

93. 

999*9 

42*6 

93. 

999*9 

43.2 

93. 

999*9 

45.0 

93. 

999.9 

46*0 

93. 

999.9 

46*8 

93. 

999*9 

47.2 

93* 

999.9 

48.0 

93* 

999.9 

49.5 

93. 

999*9 

50.2 

92. 

999*9 

51  .7 

92. 

999*9 

52.8 

92. 

999*9 

54.0 

92. 

999*9 

54.4 

92* 

999.9 

55.4 

92. 

999.9 

56*3 

92. 

999*9 

56.8 

92. 

999.9 

58.0 

92* 

999*9 

58.8 

92. 

999.9 

60.3 

92. 

999,9 

60.7 

92. 

999.9 

63*0 

92. 

999  .9 

64*2 

92. 

999.9 

64*  8 

92* 

999*9 

65*2 

92. 

999*9 

66.5 

92. 

999.9 

68*2 

92. 

999.9 

68.4 

92. 

999*9 

70*6 

92. 

999,9 

70.8 

92. 

999.9 

73.3 

92. 

999.9 

74.8 

92. 

999  .9 

74.8 

92. 

STATION  NO.  433 
SALEM,  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  IS8  13*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

► <SEC 

OG  K 

OG  R 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

ST. 3 

140.0 

17746.5 

75.0 

-56.  a 

9S.9 

269.4 

27.5 

27.5 

0.3 

4S4.S 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

92, 

SR.O 

141  .0 

18004.9 

72.0 

-57.6 

99  .9 

268.7 

29.3 

29.2 

0.7 

457.4 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

92. 

SB. 7 

142.0 

18272. 8 

69.0 

-58,8 

99  .)9 

267.3 

20.1 

20*1 

0.9 

460.5 

999,9 

99.9 

999.9 

78.5 

92. 

S4.3 

143.0 

18551.4 

66.0 

-59,7 

99,9 

266.9 

24.4 

24.3 

1.3 

464.5 

999,9 

99.9 

999  .9 

79.5 

92. 

60.2 

144.0 

18841.2 

63.0 

-61  ,2 

99.9 

268.6 

37.8 

37.8 

1.0 

467.3 

999,9 

99.9 

999.9 

81 .1 

92. 

A 1.0 

145.0 

19145. 1 

60.0 

-59,  8 

99„9 

267.  0 

7.3 

7.3 

0.4 

477.0 

999,9 

99.9 

999.9 

54.2 

92. 

61.9 

146.0 

19466.5 

57.0 

-58.6 

99.9 

279.2 

IS. 8 

15.6 

•2.5 

486.7 

999,9 

99.9 

999.9 

81  .8 

92. 

62. S 

147.0 

19806. 6 

54.0 

-58.  1 

99.9 

278.0 

33.8 

33.4 

-4,7 

495.5 

999,9 

99.9 

999.9 

84.6 

92. 

63. R 

148. 0 

20167.3 

5 1.0 

-57.3 

99.9 

272.4 

24.7 

24,7 

-1.0 

505.6 

999,9 

99.9 

999.9 

86.6 

92. 

64.  7 

149.0 

20419.5 

49.0 

-58.5 

99.9 

266.8 

13.7 

13.7 

0*8 

508.6 

999*9 

99.9 

999.9 

86.8 

92. 

65.7 

ISO.O 

20815.2 

46.0 

-60.2 

99.9 

272.1 

28.4 

28.3 

-1,0 

513.6 

999  .9 

99.9 

999.9 

88.7 

92. 

66.7 

151.0 

21234.6 

43.0 

-61  .6 

99.9 

269.1 

25.8 

25.8 

0.4 

520.3 

999,9 

99,9 

999.9 

90.2 

92. 

67.7 

152.0 

21680. 2 

40.0 

-63.4 

99.9 

257.3 

20,0 

19*5 

4.4 

526.7 

999,9 

99.9 

999.9 

92.0 

92. 

68.7 

1 53.0 

22159.6 

37.0 

-63.6 

99.9 

264.8 

18.2 

18.  1 

1.6 

538.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

92.6 

91. 

To.e 

154.0 

22502. 2 

35.0 

-61 . 8 

99.9 

271.4 

29.0 

29.0 

-0.7 

55 1.4 

999.  9 

99,9 

999.9 

94.6 

91. 

71.2 

ISS.O 

23058.4 

32.0 

-60.  7 

99.9 

268.7 

37.6 

37.6 

0.9 

568.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

91. 

72.3 

156.0 

2367  2.5 

29.0 

-59.7 

99  .9 

259.2 

22.1 

21.7 

4.  1 

587.7 

999,9 

99,9 

999.9 

99.0 

91  . 

73.6 

157.0 

24117.2 

27.0 

-61 .8 

99.9 

26  2.7 

21.4 

21  .3 

2.7 

593.9 

999.9 

99.9 

999.9 

100. 5 

91. 

7S.3 

isa.o 

24847.7 

24.0 

-61 . 1 

99.9 

260. 5 

26.6 

26.3 

4.4 

616.3 

999,9 

99.9 

999.9 

101  .8 

91. 

77.0 

159.0 

25676. 3 

21.0 

-61.6 

99,9 

268.8 

35.0 

35.0 

0.7 

638.7 

999.9 

99,9 

999.9 

105.4 

91. 

79,1 

160.0 

26640. 1 

16.0 

-57.  8 

99.9 

263.3 

24.7 

24.6 

2.9 

679.4 

999.9 

99.9 

999.9 

110. 5 

91. 

61.2 

161.0 

27385.6 

16.0 

-56.3 

99  .9 

262.3 

29.8 

29.5 

4.0 

707.  5 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

90. 

64.2 

162.0 

28703.9 

13.0 

-56.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

M9.9 

750.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

8S4 


STATION  NO.  * **33 
SALEM.  ILL 


6 FEBPUAAV  1975 
2315  GMT 


ISS  29.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

5.2 

175.0 

997.  9 

*6.  0 

-12.7 

300.0 

6.7 

0.1 

6.0 

197.8 

995.0 

-5.8 

-13.3 

292.1 

8.6 

0.3 

7.0 

284.  7 

984.0 

-7.2 

-14.3 

292.1 

6.6 

0.5 

B.O 

356.2 

975.0 

-8.  2 

-15.0 

292.1 

8.6 

0.7 

9.0 

444.  1 

964.0 

-9.2 

-15.7 

294.3 

8.8 

1.0 

lO.'O 

524.  7 

954.0 

-10.  0 

-15.3 

297.3 

9.3 

1.3 

I 1 .0 

630.4 

94  1 .0 

-10.7 

-16.5 

299.5 

9.7 

1.6 

12.0 

712.4 

931.0 

-11  .7 

-lE.e 

301.4 

10.0 

l.B 

13.0 

795.0 

921.0 

-12.8 

-16.4 

302.7 

10.0 

2.2 

14.0 

878.3 

91  1.0 

-13.  I 

-15.4 

308.7 

10.3 

2.4 

IS.O 

953.8 

902.0 

-14.2 

-21  .9 

313.1 

10.8 

2.7 

16.0 

1064.1 

889.0 

-13.5 

-39.0 

317.  1 

11.6 

3.0 

17.0 

1 1 50.  3 

879.0 

-12.8 

-37.5 

319.6 

12.4 

3.3 

12.0 

1228.7 

870.0 

-12.  9 

-36.2 

316.4 

12.3 

3.S 

19.0 

1316.8 

860.0 

-13.2 

-34  .5 

314.3 

12.3 

3.B 

20.0 

1405.  9 

850.0 

-12.  8 

-3C.0 

312.2 

12.1 

4.2 

21  .0 

1505. 5 

839.0 

-12.0 

-28.6 

311.3 

12.8 

4.6 

22.0 

1588.  1 

830.0 

-11.7 

-18.1 

311.0 

13.9 

4.B 

23.0 

1671.6 

821.0 

-11.5 

-14.  1 

309.4 

13.9 

S.t 

24.0 

1775.2 

810.0 

-11.1 

-12.5 

306.2 

13.4 

S.4 

25.0 

1861.  1 

801.0 

-11.1 

-12.6 

300. a 

12.0 

5.B 

26.0 

1976.9 

789.0 

-11.7 

-li.2 

295.6 

1 1.6 

6.  1 

27.0 

2064. 8 

780.0 

-12.2 

-13.8 

293.2 

11.6 

6.4 

2B.0 

2153.5 

771.0 

-12.8 

= 14.4 

292.  1 

I 1 .5 

6.7 

29.0 

2243.0 

762.0 

-13.2 

-14.5 

290.4 

1 1 .6 

7.0 

30.0 

2333. 4 

753.0 

-14.2 

-15.1 

288.5 

11.7 

7.3 

31.0 

2424.7 

74  4.0 

-14.2 

- 14.9 

286.3 

12.0 

7.5 

32.0 

251  7.  1 

73  5.0 

-14.1 

-14.9 

284.9 

12.3 

T.9 

33.0 

2610.6 

726.0 

-14.5 

-IE. 5 

282.4 

13.0 

0.1 

34.0 

2705.1 

717.0 

-15.2 

-16. 1 

281.4 

13.4 

2.4 

35.0 

2789.9 

709.  0 

-15.2 

-16.1 

280.3 

14.3 

a.s 

36.0 

2908.2 

698.0 

-15.2 

-16.1 

279.2 

15.4 

9.0 

37.0 

3006.3 

689.0 

-15.6 

-16.4 

278.7 

16.0 

9.3 

38.0 

3094.  4 

681. C 

-15.7 

-16.5 

278.  1 

16.7 

9.6 

39.0 

3194.8 

67  2.0 

-16.1 

-16.9 

277.7 

17.4 

9.9 

40.0 

3284.9 

664.0 

-1  6.  8 

-17.6 

277.5 

18.2 

tO.3 

41.0 

3398.8 

654.0 

-17.2 

-IC.O 

277.6 

19.6 

10.6 

4 2.0 

3491.0 

646.0 

-18.2 

-19.0 

277.6 

20.6 

10.9 

43.0 

3595.8 

637.0 

-18.5 

-19.3 

277.  5 

21  .5 

1 1.2 

44.0 

3701.9 

628.0 

-19.3 

-20.2 

276.7 

21.8 

1 1.6 

45.0 

3785. 2 

621.0 

-19.7 

-20.7 

275.0 

21  .5 

It. 9 

46.0 

3893.5 

612.0 

-20.6 

-21.8 

273.6 

20.7 

12.2 

47.0 

3990.  8 

604.0 

-21  .0 

-22.6 

273.4 

19.6 

12.6 

48.0 

4089. I 

596.0 

-22.0 

-24.3 

274.4 

16.2 

12.9 

49.0 

4188. 5 

588.0 

-22.6 

-25.3 

275.7 

17.4 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

4Z 

M/SEC 

A./ SEC 

06  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

RM 

OG 

5.8 

-3.3 

267.5 

271,3 

1.4 

59.0 

0.0 

0. 

8.0 

-3.2 

267,9 

271  .5 

1.4 

55.6 

0.3 

111. 

8.0 

-3.2 

267.4 

270.7 

1.3 

56.4 

0.3 

III. 

8.0 

-3,2 

267.0 

270.3 

1.2 

58.1 

0.3 

111. 

8.  1 

-3.6 

266.9 

269.9 

1.2 

59.3 

0.4 

112. 

8.2 

•4.2 

266.9 

270.1 

1.2 

64.6 

0.  5 

112. 

8.4 

-4.8 

267.2 

270.4 

1.2 

67.3 

0.7 

114. 

8.5 

-5.2 

267.0 

270.2 

1.2 

71  .5 

0.9 

116. 

8.4 

-5.4 

266.7 

269.7 

. >•> 

74.3 

1.0 

116. 

• 8.0 

-6.4 

267.2 

270.6 

1.3 

82.9 

1 .2 

118. 

7.9 

-7.4 

266.8 

268.8 

0.7 

51.8 

1.3 

119. 

7.9 

-8.5 

268.5 

269  .0 

0.1 

9.8 

1 .5 

121. 

8.1 

•9.5 

270.  1 

270  .7 

0.2 

10.5 

1 .8 

124. 

8.5 

-8,9 

270.8 

271,4 

0.2 

12.1 

2.0 

125. 

8.8 

-8.6 

271.4 

272.1 

0.2 

14.6 

2.1 

126. 

9.0 

-8.2 

272.8 

273.8 

0.4 

21.9 

2.3 

126. 

9.6 

-8,4 

274,7 

275.9 

0.4 

23.6 

2.8 

127. 

10.5 

-9.2 

275.9 

279.0 

l.l 

58,7 

2.9 

127. 

1C. 7 

-8.8 

277,0 

281.2 

1.6 

81  .0 

3.  1 

I2B. 

10.8 

-7,9 

278.5 

283.4 

1.8 

89.3 

3.4 

120. 

10.3 

-6.  1 

279  .4 

284.4 

1.8 

88.5 

3.6 

120. 

10.5 

-5.0 

280.0 

284.8 

1,7 

88.2 

3.9 

127. 

10.7 

-4.6 

280.3 

285.0 

1.7 

88.2 

4.1 

126. 

10.6 

-4,3 

280.6 

285.1 

1.6 

87.9 

4.3 

128. 

10.8 

-4.0 

281.1 

285.6 

1.6 

89. B 

4.5 

128. 

1 1.1 

-3,7 

281.0 

285.3 

1.6 

92.6 

4.6 

124. 

11.6 

-3.4 

282.0 

286.5 

1.6 

94.7 

4.9 

124. 

1 1.8 

-3.1 

283.  1 

287,  7 

1.6 

93.4 

. 5.0 

123. 

12.7 

-2  .8 

283,7 

288.0 

1.6 

91  .7 

5.3 

122. 

13.2 

-2.7 

283.9 

288.1 

1.5 

92.3 

8.4 

121. 

14.0 

-2.6 

284.8 

289.1 

1.5 

92.3 

5.6 

120. 

15.2 

-2.5 

286.1 

290.5 

1.5 

92.3 

6.0 

119. 

15.8 

-2*4 

286.7 

291.  1 

1.5 

93.7 

6.2 

119. 

16.5 

-2.4 

287.5 

291.9 

1.5 

94.1 

6.8 

118. 

1 7.2 

•2.3 

288.1 

292.4 

1.5 

94.0 

6.8 

117, 

18.1 

-2.4 

288.3 

292.5 

1.4 

93.5 

7.0 

116. 

19.4 

-2.6 

289.1 

293.2 

1.4 

93.5 

7.5 

Its. 

20.4 

-2.7 

289.0 

292.8 

1.3 

93.3 

7,8 

114. 

21.3 

•2.8 

289  .9 

293.7 

1.3 

93.3 

8.2 

113. 

21.6 

•2.5 

290.  1 

293,7 

1.2 

92.6 

5.6 

113. 

21.4 

-1.9 

290.6 

294.0 

1.2 

91.4 

9.  1 

M2. 

20.6 

-1.3 

290.7 

293.9 

l.l 

90.8 

9.8 

til. 

19.6 

-1.2 

291  .3 

294.4 

t.O 

87.0 

9.8 

ito. 

18.1 

-1  .4 

291.3 

294,0 

0.9 

SI  .4 

10.3 

109. 

17.3 

-1.7 

291.7 

294.2 

0.0 

70.4 

10.5 

109. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGL^^  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  433 

SALEM.  ILL 


6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


ISS  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

13.3 

50.0 

4288.9 

580.0 

-23.4 

-26.7 

275.4 

16.8 

16.7 

•1.6 

291.9 

294.1 

0.7 

74.4 

11.0 

109. 

13.7 

SI.O 

4403.1 

57  1.0 

-24.2 

-27.9 

273.9 

16.6 

16.6 

•1.  1 

292.2 

294.3 

0,7 

71,3 

11.3 

108. 

14.0 

52. 0 

4S0S. 9 

563.0 

-25.  0 

-30,1 

272.5 

16.7 

16.7 

-0.7 

292.5 

294.2 

0.6 

62.5 

II. 6 

108. 

14.4 

S3.0 

4596.7 

556.0 

-25.9 

-31.1 

272.4 

17.4 

17.3 

-0.7 

292.4 

294.0 

0.5 

61  .7 

12.0 

107. 

14.  7 

54.0 

4714.  8 

54  7.0 

-26.3 

-32.0 

272.6 

17.8 

17.8 

-0.8 

293.3 

294.8 

0.5 

58.3 

12.3 

107. 

15.0 

55.0 

4794.3 

54  1.0 

-27.5 

-34.4 

273.0 

18.3 

1 8.3 

-1  .0 

292.8 

294.0 

0.4 

51  .4 

12.6 

107. 

1 5.4 

56.0 

4928.4 

531.0 

-28.3 

-37.0 

272.9 

18.6 

1 8.6 

-1,0 

293.4 

294.4 

0.3 

42.9 

13.0 

106. 

15. S 

57.0 

5037.  1 

523.0 

-29.  0 

-38.3 

272.4 

18.6 

18.6 

-0  .8 

293.9 

294.8 

0.3 

39,9 

13.5 

106. 

16.1 

58.0 

5133.3 

516.0 

-30.0 

-40 ,2 

271.9 

18.5 

1 8.5 

-0.6 

293.8 

294.5 

0.2 

35  ,9 

13.9 

105. 

1C.  4 

59.0 

521  6.  S 

51  0.0 

-30.  8 

-41  ,6 

271  .2 

18.4 

18.4 

•0.4 

293.8 

294.4 

0.2 

33.4 

14.2 

105. 

I6.B 

60.0 

5328.5 

502.0 

-31.6 

-42„  8 

270.5 

18.5 

1 8.5 

-0,2 

294.1 

294.7 

0.2 

31  .9 

14.6 

105. 

17.1 

61.0 

544 1. 9 

494.0 

-32.7 

-43.9 

270.3 

18.7 

18,7 

-0,  1 

294.2 

294.  7 

0.2 

31  .3 

14.9 

104. 

17.4 

62.0 

5542. 3 

487.0 

-33.  6 

-45.0 

270.3 

18.9 

18.9 

-0,1 

294.3 

294  .7 

0.1 

30.2 

15.2 

104. 

17.7 

63.0 

5643.7 

480.0 

-34.3 

-45.9 

270.8 

18.9 

18.9 

-0,3 

294,7 

295.1 

0.1 

29.3 

15.6 

104. 

IB.  1 

64.0 

5746. 3 

473.0 

-35.3 

-47  .5 

271.7 

19.0 

19.0 

•0.6 

294.6 

294.9 

0.1 

27.1 

16.0 

103. 

18.4 

65.0 

5820.2 

468.0 

-35.  8 

-4S.S 

272.6 

19.2 

19.2 

•0.9 

294.8 

295.1 

0.1 

22.9 

16.3 

103. 

1«.B 

66.0 

5970.0 

458.0 

-36.9 

-51.8 

273.5 

19.4 

19,4 

•1.  2 

295.3 

295.5 

0.  1 

19.4 

16.8 

103. 

19.2 

67.0 

6076. 4 

451.0 

-38.0 

-52.9 

274.0 

19.2 

19.2 

-1  .3 

295.3 

295.5 

0.  1 

19.  1 

17.3 

103. 

19.5 

68.0 

6183.9 

444.0 

-38.8 

-53,9 

274.2 

18.8 

18.7 

-1.4 

295.6 

295.7 

0.1 

18.3 

17.7 

102. 

19.9 

69.0 

6292. 8 

437.0 

-39.  a 

-54.1 

274.8 

18.3 

18.2 

-1.5 

295.7 

295.9 

0.1 

19.7 

18.0 

102. 

20.2 

70.0 

6387. 1 

431.0 

-40.  7 

99.9 

275.7 

1 8.4 

18.3 

-1  .8 

295.7 

999.9 

99.9 

999.9 

18.3 

102. 

20.6 

71  .0 

6530.5 

422.0 

-41.8 

99.9 

277.4 

18.8 

18.6 

-2.4 

296.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.8 

102. 

21.0 

72.0 

6643.6 

415.0 

-4  2.5 

99.9 

279.7 

19.2 

18.9 

-3.2 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

102. 

21.4 

73.0 

6725.3 

410.0 

-43.8 

99  .9 

282.2 

19.2 

18.8 

-4.  1 

296.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19,7 

102. 

21.8 

74.0 

684  0.  8 

403.  0 

-44.6 

99  .,9 

284.0 

19.2 

18.6 

-4,6 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

102. 

22.0 

75.0 

6957.9 

396.0 

-45.3 

99.9 

284.8 

19.1 

18.5 

-4.9 

297,0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

102. 

22.4 

76.0 

7042. 5 

391.0 

-46.3 

99.9 

285.6 

19.3 

18,6 

-5.2 

296.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

20.9 

102. 

22.8 

77.0 

7162.4 

384.0 

-46.9 

99.9 

2 87.4 

20.3 

19.4 

-6.1 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

102. 

23.2 

78.0 

7266.6 

378.0 

-47.9 

99.9 

290.2 

21  .9 

20.5 

-7,5 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .8 

102. 

23.4 

79.0 

7372. 2 

372.0 

-47.  a 

99  .9 

291.8 

22.7 

21.1 

•8.5 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.  1 

102. 

23.8 

80.0 

7479.5 

366.0 

-47.9 

99.9 

295.0 

23.3 

21.1 

•9.9 

300.3 

999.9 

99,9 

999,9 

22.7 

103. 

24.3 

81.  0 

7606. 6 

359.0 

-48.9 

99.9 

298.0 

22.6 

19.9 

-10.6 

300.6 

999.  9 

99.9 

999.9 

23.4 

103. 

24.6 

82.0 

771 7. 1 

353.0 

-49.5 

99.  9 

299.  1 

22.0 

19,2 

-10,7 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

103. 

25.0 

83.0 

7829.2 

34  7.0 

-50.3 

99.9 

299.2 

21.9 

19,  1 

-10,7 

301. 7 

999.9 

99.9 

999,9 

24.2 

104. 

25.5 

84.0 

794  2.  9 

34  1.0 

-51.0 

99.9 

298.1 

23.9 

21.0 

-1  1.2 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24,7 

104. 

2S.B 

85.0 

8058.2 

335.0 

-51  .8 

99.9 

297.5 

24,7 

21.9 

- 11.4 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

104. 

2E.2 

86.0 

8195.0 

32  8.0 

-52.1 

99.9 

296.7 

24.6 

22.0 

-I  1.1 

304.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

105. 

26.6 

87.0 

8294.4 

323.0 

-52.6 

99.  9 

295.3 

23.2 

21.0 

-9.9 

304.8 

999.9 

99.9 

999,9 

26.6 

105. 

27.0 

88.0 

8415.5 

317.0 

-52.6 

99.9 

292.3 

21.6 

20.0 

-8.2 

306.4 

999.9 

99,9 

999.9 

27.1 

105. 

27.4 

89.0 

8518.  2 

312.0 

-52.7 

99.9 

287.7 

22.1 

21.1 

-6.7 

307.6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

105. 

27.8 

90.0 

8643. 7 

306.0 

-52.6 

99,9 

284.2 

23.4 

22.7 

-5.8 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

105. 

2E.2 

91.0 

8750.  f 

301.0 

-52.4 

99.9 

282.2 

24.4 

23.9 

•5.I 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

105. 

28.6 

92.0 

8880.4 

295.0 

-52.  1 

99.9 

281.2 

24,7 

24.3 

•4,8 

313.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

105. 

29.0 

93.0 

8991.1 

290.0 

-51.9 

99  .9 

280  .9 

24.7 

24.3 

-4.7 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

105. 

29.4 

94.0 

9103.  9 

285.0 

-51.8 

99,9 

280.5 

24.4 

24.0 

-4,4 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.  S 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  A33 
SALEM.  ILL 


« FEBRUARY  1975 

2315  GMT  15S  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

FRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M»’SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

29.R 

95.0 

921  8.4 

280.0 

-52.6 

99.9 

279.2 

24.5 

24.2 

-3.9 

317.5 

999* *•9 

99,9 

999,9 

31  .0 

105. 

30.3 

96.0 

9358.3 

274.0 

-52.7 

99.9 

276.3 

25.7 

25*6 

-2  .6 

319.2 

999,9 

99,9 

999.9 

31,6 

105, 

30.7 

97.0 

950 1 . I 

268.0 

-S3. 2 

99  >9 

273.6 

27.7 

27,6 

-1.8 

320.6 

999,9 

99.9 

999  .9 

32.3 

104, 

31.1 

98.0 

9622.4 

263.0 

-53.5 

99.9 

271  .7 

29.8 

29.8 

-0.9 

321.8 

999.9 

99.9 

999,9 

33.0 

104, 

31.5 

99.0 

9721 . 1 

259.0 

-52.9 

99.9 

271.4 

31.8 

31.8 

•0.8 

324.2 

999.9 

99.9 

999,9 

33.6 

104, 

31.9 

100.0 

9847.  0 

254.0 

-52.6 

99  .9 

273.0 

33.4 

33.4 

•1.8 

326.4 

999.9 

99.9 

999,9 

34.6 

104, 

32.A 

101.0 

1000  1.  S 

24  8.0 

-52.4 

99.9 

2 75.  1 

34.9 

34.8 

*3.1 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

103, 

32.8 

102.0 

10133.2 

24  3.0 

-52.6 

99.9 

275.4 

34.7 

34.6 

-3.2 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

103, 

33.3 

103.0 

10267.  6 

238.0 

-52.  3 

99.9 

273.8 

32.7 

32.6 

-2.2 

333.0 

999,9 

99.9 

999,9 

37.  5 

103, 

33.R 

104.0 

10405.3 

233.0 

-51.0 

99.9 

272.  1 

31.4 

31.3 

-1.1 

336.9 

999  ,9 

99.9 

999.9 

38.4 

103, 

3A.3 

105.0 

10518.0 

229.0 

-51  .0 

99  .9 

272.5 

33.8 

33,7 

-1.5 

338.6 

999,9 

99,9 

999.9 

39.1 

102. 

3A.H 

106.0 

10661. 8 

224.0 

-50.4 

99.9 

273.2 

36.4 

36.3 

-2  .0 

341  ,7 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

102, 

35.2 

107.0 

10779.7 

220.0 

-49.2 

99.9 

272.3 

33.5 

33.5 

*1.3 

345.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

41  .4 

102. 

35.7 

108.0 

10930. 9 

21  5.0 

-48.0 

99.9 

266.6 

22.4 

22.4 

1.3 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

102, 

36.2 

109.0 

11054.6 

21  1.0 

-48.  5 

99.9 

251.0 

13.3 

12.5 

4.3 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42,8 

102. 

36.7 

110. 0 

11180.4 

207.0 

-48.9 

99  .9 

255.0 

18.8 

18.2 

4.9 

351  * 8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

101  . 

37.3 

111.0 

11373. 3 

201.0 

-49.5 

99.9 

266.2 

38.1 

38.1 

2.5 

353.9 

999,9 

99.9 

999.9 

43.5 

101, 

37.7 

112.0 

11504.8 

197.0 

-50.3 

99.9 

267.2 

42.4 

42.3 

2*1 

354.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.3 

100, 

35»2 

1 1 3.0 

11638.6 

193.0 

-50.7 

99.9 

264.6 

36.1 

35.9 

3.4 

356.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

46*1 

100, 

3R.6 

114.0 

11774.9 

189.0 

-51.0 

99.9 

261.7 

30.9 

30.5 

4.5 

357.7 

999,9 

99.9 

999*9 

46.8 

100. 

39.  1 

115.0 

11913.9 

185.0 

-St  .6 

99.9 

263.3 

32.2 

32.0 

3.8 

358.9 

999,9 

99*9 

999*9 

47.4 

99, 

39.7 

1 16.0 

12091. 4 

180.0 

-52.4 

99.9 

268.2 

36.3 

38.3 

1*2 

360.5 

999,9 

99.9 

999,9 

48.7 

99. 

40.2 

1 1 7.0 

12236.7 

176.0 

-52.4 

99.9 

269.6 

39.4 

39.4 

0.2 

362.8 

999,9 

99,9 

999.9 

50.1 

99. 

40.6 

1 18.0 

12385. 3 

172.0 

-52.4 

99.9 

268.9 

36  .9 

36.9 

0.7 

365.2 

999,9 

99.9 

999.9 

51.1 

99. 

41.2 

1 19.0 

12537.6 

168.0 

-51.9 

99.9 

266.6 

33.5 

3 3.4 

2.0 

368.4 

999,9 

99*9 

999.9 

52.  1 

98. 

41.8 

120.0 

12693.7 

164.0 

-52.3 

99.9 

267.9 

34.5 

34.4 

1.2 

370.5 

999,9 

99,9 

999,9 

53.3 

98. 

42.3 

121.0 

12853.7  . 

160.0 

-51.6 

99.9 

271.0 

34.3 

34.3 

-0  .6 

374,1 

999,9 

99.9 

999.9 

54.4 

98, 

42.9 

122.0 

12976.3 

157.0 

-52.4 

99.9 

273.  1 

31.7 

31,7 

-1.7 

374.9 

999,9 

99.9 

999  .9 

55.5 

98. 

43.5 

123.0 

13143. 0 

153.0 

-52.7 

99.9 

271  .6 

29.7 

29.6 

-0.8 

377,  1 

999,9 

99.9 

999.9 

56.8 

98. 

44.1 

124.0 

13313.6 

::49.o 

-53.  8 

99.9 

270.9 

31.2 

31.2 

-0.5 

378,1 

999,9 

99.9 

999*9 

57.6 

98. 

44.7 

125.0 

13488. 3 

145.0 

-54.1 

99  .9 

272.6 

33.8 

33.8 

-1.5 

380,5 

999,9 

99.9 

999*9 

58.9 

98, 

45.4 

126c0 

13667. 8 

141.0 

-54.  I 

99.9 

273.7 

32.4 

32.4 

-2.1 

383,5 

999,9 

99.9 

999.9 

60.3 

97, 

45.9 

127.0 

13806.0 

138.0 

-53.3 

99.9 

271.6 

26.3 

28.3 

*0.8 

387,3 

999,9 

99.9 

999,9 

61  .5 

97, 

45.4 

128.0 

13995. 0 

134.0 

-54.  1 

99.9 

267.8 

27.5 

27.4 

1.1 

3e'5,2 

999,9 

99.9 

999,9 

61.9 

97. 

47.1 

129.0 

14140.3 

13  1.0 

-54.  1 

99.9 

265.6 

31  .7 

3 1.6 

2.4 

3§»  ,7 

999,9 

99,9 

999.9 

63.2 

97. 

47.6 

1 30.0 

14339. 2 

127.0 

-54.1 

99.9 

267.0 

32.0 

32.0 

1.7 

395,2 

999,9 

99,9 

999,9 

64.3 

97, 

48.4 

131.0 

14544. S 

123.0 

-54.  1 

99.9 

275.2 

28.5 

28.4 

-2,6 

398,8 

999,9 

99,9 

999,9 

65.7 

97, 

49.0 

132.0 

14703.0 

120.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

401,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

49.7 

133.0 

14865. 4 

117.0 

-54.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

79.9 

404,6 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

50.2 

134.0 

15031.6 

114.0 

-55.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405,5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.9 

135.0 

15259. 3 

110.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

51.7 

136.0 

15434. 7 

107.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

408,9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

52.4 

137.0 

15675.0 

103.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

411,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

53.  1 

138.0 

15923. 9 

99.0 

-59.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

414,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

53.9 

139.0 

16116.9 

96.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

J9.9 

418,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 





STATION  NO.  *33 
SALEM*  ILL 

ft  PEePUAAY  1975 

23IS  GMT  ISS  29.  0 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

06  C 

06 

M/sec 

M/SEC 

Ik/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

5*. 7 

1*0.0 

1638*. 9 

92.  0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

*26.9 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999* 

55.7 

1*1.0 

16594.4 

89*0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

*31.0 

999*9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

S«.7 

142.0 

16885.0 

85.0 

-57.4 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*36.7 

999*9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 

57.ft 

1*3.0 

17112. 3 

82.0 

-57.  1 

99.  9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

4*1.9 

999.9 

99*9 

999*9 

999.9 

999* 

58.5 

1*4.0 

17428.9 

78.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

4*8.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.* 

145.0 

17676. ft 

75.  0 

-58.  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

*50.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

ftO.3 

1*6.0 

13020. 8 

71.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

*55.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

At.  3 

14  7.  0 

18291. 1 

68.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*61.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

A2.* 

148.0 

18573. 1 

65.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

*65.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

ft3.A 

149.0 

18970.0 

6 1.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*75.6 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

ft*.S 

150.0 

19285. 3 

58.  0 

-60.  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*81  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.7 

151.0 

19616.2 

55.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*86.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999  >9 

999* 

ftP.R 

152.0 

19964.2 

52.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*92.4 

999*9 

99*9 

999.9 

999*9 

999* 

68.2 

153.0 

20*58. 8 

*8.0 

-62.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

501.6 

999.9 

99*9 

999.9 

999.9 

999* 

69.7 

154.0 

20855.7 

*5.0 

-63.6 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

508.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71. 1 

155.0 

21278. 6 

*2.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

517.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.A 

1 56.0 

21731.7 

39.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

527.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

7*.* 

157.0 

2239*. 0 

35.0 

-63*8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

5*6.1 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

76.2 

158.0 

229*4.2 

32.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

561*8 

999.9 

99.9 

999«9 

999.9 

999* 

78.1 

159.0 

235*7. 2 

29.0 

-64.8 

99  .9 

999.9 

99*9 

99.9 

9*9.9 

573.6 

999*9 

99.9 

999.9 

999*9 

999* 

888 


STATION  NO.  433 
SALEM.  ILL 

7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  162  17.  0 


rum 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

ME 

DC  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.0 

175.0 

1000.4 

-7,9 

-19 .1 

320.0 

8.2 

5.3 

-6.3 

265.3 

267.6 

O.B 

40  .0 

0.0 

0. 

0.2 

7,0 

264.  1 

989.0 

-8.  1 

-13.8 

311.2 

1 1 .0 

8.3 

-7.2 

266.0 

269.5 

1.3 

63.7 

0.3 

131. 

O.S 

n.o 

350.9 

978.0 

-a. 7 

-14,2 

311.2 

II. 0 

8.3 

-7.2 

266.3 

269.7 

1.3 

64.4 

0.3 

131. 

O.B 

9.0 

430.4 

968.0 

-9.7 

-14.5 

309.0 

11.2 

a.  7 

-7.0 

266.0 

269.4 

1.3 

68.2 

0.5 

131  . 

1.1 

10.0 

510.  4 

95  8.  0 

-le.  9 

-15,5 

307.0 

1 1 .5 

9.2 

-6.9 

265.7 

268.8 

1.2 

68.5 

0.7 

130. 

1.4 

1 I .0 

607.1 

946.0 

-1  1 .7 

-15.5 

305.1 

11.9 

9.7 

-6.8 

265.7 

268.9 

1.2 

73.3 

0.9 

129. 

1.7 

12.0 

688.  S 

936.0 

-12.  3 

-15.6 

303.9 

12.4 

10.3 

-6.9 

266o0 

269.  1 

1.2 

76.2 

1.  1 

128. 

1.9 

13.0 

770.5 

926.0 

-13.0 

-It.O 

303.4 

12.9 

10.8 

-7.1 

. 266.1 

269.2 

1.2 

76. 1 

1.3 

I2E. 

2.2 

14.0 

853.2 

916.0 

-13.7 

-16  .0 

303.1 

12.7 

10.7 

•7.0 

266.2 

269.3 

1.2 

82.5 

' 1 .5 

127. 

2.4 

15.0 

936.5 

906.0 

-14.4 

-17,2 

303.0 

12.4 

tO.4 

-6  ,7 

266.3 

269.2 

1.1 

79.  1 

1.7 

126. 

2.8 

16.0 

1037.5 

894.0 

-15.0 

-18.3 

303.7 

1 1.7 

9.7 

-6.5 

266.7 

269.4 

1.0 

75.4 

1 .9 

126. 

3.1 

17.0 

1122. 7 

884.  0 

-14.  8 

-17.9 

304.6 

11  .6 

9.6 

-6  .6 

267.7 

270.5 

1.  1 

77.6 

2.  1 

126. 

3.3 

18.0 

1208.9 

874.0 

-14.3 

-18.3 

305.2 

12.2 

9.9 

-7.0 

269.2 

271  ,9 

1.0 

71.4 

2.3 

126. 

3.  7 

19.0 

1 296. 2 

864.0 

-14.0 

-19.0 

306.4 

12.2 

9.8 

-7,2 

270.3 

273.0 

1.0 

65.5 

2.6 

126. 

3.9 

20.0 

1375.8 

855.0 

-13,  7 

-2C.5 

307,1 

1 1 .7 

9.3 

-7.0 

271  .4 

273.8 

0.9 

56.2 

2.7 

126. 

4.2 

21.0 

1483.3 

843.0 

-13.7 

—22  .3 

307.2 

10.9 

8.6 

— 6.  6 

272,5 

274.6 

0.8 

48.0 

2.9 

126. 

4.6 

22.0 

1574. 0 

833.  0 

-13,  9 

-21  ,9 

307.9 

10.1 

8.0 

-6.2 

273.3 

275.5 

0.8 

50.6 

3.2 

126. 

4.9 

23.0 

1656.5 

824.0 

-14.0 

-22.9 

310.5 

10.5 

7.9 

-6.8 

274.0 

276.0 

0.7 

46.6 

3.4 

126. 

S.  1 

- 24.0 

1749.  2 

814.0 

-14.1 

-29.5 

311.9 

10.6 

7.9 

-7.1 

274.8 

275.9 

0.4 

25.7 

3.5 

126. 

S.4 

25. 0 

1833.5 

805.0 

-14.3 

-33.8 

313.6 

10.7 

7.8 

-7.4 

275.5 

276.3 

0.3 

17.2 

3.7 

127. 

S.H 

26.0 

1947.4 

793.0 

-14.4 

-36.1 

307.0 

10.0 

8.0 

-6.0 

276.5 

277.2 

0.2 

13.8 

3.9 

127. 

6.0 

27.0 

2033. « 

784.0 

-14,6 

-36.7 

301  .6 

9.6 

8.2 

-5  .0 

277.2 

277.8 

0.2 

10.7 

4.1 

127. 

6.3 

28.0 

2121.3 

775.0 

-14.6 

-3E.7 

293.  1 

10.3 

9,5 

•4.0 

278.2 

278.7 

0.2 

10.7 

4.2 

127. 

E.6 

29.0 

2209. 8 

766.0 

-14.4 

-37.7 

287.2 

1 1 .1 

10.6 

-3.3 

279.2 

279.  8 

0.2 

11.7 

4.4 

126. 

6.9 

30.0 

2299.4 

757,0 

-14.  6 

-37,4 

284.4 

11.7 

11.3 

-2,9 

280.0 

280.7 

0.2 

12.3 

4.6 

.124. 

7.1 

31.0 

2389.9 

748.0 

-15.0 

-36.9 

283.7 

12.0 

11.7 

-2.9 

280.5 

281  .2 

0.2 

13.3 

4,7^ 

124. 

7.4 

32.0 

2481. 4 

739.0 

-15.4 

-36,8 

284.0 

12.5 

12* •*1 

-3.0 

281.1 

281.7 

0.2 

13.9 

4.9* 

123. 

7.7 

33.0 

2573.8 

730.0 

-15.8 

-37,1 

284.6 

13.1 

12.7 

-3,3 

281  .6 

282.3 

0.2 

13.9 

5.2 

122. 

E.O 

34.0 

2667.3 

721.0 

-16.4 

-36,3 

285.3 

13.8 

13.3 

-3,6 

282.0 

282.6 

0.2 

13.0 

5.4 

122. 

6.3 

35.0 

2751,  1 

713.0 

-16,9 

-2«,0 

285.6 

1 5.1 

14.5 

-4.0 

282.3 

284.6 

O.S 

53.7 

S.6 

121. 

8.7 

36.0 

2867.8 

702.0 

-17.5 

-23.1 

286.1 

16.9 

16.2 

-4.7 

283.0 

285.5 

0.8 

61  .2 

6.0 

120. 

8.9 

37,0 

2953. 6 

694.0 

-1  7,  7 

-20,3 

286.4 

17.8 

17.1 

-5  .0 

283.7 

286.8 

1.  1 

80.  1 

6.2 

119. 

9.2 

38.0 

3051.3 

685.0 

-17.9 

-22.4 

287.  1 

18.9 

18.  1 

-5.6 

284.6 

287.2 

0.9 

67.1 

6.S 

119. 

9.5 

39.0 

3139.3 

677.0 

-17.3 

-41.5 

287.9 

20  .0 

19.0 

•■6.1 

286.0 

286.  5 

0.1 

10.0 

6.9 

118. 

9.8 

40.0 

3239.7 

668.0 

-16.8 

-37.2 

288.6 

20.5 

19,4 

-6.5 

287,7 

288.5 

0.2 

15.0 

7.2 

117. 

10.2 

41.0 

3352.9 

658.0 

-16.9 

-32.8 

289.0 

20.9 

19.8 

•6.8 

288.  8 

290.0 

0.4 

23.5 

7,7 

117. 

10.4 

42.0 

3444. 6 

650.0 

-1  7,  6 

-32.6 

289.1 

21  .0 

19.9 

-6.9 

289.1 

290.3 

0.4 

25.5 

8.0 

117. 

10.8 

4 3.0 

3548.9 

64  1 .0 

-18.3 

-33,2 

289.0 

20.9 

19.8 

-6.8 

289.5 

290.6 

0.4 

25.5 

8.5 

116. 

II.  1 

44.0 

3642. 5 

633.0 

-18.9 

-31.8 

289.0 

20  .7 

19.5 

-6.7 

289.7 

291.0 

0.4 

31.  1 

8.9 

116. 

11.4 

45.0 

3737. 1 

625.0 

-19,8 

-30.8 

289.4 

20.3 

19.1 

-6.7 

289.9 

291  .3 

O.S 

36.6 

9.3 

116. 

11.7 

46.0 

3832. 6 

61  7.0 

-20.4 

-30  .7 

290.0 

20.1 

18.9 

-6.9 

290.2 

291.7 

O.S 

39.2 

9.6 

115. 

12.0 

47.0 

3929. 2 

60  9.0 

-20.7 

-36.3 

290.7 

19.9 

18.7 

-7.0 

290.9 

291.8 

0.3 

22.9 

9.9 

its. 

12.3 

48.0 

4027.0 

601.0 

-21.0 

-3t.9 

290.9 

20  .3 

19.0 

-7.3 

291.7 

293.1 

0.4 

36.5 

10.3 

IIS. 

12.7 

49.0 

4125. 9 

593.0 

-21.2 

“32  .3 

290.9 

21  .0 

19.6 

-7.5 

292.  S 

293.9 

0.4 

35.8 

10.8 

115. 

12.9 

50.0 

4226.1 

585.0 

-21.8 

-33,3 

290.6 

21.4 

20.0 

-7.5 

293.1 

294.3 

0.4 

34.0 

11.0 

Its. 

* BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETNEEN  6 AND  Ifl  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEEO  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


889 


*33 


STATION  NO. 

SALEM.  ILL 

7 FEBRUAFV  1975 

600  GMT  162  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

13.3 

M.O 

4340.  1 

576.  0 

-22.3 

-34  ,6 

289.8 

21  .9 

20.6 

-7,4 

293.7 

294.8 

0.3 

31.4 

11.8 

115* ** 

13.6 

52.0 

4442.8 

568.0 

-22.7 

-35,3 

289.  1 

22.2 

21.0 

-7.2 

294.4 

295.5 

0.3 

30.5 

12.0 

Its. 

13.9 

S3.0 

4546. 8 

560.0 

-23.1 

-36,2 

288.4 

22.3 

21.2 

-7,0 

295.2 

296.  1 

0.3 

28.6 

12.4 

114. 

1 A.2 

54.0 

4638.9 

553.0 

-23.6 

-36.  4 

288.2 

22.7 

21.5 

-7,1 

295.6 

296.6 

0.3 

29.6 

12.8 

114. 

14.6 

55.0 

4745.3 

545.0 

-24.3 

-35.6 

288.6 

23.3 

22.  1 

-7,4 

296.0 

297.1 

0.3 

34.0 

13.3 

114. 

14.9 

56.0 

4866. 5 

536.  0 

-23.  1 

-35,6 

289.3 

24.0 

22.6 

-7,9 

296.5 

297.6 

0.3 

36,7 

13.  7 

114. 

1 S.3 

57.0 

4961.9 

529.0 

-25.9 

-35.6 

289.6 

24.9 

23.5 

-8.3 

296.7 

297.8 

0.3 

39.1 

14.3 

114* 

IE.  6 

5S.  0 

5058. 2 

522.0 

-26.6 

-36.1 

289,3 

25.5 

24.1 

-8.4 

296.9 

297,9 

0.3 

40.0 

14.8 

113* 

IS.9 

59.0 

5169.6 

514.0 

-27.  4 

-36.6 

288.5 

26.1 

24.8 

-8.3 

297,2 

298.3 

0.3 

40.8 

15.2 

113. 

16.2 

60.0 

5268.2 

507.0 

-28  .0 

-36.5 

287.5 

26.7 

25.5 

•8.  1 

297,8 

298.8 

0.3 

43.3 

15,7 

113. 

IE. 5 

61.0 

5367.9 

500.0 

-28.  9 

-36.9 

286.5 

27.3 

26.2 

-7,8 

297.8 

298.9 

0.3 

45.5 

16.2 

113. 

16.9 

62.0 

5468.6 

49  3.0 

-29.8 

-37.9 

285.3 

28.1 

27.1 

-7,4 

297.9 

298.9 

0.3 

44.6 

16.8 

113* 

17.2 

63.  0 

5570. 3 

486.0 

-30.7 

-38,5 

284.5 

28.6 

27.7 

-7.1 

298.0 

298.9 

• 0.3 

45.9 

17,4 

112* 

17.6 

64.0 

5673. 2 

479.0 

-31.  5 

-35.3 

283.6 

29.4 

28.6 

-6.9 

298.3 

299.2 

0.3 

50.5 

18.  1 

112* 

17.9 

65.0 

5777.2 

472.0 

-32.4 

-39.0 

283.4 

29.9 

29.  1 

-6.9 

298.4 

299.3 

0.3 

51  .5 

18. 5 

112. 

ie.2 

66.0 

5897. 7 

464.  0 

-32.9 

-3?.,3 

283.5 

30.4 

29.6 

-7,1 

299.2 

300.1 

0.3 

52.3 

19.  1 

112* 

IS.6 

67.0 

6004.5 

457.0 

-33.6 

-39.0 

284.  1 

31.1 

30.1 

-7,6 

299.7 

300  .6 

0.3 

57.4 

19.9 

111* 

IB. 9 

60.0 

6112.7 

450.0 

-34.4 

-39.6 

285.0 

31.9 

30.8 

-8.3 

300.0 

300.9 

0.3 

58.7 

20.4 

111  . 

19.2 

69.0 

6222.2 

443.0 

-35.  2 

-40.9 

286.  1 

33.3 

32.0 

-9.2 

300  .4 

301.2 

0.2 

55*2 

20.9 

Ill* 

19.6 

70.0 

6317. 1 

437.0 

-35.8 

-41,7 

287.3 

35.4 

33.8 

-lO.S 

300.7 

301.5 

0.2 

54.4 

21  *7 

111* 

20.0 

71.0 

6445. 2 

429.  0 

-37.3 

-42.9 

287.4 

37,3 

35.6 

-1 1.2 

300.4 

301.1 

0.2 

54.9 

22.  7 

111* 

20.3 

72.0 

6558.6 

422.0 

-38.3 

-44.5 

285.8 

37.4 

36.0 

-10.2 

300. S 

301  .1 

0.2 

51  .5 

23.4 

111* 

20.7 

73.0 

6656. 9 

416.0 

-39.1 

-45  .7 

283.8 

37,1 

36.0 

-8.8 

300.7 

301.  2 

0.1 

49.1 

24.3 

lit. 

21.1 

74.0 

6773. 1 

409.0 

-39.  8 

-46,5 

282.3 

36.1 

35.2 

-7,7 

301.3 

301.8 

0.1 

48.2 

25.2 

110* 

21.4 

75.0 

6873.9 

403.0 

-41  .0 

99,9 

282.2 

3S.0 

34.2 

-7.4 

301.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

25.8 

110* 

21. a 

76.0 

6975. 6 

39  7.  0 

-42.0 

99.9 

282.5 

33.9 

33.1 

-7,4 

301.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

110* 

22.1 

77.0 

7095.9 

390.0 

-42.  8 

99.9 

282.  7 

33.6 

32.8 

-7,4 

301.6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

lie* 

22.6 

78.0 

7200. 3 

384.0 

-43.7 

99  .9 

282.4 

34.2 

33.4 

-7.4 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

109* 

22.9 

79.0 

7306. 0 

378.0 

-44.4 

99.9 

282.2 

34.7 

34.0 

-7.3 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

109* 

23.2 

80.0 

7413.0 

372.0 

-45.0 

9«^.9 

282.0 

35.4 

34.6 

-7.4 

302.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

109* 

23.7 

ai.o 

7539. e 

365.0 

-45.  7 

99,9 

281  .9 

37.0 

36.2 

-7.6 

303.5 

999,9 

99.9 

999.9 

30.4 

109* 

24.1 

82.0 

7650.0 

359.0 

-46.  8 

99,9 

282.0 

38.5 

37,6 

-8.0 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

f09* 

24. A 

83.0 

7761. 7 

353.0 

-46.9 

99.9 

282.2 

38.9 

38.0 

-8.2 

304.7 

999.9 

99.9 

999,9 

32.2 

108* 

24. a 

84.0 

7674.9 

34  7.0 

-48.2 

99.9 

282.2 

37.9 

37.0 

-8  .0 

304.4 

999,9 

99.9 

999.9 

33.1 

108* 

2S.2 

85.0 

7989.7 

34  1.0 

-49.0 

99.9 

281.9 

36.6 

35.9 

-7,5 

305.0 

999,9 

99.9 

999.9 

33.9 

108* 

2S.6 

86.0 

8125.  7 

334.0 

-49.  5 

99,9 

281  .3 

36.0 

35.3 

-7.0 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.  8 

108* 

26.0 

87.0 

8224.4 

329.0 

-50. 1 

99.9 

280.8 

36.5 

35.9 

-6.8 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

108* 

26.3 

88.0 

8344. 3 

323.0 

-51  .2 

99,9 

281.1 

37.2 

36.5 

-7.1 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

108* 

2E.7 

89.0 

8445.5 

318.0 

-52.2 

99,9 

281.7 

38.2 

37,4 

-7  .8 

306.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

107* 

27.1 

90.0 

8568.6 

312.0 

-52.8 

99,9 

282.6 

39.2 

38.2 

-8.6 

307.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

38.0 

107* 

27.5 

91.0 

8672. 7 

307.0 

-53.4 

99.9 

283.3 

39.5 

38.4 

-9.1 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

107* 

27.8 

92.0 

8800.0 

30  1.0 

-52.7 

99.9 

283.4 

38.2 

37.1 

-8.8 

310.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39*9 

107* 

2a.2 

9 3.0 

890  a.  3 

296.0 

-52.1 

99  .9 

283.3 

36.1 

35.  1 

-8.3 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.8 

107* 

28.6 

94.0 

9018.  7 

291.0 

-51  .6 

99,9 

282.9 

34.0 

33.1 

-7.6 

31S.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

107* 

29.0 

95.0 

9131.3 

286.0 

-51  .3 

99.9 

282.6 

32.8 

32.0 

-7.  1 

317.4 

999.9 

99.9 

999*9 

42.S 

107* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETVEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  8V  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


890 


STATION  NO.  433 
SALEM . ILL 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  162  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEV  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DO  C 

DC  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

R/SEC 

DG  K 

OG  K 

GMrXG 

PCT 

KM 

OG 

29.5 

96.0 

9269.2 

280.0 

-50.  7 

9P.9 

282.5 

33.5 

32.8 

-7.3 

320.1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

43.  1 

107. 

29.9 

97.0 

9386.7 

27  5* **0 

-50  .6 

99.9 

282.5 

34.6 

33.8 

-7,5 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.0 

107. 

30.3 

98.0 

9506.5 

270.0 

-50.0 

99.9 

282  .2 

34  .8 

34.0 

-7.4 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.  1 

107. 

30.7 

99.0 

9628.6 

265.0 

-50.1 

99.9 

281. 8 

35.1 

34.3 

-7,2 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

107. 

31.  1 

100.0 

9753. 1 

260.0 

-49.  8 

99.9 

281.0 

35.9 

35.2 

-6.9 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

106. 

31.6 

101.0 

9906.0 

254.0 

-49.  4 

9L.  9 

279.6 

37.2 

36.7 

—6.2 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

106. 

32.0 

102.0 

10036.4 

249.0 

-49.1 

99  .9 

278.4 

37,4 

37,0 

-5.  5 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

106. 

32.4 

103.0 

10142. 7 

245.0 

-49.  0 

99.9 

277.9 

37  .9 

37.5 

-5.2 

335.2 

999.9 

99.9 

999.9 

49.  3 

106. 

32.9 

104.0 

10278. 1 

240.0 

-49.0 

99.9 

277.4 

38.1 

3 7,8 

-4.9 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50  .7 

106. 

33.2 

105.0 

1041  6.  4 

235.0 

-49.0 

99.9 

277.3 

37,3 

37.0 

-4.7 

339.3 

999.9 

99.  9 

999.9 

51.4 

106. 

33.7 

106.0 

10557.6 

230.0 

-49.  1 

99.9 

278.4 

35.8 

35.4 

-5.2 

341.1 

999,9 

99.9 

999.9 

'52.4 

106. 

34.1 

1 07.0 

10672.7 

226.0 

-49.1 

99.9 

280.9 

35.8 

35.  1 

-6.8 

342.  a 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

105. 

34.6 

108.0 

10789. 9 

222.  0 

-49.  1 

99.9 

282.7 

36  .8 

35.9 

-8.1 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.  1 

105. 

35.0 

109.0 

10939.4 

217.0 

-49.1 

99  .9 

280.3 

34.5 

33.9 

-6.2 

346.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

106. 

3S.4 

110.0 

11061. 4 

213.  0 

-49.2 

99>.9 

272.8 

26  .0 

26.0 

-1.3 

348.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  2 

105. 

36.0 

111.0 

11217.3 

208.0 

-49,  1 

99.9 

259.1 

16,7 

16.4 

3.2 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

105. 

36.4 

112.0 

11376. 9 

20  3.0 

-49.4 

99.9 

267.2 

22.5 

22.5 

1.1 

353.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

56.5 

105. 

36.S 

113.0 

11507.  1 

199.0 

-SO.  1 

99.9 

27  3.  8 

34.5 

34.5 

-2.3 

353,9 

999,9 

99,9 

999.9 

57.2 

105. 

37.2 

114.0 

11639.7 

195.0 

-50.1 

99.9 

276.4 

45.2 

44.9 

-S.l 

356.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

58.4 

105. 

37.7 

1 lE.O 

1 1 775.  1 

191.0 

-50.  1 

99.9 

277.1 

48.3 

48.0 

-6.0 

358.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

60.3 

lOA. 

3B.2 

116.0 

11948. S 

186.0 

-49,  e 

99.9 

276.5 

42.6 

42.3 

-4,8 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.7 

104. 

3B.7 

117.0 

12090. 8 

182.0 

-49.5 

99  .9 

275,8 

39.0 

38.8 

-3.9 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

104. 

39.2 

118.0 

12236.4 

170.0 

-49.5 

99.9 

275.3 

39.1 

39.0 

-3.6 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

104. 

39.7 

119.0 

12385. 1 

174.0 

-50.0 

99  .9 

274.2 

37.8 

37.7 

-2,8 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

104. 

40.1 

120.0 

12498. 8 

171.0 

-50.  1 

99.9 

273.2 

35.8 

35.7 

-2.0 

369.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  8 

104. 

40.6 

121  .0 

12653.3 

167. C 

-50.4 

99.9 

272.3 

33.8 

33.8 

-1.4 

371.6 

999,9 

99.9 

999,9 

66.7 

103. 

41.  1 

122.0 

1281 1. 5 

163.0 

-50.4 

99  .9 

268.8 

28.8 

28.7 

0.6 

374.2 

999.9 

99.9 

999,9 

68.1 

103. 

41.4 

123.0 

12932.6 

160.0 

-50.6 

99.9 

263.  7 

24.5 

24.3 

2,7 

376,0 

999.9 

99,9 

999.9 

68.7 

103. 

41.9 

124.0 

13097.6 

156.0 

-50.9 

99.9 

259.3 

24.2 

23,7 

4.5 

378.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

103. 

42.2 

125.0 

13223. 9 

153.0 

-51,3 

99.9 

261.9 

28.4 

28.  1 

4.0 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

- 68.9 

103. 

42.7 

126.0 

13439.3 

148.0 

-52,2 

99.9 

266.8 

37.5* 

37,5 

2.1 

381  .6 

999,9 

99.9 

999,9 

70.2 

102. 

43.2 

127.0 

13571.5 

145.0 

-53.6 

99.9 

267.7 

39.3* 

39.3 

1.6 

381.4 

999.  9 

99.9 

999.9 

71  .4 

102. 

43.7 

128.0 

13705.9 

142.0 

-53,7 

99.9 

263.0 

26.6* 

26.4 

3.3 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73,0 

102. 

44.2 

129.0 

13889.2 

138.0 

-54  .5 

99  .9 

246.9 

10.3* 

9,5 

4.0 

385.  2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

102. 

44.8 

130.0 

14029. 8 

135.  0 

-54.  8 

99.9 

267,3 

10  .6* 

10.5 

0.5 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

102. 

45.4 

131.0 

14222. 2 

131.0 

-54.8 

99.9 

276,8 

26,0* 

25.9 

-3.1 

390.5 

999.9 

99,9 

999.9 

73.8 

102. 

46.  1 

132.0 

14370. 3 

128.0 

-55.0 

99.9 

273.3 

29.2 

29.1 

- 1.7 

392.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

74,9 

102. 

46.6 

133.0 

14521.8 

125.0 

-55,  1 

99.9 

269.6 

29.3 

29.3 

0.2 

395.2 

999.9 

99.9 

999,9 

76.0 

101. 

47.1 

134.0 

14729.4 

121.0 

-55.3 

99.9 

269.3 

36.3* 

36.3 

0.5 

398.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

101. 

47.5 

135.0 

14889. 4 

118.0 

-55.  9 

99.9 

271  .2 

45.9* 

45.9 

-0  .9 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

lot. 

48.1 

136.0 

15053.0 

115.0 

-56.6 

99,9 

' 274.5 

57.0* 

56.8 

-4,5 

402.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

78  .9 

101. 

40.8 

137.0 

15277. 4 

11  1.0 

-56,9 

99.9 

275.6 

47,9* 

47.7 

-4.7 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.4 

101. 

49.4 

138.0 

15450.8 

loa.o 

-57,2 

99.9 

273,9 

35.1  * 

35.1 

-2.4 

408.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.3 

101. 

SO.  1 

139.0 

15689.7 

104.0 

-56,9 

99.9 

272.1 

30.5* 

30.4 

-1.1 

413.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

lot. 

S0.9 

140.0 

15875. 1 

101.0 

-56.7 

99.9 

274.0 

25.8* 

25.7 

-1.8 

416.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

too. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 ANO  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TF»N  6 DEG 


STATION  NO*  A 33 

SALEM.  ILL 


7 FEBRUARY  1975 
600  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  s»T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

M IN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

51.7 

141.0 

16131.4 

97.0 

“56  .6 

99.9 

275,7 

21  .84 

21,7 

S2.A 

142.0 

16330. e 

94.0 

-56.3 

99.9 

274,0 

22.34 

22.2 

S3.  3 

143.0 

16607.4 

90.0 

-55.8 

99  .9 

270,8 

25.14 

25.1 

S4.1 

144.0 

1682  3.3 

87.0 

-55.8 

99^9 

266.3 

24  ,7  4 

24.6 

54.9 

145.0 

17046.2 

84.0 

-56.7 

99.9 

264.7 

24.14 

24.0 

S5.5 

146.0 

17276. 6 

81.0 

-56.9 

99.9 

258.5 

22.94 

2 2.  5 

56.6 

147.0 

17597. 2 

77.0 

-57.2 

99<9 

261.1 

29.84 

29.4 

57,3 

1 48.0 

I784B.0 

74.0 

-58.2 

99.9 

267.  1 

34,54 

34.5 

SR.  1 

149.0 

18108.4 

71*0 

-5  8.4 

99.9 

264.2 

22.54 

22.3 

59,0 

150.0 

18379.6 

68.0 

-58.  7 

99.9 

266.4 

25.74 

25.7 

60.  t 

151.0 

18662. 9 

65.0 

-59.2 

99.9 

273.0 

40.14 

40.  1 

61.2 

152.0 

18959. 2 

62.0 

-58.  9 

99.9 

268.6 

20,14 

20.1 

62.  1 

153.0 

19270. 1 

59.0 

-59.4 

99,9 

275.5 

18.24 

IB.i 

63.  1 

154.0 

19596. 7 

56.0 

-59.6 

99.9 

278.0 

10.1  4 

10.0 

64.2 

155.0 

19941.2 

53.0 

-59.  6 

99.9 

122.5 

7,8 

-6.6 

65.4 

156.0 

2030  5.  9 

SO.O 

-59.4 

99.9 

161.8 

6.6 

-2,0 

66.7 

157.0 

20  693.  3 

47.0 

-59.4 

99.9 

274,0 

30.6 

30.5 

67.  5 

1 55.0 

21 105. 1 

44.0 

-60.6 

99.9 

275.  7 

52.6 

52.3 

69.2 

159.0 

21544.  1 

4 1.0 

-61.3 

99.9 

271  .9 

25.1 

25.1 

70.7 

160  .0 

22016.0 

36.0 

-60.9 

99.9 

275.0 

34.1 

34.0 

72,0 

161  .0 

22526. 1 

35.0 

-61  .8 

99.9 

270  .6 

19.0 

19.0 

73.S 

162.0 

23078. 0 

32.0 

-64.0 

99.9 

271.4 

20.2 

20.2 

7S.9 

163.0 

23651.6 

29.0 

-63.6 

99.9 

274.7 

22.6 

22.5 

77,7 

164.0 

24351. 1 

26.0 

-64.0 

99.9 

264  .0 

18.2 

18.1 

SO.O 

165.0 

25100.1 

23.0 

-65*  1 

99.9 

270.9 

42*6 

42.6 

52.4 

166.0 

259SS.9 

20.0 

-63.1 

99.9 

249.9 

17.6 

16.6 

SS.O 

167.0 

26955. 5 

17.0 

-63.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

892 


1*2  17*  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  R 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

•2.2 

422.1 

999.9 

99.9 

999,9 

87.4 

100. 

-1.6 

426.5 

999,9 

99.9 

999.9 

87.9 

100. 

--0.4 

432.8 

999,9 

99.9 

999  .9 

89.4 

too. 

1.6 

437,0 

999.9 

99,9 

999,9 

90.5 

100. 

2.2 

439.5 

999  ,9 

99,9 

999*9 

91.7 

100. 

4.6 

443.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

100. 

4.6 

449.5 

999.9 

99.9 

999,9 

93.  E 

99. 

1.8 

452.6 

999,9 

99.9 

999.9 

95.5 

99, 

2.3 

457,6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

99. 

1.6 

462.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97,7 

99. 

-2,1 

467.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

99. 

0.5 

474.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

98. 

-1  .7 

480.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.2 

98. 

-1.4 

487,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

103*9 

98. 

4.2 

494.8 

999*9 

99.9 

999.9 

104.3 

98. 

6.2 

503.5 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

98. 

-2.2 

512.5 

999.9 

99.9 

999*9 

104.4 

98. 

-5.2 

519.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.8 

98. 

-0.8 

528.2 

999.9 

99.9 

999.9 

IIK  ^8 

96. 

-2.9 

540.7 

999*9 

99.9 

999,9 

113.8 

98. 

•0,2 

551.3 

999,9 

99.9 

999*9 

114.6 

98. 

-0  .5 

559.7 

999.9 

99.9 

999.9 

118.1 

98. 

-1.9 

576.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

98. 

1.9 

594.0 

999*  9 

99.9 

999.9 

122.8 

97. 

-0*6 

611.8 

999.9 

99.9 

999.9 

128.2 

07. 

6.0 

843*1 

999.9 

99.9 

999.9 

130*1 

97. 

99*9 

673.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999*9 

999. 
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• ST  SPEED  MEANS  ELEVAtlON  ANGLE  MTIlEEN  o AND  10  DEG 

• 8Y  TEMP  MEANS  TEMPEPATOME  OP  TIME  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 
*•  ST  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  TKaN  6 DEG 


STATION  NO*  , «33 

SALEM,  ILL 

T FC8RUABV  1975 

Ills  GMT  1ST  IS*  1 

ANCLES  ON  The  hale  minute  have  been  LINEAHLT  IKTEBMOLATED  EBQM  whole  minute  VALUES 


TIME 

CNTCT 

MF I GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

M In 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r. 

DG 

M/SEC 

IS.  A 

SO.O 

9597.9 

S57.0 

-22.6 

-SI  .9 

30 1 .3 

23.7 

IB. 9 

51.0 

9730. S 

S97.0 

-23.8 

-99,7 

301.2 

29  .6 

16.3 

52.0 

9829.9 

590.0 

-29.7 

-SC.  3 

301.2 

25.6 

16.  A 

53.0 

9996.6 

531.0 

-25,5 

-50^8 

301.2 

26.2 

lY.O 

5A.0 

5056.9 

523.0 

-26.6 

-52.  1 

301.0 

26.8 

I 7.3 

55.0 

5153.6 

516.0 

-27.9 

-98  »5 

301.3 

27.1 

1 7.B 

56.0 

5299.  1 

506.0 

-28,7 

-97,7 

302.5 

27.7 

IB. 2 

57.0 

5908.0 

998.0 

-29.6 

-97.8 

309.3 

28.3 

lE.S 

SE.O 

5508. 9 

991.0 

-30.9 

-96.9 

305.7 

28.8 

19.1 

59.0 

5625.6 

983.0 

-30.9 

-9«,9 

308.9 

30.3 

1 9.  A 

60.0 

5729,0 

976.0 

-31  .6 

-93  ,8 

309.5 

31.0 

IS. A 

61.0 

5833. 7 

969.  0 

-32.  1 

-93.8 

31 1 .0 

31  .3 

20.2 

62.0 

5955.  1 

961.0 

-32.6 

-99,1 

312.6 

31.1 

20.6 

63.0 

6062. 7 

959.0 

-33,6 

-99,3 

319.5 

30.8 

21.0 

6A.0 

6187.2 

996.0 

-39.6 

-95.2 

316.9 

30.7 

2I*A 

65.0 

6281.6 

990.0 

-35.6 

-96.9 

317.6 

30.9 

21*9 

66.0 

6925. 3 

931.  0 

-36,  1 

-98,2 

317.8 

31  .0 

22*3 

67.0 

6538.9 

929.0 

-36.6 

-98,7 

317.3 

31.3 

22.T 

66.  0 

6659. 1 

91  7.0 

-37,3 

-99*6 

316.9 

31.7 

23.1 

69.0 

6770.7 

910.0 

-38.  9 

-50,8 

317.0 

32.0 

23.9 

70.0 

6889.0 

90  3.0 

-39,2 

-SI  .6 

317.7 

31.8 

23.9 

71.0 

7026. 1 

395.0 

-90.2 

99.9 

319.5 

30.7 

2A.A 

72.0 

7197.8 

388.0 

-91 .9 

99.9 

320.9 

29.9 

2A.7 

73.0 

7253. 9 

382.0 

-92,1 

99  .9 

321.1 

29.9 

2S.2 

79.0 

7378.9 

375.0 

-92.9 

99,9 

321.0 

30.5 

2S.S 

75.0 

7986.9 

369.0 

-93.8 

99.9 

320.8 

31.0 

2S.9 

76.0 

7596. 9 

363.  0 

-99.5 

99.9 

320.9 

32.9 

26.A 

77.0 

7727.  1 

356.0 

-95.3 

99.9 

321.  1 

39.6 

2E.7 

76.0 

7890.9 

350.0 

-96.0 

99  .9 

321.2 

36.0 

27.2 

79.0 

7955.2 

399,0 

-96.6 

99,9 

321,9 

38.0 

27.5 

60.0 

8071.8 

338.0 

-97.5 

99,9 

321.5 

38.8 

2P.0 

ei.o 

8229.  8 

330.0 

-98.9 

99.9 

321  .9 

38.5 

2B.A 

62.0 

8350. 9 

329.0 

-99,3 

99.9 

322.  7 

37.0 

2E.9 

83.0 

8972.7 

31  8.0 

-50.0 

99.9 

323.9 

35.0 

29.A 

89.0 

8576.8 

313.0 

-50.8 

99.9 

329.3 

39.5 

29.  a 

85.0 

8702.0 

307*0 

-51  .5 

99.9 

323.3 

35.6 

30*9 

86.0 

8851. S 

300.0 

-52.2 

99u9 

320.5 

36.8 

30  .B 

87.0 

8960.  1 

295.0 

-52.9 

99,9 

318.0 

35.5 

31.3 

88.0 

9092. 6 

289.0 

-53.2 

99.9 

319.9 

32.7 

31.7 

89.0 

9227. 7 

283.0 

-53.9 

99.9 

312.0 

31  .1 

32.2 

90.0 

9392.3 

278.0 

-53.9 

99,9 

310.2 

31.2 

32.6 

91.0 

9958.  8 

273.0 

-59.2 

99.9 

309.2 

32.7 

33.0 

92.0 

9601.2 

267.0 

-59.9 

99,9 

308.0 

39.5 

33*9 

93.0 

9722. 9 

262.0 

-59.9 

99  .9 

306.8 

39.5 

33*9 

99.0 

9895.9 

257.0 

-59.9 

99.9 

30S.S 

33.2 

• nv  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  CETMEEN  6 ANO  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  lEMPEPATuME  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
P»  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

P*  RTO 

RH 

RANGE 

92 

M/SEC 

M'SEC 

OG  E 

DG  R 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

20*2 

-12.3 

296.2 

296*9 

0.1 

5*2 

19.3 

118* 

21.0 

-t2*8 

296*3 

296.6 

0*1 

7*1 

IS.C 

119* 

21.9 

-.3.2 

296.3 

296.5 

0*1 

7*2 

15*6 

119* 

22.9 

-i3.6 

296*8 

297.0 

0*1 

7*3 

16*0 

119* 

23.0 

- 3.8 

296*8 

297*0 

0.1 

6*9 

16*7 

119* 

23.2 

-19.1 

297*0 

297,3 

0*1 

11*3 

17*2 

119* 

23.3 

-19.9 

297*0 

297.9 

0*1 

13*9 

18*0 

119* 

23.9 

-15,9 

297*3 

297.6 

0*1 

15*0 

18*7 

119* 

23.9 

— 16.8 

297*5 

297*9 

0*1 

17*9 

19*2 

119* 

23.8 

-18.8 

298*2 

298.7 

0.1 

23*7 

20*2 

120* 

23.9 

-19.7 

298*7 

299.2 

0.2 

28*3 

20*8 

120* 

23.6 

-20.5 

299*3 

299*8 

0*2 

29*8 

21*5 

120. 

22.9 

-21.1 

300*1 

300*7 

0*2 

30.5 

22*3 

121* 

22.0 

-21.6 

300.3 

300*8 

0*2 

32*7 

23*0 

121* 

21.2 

-22.2 

300*9 

300.9 

0*1 

32.7 

?3*7 

122* 

20.8 

-22.8 

300*9 

300*9 

0*1 

30*0 

29*9 

122* 

20.8 

-23.0 

301  *5 

301*9 

0*1 

27*2 

25*3 

123* 

21.2 

-33.0 

302*2 

302*6 

0.1 

27*2 

26*0 

123* 

21  .7 

-*3.l 

302*8 

303*2 

0.1 

26*2 

26*7 

123* 

21.8 

-23.9 

302*9 

303*2 

0*1 

25*3 

27*5 

129* 

21.9 

-23.5 

303*3 

303*6 

0*1 

25*0 

28*1 

129* 

20.0 

-23.3 

303*9 

999*9 

99*9 

999*9 

29*0 

125* 

18.9 

-23.2 

303*8 

999*9 

99*9 

999*9 

29*8 

125* 

18.8 

-23.3 

309*3 

999.9 

99.9 

999*9 

30*3 

125* 

19.2 

-23.7 

309*8 

999*9 

99*9 

999*9 

31*2 

126* 

19.6 

-29.0 

305*1 

999*9 

99*9 

999  *9 

31*8 

126* 

20.9 

-25.1 

305*6 

999.9 

99*9 

999*9 

32*  S 

126* 

21.7 

-27.0 

306*1 

999*9 

99*9 

999.9 

33*9 

127* 

22.6 

-28.1 

306*7 

999*9 

99.9 

999.9 

39*1 

127* 

23.7 

- »9  .6 

307*9 

999*9 

99*9 

999.9 

35*1 

127* 

29.2 

-30.3 

307*8 

999*9 

99*9 

999  *9 

33*8 

128* 

23.8 

-10  .3 

308.7 

999*9 

99.9 

999*9 

37*0 

128* 

22. S 

-29.9 

309*1 

999*9 

99*9 

999.9 

37*9 

129* 

20.6 

-28.3 

309*7 

999*9 

99.9 

999*9 

39.0 

129* 

20.2 

-28.0 

310*0 

999*9 

99*9 

999*9 

39*9 

129* 

21.3 

-28.5 

310*7 

999*9 

99*9 

999*9 

90*7 

ISO. 

23.9 

-28.9 

311*9 

999*9 

99*9 

999*9 

92*0 

130* 

23.8 

-26.9 

312*2 

999*9 

99.9 

999*9 

92*9 

ISO* 

23.9 

-22.9 

313*6 

999.9 

99*9 

999*9 

99*0 

130* 

23.1 

-20  .8 

315*3 

999.9 

99.9 

999*9 

99*7 

130* 

23.8 

-20.1 

316*2 

999*9 

99*9 

999*9 

95*5 

130* 

25.3 

-20.6 

317*9 

999*9 

99*9 

999*9 

96*2 

130* 

27.1 

-21*2 

319*2 

999*9 

99*9 

999*9 

97*1 

130* 

27.7 

- !0.7 

320*9 

999*9 

99*9 

999*9 

98*0 

130* 

27.0 

-A  9 *2 

322*7 

999*9 

99*9 

999*9 

99*1 

130* 

89A 


-•«««««» 


STATION  NO.  A33 
SALEM.  ILL 

7 EEERUARV  1975 

HIS  GMT  1ST  I*.  I 

ancles  on  the  hal^  minute  have  eeen  lineanlv  inteamolateo  maom  whole  minute  values 


time 

CNTCT 

HE  I CM  T 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

06 

DC 

M/SEC 

3«.A 

95.0 

9971.7 

252.0 

-54.7 

99.9 

304.2 

32.6 

35.  0 

96.0 

10126.0 

246.0 

-54.4 

99.9 

302.5 

35.4 

35.4 

97.0 

10257. E 

241.0 

-53.  7 

99.9 

300.9 

37.4 

3S.9 

96.0 

10392.7 

236.0 

-53.2 

99.9 

298.3 

37.6 

SC. 4 

99.0 

10530. 7 

231.0 

-52  .9 

99  .9 

295.5 

36  .3 

36.8 

100.0 

10672.0 

226.0 

-52.5 

99.9 

294.0 

36.0 

37.4 

tOl.O 

10816.7 

221.0 

-52.3 

99.9 

292.5 

37.0 

37.  B 

102.0 

10965.0 

216.0 

-51.4 

99.9 

291.1 

38.0 

3D. 2 

103.0 

IIII7.S 

21  1.0 

-50.3 

99.9 

289.1 

38.5 

3E.7 

104.0 

11242.4 

20  7.0 

-SO  .5 

99  .9 

285.9 

38.8 

39.2 

lOS.O 

11401. 8 

202.0 

-50.8 

99.9 

282.2 

38.8 

39.6 

I 06.0 

11532. 1 

198.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99.9 

40.2 

107.0 

11665.2 

194.0 

-SO.  5 

99,9 

999.9 

99.9 

40.7 

106.0 

11835.4 

169.0 

-50.  8 

99', 9 

999.9 

99.9 

41.3 

109.0 

11974. 7 

185.0 

-SO  .8 

99  »9 

999.9 

99.9 

41.7 

110. 0 

121 17.0 

181.0 

-51 .2 

99.9 

999.9 

99.9 

42.4 

Itl.O 

12299. 1 

176.0 

-St  .2 

99.9 

999.9 

99.9 

48.B 

112.0 

1244  8.  1 

172.0 

-52.3 

99.9 

999.9 

99  .9 

43.4 

113.0 

12600.2 

168.0 

-52.  6 

99.9 

999.9 

99.9 

43.B 

114.0 

1275  5.7 

164.0 

-S3 . 1 

99  .9 

999.9 

99.9 

44.4 

1 IS.O 

12874. 7 

161.0 

-S3.  1 

99,9 

999.9 

99.9 

4S.6 

116.0 

13078.2 

156.0 

-52.9 

99.9 

999.9 

99.9 

4C.S 

117.0 

13245.6 

152.0 

-53.2 

99.9 

999.9 

99.9 

46.2 

118.0 

13373.9 

149.0 

-53.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

4E.7 

119.0 

13546.7 

145.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

47.2 

120.0 

13728. 1 

14  1.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99,9 

47.9 

121.0 

13865.7 

138.0 

-54.8 

99,9 

999.9 

99.9 

48.  S 

122.0 

14006. 1 

135.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99.9 

49.1 

123.0 

14197.4 

131.0 

-56.  3 

99.9 

999.9 

99.9 

49.6 

124.0 

14  344.  2 

128.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

SO  .2 

125.0 

14494.  1 

125.0 

-57.5 

99.9 

999.9 

99.9 

S0.7 

126.0 

14699.2 

121.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

SI. 3 

127.0 

14857.  3 

11  8.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

SI.6 

128.0 

15074.1 

114.0 

-58.9 

99,9 

999.9 

99.9 

S2.4 

129.0 

15  241. 6 

11  1.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

S3.I 

130.0 

15413. e 

108.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

S3.S 

131.0 

15649.9 

104.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

S4.S 

132.0 

15771. 3 

102.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

SS.3 

133.0 

15957.9 

99.0 

-60.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

SS.8 

1 34.0 

16149. 7 

96.0 

—60  .6 

99  .9 

999.9 

99.9 

S6.4 

135.0 

1634  7.  3 

93.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

S7.2 

i 36.0 

16551.6 

90.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

S2.0 

137.0 

16835. 2 

86.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

S9.0 

136.0 

17057.2 

83.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

S9.8 

139.0 

17267.7 

80.0 

-59.4 

99.9 

999.9 

99.9 

« BY  speed  means  ELEVATION  ANGLE  BETAEEN  it  AND  10  OEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPEAATURE  OR  T I ME  HAVE  %EN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEC 


1 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MR  RTO 

RH 

MANGE 

AS 

M/SEC 

E/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

RM 

OG 

27.0 

-18.4 

324  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

ISO. 

29.8 

-19.0 

326.  8 

999.9 

99.9 

999,9 

SI  .0 

130. 

32.1 

-19,2 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

130. 

33.1 

-17,8 

332.3 

999,9 

99.9 

999.9 

53.  2 

130. 

32.8 

- >5.6 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

129. 

32.9 

-.4,6 

337,7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

129. 

34.2 

-14,2 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

129. 

35.4 

-13,7 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

129. 

36.3 

-12,6 

347,7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.  1 

128. 

37,3 

-10,6 

349.4 

999,9 

99.9 

999,9 

59.1 

128. 

37.9 

-8,2 

351.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

127. 

99.9 

99,9 

353.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

358.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

360.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

99,9 

361  .8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

99,9 

364.8 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

39.9 

367.3 

999  .9 

99.9 

999  .9 

999.9 

999. 

99,9 

99,9 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

371  ,0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

374,7 

999.9 

99.9 

999,9 

999  .9 

999. 

99.9 

99.9 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

378.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99,9 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99,9 

384.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

387,8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99,9 

388.6 

999.9 

99.9 

999.9 

5199,9 

999. 

99.9 

99,9 

390.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

39,9 

393.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

396.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

398.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

402.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99  ,9 

405.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

407,4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

410.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

412.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

419.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

423.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

489.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

435.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

440.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

895 


STATION  NO*  ASS 
SALEM*  ILL 


r FEBRUABY  1975 

lltS  GMT  IB7  lA*  1 

ANGLFS  ON  THF  HALF  MINUTE  NAVE  BEEN  LINEARLY  I K rERBOLATCO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIRE 

ChTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGC 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

«0*R 

lAO.O 

17526. 7 

77.0 

-59.9 

99*9 

999.9 

99.9 

99*9 

79.9 

aaa;o 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

»t*A 

lAl.O 

17775. 3 

74.0 

-59*2 

99*9 

999.9 

99.9 

99*9 

99*9 

ASO.S 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

«2*5 

IA2.0 

18123*1 

70*0 

-59*7 

99.9 

999.9 

99*9 

99*9 

99*9 

AS6.6 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

«3*S 

IA3.0 

18396*  9 

67.0 

-59.7 

99  .9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

A62.A 

999.9 

99*9 

999.9 

999 

9 

999* 

«A*A 

lAA.O 

16A83* 1 

6A.0 

-60.  1 

99.9 

999.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

A67.7 

999.9 

99.9 

999*9 

999 

9 

999* 

«S.A 

1A5.0 

1 890 1 . 8 

61.0 

-61  .A 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

471.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

Q 

999* 

SA.3 

IA6.0 

19293. 3 

58.0 

-63,  2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

4 74  .0 

999  .9 

99.9 

999*9 

999 

9 

999* 

«t.y 

1 A7.0 

19620. 2 

55.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

482*1 

999.9 

99.9 

999*9 

999 

9 

999* 

58.5 

IA8.0 

1 9965. 1 

52.0 

-63*6 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

A88*  1 

999.9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

AR.5 

1 A9.0 

20330.7 

A9.0 

-62*6 

99.9 

999.9 

99*9 

99*9 

99*9 

498*8 

999.9 

99.9 

999*9 

999 

9 

999. 

TC.7 

150.0 

20720.3 

A6.0 

-62.6 

99.9 

999  .9 

99*9 

99*9 

99.9 

507.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999* 

72.1 

151.0 

21136.  3 

A3.  0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99  *9 

518*a 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999* 

73.A 

152.0 

21 A29. 7 

Al.O 

-63.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

>9.9 

523.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999 

9 

999* 

7A.7 

153.0 

21 896. 3 

38.0 

-63*  8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

533.5 

999.9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

7A.I 

1 5A  .0 

22399.0 

35.0 

-65.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

'■>9*9 

542*6 

999  *9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

77.9 

ISS.O 

229A7. 8 

32.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

562*4 

999*9 

99.9 

999*9 

999 

9 

999* 

79.  n 

156.0 

2355A. 2 

29.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

580*5 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

ai.A 

157.0 

2A22S. 7 

26.0 

-6A.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

592*4 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

B3.B 

tse.o 

2A979.2 

23.0 

-62.1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

620*8 

999*9 

99*9 

999*9 

999 

9 

999* 

BC.0 

159.0 

258A3.3 

20.0 

-62.  1 

99.9 

251.3 

12.0 

ll.A 

3*9 

646*2 

999*9 

99*9 

999*9 

129 

0 

109* 

B9.E 

lAO.O 

26857.8 

17.0 

-58*0 

99.9 

280.1 

28*A 

28.0 

-8*0 

690*0 

999*9 

99*9 

999*9 

' 133 

3 

109* 

9E*S 

ISI.O 

28083.  8 

t A.0 

-57.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99*9 

732*3 

999*9 

99*9 

g'53*9 

999 

9 

999* 

STATION  NO*  «S1 
OOOGE  CITY*  KAN 


S FEBRUARY  1975 

2315  GMT  149  18*  I 

ANGLFS  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALLES 


TIME 

CNTCT 

ME  1 GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  . T 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V roMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

0.0 

12.0 

791.0 

928.5 

-10.0 

-12.8 

10.0 

9.3 

-1.6 

-9.2 

269.0 

273.0 

1.8 

80.0 

0 

*0 

0* 

0.3 

13.0 

870.2 

919.0 

-11.1 

-15.2 

249.3 

2.3 

2.1 

0.8 

268.6 

272.0 

1.3 

71  .8 

0 

.7 

185* 

0.6 

14.0 

962.  5 

908.0 

-12.  1 

-14.9 

294  .0 

2.1 

1.9 

■0.9 

268.5 

272.0 

1.3 

79.6 

0 

.7 

184* 

0.9 

15.0 

1047.1 

898.0 

-13.0 

-15.0 

346.3 

6.0 

1.4 

•5.8 

268.5 

272.0 

1.3 

84.8 

0 

.7 

181* 

1.3 

16.0 

1158. 1 

885.0 

-14.1 

-15.2 

355.9 

11.3 

0.8 

- 11.3 

268.4 

271.9 

1.3 

91 .1 

.0 

>89* 

1.5 

17.0 

1253.0 

874.0 

-14.6 

-15  3 

357.9 

13.8 

0.5 

-^3.8 

268.8 

272.3 

1.3 

94.8 

.2 

179* 

1.9 

1 8.0 

1 340.4 

864.0 

-13.5 

-15  2 

357.6 

12.3 

0.5 

-!2.3 

270.9 

274.5 

1.3 

86.7 

.4 

179* 

2.1 

19. e 

1429. 3 

854.  0 

-11.8 

-14  2 

357.6 

1 1 .8 

0.5 

-11.8 

273.6 

277.6 

1.8 

82,5 

. 6 

179* 

2.A 

20.0 

1519.6 

844.0 

-11.0 

-12.7 

357.8 

11.6 

0.5 

-11.6 

275.4 

280.0 

1.7 

87.2 

*8 

179* 

2.7 

21.0 

1629.  8 

832.0 

-10.5 

-11  .8 

353.9 

10.7 

1.1 

-10.7 

277.0 

282.0 

1.9 

90.4 

2 

.0 

179* 

3.0 

22.0 

1723.0 

822.0 

-10.3 

-11.2 

346.7 

9.6 

2.2 

■'9.4 

278.3 

283.6 

2.0 

92.9 

2 

.2 

179* 

3.3 

23.0 

181 7.3 

81  2.0 

-10.4 

-1 1 »2 

336.7 

8.7 

3.5 

-8.0 

279.  1 

284.5 

2.0 

93,7 

2 

.4 

177. 

3.6 

24.0 

1912. 7 

802.0 

-11.0 

-11.7 

326.9 

8.1 

4.4 

-6.8 

279.5 

284.7 

1.9 

94.2 

2 

. 5 

175. 

3.9 

25.0 

1999.4 

793.0 

-11.4 

-1 1 >8 

319.8 

7.7 

4.9 

-S.8 

279,9 

285.2 

2.0 

96.9 

2 

*6 

174* 

4.2 

26.0 

2126.2 

780.0 

-1 1 .8 

-11-8 

310.9 

7.1 

5.3 

-4.6 

280.8 

286.2 

2.0 

102.2 

2 

.7 

172* 

4.S 

27.0 

2215.2 

771.0 

-11.5 

-I  1.5 

299.9 

6.5 

5.7 

•3.3 

282.0 

287.6 

2.0 

102.6 

2 

*8 

170* 

4.B 

28.0 

2315.3 

761.0 

-1 1 .8 

-11.8 

294.2 

6.2 

5.7 

•2.6 

282.8 

288.4 

2.0 

101.6 

2 

.9 

168* 

S.l 

29.0 

2406.4 

752.0 

-12.0 

-12.0 

290.6 

6.1 

5.8 

• 2.2 

283.6 

289.2 

2.0 

tOl.O 

2 

*9 

166* 

B.4 

30.0 

2508.8 

742.0 

-12.7 

-12.7 

291.8 

6.4 

5.9 

-2.4 

283.9 

289.3 

1.9 

100*9 

3 

• 0 

168* 

S.T 

31.0 

2601. 9 

733.0 

-13.1 

-13 . 1 

292.2 

6.2 

5.7 

-2.3 

284.4 

289.  7 

1.9 

101*5 

3 

*1 

163* 

R.9 

32.0 

2706.6 

723.0 

-13.  7 

-13.  7 

292.3 

5.9 

5.5 

-2.2 

284.9 

290.1 

1.8 

101  *7 

3 

• 1 

162* 

6.3 

33.0 

2801.8 

714.0 

-14.4 

-14  <4 

291.4 

5.7 

5.3 

<•2.1 

285.2 

290.1 

1.8 

101*6 

3 

.2 

160* 

6.6 

34.0 

2897.9 

705.0 

-14.  9 

-14.9 

289.2 

5.7 

5.4 

•1  .9 

285.6 

290.4 

1.7 

101*2 

3 

.3 

159. 

6.9 

35.0 

2995.6 

696.0 

-13.  1 

-15.1 

284.6 

5.9 

5.7 

' 1.5 

288.6 

293.5 

1.7 

84*8 

3 

.4 

158* 

7.2 

36.  0 

3128. 2 

684.0 

-13.0 

-16.2 

278.9 

6.2 

6.1 

•0.9 

290.2 

294.8 

1.6 

76.8 

3 

.4 

156* 

7.6 

37.0 

3217.8 

676.0 

- 13.  7 

-17. 

271.5 

6.7 

6.7 

-0.2 

290.4 

294.5 

1.4 

72*5 

3 

*5 

154* 

7.9 

3B.0 

3319.6 

667.0 

-14.4 

-19  .5 

267.3 

7.2 

7.2 

0.3 

290.  7 

294.3 

1.2 

64*6 

3 

.5 

152* 

R.3 

39.0 

3422.  6 

658.0 

-14.  8 

-20  7 

264.4 

7.8 

7.7 

0.8 

291  .3 

294.6 

1.1 

60.6 

3 

.8 

149* 

8.6 

40.0 

3526. 7 

649.0 

-15.6 

-20  .8 

263.7 

B.2 

8.1 

0.9 

291.6 

294.9 

1.1 

64.3 

3 

.7 

147* 

«.  1 

41.0 

3643. 7 

639.0 

-16.6 

-21.2 

265  ;2 

8.7 

8.6 

0.7 

291.8 

295.0 

1.1 

67.1 

. 3 

• 8 

144* 

9.4 

42.0 

3750.2 

630.0 

-17.  5 

-21.3 

266.3 

8.8 

8.8 

0.6 

291  .8 

298.1 

l.l  < 

72,1 

3 

*9 

142* 

9.7 

43.0 

3857.9 

621.0 

-18.2 

-21.3 

266.7 

8.9 

8.9 

0.5 

292.3 

295.6 

1.1 

76.4 

4 

*0 

140* 

to.n 

44.0 

3954.  6 

61  3.0 

-18.9 

-21.9 

266.8 

8.9 

8.8 

0.5 

292.6 

295.8 

1.1 

76.6 

4 

*1 

ISO* 

10.4 

45.0 

4052.4 

605.0 

-19.7 

-22.1 

267.0 

8.7 

8.7 

0.4 

292.7 

295.9 

l.l 

81  .0 

4 

.2 

136* 

10.7 

46.0 

4163. 5 

596.0 

-20.8 

-22  6 

268.1 

8.6 

8.6 

0.3 

292.7 

295.8 

1.0 

85.3 

4 

.3 

134, 

11.1 

47.0 

4263.4 

588.0 

-21.2 

-23  .7 

270.3 

8.4 

8.4 

•0.0 

293.4 

296.3 

1.0 

79,8 

4 

.4 

132. 

11.4 

48.0 

4377.  1 

579.0 

-21  .8 

-28.0 

272.2 

8.3 

8.  3 

•0.3 

293.9 

298.9 

0.7 

57.2 

4 

• 6 

131. 

1 I.R 

49.0 

4479.  5 

571.0 

-22.4 

-29.6 

274.2 

8.1 

8.0 

•0.6 

294.4 

296.2 

0.6 

81.5 

4 

.7 

130. 

12.1 

50.0 

4582.9 

563.0 

-23.5 

-30.6 

275.2 

7.9 

7.9 

-0.7 

294.3 

296.0 

0.5 

51  .8 

4 

.8 

129. 

12.5 

SI.O 

4713.  8 

553.0 

-24.4 

-31,4 

275.8 

7.9 

7.8 

-0.8 

294.7 

296.3 

0.5 

82.0 

8 

.0 

128. 

12.9 

52.0 

4819.9 

545.0 

-24.9 

-30oT 

275.0 

8.1 

8.0 

-0.7 

295.3 

297.0 

»'i,8 

88.4 

5 

.2 

127* 

13.2 

53.  0 

4927. 2 

53  7.0 

-25.8 

-34  ,2 

273.7 

8.2 

8.2 

-0.5 

295.4 

296.7 

0.4 

48*0 

8 

*3 

126* 

13.6 

54.0 

5035.8 

529.0 

-26.6 

-34,0 

271.2 

8.2 

8.2 

-0.2 

295.8 

297.0 

0.4 

49*5 

8 

•/® 

125* 

13.9, 

55.0 

5145.6 

52 1 .0 

-27.7 

-37.0 

268.5 

7.9 

7.9 

0.2 

295.8 

296.7 

0.3 

40*8 

8 

*'6 

124* 

14.4 

56.0 

5284. 6 

51  1.0 

-29.0 

-46.0 

265.9 

7.2 

7.2 

O.S 

298*8 

296.2 

0*1 

17*4 

8 

.8 

122* 

« BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  d AND  10  OEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  oEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH.'.N  6 OEG 
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STATION  NO* •*  4SI 
OOOGE  CITY*  KAN 


S FEBRUARY  1975 

2315  CRT  |A«  10*  1 

ANCLES  ON  the  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  IN3ERROLATEO  EROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  ~r 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V UOMP 

POT  T 

E POT  T 

MR  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M’SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

1 A.8 

57.0 

5397. 2 

SO  3.0 

-30.  1 

-46.6 

268.3 

6.7 

6.7 

0.2 

295.8 

296.2 

0.1 

18.1 

5.9 

121* 

IS. I 

sa.o 

5511.2 

495.0 

-30.  a 

-47.  7 

272.2 

6.3 

6.3 

-0.2 

296.4 

296.7 

0*1 

17.0 

6.0 

120. 

IS.S 

59.0 

5626.6 

48  7.0 

-31.8 

-48.0 

279.2 

6.2 

6.  I 

-t.O 

296.4 

296.8 

0.1 

18*2 

6.1 

120* 

1S*9 

60.0 

5743. 5 

479.0 

-32.6 

-48.  1 

283.4 

6.3 

6.1 

“1  .5 

296.9 

297.2 

0.1 

19*4 

6.3 

120* 

16.2 

61.0 

5847.0 

47  2.0 

-33.7 

-48.8 

285.3 

6.4 

6.2 

- 1.7 

296.8 

297.1 

0.1 

20  .0 

6.4 

119. 

IE.  7 

62.  0 

5966. 7 

464.0 

-34.6 

-48.7 

287.1 

6.7 

6.4 

- 2.0 

297,  1 

297.4 

0.1 

22.1 

6.6 

119. 

17.0 

63.0 

6072.6 

457.0 

-35.  6 

-48  2 

2 87.9 

6.9 

6.5 

-2.1 

296.8' 

297.2 

0.1 

26.5 

6.7 

119. 

t 7.S 

64.0 

6179.8 

450.0 

-36.5 

-48  «6 

288.1 

7.5 

7.1 

-2.3 

297.3 

297.6 

0.1 

26*5 

6.9 

119. 

IT.H 

65.0 

6288.  3 

44  3.0 

-37.2 

-48.8 

286.5 

7.8 

7,5 

-2.2 

297.8 

298.1 

0.1 

28.4 

7.0 

118* 

in. 2 

66.0 

6429.8 

434.0 

-38.4 

-49.2 

283.4 

8.1 

7.9 

-1.9 

298.0 

298.3 

0.1 

30.5 

7.2 

lie. 

IB.  7 

67.  0 

6541. 3 

42  7.0 

-39.5 

-47.4 

277.8 

8.4 

8.3 

-l.l 

298.0 

298.4 

0.1 

42.5 

7,5 

118. 

19.0 

6B.0 

6654.2 

420.0 

-40.5 

99.9 

274,1 

6.6 

8.6 

*0  .6 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

7.6 

117. 

I9.S 

69.0 

6768.5 

413.0 

-41  .4 

99  9 

269.2 

9.3 

9.3 

0.  1 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

7.8 

116. 

I9.B 

70.0 

6884. 3 

406.0 

-42.6 

99  9 

267.0 

9.7 

9.7 

0.5 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

8.0 

116. 

20.2 

71.0 

7035.4 

397.0 

-43.6 

99c9 

264.6 

10.4 

10.4 

1.0 

299.0 

999.9 

99,9 

999.9 

8.2 

115. 

20.6 

72.0 

7137.5 

391.0 

-44.7 

99.9 

262.6 

11.2 

II. 1 

1.4 

298.9 

999.9 

99.9 

999*9 

8.4 

114. 

21.0 

73.0 

7258. 1 

384.0 

-46.0 

99.9 

261.0 

12.0 

11.9 

1 .9 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

8*6 

113* 

21.3 

74.0 

7380.2 

377.0 

-46.9 

99.9 

259.4 

12.6 

12.4 

2.3 

299.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

8.8 

112* 

21*6 

7S.0 

7486. 2 

371.  0 

-48.2 

99.9 

257.6 

13.2 

12.9 

2.8 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

9.  1 

tit* 

22.0 

76.0 

7611.5 

364.0 

-49.3 

99  i9 

254.6 

13.7 

13.2 

3.6 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

9.3 

110. 

22.4 

77.0 

7720.2 

35  8.0 

-50.3 

99  9 

251.9 

14*0 

13.3 

4.4 

298.9 

999*9 

99,9 

999.9 

9.6 

109* 

22.7 

7B.0 

7630.2 

352.0 

-51. 7 

99  9 

250.3 

14.2 

13.3 

4,8 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

9.8 

108. 

23.0 

79.0 

7960. 2 

345.0 

-52.5 

99.9 

248.9 

14.3 

13.3 

5.  1 

299.2 

999.9 

99.9 

999.9 

10.0 

107. 

23.4 

ao.o 

8073. 3 

339.  0 

-53.6 

99.9 

247.8 

14.5 

13.4 

5.4 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

10.3 

106. 

23.9 

61.0 

6226.4 

331.0 

-55.1 

99.9 

247.9 

15.2 

14.1 

5,7 

299,2 

999.9 

99.9 

999  .9 

10.6 

104. 

24.2 

B2.0 

8343. 0 

325.0 

-56.  1 

99.9 

249.4 

15.8 

14.8 

5.6 

299.4 

999.9 

99.9 

999.9 

10.8 

104. 

24.7 

63.0 

8461.5 

319.0 

-55.9 

99.9 

254.  1 

16.9 

16.3 

4.6 

301.2 

999*9 

99.9 

999.9 

11. S 

102. 

2S.I 

64.0 

8582.5 

31  3.0 

-55.2 

99  .9 

259.3 

17,9 

17,6 

3.3 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

11  .6 

tot  • 

2S.S 

65.0 

8685. 7 

308.  0 

-53.  3 

99  9 

264.6 

19.0 

18.9 

1 .8 

307,9 

999.9 

99.9 

999.9 

12.0 

tot. 

26.0 

66.0 

8855.3 

300.0 

-53.0 

99.9 

268.5 

20.0 

20.0 

0.5 

310.7 

999.9 

99.9 

999  *9 

12.6 

too. 

26.5 

87.0 

8985. 8 

294.0 

-52.3 

99.9 

270.1 

20.9 

20.9 

-0.1 

313.4 

999.9 

99.9 

999.9 

13.2 

99* 

26*9 

68.0 

9096.7 

289.0 

-52.  5 

99.9 

270.5 

21.8 

21.8 

- 0.2 

314,7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.7 

99. 

27.3 

89.0 

9232. 3 

28  3.0 

-52. 5 

99.9 

270.7 

22.8 

22.8 

• 0.  3 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

14.2 

99* 

27.7 

90.0 

934  7.6 

278.0 

-52.  3 

99-9 

270,9 

23.8 

23.8 

-0  .4 

318.4 

999.9 

99.9 

999.9 

14.  6 

99. 

26.2 

91.0 

9488.6 

272.0 

-52.5 

99  9 

271.5 

25.1 

25.  1 

-0.6 

320.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

15.5 

98* 

26.7 

92.0 

9608. 6 

267.0 

-52.5 

99 .9 

272.2 

26.4 

26.4 

-1.0 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16.3 

98* 

29.1 

93.0 

9755.4 

261.0 

-52.  5 

99.9 

272.8 

27.2 

27,2 

-1.3 

324.0 

990.9 

99.9 

999*9 

17.0 

98. 

29.6 

94.0 

9880.7 

256.0 

-51.7 

99.9 

273,5 

28.1 

28.  1 

-1,7 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

17,8 

97. 

30.1 

95.0 

10008. 7 

251.0 

-51.4 

99.9 

274.2 

29.3 

29.2 

-2.1 

329.3 

999*9 

99.9 

999.9 

18.6 

97. 

30.7 

96.0 

10165.9 

245.0 

-51.2 

99.9 

274.5 

30.5 

30.4 

-2.4 

331*8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

97. 

31.2 

97.0 

10327.  1 

239.0 

-51.2 

99.9 

274.5 

30.9 

30.8 

-2.4 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

97. 

31.7 

98.0 

10464.4 

234.0 

-51.  7 

99,9 

275,2 

31.3 

31*2 

-2.8 

335*5 

999*9 

99.9 

999*9 

21*6 

97. 

32.1 

99.0 

10576.2 

230.0 

-51.7 

99  ,9 

276.4 

32.0 

31.8 

-3*6 

337.1 

999.9 

99*9 

999*9 

22*3 

97* 

32.6 

100.0 

10718.  8 

225.0 

-51. 7 

99.9 

278.3 

32*8 

32.5 

--4.8 

339.3 

999.9 

99.9 

999*9 

23.3 

97. 

33.2 

101. 0 

10924.0 

218.0 

-51.2 

99.9 

280.5 

32.8 

32.2 

• 6.0 

343*1 

999*9 

99.9 

999*9 

24.5 

97. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  OEC 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THiN  6 DEG 


898 


STATION  NO.  ASI 
0006E  CITY.  KAN 


S FEBRUAAV  1975 
2315  GMT 

ANGLES  ON  TME  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LI  NEAMLV  t Ni'EMPOL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


1* *•9  IS.  t 


Tl  WE 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  'T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  ; 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DC 

33.B 

102.0 

11044. 3 

214.0 

-51.6 

99.9 

281.6 

32.5 

31.8 

-6.5 

344.4 

999  .9 

99,9 

999.9 

25.7 

97. 

3A.2 

103.0 

1 1 1 97.  6 

209.0 

-51.7 

99.9 

281.7 

32.4 

31.8 

-6.6 

346.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.4 

97, 

34.  n 

104.0 

11322.9 

205.0 

-51.9 

99.9 

281.4 

31.9 

31.3 

-6.3 

348.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

98. 

3S.2 

105.0 

11482.8 

200.0 

-52.5 

99.9 

281.1 

31.1 

30.5 

-6.0 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

28.4 

98. 

3B.R 

106.0 

11613. 4 

196.  0 

-52.  3 

99.9 

280.5 

29.3 

28.8 

-5,3 

351.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  5 

98. 

36.3 

107.0 

11780.2 

19  1.0 

-53.1 

99.9 

279.4 

28.2 

27.9 

-4.6 

353.3 

999  .9 

99.9 

999.9 

30.3 

9B. 

3E.9 

lOfl.O 

11916. 5 

187.0 

-53.5 

99.9 

277.5 

28.7 

28.5 

- 3.7 

354.9 

999.9 

99,9 

999.9 

31.3 

98. 

37.3 

109.0 

12055.4 

183.0 

-54.  3 

99.9 

276.8 

30.0 

29.8 

■ 3.5 

355.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

98. 

37.9 

110.0 

12196.9 

179.0 

-54.8 

99.9 

277.7 

31.3 

31.0 

- 4,2 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

98. 

3S.S 

11  1.0 

12414. 9 

173.0 

-55.  1 

99.9 

279.5 

31  .6 

31.2 

-5.2 

360.2 

999.9 

99.9 

999.9 

34.  3 

98. 

39.  1 

112.0 

12564.4 

169.0 

-54.9 

99.9 

279.0 

32.2 

31.8 

-5,0 

362.9 

999,9 

99.9 

999.9 

35.4 

98. 

39.7 

113.0 

12717.6 

165.0 

-54.6 

99.9 

277.1 

32.3 

32.1 

-4,0 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

98. 

40.2 

114.0 

12874.7 

^ 16  1.0 

-54.6 

99.  9 

275.4 

31.4 

31.3 

-2.9 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

98. 

40.9 

115.0 

13035.6 

157.0 

-54.9 

99  9 

273.9 

31.5 

31.4 

•2.2 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

98. 

41.5 

116.0 

13200.6 

153.0 

-55.  1 

99.9  • 

274.4 

33.5 

33.4 

-2.6 

373.1 

999.9 

99,9 

499.9 

40.0 

98. 

42.  1 

117.0 

13370.0 

149.0 

-54.4 

99,9 

276.0 

34.4 

34.2 

-3.6 

377,0 

999.9 

99.9 

999  ,9 

41  .2 

98. 

42.7 

II  8.0 

I3S44. 7 

145.0 

-53.6 

99.9 

277.7 

34.1 

33.8 

-4,6 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

98. 

43.2 

119.0 

13724.7 

141.0 

-53.3 

99.9 

278.8 

33.4 

33.0 

-5,1 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

98. 

43.9 

120.0 

13863. 2 

138.0 

-53.3 

99,9 

279.8 

32.1 

31.6 

-5,5 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

98. 

44.5 

121.0 

14052. 9 

134.0 

-52.7 

99,9 

280.1 

31  .5 

31.0 

-5.5 

391  .8 

999.9 

99,9 

999.9 

46.0 

98. 

45.1 

122.0 

14199. 1 

131.0 

-52.7 

99.9 

280.2 

31.6 

31.1 

' 5.6 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

98. 

45. 7 

123.0 

14399. 3 

12  7.0 

-52.8 

99.9 

280.3 

31  .6 

31.1 

5.6 

397,6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

98. 

40.4 

124.0 

14553.9 

124.0 

-52.2 

99,9 

280.  1 

31.0 

30.5 

-5.4 

401.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

98. 

47.0 

125.0 

14712.3 

121.0 

-52.5 

99.9 

279.2 

29.7 

29.4 

-4,7 

403.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

98. 

47.11 

126.0 

14929.4 

117.0 

-52.8 

99.9 

276.8 

27.7 

27,5 

-3.3 

407,0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

98. 

48.4 

127.0 

15096.0 

114.0 

-53.3 

99.9 

274.5 

28.2 

28.1 

-2.2 

409.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

98. 

49.0 

128.0 

IS327.  1 

110.0 

-52.8 

99.9 

271  .9 

30.2 

30.2 

-1.0 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

98. 

49.5 

129.0 

IS504.9 

107.0 

-54.4 

99  9 

270.1 

29.8 

29.8 

-0.0 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

98. 

50.1 

130.0 

15686. 6 

104.0 

-55.7 

99  „9 

269.3 

25.6 

25.6 

0.3 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

97, 

50.9 

131.0 

15936.5 

lOC.O 

-55.4 

99,9 

272.6 

23.3 

23.3 

-1.0 

420.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

97. 

51.5 

132.0 

16130.9 

97,0 

-55.1 

99.9 

275.9 

25.3 

25.  2 

-2.6 

425.0 

999.9 

99.9 

999,9 

57  ,9 

97. 

52.1 

133.0 

16331. 5 

94.0 

-55.2 

99.9 

276.4 

26.4 

26.2 

-2.9 

428.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

97, 

52.6 

134.0 

16468.5 

92.0 

-56.  1 

99.9 

274.5 

26.8 

26.8 

-2,1 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

97. 

53.2 

I3S.0 

16679. 3 

89.0 

-56.2 

99  .9 

270.9 

27.6 

27.6 

• 0.4 

433.3 

999.  9 

99.9 

999.9 

60.7 

97. 

54.  1 

136.0 

16970.6 

85.0 

-57.4 

99.9 

270.6 

28.1 

28.1 

--0.3 

436.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

97, 

54.8 

137.0 

17197.4 

82.0 

-57.9 

99  ,9 

274.3 

30.0 

29.9 

-2,2 

440.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

97. 

5B.6 

138.0 

17431. 2 

79.0 

-60.  1 

99,9 

278.1 

33.1 

32.8 

-4.6 

440.4 

999,9 

99.9 

999.9 

64.9 

97, 

56.5 

139.0 

17754. 2 

75.0 

-61.7 

99.9 

282.3 

30.5 

29.8 

-6.5 

443.5 

999  .9 

99,9 

999.9 

66.7 

97. 

57.2 

140.0 

1 8006. 1 

72.0 

-63.2 

99.9 

283.3 

26.0 

25.3 

-6.0 

445.5 

999,9 

99.9 

999.9 

67.9 

97, 

58.0 

141  .0 

18267.6 

69.0 

-63.6 

99.9 

284.4 

24.5 

23.7 

-6.1 

450.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

97. 

58.9 

142.0 

18540.0 

66.0 

-64  .2 

99,9 

287.1 

23.7 

22.6 

-7,0 

454.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.4 

97. 

60.0 

143.0 

1872«r9 

64.0 

-60.  8 

99  9 

291  .9 

20.9 

19.4 

-7,8 

466.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71,7 

98. 

«1.0 

144.0 

19029.  1 

61.0 

-59.9 

99,9 

289.5 

25.5 

24.0 

-8.5 

474  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

98. 

61.9 

I4S.0 

19343. 6 

58.0 

-60.6 

99,9 

285.2 

21.2 

20.4 

-5.6 

479.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

98. 

62.7 

146.0 

19673.6 

55.0 

-61.5 

99.9 

285.0 

15.7 

15.1 

-4.1 

485.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

98. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH«,N  6 DEG 
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STATION  NO* 
DODGE  C1TV< 


ASt 

KAN 


5 FEBHUAPy  1975 

2315  GNT  149  IS*  1 

ANGLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LI NEASLV  INrERPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  3t 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

«3*9 

147,0 

20020.6 

52.0 

•62.3 

99.9 

288.3 

18.7 

17.7 

•5.9 

491.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

76*6 

98* 

SS*3 

148.0 

20263. 4 

50.0 

-61  .3 

99.9 

298.7 

7.0 

6.2 

•3.4 

490.9 

999*9 

99.9 

999.9 

77.4 

90. 

6«*4 

149.0 

20646.9 

47.0 

-61. 7 

99.9 

270.6 

19.3 

19.3 

-0.? 

' S06.9 

999.9 

99.9 

999*9 

70*  1 

98* 

67*4 

150.0 

21054.9 

44.0 

-62.3 

99.9 

277.8 

22*5 

22.3 

- 3.0 

SlS.2 

999*9 

99.9 

999.9 

79.6 

98. 

se.A 

ISI.O 

21490. 9 

41.0 

-62.5 

99»9 

285.3 

12.6 

12.1 

-3.3 

525.3 

999.9 

99.9 

999.9 

00.9 

98. 

70*1 

152.0 

21799.9 

39.0 

-61.9 

99^9 

284.5 

17.4 

16.8 

-4.4 

534.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

99* 

71. 5 

153.0 

22293. 2 

36.0 

-63.6 

99  «9 

273.8 

18.6 

18.6 

-1.2 

542.2 

999.9 

99.9 

999,9 

83.7 

99* 

73.0 

154.0 

22643. e 

34.0 

-63.  e 

99«9 

283.4 

13.9 

13.5 

-3*2 

550  *6 

999*9 

99,9 

999.9 

85.1 

99. 

74.5 

155.0 

23209.7 

31.0 

-64.2 

99.9 

302.4 

7.4 

6*2 

•3.9 

564*3 

999.9 

99.9 

999.9 

06.0 

99. 

7E«2 

150.0 

23830. 5 

28.0 

-65.6 

99.9 

287.2 

14.2 

13.6 

"4.2 

577,1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

99. 

7S.0 

157.0 

24280.3 

26*0 

-66.2 

99*9 

294.2 

14.2 

13.0 

"S.O 

507.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

88.1 

99* 

S0*t 

isa.o 

25029*2 

23.0 

-63.0 

99  .9 

291.0 

19.1 

17.0 

-o.o 

610*0 

999.9 

99.9 

999*9 

90.0 

99. 

SE.t 

159.0 

25507. 2 

21.0 

-64.4 

99^9 

297.2 

16.0 

14.3 

-7.3 

630.2 

999.9 

99.9 

999*9 

92*3 

too* 

S4.S 

160.0 

26530.7 

10.0 

-60.4 

99  >9 

999.9 

99*9 

99*9 

V9.9 

671*1 

999,9 

99.9 

999*9 

999.9 

999, 

900 


STATION  NO.  4S1 
OOOeE  CITY.  KAN 

« FESRUARV  1975 
515  Gt»T 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

MIN 

GPM 

MB 

06  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

0.0 

U.7 

791.0 

932.2 

-11.7 

-16.0 

350.0 

6,7 

1.2 

-6.6 

266.9 

0.3 

12.0 

81  7.4 

929.0 

-11.5 

-16.8 

351.6 

13.7 

2.0 

-13.6 

267.4 

0.5 

13.0 

900.3 

919.0 

-12.  1 

-17,  1 

351.6 

13,7 

2.0 

-13.6 

267.6 

0.7 

14.0 

983.9 

909.0 

-12.6 

-17.7 

350,9 

13.2 

2.  1 

-<3.0 

267.9 

1.0 

15.0 

1076. 7 

898.  0 

-1  3.3 

-16.2 

349.6 

12.4 

2.2 

-,2.2 

268.1 

1.4 

16.0 

1187.6 

885.0 

-14.2 

-16.8 

344.4 

11.2 

3.0 

-10.8 

268.3 

1.0 

17.  0 

1273.8 

875.0 

-14.9 

-19,4 

340.0 

11.2 

3.8 

-10.5 

268.5 

2.1 

18.0 

1360.6 

865.0 

-15.  5 

-19.4 

338.0 

11.8 

4.4 

-11,0 

268.6 

2.4 

19.0 

1448.3 

855.0 

-16.2 

-18  .4 

337.4 

13.2 

5.  1 

-12.  2 

268.8 

2.7 

20.0 

1536. 6 

64S.0 

-17.1 

-18.7 

337.7 

14.1 

5.4 

-13.1 

268.8 

2.9 

21.0 

1643.9 

833.0 

-18.  1 

-19.4 

3 38.0 

14.5 

5.4 

-13.5 

268.8 

3.3 

22.0 

1 734. 1 

82  3.0 

-18.7 

-20.1 

336.6 

14.0 

5.6 

-12.8 

269.  1 

3.5 

23.0 

1825.5 

81  3.0 

-17.5 

-16,6 

335.5 

13.5 

5.6 

-12.3 

271  .4 

3.7 

24.0 

1918.4 

80  3.0 

-16.5 

-lE.l 

331.6 

14.6 

7,0 

-12,9 

273.4 

4.2 

25.0 

2003. 3 

794.  0 

-1  5.4 

-17,1 

322.7 

16.9 

10.3 

-13,5 

275.5 

4.4 

26.0 

2128.  I 

78  1.0 

-15.4 

-17,2 

318.9 

17.5 

1 1.5 

-* **3.2 

276.8 

4.6 

27.0 

221  5.  9 

772.0 

-14.0 

-14,9 

316.2 

17.5 

12.1 

-12.6 

279.2 

5.0 

28.0 

2315.1 

762.0 

-13.0 

-14,1 

312.4 

16.1 

11.9 

-.0.9 

281  .3 

5.4 

29.0 

2405.7 

753.0 

-13.3 

-14.3 

318.9 

15.2 

10.0 

-1 1,4 

282.0 

5.6 

30.0 

2507. 4 

743.0 

-14.2 

-14.8 

322.5 

15.1 

9.2 

-12.0 

282.1 

6.0 

31  .0 

2599.9 

734.0 

-14.3 

-14.7 

329.7 

15.9 

8.0 

-13,7 

283.0 

6.4 

32.0 

2704.2 

724.0 

-13.5 

-13,5 

334.2 

17.1 

7,4 

-15.4 

285.0 

6.6 

33.0 

2799.5 

715.0 

-13.2 

- 1 7,  2 

335.6 

17.3 

7.1 

-15,7 

286.4 

7.1 

34.0 

2896.0 

706.0 

-13.5 

-13,5 

337.1 

16.7 

6.5 

-15.3 

287,1 

7.4 

35.0 

2993. 6 

697.0 

-13.9 

-13,9 

337.5 

16.6 

6.3 

-15.3 

287,7 

7.8 

36.0 

3114.5 

686.0 

-14.3 

-14,4 

337.2 

16.5 

6.4 

-15.2 

288.5 

8.3 

37.  0 

3214.6 

677.0 

-15.0 

-15.1 

336.2 

16.1 

6.5 

-14.7 

288.8 

8.4 

38.0 

3315.6 

668.0 

-15.  3 

-15.6 

336.0 

16.0 

6.5 

-’.4,6 

289.6 

8.7 

39.0 

3418.3 

659.0 

-16.0 

-16.7 

335.4 

15.4 

6.4 

-14,0 

289.9 

9.0 

40.0 

3521. 9 

650.0 

-16.4 

-17,0 

334.9 

14.6 

6.2 

-13,2 

290.6 

9.4 

41  .0 

3638.3 

640.0 

-17.5 

-17,9 

335.  1 

13,7 

5.8 

-|2.S 

290.6 

9.7 

42.0 

3744. 3 

631.0 

-18.1 

-19.1 

335.5 

13.2 

5.5 

-.2.1 

291.0 

10.0 

43.0 

3839.6 

623.0 

-18.6 

-22,6 

336.0 

12.9 

5.2 

-,  1 ,7 

291  .6 

10.4 

44.0 

3948. 1 

614.0 

-19.2 

-23.2 

336.4 

12.6 

5.  1 

-11.6 

292.0 

10.7 

45.0 

4057.  6 

605.0 

-20.0 

-25,1 

336.6 

12.5 

5.0 

-11.5  • 

292.3 

11. 1 

46.0 

4156.3 

597.0 

-20.9 

-27.3 

336.8 

12.4 

4.9 

-11.4 

292.5 

11.4 

47.0 

4268.  5 

588.0 

-21  .5 

-27.1 

336.8 

12.0 

4.7 

-11.0 

292.9 

11.7 

48.0 

4369.4 

580.0 

-22.2 

-29,6 

336,4 

11.6 

4.6 

-10.6 

293.3 

12.1 

49.0 

4471.3 

572.0 

-23.1 

-30  .5 

335,5 

11.1 

4.6 

- 10.  1 

293.4 

12.5 

50.0 

4574. 4 

564.  0 

-23.8 

-31  ,6 

334.0 

11.3 

5.0 

-10.2 

293.8 

12.9 

SI  .0 

4704.8 

554.0 

-24.9 

-33.5 

332,2 

12.6 

5.9 

-11.1 

294.0 

13.3 

52.0 

4810.4 

546.0 

-25.5 

-34,4 

330.3 

13.6 

6.7 

-11.8 

294.4 

13.7 

53.0 

4930.8 

537.0 

-26.6 

-36.7 

328.2 

14.0 

7.4 

-1  1.9 

294.5 

14.0 

54.0 

5039.0 

529.0 

-27.5 

-38.1 

326.5 

13.9 

7.7 

-11.6 

294.7 

14.4 

55.0 

5134. 7 

522.  0 

-28.2 

-39,2 

323.7 

13.0 

7.7 

-10.5 

295.0 

• nv  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  5 AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1*3  37.  0 


E POT  T 
BG  K 

270.0 

270.3 

270.5 

270.7 

270.8 

270.9 

271.0 

271.2 

271.6 

271.6 
271  .5 

271. 7 

274.3 

276.5 

278.9 

280.3 

283.5 

286.0 

286.6 

286.6 

287.6 

290.2 

291.8 

292.5 

293.0 

293.7 
293.  8 

294.5 

294.4 

295.1 
294  .9 

294.9 

294.6 

294.9 

294.8 

294.5 
295.  1 
295.0 
295.0 

295.3 

295.3 

295.6 

295.5 

295.6 

295.8 


MX  RTO 
GM/KG 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.0 

1.0 
0.9 
0.9 

1.0 

1.0 

1.0 

0.9 

1.1 

1.1 

1.3 

1.3 

1.6 

1.7 

1.7 

1.6 

1.7 

1.9 

1.9 

1.9 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.3 
1.0 
1.0 
0.8 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 


RH 

RANGE 

AZ 

PCT 

KM 

DG 

70.0 

0.0 

0 

64.6 

0.2 

169 

65.7 

0.2 

169 

65.7 

0.4 

170 

66.5 

0.6 

171 

67.5 

0 .9 

170 

67,9 

1 .1 

168 

72.2 

1.3 

166 

83.1 

1 .6 

165 

87.  1 

1.8 

164 

89.9 

2.0 

163 

88.6 

2.3 

163 

90.5 

2.5 

162 

87.6 

2.7 

162 

86.9 

3.1 

160 

86.1 

3.3 

159 

93.0 

3.5 

157 

92.0 

3.9 

155 

92.1 

4.3 

153 

94.5 

4.4 

152 

97.1 

4.8 

152 

102.0 

5.2 

152 

102.1 

5.4 

152 

101  .7 

5.9 

153 

100.2 

6.2 

153 

98.9 

6.6 

153 

99.5 

7.1 

153 

97.4 

7.2 

154 

93.7 

7.5 

154 

94.5 

7.8 

154 

96.1 

8.1 

154 

92.2 

8.3 

154 

70.5 

8.6 

154 

70.6 

8.9 

154 

63.0 

9.  1 

154 

56.1 

9.4 

154 

60.3 

9.6 

154 

50.5 

9.9 

154 

50.7 

10.1 

154 

48.4 

10.3 

154 

44.3 

10.6 

154 

42.8 

10.9 

154 

37.6 

11.3 

154 

35.3 

11.6 

154 

33.6 

11.9 

154 

901 


STATION  NO.  451 
OOD6E  CITY.  KAN 

A FEBRUARY  1975 

SIS  err  143  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  3T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

MrSEC 

OG  K 

DG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

14.9 

S6.0 

S273.2 

51^. 0 

-29.5 

-40.4 

319.7 

12.1 

7.8 

-9.2 

295.  1 

295.8 

0.2 

33.6 

12.3 

153. 

IS.  4 

S7.  0 

S38S. 3 

504.0 

-30.6 

-41  .2 

315.1 

1 1 .9 

8.4 

-8.4 

295. 1 . 

295.8 

0.2 

34.1 

12.5 

153. 

IS. 7 

SB.O 

S484.S 

497.0 

-31.5 

-41.8 

312.0 

12.0 

8.9 

-8.1 

295.1 

295.8 

0.2 

34.9 

12.8 

153. 

1 e.i 

59.0 

5599.3 

489.0 

-32.1 

-41.9 

308.2 

12.2 

9.6 

-7.5 

295.7 

296.3 

0.2 

36.9 

13.1 

152. 

16.5 

60.0 

5715. 4 

481.  0 

-33.  3 

-42.7 

305.2 

12.1 

9.9 

-7.0 

295.6 

296.2 

0.2 

37.9 

13.3 

151. 

16.9 

61.0 

5818.3 

47  4.0 

-34.0 

-43.0 

305.6 

12.0 

9.7 

-7.0 

296.0 

296.6 

0.2 

39.5 

13.5 

151. 

17.3 

62.  0 

5922.2 

467.0 

-35.3 

-44  dO 

308.7 

1 1 .8 

9.2 

-7.4 

295.6 

296.2 

0.2 

40.5 

13.8 

150. 

17.7 

63.0 

6042.4 

459.0 

-36.  2 

-44,.,  8 

312.7 

11.4 

8.4 

-7.8 

296.1 

296.6 

O.I 

40.1 

14.  1 

ISO. 

1R.2 

64.0 

6148.8 

452.0 

-37.2 

-46.2 

317.4 

11.2 

7.5 

-8.2 

296.0 

296.5 

0.1 

38.4 

14.4 

ISO. 

18.7 

6S.0 

6256. 4 

44  5.  0 

-38.2 

-47.0 

320.2 

1 1 .4 

7.3 

-8.7 

296.1 

296.6 

0.1 

38.5 

14.7 

149. 

19.2 

66.0 

6396.7 

436.0 

-39.6 

-46.2 

321.3 

11.9 

7.4 

-9.3 

296.  1 

296.5 

0.1 

39  .0 

IS.l 

149. 

19.  S 

67.0 

6507. 2 

429.0 

-40.5 

99.9 

321  .4 

12.2 

7.6 

-9.5 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

15.3 

149. 

20.0 

68.0 

6619.0 

422.0 

-41.6 

ST. 9 

320.1 

12.2 

7.8 

-9.3 

296.3 

999.9 

99.9 

999.9 

15.7 

149. 

20.4 

69.0 

6732.2 

415.0 

-42.6 

99.9 

318.0 

11.6 

7.8 

-8.6 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

149. 

20.0 

70.0 

6846. 8 

408.0 

-43.6 

99.9 

313.7 

10.9 

7.9 

-7.5 

296.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16.3 

149. 

21.4 

71.0 

6979.7 

400.0 

-44.7 

99.9 

307.3 

10.7 

8.5 

-6.5 

296.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

16.6 

140. 

21.8 

72.0 

7097. 5 

393.0 

-45.9 

99.9 

302.4 

10.9 

9.2 

-5.8 

296.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

148. 

22.2 

73.0 

7216.9 

3se.o 

-46.9 

99.9 

299.0 

11.1 

9.7 

-5.4 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

147. 

22.6 

74.0 

7337.8 

379.0 

-48.2 

99  .9 

297.0 

11.1 

9.9 

•5.0 

296.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.3 

147. 

23.0 

7S.0 

7442. 8 

373.0 

-48.  8 

99.9 

295.7 

10.8 

9.7 

-4  .7 

297.4 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

167. 

23.S 

76.0 

7566.9 

366.0 

-50.2 

99.9 

294.4 

10.1 

9.2 

“4.2 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

17.B 

146. 

23.0 

77.0 

7674. 5 

360.0 

-51.4 

99.9 

293.5 

9.9 

9.1 

-4.0 

297.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

146. 

24.3 

78.0 

7783.5 

354.0 

-52.0 

99.9 

292.7 

10.6 

9.8 

-4.1 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

145. 

24.7 

79.0 

7912.5 

347.0 

-53.3 

99.9 

293.1 

12.0 

1 I.O 

-4.7 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.4 

145. 

2S.2 

80.0 

8024. 6 

34  1.  0 

-54.  3 

99.9 

295.9 

14.1 

12.7 

-6.2 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

144. 

2S.6 

81.0 

8176.4 

333.0 

-55.4 

99.9 

298.8 

15.6 

1 3.7 

-7.5 

298.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

19.0 

144. 

2C.0 

82.0 

8292. 2 

32  7.0 

-55.9 

99  .9 

301.0 

16.5 

14.1 

-8.5 

299.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

143. 

26.4 

83.0 

8410.2 

321.0 

-S5.4 

99„9 

300.3 

16.9 

1 4.6 

-8.5 

301.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

19.8 

143. 

26.8 

84.0 

8530.8 

315.0 

-54  .4 

99  .9 

299.4 

17.8 

15.6 

-8.8 

304.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

142. 

27.4 

SS.O 

8654. 2 

309.  0 

-S3.  8 

99.9 

298.7 

20  .6 

18.0 

-9.9 

306.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

142. 

27.6 

86.0 

8801.6 

39  2.0 

-53.1 

99.9 

298.2 

21.5 

19.0 

- 10.2 

309.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

141. 

28.0 

87.0 

8931.1 

296.0 

-52.8 

99.9 

296.4 

23.2 

20.8 

• 10.3 

312.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

141. 

28.4 

88.0 

9041.0 

291.0 

-52.  7 

99.9 

293.1 

24.1 

22.1 

-9.5 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

140. 

28.8 

89.0 

9175.9 

28  5.0 

-51  .7 

99  .9 

291.3 

25.0 

23.3 

-9.  1 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

139. 

29.4 

90.0 

9290. 8 

280.0 

-51.4 

99.9 

292.0 

26.8 

24.8 

-10.0 

319.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

138. 

29.8 

91.0 

9431.5 

274.0 

-SI  .1 

99.9 

293.  1 

28.0 

25.8 

-1  1.0 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

138. 

30.4 

' 92.0 

9551. 5 

269.0 

-50.3 

99.9 

292.6 

29.3 

27.0 

-11.3 

324.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

137. 

30.8 

93.0 

9699.0 

263.0 

-49.6 

99.9 

290.8 

29.7 

27.7 

-.iO.6 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

136. 

31.3 

94.0 

9824.7 

258.0 

-49.4 

99  .9 

289.1 

30.1 

28.4 

-9.9 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.4 

135. 

31.7 

95.0 

9952. 7 

253.0 

-50.3 

99  .9 

289.0 

30.5 

28.8 

-9.9 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

27.0 

134. 

32.3 

96.0 

10108.9 

247.0 

-51.6 

99  .9 

290.5 

30.8 

28.8 

-10.8 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

133. 

32.0 

97.  0 

10241.9 

242.0 

-50.8 

99.9 

292.1 

30.6 

28.3 

-11.5 

333.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

133. 

33.4 

98.0 

10405.6 

236.0 

-50.3 

99.9 

292.1 

29.8 

27.6 

-11.2 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

132. 

34.0 

99.0 

10545.6 

231.0 

-49.6 

99.9 

289.8 

28.4 

26.7 

-9.6 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .0 

131. 

34.7 

100.0 

10659. 8 

227.0 

-50.2 

99.9 

288.6 

29.7 

28.1 

-9.5 

340.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

131. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  iS  AND  10  DEC 
* BY  TEMP  MEANS  1EMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEC 


902 


STATION  NO*  4St 
OOOGE  CITY.  KAN 


6 FEGRUARY  1975 

SIS  GKT  143  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

CPM 

MS 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M 'SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

35. 3 

101. 0 

10834.4 

221.0 

-51 . 1 

9V.9 

290.5 

33.6 

31.5 

-11.8 

341.9 

999.9 

99,9 

999.9 

33.0 

130. 

35.7 

102.0 

10983. 1 

216.0 

-51  .4 

9?.  9 

290.9 

35.7 

33.4 

-12.7 

343.7 

999,9 

99,9 

999.9 

33.8 

129. 

3E.3 

103.0 

11135.2 

21  1.0 

-51  .6 

9?. 9 

289.4 

35.8 

33.7 

-11,9 

345.8 

999.9 

99,9 

999  ,9 

35.2 

129. 

36.6 

104.0 

11259. 3 

207.0 

-51.9 

99u9 

288.8 

34  .8 

33.0 

-1  1.2 

347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

128. 

37.3 

105.0 

11417.5 

202.0 

-52.7 

99.9 

289.3 

33.3 

31.5 

-11.0 

348.4 

999.9 

99.9  ■ 

999.9 

37.0 

128. 

37.6 

106.0 

11579.3 

197.0 

-52.8 

99.9 

289.4 

33.1 

31.2 

• 1 1.0 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37,7 

127. 

311.3 

107.0 

1171 l.S 

193.0 

-53.5 

99.9 

288,7 

31  .3 

29.6 

-lO.O 

351  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

127. 

3E.7 

108. 0 

11846.3 

189.0 

-53.5 

99.9 

288.9 

30.1 

28.5 

-9.8 

353.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

39,7 

126. 

39.3 

109.0 

11983. 6 

185.  0 

-53.9 

9^,9 

290.5 

29,9 

28.0 

-10.5 

355.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.  6 

126. 

39.7 

1 10.0 

12123.9 

18  1.0 

-54.4 

9T.9 

291.6 

30.3 

28.2 

-1  1.2 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

126. 

40.4 

1 1 1.0 

12339.4 

175.0 

-55.6 

99  ,9 

293.2 

30.7 

28.2 

-12.1 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

125. 

40. R 

112.0 

12486.6 

171.0 

-55.9 

99.9 

293.0 

30.7 

28.2 

-12.0 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

125. 

41.4 

1 I 3.0 

12637. 1 

167.0 

-56.4 

99.9 

290.8 

29.6 

27,7 

-10.5 

361.6 

999,9 

99.9 

999.9 

44.4 

125. 

41.9 

114.0 

12791. 0 

163.0 

-56.2 

99.9 

288.6 

28.3 

26.8 

-9  .0 

364.4 

999.9 

99,9 

999.9 

45.3 

124. 

4 2.6 

115.0 

12948.8 

159.0 

-56.4  • 

99.9 

287,9 

29.2 

27.8 

-9.0 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

124. 

43.4 

116.0 

13110. 6 

155.0 

-56.2 

99  .9 

288.9 

33.5 

31.7 

-10.8 

369.7 

999.  9 

99.9 

999.9 

47.8 

124. 

43. n 

117.0 

13276.8 

151.0 

-56.  2 

9*-.  9 

287.6 

33.7 

32.1 

-10.2 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

123. 

44.4 

118.0 

13447.3 

147.0 

-56.2 

99.9 

282.8 

31.1 

30.4 

-6.9 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

123. 

45.0 

119.0 

13622. 2 

143.0 

-57.  3 

99.9 

277.5 

27.5 

27,3 

-3.6 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  9 

122. 

45.7 

120.0 

13756.4 

140.0 

-56.9 

99.9 

279,7 

29.1 

28.7 

-4.9 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .6 

122. 

46.3 

121.0 

13940.4 

136.0 

-55.9 

99.9 

281.9 

34.3 

33.5 

-7.1 

384.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

122. 

46.7 

122.0 

14082.5 

133.0 

-55.4 

99.9 

281.8 

36.6 

35.8 

-7,5 

387.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

121. 

47.4 

123.0 

1427  7.  2 

129.0 

-55.6 

99  .9 

280.3 

34.9 

34.3 

-6.2 

390.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

121. 

47.9 

124.0 

14426. 9 

126.0 

-56.2 

99.9 

279.6 

31,7 

31.3 

-5,3 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

120. 

4R.6 

125.0 

14580.0 

123.0 

-56.2 

99.9 

282.1 

32.0 

31.3 

-6.7 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

120. 

49.4 

126.0 

14790. 3 

119.0 

-55.  7 

99.9 

285.8 

35.3 

34.0 

•9.6 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

119. 

50  cO 

127.0 

15008.3 

115.0 

-55.  2 

99.9 

286.2 

33.6 

32.3 

-9.4 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

119. 

50.7 

128.0 

15177.0 

112.0 

-55.2 

99.9 

284.8 

29.7 

28.7 

-7.6 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .4 

119. 

51.4 

129.0 

15350. 5 

109.0 

-54.9 

99.9 

284,7 

30.1 

29.1 

-7  .7 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

119. 

SI.B 

130.0 

15528.9 

106.0 

-54.9 

99.9 

285.2 

30.2 

29.1 

-7.9 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

118. 

52.7 

131.0 

15774. 7 

102.0 

-55.  1 

99  .9 

285.9 

25.8 

24.8 

-7,1 

418.9 

999.9 

99.9 

999,9 

64.9 

118. 

53.4 

I 32.0 

15965.3 

99.0 

-55.2 

99.9 

285.7 

24.9 

24.0 

-6.8 

422.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

118. 

54.3 

133.0 

16161.9 

96.0 

-54.8 

99.9 

283.2 

23.8 

23.2 

-5.4 

426.9 

999.  9 

99.9 

999.9 

.67.1 

118. 

54.5 

134.0 

16364.9 

93.0 

-55.  1 

99.9 

275.4 

18.1 

18.0 

-1  .7 

430.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  1 

117. 

55.4 

135.0 

16504. 1 

91.0 

-53.9 

99.9 

266.0 

17,1 

17.  1 

1.2 

435.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

117. 

56.2 

136.0 

16791. 8 

87.  0 

-55.4 

99.9 

273.0 

26.8 

26.7 

-1.4 

437.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.  2 

117. 

56.7 

137.0 

17014.4 

84.0 

-57.6 

99.9 

272.9 

26.7 

26.6 

-1.3 

437.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

117* 

57.4 

138.0 

17242.9 

81.0 

-59.9 

99.9 

267.6 

19.1 

19.1 

0.8 

437.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .0 

116. 

55.3 

139.0 

17478.4 

78.0 

-60.2 

99.9 

271.8 

19.4 

19.4 

•0.6 

441.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

116. 

59.3 

140.0 

17724.0 

75.0 

-58.6 

99  .9 

273.8 

25.8 

25.7 

-1.7 

450.0 

999,9 

99.9 

999.9 

72.8 

115. 

60.2 

141.0 

18068. 5 

71.0 

-58.5 

99.9 

274.2 

27.1 

27.1 

-2.0 

457.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74,4 

115. 

61.2 

142.0 

18338.6 

68.0 

-60.6 

99.9 

274.9 

22.3 

22.2 

-1.9 

458.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

IIS. 

62.  1 

143.0 

18618.0 

65.0 

-63.0 

99.9 

274.8 

18.6 

18.5 

-1.6 

459.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

114. 

63.0 

144.0 

18909.7 

62.0 

-61.7 

99.9 

265.6 

15.4 

15.4 

1.2 

468.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77.4 

II4. 

64.3 

145.0 

19113.5 

60.0 

-60.2 

99  .9 

289.0 

24.1 

22.8 

-7.8 

476.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

114. 

4 SV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  8ET4EEN  5 AND  10  OEG 
• BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


903 


STATION  NO.  451 
OOOCE  Ctrv.  KAN 


« FEBRUARY  1975 

515  GMT  143  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

ORES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  R 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

«5.5 

146.0 

19433.2 

57.0 

-60.6 

9<-.9 

302.3 

15.9 

13.4 

-8*5 

482.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

114. 

«A.7 

147.0 

19769. 1 

54.0 

-61.5 

9?  .9 

301.5 

17.7 

IS*  1 

•9.3 

487.7 

999*9 

99.9 

999.9 

81*7 

114. 

57.7 

I4S.0 

20  1 22.  e 

51.0 

-62.3 

99,9 

283.0 

14.5 

14.2 

-3*3 

494.0 

999.9 

99*9 

999*9 

82*8 

114. 

49.1 

149.0 

20495.6 

48.0 

-64.2 

99.9 

263.0 

14.2 

14.1 

1.7 

498.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

83  .9 

114. 

70.4 

150.0 

206R9.9 

45.0 

-65.0 

99.9 

267.2 

17.4  ■ 

17.4 

0.8 

505.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.9 

113. 

71.9 

151.0 

21I6B.S 

43.0 

-63.0 

99.9 

271.7 

16.5 

16.4 

—0*5 

516.8 

999.9 

99*9 

999.9 

86.2 

113. 

73.6 

152.0 

21612.6 

40.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

525.2 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999. 

75.3 

153.0 

22090. 1 

37.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

99.9 

536.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

904 


STATION  NO* **  *5t 
DODGE  CITY*  KAN 

A FEanUAAV  1975 

Ills  GNT  *3*  99,  0 


TI  ME 

CNTCT 

HE  I GH  T 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

1 t.O 

791.0 

933.0 

-15.6 

-IP. 4 

330.0 

6.7 

0*2 

12.0 

823.4 

929.0 

-16.0 

-21.2 

338.9 

13.5 

O.S 

13.0 

913.2 

91  8.0 

-15.8 

-20  .5 

338.9 

13.5 

O.S 

I A.O 

1003.9 

907.0 

-16.8 

-21.4 

340.5 

13.6 

1.3 

IS.O 

1095.5 

896.0 

-17.5 

-21.8 

344.9 

15.3 

1.7 

10.0 

1204. B 

B83.  0 

-1  8.6 

-22.8 

347.8 

16.8 

1.9 

17.0 

1289.  7 

873.0 

-18.4 

-2-.2 

348.7 

17.2 

S.3 

10.0 

1375. e 

863.0 

-17.9 

-21  .7 

349.3 

17.0 

2.0 

19.0 

1471.9 

852.0 

-17.  5 

-22.3 

348.8 

17.0 

2.9 

20.0 

1560.4 

842.0 

-17.3 

-22.2 

346.9 

17.9 

3.3 

21.0 

1668.  1 

B30.  0 

-16.  9 

-21  ,9 

345.4 

19.9 

3*0 

22.0 

1759.3 

820.0 

-15.8 

-20.6 

345.0 

21.2 

3.B 

23.0 

1852.0 

810.0 

-14.7 

-19.8 

345.4 

21.7 

A.2 

2A.0 

1946.  1 

800.0 

-14.6 

-19.9 

344.7 

21.6 

A.A 

25.0 

2041.5 

790.0 

-14.4 

-19  .7 

343.5 

21.1 

A.B 

20.0 

21  57.  B 

776.  0 

-13.3 

-If  .5 

339.1 

21  .5 

S.l 

27.0 

2256.7 

768.0 

-1  1 .6 

-14,9 

336.  5 

21.8 

•.A 

20.0 

2357.  4 

75  8.0 

-10.2 

-13.9 

336.0 

21  .2 

S.6 

29.0 

2449.5 

749.0 

-10.  2 

-14.6 

336.5 

20.5 

0.0 

30.0 

2553.2 

739.0 

-9.8 

-14.9 

339.4 

18.0 

O.A 

31.0 

2647.  B 

730.  0 

-9.9 

-15.7 

338.2 

20.3 

0.7 

32.0 

2754.2 

720.0 

-10.3 

-1  * .4 

337.3 

20.4 

7.0 

33.0 

2851. 1 

71  1.0 

-10.5 

-19.1 

336.4 

19.9 

7.3 

3A.0 

2949.1 

702.0 

-10.9 

-2f  .9 

335.6 

19.5 

7.7 

35.0 

3059.2 

692.0 

-1  1 .6 

-21  .9 

334.1 

19.1 

0.2 

30.0 

3181. B 

681.0 

-12.5 

-23.1 

331.6 

18.9 

O.S 

37.0 

3283.3 

672.0 

-13.2 

-24.5 

329.8 

19.0 

E.O 

30.0 

3385. B 

663.0 

-14.2 

-25.7 

328.1 

18.7 

9.2 

39.0 

3489.4 

654.0 

-14.9 

-2t.2 

326.4 

1 8.1 

9.5 

40.0 

3594. 1 

645.0 

-16.0 

-26  .7 

325.5 

17.3 

10.0 

A 1.0 

3723.4 

634.0 

-17.2 

-27.7 

326.6 

16.6 

IC.4 

42.0 

3830.5 

625.0 

-17.7 

-28  .4 

328.6 

17.3 

10.7 

43.0 

3926.  7 

617.0 

-1  8.  7 

-29,2 

329.4 

17.9 

1 t.O 

44.0 

4036. 1 

608.0 

-19.5 

-30.6 

329.9 

18.6 

It. A 

45.0 

4134. 3 

600.0 

-20.4 

-32.5 

328.8 

19.1 

11.7 

46.0 

4246.  1 

591.0 

-21.3 

-3^.1 

327.7 

19.3 

12.  I 

47.0 

4346*5 

583.0 

-22.1 

-35  .6 

325.7 

19.6 

12.5 

40.0 

4460. 7 

574.0 

-22.9 

-37.6 

323.5 

20.1 

12.8 

49.0 

4563.5 

566.0 

-23.5 

-39.7 

321.6 

20.5 

13.1 

50.0 

4667.  4 

558.0 

-24.3 

-42.9 

319.8 

20  .9 

13.5 

51.0 

4799. 1 

54  8.0 

-25.0 

-44,2 

317.4 

21.1 

13.8 

52.0 

4905.8 

540.0 

-25.7 

-44.3 

316.2 

20.8 

14.2 

53.0 

5013.8 

532.0 

-26.  8 

-46.9 

315.1 

20.1 

14.5 

54.0 

' 5122.9 

524.0 

-27.8 

-47.1 

314.5 

19.4 

14.9 

55.0 

5233. 3 

516.0 

-28.4 

-47.6 

313.5 

18.3 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

OM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3.4 

•5*8 

262.8 

265*3 

I.O 

79.0 

0.0 

0. 

4.8 

-12.6 

262.8 

264.8 

0.8 

63.9 

0.3 

153. 

4.8 

-12.6 

263.8 

266.0 

0.8 

66*9 

0.3 

153. 

4.5 

-12.8 

263.7 

265.8 

0.8 

67.3 

0*5 

155. 

4.0 

-14.8 

263.9 

265.9 

0.7 

08.5 

0.9 

158. 

3.6 

-16.4 

263*9 

265.8 

0.7 

68.8 

1.3 

161. 

3.4 

-16.9 

264.9 

266.7 

0.7 

05.6 

1 .6 

162. 

3.2 

- 16.7 

266.3 

268.  3 

0.7 

65.9 

2.0 

163. 

3.3 

- 16.7 

267.8 

269.8 

0.7 

65.9 

2.2 

164. 

4.  1 

- 17.5 

268.8 

270.9 

0.8 

65.6 

2*6 

165* 

5.0 

"19.3 

270.3 

272.5 

0.8 

65.3 

3.0 

165. 

5.5 

-20.5 

272.5 

274.9 

0.9 

66.3 

3*4 

165. 

5.4 

-21.0 

274.6 

277.3 

1.0 

64.9 

3.7 

165. 

5.7 

-20.8 

275.7 

278.4 

1.0 

63.0 

4.2 

165* 

6.0 

-20.2 

276.9 

279.  7 

t.O 

64.1 

4 .4 

165* 

7.7 

-20.1 

279.3 

282.5 

1.  1 

64.6 

4.9 

165. 

8.7 

-20.0 

282.2 

286.6 

1.6 

76.0 

5.3 

164* 

8.6 

-19.4 

284.8 

289.6 

1.7 

74.1 

5.7 

163. 

8.2 

-18.8 

285*8 

290.4 

1.6 

70.3 

6.0 

163* 

6.5 

-17.4 

287.4 

292.0 

1.6 

66*1 

6.4 

163. 

7.6 

-18  .8 

288.2 

292.6 

1.5 

62.7 

6.9 

163* 

7.9 

-18.8 

288*8 

292.8 

1.3 

56*0 

7.3 

162. 

8.0 

- 18.3 

289*7 

293.2 

1.2 

49.2 

7.7 

162* 

8*1 

--1  7.8 

290*3 

293.3 

1.0 

43.4 

8.0 

162. 

8.  3 

-17.  2 

290.7 

293.  5 

0*9 

42*0 

8.4 

161. 

9.0 

-16.6 

291.0 

293*6 

0.9 

40.4 

9.0 

161* 

9.6 

-16.4 

291.3 

293.7 

0.8 

37.6 

9.3 

161. 

9.9 

-15.9 

291.4 

293.5 

0.7 

36*8 

9.7 

160* 

10.0 

-15.0 

291  .7 

293.8 

0.7 

37.0 

10.  1 

too* 

9.8 

-14.3 

291.0 

293.6 

0.7 

39.0 

10. 5 

159. 

9.2 

-13.9 

291  .6 

293.5 

0.6 

39.4 

10.9 

158* 

9.0 

-14.8 

292.2 

294.0 

0.0 

38.7 

11.2 

158. 

9.1 

-15.4 

292*2 

293.9 

0.5 

38.9 

11.6 

ISB* 

9.4 

-16.1 

292.5 

294  .0 

0.5 

36.3 

12.0 

158* 

9.9 

-16.3 

292*5 

293.  a 

0*4 

32*8 

12.4 

157* 

10.3 

-16.3 

292*8 

293.9 

0.4 

30*0 

12.7 

157. 

11.1 

"16.2 

293.0 

294.0 

0.3 

27.7 

13.2 

157. 

12.0 

-16*2 

293.4 

294*2 

0*3 

24.3 

13.6 

156. 

12.8 

-16*1 

293*7 

294.4 

0*2 

20*9 

14.0 

156. 

13.5 

-16.0 

294.0 

294.5 

0.2 

15.9 

14.4 

156. 

14.3 

-15.5 

294.7 

295.2 

0.1 

14.7 

14.9 

155. 

14.4 

-15.0 

295.2 

295.6 

0.1 

15.4 

15.2 

155. 

14*2 

-14.2 

295*0 

295.3 

0.1 

12.9 

15*7 

154. 

13.8 

-13.0 

295.2 

295.5 

0.1 

13*7 

16*  1 

154. 

13.3 

-12.6 

295.7 

296.0 

0.1 

13.7 

16.5 

153. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  DETYEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TNAN  6 DEG 
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STATION  NO* *•  4SI 
OOOGE  CITY,  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

It  IS  Gtn-  ISA  59*  0 


tike 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

W/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

I 5.  A 

56.0 

5359.0 

50  7.0 

1 

w 

o 

• 

-A8.9 

312.0 

17.4 

12.9 

-11.6 

295.1 

295.4 

0.1 

13.9 

17.0 

152. 

IS.  7 

57.  0 

5472. 0 

499.0 

-31.0 

-A9.6 

311  .8 

17,2 

12.8 

-11.4 

295.4 

295.7 

O.t 

14.0 

17.2 

152. 

1«.2 

S8.0 

5586.4 

49  1.0 

-32.  1 

-49.  7 

312.5 

17,4 

12.8 

-11.7 

295.3 

295*6 

0.1 

15.3 

17,7 

151. 

t«.S 

59.0 

5687.5 

48  4.0 

-33.3 

-51.8 

313.4 

17,7 

12.8 

-12,1 

295.1 

295*3 

0.1 

13.6 

18.0 

151  . 

IA.9 

60.0 

5804. 4 

476.  0 

-34.  1 

-51.7 

313.9 

18.2 

1 3.1 

-*.2,6 

295.5 

295,7 

0.1 

14.9 

18.4 

151. 

it.a 

61.0 

5922.8 

468.0 

-35.1 

-51.7 

314.8 

19.0 

13.5 

-’3.4 

295.8 

296.0 

0.1 

16.2 

18.9 

150. 

17,7 

62.0 

6027.  7 

461.0 

-36.2 

-52.3 

315.5 

19.6 

13.7 

-14,0 

295.7 

295.9 

0.1 

16.9 

19.3 

ISO* 

1 B.O 

63.0 

6133.6 

454.0 

-37.  4 

-sr.3 

316.1 

20.1 

13.9 

-J4,5 

295.5 

295.7 

o.t 

17.0 

19.7 

ISO. 

1 E.A 

6A.0 

6256. 1 

446.0 

-38.7 

-54  .4 

315.8 

20.5 

14.3 

-i4.7 

295.  3 

295*4 

0.1 

17.1 

20 .1 

149. 

IB. 7 

65.0 

6364. 6 

439.0 

-39.0 

-55.2 

315.1 

20.6 

14.6 

— j 4 .6 

296.3 

296.4 

0.0 

16.0 

20.5 

149* 

14.2 

66.0 

6522.2 

429.0 

-40  .4 

99.9 

312.9 

20.6 

15.  1 

-14,0 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.1 

149* 

I9.S 

67.  0 

6634. 1 

422.0 

-41.5 

99.9 

311.2 

20  .5 

15.4 

-13,5 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

140. 

19.9 

68.0 

. 6747.3 

415.0 

-42.  6 

99.9 

308.5 

20.6 

16.1 

-12.8 

296*5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

148. 

20.3 

69.0 

6862.0 

408.0 

-43.6 

99  .9 

305.9 

21.1 

17,1 

-12,4 

296.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.4 

148* 

20.6 

70.0 

6961. A 

402.0 

-44.  6 

99.9 

304.0 

21  .5 

1 7.8 

-12.0 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.7 

147. 

21.0 

71.0 

7112.5 

39  3.0 

-45.9 

99.9 

301.5 

22.0 

18.8 

-11.5 

296.9 

999.9 

99,9 

999.9 

23.2 

147. 

21. A 

72.0 

7231. e 

38  6.0 

-47.2 

99.9 

299.8 

21  .8 

19.0 

-10.8 

296.7 

999*9 

99.9 

999*9 

23.7 

146* 

21.7 

73.0 

7352.7 

379.0 

-48.2 

99.9 

299.8 

21.3 

18*5 

-10.6 

296.9 

999*9 

99.9  :■ 

999.9 

24.0 

146* 

22.1 

7A.0 

7457.5 

37  3.0 

-49.3 

99  .9 

301.0 

20.4 

17.5 

-10.5 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

145. 

22.S 

7S.0 

75fll.A 

366.  0 

-50.5 

99.9 

303.1 

19.5 

16.3 

-10.6 

296.8 

999*9 

99.9 

999*9 

24.9 

IAS. 

22.4 

76.0 

7688.9 

360.0 

-51  .7 

99.9 

303.6 

19.0 

15.9 

-10.5 

296*6 

999*9 

99.9 

999.9 

25.4 

144. 

23.  3 

77.0 

7816.0 

353.  0 

-52.8 

99.9 

303.6 

18.8 

15.7 

-10.4 

296*8 

999.9 

99.9 

999*9 

25.8 

144. 

23.7 

7S.0 

7926.4 

347.0 

-53.6 

99.9 

303.4 

18,8 

15.7 

-.0.4 

297.1 

999*9 

99*9 

999  *9 

26.2 

144. 

2A.I 

79.0 

8038.2 

341.0 

-55.1 

99.9 

303.1 

19.5 

16.3 

-10.6 

296,7 

999*9 

99.9 

999.9 

26.6 

143* 

2A.B 

80.0 

8151.3 

335.0 

-56.  1 

99  » 9 

302.4 

21.5 

18.1 

-1 1 ,5 

296*8 

999.9 

99.9 

999.9 

27.0 

143. 

2S.0 

81.0 

8306.4 

327.0 

-52.2 

99.9 

301.9 

26.0 

22.1 

-13.7 

304.2 

999*9 

99.9 

999.9 

27.6 

143. 

2S.A 

82.0 

8426. 3 

321.0 

-52.0 

99.9 

301  .9 

28*6 

24.3 

- 15.1 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28*3 

142. 

2S.R 

83.0 

8548.6 

315.0 

-51.6 

99.9 

301.9 

29.1 

24.7 

-15.4 

308.3 

999*9 

99.9 

999.9 

29.  1 

141. 

26.3 

8A.0 

8673.4 

309.0 

-51  .6 

99  .9 

302.0 

28.1 

2 3.8 

-14,9 

310.0 

999*9 

99.9 

999,9 

29.9 

141  . 

26.7 

85.0 

8800.  a 

30  3.  0 

-51. 1 

99.9 

301.9 

27  .2 

23.1 

-14,4 

312.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30*5 

141. 

27.3 

86.0 

8953. 1 

296.0 

-50.3 

99.9 

300.5 

27.8 

23.9 

-14.1 

315.6 

999*9 

99.9 

999.9 

31  .4 

140. 

27.7 

87.0 

9086. 7 

290.0 

-50.3 

99.9 

299.1 

29  .2 

25.5 

-14.2 

317,5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

140* 

2B.2 

88.0 

9200. 3 

285.0 

-50. 2 

99.9 

297,  5 

30.9 

27.4 

-14,3 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.9 

139. 

28.6 

89.0 

9339. 2 

279.0 

-50.5 

99.9 

296,8 

31.8 

28.4 

-14,  3 

320.8 

999.9 

99,9 

999.9 

33*6 

138. 

29.1 

90.0 

9456. 8 

274.0 

-51.6 

99.9 

297.8 

33.1 

29.2 

-15,4 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

138* 

29.5 

91  .0 

9600.5 

268.0 

-51.7 

99  .9 

299.7 

35.0 

30.4 

-.7.3 

322,7 

999.9 

99.9 

999  .9 

35.1 

137, 

29.9 

92.  0 

9722. 6 

263.0 

-51.6 

99  .9 

301  .0 

37  .2 

31.9 

- 19.2 

324*7 

999.9 

99.9 

999.9 

36*0 

137. 

30.  A 

93.0 

9872.4 

257.0 

-51.7 

99.9 

301.1 

38.4 

32.9 

-19.0 

326.6 

999*9 

99.9 

999.9 

37.2 

137. 

30.8 

94.  0 

10000. 1 

252.0 

-50.6 

99  .9 

300.3 

37.4 

32.3 

-18.8 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

136* 

31. A 

95.0 

10130. 5 

247.0 

-51.6 

99.9 

298.1 

34  .1 

30.1 

-16.1 

330  *5 

999.9 

99.9 

999.9 

39,4 

136. 

32.1 

96.0 

10290. 1 

24  1.0 

-51  .6 

99.9 

296,3 

31*6 

28.3 

-14.0 

332.9 

999*9 

99*9 

999*9 

40.6 

135. 

32.6 

97.  0 

10426. 1 

236.0 

-51.7 

99.9 

296.6 

32.4 

28.9 

- 14.5 

334.6 

999.9 

99.9 

999*9 

41.5 

135* 

33.1 

98.0 

10564.9 

231.0 

-51.9 

99.9 

297,6 

35*4 

31.4 

-16*4 

336*5 

999*9 

99.9 

999.9 

42.4 

134. 

33.6 

99.0 

10706.7 

226.0 

-51  .9 

99  .9 

298.0 

39.2 

34.6 

-18.5 

338.6 

999*9 

99.9 

999*9 

43.4 

134. 

3A.1 

100.0 

10851. 8 

221.0 

-51. 7 

99.9 

297.2 

40  .3 

35.8 

-18.4 

341,0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.  8 

133. 

* BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 OEG 


906 


station  no*  4S1 

OOOCC  CITY*  KAN 


6 rEenuADT  i«ts 

Ills  SNT  !*•  • 


TI«E 

CNTCT 

HEIGHT 

EKES 

TENP 

OEK  PT 

DIO 

SPEEO 

U COMP 

V ;o«p 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

PANGE 

AT 

MIN 

GPN 

NO 

OG  C 

OS  C 

OG 

N/SEC 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

DC  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

3A.7 

to  1.0 

11030.3 

21  5.0 

-SI  .7 

99,9 

29A.6 

36.0 

32,7 

-15.0 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.2 

133. 

3S*3 

102.0 

11 152.1 

21  1.0 

-51 .9 

99.9 

293.3 

33.1 

30.A 

-13.1 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

132* 

3S*T 

103.0 

11307.2 

20A.0 

-52.7 

99.9 

29A.A 

34,0 

30.9 

-14*0 

346.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

47.0 

132. 

3E.S 

10A.0 

HAAS.  A 

201.0 

-53.5 

99.9 

296.7 

36.0 

32.2 

•16.2 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

132. 

3A.T 

lOS.O 

1IS9A.9 

197.0 

-53,6 

99.9 

290.2 

36.7 

32.4 

-17,4 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

131. 

3T.  3 

loe.  0 

11 7eo. 2 

192.0 

-53,0 

99.9 

290.5 

35.0 

31*4 

-17,1 

351.7 

999,9 

99.9 

999.9 

51 .1 

131. 

3T*7 

lOT.O 

1109S.S 

100.0 

-53.0 

99.9 

297.6 

34.4 

30.5 

-16.0 

353.0 

999,9 

99.9 

999.9 

52.2 

131. 

3»*3 

1 OA.O 

12033.0 

lOA.O 

-53.5 

99,9 

296.5 

35.0 

31.3 

-15.6 

356.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

131. 

3E.A 

109.0 

12175.  2 

100.0 

-S3.  3 

99.9 

296.5 

36,3 

32.5 

-16.2 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53,0 

130. 

S«,3 

1 10.0 

123SA.6 

175.0 

-53,5 

99.9 

290.0 

30.9 

34.  3 

-10.3 

361.7 

999.9 

99.9 

999,9 

55.3 

130. 

3«.A 

11  I. 0 

I2SA3. 0 

170.0 

-53.6 

99  .9 

290.5 

30.2 

33.5 

-10.2 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

130. 

AO.  A 

112.0 

I269S. 7 

166.0 

-SA.9 

99.9 

296.  7 

35.3 

3I.S 

-:  5 ,9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

130. 

AO.O 

1 1 3.0 

120S1 .5 

162.0 

-55.1 

99.9 

29A.6 

33.0 

30.0 

-13.7 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50,9 

129. 

AI.A 

IIA.O 

13011.2 

150.0 

-55.2 

99,9 

293.2 

31  .2 

20*6 

-12.3 

369.4 

999.9 

99,9 

999.9 

60*0 

129. 

A 3.0 

1 IS.O 

13133.7 

155.0 

-5A.6 

99.9 

293,7 

29.9 

27,3 

-12.0 

372.5 

999,9 

99.9 

999.9 

60*7 

129. 

At.R 

lie.  0 

I33A3. 5 

150.0 

-5A.9 

99,9 

297,  1 

32.1 

20.6 

-14,6 

375.5 

999.9 

99.9 

999,9 

62.3 

120. 

A3.S 

117.0 

I3SI6.A 

IA6.0 

-SA,  6 

99.9 

290.2 

36.2 

31.9 

-17.1 

379.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

120. 

AA.t 

IIA.O 

I3A9A.6 

IA2.0 

-53.0 

99.9 

297,7 

33,7 

29.0 

- 15,7 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

120. 

A A. a 

1 19.0 

13031. A 

139.0 

-5A.9 

99.9 

296.2 

29.0 

26.0 

-12.0 

303.7 

999,9 

99,9 

999.9 

6A.4 

120. 

AS.S 

120.0 

IAOIA. 3 

135.0 

-5A.3 

99.9 

296.  1 

29.1 

26.1 

-12.0 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

120. 

AE.t 

121.0 

IAI62.2 

132.0 

-5A.9 

99  .9 

290.3 

32.1 

20.2 

-15.2 

309.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

127. 

AA.T 

122.0 

IA3S0.0 

120.0 

-55.2 

99,9 

299.0 

30,7 

26.0 

-14.9 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69,0 

127. 

AT.S 

123.0 

IAS09.0 

125.0 

-56.2 

99.9 

299.2 

25.2 

22.0 

-12.3 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .0 

127. 

AA.I 

12A.0 

IA66A. 2 

122.0 

-56.  1 

99.9 

301.5 

27  .3 

23.3 

-.4,2 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

127. 

AA.T 

125.0 

IAA7A.0 

110.0 

-56.  A 

99,9 

302.6 

29.2 

24. 6 

-.5.0 

399.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

127. 

AS.A 

i2e.o 

15039. A 

IIS.O 

-56.6 

99.9 

303.0 

20  .0 

24. 2 

-15.7 

402.0 

999.9 

99.9 

999,9 

74.4 

127. 

S0.3 

127.0 

I52AA.0 

II  1.0 

-56,6 

99.9 

305.0 

32.6 

26.7 

-’0.7 

406.1 

999.9 

9y.9 

999.9 

75.9 

127. 

si.e 

I2A.0 

ISA37.0 

100.0 

-56.6 

99.9 

306  .3 

33.6 

27,1 

-19.9 

409.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

127. 

St.T 

129.0 

ISAI6. 5 

105.0 

-56.6 

99.9 

304.0 

33  .3 

27,4 

-19.0 

412.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

127. 

S3.S 

130.0 

ISOOO.A 

102.0 

-56,7 

99.9 

301.0 

32.1 

27.6 

-lA.S 

415.7 

999.9 

99,9 

999.9 

00.4 

127. 

S3.  3 

131.0 

16053. 9 

90.0 

-56.7 

99.9 

292  .3 

27.9 

25.0 

- 10.6 

420. S 

999.9 

99.9 

999*9 

01.7 

127. 

SA.0 

132.0 

16250.6 

95.0 

-57,6 

99.9 

207,2 

25.7 

24 .6 

-7.6 

422.6 

999.9 

99.9 

999.9 

02.7 

126. 

SA.7 

133.0 

I6A52.0 

92.0 

-50.5 

99.9 

290.2 

22.9 

21.5 

-7.9 

424.0 

999.9 

99.9 

999.9 

03.7 

126. 

SS.A 

13A.0 

16661. 2 

09.0 

-50.6 

99.9 

296.0 

20  .2 

10.1 

-0.9 

420.5 

999.9 

99.9 

999.9 

04.0 

126. 

SO.  A 

I3S.0 

lAAOA. 1 

0 7.0 

-50.5 

99  -9 

290.5 

27.0 

23,7 

-12.9 

431.6 

999.9 

99.9 

999.9 

05.6 

126. 

ST.  3 

I3A.0 

1702A. 7 

OA.O 

-50.6 

99.9 

299.2 

30  .2 

26.4 

-14,7 

435.6 

999.9 

99.9 

999.9 

07.6 

126. 

sa.T 

137.0 

17331. A 

00.0 

-50,5 

99o9 

294.9 

25.5 

2'3.1 

-.0*0 

442.1 

999.9 

99.9 

999.9 

09.0 

126. 

so.  2 

130.0 

17571. 7 

77.0 

-50.6 

99.9 

207.5 

22.0 

21.7 

•6*9 

446.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

125. 

00.2 

139.0 

17021. S 

7A.0 

-50.5 

99.9 

276.5 

24.5 

24.4 

•2.0 

452.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

125. 

AI.2 

lAO.O 

10001.3 

71.0 

-59.2 

99.9 

261.1 

22.5 

22.2 

3.5 

456.0 

999.9 

99,9 

999.9 

93.0 

124. 

02.2 

1 AI.O 

10351. 2 

60.0 

-60.2 

99.9 

260.2 

22.0 

21.7 

3,7 

459.3 

999.9 

99,9 

999.9 

93.5 

124. 

03*2 

1A2.0 

ISA3I.0 

65.0 

-61.5 

99  .9 

268.9 

27.1 

27.1 

O.S 

462.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

123. 

A A.  A 

1A3.0 

I092S. 1 

62.0 

-61  .0 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

OS.A 

lAA.O 

19233.9 

S9.0 

-60.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

470.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

907 


sritrtoN  NO.  «si 
0Q06E  CITY.  KAN 

« PEBRUARV  1975 

1535  CRT  I4T  IS.  • 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  •»T 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

e.o 

1 1.6 

791.0 

933.5 

-15.0 

-17.8 

300.0 

4.1 

e.i 

12.0 

530.  0 

929.0 

-14.6 

-20.9 

999.9 

99.9 

0.5 

13.0 

920.1 

915.0 

-15.6 

-21.1 

999.9 

99.9 

0.7 

1 A.O 

lot  I.O 

907.0 

-16.  1 

-21.7 

999.9 

99.9 

i.i 

IS.O 

1094.5 

897.0 

-16.  1 

-22.0 

999.9 

99.9 

1.5 

16.0 

1212. 8 

853.0 

-16.8 

-22.9 

999.9 

99.9 

1.5 

17.0 

1307.  5 

872.0 

-14.1 

-21 . 1 

338.3 

15.1 

2.1 

1 5.0 

1395.0 

86  2.0 

-14.2 

-2K3 

338.5 

15.5 

S.A 

19.0 

1 453. 7 

852.0 

-13.5 

-20.4 

339.5 

16.1 

2.7 

20.0 

ISS3.1 

84  1.0 

-10.  7 

-17.6 

338.6 

16.7 

3.1 

21.0 

1703.2 

828.0 

-9.5 

-16.4 

336.9 

17.8 

3.A 

22.0 

1797. 2 

81  8.  0 

-9.2 

-15.8 

336.7 

19.0 

3.7 

23.0 

1592.4 

800.0 

-9.1 

-15.5 

337.7 

20.4 

A.O 

2A.0 

1 998. 6 

797.0 

-8.8 

-16.1 

339.1 

21  .7 

A.3 

25.0 

2056.6 

788.0 

-0.0 

-16,.e 

338.5 

21  .9 

A.7 

26.0 

2215.4 

775.0 

-9.2 

-19.3 

336.2 

22.1 

E.O 

27.0 

2315. e 

765.  0 

-9.5 

-22.8 

333.5 

22.3 

5.3 

25.0 

2417.4 

755.0 

-9.8 

-22.4 

332.5 

21.9 

S.6 

29.0 

2509. e 

746.0 

-10.4 

-23.8 

331.3 

21  .3 

S.9 

30.0 

2613.6 

736.0 

-11.2 

-24.1 

329.8 

20.2 

0.3 

31.0 

2715.4 

726.0 

-12.0 

-24.3 

327.0 

20.6 

A.B 

32.0 

2513. 7 

71  7.  0 

-13.2 

-24.9 

327.1 

21  .1 

B.9 

33.0 

2920.6 

707.0 

-13.4 

-28.8 

328.  1 

21.1 

7.2 

3A.0 

302  5.  9 

697.0 

-14.  1 

-29.4 

328.4 

21  .0 

7.S 

35.0 

3127.4 

688.0 

-15.0 

-31.2 

328.5 

20.0 

0.0 

36.0 

3249.0 

677.0 

-16.1 

-33.3 

327.7 

21.2 

0.3 

37.0 

3349. 6 

668.  0 

-16.8 

-36.7 

327.0 

21.9 

B.7 

35.0 

3462.5 

658.0 

-17.4 

-35.8 

325.7 

22.7 

9.0 

39.0 

3565. 9 

649.0 

-17.6 

-36.0 

324.6 

23.3 

9.3 

AO.O 

3670.3 

640.0 

-10.  5 

-36.6 

322.8 

23.3 

9.B 

AI.O 

3799.4 

629.0 

-19.5 

-37.5 

319.9 

23.3 

10. 1 

A2.0 

3906. 3 

620.0 

-20.  1 

-37.9 

318.5 

^3.2 

to.s 

A3.0 

4014.6 

61  1.0 

-20.8 

-36.5 

317.  1 

23.2 

10. B 

A4.0 

4124.  1 

602.0 

-21.8 

-39  .3 

316.2 

23.2 

It.l 

A5.0 

4222.4 

594.0 

-22.6 

-4C.0 

315.  1 

23.2 

11. s 

46. 0 

4334.3 

585.0 

-23.3 

-40.5 

313.1 

23.4 

11.9 

47.0 

4434.9 

577.0 

-24.  I 

-41  .2 

311.0 

23.9 

12.2 

4B.0 

4549.5 

568.0 

-24.9 

-41.8 

309.7 

24.3 

12.0 

49.0 

4652. 5 

560.0 

-25.5 

-42.3 

308.3 

24.6 

12.9 

SO.O 

4756.7 

552.0 

-26.3 

-43.0 

307.5 

24.5 

13.3 

SI.O 

4902.0 

541.0 

-27.1 

-43.6 

306.5 

23.9 

13.7 

52.0 

5009. 2 

■33.0 

-28.2 

-44.5 

305.9 

23.1 

lA.I 

53.0 

5117.5 

525.0 

-29.1 

-45.2 

306.2 

22.6 

lA.S 

54.0 

5227. 1 

517.0 

-29.6 

-45-7 

308.1 

22.8 

19.9 

SS.O 

5335.2 

509.0 

-30.4 

-46.3 

311.6 

23.7 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  lO  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TK«.N  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M ’SEC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.6 

-2.0 

263.4 

266.0 

1.0 

79,0 

0.0 

0. 

99.9 

99  .9 

264.1 

266.2 

0.8 

58.6 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

264.0 

266.1 

0.6 

62.7 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

264.4 

266.4 

0.7 

61.8 

999.9 

999. 

99.9 

J9.9 

265.2 

267.2 

0.7 

60.6 

999.9 

999. 

99.9 

>9.9 

265.  7 

267.5 

0.7 

58.9 

999.9 

999. 

5.6 

-14,1 

269.5 

271.8 

0.8 

55.2 

1.3 

156. 

5.7 

-14,4 

270,3 

272.5 

0.8 

54,7 

1 .6 

156. 

5.7 

-IS.l 

271.9 

274.4 

0.9 

55.9 

1.8 

157. 

6.1 

-15,6 

275.9 

279.1 

1.1 

56.6 

2.1 

157. 

7.0 

- 16.3 

270.4 

282.0 

1.3 

57.0 

2.5 

157. 

7.5 

-17,5 

279.7 

283.5 

1.4 

58.6 

2.9 

157. 

7.7 

-:8,e 

280.8 

284.8 

1.4 

59.3 

3.2 

157. 

7,8 

-’0,3 

282.3 

286.  1 

1.4 

55.4 

3.6 

157. 

8.0 

-.’0  .3 

283.2 

286.8 

1.3 

51  .9 

4.0 

158. 

8.9 

-20.2 

284.0 

287.  I 

1.1 

43.8 

4.5 

158. 

9.9 

-i9.9 

204.7 

287.1 

0.8 

32.9 

4.9 

157. 

10.  I 

-.9.4 

285.5 

287.9 

0.8 

34.9 

5.3 

157. 

10.2 

-18.7 

285.8 

288.0 

0.7 

32.2 

5.7 

157. 

10.2 

-17,4 

286.0 

288.2 

0,7 

33.5 

6.  1 

156. 

11.0 

-17.4 

206.3 

285.5 

0.7 

34.8 

6,6 

156. 

11.5 

-17.7 

285.9 

288.0 

0.7 

36.5 

6.9 

155. 

11.2 

-17,9 

286.9 

288.4 

0.5 

25.8 

7.3 

155. 

11.0 

-17,9 

287.3 

258.8 

0.5 

25.8 

7,7 

155. 

10.9 

-17.7 

287.3 

288.5 

0.4 

23.5 

8.  1 

154. 

1 1.3 

-17,9 

287,4 

288.4 

0.3 

21.0 

8.7 

154. 

1 1 .9 

- ! 8 .4 

287.7 

288.5 

0.2 

15.8 

9.1 

154. 

12.8 

-'.8,8 

288.3 

259.2 

0.3 

18.3 

9.6 

153. 

13.5 

-19.0 

289.  1 

290.0 

0.3 

18.3 

10.0 

153. 

14.1 

-18.6 

289.4 

290.2 

0.3 

18.4 

10.5 

153. 

15.0 

-17,8 

289.6 

290.3 

0.2 

18.4 

1 1 .2 

152. 

15.4 

-17.4 

290.1 

290.9 

0.2 

18.5 

11.6 

151. 

15.8 

-17,0 

290.6 

291  .3 

0.2 

18.5 

12.1 

151. 

16.1 

-16.0 

290.6 

291.2 

0.2 

18.6 

12.5 

ISO. 

16.4 

-16,5 

290.8 

291  .4 

0.2 

18.7 

12.9 

ISO. 

17.1 

-16.0 

291.3 

291.9 

0.2 

18.7 

13.4 

149. 

18.1 

-15,7 

291.5 

292.1 

0.2 

18.8 

13.9 

149. 

18.7 

-IS.S 

291.9 

292.4 

0.2 

18.8 

14.4 

148. 

19.3 

-15,2 

292.3 

292.8 

0.2 

18.9 

15.0 

147. 

19.4 

-"4,9 

292.5 

293.0 

0.2 

18.9 

15.4 

147. 

19.2 

-14.2 

293.3 

293.8 

0.1 

19.0 

15.9 

146. 

18.7 

-•3.6 

293.3 

293.7 

0.1 

19.1 

16.5 

145. 

18.2 

-13.4 

293.4 

293.9 

0.1 

19.1 

17.0 

145. 

18.0 

-14.1 

294,1 

294.5 

0.1 

19.2 

17.4 

144. 

17.7 

-.5,7 

294.4 

294.8 

0.1 

19.2 

18.0 

144. 

908 


Tine 

MIN 

15. 3 
IS*« 
l«*l 
ie«* 
16.7 

17.1 
17.6 
17.6 
IM.I 

16.5 
16.0 

16.6 
16.6 

20.1 

20.5 

21.0 

21.6 
21.7 
22.1 
22.6 
22.0 

23.1 

23.5 

23.6 

26.2 

24.7 
25.1 

25.6 

25.9 

26.6 

26.9 

27.3 

27.6 

26.3 

26.7 
26.0 

26.5 

30.0 

30.5 

31.0 

31.5 

32.0 

32.5 

33.0 

33.5 


STATION  NO.  451 
DODGE  CITY.  KAN 


6 EEBOUAAY  1975 
1535  GMT 


147  13.  0 


CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  : 

06 

M/SEC 

M/SF.C 

►✓SEC 

06  K 

06  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

06 

56.0 

5666. 6 

500.0 

-31.6 

-67.3 

315.3 

26.1 

17,0 

-17.1 

296.5 

294.9 

O.i 

19.3 

18 

.6 

1*3. 

57.0 

5593.  1 

691.0 

-32.2 

-67.8 

318.2 

26.6 

16.2 

-^8.2 

295.2 

295.6 

0.1 

19.6 

19 

. 1 

143. 

56.0 

5696.6 

686.0 

-32.6 

-66.1 

323.7 

25.1 

14.9 

-20.3 

296.0 

296.3 

0.1 

19.4 

19 

.7 

143. 

56.0 

5611.7 

676.0 

-33.3 

-68.7 

326.9 

26.6 

16.6 

-22.1 

296.6 

296.9 

0.1 

19.4 

20 

.1 

143. 

60.0 

5915.7 

669.0 

-33.6 

-66.8 

329.6 

27.8 

16.1 

-26.0 

297,  7 

298.0 

0.1 

19.4 

20 

.7 

143. 

61.0 

6036.4 

46  1.0 

-33.  8 

-69.1 

332.3 

29  .3 

13.6 

-25.9 

298.6 

298.9 

0.1 

19.5 

21 

.4 

143. 

62.0 

6163.6 

656.0 

-36.5 

-69.6 

333.8 

29.5 

1 3.0 

-»6,5 

299.1 

299.6 

0.1 

19.5 

21 

.9 

144. 

6 3.0 

6267. 6 

466.0 

-36.7 

-69.9 

335.1 

28.5 

12.0 

-25.8 

300.3 

300.6 

0.1 

19.5 

22 

.7 

144. 

66.0 

6376.  1 

439.0 

-35.5 

-50.5 

335.6 

27.6 

11.3 

-25.0 

300.7 

300.9 

0.1 

19.6 

23 

.2 

164. 

65.0 

6689.6 

632.0 

-36.1 

-51.0 

335.7 

26.0 

10.7 

-23.7 

301.4 

301.6 

0.1 

19.6 

23 

.7 

145. 

66.0 

6635. 6 

423.0 

-36.7 

-51  .5 

335.3 

25.6 

10.7 

-23.3 

302.3 

302.6 

0.1 

19.7 

26 

.5 

165. 

67.0 

6751.2 

616.0 

-37.6 

-Si.l 

335.2 

25.5 

10.7 

-23.2 

302.9 

303.2 

0.1 

19,7 

25 

. 1 

145. 

66.0 

6666. 1 

609.0 

-38.6 

-53.1 

335.3 

25.6 

10.6 

-23.  1 

302.  8 

303.1 

0.1 

19.8 

25 

.7 

165. 

66.0 

6966. 5 

602.0 

-39.6 

-53.7 

335.6 

25.3 

10.5 

-23.0 

303.3 

303.5 

0.1 

19.9 

26 

.1 

146. 

70.0 

7123.6 

396.0 

-60.5 

99.9 

335.6 

25.2 

10.5 

-22.9 

303.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26 

,7 

146. 

71.0 

7263. 2 

386.0 

-62.  1 

99.9 

336.0 

25.1 

10.2 

-22.9 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27 

.5 

146. 

72.0 

7386.8 

379.0 

-62.  8 

99.9 

336.6 

25.5 

10.  1 

-23.4 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28 

. 1 

166. 

73.0 

7512.3 

37  2.0 

-63.9 

99.9 

336.4 

26.1 

10.6 

-23.9 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28 

.5 

167. 

76.0 

7621. 2 

366.0 

-66.9 

99.9 

335.5 

26.7 

11.1 

-26.3 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29 

.1 

147. 

75.0 

7750.0 

359.0 

-65.9 

99.9 

336.2 

26.6 

ii.e 

-24.0 

306.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29 

.7 

147. 

76.0 

7662. 0 

35  3.0 

-66.7 

99.9 

332.8 

25.6 

11.7 

-22.8 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30 

.3 

167. 

77.0 

7975.5 

367.0 

-67.6 

99.9 

332.1 

26.8 

1 1.6 

-21.9 

305.3 

999,9 

99.9 

999.9 

30 

,7 

167. 

76.0 

6109.9 

360.0 

-68.2 

99  .9 

332.5 

26.0 

1 1.  1 

-21.  3 

306.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

31 

.3 

167. 

79.0 

622  7.  6 

336.0 

-67.5 

99.9 

333.6 

26.8 

1 1 .1 

-22.2 

308.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31 

.9 

147. 

60.0 

6367. 1 

328.0 

-68.2 

99.9 

333.5 

25.6 

11.4 

-22.9 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32 

.3 

147. 

81.0 

6509. 5 

320.0 

-68.9 

99.9 

332.9 

26  .8 

12.2 

-23.9 

310.6 

999.9 

99.9 

999.9 

33 

. 1 

148. 

62.0 

8633.6 

316.0 

-69.  8 

99.9 

331.8 

27.1 

12.8 

-23.9 

311.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33 

.8 

148. 

63.0 

8738.4 

309.0 

-50.7 

99  .9 

329.9 

27.1 

13.6 

-23.4 

311.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36 

.6 

168. 

66.0 

8866. 2 

30  3.0 

-50.6 

99.9 

3 28.3 

27.6 

16.5 

-23.5 

313.2 

999.9 

99,9 

999.9 

35 

.0 

148. 

85.0 

8996.6 

297.0 

-50.7 

99.9 

326.2 

29.7 

16.5 

-26.7 

316.8 

999.9 

99,9 

999  .9 

35 

.9 

168. 

66.0 

9151. 6 

290.0 

-51.3 

99.9 

325.9 

32.5 

18.2 

-26.9 

316.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

36 

.8 

148. 

87.0 

9287.6 

284.0 

-51. 5 

99.9 

325.9 

36.1 

19.1 

-28.3 

317.8 

999.9 

99,9 

999.9 

37 

. 6 

148. 

86.0 

9626.4 

278.0 

-51  .0 

99.9 

326.3 

36.6 

20.2 

-28.  1 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38 

,7 

148. 

69.0 

9566. 9 

S73.0 

-69.5 

99.9 

3 19.6 

33.2 

21.6 

-35.2 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39 

.0 

168. 

90.0 

9690.7 

267.0 

-68.6 

99.9 

316.0 

31.7 

22.8 

-22.0 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60 

.5 

147. 

91.0 

9815.  !• 

262.0 

-68.5 

99.9 

309.6 

30.6 

23.6 

-19,6 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61 

.1 

167. 

92.0 

9961.6 

257.0 

-69.5 

99.9 

305.5 

29.6 

26.1 

-17,2 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42 

.0 

147. 

93.0 

10070.0 

252.0 

-50.7 

99.9 

306.3 

30.7 

26.7 

-18.2 

329.9 

'999.9 

99.9 

999.9 

42 

.6 

146. 

64.0 

10226. 5 

266.0 

-51 .3 

99.9 

307.7 

33.3 

26.3 

- 20  .3 

331.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43 

.6 

146. 

95.0 

10360. 1 

261.0 

-51.6 

99.9 

306.  1 

36.4 

27.8 

-20.3 

332.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44 

• 6 

145. 

96.0 

10523. 6 

235.0 

-52.5 

99.9 

302.8 

33.7 

28.3 

-18.3 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45 

.7 

145. 

97.0 

10662.2 

230.0 

-53.  1 

99,9 

301.3 

33.9 

29.0 

-17,6 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46 

.4 

144. 

98.0 

10603.4 

225.0 

-56  .6 

99  .9 

303.0 

35.5 

29.8 

-19,  3 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47 

.4 

144. 

99.0 

10967.6 

220.0 

-53.6 

99.9 

306.2 

36.7 

29.6 

-21.7 

338. S 

999.9 

99.9 

999.9 

48 

.5 

143. 

100.0 

11066. 1 

216.0 

-51  .5 

99.9 

308.8 

37.6 

29.3 

-23.6 

343.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49 

.8 

143. 

6 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  EETMEEN  6 AND  10  DEC 
6 BY  TEMP  MEANS  TEMPENATURE  OR  TIME  HAVE  3EEN  INTERPOLATED 
66  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TK.4N  5 DEG 


909 


STATION  NO*  ASI 
OOOGE  CITY*  KAN 


« FEBRUARY  I97S 

IS3S  GMT  1A7  13*  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  f»T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

CPM 

MB 

OG  C 

OG  r. 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.  1 

101  .0 

11249.5 

210.0 

-50.4 

99.9 

308.5 

39.5 

30.9 

-24.6 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

143* 

34.6 

102.0 

11406.6 

205.0 

-50.9 

99.9 

307.2 

40.2 

32.0 

-24.3 

349.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

142* 

3S.1 

103.0 

11567. I 

200.0 

-51.5 

99.9 

306.0 

38.4 

31.1 

-22.6 

351*3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

142. 

3S.A 

104.0 

11698.3 

196.0 

-51.6 

9S-9 

303.5 

34.9 

29.1 

-19.3 

353.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

142. 

3F.0 

105.0 

11865. 7 

191.0 

-52.4 

99,9 

299.8 

32.5 

28.2 

-16.1 

354.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

142* 

36.  S 

106.0 

12002.5 

187.0 

-52.  S 

99,9 

294.0 

32.1 

29.3 

->3.0 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

141, 

37.1 

107.0 

12142.  1 

183.0 

-52.8 

99,9 

291.3 

35.0 

32.6 

-i2.  7 

358.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

140* 

37. R 

lOR.O 

12321.0 

178.0 

-52.  7 

99.9 

294.7 

40  .9 

37.2 

-i7.1 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

140* 

36.S 

109.0 

12504.8 

173.0 

-53.0 

99.9 

296.6 

41.2 

36.8 

-18.5 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

139* 

39.  1 

110.0 

12655. 7 

169.0 

-52.8 

99.9 

294.8 

36.6 

33.3 

-15.3 

366.3 

999.9 

99*9 

999.9 

61  .2 

139. 

39.9 

III.O 

12849.4 

164.0 

-53.  1 

99.9 

294.0 

36.0 

32.9 

-14.6 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

138. 

40.4 

112.0 

13008.3 

160.0 

-53.8 

99,9 

293.7 

35.1 

32.  1 

-14.1 

370,5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

137* 

40.9 

113.0 

13170. 7 

156.  0 

-54.6 

99  ,9 

293.5 

32.2 

29.5 

-12.8 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

137. 

41.4 

114.0 

13295.1 

153.0 

-54.6 

99,9 

295.9 

31.4 

28.2 

-13.7 

3 74.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

137* 

41.9 

I IS.O 

13464. 6 

149.0 

-54.9 

99  ,9 

299.8 

35.3 

30.6 

-17.6 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

137. 

42.7 

116.0 

13682. 5 

144.0 

-55.4 

99.9 

302.5 

42.2 

35.6 

-22,7 

379,1 

999.9 

99.9 

999.9 

68*  3 

136* 

43.4 

117.0 

13862.3 

140.0 

-55.2 

99.9 

301.6 

41.2 

35.  1 

-21.6 

382.5 

999.9 

99.9 

999,9 

70.2 

136* 

44.1 

IIB.O 

14000. 7 

137.0 

-55.0 

99.9 

301  .3 

37.5* 

32.0 

-19,5 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

135. 

44,7 

1 19.0 

14190.2 

133.0 

-54.6 

99.9 

303.2 

35.1* 

29.3 

-19.2 

389.3 

999  .9 

99.9 

999*9 

73*0 

13S* 

4S.  3 

120.0 

14336.3 

130.0 

-54.6 

99,9 

30  3.9 

31.7* 

26.3 

-17.7 

391.8 

999.9 

99.9 

999*9 

74.3 

135. 

4S.9 

121.0 

14536.4 

126.0 

-54.6 

99,9 

303.9 

30.5* 

25.3 

-.7,0 

395.3 

999.9 

99.9 

999*9 

75*2 

13S. 

46.S 

122.0 

14690.5 

123.0 

-55.2 

99,9 

305.7 

32.8* 

26.6 

-19,1 

396.9 

999.9 

99.9 

999*9 

76.1 

13S. 

47*1 

123.0 

14901. 2 

119.0 

-55.8 

99.9 

306.0 

32  .7* 

26.5 

-19.2 

399.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

135. 

47.7 

124.0 

15116.6 

115.0 

-56.3 

99.9 

303.3 

31.2* 

26.1 

-17,1 

402.5 

999.9 

99.9 

999*9 

78.6 

134* 

4F.4 

125.0 

15286. 3 

112.0 

-57.0 

99.9 

297.5 

27.9* 

24.8 

-12.9 

404.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

134. 

49.3 

126.0 

15516.4 

lOE.O 

-57.  1 

99.9 

297.0 

24.4* 

21.7 

-1  1 .0 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

134. 

50.0 

127.0 

15694.6 

105.0 

-57.5 

99  .9 

303.9 

24.3* 

20.  1 

- 1 3,  5 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

134. 

S0.6 

126.0 

19877. 5 

102.0 

-57.  8 

99,9 

305.0 

24  .0* 

19.7 

-13.8 

413.7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.  1 

134, 

91.4 

129.0 

16065.5 

99.0 

-58.  7 

99,9 

300.8 

24.5* 

21.0 

-12.5 

415.6 

999.9 

99.9 

999*9 

84.1 

134* 

92.  1 

130.0 

16258. 2 

96.0 

-58.7 

99,9 

296.0 

25.2* 

22.6 

-11.1 

419.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

133* 

S2.9 

131.0 

16525. e 

92.0 

-59.  3 

99,  9 

287.9 

19.2* 

18.2 

-5  .9 

423.1 

999,9 

99.9 

999*9 

86.5 

133. 

93.9 

132.0 

16733.2 

89.0 

-59.7 

99.9 

291.7 

20.1* 

18.7 

-7.4 

426.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

86.9 

133. 

94.4 

133.0 

16947. 7 

86.0 

-59.  5 

99.9 

296.3 

24.1  * 

21  .6 

-10,7 

431  .0 

999.9 

99.9 

999*9 

87.9 

133* 

99.3 

134.0 

17169.9 

83.0 

-59.5 

99,9 

295.2 

23.6* 

21.3 

-iO.O 

435.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89*1 

132. 

96.2 

135.0 

17400. 6 

80.0 

-59.0 

99,9 

293.1 

22.8* 

21.0 

■•8,9 

441.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

132. 

S7.2 

136.0 

17640.0 

77.0 

-59.7 

99,9 

283.7 

22.2* 

21.5 

•5.3 

444  .4 

999.9 

99.9 

999*9 

91.6 

132* 

SF.2 

1 37.0 

17888.5 

74.0 

-59.5 

99  ,9 

275.2 

21  .8* 

21.7 

-2,0 

449.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

131. 

59.  1 

138.0 

18235.6 

70.  0 

-60.4 

99.9 

284.1 

28  .0* 

27.2 

-6.8 

455*2 

999.9 

99.9 

999*9 

93.  7 

131* 

60.0 

139.0 

16509.8 

67.0 

-58.5 

99.9 

284.5 

27.5 

26.7 

-6.9 

465*1 

999  .9 

99.9 

999.9 

95.2 

131* 

61.  1 

140.0 

18797.2 

64.0 

-59.5 

99.9 

279.5 

26.7 

26.4 

-4.4 

469*0 

999.9 

99.9 

999*9 

96.7 

130* 

62.2 

141.0 

19098.2 

61.0 

-58.7 

99,9 

288.5 

28.5* 

27.0 

-9.0 

477,3 

999.9 

99.9 

999*9 

98.2 

130. 

63*9 

142.0 

19415.0 

58.0 

-58.7 

99  .9 

290  .0 

18.2* 

17*  1 

-6.2 

484.3 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

129. 

64.7 

143.0 

19748. 1 

55.0 

-59.5 

99,9 

292.1 

18.5 

17.1 

-7,0 

489*7 

999.9 

99.9 

999,9 

101*6 

129. 

69.6 

144.0 

20100. 1 

52.0 

-58.  3 

99.9 

291.7 

8.4 

7.8 

-3.1 

500*4 

999.9 

99.9 

999*9 

102.4 

129* 

67.0 

145.0 

20472. 9 

49.0 

-60.0 

99.9 

270.1 

3,0 

3.0 

-0*0 

S04.9 

999*9 

99.9 

999*9 

102*4 

129* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETYEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*«  by  speed  means  ELEVATIOK  angle  less  than  6 OEG 


910 


STATION  NO*  ASI 
DODGE  CITY*  KAN 


6 FEBRUARY  197S 

IS3S  GKT  1*7  13*  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

6PM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

«8.2 

1*6.0 

20866.6 

46.0 

-60.4 

99.9 

308.4 

22.6 

17.7 

-14.1 

513.3 

999*9 

99.9 

999  .9 

103.5 

129* 

A9.3 

1*7.0 

21266.2 

43.0 

-61 . 1 

99.9 

306.4 

16.3  < 

13.1 

-9.7 

521.6 

999.9 

99.9 

999*9 

104.9 

129* 

70*6 

1*8.0 

21733.1 

*0.0 

-63.  3 

99.9 

298.6 

11.7 

10.3 

-5.6 

527.0 

999.9 

99*9 

999.9 

105.8 

129* 

72.1 

1*9.0 

22212.6 

37.0 

-63.1 

99.9 

307.7 

11.9 

9.4 

-7.3 

539.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107*2 

129* 

73. S 

150.0 

22732. 9 

34.0 

-63.  1 

99.9 

289.1 

14.9 

14.1 

-4  .9 

552.5 

999.9 

99.9 

999*9 

107.8 

128* 

7S.0 

151.0 

23302.3 

31.0 

-62.4 

99.9 

297.6 

23.8 

21.0 

-11.0 

569.3 

999*9 

99*9 

999*9 

108*6 

128* 

76.7 

1S2.0 

23929. 7 

28.0 

-63.  1 

99.9 

295.1 

19.5 

17.6 

-8.3 

584.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

111*5 

128* 

78.5 

153.0 

2*629.7 

25.0 

-61.4 

99.9 

274.7 

12.1 

12.1 

-1.0 

608.0 

999*9 

99.9 

999*9 

112*8 

128* 

80.  5 

15*.0 

25*23.8 

22.0 

-60.7 

99  .9 

288.8 

20.5 

19.4 

•6.6 

632.8 

999*9 

99*9 

999*9 

114.5 

127* 

82.7 

155.0 

263*0. 1 

19.0 

-58.8 

99.9 

288.0 

20.6 

19.6 

-6.4 

665*8 

999.9 

99*9 

999*9 

117*6 

127* 

SS.« 

156.0 

27421.5 

16.0 

-57.8 

99.9 

281.1 

21.3 

20.9 

-4.1 

702.7 

999*9 

99*9 

999*9 

121  *4 

126* 

•a*« 

157.0 

28746. 0 

13.0 

-52.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

763*5 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

911 


STATION  NO.  451 
000«E  CITV«  KAN 

6 FEBRUARY  1975 

1758  GMT  1* **7  12*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

min 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

1 1.3 

. 791.0 

933.5 

•10.0 

-16.2 

330.0 

6.7 

3.4 

-8.8 

268.5 

271.  1 

:r.V» 

51  .0 

0.0 

0* 

0.3 

12.0 

853.2 

926.0 

-10.4 

-14.7 

326.5 

9.9 

5.4 

•8.2 

268.7 

271.2 

»•  9 

50.3 

0.2 

154* 

0.7 

13.0 

945.0 

915.0 

-11.4 

-16.6 

325.9 

9.8 

5. 5 

•8.1 

268.6 

271.2 

1.0 

54.9 

0*4 

152* 

0.9 

14.0 

1037.6 

90  4.0 

-12.4 

-19^0 

325.3 

9.8 

5.6 

•8.1 

268.5 

271.0 

0.9 

57.6 

0.5 

150* 

1.2 

15.0 

1130.9 

893.0 

-13.5 

-20.6 

329.9 

10.2 

5.1 

-8.8 

268.2 

270.5 

0.8 

54.2 

o.e 

149. 

1.7 

16.0 

1242.5 

880.0 

-13.4 

-22  .5 

337.9 

12.7 

4.8 

-11.8 

269.5 

271.5 

0.7 

46.1 

1 .0 

151* 

2.1 

17.0 

1329.9 

070.0 

-11.3 

-20.8 

337.3 

15.7 

6.1 

-14.5 

272.6 

274.9 

0.8 

45.0 

1.3 

154* 

2.A 

18.0 

1427.7 

059.0 

-10.6 

-21.7 

331.5 

17.2 

8.2 

-15.  1 

274.3 

276.5 

0.8 

39.3 

1.6 

154. 

2.7 

19.0 

1527. 2 

84  7.  0 

-8.5 

-22.3 

330.0 

19.1 

9.6 

- 16.6 

277.5 

279.6 

0.7 

31.8 

1.9 

153. 

3.0 

20.0 

1609.9 

639.0 

-9.0 

-24.5 

330.4 

21.3 

10.6 

-18.5 

277.8 

279  .6 

0.6 

27.0 

2.S 

152* 

3.3 

21.0 

1740. 4 

82  5.0 

-8.0 

-27.3 

332.6 

22.9 

10.6 

-20.4 

280.2 

281.7 

0.5 

19.4 

2.7 

152. 

3.7 

22.0 

1835.  1 

815.0 

-8.5 

-17.  1 

332.8 

22  .9 

10.5 

-20.3 

280  .7 

283.9 

1.1 

46.0 

3.3 

152. 

«.0 

23.0 

1930.7 

805.0 

-9.  1 

-18.3 

331.1 

21.2 

10.2 

-18.5 

281.1 

284.2 

1.1 

47.2 

3.7 

153. 

«.3 

24.0 

20 1 7.  7 

796.0 

-9.  1 

-20.9 

329.0 

21  .6 

11.1 

-18.5 

281  .9 

284.5 

0.9 

37.8 

4.0 

152* 

A.7 

25.0 

2115.5 

786.0 

-9.4 

-21.0 

327.2 

23.1 

12.5 

-19.4 

282.6 

285.2 

0.9 

38.1 

4.6 

152. 

S.  1 

26.0 

2244.2 

773.0 

-10.3 

-21  .7 

326.1 

24.9 

13.9 

-30.6 

283.  1 

285.6 

0.9 

38.3 

5.2 

151* 

S.A 

27.0 

2344.2 

763.0 

-11.4 

-23.3 

324.7 

24.2 

14.0 

- 9.7 

282.9 

285.1 

0.8 

36.6 

5.6 

151* 

fi.a 

28.0 

2435.1 

754.0 

-12.1 

-27  .2 

324.1 

22.7 

13.3 

-18.3 

283.0 

284.6 

0.5 

27.1 

6.2 

150* 

€.2 

29.0 

2537.  3 

744.  0 

-11.7 

-46.4 

327.3 

21.8 

11.0 

-18.3 

284.5 

284.8 

0.1 

3.7 

6.  7 

ISO* 

«.« 

30.0 

2640.9 

734.0 

-11  .9 

-51  .8 

332.9 

22.5 

10.2 

-20.0 

285.5 

285  .6 

0.0 

2.0 

7.2 

150* 

7.0 

31.0 

2746.  e 

724.0 

-I  1 %h 

-57.2 

335.8 

24.3 

10.0 

-22.2 

287.0 

287.  1 

0.0 

1.0 

7.7 

150* 

7.3 

32.0 

2841.7 

715.0 

-12.  1 

-43.3 

333.9 

23.8 

10.5 

-•1.4 

287.3 

287.7 

0.1 

5.4 

8.2 

150* 

7.7 

33.0 

2949.3 

705.0 

-12.6 

-42.2 

332.0 

23.0 

10.8 

-20.3 

288.0 

288.4 

0.1 

6.3 

8.8 

151  * 

R.O 

34.0 

3047.3 

696.0 

-13.4 

-4C.7 

331  .0 

22.2 

10.7 

-19.4 

288.1 

288.6 

0.2 

7.9 

9.2 

151* 

8.3 

35.0 

3146.2 

687.0 

-14.0 

-37.4 

330.6 

21.0 

10.3 

-18.3 

288.6 

289.3 

0.2 

11  .6 

9.6 

150* 

B.8 

36.0 

3266. 7 

676.0 

-14.1 

-35.5 

330.6 

19.6 

9.6 

-17.1 

289.8 

290.6 

0.3 

14.3 

10.2 

ISO* 

9.2 

37.0 

3370.3 

66  7.0 

-14.  e 

t32«8 

330.9 

19.3 

9.4 

-16.8 

290.1 

291  .2 

0.4 

19.8 

10.6 

ISO. 

9.6 

38.0 

3473. 0 

658.0 

-15.6 

-32,9 

331 .1 

19.5 

9.4 

-17.1 

290.3 

291  .4 

0.4 

20.9 

11.1 

151* 

9.9 

39.0 

3576. 6 

649.0 

-16.2 

-32.9 

331  .1 

19.9 

9.6 

-17.4 

290.8 

292.0 

0.4 

22.0 

11.5 

151. 

10.2 

AO.O 

3681.7 

640.0 

-17.1 

-32.0 

331.  1 

20.1 

9.7 

-1  7.  6 

290.9 

292.2 

0.4 

25.9 

11  .8 

151* 

10.8 

41.0 

381  1.6 

629.0 

-17.8 

-31.1 

330.3 

20  .7 

10.3 

-18.0 

291.6 

293.0 

0.4 

30.0 

12.5 

151* 

1 l.l 

42.0 

3919.2 

620.0 

-18.6 

-3f-4 

329.3 

21.2 

10.8 

-18.2 

291.8 

293.3 

0.5 

34.4 

12.9 

151* 

11.5 

43.0 

4028. 2 

61  1.0 

-19.0 

-30.5 

327.2 

22.1 

1 1.9 

-18.5 

292.6 

294.1 

0.5 

35.2 

13.4 

151  . 

11.9 

44.0 

4138. 5 

602.0 

-19.  7 

-31.1 

325.1 

22.4 

12.8 

-18.4 

293.0 

294.5 

0.5 

35.5 

14.  0 

ISO* 

12.2 

45.0 

4237.8 

594.0 

-20.1 

-31.6 

324.2 

22.2 

13.0 

-18.0 

293.7 

295.1 

0.5 

34.9 

14.4 

150* 

12.6 

46.0 

4350. 8 

585.0 

-20.8 

-32.5 

323i.9 

21.5 

12.7 

-17.4 

294.2 

295.5 

0.4 

34.0 

- 15.0 

ISO. 

13.0 

47.0 

4452.5 

577.0 

-21.5 

-32.4 

325.0 

20.6 

11.8 

-16.9 

294.6 

295.9 

0.4 

36*3 

15.4 

ISO* 

13.4 

48.0 

4568.2 

568.0 

-22.3 

-32.8 

326.9 

20.2 

11.0 

-16.9 

295.0 

296.3 

0.4 

37*5 

15.9 

150* 

13.7 

49.0 

4672. 4 

560.0 

-22  • 8 

-33.4 

328.1 

20.1 

10.6 

-17.0 

295.5 

296.8 

0.4 

37*0 

16.3 

149. 

14.1 

50.0 

4777.8 

552.0 

-23.3 

-34,4 

329.4 

20.1 

10.2 

-17.3 

296.1 

297.3 

0.4 

35*1 

16.7 

149* 

14.6 

51.0 

491  1.4 

54  2.0 

-24.  1 

-35.7 

329.8 

20.4 

10.3 

-17.6 

296.7 

297.8 

0*3 

33*1 

17.3 

150* 

15.0 

52.0 

5033.3 

533.0 

-25.  1 

-37,0 

329.3 

20.7 

10.6 

-17.8 

297.0 

298.0 

0*3 

31*8 

17.8 

ISO* 

15.3 

53.0 

5143.0 

525.0 

-26.0 

-38.3 

328.5 

21.0 

11.0 

-17.9 

297.2 

29B.0 

0*3 

30*1 

18*2 

ISO* 

15.7 

54.0 

5240. 0 

SI  8.0 

-27.0 

-39.3 

327.4 

21.4 

11. 5 

-1B.0 

297*0 

297*8 

0*2 

30*1 

18*7 

149* 

16.1 

55.0 

5352.0 

510.0 

-28.0 

-40.1 

326.3 

21.7 

12.1 

-:s.o 

297*2 

298*0 

0.2 

30*1 

19*2 

149* 

* BY  SREFO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


912 


STATION  NO«  ASl 
OOOGE  CITY.  KAN 

6 FEBRUARY  1975 
1758  GMT 


i«r  12.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DG 

16* **4 

56.0 

5493.9 

soo.o 

-29,0 

-4U0 

325.5 

21,7 

12.3 

-17,9 

297.6 

298.3 

0.2 

30.1 

19.7 

149. 

t«.9 

57.0 

5609.1 

492.0 

-29.8 

-41  >7 

324.4 

22.0 

12.8 

-17,9 

298.0 

298.7 

0.2 

30.1 

20.3 

149. 

17.2 

58. 0 

5725. 6 

484.0 

-31.0 

-42, .8 

324.1 

22.6 

13.3 

-18.3 

298  .0 

298 .5 

0.2 

30.1 

20.6 

149. 

1 7.6 

59.0 

5828.8 

477.0 

-31.8 

-43,5 

324.  1 

23.7 

13.9 

-19.2 

298.2 

298.8 

0.2 

30.1 

21  .2 

149. 

18.0 

60.0 

5948. I 

469.0 

-32.9 

-44.4 

324.4 

24  .4 

14.2 

- 19.8 

298.3 

298.9 

0.2 

30.1 

21  .8 

149. 

IB. 3 

61  .0 

6069.0 

461.0 

-33.  7 

-45.  1 

324.4 

23.6 

13.7 

-19,2 

298.8 

299.3 

0.1 

30.1 

22.3 

149. 

IB.B 

62.0 

6176.2 

454.0 

-34 . 1 

-45.5 

324.4 

22.5  . 

13.  1 

-18.3 

299.6 

300.1 

0.1 

30.1 

23.0 

149. 

19.2 

63.0 

6285. 0 

447.0 

-34.3 

-4£.7 

324.4 

22.6 

13.2 

-18.4 

300.6 

301.1 

0.  1 

30.  1 

23.4 

149. 

19.6 

64.0 

641  1.2 

439.0 

-35.0 

-46.3 

324.5 

23.6 

13.7 

-19.2 

301.3 

301.8 

0.1 

30.2 

23.9 

148. 

20.0 

65.0 

652  3.  1 

432.0 

-35.7 

-46  .9 

324.6 

24,7 

14.3 

-20.1 

301.9 

302.3 

0.1 

30.2 

24  .6 

148. 

20.5 

66.0 

6669.4 

423.0 

-36.3 

-48.,  0 

324.  8 

23.9 

13.7 

-19.5 

302.8 

303.2 

0.1 

28.4 

25.4 

148. 

20.9 

67.0 

6784.8 

416.0 

-37.6 

-49.7 

326.2 

22.5 

12.5 

-18.7 

302.7 

303.0 

0.1 

26.6 

25.9 

148. 

21.3 

68.0 

6901. 7 

409.0 

-38.  5 

-50.5 

328.3 

21  .5 

11.3 

-18.3 

302.9 

303.3 

0.1 

26.6 

26.4 

148. 

21.7 

69.0 

7020.2 

402.0 

-39.1 

-51.0 

330.6 

21.2 

10.4 

-18.5 

303.7 

304.0 

0.1 

26.6 

26.9 

148. 

22.1 

70.0 

7140.5 

395.0 

-39.6 

-51.5 

332.3 

21  .7 

10.1 

-19.2 

304.6 

304.8 

0.1 

26.6 

27.4 

148. 

22.6 

71  .0 

7280.2 

38  7.0 

-40.  6 

9?. 9 

332.5 

23.5 

10.8 

-20.8 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

148. 

23.0 

72.0 

7404.3 

380.0 

-41  .5 

99,9 

331.6 

25.3 

12.0 

-22.3 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

148. 

23.2 

73.0 

7512. 2 

374.0 

-41 . 8 

99,9 

331  .2 

25.5 

12.3 

-22.3 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

148. 

23.7 

74.0 

7640. 1 

367.0 

-42.2 

99,9 

331.0 

25.1 

12.2 

--J1.9 

307.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

148. 

24.  1 

75.0 

7770.  1 

360.0 

-43.2 

99.9 

332.0 

23.9 

11.2 

-21.1 

308.0 

999.9 

99.9 

999,9 

30.4 

149. 

24.5 

76.0 

7902.1 

353.0 

-4A.  2 

99.9 

333.7 

23.1 

10.2 

-20.7 

308.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

149. 

24.9 

77.0 

8016.9 

347.0 

-44.8 

99.9 

334.2 

23.8 

10.4 

-21.4 

309.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .4 

149. 

25.3 

78.0 

8133. 4 

341.0 

-45.  5 

99.9 

333.4 

24.9 

11.1 

-22.3 

309.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

32.0 

149, 

25.6 

79.0 

8251.4 

335.0 

-46.1 

99,9 

332.6 

25.6 

11.8 

-22.8 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.4 

149. 

28.0 

80.0 

8371.6 

329.0 

-46.9 

99.9 

331.2 

25.9 

12.5 

-22.7 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

149. 

26.5 

81  .0 

8534.5 

321.0 

-47.7 

99,  9 

329.8 

25.2 

12.7 

-21.8 

312.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.9 

149. 

26.9 

82.0 

8658. 8 

315.0 

-48.7 

99.9 

329.0 

25.8 

13.3 

-22.  1 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

149. 

27.4 

83.0 

8785. e 

309.0 

-49.6 

99.9 

327.6 

27.3 

14.6 

-23.1 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

149. 

27.7 

84.0 

8891.6 

304.0 

-50.4 

99.9 

326.3 

28.3 

15.7 

-23.5 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

149. 

28.3 

85.0 

9021.6 

298.0 

-50.8 

99  .9 

323.6 

30.1 

17.9 

-24.3 

314.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

149. 

28.8 

86.0 

9176. 1 

291.0 

-51.7 

99,9 

322.9 

31.7 

19.1 

-25.3 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.7 

149. 

29.3 

87.0 

931 1. 1 

285.0 

-52.1 

99.9 

322.9 

33.2 

20.0 

-26.5 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.7 

149. 

29.7 

88.0 

9448. 8 

279.0 

-52.2 

99,9 

321  .9 

33.7 

20.8 

-26.5 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

148. 

30.1 

89.0 

9566.0 

274.0 

-51  .7 

99.9 

319.2 

33.3 

21.8 

-25.2 

320.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

40  .4 

148. 

30.5 

90.0 

9709. 7 

268.0 

-51.3 

99.9 

314.0 

32.4 

23.3 

-22,5 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .2 

148. 

30.9 

91.0 

9832. 1 

263.0 

-51.4 

99.9 

307.2 

32.3 

25,7 

-19,5 

324.9 

999,9 

99.9 

999.9 

41.8 

148. 

31.4 

92.0 

9981.7 

257.0 

-52.1 

99.9 

300.1 

33.6 

29.  1 

-16.8 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

147. 

31.8 

93.0 

10108. 7 

252.0 

-53.0 

99,9 

296.5 

34.7 

31.0 

-15.5 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

147. 

32.2 

94.0 

10237.8 

247.0 

-53.6 

99,9 

294.9 

35.3 

32.1 

-14.9 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.2 

146. 

3S.  6 

95.0 

10369. 0 

242.0 

-54.6 

99-9 

295.0 

35.5 

32.2 

-15.0 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

146. 

33.3 

96.0 

10556.2 

235.0 

-56.2 

99.9 

298.4 

34.8 

30.6 

-16.5 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

46.2 

145. 

33.6 

97.0 

10692.6 

230.0 

-56.9 

99.9 

299.8 

34.1 

29.6 

-17,0 

329.2 

999,9 

99.9 

999.9 

46.9 

144. 

34.2 

98.0 

10803.  9 

226.0 

-56.4 

99.9 

302.0 

34  .4 

29.2 

-18.2 

331.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

144. 

34.8 

99.0 

10946.3 

221.0 

-55.1 

99.9 

304.0 

37,2 

30.8 

'20.8 

335.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

143. 

3S.3 

100.0 

11093.2 

21  6.0 

-52.8 

99,9 

303.6 

37.8 

31.5 

-20.9 

341.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

143. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET KEEN  S AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


913 


1 


STATION  NO.  451 
OOOCE  CITY.  KAN 


A FEBRUARY  I97S 
1758  GKT 


1*7  12.  0 


TIRE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

0E«  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  R 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3S.9 

101  .0 

11275.5 

210.0 

-51  .7 

9«  .9 

301.3 

37.3 

31.9 

-19.4 

346.0 

999,9 

99.9 

999.9 

51  .4 

142. 

3F.3 

102.0 

11431.4 

205.0 

-52.8 

99  u9 

300.5 

37.4 

32.2 

-19.0 

346.7 

999,9 

99.9 

999.9 

52.3 

142. 

36.9 

103.0 

11558.5 

20  1.0 

-53.0 

99<,9 

300.1 

37.5 

32.4 

-18.8 

348.4 

999.9 

99,9 

999.9 

53.6 

141. 

37.3 

1 04.0 

11721.0 

196.0 

-52.8 

99.9 

300.0 

38.3 

33.2 

-19.2 

351. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

141  . 

37.8 

105.0 

11854. 3 

192.0 

-52.2 

99.9 

300.2 

40.1 

34.6 

•20  .2 

354.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

141. 

38.2 

106.  0 

11990.3 

188.0 

-53.0 

99.9 

300.4 

41.0 

35.3 

-20.7 

355.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

56.4 

140. 

38.7 

107.0 

12164. 1 

183.0 

-53.  0 

99.9 

300.3 

41  .0 

35.4 

-20.7 

357,8 

999.9 

99.9 

999.9 

57,6 

140. 

39.1 

108.0 

12306.4 

179.0 

-53.8 

99.9 

300.2 

40.6 

35.1 

-20.4 

359.1 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

140. 

39.7 

109.0 

12488.6 

174.0 

-53.6 

99.9 

299.5 

38.2 

33.  3 

-18.8 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

139. 

40.2 

110.0 

12637.9 

170.0 

-54.  1 

99.9 

298.2 

34.8 

30.6 

-16.4 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61.0 

139. 

40.9 

111.0 

12829.3 

16S.0 

-54.4 

99.9 

297.3 

33.9 

30.1 

-15.6 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

138. 

41.4 

112.0 

12986. 6 

16  1.0 

-54.4 

99.9 

297.2 

34.4 

30.6 

-15.7 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

138. 

41.9 

113.0 

13147.5 

157.0 

-55.  1 

99.9 

296.6 

32.5 

29.1 

-;4.5 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

138. 

4S.4 

1 14.0 

1331  2.3 

153.0 

-55.2 

99  .9 

297.5 

31.7 

28.2 

-14.7 

372.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

137. 

43.0 

1 15.0 

13481. 2 

149.0 

-55.  7 

99.9 

300.8 

37.3 

32.0 

-19.1 

374.8 

999.9 

99.9  . 

999.9 

65.8 

137. 

43.6 

116.0 

13654.1 

I4S.0 

-56.6 

99  .9 

301.3 

45.1 

38.5 

-23.4 

376,3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

137. 

44.1 

117.0 

13831. 7 

141.0 

-56.4 

99.9 

300.6 

46.0 

39.6 

-23.4 

379.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

136. 

44.6 

116.0 

14014.2 

137.0 

-56.7 

99.9 

300.2 

42.4 

36.6 

-21.4 

382.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.4 

136. 

49.2 

119.0 

14154.6 

134.0 

-56.7 

99.9 

300.6 

39.8 

34.2 

-20.3 

384.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

71  .5 

136. 

4S.7 

120.0 

14346.5 

130.0 

-57.2 

99.9 

300.8 

39.3 

33.7 

-20.1 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

135. 

46.2 

121.0 

14494.0 

127.0 

-57.6 

99  .9 

299.9 

37.7 

32.7 

-18.  8 

389.0 

999,9 

99.9 

999.9 

73.9 

135. 

46.9 

122.0 

14696. 3 

123.0 

-57.  1 

99.9 

296.6 

32.6 

29.2 

-14.6 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

135. 

47.4 

123.0 

14852. 8 

120.0 

-56.6 

99.9 

294.6 

29.9 

27.2 

-12.5 

397.2 

999,9 

99.9 

999.9 

76.2 

135. 

4R.  1 

1S4.0 

15067. 8 

116.0 

-56.7 

99  .9 

293.1 

29.1 

26.7 

-11.4 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

134. 

4R.6 

125.0 

15234.0 

113.0 

-56.  4 

99.9 

293.1 

29.0 

26.7 

-j  1.3 

4C4.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

134. 

49.4 

126.0 

15462.9 

109.0 

-56.2 

99.9 

293.9 

29.8 

27.3 

-12.1 

408.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

134. 

49.9 

127.0 

15639. 9 

106.0 

-56.9 

99.9 

293.2 

30.5 

28.0 

-1  2.0 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

13* ••. 

SO.A 

128.0 

15883. 5 

102.0 

-57.1 

99.9 

293.  1 

28.7 

26.4 

-11.2 

415. 1 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .6 

133. 

SI. 3 

129.0 

16072.4 

99.0 

-57.1 

99  .9 

294.5 

25.1 

22.8 

-10.4 

418.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.6 

133. 

52.0 

130.0 

16266.9 

96.0 

-57.8 

99.9 

290.1 

19.7 

1 8.5 

-6.8 

421.0 

999,9 

99.9 

999.9 

83.6 

133. 

52.9 

131.0 

16467. 2 

93.0 

-57  .8 

99.9 

280.5 

18.5 

18.2 

-3.4 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

132. 

53.5 

132.0 

16673. 6 

90.0 

-58.6 

99c9 

284.5 

22.3 

21.6 

-5.6 

427.2 

999,9 

99.9 

999.9 

84.9 

132. 

54.1 

133.0 

16885.9 

8 7.0 

-60.2 

99.9 

287.6 

23.3 

22.2 

-7.0 

428.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

132. 

54.8 

134.0 

17104. 7 

84.0 

-60.4 

99.9 

293.1 

26.5 

24.4 

-10.4 

432.  1 

999.9 

99.9 

999,9 

86.4 

132. 

55.4 

135.0 

17330.9 

8 1.0 

-61. 1 

99.9 

288.4 

22.6 

21.4 

-7.1 

435.1 

999.9 

99.9 

999.9 

88.1 

132. 

56.2 

1 36.  0 

17644.8 

77.0 

-62.0 

99  .9 

255.3 

13.3 

12.8 

3.4 

439.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.1 

131  . 

57.2 

137.0 

17891. 0 

74.0 

-61.3 

99.9 

291  .4 

26.0 

24.2 

-9.5 

446.1 

999.9 

99.9 

999.9 

88.  3 

131. 

58.1 

138.0 

18237.3 

70.0 

-59.5 

99 -.9 

297.  I 

30.6 

27.3 

-.4.0 

457.  t 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .0 

131. 

58.9 

139.0 

18510.9 

6 7.0 

-60.2 

99.9 

286.4 

23.5 

22.6 

— 6.7 

461.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

130. 

60.0 

140.0 

18796.6 

64.0 

-60.  4 

99.9 

279.3 

21  .3 

21.0 

-3.4 

467.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

130. 

60.7 

141.0 

19094. 5 

61.0 

-62.2 

99  .9 

281.9 

23.2 

22.7 

-4,8 

469.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

130. 

01.8 

142.0 

19406. 7 

58.0 

-61  .3 

99.9 

295.0 

24.7 

22.4 

-10.4 

478.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

129. 

62.9 

143.0 

19737.8 

55.0 

-59.3 

99.9 

294.0 

21.3 

19.5 

-8.7 

490.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97  .0 

129. 

63.8 

144.0 

20091.0 

52.0 

-57.  1 

99.9 

295.8 

24.4 

22.0 

-10.6 

503.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

129. 

64.9 

145.0 

20594.8 

48.0 

-59.  5 

99.9 

278.1 

13.4 

13.2 

-1.9 

S09.2 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

129. 

• BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  EETNEEN  A AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 

••  av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TKAN  6 OEG 
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STATION  NO.  ASI 
DODGE  CITY.  KAN 

6 FEBRUARV  1975 

1758  GMT  t«7  12.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

«6.0 

I4«.0 

20997. 7 

45.0 

-60.6 

99,9 

262.8 

6.8 

6.8 

0.9 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

128. 

67.2 

147.0 

21427. 1 

4 2.0 

-60.  e 

99  » 9 

282.7 

li.2 

11.0 

-2.5 

525.9 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

128. 

68.3 

148.0 

21887. 0 

39.0 

-61  .9 

99.9 

304.8 

24.9 

20.4 

-14.2 

534.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .5 

128. 

AM.6 

149.0 

22379.2 

36.0 

-64.  5 

99.9 

305.4 

24.9 

20.3 

-i4.4 

539.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.5 

128. 

7B.7 

150.0 

22913.7 

33.0 

-62.4 

99.9 

297.5 

a. 8 

7.8 

'4.  1 

559.  1 

999.9 

99.9 

999  .9 

104.6 

128. 

7S.1 

151.0 

23501. 0 

30.0 

-63.2 

99.9 

284.7 

8.8 

8.5 

-2.2 

572.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

128. 

73.8 

152.0 

24151.1 

27.0 

-61.9 

99.9 

288.9 

19.4 

18.3 

-6.3 

593.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

128. 

75.6 

153.0 

24875.4 

24.0 

-62.8 

99.9 

261.3 

13.3 

13.2 

2.0 

611.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

127. 

77.4 

154.0 

25705.2 

21.0 

-60.8 

99.9 

276.0 

19.3 

19.2 

-2.0 

641.2 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

126. 

78.7 

ISS.O 

26670.7 

18.0 

-57.9 

99.9 

283.8 

23.0 

22.4 

-5.5 

679.0 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

126. 

•2.2 

ISA.e 

27820. 1 

15.0 

-57.  9 

99.9 

283.5 

30.6 

29.7 

-7.2 

715.4 

999.9 

99.9 

999.9 

115.7 

125. 

•S.3 

157.0 

29234.0 

12.0 

-55.  7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

770.3 

999.9 

99.9 

999.9 . 

999.9 

999. 

915 


, 


STATION  NO.  451 
0006E  CITY.  KAN 

6 FEBBUARV  1975 

2100  GMT  AO  403.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  i*T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

12. A 

791.0 

930.8 

-4.  4 

-12»3 

300.0 

4.6 

4.0 

-2.3 

274.5 

278.8 

1.6 

54.0 

0.0 

0. 

0.1 

13.0 

840.3 

925.0 

-3.9 

-14.9 

298.5 

6.3 

5.5 

-3.0 

275,5 

279*0 

1.3 

42.1 

0.2 

121. 

0.4 

14. 0 

934.5 

914.0 

-5.  1 

-15.6 

298.5 

6.3 

5.5 

-3.0 

275.1 

278.5 

1.2 

43.5 

0.2 

121. 

0.7 

15.0 

1020.9 

904.0 

-5.4 

-15.4 

300.  1 

6.3 

5.5 

-3.2 

275,7 

279.2 

1.3 

45.2 

0.3 

120. 

1.1 

16.0 

1 134.2 

691.0 

-6.9 

-16.2 

30  3.0 

6.9 

5.8 

-3.8 

275.3 

278.6 

1.2 

47.4 

0.4 

120. 

I.S 

17.0 

1222.2 

881.0 

-7.  7 

-Ko2 

304.9 

8.8 

7.2 

-5.1 

275.4 

278*8 

1.2 

50.1 

0*6 

122. 

l.B 

18.0 

1319.8 

870.0 

-8.4 

-16  .7 

307.5 

10.6 

8.4 

-6.5 

2 75.6 

278.9 

1.2 

51  .3 

0 *8 

123. 

2.1 

19.0 

1409. 4 

660.0 

-9.3 

-17., 4 

310.0 

12.3  . 

9.4 

-7.9 

275.6 

278.8 

1.1 

51.6 

1.0 

124. 

2.5 

20.0 

1499.8 

850.0 

-9.4 

-18.3 

313.9 

14.2 

10.3 

-9.9 

276.4 

279.3 

1.1 

48.2 

1 .3 

126. 

3.0 

21.0 

1609. 7 

638.0 

-9.3 

-19.9 

320.6 

17.6 

11.2 

-13.6 

277.6 

280.3 

0.9 

41  .5 

1.7 

128. 

3.4 

22.0 

1702.6 

828.0 

-9.0 

-23.4 

329.4 

20.5 

10.5 

-17.7 

278.9 

280.9 

0.7 

29.9 

2.2 

132. 

3.8 

23.0 

1 796. 7 

818.0 

-8.4 

-21.3 

333.9 

22.6 

9.9 

-20.  3 

280.5 

282.9 

0.8 

34.2 

2.7 

136. 

4.2 

24.0 

1892.  1 

608.0 

-8.6 

-2C.4 

335.3 

22.6 

9.4 

-20.5 

281  .3 

284.0 

0.9 

37.6 

3.2 

139. 

4.A 

25.0 

1988.6 

798.0 

-9.3 

-21.,3 

333.8 

21.1 

9.3 

-18.9 

281  .5 

284.0 

0.9 

36.7 

3.0 

142. 

S.  1 

26.0 

2105. 8 

786.0 

-9.0 

-21  .,3 

329.3 

19.9 

10.2 

-17.1 

283.  1 

285.6 

0.9 

36.1 

4.3 

143, 

5.4 

27.0 

2194.9 

777.0 

-9.3 

-26»9 

329.4 

19.5 

9.9 

-16.8 

283.7 

285*3 

0.5 

22.2 

4,7 

143. 

5.8 

20.0 

2295.0 

767.0 

-9.4 

-29.4 

332.9 

19.3 

8.8 

-17.2 

284.5 

285.8 

0.4 

17,7 

5.2 

144. 

C.l 

29.0 

2386. 2 

756.  0 

-9.7 

-38.4 

334.4 

19.6 

8*5 

-17.7 

285.2 

285.7 

0.2 

7.5 

5.  5 

145. 

A.4 

30  .0 

2488.6 

748.0 

-9.7 

-46. 6 

332.5 

20.4 

9*5 

-18.1 

286.2 

286.7 

0.1 

5.9 

5.9 

145. 

e.8 

31.0 

2582.2 

739.0 

-9.0 

-43.3 

329.9 

19.9 

10.0 

-17,2 

288.0 

288.4 

0.1 

4.2 

6.4 

146. 

T.t 

32.0 

2687.5 

729.0 

-9.  6 

-43.6 

328.1 

19.4 

10.2 

-.6.5 

288.5 

288.9 

0.1 

4.3 

6.7 

146. 

7.5 

33.0 

2783.2 

720.0 

-10.4 

-36  ,8 

326.5 

19.5 

10.8 

-16.2 

288.6 

289.2 

0.2 

7,6 

7.1 

146. 

7.8 

34.0 

2890. 7 

710.0 

-11.2 

-31. ,5 

325.7 

19.2 

10*8 

-15.9 

289*0 

290.2 

0.4 

16.6 

7,5 

146. 

8.2 

35.0 

2988.5 

70  1.0 

-11.9 

-28.6 

324.8 

18.8 

10.9 

-15.4 

289.3 

290.8 

0.5 

23.3 

8.0 

146. 

2.5 

36.0 

3098. 5 

691.0 

-12.2 

-26.1 

324.1 

18.5 

10.8 

-15.0 

290.2 

292.  1 

0.6 

29.9 

8.3 

146. 

0.0 

37.0 

3209.9 

681.0 

-12.4 

-25.3 

323.6 

18.7 

11.1 

-15.0 

291.1 

293.2 

0.7 

33.2 

8.8 

146. 

4.3 

38.0 

3311.5 

67  2.0 

-12.7 

-25.3 

323.5 

19.0 

11.3 

-15.3 

291.8 

293.5 

0.5 

25.7 

9.2 

146. 

0,7 

39.0 

3414. 2 

663.0 

-13.7 

-26.,2 

323.6 

19.3 

11.5 

- 15.6 

291  .9 

293.6 

0.6 

27.9 

9.7 

145. 

10.0 

40.0 

3506.  3 

655.0 

-14.5 

-26  .,8 

323.8 

19.4 

11.5 

-15.7 

291.9 

293.6 

0.5 

28.4 

10.0 

145. 

10.5 

41.0 

3634. 4 

644.0 

-15.4 

-29 .1 

324.2 

19.1 

11.2 

-15.5 

292.4 

294.0 

0.5 

29.6 

10.6 

145. 

10.9 

42.0 

3740.6 

635.0 

-15.9 

-29.2 

323.7 

19.0 

11.2 

-15.3 

292.9 

294.6 

0*5 

30.7 

11.0 

145. 

11.3 

43.0 

3836.0 

627.0 

-16.6 

-28.4 

322.1 

19.0 

1 1.7 

-15.0 

293.2 

295.0 

0.6 

35.0 

11*5 

145. 

11.6 

44.0 

3944. 6 

618.0 

-17.2 

-26.5 

320.3 

19.1 

12.2 

-14.7 

293.8 

295.6 

0.6 

36.4 

11.9 

145. 

12.0 

45.0 

4054.5 

609.0 

-18.0 

-2<  .1 

317.  1 

19.1 

13.0 

--4.0 

294.1 

295.8 

0.6 

36.9 

12.3 

145. 

12.3 

46.0 

4153. 2 

601.0 

-18.8 

-29  .6 

314.7 

18.8 

13.3 

-13.2 

294.3 

296.0 

0.5 

37,7 

12.6 

145. 

12.7 

47.0 

4265. S 

592.0 

-19.  2 

-3Co8 

311.6 

18.3 

13.7 

-■'.2.1 

295.1 

296.6 

0.5 

35.0 

13.  1 

144. 

13.1 

48.0 

4366.8 

584.0 

-19.1 

-32.2 

309.4 

18.1 

14.0 

-1  1.5 

296.4 

297.7 

0.4 

30.0 

13.5 

144. 

13.5 

49.0 

4469. 4 

576.  0 

-19.3 

-33.9 

308.9 

19.1 

14.8 

-12.0 

297.2 

298.4 

0.4 

26.0 

13.  8 

143. 

13.9 

SO.O 

4573.3 

568.0 

-19.7 

-34.4 

310.5 

21.6 

16.4 

-14.0 

297.9 

299.1 

0.4 

25.5 

14.2 

143. 

I4.A 

51.0 

471  8.  2 

557.0 

-20.8 

-35.4 

311.5 

23.9 

17.9 

-15.8 

298.3 

299.4 

0.3 

25.6 

15.1 

142. 

14.0 

52.0 

4824.9 

549.0 

-21.9 

-35.  1 

311.5 

24.6 

18.4 

-16.3 

298.3 

299.3 

0.3 

26.0 

15.7 

142. 

15.2 

53.0 

4919.2 

542.0 

-22.8 

-36  .3 

311.3 

24.7 

18.6 

-16.3 

298.3 

299.3 

0.3 

27.7 

16.2 

142. 

15.6 

54.0 

5028. 0 

534.0 

-24.0 

-37.2 

311.2 

24.6 

18.5 

-16.2 

298.1 

299.0 

0.3 

28.2 

16.8 

141. 

16.0 

SS.O 

5138.0 

526.0 

-24.9 

-37.4 

311.1 

24.0 

18.1 

-IS.S 

298.3 

299.2 

0.3 

30.1 

17.4 

141. 

IC.S 

56.0 

5277. 2 

516.0 

-26.1 

-38  >0 

310.4 

22. B 

17*4 

-14.8 

298.5 

299.4 

0.3 

31.6 

10.1 

141, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETaEEN  A AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  PAVE  BEEN  INTERPOLATED 

* 4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TKAN  6 DEG 
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STATION  NO*  ASl 
C006E  CITY,  KAN 


« FEBRUARY  1975 
2100  6FT 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

Speed 

U COMP 

HfN 

6PH 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

16.9 

57.0 

5390.0 

506.0 

-27.3 

-37.8 

310.3 

22.8 

17.4 

17.  A 

58.0 

5A89.  7 

501.0 

-28.  A 

-39.1 

311.5 

23.4 

17.5 

17.7 

59.0 

5605.0 

A93.0 

-29.0 

-AC.O 

313.0 

23.5 

17.2 

16.1 

60.0 

5707.  1 

A86.0 

-29.7 

-40  .7 

315.3 

23.6 

16.6 

16.7 

61.0 

5625. A 

A76.0 

-30.  1 

-41.  A 

316.8 

24.2 

16.6 

19.3 

62.0 

5930. A 

A71.0 

-30.1 

-47.5 

314.8 

24.8 

1 7.6 

20.0 

63.0 

6052. 3 

A63.0 

-30.5 

-44.3 

310.5 

23.6 

17.9 

20.8 

6A.0 

6160. A 

A56.0 

-31.3 

-45.0 

309.6 

22.9 

17.7 

21.6 

65.0 

6269.9 

AA9.0 

-31.7 

99.9 

311.9 

22.5 

16.7 

22*5 

66.0 

6A12.6 

AA0.0 

-32.7 

99.9 

316.8 

23.1 

15.6 

23*1 

67.0 

6SA1.9 

A32.0 

-33. A 

99.9 

320.  1 

25.3 

16.2 

2A.2 

66.0 

66A0. 0 

A26.0 

-33.9 

99.9 

322.2 

25  .7 

15.7 

25*5 

69.0 

6755.6 

A19.0 

-35.  1 

9Y.9 

320.  9 

27.7 

17.4 

26*6 

70.0 

6673.2 

A12.0 

-35.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

26*2 

71.0 

7026. 5 

AO  3.0 

-36.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99*9 

917 


60  AOS*  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

-1A.8 

298.4 

299.3, 

0.3 

35*8 

18*6 

140* 

- 15.5 

298.3 

299.-1 

0.3 

34.5 

19*3 

140* 

•16.0 

298.8 

299.6 

0*2 

33.6 

19.7 

140* 

-16.7 

299.2 

300.0 

0.2 

33.0 

20.3 

139* 

-17.6 

300.2 

300.9 

0.2 

31.8 

21.1 

139* 

-17.4 

301.4 

302.1 

0.2 

28.3 

22.0 

139* 

-15.3 

302.4 

303.0 

0.2 

24*2 

23*1 

139* 

-i4.6 

302.7 

303.2 

0.1 

24*2 

24.2 

139* 

- 15.0 

303*6 

999.9 

99.9 

999*9 

25*2 

136* 

-16.8 

304*1 

999.9 

99*9 

999*9 

26*4 

138. 

-19.4 

304*8 

999.9 

99.9 

999*9 

27*2 

138* 

-20.3 

305*4 

999.9 

99*9 

999.9 

29*1 

138* 

-21.5 

305*3 

999.9 

99*9 

999.9 

31*1 

138* 

99.9 

306*2 

999.9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

99.9 

306*8 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

STATION  NO.  * **51 
OOOGE  CITY.  KAN 

7 FEBBUAPV  1975 

515  GNT  1*T  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

12.1 

791.0 

92  7.  6 

-8.9 

-11.7 

220.0 

4.1 

0.3 

13.0 

689.8 

916.0 

-1.7 

-13.5 

243.5 

8.3 

O.A 

14.0 

977.5 

906.0 

0.1 

-1  1 .7 

278.8 

6.1 

1.0 

15.0 

1075.5 

895.0 

1.1 

-13.1 

358.3 

19.5 

1.3 

16.0 

1192.9 

88  2.0 

-0.2 

-18.1 

302.3 

8.6 

1.7 

17.0 

1293.  1 

871.0 

-1.2 

-17.4 

226.1 

21  .2 

2.1 

IR.O 

1394.5 

660.0 

-1.0 

-18.6 

218.5 

30.4 

2.* 

19.0 

1478.3 

851.0 

-1  .7 

-20 .1 

236.8 

16.2 

2.7 

20.  e 

1 58 1 . 6 

840.0 

-2.6 

-2C.9 

252.3 

11.7 

3.1 

21.0 

1705.2 

827.0 

-3.  1 

-22.7 

254.6 

10.6 

3.S 

22.0 

1801.4 

617.0 

-3.5 

-23.1 

260.7 

10.2 

3.R 

23.0 

1898.6 

80  7.0 

-3.8 

-23.3 

268.4 

10.6 

«.  1 

24.0 

1 996. 9 

797.0 

-4.5 

-23.8 

275.1 

11.3 

4.5 

25.0 

2096.2 

797.0 

-5.  1 

-26.0 

281.6 

12.9 

4.9 

26.0 

2227.0 

774.0 

-5.1 

-26.0 

288.0 

13.3 

S.3 

27.0 

2329.0 

764.0 

-5.8 

-26.6 

295.9 

12.9 

S.7 

26.0 

2432.1 

754.0 

-6.6 

-2T.2 

301.2 

13.1 

C.O 

29.0 

2525. 7 

74  5.0 

-7.6 

-28.0 

302.2 

13.9 

0.3 

30.0 

2641.  2 

734.0 

-8.  a 

-28.9 

305.5 

14.4 

0.7 

31.0 

2736.6 

725.0 

-9.5 

-27.9 

309.  1 

15.5 

7.0 

32.0 

2843.  7 

715.0 

-10.3 

-30.1 

311.1 

16.7 

7.2 

33.0 

2941.3 

706.0 

-10.  3 

-32.1 

312.2 

17.3 

7.0 

34.0 

3051.  1 

696.0 

-10  .7 

-35.1 

314.2 

18.2 

B.0 

35.0 

3151. 1 

687.0 

-10.8 

-36.2 

315.9 

18.6 

R.3 

36.0 

3286.3 

675.0 

-11.7 

-3^.6 

317.9 

18.3 

e.T 

37.0 

3369. 0 

666.0 

-12.4 

-40.0 

320.7 

17.9 

9.1 

38. 0 

3492.8 

657.0 

-13.  1 

-36.8 

323.6 

17.6 

9.4 

39.0 

3597.7 

64  8.0 

-13.8 

-37.3 

324.9 

17.5 

9.B 

40.0 

3703.  E 

639.0 

-14.4 

-37.7 

325.2 

17.6 

10.3 

41.0 

3835.3 

628.0 

-15.2 

-36.3 

324.3 

17.8 

10.7 

42.0 

3944. 2 

61  9.0 

-15.9 

-36.8 

323.5 

18.0 

I l.t 

43.0 

4054.5 

610.0 

-16.  3 

-39.  1 

323.1 

1 8.4 

11.5 

44.0 

4 166. 2 

60  1.0 

-16.9 

-39.5 

323.2 

18.8 

II.R 

45.0 

4266. 7 

693.0 

-17.7 

-40.1 

3 23.6 

19.1 

12.2 

46.0 

4381 . 1 

58  4.0 

-17.7 

-40.1 

324.0 

19.4 

12.5 

47.  0 

4484. 3 

576.0 

-18.  1 

-40.4 

324.2 

19.6 

12.9 

46.0 

4601.8 

66  7.0 

-18.9 

-41.0 

324,.  2 

20.2 

13.3 

49.0 

4707.4 

559.0 

-20  .0 

-41  .8 

323.8 

21.0 

13.7 

50.0 

4814. 1 

55  1.0 

-20.6 

-42.3 

323.3 

21  .6 

14.0 

51  .0 

4963.0 

540.0 

-21  .6 

-42  .9 

322.8 

21.8 

14.4 

52.0 

5072. 8 

532.0 

-22.6 

-43.7 

321.4 

21  .6 

14.7 

53.0 

5197.8 

623.0 

-23.4 

-44.3 

319.9 

21  .4 

15.1 

54.0 

5296. 1 

516.0 

-24.5 

-45.1 

317.4 

21.3 

15.4 

55.0 

5409.  e 

608.0 

-25.3 

-45.7 

315.3 

21.3 

15.9 

56.0 

5553.9 

498.0 

-25.9 

-46.2 

312.6 

21.6 

• SY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

MANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

2.6 

3.1 

270.2 

274.6 

1.7 

80.0 

0.0 

0. 

7.4 

3.7 

278.6 

282.6 

1.5 

39.7 

0.4 

54. 

6.1 

-0.9 

2B1.3 

286.  0 

1.7 

40.4 

0.4 

55. 

0.6 

-19.5 

283.3 

287.6 

1.6 

33.7 

0.6 

58. 

7.3 

-4.6 

283.1 

286.0 

1.0 

24.3 

0 .6 

138. 

15.3 

14.7 

283.1 

286.3 

1.1 

27.7 

0.  8 

115. 

1 8.9 

23.8 

284.3 

287.2 

1.0 

24.9 

1 .5 

62. 

13.5 

8.8 

284.4 

287.  1 

0.9 

22.8 

1 .7 

64. 

11.2 

3.6 

284.5 

287.0 

0.9 

22.9 

1.9 

65. 

10.2 

2.8 

285.3 

287.4 

0.7 

20.2 

2.2 

66. 

10.0 

1.6 

285.7 

287.9 

0.7 

20.2 

2.4 

66. 

10.6 

0.3 

286.4 

288.6 

0.7 

20.2 

2.6 

68. 

11.3 

- 1.0 

286.8 

288.9 

0.7 

20.3 

2.8 

70. 

12.6 

-2.6 

287.2 

288.9 

0.6 

17.4 

3.0 

72. 

12.6 

-4.1 

288.5 

290.3 

0.6 

17.4 

3.3 

75. 

1 1 .6 

•5.6 

288.8 

290.5 

0.6 

17.4 

3.5 

78. 

1 1.2 

-6.5 

289.0 

290.7 

0.5 

17.5 

3.8 

81. 

1 1.8 

-7.4 

288.9 

290.5 

0.5 

17.6 

4.0 

84* 

11.7 

-8  .4 

288.8 

290.3 

0.5 

17.7 

4.2 

86. 

12.0 

-9.8 

289.  1 

290.7 

0.5 

20  .6 

4.4 

89. 

12.6 

-11.0 

289.4 

290.8 

0.4 

17.8 

4.6 

91. 

12.8 

-11.6 

290.4 

291  .6 

0.4 

14.6 

4.8 

93. 

13.0 

-12.7 

291.1 

292.0 

0.3 

11  .3 

5.2 

96. 

12.9 

-13.4 

292.1 

292.9 

0.3 

11.3 

5.5 

99. 

12.3 

-13.6 

292.6 

293.2 

0.2 

7.7 

5.8 

101. 

11.3 

-13.9 

292.9 

293.5 

0.2 

7.8 

6.  2 

10*. 

10.4 

-14.1 

293.2 

294.0 

0.2 

11.5 

6.5 

106. 

10.  1 

-14.  3 

293.6 

294.4 

0.2 

11.6 

6.7 

too. 

10.0 

-14.4 

294.1 

294.9 

0.2 

11.7 

7.1 

110. 

10.4 

-14.4 

294.7 

295.4 

0.2 

11  .7 

7.5 

112. 

10.7 

-14.5 

295.1 

295.8 

0.2 

11.8 

7.9 

114. 

11.0 

-14.7 

295.8 

296.5 

0.2 

11.9 

8.2 

IIS. 

1 1.3 

-15.  1 

296.5 

297.1 

0.2 

11  .9 

8.6 

117. 

1 1 .3 

-15.4 

296.7 

297.3 

0.2 

12.0 

9.0 

lie. 

11.4 

-15.7 

298.0 

298.6 

0.2 

12.0 

9.4 

119. 

11.4 

-15.9 

298.6 

299.3 

0.2' 

12.0 

9.7 

120. 

1 I.S 

-16.4 

299  .0 

299.7 

0.2 

12.1 

10.  1 

121. 

12.4 

-1  6.9 

299.0 

299.6 

0.2 

12.2 

10.5 

122. 

12.9 

-f.7.3 

299.4 

300.0 

0.2 

12.3 

11.0 

123. 

13.2 

-l7.4 

300.0 

300.6 

0.2 

12.4 

11.5 

124. 

13.5 

-16.9 

300.0 

300.5 

0.1 

12.5 

11.9 

124. 

13.8 

-.6.4 

300.5 

301.0 

0.1 

12.6 

12.3 

125. 

14.4 

- 15.6 

300.4 

300.9 

0.1 

12.7 

12.8 

126. 

15.0 

-15.1 

300.8 

301.2 

0.1 

12.8 

13.2 

126. 

15.9 

-14.6 

301.7 

302.1 

0.1 

12.8 

13.8 

126. 

918 


STATION  NO*  *51 
OOOCE  CITY*  KAN 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  147  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEV  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  r 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

nc  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

14.3 

57.0 

5671.0 

490.0 

-26.7 

-46.8 

312.0 

22.4 

16.7 

-15.0 

302.2 

302.5 

0.1 

12.9 

14.3 

126. 

l«*A 

58.0 

5774.7 

48  3.0 

-27.4 

-47.3 

312.1 

23.3 

17.  3 

-iS.6 

302*6 

303.0 

0.1 

13.0 

14.7 

126. 

17*0 

59.0 

5894.7 

475.0 

-28.6 

-48.2 

313.2 

24  .8 

18.1 

-i7.0 

302.6 

302*9 

0.  1 

13*  1 

15.3 

127. 

17.3 

60.0 

6000.9 

468.0 

-29.2 

-48.>6 

313.9 

25.6 

1 8.4 

-:7.7 

303.0 

303.4 

0.1 

13.2 

15.7 

127. 

17.7 

61.0 

6123.9 

460.0 

-30.0 

-49.2 

314.1 

26.2 

18.0 

- 18.2 

303.6 

303.9 

0.1 

13.2 

16.4 

127. 

IR.I 

62.0 

6248. 7 

452.0 

-30.  7 

-49.  7 

313.5 

26.3 

19.1 

-18.1 

304.3 

304.6 

0.1 

13.3 

17.0 

128. 

1 E.S 

63.0 

6359.3 

445.0 

-31  .8 

-50  .6 

312.1 

26.4 

19.6 

-17.7 

304.  1 

304.4 

0.1 

13.4 

17.6 

128. 

IS. 9 

64.0 

6471.2 

438.  0 

-32.5 

-51 .1 

31 1 .2 

27.0 

20.3 

-17.8 

304.7 

305*0 

0.1 

13.5 

l~8.3 

128* 

19.3 

65.0 

6584.6 

431.0 

-33.4 

-51 .8 

311.1 

27.5  . 

20.7 

-18.1 

304.9 

305.2 

0.1 

13.6 

18.9 

128. 

19.8 

66.0 

6732. 4 

422.0 

-34.5 

99  .9 

311.4 

28.1 

21.1 

-18.6 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

128. 

70. 1 

67.0 

6849.3 

415.0 

-34.9 

99.9 

311.6 

28.4 

21.2 

-18.9 

306.5 

999.9 

99*9 

999.9 

20.2 

128. 

20.5 

68.0 

6967.8 

408.0 

-35.8 

99.9 

311.9 

28.9 

21.5 

-19.3 

306.  8 

999.9 

99.9 

999  .9 

21  .0 

128. 

20.9 

69.0 

7087.9 

401.0 

-36.4 

99.9 

312.4 

29.5 

21.8 

-19.9 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

21. 6 

128. 

21.2 

70.0 

7209.8 

394.0 

-37.  2 

99.9 

312.9 

30.1 

22.0 

-20.5 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

128. 

21.7 

71.0 

7369.  1 

385.0 

-38.6 

99.9 

313.5 

31.2 

22.6 

-21.5 

308*2 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

129. 

22.1 

72.0 

7476.8 

379.0 

-39.  5 

99.9 

313.7 

31.9 

23.1 

-22.0 

308*4 

999.9 

99.9 

999*9 

23.8 

129* 

22.4 

73.0 

7604.2 

37  2.0 

-40.2 

99  .9 

313.5 

32.2 

23.3 

-22.  1 

309.1 

999.9 

99.9 

999*9 

24.4 

129. 

22.8 

74.0 

7733.5 

365.0 

-41.1 

99.9 

313.3 

32.0 

23.3 

-22.0 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

129. 

23.1 

75.0 

7846.0 

359.0 

-41.8 

99.9 

313.2 

31.9 

23.3 

-21.8 

310.1 

999.9 

99,9 

999.9 

25.8 

129. 

23.5 

76.0 

7979. 1 

352.0 

-42.9 

99.9 

313.2 

31.9 

23.3 

-21.8 

310*4 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

129. 

24.0 

77^0 

8094*7 

346.0 

-44.  1 

99.9 

313.6 

33.4 

24.2 

-23.0 

310.2 

999.9 

99.9 

999*9 

27.4 

129. 

24.4 

78.0 

8211.8 

340.0 

-45.1 

99.9 

314.6 

35.4 

25.2 

-24.9 

310. S 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

129. 

24.8 

79.0 

8350. 5 

333.0 

-46.0 

99  .9 

316.1 

37.0 

25.7 

-26.7 

31 1 .2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

130. 

25.2 

80.0 

8471.3 

327.0 

-46.7 

99,9 

317.8 

38.1 

25.6 

-28.2 

311.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

130. 

2S.7 

81.0 

8635.4 

319.0 

-47.2 

99.9 

319.6 

38.9 

25.2 

-29.6 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .3 

130* 

26.2 

82.0 

8760.8 

313.0 

-48.3 

99.9 

319.7 

40.2 

26.0 

-30  .7 

313.5 

999.9 

' 99.9 

999*9 

32*4 

131* 

26.6 

83.0 

8866.8 

308.0 

-48.5 

99  .9 

318.7 

41  .8 

27.6 

-31.4 

314.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

33.3 

131. 

27.0 

84.0 

8996. 0 

302.0 

-4  9.4 

99.9 

317.3 

43.6 

29.5 

-32.1 

315.1 

999.9 

99.9 

999.9 

34.3 

131. 

27.3 

85.0 

9127.2 

296.0 

-50.3 

99.9 

317.  1 

44.2 

30.  1 

-32.4 

315*7 

999.9 

99*9 

999.9 

35.2 

131* 

27.9 

86.0 

9283. 2 

289.0 

-51  .0 

99.9 

317.3 

45.8 

31.1 

-33. 7 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

131. 

28.3 

87.0 

9419.5 

283.0 

-51.6 

99.9 

317.9 

48.1 

32.2 

-35.7 

317.8 

999.9 

99*9 

999.9 

37.8 

132. 

22.8 

88.0 

9558.3 

277.0 

-52.3 

99.9 

318.6 

50.7 

33.5 

-38.  1 

318.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

132. 

29.2 

89.0 

9676. 0 

272.0 

-53.0 

99.9 

319.0 

51  .3 

34.0 

-39.1 

319.5 

999.9 

99.9 

999*9 

40.7 

132. 

29.7 

90.0 

9795.5 

267.0 

-53.3 

99.9 

318.9 

52.9 

34.8 

-39.9 

320.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

42.1 

132* 

30.2 

91.0 

9941.8 

261.0 

-53.5 

99.9 

317.9 

55.2 

37.0 

-40.9 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

133. 

30*6 

92.0 

10066. 1 

256.0 

-54.  1 

99.9 

316.6 

57.2 

39.3 

-4  1.5 

323.4 

999.9 

99.9 

999*9 

45.0 

133* 

31.0 

93.0 

10218.0 

250.0 

-54.9 

99,9 

315.0 

58.4 

4 1.3 

-41.3 

324*5 

999.9 

99.9 

999  .9 

46.7 

133. 

31.5 

94.0 

10346.9 

245.0 

-55.7 

99.9 

313.5 

58  .4 

42.3 

-10.2 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

48*  1 

133. 

32.0 

95.0 

10478.1 

240.0 

-56.3 

99.9 

313.1 

56.3 

41.2 

-38.5 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.1 

133. 

32.6 

96.  0 

10638. 8 

234.0 

-56.5 

99  .9 

313.5 

53.34 

38.7 

-36.7 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

133. 

33.0 

97.0 

10775.9 

229.0 

-56.  3 

99.9 

313.9 

53.24 

38.3 

-36  .9 

330.5 

999.9 

99.9 

999*9 

53.  1 

133* 

33*6 

98.0 

10916.1 

224.0 

-56.3 

99  .9 

312.8 

53.4  4 

39.2 

-36.3 

332.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

55.1 

133. 

34.0 

99.0 

1 1 059. 6 

219.0 

-55.  8 

99.9 

310.9 

SO  .3  4 

38.0 

-32.9 

335*5 

999.9 

99*9 

999.9 

56.7 

133. 

34.5 

100.0 

11207.0 

214.0 

-54.9 

99.9 

306.9 

42*94 

34.4 

-25.8 

339.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

133. 

3S.  1 

101.0 

11388. 2 

208.0 

-54.9 

99  .9 

302.6 

40.94 

34.4 

-22.1 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

133. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETYEEN  H AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


STATION  NO*  ASl 
DODGE  CITY,  KAN 


7 FEBRUABV  1975 

SIS  Gin-  1A7  13*  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

06 

3S.6 

102.0 

IlSl 3.0 

204.0 

-54.7 

99.9 

301.4 

43.6* 

37.2 

-22.7 

344.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60*5 

132. 

3«.  I 

103.0 

11671. 8 

199.0 

-54.4 

99.9 

301.0 

46.2* 

39.6 

-23.8 

347,  I 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .9 

132* 

36.7 

104.0 

11802.0 

I9S.0 

-54.3 

99.9 

300.8 

48.1  « 

41.3 

-24.6 

349*4 

999,9 

99.9 

999  .9 

63*5 

132. 

37*2 

lOS.O 

11968.7 

190.0 

-53.9 

99.9 

300.4 

48.6* 

41.9 

-24.6 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

C4.9 

132* 

37,7 

106.0 

1 2 10  5.  4 

186.0 

-53.5 

99.9 

299.5 

46.8* 

40.8 

-23.1 

355.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

66.5 

131. 

38.  I 

107.0 

12245.0 

182.0 

-54.3 

99.9 

298.4 

44.2* 

38.9 

-21.0 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

131. 

3E.  7 

108.  0 

12423.4 

177.0 

-54.9 

99.9 

297.3 

41  .6* 

36.9 

-19.1 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

131. 

39.2 

109.0 

12569.3 

173.0 

-55.  7 

99.9 

297.6 

42.6* 

37.8 

-J9.7 

359.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70. 1 

131* 

39.8 

110.0 

12718.3 

169.0 

• -55.5 

99  .-9 

298.0 

48.0* 

42.3 

-22.5 

361.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

130. 

40  .4 

111.0 

12909. 7 

164.  0 

-55.  7 

99.9 

297.5 

51.1* 

45.3 

-23. S 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

130. 

40.9 

112.0 

13066.7 

160.0 

-56.5 

99.9 

296.8 

48.4* 

43.2 

-21.9 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

130. 

41. S 

113.0 

13227. 3 

156.0 

-56.  7 

99.9 

296.9 

44.6* 

39.8 

-20.2 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

129* 

42.0 

1 14.0 

13392.2 

152.0 

-56.  2 

99.9 

296.6 

41  .0* 

36.7 

-18.4 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.  1 

129. 

42.S 

IIS.O 

13561.9 

148.0 

-55.7 

99  .9 

295.5 

35.9* 

32.4 

-15.4 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.1 

129. 

43.2 

I 16.0 

13736. 4 

144.0 

-55.  7 

99.9 

296.5 

37.2* 

33.3 

-16.6 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

129. 

43.8 

117.0 

13915.6 

140.0 

-56.3 

99.9 

296.0 

41.2* 

37.1 

-18.1 

380.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .8 

129. 

44.3 

I 18.  0 

14099.6 

136.0 

-56.7 

99.9 

293.1 

40.0* 

36.8 

-15.7 

383.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

128* 

44.8 

1 19.0 

14240.6 

133.0 

-57.  8 

99.9 

289.6 

36.5* 

34.4 

-i2.2 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.1 

128. 

4S.3 

120.0 

14433.0 

129.0 

-58.3 

99.9 

288.1 

34.3* 

32.6 

-10.6 

385.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.1 

128* 

4S.9 

121.0 

14530. 8 

126.0 

-59.  1 

99.9 

289.3 

33.2* 

31.3 

-11.0 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

128. 

46.4 

122.0 

14783.0 

122.0 

-59.3 

99.9 

290.  I 

31.8* 

29.8 

-10.9 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

128. 

47.0 

123.0 

14938. 7 

119.0 

-59.8 

99  »9 

288.7 

29.7* 

28.2 

-9.5 

392.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

127. 

47.6 

124.0 

15097.7 

116.0 

-61.4 

99.  9 

288.8 

30.6* 

29.0 

-9.9 

392.1 

999*9 

99.9 

999.9 

89.2 

127. 

48.2 

125.0 

15260.0 

113.0 

-61  .9 

99o9 

290.5 

35.7* 

33.4 

-12.5 

394.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

127. 

48.9 

126.0 

15539.4 

108.0 

-62.9 

99.9 

291  .1 

42.3* 

39.4 

-15.2 

397.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

91.8 

127. 

49.S 

127.0 

15712.7 

105.0 

-63.4 

99.9 

290.8 

39.1* 

36.6 

-13.9 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

126. 

SO.  3 

128.0 

15890. 8 

102.0 

-63.2 

99.9 

290.2 

28.6* 

26.9 

-9.9 

403.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

126. 

SI.O 

129.0 

16074.3 

99.0 

-63.4 

99.9 

287.9 

24.9* 

23.7 

-7.6 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

126* 

SI. 6 

130.0 

16263.4 

96.0 

-63.4 

99  ,9 

287.4 

26.5* 

25.3 

-7.9 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96.9 

126. 

S2.S 

131.0 

16524. 2 

92.0 

-64.  5 

99.9 

293.5 

37.2* 

34.1 

-14.8 

412.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

125. 

S3.1 

132.0 

16726. S 

89.0 

-65.  1 

99.9 

294.  7 

35.7* 

32.4 

-14.9 

415.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

125. 

S3.  8 

133.0 

16935. S 

86.0 

-64.9 

99.9 

294.7 

32.2* 

29.3 

-13.5 

420.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

101  .2 

125. 

S4.4 

134.0 

17152.0 

83.0 

-65.  1 

99.9 

295.2 

30.2* 

2 7.4 

-12.9 

424.0 

999  .9 

99.9 

999.9 

102.4 

125. 

ss.o 

1 35.0 

17300.4 

81.0 

-65.9 

99.9 

295.6 

25.2* 

22.7 

-10.9 

425.3 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

125. 

SS.9 

136.0 

17607. 7 

77.  0 

-66.  1 

99, 9 

289.4 

18  .6* 

17. 5 

-6.2 

431.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.2 

125. 

56.8 

137.0 

17848. 3 

74.0 

-66.9 

99,,  9 

292.  1 

25.0* 

23.1 

-9.4 

434.4 

999  .9 

99.9 

999.9 

105.5 

125. 

S7.7 

138.0 

18099.3 

71.0 

-65.3 

99.9 

296.2 

24.8* 

22.2 

-10*9 

442.9 

999.9 

99.9 

999*9 

106.9 

125. 

S8.6 

139.0 

18363.7 

68.0 

-62.9 

99,  9 

300.8 

11.1* 

9.5 

-S.7 

453*7 

999.9 

99.9 

999*9 

108.2 

124. 

S9.7 

140.0 

1 864 1 . 5 

65.0 

-63.0 

99,9 

311.8 

22.8* 

17.0 

-1S.2 

459*2 

999*9 

99.9 

999.9 

108.1 

125* 

60.8 

141.0 

18934. 0 

62.0 

-60.7 

99.9 

306.5 

42.7* 

34.3 

-2S.4 

470.6 

999*9 

99.9 

999.9 

111*8 

125. 

61.8 

142.0 

19242.6 

59.0 

-60.7 

99.9 

304.5 

18.6* 

15.3 

-10. S 

477.3 

999.9 

99.9 

999*9 

112.9 

125. 

62.8 

143.0 

19567.2 

56.0 

-60.9 

99  .9 

296.0 

12.8* 

1 1 .5 

-5,6 

484.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.3 

12S. 

63.9 

144.0 

19909.7 

53.0 

-60.7 

99.9 

204.1 

6.3* 

2.6 

5.7 

492.2 

999,9 

99.9 

999*9 

114.1 

12S. 

6S.0 

145.0 

20273.2 

50.0 

-59.7 

99o9 

257.1 

16.2* 

15.8 

3*6 

502.9 

999.9 

99.9 

999*9 

114.8 

124. 

68*2 

146.0 

20657. 6 

47.  0 

-62.5 

99,9 

266.6 

24  .3* 

24.2 

1*4 

SOS.I 

999*9 

99.9 

999*9 

IIS.S 

124. 

« BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERA TORE  OR  TIME  KAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


920 


STHTtON  NO.  «S1 
oooce  Cl TV.  KAN 


7 KESflUAnV  I9TS 

SIS  GMT  1ST  ts«  • 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

MMES 

TEMM 

OEM  (*T 

DIM 

SMEEO 

U COMM 

V COMM 

MOT  T 

E MOT  T 

MX  6TO 

MM 

mange 

A2 

MIN 

GPM 

MS 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  R 

6M/K6 

MCT 

KM 

06 

ST.3 

IA?»G 

216AA.2 

44.0 

-62.9 

99.9 

299.1 

2S.S* 

22.3 

-12.4 

513.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

123. 

•n«A 

lAK.O 

21497. 7 

41.0 

-64.3 

99.9 

304.9 

22.9* 

10.0 

-13.1 

520.6 

999.9 

99.9 

999.9 

119.2 

123. 

69.  « 

IA9.0 

21960. S 

30.0 

-66.1 

99  .9 

294.3 

IS.I* 

13.7 

-6.2 

527.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.3 

123. 

71.  1 

tso.o 

22463. 0 

3S.0 

-63.0 

99.9 

2SI  .0 

5.04 

4.7 

1.6 

540.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

123. 

72.3 

ISt.O 

22625.0 

33.0 

-62.3 

99.9 

291.2 

20.0* 

10.6 

-7.2 

559.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.3 

123. 

73.7 

1S2.C 

23412. 1 

30.0 

—64.0 

99  .>9 

297.0 

23.4* 

20.7 

-10.9 

570.3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.5 

123. 

7S.3 

1S3.0 

240S6. E 

27.0 

-64.  S 

99.9 

294.0 

20.1* 

10.4 

-0.2 

506.1 

999.9 

99.9 

999.9 

125.7 

123. 

77.2 

ISA.O 

2477S.3 

24.0 

-65.3 

99.9 

249.7 

S.O* 

4.7 

1.7 

604.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.0 

123. 

79.0 

1SS.0 

2S306.0 

22.0 

-64. S 

99.9 

301  .0 

16.0 

14.3 

-0.0 

621.5 

999.9 

99.9 

999.9 

127.4 

123« 

Hl.l 

IS6.0 

26206.6 

19.0 

-61.4 

99.9 

300.  S 

26.4 

22.7 

-13.4 

657.8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.6 

123. 

63.9 

IS7.0 

27273. 1 

16.0 

-61  .9 

99,9 

272.S 

19.4 

19.4 

-0.6 

609.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

122. 

iM.a 

iss.e 

2SS6M. 0 

13.0 

-SS.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

744.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

921 


STATION  NO* *•  ASt 

oonce  ciTT,  kan 

7 FEBRUAKY  1975 

ms  GMT  IS*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

0*0 

12. A 

791.  0 

924.  0 

-6.  1 

O.S 

11.0 

642.0 

916.0 

-6.4 

e.A 

lA.O 

92  6.5 

908.0 

-1  .4 

1.0 

IS.O 

1026.2 

697. 0 

1.6 

1.3 

16.0 

1 IAA.2 

08  4.0 

3.8 

1.9 

1 7.0 

1245. 9 

E73.  0 

4.  0 

2.3 

IB.O 

1330.  1 

864.0 

3.6 

2.7 

19.0 

1434. 1 

853.0 

4.0 

3.0 

20.0 

1529.7 

E4  3.0 

3.  3 

3.S 

21.0 

1655. A 

830.0 

2.1 

3. a 

22.0 

1753.  1 

620.  0 

1.6 

A. 2 

23.0 

1051 .6 

810.0 

1.0 

A.6 

2A.  0 

1941. 5 

801.0 

0.3 

A.9 

2S.0 

2052. 1 

790.0 

-0.6 

S.3 

26.0 

2164.0 

779.0 

-1.1 

S.A 

27.0 

2277. 2 

768.  0 

-1.4 

B.O 

2S.0 

2370.9 

759.0 

-2.5 

e.A 

29.0 

2475. 9 

749.0 

-3.3 

B.T 

30.0 

2571.3 

740.0 

-4*  2 

7.0 

31.0 

2678.4 

730.0 

-5.0 

7.A 

32.0 

2786.6 

720.0 

-5.  9 

7.8 

33.0 

2884.9 

71  1.0 

-7.0 

B.l 

3A.0 

29B4. 1 

702.0 

-7.8 

8.S 

3S.0 

3064.2 

€93.0 

-8.7 

0.9 

36.0 

3219.2 

601.0 

-10.0 

9.3 

37.0 

3321.  7 

67  2.0 

-10.  2 

9.B 

38.0 

3425.6 

663.0 

-10.  2 

10.0 

39.0 

3530.9 

654.0 

-10.2 

lO.A 

AO.O 

3625. E 

€4e.O 

-9.  9 

le.a 

Al  .0 

3770.2 

634.0 

-10.6 

11.3 

42. 0 

3867. 7 

626.0 

-11.6 

II. 7 

43.0 

3978.5 

617.0 

-12.  3 

12.0 

44.0 

4078. 1 

609.0 

-13.0 

12.  A 

AS.O 

4191.3 

600.0 

-14.4 

12.B 

A6.0 

4305.7 

591.0 

-15.  1 

13.3 

A7.  0 

4408. 6 

583.0 

-15.7 

13.6 

A8.0 

4512.8 

S75.0 

-15.8 

lA.O 

A9.0 

4618.4 

567.0 

-16.1 

lA.A 

50.0 

4738. E 

SS8.0 

-16.6 

IA.9 

St.O 

4874.6 

546*0 

-17.0 

15.3 

S2.0 

4984. 7 

540.0 

-17.7 

IS.S 

53.0 

5096.3 

*32.0 

-18.  5 

l«*l 

SA.O 

5209. 1 

524.0 

-19.4 

16.  A 

55*0 

5323. 3 

*16.0 

-19.9 

16.9 

56.0 

5468. 1 

506*0 

-21  .2 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

E/SEC 

-€,.4 

230.0 

6.7 

5.1 

4.3 

-E-4 

244.5 

19.6 

17,7 

8.5 

-10  .3 

244.7 

19.8 

17.9 

8.5 

-9o6 

245.5 

20.5 

18.7 

8.5 

-13.0 

245.5 

15.0 

16.4 

7.5 

-14.2 

245.8 

12.4 

11.3 

5.1 

-1  >.7 

24  3.5 

12.0 

10.7 

5.4 

-17.4 

239.8 

12.3 

10.6 

6.2 

-17  6 

236.4 

12.1 

10.0 

6.7 

-18.5 

236.8 

12.2 

10.2 

6.7 

-19,3 

241  .4 

12.1 

10.6 

5.8 

-19.8 

246.7 

12.1 

11.1 

4.8 

-20.3 

250.3 

12.2 

11.5 

4.1 

-21.8 

251.5 

12.5 

1 1 .8 

4.0 

-24  ,3 

260.4 

10.7 

10.5 

1.8 

-24.5 

270.2 

9.4 

9.4 

-0.0 

-25,3 

280.2 

8.9 

8.7 

•1.6 

-25.5 

270  .6 

10  .6 

10.6 

— 0.1 

-26.2 

267.0 

10.9 

10.9 

0.6 

-27.2 

264.3 

10.6 

10.6 

1.1 

-27,9 

264.2 

10.7 

10.6 

1.1 

-2E,3 

263.5 

1 1.0 

10.9 

1.2 

-28  1.6 

263.2 

11.2 

1 1.  1 

1.3 

-29.  3 

263.8 

11.5 

1 1 .5 

1 .2 

-30.7 

267.7 

11.4 

11*4 

0.5 

-32.0 

272.9 

1 1 .3 

1 1.3 

-0.6 

-32.0 

276.5 

1 1.4 

11.4 

-1.3 

-30  .4 

279.4 

11.9 

1 1.8 

-1*9 

-3C..2 

279.7 

12.3 

12.1 

-2.1 

-31.1 

280.6 

12.2 

12.0 

•2.2 

-32,3 

282.6 

1 1 .9 

11.6 

-2.6 

-30.5 

284.6 

11.8 

1 1.4 

-3.0 

-31.1 

286.0 

11.9 

1 1.4 

-3.3 

-31  .9 

287.8 

12.3 

11.8 

-3.8 

-32,5 

290.0 

12.9 

12.1 

•4.4 

-33,2 

293.0 

13.9 

12.8 

• 5.4 

-33.  3 

294.5 

14.7 

13.3 

-6,1 

-34,4 

295.8 

15*8 

14.2 

-6,9 

-35.5 

295.5 

16.B 

1 5.2 

-7.2 

-37.3 

293.4 

17.9 

16.4 

-T.l 

-37.8 

291  .7 

18.7 

17.4 

-6.9 

-3C.4 

291.2 

19.3 

18.0 

-7,0 

-39,1 

292.8 

19.9 

18.4 

•7,7 

-39.5 

294.6 

20.1 

18.3 

-8.3 

-40,5 

296.5 

20.1 

18.0 

-9.0 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

DG  K 

OG  K 

GM^KC 

PCT 

KM 

DG 

273.4 

279.2 

2.2 

a*»o 

0.0 

0. 

273.7 

279.5 

2.2 

85*6 

0.3 

53. 

279*6 

284.8 

1.9 

50.9 

0.4 

56. 

283.7 

289*4 

2.1 

42.9 

0.0 

60. 

287.1 

291  .6 

1*6 

28  ,0 

1 .3 

62. 

288.3 

292.5 

1.5 

25.2 

1.8 

63. 

288.7 

291  .9 

1.1 

19.2 

2*  1 

64. 

290.1 

293.5 

1.1 

19.2 

2.4 

63. 

290.4 

293.8 

1.1 

19.8 

2.6 

63* 

290.5 

293,6 

1.1 

19.9 

2.9 

62. 

290.9 

293*9 

1.0 

19.3 

3.2 

62. 

291  .3 

294.2 

1.0 

19*4 

3*5 

62. 

291.5 

294.3 

0.9 

19.4 

3.8 

63* 

291  .6 

294.1 

0*8 

18.3 

4.0 

63. 

292.2 

294.3 

0.7 

15.2 

4.3 

64. 

293.1 

295.2 

0.7 

IS.  2 

4.5 

64. 

292*9 

294,8 

0*6 

15.3 

4.6 

66* 

293.1 

295.  1 

0*6 

16*0 

4.8 

67. 

293.2 

295.0 

0.6 

16.1 

5.0 

68. 

293.5 

295.2 

0.6 

IS.S 

5.2 

69* 

293.6 

295.3 

0*5 

15*6 

5.4 

70. 

293.5 

295.1 

0.5 

16.3 

5,7 

70* 

293.6 

295.2 

0.5 

17.0 

5.9 

71* 

293.7 

295.2 

0.5 

17.0 

6*1 

71. 

293.  7 

295.1 

0.4 

16*5 

6.5 

72. 

294.7 

295.9 

0.4 

14.6 

6,7 

72. 

295.8 

297.0 

0.4 

14.6 

6.9 

73. 

297,0 

298.4 

0.5 

17.2 

7.1 

74* 

298.3 

299.9 

0.5 

17.1 

7.4 

75* 

299*1 

300.5 

0.4 

16.6 

7.7 

76. 

299.  1 

300.4 

0.4 

16.0 

8.0 

77, 

299.5 

301  .0 

0.5 

20.2 

8.2 

78. 

299.8 

301.3 

0.5 

20*2 

8.4 

79. 

299*4 

300.8 

0.4 

20.9 

8.7 

79. 

299.9 

301.3 

0.4 

20.9 

8.9 

80* 

300*5 

301.7 

0.4 

20.4 

9.3 

82. 

301*5 

302*8 

0.4 

20.4 

9.5 

82. 

302.4 

303.5 

0*4 

18.8 

9.8 

84. 

303.1 

304.2 

0.3 

17.6 

10.2 

85. 

304*2 

305.1 

0.3 

15.2 

10*5 

86. 

304.6 

305.5 

0*3 

15.3 

II. 0 

87. 

305*0 

305.8 

0.3 

15.6 

11.3 

88. 

305.3 

306.1 

0.2 

15.4 

11  .8 

89. 

306  *0 

306*8 

0.2 

15.5 

12.2 

90. 

306.1 

306.8 

0.2 

IS.6 

12.8 

91. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TLAN  6 DEG 


STATION  NO*  ASt 
OOOGE  CITY*  RAN 

7 FeORWARV  1975 

Ills  GMT  *5»  ® 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OE*  t*T 

01 R 

SPEED 

MIN 

6PM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/sec 

17*3 

57.0 

5585.5 

498.0 

-22.4 

—40.  8 

296.8 

20.5 

17.7 

58.  0 

5689.2 

491.0 

-23.4 

-41.2 

296.7 

21.2 

lE.I 

59.0 

5809.  3 

483.  V 

-24.0 

-41.7 

297.0 

22.2 

1B.S 

60.0 

5915. 6 

476.0 

-25.0 

— 4£  . 8 

297.9 

23.5 

IB.9 

61.0 

6039. 0 

468.0 

-24.3 

-4£  .9 

299.4 

25.3 

19.9 

62.0 

6198.7 

461.0 

-25.  1 

-43-2 

301.3 

27.3 

I9.R 

63.0 

6275.8 

45  3.0 

-25.4 

-42-8 

302.7 

28.5 

EO.E 

69.0 

6388.9 

44  6.0 

-25.4 

-41  .4 

304.1 

29  .5 

70  *S 

65.0 

6503.5 

439.0 

-26.4 

-40.8 

305.5 

30.9 

71.7 

66.  e 

6653.0 

430.0 

-27.2 

-41  .2 

307.0 

31.6 

7I.« 

67.0 

6771.0 

423.0 

-28.0 

-4C.6 

307.  1 

32.6 

21.9 

68.0 

6907.8 

415.0 

-29.2 

-4C  .5 

306.3 

33.4 

22.9 

69.0 

7029. 1 

40  8.0 

-30.5 

-40<.7 

304.1 

34  .9 

22.7 

70.0 

7151 .9 

40  1.0 

-31  .3 

-39.8 

302.9 

35.7 

23.2 

71.0 

7299.9 

393.0 

-32.5 

-39.7 

302.0 

36.4 

23.0 

72.0 

7420.9 

386.0 

-33.3 

-40.4 

302.3 

36.3 

29.0 

73.0 

7530.7 

380.0 

-34.6 

-41.0 

303.1 

36.2 

29. S 

79.0 

7660. 3 

373.0 

-35.8 

— 4£  .3 

303.2 

37  .2 

29.8 

7S.0 

7791.7 

366.0 

-37.0 

-43  .5 

303.0 

37.5 

2S.3 

76.0 

7905. 8 

360.0 

-38.0 

-94  .5 

302.9 

36.9 

2S.7 

77.0 

8079.8 

351.0 

-39.  1 

-45.4 

303.0 

35.9 

26. 1 

70.0 

8158.2 

34  7.0 

-90.1 

99.9 

303.2 

35.6 

2C*« 

79.0 

8276. 9 

391.0 

-41.9 

99.9 

303.5 

36.6 

2«.9 

80.0 

8917.4 

334.0 

-42.5 

99.9 

303.8 

37.1 

27.6 

81.0 

8560. 1 

32  7.0 

-43.8 

99  .9 

304.8 

36.1 

27.9 

82.0 

8684. 1 

321.0 

-45.2 

99.9 

305.1 

35.2 

2R.3 

83.0 

8809.8 

315.0 

-46.3 

99.9 

305.2 

34.8 

22.8 

89.0 

8937.  2 

309.0 

-47.  3 

99.9 

305.1 

35.3 

29.3 

85.0 

9044.9 

304.0 

-48.  4 

99.9 

305.4 

36.1 

29.7 

86.0 

921  9.  9 

296.0 

-49.8 

99.9 

305.8 

36.2 

30.2 

87.0 

9331.0 

£91.0 

-51 .2 

99.9 

306.3 

35.6 

30.7 

88.0 

9466.0 

285.0 

-52.6 

99.9 

305.9 

35.0 

31.1 

89.0 

9603. 2 

279.0 

-53.5 

99.9 

305.2 

35  .0 

31.6 

90.0 

9719.3 

274.0 

-54.3 

99.9 

304.5 

36.2 

32.1 

91.0 

9860.  8 

268.0 

-55.7 

99.9 

304.8 

37.4 

32.S 

92.0 

9980.6 

263.0 

-56.2 

99.9 

305.4 

37.9 

33.1 

93.0 

10102.2 

258.0 

-57.4 

99.9 

306.3 

37.9 

33.9 

99.0 

10225. 2 

253.0 

-57.6 

99.9 

306.7 

38  .3 

33.9 

95.0 

10351.6 

248.0 

-58.4 

99..  9 

307.8 

39.9 

39.6 

96.0 

10531.  1 

241.0 

-60.0 

99.9 

309.8 

4 1.4 

39.9 

97.0 

10661. 7 

236.0 

-60.  8 

99.9 

310.0 

40.9 

3S.5 

98.0 

10794.8 

231.0 

-61.2 

99.9 

306.6 

40.3 

3S.B 

99.0 

10930. 7 

226.0 

-60.  8 

99.9 

303.2 

41  .9 

36.3 

100.0 

11041.8 

222.0 

-60.8 

99.9 

298.4 

46.0 

36.7 

101.0 

11212.9 

21  6.0 

-60.1 

99.9 

296.0 

98.9 

9 BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  8ET9EEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
9*  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/RG 

PCT 

RM 

DG 

18.3 

-9.2 

306*0 

306.7 

0*2 

16*9 

13.  1 

92* 

18.9 

-9.5 

306.  1 

306.8 

0.2 

17.6 

13.6 

93. 

19.8 

-10.1 

306.7 

307.9 

0.2 

17.6 

14.  I 

99. 

20.8 

-1.0 

306*9 

307.5 

0.2 

17.1 

14.6 

99. 

22.0 

-12.9 

309*2 

309.8 

0.2 

15*9 

15.1 

95. 

23.3 

-14.2 

309.5 

310.1 

0.2 

16.5 

15.9 

97. 

24.0 

-15.4 

310.7 

311.9 

0.2 

17.7 

I6.S 

98* 

24.5 

-16.6 

312.1 

312.9 

0.2 

20*5 

17.1 

99. 

24.7 

-17.6 

312.2 

313.1 

0.2 

29.0 

17.8 

100* 

25.3 

-19.0 

313.  1 

313.9 

0.2 

29.9 

18.7 

101* 

26.0 

-19.7 

313*5 

319,9 

0.3 

28.6 

19.9 

102. 

26.9 

- 1 9.  8 

313.7 

319.6 

0.3 

32.1 

20.0 

103. 

28.9 

-19.5 

313.5 

319.5 

0.3 

35.7 

20.9 

109* 

30.0 

-19.4 

314.1 

315.1 

0.3 

92*6 

21*5 

105* 

30.9 

-19.3 

314.3 

315.9 

0.3 

47.9 

22*6 

105. 

30.7 

-19.4 

314.9 

315.9 

0.3 

48.1 

23*  S 

106. 

30.3 

-19,8 

319.6 

315.6 

0.3 

51  *8 

29.3 

107. 

31.1 

-10.9 

319.7 

315.5 

0.2 

50.6 

2S.2 

107. 

31.9 

-TO.  9 

319.8 

315.6 

0.2 

50.3 

2S.9 

108. 

31.0 

-20.0 

31<%.8 

315*  5 

0.2 

50.1 

27.1 

lOB. 

30.1 

-19*6 

315.7 

316.3 

0.2 

50.9 

28.0 

109. 

29.8 

-19.5 

31 5.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

109. 

30.5 

-20.2 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29*  7 

no* 

30.8 

-20.6 

315*6 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

no. 

29.6 

-20.6 

315.8 

999.9 

99*9 

999.9 

31  .9 

Ill* 

28.8 

-20.3 

315.5 

999.9 

99.9 

999*9 

32.6 

111* 

28.5 

-20.  1 

3IS.6 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

111* 

28.9 

-20.3 

316.0 

999.9 

99.9 

999*9 

39.  3 

112* 

29.9 

-20.9 

316.0 

999.9 

99.9 

999*9 

35.9 

112. 

29.9 

-21.2 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

112* 

28.7 

-21,1 

315. 9 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

113* 

28.3 

-20.5 

315.9 

999.9 

99.9 

999  ,9 

38.9 

113* 

28.6 

-20.2 

316.9 

999*9 

99.9 

999.9 

39*2 

119. 

29.8 

-20.5 

316.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

90.  1 

114* 

30.7 

-21,9 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .3 

119. 

30.9 

-21  .9 

317.8 

999.9 

99.9 

999*9 

92.1 

119. 

30.6 

-22.9 

317.9 

999.9 

99.9 

999*9 

93.5 

115. 

30.7 

-22.9 

319.9 

999*9 

99.9 

999*9 

99.2 

115* 

31.6 

-29.9 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

115* 

31.8 

-26*5 

320.3 

999*9 

99*9 

999.9 

97.1 

116. 

31.3 

-26.3 

320.9 

999*9 

99.9 

999.9 

97.8 

116* 

32.3 

-29.0 

322.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

99.0 

116. 

35.1 

-22.9 

329.9 

999.9 

99*9 

999*9 

99*8 

116* 

90*5 

-21.9 

326.S 

999*9 

99.9 

999*9 

51*  1 

117. 

99.0 

-21. S 

330*2 

999*9 

99*9 

999.9 

52.2 

117. 

4S1 

KAN 


STATION  NO* 

OOOfiE  CITY* 

7 rESnUANV  1975 

Ills  GMT  IAS  IS*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OER  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DC  C 

OG 

M/SEC 

37.3 

102.0 

11350.9 

21  1.0 

-59.3 

99.9 

294.0 

*9.1 

37.  a 

103.0 

1 1 509. 6 

206.0 

-57,7 

99.9 

294.8 

*6.1 

3B.3 

10*. 0 

11633. S 

202.0 

-57.2 

99.9 

294.4 

*3,9 

3R.7 

lOS.O 

11791.9 

197.0 

-57,6 

99.9 

293.8 

43.2 

39.3 

106.0 

11921. 0 

193.0 

-59.  1 

99.9 

293.2 

41  ,7 

39.7 

107.0 

12005.5 

180.0 

-59.3 

99.9 

293.2 

*0.24 

*0.3 

loe.  0 

12220. 7 

104.0 

-57.  7 

99.9 

292.8 

40  .3* 

*0.9 

109.0 

12359.6 

100.0 

-57,  2 

99.9 

291.1 

*3.8* 

*1.6 

110.0 

12502.4 

176.0 

-54  .9 

99.9 

290.0 

45.44 

*2.3 

111.0 

12606. 9 

171.0 

-54.3 

99.9 

292,7 

42.6* 

*2.6 

112.0 

12030.3 

167.0 

-55.3 

99.9 

294.1 

*0.84 

*3.3 

113.0 

12992. 7 

163.0 

-56.2 

99.9 

295.9 

38.3* 

*3.S 

1 i*.e 

13150.1 

159.0 

-57.  6 

99.9 

295.2 

38.24 

• *.3 

1 IS.O 

13310.7 

155.0 

-58,2 

99  .9 

292.1 

30.34 

«S.  1 

116.0 

13517. 1 

150.0 

-50.4 

99.9 

287,7 

40  ,7* 

*S.7 

117.0 

136*4. 3 

147.0 

-57,7 

99.9 

288.7 

44.04 

*E.« 

118.0 

13010.4 

143.0 

-57,7 

99.9 

289.3 

*2  .9* 

*7.0 

119.0 

13997.4 

139.0 

-57.  7 

99.9 

289.6 

*0.0* 

*7.6 

120.0 

14134.6 

136.0 

-59,3 

99.9 

290.8 

39.54 

*8.2 

121.0 

14321.6 

132.0 

-59.3 

99.9 

291.2 

38.1* 

«B*8 

122.0 

14465.6 

129.0 

-59.4 

99.9 

290.2 

35.6* 

49.  S 

123.0 

14662.4 

125.0 

-60.  1 

99,9 

288.7 

37.5* 

SO.  I 

12*.0 

14013. 7 

122.0 

-61.0 

99.9 

289.4 

*2.4* 

S0.6 

12S.0 

14960.3 

119.0 

-61  .2 

99.9 

290 .7 

45.84 

SI.S 

126.0 

15100. 0 

115.0 

-62.3 

99.9 

291.1 

46.84 

B2.2 

127.0 

15390.4 

11  1.0 

-62.9 

99.9 

290.  1 

45.0* 

S2.8 

128.0 

15567.2 

108.0 

-62.9 

99.9 

290.7 

46.0* 

S3.6 

129  .0 

157*0.7 

105.0 

-62.9 

99.9 

293.3 

*7.6* 

S*.2 

130.0 

15919.0 

10  2.0 

-63.6 

99,9 

293.5 

40.0  4 

SS.I 

131.0 

16164. 3 

90.0 

-64.  0 

99.9 

290.4 

26.7* 

SS.B 

132.0 

1635*. 5 

95.0 

-64.6 

99.9 

290.6 

21.84 

S6.6 

133.0 

16551. e 

92.0 

-63.6 

99.9 

291.0 

29.0* 

B7.2 

134.0 

16754.7 

09.0 

-63.  2 

99.9 

207.6 

32.0* 

B7.9 

135.0 

16094.3 

87.0 

-63.6 

99.9 

283.3 

29.5* 

sn.B 

136.0 

17102. 4 

03.0 

-64.  0 

90.9 

285.6 

27.1* 

S9.B 

137.0 

17407.5 

80.0 

-64.2 

99,9 

287,2 

24.1* 

60*8 

130.0 

176*1. 5 

77.0 

-64.0 

99.9 

286.4 

26.2* 

61*7 

139.0 

17805. 1 

74,0 

-63.  8 

99.9 

293.1 

29,9* 

62*7 

140.0 

18225.9 

70.0 

-63.8 

99  .9 

298.0 

29.2* 

63*8 

141.0 

10494. 6 

67.0 

-63.6 

99.9 

303.6 

24.2* 

6**7 

1*2.0 

10776.3 

64.0 

-62.9 

99.9 

296.8 

17.0* 

6S.7 

143.0 

19071. 5 

61.0 

-63.6 

99,9 

291.4 

22.3* 

66*7 

1*4.0 

19381.4 

58.0 

-63.2 

99.9 

307.3 

12.7* 

67*9 

1*5.0 

19707.0 

SS.O 

-64.4 

99.9 

296.1 

5.9* 

69*2 

1*6.0 

20051. S 

52.0 

-62.7 

99.9 

276.1 

6.7* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETBEEN  Q AND  10  DEC 

* BY  TEMP  means  TEMPEAATURE  OR  TIME  MAVE  aEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

44.6 

-20.6 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

116. 

41.9 

- 19.3 

338. S 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

116. 

*0.0 

•18.1 

3*1.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

116. 

39.5 

-17,4 

343.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

116. 

38.3 

-16.4 

3*2.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.  5 

116. 

36.9 

-15.8 

345.0 

999,9 

99.9 

999,9 

60.6 

116. 

37.2 

-15.6 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

61  .7 

116. 

40.9 

— I 5.7 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

116. 

42.6 

-i5.6 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

116. 

39.3 

— i6  .4 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

116. 

37,3 

-'.6.7 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

116. 

34.4 

-16.7 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

116. 

34.6 

-16.3 

364.8 

999.9 

99,9 

999.9 

70.6 

116. 

35.5 

-14.4 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

116. 

38.8 

-12.4 

369.5 

999.9 

99.9 

999.  9 

73,8 

115. 

*1.7 

-14.1 

372.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

115. 

*0.4 

- 14.2 

375.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

IIS. 

37.7 

-13.4 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78,4 

IIS. 

36.9 

-14.0 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

IIS. 

35.5 

-13.8 

381  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

IIS. 

33.4 

-12.3 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

02.8 

US. 

35.6 

-.2.0 

386.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

IIS. 

*0.0 

-,*.l 

307.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

85.7 

IIS. 

42.9 

-16.  1 

389.6 

999,9 

99.9 

999.9 

86.7 

IIS. 

43.7 

-16.9 

391  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.  7 

ns. 

42.2 

-15.5 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .3 

114. 

43.0 

-16.3 

397,5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

114. 

43,7 

-18.8 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

114. 

36.7 

-15.9 

402.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.1 

114. 

25.0 

-9.3 

406.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

98.7 

114. 

20.4 

-7.7 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

114. 

27.0 

-10.4 

414.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

114. 

31.3 

-9.9 

*19.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

114. 

28.7 

-6.8 

421.3 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

114. 

26.1 

•7.3 

*24.7 

999.9 

99.9 

999.9 

10*.  8 

11*. 

23.0 

•7,1 

430.4 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

114. 

25.2 

-7.* 

435.5 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

114. 

27,5 

-1 1 .8 

*40.9 

999.9 

99.9 

999.9 

109.2 

114. 

25.6 

-14.1 

447.  9 

999.9 

99.9 

999.9 

lll.l 

114. 

20.1 

-13.4 

454.0 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

114. 

15.2 

-7.7 

461.6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

114. 

20.8 

-8.1 

466.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.0 

114. 

10.1 

-7.7 

*74.0 

999.9 

99.9 

999.9 

116.3 

114. 

5.3 

-2.6 

478.6 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

114. 

6.7 

-0.7 

490.3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.1 

11*. 

924 
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STiITtOH  NO*  4S1 
OtXME  CtTV*  KAN 


7 7EBRUARV  1975 

It  IS  GNT  IAS  IS.  0 


tine 

CNTCT 

HEIGHT 

ORES 

TENO 

DBM  «T 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V CONP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

KIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

7C.S 

147*0 

20417*  3 

49*0 

-63*2 

99*9 

269*3 

16*14 

15*2 

-5*3 

497*4 

999*9 

99.9 

999*9 

110*0 

114* 

71*7 

140*0 

20  004*6 

46*0 

-64*6 

9^.9 

294*2 

13*54 

12*3 

-5*5 

503*2 

999*9 

99*9 

999*9 

116*9 

114* 

7E*a 

149*0 

21074*9 

44*0 

-66*5 

99.9 

290*6 

12*34 

10.6 

-5*9 

504*0 

999*9 

99*9 

999*9 

119*6 

114* 

74.2 

ISO.O 

21 504*  6 

41*0 

-64*2 

99.9 

290*8 

10*04 

16*9 

-6*4 

521*0 

999*9 

99*9 

999*9 

121  *2 

114* 

TS*« 

tsi.o 

22135.  1 

37*0 

-62.9 

99.9 

300.3 

16*04 

12*5 

-9*9 

539*9 

999*9 

99*9 

999*9 

122*6 

114* 

77*2 

152*0 

22477.4 

35.0 

-62.9 

99*9 

304*5 

11*14 

9.  1 

-6*  3 

540*6 

999*9 

99*9 

999*9 

123*4 

114* 

7S.9 

153*0 

23029*  7 

32*0 

-62*7 

99*9 

201.6 

17.14 

16*0 

-3*5 

563*3 

999*9 

99*9 

999*9 

125*1 

114* 

no*  7 

154.0 

23636* 1 

29*0 

-63*0 

99*9 

295*2 

27*34 

24*7 

-11*6 

570*4 

999*9 

99*9 

999*9 

127*1 

114* 

«2*4 

155*0 

24307*  0 

26*0 

-63*0 

99.9 

299*5 

14*54 

12*6 

-7*2 

594*6 

999*9 

99*9 

999*9 

129*6 

114* 

«4.S 

15«.0 

25057* 1 

23*0 

-64*0 

99.9 

292*7 

10*34 

9*5 

-4*0 

613*0 

999*9 

99*9 

999*9 

132*0 

114* 

157*0 

2561 3. 9 

21*0 

-63*6 

99.9 

291*5 

20*24 

10*0 

-7*4 

632*6 

999*9 

99*9 

999*9 

132*5 

114* 

N«*l 

150*0 

26567*6 

10*0 

-60*3 

99*9 

274*5 

20*1 

20*0 

-1*6 

671  *5 

999*9 

99*9 

999*9 

135*7 

114* 

«2*1 

159*0 

27700*4 

15*0 

-61*7 

99*9 

999*9 

99*9 

99*9 

99*9 

702*7 

999*9 

99*9 

999*9 

999*9 

999* 

925 


STATION  NO*  «S6 
TOPEKA.  KAN 


S PEBRUARV  I97S 

2315  CRT  1ST  2*.  I 

ANCLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  SEEN  LINEARLY  IK^^ERPOL ATEO  PROM  HHOLE  MINUTE  VALUES 


TIKE 

CNTCT 

HFI  GMT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DC 

e.o 

5.7 

256.  0 

990.2 

-10.0 

-13.2 

320.0 

8.2 

5.3 

•6.3 

265.1 

267.  7 

1.5 

77.0 

0.0 

0. 

e.2 

7.0 

300.6 

966.0 

-10.  1 

-16.  9 

306.1 

0.3 

0.3 

-0.2 

265.3 

267.0 

1.0 

56.9 

o.s 

150. 

0.5 

a.o 

395.0 

975.0 

-1 1 .2 

-15.8 

306.1 

0.3 

0.3 

-0.2 

265.1 

267.  1 

l.l 

68.8 

o.s 

150. 

e.R 

9.0 

590.0 

962.0 

-12.2 

-15.9 

325.2 

2.8 

1 .6 

-2.2 

265  .0 

267.0 

1.2 

75,0 

0.5 

150. 

1.2 

10.0 

577.8 

951.0 

-13.1 

-15.7 

326.5 

6.3 

3.5 

-5.3 

265.0 

267.1 

1.2 

80.7 

0.6 

151  • 

1.5 

I 1.0 

690.  6 

93  7.  0 

-15.2 

-15.5 

328.3 

9.5 

5.9 

-8.0 

265.0 

267.2 

1.2 

90.1 

0.8 

152. 

1.9 

12.0 

768.3 

925.0 

-15.3 

-15.7 

330.5 

9.7 

5.8 

-8  .5 

263.8 

267.0 

1.2 

96.9 

1.0 

153. 

2.3 

13.0 

686.9 

91  3.0 

-15.8 

-15.8 

333.7 

9.6 

5.3 

-8.6 

265.2 

267.5 

1.2 

102.0 

1 .3 

155. 

2.7 

15.0 

966.  S 

901.0 

-16.  5 

-16.5 

338.1 

9.3 

3.5 

-8.7 

265.5 

267.6 

1.2 

103.6 

I.S 

157. 

3.1 

I 5.0 

1079.3 

690.0 

-15.5 

-15.5 

353.5 

9.2 

2.6 

-8.9 

267.6 

271  .3 

1.5 

102.8 

1 .7 

158. 

3.5 

16.0 

1200.6 

676.0 

-9.9 

-9.9 

356.7 

9,9 

2.3 

-9.6 

273.6 

279.  1 

2.1 

102.8 

2.0 

ISl. 

3.9 

17.0 

1296.3 

665.0 

-9.3 

-9.3 

35  3.0 

10.1 

3.0 

-9.7 

275*3 

281  .0 

2.2 

102.8 

2.  1 

153. 

5.3 

16.0 

1397.3 

655.0 

-9.5 

-9.5 

337.5 

10.0 

3.9 

-9.3 

276.1 

281.9 

2.2 

102.8 

2.5 

153. 

5.6 

19.0 

1597. 7 

653.0 

-8.  7 

-8<7 

335.2 

9.7 

5.2 

-8.7 

277,9 

285.2 

2.3 

102. 9 

2.8 

1S3. 

S.O' 

20.0 

1599.6 

832.0 

-8.7 

-8.7 

333.  1 

8.5 

3.8 

-7,5 

279.0 

285.3 

2.5 

102.9 

2.8 

153* 

S.S 

21.0 

1721.6 

61  9.0 

-8.6 

-8.6 

331  .3 

8.1 

3.9 

-7,1 

280.5 

286.9 

2.5 

102.9 

3*0 

1S3. 

S.R 

22.0 

1626.6 

608.0 

-6.9 

-6.9 

335,1 

8.8 

3.7 

-8  .0 

281.2 

287.7 

2.5  . 

102.9 

3.2 

1S3. 

6.2 

23.0 

1932.7 

797.0 

-9.6 

-9.6 

350.2 

9.0 

3.0 

-8.5 

281.8 

287.7 

2.3 

102.8 

3.5 

153. 

6.S 

25.0 

2050.  1 

786.0 

-10.  1 

-10.1 

355.0 

6.5 

2.2 

-8.2 

282*1 

288.3 

2.3 

102.7 

3.6 

1S5, 

6.9 

25.0 

2136.7 

776.0 

-10.9 

-10.9 

327.8 

8.1 

5.3 

-6.8 

282*2 

288.0 

2.1 

102.6 

3.7 

1S5. 

7.5 

26.0 

2269. 3 

763.0 

-8.  3 

-8c  3 

313.5 

9,5 

6.8 

-6.5 

286.5 

293.8 

2.7 

103.0 

5.0 

153. 

T.B 

27.0 

2371.7 

753.0 

-8.7 

-8.7 

309.6 

10.5 

S.O 

-6.6 

287.1 

295.3 

2.6 

102.9 

5.2 

151* 

6.1 

28.0 

2575.3 

753.0 

-9.2 

-10.5 

309.2 

10.9 

8.5 

-6.9 

287,6 

295.1 

2.3 

90*9 

5.5 

ISO. 

8.S 

29.0 

2590.6 

732.0 

-9.9 

-15.6 

312.1 

1 1 .5 

8.5 

-7.7 

288.0 

292.8 

1.7 

68.3 

5.6 

159. 

S.S 

30.0 

2696.7 

722.0 

-10.3 

-15,3 

316.5 

11.9 

8.2 

-8.6 

288.7 

293.6 

1.7 

72.3 

5.8 

156. 

9.1 

31.0 

2605.2 

712.0 

-10.6 

-13.i8 

320.6 

12.3 

7.8 

-9.5 

289.5 

295.8 

1.9 

77.7 

5.1 

158* 

9.5 

32.0 

2913.0 

702.0 

-10.  6 

-12.5 

326.0 

13.0 

7,3 

-iO.8 

290.7 

296.6 

2.1 

86.3 

5.5 

158. 

9.9 

33.0 

301 2. 2 

693.0 

-11.5 

-13nl 

329.6 

13.6 

6.9 

-11.7 

291.0 

296.7 

2.0 

86.8 

S.T 

158. 

10.2 

35.0 

3123. 7 

663.0 

-12.  1 

-13.7 

331  .5 

13.8 

6.6 

-12.2 

291  .5 

296.9 

1.9 

87.6 

5.9 

158. 

10.6 

35.0 

3236.5 

673.0 

-12.8 

-15,3 

333.6 

13.9 

6.2 

-12.5 

291  .8 

297.2 

1.9 

S8  .0 

6.3 

158. 

il.  1 

35.0 

3362. 1 

662.0 

-13.6 

-15,1 

335.7 

13.5 

5.6 

-12.3 

292.  1 

297.  2 

9.8 

89.5 

6.7 

159* 

1 I.S 

37.0 

3577.6 

652.0 

-15.  7 

-1C.  3 

336.6 

13.0 

5.2 

-11.9 

292*2 

297.0 

1.6 

87.5 

7.0 

159. 

1 1.9 

36.0 

3562.8 

65  3.0 

-15.3 

-16-.9 

335.5 

12.6 

5.2 

-1 1.5 

292.8 

297.5 

1.6 

87.5 

7.3 

159. 

12.5 

39.0 

3669.  3 

635.  0 

-15.  8 

-17.9 

332.6 

12.3 

5.7 

-il.O 

293.3 

297.6 

1.5 

85.0 

7.  7 

150* 

12.6 

50.0 

3796.9 

625.0 

-16.7 

-19.  1 

330.  1 

12.2 

6.1 

- 0.6 

293.5 

297.5 

1.5 

81  .6 

6.0 

150. 

13.3 

51.  0 

3952. 5 

213.0 

-17.5 

-20.5 

327.8 

11.9 

6.5 

-TO. I 

295.2 

297.8 

1.2 

77,7 

8.5 

ISO. 

13.6 

52.0 

5050.7 

605.0 

-18.5 

-22.  1 

327.5 

11.7 

6.3 

-9,9 

295.2 

297.5 

1.1 

72*8 

8.7 

159. 

15.2 

53.0 

5152.5 

596.0 

-19.5 

-22.9 

328.5 

11.5 

6.0 

-9.7 

295.3 

297.5 

1.0 

73.2 

9.0 

159. 

15.6 

55.0 

5265.  •: 

58  7.  0 

-20.3 

-23.1 

329.5 

11  .0 

5.6 

-9.5 

295  ,S 

297.6 

1.0 

76.6 

9.3 

159. 

IS.O 

55.0 

5379.6 

576.0 

-21.3 

-25.2 

329,7 

10.2 

5.2 

-8.8 

295.7 

297.6 

0.9 

77.3 

9*6 

159. 

IS.  5 

56.0 

5582. 3 

570.0 

-22.2 

-25.3 

328.3 

9.3 

5.9 

•7,9 

295.8 

297.5 

0.9 

75.6 

9.8 

159, 

15.9 

57.0 

5599.2 

561.0 

-23.0 

-25.8 

325.8 

9.1 

5.1 

-7.5 

295.2 

297,7 

0*8 

77,5 

10.0 

159. 

16.3 

58.0 

5705.5 

553.0 

-23.7 

-26.5 

322.6 

9.6 

5.8 

-7,6 

29S.6 

298.1 

0.8 

78.2 

10.2 

159. 

IE.7 

59.0 

5625. 2 

555.0 

-25.3 

-26.9 

320.0 

10.S 

6.7 

-8*0 

296*2 

298*6 

0.8 

79*0 

10*5 

159. 

IT.l 

50.0 

5932.0 

536.0 

-25.2 

-27.6 

317,9 

11.5 

7.6 

-S.S 

296.5 

298*6 

0.7 

80*0 

10*7 

159. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETKEEN  r.  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO,  AS6 
TOPEKA,  KAN 


S PEBRUAKV  1975 

2315  GMT  1ST  24* •*  1 

ANCLES  ON  THE  HALE  MINUTE  HAVE  BEEN  LI  NFABLT  INTERPOLATED  PROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  t 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OS 

IT.S 

51.0 

5082.2 

S25.0 

-26.6 

-28.5 

316.7 

1 l.S 

7.9 

-8.4 

296.5 

298.7 

0.7 

83.2 

ll«l 

148. 

IB.O 

52.0 

5193.0 

51  7.0 

-27.6 

-29.4 

316.4 

9.6 

6.6 

-6,9 

296.6 

298.6 

0.6 

84.2 

11.4 

148. 

IN. 4 

53.0 

5305.0 

509.0 

-28.4 

-29.7 

315.7 

7.8 

5.5 

-5,6 

296.9 

298.9 

0.6 

88.5 

11.6 

148* 

18.9 

54.0 

5418.4 

501.0 

-29.2 

-30.5 

311.6 

6.8 

5.1 

-4.5 

297.3 

299.2 

0.6 

88.3 

11.7 

148. 

19.3 

55.0 

5533. 3 

493.0 

-29.  8 

-31  .2 

308.0 

6.8 

5.4 

-4.2 

297.9 

299.7 

0.6 

88.0 

11.9 

148. 

I9.B 

56.0 

5664.4 

484.0 

-30.9 

-32.2 

307.3 

7.5 

6.0 

-4.6 

290.2 

299.8 

0.5 

87.7 

12.1 

147. 

20.3 

57.  0 

5782. 4 

476.0 

-32.1 

-33.7 

310.2 

8.6 

6.6 

-5.5 

298.  1 

299.6 

0.5 

85.1 

12.3 

147. 

20.7 

58.0 

590 1 . 9 

468.0 

-33.0 

-35s  1 

312.4 

9.4 

7.0 

-6.4 

298  .4 

299.7 

0.4 

80.8 

12.5 

146. 

21.1 

59.0 

6007.7 

46  1.0 

-34.0 

-36  .5 

313.8 

10.0 

7.2 

-6,9 

298.4 

299.5 

0.4 

78.0 

12.7 

146. 

21.9 

60.0 

6130.  1 

453.0 

-34.  8 

-37.3 

314.9 

10.2 

7.2 

-7,2 

298.9 

300.0 

0.3 

77,8 

13.0 

146. 

21.9 

61  .0 

6238.6 

446.0 

-36.0 

-38.5 

316.4 

9.8 

6.7 

-7.1 

298.7 

299.7 

0.3 

77,5 

13.2 

146. 

22.3 

62.  0 

6364. 1 

438.0 

-37.0 

-39.7 

318.4 

9.1 

6.0 

-6.8 

299.  1 

300.0 

0.3 

75.4 

13.5 

146. 

22.N 

63.0 

6475.3 

431.0 

-37.9 

-4Ci6 

321.1 

8.3 

5.2 

-6.4 

299.3 

300.1 

0.2 

75.1 

13.7 

146. 

23.2 

64.0 

6588.0 

424.0 

-38.8 

-41.6 

322.6 

7.8 

4.8 

-6.2 

299.5 

300.2 

0.2 

74  ,9 

13.9 

146. 

23.N 

65.0 

6702. 0 

417.0 

-39.  8 

99.9 

322.9 

7,6 

4.6 

•6.1 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

14.  1 

146. 

24.1 

66.0 

6050.7 

408.0 

-41.1 

99  9 

320.3 

7.6 

4.9 

-5.9 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

14.3 

145. 

24.5 

67.0 

6960.  1 

401.0 

-42.2 

99.9 

315.8 

7,6 

5.3 

-5.4 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

14.5 

14S. 

24.9 

68.0 

7069.8 

395.0 

-43.5 

99.9 

308.7 

7,5 

5.9 

-4  .7 

299  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

14.7 

145. 

25.4 

69.0 

7189.9 

388.0 

-44.2 

99.9 

299.7 

7.6 

6.6 

-3.8 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

14.9 

145. 

2S.R 

70.0 

731 1. 7 

38  I.O 

-45.  1 

99.9 

293.9 

7.5 

6.9 

-3.1 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

IS.  1 

145. 

2A.4 

71.0 

7453. 1 

373.0 

-46.3 

99.9 

288.4 

7.7 

7.3 

-2.4 

300.8 

999.9 

99.9 

999,9 

15.3 

144. 

2E.9 

72.0 

7560. 6 

367.0 

-47.3 

99.9 

287.2 

8.3 

7.9 

"2.5 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

15.4 

143. 

27.2 

73.0 

7687.7 

360.0 

-48.4 

99.  9 

286.  1 

8.6 

8.2 

"2.4 

301  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

15.6 

143. 

27.6 

74.0 

7798. 1 

354.0 

-49.5 

99.9 

283.5 

8.7 

8.4 

-2.0 

301.1 

999.9 

99.9 

999,9 

15.8 

143. 

28.1 

75.0 

7928.  7 

347.0 

-50.5 

99.9 

276.4 

8.2 

8.1 

-0.9 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

142. 

2B.S 

76.0 

8042.2 

341.0 

-51.5 

99.9 

269.2 

7.8 

7.8 

0.1 

301.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

16.  1 

142. 

29.0 

77.0 

8157. 1 

335.0 

-52.6 

99.9 

262.5 

7,7 

7.7 

1.0 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.2 

141  . 

29.3 

7B.0 

8273. 6 

329.0 

-53.5 

99.9 

259.5 

7.8 

7.7 

1 .4 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.3 

140. 

24.8 

79.0 

8391.7 

323.0 

-54.6 

99.9 

254.9 

8.0 

7.7 

2.1 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16.4 

140. 

30.2 

50.0 

851  1.4 

317.0 

-55.9 

99.9 

252.3 

8.1 

7.7 

2.5 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  5 

139. 

30.9 

81.0 

8653. 1 

310.0 

-56.9 

99,9 

252.7 

S.S 

8.1 

2.5 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.6 

138. 

31.4 

52.0 

8777. 2 

304.0 

-56.  1 

99  .9 

256.9 

9.1 

8.8 

2.1 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

16.7 

137, 

31.9 

83.0 

0904.0 

298.0 

-55.  8 

99.9 

261.6 

10.0 

9.9 

1.5 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

136. 

32.3 

84.0 

901 1.7 

293.0 

-55.8 

99.9 

263.4 

11  .0 

11.0 

1.3 

30  8.  8 

■ 999.9 

99.9 

999  .9 

17.0 

136. 

32.8 

85.0 

9143.4 

287.0 

-56.  1 

99.9 

262.3 

12.4 

12.3 

1.7 

310.2 

999.9 

99.9 

999,9 

17.2 

135. 

33.3 

86.0 

9300.3 

280.0 

-56.2 

99.9 

260.0 

13.6 

13.4 

2.4 

312.2 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

134. 

33.9 

87.0 

9414.9 

275.0 

-55. a 

99,9 

260.1 

15.0 

14.7 

2.6 

314.5 

999.9 

99.9 

999.9 

17. 7 

132. 

34.4 

88.0 

9531. E 

270.0 

-55.6 

99.9 

262.2 

16.2 

16.1 

2.2 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

131. 

35.0 

89.0 

9675.5 

264.0 

-54.2 

99.9 

262.5 

18.0 

17.8 

2.3 

320  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

18. S 

130. 

35.5 

90.0 

9798. 3 

259.0 

-53.  5 

99.9 

261  .3 

19.2 

19.0 

2.9 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

129. 

36.1 

91.0 

9923.8 

254.0 

-53.  2 

99.9 

261.0 

20.2 

20.0 

3.2 

325.5 

999.9 

99.9 

999,9 

19.3 

127, 

36.5 

92.0 

10051.9 

249.0 

-53.2 

99  .9 

261.4 

20  .9 

20.7 

3.1 

327.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

126. 

37.1 

93.0 

10182. 4 

244.0 

-53.  7 

99  = 9 

262.1 

22.2 

22.0 

3.0 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

124. 

37.5 

94.0 

10315.6 

239.0 

-53.5 

99.  9 

262.6 

22.9 

22.7 

3.0 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

123, 

3B.  1 

95.0 

10451. 6 

234.0 

-53.4 

99.9 

263.4 

22.9 

22.8 

2.7 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

122. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  « AND  10  DEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  dEEN  INTERPOLATED 

•*  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH.«N  « DEG 
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4S6 


STATION  NO. 
TOPEKA.  KAN 


S FEBRUARY  1975 

2315  CRT  1ST  24.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INiERPOLATEO  FROM  VHOLE  MINUTE  VALUES 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  -T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/EEC 

06  K 

06  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

DG 

3E.B 

96.0 

10619.  1 

228.0 

-52.6 

99<9 

264.3 

23.3 

23.2 

2*3 

336.6 

999*9 

99.9 

999,9 

22.1 

120* 

39.3 

97.0 

10733.6 

224.0 

-52.2 

99.9 

265.0 

24.3 

24.2 

2*1 

339.0 

999.9 

99.9 

999*9 

22.8 

119* 

34.  a 

98.0 

10879.6 

219.0 

-52.5 

99.9 

265.9 

25.6 

25.5 

1.8 

340.8 

999*9 

99.9 

999.9 

23.2 

Its* 

40.3 

99.0 

11028. 7 

214.0 

-52.9 

99.9 

266.4 

26.8 

26.7 

1*7 

342*3 

999*9 

99.9 

999.9 

23.9 

117. 

40.9 

100.0 

II  ISO. S 

210.0 

-52.8 

99.9 

265.5 

27.6 

27,5 

2.2 

344*4 

999.9 

99.9 

999  .9 

24.8 

116. 

41.6 

101.0 

11337.6 

204.0 

-52.9 

. 99  «9 

262.6 

27,5 

27.3 

3*5 

347,0 

999.9 

99.9 

999*9 

25.8 

IIS* 

42.1 

102.0 

II465.4 

200.0 

-52.6 

99,9 

260.6 

27.1 

26.7 

4*4 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

114. 

42.7 

103.0 

II 595.9 

196.0 

-52.8 

99.9 

260.2 

27,3 

26.9 

4*7 

351.3 

999*9 

99.9 

999*9 

27.3 

113. 

43.2 

104.0 

11762.  7 

191.0 

-52.6 

99.9 

261  .0 

27.9 

27,6 

4.4 

354.1 

999.9 

99.9 

999*9 

28.0 

112* 

43.7 

lOS.O 

11899.4 

187.0 

-52.9 

99.9 

261.8 

28.4  • 

28.  1 

4.0 

355.8 

999.9 

99*9 

999.9 

28.7 

111* 

44.3 

106.0 

12038. 8 

183.0 

-52.9 

99.9 

263  .2 

28.9 

28.7 

3.4 

358.0 

999.9 

99.9 

999*9 

29.6 

110* 

44.9 

107.0 

I2I8I .4 

179.0 

-52.9 

99.9 

265.  8 

30.0 

29.9 

2.2 

360.2 

999.9 

99.9 

999*9 

30.5 

109. 

4S.4 

108.0 

12327.4 

175.0 

-52.3 

99,9 

267.4 

30.4 

30.4 

1.4 

363.6 

999.9 

99*9 

999.9 

31  .4 

108* 

4B.0 

109.0 

12476. « 

171.0 

-52.6 

99.9 

267.0 

29.5 

29*4 

1.6 

365.5 

999*9 

99.9 

999.9 

32.  S 

108. 

46.6 

1 10.0 

12591.4 

168.0 

-52.0 

99.9 

264.6 

27,8 

27,7 

2.6 

368.4 

999*9 

99*9 

999.9 

33.4 

107. 

47.2 

III.O 

12787. S 

163.0 

-51. 1 

99.9 

262.7 

26.8 

26.5 

3.4 

373.  1 

999*9 

99*9 

999.9 

34.3 

106. 

47.B 

112.0 

I294S.9 

159.0 

-51.  5 

99.9 

263.0 

27.2 

27.0 

3*3 

375.0 

999*9 

99.9 

999,9 

35.  1 

106* 

4B.3 

113.0 

13072.6 

156.0 

-51  .2 

99  .9 

264.4 

28.9 

28.8 

2.8 

377,5 

999*9 

99.9 

999*9 

35.9 

105. 

4B.9 

114.0 

13241. 7 

152.0 

-50.6 

99.9 

264.5 

31  .0 

30.9 

3.0 

381  .4 

999.9 

99.9 

999*9 

37.0 

105* 

49.4 

IIS.O 

13371.8 

149.0 

-50.2 

99>9 

262.6 

30.8 

30.6 

4.0 

384.3 

999.9 

99*9 

999.9 

37,9 

104* 

SO.  2 

116.0 

13594. 8 

144.0 

-50.0 

99.9 

256.6 

27.0 

26.2 

6.2 

388.4 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

103* 

SO. a 

117.0 

13732.4 

14  1.0 

-49.9 

99»9 

251.7 

26.2 

24.8 

8.2 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39*9 

103. 

SI. 4 

1 18.0 

13872.9 

138.0 

-50.2 

99.9 

249.0 

28.4 

26.5 

to. 2 

392.9 

999.9 

99.9 

999.9 

40*7 

102. 

S2.0 

119.0 

14065.  1 

134.0 

-50.0 

99.9 

246.9 

29.9 

27.5 

S 1 .7 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

101. 

S2.S 

120.0 

14212.8 

131.0 

-50.8 

99.9 

243.6 

29.1 

26.0 

12.9 

397,7 

999.9 

99.9 

999  .9 

42*4 

100. 

S2.9 

121.0 

14363. 1 

128.0 

-52.5 

99.9 

240  .2 

27.9 

24.2 

£3.8 

397.3 

999.9 

99*9 

999.9 

43*0 

100. 

S3.6 

122.0 

14516.3 

125. C 

-52.9 

99.9 

239.9 

27.0 

23.3 

13.5 

399*2 

999*9 

99*9 

999.9 

43,7 

99. 

S4.  1 

123.0 

14672.9 

122.0 

-53.2 

99.9 

245.2 

27.5 

25.0 

11.6 

401.4 

999.9 

99.9 

999,9 

44.3 

96* 

S4.7 

124.0 

14833. 0 

119.0 

-54.0 

99.9 

249.7 

28.0 

26.3 

9.7 

402.8 

999*9 

99.9 

999.9 

45*3 

98. 

SS.3 

125.0 

14996.7 

116.0 

-54.6 

99.9 

250.8 

28.1 

26.5 

9.2 

404*6 

999.9 

99*9 

999.9 

46.2 

97. 

se.o 

126.0 

15163. 9 

113.0 

-55.  a 

99.9 

255.4 

30.3 

29.3 

7.6 

405.8 

999.9 

99.9 

999,9 

47,1 

96. 

S6.6 

127.0 

15335.7 

110.0 

-54.  8 

99.9 

259.8 

32.0 

31*5 

5.6 

410. S 

999*9 

99.9 

999.9 

48.4 

96. 

S7.2 

128.0 

15512.6 

107.0 

-54.5 

99.9 

260.0 

29.8 

29.3 

5.2 

414.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49*5 

96. 

S7.S 

129.0 

15694. 7 

104.0 

-54.6 

99.9 

255.7 

25.3 

24.5 

6.2 

417.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  5 

95. 

S8.3 

130.0 

15881.4 

10  1.0 

-56.1 

99  9 

251.4 

22.8 

21.6 

7,2 

418.2 

999*9 

99*9 

999.9 

SI  .2 

95. 

S9.2 

131.0 

16072.8 

98.0 

-56.9 

99 -.S 

2 55  .4 

27.5 

26.7 

6.9 

420.2 

999*9 

99.9 

999.9 

52.1 

94. 

S9.9 

132.0 

16203.2 

96.0 

-57,6 

99.9 

258.4 

33.7 

33.0 

6*8 

421.4 

999*9 

99.9 

999*9 

53*5 

94. 

OC.S 

133.0 

16403.6 

93.0 

-57.9 

99.9 

258.5 

33.1 

32.5 

8.6 

424.6 

999.9 

99.9 

999,9 

S4.8 

94. 

61.2 

134.0 

16610. 6 

90.  0 

-57.2 

99.9 

263.1 

26.7 

26*6 

3.2 

429*9 

999*9 

99.9 

999.9 

56.0 

93. 

61. a 

135.0 

16753. 1 

86.0 

-56.2 

99.9 

270.3 

23.5 

23*5 

-0.1 

434.7 

999.9 

99*9 

999.9 

56.8 

93* 

62.5 

1 36.0 

16973. 0 

85.0 

-57.2 

99.9 

276.0 

23.7 

23.5 

-2.S 

437.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

93* 

63.2 

137.0 

17200.7 

82.0 

-56.2 

99  9 

276,7 

22.9 

22.7 

-2.7 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

93. 

64.0 

138.0 

17437.2 

79.0 

-56.9 

99.^9 

272.9 

18.6 

18*6 

-0,9 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59*9 

94. 

64.7 

139.0 

17599.2 

77.0 

-57.9 

99.9 

263.0 

16.5 

16*3 

2.0 

448.2 

999.9 

99*9 

999.9 

60.5 

93* 

6S.6 

140.0 

17849. 1 

74.0 

-59.  1 

99.9 

257,9 

22.4 

21.9 

4,7 

450.  B 

999.9 

99*9 

999.9 

61  .3 

93. 

• BY  SPEED  MEANS  EtEVATtON  ANGLE  BETVEEN  ^ AND  10  DEG 
« BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  '«EEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  AS6 
TOPEKA.  KAN 


5 FEBRUAPV  1975 

E315  GMT  1ST  24.  t 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LtNEAMLV  INTEBPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

HF I GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

««.A 

lAl  .0 

18106.8 

71.0 

-58.7 

99  9 

262.9 

30.7 

30.5 

3.8 

456.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62*7 

93* 

AT.  1 

142.0 

18287.9 

69.0 

-59.6 

99  .9 

265.7 

29.4 

29.3 

2.2 

458.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64*1 

93* 

AR.O 

143.0 

18566. 1 

66.0 

-59.4 

99'.  9 

265.2 

23.2 

23.2 

1.9 

465.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65*5 

93. 

AF.9 

lAA.O 

18758.8 

64.0 

-59.2 

99.9 

262.2 

21.1 

20.9 

2.9 

469.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

66.6 

92* 

AS.  7 

145.0 

19058. 8 

61.0 

-60.5 

99.9 

259.9 

18.2 

17.9 

3.2 

473.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

92. 

TO.A 

146.0 

19265.8 

59.0 

-61.9 

99.9 

261.6 

19.0 

1 8.8 

2.8 

474.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

92* 

71.5 

147.0 

19478. 8 

57.0 

-62.6 

99^9 

269.5 

28.7 

28.7 

0.3 

477.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

92* 

72.A 

1 48.0 

19812. 1 

54.0 

-62.  8 

99  >9 

2 76.1 

27.3 

27.1 

-2.9 

484.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

92* 

73.  A 

149.0 

20045.9 

5 2.0 

—60  .5 

99  .9 

273.0 

21.1 

21.  1 

- 1.  1 

495.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

92. 

7A.S 

150.0 

20290. 2 

50.0 

-60.6 

99"9 

262.5 

18.8 

18.6 

2.5 

500.6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

92. 

7S.A 

ISI  .0 

20674.4 

47.0 

-61  .7 

99.9 

262.  1 

17.9 

17.8 

2.5 

507.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

92* 

7F.7 

152.0 

20943.3 

45.0 

-62.4 

99.9 

261.5 

15.7 

15.6 

2.3 

511.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

92. 

7T.A 

153.0 

21223. 1 

43.0 

-63.  5 

99.9 

270.6 

19.4 

19.4 

-0.2 

515.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

92* 

re.  A 

154.0 

21514.8 

4 1.0 

-64.7 

99.9 

276.3 

21.3 

21.  1 

-2.3 

519.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

92* 

se.o 

155.0 

21820. 0 

39.0 

-64.  9 

99  9 

285.2 

19.8 

19.1 

-5.2 

526.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80*0 

92* 

St. 3 

156.0 

22307.4 

36.0 

-65.6 

99  9 

286.4 

24.7 

23.7 

-7.0 

537.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

81  .8 

92* 

B2.7 

157.0 

22656. 3 

34.0 

-63.9 

99"9 

298.7 

18.2 

15.9 

-8.7 

550.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

92* 

SA.2 

158.0 

23029. S 

32.0 

-62.  t 

99.9 

292.5 

16.7 

15.4 

-6.4 

564.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.9 

93* 

•S.7 

159.0 

23429. 1 

30.0 

-61  .5 

99.9 

281.0 

16.1 

15.8 

-3.1 

576.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

93* 

R7.3 

160.0 

238S4. 7 

28.0 

-63.5 

99.9 

276.1 

16.1 

lA.O 

-1.7 

582.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

93* 

•9.0 

161.0 

24308.3 

26.0 

-64.9 

99.19 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

591. S 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999* 

t02.0 

24797. 3 

24.0 

-64.3 

99  .9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

606.9 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999* 

STATION  NO.  AS6 
TOPEKA.  RAN 

A FEBRUARY  1975 

600  GNT  139  70.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

0.0 

6.5 

268.0 

992.2 

>11.1 

-13.9 

330  .0 

6.2 

0.2 

7.0 

316.  1 

986.0 

-II. 8 

-16e  7 

349.  1 

13.9 

0.5 

8.0 

401.9 

975.0 

-12.5 

-16  4 

349.  1 

13.9 

O.S 

9.0 

488.4 

964.0 

-13.4 

-16r3 

345.8 

12.5 

1.1 

10.0 

575.7 

953.0 

-14.2 

-16.2 

341.3 

11.2 

1.5 

11.0 

687.  a 

939.0 

-15.3 

-16.2 

332.6 

9.7 

1.8 

12.0 

776.  7 

928.0 

-16.0 

-16.6 

334.9 

10.5 

2.1 

13.0 

866.4 

917.0 

-16.7 

-16.7 

339.7 

11.3 

2.4 

14.0 

957.  1 

906.0 

-17.  2 

-17.  2 

348.8 

12.3 

2.6 

1 5.0 

1049.2 

895.0 

-14.6 

-14  6 

352.  8 

12.5 

2.9 

16.0 

1 160.3 

882.0 

-13.4 

-13^4 

356.9 

12.1 

3.3 

17.0 

1256. 0 

871.0 

-12.  7 

-12.7 

351.1 

10.7 

3.6 

18.0 

1353.2 

860.0 

-12.2 

-12.2 

343.5 

10.1 

3.9 

19.0 

1451. 7 

84  9.0 

-12.  1 

-12.1 

337,7 

10.5 

4.2 

20.0 

1542.4 

839.0 

-12.  2 

-12.2 

335.4 

10.4 

4.6 

21  .0 

1661.8 

826.0 

-12.2 

-12  i2 

334.7 

9.6 

4.9 

22.0 

1 755. 3 

816.0 

-11.0 

-llrO 

335.2 

B.l 

5.3 

23.0 

1850.1 

806.0 

-10.8 

-10.8 

337.6 

6.7 

5.6 

24.0 

1946. 1 

796.0 

-II. 0 

-1 1 .0 

338.7 

5.9 

5.9 

25.0 

2043.2 

786.0 

-11.7 

-11.7 

335.  6 

5.3 

0.3 

26.0 

2170.9 

773.0  • 

-12.2 

-12.2 

317.9 

4.8 

6.7 

27.0 

2270. e 

763.0 

-11  .3 

-11.3 

303.9 

5.5 

7.0 

28.0 

2372.3 

753.0 

-10.4 

-10  4 

300.8 

6.5 

7.3 

29.0 

2465. 2 

744.0 

-9.2 

-9.2 

298.2 

7.0 

7.6 

30.0 

2569.9 

734.0 

-9.  4 

-9.4 

296.6 

7,6 

8.0 

31.0 

2665.2 

725.0 

-10. 1 

-10.2 

296.6 

8.3 

8.3 

32.0 

2772. 2 

715.  0 

-1  0.  8 

-11.2 

297.5 

8.9 

8.6 

33.0 

2869.6 

706.0 

-11.1 

-14.8 

298.4 

9.4 

B.9 

34.0 

296  8.  1 

697.0 

-11.8 

-16.2 

299.2 

9,7 

9.2 

35.0 

3078.6 

687.0 

-12.7 

-16.  5 

300.0 

9,7 

9.7 

36.0 

3201.6 

676.0 

-13.7 

-17,0 

301.3 

9,5 

9.9 

37.0 

3303. 5 

667.0 

-14.4 

-16.9 

301.7 

9.3 

10.3 

38.0 

3406.4 

658.0 

-15.2 

-17.2 

301.7 

8.9 

10.6 

39.0 

3510.4 

649.0 

-15.9 

-17.2 

301  .5 

8.6 

10.9 

40.0 

3603.8 

64  1.0 

-16.  8 

-18.4 

301.3 

8.3 

11.3 

41.0 

3733.6 

630.0 

-17.7 

-19.3 

302.4 

8.1 

11.7 

42.0 

3841. 3 

621.0 

-1  8.2 

-19,  a 

304.5 

7.9 

12.0 

43.0 

3938.0 

61  3.0 

-19. C 

-20,8 

306.4 

7,8 

12.3 

44.  0 

4048. 1 

604.0 

-19.7 

-21.7 

307.3 

7.7 

12.6 

45.0 

4159.4 

595.0 

-20.5 

-22.5 

307.7 

7.7 

13.0 

46.0 

4259.5 

58  7.0 

-21  .2 

-23.2 

307.0 

7,7 

13.3 

47.0 

4360.  7 

579.0 

-22.0 

-24.2 

305.7 

8.1 

13.7 

48.0 

4462.9 

571.0 

-22.9 

-25.6 

304.3 

8.7 

14.0 

49.0 

4566.  2 

563.0 

-23.  8 

-26  . 3 

303.3 

9.1 

14.4 

50.0 

4670.6 

555.0 

-24.6 

-27.4 

302.2 

9.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATtON  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  b£EN  INTERPCLATEO 
«•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THa.N  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M.'SEC 

OG  K 

DC  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

3.  1 

• 5.4 

262.8 

266.  2 

1.3 

80.0 

0.0 

0. 

2.6 

-J3.7 

262.5 

265.3 

1.0 

67.0 

0.2 

131. 

2.6 

-13.7 

262.7 

265.5 

l.l 

72.9 

0 .2 

131. 

3.1 

-12.1 

262.7 

265. S 

1.1 

78.8 

O.S 

ISl. 

3.6 

-10.6 

262.7 

26S.6 

1.1 

85.1 

0.7 

155. 

4.5 

-8.6 

262.7 

265.6 

1.2 

93.3 

0.9 

155. 

4.4 

-9.5 

262.8 

265.8 

1.1 

95.3 

1.1 

154. 

3.9 

-10.6 

263.0 

266.0 

1.1 

100.1 

1.3 

IS4. 

2.4. 

-12.0 

263.4 

266.2 

1.1 

100.9 

1.5 

ISS. 

1.6 

-12.4 

267.0 

270.6 

1.4 

101  .2 

1.6 

157. 

0.7 

-12.1 

269.  S 

273.5 

1.5 

101  .4 

1.9 

160. 

1,7 

-10.6 

271.2 

275.5 

1.7 

100.9 

2.1 

162. 

2.9 

-9.7 

272.6 

277.2 

1.7 

101  .0 

2.3 

163. 

4.0 

-9.7 

273.8 

278.5 

1.8 

101.0 

2.5 

162. 

4.3 

-9.4 

274.6 

279.3 

1.8 

101  .0 

2.7 

162. 

4.  1 

-8.6 

275.8 

280.6 

1.8 

101.0 

2.9 

161. 

3.4 

-7.4 

278.1 

283.6 

2.0 

101.2 

3.1 

161. 

2.5 

-6.2 

279.3 

284.9 

2.1 

101.2 

3.3 

160. 

2.1 

-5.5 

280.1 

285.  7 

2.1 

100.9 

3.4 

160. 

2.2 

-4.8 

280.3 

285.8 

2.0 

100.8 

3.5 

160. 

3.2 

-3.6 

281.1 

286.3 

1.9 

100.4 

3.6 

160. 

4.6 

-3.1 

283.2 

289.0 

2.1 

100.8 

3.7 

159. 

5.6 

-3.3 

285.2 

291.6 

2.3 

100.7 

3.8 

158. 

6.2 

-3.3 

287.  S 

294.6 

2.6 

lOO.B 

3.9 

157. 

6.8 

-3.4 

288.5 

295.6 

2.6 

100.3 

4.0 

155. 

7.4 

- 3.7 

288.7 

295.5 

2.4 

99.6 

4.1 

154. 

7.9 

• *4 . 1 

289  .0 

295.4 

2.3 

97.3 

4.  2 

152. 

8.2 

-4.4 

289.7 

294.6 

1.7 

73  .9 

4.4 

151. 

8.4 

-4.7 

289.9 

294.4 

1.5 

69.9 

4.5 

ISO. 

8.4 

-4.9 

290  .2 

294.6 

1 .5 

72.6 

4.7 

149. 

8.  1 

-4.9 

290.4 

294.7 

1.5 

75.8 

5.0 

147. 

7.9 

-4.9 

290.7 

295.2 

1.5 

80.9 

5.  1 

147. 

7,6 

-4.7 

290.9 

295.3 

1.5 

84  .6 

5.3 

146. 

7.3 

-4.5 

291.3 

295.7 

1.5 

89.2 

5.4 

145. 

7,1 

-4.3 

291  .2 

295.3 

1.4 

87.8 

5.5 

144. 

6.8 

-4.3 

291.7 

295.6 

1.3 

86.9 

5.7 

144. 

6.5 

-4.5 

292.3 

296.1 

1.3 

87.2 

5.9 

143. 

6.3 

-4,6 

292.4 

295.9 

1.2 

85  .9 

6.0 

143. 

6.1 

-4.7 

292.9 

296.2 

1.1 

84.0 

6.2 

142. 

6.1 

-4.7 

293.2 

296.3 

1.0 

03.8 

6.3 

142. 

6.1 

-4.6 

293.5 

296.5 

t.o 

83.2 

' 6.5 

142. 

6.6 

-,4  .7 

293.7 

296.6 

0.9 

82.1 

6.6 

141. 

7.2 

-4.9 

293.8 

296.3 

0.8 

78.2 

6.8 

141. 

7.6 

-5.0 

293.9 

296.2 

0.8 

76.3 

‘ 6.9 

141. 

8.0 

-5.0 

294.1 

296.4 

0.7 

77.4 

7.2 

140. 

930 


STATION  NO*  ASS 
TOPEKA.  KAN 


A FEBRUAI^  1975 

SOO  GMT  139  70*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  f~r 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

C POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

D6  K 

DC  K 

CM/K6 

PCT 

KM 

D6 

1A.7 

81.0 

4 602.  7 

S4S.0 

-25.  8 

-28.4 

301  .2 

9.6 

8.2 

-5.0 

294.3 

296*3 

0.7 

78*8 

7,3 

139* 

IS.I 

S2.0 

4909.7 

537.  0 

-26.6 

-29.5 

299.7 

9.6 

8.4 

-4.8 

294  .5 

296*  A 

0*6 

76.6 

7.6 

139* 

IS.S 

S3.0 

801  7.9 

529.0 

-27.5 

-31.0 

297.6 

9.7 

8.6 

-4.5 

294.7 

296*  A 

0*5 

71  .8 

7,8 

138* 

IS. 7 

84.0 

5113.6 

522.0 

-28.5 

-32.3 

295.8 

9.7 

8.7 

-4,2 

294,7 

296.2 

0*5 

69*1 

7.9 

138* 

lE.I 

55.0 

5224.  1 

514.0 

-29.4 

-33.6 

291.7 

9.6 

8.9 

-3.6 

294.9 

296.2 

0.4 

66.6 

8.1 

137, 

lE.S 

86.0 

5350. 0 

505.0 

-30.2 

-34.  6 

285.8 

9.3 

8.9 

-2.5 

295.4 

296*7 

0.4 

65.0 

8.3 

137. 

IA.9 

87.0 

5463.5 

497.0 

-30.9 

-35'7 

279.3 

8.9 

8.  8 

'1.4 

295.9 

297.1 

O.A 

61.7 

8.5 

136. 

17.2 

88.0 

5564. 0 

490.0 

-31  .8 

-36.8 

275.9 

8.8 

8.8 

-0.9 

296.0 

297.  1 

0*3 

60.9 

8*6 

135. 

17.  A 

59.0 

5680.  3 

482.0 

-32.4 

-37.6 

273.  7 

9.0 

8.9 

-0.6 

296.6 

297.6 

0.3 

59.9 

8.8 

134. 

IR.O 

60.0 

5783.2 

475.0 

-33.5 

-38.6 

274.8 

9.3 

9.3 

-0.8 

296*5 

297. A 

0*3 

59.7 

8.9 

133. 

1P.3 

61.0 

5887. 3 

468.0 

-34.3 

-39.4 

275.9 

9.6 

9.5 

-1.0 

296.8 

297.6 

0.3 

59.5 

9.  1 

133. 

18.7 

62.0 

5992.5 

461.0 

-35.  2 

-40.4 

276.1 

9.8 

9.7 

-1.0 

296.9 

297.7 

0.2 

59.0 

9.3 

132. 

19.0 

63.0 

6098.9 

454.0 

-36.2 

-41  1 

275.4 

9.7 

9.7 

-0.9 

297.0 

297,7 

0.2 

59.9 

9.4 

131. 

19.3 

64.0 

6206. 6 

44  7.0 

-37.  0 

-41  # S 

273.1 

9.3 

9.3 

-0.5 

297.3 

298.0 

0.2 

60.6 

9.6 

130* 

19.A 

68.0 

6315.6 

440.0 

-38.1 

-42.4 

270.8 

9.0 

9.0 

-0.1 

297.3 

298.0 

0.2 

63.5 

9.7 

130. 

20.  1 

66.0 

6487.5 

431.0 

-39.3 

-43.1 

267.8 

8.9 

8.9 

0.3 

297.5 

298.  1 

0.2 

66*2 

9.9 

129* 

20.S 

67  .0 

6853.3 

425.0 

-40.5 

99.9 

267.2 

9.4 

9.4 

0.5 

297.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

10.0 

128. 

20.8 

68.0 

6666. 2 

41  8.0 

-41  .5 

99.9 

266.9 

9.9 

9.9 

0.5 

297.3 

999*9 

99.9 

999.9 

10.2 

127. 

21.2 

69.0 

6780. 6 

411.0 

-42.5 

99.9 

265.6 

10.4 

10.4 

0*8 

297.5 

999.9 

99.9 

999*9 

10.4 

127. 

21. S 

70.0 

6879.8 

405.0 

-43.4 

99.  9 

264.2 

10.7 

10.6 

1.1 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

126. 

21.9 

71.0 

701  3.  7 

397.0 

-44.6 

99.  9 

261  .7 

10.6 

10.5 

1*5 

297.7 

999.9 

99.9 

999.9 

10.7 

125* 

22.3 

72.0 

7132.5 

390.0 

-45.6 

99.  9 

259.8 

10*6 

10.4 

1.9 

297.9 

999.9 

99.9 

999*9 

10.9 

124. 

22.7 

73.0 

7235.7 

384.0 

-46.4 

99.9 

259.1 

10.7 

10.5 

2.0 

298.1 

999.9 

99.9 

999.9 

11.1 

123. 

23.0 

74.0 

7340.0 

378.0 

-47.6 

99.9 

259.4 

10.9 

10.7 

2.0 

297.9 

999*9 

99.9 

999.9 

11.2 

122. 

23.3 

75.0 

7463.2 

371.0 

-48.6 

99.9 

260.4 

11.2 

11.0 

1.9 

298.1 

999*9 

99.9 

999.9 

11.3 

122* 

23.  7 

76.0 

7570.  2 

365.0 

-49.4 

99.9 

260.8 

11.3 

11.2 

1.8 

298.5 

999.  9 

99.9 

999*9 

11.5 

121* 

2A.0 

77.0 

7678.6 

359.0 

-50.  4 

99.9 

260.3 

11.3 

11.1 

1.9 

298.5 

999.9 

99*9 

999.9 

11.7 

120. 

2A.3 

78.0 

7788. 3 

353.0 

-51  .4 

99.9 

257.8 

10.9 

10.6 

2.3 

298.7 

999.9 

99.9 

999*9 

11  .9 

120. 

2A.7 

79.0 

7899.  4 

34  7.0 

-52.3 

99.  9 

254.5 

10.4 

10.0 

2.8 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

12.  1 

119* 

2 A.  9 

80.0 

7993. 1 

34  2.0 

-53.4 

99.9 

253.0 

10.2 

9.8 

3.0 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

12.1 

118* 

28.3 

81.0 

8125.  9 

335.0 

-54.5 

99.9 

253.0 

10.3 

9.9 

3.0 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

12.3 

117. 

2S.A 

82.0 

8241.4 

329.0 

-55.  3 

99.9 

254.5 

10.7 

10.3 

2.9 

299. A 

999.9 

99.9 

999.9 

12.4 

117. 

25.9 

83.0 

8358.6 

32  3.0 

-56.0 

99.9 

257.2 

11.6 

11.3 

2.6 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

12.5 

116. 

28. 1 

84.0 

8457. 8 

318.0 

-56.5 

99.  9 

258.6 

12.4 

12.1 

2.5 

300.7 

999.9 

99.9 

999*9 

12.7 

116* 

2A.A 

85.0 

8598.9 

31  1.0 

-56.8 

99.  9 

260.0 

13.8 

13.6 

2*4 

302.1 

999.9 

99.9 

999,9 

12.8 

115. 

28.7 

86.0 

8722. 2 

305.0 

-57.3 

99.9 

260.9 

15.0 

14.8 

2.4 

303.1 

999.9 

99.9 

999*9 

13.  1 

115* 

27.0 

87.0 

8826. S 

300.0 

-58.  2 

99.9 

261.4 

16.1 

15.9 

2*4 

303*3 

999.9 

99*9 

999*9 

13.3 

llA. 

27.3 

88.0 

8932. 4 

295.0 

-58.0 

99.9 

262.4 

16*5 

16.4 

2.2 

305.0 

999*9 

99.9 

999*9 

13.6 

113. 

27.A 

89.0 

9061.  9 

289.0 

-58.0 

99.9 

263.5 

16.9 

16.8 

1.9 

306*8 

999.9 

99.9 

999.9 

13*8 

113. 

27.8 

90.0 

9172. 1 

284.0 

-57.2 

99.9 

264.2 

17.0 

16.9 

1.7 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

14.0 

112. 

28.1 

91.0 

9284. 6 

279.0 

-56.7 

99.9 

265.0 

17.3 

17.2 

1.5 

311.9 

999*9 

99.9 

999.9 

14.3 

112. 

28. A 

92.0 

9399.3 

274.0 

-56.3 

99.  9 

265.3 

17.8 

17.7 

1.5 

31A.0 

999  .9 

99.9 

999*9 

14. 6 

Ill* 

28.7 

93.0 

9516.4 

269.0 

-56.0 

99.9 

265.9 

18*7 

18.7 

1.3 

316*1 

999.9 

99.9 

999.9 

1A.9 

111. 

29.0 

94.0 

9635. 9 

264.0 

-55.2 

99.9 

266.6 

19*9 

19*9 

1*2 

319.1 

999*9 

99.9 

999*9 

15*1 

lie* 

29.3 

9S.0 

9758.2 

259.0 

-54.7 

99.9 

268.4 

21.0 

21.0 

0*6 

321*5 

999*9 

99.9 

999.9 

15.5 

109. 

A av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  CcEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH7H  6 DEG 
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STATION  NO*  456 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

600  GMT  139  70*  0 


TIMF 

CNTCT 

HE!  GHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

DC  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

29.7 

96.0 

9906.4 

253.0 

-53.9 

99.9 

270.4 

22.0 

22.0 

-J.2 

324.9 

999*9 

99.9 

999.9 

16.0 

109* 

30.0 

97.0 

10036.7 

248.0 

-53.6 

99.9 

271.9 

22.4 

22.3 

-a.7 

327.2 

999*9 

99.9 

999.9 

16.4 

108. 

30.3 

96.0 

10167.9 

243.0 

-53.  1 

99.9 

272.4 

22.2 

22.2 

-9.9 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  8 

100. 

30.7 

99.0 

10275.0 

239.0 

-52.6 

99.9 

272.2 

21.9 

21.9 

-9.0 

332.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

17.3 

108* 

31.0 

100.0 

10411. 7 

234.0 

-52.3 

99.9 

271.3 

21.7 

21 .7 

-0.5 

334.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

107. 

31*4 

101.0 

10551.4 

229.0 

-52.  1 

99.  9 

268.4 

21  .9 

21.9 

0.6 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

107. 

31.7 

102.0 

10694.5 

224.0 

-51.8 

99.9 

266.7 

22*4 

22.3 

1.3 

339.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

18.6 

106* 

32.1 

103.0 

10811.2 

22C.  0 

-52.  1 

99.9 

265.6 

23.2 

23.1 

1.8 

340.8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.0 

106. 

32. S 

104.0 

10960.0 

215.0 

-52.3 

99.9 

266.6 

24.1 

24.1 

1.4 

342.8 

999  .9 

99.9 

999.9 

19.6 

105. 

32.0 

lOS.O 

11081.4 

21  1.0 

-52.3 

99.9 

269.1 

24.7 

24.7 

0.4 

344.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

105. 

33.1 

106  .0 

11205.2 

207.0 

-52.6 

99.9 

271.5 

2 5.4 

25.4 

-0.7 

346.1 

999.9 

99.9 

999*9 

20.4 

104. 

33.S 

107.0 

11 33  I. 2 

20  3.0 

-52.8 

99.9 

274.5 

26.3 

26.2 

-2.0 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .0 

104. 

33.  M 

108.0 

11492. 2 

198.0 

-52.6 

99.  9 

275.0 

26.4 

26.3 

-2.3 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

104. 

34.2 

109.0 

11623.9 

194.0 

-53.2 

99.9 

275.0 

25.9 

25.8 

-2.3 

351  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

104. 

34.6 

1 10.0 

1 1 758. 1 

190.0 

-53.2 

99.9 

274.3 

24.9 

24.9 

-1.9 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

104* 

3S.2 

111.0 

11930.0 

185.0 

-52.9 

99.9 

273.  8 

24.0 

23.9 

-1.6 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

103. 

3S.7 

112.0 

12070.9 

181.0 

-53.  1 

99.9 

273.5 

23.6 

23.5 

- 1.4 

358.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

103. 

3C.1 

1 13.0 

12214.9 

177.0 

-53.4 

99.9 

272.7 

23.3 

23.3 

-1.1 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

103* 

36.6 

114.0 

12361.8 

173.0 

-54.0 

99.  9 

271.3 

23.3 

23.3 

-0.5 

361  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.5 

102* 

37.0 

its.o 

1251 1. 7 

169.0 

-54.8 

99.9 

270.4 

23.7 

23.7 

-0.2 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

102* 

37.6 

116.0 

12665.0 

165.0 

-54.  5 

99.9 

270.6 

24.6 

24.6 

-0.2 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

102* 

30.  0 

117.0 

12822.2 

161.0 

-54.4 

99.9 

270.9 

24.9 

24.9 

- 0*4 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

101. 

3E.S 

1 16.0 

12983. 4 

157.0 

-54.4 

99.9 

270.5 

23.3 

23.8 

• 0.2 

371  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

101* 

38.9 

119.0 

13107. 1 

154.0 

-54.4 

99.9 

269.2 

23.3 

23.3 

0.3 

373.6 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

101* 

39.4 

120.0 

13275. 6 

150.0 

-54.7 

99.9 

267.4 

24.2 

24.2 

1.1 

375.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

101* 

39.9 

121.0 

13404. 8 

147*0 

-55.  0 

99.  9 

266.6 

25.9 

25.9 

1 .5 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

100* 

40.3 

122.0 

13581.0 

143.0 

-55.2 

99.9 

267.3 

26.6 

26.6 

1.3 

380.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

100. 

4 1.0 

123.0 

13716. 5 

140.0 

-54.  8 

99.9 

270.3 

26.3 

26.3 

-3.1 

383.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

100* 

41.6 

124.0 

13855.2 

137.0 

-54.2 

99.9 

272.5 

26.6 

26.6 

-i.l 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

99* 

4S.0 

I2S.0 

14045. 3 

133.0 

-54.0 

99.9 

272.9 

26.7 

26.6 

- 1.4 

390.2 

999*9 

99*9 

999.9 

33.6 

99* 

42.6 

126.0 

14241. 1 

129.0 

-53.2 

99.9 

272.0 

25.2 

25.2 

-9.9 

395  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

99* 

43.  1 

127.0 

14393.3 

126.0 

-53.  1 

99.9 

270.4 

24.0 

24.0 

-0.2 

398.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

99* 

43.7 

128.0 

14548. 4 

123.0 

-53.7 

99.9 

267.7 

23.2 

23.2 

0.9 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  1 

99. 

44.2 

129.0 

14707.1 

120.0 

-53.7 

99.  9 

266.6 

23.5 

23.5 

1.4 

402.4 

999  .9 

99.9 

999  .9 

36.7 

99* 

44.6 

130.  0 

14869. 9 

11  7.0 

-53.6 

99.9 

268.2 

25.4 

25.4 

0.0 

405.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

90. 

45.6 

131.0 

15093.6 

113.0 

-53.  7 

99.9 

269.3 

26.9 

26*9 

0.3 

409.4 

999.9 

99*9 

999.9 

30*9 

98* 

46.3 

132.0 

15266.6 

110.0 

-53.6 

99.9 

264.8 

26.4 

26*3 

2*4 

412.9 

999.9 

99.9 

999*9 

39.9 

98* 

47.0 

133.0 

15444. 4 

107.0 

-53.6 

99.9 

261  .2 

27.7 

27*3 

4.2 

416*1 

999*9 

99*9 

999*9 

41.0 

97* 

4 7.6 

134.0 

15689.4 

10  3.0 

-53.7 

99.9 

263.4 

28.3 

28*1 

3*2 

420.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42*0 

97. 

40.2 

135.0 

15815. 1 

101.0 

-54.8 

99.9 

268.8 

27.7 

27*6 

0*6 

420*6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

97. 

49.0 

136.0 

16073. e 

97.0 

-54.4 

99,  9 

274.9 

27.2 

27*1 

-2.3 

426.4 

999.9 

99*9 

999.9 

44.3 

97. 

49.8 

137.0 

16274.9 

94.0 

-55.0 

99.9 

272.3 

26.9 

26*9 

-1.1 

429.0 

999*9 

99*9 

999.9 

45.6 

97. 

50*6 

136.0 

16552. 5 

90.0 

-55.3 

99.9 

269.1 

27.3 

27.3 

1.4 

433*7 

999*9 

99*9 

999*9 

47.0 

96. 

51*5 

139.0 

16768.3 

87*0 

-56.5 

99.9 

272.0 

27.7 

27.7 

-0.9 

435*6 

999.9 

99*9 

999*9 

48*3 

96. 

52.4 

140.0 

1 7066. 7 

83.0 

-56.8 

99.9 

271.9 

25.1 

25*1 

-0.8 

440.8 

999*9 

99.9 

999.9 

49.8 

96. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  < AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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«S6 


STATION  NO. 
TOPEKA.  KAN 


6 PEBRUARV  1975 

600  GMT  139  TO.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

O COMP 

V r.OMP 

POT  T 

E POT  T 

MR  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPN 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

N/SEC 

M/SEC 

N/SEC 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S3.2 

1*1.0 

17299. 7 

so.o 

-57.3 

99.9 

271.* 

28.8 

28.8 

-0.7 

444.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

96. 

S4.  1 

142.0 

175*0.6 

77.0 

-58.7 

99.9 

269.5 

31.5 

31.5 

3.3 

446.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

98. 

SS.l 

1*3.0 

17876. 1 

73.0 

-SB.  2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

*5*  *4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

S6.2 

144.0 

>5i$0.0 

70.0 

-SB. 7 

99<9 

999.9 

99.9 

99.9 

«9.9 

458.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STirtON  NO* •*  456 
TOPEKA.  KAN 


6 PE8RUARV  1975 
Ills  CNT 


181  21.  0 


riME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

cm/kg 

PCT 

KM 

OG 

e.o 

6.3 

268.0 

993.3 

-13.3 

-i6<a 

310.0 

8.2 

6.3 

-S.  3 

260.5 

263.3 

t.l 

80.0 

0 .0 

0. 

0.3 

7.0 

331.  9 

985.0 

-13.7 

-16.8 

317.1 

7.7 

5.3 

-5.6 

260.7 

263*4 

1.0 

77,7 

0.3 

1A3. 

0.7 

5.0 

417.1 

974.0 

-14.8 

-17.0 

318.  1 

7.7 

5.2 

-5.8 

260.4 

263*1 

1*0 

83  .0 

0.3 

lAl. 

1.0 

9.0 

502.  9 

963.0 

-15.8 

-17.3 

319.6 

7.8 

5.0 

-5.9 

260.3 

262.9 

1.0 

87.9 

0.5 

lAO. 

l.A 

10.0 

589.5 

952.0 

-16.  3 

-17.5 

324.4 

9.2 

5.3 

-7,5 

260.6 

263.2 

1.0 

90  .9 

0,7 

lAO. 

i.a 

I 1.0 

700.  7 

935.0 

-17.6 

-18.2 

329.3 

10.5 

5.4 

-9.0 

260.4 

262.9 

1*0 

95.1 

0.9 

142. 

2.2 

12.0 

797.  0 

926.0 

-1  8.5 

-19.  i 

336.3 

11.7 

4,7 

-10,7 

260.4 

262.8 

0.9 

95.  A 

1.2 

144. 

2.6 

13.0 

886.1 

915.0 

-18.9 

-19.  3 

345.0 

12.9 

3.4 

-12.5 

260.9 

263.2 

0.9 

95.5 

1 .S 

147. 

2.9 

14.0 

976.  1 

904.0 

-19.5 

-20.3 

351  .3 

14.1 

2.1 

-1  J.9 

261.2 

263.5 

0*9 

95.4 

1,7 

150* 

3.2 

15.0 

1067.5 

893.0 

-17.  3 

- 1 7.  ‘J 

353.  1 

13.6 

1.6 

-1  J.S 

264.4 

267.2 

1*1 

97.6 

1.9 

153. 

3.6 

t 6.0 

117  7.  7 

880.0 

-16.1 

-16.1 

350.2 

11.7 

2.0 

-11.6 

266.8 

270*1 

1.2 

100.1 

2.2 

157. 

A.O 

17.0 

1272.6 

869.0 

-15.5 

-15.5 

337.3 

10. 1 

3.9 

-9.3 

268.3 

271  .8 

1.3 

100.2 

2*5 

157* 

A.A 

15.0 

1369.0 

858.0 

-14.7 

-14.7 

334.B 

It. 5 

4.9 

-1  0.4 

270.2 

274.0 

1.4 

99.8 

2,7 

157. 

A. 7 

19.0 

1466. 8 

84  7.0 

-14.4 

-14.7 

334.4 

11.9 

5.1 

-10.7 

271  .5 

275*4 

1.4 

98.0 

3.0 

157. 

5.1 

20.0 

1566.2 

836.0 

-13.4 

-13.8 

333.6 

11.6 

5.2 

-10.4 

273.6 

277,8 

1.6 

97,4 

3.3 

157. 

5.6 

21.0 

1685.5 

823.0 

-13.3 

-13.3 

327.6 

10.0 

5.4 

- a.s 

274.9 

279.  2 

1.6 

96.1 

3.6 

156. 

5.9 

22.0 

1778.6 

813.0 

-13.7 

-14.  1 

323.8 

9.1 

5.4 

-7.3 

275.4 

279.6 

1*5 

94  .9 

3,7 

156* 

6.3 

23.0 

1852.2 

50  2.0 

-1  3.6 

-13.9 

317.9 

7.5 

5.0 

-5.6 

276.7 

281.1 

1.6 

97,4 

3.9 

155. 

e.6 

24.0 

1977. 7 

792.0 

-13.6 

-14.0 

313.1 

6.6 

4.8 

-4.5 

277.7 

282.1 

1*6 

96.7 

A.  1 

154, 

6.9 

25.0 

2074.4 

78  2.0 

-13.7 

-14.0 

310.0 

6.3 

4.8 

-4,0 

278.5 

283.0 

1 .6 

97,4 

4.  1 

154* 

7.4 

26.0 

2201.9 

769.0 

-13.9 

-14.1 

311.7 

7.2 

5.4 

-4.8 

279.7 

284.3 

1.7 

98.3 

4.3 

153* 

T.7 

27.0 

2301.9 

759.0 

-11.5 

-11.5 

308.3 

7.8 

6.1 

-4.8 

283*4 

289.2 

2.1 

102.0 

4.5 

152. 

B.l 

26. 0 

2403.7 

749.0 

-1  1 .2 

-11.2 

301.5 

8.6 

7,3 

-4.5 

284.8 

290.8 

2.2 

101  .7 

4,7 

ISI* 

R.4 

29.0 

2507. e 

739.0 

-11.2 

-11.2 

2 97.1 

8.9 

7.9 

-4.1 

285  .9 

292.0 

2.2 

101.7 

4.8 

ISO* 

S.B 

30.0 

260 1 . 1 

730.0 

-11.6 

-11.6 

292.5 

9.2 

8.5 

-3.5 

286.4 

292.4 

2*2 

101  .4 

5.0 

148* 

9.2 

31.0 

2706. 9 

720.0 

-11.9 

-11.9 

289.4 

9.4 

8.9 

-3.1 

267.3 

293.  2 

2.1 

101  .0 

5.1 

147, 

9.5 

32.0 

2813.9 

710.0 

-12.4 

-12.4 

287.9 

9.5 

9.1 

-2.9 

287.8 

293*6 

2.1 

100.9 

5.3 

145. 

9.9 

33.0 

2922.3 

700.0 

-12.7 

-12.7 

286.1 

9.6 

9.2 

-2.7 

288.6 

294.4 

2.0 

100.9 

5.5 

144* 

10.3 

34.0 

3021. 0 

691.  0 

-13.6 

-13.6 

283.1 

9.8 

9.5 

-2.2 

288.7 

294.2 

1.9 

99.9 

5.6 

143. 

10.7 

35.0 

3131.8 

68  1.0 

-14.3 

-14.-. 

279.3 

9.9 

9.8 

-1.6 

289.2 

294.4 

1.8 

99.0 

5.8 

141* 

1 1.2 

36.0 

3255. 2 

670.0 

-15.0 

-15.  .2 

273.8 

10.1 

10.1 

-0.7 

289.7 

294.  7 

1.7 

98*1 

6.1 

139* 

11.6 

37.0 

3368.9 

660.0 

-15.  a 

-16.0 

269.3 

10.2 

10.2 

9.1 

290.0 

294.8 

1.7 

98.0 

6.2 

137. 

1 1.9 

38.0 

3472.4 

651.0 

-16.5 

-16.8 

266.0 

10.3 

10.2 

0,7 

290.4 

294.9 

1*6 

97.4 

6.4 

136. 

12.3 

39.0 

3576.9 

642.0 

-17.3 

-17.6 

262.8 

10,4 

10.3 

1.3 

290*6 

294.9 

1.5 

97.8 

6.5 

134. 

12.7 

40.0 

3682.7 

63  3.0 

-15.1 

-18.4 

261.  1 

10.5 

10.4 

1.6 

290.0 

294.9 

1*4 

97,7 

6.6 

133. 

13.1 

41.0 

3513.  9 

622.0 

-18.9 

-19.3 

261  .0 

10.6 

10.5 

1*7 

291.3 

295.  2 

1*3 

97.1 

6.8 

131. 

13.5 

42.0 

3921.9 

613.0 

-19.9 

-20.  2 

262.3 

10.6 

10.5 

1 .4 

291  .4 

295.1 

1.2 

96.9 

7.0 

129* 

13*9 

4 3.0 

4031. 6 

604.0 

-20.6 

-20.9 

265.0 

10.7 

10.7 

0.9 

291.9 

295*4 

1.2 

96.8 

7.1 

128. 

14.3 

44.0 

4142. 5 

595*0 

-21.5 

-21.9 

268.0 

10.8 

10.8 

0.4 

292.0 

295*3 

1.1 

96.2 

7.3 

126. 

14.6 

45.0 

4254.7 

586*0 

-22.6 

-23.1 

270.  1 

10.9 

10.9 

-0,0 

292.1 

295.1 

1.0 

95.6 

7,5 

126* 

15.  1 

46.0 

4368.  2 

577.0 

-23.2 

-23.8 

272.5 

1 1 .1 

1 l.l 

-0,5 

292.6 

295.4 

1.0 

94, T 

7.8 

124. 

15.4 

47.0 

4470.3 

569.0 

-24.2 

-25.0 

273.1 

11.1 

ll.I 

-0.6 

292.6 

295.3 

0.9 

93.0 

8*0 

123. 

15.R 

45.0 

458  6.  5 

560.0 

-24.8 

-25 .7 

272.8 

10.8 

10.8 

-0.5 

293.2 

295.  7 

0*8 

92*7 

8.2 

123. 

16*2 

49.0 

4691. 0 

552.0 

-25*6 

-26.  *5 

271.7 

10.5 

10.5 

•0*3 

293.4 

29S.S 

0*8 

92.1 

8.4 

122* 

16*6 

50.0 

4810. 1 

54  3.0 

-26.6 

-27,3 

270.2 

10.3 

10.3 

-0*0 

293.7 

295.9 

0*7 

91  .6 

8*6 

121. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETVEEN  « AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THLN  6 DEG 
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STATION  NO.  «S« 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARV  1975 

Ills  6MT  tSl  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEV  rr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

mb 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

17.1 

81  .0 

A9AA. 1 

833.0 

-27.6 

-28,5 

269.  1 

10.2 

10.2 

0.2 

294.0 

296.1 

0.7 

91  .0 

8.9 

120. 

I7.A 

S2.0 

8082.6 

828.0 

-28.8 

-29.8 

269.1 

10.1 

10.  1 

0.2 

293.8 

295.7 

0.6 

90.7 

9.0 

119. 

IT.S 

83.0 

8162. 3 

817.  0 

-29.  9 

-31.0 

269.9 

10.2 

10.2 

0.0 

293.8 

295.5 

0.5 

89.4 

9.3 

118. 

18.2 

5A.0 

8273.3 

809.0 

-30.8 

-32.1 

271.5 

10.4 

10.4 

-0.3 

294.0 

295.6 

0.8 

87.8 

9.8 

118. 

IB.A 

SS.O 

8399. 7 

500.0 

-31  ,7 

-33.  1 

273.4 

10.9 

10.9 

-0.6 

294.4 

298.8 

0.8 

87.5 

9.7 

117. 

19.0 

S6.0 

5827.9 

491.0 

-32.  8 

-34,  1 

274.9 

11.4 

1 1 .4 

-1.0 

294.6 

296.0 

0.4 

87.4 

9.9 

117. 

19.  A 

87.0 

86A3.A 

483.0 

-33 . 8 

-35.2 

276.3 

11.9 

1 1.9 

-1.3 

294.7 

295.9 

0.4 

87.4 

10.2 

116. 

19. B 

88.0 

5760. 2 

478.  0 

-34.  9 

-36.3 

278.3 

12.3 

12.2 

-1.8 

294.8 

298.9 

0.4 

86.6 

lO.S 

118. 

20.2 

89.0 

8863.6 

468.0 

-36.0 

-37,3 

280.  7 

12. £ 

12.3 

-2.3 

294.7 

295.7 

0.3 

87.8 

10.8 

115. 

20.6 

60.0 

5983. 1 

460.0 

-37.1 

-38.3 

283.0 

12.f 

12.2 

-2.8 

294.8 

298.  7 

0.3 

88.0 

11.1 

IIS. 

20.9 

61.0 

6104.2 

452.0 

-38.0 

-39.2 

284.4 

12.3 

11.9 

-3.1 

295.1 

296.0 

0.3 

88.1 

11.3 

114. 

21. A 

62.0 

621 1 .4 

445.0 

-39.5 

-40.7 

286.  1 

11.8 

11.3 

-3,3 

294.8 

295.3 

0.2 

87.9 

11.6 

114. 

21. A 

63.0 

6335. 3 

43  7.0 

-40.5 

99* •*9 

287.0 

I 1 .6 

11.1 

-3.4 

294.8 

999,9 

99.9 

999.9 

11.9 

114. 

22.2 

6A.0 

6445.  1 

430.0 

-41,7 

99.9 

287.7 

11.3 

10.8 

-3.4 

294.6 

999  .9 

99.9 

999  .9 

12.2 

114. 

22.6 

6E.0 

6586. C 

423.0 

-42.8 

99.9 

288.4 

11.1 

10.8 

-3,8 

294.6 

999.9 

99.9 

999.9 

12.8 

114. 

23.1 

66.0 

6700.7 

414.0 

-44.  1 

99.  9 

289.2 

11.1 

10.4 

-3.6 

294.8 

999.9 

99.9 

999.9 

12.8 

114. 

23.  S 

67.0 

6814.9 

407.0 

-45.0 

99.9 

289.8 

11.3 

10.7 

-3,8 

295.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

13.0 

114. 

23.9 

68.0 

69A7. 3 

399.0 

-46,  1 

99.9 

290,5 

1 1 .5 

10.8 

-4  .0 

298.3 

999.9 

99.9 

999.9 

13.3 

113. 

2A.3 

69.0 

706A.7 

392.0 

-47.3 

99.9 

291.  1 

11.3 

10.8 

•4.1 

298.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

13.6 

113. 

2A.8 

70.0 

7166.4 

386.0 

-48.6 

99.9 

291.8 

10.9 

10.1 

-4.0 

294.8 

999.9 

99.9 

999.9 

14.0 

113. 

2S.A 

71.0 

7321.1 

377.0 

-50.0 

99.  9 

293.0 

11.2 

10.3 

-4.4 

298.0 

999.9 

99.9 

999,9 

14.3 

113. 

2E.7 

72.0 

7443. A 

370.0 

-50.7 

99.  9 

293.8 

11.4 

10.4 

-4.6 

295.6 

999,9 

99.9 

999.9 

14.5 

113. 

2E.1 

73.0 

7849. 6 

364.0 

-52,0 

99.9 

294.6 

I 1 .6 

10.5 

-4.8 

295.3 

999.9 

99.9 

999.9 

14.  8 

113. 

26.S 

7A.0 

7675. 2 

357.0 

-52.9 

99.9 

294.  1 

11.3 

10.3 

-4.6 

295.7 

999.9 

99.9 

999.9 

IS.I 

113. 

2P.9 

78.  0 

7784.4 

381.0 

-53.5 

99.9 

291.4 

11.1 

10.4 

-4.1 

296.3 

999.9 

99.9 

999,9 

15.3 

113. 

27.A 

76.0 

7913.6 

344.0 

-54.  7 

99.9 

287.2 

11.2 

10,7 

-3.3 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

113. 

27.7 

77.0 

8026.0 

338.0 

-55.3 

99.9 

284.9 

11.3 

10.9 

-2,9 

297,1 

999,9 

99.9 

999.9 

18.9 

113. 

2B.1 

78.0 

8159. 3 

331.  0 

-56,2 

99.9 

282.3 

1 1 .5 

11.2 

-2.4 

297.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16.2 

113. 

28.  5 

79.0 

8278.4 

325.0 

-56.7 

99.  9 

280.2 

1 1.7 

11.5 

-2.1 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

16.4 

113. 

2E.9 

80.0 

8393. 6 

31  9.0 

-56,7 

99.9 

278.6 

12.6 

12.5 

- 1.9 

300.2 

999,9 

99.9 

999,9 

16,7 

113. 

29.S 

81. 0 

8534.3 

312.0 

-56,  8 

99.9 

276.  7 

15.1 

15.0 

- 1.8 

301.9 

999,9 

99.9 

999.9 

17.  1 

112. 

29.9 

82.0 

8657.3 

306.0 

-56,8 

99.9 

276.0 

16.7 

16,7 

- 1.8 

303.8 

999,9 

99.9 

999.9 

17.5 

112. 

30.3 

83.0 

8782. 9 

300.0 

-56.3 

99.9 

276.2 

17,9 

17.8 

- 1,9 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

111. 

30.8 

84.0 

891 1.5 

294.0 

-55,5 

99.9 

277.4 

19.0 

18.8 

-2.5 

308.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

18.8 

111. 

31.3 

88.  0 

9043. 2 

288.0 

-54,5 

99.9 

279.2 

20.1 

19.8 

-3.2 

312.  1 

999,9 

99.9 

999.9 

19.1 

111. 

32.0 

86.0 

9201.2 

281.0 

-53.  4 

99.  9 

281. 7 

22.0 

21  .5 

-4,5 

316.0 

999.9 

99.9 

999,9 

19.9 

110. 

32.A 

87.0 

9340.4 

275.0 

-52,6 

99.  9 

283.4 

23.4 

22.7 

-5.4 

319.1 

999.9 

99.9 

999,9 

20.8 

110. 

32.9 

88.0 

9489. 1 

270.0 

-81 . 8 

99.9 

285.3 

24  .9 

24.0 

- 5.6 

321  .9 

999,9 

99.9 

999.9 

21.2 

110. 

33.A 

89.0 

9604. 7 

264.0 

-52.1 

99.9 

287.3 

24.7 

23.6 

-7,3 

323. S 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

110. 

33.8 

90.0 

9720.8 

259.0 

-52.1 

99.9 

289*0 

22.9 

21.7 

-7.5 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

110. 

3A.3 

91.0 

9880.3 

253.0 

-52.0 

99.9 

290.4 

20.7 

19.4 

-7,2 

327.T 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

110. 

3 A.  9 

92.0 

10009.7 

248.0 

-51.8 

99.9 

289.7 

20.7 

19.8 

-7.0 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

110. 

3S.2 

93.0 

10141.9 

243.0 

-SI.  3 

99.  9 

289.1 

21.6 

20.4 

-7.1 

332.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

110. 

3B.8 

9A.O 

10276.9 

238.0 

-51  .5 

99.9 

288.8 

23.1 

21.9 

- 7,4 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

110. 

3C.3 

9E.0 

10414. 8 

233.0 

-51.2 

99.9 

288.3 

23.2 

22.0 

- 7.3 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

110. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BET«EN  b AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  l-AVE  b£EN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  WANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/ N 6 DEG 
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*56 


STATION  NO* 
TOPEKA.  KAN 


6 PEBRUARV  1975 

tits  GPT  ISl  21*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TENP 

OEM  ET 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

RX  RTO 

RH 

RANGE 

*2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.0 

96.0 

1058**9 

22  7.0 

-50.1 

99.9 

285.5 

22.1 

21.3 

-5.9 

3*0.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

26.8 

110. 

37.6 

97.0 

10730.3 

222.0 

-SO.* 

99.9 

283.3 

21  .9 

21.4 

-5.0 

3*2.6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

109. 

3B.0 

90.0 

10878.8 

217.0 

-50.7 

99.9 

283.2 

22.9 

22.3 

-5.2 

3*4.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

109. 

38.5 

99.0 

11030.3 

212.0 

-51  .7 

99^7 

283.6 

24.8 

2*.  1 

-5.8 

3*5.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

109. 

39.1 

100.0 

11 153.  e 

208.0 

-52.0 

99.  9 

282.0 

24.9 

24.3 

-5.2 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.  7 

109. 

39.  S 

101.0 

113*3.5 

202.0 

-51.8 

99.9 

279.8 

22.3 

22.0 

-3.8 

349.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

30  .7 

109. 

*0.3 

102.0 

11 506. C 

197.0 

-52.0 

99.9 

279.9 

20.7 

20.4 

-3.6 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

10  8. 

*6.9 

103.0 

11638.8 

193.0 

-52.  1 

99.9 

281.3 

21*6 

21.2 

-4.2 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

108. 

*1.5 

10*. 0 

1177*.* 

189.0 

-52.1 

99.9 

281.8 

25.1 

24.6 

-S.l 

356.0 

999*9 

99.9 

999.9 

32.7 

108. 

*2.0 

105.0 

119*7. 9 

184.0 

-52.* 

99.9 

282.0 

25.9 

25.3 

-5  .* 

358*2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

198. 

*2.5 

106.0 

12089.8 

180.0 

-52.9 

99.9 

282.* 

24*3 

23.7 

-5.2 

359.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

34.4 

108. 

*3.  1 

107.0 

12234. 6 

176.0 

-53.4 

99.  9 

280.7 

23.3 

22.9 

-*.3 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

108* 

*3.6 

108.0 

12382.5 

172.0 

-53.  7 

99.  9 

277.8 

23.0 

22.8 

-3.1 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

108. 

*«.  1 

109.0 

12533.  6 

168.0 

-54.0 

99.9 

276.0 

22.6 

22.4 

-2.4 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

107. 

«*.T 

1 10.0 

12688.  1 

164.0 

-54.7 

99.9 

276.* 

22.5 

22.4 

-2.5 

366.4 

999.9 

99.9 

999*9 

37.3 

107. 

*5.* 

111.0 

12886. 1 

159.0 

-54.8 

99.9 

276.6 

21  .8 

21.7 

-2.5 

369.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

38.4 

107. 

*6.0 

112.0 

13048. 9 

155.0 

-55.3 

99.9 

276.6 

21.2 

21.0 

-2.4 

371.3 

999*9 

99.9 

999.9 

39.1 

107. 

*6.6 

113.0 

13215.6 

151.0 

-55.5 

99.9 

278.2 

22.9 

22.7 

-3.3 

373.8 

999.9 

99*9 

999.9 

39.7 

106. 

*7.  1 

ii*.o 

13386. 6 

1*7.0 

-56.0 

99.9 

279.8 

24.1 

23.8 

-4.1 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.6 

106. 

*7.7 

115.0 

13517. 8 

1*4.0 

-56.  0 

99.  9 

281.0 

2*.* 

23.9 

-4.7 

378  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

41*4 

106* 

*B.* 

116.0 

13742.2 

139.0 

-56.7 

99.9 

282.0 

24.7 

24.2 

-5.1 

380.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

106. 

*9.1 

1 17.0 

I 3880. 6 

136.0 

-56.  7 

99.9 

283.7 

28.1 

27.3 

-6.7 

383.1 

999*9 

99.9 

999.9 

*3.3 

106. 

*9.8 

1 IS.O 

14070.0 

132.0 

-56.3 

99.9 

284.3 

30.8 

29.8 

-7.6 

386.9 

999.9 

99.9 

999  .9 

*4.9 

106. 

50.3 

119.0 

14216.2 

129.0 

-56.0 

99.9 

284.8 

29.9 

28.9 

- 7.7 

390.  1 

999*9 

99.9 

999*9 

45.7 

106. 

St.O 

120.0 

14416.7 

125.0 

-55.5 

99.  9 

285.9 

27.1 

26.1 

-7.4 

394.5 

999*9 

99.9 

999.9 

47.1 

106. 

51.7 

121.0 

14571.7 

122.0 

-55.3 

99.  9 

287.9 

24.1 

23.0 

-7.4 

397.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

106. 

52.3 

122.0 

14730. 5 

119.0 

-55.3 

99.9 

289.4 

22.0 

20.8 

-7.3 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

*8.9 

106. 

52.9 

123.0 

1*893.4 

116.0 

-55.3 

99.9 

287.5 

21.3 

20.4 

-6.4 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.5 

106. 

53.6 

12A.0 

1SC60. 5 

113.0 

-55.7 

99.9 

283.4 

21.0 

20.4 

-4.9 

405.8 

999*9 

99.9 

999.9 

50.5 

106. 

5**3 

125. O 

15290.3 

109.0 

-55.  3 

99.9 

281.4 

19.3 

1 8.9 

-3.8 

410.6 

999*9 

99.9 

999.9 

51.3 

106. 

55.2 

126.0 

15529. 3 

105.0 

-54.5 

99.9 

279.3 

17.7 

17.5 

- 2.9 

416.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52*4 

106. 

55. B 

127.0 

15652. * 

103.0 

-54.7 

99.9 

277.2 

16.5 

16.4 

-2.1 

*18.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

106. 

56.* 

1 28.0 

1584 1.9 

100.0 

-53.7 

99.9 

275.6 

19.6 

19.5 

-1.9 

424.0 

999*9 

99.9 

999.9 

53.4 

106. 

57.0 

129.0 

16037.  8 

97.0 

-53.5 

99.9 

273.8 

24.0 

23.9 

-1.6 

428.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

106* 

57.6 

130.0 

16239.6 

94.0 

-54.2 

99.  9 

272.5 

25.8 

25.8 

-1*1 

*30.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

105. 

50.6 

131.0 

16517.8 

90.0 

-55.3 

99.9 

,270 >7 

23.8 

23.8 

-0.3 

433*7 

999.9 

99.9 

999.9 

56*8 

105. 

59.* 

132.0 

16661. 1 

88.0 

-55.5 

99.9 

27|-;2 

20*1 

20.1 

-0.4 

436.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

105. 

60.1 

133.0 

16882.0 

85.0 

-56.0 

99.9 

275.7 

22.1 

22.0 

-2.2 

439.5 

999*9 

99*9 

999  .9 

58*5 

104. 

60.8 

I3*.0 

171  10.  3 

82.0 

-56.5 

99.9 

277.5 

2*.* 

24.2 

-3.2 

443.0 

999.9 

99.9 

999*9 

59.5 

104. 

61.5 

135.0 

17266.8 

80.0 

-57.0 

99.  9 

278.1 

26.7 

26.5 

-3.8 

445.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

104* 

62.* 

136.0 

17591.5 

76.0 

-57.2 

99,9 

280.9 

26*9 

26.5 

-5.  1 

451.4 

999.9 

99*9 

999.9 

62.0 

104* 

63.* 

137.0 

17846. 3 

73.0 

-57.0 

99.9 

283WS 

26.1 

25.4 

-6.1 

457.0 

999*9 

99.9 

999.9 

63.  7 

104* 

6*.5 

138.0 

18111.5 

70.0 

-57.8 

99.9 

277.9 

17.9 

17.8 

-2.5 

460.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65*1 

104. 

65.6 

139.0 

18387. * 

67.0 

-58.* 

99.9 

276.2 

22.5 

22.3 

-2.4 

465.3 

999*9 

99*9 

999.9 

66.2 

104. 

66.5 

1*0.0 

1867*. 9 

64.0 

-59.  * 

99.9 

278.9 

23*1 

22.8 

-3*6 

469.2 

999*9 

99.9 

999.9 

67*6 

104. 

• BY  SPEED  NEANS  ELEVATION  ANGLE  BETKEEN  €,  AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEC 
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STATION  NO*  AS6 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUAPY  1975 

tits  GMT  ISt  2t*  0 


TIME 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

C POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M73EC 

06  K 

OG.K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

«7*« 

141.0 

1BB73. 4 

68.0 

-60.  1 

99^9 

277.1 

15.6 

IS. 5 

-1.9 

471.9 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

104. 

SA.3 

148.0 

19IS8.S 

59.0 

-60.7 

99.  9 

875.0 

17.0 

16.9 

-1.5 

477.4 

999*9 

99.9 

999  .9 

69.4 

104. 

A9.4 

143.0 

19507.5 

56.0 

-60.3 

99"9 

802.3 

82.6 

22.1 

-4*0 

405.4 

999*9 

99.9 

999.9 

71  .0 

104* 

TO.S 

144.0 

I9R49.6 

53.0 

-61. 0 

99.9 

275.2 

24.2 

24.1 

•2.2 

409.7 

999*9 

99.9 

999.9 

72.0 

103. 

Tt.7 

145.0 

80809.1 

50.0 

-63.3 

99.9 

870.0 

20.0 

19.0 

-2.0 

494.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

103. 

78.9 

146.0 

80459. 7 

48.0 

-63.9 

99.9 

291  .0 

21  .9 

20.4 

••7.0 

490.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

103. 

74.8 

147.0 

80B55.6 

45.0 

-63.7 

99.9 

294.6 

25.2 

22.9 

-to. 5 

500.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

104. 

7S.5 

148.0 

8I8R0. 4 

48.0 

-68.1 

99.9 

294.1 

12.7 

11.6 

-5.2 

522.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

79.1 

104* 

76.B 

149.0 

8ISSI.6 

40.0 

-62.7 

99.9 

200.2 

17.3 

16.4 

-5.4 

520.4 

999.9 

99.9 

999*9 

80.0 

104. 

70.8 

ISO.O 

88068.4 

37.0 

-62.5 

99.9 

290.1 

10.6 

17.5 

-6.4 

540.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

01.4 

104. 

79.H 

tsi.o 

88502. 7 

34.0 

-63.7 

99.9 

277.9 

16.7 

16.6 

-2.3 

551.0 

999.9 

99.9 

999.9 

03.2 

104. 

01.4 

IS8.0 

28954.0 

32.0 

-63.5 

99.9 

265.0 

20.2 

20.1 

t.S 

561.2 

999*9 

99.9 

999.9 

04.2 

104* 

03.1 

153.0 

23550. 6 

29.0 

-64.1 

99.9 

206.5 

19.4 

10.6 

-5.5 

575.6 

999*9 

99.9 

999.9 

06*0 

103. 

04.9 

1S4.0 

84225.9 

26.0 

-65.0 

99.9 

205.7 

10.9  ' 

10.2 

-5.1 

591.1 

999.9 

99.9 

999*9 

09.2 

104. 

00.0 

ISS.O 

24714.7 

24.0 

-64.8 

99.9 

205.2 

26.0 

85.1 

-6.0 

607.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91*0 

104. 

00.8 

156.0 

25535. 2 

81.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

635.9 

999.9 

99.9 

999*9 

999.9 

999. 

937 


4S6 


STATION  NO* •* 

TOPEKA.  KAN 

6 FEBAUARV  1975 

lAlS  GET  ISA  IS.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  (. 

DG 

M/SEC 

0.0 

6.2 

26B.  0 

994.6 

-13.9 

-16  1 

310.0 

10.3 

O.E 

7.0 

333.9 

986.0 

-14.2 

-18.  3 

999.9 

99.9 

O.S 

B.O 

418.9 

975.0 

-15.5 

-19.  1 

999.9 

99.9 

e.B 

9.0 

512.3 

963.0 

-16.0 

-19.0 

999.9 

99  .9 

1.2 

10.0 

590.8 

953.0 

-16.9 

-19.3 

999.9 

99.9 

I.S 

11.0 

701.  e 

939.0 

-17.7 

-19.5 

999.9 

99.9 

1.8 

12.0 

789.9 

928.0 

-18.4 

-19.6 

340.6 

12.4 

2.0 

1 3.0 

878.8 

91  7.0 

-19.2 

—20^3 

349.8 

12.7 

2.3 

14.0 

968.  9 

906.0 

-17.  8 

-1  9.  5 

357.2 

12.2 

2.6 

IS.O 

1051.9 

696.0 

-17.7 

-19.  1 

2.1 

11.6 

2.9 

16.0 

1161.4 

883.0 

-17.7 

-19.0 

1.1 

10.3 

3.3 

17.0 

1255.4 

672.  0 

-16.6 

-17.3 

353.2 

10.0 

3.6 

in.o 

1350.9 

86i;o 

-16.4 

-17.1 

346.9 

10. 5 

3.9 

19.0 

1448.  0 

850.0 

-IS.  1 

-IS.S 

343.2 

1 1 .8 

A.2 

20.0 

1537.5 

040.0 

-14.  a 

-15.8 

344.4 

12.1 

A.6 

21.0 

1646.9 

828.0 

-12.8 

-14  2 

348.3 

11.9 

A.9 

22.0 

1748. e 

617.0 

-13.8 

-14.  2 

349.3 

11.7 

S.3 

23.0 

1842.4 

807.0 

-13.9 

-14.2 

348.9 

12.4 

S.6 

24.0 

1937.2 

797.0 

-13.9 

-14.3 

347.8 

12.4 

S.9 

2S.0 

2033. 1 

787.0 

-13.9 

-14.3 

345.8 

11.4 

e.A 

26.0 

2149.7 

775.0 

-14.8 

-IS. 2 

340  .0 

10  .s 

6.7 

27,0 

2248.0 

76S.  0 

-15.2 

-15.6 

335.0 

lO.S 

7.0 

2S.0 

2347.6 

755.0 

-14.6 

-IS.  2 

329.7 

lo.r 

7.A 

29.0 

2459.6 

744.0 

-11.6 

-12.  9 

323.7 

10.7 

7.7 

30.0 

2553.0 

735.0 

-11.0 

-13.3 

320.0 

10.7 

B.0 

31.0 

2658.3 

72S.0 

-11  .1 

-14.4 

316.6 

10.7 

B.A 

32.0 

2754. 2 

716.0 

-11.4 

-IS.O 

314.1 

10.9 

8.7 

33.0 

2862.0 

706.0 

-12. I 

-15.7 

313.0 

11.2 

9.0 

34.0 

2960. 1 

697.0 

-12.7 

-16.3 

312.4 

1 1 .7 

9.3 

3S.0 

3070.3 

687.0 

-13.  5 

-17.  1 

312.2 

12.2 

9.7 

36.0 

3192.9 

676.0 

-14.2 

-17  .3 

312.1 

12.9 

to.o 

37.0 

3305. 9 

666.0 

-IS.  2 

-1  8.6 

312.1 

13.2 

le.A 

3R.0 

3408.6 

65  7.0 

-15.9 

-19.1 

312.8 

13.2 

10.7 

39.0 

3512.5 

648.0 

-16.6 

-20.1 

31  3.3 

13.2 

11.0 

40.0 

3617.5 

639.0 

-17.  1 

-21.0 

313.8 

13.2 

1 1.4 

41.0 

3747.6 

628.0 

-18.2 

-22.2 

313.6 

13.6 

11.7 

42.0 

3B5S. 2 

619.0 

-I  9.  3 

-23.  3 

313.0 

13.9 

12.2 

43.0 

3964.0 

610.0 

-19.8 

-24  2 

311.7 

14.1 

12.4 

44.  0 

4061. 8 

602.0 

-20.8 

-24.9 

311.2 

14.0 

12.7 

45.0 

4173.0 

593.0 

-21.9 

-25.9 

310.6 

13.5 

13.1 

46.0 

4285.5 

584.0 

-22.4 

-26.3 

309.7 

12.9 

13.4 

47.0 

4386. 7 

576.0 

-23.3 

-27.3 

308.9 

12.6 

13.7 

4S.0 

4501.7 

567.0 

-24.3 

-28.  1 

307.4 

12.3 

14.1 

49.0 

4605. 2 

559.0 

-25.  1 

-28  7 

304.8 

12.1 

14.4 

50.0 

4709.8 

SSl.O 

-26.0 

-30  0 

302.4 

12.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  0E6 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERA TVIRE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE  A2 

M/SEC 

M/’SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM  DG 

7.9 

— 6.6 

259.8 

262.6 

1.1 

03.0 

0.0  0. 

99.9 

99.9 

260.1 

262.5 

0.9 

70.8 

999.9  999. 

99.9 

99.9 

259.7 

261.9 

0.9 

73.6 

999.9  999. 

99.9 

99.9 

260.0 

262.3 

0.9 

77.9 

999.9  999. 

99.9 

99.9 

260.0 

262.2 

0.9 

01  .2 

999.9  999. 

99.9 

99.9 

260.2 

262.5 

0.9 

05.8 

999.9  999. 

A.I 

-1  I .7 

260.4 

262.7 

0.9 

90.1 

1.1  144. 

2.2 

-12.5 

260.5 

262.6 

0.8 

89.1 

1.2  146. 

0.6 

-12.2 

262.8 

265.1 

0.9 

S6.0 

1.4  151. 

-0.4 

-11.6 

263.7 

266.2 

0.9 

80.3 

1.6  155. 

-0.2 

-i.0.3 

264.8 

267.4 

1.0 

89.0 

1.8  ISO. 

1.2 

-9.9 

267.0 

269.9 

1.  1 

94.4 

2.0  160. 

2.4 

-t  0.3 

268.1 

271.2 

1.2 

94.4 

2.2  161. 

3.4 

-t  1.3 

270.5 

274.  1 

1.3 

96.5 

2.4  161. 

3.2 

-11.6 

271  .7 

275.3 

1.3 

91  .9 

2.6  161. 

2.4 

-1  1.6 

274.9 

279.  1 

I.S 

89.5 

2.9  162. 

2.2 

-I  1.5 

275.0 

279.2 

1.6 

97.1 

3. 1 162* 

2.4 

-12.1 

275.8 

280.0 

1.6 

98.0 

3.4  163. 

2.6 

-12.2 

276.8 

281.0 

1.6 

96.9 

3.6  163. 

2.8 

-1  1.0 

277.8 

282.1 

1.6 

96.9 

3.9  164. 

3.6 

-9.9 

278.1 

282.2 

1*5 

96.8 

4.1  164. 

4.4 

-9.5 

278  .7 

282.7 

1.5 

96.7 

4.3  163. 

5.4 

-9.2 

280.3 

284.6 

I.S 

95.4 

4.6  163. 

6.3 

-8.6 

284.9 

290.6 

2.0 

96.2 

4.8  162. 

6.9 

•8.2 

286.5 

291  .7 

1.9 

02.9 

5.0  161. 

7.3 

-7.8 

287.5 

292.3 

1.7 

76.7 

5.2  160. 

7.8 

-7.6 

288.2 

292.9 

1.7 

74.8 

5.4  159. 

8.2 

-7.6 

288.5 

293.1 

1.6 

74.8 

5.6  158. 

8.6 

-7.9 

289.0 

293.4 

1.5 

74.2 

5.7  157. 

9.1 

-8.2 

289.2 

293.4 

1.5 

74.3 

5.9  156. 

9.5 

-8.6 

289.8 

293.8 

1.4 

74.3 

6.2  155. 

9.8 

-8.8 

289  .9 

293.7 

1.3 

75.0 

6.5  154. 

9.7 

-9.0 

290.2 

294.0 

1.3 

76  .0 

6.7  153. 

9.6 

-9.1 

290.6 

294.  1 

1.2 

74.0 

7.0  153. 

9.6 

-9.2 

291.1 

294.4 

l.l 

71  .7 

7.S  152. 

9.9 

-9.4 

291.3 

294.3 

1.0 

70.5 

7.5  151. 

10.2 

-9.5 

291  .3 

294.0 

0.9 

69.1 

7.7  151. 

10.5 

-9.4 

291.8 

294.5 

0.9 

68.1 

8.1  150. 

lO.S 

-9.2 

291.9 

294.4 

0.8 

69.3 

8.4  149. 

10.3 

-8.8 

291  .9 

294.2 

0.8 

69.4 

0.6  149. 

9.9 

-8.3 

292.5 

294.8 

0.8 

70.1 

8.0  140. 

9.8 

-7.9 

292.6 

294.7 

0.7 

68.4 

9.1  148. 

9.8 

-7.5 

292.8 

294.8 

0.7 

70.5 

9.3  147. 

9.9 

-6.9 

293.0 

295.0 

0.6 

71.5 

9.5  147. 

10.2 

-6.4 

293.1 

294.9 

0.6 

68.6 

9.8  146. 




STATION  NO* *•  456 
TOPEKA*  KAN 


6 FEBPUAliV  1975 

1415  CMT  154  IS.  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.  SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KC 

PCT 

KM 

OG 

1A.9 

51.0 

4842. 1 

54  1.0 

-27.2 

-31. .5 

299.7 

12.5 

10.9 

-6.2 

293.2 

294*8 

0.5 

66*6 

10.0 

145* 

15.2 

52.0 

4962.8 

532.0 

-27.9 

-31.9 

299.0 

13.0 

11.4 

-6.3 

293.8 

295.4 

0.5 

68*1 

10.2 

145* 

15.6 

53.0 

5071. 5 

524.0 

-28.9 

-32.8 

298.3 

13.6 

12.0 

-6.4 

293.8 

295.3 

0.5 

69*3 

10.5 

144* 

16.0 

54.0 

5181.  3 

516.0 

-29.9 

-33.4 

297.3 

13.8 

12.2 

-6.3 

294.0 

295.4 

0.4 

70*7 

10.9 

143* 

16.3 

55.0 

5278.5 

509.0 

-30.9 

-34.7 

296.7 

13.7 

12.3 

-6.2 

293*8 

295.1 

0.4 

68*9 

11*1 

143* 

16.R 

56.0 

541  9.  1 

499.0 

-31.7 

-35.  7 

296.9 

14.1 

12.6 

•6.4 

294*5 

295.  7 

0.4 

67*7 

11*4 

142* 

IT. 2 

57.0 

5533. 1 

49  1.0 

-32.  a 

-36.  9 

298.3 

14.7 

1 3.0 

• 7.0 

294.6 

295.6 

0.3 

66*3 

11.7 

141* 

17.6 

58.0 

5634.0 

484.0 

-33.9 

-38  1 

300.0 

15.3 

13.3 

-7.7 

294.5 

295.4 

0.3 

65*0 

12.1 

140* 

IB.O 

59.0 

5750. 6 

476.  0 

-34.  8 

-39.8 

301  .2 

15.5 

13.3 

-8.0 

294.7 

295.5 

0.2 

59.8 

12.4 

140* 

18.  A 

60.0 

5853.8 

469.0 

-35.8 

-40.7 

300.8 

15.0 

12.9 

-7.7 

294.8 

295.5 

0.2 

60*2 

12.8 

139* 

ie.7 

61.0 

5973. 3 

461.0 

-36.4 

-41.3 

299.8 

14.5 

12.6 

-7.2 

295.4 

296.  1 

0.2 

60*2 

13*1 

139* 

19.2 

62.0 

6079. 1 

45  4.0 

-37.  8 

-42.7 

297.5 

13.8 

12.2- 

-6.4 

294.9 

295.6 

0.2 

60*0 

13.5 

138. 

19.6 

63.0 

6201.5 

446.0 

-38.4 

-43.6 

296.  1 

13.4 

12.1 

- 5.9 

295.8 

296.3 

0.2 

57*2 

13.8 

138* 

20.0 

64.0 

6310. 1 

439.0 

-39.5 

-44  ,8 

295.8 

13.6 

12.2 

-5.9 

295.7 

296.2 

0.2 

56*4 

14.0 

137* 

20.5 

65.0 

6419.9 

432.0 

-40.6 

99  9 

296.3 

14.7 

13.2 

-6.5 

295*7 

999.9 

99.9 

999  *9 

14.4 

137* 

21*0 

66.0 

6562. 9 

423.0 

-41.7 

99.9 

296.1 

15.5 

13.9 

-6.8 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

14.9 

136* 

21*4 

67.0 

6675.9 

416.0 

-42.5 

99.9 

295.6 

15.2 

13.7 

—6*6 

296.4 

999.9 

99.9 

999*9 

15*2 

136* 

21.8 

68.0 

6790.2 

409.0 

-43.7 

99.9 

295.6 

14.6 

13.2 

-6.3 

296.3 

999.9 

99.9 

999*9 

15*6 

135* 

22*2 

69.0 

6906. e 

40  2.0 

-44.7 

99.9 

295.5 

13*7 

12.4 

•5.9 

296.5 

999.9 

99.9 

999*9 

15.9 

135* 

22*6 

70.0 

7023.4 

395.0 

-45.4 

99,9 

294.5 

12.7 

11.5 

•5*3 

297.1 

999.9 

99*9 

999*9 

16*2 

134* 

23*1 

71.0 

7159.  4 

387.0 

-46.9 

99,9 

291  .6 

11.3 

10.5 

-4*2 

296.9 

999.9 

99.9 

999*9 

16*6 

134* 

23*S 

72.0 

7262.7 

381.0 

-47.9 

99  9 

291.0 

10.8 

10.1 

-3*9 

296*8 

999*9 

99.9 

999*9 

16.8 

133* 

23*9 

73.0 

7384.8 

374.0 

-49.0 

99  ..9 

295.7 

11.6 

10.5 

-5*  1 

297.0 

999*9 

99.9 

999*9 

16*9 

133* 

24*3 

74.0 

7490. 8 

368.0 

-49.  9 

99.9 

300.2 

12.4 

10.8 

-6*3 

297.2 

999.9 

99.9 

999*9 

17.3 

133* 

24*7 

75.0 

7616. I 

361.0 

-51  .0 

99.9 

303.4 

12.7 

10.6 

-7.0 

297.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

17.6 

133* 

2S.1 

76.0 

7724. 9 

355.0 

-51. 8 

99.9 

305.3 

12.4 

10.1 

-7.2 

297.7 

999.9 

99.9 

999*9 

17.9 

133* 

2S.S 

77.0 

7835.2 

349.0 

-52.7 

99.9 

306.9 

12.3 

9.9 

-7.4 

297.9 

999.9 

99.9 

999*9 

18.2 

133* 

2S*9 

78.0 

7965. 7 

342.0 

-53.8 

99.9 

309.6 

13.6 

10.5 

-8.7 

298.  1 

999.9 

99.9 

999*9 

18.4 

132* 

26.3 

79.0 

8079. 2 

336.0 

-54.  7 

99  9 

312.3 

15.1 

11.1 

-10*1 

298.5 

999.9 

99.9 

999*9 

18.8 

132* 

26.6 

80.0 

8194.4 

330.0 

-55.2 

99  .9 

314.0 

16.1 

11.6 

-11.2 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

132* 

27.0 

81.0 

8331.  1 

323.0 

-55.  8 

99o9 

315.8 

17.1 

1 1 .9 

-12.2 

300.2 

999.9 

99.9 

999*9 

19.5 

133* 

27.4 

82.0 

8450.5 

317.0 

-55.  7 

99.9 

316.4 

17.5 

12.1 

-12.7 

302*1 

999.9 

99.9 

999.9 

19.9 

133* 

27.7 

83.0 

8572. 2 

31  1.0 

-55.5 

99.9 

315.6 

17.6 

12.3 

-:2.6 

304.0 

999*9 

99.9 

999*9 

20.5 

133* 

28.1 

84.0 

8696. 4 

305.0 

-55.5 

99.9 

313.2 

17.6 

12.8 

-12.1 

305.7 

999.9 

99*9 

999.9 

20.  7 

133* 

28.5 

85.0 

8802.3 

300.0 

-53.4 

99.9 

309.1 

17.9 

13.9 

-r  1.3 

310.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

21.1 

133* 

29.1 

ee.o 

8954. 5 

293.0 

-52.  9 

99  9 

305.4 

20.3 

16.5 

-11.7  . 

312*9  ■ 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

132* 

29.6 

87.0 

9088.0 

J37.0 

-52.  9 

99. 9 

304.8 

22.4 

18.3 

-1  2.8 

314*8 

999*9 

99.9 

999*9 

22.4 

132* 

30.0 

88.0 

9224.4 

28  1.0 

-52.6 

99  .9 

305.0 

23.0 

18.8 

-i.3.2 

317*2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

132* 

30.5 

89.0 

9340. f 

276.0 

-51.1 

99.9 

306.0 

21  .2 

17.2 

-.-2.5 

320  *9 

999.9 

99.9 

999*9 

23*9 

132* 

31.0 

90.0 

9459.6 

271.0 

-51.4 

99.9 

308.6 

20.5 

16.1 

2.8 

322*1 

999.9 

99.9 

999*9 

24*2 

132* 

31.5 

91.0 

9605. 0 

265.  0 

-51.4 

99.9 

310.9 

23.1 

17*4 

-fS.l 

324*1 

999.9 

99.9 

999*9 

24*7 

132* 

31*9 

92.0 

9728.7 

260.0 

-51.4 

99,9 

311.3 

24.6 

18.5 

-16*2 

325*9 

999*9 

99*9 

999*9 

25*5 

132* 

32*3 

93.0 

9854.7 

255.0 

-51  .9 

99  .9 

310i7 

24.4 

I8.S 

-15*9 

327*0 

999*9 

99*9 

999*9 

.26*1 

132* 

32.7 

94.0 

9982. 9 

250.0 

-52.  1 

99  9 

308.9 

23.5 

18*3 

-14*7 

328*7 

999*9 

99*9 

999*9 

26*6 

132* 

33*3 

95.0 

10113.7 

245.0 

-52.4 

99 ',9 

304.5 

22.1 

18*2 

-12*S 

330*1 

999*9 

99*9 

999  *9 

27*5 

132* 

* SY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  « AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THmN  6 DEG 


939 


STATION  NO.  A56 
TOPEKA.  KAN 


« EEBRUAKV  1975 

1415  GMT  ISA  IS.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  .»T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.  SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

DC 

33.9 

96.0 

10274. 1 

239.  0 

-52.  1 

99«9 

300.0 

21  .6 

18.7 

-10.8 

332.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

131. 

34.4 

97.0 

1041 1.2 

234.0 

-51  .6 

99.9 

295.4 

20.7 

18.7 

-8.9 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

131. 

34.  9 

90.0 

10551. S 

229.0 

-51.1 

99.9 

289.7 

19.6 

18.5 

-6.6 

338.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

131. 

3S.5 

99.0 

10695.  1 

224.0 

-51.0 

99.9 

288.0 

19.7 

18.7 

-6.1 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

130. 

36.0 

100.0 

10841.9 

219.0 

-51 .1 

99-9 

292.6 

21.6 

19.9 

-8.3 

342.8 

999.9 

99.9 

999  .9 

30  .6 

130. 

3«.6 

101. 0 

10992.  1 

214.0 

-51.3 

99  9 

294.3 

23.9 

21.8 

• 9.8 

344.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

129. 

37.0 

102.0 

11 145.7 

209.0 

-51  .4 

99  9 

292.6 

24.5 

22.6 

-9.4 

346.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

32.2 

129. 

37.5 

103.0 

11271.2 

205.0 

-51  .3 

99<,9 

290  .4 

24.8 

23.3 

-8.7 

349.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

129. 

36.0 

104.0 

11431. 7 

200.0 

-51. 3 

99.9 

290.0 

25.5 

23.8 

-9  .0 

351  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

128. 

3P.5 

105.0 

11563.0 

196.0 

-51.1 

99.9 

291.2 

24.3 

22.7 

-0.  8 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.2 

120. 

39.1 

106.0 

1 1 697.  1 

192.0 

-51.3 

99.9 

290.6 

21  .6 

20.2 

-7.6 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.0 

127. 

39.7 

107.0 

11833.8 

188.0 

-51.4 

99.9 

291.3 

21.3 

19.8 

-7.7 

357.6 

999  .9 

99.9 

999  .9 

35.6 

127. 

40.3 

100.0 

1 1 973. 5 

184.0 

-51  .4 

99-9 

292.4 

22.8 

21.1 

- 8.7 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

127. 

40.R 

109.0 

121 16. 1 

180.0 

-51.8 

99  9 

292.0 

24.5 

22.5 

'•9.5 

361  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.0 

127. 

41.4 

110.0 

12261.8 

176.0 

-52.1 

99  .9 

292.5 

24.8 

23.0 

"9.5 

36’'.  4 

999.9 

99.9 

999  .9 

38.0 

126. 

43.0 

111.0 

12486. 2 

170.  0 

-52.4 

99.9 

289.5 

21.4 

20.2 

-7.1 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

126. 

4E.S 

112.0 

12601.2 

167.0 

-52.7 

99.9 

284.5 

18.3 

17.7 

-4.6 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

126. 

43.0 

113.0 

12757.  7 

163.0 

-52.9 

99.9 

202.0 

18.4 

18.0 

-3.0 

370.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

125. 

43.6 

1 14.0 

12910.0 

159.0 

-53.0 

99.9 

283.2 

21.3 

20.7 

-4.9 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

125. 

44.1 

1 15.0 

13002.1 

155.0 

-53.4 

99.9 

284.4 

23.3 

22.5 

- 5.0 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .2 

125. 

44. B 

116.0 

13250. 3 

151.0 

-53.  8 

99  9 

284.3 

24.0 

23.2 

-5.9 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.  1 

124. 

4S.4 

117.0 

13422.5 

147.0 

-54.3 

99  .9 

284.5 

24.2 

23.4 

-6.1 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

124. 

46.0 

118.0 

13554. 6 

144.0 

-54  .7 

99  ,9 

287.1 

25.6 

24.5 

-7.5 

380.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

123. 

46.6 

1 19.0 

13734.9 

140.0 

-54.5 

99.9 

289.7 

28.1 

26.5 

-9  .5 

383.7 

999  .9 

99.9 

999.9 

44.6 

123. 

47.2 

120.0 

13873.7 

137.0 

-54.5 

99  .9 

291.0 

29.5 

27.5 

-10. 5 

386.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

45.7 

123. 

4 7.0 

121.0 

14063.  5 

133.0 

-54.3 

99.9 

291  .3 

29.1 

27.1 

-10.6 

389.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.  8 

122. 

40.5 

122.0 

14209.8 

130.0 

-54.2 

99.9 

290.6 

27.1 

25.4 

-•9.5 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

122. 

49.  1 

123.0 

1441 0. 0 

126.0 

-52.9 

99  .9 

290.6 

24.9 

23.3 

- 8.7 

398.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

122. 

49.0 

124.0 

14566.4 

123.0 

-52.6 

99  9 

293.  7 

24.9 

22.8 

-10.0 

401  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.7 

122. 

50.4 

125.0 

14726.0 

120.0 

-52.6 

99  .9 

296.8 

25.9 

23.  1 

-11.7 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

122. 

51.2 

126.0 

14944. 8 

116.  0 

-53.0 

99.9 

297.9 

21.5 

19.0 

-10.0 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

122. 

51.9 

127.0 

15113.7 

113.0 

-53.2 

99.9 

297.2 

19.9 

17.7 

-9.  1 

410.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

122. 

52.5 

128.0 

15286. 9 

110.0 

-53.5 

99.9 

293.7 

20.5 

18.8 

-8.3 

412.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

122. 

53.1 

129.0 

15464.4 

107.0 

-54.5 

99.9 

208.9 

19.5 

1 8.4 

-6.3 

414.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

121. 

53.7 

130.0 

15646.5 

104.0 

-54.7 

99  .9 

287.1 

19.6 

18.7 

-5.0 

417.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

54.8 

121. 

54.5 

131.0 

15897.  0 

100.  0 

-55.5 

99  9 

288.3 

21.9 

20.8 

-6.9 

420.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.7 

121. 

55.2 

132.0 

16090.8 

97.0 

-56.3 

99  9 

290.4 

23.2 

21.7 

-8.1 

422.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

56.8 

121. 

56.0 

133.0 

16290.3 

94.0 

-56.5 

99.9 

293.8 

25.3 

23.1 

-10.2 

426.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

121. 

56.7 

134.0 

16496.2 

91.0 

-56.3 

99.9 

294.6 

26.0 

23.7 

-10.8 

430.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

120. 

57.4 

135.0 

16709.2 

88.0 

-56.0 

99.9 

291  .7 

26.5 

24.6 

- 9.8 

435.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60  .0 

120. 

56.2 

136.0 

16929. 8 

05.0 

-56.0 

99.9 

205.3 

22.7 

21  .9 

•6.0 

439.5 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

120. 

59.0 

137.0 

17158. 1 

82.0 

-56.5 

99-9 

277.1 

20.0 

19.9 

"2.5 

443.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

120. 

59.0 

138.0 

17394. 6 

79.0 

-56.5 

99  9 

280.9 

21.4 

21.0 

-4.0 

447.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

119. 

60.6 

139.0 

17723. 3 

7S.0 

-57.9 

99  9 

283.4 

20.3 

19.7 

-4  .7 

451  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.2 

119. 

61.6 

140.0 

17979.6 

72.0 

-59.7 

99  »9 

278.0 

21.3 

21.0 

-3.3 

453.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

119. 

• BY  SPEED  MEANS  ElEVATION  ANGLE  BET«EEN  » AND  tO  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOA  ANGLE  LESS  TH.iN  « DEG 


940 


STATION  NO*  4S6 
TOPEKA.  KAN 


A FEBRUARY  1975 
1415  GNT 


TIMF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  .^T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  : 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

62.4 

141.0 

18246.0 

69.0 

-59.  3 

99  9 

284.  1 

22*0 

21.3 

63.3 

142.0 

18525. 3 

66.0 

-57.9 

99.9 

287.9 

21.7 

20.7 

64.3 

143.0 

18818. 9 

63.0 

-57.5 

99.9 

292.1 

23.4 

21.7 

65.3 

144.0 

19126.9 

60.0 

-57.7 

99.9 

294.8 

22.7 

20.6 

66.3 

145.0 

19450. 6 

57.0 

-57.7 

99.9 

282.0 

19*0 

18.6 

67.3 

146.0 

19791.5 

54.0 

-58e  1 

99-9 

257.0 

14.9 

14.5 

68.3 

147.0 

20150.3 

51.0 

-59.7 

99  -9 

266.3 

15.9 

15.8 

69.4 

148.0 

20527.  9 

48.0 

-61 .3 

99  ,9 

285.1 

22.7 

21.9 

70.6 

149.0 

20928.2 

45.0 

-61.5 

99,9 

286.4 

19.9 

19.  1 

72.0 

150.0 

21355.7 

42.0 

-61.7 

99.9 

294.3 

22.4 

20.4 

73.3 

151  .0 

21816.5 

39.0 

-60.0 

99.9 

297.  7 

17.7 

15,7 

74.7 

152.0 

22315.3 

36.0 

-60.8 

99.9 

285.5 

21.6 

20.0 

76.2 

153.0 

22854. 9 

33.0 

-62.  1 

99-9 

280.9 

16.5 

16.2 

77.9 

1 54.0 

23442.0 

30.0 

-63.6 

99-9 

285.9 

21.9 

21.1 

79.5 

ISS.O 

24088. 6 

27.0 

-63.6 

99*9 

274,5 

15.7 

15.6 

61*3 

156.0 

24810.1 

24.0 

-64.4 

99.9 

284.6 

27.0 

26.1 

63*6 

157.0 

25632. 6 

21.0 

-61  .3 

99.9 

284.7 

25.7 

24.9 

65.9 

156.0 

26596. 4 

18*0 

-58.  1 

99*9 

288.9 

22.9 

21*7 

65*9 

159.0 

27753.7 

15.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

941 


154 


15.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

MANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

OG 

• 5.4 

459.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

119. 

-6,7 

468.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67,3 

110* 

-8.0 

475*4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

lie* 

-9.5 

481  .7 

999.9 

99*9 

999*9 

70.2 

lie* 

-4.0 

408.8 

999.9 

99.9 

999*9 

71  .4 

lie* 

3.3 

495.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

lie. 

1.0 

500.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

117. 

•5.9 

504.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74,2 

117. 

•5.6 

513*8 

999.9 

99.9 

999.9 

75,7 

117. 

-9,2 

523.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

116* 

-8.2 

539*0 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

117. 

-5.8 

549.6 

999.9 

99*9 

999.9 

81  .0 

116. 

-3.1 

559.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

116. 

-6.0 

571.2 

999*9 

99*9 

999  *9 

04.1 

116* 

- 1.2 

588.7 

999.9 

99*9 

999*9 

85.8 

116* 

-6.6 

606.5 

999.9 

99*9 

999*9 

00.  1 

115. 

-6,5 

639*5 

999*9 

99.9 

999.9 

91.2 

115* 

-7.4 

670.6 

999*9 

99.9 

999.9 

94.6 

114. 

99.9 

725*7 

999.9 

99.9 

999*9 

999*9 

999. 

STATION  NO* *•  ASft 
TOPEKA.  KAN 

A FEBRUARY  1975 
IBIS  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  >T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

0*0 

6.1 

26S.0 

994.5 

-10.0 

-15.5 

310.0 

7.7 

5.9 

O.A 

7.0 

349.6 

984.0 

-11  .8 

-19.5 

307.3 

7.8 

6.2 

0.7 

n.o 

435.  6 

97  3.0 

-12.5 

-19.7 

307.2 

7.7 

6.1 

1.1 

9.0 

530.  2 

961.0 

-13.5 

-20.2 

307.4 

7.4 

5.9 

1.4 

10.0 

617.  7 

950.0 

-14.3 

-20  ,8 

308.0 

7.2 

5.7 

1.9 

1 1 .0 

730.2 

936.0 

-14.9 

-21  2 

326.1 

7.6 

4.2 

2.3 

12.0 

819.6 

925.0 

-15.0 

-22  .1 

341.0 

9.2 

3.0 

2.7 

13.0 

901.  9 

915.0 

-14.6 

-23.9 

345.7 

10.1 

2.5 

3.0 

14. n 

993.5 

904.0 

-14.7 

-25.0 

344.6 

10.0 

2.6 

3.4 

15.0 

1 086.  2 

893.0 

-15.  1 

-25.1 

344.9 

10.7 

2.8 

3.S 

16.0 

1205.5 

879.0 

-15.7 

-25.4 

341.4 

10*6 

3.4 

4.1 

17.0 

1300.5 

868.0 

-15.8 

-25  j4 

3::5.2 

10.6 

4.4 

4.5 

18.0 

1387. 9 

858.  0 

-15.3 

-22  5 

321.2 

11.4 

7.1 

4.8 

19.0 

1485.8 

847.0 

-13.2 

-17  ,4 

320.7 

13.7 

8.7 

S.2 

20.0 

1576. 3 

837.0 

-13.6 

-17,0 

320.2 

15.1 

9.6 

S.A 

21  .O 

1695.4 

824.0 

-13.  3 

-15.9 

318.5 

14.1 

9.4 

A.0 

22.0 

1798.  1 

813.0 

-12.1 

-14.4 

311.1 

12.0 

9.0 

A.S 

23.0 

1892. e 

80  3.0 

-11.9 

-14.9 

312.2 

12*2 

9.1 

e.9 

24.0 

1988.9 

793.0 

-11.5 

-15,9 

315.8 

13.5 

9.4 

7.3 

25.0 

2086. 2 

783.0 

-11.6 

-16  ,0 

315.9 

14.6 

10.2 

T.9 

26.0 

2204.5 

771.0 

-1  1.9 

-16,2 

317.0 

16.1 

1 1.0 

8.3 

27.0 

2304.5 

761.0 

-1  1 .9 

-16,3 

316.6 

15.9 

11.0 

8.7 

28.0 

2405.8 

751.0 

-11.9 

-16.  1 

316.0 

15.6 

10.8 

9.2 

29.0 

2498.0 

74  2.0 

-12.5 

-16.6 

315.1 

15.2 

10.7 

9.5 

30.0 

2601. 6 

732.  0 

-13.0 

-17.2 

313.9 

14.8 

10.7 

10.0 

31.0 

2706.5 

722.0 

-13.3 

-17,6 

309.8 

14.4 

11.0 

10.3 

32.0 

2802. 0 

71  3.0 

-13.5 

-18  ,8 

307.6 

14.4 

11.4 

10.8 

33.0 

2909.4 

703.0 

-13.7 

-19-9 

305.3 

14.9 

12.2 

1 1.2 

34.0 

3007.2 

694.0 

-14  .6 

-20,5 

304.1 

15.3 

12.7 

11.6 

35.0 

3106. 0 

685.0 

-15.3 

-20.8 

302.6 

15.4 

12.9 

12.1 

36.0 

3228.2 

674.0 

-16.  1 

-21.5 

300.2 

14.8 

12.8 

12.5 

37.0 

3329.3 

665.0 

-16.8 

-21.9 

298.3 

14.3 

12.5 

13.0 

38.0 

3443. 1 

655.0 

-17.  2 

-23.0 

296.4 

13.9 

12.5 

13.4 

39.0 

3535. 1 

647.0 

-17.9 

-23  ,6 

295.4 

13.7 

12.4 

13*8 

40.0 

3639.  8 

638.0 

-1  a.  6 

-25  ,6 

295.4 

13.6 

12.3 

14.3 

41.0 

3769. 5 

627.0 

-18.8 

-27,6 

296.0 

13.9 

12.5 

14.7 

42.0 

3865. 1 

619.0 

-19.4 

-29.4 

295.7 

14.5 

13.0 

ts.i 

43.0 

3973.8 

610.0 

-20.  2 

-31.0 

294.1 

15.0 

13*7 

IS.  A 

44.0 

4083.8 

601.0 

-21  .0 

-31.7 

290  .9 

15.5 

14.5 

16.0 

45.0 

4182. 7 

593.  0 

-21.7 

-31  .5 

289.2 

15.7 

14.8 

16.3 

46.0 

4282. S 

585.0 

-22.7 

-32  ,0 

289.  1 

15.7 

14.8 

le.B 

47.0 

4396. 1 

576.0 

-23.5 

-32  .8 

289.5 

16.1 

15.2 

17.3 

48.0 

4498.3 

568.0 

-24.  2 

-34.  3 

290.0 

17.3 

16.3 

17.7 

49.0 

4601.5 

560.0 

-25.3 

-34  .S 

290'.0 

IS. 2 

17.  1 

18.0 

50.0 

4705. 8 

552.0 

-26.2 

-36.2 

289.8 

18.6 

17.5 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  > AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T1 ME  HAVE  lEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 





lAI  IS.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

•4.9 

263*7 

266.7 

1.1 

64*0 

0.0 

0* 

• 4.7 

262.7 

264*9 

0*8 

52.5 

0.3 

147, 

-4  .6 

262. S 

265*0 

0.8 

54,7 

0.4 

142. 

-4.5 

262.8 

264.9 

0.8 

56.9 

0.5 

137, 

-4.4 

262.  S 

264.8 

0.8 

57,6 

0.7 

135. 

-6.3 

263.3 

265*3 

0.8 

58*4 

0.9 

134. 

-8.7 

264.1 

266.0 

0.7 

54.6 

1*1 

138. 

'9.8 

265.3 

267.0 

0.6 

44.9 

1.3 

143. 

'9.6 

266.1 

267*6 

0.6 

41  .1 

1 .5 

147. 

-:.o.3 

266.6 

268.  1 

0.6 

42*2 

1.7 

148* 

-10. 1 

267.2 

268.7 

0.5 

42.9 

2.0 

151* 

-9.6 

268.0 

269*6 

0.6 

43*3 

2.1 

152. 

-8.9 

269.5 

271.5 

0.7 

53.6 

2.4 

152. 

— .0*6 

272.7 

275.9 

1.1 

70.5 

2.6 

ISO* 

-.1.6 

273.2 

276.5 

1.2 

75.4 

3.0 

149* 

-tO.6 

274.8 

278*4 

1.3 

80.9 

3.3 

148* 

-7.9 

277.2 

281*4 

I.S 

82*4 

3.6 

147. 

-8.2 

278.3 

282.4 

1.5 

78.2 

4.0 

145* 

-9.7 

279.8 

283.6 

1.4 

69.8 

4.3 

145. 

-10.5 

280.6 

284.5 

1.4 

70.0 

4.6 

144, 

— 11*8 

2 81  .6 

285*5 

1.4 

70.1 

5.2 

143. 

-11.6 

282.6 

286.6 

1.4 

69*9 

5.6 

143. 

1.2 

283.7 

287.8 

1*4 

70.6 

5.9 

142. 

-no. 7 

284.  1 

288.0 

1.4 

71  .4 

6.4 

142. 

-10.3 

284.5 

288.4 

1.3 

70.6 

6.7 

142. 

-9.2 

285.3 

289.1 

1.3 

70.2 

7.1 

141* 

-8.8 

286.2 

289.  7 

1.2 

63.7 

7,3 

141  . 

-8.6 

287.0 

290.3 

1.1 

59.7 

7,7 

140. 

' 8.6 

287.2 

290.3 

1.1 

60.8 

8.1 

139. 

-8.3 

287.5 

290.5 

1.1 

62.3 

8.5 

139. 

-7.4 

287.9 

290.8 

1.0 

63.1 

3*9 

138* 

-6.8 

288.2 

291.  1 

1.0 

64*6 

9.2 

137. 

-6.2 

289.0 

291.7 

0.9 

60.3 

9.6 

136* 

- 5.9 

289.2 

291.8 

0.9 

60*4 

10.0 

135* 

- 5*8 

289.6 

291  .8 

0*7 

53.6 

10.2 

135* 

-6.1 

290*7 

292  .6 

0.6 

45.5 

10.6 

134. 

-6.3 

291.1 

292.8 

0*5 

40.4 

10.9 

133. 

-6.1 

291*4 

292*9 

0.5 

37.0 

11*3 

133. 

-S.6 

291.7 

293.1 

0.4 

37.3 

11.7 

132. 

•5.2 

292.1 

293*5 

0.5 

40.3 

12.  1 

131. 

•5.1 

291*9 

293.3 

0*4 

42.2 

12.3 

131* 

• S.4 

292.3 

293.6 

0.4 

42.0 

12*8 

130* 

-5.9 

292.7 

293.8 

0.4 

38  .3 

13.2 

129. 

-6.2 

292.6 

293.7 

0.3 

40.1 

13.6 

129* 

-6*3 

292.7 

293.7 

0.3 

38.0 

14.0 

IkO. 

station  no* •*  AS6 

TOPEKA*  KAN 


A PEBRUARY  1975 

1815  GKT  lAI  IS*  0 


TI«C 

CNTCT 

height 

PRES 

TEMP 

DEW  9T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M IN 

GPM 

MB 

OG  C 

PG  C 

DG 

M7SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

18*6 

51.0 

4 837.9 

542.0 

-27.0 

-37.4 

288.5 

17.5 

16.6 

'•5*6 

293*3 

294.2 

0*3 

36*4 

14*6 

127* 

19*1 

52.0 

4944.9 

■34.0 

-27.9 

-39.3 

288.4 

17*1 

16*2 

••5.4 

293*4 

294*2 

0*2 

32*5 

15*1 

127* 

19*6 

53.0 

5053.2 

526.0 

-28.6 

-40.5 

289.8 

18*0 

18.9 

• 6*1 

293*9 

294*6 

0*2 

30*5 

15*5 

126* 

20*0 

54.0 

5149. 0 

519.0 

-29.4 

-42  .4 

290.8 

19.0 

17*8 

••6*8 

294*1 

294*6 

0.2 

26*9 

16.0 

126* 

20.4 

55.0 

5259.7 

51  1.0 

-30.4 

-44  >6 

290.6 

19.5 

18*3 

-6.9 

294.1 

294*5 

0.1 

23*2 

16*4 

125* 

20*9 

56.0 

5400. 1 

SOl.O 

-31 .1 

-46^4 

290.2 

19.8 

18.5 

-6.8 

294.9 

295.3 

0.1 

20*4 

17*0 

125* 

21.4 

57.0 

5499.7 

494.0 

-31.9 

-47,6 

291.1 

20.1 

18.7 

-7  .2 

295.1 

295.5 

0.1 

19*1 

17.5 

124* 

21*9 

58.0 

5600.3 

487.0 

-32.7 

-48.5 

293.3 

20*6 

18*9 

-8.2 

295.4 

295.7 

0.1 

18*8 

18.2 

124* 

22.3 

59.0 

5716.  a 

479.0 

-33.6 

-49.2 

295.6 

21  .0 

18.9 

- 9.1 

295.6 

295.9 

0.1 

18*0 

18.  7 

124* 

22.8 

60.0 

5819. 9 

472,0 

-34,  4 

-50.3 

298.6 

21.4 

18*8 

-'0.2 

295.9 

296.1 

0.1 

10*0 

19.3 

123* 

23.2 

61.0 

5924.3 

465.0 

-34,9 

-51  .2 

301.1 

21.4 

18.4 

- n . 1 

296*5 

296*7 

0.1 

17*1 

19.8 

123* 

23.6 

62.0 

6030.0 

458.0 

-35,6 

-52  -2 

304.0 

21  .1 

1 7.5 

-1 1 .8 

296  .9 

297.2 

0.1 

16.2 

20.4 

123* 

24.1 

63.0 

6152.4 

450.0 

-36.2 

-52  :6 

308.8 

20.0 

15.6 

-12*6 

297.7 

290.0 

0*1 

16.3 

21  .0 

123* 

24,6 

84.0 

6245.5 

444.0 

-36,  7 

-51  ,7 

314.3 

18  .8 

13.4 

-13.1 

298.2 

298.5 

O.t 

19.1 

21.6 

124* 

2S.1 

65.0 

6355.4 

437.0 

-37.  4 

-49.5 

317.8 

18.1 

12.2 

-il  3.4 

298,7 

299.0 

0.1 

26.5 

22.1 

124* 

25.  T 

66.  0 

6498.9 

42  3.0 

-38.2 

-48.9 

317.5 

19.2 

13.0 

- .14,  2 

299.5 

299.8 

0.1 

30.9 

22.7 

124* 

26.2 

67.0 

6612. 2 

421.0 

-39.1 

-49.0 

317.6 

20  .6 

13.9 

-15.2 

299  .6 

300  .0 

0.1 

34.0 

23.3 

125* 

26.7 

68.0 

6710.3 

415.0 

-40.2 

99.9 

319.6 

21.0 

13.6 

-?6.0 

299.5 

999*9 

99*9 

999*9 

23.9 

125* 

27.  1 

89.0 

6826. 1 

408.0 

-41.2 

99.9 

321  .6 

20  .9 

13.0 

-16.3 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

125* 

27.5 

70.0 

6926.7 

402.0 

-41.  e 

99.9 

322.6 

20*6 

12.5 

-16.4 

300.3 

999.9 

99.9 

999*9 

24.0 

126* 

28.0 

71 .0 

7079.8 

393.0 

-42,7 

99  .9 

322.0 

20.8 

12.8 

- 1 6.  4 

301.0 

999*9 

99.9 

999*9 

25.6 

126* 

28.5 

72.0 

7183. 5 

387.0 

-43.3 

99,9 

321.9 

21  .6 

13.3 

-i7,0 

301  .6 

999.9 

99.9 

999*9 

25.9 

127* 

28.9 

73.0 

7288.5 

38  1.0 

-44.2 

99.9 

323.4 

22.4 

13.3 

-18.0 

301.8 

999*9 

99.9 

999*9 

26.6 

127* 

29.3 

74.0 

7394. 9 

375.  0 

-44.3 

99.9 

325.6 

22.9 

12.9 

-18,9 

303.0 

999*9 

99.9 

999.9 

27.  1 

127* 

29.7 

75.0 

7521.1 

368.0 

-44.  7 

99.9 

327.8 

23.4 

12.5 

-19.8 

304.0 

999.9 

99.9 

999*9 

27.6 

128* 

30*2 

76.0 

7831.0 

362.0 

-45.3 

99  .-9 

329.8 

24.3 

12.2 

-21.0 

304.7 

999*9 

99*9 

999*9 

28.3 

128* 

30.6 

77.0 

7742. 3 

358.0 

-46.2 

99  .9 

330.7 

25.0 

12.3 

-21  .8 

305.0 

999.9 

99.9 

999*9 

28.8 

129* 

31.1 

78.0 

7855.0 

350.0 

-47,3 

99  ,9 

331.  2 

25.4 

12.3 

-22.3 

304.9 

999*9 

99.9 

999*9 

29.5 

129* 

31.6 

79.0 

7969. 2 

344.0 

-48.2 

99,9 

330.8 

25  .1 

12.3 

-21,9 

305.2 

999.9 

99.9 

999*9 

30.3 

130* 

32.0 

80.0 

8065.5 

339.0 

-48.  8 

99.9 

329.8 

24.6 

12.4 

-21.3 

305.7 

999*9 

99.9 

999*9 

30.7 

130* 

32.6 

81.0 

820  2.  4 

332.0 

-49.6 

99.9 

328.5 

23.8 

12.5 

-20.  3 

306*5 

999.9 

99.9 

999*9 

31  .7 

131* 

33.0 

82.0 

8321. 8 

328.0 

-50.3 

99.9 

328.1 

23.6 

12.5 

-20.0 

307.0 

999.9 

99.9 

999*9 

32.2 

131* 

33.6 

83.0 

8442.5 

320.0 

-51  .6 

99.9 

328.0 

26.3 

13.9 

-22*3 

307.0 

999*9 

99.9 

999*9 

33.0 

131* 

34.0 

84.0 

8544. 6 

31  5.0 

-52.0 

99.9 

327.7 

29.4 

15.7 

—24*8 

307,7 

999.9 

99.9 

999*9 

33.5 

132* 

34.5 

85.0 

8669. 1 

309.0 

-52,  2 

99  .9 

327.  1 

31  .5 

17.2 

-26.5 

309*2 

999*9 

99.9 

999*9 

34.5 

132* 

35.  1 

86.0 

8817.5 

302.0 

-51  .9 

99  .9 

325.5 

29.6 

16.8 

-24*4 

311*6 

999.9 

99*9 

999*9 

35*7 

133* 

35*6 

87.0 

8925. 7 

297,0 

-51*7 

99.9 

323.  1 

27.7 

16.6 

-22*1 

313*4 

999*9 

99.9 

999*9 

36.5 

133* 

38*1 

88.0 

9035.8 

292.0 

-51*9 

99.9 

319.9 

27.8 

17,9 

-21*2 

314*7 

999*9 

99.9 

999*9 

37*2 

133* 

3«.S 

89.0 

9147.  8 

287.0 

-52.  5 

99.9 

317.6 

28  .7 

19.4 

-21*2 

315*3 

999*9 

99.9 

999*9 

37*9 

133* 

38.9 

90.0 

9283.9 

28  1.0 

-53,  3 

99-9 

315.8 

29*0 

20.2 

-20.8 

316*1 

999*9 

99.9 

999*9 

38*7 

133* 

37.4 

91.0 

9399. 2 

276.0 

-54.4 

99  .9 

313.7 

28.6 

20.7 

-.9*8 

316*1 

999.9 

99.9 

999*9 

39*5 

133* 

37.9 

92.0 

9516. 3 

271.0 

-54.4 

99  9 

312.1 

27,7 

20*6 

-18*6 

317*7 

999*9 

99.9 

999*9 

40*4 

133* 

38*3 

93.0 

9635.7 

266.0 

-54.3 

99  .9 

311.6 

26.6 

19.9 

-f.7*6 

319*7 

999*9 

99*9 

999*9 

41*1 

133* 

38*8 

94.0 

9757. 3 

261.0 

-54.4 

99.9 

31 1 .8 

24  .9 

18*6 

-16*6 

321*2 

999*9 

99*9 

999*9 

41*B 

133* 

39*2 

95.0 

988 1.4 

256.0 

-53.6 

99.9 

311.8 

23*6 

17*6 

-15*7 

324*2 

999*9 

99*9 

999*9 

42*4 

133* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  J AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  ^EEN  INTERPCLATEO 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  « DEG 
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STATION  NO. 
TOPEKA.  KAN 

« FEBRUAKV  1975 
IRIS  SMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

39. a 

96.0 

10008. 1 

251.0 

-54.  1 

99.9 

309.5 

22.0 

16.9 

A0.3 

97.0 

10137. 1 

246.0 

-54.8 

99.9 

304.6 

21.6 

17.8 

40.7 

98.0 

10268.2 

241.0 

-55.6 

99.9 

299.3 

22.1 

19.3 

41.1 

99.0 

10401.6 

236.0 

-56.2 

99.9 

294.  1 

23.2 

21.2 

41.5 

100.0 

10510.3 

232.0 

-55.7 

99  .9 

290.4 

25.3 

23.7 

43.2 

101.0 

10677. 4 

226.0 

-55.  1 

99  .9 

291  .5 

30.2 

28.1 

42.7 

102.0 

10791.8 

222.0 

-53.8 

99.9 

292.4 

31.3 

28.9 

43.  1 

103.0 

10938.4 

21  7.0 

-53.3 

99.9 

291.8 

30.7 

28.5 

43.5 

104.0 

11058. 1 

213.0 

-53.6 

99.9 

289.8 

30.1 

28.3 

44.1 

105.0 

11179.9 

209.0 

-53.9 

99.9 

288.0 

30.9 

29.4 

44.7 

106.0 

11304.4 

205.0 

-52.5 

99.9 

290.5 

33.4 

31.2 

45.3 

107.0 

11464. 1 

200.0 

-52.2 

99  .9 

296.0 

40.1 

36.0 

4S.9 

108.0 

I 1595. I 

196.0 

-51 .1 

99  .9 

299.6 

44.9 

39.1 

46.5 

109.0 

II729.6 

192.0 

-49.  9 

99,  9 

300.7 

38.2 

32.9 

47.0 

110.0 

11867.5 

188.0 

-49.3 

99.9 

298.6 

29.0 

25.5 

47.5 

111.0 

12044. 1 

183.0 

-49.  7 

99.9 

293.0 

24  .7 

22.8 

48.0 

112.0 

I2I52.2 

180.0 

-50.0 

99.9 

289.  1 

24.9 

23.5 

4P.4 

113.0 

12298. 7 

176.0 

-51.1 

99.9 

289.5 

25  .8 

24.4 

48.9 

114.0 

12448.0 

172.0 

-51.7 

99.  9 

290.5 

25.8 

24.1 

49.3 

115.0 

12600.6 

168.0 

-51  .7 

99  .9 

289.0 

23.8 

22.5 

49.9 

1 16.0 

12756. 9 

164.0 

-51.9 

99  9 

281.7 

19.4 

19.0 

50.4 

1 1 7.0 

12916.8 

160.0 

-52.0 

99.9 

276.8 

18.1 

18.0 

51.0 

1 le.o 

13039.4 

15  7.0 

-52.2 

99.9 

283.3 

22.3 

21.7 

51.6 

119.0 

13206.4 

153.0 

-52.  2 

99.9 

290.  7 

30.4 

28.4 

52.1 

120.0 

13334. 6 

150.0 

-52.0 

99  .9 

292.2 

32.9 

30.5 

52.7 

121.0 

13509. 7 

146.0 

-51.9 

99-9 

290.4 

29.6 

27.8 

53.3 

122.0 

13644.1 

143.0 

-52.7 

99  9 

288.7 

28.2 

26.7 

53.8 

123.0 

13780. 9 

140.0 

-53.0 

99  9 

288.9 

30  .2 

28.6 

54.4 

124.0 

13920.5 

137.0 

-53.  1 

99.9 

289.5 

32.9 

31.0 

55.0 

125.0 

14  1 1 1 . 4 

133.0 

-53.3 

99.9 

290.2 

34.2 

32.  1 

55.7 

126.0 

14307.9 

129.0 

-53.6 

99.9 

288.  1 

31.2 

29.7 

56.2 

127.0 

14458.8 

126.0 

-54.8 

99.9 

282.4 

26.0 

25.4 

56.8 

128.0 

14613. 0 

123.0 

-54.  8 

99  .9 

278.4 

22.4 

22.2 

57.3 

129.0 

14770.9 

120.0 

-54.9 

99  .9 

283.5 

25.6 

25.1 

57.9 

130.0 

14932.5 

11  7.0 

-55.6 

99  >9 

286.7 

30.6 

29.3 

58.4 

131.0 

15097.8 

114.0 

-56.  1 

99.9 

284.9 

28.8 

27.8 

59.0 

132.0 

15267. 1 

11  1.0 

-56.9 

99.9 

282.6 

24.4 

23.9 

59.7 

133.0 

15440. 3 

108.0 

-57.6 

99.9 

284.9 

24.9 

24.0 

60.3 

134.0 

15618.6 

lOS.O 

-56.6 

99.9 

288.6 

28.1 

26.6 

61.0 

13S.0 

15802. e 

102.0 

-56.4 

99  .9 

291.5 

27.4 

25.5 

61.9 

136.0 

15992.9 

99.0 

-54.  8 

99>9 

289.  1 

20.9 

19.8 

62.7 

137.0 

16189.7 

96.0 

-54  .8 

99  »9 

283.9 

22.6 

21.9 

63.4 

138.0 

16393. 3 

93.0 

-53.  8 

99.9 

280.3 

26.3 

25.9 

64.1 

139.0 

16603.5 

90.0 

-54.8 

99.9 

281.9 

29.4 

28.8 

64.8 

140.0 

16893. 8 

86.0 

-55.6 

99-9 

283.4 

29.6 

28.8 

• av  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  ^ AND  10  DEG 
» SV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  NAVE  SEEN  INTERPOLATED 
*•  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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15.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7K6 

PCT 

KM 

DG 

-14.0 

325.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.  2 

133. 

-12.3 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

133. 

-10.8 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

133. 

-•9.5 

327.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

133. 

-8.8 

330.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

45.4 

133. 

-11.1 

333.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

132. 

-11.9 

337.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

131. 

-11.4 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

131. 

-10.2 

341.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

131. 

■ 9.6 

343.0 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

130. 

-1  I .7 

347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

130. 

-!7.5 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .8 

130. 

-22.2 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

129. 

-19.5 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

129. 

-13.9 

361.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

129. 

-9.7 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.0 

129. 

- 8.2 

364.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

57.5 

128. 

-8.6 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

128. 

-9.0 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

128. 

-7.8 

368.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

128. 

-3.9 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

128. 

•2.2 

373.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60  .7 

127. 

■ 5.1 

37S.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

127. 

-'  0.8 

378.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  1 

127. 

-12.4 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

126. 

“10.3 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

126. 

-9.1 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

126. 

-9.8 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

126. 

-11.0 

388.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

125. 

-ni.  8 

391.5 

999.9 

1 99.9 

999.9 

68.5 

125. 

-9.7 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

125. 

-5.6 

395.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70  .8 

125. 

-3.3 

397.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

124. 

-6.0 

400.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

124. 

-8.8 

401.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

124. 

-•7,4 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

124. 

"S.3 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

T4.7 

123. 

-6.4 

407.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

123. 

-8.9 

412.6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

123. 

-iO.O 

416.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

123. 

-6.9 

423.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

123. 

-5.4 

426.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.9 

122. 

-4.7 

432.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

122. 

-6.1 

434.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81  .9 

122. 

-6.9 

438.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

121. 

STATION  NO.  4S6 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

IBIS  GMT  161  IS.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  r^T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPM 

MB 

06  C 

OG  ; 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M.’SEC 

06  K 

OG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

06 

65.5 

lAl.O 

17119.7 

83.0 

-56.2 

99  .9 

283.0 

26.4 

25.7 

-5.9 

442.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84  .4 

121. 

66.3 

142.0 

17353. 5 

80.0 

-56.4 

99  .9 

275.3 

20.4 

20.3 

- 1.9 

446.4 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

121. 

67.1 

143.0 

17514.1 

78.0 

-56.  7 

99-,  9 

264.2 

16.2 

16.1 

1 .6 

448.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

121. 

67.9 

144.0 

17762.2 

75.0 

-57.8 

99.9 

275.1 

19.8 

19.7 

• 1.8 

451.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

120. 

66.6 

145.0 

16019. 1 

72.0 

-58.  e 

99.9 

285.7 

21.5 

20.7 

-5.8 

454.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

120. 

69.6 

146.0 

182S6.5 

69.0 

-58.5 

99.9 

294.3 

27.5 

25.  1 

-r  1.3 

461.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

120. 

70.  A 

147.0 

18565. 4 

66.0 

-59.5 

99.9 

293.7 

29.9 

27.4 

-12.0 

464.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

120. 

71.3 

148.0 

18856.5 

63.0 

-59.  5 

99.9 

295.  5 

20.8 

18.8 

-8.9 

471 .1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

120. 

72.1 

149.0 

19161.8 

60.0 

-59.5 

99  .9 

296.6 

14.1 

12.6 

-6.3 

477.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

92.6 

120. 

73.1 

150.0 

19462. e 

57.0 

-59.7 

99.9 

244.3 

7.4 

6.6 

3.2 

484.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

120. 

7«.t 

151.0 

19705.6 

55.0 

-60.0 

99.9 

260.8 

15.0 

14.8 

2.4 

488.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

119. 

75.  1 

1S2.0 

20056. 2 

52.0 

-59.7 

99.9 

285.7 

28  .8 

27.7 

-7.8 

497.2 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

119. 

76.1 

153.0 

20429.0 

49.0 

-58.  3 

99.9 

275.5 

1 7.7 

17.6 

-1.7 

509.1 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

119. 

77.  1 

154.0 

20690.7 

47.0 

-59.2 

99.9 

289.1 

21.1 

20.0 

-6.9 

513.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

97.1 

119. 

76.3 

155.0 

21103. 3 

44.  0 

-60.  0 

99.9 

291.6 

35.5 

33.0 

-13.1 

520.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

119. 

76.6 

156.0 

21543.3 

4 1.0 

-60.8 

99  ,9 

214.6 

5.0 

2.8 

4.1 

529.5 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

118. 

61.0 

157.0 

21  853.  a 

39.0 

-61.7 

99-9 

289.0 

29.5 

27.9 

-9.6 

534.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

118. 

62.2 

156.0 

22347. 1 

36.0 

-63.8 

99c  9 

279.9 

21.2 

20.9 

“3.6 

541.8 

999.9 

99.9 

999.9 

103.9 

118. 

63.4 

IS9.0 

22695. S 

34.0 

-66.4 

99.9 

270.0 

13.1 

13.  1 

0.0 

543.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.7 

110. 

64.6 

160.0 

23256. 6 

31.0 

-65.2 

99.9 

282.3 

27.0 

26.3 

-5  .7 

561  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

117. 

66.6 

161.0 

23882.1 

28.0 

-61.5 

99.9 

279.2 

17.3 

17.1 

-2.8 

588.5 

999.9 

99.9 

999  .9 

100.2 

117. 

66.0 

162.0 

24341.2 

26.0 

-61.9 

99.9 

279.6 

17.7 

17.5 

-3.0 

600.C 

999.9 

99.9 

999.9 

109.3 

117. 

60.1 

163.0 

25104.1 

23.0 

-59.  5 

99.9 

271.8 

£2.2 

22.2 

“0.7 

628.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.7 

116. 

62.1 

164.0 

25973. 1 

20.0 

-62.3 

99  <9 

273.6 

24.7 

24.6 

“1.1 

645.6 

999.9 

99.9 

999.9 

115.5 

116. 

64  .6 

16S.0 

26631. 2 

18.0 

-57.6 

99 ->9 

281.5 

30.3 

29.7 

-6  .0 

680.1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

Its. 

67.1 

166.0 

27704.7 

IS.O 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

719.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO.  456 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

2015  6NT  1ST  IT.  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  ^T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V rOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  : 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

CM/K6 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.9 

268.0 

993.0 

-7.8 

-14  4 

320.0 

3.1 

2.0 

-2.4 

266.0 

269.4 

.1  .3 

59  .0 

O.C 

0. 

0.1 

6.0 

275.9 

992.0 

-6.2 

-21  c3 

310.0 

7.2 

5.5 

-4.6 

267.6 

269.5 

0,7 

29.1 

0.2 

141. 

0.4 

7.0 

354.9 

982.0 

-7.7 

-18.1 

310.0 

7.2 

5.5 

—4  .6 

266  .9 

269.4 

0.9 

42.9 

0.2 

141. 

e.fl 

8.0 

450.3 

970.0 

-8.9 

-18.1 

312.2 

7.3 

5.4 

•4.9 

266.7 

269.2 

0.9 

47.1 

0.4 

137. 

1.2 

9.0 

538.5 

959.0 

-9.9 

-18.8 

312.8 

7.1 

5.2 

•4.8 

266.5 

269.0 

0.9 

48.0 

0.5 

136. 

1.5 

10.0 

627.4 

948.0 

-10.7 

-18.6 

311.4 

6.6 

5.0 

-4.4 

266.6 

269.0 

0.9 

52.3 

0.7 

136. 

2.0 

11.0 

733.4 

935.0 

-1 1 .6 

-18  .8 

304.3 

7.0 

5.8 

-3.9 

266.7 

269.2 

0,9 

55.2 

0.8 

134. 

2.3 

12.0 

832.  3 

923.0 

-12.3 

-19.2 

310.3 

8.7 

6.6 

-5.6 

267.0 

269.4 

0.9 

56.3 

1.0 

132. 

2.6 

13.0 

915.4 

913.0 

-13.0 

-19..7 

315.  1 

10.2 

7.2 

-7.2 

267.1 

269.5 

0.9 

57.1 

1.2 

132. 

2.4 

14.0 

1 007. 9 

902.0 

-12.6 

-24.3 

320.4 

1 1 .2 

7.1 

-8.6 

268.4 

270.  1 

0.6 

36.8 

1 .4 

133. 

3.1 

15.0 

1101.5 

891.0 

-13.0 

-24.2 

321.7 

11.5 

7.1 

• 9.0 

268.9 

270.6 

0.6 

38.3 

1.5 

134. 

3.5 

16.0 

1222.0 

877.0 

-13.7 

-24.6 

320.4 

11.2 

7.  1 

~ 8.6 

269.4 

271.1 

0.6 

39.2 

1.8 

136. 

3.S 

17.0 

1317.  9 

866.  0 

-14.3 

-25.2 

321.7 

1 1 .2 

6.9 

-8.8 

269.8 

271.4 

0.6 

38.9 

2.0 

136. 

4.1 

18.0 

1406.0 

856.0 

-14.4 

-26.1 

323.9 

1 1.6 

6.  8 

-9.4 

270.6 

272.1 

0.5 

36.2 

2.2 

136. 

4.5 

19.0 

1 504. 2 

845.0 

-13.3 

-26  .2 

328.2 

13.1 

6.9 

-1  1.1 

272.7 

274.2 

0.5 

32.5 

2.4 

138. 

4.B 

20.0 

1594.9 

835.0 

-13.3 

-25.2 

327.7 

13.7 

7.3 

-il.6 

273.7 

275.3 

0.6 

35.7 

2.7 

139. 

5.3 

21.0 

1714.4 

822.0 

-13.3 

-24.3 

326.0 

15.1 

8.5 

- J2.6 

274.9 

276.8 

0.6 

39.0 

3.1 

140. 

«.T 

22.0 

1807.  7 

812.  0 

-12.7 

-26.4 

324.0 

15.8 

9.3 

-;2.8 

276.5 

278.0 

0.5 

30.6 

3.5 

140. 

6.0 

23.0 

191 1.9 

80  1.0 

-11.9 

99.9 

322.3 

15.8 

9.6 

-T  2.5 

278.4 

999.9 

99.9 

999.9 

3.8 

141.' 

E.3 

24.0 

2008. 1 

791.0 

-11.6 

99  .9 

320.7 

15.4 

9.8 

-f  1.9 

279.7 

999.9 

99.9 

999.9 

4.1 

141  . 

6.7 

25.0 

2105.6 

781.0 

-11.5 

99.9 

318.9 

16.1 

10.6 

-12.2 

280.9 

999  .9 

99.9 

999.9 

4.4 

141. 

7.1 

26.0 

2224.3 

769.0 

-1  1 .5 

99  a9 

317.6 

17.3 

1 1.7 

-12.8 

282.1 

999.9 

99.9 

999.9 

4.8 

140. 

7.3 

27.0 

2324. 6 

759.0 

-1  1.6 

-39  .7 

316.5 

16.8 

11.6 

-12.2 

283.0 

283.5 

0.2 

7,6 

5.  1 

140. 

7.7 

28  .0 

2426. 1 

749.0 

-11.9 

-4  1,4 

314.6 

16.4 

1 1.6 

-.  1.5 

283.8 

284.2 

0.1 

6.5 

5.4 

140. 

B.  1 

29.0 

2529. 0 

739.0 

-12.0 

-40,7 

313.  1 

16.3 

11.9 

-r.  1.2 

284.7 

285.2 

0.1 

7.1 

5.8 

139. 

B.4 

30.0 

2622. 7 

730.0 

-12.  2 

-39.4 

312.  1 

16.4 

12.2 

1.0 

285.6 

286.1 

0.2 

8.2 

6.  1 

139. 

E.7 

31.0 

2728.0 

720.0 

-12.6 

-37.4 

311.1 

16.5 

12.4 

-10.8 

286.2 

286.9 

0.2 

10.4 

6.4 

139. 

9.3 

32.0 

2824. 0 

71  1.  0 

-13.  0 

-40.6 

309.5 

16.5 

12.7 

-10.5 

286.8 

287.3 

0.2 

7.7 

6.  8 

130. 

9.5 

33.0 

2932.0 

701.0 

-12.9 

-41  >2 

307.6 

16.5 

13.1 

-1  0. 1 

288.1 

288.6 

0.1 

7,2 

7,2 

138. 

9.9 

34.0 

3030.4 

692.0 

-13.3 

-43  ,0 

305.3 

16.9 

13.8 

-9.8 

288.7 

289.  1 

0.1 

6.1 

7,5 

137. 

10.2 

35.0 

3129.9 

683.0 

-14.0 

-43  4 

303.7 

17.2 

14.3 

-9.5 

289.0 

289.4 

0.1 

6.2 

7,9 

137. 

10.6 

36.0 

3253. 1 

67  2.0 

-14.3 

-42a8 

301.6 

17.5 

14.9 

-9.2 

290.0 

290.5 

0.1 

6.8 

8.3 

136. 

10.9 

37.0 

3355. 2 

663.0 

-IS.  0 

-30.7 

300.4 

17.5 

15.1 

-8.8 

290.4 

291.8 

0.4 

24.5 

8.6 

135. 

11.3 

38.0 

3458.4 

654.0 

-15.9 

-30.  1 

299.2 

17.6 

15.4 

-8.6 

290.5 

291  .9 

0.5 

28.3 

9.0 

135. 

1 1.7 

39.0. 

3562. 7 

645.0 

-16.8 

-29.7 

298.4 

17.9 

15.8 

-8.5 

290.7 

292.2 

0.5 

31  .3 

9.4 

134. 

12.0 

40.0 

3668.  1 

636.0 

-17.6 

-25.4 

297.9 

18.2 

16.1 

-8.5 

291  .0 

293.2 

0.8 

50.1 

9,7 

134. 

12.4 

41.0 

3786.6 

626.0 

-18.3 

-25.0 

296.4 

18.5 

16.5 

- 8.2 

291.5 

293.9 

0.8 

55.1 

10.2 

133. 

I2.a 

42.0 

3894. 7 

617.0 

-18.8 

-25  ,5 

294.7 

18.8 

17.1 

- 7.8 

292.1 

294.4 

0.8 

55.  1 

10.6 

132. 

13.1 

43.0 

4004.2 

60  8.0 

-19.  1 

-26.4 

293.9 

19.3 

17.6 

—7.8 

293.0 

295.2 

0.7 

52.3 

10.9 

132. 

13.5 

44.0 

4115.0 

599.0 

-19.8 

-27.5 

294.1 

20.3 

18.5 

-8.3 

293.4 

295.5 

0.7 

49.9 

11.3 

130. 

I3.B 

45.0 

4214. E 

591.0 

-20.3 

-27.9 

295.1 

21.1 

19.1 

-8  .9 

293.9 

295.9 

0.6 

50.4 

11.7 

130. 

14.2 

46.0 

4315.6 

583.0 

-21  .0 

-28.5 

296.2 

21.6 

19.4 

-9.5 

294.3 

296.2 

0.6 

50.7 

12.2 

130. 

14.5 

47.0 

4430. 4 

574.  0 

-21.5 

-29  4 

296.8 

21  .6 

19.3 

—9.8 

295.0 

296.6 

0.6 

48.  a 

12.6 

129. 

14.6 

48.0 

4533.9 

566.0 

-21.5 

99  >9 

298.  1 

21.4 

18.8 

-iO.I 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

13.0 

129. 

15.3 

49.0 

4638.  6 

558.0 

-22.6 

99.9 

300.3 

21.5 

18.5 

-10.8 

296.1 

9S19.9 

99.9 

999.9 

13.6 

128. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETVEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TENF  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

• * BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH..N  6 DEG 


946 


STATION  NO.  4S6 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GKT  1ST  IT.  0 


TINF 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  >T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  : 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M.’SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

IS.  A 

50.0 

4744.4 

550.0 

-23.4 

99  .9 

300.6 

21,7 

1 8.7 

-(1.1 

296.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

13.9 

128. 

le.o 

51.0 

4 878.4 

540.0 

-24.2 

99.9 

299.0 

22.1 

19.3 

-10.7 

296*9 

999.9 

99.9 

999.9 

14.5 

128. 

Ifi.A 

52.0 

4987.  1 

S32.0 

-25.  1 

-32.5 

296*6 

21.8 

19.4 

-9.8 

297*1 

298.6 

0.5 

49.9 

15.  1 

1??« 

l«.9 

53.0 

5097.0 

524.0 

-26.1 

-32.8 

297.0 

21.5 

19.2 

-9.7 

297.3 

298.7 

0.5 

53.0 

15.6 

127. 

17.3 

54.0 

5194. 2 

51  7.  0 

-27.0 

-33,2 

299.6 

21  .6 

18.8 

-S0.7 

297.3 

298.7 

0.4 

55.3 

16.2 

127. 

17.6 

55.0 

5306. 4 

509.0 

-27.9 

-33,7 

302.0 

22.0 

18.7 

-J  1.6 

297,5 

298.8 

0.4 

57.4 

16.6 

527. 

ie.2 

56.0 

5434.4 

500.0 

-28.9 

-34  2 

305.9 

23.6 

19.1 

-13.9 

297,8 

299.  2 

0.4 

59.4 

17.3 

127. 

18.7 

57.0 

5535.2 

493.0 

-29.3 

-34.8 

308.0 

25.5 

20.1 

-15.7 

298.6 

299.6 

0.4 

58.4 

18.1 

127. 

19.0 

58.0 

5652.0 

485.0 

-29.7 

-35.4 

308.9 

26.4 

20.5 

-.6,6 

299.5 

300.7 

0.4 

57.2 

18.7 

127. 

19.A 

59.0 

5755. 6 

478.  0 

-29.  8 

-36.7 

308.9 

26.6 

20.7 

-,6,7 

300.5 

301.6 

0.3 

50.7 

19.2 

127. 

19.9 

60.0 

5875.8 

470.0 

-30.3 

-38.  1 

308.  1 

27.0 

21.3 

-;  6.6 

301.3 

302.3 

0.3 

46.1 

20.0 

127. 

20.3 

6i.0 

5982. 5 

463.0 

-30.7 

-39-8 

307.4 

27,3 

21,7 

-."6.6 

302.  1 

303.0 

0.3 

40.3 

20.6 

127. 

20.7 

62.0 

6090.4 

456.0 

-31.8 

-4  1 7 

307.5 

26.9 

21.3 

-16.4 

302.1 

302.8 

0.2 

36.5 

21.3 

127. 

21.2 

63.0 

6199.6 

449.0 

-32.5 

-42  .8 

309.0 

25.4 

19.7 

-16.0 

302.6 

303.2 

0.2 

34  ,7 

22.2 

127. 

21.6 

64.0 

6310. 2 

442.  0 

-33.4 

-44  7 

311.3 

24  .6 

18.5 

-.6.2 

302.7 

303.3 

0.2 

30.7 

22.  7 

127. 

22.1 

65.0 

6422.  1 

435.0 

-34.  4 

-46.7 

314.0 

25. 5 

18.3 

-17,7 

302.9 

303.4 

0.1 

27.0 

23.4 

127, 

22.5 

66.0 

6551. 7 

427.0 

-35.3 

-48.9 

315.4 

26.7 

18.7 

-.9.0 

303.3 

303.7 

0.1 

23.1 

24.1 

127. 

23.0 

67.0 

6666.6 

420.0 

-36.  3 

-49.9 

316.6 

27,5 

18.9 

-20.0 

303.5 

303.8 

0.1 

22.8 

24.9 

128. 

23.A 

AS.O 

6782.9 

413.0 

-37.4 

-49-3 

317.7 

28.4 

19.  1 

-21.0 

303.6 

303.9 

0.1 

27,1 

25.5 

128. 

23.5 

69.0 

6900. 7 

406.  0 

-38.3 

-49.5 

318.5 

29.0 

19.3 

-21.7 

303.8 

304.2 

0.1 

29.4 

26.2 

128. 

2A.2 

70.0 

7002.9 

400.0 

-39.  6 

99,9 

318.9 

29.0 

19.1 

-21.9 

303.5 

999  .9 

99,9 

999.9 

26.9 

128. 

24.7 

71.0 

7140. 8 

392.0 

-40  .4 

99  -9 

319.1 

28.2 

18.4 

-21.3 

304.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.8 

129. 

25.1 

72.0 

7263.4 

385.0 

-41.4 

99.  9 

319.0 

27.8 

18.3 

-2 1 .0 

304.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.4 

129. 

25.6 

73.0 

7369.7 

379.0 

-42.6 

99.9 

318.1 

28.9 

19.3 

-»1.5 

304.3 

999.9 

99,9 

999.9 

29.1 

129. 

26.0 

74.0 

7477. 3 

37  3.0 

-43.4 

99.9 

317.1 

30  .0 

20.4 

-!2.0 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

129. 

26.4 

75.0 

7586.2 

367.0 

-44.4 

99.9 

316.7 

29.8 

20.4 

-21.7 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

130. 

26.9 

76.0 

7696. 4 

361.0 

-45.3 

99  -9 

315.9 

29.8 

20.7 

-21.4 

304.9 

999.9 

99,9 

999.9 

31  .5 

130. 

27.3 

77.0 

7826.8 

354.0 

-46.2 

99  9 

314,9 

31  .3 

22.2 

-22.1 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

130. 

27.7 

78.0 

792 1 . 1 

349.0 

-47.4 

99  ,9 

314.0 

33.1 

23.8 

-23.0 

305.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

33.0 

130. 

25.  1 

79.0 

8035. 6 

34  3.  0 

-4  8.  3 

99-9 

313.6 

34  .0 

24.6 

-23.4 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

130. 

28.5 

80.0 

8151. 6 

337.0 

-49.2 

99.9 

313.7 

33.1 

23.9 

-£2.8 

305.6 

999.9 

99,9 

999.9 

34.8 

130. 

29.  1 

81.0 

8308. 8 

329.0 

-50.3 

99.9 

313.8 

32.3 

23.3 

-22.4 

306.3 

999,9 

99,9 

999.9 

35.8 

130. 

29.6 

82.0 

8408.5 

324.0 

-51.3 

99,9 

313.3 

34.4 

25.1 

-23,6 

306.3 

999.9 

99,9 

999.9 

36.6 

130. 

:i0.0 

83.0 

8529.8 

318.0 

-51  .9 

99.9 

312.8 

35.9 

26.3 

-24.4 

307.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

131. 

30.4 

84.0 

8653. 1 

312.0 

-52.  5 

99,9 

313.1 

33.4 

24.4 

-22.9 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

38,7 

131. 

30.7 

85.0 

8757. 2 

307.0 

-53.  7 

99  9 

313.6 

31.2 

22.5 

-21.5 

307.7 

999.9 

99,9 

999.9 

39.2 

131. 

31.3 

86.0 

8905. 1 

300.0 

-55. 0 

99  ,9 

314.4 

28.7 

20.5 

-::o.o 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

131. 

31.6 

87.0 

90  1 2.  6 

295.0 

-54.3 

99.9 

314.0 

29.3 

21.0 

-.^0  .3 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

131. 

32.0 

88.0 

9144.7 

289.0 

-53.2 

99,9 

312.9 

31.7 

23.2 

-21.6 

313.7 

999.9 

99.9 

999  .9 

41.4 

131. 

32.6 

89.0 

9257.  0 

284.0 

-53.  7 

99,9 

311.4 

36.1 

27.1 

-23*9 

314.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

131. 

33.1 

90  .0 

937 1 . 5 

279.0 

-52.4 

99-9 

310.9 

37.8 

28.6 

-24,7 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

131. 

33.6 

91.0 

9488.6 

274.0 

-51  .7 

99-9 

310.8 

34.9 

26.4 

-22. a 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

131. 

34.0 

92.0 

9608. 1 

269.0 

-51.7 

99  9 

310.6 

29.9 

22.7 

-19  .5 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

131. 

34.5 

93.0 

9729.7 

264.0 

-51  .9 

99  .9 

309.4 

24  .6 

19.0 

-15.6 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

131. 

34.9 

94.0 

9853. 5 

259.0 

-52.4 

99.9 

306.8 

23.7 

19.0 

-•'4,2 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

131. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

* BY  TEMP  WEANS  TEMPERATURE  OR  TINE  HAVE  JEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH >N  6 DEG 
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456 


STATION  NO. 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  1ST  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V rOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  '• 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.4 

95.0 

9979. 3 

254.0 

-53.2 

99.9 

302.9 

25.8 

21.7 

-^4.0 

325.5 

999.9 

99.9 

999* •*9 

47.6 

131  . 

35.9 

96.0 

10133. 5 

248.0 

-52.9 

99.9 

299.4 

29.3 

25.6 

-14.4 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

131. 

36.3 

97.0 

10264.9 

24  3.0 

-52.7 

99.9 

296.6 

30.7 

2 7,5 

-;3.8 

330*4 

999.9 

99.9 

999  .9 

49.3 

130. 

36.6 

98.0 

10372. 1 

239.0 

-52.5 

99.9 

294.7 

31  .1 

28.3 

-A  3.0 

332.2 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

130. 

37.1 

99.0 

10509. 1 

234.0 

-SI.  4 

99  9 

292.  7 

31.3 

28.9 

-!  2.1 

335.9 

999.9 

99,9 

999.9 

50.6 

130. 

37.5 

1 00.0 

10649. 3 

229.0 

-51.7 

99  .9 

293.2 

32.9 

30.2 

-13.0 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51  .3 

130. 

3R.I 

101.0 

10792. 3 

224.  0 

-52.2 

99r9 

295.7 

37,2 

33.5 

-16.1 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

129. 

3B.6 

102.0 

10938.4 

219.0 

-52.2 

99.9 

296.6 

39.3 

35.  1 

-17.6 

341.1 

999*9 

99.9 

999,9 

53.7 

129. 

39.0 

103.0 

11058. 2 

21  5.0 

-50.5 

99.9 

296.1 

38.9 

34.9 

-17.1 

345.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

129. 

39.5 

104.0 

11212. 1 

210.0 

-49.  1 

99.9 

292.9 

34.6 

31.9 

-S  3.5 

350*2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

128. 

39.9 

1 05.0 

11338.2 

206.0 

-49.7 

99-9 

288,7 

30.2 

28.  6 

- 9.  7 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

128. 

40.3 

106.0 

11466. 2 

202.0 

-50.  8 

99  9 

285.2 

27.5 

26.6 

-7.2 

351  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

128. 

40.9 

107.0 

11596.3 

198.0 

-51  .6 

99  9 

284.6 

27,8 

26.9 

-7.0 

352.1 

999*9 

99.9 

999  .9 

57  .9 

128. 

41.4 

loe.o . 

11762. 5 

193.0 

-51. 1 

99-9 

287.6 

30  .6 

29.2 

-9.3 

355.5 

999.9 

99.9 

999*9 

58.7 

127. 

41.9 

109.0 

11898.7 

189.0 

-51.  1 

99.  9 

289.5 

33.0 

31.1' 

-ll.O 

357.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59,8 

127. 

42.4 

IIO.O 

12037.7 

185.0 

-51  .6 

99  ,9 

292.0 

35.2 

32.6 

- 13,2 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

127, 

43.0 

1 1 1.0 

12179.6 

181.0 

-51,4 

99.9 

296.9 

39.1 

34.9 

-17.7 

361  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

126. 

43.5 

112.0 

12325.0 

177.0 

-50.5 

99,9 

299.8 

39.9 

34.6 

-'9.8 

365.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

63.2 

126. 

44.0 

113.0 

12474.2 

173.0 

-50.2 

99  9 

299.7 

35.7 

31.0 

-17.7 

368*3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

126. 

44.5 

114.0 

12627.2 

169.0 

-49.  7 

99  9 

296.2 

30.6 

27.5 

-13*5 

371  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

65*4 

126. 

45.0 

11  5.0 

12783.9 

165.0 

-49.8 

99  .9 

290.3 

28.8 

27.0 

-10.0 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66*2 

126. 

45.5 

1 16.0 

12944.  1 

161.0 

-50,9 

99.9 

285.6 

30  .0 

28.9 

•8*1 

374,7 

999*9 

99.9 

999.9 

67.0 

126. 

46.0 

117.0 

13107.3 

157.0 

-52.2 

99.9 

284.6 

32.4 

31.3 

-8.1 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

125. 

4C.S 

tlF.O 

13274. 3 

153.0 

-52,4 

99.9 

285.9 

34.2 

32.9 

-9.4 

377.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

125. 

47.0 

1 19.0 

13402.3 

150.0 

-52.  7 

99.9 

287.2 

33,4 

31.9 

-9.9 

379.3 

999  *9 

99.9 

999,9 

70.0 

125. 

4 7.6 

120.0 

13576.7 

146.0 

-52.9 

99.9 

288.7 

31.6 

30.0 

-10.2 

382.0 

999.9 

99.9 

999*9 

70.9 

125. 

4B.1 

121.0 

1371 1. 0 

143.0 

-51, 9 

99  9 

290.2 

31.5 

29.5 

-10.9 

385.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71, 7 

124. 

4R.7 

122.0 

13848.4 

140.0 

-51  ,9 

99  9 

289.5 

29.5 

27,8 

• 9.8 

388.3 

999.9 

99.9 

999  .9 

73.0 

124. 

49.3 

123.0 

14036. 1 

136.0 

-52.4 

99-9 

284.3 

26.0 

25.2 

•6*4 

390.6 

999,9 

99.9 

999.9 

73,9 

124. 

40.9 

124.0 

1* 180.  1 

133.0 

-53.  2 

99.9 

280.3 

24.2 

23.8 

-4.3 

391,7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

124. 

so.s 

125.0 

14326.9 

130.0 

-53,5 

99.9 

283.6 

23.8 

23.  1 

-5.6 

393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

123. 

51.3 

126.0 

14528. 1 

126.0 

-53,  3 

99.9 

291  .0 

26.5 

24.8 

-9.5 

397.5 

999.9 

99,9 

999.9 

76,6 

123. 

51.9 

127.0 

14736. 0 

122.0 

-53,0 

99.9 

292.7 

30.4 

28.  1 

-1  1.7 

401  .8 

999.9 

99.9 

999  .9 

77,6 

123. 

52.4 

128.0 

14896. 4 

119.0 

-53.3 

99  9 

292.2 

31  .7 

29.4 

-12*0 

404.  1 

999*9 

99.9 

999.9 

78.4 

123. 

52.9 

129.0 

15060.5 

116.0 

-54.  0 

99  9 

288.7 

28.2 

26.7 

•9.0 

405.8 

999.9 

99.9 

999.9 

79,9 

123. 

53.5 

1 30.0 

15228.6 

113.0 

-54.3 

99  9 

281.6 

23.7 

23.2 

• 4.8 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

80*1 

123. 

54.1 

131.0 

15401. 2 

110.0 

-54.0 

99.9 

281 .1 

25.7 

25.2 

• 4.9 

412.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.  1 

122. 

54.7 

132.0 

15638.8 

106.0 

-54.3 

99.9 

281.9 

26.4 

25.8 

- 5.5 

415.8 

999.9 

99.9 

999  *9 

82.1 

122. 

55.3 

133.0 

15760. 7 

104.0 

-54,8 

99.9 

283.3 

24.8 

24.1 

-5.7 

417.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

122. 

56.0 

134.0 

15947.5 

10  1.0 

-55.7 

99.9 

286.7 

25.2 

24.2 

-7.2 

419.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83*8 

122. 

56.6 

1 35.0 

16139.5 

98.0 

-56.0 

99  -9 

286.4 

26.4 

25.3 

- 7.4 

421.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

122. 

57.5 

136.0 

16405. 2 

94.0 

-54,  8 

99  9 

285.0 

26  .3 

25*4 

•6.8 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.2 

121. 

56.3 

137.0 

16612.8 

9 1.0 

-54,5 

99  9 

287,4 

28.8 

27.5 

• 8.6 

434.0 

999*9 

99.9 

999*9 

87.4 

121. 

59.0 

138.0 

16900. 0 

B7.  0 

-55.5 

99.9 

287.2 

30*1 

28*8 

-8.9 

437.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88*8 

121. 

59.7 

139.0 

17123.3 

84.0 

-56.  4 

99,9 

284.9 

28.3 

27.4 

-7.3 

440*3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

121. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  o AND  10  DEG 

• BY  TEMP  »EANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  iEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH  .N  6 DEG 


948 


STATION  NO.  ASS 
TOPEKA.  KAN 


S PEBDUAf^  1975 

2015  GMT  1S7  IT.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  OT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

MrSEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

06 

SO. 5 

140.0 

17354.4 

81.0 

-56.0 

99.9 

285.6 

27.8 

26.7 

-7.4 

445.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.1 

120. 

SI. 2 

141.0 

17593.8 

78.0 

-57.2 

99.9 

286.0 

25.5 

24.5 

-7.0 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

120. 

62.0 

142.0 

17841.0 

75. 0 

-58.7 

99.9 

279.5 

18.4 

18.  1 

-3.0 

450.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

120. 

A2.9 

143. R 

18097.4 

72.0 

-58.  8 

99-9 

288.4 

24.7 

23.5 

-7.8 

454.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.1 

120. 

A3.  7 

144.0 

184SS.8 

68.0 

-59.4 

99  9 

295.0 

29.3 

26.5 

- • 2.  4 

461.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

95.7 

120. 

64.7 

14E.O 

t 8739. 0 

6 5.0 

-58.3 

99  9 

296.3 

26.3 

23.6 

-11.7 

469.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.3 

120. 

6S.6 

146.0 

19038.4 

62.0 

-55.  3 

99i9 

289.8 

21.8 

20.5 

-7.4 

482.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

120. 

6E.6 

147.0 

19354. 7 

59.0 

-55.5 

99.9 

272.3 

18*8 

18.8 

-0.7 

489.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.5 

119. 

67.6 

148.0 

19686. 8 

56.0 

-56.  4 

99.  9 

270.8 

17.4 

17.4 

■ 0.3 

494  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

119. 

66.8 

149.0 

20035. 1 

53.0 

-57.9 

99  .9 

277.8 

14.9 

14.8 

-2.0 

498.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

119. 

69.6 

150.0 

20401.4 

50.0 

-59.2 

99,9 

285.1 

14.3 

13.8 

-3.7 

504.0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.3 

119. 

TO  .6 

151  .0 

20787.5 

47.0 

-61  .0 

99  9 

293.9 

26.0 

23.8 

-•0.5 

508.6 

999.9 

99.9 

999  .9 

103.7 

1 19. 

T2.0 

152.0 

21 1 96. 0 

44.0 

-62.4 

99  .9 

283.4 

19.3 

18.8 

-4.5 

515.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

119. 

T3.2 

153.0 

21631.6 

41.0 

-62.8 

99'  9 

276*1 

20.1 

20.0 

-2.1 

524.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

118. 

T4.S 

154.0 

22100.7 

38.0 

-62.0 

99  .9 

272.5 

20.1 

20.  1 

-0.9 

538.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108.2 

lie. 

TA.O 

ISS.O 

22612. 1 

35.0 

-59.7 

99.9 

179.8 

10.4 

-1.7 

10.2 

556.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

117. 

TT.S 

156.0 

23170.8 

32.0 

-60.9 

99.9 

288.1 

29.2 

27.8 

-9.1 

568.2 

999  .9 

99.9 

999.9 

110.4 

117. 

T9.2 

157.0 

23782. 7 

29.0 

—61  .0 

99.9 

278.1 

25.4 

25.2 

-3.6 

503.9 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

117. 

01.1 

158.0 

24461.1 

26.0 

-61.0 

99.9 

290.8 

24.5 

22.9 

-8  .7 

602.4 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

117. 

82.6 

159.0 

2522 1 . 1 

23.0 

-62.0 

99  .9 

281  .3 

28.8 

28.3 

-5.7 

621.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.8 

tie. 

MS.2 

160.0 

26087. 5 

20.0 

-61.0 

99  9 

283.5 

30.4 

29.5 

-7.1 

649.4 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

lie. 

8T.6 

161.0 

27109.2 

17.0 

-56.0 

99-9 

999.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

696.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

949 


STATION  NO.  AS6 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUAflV  1975 
2315  GMT 


lAA  51  . 0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M-'SEC 

OG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.4 

265.0 

991,9 

-6.  7 

- 13.  8 

290.0 

• 

in 

5.4 

-1.9 

267.2 

270,7 

1.3 

57.0 

0.0 

0. 

0.1 

7,0 

322.5 

985.0 

-7,1 

-15-9 

48.0 

t.i 

-0.  a 

-0.8 

267.4 

270.4 

1.1 

49.2 

0.4 

105. 

0.4 

5.0 

417.9 

973.0 

-8.  1 

-16  8 

48.0 

1.1 

-0.8 

-0.8 

267.3 

270.1 

1.1 

49.5 

0.4 

tos. 

0.7 

9.0 

506.0 

962.0 

-9.1 

-17  5 

335.8 

1.5 

0.6 

' 1.4 

267.1 

269.8 

1.0 

50.4 

0.4 

106. 

1.0 

10.0 

603.0 

950.0 

-10.0 

-18-0 

309.3 

3.6 

2.8 

• 2.3 

267.2 

269.8 

1.0 

51  .7 

0.4 

109. 

1.4 

11.0 

717.3 

936.0 

-11.0 

-18.4 

298.3 

6.0 

5,3 

-2.8 

267.3 

269.8 

1.0 

54.1 

0.6 

113. 

1.6 

12.0 

807.9 

925.0 

-12.1 

-19.1 

295.0 

6.4 

5.8 

-2.7 

267,0 

269.4 

0.9 

56.0 

0.6 

113. 

2.0 

13.0 

907.  6 

913.0 

-13.  0 

-19.2 

266.8 

5.9 

5.6 

-1.7 

267,1 

269.6 

0.9 

59.3 

0.8 

113. 

2.3 

14.0 

999.9 

902.0 

-13.7 

-18,9 

285.2 

6.6 

6.4 

-1.7 

267.3 

269.9 

0.9 

64.6 

0.9 

112. 

2.  6 

I 5.0 

1093.0 

891.0 

-14.8 

-20  2 

288.4 

7.5 

7,1 

-2.4 

267.  1 

269.4 

0.9 

63.5 

1 .0 

111. 

3.0 

16.0 

1212.7 

877.0 

-15.8 

-21  4 

301.6 

9.1 

7.7 

-4,8 

267.3 

269.4 

0.8 

61.9 

1.2 

110. 

3.3 

17.0 

1299.3 

867.0 

-15.1 

-25  4 

311.7 

11.1 

8.3 

- 7,4 

268.9 

270.4 

0.6 

40.8 

1.4 

113. 

3»7 

15.0 

1404. 7 

855.0 

-15.  0 

-25.9 

318.5 

13,7 

9.1 

- 0 .3 

270.1 

271.6 

0.5 

38.4 

1.7 

117. 

4.0 

19.0 

1493. 7 

845.0 

-15.  1 

-26,3 

320.7 

IS.S 

9,8 

-•2.0 

270.9 

272,3 

0.5 

37.7 

1 .9 

120. 

4.3 

20.0 

1 593. 1 

834.0 

-13.7 

-26.8 

321.0 

15.3 

9.7 

-11.9 

273.3 

274.8 

0.5 

31  .6 

2.2 

123. 

4.B 

21.0 

1712.6 

821.0 

-13.  3 

-36,9 

318.7 

14.2 

9,4 

-10.7 

275.0 

275.6 

0.2 

11.6 

2.8 

126. 

5.3 

22.0 

1815.3 

810.0 

-13.0 

-36,7 

316.2 

15.0 

10.4 

-.0.8 

276.3 

276.9 

0.2 

11  .6 

3.0 

127. 

5.7 

23.0 

1910. 0 

800.  0 

-13.  1 

-36  3 

316.8 

16.5 

11.3 

-1  2.1 

277.2 

277,8 

0.2 

12.  1 

3.4 

128. 

5.9 

24.0 

2015.5 

759.0 

-12.6 

-36  4 

317.8 

17.1 

11.5 

-12.7 

278.9 

279,5 

0.2 

11.6 

3.8 

129. 

0.3 

25.0 

2113.0 

779.0 

-12.1 

-24.9 

318.3 

17.2 

It. 5 

-12,9 

280.4 

282.3 

0.6 

33  .4 

4.0 

130. 

0.7 

26.0 

2231.6 

767.0 

-12.7 

-21.5 

316.8 

17.8 

12.2 

-13,0 

281.1 

283.6 

0.9 

47.5 

4.4 

131. 

7.0 

27.0 

2331 .6 

757,0 

-13.6 

-22.6 

314.6 

18.8 

13.4 

-13.2 

281.2 

283.5 

0.8 

46.1 

4.8 

131. 

7.4 

2B.0 

2432. e 

74  7.  0 

-13.7 

-20.8 

313.3 

20.4 

14.9 

-14.0 

282.1 

284.9 

1.0 

55.0 

5.2 

131. 

7,7 

29.0 

2535.2 

737.0 

-13,7 

-20  4 

312.9 

21.8 

15.9 

-14.8 

283.2 

286.1 

1.0 

56.5 

5.8 

131. 

B.O 

30.0 

2639.0 

727.0 

-14  .4 

-22  '2 

312.8 

23.2 

17.0 

-:s,8 

283.6 

286.  1 

0.9 

St  .1 

6.0 

131. 

B.4 

31.0 

2744.  1 

717.0 

-14.  1 

-26  1 

313.2 

25.0 

18.2 

-17,1 

285.0 

286.8 

0.6 

35.4 

6.6 

131. 

E.R 

32.0 

2850.7 

707,0 

-13.8 

-23.3 

313.5 

26.3 

19.  1 

-18.  1 

2 86.4 

288.9 

0.8 

44.5 

7.2 

132. 

9.2 

33.0 

2947.  9 

698.0 

-14.7 

-21.5 

313.6 

26.8 

19.4 

->8.4 

286.6 

289.4 

1.0 

55.6 

7.9 

132. 

9.5 

34  .0 

3057. 1 

688.0 

-15.5 

-22J>2 

313.4 

26.6 

19.3 

-.8.3 

286.8 

289.6 

0,9 

56.5 

8.4 

132. 

9.8 

35.0 

3167.  5 

678.0 

-16.1 

-23.4 

312.7 

25.3 

18.6 

-i7.2 

287.4 

289.9 

0.9 

53.0 

8.9 

132. 

10.4 

36.0 

3290.6 

667.0 

-16.  5 

-32,2 

310.6 

22.6 

17.2 

-14,7 

288.2 

289.4 

0.4 

24.0 

9.7 

132. 

lO.B 

37.0 

3392.8 

658.0 

-16.3 

-45  0 

309.6 

21.4 

16.5 

-13,6 

289.5 

289.8 

0.1 

6.3 

10.2 

132. 

11.2 

35. 0 

3496. 5 

649.0 

-16.  2 

-43  4 

309.4 

20.9 

16.1 

-13.2 

290.8 

291.2 

0.1 

7.5 

10.7 

132. 

11.7 

39.0 

3601.4 

640.0 

-17.0 

-37-  0 

310.4 

21.1 

16.1 

-13.7 

291.0 

291  .8 

0.2 

15.6 

11.3 

132. 

IS.  1 

40.0 

3707.5 

631.0 

-17,7 

-37,6 

311.8 

21.4 

16.0 

-14.3 

291.4 

292.2 

0.2 

15.6 

11.8 

131. 

12.6 

41.0 

3838.9 

620.0 

-18,5 

-38.2 

313.  1 

21.4 

15.6 

-14,6 

291  .9 

292,7 

0.2 

15.7 

12.5 

132. 

I3.C 

42.0 

3947.9 

611.0 

-19.2 

-31.4 

313.4 

21.0 

15.3 

-14,4 

292.4 

293.8 

0.4 

32.8 

13.0 

132. 

13.5 

43.0 

4058. 1 

602.0 

-19,  9 

-30.7 

312.6 

20  .6 

15.2 

-14.0 

292.9 

294.4 

0.5 

37.3 

13.6 

132. 

13.5 

44.0 

4169.5 

593.0 

-20.5 

-31  7 

312.6 

20.1 

14.8 

-13.6 

293.4 

294.8 

0.4 

35.8 

14.0 

132. 

14.2 

45.  C 

4270.  1 

585.0 

-21  .6 

-32  2 

313.5 

19.5 

14.1 

-13.4 

293.2 

294.6 

0.4 

37.5 

14.5 

132. 

14.5 

46.0 

4384. 1 

576.0 

-22.5 

-32.  6 

315.0 

19.0 

13.4 

-13.4 

293.5 

294.8 

0.4 

39.0 

14.9 

132. 

14.B 

47.0 

4486.6 

568.0 

-23,6 

-32.8 

316.8 

19.5 

13.4 

-.4,2 

293.4 

294.7 

0.4 

42  .0 

15.1 

132. 

IS. 2 

48.0 

4590. 4 

560.0 

-23.3 

-38.2 

318.0 

21  .0 

14.1 

-J5.6 

294.9 

295.7 

0.2 

24.0 

15.6 

132. 

15.6 

49.0 

4708.9 

551.0 

-23,6 

-38-9 

318.0 

23.3 

15.6 

-1  7.3 

295.9 

296.7 

0.2 

22.8 

16.1 

132. 

15.9 

50.0 

481  5.  6 

543.0 

-24,4 

-40,3 

317.7 

25.0 

16.8 

-18.5 

296.2 

296.9 

0.2 

21  .2 

16.6 

132. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETkEEN  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  NAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATIOK  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


950 


STATION  NO* **  A56 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

2315  CRT  lAA  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

1 A.A 

51.0 

4950.9 

533.0 

-25.2 

-4  1 .7 

318.2 

26.8 

17,9 

-20.0 

296.8 

297.4 

0.2 

19.5 

17*3 

133. 

le.B 

52.0 

5074. 4 

524.0 

-25.7 

-46  8 

318.8 

27.2 

17.9 

-20.5 

297.6 

298.0 

0.1 

11.8 

18.0 

133. 

17.2 

53.0 

5185.9 

516.0 

-26.0 

-47<  4 

318.8 

27.1 

17.8 

-20.4 

298.6 

299.0 

0.1 

11.3 

18.7 

133* 

1 7.5 

54.0 

5284.6 

509.0 

-26.8 

-48.4 

318.1 

26.9 

18.0 

-ro.o 

2^8.  8 

299.2 

0.1 

10.8 

19.3 

133* 

1 P.l 

55.0 

5398. 7 

50  1.0 

-27.  7 

99.9 

316.5 

27.2 

18.7 

-19.7 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.  1 

134. 

18.5 

56.0 

5543.5 

491.0 

-28.5 

99.9 

315.2 

27.5 

19.4 

-T.  9,5 

299,9 

999,9 

99.9 

999.9 

20.8 

134* 

19.0 

57.0 

5646. 2 

484.0 

-29.3 

99.9 

314.1 

27.2 

19.5 

-i8.9 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21  .6 

134. 

19.4 

58.0 

5765. 0 

476.0 

-30.4 

99  9 

313.8 

26.8 

19.4 

-;.0.6 

300.1 

999.9 

99.9 

999,9 

22.3 

134. 

1 9.8 

59.0 

5870.2 

469.0 

-31  .2 

99  9 

313.6 

26.8 

19.4 

-.8,5 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

134. 

20.3 

60.0 

5991. 8 

46  1.  0 

-32.  3 

99t  9 

313.3 

27.2 

19.8 

-18,7 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.  7 

134. 

20.7 

61.0 

6099. 5 

454.0 

-33.4 

99.9 

313.2 

27.7 

20.2 

-19.0 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

134. 

21.2 

62.  0 

6208.4 

447.0 

-34.2 

99.9 

313.4 

29.0 

21.1 

-19.9 

300.  8 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

134. 

21.6 

63.0 

6318.7 

440.0 

-35.  2 

99.9 

313.9 

30.7 

22.1 

-21.3 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

134. 

22.1 

64.0 

6446. 3 

432.0 

-36.3 

99.9 

314.6 

32.4 

23.  1 

-22.7 

301.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

134. 

22.5 

65.0 

6559.  3 

425.  0 

-37.3 

99.  9 

314.9 

32.4 

23.0 

-22,9 

301  .3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.  8 

134. 

23.1 

66.0 

6690. 3 

417.0 

-38.3 

99  9 

314.3 

33.2 

23.7 

-23,2 

301.6 

999.9 

99.9 

999,9 

28.7 

134* 

23.4 

67.0 

6806. 5 

410.0 

-39.3 

99.9 

313.7 

34.7 

25.0 

-.•’4,0 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

134. 

23.Q 

68.0 

6924.2 

40  3.0 

-40.4 

99,9 

312.5 

35.4 

26.1 

-23,9 

301.9 

999*9 

99.9 

999.9 

30*5 

134. 

24.3 

69.0 

7043.4 

396.0 

-41  .6 

99.9 

311.4 

33.1 

24.8 

-21.9 

301. 8 

999.9 

99.9 

999.9 

31  .5 

134* 

24.7 

70.0 

7146. 7 

390.0 

-42.  8 

99.9 

310.5 

30.4 

23.1 

-19.7 

301  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

134. 

25*3 

71.0 

7286. 2 

382.0 

-43.8 

99.9 

310.6 

29.1 

22.  1 

-.8.9 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

133. 

2S.7 

72.0 

7410.2 

375.0 

-44  .6 

99  9 

311.8 

30  .4 

22.6 

-20.2 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

133* 

25*1 

73.0 

7517.9 

369.0 

-45.7 

99  9 

313.2 

32.1 

23.4 

-22.0 

302.5 

999.9 

99.9 

999*9 

34.6 

133. 

26.5 

74.0 

7627.0 

36  3.0 

-46.4 

99  .9 

314.5 

33.6 

23.9 

-23.5 

302.  9 

999.9 

99.9 

999  .9 

35.3 

133. 

2E.9 

75.0 

7756. 0 

356.0 

-47.3 

99. 2 

315.5 

33.7 

23.6 

-24  .0 

303.5 

999,9 

99.9 

999.9 

36.2 

133. 

27.4 

76.0 

7868.  1 

350.0 

-48.6 

99.9 

316.6 

31.9 

21.9 

-23.2 

303.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

133. 

27.8 

77.0 

7981. 6 

344.0 

-49.5 

99.9: 

317.3 

30.4 

20.6 

-22.3 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

134. 

28.2 

78.0 

8096. 7 

338.0 

-50.4 

99.9 

317.4 

30.8 

20.8 

-22.7 

303.8 

999.9 

99.9 

999*9 

38.6 

134. 

28.5 

79.0 

8213.3 

332.0 

-51  .6 

99  9; 

317.1 

32.4 

22.  1 

-2  3.7 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.1 

134. 

29.0 

80.0 

8331. 3 

326.0 

-52.6 

99  9; 

316.0 

38  .6 

26.8 

-27,8 

303.9 

999*9 

99.9 

999.9 

40.0 

134. 

26.5 

81.0 

8471. 2 

319.0 

-53.9 

99 ,9 

315.3 

42.3 

29.7 

-30.  1 

304.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41  .5 

134. 

29.9 

82.0 

8592. 9 

313.0 

-54.6 

99.9 

314.5 

40.2 

28.6 

-28.1 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

134. 

30*4 

83.0 

8716.5 

30  7.0 

-55.6 

99.9 

312.3 

35.7 

26.4 

-24,0 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

134. 

30.8 

84.0 

8820.9 

302.0 

-56.6 

99.9 

310.6 

34.6 

26.3 

-ii2,5 

305.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

44.4 

134. 

31.2 

85.0 

8947. 9 

296.0 

-57.6 

99.9 

310.1 

36.4 

27.9 

-2  3.5 

305.4 

999*9 

99,9 

999.9 

45.2 

134. 

31.7 

86.0 

9077. 2 

290.0 

-57.6 

99  9 

311.1 

41.2 

31.0 

—27*1 

307.2 

999  .9 

99.9 

999*9 

46.3 

134. 

3S.  1 

87.0 

9209. 8 

284.0 

-55.9 

99  9 

311.9 

43.5 

32.4 

-29.1 

311*4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

134. 

32.5 

88.0 

9323.0 

279.0 

-55.0 

99.  9 

312.0 

42.5 

31.6 

-28*5 

314.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

134. 

32*9 

89.0 

9438.6 

274.0 

-55.0 

99.9 

311.4 

38.6 

29.0 

-25.5 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

49.7 

134. 

33.4 

90.0 

9556. 4 

269.0 

-54.  8 

99.4; 

309.6 

35.0 

27,0 

-22.3 

317.9 

999*9 

99.9 

999.9 

50.5 

134. 

33.8 

91.0 

9700.9 

263.0 

-54.0 

99.^ 

306.8 

33.1 

26.5 

-19.8 

321.1 

999  .9 

99.9 

999.9 

51  .5 

133. 

34.2 

92.0 

9824. 2 

258.0 

-53.7 

99.9 

303.6 

31.6* 

26.3 

-'7.4 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

133. 

34*7 

93.0 

9949. 8 

253.0 

-54.3 

99i  9 

300.6 

31.4* 

27,0 

-16.0 

324.2 

999.9 

99.9 

999*9 

53.0 

133. 

35.2 

94.0 

10078.0 

248.0 

-53.2 

99-9 

300.6 

34.6* 

29.7 

-17.6 

327.  T 

999.9 

99.9 

999*9 

53.9 

133. 

35.7 

95.0 

10182.  9 

244.0 

-52.8 

99.9 

301.2 

39.3* 

33.6 

-20.4 

329.9 

999*9 

99.9 

999.9 

55.0 

133. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10 ' DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  FAYE  dEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THi.N  6 DEG 


951 


STATION  NO.  AS6 
TOPEKA.  KAN 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GFT  144  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

O COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

3C.3 

96.0 

10344.0 

238. C 

-51  .7 

99  ,9 

301.0 

43.1* •• 

36.9 

-22,2 

333.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

132. 

3«.R 

97.0 

10481. 7 

233.0 

-51.7 

99.9 

301.3 

43.2* 

36.9 

-22,4 

335  .9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

132. 

3T.3 

98.0 

10622.6 

228.0 

-Sl.l 

99.9 

302.5 

41.2* 

34.8 

-22.2 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

132. 

37.  7 

99,0 

10737.8 

224.0 

-50.5 

99.  9 

303.2 

39  .4  * 

33.0 

-21.6 

341.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.  1 

132. 

3R.2 

100.0 

10885.2 

219.0 

-50.2 

99.  9 

301.5 

36.7* 

31.3 

-19,2 

344.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

132. 

3E.7 

101.0 

11036.0 

214.0 

-50  .2 

99  »9 

295.3 

32.0* 

29.0 

-13.7 

346.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

131  . 

39.1 

102.0 

11190.5 

209.0 

-49.  9 

99.9 

287.4 

28  .5* 

27,2 

• 8 .5 

349^3 

999,9 

99.9 

999.9 

63.  1 

131. 

39.5 

103.0 

11316.7 

205.0 

-50  .4 

99.9 

280.6 

27.7* 

27.2 

-5,1 

350.5 

999,9 

99.9 

999  .9 

63.3 

131. 

40.0 

104.0 

11445. 1 

201.0 

-51.0 

99.9 

281  .4 

31  ,4* 

30.8 

-6.2- 

351.6 

999,9 

99.9 

999.9 

64.0 

130. 

40.3 

105.0 

1 1609.0 

196.0 

-51. 1 

99.9 

284.1 

33.3* 

32.3 

-8.1 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.8 

130. 

40.R 

106.0 

11742.8 

192.0 

-52.0 

99  9 

288.5 

34.8* 

33.0 

-11.1 

354.  S 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

130. 

41.4 

107.0 

11879. 0 

188.0 

-52.  6 

99.  9 

292.5 

33.6* 

31.0 

-12.9 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.  0 

129. 

41.9 

108.0 

12017.8 

184.0 

-53.1 

99.9 

292.3 

30,7* 

28.4 

-11.6 

357.1 

999.9 

99.9 

999  ,9 

67.9 

129. 

42.4 

109.0 

12159. 9 

180.  0 

-51.7 

99.9 

288.4 

28.1* 

26.7 

-8.9 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

129. 

42.9 

110.0 

12305.5 

176.0 

-52.  2 

99.9 

283.5 

27,4* 

26.6 

-5,4 

363.12 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

129. 

43.6 

111.0 

12454. 1 

172.0 

-52.8 

99.9 

282.2 

30.2* 

29.5 

-6.4 

364.6 

999,9 

99.9 

999.9 

70  .4 

128. 

44.1 

1 12.0 

12605. 6 

16  8.  0 

-53.4 

99.9 

286.3 

34.1* 

32.7 

-9.6 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

128. 

44.5 

113.0 

12761.0 

164.0 

-53.1 

99.9 

290.2 

36.9*. 

34.7 

-1  2.8 

369.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

128. 

4E.  1 

1 14.0 

12880.0 

161.0 

-53.2 

99  9 

293  .5 

37  ,2* 

34.1 

-14.8 

370.6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

127. 

45.5 

115.0 

13042.0 

157,0 

-53.  2 

99.  9 

294.6 

36.7* 

33.3 

-t  5.4 

373.4 

999.9 

99.9 

999  .9 

74.4 

127, 

46.2 

116.0 

13250. 1 

152.0 

-54.2 

99.9 

296.8 

36.2* 

32.3 

-.6.3 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

127. 

46.7 

117.0 

13377.  t 

149.0 

-54,  5 

99.9 

296.0 

33,9* 

30.4 

-'.4,9 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77,0 

127. 

47.2 

118.0 

13508. 1 

146.0 

-54.5 

99.9 

293.0 

31.0* 

28.6 

-12,1 

379,  1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

127. 

47.7 

119.0 

13685. 6 

14  2.0 

-55.4 

99.9 

2 90.9 

30.1  * 

28.2 

-10.7 

380.^ 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

127. 

4R.2 

120.0 

13821.4 

139.0 

-56.  6 

99.9 

292.6 

32  .4* 

29.9 

-i  2.5 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9  . 

79,5 

126. 

48.7 

121.0 

13959.8 

136.0 

-56.9 

99  9 

296.7 

38.2* 

34.  1 

-,7.  1 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80  .4 

126. 

49.2 

122.0 

14149. 2 

132.0 

-56.  1 

99.  9 

299.6 

43.0* 

37.4 

-21  .2 

367.* 

999.9 

99.9 

999.9 

01. 7 

126. 

49.7 

123.0 

14295.6 

129.0 

-55.3 

99.9 

300.6 

40.4* 

34.8 

-20.6 

391.^ 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

126. 

50.2 

124.0 

14445. « 

126.0 

-55.  1 

99.9 

300.1 

32.6* 

28.2 

-16.4 

394.3 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

126. 

50. M 

125.0 

14599.9 

123.0 

-54.  8 

99.9 

297.1 

25.9* 

23.0 

-11.8 

397,6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.3 

126. 

51.5 

126.0 

14811.2 

119.0 

-55.1 

99.9 

291  .9 

24.3* 

22.6 

-9.  1 

400.8 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

126. 

52.0 

127.0 

14974. 3 

116.0 

-55.0 

99.9 

289.9 

27,5* 

25.9 

-9  .4 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

126. 

52.5 

1 28.0 

15141.8 

113.0 

-54.8 

99.  9 

289.3 

30.4* 

28,7 

-10.0 

407.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

126. 

S3.  1 

129.0 

15313. 9 

110.0 

-54.8 

99.  9 

286.7 

27.7* 

26.5 

-7.9 

410.5. 

999.  9 

99.9 

999.9 

88.9 

125. 

53.5 

130.0 

15490.7 

10  7.0 

-55.0 

99.  9 

281.9 

24.2* 

23,7 

~5.0 

413.5 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

125. 

54.1 

131.0 

15671.8 

104.0 

-56.4 

99.9 

^275,3 

23.8* 

23.7 

-2.2 

414.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

125. 

54.7 

132.0 

15857. 4 

tOl.O 

-57.  1 

99.9 

*273,8 

25.2* 

25.1 

-1.7 

416.3' 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

125. 

55.2 

133.0 

16047.9 

98.0 

-57.7 

99.9 

274.  1 

24.7* 

24,7 

-1.8 

418.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91  .7 

124. 

55.7 

134.0 

16243. 6 

9S.0 

-58,9 

99.9 

278.5 

25.4* 

25.1 

-3.7 

420.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

124. 

56.3 

1 35.0 

16377.2 

93.0 

-58,  7 

99.  9 

285.0 

29.2* 

28.2 

-7.5 

423.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  1 

124. 

57.0 

136.0 

16653.2 

89.0 

-58,9 

99  .9 

286.2 

30.9* 

29,7 

-8.6 

420. 0| 

999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

124. 

57.7 

137.0 

16868. 2 

86.0 

-59.2 

99.9 

^81  .5 

24.5* 

24.0 

-4,9 

431  .5 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

123. 

58.4 

138.0 

17090.7 

83.0 

-59.2 

99.9 

277.9 

21.8* 

21.6 

-3.0 

435.9 

999.9 

99.9 

999.9 

96.1 

123. 

59.  1 

139.0 

17320. e 

80.0 

-60.3 

99.9 

286.4 

26  .7* 

25.6 

-7,5 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

123. 

59.B 

140  .0 

17558.8 

77.0 

-60.  8 

99.9 

294.3 

28.7* 

26.2 

-1  I.B 

442.1 

999.9 

99.9 

999  .9 

98.5 

123. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  EETHEEN  f>  AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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' STATION  NO.  456 

TOPEKA.  KAN 


6 

EERRUAGV 

1975 

2315  GMT 

TfNE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

NtN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

• 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

60.6 

141.0 

17806. 1 

74.0 

-60.6 

99„9 

295.5 

26.7* 

24.1 

61.6 

1*8.0 

18064.0 

7 1.0 

-60.  3 

99  9 

289.4 

22.8* 

21.5 

6E.3 

1*3.0 

18333.8 

68.0 

-60.3 

99  9 

293.5 

19.0* 

17.4 

63.8 

14*. 0 

18615. 0 

65.0 

-59.6 

99c  9 

29  3.4 

' 21.2* 

19.5 

64.1 

1*5.0 

18810.9 

63.0 

-58.7 

99.9 

293.3 

18.3* 

16.8 

6«.  1 

146.0 

19117.4 

60.0 

-58.6 

99.9 

291.7 

• 21.8* 

20.3 

6S.9 

1*7.0 

19*39.3 

57.0 

-59.2 

99.9 

277.6 

i 20.8 

20.6 

66.9 

1*6.0 

19778.4 

54.0 

-58.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

67.6 

149.0 

80135.7 

51.0 

-60.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

I 

I 

i 

( 

1 


953 


I 


t#4  St*  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

06 'R 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-11.5 

447.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

123. 

-7.6 

453.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

123. 

-7.6 

459.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

123. 

-0.4 

466.7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.2 

122. 

-7.2 

472.0 

999.9 

99.9 

999  .9 

104.3 

122. 

-8.1 

479.'0 

999.9 

99.9 

999.9 

104.9 

122. 

-2.7 

485.4 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

122. 

V9.9 

493.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9. 

999. 

&9.9 

497  .« 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

I 


♦»'  *■ 

r I 


I 


I 


I 


456 


STATICN  NO. 

TOPEKA* ••  KAN 

7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  157  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEh  P'f 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.8 

268.0 

990.6 

-11.7 

-13.8 

220.0 

2.1 

1.3 

1.6 

262.3 

265.7 

1.3 

84.0 

0.0 

0. 

0.1 

7.0 

295.9 

987.0 

-11.6 

-15,0 

257.0 

7.6 

7.4 

1.7 

262.  7 

265.8 

1.2 

75.3 

0.2 

42. 

0.4 

8.0 

381.9 

976.0 

-11.3 

-15.2 

257.0 

7.6 

7.4 

1.7 

263.9 

267.0 

1.2 

72.7 

0.2 

42. 

0.7 

9.0 

469.5 

965,0 

-7.9 

-14,7 

260.8 

7.1 

7.0 

i.l 

268.1 

271.5 

1.3 

58.3 

0.3 

54. 

1.0 

10.0 

558.6 

954.0 

-7.8 

-15. 

267.5 

6.4 

6.4 

d.3 

269.1 

272.3 

1.2 

54.3 

0.4 

62. 

1.5 

11.0 

665.2 

941.0 

-8.5 

-19.0 

282.8 

6.0 

5.9 

-..3 

269,4 

211.8 

0,9 

42.5 

0,5 

74. 

1.7 

12.0 

756.4 

930.0 

-8.5 

-21.4 

290.2 

5.7 

5.3 

-2.0 

270.3 

272.3 

0.7 

34.3 

0.6 

77. 

2.0 

13.0 

848.6 

919.0 

-8.7 

-25.7 

302.8 

5,4 

4,5 

-2.9 

271.0 

272.5 

0.5 

23.6 

0,7 

81. 

2.4 

14.0 

941.9 

908.0 

-9.0 

-27.0 

320.0 

6.0 

3.9 

—4  .6 

271.6 

273.0 

0.5 

21.5 

0.8 

90. 

2.7 

15.0 

1027.6 

898.0 

-9.0 

-25, a 

323.4 

7.0 

4.1 

-5.6 

272.5 

274,0 

0.5 

24.1 

0.8 

96. 

3.1 

16.0 

1140.4 

805.0 

-9.1 

-25.5 

322.4 

8.4 

5.1 

-6.7 

273 . 5 

275.0 

0.5 

24.9 

1.0 

104. 

3.4 

17.0 

1228.2 

875.0 

-9.7 

-25.5 

321.0 

9.6 

6.1 

-7.5 

273.8 

275.3 

0.5 

26.1 

1.  1 

no. 

3.7 

18.0 

1325.8 

864.0 

-10.1 

-25.7 

313.8 

10,9 

7.2 

-3.2 

274,3 

275.9 

0.5 

26.5 

1.3 

114. 

4.0 

19.0 

1415.5 

854.0 

-10.6 

-25.5 

316.7 

12.3 

8.4 

-3.9 

274.8 

276.4 

0.5 

27.3 

1.5 

117. 

4.3 

20.0 

1506.0 

844.0 

-11.4 

-22.7 

313.3 

13.1 

9.5 

-9.0 

274.8 

276.9 

0.7 

38.6 

1.7 

120. 

4.7 

21.0 

1625.  1 

831.0 

-11.3 

-20.6 

310.1 

14.7 

11.2 

-9.6 

276.2 

278.7 

0.9 

45.8 

2.0 

122. 

5.1 

22.0 

1718.0 

821.0 

-11.1 

-31.0 

309.0 

16.6 

12.9 

-10.4 

277.3 

278.3 

0.3 

17.5 

2.4 

123. 

5.4 

23.0 

1812.1 

811.0 

-11. 0 

-29.a 

310,2 

17,7 

13.5 

-ln.4 

278.4 

279,6 

0.4 

19,4 

2.7 

123. 

5.8 

24.0 

1907.3 

801.0 

-11.6 

-23.+ 

313.0 

18.5 

13.5 

-12.6 

278.8 

280,9 

0.7 

36.5 

3.1 

124. 

6*2 

25.0 

2003.5 

791,0 

-12.0 

-18.  . 

315.7 

19.8 

13.8 

-Iv.l 

279.4 

282.6 

1.1 

58.8 

3.6 

126. 

6.6 

26.0 

2110.6 

780.0 

-12.4 

-16.5 

317.5 

21.3 

14.4 

-l'-.7 

200.1 

283.7 

1.3 

69.3 

4.0 

127. 

7.0 

27.0 

2209.2 

770.0 

-12.5 

-27.5 

318.6 

21.3 

14.1 

-16.0 

280.9 

282.4 

0.5 

27.3 

4.6 

128. 

7.4 

28.0 

2309.1 

760.0 

-12,0 

-39,2 

317,3 

21.2 

14.4 

-15.6 

282,5 

283.0 

0.2 

8.2 

5.1 

129. 

7.7 

29.0 

2410.5 

750.0 

-12.0 

-38.6 

316.5 

21.0 

14.4 

-15.2 

283.6 

284.1 

0.2 

8.7 

5.4 

130. 

A.0 

30.0 

2502.8 

741.0 

-12.3 

-37.0 

315.9 

20.7 

14.4 

-14.9 

284.2 

284.9 

0.2 

9.9 

5.8 

130. 

8.3 

31.0 

2596.1 

732.0 

-12.7 

-37.+ 

315.8 

20.2 

14.1 

-14.5 

234.8 

285.4 

0.2 

10.5 

6.2 

131. 

8.6 

32.0 

2701.0 

722.0 

-13,0 

-37,5 

315,7 

19,8 

13.8 

-14.2 

285.6 

286,2 

0,2 

10.5 

6.6 

131. 

9.0 

33.0 

2796.6 

713.0 

-13.1 

-37,-' 

315.8 

19.7 

13.7 

-14.1 

236.5 

287,1 

0.2 

10.5 

7.0 

131. 

9.4 

34.0 

2893.3 

704.0 

-13,3 

-37,8 

315.0 

20,4 

14.4 

-14.4 

287.3 

288. 0 

0.2 

10.5 

7.4 

132. 

9.7 

35.0 

2991.3 

695.0 

-13.4 

-28.6 

314,4 

20.9 

14.9 

-14.6 

288.3 

289.9 

0.5 

26.2 

7.8 

132. 

10.0 

36.0 

3112.4 

684.0 

-14.6 

-28.  t 

313,7 

21.3 

15.4 

-It. 7 

288.2 

289.9 

0.5 

30.5 

8.3 

132. 

10.4 

37.0 

3212.6 

675,0 

-15,3 

-28.  l 

313.4 

21,4 

15.6 

-14.7 

288.5 

290,2 

0.6 

32.5 

8.8 

132. 

10.7 

38.0 

3314.2 

666.0 

-14.4 

-38.. 

313.1 

21.7 

15.8 

-14.8 

290.7 

291.4 

0.2 

11.2 

9.1 

132. 

11.0 

39.0 

3417.3 

657,0 

-14,6 

-38,  5 

312.7 

22.0 

16.2 

-I'^.O 

291.5 

297.2 

0.2 

10.7 

9.5 

132. 

11.4 

40.0 

3521.7 

648.0 

-14.6 

-29. T 

312.1 

22.6 

16.7 

-I'^.l 

292.7 

294.2 

0.5 

26.3 

10.0 

132. 

11.8 

41.0 

3651.2 

637.0 

-15.5 

-29.  •. 

311.8 

22,7 

16.9 

-l'..l 

793.2 

294.9 

0.5 

29.9 

10.6 

132. 

12.4 

42.0 

3758.5 

628.0 

-16.2 

-28.9 

312.6 

22.8 

16.8 

-15.4 

293.6 

295.3 

0.6 

32.2 

11.4 

132. 

12.7 

43.0 

3854.9 

620.0 

-16.9 

-28,5 

313,4 

23,1 

16.8 

-15.9 

293.9 

295.7 

0.6 

35.6 

11.8 

132. 

13.1 

44.0 

3952.3 

612.0 

-17.5 

-30.0 

314.0 

23.6 

17.0 

-15.4 

294.2 

295.8 

0.5 

32.5 

12.4 

132. 

13.4 

45.0 

4063.0 

603.0 

-18.6 

-29.  ; 

313.7 

23.8 

17.2 

-16.5 

294.2 

295.8 

0.5 

36.1 

12.  B 

132. 

13.8 

46.0 

4162.5 

595,0 

-19.3 

-29,. 

312,3 

23,7 

17.5 

-15.9 

294,5 

296.2 

0,5 

39.4 

13.4 

132. 

14.2 

47.0 

4275.7 

586.0 

-20.1 

-29.5 

310.7 

23.6 

17.9 

-15.4 

294.9 

296.6 

0.5 

41.3 

14.0 

132. 

14.6 

48.0 

4377.4 

578.0 

-20.9 

-30.8 

309.7 

23.7 

18.3 

-15.1 

295,1 

296.7 

0.5 

40.5 

14.5 

132. 

15.1 

49.0 

4467.3 

571.0 

-21.6 

-31.0 

309.8 

24,5 

18.8 

-15.7 

295.3 

296.9 

0.5 

42.1 

15.2 

132. 

15.5 

50.0 

4584.2 

562.0 

-22.5 

-32.1 

3 10. 1 

25.0 

19.1 

-10.1 

295.6 

297.0 

0.5 

41.0 

15.8 

132. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BE'^MEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B~EN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO. 

TCPEKA,  KAN 

7 FEemjAPY  1975 

600  GMT  157  27.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P7 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/;  EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

51.0 

4715.9 

552.0 

-23.0 

-32,9 

310,2 

24.8 

18.9 

^16,0 

296.4 

29  7,8 

0.4 

39.6 

16.5 

132. 

16.3 

52.0 

4809.2 

545.0 

-24.1 

-33.-’ 

310.6 

24.5 

18.6 

-15.9 

296.3 

297.5 

0.4 

40.3 

17.0 

132. 

16.7 

53.0 

4916.9 

537.0 

-25.0 

-35,  J 

311.2 

24.3 

1R.3 

-16.0 

296,4 

297.6 

0,4 

38.5 

17,6 

132. 

17.3 

54.0 

5026.0 

529.  0 

-25.3 

-38.3 

312.6 

24.8 

18.2 

-16.7 

297.4 

298.2 

0.3 

27.8 

18.5 

132. 

17.6 

55.0 

5122.5 

522.0 

-26.1 

-39.5 

313.3 

25.0 

18.2 

-17.2 

297.5 

298.3 

0.2 

26.7 

18.9 

132. 

18.2 

56.0 

5262.3 

512.0 

-26.9 

-41.5 

315.2 

25.4 

17.9 

-n.o 

298.2 

298.9 

0.2 

23.4 

19.9 

132. 

18.6 

57.0 

5361.5 

505.0 

-2  7.7 

-43.6 

316.7 

25.8 

17.7 

-11.8 

298.4 

299.0 

0,2 

20.1 

20,5 

132, 

19.0 

58.0 

5476.2 

497.0 

-28.1 

-45.4 

318.6 

26.6 

17.6 

-20.0 

299.3 

299.8 

0.1 

17.0 

21.0 

132. 

19.4 

59.0 

5577.9 

490.0 

-29.0 

-47.2 

321.6 

27.5 

17.1 

-21.5 

299.4 

299.8 

O.l 

15.1 

21.7 

132. 

19.8 

60.0 

5695.4 

482.0 

-29.6 

-47.; 

324.9 

27.7 

15.9 

-22.6 

300.0 

300,4 

O.l 

15.2 

22.4 

133, 

20.2 

61.0 

5799.6 

475.0 

-30.4 

-48.3 

328.1 

27.4 

14.5 

-2i,2 

300.3 

300,6 

0.1 

15.3 

23.1 

133. 

20.6 

62.0 

5905.1 

468.0 

-30.7 

-47,  J 

330.4 

2 7.1 

13.4 

-2J.6 

301,2 

301.6 

0.1 

17.7 

23.7 

134. 

21.0 

63.0 

6011.9 

461.0 

-31.7 

-47.5 

331.3 

27.4 

13.2 

-2  ,.l 

301.2 

301.6 

0.1 

19.1 

24.3 

134. 

21.4 

64.0 

6119.9 

454.0 

-32.5 

-47.7 

330.4 

29.0 

14.3 

-25.2 

301.5 

301.0 

0.1 

20.1 

24.9 

134. 

21.8 

65.0 

6229.3 

447.0 

-33.3 

-48.4 

329.0 

30.7 

15.8 

-26,4 

301.9 

302.3 

0.1 

20.1 

25.6 

135. 

22.4 

66.0 

6355.8 

439.0 

-34.5 

-49. D 

326,7 

32.8 

18.0 

-27.4 

301,9 

302.3 

0.1 

19.8 

26.7 

136. 

22.7 

67.0 

6467.9 

4 32.0 

-35,6 

-50.6 

325.7 

33.1 

18.7 

-27.3 

302.0 

302,3 

0.1 

19.4 

27.3 

136. 

23.2 

68.0 

6581.5 

425.0 

-36.2 

-51,2 

324.0 

33.0 

19.4 

-26.7 

302.6 

302,8 

0.1 

19.5 

28.3 

136. 

23.5 

69.0 

6696.5 

418.0 

-37.0 

-51.  j 

323.1 

32.7 

19.7 

-2o.2 

303.0 

303,2 

0.1 

19,5 

28,9 

136, 

26.0 

70.0 

6796.4 

412.0 

-37,4 

-52.'; 

321.7 

31.4 

19,4 

-2  ,.6 

303,7 

304.0 

0,1 

19.6 

29.8 

136. 

24.5 

71.0 

6931.6 

404.0 

-38.4 

-53,1 

321,8 

28.1 

17.4 

-2?.l 

304.2 

304.4 

0.1 

19.2 

30.9 

137, 

24.9 

72.0 

7051.6 

397,0 

-39.0 

-53.7 

324.0 

25.8 

15.2 

-20.9 

304.8 

305.1 

0.1 

19.3 

31.5 

137. 

25.4 

73.0 

7155.8 

391.0 

-40.0 

-54,5 

327.3 

26.0 

14.0 

-21.8 

304,9 

305.1 

0.1 

19,3 

32.0 

137. 

25.7 

74.0 

7261.2 

385.0 

-40.9 

99.9 

328.4 

27.3 

14.3 

-23.3 

305,1 

999.9 

99.9 

999,9 

32.5 

137. 

26.2 

75.0 

7385.9 

378.0 

-41.5 

99,  > 

328.6 

30.0 

15.6 

-25,6 

306,0 

999,9 

99,9 

990,9 

33,4 

137, 

26.6 

76.0 

7494.2 

372,0 

-42,4 

99, ; 

327,8 

31.7 

16.9 

-2t.8 

306.1 

999,9 

99.9 

999.9 

34.2 

138. 

27.0 

77.0 

7603.9 

366.0 

-43.3 

99.') 

326.6 

32.9 

18.1 

-2"'. 5 

306.4 

999.9 

99.9 

999.9 

34.9 

138. 

27.4 

78.0 

7715.0 

360.0 

-44.1 

99.9 

325.4 

32.9 

18.7 

-2-.1 

306.8 

000.9 

90,9 

990,9 

35.7 

138. 

27.6 

79.0 

7827.5 

354.0 

-45.2 

99,9 

324.3 

31,2 

18,2 

-25,3 

306.7 

900,9 

90,9 

999,9 

36.6 

138. 

28.3 

80. 0 

7941.4 

348.0 

-46.1 

99,9 

322.8 

29,3 

17.7 

-23,3 

307,  1 

900,9 

99,9 

999,9 

37.5 

138. 

28.8 

81.0 

8076.3 

341.0 

-46,9 

99.9 

321.9 

31.4 

19.4 

-24.7 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

138. 

29.3 

82.0 

8213.4 

334.0 

-48.1 

99.  J 

322.2 

36.5 

22.4 

-28.9 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

138. 

29.7 

83.0 

8312.6 

329.0 

-48.7 

99.  > 

322.8 

38.9 

23.5 

-31.0 

308.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

138, 

30.1 

34.0 

8413.1 

324.0 

-49.7 

99.'’ 

323.5 

33.2 

22,7 

-31.7 

308.4 

999,9 

99,9 

999,9 

61.2 

139, 

30.5 

85.0 

8535.2 

318.0 

-50.6 

99,9 

324.7 

34,4 

19.9 

-28.1 

308.8 

990,0 

99.9 

999.9 

42.1 

139. 

31.1 

86.0 

8680.0 

311.0 

-51.4 

99,9 

327,6 

23.4 

15.2 

-23.9 

309,7 

999.9 

99,9 

999.9 

43.3 

139. 

31.5 

87.0 

8785.1 

306.0 

-52.4 

99.9 

328.9 

27.0 

13.9 

-23.1 

309.7 

990.0 

99.9 

999.9 

43.8 

139. 

32.0 

88.0 

8891.5 

301.0 

-52.7 

99.9 

327.4 

32.1 

17.3 

-2..0 

310,7 

909.0 

99.9 

999.9 

44.3 

139. 

32.4 

89.0 

9021.3 

295.0 

-53.2 

99.  -) 

325.7 

37,7 

21.2 

-31.2 

311.9 

990.9 

99.9 

999.9 

45.3 

139. 

32.8 

90.0 

9131.2 

290.0 

-54.2 

99.  ^ 

324.5 

40.6 

23.6 

-3!  .0 

312.0 

999,9 

99.9 

999,9 

46.4 

140. 

33.3 

91.0 

9242.7 

285.0 

-54.5 

99. 

323.8 

40.8 

24.1 

-32.9 

313.1 

999,0 

99,9 

999,9 

47.7 

140. 

33.7 

92.0 

9355.8 

280.0 

-55,6 

99.9 

324.1 

39.3 

23.0 

-37.8 

313.1 

999,9 

99,9 

999,9 

48.6 

140. 

34.1 

93.0 

9470.5 

275.0 

-55,9 

99.9 

324.8 

36.9 

21.3 

-30.2 

314.3 

999,9 

99.9 

999.9 

49.6 

140. 

34.5 

94.0 

9587.2 

270.0 

-56.2 

99.9 

325.0 

33.4 

19.2 

-2V.4 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

140. 

34.9 

95.0 

9705.8 

265.0 

-56.9 

99.9 

322.4 

29.4 

17.9 

-2J.3 

316.2 

999.9 

99,9 

999,9 

51.2 

140. 

* BY  SPEED  MEANS  EtEVATION  ANGLE  'JETMEEN  6 AND  10  DEG  ' 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B"-£N  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'i  6 DEG 
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STATION  NO. 
TOPEKA.  KAN 

7 FEBRUARY 
600  GMT 

456 

1975 

157 

27, 

0 ' 

TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P'' 

DIR 

SPEFO  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SeC 

M/SEC 

M/'  EC 

OG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.4 

96.0 

9851.0 

259.0 

-56.4 

99.9 

317.3 

27.8 

18.8 

-2H.4 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

140. 

35.9 

97.0 

9974.7 

254.0 

-56.6 

99.9 

315.3 

32.8* 

23.1 

-23.3 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

140. 

36.4 

98.0 

lOlOl.l 

249.0 

-55.6 

99.  J 

316.9 

42.3* 

28.9 

-30.9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

140. 

37.0 

99.0 

10230.8 

244.0 

-54.3 

99.", 

318.7 

49.4* 

32.6 

-37.1 

327.6 

999.9 

99,9 

999,9 

55.5 

140. 

37.4 

100.0 

10337.1 

240.0 

-52.9 

99."^' 

318.0 

45.2* 

30.3 

^3'j.6 

331.3 

999.9 

99,9 

999,9 

57,1 

140. 

37.9 

101. 0 

10500.6 

2 34.0 

-52.4 

99.9 

314.1 

37.2* 

26.7 

-2'..  9 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

140. 

38.3 

102.0 

10640.2 

229.0 

-52.4 

99.9 

309.2 

33.9* 

26.3 

-2‘ .4 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

140. 

38.8 

103.0 

10754.0 

225.0 

-53.1 

99.9 

304.3 

34.1* 

28.1 

-n.2 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

139. 

39.2 

104.0 

10898.6 

220.0 

-53.8 

99.9 

302.3 

34.7* 

29.3 

-18.5 

338,2 

999,9 

99,9 

999.9 

60.6 

139, 

39.6 

105.0 

11016.3 

216.0 

-54.5 

99.9 

301.0 

34.0* 

29.1 

-17.5 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

139. 

40.1 

106.0 

11136.0 

212.0 

-54.6 

99.  J 

300.3 

32.5* 

28.0 

-lt>.4 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

139, 

40.6 

107.0 

11258.1 

208.0 

-54.0 

99.' 

301.2 

33.0* 

28.3 

-r.  .1 

343.4 

999.9 

09.9 

999.9 

63.1 

138. 

41.1 

108.0 

11383.0 

204.0 

-53.1 

99,''- 

301.4 

33.0* 

28.1 

-1  -.2 

346.8 

999.9 

99,9 

999,9 

64.4 

138. 

41.6 

109.0 

11543.3 

199.0 

-52.3 

99.9 

300.2 

31.4* 

27.1 

-ir.8 

350,5 

999,9 

99.9 

999.9 

65.2 

138. 

42.1 

110.0 

11674.8 

195.0 

-51.8 

99.9 

299.4 

31.8* 

27.7 

-15.6 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

138. 

42.7 

111.0 

11843.3 

190.0 

-51.5 

99.9 

297.6 

33.8* 

29.9 

-15.7 

356.4 

999.9 

99,9 

999.9 

67.2 

137. 

43.3 

112.0 

11981.4 

186.0 

-51.5 

99.9 

293.1 

34.3* 

31.6 

-13.5 

358.5 

999.9 

99.9 

999,9 

68.4 

137, 

43.7 

113.0 

12086.7 

183.0 

-52.6 

99.', 

291.3 

35.8* 

33.3 

-li.O 

358.5 

999.9 

99,9 

999,9 

69.0 

137. 

44.3 

114.0 

12229.3 

179.0 

-53.2 

99, 'J 

291.7 

39.4* 

36.6 

-1‘..6 

359.7 

999.9 

99,9 

999.9 

70.3 

136. 

44.7 

115.0 

12374.9 

175.0 

-53.1 

99.9 

292.0 

40.2* 

37.2 

-15.1 

362.3 

999,9 

99.9 

999.9 

71.3 

136. 

45.5 

116.0 

12561.6 

170.0 

-53.5 

99.9 

291.3 

36.0* 

33.5 

-13.1 

364.6 

999,9 

99,9 

999.9 

73.2 

135, 

46.0 

117.0 

12676.0 

167.0 

-54.0 

99.9 

293.7 

33.7* 

30.9 

-13.5 

365.7 

999,9 

99,9 

999.9 

73.8 

135. 

46.6 

118.0 

12831.8 

163.0 

-53.7 

99.9 

299.2 

35.5* 

31.0 

-17.3 

368.7 

999.9 

99,9 

999.9 

74,9 

134. 

47.2 

119.0 

12991.7 

159.0 

-53.1 

99.9 

300.8 

37.2* 

32.0 

-19.1 

372.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

134. 

47.8 

120.0 

13114.5 

156.0 

-52.9 

99.9 

298.4 

36.6* 

32.2 

-17.4 

374,7 

999,9 

99,9 

999,9 

77,7 

134. 

48.4 

121.0 

13281.9 

152.0 

-53.5 

99.  , 

296.6 

35.9* 

32.1 

-16.1 

376,4 

999,9 

90,9 

999,9 

78.9 

134. 

48.9 

122.0 

13409.9 

149.0 

-54.3 

99. •• 

297.8 

37.5* 

33.2 

-IT. 5 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

134. 

49.4 

123.0 

13540.2 

146.0 

-54.6 

99.9 

298.3 

37.8* 

33.3 

-IT. 9 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

Sl.l 

133. 

49.9 

124.0 

13717.5 

142.0 

-55.8 

99.9 

295.8 

34.5* 

31.1 

-15.0 

379,9 

999,9 

99.9 

999.9 

82.2 

133. 

50.5 

125.0 

13853.5 

139.0 

-55.9 

99.9 

290.6 

32.0* 

29.9 

-11.2 

382.0 

999,9 

99.9 

999.9 

83.1 

133. 

51.1 

126.0 

14039.3 

135.0 

-55.9 

99.9 

287.8 

33.9* 

32.3 

-10.4 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

133. 

51.6 

127.0 

14230.5 

131.0 

-56.2 

99.9 

285.9 

34.0* 

32.7 

-5.3 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.3 

132. 

52.1 

128.0 

14377.6 

128.0 

-56.6 

99.  V 

284.9 

31.7* 

30.7 

-r.2 

389,9 

999,9 

99.9 

999.9 

86.  1 

132. 

52.7 

129.0 

14528.2 

125.0 

-56.  1 

99.' 

287.1 

29.1* 

27.8 

-7.6 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

132. 

53.3 

130.0 

14682.6 

122.0 

-56.2 

99.  «■ 

287.9 

28.4* 

27.0 

-n.8 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

131. 

54.0 

131.0 

14893.9 

118.0 

-57.4 

99.9 

285.6 

27.6* 

26.6 

-7.4 

397,6 

999,9 

99,9 

999.9 

89,2 

131. 

54.6' 

132.0 

15001.8 

116.0 

-57.6 

99.9 

287.3 

28.0* 

26.7 

-8.3 

399,2 

999,9 

99.9 

999.9 

89.9 

131. 

55.1 

133.0 

15167.0 

113.0 

-58.4 

99.  V 

290.2 

29.8* 

20.0 

-10.3 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.7 

131. 

55.7 

134.0 

15335.9 

110.0 

-59.3 

99.9 

292.6 

31.5* 

29.0 

-l.i.l 

402.1 

999,9 

99,9 

999,9 

91.8 

130. 

56.2 

135.0 

15508.9 

107.0 

-59.8 

99.  / 

289.1 

30,1* 

28.5 

-'.9 

404.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.8 

130. 

56.9 

136.0 

15746.4 

103.0 

-61.0 

99.", 

272.3 

24,1* 

24.1 

-».o 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.1 

130. 

57.7 

137.0 

15930.0 

100.0 

-61.2 

99.' 

292.3 

19.5* 

18.0 

-7.4 

409.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

129. 

58.3 

138.0 

16119.3 

97.0 

-60.7 

99.9 

307.0 

24,7* 

19.8 

-14.9 

414.1 

999,9 

99,9 

999.9 

95,3 

130. 

59.2 

139.0 

16382.2 

93.0 

-59.4 

99.9 

296.8 

26.9* 

24.0 

-Ir.l 

421.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

129. 

60.0 

140.0  16587.5  90.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  , 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-59.4  99.9  287.4  26,1* 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
CR  TIME  HAVE  BCEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAf.  6 DEG 

956 

24.9 

-•..8 

425.6 

999,9 

99.9 

999.9 

98.0 

129. 

J 

1 

t 

I 


STATION  NO.  A56 
TOPFKA,  KAN 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  157  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’’ 

OIR 

SPFFD 

U COMP 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGF 

A7 

NIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/:,FC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.8 

141.0 

16798.9 

87.0 

-61.0 

99.9 

279.9 

20.8* 

20.5 

-?.6 

426.5 

999.9 

99,9 

999.9 

99.2 

129. 

61.6 

142.0 

17016.8 

84.0 

-61.4 

99.9 

290.3 

23.9* 

22.4 

-P.3 

430.1 

999,9 

99.9 

999.9 

99,5 

129. 

62.3 

143.0 

17242.3 

81. 0 

-61.5 

99.  i 

288.5 

28.4* 

26.9 

-9,0 

434.2 

999.9 

99.9 

999,9 

101.3 

128. 

63.1 

144.0 

17476.5 

78.0 

-61.0 

99. r 

261.8 

17.1* 

16.9 

2.4 

440.1 

999.9 

99,9 

999.9 

102.0 

128. 

63.0 

145.0 

17720.0 

75.0 

-61.4 

99. 

266.4 

19.1* 

19.1 

L V 2 

444.3 

999,9 

99.9 

999,9 

101.7 

126. 

66.8 

146.0 

17972.6 

72.0 

-62.5 

99.9 

289.5 

37.0* 

34.9 

-12.4 

447.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.8 

127. 

65.7 

147.0 

18235.6 

69.0 

-61.9 

99.9 

293.0 

36.3* 

33.4 

-1A.2 

453.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

127. 

66.7 

148.0 

18511.0 

66. 0 

-61.4 

99.9 

288.4 

22.8* 

21.6 

-7.2 

460.8 

999.9 

99,9 

999.9 

108.  1 

127. 

67.7 

149.0 

18799.5 

63.0 

-61.5 

99.9 

286.2 

19,1* 

18.3 

-5.3 

466.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.7 

127. 

68.5 

150.0 

19102.3 

60.0 

-61.0 

99.  G 

297.8 

31  .7* 

28.0 

-14.8 

474.3 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

126. 

69.6 

151.0 

19420.2 

57.0 

-62.1 

99.  O 

298.6 

20.4* 

17.9 

-9,8 

478,9 

999.9 

99.9 

999,9 

111.8 

126. 

70.8 

152.0 

19757.9 

54.0 

-57.7 

99.9 

282.6 

14.6* 

14.3 

-3.2 

496.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

126. 

72.0 

153.0 

19995.8 

52.0 

-58.2 

99.9 

259.5 

16.8* 

16.6 

■|.l 

500.6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

126. 

73.1 

154.0 

20367.5 

49.0 

-61.0 

99.9 

259.5 

20.5* 

20.1 

7.7 

502.6 

999.9 

99.9 

999.9 

114.6 

125. 

74.2 

155.0 

20758.4 

46.0 

-62.8 

99.9 

280.2 

22.2* 

21.8 

-3.9 

507,4 

999,9 

99.9 

999,9 

115.6 

125. 

75.3 

156.0 

21171.4 

43.0 

-65.3 

99.9 

287.0 

23.4* 

22.4 

-6.9 

511.2 

999.9 

99,9 

999.9 

116.8 

125. 

76.7 

157.0 

21610.9 

40.0 

-66.1 

99.9 

293.8 

24.3* 

22.2 

-9.8 

519.9 

999.9 

99,9 

999.9 

119.1 

125. 

78.1 

158.0 

21923^5 

38.0 

-64.1 

99.'" 

29  7.8 

20.9* 

18.5 

-9.8 

532.6 

999,9 

99,9 

999.9 

120.9 

124. 

79.8 

159.0 

22428.8 

35.0 

-62.6 

99. f 

293.1 

18.2* 

16.8 

-7.2 

549.1 

999,9 

99.9 

999,9 

122.3 

124. 

81.6 

160.0 

22982.8 

32.0 

-61.5 

99.9 

268.0 

13.0* 

13.0 

C.5 

566.3 

999.9 

99,9 

999,9 

124.9 

124. 

83.4 

161.0 

23380.0 

30.0 

-64.5 

99.9 

271.6 

6.9* 

6.9 

-0.2 

568.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.1 

124. 

85.5 

162.0 

24025.1 

27.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

588.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

957 


ST4TICN  NO.  ^56 
TOPEKA,  KAN 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  164  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

PG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/E  EE 

OG  K 

DG  K 

CH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.7 

268.0 

588.1 

-9.4 

-13.0 

210.0 

5.2 

2.6 

4.5 

264.8 

26  8.5 

1.4 

75.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

292.3 

985.0 

-9.5 

-13.4 

229.0 

14.4 

10.9 

9.5 

264.9 

26  8.5 

1.4 

73.6 

0.3 

22. 

0.4 

8.0 

379.1 

974.0 

-9.4 

-14,* 

229.0 

14.4 

10.9 

9,5 

265.9 

269.4 

1.3 

68.7 

0.3 

22, 

0.8 

9.0 

467.7 

963.0 

-5.0 

-10.3 

230.9 

14.2 

11.0 

9.0 

271.3 

276.1 

1.8 

66.3 

0.6 

34. 

1.1 

10.0 

558.4 

952.0 

-2.7 

-9.8 

232.9 

13.7 

10.9 

f.,3 

274.5 

279,6 

1.9 

57.8 

0.  8 

39, 

1.4 

11.0 

667.5 

939.0 

-2.4 

-13. 

235.  1 

12.4 

10.1 

7.1 

275.9 

279,8 

1.4 

42.0 

1.1 

43. 

1.8 

12.0 

760.9 

928.0 

-3.1 

-15.0 

240.1 

10.9 

9.5 

5.4 

276.0 

279.3 

1.2 

37,3 

1.3 

45. 

2.1 

13.0 

846.6 

918.0 

-3.6 

— 1 6.  'y 

246.0 

10,7 

9,8 

4.4 

276.4 

279,6 

1.2 

36.1 

1.5 

47. 

2.5 

14.0 

941.8 

907.0 

-4.1 

-12." 

254.3 

12.8 

12.4 

3.5 

276.9 

281.2 

1.6 

51.0 

1.8 

50. 

2.8 

15.0 

1029.2 

897.0 

-4.2 

-13.0 

258.4 

14.7 

14.4 

2.9 

277.6 

281.9 

1.6 

50.4 

2.0 

54. 

3.2 

16.0 

1144.3 

884.0 

-4.4 

-13.3 

265.4 

16.0 

15.9 

1.3 

278.6 

282.9 

1.5 

49.4 

2,3 

58. 

3.5 

17.0 

1243.0 

873.0 

-3.9 

-14.2 

272,4 

16.2 

16.2 

-C.7 

280.1 

284.1 

1.5 

44.4 

2.6 

61. 

3.9 

18.0 

1334.0 

863.0 

-3.6 

-13.  / 

278.2 

17.6 

17.4 

-2.5 

281.3 

285.6 

1.5 

45.2 

2.9 

66. 

4.2 

19.0 

1426.0 

853.0 

-4.1 

-13. V 

280.3 

18.4 

18.1 

-3.3 

281.8 

286.1 

1.5 

46.2 

3.2 

69. 

4.5 

20.0 

1519.0 

843.0 

-4.7 

-14.? 

281.5 

19.0 

18.6 

-3.8 

282.1 

286.1 

1.4 

44.3 

3.5 

72. 

5.0 

21.0 

1631.6 

831.0 

-5.7 

-16,9 

283,9 

18,9 

18.4 

-4,5 

282,1 

285,6 

1.2 

40,7 

4,0 

76. 

5.4 

22.0 

1726.3 

821.0 

-6.6 

-16.? 

283.0 

19.7 

19.2 

—4  .4 

282.2 

285.8 

1.3 

45.8 

4.4 

79, 

5.8 

23.0 

1822.0 

811.0 

-7.4 

-15.5 

285.4 

19.5 

18.8 

-3.2 

282.4 

286.3 

1.4 

52.0 

4,9 

81. 

6.2 

24.0 

1918.5 

801.0 

-7.8 

-17.2 

290.1 

13.9 

17.7 

-C.,5 

282.9 

286.4 

1.2 

46.5 

5.3 

S3. 

6.5 

25.0 

2016.2 

791.0 

-8,2 

-lo.** 

294,7 

18.4 

16.7 

-7.7 

283. 4 

286.4 

1.0 

40.1 

5.6 

85. 

r.o 

26.0 

2124.9 

780.0 

-8.4 

-24. T 

293.7 

19.0 

16.6 

-9.1 

284.3 

286.3 

0.7 

26.0 

6.1 

88. 

7.4 

27.0 

2224.9 

770.0 

-8.8 

-24.  j 

298.1 

19.2 

17.0 

-9.1 

284.9 

287.0 

0.7 

27.2 

6.5 

90. 

7.7 

28.0 

2315.9 

761.0 

-9.4 

-24.4 

298,8 

19,4 

17,0 

-9.3 

285,3 

287.2 

0.7 

27.2 

6.8 

91. 

8.1 

29.0 

2407.7 

752.0 

-10.1 

-24, « 

300.8 

19,6 

16,8 

-IL.O 

285,3 

287.3 

0.7 

28.7 

7.2 

93. 

8.5 

30.0 

2510.8 

742.0 

-10.4 

-26.6 

303.9 

19.9 

16.5 

-II. 1 

286.2 

288.0 

0.6 

24.9 

7.6 

95. 

8.9 

31.0 

2604.8 

733.0 

-10.0 

-29.0 

307.0 

20.8 

16.6 

-12.5 

287.7 

289.1 

0.5 

19.3 

8.0 

96. 

9.3 

32.0 

2700.0 

724.0 

-10,3 

-29.7 

308,7 

22.1 

17.3 

-13,8 

288.4 

289,7 

0.4 

18.4 

8.4 

98. 

9.7 

33.0 

2796.2 

715.0 

-10,8 

-30,7 

309.3 

23.4 

18.1 

-14.8 

288.8 

290.0 

0.4 

17.5 

8.9 

100. 

10.1 

34.0 

2893.5 

706.0 

-11.4 

-3 1 . J 

309.3 

24.5 

19.0 

-15.5 

289.2 

290.4 

0.4 

17.5 

9.4 

102. 

10.4 

35.0 

2991.8 

697.0 

-11.7 

-30.: 

309.2 

25.0 

19.4 

-13.8 

289.9 

291.3 

0.4 

19.9 

9.9 

103. 

10.9 

36.0 

3113.6 

686.0 

-12.1 

-29.’ 

308,7 

25.6 

19.9 

-lo.O 

290.8 

292.3 

0.5 

22.5 

10.5 

105. 

11.3 

37.0 

3225.7 

676.0 

-13,1 

-24.’ 

308,1 

25.6 

20.2 

-15.8 

290.9 

293.2 

0.8 

36.7 

11.1 

106. 

11.7 

38.0 

3339.1 

666.0 

-13.9 

-26.5 

307.4 

25.0 

19.9 

-15.2 

291.2 

293.2 

0.6 

33.4 

11.7 

107. 

12.0 

39.0 

3442.5 

657.0 

-13.2 

-40.1 

306.9 

24.2 

19.3 

-14.5 

293.1 

29  3,7 

0.2 

8,3 

12.2 

108. 

12.4 

40.0 

3535.8 

649.0 

-13,2 

-33,.; 

307,2 

23.1 

18.4 

-13.9 

294,1 

295,3 

0.4 

16,7 

12.7 

109, 

12.9 

41.0 

3665.8 

638.0 

-13.9 

-29.0 

308.7 

23.1 

18.0 

-14.5 

294.8 

296.4 

0.5 

25.1 

13.2 

110. 

13.3 

42.0 

3761.5 

630.0 

-14.6 

-28.1 

310.5 

23.9 

18.2 

-IS. 5 

295.1 

296.9 

0.6 

30.2 

13.3 

111. 

13.6 

43.0 

3870.4 

621.0 

-15.3 

-27.'' 

311,7 

24.7 

18.4 

-16.4 

295.5 

297.4 

0.6 

33.1 

14.2 

111. 

14.1 

44.0 

3968.2 

613.0 

-16,0 

-27,’ 

313.0 

26.0 

19  .0 

-17.7 

295,8 

297.9 

0.7 

37.2 

14.9 

112. 

14.4 

45.0 

4067.0 

605.0 

-16.8 

-27.2 

313.0 

26.8 

19.6 

-18.3 

296.0 

298.1 

0.7 

40.1 

15.3 

113. 

14.8 

46.0 

4166.9 

597.0 

-17.4 

-27.0 

312.4 

27.3 

20.2 

-18.4 

296.5 

298.6 

0.7 

42.6 

16.0 

114. 

15.2 

47.0 

4267.9 

589.0 

-18.1 

-28, U 

311. 4 

27.0 

20.3 

-17,9 

296.8 

298.8 

0.6 

41.1 

16.7 

115. 

15.6 

48.0 

4382.8 

580.0 

-18.6 

—28.  o 

310.0 

26.2 

20.1 

-16.8 

297.5 

299.4 

0.6 

40.0 

17.3 

115. 

16.0 

49.0 

4473.3 

573.0 

-18.9 

-28.C- 

303.5 

25.6 

20.0 

-13.9 

298.2 

300.1 

0.6 

40.8 

17.8 

116. 

16.3 

50.0 

4578.0 

565.0 

-19.4 

-29.0 

307.8 

26.0 

20.5 

-15.9 

298*8 

300.6 

0.6 

39.1 

18.3 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


456 


STATICN  NO. 
TOPEKA,  KAN 


T FEBRUARY  1975 

1115  GMT  164  15,  Q 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.9 

51.0 

4710.6 

555.0 

-20.1 

-31.3 

307.2 

27,1 

21,5 

-16.4 

299.5 

301,1 

0.5 

35.8 

19.2 

116. 

17.3 

52.0 

4818.0 

547.0 

-21  .2 

-32.3 

307.5 

27.1 

21.5 

-16.5 

299.4 

300.9 

0.5 

35.8 

19.9 

117. 

17.7 

53.0 

4926.6 

539.0 

-22.0 

-33,0 

308.1 

26.7 

21.0 

-16.5 

299,7 

301.1 

0,4 

35.8 

20.5 

117, 

la.i 

54,0 

5022.7 

532,0 

-22.4 

-33.0 

308.7 

26.3 

20,5 

-16.4 

300,4 

301.8 

0.4 

37.0 

21.1 

117. 

13.5 

55.0 

5133.9 

524.0 

-22.7 

-34.. 

309.2 

26.2 

20.3 

-16.6 

301.4 

302.7 

0.4 

34.2 

21.  7 

118. 

19.0 

56.0 

5260.9 

515,0 

-23.5 

-36.2 

309.3 

27.0 

20.9 

-1^.1 

301.9 

303.0 

0.3 

29.7 

22.5 

118. 

19.3 

57.0 

5360.9 

508.0 

-24.1 

-37.' 

308.6 

27.4 

21.4 

-17.1 

302.2 

303,2 

0.3 

27,0 

23,0 

118. 

19.8 

5B.0 

5476.5 

500.0 

-24.8 

-39,  » 

307.0 

27.4 

21,9 

-16.5 

302,  8 

303.7 

0.3 

24.8 

23.8 

119. 

20.1 

59.0 

5578.9 

493.0 

-25,6 

-40.9 

306.0 

27.1 

21.9 

-15.9 

303.0 

303.8 

0.2 

22.1 

24.3 

119. 

20.5 

60.0 

5682.4 

486.0 

-26.5 

-41.8 

305.0 

26.6 

21.8 

-15.2 

303.1 

303.8 

0.2 

21.8 

25.0 

119. 

21.0 

61.0 

5787.1 

479,0 

-27.2 

-42.0 

304,7 

27.5 

22.6 

-15.7 

303.6 

304,2 

0.2 

21.4 

25.7 

119, 

21.4 

62.0 

5893.0 

472.0 

-28.2 

-42,0 

305.3 

29,6 

24,2 

-17.1 

303,5 

304.2 

0.2 

23.1 

26.3 

119. 

21.9 

63.0 

5999.9 

465.0 

-29.3 

-42. 

306.2 

31.0 

25.0 

-18.3 

303.5 

304.2 

0.2 

25.4 

27.3 

120. 

22.2 

64.0 

6123.7 

457.0 

-30.2 

-43.' 

306.8 

30.2 

24.2 

-18.1 

303.9 

304,5 

0.2 

26.9 

28.0 

120. 

22.6 

65.0 

6233.3 

450.0 

-31,3 

-43.4 

307.4 

28.0 

22.3 

-1  7,0 

303,9 

304,5 

0.2 

28.9 

28.7 

120. 

23.4 

66.0 

6360.1 

442,0 

-32.4 

-43.7 

306.3 

24.5 

19.8 

-If. 5 

304.1 

304.7 

0.2 

30.8 

29.8 

120. 

23.8 

67.0 

6472.5 

435.0 

-33.2 

-44.6 

305.2 

25.0 

20.4 

-1  i.4 

304.5 

305.0 

0.2 

30.2 

30.4 

120. 

24.2 

68.0 

6570.0 

429.0 

-34,0 

-46.2 

305.3 

26.2 

21.4 

-15.1 

304.7 

305.1 

0.1 

27.4 

31.0 

120, 

24.6 

69.0 

6685.1 

422.0 

-34,6 

-47.-, 

306.5 

27,8 

22.3 

-16,5 

305,2 

305,7 

0.1 

25,7 

31.7 

120. 

25.0 

70.0 

6801.7 

415.0 

-35.7 

-48.  , 

308.5 

29,7 

23.2 

-18.5 

305.3 

305.7 

0.1 

25.4 

32.2 

121. 

25.5 

71.0 

6936.8 

407.0 

-36.8 

-49.5 

310.1 

31.7 

24.3 

-20.4 

305.6 

306.0 

0.1 

25.1 

33.2 

121. 

26.0 

72.0 

7039.5 

401.0 

-37.5 

-50,' 

310,9 

31.2 

23.6 

-26,4 

306.0 

306.4 

0.1 

25,1 

34.3 

121. 

26.6 

73.0 

7160,8 

394.0 

-38,4 

-50.9 

312.5 

28.3 

20.9 

-19.1 

306.3 

306.6 

0.1 

25.2 

35.3 

121. 

26,9 

74,0 

7266.1 

388.0 

-39.4 

99.9 

313.4 

27.1 

19.7 

-m.6 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35,7 

122. 

27.4 

75.0 

7372.7 

382.0 

-40.1 

99.  ■» 

313,4 

26.5 

19.3 

-IR.2 

307.0 

999.9 

99.9 

999,9 

36.6 

122. 

27.9 

76.0 

7480,5 

376,0 

-41,2 

99,  > 

311.5 

27,9 

20,9 

-18,4 

306.9 

999,9 

99,9 

999.9 

37.2 

122. 

28.3 

77,0 

7589.7 

370,0 

-41,6 

99.  • 

309,5 

30,2 

23,3 

-19,2 

307.7 

999.0 

99.9 

999.9 

37.9 

122. 

28.8 

78.0 

7700.4 

364.0 

-42.4 

99.9 

308.0 

33.6 

26.4 

-20.7 

308.1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.9 

122. 

29.2 

79.0 

7812.6 

358.0 

-43.1 

99.9 

307.9 

35.6 

28.1 

-21,9 

308,6 

909,9 

99,9 

999,9 

39.7 

123. 

29.7 

80.0 

7926.2 

352.0 

-44,0 

99,9 

308.6 

36.1 

23,2 

-2?. 5 

308.9 

999,9 

99,9 

999,9 

40.9 

123. 

30.2 

81.0 

8060.8 

345.0 

-44,  7 

99.9 

309.6 

34.4 

26.5 

-21.9 

309.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

123. 

30.7 

82.0 

8178.0 

339.0 

-45.7 

99.9 

310.3 

32.7 

24.9 

-21.2 

309.9 

909.0 

99.9 

999.9 

42.9 

123. 

31.1 

83.0 

8296.7 

333.0 

-46.7 

99.  J 

310.9 

32.7* •• 

24.7 

-21.4 

310.1 

999,9 

99,9 

999,9 

43.7 

123. 

31.5 

84.0 

8417.0 

327.0 

-47.  8 

99.9 

311.7 

34,1* 

25.5 

-22.7 

310.3 

999.9 

99,9 

999.9 

44.4 

123. 

32.0 

85.0 

8539.0 

321.0 

-48.7 

99.9 

313,9 

36.2* 

26.1 

-2S.1 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

124. 

32.5 

86.0 

8683.8 

314.0 

-49.4 

99.9 

317.8 

37.5* 

25.2 

-2’. 8 

311.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

124. 

33.1 

87.0 

8788.7 

309.0 

-50.3 

99.9 

319,4 

38,7* 

25,2 

-29,4 

311.8 

999,9 

99,9 

999,9 

47.8 

124. 

33.6 

88.0 

8916.4 

303,0 

-51,2 

99,9 

316,9 

38.5* 

26.3 

-28.1 

312.2 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

125, 

33.9 

89.0 

9024.4 

298.0 

-51.9 

99.9 

315.4 

37.0* 

26.0 

-26.4 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

125. 

34.5 

90.0 

9134.0 

293.0 

-52.5 

99.; 

316.2 

33,0* 

22.9 

-23.8 

313.5 

999.9 

99,9 

999.9 

51.1 

125. 

35.0 

91,0 

9245.0 

288.0 

-53,3 

99,  7 

317,9 

33o3* 

22.3 

-2‘„7 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

125. 

35.5 

92,0 

9357,6 

283.0 

-54,1 

99,9 

317,9 

36.3* 

24.3 

-26.9 

314.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

126. 

36.1 

93.0 

9494.8 

277.0 

-54.9 

99.9 

318.9 

36.6* 

24.0 

-2T.6 

315.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

126. 

36.6 

94.0 

9537.7 

273.0 

-55.6 

99,9 

319.6 

35.9* 

23.3 

-27.4 

315.4 

999,9 

99,9 

999,9 

55.4 

126. 

37.1 

95.0 

9705.3 

268.0 

-56.2 

99.9 

318.3 

38.0* 

25.3 

-28.4 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

126. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMF  HAVE  B'EN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


959 


STATrCN  NO.  A56 
TOPEKA.,  KAN 

7 FEBRUARY  IS75 

1115  GMT  16A  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

DIP, 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M7SFC 

37.7 

96.0 

9873.3 

261.0 

-56.6 

99,9 

315.8 

42.6* •• 

38.2 

97.0 

9971.1 

257.0 

-57.4 

99,9 

314.1 

45,4* 

3B.7 

98.0 

10095,0 

252.0 

-58.3 

99.9 

312.8 

47.0* 

39.1 

99.0 

10221.0 

247.0 

-58.5 

99.9 

312.0 

47.5* 

39.6 

100.0 

10349.5 

242.0 

-58,8 

99,9 

311.7 

46,5* 

40.3 

101. 0 

10480,4 

237.0 

-59.4 

99.9 

312.2 

42.7* 

40.7 

102.0 

10613.7 

232.0 

-60.3 

99.9 

312.4 

39.2* 

41.1 

103.0 

10722.4 

228.0 

-59.2 

99.  y 

312,1 

35,4* 

41.7 

104.0 

10861,4 

223.0 

-59,0 

99.9 

309.9 

31.7* 

42.1 

105.0 

10975.0 

219.0 

-59.0 

99.9 

307.7 

31.7* 

42.5 

106.0 

11090.7 

215.0 

-58.6 

99.9 

305.2 

32.7* 

43.1 

107.0 

11233.8 

210.0 

-57.9 

99.9 

300.8 

34,1* 

43.6 

108.0 

11360.3 

206.0 

-57.1 

99.9 

298.2 

36.8* 

44.1 

109.0 

11484.5 

202.0 

-56.6 

99.9 

297-1 

40.9* 

44.6 

110.0 

11611.5 

198.0 

-56.2 

99.9 

297.1 

45,8* 

45.3 

111.0 

11773.8 

193,0 

-56,6 

99,7 

297.9 

49,4* 

45.6 

112.0 

11906.8 

189.0 

-56.4 

99.9 

297.6 

45.4* 

46.4 

113.0 

12042.6 

185.0 

-56.4 

99.9 

296.2 

39.4* 

46.9 

114.0 

12181.3 

181.0 

-56.6 

99,9 

295.8 

39,0* 

47.4 

115.0 

12323.0 

177.0 

-56.8 

99,9 

295.3 

38.8* 

48.1 

116.0 

12467.7 

173.0 

-57.3 

99.9 

294.1 

38.9* 

49.6 

117.0 

12615.9 

169.0 

-56.6 

99.9 

294,3 

40.4* 

49.1 

118.0 

12767,7 

165.0 

-56.8 

99,7 

295,0 

38,2* 

49.7 

119.0 

12883.9 

162.0 

-57.3 

99.9 

295.7 

34.0* 

50.2 

120.0 

13042.1 

158.0 

-56.9 

99.9 

296.3 

35.9* 

50.8 

121.0 

13163.7 

155.0 

-56,6 

99,9 

295,5 

39.6* 

51.4 

122.0 

13329.5 

151.0 

-56.6 

99.9 

293,9 

39.8* 

51.9 

123.0 

13456.8 

148.0 

-56.6 

99.9 

293.5 

40.7* 

52.4 

124,0 

13586.8 

145.0 

-56.2 

99.  y 

293.1 

40.4* 

53.0 

125,0 

13719,8 

142.0 

-55.7 

99,7 

291.4 

36.4* 

53.6 

126.0 

13901.4 

138.0 

-56.6 

99.9 

291.0 

36.1* 

54.2 

127.0 

14087.8 

134.0 

-56.9 

99.9 

292.9 

41.3* 

54.7 

128.0 

14230.9 

131.0 

-57.9 

99.9 

294.4 

43,4* 

55.3 

129,0 

14376,9 

128.0 

-58,1 

99,9 

294.4 

38.1* 

55.8 

130.0 

14526.4 

125.0 

-57.6 

99.9 

293.3 

32.1* 

56.5 

131.0 

14679.7 

122.0 

-57.9 

99.9 

294.1 

30,1* 

57.2 

132.0 

14889,7 

118.0 

-58.1 

99,9 

297,1 

37,0* 

57.8 

133.0 

14997.3 

116.0 

-58.5 

99.9 

296.5 

40.4* 

58.4 

134.0 

15161.8 

113.0 

-59.2 

99.9 

292.4 

35.8* 

59.1 

135,0 

15330,3 

IIO.O 

-59.7 

99.9 

285.3 

33,9* 

59.8 

136.0 

15503,2 

107,0 

-59.5 

99,9 

283.4 

36,7* 

60.4 

137.0 

15741.3 

103.0 

-60.1 

99.9 

278.0 

23.7* 

61.2 

138.0 

15925.3 

100.0 

-61.2 

99.9 

279,4 

12,4* 

61.9 

139.0 

16114.1 

97.0 

-61.9 

99.9 

292,3 

23,8* 

62*7 

140.0 

16308.3 

94.0 

-62.3 

99.9 

291.0 

30.1* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  09  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.M  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC* 

KM 

OG 

29.7 

-30.5 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

127. 

32.6 

-3  .6 

318.2 

999,9 

99.9 

999.9 

59.1 

127. 

34.5 

-31.9 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

127. 

35.3 

-31.8 

320.3 

909,9 

99,9 

999.9 

61,6 

127, 

34.7 

-31.0 

321.6 

999,9 

99,9 

999,9 

63.1 

127. 

31.6 

-23.7 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

127. 

29,0 

-2i.5 

323.3 

999,9 

99,9 

999.9 

66.0 

127. 

26.2 

-2’.7 

326.6 

909.9 

09,9 

999,9 

66.8 

127. 

24.3 

-20.3 

328.9 

999.9 

99.0 

999.9 

68.0 

128. 

25.1 

-I*?. 4 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

128. 

25.7 

-18.9 

332.9 

999,9 

99.9 

999,9 

69,7 

128. 

29.2 

-17,4 

336,3 

999,9 

99,9 

999.9 

70,6 

127. 

32.4 

-1  .4 

339.5 

999.9 

09.9 

999.9 

71.6 

127. 

36.4 

-1  1.7 

342.2 

999.0 

99.9 

990.9 

73.0 

127. 

40.8 

-23.8 

344,7 

909,9 

99,9 

999,9 

73,9 

127. 

43.7 

-23.1 

346.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

127. 

40.2 

-21.0 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

127. 

35.3 

-17.4 

351.2 

999,9 

99,9 

999.9 

79.1 

126. 

35,1 

-17,0 

353.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

126. 

35.1 

-lo.6 

355.1 

909.9 

99.9 

999.9 

81.6 

126. 

35.5 

-19.9 

356.6 

999.9 

99.9 

990.9 

82.8 

126. 

36,8 

-16,6 

360,  1 

999,9 

99.9 

999,9 

84,0 

126. 

34.6 

-16,1 

362.3 

999,9 

99,9 

999.9 

85.7 

125. 

30.6 

-14.8 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

125. 

32.2 

-l‘J.9 

366,5 

909,9 

99,9 

999,9 

87,4 

125. 

35.7 

-17,1 

369,1 

909,9 

99.9 

999,9 

89.0 

125, 

36.3 

-15.1 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

125. 

37.4 

-15,3 

374.0 

999.9 

99.9 

999.9 

01.3 

125. 

37.1 

-15.9 

376.8 

999,9 

99,9 

999.9 

93.0 

125, 

33.8 

-13.3 

380.0 

999.9 

99,9 

909,9 

94.1 

125. 

33.7 

-13.0 

381.6 

999.9 

90.9 

999.9 

95.3 

124. 

38.0 

-16.1 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.5 

124. 

39.5 

-17,9 

384.9 

999,9 

90,9 

999,9 

97,9 

124. 

34.7 

-15.8 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

124. 

29.5 

-12.7 

390.7 

999,9 

99.9 

909.9 

100.6 

124. 

27.5 

-12.3 

392,8 

999,9 

99,9 

999,9 

101.7 

124, 

32,9 

-16,9 

396.2 

999,9 

99,9 

999.9 

103.0 

124. 

36.1 

-16.0 

397.5 

999.9 

99.9 

999,9 

104.6 

123. 

33.1 

-13.6 

399.2 

999,9 

99,9 

999,9 

106.1 

123. 

32,6 

-•^.3 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

107.3 

123. 

35.7 

-8.5 

404.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.5 

123. 

23.5 

-3.3 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

lll.O 

123. 

12.2 

-2.0 

409.6 

999,9 

99,9 

999,9 

110.0 

122. 

22.0 

-9.0 

411.7 

999,9 

99,9 

999.9 

111.2 

122. 

28.1 

-10.8 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.5 

122. 

i 


960 


456 


STATION  NO. 

TOPEKA,  KAN 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  164  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCiHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

M/SEC 

M/t;EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.4 

141.0 

16506.5 

91.0 

-62.7 

99.9 

290.1 

31.7* 

29.7 

-in. 9 

417.8 

999.9 

99.9 

999,9 

113.8 

122. 

64.1 

142.0 

16715.3 

88.0 

-62.5 

99.9 

289.6 

31.4* 

2*>.6 

-ID. 5 

422.2 

999,9 

99,9 

999,9 

115.1 

122. 

64.9 

143.0 

16929.1 

85.0 

-62.9 

99.9 

287.7 

31.4* 

30.0 

-9.5 

425.6 

999.9 

99,9 

999.9 

116.5 

12Z. 

65.7 

144.0 

17150.5 

82.0 

-62.9 

99.9 

287.1 

33.5* 

32.0 

-9.9 

430.0 

099.9 

99,9 

999,9 

118,0 

122. 

66.4 

145.0 

17379.8 

79.0 

-63.2 

99.  9 

292.6 

33.5* 

31.0 

-12.9 

433.8 

999,9 

99.9 

999.9 

119.5 

121. 

67.2 

146.0 

17618.4 

76.0 

-62.3 

99.9 

299.4 

27.3* 

23.8 

-13.4 

440.7 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

121. 

68.1 

147.0 

17867.4 

73.0 

-61.9 

99.9 

297.6 

7.2* 

6.4 

-3.3 

446.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

121. 

69.0 

148.0 

18127.9 

70.0 

-60.6 

99.9 

289,7 

20.2* 

19,0 

-6.8 

454.7 

999,9 

99,9 

999,9 

121.5 

121. 

69.9 

149.0 

18308.2 

68.0 

-61.0 

99.9 

297.5 

44.5* 

39.5 

-20.6 

457.7 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

121. 

70.7 

150.0 

18588.7 

65.0 

-60.8 

99.9 

291.3 

14.4* 

13.4 

-5.2 

464.1 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

121. 

71.6 

151.0 

18881  .8 

62.0 

-61.9 

99.9 

284.0 

18.6* 

18.1 

-..5 

467.9 

999,9 

99.9 

999.9 

126.3 

121. 

72.6 

152.0 

19188.3 

59.0 

-62.5 

99.9 

276.4 

12.7* 

12.6 

--.4 

473.3 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

121. 

73.7 

153.0 

19401.9 

57.0 

-61.0 

99.9 

278.2 

13.2* 

13.1 

-’..9 

481.4 

999.9 

99.9 

999.9 

128.3 

121. 

74.7 

154.0 

19737.3 

54.0 

-61.7 

99.9 

290.7 

18.8* 

17.6 

—6, 6 

487.2 

999.9 

99.9 

999.9 

128.8 

121. 

75.6 

155.0 

19970.5 

52.0 

-62.7 

99.9 

286.4 

28.1* 

26.9 

-7.9 

490.3 

999,9 

99.9 

999.9 

130.3 

121, 

76.7 

156.0 

20335.0 

49.0 

-64.8 

99.9 

268.8 

19.  1* 

19.1 

0.4 

493.6 

999,9 

99.9 

999,9 

132.0 

120. 

77.7 

157.0 

20719.7 

46.0 

-65.8 

99.9 

269.0 

12.0* 

12.0 

0.2 

500.2 

999.9 

99.9 

999.9 

132.7 

120. 

78.9 

158.0 

20989.6 

44.0 

-65.8 

99.9 

290.4 

15.0* 

14.0 

-3.2 

506.6 

999,9 

99,9 

999,9 

133.7 

120. 

80.0 

159.0 

21420.8 

41.0 

-63.6 

99.9 

302.9 

24.4* 

20.5 

-13.3 

522.4 

999,9 

99.9 

999,9 

134,7 

120. 

81.2 

160.0 

21728.7 

39.0 

-62.3 

99.9 

308.4 

17.5* 

13.7 

-lvO.9 

533.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

120. 

82.9 

161.0 

22225.7 

36.0 

-60.1 

99.9 

305.1 

5.0* 

4.1 

-2.9 

551.4 

999.9 

99.9 

999.9 

139.2 

120. 

84.4 

162.0 

22580.6 

34.0 

-62.3 

99.9 

283.6 

16.2* 

15.7 

-3.8 

534.7 

999.9 

99.9 

999,9 

137.3 

120, 

85.9 

163.0 

23147.7 

31.0 

-64.8 

99.9 

278.2 

23.2* 

23.0 

-3.3 

562.7 

999,9 

99.9 

999,9 

140,5 

120. 

87.5 

164.0 

23766.7 

28.0 

-66.2 

99.9 

285.5 

11.7* 

11.3 

-3.1 

575.4 

999.9 

99.9 

999.9 

141.1 

120. 

89.4 

165.0 

24215.2 

26.0 

-66.9 

99.9 

288.9 

18.8* 

17.8 

-A.l 

585.9 

999.9 

99.9 

999.9 

142.3 

120. 

91.5 

166.0 

24955.7 

23.0 

-67.1 

99.5 

293.3 

4.8* 

4.4 

-1.9 

606.2 

999.9 

99.9 

999,9 

144.9 

119. 

93.8 

167.0 

25515.4 

■ 21.0 

-59.2 

99.9 

296.1 

15.6* 

14.0 

-6.9 

646.0 

999.9 

99.9 

999.9 

146.6 

119. 

96.2 

168.0 

26479.1 

18.0 

-60.3 

99.9 

280.5 

26.0* 

25.6 

-4.8 

671.7 

999,9 

99.9 

999.9 

145.9 

119. 

99.5 

169.0 

27616.6 

15.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

708.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AT 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/iEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

5.1 

8.0 

1008.1 

0.9 

-O.i 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

273.9 

283.5 

3.8 

93.0 

999.9 

999. 

0.3 

6.0 

121.2 

994.0 

0.2 

-0.7 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

283.5 

3.6 

91.7 

999,9 

999. 

0,7 

7,0 

218.5 

982.0 

-0.6 

-0.  T 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

274.5 

283.9 

3.7 

99.0 

999.9 

909. 

1.1 

8.0 

316.8 

970.0 

-1.2 

-1.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

274.8 

284.0 

3.6 

100.5 

999.9 

999. 

1.4 

9.0 

416. C 

958.0 

-2.0 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

274.9 

283.8 

3.4 

100.7 

999.9 

999. 

1.8 

10.0 

507.9 

947.0 

-2.3 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

9 J.9 

275.5 

284.3 

3.4 

100.6 

999.9 

999. 

2.3 

11.0 

626.4 

933.0 

-1.5 

-1.5 

999.9 

99.9 

99,9 

9-7,9 

277.5 

287,0 

3.7 

100.8 

999,  9 

999, 

2.6 

12.0 

730.0 

921.0 

0.4 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

280.6 

291,7 

4.3 

100.8 

999,9 

999, 

3.0 

13.0 

826.7 

910.0 

0.9 

0.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.1 

293.8 

4.5 

100.6 

999.9 

999. 

3.4 

14.0 

924.6 

899.0 

1.2 

1.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

203.4 

295.6 

4.7 

100.9 

999.9 

999. 

3.8 

15.0 

1023.9 

883.0 

1.6 

1.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

284.8 

297.5 

4.8 

100.9 

999.9 

999, 

4.2 

16.0 

1152.2 

874.0 

1.7 

1.7 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

286,3 

299,4 

5.0 

100.7 

999,9 

999, 

4.6 

17.0 

1254.4 

863.0 

1.4 

1.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

97.9 

287.0 

300.0 

4.9 

100.7 

999.9 

999. 

4.9 

in.o 

1357.8 

852.0 

1.1 

1.1 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

287.7 

300.6 

4.9 

100.4 

999.9 

999. 

5.3 

19.0 

1462.3 

841.0 

0.4 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

28B.0 

300.5 

4.7 

100.5 

999,9 

999, 

5.8 

20.0 

155B.3 

831.0 

-0.3 

-0.3 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

288.3 

300.4 

4.5 

100.4 

999,9 

999, 

6.2 

21.0 

1684.7 

813.0 

-0.3 

-0.  3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

289.6 

302.0 

4.6 

100.7 

999.9 

999. 

6.6 

22.0 

1793.3 

807.0 

0.1 

0.:. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.1 

304.0 

4.8 

lOl.O 

999.9 

999, 

T.O 

23.0 

1893.4 

797.0 

0.1 

-0.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

292,1 

304,7 

4.6 

95.9 

999.9 

999, 

7.4 

24.0 

1994.7 

787.0 

-0.1 

-2.3 

999.9 

99,9 

99,9 

97,9 

292.9 

304,3 

4.1 

85,3 

999.9 

999, 

7.8 

25.0 

2107.7 

776.0 

0.6 

-3.2 

999.9 

99,9 

99.9 

97.0 

294.8 

305.6 

3,9 

75.6 

999.9 

999. 

8.3 

26.0 

2232.9 

764.0 

0.6 

-5.0 

999.9 

99  .9 

99.0 

99.9 

206.1 

305.8 

3.5 

66.1 

999,9 

999. 

8.7 

27.0 

233H.5 

754.0 

-0.3 

-12.  j 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

206.1 

302.0 

2.0 

40.7 

999.9 

999, 

9.1 

28. 0 

2456.1 

743.0 

-0.6 

-12.2 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

207,0 

302,9 

2.0 

41.0 

999.9 

999. 

9,5 

29.0 

2553.4 

734.0 

-1.4 

-12.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

297.2 

303.2 

2.1 

44.0 

999,9 

999, 

9.9 

30.0 

2662.6 

724.0 

-2.0 

-11.5 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

297.6 

304.0 

2.2 

48.1 

999.9 

999. 

10.3 

31.0 

2773.0 

714.0 

-3.0 

-11.4 

999.9 

99,9 

99,9 

97,9 

297,8 

304.3 

2.2 

52.1 

999.9 

999, 

10.6 

32.0 

2884. 6 

704.0 

-3.6 

-11. 0 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

708.3 

305.1 

2.3 

56.3 

999.9 

999. 

11.0 

33.0 

2936.3 

695.0 

-4.2 

-12.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.7 

304.8 

2.1 

51.8 

999.9 

999. 

11.4 

34.0 

3100.4 

665.0 

-4.7 

-18.  I 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.3 

303.2 

1.3 

32.3 

999.9 

999, 

11.8 

35.0 

3 204.5 

676.0 

-5.0 

-23.  V 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

300.0 

302.6 

0.8 

21.3 

999.9 

999. 

12.3 

36.0 

3345.2 

664.0 

-5.1 

-29.  ; 

999.9 

99,9 

99.9 

97,9 

301,4 

302,9 

0,5 

12.1 

999.  9 

999. 

12.6 

37.0 

3452.3 

655.0 

-5.1 

-53.? 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

302.5 

302.6 

0.0 

l.O 

999.9 

999, 

13.0 

38.0 

3560.9 

646.0 

-5.6 

-53.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.2 

303.3 

0.0 

l.O 

999,9 

999, 

13.4 

39.0 

3670.6 

637.0 

-6.5 

-42.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

303.  4 

303.8 

0.1 

3.7 

999.  9 

999, 

13.8 

40.0 

3781.6 

628.0 

-7.4 

-43.0 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

303.6 

304.0 

0.1 

3.8 

999,9 

999. 

14.3 

41.0 

3906.3 

618.0 

-8.4 

-43 . 3 

999.9 

99.9 

99,9 

95.9 

303.8 

304.2 

0.1 

3.9 

999.9 

999. 

14.7 

42.0 

4032.8 

608.0 

-8.7 

-45.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97,9 

304.9 

305.2 

0.1 

3,3 

999,9 

999, 

15.1 

43.0 

4135.2 

600.0 

-9.9 

-42.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

9?. 9 

304.7 

305.2 

0.1 

4.7 

999.9 

999, 

15.5 

44.0 

4251.5 

591.0 

-10.9 

-40.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

304.8 

305.5 

0.2 

6.7 

999.9 

999. 

15.9 

45.0 

4356.0 

583.0 

-11.9 

-39.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

304.8 

305.6 

0.2 

8.1 

999.9 

999. 

16.3 

46.0 

4474.9 

574.0 

-12.6 

-38.5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

305,4 

306.2 

0.2 

9,3 

999,9 

999. 

16.7 

47.0 

4581.8 

566.0 

-13.9 

-38.2 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.1 

306.0 

0.2 

10.6 

999.9 

999. 

17.1 

48.0 

4689.7 

558.0 

-15.1 

-39,. 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

304.9 

305.7 

0.2 

10.7 

999,9 

999, 

17.5 

49.0 

4812.5 

549.0 

-15.5 

-41.  ■ 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

305.8 

306.4 

0.2 

8,4 

999.9 

999. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  JEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEH  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

IS.O 

50.0 

4923.0 

541.0 

-16.8 

-37.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

IB.5 

51.0 

5062.8 

531.0 

-17.9 

-36, '1- 

999,9 

99.9 

99.9 

18.9 

52.0 

5176.1 

523.0 

-19.1 

-35.5 

999.9 

99.9 

99.9 

19.3 

53.0 

52S0.6 

515.0 

-19.9 

-29.9 

999,9 

99.9 

99.9 

19.7 

54.0 

5406.6 

507.0 

-20.7 

-25.5 

999.9 

99.9 

99.9 

20.2 

55.0 

5524.1 

499.0 

-21.5 

-25. ^ 

999.9 

99.9 

99,9 

20.6 

56.0 

5673.2 

489.0 

-22.4 

-25.  J 

999,9 

99,9 

99,9 

21.0 

57.0 

5778.9 

482.0 

-23.6 

-25.  j 

999.9 

99.9 

99.9 

21.4 

58.0 

5901.0 

474.0 

-24.8 

-25.9 

999.9 

99.9 

99.9 

21.7 

59.0 

6009.0 

467.0 

-25.9 

-26.2 

999.9 

99.9 

99.9 

22.0 

60.0 

6134.0 

459.0 

-26.8 

-27,0 

999.9 

99.9 

99.9 

22.3 

61.0 

6244.8 

452.0 

-27.6 

-27.6 

999.9 

99.9 

99.9 

22.6 

62.0 

6356.8 

445.0 

-29.0 

-30.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

23.0 

63.0 

6470.1 

438.0 

-29.7 

-35.  J 

999,9 

99.9 

99,0 

23.5 

64.0 

6584.9 

431.0 

-30.2 

-40,  5 

999.9 

99,9 

90,9 

23.9 

65.0 

6701.2 

424.0 

-31.2 

-43.3 

999.9 

99.9 

99.9 

24.4 

66.0 

6853.0 

415.0 

-32.1 

-46.0 

999.9 

99.9 

99.9 

24.B 

67.0 

6972.9 

408.0 

-32.7 

-50,'' 

999,9 

99.9 

99,9 

25.3 

68.0 

7077.2 

402.0 

-33.1 

-49.  8 

999,9 

99.9 

99.9 

25.B 

69.0 

7200.6 

395.0 

-33.7 

-50.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

26.2 

70.0 

7325.9 

388.0 

-34,0 

-50,3 

999,9 

99,9 

99.9 

26.7 

71.0 

7471.8 

380.0 

-34.4 

-50,  , 

999.9 

99.9 

99.9 

27.2 

72.0 

7582,9 

374.0 

-35.3 

-50. ^ 

999,9 

99.9 

99.9 

27.6 

73.0 

7714.3 

367.0 

-36.2 

-51.0 

999,9 

99,9 

99.9 

28.0 

74.0 

7828.5 

361.0 

-37.0 

-52.1 

999,9 

99,9 

90.9 

28.5 

75.0 

7944.2 

355.0 

-37.9 

-52.5 

999.9 

99.9 

99.9 

28.9 

76.0 

8061.4 

349.0 

-39.1 

-53.  l 

999.9 

99.9 

99.9 

29.3 

77.0 

8180.0 

343.0 

-40.  1 

99,5 

999,9 

99.9 

99,9 

29.7 

78.0 

8300.2 

337.0 

-41,4 

99.  -J 

999.9 

99.9 

99.9 

30.1 

79.0 

8421.9 

331.0. 

-42.2 

99.  ; 

999,9 

99  .9 

99.9 

30.5 

80.0 

8545.3 

325.0 

-43.5 

99.* **} 

999.9 

99.9 

99.9 

31.0 

81.0 

8691.3 

318.0 

-44,8 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

31.4 

82.0 

08  18.4 

312.0 

-46.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.8 

33.0 

8947.5 

306.0 

-46.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

32.2 

84.0 

9056.6 

301.0 

-47.5 

99.  J 

999,9 

99,9 

99,9 

32.6 

85.0 

9189.4 

295.0 

-48,4 

99.  J 

999.9 

99.9 

99,9 

33.2 

86.0 

9324.3 

289.0 

-49.5 

99.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

33.5 

87.0 

9461.4 

283.0 

-50.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

34.0 

88.0 

9577.4 

278.0 

-51,8 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

34.4 

89.0 

9694.8 

273.0 

-52.8 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

34.8 

90.0 

9813.9 

268.0 

-53.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

35.3 

91.0 

9934.6 

263.0 

-54,8 

99.  5 

999.9 

99.9 

99,9 

35.8 

92.0 

10082.0 

257.0 

-55.5 

99.  s 

999.9 

99.9 

99.9 

36.2 

93.0 

10207.0 

252.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

36.6 

94.0 

10308.6 

248.0 

-56r,7 

99.0 

999,9 

99.9 

99,9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  ' DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.4  6 DEG 
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152  31.  0 


V CMP 

POT  T 

E POY  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

pr.T 

KM 

DG 

99.9 

305.6 

306.6 

0.3 

15,3 

999,9 

999. 

99.9 

305.9 

307,0 

0.3 

17.9 

99«.9 

999. 

0-J.9 

305.8 

307.0 

0.3 

21.7 

999.9 

999. 

99,9 

306.2 

308.2 

0.6 

40.3 

999.9 

999. 

99.9 

306.7 

309.6 

0.9 

64.9 

999,9 

999. 

90.9 

307.1 

310.2 

1.0 

72,1 

999,9 

999, 

99,9 

307,7 

310.9 

1.0 

77.5 

999,9 

999, 

99.9 

307.5 

310.7 

l.O 

85.6 

999.9 

999. 

99.9 

307.5 

310.6 

1.0 

90.4 

999,9 

999. 

99.9 

307.5 

310.6 

1.0 

97.4 

999,9 

999, 

9 7. 9 

307.9 

310.8 

0.9 

98.  1 

999.9 

999. 

90.9 

308.3 

311.0 

0.9 

99.7 

999.  9 

999. 

99.9 

307.8 

310.1 

0.7 

90.4 

999.9 

999. 

99,0 

308.3 

309,  8 

0.4 

59,1 

999,  9 

999. 

99.9 

300.1 

309.9 

0.3 

35.5 

999.9 

999. 

09.9 

309.2 

309.9 

0.2 

30.0 

999.9 

999. 

99.9 

309.9 

310.4 

0.1 

23.6 

999,9 

999. 

90.9 

310,7 

311.0 

0.1 

14.5 

999.9 

999, 

90.9 

311.5 

311.9 

0.1 

16.6 

999.9 

999. 

99.9 

312.2 

312.6 

0.1 

16.1 

999.9 

999. 

09,9 

313,5 

313,8 

O.l 

17.1 

999,9 

999. 

99.9 

314.9 

315.2 

0.1 

17.6 

999.9 

999. 

99.9 

315.1 

315.4 

0.1 

18.7 

999.9 

999. 

99,9 

315,5 

315,9 

o.l 

18,7 

999,9 

999. 

97.9 

316.0 

316.3 

o.l 

18.8 

999.9 

999. 

99.9 

316.2 

316.5 

o.l 

19.8 

999.9 

999. 

99,9 

316,2 

316,4 

0.1 

20,7 

999,9 

999. 

99,9 

316,6 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

09.9 

316.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

90,9 

316,8 

990,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

90.9 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

318.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

318.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9.999. 

99.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

319,4 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

319.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

319,9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

97.9 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

9L.9 

321.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

9‘‘',9 

322,5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

STATICN  MO.  486 
FORT  TOTTFN,  N Y 


5 FE8RU4RY  l^TS 
2315  GMT 


152  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  p r 

OIR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

H/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

37.1 

95.0 

10437.6 

243.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

323.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

37.6 

96.0 

10595.5 

237.0 

-57.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

324,9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

38.1 

97.0 

10729.8 

232.0 

-53.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.5 

98.0 

10839.0 

228.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

9". 9 

326.5 

909,9 

99.9 

999,9 

990,9 

999, 

38.9 

99.0 

10978.8 

223.0 

-56.7 

99.  J 

999,9 

99.9 

99,9 

90,9 

332.4 

909,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

39.3 

100.0 

11094.0 

219.0 

-54.  8 

99.  1 

999,9 

99,9 

99,9 

90.9 

337.1 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.8 

101.0 

11271.7 

213.0 

-54.8 

99. 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.1 

102.0 

11392.9 

209.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

341.4 

909,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

40.5 

103.0 

11547.1 

204.0 

-56.3 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

341.8 

999.9 

99,9 

999.9 

099.9 

999. 

41.0 

104.0 

11672.8 

200.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.5 

105.0 

11800.4 

196.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

343.1 

909.0 

09.9 

999.9 

999.9 

999, 

41.9 

106.0 

11930,3 

192.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

344.  3 

999.0 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

42.3 

107.0 

12062.7 

188.0 

-58.4 

99.  ) 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

346,4 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.  B 

108.0 

12196.3 

184.0 

-57.6 

99.  ;■ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.9 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.3 

109.0 

12337.1 

180.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

352.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.7 

110.0 

12479.0 

176.0 

-57.9 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

353.8 

999,9 

99.9 

099,9 

990,0 

909, 

44.3 

111.0 

12661.2 

171.0 

-56.7 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

909.0 

999. 

44.8 

112.0 

12810.8 

167.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9''. 9 

359.2 

099.9 

99.9 

999.9 

990.9 

909. 

45.3 

113.0 

12925.0 

164.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9«'.9 

360.2 

900,0 

99,9 

999.9 

999,0 

999, 

45.8 

114.0 

13080.0 

160.0 

-59.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

361.3 

909.9 

99.9 

999,9 

909.  9 

999.' 

46.3 

115.0 

13238.6 

156.0 

-59.6 

99,  i 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.9 

116.0 

13400.9 

152.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

099.9 

999. 

47.4 

117.0 

13567.5 

148.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

368.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

47.9 

118.0 

13695.4 

145.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

9'’. 9 

370,5 

909,9 

99,9 

999,9 

999.9 

099, 

48.4 

119.0 

13870.3 

141.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

374.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.9 

120.0 

14004.7 

138.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.7 

909.  Q 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

49.4 

121.0 

14142.0 

135.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

377,8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

49.9 

122.0 

14281.7 

132.0 

-61.6 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

377.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

50.4 

123.0 

14472.2 

128.0 

-62.0 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

380.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.9 

124.0 

14618.7 

125.0 

-62.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9>.9 

382.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.5 

125.0 

14768.8 

122.0 

-62.2 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

90,9 

385.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

52.2 

126.0 

14975.1 

118.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

52.7 

127.0 

15134.7 

115.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

392.6 

990.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.2 

128.0 

15298.1 

112.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

53.8 

129.0 

15465.3 

109.0 

-63.  1 

99,  i 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

396.0 

999,9 

99,9 

999,  9 

999.9 

999. 

54.2 

139.0 

15636.9 

106.0 

-63.3 

99,  3 

999.9 

99.9 

99.9 

9‘  .9 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.9 

131.0 

15813.3 

103.0 

-63.6 

99i9 

999.9 

99.9 

99.9 

9».9 

401.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.5 

132.0 

15994.0 

100.0 

-65.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

90,9 

401,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

56.0 

133.0 

16179.5 

97.0 

-65.3 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

405.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

56.6 

134.0 

16370.1 

94.0 

-66.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

57.2 

135,0 

16500.6 

92.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

57.9 

136.0 

16771.8 

88.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

418.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

58.6 

137.0 

16984.2 

85.0 

-63.8 

99,  > 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

423.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.3 

138.0 

17204.5 

82.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

427.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.0 

139.0 

17432.4 

79.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

430.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAH  6 OEG 
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STATICN  NO.  4B6 
FORT  TCTTEN,  N Y 


5 FE6RUARY  1975 

2315  GMT  152  31.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P.' 

01 P 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PO'*’  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.7 

140.0 

17667.7 

76.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9V.9 

431.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

G1.5 

141.0 

17911.4 

73.0 

-66.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

97.9 

436.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

62.4 

142.0 

18165.0 

70.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

441.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.2 

143.0 

18429.4 

67.0 

-67.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

446.0 

999.9 

99,9 

999,9 

990,9 

990, 

64.1 

144.0 

18705.5 

64.0 

-67.5 

99.  i 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

451,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

65.0 

145.0 

18994,7 

61.0 

-67.5 

99,  > 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

457,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.9 

146.0 

19298.6 

58.0 

-67.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

464.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.9 

147.0 

19619.9 

55.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

475.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.9 

148.0 

19645.2 

53.0 

-65.1 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

481.9 

999,9 

09,9 

999.9 

999.9 

999, 

69.0 

149,0 

20199.6 

50.0 

-65.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

488.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.0 

150.0 

20573.5 

47.0 

-67.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

492.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

71.2 

151.0 

20969.7 

44.0 

-68.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90,0 

500.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

72.5 

152.0 

21247.9 

42.0 

-69.4 

99,  ; 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

504.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

73.8 

153.0 

21691.9 

39.0 

-67,9 

99.? 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

519.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.2 

154.0 

22176.6 

36.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

538.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.7 

155.0 

22707.0 

33.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

551,8 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

78.0 

156.0 

23087.9 

31.0 

-65.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

561. 8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

965 


STATION  NO* *•  A86 
FORT  TCTTFN,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  152  3A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

OEM  P’ 

DIP 

SPEED 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  G 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

■ PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.4 

8.0 

1004.3 

1.1 

0.1 

999.9 

99.9 

99.9 

9' .9 

274.4 

284.2 

3.8 

93.0 

999,9 

999, 

0.2 

6.0 

90.9 

994.0 

0.5 

-1.0 

999,9 

99,9 

99.9 

90.9 

274,6 

283,8 

3.6 

89.8 

999.9 

999. 

0.5 

7.0 

188.3 

982.0 

-0.3 

-O.j 

999.9 

99.9 

99.9 

99  i 9 

274.8 

284.5 

3.8 

99.8 

999.9 

999. 

0.9 

8.0 

286.8 

970.0 

-0.8 

-0.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

275.2 

284.8 

3.7 

100.3 

999,9 

999. 

1.2 

9.0 

377.9 

959.0 

-0,9 

-0,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,0 

276,0 

285.5 

3,7 

100.2 

999.9 

999. 

1.6 

10. 0 

470.0 

948.0 

-1.7 

-I.’ 

999.9 

99  .9 

99.9 

97.9 

276.1 

285.2 

3.6 

100.1 

999.  9 

999. 

2.0 

11.0 

588.8 

934.0 

-0,6 

-0.6 

909.9 

99,9 

99,9 

99,9 

278,4 

28  8,5 

3.9 

100.3 

999.9 

999. 

2.4 

12.0 

692.4 

922.0 

0.2 

0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

280.3 

291.2 

4.2 

100.4 

999.9 

999. 

2.7 

13.0 

788.8 

911.0 

0.2 

0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.3 

292.4 

4.3 

100.4 

999.9 

999. 

3.1 

14.0 

886.3 

900.0 

0.2 

0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

282.3 

293.5 

4.3 

100,4 

999,9 

999. 

3.4 

15.0 

984.9 

889.0 

-0.1 

-0.  . 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

282.9 

294.  1 

4.3 

100.4 

999.9 

999, 

3.9 

16.0 

1103.1 

876.0 

0.2 

0.'“ 

999.9 

99.9 

99.9 

94.9 

284.5 

296.1 

4.4 

100.4 

999.9 

999. 

4.3 

17.0 

1204.6 

865.0 

0.4 

O.A 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

285.7 

297.7 

4.5 

100.4 

099.9 

909. 

4.6 

18.0 

1307.4 

854.0 

0.4 

0.6 

999.9 

99,9 

99.9 

9*. , 9 

286.7 

20  8,9 

4.6 

100.4 

999,  9 

999, 

5.0 

19.0 

1411.6 

843.0 

0.4 

0.4 

999.9 

99,9 

99.9 

90.9 

287.8 

300.2 

4.7 

100.4 

999.9 

999. 

5.4 

20.0 

1507.4 

833,0 

0.2 

0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.6 

301.1 

4.7 

100.4 

999.9 

999, 

5.9 

21.0 

1633.6 

820.0 

-0.3 

-O.A 

999.9 

99.9 

09.9 

99.9 

289.4 

301.7 

4.6 

100.3 

999.9 

999. 

6.3 

22.0 

1741.8 

8G9.0 

-0.5 

-0,;. 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

290.3 

302.7 

4.6 

100.3 

999,9 

999. 

6.6 

23.0 

1841.4 

799,0 

-0.8 

-0,  3 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

291,0 

303,3 

4.5 

100.3 

999.9 

999. 

7.3 

24.0 

1942.0 

789.0 

-1.3 

-1.3 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

291.5 

303,6 

4.4 

100.2 

999.9 

999. 

7.7 

25.0 

2043.8 

779.0 

-1.4 

-1.4 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

292.4 

304.5 

4.4 

100.2 

999.9 

999. 

8.3 

26.0 

2178.2 

766.0 

-1.3 

-1.3 

999.9 

99.9 

99,9 

95.9 

294,0 

306.5 

4.6 

100.2 

999.9 

999. 

8.7 

27.0 

2283.1 

756,0 

-1.4 

-1.4 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

294.9 

307.5 

4.6 

100.2 

999.9 

999. 

9.1 

28.0 

2389.3 

746.0 

-1.7 

-1.  / 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.7 

308.2 

4.5 

100.1 

999.9 

999. 

9.4 

29.0 

2486.0 

737,0 

-2.2 

-2.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.2 

308.5 

4.4 

100.1 

999.9 

999. 

9.9 

30.0 

2594.5 

727.0 

-3.0 

-3.0 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

296,5 

308,3 

4.2 

99.9 

999,9 

999, 

10.3 

31.0 

2704.3 

717.0 

-3.5 

-3," 

999,9 

99.9 

99.9 

9';  .9 

297,1 

308.7 

4.1 

99.9 

999.9 

999, 

10.7 

32.0 

2804.2 

708.0 

-4.2 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

9'’. 9 

297.3 

308.4 

3.9 

99.7 

999.9 

999, 

11.1 

33.0 

2905.1 

699.0 

-5.0 

-5.0 

999.9 

99.0 

99.9 

90.9 

297.5 

308.2 

3.8 

99.6 

999,9 

999. 

11.5 

34.0 

3018.3 

689,0 

-5.9 

-6,0 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

297,7 

307,8 

3.5 

99.0 

999.9 

999. 

11.8 

35.0 

3121.3 

6 80.0 

-6.6 

-6,0 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

298.0 

30  7.6 

3.4 

98.9 

999.9 

999, 

12.2 

36.0 

3248.7 

669.0 

-7.4 

-7.. 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

298.5 

30  7.8 

3.2 

98.8 

999.  9 

999. 

12.6 

37.0 

3366.0 

659.0 

-8.0 

-8.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

95,9 

209.1 

308.1 

3.1 

98.7 

999,9 

999, 

12.9 

38.0 

3472.9 

650.0 

-8,9 

-9,  • 

999,9 

99.9 

99.9 

95,9 

299,3 

30  7,8 

3.0 

98.1 

999.9 

999, 

13.3 

39.0 

3568.8 

642.0 

-9.4 

-9.4 

999,9 

99.9 

99.9 

95.9 

299.7 

307.9 

2.8 

97.3 

999.9 

999. 

13.7 

40.0 

3690.1 

632.0 

-10.0 

-10.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

300.3 

308.4 

2.8 

97.9 

999.9 

999. 

14.0 

41.0 

3813.1 

622.0 

-10.7 

-11.0 

999.9 

99.9  • 

99.9 

99.9 

300.9 

308.6 

2.7 

98.3 

999,9 

999, 

14.3 

42.0 

3925.1 

613.0 

-11.7 

-12.0 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

301.0 

308.2 

2.5 

97.7 

999,9 

999, 

14.7 

43.0 

4038.4 

604.0 

-12.3 

-12.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.6 

308.6 

2.4 

97.1 

999.9 

999. 

15.0 

44.0 

4140.2 

596.0 

-13.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

9-'. 9 

301.9 

308.6 

2.3 

96.8 

999.9 

999. 

15.3 

45.0 

4256.2 

587.0 

-13.7 

-14.- 

999.9 

99.9 

99,9 

9'‘',9 

302.4 

308.8 

2.2 

96.0 

999.9 

999. 

15.5 

46.0 

4360.4 

579.0 

-14.7 

-15.  ' 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

302.4 

308.4 

2.0 

95.5 

999.9 

999. 

16.0 

47.0 

4465.7 

571.0 

-15.3 

-15. S 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.9 

308.8 

1.9 

95.4 

999.9 

999. 

16.3 

48.0 

4572.3 

563.0 

-15.8 

-16.4 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

303.5 

309.1 

1.9 

94.9 

999,9 

999. 

16.6 

49.0 

4680.2 

555.0 

-16,5 

-17,2 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

303.9 

309.3 

1.8 

94.2 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BJEN  INT^fePOLATEO 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATICN  NO.  A86 
FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FFBRIJARY  1975 

515  GMT  152  3A,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

50.0 

4789.2 

547.0 

-17.5 

-18.2 

999,9 

99.9 

99.9 

90,9 

304.0 

309.1 

1.7 

93.5 

999,9 

999, 

17.3 

51.0 

4927.3 

537.0 

-18.3 

-19.2 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

304.6 

309,4 

1.6 

92.6 

999,9 

999. 

17.7 

52,0 

5039.1 

529,0 

-20.0 

-21.2 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

303.8 

307.9 

1.3 

90.5 

999,9 

999, 

18.0 

53.0 

5151.9 

521.0 

-21.2 

-22.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.7 

307.4 

1.2 

88.7 

999.9 

999. 

18.3 

56.0 

5265.8 

513.0 

-22.6 

-24.5 

999.9 

99.9 

99,9 

9V.9 

303.4 

306.6 

l.O 

84.4 

999,9 

999. 

18.6 

55.0 

5366.4 

506.0 

-24.3 

-28. T 

999.9 

99.9 

99.9 

9 7,9 

302.4 

304,7 

0.7 

66.4 

999,9 

999, 

19.1 

56.0 

5511.9 

496,0 

-24.6 

-32.3 

999,9 

99,9 

99,9 

90.9 

303,8 

305,5 

0.5 

48.1 

999.9 

999. 

19.5 

57.0 

5615.4 

489.0 

-24.3 

-36.0 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

305.4 

306.5 

0.3 

30.8 

999.9 

999. 

19.8 

58.0 

5735.6 

481.0 

-24.7 

-41.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.3 

307.0 

0.2 

18.9 

999.9 

999. 

20.2 

59.0 

5842.1 

474.0 

-25.5 

-46.  j 

999.9 

99,9 

99,9 

09.9 

306.6 

30  7,0 

0,1 

11.8 

999,9 

999, 

20.6 

60.0 

5950.0 

467,0 

-25.7 

-52.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

307.6 

30  7.8 

0.1 

6.4 

999.9 

999. 

21.0 

61.0 

6075,1 

459.0 

-26.4 

-58.7 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

308.3 

308,4 

0.0 

3.0 

999.9 

999. 

21.6 

62.0 

6186.0 

452.0 

-26.9 

-65.-' 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

308.9 

309.0 

0.0 

1.2 

999.9 

999, 

21.8 

63.0 

6298.4 

445,0 

-27.6 

-67.6 

999,9 

99,9 

99.9 

90,9 

309,5 

309,5 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

22.2 

64.0 

6412.3 

638.0 

-28.4 

-68.1 

999.9 

99.9 

99,9 

90,9 

309,9 

309,9 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

22.6 

65.0 

6527.7 

431.0 

-28.9 

—68.4 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

310.7 

310.7 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

23.0 

66.0 

6661.6 

423.0 

-29.5 

-68.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

311.5 

311,5 

0.0 

l.O 

999,9 

999, 

23.5 

67.0 

6780.6 

616.0 

-30.5 

-69.3 

999.9 

99,9 

99,9 

9 7,9 

311.8 

311.8 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

26.0 

68.0 

6900,9 

409.0 

-31,0 

-69.  3 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

312.* ** 

312.7 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

26.6 

69.0 

7023.2 

602.0 

-31.6 

-70.7 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

313.3 

313.4 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

25.0 

70.0 

7129.5 

396.0 

-32.2 

-70.6 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

314.0 

314.0 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

25.6 

71.0 

7273,2 

388.0 

-33.3 

-71.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

314.3 

314.3 

0.0 

1.0 

999.9 

999, 

25.9 

72,0 

7382,6 

382.0 

-34.3 

-72.0 

959.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.5 

314.5 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

26.3 

73.0 

7511.5 

375.0 

-35.3 

-72.7 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

314.8 

314.8 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

26.7 

76.0 

7623.7 

369.0 

-36.3 

-69.  / 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

315.0 

315.0 

0.0 

1.7 

999,9 

999, 

27.1 

75.0 

7737.2 

363.0 

-37.2 

-66.  j 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

315,2 

315.3 

0.0 

3.1 

999.9 

999. 

27.5 

76.0 

7852.1 

357.0 

-38.4 

-63.  '= 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.1 

315.2 

0.0 

5.0 

999.9 

999. 

27.8 

77.0 

7968.4 

351.0 

-39.5 

-63.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.2 

315.3 

0,0 

5.7 

999.9 

999. 

28.2 

78.0 

8086.2 

345.0 

-40.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

315.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

28.6 

79.0 

8205.5 

339,0 

-41.6 

99.9 

959.9 

99,9 

99,9 

93,9 

315.5 

999,9 

99,9 

999.9 

909,9 

999. 

29.0 

80.0 

8326.3 

333.0 

-42.6 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.6 

81.0 

8469.5 

326.0 

-43.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

9". 9 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

29.8 

82.0 

8594.2 

320.0 

-44.4 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

316,9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

30.2 

83.0 

8720.8 

314,0 

-45.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

317.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.6 

84.0 

8827.8 

309.0 

-46.1 

99.9 

999.9 

99.9 

59.9 

99.9 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.0 

85.0 

8957.9 

303.0 

-46.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

90.9 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.5 

86.0 

9090.1 

297.0 

-48.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

93,9 

318,5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

31.9 

87.0 

9224.3 

291.0 

-49,2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9'7.9, 

318.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

32.2 

88.0 

9337.8 

286.0 

-50.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

319,0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

32.6 

89.0 

9475.9 

280.0 

-51.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319,0 

999.5 

09.9 

999.9 

999,9 

999, 

32.9 

90.0 

9592.6 

275,0 

-52.4 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

319.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

33.3 

91.0 

9711.1 

270,0 

-53.0 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

959, 

33.7 

92.0 

9831.6 

265.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

320.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

36.1 

93.0 

9953.5 

260.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

321,3 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

36.5 

94.0 

10077.8 

255.0 

-54.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

322,9 

999.9 

99.9 

959.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
by  temp  means  temperature  op.  time  HAVE  BHEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


967 


STATION  NO. 
FORT  TOTTEN, 

6 FFBRIJARY 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

MIN 

GPM 

MP 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

35.0 

95.0 

10204.4 

250.0 

-55.0 

99.9 

999.9 

99.9 

35.5 

96.0 

10359.4 

244.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99,9 

35.9 

97,0 

10464.8 

240.0 

-55.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

36.3 

98.0 

10599.0 

235.0 

-55.2 

99.  9 

999.9 

99,9 

36.7 

99.0 

10736.2 

230.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

37.1 

100.0 

10876.1 

225.0 

-55.8 

99.9 

999.9 

99,9 

37. V 

101.0 

11019.2 

220.0 

-55.8 

99.9 

999.9 

99.9 

33.1 

102.0 

11165.3 

215.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

33.5 

103.0 

11284.5 

211.0 

-56.7 

99.  9 

999.9 

99,9 

38.9 

104.0 

11406.0 

207.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

39.3 

105.0 

11529.9 

203.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

39.9 

106.0 

11688.3 

198.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

40.3 

107.0 

11818.0 

194.0 

-56.0 

99.9 

999,9 

99.9 

40.8 

108.0 

11950.5 

190.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

41.3 

109.0 

12085.7 

186.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

41.7 

110.0 

12223.9 

182.0 

-56.3 

99.9 

999,9 

99,9 

42.2 

111.0 

12400.6 

177.0 

-56.8 

99.  9 

999.9 

99,9 

42.7 

112.0 

12545.3 

173.0 

-57.1 

99.  3 

999.9 

99.9 

43.1 

113.0 

12693.3 

169.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

43.4 

114.0 

12844.6 

165.0 

-57.5 

99.9 

999,9 

99.9 

43.8 

115.0 

12960.4 

162.0 

-58.1 

99,9 

999,9 

99.9 

44.4 

116.0 

13157.8 

157.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

44.8 

117.0 

13279.1 

154.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99.9 

45.3 

118.0 

13444.7 

150.0 

-58.1 

99.9 

999,9 

99,9 

45.8 

119.0 

13571.8 

147.0 

-58.8 

99.  V 

999.9 

99.9 

46.3 

120.0 

13744.9 

143.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

46.8 

121.0 

13877.7 

140.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

47.3 

122.0 

14059.2 

136.0 

-59.3 

99.9 

999,9 

99.9 

47.8 

123.0 

14198.9 

133.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

48.4 

124.0 

14341.6 

130.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

48.9 

125.0 

14487.4 

127.0 

-60.0 

99.9 

999,9 

99,9 

49.4 

126.0 

14687.4 

123.0 

-59.7 

99.  9 

999.9 

99,9 

49.9 

127.0 

14341.6 

120.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

50.3 

128.0 

15052.7 

116.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

50.7 

129.0 

15160.7 

114.0 

-61.4 

99.9 

999,9 

99,9 

51.3 

130.0 

15382.1 

110.0 

-61.6 

99,9 

999,9 

99.9 

51.9 

131.0 

15553.5 

107.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

52.5 

132.0 

15729.6 

104.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

53.0 

133.0 

15910.4 

lOl.O 

-62.7 

99.9 

999,9 

99.9 

53.6 

134.0 

16095.9 

98.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

54.2 

135.0 

16286.9 

95.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

54.8 

136.0 

16484.1 

92.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

55.5 

137.0 

16687.9 

89.0 

-63.2 

99.9 

999,9 

99,9 

56.0 

138.0 

16898.4 

86.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

56.6 

139.0 

17115.3 

83.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99,9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CP  TIME  HAVE  B"EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


968 


AR6 
N Y 


152  34.  0 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99.9 

99,9 

324,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,  9 

999, 

99,9 

99,9 

325.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

909. 

99.9 

99, '9 

327.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

329.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

99,9 

331.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

332.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

099.9 

999. 

99.9 

99.9 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

099.9 

999. 

99,9 

99,9 

337,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99  .9 

99.9 

340.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

91.9 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

9'^. 9 

344.6 

999.9 

' 99,9 

999.9 

099,9 

099. 

99,9 

99.9 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,  9 

999. 

99.9 

99.9 

348.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

909. 

99.9 

99.9 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

353.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99,9 

99.9 

355.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

99,9 

361.  1 

999,9 

99.9 

999,9 

099,9 

999, 

99,9 

99.9 

361.9 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

909. 

99.9 

99.9 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,'9 

999. 

99,9 

99,9 

369.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

99.9 

9^.9 

373.5 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

374.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

099. 

99,9 

99,9 

378,3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

91.9 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99,9 

384.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

99,9 

388.7 

999,9 

09.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

393.4 

909.9 

99.9 

999,9 

909.0 

999, 

99.9 

99.9 

394.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

99,9 

397.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99,9 

400,9 

999.9 

99,9 

999.0 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

403.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99,9 

99.9 

405.5 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

407.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

411.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99,9 

415.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

419.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

422.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

423.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

STATION  NO.  486 
FORT  TOTTFN,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  152  34.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIP 

SPFEf) 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57.2 

140.0 

17339.0 

80.0 

-66.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

426.4 

999.9 

95.9 

999.9 

999.9 

999, 

57.8 

141.0 

17570.8 

77.0 

-66.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

431,0 

999,9 

99.9 

099,9 

999,  9 

999, 

58.5 

142.0 

17812.1 

74,0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 3,9 

437.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.2 

143.0 

18064.3 

71.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

444.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

60.0 

144.0 

18329.4 

68,0 

-62.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

454,8 

999,0 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

60.8 

145.0 

18607.4 

65.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

458.7 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.7 

146.0 

18857.9 

62.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

465.0 

999.9 

99.9 

995.9 

9QO,  q 

999. 

62.5 

147.0 

19202.0 

59.0 

-64.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

469.1 

999,9 

99,9 

995.9 

999.9 

999. 

63.4 

148.0 

19520.0 

56,0 

-65.9 

99,7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

472.6 

999.9 

90.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.3 

149.0 

19853.2 

53.0 

-67.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

477.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

65.3 

150.0 

20085.0 

51.0 

-67.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

481.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.3 

151.0 

20450.2 

48.0 

-67,3 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

490.6 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

67.3 

152.0 

20839.5 

45.0 

-67.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

500.2 

999.9 

99.9 

995.9 

999.9 

999. 

68.5 

153.0 

21255.7 

42.0 

-67.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

509.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.7 

154.0 

21550.7 

40.0 

-66.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59,9 

519.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

71.0 

155.0 

22023.9 

37.0 

-65.7 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

59,9 

532.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

72.3 

156.0 

“22537.2 

34.0 

-66.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

544.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

STATICM  NO.  486 
FORT  TOTTEN,  N V 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  160  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEN  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.7 

8.0 

1000.3 

1,7 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

275,3 

285,4 

3.9 

91,0 

999,9 

999, 

0.1 

6.0 

42.8 

996.0 

1.9 

o.a 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

275.9 

286.2 

4.1 

92.6 

999.9 

999. 

0.4 

7.0 

140.6 

984.0 

1.4 

0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

276.3 

286.6 

4.0 

93,5 

999,9 

999. 

0.7 

8.0 

222.8 

974.0 

0.7 

0.3 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

276,5 

286,7 

4.0 

97.0 

999,9 

999, 

1.0 

9.0 

322.3 

962,0 

-0.1 

-0.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

276.6 

286.6 

3.9 

99.0 

999.9 

999. 

1.4 

10.0 

406.0 

952.0 

-0,6 

-0.7 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

276.9 

286.7 

3.8 

98.9 

999.9 

999, 

1.8 

11.0 

515.8 

939.0 

-1.7 

-1.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

2 76.9 

286.1 

3.6 

99.0 

999.9 

999. 

2.1 

12.0 

609.6 

928.0 

-2.3 

-2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.1 

28  6.  1 

3,5 

99.1 

999,9 

999, 

2.4 

13.0 

695.7 

918.0 

-2.9 

-3.  1 

999.9 

99.9 

99,9 

09,9 

277,3 

286.0 

3.3 

99.0 

999,9 

999, 

2.8 

14.0 

791.2 

907.0 

-3.4 

-3,6 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

277.8 

286.2 

3.2 

98.7 

999.9 

999. 

3.1 

15.0 

879.0 

897.0 

-3.4 

-3.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.7 

287.3 

3.3 

98.  7 

999.9 

999. 

3.5 

16.0 

994.8 

884.0 

-2.3 

-2.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281  .0 

290.5 

3.6 

98.6 

999.9 

999. 

3.8 

17.0 

1094.2 

873.0 

-2.8 

-3.0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

281.5 

290.8 

3.5 

98,6 

99Q.9 

999, 

4.2 

18.0 

1 195,2 

862,0 

-1.4 

-1.5 

999.9 

99,9 

99.9 

95.9 

284.1 

294.6 

4.0 

99.0 

999.  9 

999. 

4.5 

19.0 

1288.2 

852.0 

-1.8 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

05.9 

284.5 

294.6 

3.8 

96.6 

999.9 

999. 

4.9 

20.0 

1382.3 

842.0 

-1.7 

-3.0 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

285.6 

295.4 

3.7 

90.9 

999,9 

999, 

5.2 

21.0 

1496.6 

830.0 

-1.7 

-3,4 

999,9 

99.9 

99,9 

09.9 

236.8 

296.4 

3.6 

87.7 

999.9 

999, 

5.5 

22.0 

1593.2 

820.0 

-2.0 

-4.3 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

287.4 

296,6 

3.4 

84.3 

999.9 

999. 

5.9 

23.0 

1690.9 

810.0 

-1.7 

-4.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.8 

298.2 

3.5 

82.6 

999.9 

999. 

6.2 

24.0 

1789.9 

800.0 

-1.5 

-6.0 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

289.9 

298.3 

3.1 

71.4 

999.9 

999. 

6.5 

25.0 

1880.0 

791.0 

-1.7 

-6.1 

999.9 

99.9 

09,9 

95,9 

200,7 

299.2 

3.1 

71.9 

999.9 

999, 

7.0 

26.0 

2001.7 

779.0 

-2.3 

—6.  6 

999.9 

99,9 

99.9 

95,9 

291.3 

299.6 

3.0 

72.4 

999.9 

999. 

7.3 

27.0 

2104.3 

769.0 

-2.6 

-7.1 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

292.0 

300.2 

2.9 

71.2 

999.9 

999. 

7.6 

28.0 

2197.6 

760.0 

-3.4 

-7.5 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

292.1 

299.9 

2.8 

70.8 

999.9 

999. 

8.0 

29.0 

2302.4 

750.0 

-3.9 

-8.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

292,7 

300.4 

2.7 

71,1 

999,9 

999, 

8.4 

30.0 

2397,7 

741.0 

-4.3 

-9.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.2 

300.3 

2.5 

66.7 

999.9 

999. 

8.7 

31.0 

2493.9 

732.0 

-4.8 

-10.7 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

293.7 

300,3 

2.3 

62.9 

999.9 

999. 

9.1 

32.0 

2602.1 

722.0 

-5.2 

-12.2 

999.9 

99.9 

99.9 

05.9 

394.3 

300.3 

2.1 

58.0 

999.9 

999, 

9.4 

33.0 

2700.6 

713.0 

-5.5 

-14.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

295,0 

300.2 

1.8 

50.4 

999.9 

999. 

10.0 

34.0 

2800.1 

704.0 

-6.4 

-15.3 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

295,1 

299,9 

1.6 

49.2 

999.9 

999. 

10.3 

35.0 

2900,6 

695.0 

-7.2 

-15,3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

295.3 

300.2 

1.7 

52.0 

999.9 

999. 

10.5 

36.0 

3024.8 

684.0 

-a.i 

-15.7 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.  7 

300.5 

1.6 

54.2 

999.9 

969. 

10.9 

37.0 

3127.7 

675.0 

-8.4 

-17.4 

999.9 

99,9 

90,9 

99.9 

296,5 

300,7 

1.4 

47,  8 

999.9 

999, 

11.2 

30.0 

3220.1 

667.0 

-9.  1 

-18,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.6 

300.5 

1.3 

44.7 

999.9 

999. 

11.6 

39.0 

2325.1 

658.0 

-10.0 

-19.4 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

296.8 

300.6 

1.3 

46.0 

999.9 

999. 

11.9 

40.0 

3419.3 

650.0 

-11.0 

-19.  / 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.7 

300.4 

1.2 

48.1 

999,9 

999, 

12.3 

41.0 

3550.2 

639.0 

-12.1 

-20.4 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

296,8 

300,4 

1.2 

50,0 

999,9 

999. 

12.7 

42.0 

3646.5 

631.0 

-12.8 

-22.  a 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

?97.l 

300.0 

1.0 

42.5 

999.9 

999. 

13.0 

43.0 

3755.9 

622.0 

-13.5 

-31.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297,4 

298.8 

0.4 

19.4 

999.9 

999. 

13.4 

44.0 

3854.3 

614.0 

-14.1 

-52.0 

999.9 

99.9 

99.9 

95.9 

297.8 

298,0 

0.0 

2.3 

999,9 

999, 

13.7 

45.0 

3953.7 

606.0 

-14.5 

-57.5 

999,9 

99,9 

99.9 

95,9 

298.5 

298,6 

0.0 

1.2 

999.9 

999, 

14.1 

46.0 

4054.3 

598.0 

-15.3 

-59.6 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

298.6 

298.7 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

14.5 

47.0 

4155.7 

590.0 

-16.6 

-60.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

09.9 

298.4 

298.4 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

14.8 

48.0 

4258.2 

582.0 

-17.2 

-57.2 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

298,7 

298.8 

0.0 

1.6 

999.9 

999, 

15.2 

49.0 

4361.7 

574.0 

-18.3 

-60.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

298.6 

290.7 

0.0 

1.2 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  means  temperature  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


970 


STATION  NO.  486 
FORT  TOTTFN,  N Y 


6 FFBRUARY  1975 

1115  GMT  160  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  FT 

DIR 

SPEED 

11  CDPP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTn 

RH 

RANGE 

A 7. 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.6 

50.0 

4466.3 

566.0 

-19.3 

-60.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

298,7 

298.8 

0.0 

1.3 

999,9 

999, 

16.0 

51.0 

4585.3 

557.0 

-20.1 

-60.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

299.1 

299.2 

0,0 

1.4 

999.9 

999. 

16.4 

52.0 

4692.4 

549.0 

-20.8 

-60.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.6 

299.6 

0.0 

1.5 

999.9 

999. 

16.7 

53.0 

4800.6 

541.0 

-22.0 

-47.3 

9«9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.4 

299,7 

0.1 

7.9 

999,9 

909, 

17.1 

54.0 

4896.5 

534.0 

-22.0 

-53.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.5 

300.7 

0.0 

4.0 

999,9 

999, 

17.5 

55.0 

5007.5 

526.0 

-21,  8 

-63.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

302.0 

302.0 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

17.9 

56.0 

5134.5 

517.0 

-22.1 

-64.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

303.1 

303.2 

0.0 

l.O 

999.9 

999. 

18.2 

57.0 

5234.7 

510. 0 

-22.5 

-64.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9.9 

303.8 

303.9 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

18.6 

58.0 

5350.5 

502.0 

-23.6 

-65.0 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

303.9 

304.0 

0.0 

1.0 

999,  9 

999, 

19.0 

59.0 

5453.0 

495.0 

-24.  5 

-65.6 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

304.0 

304.0 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

19.3 

60.0 

5556.5 

488.0 

-25.4 

-66.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

304.1 

304.1 

0.0 

1.0 

999.9 

999, 

19.7 

61.0 

5661.2 

481.0 

-26.1 

-66.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

304.6 

304.6 

0.0 

1.0 

999.  9 

999. 

20.2 

62.0 

5767.3 

47‘.0 

-26.5 

-66.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

305.3 

305,4 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

20.6 

63.0 

5874.6 

46  /.O 

-27.3 

-67.4 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

305,7 

305.7 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

21.0 

64.0 

5983.3 

460.0 

-27.7 

-67.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.5 

306.5 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

21.4 

65.0 

6093.4 

453.0 

-28.4 

-68.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

306.8 

306,9 

0.0 

l.O 

999.  9 

999, 

22.0 

66.0 

6221.0 

445.0 

-28,7 

-68.3 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

308,1 

308.1 

0,0 

l.O 

999,9 

999, 

22.3 

67.0 

6334.4 

438.0 

-29,1 

-68.6 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

309.0 

309,0 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

22.6 

68.0 

6449.4 

431.0 

-30,0 

-69.2 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

309.2 

309.3 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

23.0 

69.0 

6566.0 

424.0 

-30.2 

-69.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

310.5 

310.5 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

23.3 

70.0 

6684.4 

417.0 

-30,3 

-69,4 

999,9 

99,9 

99,9 

«'9.9 

311.8 

311.9 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

23.7 

71.0 

6821.9 

409.0 

-31.5 

-59.9 

999.9 

99.9 

99.9 

<T9.9 

312.0 

312.1 

0.0 

4.1 

999.9 

999. 

24.1 

72.0 

6926.3 

403.0 

-32.3 

-56.9 

999,9 

99  .9 

99.9 

99.9 

312.3 

312.5 

0.0 

6.5 

999.9 

999. 

24.5 

73.0 

7032.0 

397.0 

-32.9 

-51. 3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.8 

313.1 

0.1 

12.9 

999.9 

999, 

24.9 

74.0 

7156.9 

390,0 

-34.  1 

-53.7 

999.9 

99.9 

«J9.9 

99,9 

312.8 

313.1 

0.1 

11.6 

999.9 

999. 

25.2 

75.0 

7265.2 

384.0 

-35,2 

-53.  8 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.8 

313.1 

0.1 

12.7 

999.9 

999. 

25.6 

76.0 

7374.8 

378.0 

-36.0 

-53.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

313.2 

313.4 

0.1 

13.8 

999.9 

999. 

25.9 

77.0 

7485.7 

372.0 

-37.1 

-54.1 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

313,2 

313,4 

O.l 

14,9 

999,9 

999. 

26.3 

78.0 

7597.9 

366.0 

-38,1 

-53,8 

999,9 

99.9 

99,9 

09,9 

313.2 

313,5 

O.l 

17,3 

999,9 

999, 

26.7 

79.0 

7711.5 

360.0 

-39.0* *• 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

27.0 

80.0 

7807.2 

355.0 

-40.0* 

99,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

27.4 

81.0 

7962.6 

347.0 

-40.9* 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

27.8 

82.0 

3061.1 

342.0 

-41.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

314,4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.2 

83.0 

8180.8 

336.0 

-42.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.6 

84.0 

8281.8 

331.0 

-43.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.0 

85.0 

8404.5 

325.0 

-44.7 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

315.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

29.4 

86 . 0 

8549.9 

318.0 

-45.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

29.8 

87.0 

8655.4 

313,0 

-46.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.2 

88.0 

8762.0 

308.0 

-47.6 

99.  9 

• 999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.5 

89.0 

8891.9 

302.0 

-47.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

317,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

30.8 

90.0 

9002.0 

297.0 

-48.2 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

318,4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

31.2 

91.0 

9113.8 

292.0 

-48.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

319,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.6 

92.0 

9227.3 

287.0 

-48,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

320.4 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

31.9 

93.0 

9342.6 

282.0 

-49.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

321.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

32.2 

94.0 

9459.6 

277.0 

-50.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

321.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


971 


STATIGN  no.  4B6 
FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FEBRUARY  19Y5 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  17 

0I» 

1115  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

160  28, 
RH  RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

32.5 

95.0 

S578.3 

272.0 

-50.9 

99,  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.9 

96.0 

9723.3 

266.0 

-51.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

324,0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

33.3 

97.0 

9846.3 

261.0 

-52.4 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

324.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

33.7 

98.0 

9971.1 

256.0 

-53.3 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

324.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

3A.0 

99.0 

10072.6 

252.0 

-52.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

9 9,9 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

3A.A 

100.0 

10202.0 

247.0 

-52.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

3A.9 

101. 0 

10360.8 

241.0 

-52.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.3 

102.0 

10469.0 

237.0 

-52.4 

99,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

*=9.9 

333.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

35.7 

103.0 

10606.8 

232.0 

-52.6 

99,  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.0 

104.0 

10719.2 

228.0 

-52.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.4 

105.0 

10833.7 

224.0 

-52.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

338.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

36.8 

106.0 

10979.6 

219.0 

-52.4 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

9 9,9 

340,8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

37.1 

107.0 

11098.8 

215.0 

-52.6 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

^9,9 

342,4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.5 

108.0 

11220.1 

211.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.8 

109.0 

11343.9 

207.0 

-52.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

346.9 

999,9 

99c  9 

999,9 

999.9 

999, 

38.1 

110.0 

11470.2 

203.0 

-52.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

348,5 

999.9 

99.9 

999,9 

909,9 

999, 

38.6 

111.0 

11631.5 

198.0 

-52.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.9 

112.0 

11763.4 

194.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

352.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.3 

113.0 

11898.1 

190.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9  ■ 

99.9 

354.7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

39.7 

114.0 

12035.3 

186.0 

-53.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

C9.9 

355.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

40.1 

115.0 

12174.9 

182.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

356.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.5 

116.0 

12317.3 

178.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.9 

117.0 

12462.8 

174.0 

-54.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

360.4 

999,9 

99,9 

999,  9 

999,9 

999. 

41.2 

118.0 

12611.5 

170.0 

-55.3 

99.  9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

41.6 

119.0 

12725,0 

167.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.0 

120.0 

12879.4 

163.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

365.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

42.3 

121.0 

12997.6 

160.0 

-55.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

366.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

42.7 

122.0 

13158.7 

156.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

369.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.0 

123.0 

13282.1 

153.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.4 

124.0 

13449.9 

149.0 

-57.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

43.8 

125.0 

13578.2 

146.0 

-58.2 

99,  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

44.2 

126.0 

13753.1 

142.0 

-58.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.6 

127.0 

13932.6 

138.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.0 

128.0 

14070.4 

135.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

45.4 

129.0 

14211.2 

132.0 

-59.5 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

; 381.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

45.9 

130.0 

14355.2 

129.0 

-59.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

384.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

46.3 

131.0 

14553.1 

125.0 

-58.2 

99.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

389.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

46.7 

132.0 

14705.9 

122.0 

-58.4 

99.  9 

999.9 

99,9 

99.9 

'9,9 

391,9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

47.0 

133.0 

14862.5 

119.0 

-58,6 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

«-9,9 

394,4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.3 

134.0 

15022.7 

116.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

396.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.7 

135.0 

15186.7 

113.0 

-59.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.2 

136.0 

15354.6 

110.0 

-60,5 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

399,8 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

48.6 

137.0 

15585.5 

106.0 

-60.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

404.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

49.0 

133.0 

15764.4 

103.0 

-60.7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

407.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

49.6 

139.0 

15948.4 

100.0 

-60,7 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

410.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST4TICN  NO.  486 
FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FFORUARY  1975 

1115  GMT  160  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  ( r 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

R6MGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

50.3 

140.0 

16202.4 

96.0 

-60,7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

415,3 

999,9 

99.9 

999.9 

909.9 

999, 

51.0 

141.0 

16399.5 

93.0 

-61.8 

99,9 

999.9 

99.9 

99  .9 

S9.9 

417.0 

999.9 

99.9 

999.9 

990.9 

909. 

51.6 

142.0 

16602.3 

90.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

419,8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

52.2 

143.0 

16811.4 

87.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

50,9 

423.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

52.7 

144.0 

17027.9 

84.0 

-62.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99'.9 

427.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.1 

145.0 

17328.6 

80.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

53.6 

146.0 

17563.3 

77.0 

-64.2 

99,  9 

999.9 

99.9 

99,0 

99.9 

435,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,  9 

099. 

54.2 

147.0 

17807.3 

74.0 

-62.9 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

442.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.9 

148.0 

18061.9 

71.0 

-63,3 

99^9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

44T.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.0 

149.0 

18329.0 

68.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

458.4 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

909. 

56.9 

150.0 

18609.6 

65.0 

-61.0 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

59.9 

463.5 

999,9 

99,9 

999.9 

990,9 

099, 

57.7 

151.0 

18902.9 

62,0 

-61,4 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

5 9,9 

469.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

099. 

58.4 

152.0 

19208.6 

59.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

669  .9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

59.1 

153.0 

19527.1 

56.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

473.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

59.9 

154.0 

19747.9 

54.0 

-66.2 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

476.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

61.0 

155.0 

20094.4 

51.0 

-66,2 

99.  9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

484.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

62.2 

156.0 

20462.8 

48.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

495.7 

999.9 

99.9 

999.9 

990.9 

999. 

63.2 

157.0 

20856.0 

45.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

504.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.1 

158.0 

21275.3 

42.0 

-66.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

512.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

65.2 

159.0 

21726.3 

39,0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

527.5 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

66.4 

160.0 

22217.1 

36.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

543.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.6 

161.0 

22750.1 

33.0 

-65.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

552.2 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

68.8 

162.0 

23132.0 

31.0 

-64.2 

99,  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

564.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

69.9 

163.0 

23332.1 

30.0 

-65.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

59.9 

566.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.6 

164.0 

23754.7 

28.0 

-62.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

585.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STAHCN  no.  486 
FORT  TOTTFN,  H Y 


6 FF8P.UARY  1975 

1415  GMT  158  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.6 

8.0 

1002.2 

4.5 

-1.  5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

277,9 

286.8 

3.4 

65.0 

999.9 

999. 

0.1 

6.0 

66.8 

995.0 

4.8 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.8 

286.6 

3.0 

54.9 

999.9 

999, 

0.3 

7.0 

165.5 

983.0 

3.5 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

9’9,9 

278.4 

287.2 

3.4 

67,4 

999,9 

999, 

0.7 

8.0 

256.7 

972,0 

2.5 

-1.5 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

278.3 

28  7.5 

3.5 

74.9 

999.9 

999, 

,1.0 

9.0 

357.1 

960.0 

1.7 

-0.4 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

278,5 

288.6 

3.9 

86.  3 

999,9 

999, 

U3 

lO.O 

449.9 

949,0 

0,  7 

-0,9 

999,9 

99,9 

99.9 

09,9 

278,4 

208,2 

3.8 

89.4 

999.9 

999. 

1.6 

11.0 

569.? 

935.0 

-0.1 

-1.0 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

278.8 

288.7 

3.8 

93.8 

999.9 

999. 

2.0 

12.0 

664.0 

924.0 

-0.6 

-1.0 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

279.3 

209.3 

3.9 

97.4 

999.9 

999. 

2.4 

13.0 

768.6 

912.0 

-0.4 

-0.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

280,5 

290,7 

3.9 

96,9 

999,9 

999, 

2.7 

14.0 

856,8 

902,0 

-0.9 

-1,4 

999,9 

99.9 

99,9 

97.9 

280.9 

290.9 

3.8 

96.8 

999.9 

999. 

3.0 

15.0 

954.8 

891.0 

-1.6 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.2 

290.7 

3.6 

94.6 

999.9 

999. 

3.5 

16.0 

1081.2 

877.0 

-0.8 

-1.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

283.3 

293.5 

3.9 

93.9 

999.9 

999. 

3.8 

17.0 

1182.2 

866.0 

-0.9 

-2,  i 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

284,1 

294,2 

3.8 

91.6 

999.9 

999. 

4.2 

le.o 

1274.9 

856.0 

-1.6 

-2.6 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

284,4 

294.2 

3,7 

92.3 

999,9 

999. 

4.5 

19.0 

1378,0 

845.0 

-1.6 

-2.  6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

285.5 

295.5 

3.7 

92.7 

999.9 

999. 

4.8 

20.0 

1472.8 

835.0 

-2.2 

-3,2 

999.9 

99.9 

99.9 

90,0 

285.8 

29  5.5 

3.6 

92.6 

999.  9 

999, 

5.2 

21.0 

1597.5 

822.0 

-2.8 

-3.9 

999.9 

99.9 

99.0 

09.9 

286.4 

295,8 

3.5 

92,4 

999,9 

999, 

5.6 

22.0 

1694.4 

812.0 

-3,7 

-4,4 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

286.4 

295.6 

3.4 

95.3 

999.9 

999, 

6.0 

23.0 

1802.2 

801.0 

-4.2 

-4.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.0 

296.0 

3.3 

94.5 

999.9 

999, 

6.3 

24.0 

1901.3 

791.0 

-4.7 

-5.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

237.5 

296.2 

3.2 

93.6 

999.9 

999. 

6.7 

25.0 

2001.4 

781.0 

-5.1 

-6.5 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

288.0 

296.3 

3.0 

89,7 

999.9 

999. 

7.1 

26.0 

2123.1 

769.0 

-5.4 

-7.2 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

289.0 

297.0 

2.9 

87.2 

990.9 

999. 

7.5 

27.0 

2225,9 

759.0 

-5.7 

-7.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.7 

297.5 

2.8 

85.3 

999.9 

999. 

7.8 

23.0 

2329.9 

749.0 

-6.0 

-8.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

290,5 

298.1 

2.7 

83.4 

999,9 

999, 

8.1 

29.0 

2435.2 

739.0 

-6.2 

-10.2 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

291.4 

298.  1 

2.4 

73.2 

999.9 

999, 

8.5 

30,0 

2531.1 

730.0 

-6,6 

-10.8 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

291.9 

298.4 

2.3 

71.8 

999.9 

999. 

8.8 

31.0 

2638.9 

720.0 

-6.6 

-11.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.1 

299.6 

2.3 

70.7 

999.9 

999. 

9.1 

32.0 

2737.1 

711.0 

-7.5 

-12.6 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

293.1 

299.0 

2,0 

66.9 

999,9 

999, 

9.5 

33.0 

2847.3 

701.0 

-8.2 

-14.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.4 

298.6 

1.8 

60.4 

999,9 

999, 

9.8 

34.0 

2947.5 

692.0 

-9.1 

-14,  9 

999,9 

99,9 

99,9 

09.9 

293.6 

298,6 

1.7 

62.7 

999,9 

999, 

10.1 

35.0 

3048.7 

683.0 

-9.8 

-15.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

293.8 

298.7 

1.7 

63.2 

999.9 

999, 

10.5 

36.0 

3185.3 

671.0 

-11.0 

-16.5 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

294.0 

298.6 

1.6 

63.8 

999.9 

999. 

10.9 

37.0 

3288.9 

662.0 

-11.8 

-17.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.2 

298.3 

1.4 

60,5 

999,9 

999. 

11.2 

38,0 

3393.6 

653.0 

-12.7 

-18.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

294.4 

298.4 

1.4 

61.5 

999.9 

999, 

11.6 

39.0 

3499.4 

644.0 

-13.5 

-19,5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.6 

298.3 

1.3 

60.7 

999.9 

999. 

12,0 

40.0 

3606,3 

635.0 

-14.4 

-20. i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.8 

298.4 

1.2 

61.6 

999.9 

999. 

12.4 

41.0 

3726.5 

625.0 

-15.3 

-20.  3 

999,9 

99,9 

99,9 

09,9 

295,0 

298,5 

1.2 

62.6 

999,9 

999, 

12.8 

42.0 

3836.0 

616.0 

-15.9 

-22.  3 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

295.6 

298,6 

I.O 

55,3 

999,9 

999, 

13.2 

43.0 

3946.7 

607.0 

-16.7 

-23,6 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.9 

298.7 

0.9 

55.1 

999,9 

999, 

13.5 

44.0 

4046.3 

599.0 

-17.5 

-24.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.0 

298.7 

0.9 

55.1 

999.9 

999, 

13.9 

45.0 

4159.5 

590.0 

-18.5 

-25.4 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

296.2 

298,7 

0,8 

54,4 

999.9 

999, 

14.3 

46.0 

4261.2 

582,0 

-19,4 

-26,4 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

296.2 

298.6 

0.8 

53.7 

999.9 

999. 

14.7 

47.0 

4363.9 

574.0 

-20.1 

-30.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

296.6 

298.3 

0.5 

40.5 

999.9 

999. 

15.0 

48.0 

4467.8 

566.0 

-20.9 

-30.  3 

999,9 

99.9 

99,9 

09.9 

296.8 

298.5 

0.5 

40.5 

999.9 

999. 

15.4 

49.0 

4586.0 

557.0 

-22.0 

-30.  1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296,9 

298.7 

0.6 

47.4 

999.9 

999. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  6EEN  INTERPCLATCD 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO. 
FORT  TOTTEM 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

15.8 

50.0 

4692.3 

549.0 

16.3 

51.0 

4813.1 

540.0 

16.6 

52.0 

4921.9 

532.0 

17.0 

53.0 

5031.8 

524.0 

17.3 

54.0 

5143.0 

516.0 

17.7 

55.0 

5255.6 

508.0 

13.2 

56.0 

5384.1 

499.0 

18.5 

57.0 

5485.4 

492.0 

18.9 

58.0 

5602.7 

484.0 

19.3 

59.0 

5706.8 

477.0 

19.6 

60.0 

5827.5 

469.0 

19,9 

61.0 

5934.8 

462.0 

20.3 

62.0 

6043.6 

455.0 

20.7 

63.0 

6154.0 

448.0 

21.0 

64.0 

6265.9 

441.0 

21.4 

65.0 

6379.3 

434.0 

21.8 

66.0 

6510.8 

426.0 

22.1 

67.0 

6627.6 

419.0 

22.5 

68.0 

6746.1 

412.0 

22.8 

69.0 

6848.9 

406.0 

23.2 

70.0 

6970.5 

399.0 

23.6 

71.0 

7111.7 

391.0 

23.9 

72.0 

7219.2 

385.0 

24.3 

73.0 

7346.5 

378.0 

24.6 

74.0 

7457.2 

372.0 

25.0 

75.0 

7569.5 

366.0 

25.4 

76.0 

7683.3 

360.0 

25,7 

77.0 

7798.9 

354.0 

26.2 

78.0 

7936.0 

347.0 

26.6 

79,0 

8035.3 

342.0 

27.1 

80.0 

8156.0 

336.0 

27.5 

81.0 

8299.6 

329.0 

27.8 

82.0 

8424.9 

323.0 

28.2 

83.0 

8552.1 

317.0 

28.6 

84.0 

8659.5 

312.0 

28.9 

35.0 

8789.9 

306.0 

29.4 

86.0 

8944.5 

299.0 

29.8 

87.0 

9056.6 

294.0 

30.1 

88.0 

9 1 70. 0 

289.0 

30.5 

39.0 

9307.9 

283.0 

30.9 

90.0 

9424.6 

278.0 

31.3 

91.0 

9542.8 

273.0 

31.6 

92.0 

9662.6 

268.0 

32.1 

93.0 

9784.4 

263.0 

32.5 

94.0 

9908.5 

258.0 

6 FEBRUARY 
1A15  GMT 


TEMP 

DEW  IT 

DIR 

SPEED 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/srr 

-23.1 

-29.9 

999.9 

99-9 

-24.  1 

-29.9 

999,9 

99.9 

-25,0 

-30.1 

999.0 

99  .9 

-25.8 

-30.5 

999.9 

99.9 

-27.0 

-33.7 

999.9 

99.9 

-27.4 

-67.  5 

999.9 

99.9 

-28.1 

-67.  9 

999,9 

99.9 

-28.6 

-68.  3 

999.9 

99.9 

-29.1 

-68.6 

999.9 

99  .9 

-29.3 

-68.7 

999.9 

99.9 

-29.  5 

-68.9 

999.9 

99,9 

-29,-7 

-68.9 

999.9 

99.9 

-29.9 

-65.9 

999.9 

99.9 

-30.2 

-63.  4 

999.9 

99.9 

-31.0 

-60.7 

999.9 

99.9 

-31.5 

-59,8 

999,9 

99,9 

-32.2 

-60.1 

999.9 

99.9 

-32.7 

-59.4 

999.9 

99,9 

-33.5 

-59.9 

999,9 

99,9 

-34.2 

-60.3 

999.9 

99.9 

-34.8 

-62.  6 

999.9 

99.9 

-35.5 

-67.  3 

999.9 

99.9 

-36.3 

-65.9 

999.9 

99,9 

-36.4 

-64,6 

999.9 

99.9 

-37.2 

99.9 

999.9 

99.9 

-37.8 

99.9 

999,9 

99,9 

-38,2 

99,9 

999.9 

06,9 

-38.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

-39.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

-39,9 

99,  9 

999.9 

99,9 

-40.6 

99.9 

999.9 

99,9 

-40.2 

99.9 

999,9 

99  .9 

-41.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-42.0 

99.9 

999,9 

99.9 

-43.2 

99.9 

999.9 

99.9 

-44.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

-45.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

-46.9 

99,9 

999.9 

99,9 

-48.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-49.3 

99.9 

999.9 

99.9 

-50.0 

99.9 

999.9 

99.9 

-51.7 

99.9 

999,9 

99,9 

-52.2 

99.  9 

999.9 

99  .9 

-52.3 

99.9 

999.9 

99,9 

-52.5 

99,9 

999,9 

99,9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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1 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

pr.T 

KM 

DG 

99.9 

S’,9 

296.9 

298,7 

0.6 

53.0 

999,  9 

999. 

99.9 

99,9 

297.1 

298.9 

0.6 

58.5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

297.2 

299.0 

0.6 

62.2 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

297,5 

299,3 

0.6 

64.5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

297.4 

298.8 

0.4 

53.0 

999.9 

999. 

99.9 

99.0 

298.2 

298.2 

0.0 

1.0 

999,9 

999. 

99,9 

'9.9 

298,9 

299.0 

0.0 

1.0 

999,9 

999, 

99,9 

<•9.9 

299.5 

299.5 

0.0 

1.0 

999.9 

999, 

99.9 

'■9.9 

300.2 

300.3 

0.0 

l.O 

999.9 

999. 

99.9 

09.9 

301.3 

301.4 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

99.0 

09,9 

302.5 

i'V  .5 

0.0 

1.0 

990,9 

999, 

99.9 

99.9 

303.6 

.6 

0.0 

1.0 

999.9 

999. 

99  .9 

99.9 

304.6 

:0'5-.6 

0.0 

1.6 

999.9 

999. 

99.9 

9-9.9 

305.6 

305.7 

0.0 

2.2 

999,9 

999. 

99,9 

99,9 

306.0 

306,1 

0.0 

3.5 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

306.7 

306.8 

0.0 

4.2 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

307.5 

30  7.6 

0.0 

4.3 

999.9 

999. 

99,9 

99,9 

308.3 

308.4 

0.0 

4,9 

999,9 

999. 

99,9 

99,9 

308.8 

308,9 

0.0 

5,0 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

309.2 

309,3 

0.0 

S.l 

999.9 

999, 

«9.9 

R9.9 

309.9 

310.0 

0.0 

4.0 

999.9 

999. 

99.9 

*•9.9 

310.8 

310,9 

0.0 

2.2 

999,9 

999. 

99,9 

09,9 

311.1 

311.2 

0.0 

3.0 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

312.6 

312.7 

0.0 

• 3.6 

999.9 

999. 

99.9 

90,9 

313.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

99,9 

313.8 

999,9 

99.9 

999,9 

999.  9 

999. 

99,9 

99,9 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

CO. 9 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

316.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

317,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

99,9 

317,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99,9 

320,  T 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

99,9 

321.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

99.9 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

321.0 

999.0 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

321.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

99.9 

321.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

321,2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

V9.9 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

'9,9 

321.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

99.9 

321.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

99.9 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

99.9 

323.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

99,9 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

station  no.  4fl6 

FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  158  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  rr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  c 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M>  SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.9 

95.0 

10035,1 

253.0 

-52.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

'>9.9 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.4 

96.0 

10190.6 

247.0 

-51.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

09.9 

330.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

33.7 

97.0 

10323,4 

242.0 

-51.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

333.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

34.2 

98.0 

10432.2 

238.0 

-49.4 

99.9 

999.9 

99  .o 

99.9 

99.9 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.6 

99.0 

10571.8 

233.0 

-48.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

341.6 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

34.9 

100.0 

10714.8 

228.0 

-48.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

343,5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

35.3 

101,0 

10860,7 

223.0 

-49.  1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.0 

99.9 

344,1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.7 

102.0 

11009.4 

218.0 

-49.4 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

36.1 

103.0 

11130.5 

214.0 

-50.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

346.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

36.5 

104.0 

11253.6 

210.0 

-50.8 

99.9 

997,9 

99,9 

99.9 

99.9 

347.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

36,9 

105.0 

11378,9 

206.0 

-50.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.3 

106.0 

11538.7 

201.0 

-51.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.7 

107.0 

11669.4 

197.0 

-50.6 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

<^9.9 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

3B.1 

108,0 

11803.5 

193.0 

-49.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

^9,9 

358,1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

39.5 

109.0 

11940,8 

189.0 

-49.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.9 

110.0 

12080.7 

185.0 

-50.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.4 

111.0 

12259.5 

180.0 

-50.6 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

39,7 

112.0 

12405.9 

176.0 

-50.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

365,2 

999.9 

99.9 

999.  9 

999.9 

999. 

40.1 

113.0 

12517.7 

173.0 

-51.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

366.5 

999.9 

99.9 

• 999.9 

999.9 

999. 

40.5 

114.0 

12669.4 

169.0 

-52.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.2 

999.9 

99,9 

99  9,9 

999,9 

999, 

40.9 

115.0 

12824.0 

165.0 

-53.3 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

368.1 

999,9 

99,0 

999.9 

999.9 

999. 

41.3 

116.0 

12981,8 

161,0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.7 

117.0 

13142.9 

157.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.1 

118.0 

13307.7 

153.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

42.5 

119,0 

13433.9 

150.0 

-55,7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

42.9 

120.0 

13605.8 

146,0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

43.2 

121.0 

13737.6 

143.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

377,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

43.6 

122,0 

13871,9 

140.0 

-57.3 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

378,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.0 

123.0 

14055.1 

136.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

381.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.5 

124.0 

14196  .0 

133.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

383.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.9 

125.0 

14339.9 

130.0 

-57.7 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

386.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

45.5 

126,0 

14537.3 

126.0 

-57.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

45.9 

127.0 

14689.4 

123.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.4 

128.0 

14845.0 

120.0 

-58.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

394.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

46.8 

129,0 

15004.2 

117.0 

-58,  7 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

396.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

47.4 

130,0 

15167.2 

114.0 

-59.2 

99.  9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

398.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

47.7 

131.0 

15390.6 

110.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.1 

132.0 

15563.6 

107.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

405.8 

999.9 

99.9 

999,^ 

999.9 

999. 

48.4 

133.0 

15742.5 

104.0 

-57,8 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

411.4 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

48.8 

134,0 

15864.5 

102.0 

-59.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.3 

135.0 

16051.0 

99.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

412.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

49.7 

136.0 

16307.5 

95.0 

-61.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

415.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

50.3 

137.0 

16506.2 

92,0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

416.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.9 

138.0 

16711.3 

89.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

422.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.5 

139.0 

16923.5 

86.0 

-62.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

425,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  THEN  INTERPOLATED 
**  BY  speed  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  AB6 
FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

OIR 

SPEEO 

u cnpp 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

r»G  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

52.1 

140.0 

17143.3 

83.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

52.7 

141.0 

17372.1 

80.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.3 

142.0 

17610.3 

77.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

53.9 

143.0 

17858.2 

74.0 

-60.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

54.4 

144.0 

18115.6 

71.0 

-61.  1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

55.0 

145.0 

18383.2 

68.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

55.6 

146.0 

18662.3 

65.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

09.9 

99.9 

56.4 

147.0 

18955.5 

62.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

57.1 

148.0 

19264.6 

59.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

57.9 

149.0 

19590.8 

56.0 

-59.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

58.5 

150.0 

19935.0 

53.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

90.0 

59.1 

151.0 

20174.2 

51.0 

-61.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.7 

152.0 

20548.2 

48.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

60.6 

153.0 

20943.1 

45.0 

-64.9 

99.9 

999.9 

99.9 

90.9 

61.0 

154.0 

21220.3 

43.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

61.6 

155.0 

21659.8 

40.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

62.5 

156.0 

22132.1 

37.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

63.4 

157.0 

22469.2 

35.0 

-65.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

64.2 

158.0 

23012.9 

32.0 

-66.1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

65.3 

159.0 

23406.4 

30.0 

-63.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

66.4 

160.0 

24057.2 

27.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

67.7 

161.0 

24788.6 

24.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

68.8 

162.0 

25325.9 

22.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

977 


158  22.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6H/KG 

PCT 

KM 

DG 

95.9 

431.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

437,7 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

99,9 

443.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

451.8 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

90.9 

455.8 

999-.  9 

- 99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

461.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

99,9 

470,8 

999,9- 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

478.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

487.9 

999,9 

99.9 

999.9 

990,9 

999, 

99.0 

493,2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

495.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

95.9 

499.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

95.9 

505.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

511.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

519.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

531.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

540.6 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

99,9 

554,1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

570.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

597.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

614.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

626.1 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

I 


STATICS  NO,  A86 
FORT  TOTTEN,  N V 


6 FEBRUARY  1<375 
1715  GMT 


130  93.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEN  PT 

DIP 

SPEED 

t)  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.4 

8.0 

1002.2 

3.7 

“2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97,9 

277.1 

285.5 

3,2 

65.0 

999,9 

999, 

0.2 

6.0 

82.9 

993,0 

3.3 

-2,3 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

277.4 

285.9 

3.3 

66.7 

999,9 

999, 

0.5 

7.0 

181.4 

981.0 

2.3 

0.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.5 

287.6 

3.9 

. 85.1 

999.9 

999. 

0.8 

8.0 

280.8 

969.0 

1.5 

0.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.6 

287.9 

4.0 

90,7 

999,  9 

999, 

1,1 

9,0 

381.1 

957.0 

0,7 

0,1 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

277,8 

288.2 

4,0 

95,9 

999.9 

999. 

1.5 

10.0 

474.0 

946.0 

0.4 

-0.1 

999.9 

99  .9 

99.9 

9 9.9 

278.4 

288.7 

4.0 

96.5 

999.9 

999. 

U9 

11.0 

593.8 

932,0 

0,5 

0.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

279,8 

290,4 

4.1 

96,7 

999,  9 

999. 

2.3 

12.0 

697.9 

920.0 

0.4 

-0,2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.6 

291.3 

4.1 

96.3 

999.9 

999. 

2'.6 

13.0 

794.4 

909.0 

-0.3 

-o.a 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.9 

291.3 

4.0 

96.2 

999,9 

999, 

3.0 

14.0 

900.7 

897.0 

-0.9 

-1.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.3 

291,3 

3.8 

95.6 

999,9 

999, 

3.4 

15.0 

999,2 

886.0 

-1.7 

-2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

281.5 

291.0 

3.6 

95.3 

999.9 

999. 

3.8 

16.0 

1116.8 

£73.0 

-2.2 

-2.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.1 

291.5 

3.5 

94.8 

999.9 

999. 

4.2 

17.0 

1226.8 

861.0 

-2.8 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.6 

291.7 

3.4 

95.3 

999.9 

999. 

4.5 

18.0 

1328.6 

850.0 

-3.9 

-4.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

282.5 

291.1 

3,2 

95,5 

999,9 

999, 

4.9 

19.0 

1431.4 

839.0 

-4.5 

-5.0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

282.9 

291.3 

3.1 

96.1 

999.9 

999. 

5.2 

20.0 

1525.8 

829.0 

-5,4 

-6,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.9 

290.8 

3.0 

95.6 

999.9 

999. 

5.7 

21.0 

1659.6 

815.0 

-5.6 

-6.1 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

284.1 

292,1 

3.0 

95.6 

999.9 

999. 

6.1 

22.0 

1756.5 

805.0 

-5.9 

-6.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

284,8 

292.7 

2.9 

95.5 

999,9 

999, 

6.5 

23.0 

1864.2 

794,0 

-6.7 

-7.3 

999,9 

99.9 

99,9 

9>,9 

204.9 

292.5 

2,8 

95,8 

999,9 

999, 

6.9 

24.0 

1963.3 

784.0 

-6.4 

-7.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.3 

293,8 

2.8 

92.0 

999.9 

999. 

7c4 

25.0 

2063.8 

774.0 

-6.4 

-9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.3 

294.1 

2.5 

81.2 

999.9 

999, 

7.8 

26.0 

2206.5 

760.0 

-6.6 

-10.0 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

288.6 

295.2 

2.4 

76.9 

999.9 

999, 

8.2 

27.0 

2310.0 

750.0 

-6.9 

-12.1 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

289,3 

295.0 

2,0 

66.4 

999.9 

999. 

8.6 

28.0 

2414.7 

740.0 

-7.5 

-13.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.8 

295.2 

1.9 

64.3 

999,9 

999, 

9.0 

29.0 

2520.6 

730.0 

-8.2 

-14.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

290.1 

295.1 

1.7 

61.9 

999.9 

979. 

9.3 

30.0 

2627.6 

720.0 

-9.0 

-15.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

*^9,9 

270,4 

295.2 

1.7 

61.5 

999,9 

999, 

9,7 

31.0 

2724.8 

711.0 

-9,8 

-15.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

290,5 

295.0 

1.6 

61.2 

999.9 

999. 

10.1 

32.0 

2834.0 

701.0 

-10.5 

-17.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.8 

294.8 

1.3 

55.1 

999.9 

999, 

10.5 

33.0 

2944.5 

691.0 

-11.4 

-18.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

291.1 

294.8 

1.3 

54.5 

999.9 

999. 

10.9 

34.0 

3044.9 

682.0 

-12,2 

-19,4 

999,9 

99,9 

99.9 

90,9 

291,2 

294.8 

1.2 

55,1 

999.9 

999. 

11.3 

35.0 

3157.7 

672.0 

-13.1 

-20,  1 

999,9 

99,9 

99,9 

97,9 

291.5 

294.9 

1.1 

55,5 

999,9 

999, 

11.8 

36.0 

3283.3 

661.0 

-13.8 

-20.3 

999.9 

99.9 

99.9 

9). 9 

292.1 

295.3 

l.l 

55.5 

999.9 

999. 

12.2 

37.0 

3387.4 

652.0 

-14.4 

-21.5 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

292.6 

295.7 

1.0 

54.2 

999,9 

999, 

12.6 

38.0 

3504.6 

642.0 

-14.8 

-23.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

293.4 

296.0 

0.9 

45,3 

999.9 

999, 

13.0 

39.0 

3599.3 

634.0 

-15,6 

-27.4 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

293.5 

295.4 

0.6 

35.4 

999.9 

999. 

13.3 

40.0 

3707.1 

625.0 

-16.4 

-28.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.7 

295.6 

0.6 

35.9 

999.9 

999. 

13.8 

41.0 

3852.6 

613.0 

-17.5 

-29.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.1 

295.8 

0.6 

35.9 

999.9 

999. 

14.2 

42.0 

3975.6 

603.0 

-18.5 

-29,5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

294.4 

296.1 

0,5 

37.1 

999,9 

999, 

14.6 

43.0 

4087.6 

594,0 

-19.3 

-29.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.7 

296.4 

0.6 

39.6 

999.9 

999. 

15.0 

44.0 

4188.2 

586.0 

-20.5 

-30.0 

999.9 

99.9 

99.9 

®9.9 

294,4 

296.1 

0.5 

42.2 

999.9 

999. 

15.4 

45.0 

4302.6 

577.0 

-21.4 

-29.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.6 

296,4 

0.6 

46.6 

99,9.  9 

999, 

15.8 

46.0 

4405.3 

569.0 

-22.6 

-30.3 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

294,4 

296,1 

0,5 

49.4 

999.9 

999. 

16.1 

47.0 

4522.1 

560.0 

-23.6 

' -30.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

294.6 

296.3 

0.5 

51.9 

999.9 

999. 

16.6 

48.0 

4627.2 

552.0 

-24.4 

-33.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

294,9 

296,1 

0.4 

40,7 

999,9 

999, 

16.9 

49.0 

4733,3 

544.0 

-25,4 

-35,3 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

294.8 

295,9 

0.3 

38.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P£EN  INTERPCLATFO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


978 


STATtCN  NO.  486 
FORT  TOTTEN.  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  130  93.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S  EC 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.3 

50.0 

4840.7 

536.0 

-26.2 

-36.3 

999.9 

99,9 

99.0 

99.9 

295.1 

296.2 

0.3 

38.0 

999.9 

999. 

17.8 

51.0 

4976.6 

526.0 

-27.4 

-37.6 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

295.3 

296,2 

0.3  . 

36.8 

999,9 

999, 

18.2 

52.0 

5086.7 

518.0 

-28,3 

-39,5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

295,5 

296.2 

0.2 

33.1 

999,9 

999. 

13.5 

53.0 

5198.2 

510.0 

-29.0 

-42.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.0 

296,6 

0.2 

26.9 

999.9 

999. 

19.0 

54.0 

5311.1 

502.0 

-29.9 

-47.2 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

296,2 

296,5 

0.1 

16.7 

999.9 

999, 

19.3 

55.0 

5425.3 

494.0 

-30.9 

-49.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.4 

29  6,7 

0.1 

14.3 

999,9 

999, 

19.8 

56.0 

5555.6 

485.0 

-31,5 

-50,4 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

297,2 

297.4 

0.1 

13.4 

999.9 

999. 

20.1 

57.0 

5673.2 

477.0 

-32.3 

-51.0 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.6 

297.8 

0.1 

13.5 

999.9 

999. 

20.5 

58.0 

5777.3 

470.0 

-33,1 

-51.6 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

297.9 

298.1 

0.1 

13.5 

999,9 

999, 

20.9 

59.0 

5882.8 

463.0 

-33.2 

-55.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

299.0 

299.1 

0.0 

8.7 

999.  9 

999, 

21.3 

60.0 

6005.1 

455.0 

-33.9 

-58.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.6 

299.7 

0.0 

6.4 

999.9 

999, 

21.7 

61.0 

6113.6 

448.0 

-34.6 

-62.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

9V.9 

300.1 

300.2 

0.0 

4.0 

999,9 

999, 

22.0 

62.0 

6223.5 

441.0 

-35,4 

-62.  8 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

300.5 

300,5 

0.0 

4.1 

999,9 

999, 

22.5 

63.0 

6334,7 

434.0 

-36.0 

-63.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.0 

301.0 

0.0 

4.2 

999.9 

999, 

22.9 

64.0 

6447.5 

427.0 

-36.6 

-64.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.7 

301.8 

0.0 

3.6 

999.9 

999, 

23.3 

65.0 

6561.9 

420.0 

-37.2 

-65.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.3 

302.3 

0,0 

3.7 

999,9 

999. 

23.8 

66.0 

6711.6 

411.0 

-37.1 

—68.  0 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

304.3 

304.4 

0.0 

2.4 

999.9 

999. 

24.2 

67.0 

6830.3 

404.0 

-37.4 

-68,1 

999.9 

99.9 

. 99.9 

99.9 

305.5 

305.5 

0.0 

2.4 

999.9 

999. 

24.6 

68.0 

6951.0 

397.0 

-37.4 

-70.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

307.0 

30  7.0 

0.0 

1.8 

999.9 

999. 

25.0 

69.0 

7056.2 

391.0 

-37.4 

-70.3 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

308.3 

308,4 

0.0 

1.8 

999.9 

999. 

25.4 

70.0 

7180.9 

384.0 

-37,5 

-70,3 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

309,7 

309.8 

0.0 

1.8 

999.9 

999, 

25.9 

71.0 

7326,4 

376.0 

-37.1 

-70.2 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.2 

312.2 

0.0 

1.7 

999.9 

999. 

26.3 

72.0 

7437.5 

370.0 

-37.2 

—66.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.4 

313.5 

0.0 

3.1 

999.9 

999, 

26.7 

73.0 

7550.3 

364.0 

-38.1 

-65.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

313.8 

313,9 

0.0 

3.8 

999,9 

999, 

27.1 

74.  C 

7664.6 

358.0 

-38.9 

-63,3 

999.9 

99,9 

99,9 

97,9 

314.2 

314.3 

0.0 

5.1 

999.9 

999. 

27.5 

75.0 

7799.8 

351.0 

-39.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.0 

76.0 

7917.5 

345.0 

-40.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.4 

77.0 

8036.7 

339.0 

-41.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

315,3 

999.9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

28.8 

78.0 

8157,4 

333.0 

-42.9 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

29.2 

79.0 

8279,8 

327.0 

-43.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

9<79. 

29.7 

80.0 

8383.1 

322.0 

-45.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

30.2 

81.0 

8550.9 

314.0 

-46.0 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

316.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

30.7 

82.0 

8657.4 

309.0 

-47,0 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

316.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.1 

83.0 

8787.0 

303.0 

-48.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

31.5 

84.0 

8896.4 

298.0 

-49.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

31.9 

85.0 

9007.2 

293.0 

-50.1 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

316.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

32.4 

86.0 

9164,9 

286.0 

-50.9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

317.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

32.8 

87.0 

9302.7 

280.0 

-51.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

33.3 

88.0 

9419,4 

275.0 

-52.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

33.8 

89.0 

9538,2 

270,0 

-52,0 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

321.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

34.2 

90.0 

9659.3 

265.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

323.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

34.7 

91.0 

9807.9 

259.0 

-51.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.2 

92.0 

9909.0 

255.0 

-51.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

327.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

35.6 

93.0 

10037.8 

250,0 

-50,9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

330.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

36.0 

94.0 

10169.4 

245.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

332.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PSEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  486 
FORT  TOTTEN,  N V 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  130  93.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SBC 

OG  K 

OG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.4 

95.0 

10303.8 

240.0 

-50.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

334.7 

999.9 

99,9 

999.9 

" 999.9 

999. 

36.9 

96.0 

10468.7 

234.0 

-51.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

336.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

37.3 

97.0 

10609.0 

229.0 

-51.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

337.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

37.6 

98.0 

10723.1 

225.0 

-52.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

337.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.1 

99.0 

10867.9 

220.0 

-53.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.5 

100.0 

10986.0 

216.0 

-53.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.1 

101.0 

11167.6 

210.0 

-52.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

344,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

39.6 

102.0 

11291.6 

206.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

345.8 

999.9 

99,9 

999,9 

• 999,9 

999. 

49.1 

103.0 

11418.0 

202.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.6 

104.0 

11547.0 

198.0 

-52.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99. Q 

350.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

41.1 

105.0 

11712.2 

193.0 

-52.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

353.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

099, 

41.6 

106.0 

11847.6 

189.0 

-52.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

355.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.0 

107.0 

11986.2 

185.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

42.4 

108.0 

12128.0 

181.0 

-51.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.9 

109.0 

12273.0 

177.0 

-51.8 

99.  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

363,2 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

43.4 

110.0 

12383.8 

174.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.0 

111.0 

12572.5 

169.0 

-52.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

367.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.4 

112.0 

12727.4 

165.0 

-52.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

370,0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

44.9 

113.0 

12886.2 

161.0 

-52.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

372,1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

45.4 

114.0 

13007.5 

158.0 

-53.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.8 

115.0 

13172.4 

154.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

374.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

116.0 

13341.4 

150.0 

-54.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

377,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

47.0 

117.0 

13514.4 

146.0 

-55.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

378.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

47.5 

118.0 

13646.7 

143.0 

-56.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.0 

119.0 

13781.5 

140.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

48.5 

120.0 

13965.4 

136.0 

-57.0 

99.  5 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

382,5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

49.0 

121.0 

14106.3 

133.0 

-58.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

383.1, 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

49.6 

122.0 

14250.2 

130.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.1 

123.0 

14398.1 

127.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.4 

124.0 

14549.9 

124.0 

-56.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

393.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

51.1 

125.0 

14705.4 

121.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

51.8 

126.0 

14918.4 

117.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.4 

127.0 

15082.5 

114.0 

-58.0 . 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

53.0 

128.0 

15250.2 

111.0 

-58.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

401.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

53.6 

129.0 

15421.8 

108.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

403.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

54.2 

130.0 

15598.3 

105.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

408.6 

999.9  ' 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

55.0 

131.0 

15780.7 

102.0 

-50.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

9 9.9 

413,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

55.8 

132.0 

15968.4 

99.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

414.8 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

56.3 

133.0 

16160.7 

96.0 

-60.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

415.7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

56.7 

134.0 

16358.5 

93.0 

-60.5 

99.  3 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

419.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

980 
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STATICN  NO.  486 
FORT  TOTTEN,  N Y 

6 FEPRUARY  1975 

2015  GMT  162  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.6 

8.0 

1002.2 

7.3 

-4.4 

999.9 

99.9 

99.9 

9‘<.9 

230.6 

288.0 

2.7 

43,0 

999,9 

999, 

O.l 

6.0 

58.9 

996.0 

6.1 

-4.  3 

999.9 

99,9 

99,9 

94,9 

279,9 

287.0 

2,7 

45.7 

999,9 

999, 

0.4 

V,0 

149.8 

985.0 

5.2 

-3.3 

999.9 

99.9 

99,9 

90.9 

279.9 

288.2 

3.1 

55.4 

999.9 

999. 

0.7 

8.0 

249.8 

973.0 

4.3 

-2.2 

999.9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

280.1 

?.88,9 

3,3 

62.4 

999,9 

999. 

1.0 

9.0 

342.2 

962.0 

3.3 

-2.0 

999,9 

9°  .9 

99.9 

99.9 

280.0 

289.0 

3.4 

67.9 

999.9 

999. 

1.2 

10.0  ' 

435.4 

951.0 

2.6 

-1.7 

999.9 

99.9 

99.9 

00.9 

280.2 

289,5 

3.5 

72,8 

999,  9 

999, 

1.5 

11.0 

546.6 

938.0 

1,7 

-1,4 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

280,4 

290,0 

3.7 

80.0 

999.  9 

999. 

1.7 

12.0 

650.4 

926,0 

0.8 

-1.2 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

280.6 

290,4 

3,8 

85.9 

999.9 

999. 

2.0 

13.0 

746.3 

915.0 

0.0 

-1.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.7 

290.6 

3.8 

89.9 

999.9 

999, 

2.2 

14.0 

834.3 

905.0 

-0.9 

-2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

280.6 

289,8 

3,5 

89.6 

999,9 

999, 

2.5 

15.0 

931.9 

894.0 

-1.7 

-2.3 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

280,7 

289.9 

3.5 

92.5 

999,9 

999, 

2.H 

16.0 

1048.3 

881.0 

-3,0 

-3.4 

999,9 

99.9 

99. o 

99.9 

280.6 

289.5 

3.4 

96.6 

999.9 

999. 

3.1 

17.0 

1138.7 

371.0 

-3.6 

-3,8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.8 

289.6 

3.3 

98.4 

999.9 

999. 

3.4 

18.0 

1239.2 

860.0 

-4.0 

-4.2 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

281.4 

290.0 

3.3 

98.6 

999.9 

999, 

3.7 

19.0 

1331.4 

850.0 

-5.0 

-5.2 

999.9 

99,9 

99,9 

90.9 

281.3 

289,5 

3.1 

98,5 

999.9 

999. 

4.0 

20.0 

1424.5 

840.0 

-5.3 

-6.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

90.9 

281.9 

289.5 

2.8 

92.0 

999.9 

999, 

4.4 

21.0 

1547.1 

827.0 

-5.4 

-7.2 

999.9 

99.9 

99,9 

90.9 

283.0 

290.3 

2.7 

87.3 

999.9 

999. 

4.6 

22.0 

1642.6 

817.0 

-5.6 

-7.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.8 

290.8 

2.6 

83.2 

999,9 

999, 

4.9 

23.0 

1739.3 

807.0 

-5.1 

-9.3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

285,3 

291,7 

2.3 

72.3 

999,9 

999, 

5.3 

24.0 

1837.4 

757.0 

-4.8 

-10.0 

999,9 

99,9 

99,9 

90,9 

286.6 

292.8 

2.2 

66.6 

999.9 

999. 

5.7 

25.0 

1936.8 

787.0 

-4.7 

-10.0 

999.9 

99.9 

99.9  . 

94.9 

287.8 

294.1 

2.3 

66.0 

999.9 

999. 

6.2 

26.0 

2057.6 

775.0 

-5.6 

-11.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.1 

294.0 

2.1 

65.0 

999,9 

999, 

6.4 

27.0 

2159.5 

765.0 

-5.9 

-11.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

288.8 

294,5 

2.0 

62.4 

999,9 

999. 

6.9 

28.0 

2272.9 

754,0 

-6.3 

-13, i 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

289.5 

294.8 

1.9 

58.6 

999.9 

999, 

7.3 

29.0 

2366.8 

745.0 

-6.9 

-13.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.8 

294.9 

1.8 

57.9 

999.9 

999. 

7.7 

30.0 

2461.6 

736.0 

-7.4 

-14.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.3 

295.1 

1.6 

55.2 

999.9 

999. 

8.0 

31.0 

2568.1 

726.0 

-7.8 

-16.0 

999.9 

99,9 

99.9 

90,0 

291.0 

295.3 

1.5 

51,5 

999,9 

999, 

8.4 

32.0 

2675.9 

716.0 

-8.2 

-17.3 

999.9 

99.9 

99.9 

94.9 

291.6 

295.6 

1.4 

47.9 

999.9 

999, 

8.7 

33.0 

2774.1 

707.0 

-8.2 

-18.5 

999.9 

99.9 

99.9 

94,9 

292,7 

296,4 

1.3 

43,2 

999,9 

999, 

9.1 

34.0 

2873.4 

698.0 

-9.1 

-19.8 

999,9 

99.9 

99,9 

90,9 

292,8 

296.1 

1.1 

41.3 

999.9 

999, 

9.4 

35.0 

2973.8 

689.0 

-9.6 

-20./ 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.3 

296.5 

1.1 

39.7 

999.9 

999. 

9.8 

36.0 

3097.9 

678.0 

-10.4 

-22. i 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.7 

296.6 

1.0 

37.6 

999.9 

999. 

10.2 

37.0 

3200.7 

669.0 

-11.1 

-23.3 

999.9 

99,9 

99,9 

90,9 

294,0 

296.  T 

0.9 

36,8 

999,9 

999, 

10.5 

38.0 

3304,5 

660.0 

-12.  1 

-24.4 

999.9 

99,9 

99.9 

90.9 

294.0 

296.5 

0.8 

34.9 

999.9 

999, 

10.9 

39,0 

3397.7 

652.0 

-12.7 

-25.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

9 * ** .9 

294.4 

296.7 

0.7 

33.7 

999.9 

999, 

11.2 

40.0 

3503.6 

643.0 

-13.5 

-2  7.0 

999,9 

99.9 

99.9 

90.9 

294.6 

296.6 

0.6 

31.0 

999,9 

999. 

11.7 

41.0 

3634,7 

632.0 

-14.2 

-28,3 

999,9 

99.9 

99,9 

90,9 

295,3 

297.1 

0.6 

29,0 

999,9 

999, 

12.1 

42.0 

3731.1 

624.0 

-15.3 

-29,3 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

295.1 

296.8 

0.5 

29.0 

999.9 

999, 

12.5 

43.0 

3840.7 

615.0 

-16.2 

-30.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

295.3 

296.9 

0.5 

27.6 

999.9 

999, 

12.9 

44.0 

3951.5 

606.0 

-16.9 

-30.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295.8 

29  7,4 

0.5 

29.4 

999,9 

999, 

13.2 

45.0 

4051.2 

598.0 

-17,7 

-31,4 

999,9 

99.9 

99,9 

50.9 

296.0 

297,4 

0,5 

28.7 

999,9 

999, 

13.6 

46.0 

4151.7 

590.0 

-18,8 

-32. S 

999,9 

99.9 

99.9 

90.9 

295.8 

297.1 

0.4 

27.7 

999.9 

999. 

14.0 

47.0 

4253.4 

582.0 

-19.4 

-34.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.2 

297.3 

0.3 

24.4 

999.9 

999, 

14.3 

48.0 

4356.0 

574,0 

-20,4 

-35,7 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

296.3 

297.3 

0.3 

23.7 

999,9 

999. 

14.7 

49.0 

4459.8 

566.0 

-21.2 

-36, «, 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

296.5 

297.5 

0.3 

23.8 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BHEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


981 


STATION  NO.  486 
FORT  TOTTEN,  N Y 


4 FEBRUARY  1975 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

2015  GMT 
SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

162  16. 

RH  RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

■ MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.1 

50.0 

4564.7 

558.0 

-22.3 

-37.1 

999.9 

99.9 

99.9 

E9,9 

296.4 

297,4 

0.3 

24.2 

999,9 

999, 

15.6 

51.0 

46S7.3 

548.0 

-23.3 

-37.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.7 

297,6 

0.3 

25.1 

999.9 

999, 

16.0 

52.0 

4804.7 

540.0 

-24.3 

-38.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.9 

297.7 

0.2 

25.1 

999.9 

999. 

16.4 

53.0 

4899.7 

533.0 

-25.0 

-39.6 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

297.0 

297.8 

0.2 

24.0 

999.9 

999. 

16.8 

54.0 

5009.4 

525.0 

-26.0 

-40.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.2 

297.9 

0.2 

23.3 

999.9 

999, 

17.1 

55.0 

5120.4 

517.0 

-27.0 

—41.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.2 

297,8 

0.2 

23.4 

999.9 

999, 

17.6 

56.0 

5246.7 

508.0 

-28.1 

-42.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.4 

298,0 

0.2 

23.5 

999,9 

999, 

18.0 

57.0 

5346.1 

501.0 

-29.0 

-44.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

9‘0.9 

297.5 

298.0 

0.1 

21.6 

999.9 

999, 

18.1 

58.0 

5446.6 

494.0 

-29.9 

-44.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.5 

298.0 

O.l 

21.6 

999.9 

999, 

18.7 

59.0 

5562.7 

486.0 

-30.8 

-45.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.8 

298.2 

0.1 

21.7 

999.9 

999. 

19.1 

60.0 

5665.4 

479.0 

-31.8 

-46.0 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

297,9 

298,3 

0.1 

22.6 

999.9 

999, 

19.5 

61.0 

5769.3 

472.0 

-32.8 

-46.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.8 

298.3 

0.1 

23.4 

999.9 

999. 

19.9 

62.0 

5874.2 

465.0 

-34.0 

-47.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

297.6 

298.0 

0.1 

24.3 

999.9 

999. 

20.2 

63.0 

5980.3 

458.0 

-35.0 

-48.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297, fl 

298.1 

O.l 

24.0 

999.9 

999. 

20.6 

64.0 

6087.6 

451.0 

-35.6 

-50.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

298.2 

298.5 

0.1 

19.7 

999.9 

999. 

20.9 

65.0 

6196.4 

444.0 

-35.8 

-52.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299,4 

299.6 

0.1 

15.2 

999.9 

999. 

21.4 

66.0 

6338.6 

435.0 

-36.3 

-56.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.5 

300.6 

0.0 

9.8 

999.9 

999, 

21.7 

67.0 

6435.1 

429.0 

-36.0 

—60.  6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

302.0 

302,1 

0.0 

5.9 

999,9 

999, 

22.0 

68.0 

6565.9 

421.0 

-35.8 

-67.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

304.0 

304.0 

0.0 

2.3 

999,9 

999, 

22.3 

69.0 

6682.2 

414.0 

-36.7 

;-72.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

304.2 

304.3 

0.0 

1.2 

999.9 

999. 

22.7 

70.0 

6800.3 

407.0 

-37.1 

-72.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

305.2 

305.2 

0.0 

1.3 

999,9 

999, 

23.2 

71.0 

6937.6 

399.0 

-36.8 

-73.7 

999.9 

99.9 

99.9 

9->,o 

307,3 

307,3 

0.0 

l.O 

999,9 

999, 

23.6 

72.0 

7042.5 

393.0 

-37.0 

-72.3 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

308.4 

308.5 

0.0 

1.3 

999.9 

999, 

24.0 

73.0 

7148.8 

387.0 

-37.5 

-67.3 

999.9 

99.9  . 

99.9 

99.9 

309.1 

309.1 

0.0 

2.6 

999.9 

999, 

24.5 

74.0 

7256.6 

381.0 

-37.8 

-61.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

310.1 

310.2 

0.0 

6.7 

999.9 

999. 

24.9 

75.0 

7365.9 

375.0 

-38.3 

-58.7 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

310.8 

311,0 

0.0 

9.5 

999,9 

999. 

25.4 

76.0 

7495.4 

368.0 

-38.8 

-57.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

311.8 

311.9 

0.0 

12.2 

999.9 

999. 

25.9 

77.0 

7608.0 

362.0 

-39.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

26.3 

78.0 

7722.2 

356.0 

-40.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

26.8 

79.0 

7818.4 

351.0 

-41.4 

. 99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

312.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

27.2 

80.0 

7935.3 

345.0 

-42.1 

99,5 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

313,2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

27.7 

81.0 

8093.9 

337.0 

-42.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.1 

82.0 

8194.7 

332.0 

-43.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

28.5 

83.0 

8317.1 

326.0 

-44.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

315,3 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

28.9 

84.0 

8420.4 

321.0 

-45.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.3 

85.0 

8546.0 

315.0 

-46.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.7 

86.0 

8694.8 

308.0 

-47.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

30.2 

87.0 

8802.5 

303.0 

-48.8- 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

315.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

30.6 

88.0 

8911.7 

298.0 

-49.6 

99.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.0 

89.0 

9022.2 

293.0 

-50.6 

99.9 

999  .9 

99,9 

99.9 

95.9 

316.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

31.5 

90.0 

9156.8 

237.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

316.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

31.9 

91.0 

9270.6 

282.0 

-52.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

317.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.2 

92.0 

9386.2 

277.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

32.6 

93.0 

9504.0 

272.0 

-52.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

320.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

33.0 

94.0 

9624.0 

267.0 

-52.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

322.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTEPPCLATEO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


STATION  NO.  486 
FORT  TOTTFN,  N Y 

6 FFPP.tlARY  1975 

2015  GMT  16?  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  Of 

DIR 

SPEED 

U COMP  . 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r. 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.4 

95.0 

9746.4 

262.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 3.9 

324.4 

999.9 

99.9 

099.9 

099.9 

999. 

34.0 

96.0 

9896.3 

256.0 

-52.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

325.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

34,4 

97,0 

10023.8 

251.0 

-52.5 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

327.7 

999,9 

99.9 

999.9 

909.9 

009, 

34,9 

98.0 

10127.7 

247.0 

-52.2 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

329,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.0 

999. 

35.3 

99.0 

10260.2 

242.0 

-51.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

332.3 

999,9 

99,9 

999,9 

990.9 

999. 

35.8 

100.0 

10368.5 

238.0 

-50.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.  9 

335.0 

999,9 

99,9 

090,9 

009,9 

099, 

36.3 

101. 0 

10534.5 

232.0 

-51.6 

99.  9 

999,9 

99,9 

99.9 

97,9 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

990.9 

999. 

36.7 

102.0 

10647.3 

?28.0 

-52.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

337.5 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

37.1 

103.0 

10761.9 

224.0 

-51.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.5 

104.0 

10908.1 

219.0 

-52.5 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

340.7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

37,9 

105.0 

11027.1 

215.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

341.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.3 

106.0 

11147.9 

211.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.4 

999.9 

99.9 

999.9 

099.9 

999. 

39.7 

107.0 

11301.9 

206.0 

-54.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344.0 

999.9 

99.9 

990,9 

009,9 

099, 

3%1 

108.0 

11427.5 

202.0 

-54.7 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

97,9 

345.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

39,5 

109.0 

11555.3 

198.0 

-55.3 

99.  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

346.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.0 

110.0 

11685.3 

194.0 

-55.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

40.5 

111.0 

11851.6 

189.0 

-55.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

350,3 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

41,0 

112.0 

11988.0 

185,0 

-55,3 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

352.9 

099,9 

99,9 

999,9 

009,9 

999, 

41,4 

113.0 

12092.4 

182.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

355.4 

999,9 

99,9 

999.9 

909.9 

999, 

41.8 

114.0 

12234.8 

178.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

359.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

42.2 

115.0 

12380.6 

174.0 

-54.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97,9 

361.0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

42,  S 

116.0 

12567.5 

169,0 

-54,4 

99,  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

363,8 

999,9 

99,9 

999.0 

999,9 

999, 

43.3 

117.0 

12682.4 

166.0 

-54.1 

99.  * **. 

999.9 

99.9 

99.9 

«9.9 

366.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

099, 

43.8 

118.0 

12838.7 

162.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

367.9 

909.9 

90.9 

999.9 

909.9 

909, 

44.4 

119.0 

12958.6 

159,0 

-54,1 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

370.7 

999,9 

99,9 

999.9 

099,9 

099. 

44.9 

120.0 

13122.1 

155.0 

-53.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

9-.9 

373.7 

999.9 

90.9 

999.9 

999.9 

999, 

45.4 

121.0 

13247.7 

152.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9'‘>,9 

376.1 

999.9 

99.0 

999.9 

990.9 

999. 

45.9 

122.0 

13419.2 

148.0 

-53.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

379.2 

999,9 

99,9 

999,9 

909,9 

999, 

46.4 

123.0 

13550.7 

145,0 

-54.2 

99,  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

380.4 

999,9 

99,9 

999,9 

909,9 

999. 

46.9 

124.0 

13684.6 

142.0 

-54,7 

99,  3 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

381.8 

999.9 

99.9 

999.9 

990.9 

999. 

47.3 

125.0 

13867,3 

138.0 

-55.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

334.1 

999.9 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

47.9 

126.0 

14054.6 

134.0 

-56.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

59,9 

385.6 

999,9 

90.9 

999,9 

999,  9 

999, 

48.4 

127.0 

14198.3 

131.0 

-57.0 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

59,9 

386.6 

999,9 

99,9 

999.0 

999,9 

099, 

48.9 

123.0 

14345,4 

12P.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.5 

129.0 

14496.9 

125.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.0 

130.0 

14652.2 

122.0 

-55.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

397.9 

999,9 

99.9 

909,9 

999,9 

999, 

50.6 

131.0 

14865.0 

118.0 

-55.3 

99,  3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

401.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.2 

132.0 

15029.7 

115.0 

-54.2 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

406.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

51.7 

133.0 

15198.7 

112.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

40T  e !, 

999.9 

99.9 

909.9 

999.9 

999. 

52.3 

134.0 

15371.4 

109.0 

-56.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

408.1 

999.9 

99,9 

099,9 

999,9 

999. 

52,9 

135.0 

15547.9 

106.0 

-57,8 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.6 

136.0 

15728.5 

103.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

410.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.4 

137.0 

15977.5 

99.0 

-58.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

416.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

55.1 

133.0 

16171.3 

96.0 

-58,3 

99,  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

419,9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

55.8 

139.0 

16371.1 

93.0 

-58.2 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

424.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


983 


STATtCN  NO.  4S6 
FORT  TOTTFN,  N Y 


6 FF.BP.UARY  1975 

2015  GMT  162  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/ScC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

56.5 

160.0 

16577.3 

90.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

626.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

57.3 

161.0 

16861.9 

86.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

630,2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

58.0 

162.0 

17083.2 

83.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

632.6 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999. 

58.8 

163.0 

17311.8 

80.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

636.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.6 

166.0 

17668.6 

78.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

93.9 

636.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.3 

165.0 

17792.5 

76.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

661.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

61.1 

166.0 

18066.9 

71.0 

-63.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

667.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

62.2 

167.0 

13223.2 

69.0 

-61.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

653,9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

63.3 

168.0 

13500.1 

66.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

665.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.2 

169.0 

18791.9 

63.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

672.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

65.1 

150.0 

19096.8 

60.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

675.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

66.0 

151.0 

19615.3 

57.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

679.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

67.3 

152.0 

19750.9 

56.0 

-60.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

689.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.  9 

999. 

68.5 

153.0 

20106.8 

51.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

698.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.5 

156.0 

20682.7 

68.0 

-62.6 

99.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

502,2 

909,9 

99.9 

999.9 

990,9 

999. 

70.6 

155.0 

20765.2 

66.0 

-62.8 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

507.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

71.5 

156.0 

21160.0 

63.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

515.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

72.6 

157.0 

21602.5 

60.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9. 

99.9 

99.9 

522.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

73.7 

158.0 

22077.6 

37.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

533,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

75.3 

159.0 

22615.6 

35.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

561.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

76.5 

.160.0 

22961.0 

32.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

556.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

77.7 

161.0 

23560.6 

29.0 

-65.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9  . 

99,9 

572,2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

79.6 

162.0 

23998.8 

27.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

592.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

81.0 

163.0 

26729.3 

26.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

617.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

82.8 

166.0 

25558.9 

21.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

638.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999.- 

85.0 

165.0 

26516.5 

18.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

670.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

87.3 

166.0 

27253.6 

16.0 

-58.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

700,6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

STATION  NO.  A86 
FORT  TOTTEN,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OE  H PT 

01 R 

SPPEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

hi 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

P/SEC 

M/SFC 

M/ScC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.6 

8.0 

1003.3 

6.3 

-1.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

279,6 

288,7 

3,5 

58.0 

999,9 

999, 

0.3 

6.0 

59.7 

997.0 

6.3 

-2.3 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

280,1 

288,7 

3.2 

54.1 

099.9 

999. 

0.7 

7.0 

150.5 

986.0 

5.4 

-1.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.2 

289.1 

3.4 

59.8 

999.9 

999. 

1.0 

8.0 

250.5 

974.0 

4.6 

-1.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.3 

289,2 

3.4 

62.6 

999,9 

999, 

l.A 

9.0 

359.8 

961.0 

3.6 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9' 

90.0 

280.3 

289.4 

3.4 

66.6 

999.9 

999. 

1.8 

10.0 

453.2 

950.0 

2.8 

-l.d 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

280.4 

289,7 

3.5 

71,7 

999,  9 

999. 

2.  1 

11.0 

573.2 

936.0 

1.6 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.4 

289.5 

3.5 

75.4 

999.9 

999. 

2.A 

12.0 

659.7 

926.0 

0.6 

-2.5 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

280.3 

289.4 

3.4 

79.6 

999.9 

999. 

2.8 

13.0 

755.6 

915.0 

-0.0 

-2.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.6 

289.9 

3.6 

85.0 

999.9 

999, 

3.1 

14.0 

852.4 

904.0 

-l.l 

-2.7 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

280,4 

289.5 

3.5 

88.6 

999.9 

999, 

3.5 

15.0 

950.0 

893.0 

-1.7 

-3.3 

999.9 

99.9 

99.9 

90,9 

280.8 

289.6 

3,4 

88.9 

999.9 

999. 

A.O 

16.0 

1057.7 

831.0 

-2.2 

-3.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

90.0 

281.4 

290.1 

3.3 

89.2 

999.9 

999. 

4.4 

17.0 

1157.4 

870.0 

-3.1 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

90.0 

281.4 

289.8 

3.2 

91.4 

999,9 

999, 

4.7 

18.0 

1258.0 

859.0 

-4.4 

-5.3 

999.9 

99.9 

99,9 

09.9 

281,1 

289,3 

3.1 

95.3 

999,9 

999, 

5.1 

19.0 

1350.3 

849.0 

-5.0 

-5.5 

999,9 

99.9 

99.9 

90,9 

281.4 

289.4 

3.0 

95.8 

999.9 

999. 

5.4 

20.0 

1452.7 

838.0 

-5.9 

-6.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.5 

289.0 

2.8 

96.1 

999.9 

999. 

5.9 

21.0 

1565.7 

826.0 

-6.3 

-6.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

282.2 

289.6 

2.8 

96.4 

999.9 

999. 

6.1 

22.0 

1661.0 

816.0 

-6.9 

-7.3 

999,9 

99,9 

99.9 

97,9 

282.5 

289.8 

2.7 

96,7 

999,9 

999, 

6#^ 

23.0 

1757.3 

806.0 

-6.6 

-7.6 

999,9 

99.9 

99.9 

97.9 

283.8 

291,1 

2.7 

92.4 

999.9 

999. 

6.8 

24.0 

1855.0 

796.0 

-6.2 

-10.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

285.3 

291.3 

2.2 

72.1 

9oq.9 

999. 

7.2 

25.0 

1954.0 

786.0 

-6.2 

-11.7 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

286.3 

291.8 

2.0 

65.0 

909.9 

999, 

7.7 

26.0 

2074.5 

774.0 

-6.2 

-13.4 

999,9 

99,9 

99,9 

97,9 

287,5 

29C.5 

1.8 

56.5 

999,9 

999, 

8.1 

27.0 

2176.3 

764.0 

-6.0 

-14.5 

999,9 

99,9 

99,9 

09.9 

288,7 

293,4 

1.6 

51.1 

999.9 

999, 

8.5 

28.0 

2269.1 

755.0 

-5.9 

-15.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.8 

294.2 

1.5 

46.5 

999.9 

999. 

8.9 

29.0 

2373.6 

745.0 

-6.0 

-17.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.7 

294.5 

1.3 

39.5 

099,9 

999. 

9.3 

30.0 

2468.7 

736.0 

-6.5 

-18.8 

999,9 

99.9 

99.9 

90,9 

201,3 

204.7 

1.2 

36.6 

999.9 

999, 

9.8 

31.0 

2575.5 

726.0 

-6.9 

-20.3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

291.9 

205.0 

1.0 

33.4 

999.9 

999, 

10.1 

32.0 

2672.8 

717.0 

-7.2 

-22.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.6 

205.3 

0.9 

29.4 

999.0 

999. 

10.6 

33.0 

2771.1 

708.0 

-8.1 

-22.6 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

292.7 

205.3 

0.9 

29.8 

999.9 

999. 

11.0 

34.0 

2870.3 

699.0 

-8.7 

-24.3 

999,9 

99,9 

99,9 

9 9,9 

293.1 

205,4 

0.8 

26.8 

999,9 

999, 

11.4 

35.0 

2970.5 

690.0 

-10.0 

-25.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.7 

294.9 

0.7 

27.3 

999.9 

999. 

11.9 

36.0 

3094.3 

679.0 

-10.5 

-25.5 

999.9 

99.0 

99.9 

90.0 

293.4 

295.5 

0.7 

27.6 

999.9 

999, 

12.2 

37.0 

3196.9 

670.0 

-11.3 

-27.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

293.7 

295.5 

0.6 

23.8 

999.9 

999, 

12.6 

38.0 

3300.6 

661.0 

-11.5 

-28.5 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

294,5 

206.2 

0.5 

22.9 

999,9 

999, 

13.1 

39.0 

3405.6 

652.0 

-12.0 

-32.8 

999,9 

99,9 

99,9 

90,9 

295.2 

296.4 

0.4 

15.6 

999.9 

999. 

13.5 

40.0 

3499.9 

644.0 

-12.8 

-37.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.2 

296.0 

0,2 

10.5 

990.9 

999. 

13.9 

41.0 

3631.1 

633.0 

-13.5 

-42.  •* •• 

999,9 

99.9 

99,9 

97,9 

295,9 

296,4 

0,1 

6.6 

999.9 

999, 

14.3 

42.0 

3727.7 

625.0 

-14.2 

-46.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

296,2 

296,5 

n.i 

4,3 

999,9 

999, 

14.6 

43.0 

3837.6 

616.0 

-14.9 

-47.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

296,6 

296.9 

0.1 

4.4 

999.9 

999. 

15.0 

44.0 

3936.3 

608.0 

-15.9 

-47.7 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

296.6 

296.9 

0.1 

4.5 

999.9 

999. 

15.4 

45.0 

4048.4 

599.0 

-16.8 

-48.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

296.7 

297.0 

O.l 

4.6 

999,9 

999, 

15.7 

46.0 

4149.3 

591.0 

-17.5 

-47.5 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

297.1 

297,4 

0.1 

5.3 

999,9 

999, 

16.1 

47.0 

4251.1 

583.0 

-18.3 

-49.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.3 

297.6 

O.l 

4.7 

999.9 

999. 

16.5 

48.0 

4354.0 

575.0 

-19.4 

-50.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297,2 

297.4 

0,1 

4.2 

999.9 

999. 

16.8 

49.0 

4458.0 

567.0 

-20.2 

-51.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

297,4 

297.6 

0.1 

4.3 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THaN  6 DEG 


STATICN  NO* ••  486 
FORT  TOTTFNt  N V 

6 FE9RUARY  1975 
2315  GMT 


156  28 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E ROT  T 

NX  RTO 

RH 

range 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

or. 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

17.2 

50.0 

4563.1 

559.0 

-21.2 

-54.  4 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297.5  ' 

297.7 

0.0 

3.2 

999,9 

17,7 

51.0 

4682.6 

550.0 

-22,4 

-56.6 

999.9 

99,9 

i 99,9 

99.9 

297.5 

297,6 

0.0 

2.7 

999.9 

18.2 

52.0 

4790.0 

542.0 

-23.2 

-56.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297,8 

297.9 

0.0 

2.8 

999.9 

18,6 

53,0 

4898.7 

534.0 

-24,0 

-59.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

298.1. 

298.2 

0.0 

2.3 

999.9 

19.0 

54.0 

5008.7 

526.0 

-25.1 

-59.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.1 

298.2 

0.0 

2.4 

999.9 

19.5 

55.0 

5105.9 

519.0 

-25.8 

-59.3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

298.3 

298,4 

0.0 

2.5 

999,9 

20.0 

56.0 

5246.5 

509.0 

-26.9 

-62.4 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

298,7 

298.7 

0.0 

1.9 

999.9 

20.4 

57,0 

5346.2 

502.0 

-27.8 

-62.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.7 

298.8 

0.0 

2.0 

999.9 

20.9 

5B.0 

5461.4 

494.0 

-28.9 

-63.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

298.8 

298.8 

0.0 

2.1 

999.9 

21.3 

59.0 

5563.3 

487.0 

-29.6 

-61.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

299.2 

299.3 

0.0 

2.9 

999,9 

21.6 

60.0 

5666.4 

480.0 

-30.  5 

-65.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

299,3 

299.3 

0.0 

1.7 

999.9 

22.1 

61.0 

5705.8 

472.0 

-31.0 

-69.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.1 

300.1 

0.0 

1.0 

999.9 

22.5 

62.0 

5891.6 

465.0 

-31.8 

-66.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

300.4 

300.4 

0.0 

1.8 

999.9 

22.9 

63.0 

5998.6 

458.0 

-32.6 

-55.0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

300,7 

300.8 

0.0 

8.6 

999,9 

23.3 

64.0 

6106.9 

451.0 

-33,6 

-47,1 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

300.8 

301,2 

0,1 

23,8 

999.9 

23,6 

65.0 

6200,7 

445.0 

-34,5 

-41.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.8 

301.5 

0.2 

46.3 

999.9 

24.1 

66.0 

6343.3 

436.0 

-35.4 

-41.2 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

301.4 

302.2 

0.2 

54.8 

999.9 

24.4 

67.0 

6455.9 

429.0 

-36.0 

-40.7 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

302.1 

302,9 

0.2 

60.9 

999,9 

24,7 

68,0 

6553.6 

423.0 

-36.6 

-41,1 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

302,5 

303.3 

0.2 

62.9 

999.9 

25.1 

69.0 

6669.1 

416.0 

-37.3 

-41.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.0 

303.9 

0.2 

66.6 

999,9 

25.5 

70.0 

6769.4 

410.0 

-37.6 

-41.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.9 

304.7 

0.2 

64.5 

999.9 

25.9 

71.0 

6905.1 

402.0 

-38.5 

-42.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

304.4 

305,1 

0.2 

62.7 

999.9 

26.3 

72.0 

7025.8 

395,0 

-38,7 

-43.5 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

305,8 

306.5 

0.2 

59.6 

999.9 

26.5 

73.0 

7130.7 

389.0 

-39.5 

-44.  3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.0 

306.6 

0.2 

56.6 

999.9 

26.9 

74.0 

7237.0 

383.0 

-40.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

27.3 

75.0 

7344.9 

377.0 

-39.8 

-45,1 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

308.4 

309.0 

0.2 

56.5 

999.9 

27.5 

76.0 

7454,5 

371,0 

-39.8 

-45,0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

309.8 

310.5 

0.2 

57.0 

999.9 

2R.1 

77.0 

7566.0 

365.0 

-39.9 

-45.1 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

311.1 

311.7 

0.2 

56.9 

999.9 

28.5 

78.0 

7679.1 

359.0 

-40.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9».9 

311.9 

999.9 

99.9  • 

999.9 

999.9 

29.1 

79,0 

7793.8 

353.0 

-41.2 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

59,9 

312.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

29,5 

80.0 

7910.2 

347.0 

-41,3 

99,  9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

30.1 

81.0 

8048.2 

340.0 

-42.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

30.5 

82.0 

8168.4 

334.0 

-42.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

315.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

31.0 

83.0 

8290.5 

323.0 

-43.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

315.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

31.5 

84.0 

8393,7 

323.0 

-44.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

31.9 

85.0 

8519.2 

317.0 

-45.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

32.5 

86.0 

8646.5 

311.0 

-46.4 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

316.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

32.9 

87.0 

8775,5 

305.0 

-47.5 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

317.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

33.4 

88.0 

8884.5 

300.0 

-48.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

33.8 

89.0 

8994.7 

295.0 

-49.9 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

34.2 

90.0 

9106.3 

290.0 

-50.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

316,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

34.6 

91.0 

9219.3 

285.0 

-51.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

317,1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

35.0 

92.0 

9333.7 

280.0 

-53.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

35.5 

93.0 

9449.6 

275.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

E9,9 

316,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

35.9 

94.0 

9567.0 

270.0 

-55,1 

99.  9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

317,1 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

0 

AZ 

OG 

999, 

999. 

999. 

999. 

999. 

999, 

999, 

999, 

999. 

999, 

999. 

999, 

999. 

999, 

999. 

999, 

999. 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999, 

999. 

999, 

999, 

999. 

999. 

999, 

999, 

999. 

999. 

999, 

999, 

999. 

999. 

999, 

999. 

999. 

999, 

999. 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  AS6 
FORT  TOTTEN.  N Y 


6 FE8PUARY  1S75 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

T£  MP 

OEM  PT 

DIR 

2315  GMT 
SPE* •*=0  U 

COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

156  28i 

RH  RANGE 

> 0 
AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.A 

95.0 

5686.2 

265.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

9^.9 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.0 

96.0 

9832.6 

259.0 

-53.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

322.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,  9 

999, 

37.5 

97.0 

9957.8 

254.0 

-53.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

324.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

37.9 

98.0 

10059.7 

250.0 

-54.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

325.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.3 

99.0 

10189.0 

245.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

38.7 

100.0 

10320.9 

240.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

323,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

39.A 

lOl.O 

10456.0 

235.0 

-53.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

332.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.9 

102.0 

10594.5 

230.0 

-53.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.5 

103.0 

10707.3 

226.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.9 

104.0 

10821.9 

222.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

336.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

41.4 

105.0 

10968.1 

217.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.9 

106.0 

11087.6 

213.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.4 

107.0 

11209.3 

209.0 

-54.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

42.9 

108.0 

11333.0 

205.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

343,4 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

43.3 

109.0 

11458.7 

201.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

43.9 

110.0 

11586.4 

197.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

344.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.5 

111.0 

11749.0 

192.0 

-57.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

345.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

45.0 

112.0 

11881.7 

188.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

346.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

45.5 

113.0 

12017.0 

184.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.1 

114.0 

12155.4 

180.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99*9 

99.9 

99.9 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.6 

115.0 

12296.8 

176.0 

-58.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

353.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

47.3 

116.0 

12441.7 

172.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

356.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

47.9 

il7.0 

12590.7 

168.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9  . 

99.9 

361.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

48.5 

118.0 

12743.9 

164.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

364.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

49.0 

119.0 

12861.6 

161.0 

-55.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

367.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

49.5 

120.0 

13022.1 

157.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.0 

121.0 

13186.3 

153.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.6 

122.0 

13312.0 

150.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

372.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

51.0 

123.0 

13483.6 

146.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

375.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

51.6 

124.0 

13615.3 

143.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.1 

125.0 

13749.8 

140.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

52.9 

126.0 

13934.0 

136.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

384.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

53.7 

127.0 

14076.1 

133.0 

-55.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

387.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

54.4 

128.0 

14270.9 

129.0 

-55.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

55.1 

129.0 

14420.9 

126.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

55.6 

130.0 

14574.0 

123.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

394,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

56.3 

131.0 

14783.8 

119.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

398.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

56.9 

132.0 

14945.8 

116.0 

-56.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

400.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

57.5 

133.0 

15112.2 

113.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

58.1 

134.0 

15283.1 

110.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

407,2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

58.7 

135.0 

15458.2 

107.0 

-57.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

408.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

59.5 

136.0 

15637.7 

104.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

411.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60.3 

137.0 

15884.0 

100.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

412.7 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

61.1 

138.0 

16074.1 

97.0 

-60.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

414.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

61.9 

139.0 

16269.2 

94.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

415.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


987 


STATICN  NO.  486 
FORT  TOTTEN.  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or,  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

62.7 

140.0 

16539.8 

90.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.5 

141.0 

16752.0 

87.0 

-59.2 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

430.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

64.3 

142.0 

16971.9 

84.0 

-59.2 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

434.5 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

65.4 

143.0 

17276.9 

80.0 

-60.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

438.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.5 

144.0 

17514.4 

77.0 

-61.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

439.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.5 

145.0 

17759.6 

74.0 

-63.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

990. 

68.7 

146.0 

18014.4 

71.0 

-62.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

448.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

69,7 

147,0 

18281.0 

68.0 

-61,9 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

455.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

70.9 

145.0 

18560.4 

65.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

462.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.0 

149.0 

15854.3 

62.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

472.0 

999.9 

99.9 

99  9,9 

999,9 

999, 

72.9 

150.0 

19163.2 

59.0 

-61.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

476,7 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

74.0 

151.0 

19486.7 

56.0 

-62.1 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

9?.,9 

451.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.4 

152.0 

19945.2 

52.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

492.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

76.7 

153.0 

20312.3 

49.0 

-62.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

498.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.9 

154.0 

20700.7 

46.0 

-63,6 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

505.5 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

79.2 

155.0 

21114.6 

43.0 

-63,6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

515,3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

80.9 

156.0 

21557.9 

40.0 

-64.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

524.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

82.4 

157.0 

22034.1 

37.0 

-65.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

534.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

83.8 

158.0 

22546.3 

34.0 

-67.7 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

«9,9 

540.4 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

85.8 

159.0 

23101.9 

31.0 

-67,9 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

554,3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

88.2 

160.0 

23716.9 

28.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

576.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

988 


. ■ n i.iiw  1.1 


‘I- 

I 

STATION  NO.  «36 
FORT  TOTTFNf  N Y 

f 7 FEBRUARY  1975 

515  GHT  158  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  7 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

N/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG- 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.4 

8,0 

1004.8 

4.7 

-3,6 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

277,9 

285.5 

2.9 

55.0 

999.9 

999, 

0.3 

6.0 

71.5 

957.0 

4.2 

-3.2 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

278,0 

285.9 

3.0 

58.4 

999.9 

999. 

0.6 

7.0 

169.9 

985.0 

3.5 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.3 

286.8 

3.3 

65.5 

999,9 

999, 

0.9 

' 8.0 

260,9 

974.0 

2.5 

-2.2 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

278,2 

286,9 

3.3 

71.0 

999.9 

999, 

1.3 

9.0 

352.7 

963.0 

1.7 

-1.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

278,3 

287.3 

3.5 

77,2 

999,9 

999, 

1.7 

10.0 

445.2 

952.0 

0.7 

-2.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

278  .2 

287.1 

3.4 

80.9 

999.9 

999, 

2.1 

11.0 

564.1 

938.0 

-0.4 

-2.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.2 

286.9 

3.3 

84.5 

999.9 

999. 

2.5 

12.0 

658.3 

927.0 

-1.4 

-2.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.2 

286.9 

3.4 

90.0 

999.9 

999. 

2.9 

13.0 

753.4 

916.0 

-2.1 

-3.4 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

278.3 

286.8 

3.2 

90.  8 

999,9 

999. 

3.3 

14.0 

849,4 

905,0 

-2.5 

-3.  a 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

278.9 

287.3 

3.2 

90.5 

999.9 

999. 

3.7 

15.0 

946.5 

894.0 

-3.1 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.3 

287.5 

3.1 

91.4 

99«1.9 

999. 

4.2 

16.0 

1053.4 

882.0 

-4.0 

-5.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.4 

287.2 

3.0 

92.7 

999.9 

999. 

4.5 

17.0 

1152.4 

871.0 

-4.8 

-5.7 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

279.6 

287.2 

2.9 

93,0 

999,9 

909, 

4.9 

18.0 

1252.4 

860.0 

-5.4 

-6.  1 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

279,9 

287.4 

2.8 

94.8 

999,9 

999, 

5.2 

19.0 

1344.1 

850.0 

-6.0 

-6.7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

280.2 

287.5 

2.7 

94.7 

999.9 

999. 

5.4 

20.0 

1446.1 

839.0 

-6.9 

-7.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

280.3 

287.2 

2.6 

94.6 

999.9 

999, 

6.0 

21.0 

1568.0 

826.0 

-7.2 

-7.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

281.3 

288.1 

2.6 

94,4 

999,9 

999, 

6.3 

22.0 

1662.9 

816.0 

-7.9 

-8,7 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

2B1.4 

288,0 

2.4 

93.9 

999.9 

999. 

6.6 

23.0 

1758.8 

806.0 

-8.2 

-9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.1 

288.6 

2.4 

93.0 

999.9 

999. 

7.0 

24.0 

1856.0 

796.0 

-7.5 

-8.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.9 

290.7 

2.5 

91.2 

999.9 

999. 

7.3 

25.0 

1954.5 

786.0 

-7.6 

-9.1 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

284.0 

291,5 

2.4 

88.8 

999,9 

999, 

7.7 

26.0 

2074.2 

774.0 

-8.0 

-9.8 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

285.5 

292.0 

2.4 

87.4 

999.9 

999, 

8.1 

27,0 

2175.3 

764.0 

-8.3 

-10.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.3 

292.7 

2.3 

87.3 

999.9 

999. 

8.5 

28.0 

2277.5 

754.0 

-8.8 

-10.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

285.9 

29  3.2 

2.3 

87.5 

999.9 

999. 

8.8 

29.0 

2370.6 

745.0 

-9.4 

-11.1 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

287,2 

293.4 

2.2 

87,3 

999,9 

999. 

9.2 

30.0 

2475.1 

735.0 

-9,5 

-11.  1 

999,9 

99,9 

99,9 

<.9,9 

288.2 

294.4 

2.2 

88,1 

999.9 

999. 

9.6 

31.0 

2570.3 

726.0 

-9.9 

-11.4 

999.9 

99.9 

99.9 

<■9.9 

288.7 

294.9 

2.2 

89.1 

999.9 

999. 

10.0 

32.0 

2677.1 

716.0 

-10.9 

-12.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.7 

294.6 

2.1 

89.3 

999,9 

999, 

10.4 

33.0 

2774.3 

707.0 

-11.7 

-12.8 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

289.0 

294.7 

2.0 

91,3 

999,9 

999. 

10.8 

34.0 

2872.4 

698.0 

-12.4 

-13.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

289.3 

294.7 

1.9 

91.1 

999.9 

999, 

11.2 

35.0 

2971,5 

689.0 

-12.9 

-14.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289,7 

295.0 

1.9 

50.7 

999.9 

999. 

11.6 

36.0 

3105.4 

677.0 

-13.8 

-15.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.2 

295.2 

1.8 

90.5 

999.9 

999. 

12.0 

37.0 

3207.1 

668.0 

-14,5 

-15.  3 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

290.5 

295.3 

1.7 

89.7 

999.9 

999, 

12.4 

38.0 

3298.3 

660.0 

-15.2 

-16.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.7 

295.3 

1.6 

89.8 

999.9 

999. 

12.7 

39.0 

3402.0 

651.0 

-15.8 

-17.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.1 

295.4 

1.5 

88.3 

999.9 

599. 

13.0 

40.0 

3506.9 

642.0 

-16.4 

-20.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.6 

294.9 

l.l 

69.2 

999,9 

999, 

13.5 

41.0 

3636.8 

631.0 

-17.1 

-22,4 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

292,2 

295,2 

1.0 

63.0 

999,9 

999, 

13.9 

42.0 

3744.5 

622.0 

-17,8 

-23.5 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

292.6 

295.4 

0.9 

60.8 

999.9 

999, 

14.2 

43.0 

3841.3 

614.0 

-18.3 

-24.3 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

293.1 

295.7 

0.9 

59.3 

999,9 

999. 

14.6 

44.0 

3951.4 

605.0 

-19.0 

-24.3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

293.5 

296.1 

0.8 

60.1 

999,9 

999, 

15.0 

45.0 

4050.5 

597.0 

-19.3 

-25.7 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

294.3 

296.7 

0.8 

56.3 

999,9 

999, 

15.5 

46.0 

4150.8 

589.0 

-19.7 

-27.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.0 

297.2 

0.7 

51.8 

999.9 

999, 

15.9 

47.0 

4252.2 

581.0 

-20.7 

-28.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.9 

296.9 

0.6 

51.6 

999,9 

999, 

16.4 

48.0 

4367.5 

572.0 

-21.4 

-29.5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

295.4 

297.2 

0.6 

47.6 

999.9 

999, 

16.8 

49.0 

4471.2 

564.0 

-22.3 

-30.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295,5 

297.1 

0.5 

47.1 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATFO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


989 


STATICN  N(l.  486 
FORT  TOTTEN,  N Y 

7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFPP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SBC 

1T.2 

50.0 

4576.0 

556.0 

-23.0 

-31.3 

999.9 

99.9 

99.9 

17,8 

51.0 

4708.8 

546.0 

-24.1 

-32.  ^ 

999.9 

99,9 

99,9 

18,2 

52.0 

4816.3 

538.0 

-24,9 

-33,7 

999,9 

99.9 

99,9 

18.6 

53.0 

4925.1 

530.0 

-25.7 

-35. 

999.9 

99.9 

99.9 

19.0 

54.0 

5021.3 

523,0 

-26.7 

-36,2 

999,9 

99,9 

99,9 

19.3 

55.0 

5132.4 

515.0 

-27.5 

-37.0 

999.9 

99.9 

99.9 

19.8 

56.0 

5259.0 

506.0 

-28.7 

-38.  i 

999.9 

99.9 

99.9 

20.1 

57.0 

5372.8 

498.0 

-29.8 

-38.  7 

999.9 

99.9 

99.9 

29.4 

58. 0 

54  73.6 

491.0 

-30,7 

-38, -8 

999,9 

99,9 

99,9 

20.8 

59.0 

5590,0 

483.0 

-31.6 

-40,  0 

999,9 

99.9 

99.9 

21.1 

60.0 

5693.1 

476.0 

-32.7 

-40'.  2 

999.9 

99  .9 

99.9 

21.5 

61.0 

5812.3 

468.0 

-33.7 

-41,0 

999,9 

99.9 

99,9 

21.9 

62.0 

5917,7 

461.0 

-34,9 

-41.4 

999,9 

99,9 

99,9 

22.3 

63.0 

6024.3 

454.0 

-35.6 

-40.8 

999.9 

99  .9 

99.9 

22.7 

64.0 

6132.2 

447.0 

-36.7 

-41.1 

999.9 

99.9 

99.9 

23.1 

65.0 

6241.4 

440.0 

-37.5 

-42.1 

999.9 

99.9 

99,9 

23.8 

66.0 

6383,7 

431.0 

-38.7 

-43,6 

999,9 

99,9 

99.9 

24.0 

67.0 

6495.9 

424.0 

-39.7 

-43.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

24.4 

68.0 

6593.2 

418.0 

-40.5 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

24.9 

69.0 

6708.2 

411.0 

-40.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

25.3 

70.0 

6824.9 

404.0 

-41.7 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

25.8 

71.0 

6960.2 

396.0 

-42.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

26.3 

72.0 

7063.3 

390.0 

-43.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

26.7 

73.0 

7167.7 

384,0 

-43.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

27.2 

74.0 

7291,6 

377,0 

-42.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

27.6 

75.0 

7400.0 

371.0 

-42.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

28.0 

■ 76.0 

7510.6 

365.0 

-41.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

28.4 

77.0 

7623,2 

359,0 

-41.0 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

28.8 

78.0 

7737.8 

353.0 

-40,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

29.3 

79.0 

7854.4 

347.0 

-41.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

29.8 

80.0 

7972.8 

341.0 

-41.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

30.4 

81.0 

8113.1 

334,0 

-42.  7 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

30.8 

82.0 

8235.3 

328.0 

-43.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.3 

83.0 

8359.6 

322.0 

-43.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

31.7 

84.0 

8464.5 

317.0 

-44.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

32.2 

85.0 

8592.2 

311.0 

-45.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

32.7 

86.0 

8721.7 

305.0 

-46,8 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

33.2 

87.0 

8853.2 

299.0 

-47.5 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

33.7 

88.0 

8964.5 

294.0 

-48,1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

34.2 

89.0 

9100.1 

288.0 

-49.0 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

34.7 

90.0 

9215.0 

283.0 

-49.3 

99.9 

999,9 

99  .9 

99.9 

35.2 

91.0 

9331.8 

278.0 

-49.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

35.7 

92.0 

9457.3 

273.0 

-50,5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

36.2 

93.0 

9570.7 

268.0 

-51.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

36.6 

94.0 

9693.2 

263.0 

-51.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E'EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


158  ?0,  0 


V CJMP 

POT  T 

B POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/3FC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

99,9 

295.9 

29  7.5 

0.5 

46.4 

999,9 

999. 

99,9 

296,2 

297,6 

0,5 

45,7 

999,9 

999. 

99,9 

296.4 

29  7.7 

0,4 

43.2 

999.9 

999, 

99.9 

296.8 

297.9 

0.3 

39,5 

999.9 

999, 

99,9 

296.6 

29  7.7 

0.3 

40.0 

009,9 

999. 

99.9 

297.0 

298.0 

0.3 

39.6 

999.9 

999. 

«>9.9 

297.0 

297.9 

0.3 

39.5 

999.9 

999. 

99,0 

297,1 

208.0 

0.3 

41.2 

909.9 

999, 

90,9 

297,1 

208.0 

0.3 

44.4 

999.9 

999. 

99.9 

297.4 

298.2 

0.2 

42.9 

999.9 

999. 

99.9 

297.3 

298.1 

0.2 

46.5 

099.9 

999. 

99,9 

297,5 

298,2 

0.2 

47.3 

999,9 

999, 

99,9 

207.2 

298.0 

0,2 

51.1 

999,9 

999, 

99.9 

297.7 

208.5 

0.2 

58.2 

999.9 

999. 

99.9 

297.7 

298.4 

0.2 

62.9 

999,9 

999, 

99.9 

298.0 

298,7 

0.2 

61.3 

099,9 

999, 

99,9 

298.2 

298.8 

0.2 

59.1 

999.9 

999. 

99.9 

298.4 

299.0 

0.2 

63.7 

999.9 

999, 

99.9 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

200,5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99.9 

299.9 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

301.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

99,9 

301,7 

999,9 

99,9 

999,0 

999.9 

999. 

99,9 

304,5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

309,3 

999,0 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

311.2 

999.0 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

314.2 

999.9 

99.9 

999.0 

999.9 

999. 

99.9 

314.6 

999.9 

99.9 

999,0 

999.9 

999. 

99.9 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99.9 

317.3 

999.9 

09.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

317,4 

999,9 

09.9 

999.9 

999,9 

999, 

99.9 

317,9 

999,9 

99.0 

999.9 

999.9 

999, 

99,9 

317.9 

999,9 

99,9 

' 999.9 

999.9 

999. 

99.9 

318.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99,9 

319,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

99,9 

320,0 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

99.9 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

99,9 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

322.  T 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

99,9 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

99,9 

325,3 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

STATICN  NO.  A86 
FORT  TOTTEN,  N V 


7 FCeROARY  1975 
515  GMT * •* 


158  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.1 

95.0 

9817.9 

258.0 

-51.6 

99.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

326,4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

37.8 

96.0 

9970,6 

252.0 

-51.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

38.3 

97.0 

10100.6 

247.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.9 

98.0 

10233.3 

242.0 

-51.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

332.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

39.3 

99.0 

10341.3 

238.0 

-52.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

333.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

39.7 

100.0 

10478.7 

233.0 

-52.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.1 

101.0 

10618.7 

228.0 

-53.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

40.6 

102.0 

10761.0 

223.0 

-54.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

335.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

40.9 

103.0 

10876.8 

219.0 

-55.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

336,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

41.3 

104.0 

11024.1 

214.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

337.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.8 

105.0 

11143.9 

210.0 

-56.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

338.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

42.3 

106.0 

11265.8 

206.0 

-56.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

339.8 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

42.8 

107.0 

11390.0 

202.0 

-57,1 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

341.4 

999,9 

09,9 

999,9 

999.9 

999, 

43.3 

108.0 

11540.4 

197.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

43.8 

109.0 

11677.7 

193.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

344.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

44.3 

110.0 

11809.6 

189.0 

-58,1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

346.3 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

44.9 

111.0 

11970,5 

184.0 

-50,  1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.4 

112.0 

12082.1 

181.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

350.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.8 

113.0 

12222.6 

177.0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

351.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

46.4 

114.0 

12366.4 

173.0 

-58,1 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

355.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

46.9 

115.0 

12513.8 

169.0 

-57,9 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

357.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

47.6 

116.0 

12664.9 

165.0 

-57.8 

99.9 

999.9 

99.9  . 

99.9 

99.9 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

48.2 

117.0 

12819.8 

161.0 

-57.6 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

363.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

48.7 

118.0 

12978.7 

157.0 

-57.4 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

366.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

49.2 

119.0 

13141.9 

153.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

49.7 

120.0 

13267.2 

150.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

50.2 

121.0 

13395.1 

147.0 

-57.2 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

373,6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.8 

122.0 

13569.7 

143.0 

-56.9 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

377.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

51.4 

123.0 

13704.1 

140.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

380.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

52.0 

124.0 

13888.2 

136.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9->.9 

383.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

52.6 

125.0 

14030.1 

133.0 

-55.7 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

387.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

53.3 

126.0 

14224.9 

129.0 

-54.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

392.0 

909.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.8 

127.0 

14375.7 

126.0 

-53.8 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

396.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

54.3 

128.0 

14530.2 

123.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

397.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

54.7 

129.0 

14687.8 

120.0 

-55.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

398.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

55.2 

130.0 

14848.4 

117.0 

-57.2 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9' 

999. 

55.8 

131.0 

15068.2 

113.0 

-57.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

56.3 

132.0 

15237.8 

110.0 

-58.4 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

403.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

56.8 

133.0 

15411.4 

107.0 

-59.1 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

405.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

57.4 

134.0 

15589.4 

104.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

407.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

58.0 

135.0 

15772.0 

iOl.O 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

409.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

58.8 

136.0 

15960.3 

98.0 

-59.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

414,9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

59.7 

137.0 

16155.4 

95.0 

-58.1 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

421.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

60.5 

138.0 

16426.1 

91.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

61.3 

139.0 

16636.2 

88.0 

-59,8 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

427,5 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH2'1  6 DEG 


991 


STATION  NO.  A86 
FORT  TOTTEN,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

515  GHT  158  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DO  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DC  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

62.0 

160.0 

16853.1 

85.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

632.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

62.8 

161.0 

17078.6 

82.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

638.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

63.6 

162.0 

17393.1 

78.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

666.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.6 

163.0 

17660.7 

75.0 

-57.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

653.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

909, 

65.2 

166.0 

17898.1 

72.0 

-58.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

655.0 

909,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

66.2 

165.0 

18166.9 

69.0 

-59.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

659.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.2 

166.0 

18661.7 

66.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

660,2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

68.1 

167.0 

18729.6 

63.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

666.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.1 

168.0 

19031.0 

60.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

675.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

70.0 

169.0 

19369.9 

57.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

678.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.0 

150.0 

19606.2 

56.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

687.0 

,99<f.^9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.1 

151.0 

19916.6 

52.0 

-66.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

687.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

73.6 

152.0 

20280.7 

69.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

695.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

76.7 

153.0 

20668.1 

66.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

505,3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

76.1 

156.0 

21062.8 

63.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

517.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.6 

155.0 

21528.7 

60.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

528.8 

999.9 

■■  99.9 

999.9 

999,9 

999, 

78.6 

156.0 

22007.6 

37.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

535.8 

999,9. 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

80.2 

157.0 

22523.5 

36.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

567.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

81.8 

158.0 

23086.9 

31.0 

-66.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

558.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

83.6 

159.0 

23688.6 

29.0 

-66.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

567.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999, 9 

999. 

86.0 

160.0 

26150.8 

26.0 

-65.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

590.6 

999.9 

, 99.9 

999.9 

999,9 

999. 

88.6 

161.0 

26898.7 

23.0 

-66.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

613.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

01.6 

162.0 

25758.1 

20.0 

-62.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

666.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

992 


STATICN  NO.  48A 
FORT  TOTTEN,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  161  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C1MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SBC 

M/S  EC 

M/SEC 

DG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.4 

8.0 

1005.4 

3.5 

-6,7 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

276,5 

282.6 

2.3 

47.0 

999.9 

999, 

0.2 

6.0 

84.2 

996,0 

3.6 

-4.5 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

277.4 

284.6 

2.8 

55.6 

999.0 

999. 

0.6 

7.0 

174.2 

985.0 

2.4 

-2.0 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

277,2 

285.9 

3.4 

73,0 

999,9 

999, 

l.O 

8.0 

273.1 

973.0 

1.2 

-2.6 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

276.9 

285.4 

3.2 

75.6 

999.9 

999. 

1.3 

9.0 

372.9 

961.0 

0.4 

-2.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.1 

285.8 

3.3 

81.4 

999,9 

999. 

1.5 

10.0 

465.2 

950.0 

-0.7 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

276.8 

285.0 

3.1 

82.2 

999.  9 

999, 

2.1 

11.0 

583.6 

936.0 

-1.8 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

276.9 

284.6 

3.0 

83.3 

999.9 

999. 

2.5 

12.0 

677.6 

925.0 

-2.3 

-5.7 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.3 

284.4 

2.7 

77.8 

999,9 

999, 

2.8 

13.0 

772.5 

914.0 

-3.3 

-6.  6 

999,9 

99,9 

99,9 

99,0 

277.2 

284,0 

2.5 

77.4 

999,9 

999. 

3.2 

14.0 

877.0 

902.0 

-3,9 

-6,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.0 

277,7 

284.3 

2.5 

79.2 

999.9 

999, 

3.5 

15.0 

973.8 

891.0 

-4.6 

-6.7 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

277.8 

284.7 

2.6 

85.2 

999.9 

999. 

3.9 

16.0 

1089.5 

878.0 

-5.3 

-6.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278,4 

285.6 

2.7 

93.2 

999.9 

999. 

4.2 

17.0 

1188.4 

867.0 

-5.9 

-6,3 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

278.8 

286.0 

2.8 

96.6 

999,9 

999, 

4.5 

18.0 

1288.4 

856.0 

-6,6 

—6.  6 

999.9 

99,9 

90.9 

99.9 

279.0 

286.2 

2.7 

100.2 

999.9 

999. 

4.9 

19.0 

1389.4 

845.0 

-7.4 

-7.4 

999.9 

99.9 

99.0 

99.9 

279.2 

286.1 

2.6 

100.0 

999.9 

999. 

5.2 

20.0 

1482.1 

835.0 

-8.1 

-8.1 

999.9 

99.9 

90.9 

99.9 

279.4 

286.0 

2.5 

99.9 

999.9 

999. 

5.6 

21.0 

1613.4 

821.0 

-9.0 

-9,0 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

279,8 

286.1 

2.4 

99,8 

999,9 

999, 

5.9 

22.0 

1708.3 

811.0 

-9.1 

-9,2 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

280.6 

287.0 

2.4 

99.8 

999.9 

999. 

6.2 

23.0 

1804.3 

801.0 

-9.7 

-9.7 

999.9 

99.9 

99.9 

90.9 

281.0 

287.1 

2.3 

99.7 

999.9 

999. 

6.6 

24.0 

1901.2 

791.0 

-10.4 

-10.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.2 

287.1 

2.2 

99,6 

999,9 

999, 

6.9 

25.0 

1999.1 

781.0 

-11.1 

-11.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

281.4 

287.1 

2.1 

99,5 

999,9 

999. 

7.3 

26.0 

2128.0 

768.0 

-11.7 

-12,0 

999.9 

99.9 

99,9 

90,0 

202.2 

287.6 

2.0 

98.1 

999.9 

999, 

7.6 

27.0 

2233.5 

757.0 

-12.1 

-12.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.9 

288.2 

1.9 

97.6 

999,9 

999. 

8.0 

28.0 

2330.0 

748.0 

-12.4 

-13.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.5 

288.4 

1.8 

90.2 

999,9 

999, 

8.3 

29.0 

2432.8 

738.0 

-12,7 

-14.  9 

999,9 

99.9 

99,9  ■ 

99,9 

204,3 

288,9 

1.6 

84.2 

999,9 

999. 

8.7 

30.0 

2536.9 

723.0 

-12.9 

-16,9 

999.9 

99.9 

99.0 

99.9 

285.2 

289.2 

1.4 

71.7 

999.9 

999, 

9.0 

31.0 

2631.7 

719.0 

-13.6 

-18.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

285.4 

288.8 

1.2 

63.8 

999.9 

999. 

9.4 

32.0 

2738.2 

709.0 

-14.0 

-20.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

286.1 

289.2 

1.1 

58.2 

999,9 

999, 

9.8 

33.0 

2835.1 

700.0 

-14,5 

-21.2 

099,9 

99,9 

99,9 

99,9 

236.5 

289,4 

1.0 

56,7 

999.9 

999, 

10.  1 

34.0 

2944.1 

690.0 

-15.2 

-22.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.9 

289,6 

0.9 

55.3 

999.9 

999. 

10.4 

35.0 

3043.2 

631.0 

-15.9 

-22.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.2 

289.8 

0.9 

54.6 

999.9 

999. 

10.9 

36,0 

3165.9 

670.0 

-16.2 

-23.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

288.2 

200,8 

0,9 

53.6 

999,9 

999, 

11.2 

37.0 

3279.0 

660.0 

-16.6 

-22.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

289,0 

291,7 

0,9 

58.3 

999.9 

999. 

11.6 

38.0 

3382.1 

651.0 

-17.4 

-23.2 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.2 

291.9 

0.9 

60.3 

999.9 

999. 

11.9 

39.0 

3486.3 

642.0 

-17.8 

-24.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

289,9 

292.4 

O.B 

56.7 

999.9 

999. 

12.3 

40.0 

3580.0 

634.0 

-18.7 

-24.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

290,0 

292.5 

0.8 

59,9 

999,9 

999, 

12.7 

41.0 

3710.4 

623.0 

-19.3 

-24.5 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

290.7 

293,2 

0.8 

63.2 

999,9 

999, 

13.1 

42.0 

3813.4 

614.0 

-20.1 

-24.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

291.0 

293.4 

0.8 

65.3 

999.9 

999. 

13.5 

43.0 

3927.8 

605.0 

-20.5 

-2  5.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

291.7 

294.1 

0.8 

62.9 

999.9 

999, 

13.8 

44.0 

4038.6 

596.0 

-21.3 

-27.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

292.0 

294,1 

0.7 

57,0 

999.9 

999, 

14.2 

45.0 

4138.2 

588.0 

-22.0 

-28,4 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

292,4 

294.3 

0.6 

55.6 

999.9 

999. 

14.5 

46.0 

4238.8 

580.0 

-23.1 

-29.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

292.3 

294.0 

0.5 

53.5 

999.9 

999. 

14.9 

47.0 

4340.4 

572.0 

-23.7 

-30.6 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

292,7 

294.3 

0.5 

53.0 

999,9 

999. 

15.2 

48.0 

4456.1 

563.0 

-24.5 

-31.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

293.0 

294.5 

0.5 

49,9 

999.9 

999, 

15.6 

49.0 

4560.3 

555.0 

-25.2 

-33.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.5 

294.7 

0.4 

44.7 

999.9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


993 


STATItN  NO.  486 
FORT  TOTTFN.  N V 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  161  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIP. 

SPFCO 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM2KG 

PCT 

KM 

DG 

16.0 

50.0 

4665.6 

547.0 

-26.0 

-34.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

293.7 

294.9 

0.4 

44.1 

999.9 

999. 

16.4 

51.0 

4798.9 

537.0 

-26.9 

-35.5 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

294.2 

295.3 

0.3 

43.6 

999,9 

999. 

16.8 

52.0 

4907.0 

529.0 

-27.8 

-36.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

294.3 

295.3 

0.3 

42.3 

999.9 

999, 

1T.2 

53.0 

5016.4 

521.0 

-28.6 

-39.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.7 

295.5 

0.2 

34.7 

999.9 

999. 

17.5 

54.0 

5113.0 

514.0 

-29.8 

-41.1 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

294,4 

295.0 

0.2 

32.1 

999,9 

999, 

17.9 

55.0 

5238.7 

505.0 

-30.7 

-43.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

294.8 

295.3 

0.2 

28.5 

999.9 

999, 

18.4 

56.0 

5366.2 

496.0 

-31.7 

-45.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

295,0 

295,4 

0,1 

24.0 

999.9 

999. 

18.8 

57.0 

5461.0 

488.0 

-32.5 

-49.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.4 

295.7 

0.1 

16.5 

999.9 

999. 

19.1 

58.0 

5597.3 

480.0 

-33.4 

-50.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.6 

295.9 

0.1 

16.6 

999.9 

999. 

19.5 

59.0 

5700.2 

473.0 

-34.4 

-50.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.8 

296.0 

0.1 

16,7 

999,9 

999, 

19,9 

60.0 

5804.3 

466.0 

-35.3 

-51.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

295.9 

296.1 

0.1 

16.8 

999.9 

999. 

20.2 

61.0 

5909,5 

459.0 

-36.3 

-52.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

295.8 

296.0 

0.1 

16.9 

999.9 

999. 

20.6 

62.0 

6015.9 

452.0 

-37.4 

-53.3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

295.8 

296.0 

0.1 

17.0 

999.9 

999, 

20.9 

63.0 

6139.0 

444.0 

-38.2 

-54.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

296,3 

296,5 

0.1 

17.0 

999,9 

999, 

21.3 

64.0 

6248. 1 

437.0 

-39.0 

-54.6 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

296,6 

296.8 

0.0 

17.1 

999.9 

999. 

21.7 

65.0 

6358.6 

430.0 

-40.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

296,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

22.2 

66.0 

6486.6 

422.0 

-41.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09,9 

297,1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

22.6 

67.0 

6600.1 

415.0 

-41.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

297,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

23.0 

68.0 

6715.1 

408.0 

-43.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

297.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

23.3 

69.0 

6814.9 

402.0 

-43.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

297.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

23.7 

70.0 

6932.6 

395.0 

-44.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

297,9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

24.2 

71.0 

7069.1 

387.0 

-46.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

298,0 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

24.5 

72.0 

7173.1 

381.0 

-46.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

299.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

24.9 

73.0 

7296.4 

374.0 

-46.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.3 

74.0 

7404.3 

368.0 

-44.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

303.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

25.7 

75.0 

7514.5 

362.0 

-43.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

306,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

26.1 

76.0 

7626.7 

356.0 

-43.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

26.5 

77.0 

7740.8 

350.0 

-44.3 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

26.9 

78.0 

7856.6 

344.0 

-44.5 

99,9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

310.3 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

2T.3 

79.0 

7974.3 

338.0 

-45.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

311.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

27.7 

80.0 

8094.0 

332.0 

-44,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

28.2 

81.0 

8236.5 

325.0 

-44,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

314.8 

999,9 

99.9 

999.9 

099.9 

999. 

28.5 

82.0 

8361.0 

319.0 

-45.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

315.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

29,0 

83.0 

8487.5 

313.0 

-45.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

316.8 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

29,4 

84.0 

8594.6 

308.0 

-46.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

317.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

29.8 

85.0 

8725.0 

302.0 

-47.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

30.3 

86.0 

8857.8 

296.0 

-47.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

319,7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

30.7 

87.0 

8993.1 

290.0 

-47.7 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

321.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

31.1 

88.0 

9107.9 

285.0 

-47.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

31.5 

89.0 

9224.9 

280.0 

-47.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

324.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

32.0 

90.0 

9368.0 

274.0 

-4  7.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

326,7 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

32.4 

91.0 

-9489.5 

269.0 

-48.2 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

327.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

32.9 

92.0 

9613.1 

264.0 

-48.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

33.3 

93.0 

9738.7 

259.0 

-49.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

329.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

33.7 

94.0 

9866.4 

254.0 

-49.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

330.8 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

• BY  SPFFO  NEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANG  10  OEG 

• BY  TENP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.'4  6 OEG 
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STATICN  NO.  496 
FORT  TOTTEN,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  161  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

PG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.2 

95.0 

9970.4 

250.0 

-49.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

332.5 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

34.  a 

96.0 

10129.8 

244.0 

-48.6 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

336.2 

990,9 

S-9.9 

999.9 

999,9 

999. 

35.2 

97.0 

10265.8 

239.0 

-49.5 

99,9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

336.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

35.7 

98.0 

10404.1 

234.0 

-49.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

338.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

36.1 

99.0 

10516.8 

230.0 

-50.1 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

339,6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

36.5 

100. 0 

10660.2 

225.0 

-50,8 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

91.9 

349.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.1 

101.0 

10806.2 

220.0 

-51.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.5 

102.0 

10955.0 

215.0 

-52.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

342.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

37.9 

103.0 

11076.1 

211.0 

-53.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

343,2 

999,9 

99,9 

999.9 

909,9 

999. 

38.3 

104.0 

11199.5 

207,0 

-52,9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

38.9 

105.0 

11357.3 

202.0 

-52.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

348.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

39.2 

106.0 

11486.5 

198.0 

-52.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

350.7 

999.9 

99.9 

999,9 

990,9 

999, 

39.9 

107.0 

11618.3 

194,0 

-52,6 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

352.5 

990,0 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

40.5 

lOS.O 

11752.8 

190,0 

-53.1 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.1 

109.0 

11889.8 

186.0 

-53.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

355.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

41.7 

110.0 

12029.6 

182.0 

-54.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

356,7 

999,9 

99,9 

999,9 

099,9 

999, 

42.3 

111.0 

12208.4 

177.0 

-53.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

359.8 

999.9 

90.9 

999.9 

909.9 

909. 

42.7 

112.0 

12355.1 

173.0 

-34.3 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

361.4 

999,9 

99,9 

999,9 

099,9 

909, 

43.2 

113.0 

12505.1 

169.0 

-54.0 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

364.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.  0 

099. 

43.7 

114.0 

12620.1 

166.0 

-54,2 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.1 

115.0 

12776.3 

162.0 

-54.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

44.6 

116.0 

12936.3 

158.0 

-54.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

370,9 

999,9 

99.9 

999,9 

009.0 

999, 

45.1 

117.0 

13100.6 

154,0 

-54,5 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

373,4 

999,9 

99,9 

990,0 

999,9 

909, 

45.6 

119.9 

11226.6 

151.0 

-54.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

375.2 

999,9 

99.9 

900.9 

999.9 

999. 

46.2 

119.0 

13399.5 

147.0 

-54.3 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

378.7 

999.9 

99.9 

909.9 

990.9 

009, 

46.8 

120.0 

13530.7 

144.0 

-54.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

380.9 

999,9 

99.9 

999,9 

090,9 

999, 

47.4 

121.0 

13711.2 

140.0 

-54,5 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

383.7 

999,9 

99.9 

909.9 

999.9 

099. 

47.9 

122.0 

13849.7 

137.0 

-55.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

384,7 

999.9 

99.9 

999.9 

900.9 

999, 

48.4 

123.0 

13990.9 

134.0 

-55.6 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

386.6 

999.9 

99.9 

099.9 

999.9 

999. 

48.9 

124.0 

14134.9 

131.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

387.9 

999,9 

99.9 

990,9 

999.9 

999. 

49.4 

125.0 

14331.9 

127.0 

-56.4 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

909.9 

999, 

50.1 

126.0 

14483.6 

124.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

393.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

50.7 

127.0 

14639.1 

121.0 

-56* ••6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

51.5 

128.0 

14852.4 

117.0 

-56,4 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

400.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

52.2 

129.0 

14961.9 

115.0 

-56.4 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

990.9 

999. 

52.8 

130.0 

15129.7 

112.0 

-56.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

405.4 

990,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

53.5 

131.0 

15360.7 

108.0 

-56.2 

99.9 

999.9 

99, ,9 

99,9 

99.9 

409,9 

999,9 

99,9 

999,0 

999,9 

999, 

54.0 

132.0 

15539.8 

105.0 

-55,9 

99,9 

999.9 

19.9 

99,9 

99,9 

413.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

54.5 

133.0 

15723.9 

102.0 

-56.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

416.1 

999.9 

99.9 

999,9 

990.9 

999. 

55.0 

134.0 

15849,3 

100.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

416.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

55.5 

135.0 

16042.2 

97.0 

-56.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

422.1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

56.3 

136.0 

16241.4 

94,0 

-56.9 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,0 

425.3 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

57.1 

137.0 

16516.3 

90.0 

-57.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

428.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

58.1 

138.0 

16730.1 

87.0 

-57.9 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

432.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

58.7 

139.0 

17025.6 

83.0 

-59,8 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

434.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  fi=EN  INTERPOLATED  | 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^l  6 DEG  i 


995 
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1115  GMT  161  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S  EC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

59.7 

140.0 

17178.1 

81.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

437.9 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

60.6 

141.0 

17414.2 

78.0 

-59,4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

443.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.5 

142.0 

17660.3 

75.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

450.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

62.3 

143.0 

17916.7 

72.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

454.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.0 

144.0 

18182.7 

69.0 

-60.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

457.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.8 

145.0 

18365.8 

67.0 

-61.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

459.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

64.7 

146.0 

18650.3 

64.0 

-61,2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

465.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

65.5 

147.0 

18948.5 

61.0 

-61.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

471.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66.4 

148.0 

19261.4 

58.0 

-61.5 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

477.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.4 

149.0 

19592.0 

55.0 

-59.8 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

489.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

68.6 

150.0 

19823.9 

53.0 

-59.1 

99.  9 

999.9 

99.9 

90.9 

9^.9 

496.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

69.8 

151.0 

20139.6 

50.0 

-58.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9^.9 

505.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

70.5 

152.0 

20578.0 

47.0 

-58.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

513.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.2 

153.0 

20849.1 

45.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

512.9 

999,9 

99.9 

999,  9 

999,9 

999, 

72.3 

154.0 

21274.2 

42.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

518.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

73.3 

155.0 

21728,7 

39.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

529.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

74.5 

156.0 

22050.6 

37.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

534.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

75.6 

157.0 

22565.9 

34.0 

-65.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

546,4 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

76.9 

153.0 

23130.1 

31.0 

-63.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

565.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

78.2 

159.0 

23537.9 

29.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

573.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

79.6 

160.0 

24209.0 

26.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

600.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

81.4 

161.0 

24966.8 

23.0 

-62.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

619.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

83.1 

162.0 

25524,9 

21.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

628.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

85.2 

163.0 

26473.0 

18.0 

-61.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

91.9 

668.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

87.3 

164.0 

27208.6 

16.0 

-58,6 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

700,2 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

89,7 

165.0 

28515.8 

13.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9  • 

99.9 

745.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

996 
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2315  GMT  154  39.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTcRPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CCMP 

V CQMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.5 

86.0 

1002.2 

-3.9 

-5.0 

320.0 

1.5 

1.0 

-..1 

269.4 

276.1 

2.6 

92.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

162.9 

995.0 

-6.3 

-5.3 

121..3 

6.7 

-6.0 

2.6 

269.5 

276.1 

2.6 

91.7 

0.3 

170. 

0.6 

7.0 

230.6 

986.0 

-6.5 

-6.3 

115.3 

6.6 

-3.9 

1.9 

270.1 

277,1 

2.7 

96.7 

0.3 

174. 

l.O 

S.O 

319.1 

973.0 

-5.1 

-5.6 

84.6 

3.8 

-3.8 

-0,6 

270,5 

277,2 

2.6 

97.5 

' 0.2 

199, 

1.3 

9.0 

608.5  ' 

962.0 

-6.8 

-6.9 

67.9 

6.6 

-6.1 

-1.7 

271.7 

278.8 

2.8 

98.9 

0.3 

208. 

1.7 

10.0 

699.2 

951.0 

-6.0 

-6.1 

71.2 

6.7 

-6.6 

-1.5 

273.4 

281.0 

3.0 

99.0 

0.4 

217. 

2.1 

11.0 

608.2 

938.0 

-2.8 

-2.9 

96.8 

6.5 

-6.5 

0.5 

275.8 

284.3 

3.3 

99.2 

0.5 

226. 

2.6 

12.0 

693.1 

928.0 

-3.7 

-3.8 

119.0 

6.6 

-6.0 

2.2 

275,7 

283.7 

3.1 

99,1 

0,5 

235, 

2.8 

13.0 

787.3 

917.0 

-6.0 

-6.  i 

127.6 

6.1 

-6.8 

3.7 

276,3 

284,2 

3.1 

99,0 

0.6 

246. 

3.2 

16.0 

882.6 

906.0 

-6.2 

-6.3 

129.7 

3.6 

-6.6 

5.5 

277.1 

285.1 

3.1 

99.0 

0.7 

259. 

3.6 

15.0 

9 70.6 

896.0 

-3.2 

-3.6 

132.9 

11.2 

-8.2 

7,6 

278.9 

237.6 

3.3 

99.1 

0.8 

272. 

6.0 

16.0 

1086.6 

883.0 

-1.1 

-1.: 

139.5 

12.3 

-8.0 

9.3 

282.4 

292.9 

4.0 

99.4 

t.l 

283. 

6.3 

17.0 

1177.7 

873.0 

-0.8 

-0.8 

165.6 

12.2 

-6.9 

10. 0 

283.  7 

294,6 

4.1 

99.5 

1.3 

289, 

6.7 

18.0 

1279.1 

862.0 

-0.8 

-0.8 

151.7 

12.3 

-5.8 

lU.S 

284.7 

295.8 

4.2 

99.5 

1.5 

297. 

5.1 

19.0 

1372.6 

852.0 

-0.9 

-1.0 

156.0 

12.2 

-5.0 

i:.2 

285.5 

296.6 

4.2 

99.5 

1.7 

303. 

5.6 

20.0 

1666.7 

862.0 

-1.2 

-1.3 

158.6 

12.0 

-6.6 

11.2 

286.2 

297,2 

4.1 

99.4 

1.9 

306. 

5.9 

21.0 

1590.9 

829.0 

-1.6 

-1.5 

163.8 

9.9 

-2.7 

9,5 

287.3 

298.4 

4.2 

99.6 

2.2 

312. 

6.2 

22.0 

1687.5 

819.0 

-2.9 

-3.6 

167.9 

8.0 

-1.7 

7.8 

286.6 

296.6 

3.7 

99.2 

2.3 

314. 

6.6 

23.0 

1785.0 

809.0 

-2.8 

-2.9 

176.9  ' 

5.6 

-0,5 

3,5 

287,7 

298.1 

3.8 

99.2 

2.5 

316. 

7.0 

26.0 

18E3.6 

799.0 

-3.2 

-3.6 

181.5 

3.8 

0.1 

3.8 

288.3 

298.4 

3.7 

99.1 

2.6 

318. 

7.6 

25.0 

1973.3 

790.0 

-3.6 

-3.7 

185.9 

2.3 

0.2 

2.3 

288.9 

298.9 

3.7 

99.1 

2.6 

319. 

7.9 

26.0 

2096.6 

778.0 

-3.7 

-3.9 

200.9 

3.1 

1.1 

2.9 

290.0 

300.0 

3.7 

98.8 

2.6 

320. 

8.3 

27,0 

2196.7 

768.0 

-6.0 

-6.2 

210.1 

3.9 

2.0 

3.6 

290.7 

300.7 

3,7 

98.6 

2.7 

322. 

8.7 

28.0 

2289.8 

759.0 

-6.3 

-6.3 

219,9 

6.6 

2,9 

3,6 

291.3 

301.2 

3.6 

98,1 

2.7 

324. 

9.1 

29.0 

2396.3 

769.0 

-5.1 

-5.5 

229.9 

5.0 

3.8 

3.2 

291.6 

300.9 

3.4 

96.0 

2.8 

326. 

9.6 

30.0 

2689.6 

760.0 

-5.6 

-5.3 

236.5 

5.6 

6.7 

3.1 

292.3 

301.5 

3.3 

96.5 

2.8 

328. 

9.8 

31.0 

2596.3 

730.0 

-5.5 

-5.8 

260.6 

6,7 

5.8 

J.3 

293.3 

302.7 

3.4 

97,9 

2.7 

331. 

10.1 

32.0 

2693.6 

721.0 

-6.0 

-6.3 

261.6 

7.6 

6.7 

:.6 

293.8 

303.0 

3.3 

97.4 

2.7 

333. 

10.6 

33.0 

2792.1 

712.0 

-6.1 

-6.6 

260.2 

9.0 

7.8 

^'.6 

296.7 

304.0 

3.3 

97.8 

2.8 

339. 

10.9 

36.0 

2891.7 

703.0 

-6.7 

-7.0 

238.7 

9.6 

8.1 

^.9 

295.1 

304.1 

3.2 

97.7 

2.8 

343. 

11.3 

35.0 

2981.2 

695.0 

-6.6 

—8.  ^ 

236,3 

9.7 

8.0 

5.6 

296.2 

304.5 

2.9 

87.0 

2.9 

347. 

11.8 

36.0 

3105.9 

686.0 

-7.0 

-9.  f 

232.8 

9.7 

7.7 

3.9 

297.0 

306.9 

2.7 

83.0 

3.0 

353. 

12.3 

37.0 

3209.1 

675.0 

-7.9 

-10.9 

229.9 

9.8 

7.5 

6.3 

297.1 

306.2 

2.5 

78.8 

3.1 

357. 

12.7 

36.0 

3313.5 

666.0 

-8.5 

-11.5 

229.5 

10. 1 

7.7 

6.5 

297,6 

306.5 

2,4 

78,8 

3.3 

360. 

13.2 

39.0 

3618.9 

657.0 

-9,3 

-12.0 

231,7 

10.6 

8,3 

6.6 

297,7 

306,5 

2,3 

80,  7 

3.5 

4. 

13.6 

60.0 

3513.6 

669.0 

-9.9 

-12.1 

236,6 

11. 1 

9.1 

6.6 

298.1 

306.9 

2,3 

83.9 

3,7 

7. 

16.1 

61.0 

3665.3 

638.0 

-10.9 

-12.7 

238.7 

11.6 

9.9 

6.0 

298.4 

305.0 

2.3 

86.6 

3.9 

11. 

16.6 

62.0 

3762.3 

630.0 

-11.6 

-13. i 

262.1 

12.1 

10.7 

5.7 

298.7 

305.2 

2.2 

89.2 

4.2 

14. 

15.0 

63.0 

3860.1 

622.0 

-12.6 

-13.^ 

266,1 

12.7 

11.6 

3.5 

298.7 

305.0 

2.2 

92.5 

4.4 

17. 

15.6 

66.0 

3951.3 

613.0 

-13.5 

-16.3 

266.1 

13.7 

12.5 

i.6 

298.9 

305.0 

2.1 

93.6 

4.6 

20. 

15.8 

65.0 

6051.1 

605.0 

-16.7 

-19.5 

263.0 

15.2 

16.1 

' .7 

298.5 

302.5 

1.3 

66.7 

4.8 

23. 

16.2 

66.0 

6151.7 

597.0 

-15.6 

-33.1 

269.1 

17.1 

16.0 

f.l 

298.7 

300.0 

0.4 

20.1 

5.1 

26. 

16.6 

67.0 

6253.5 

589.0 

-16.0 

-36.3 

269.5 

19.1 

17.9 

6.7 

299.2 

300.6 

0.4 

18.8 

5.4 

29. 

17.0 

68.0 

6356.5 

581.0 

-16.2 

-32.6 

269.2 

20.8 

19.5 

7.4 

300.1 

301.4 

0.4 

22.4 

5.8 

33. 

17.3 

69.0 

6660.7 

!573.0 

-16.9 

-33.0 

269.7 

21.9 

20.5 

V.6 

300.5 

301.8 

0.4 

23.2 

6.1 

35. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


997 


ANGLES 

ON  the  half  minute 

....  j 

STATICN  NO. 
ALBANY,  N V 

5 FEBRUARY 
2315  GMT 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCP  MHCLF 

518 

1975 

MINUTE 

VALUES 

154 

39. 

1 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEPP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

nr,  c 

DC  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.7 

50.0 

4566.2 

565.0 

-17.3 

-33.3 

251.0 

23.2 

21.9 

7,5 

301,2 

302,5 

0.4 

23.3 

6.6 

37. 

18.2 

51.0 

4699.8 

555.0 

-18.0 

-33.  i 

253.2 

24.6 

23.6 

7,1 

301,9 

303.2 

0.4 

23.3 

7.2 

41. 

18,7 

52.0 

4808.3 

547.0 

-18.4 

-34.3 

253.7 

25.6 

24.6 

7.2 

302.7 

303,9 

0.4 

23.3 

7.8 

44. 

19.0 

53.0 

4904,3 

540.0 

-19.0 

-34.-' 

253.0 

26.0 

24.9 

7.6 

303.2 

304.4 

0.4 

23.4 

8.2 

46. 

19.5 

54.0 

5015.3 

532.0 

-19.7 

-35.3 

250.6 

26.3 

24.8 

8.7 

303.6 

304,8 

0.4 

23.4 

3.9 

48. 

19.9 

55.0 

5113.5 

525.0 

-20.6 

-36.0 

249.7 

26.3 

24,7 

9.1 

303.7 

304.8 

0.3 

23,4 

9,5 

49. 

20.3 

56.0 

5241.1 

516.0 

-21.8 

-36.3 

249.6 

26.4 

24.7 

9.2 

303.7 

304.8 

0.3 

25.5 

10.  1 

50, 

20.8 

57,0 

5355.9 

508.0 

-22.9 

—36.  p 

249.6 

26.6 

24.9 

303.8 

304.8 

0.3 

27.3 

10.9 

52. 

21.2 

58.0 

5457.5 

501.0 

-23.8 

-36.  j 

249.3 

27.0 

25.3 

0.6 

303.8 

304.9 

0.3 

29.7 

11.5 

53. 

21.6 

59.0 

5560.0 

494.0 

-24.9 

-35.  £ 

248.5 

27.4 

25.5 

10.  1 

303.8 

305.0 

0.4 

37,4 

12.1 

54. 

21.9 

60.0 

5663.6 

48  7.0 

-25.9 

-35.-; 

247,7 

27.5 

25.4 

10.4 

303.7 

305.0 

0.4 

41.0 

12.6 

54. 

22.3 

61.0 

5783.4 

479.0 

-26.7 

-35.8 

247.0 

27.2 

25.1 

10.6 

304.1 

305.4 

0.4 

41.8 

13.3 

55, 

22.8 

62.0 

5889.4 

472.0 

-27.9 

-36.9 

246.9 

26.8 

24.7 

10.5 

303.9 

305.1 

0.3 

41.7 

14.0 

55. 

23.2 

63.0 

5996.5 

465.0 

-28.9 

-44,5 

247.0 

26.8 

24.6 

n.5 

304,1 

304.6 

0.2 

20.2 

14.7 

56. 

23.7 

64.0 

6104.8 

458.0 

-29,9 

-40,9 

246.3 

27,0 

24.7 

1').8 

304.1 

304.8 

0.2 

33.1 

?5.4 

•!7, 

24.0 

65.0 

6198.7 

452.0 

-30.7 

-44.2 

245.4 

27.1 

24.6 

1£.3 

304.2 

304.8 

0.2 

25.1 

•=.5.9 

57. 

24.5 

66.0 

6341.3 

443.0 

-31.4 

-49.7 

243.6 

26.8 

24.0 

11.9 

305.1 

305,4 

0.1 

14,4 

16.  7 

57. 

24.9 

67.0 

6454.0 

436.0 

-31.5 

-49.3 

242,9 

26.5 

23.6 

12.1 

306.3 

306.6 

0.1 

14.4 

17.4 

57. 

25.4 

68.0 

6551.9 

430.0 

-32.6 

-46,0 

24  3.1 

26.7 

23.8 

12.1 

306.2 

306.7 

0.1 

24.5 

18.1 

58. 

25.8 

69.0 

6667.3 

423.0 

-33.7 

-44.-' 

244.0 

27.5 

24.7 

12.1 

306.3 

306.8 

0.2 

31.4 

18.8 

58. 

26.3 

70.0 

6767.3 

417.0 

-34.6 

-41.9 

245.7 

28.7 

26.1 

U.8 

306.3 

307,1 

0.2 

47.2 

19.6 

58. 

26.8 

71.0 

6902.4 

409.0 

-35.5 

-41.2 

247.7 

29,5 

27,3 

15.2 

306.8 

307.6 

0.2 

55.8 

20.5 

58. 

27.2 

72.0 

7022.4 

402.0 

-36,5 

-41.6 

249.3 

30.0 

28.1 

10.6 

307.1 

307.9 

0.2 

58.7 

21.2 

59, 

27,7 

73.0 

7126.4 

396.0 

-37.3 

-43.-, 

250.6 

30.7 

29.0 

10.2 

307.3 

308.0 

0.2 

52.5 

22.1 

50. 

28.0 

74.0 

7231.7 

390.0 

-38.1 

-44.^ 

251,0 

31.3 

29.6 

10.2 

307,6 

308.3 

0,2 

52,3 

22.6 

60. 

28.5 

75.0 

7338.3 

384.0 

-38.8 

-45.-. 

251,2 

32,6 

30,9 

10.5 

308,1 

308,7 

0.2 

49.2 

23.5 

60. 

28.9 

76.0 

7446.2 

378.0 

-39.8 

-46.8 

251.5 

33.2 

31.5 

10.5 

308.2 

308.7 

0.2 

48.3 

24.4 

60. 

29.3 

77.0 

7555.3 

372.0 

-41.0 

99.9 

252.1 

33.1 

31.5 

10.2 

308.0 

999,9 

99.9 

999.9 

25.2 

61. 

29.8 

78.0 

7665.6 

366.0 

-42.0 

99,9 

252,7 

32,3 

30.8 

9,6 

308,1 

999,9 

99,9 

999.9 

26.2 

61. 

30.2 

79.0 

7777.3 

360.0 

-43,0 

99,9 

252,6 

32,0 

30.6 

9,6 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

62. 

30.6 

80.0 

7890.3 

354.0 

-44.0 

99.  y 

251.5 

32.9 

31.2 

10.4 

308.4 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

62. 

31.1 

81.0 

8024.1 

347.0 

-45.0 

99.  > 

249.3 

35.6 

33.3 

12.6 

308.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

62. 

31.4 

82.0 

8140.4 

341.0 

-46,2 

99, 

248,5 

36,9 

34,3 

13,5 

308.8 

999.9 

99,9 

999.9 

29,3 

62. 

31.8 

83.0 

8238.4 

336.0 

-46,9 

99.''> 

248.7 

36,7 

34.2 

13.3 

309,1 

999,9 

99.9 

999.9 

30.3 

62. 

32.2 

84.0 

8357.5 

330.0 

-47.9 

99.9 

249.7 

36.1 

33.9 

12.5 

309.2 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

63. 

32.7 

85.0 

8478.4 

324.0 

-48.5 

99.9 

250.7 

37.3 

35.2 

12.3 

310.0 

999.9 

99,9 

999.9 

32.0 

63. 

33.2 

86.0 

8601.3 

318.0 

-49.0 

99,9 

250,5 

41.6 

39,2 

13.9 

311.1 

999,9 

99,9 

999,9 

33.  1 

63. 

33.6 

87.0 

8726.1 

312.0 

-49.8 

99,9 

250.2 

45.7 

43.0 

15,5 

311.7 

999.9 

99.9 

999,9 

34.3 

63. 

34.0 

88.0 

8831.8 

307.0 

-50.1 

99.  j 

250.4 

49.2 

46.4 

lc,5 

312.7 

999,9 

99.9 

999.9 

35.4 

64. 

34.4 

89.0 

8939.0 

302.0 

-50.4 

99. O 

250.9 

52.2 

49.4 

17.1 

313.8 

999,9 

99,9 

999,9 

36.6 

64. 

34.9 

90.0 

9069.8 

296.0 

-50.7 

99,*‘- 

251.4 

56.5 

53.5 

18.1 

315.1 

999,9 

99.9 

999,9 

38.2 

64. 

35.2 

91.0 

9180.7 

291.0 

-51.1 

99.9 

251.5 

58.8 

55,7 

13.7 

316.0 

999,9 

99.9 

999.9 

39.2 

64. 

35.7 

92.0 

9293.4 

296.0 

-51.5 

99.9 

251.3 

61.7 

58.4 

19.8 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.1 

65. 

36.1 

93.0 

9407.7 

281.0 

-52.1 

99,9 

251.0 

62.9 

59.4 

20.5 

317.8 

999.9 

99,9 

999.9 

42.6 

65. 

36.6 

94.0  9523.8  276.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-52.7  99. V 251.0  63,1 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
CR  TIME  HAVE  0FEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

998 

59.7 

20.6 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

65. 

STATICN  NO.  518 

ALBANY.  N Y 

5 FEBRUARY  1975 
2315  GHT 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEA  LINEARLY  INTFRPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

01 R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

37.0 

95.0 

9641.7 

271.0 

-53.2 

99.'' 

251.6 

62.8 

59,5 

37.4 

96.0 

9785.6 

265.0 

-54.2 

99,''^ 

252,4 

62.8 

59.9 

37.9 

97.0 

9907.6 

260.0 

-55.0 

99.9 

252.8 

64.7 

61.8 

38.3 

98.0 

10031.5 

255.0 

-55.7 

99.9 

252.8 

66.4 

63.5 

38.7 

99.0 

10132.0 

251.0 

-56.3 

99.9 

252.9 

66.7* 

63.7 

39.1 

100.0 

10259.7 

246.0 

-56.7 

99.9 

252,9 

65.1* 

62.2 

39.7 

101.0 

10416.3 

240.0 

-56.7 

99.  1 

251.8 

61.6* 

58.5 

40.1 

102.0 

10522.9 

236.0 

-56.7 

99. 'i 

250,3 

60.1* 

56.6 

40.4 

103.0 

10658.7 

231.0 

-56.3 

99.9 

249.1 

59.5* 

55.6 

40.9 

104.0 

10797.6 

226.0 

-56.8 

99.9 

248.3 

58,9* 

54.7 

41.3 

105.0 

10910.6 

222.0 

-57.2 

99.9 

248.7 

59.0* 

55,0 

41.7 

106.0 

11054.7 

217.0 

-57.4 

99,9 

249.7 

59,6* 

55.9 

42.2 

107.0 

11172.1 

213.0 

-57.9 

99.9 

251.2 

60.2* 

57.0 

42.6 

108.0 

11291.8 

209.0 

-57.2 

99.  i 

252.2 

59.8* 

56.9 

43.0 

109.0 

11414,5 

205,0 

-55.7 

99,0 

253.1 

58,0* 

55.4 

43.4 

110.0 

11540.5 

201.0 

-54.2 

99, <• 

253.8 

54.5* 

52.3 

44.0 

111.0 

11702.1 

196.0 

-54.0 

99. 

254.8 

49,7* 

48.0 

44.4 

112.0 

11834.5 

192.0 

-53,8 

99.9 

255.1 

49,5* 

47,8 

44.9 

113.0 

11969.8 

188.0 

-53.8 

99.9 

254.8 

53,0* 

51.1 

45.2 

114.0 

1210B.2 

. 184.0 

-53.0 

99.9 

254.4 

56.6* 

54.5 

45.7 

115.0 

12249.5 

180.0 

-54.2 

99.'* 

253.6 

62.8* 

60.3 

46.2 

116.0 

12430.0 

175,0 

-54,7 

99,0 

253.4 

64,7* 

62.0 

46.7 

117.0 

12540.6 

172.0 

-55.0 

99.''; 

254.7 

57.2* 

55.2 

47.1 

118.0 

12690.9 

168.0 

-55.2 

99. '• 

257.2 

46,2* 

45.1 

47.5 

119.0 

12844.6 

164.0 

-55.7 

99,9 

260.4 

36.0* 

35.5 

48.0 

120.0 

12962.1 

161.0 

-55.8 

99,9 

258,1 

36,5* 

35,7 

48.3 

121.0 

13122.1 

157.0 

-56.3 

99.9 

255.3 

41.2* 

39.8 

48.8 

122.0 

13244.5 

154.0 

-56.8 

99. V 

252.8 

47,2* 

45.0 

49.3 

123.0 

13410,9 

150,0 

-57,7 

99.0 

252.3 

49,6* 

47,3 

49.7 

124.0 

13538,3 

147.0 

-58.1 

99. *■ 

252.9 

49.7* 

47.5 

50.2 

125.0 

13711.7 

143.0 

-58.9 

254.1 

49,0* 

47,2 

50.9 

126.0 

13889.7 

139.0 

-59.1 

99.'’ 

255,3 

48,4* 

46.8 

51.3 

127.0 

14026.5 

136.0 

-59.1 

99.9 

255.2 

48,6* 

47.0 

51.8 

128.0 

14166.1 

133.0 

-59,8 

99.9 

254.4 

50.0* 

48.1 

52.4 

129.0 

14308.3 

130.0 

-60.9 

99.^1 

252.6 

55.1* 

52.5 

52.8 

130.0 

14502.3 

126,0 

-61,5 

99.'/ 

251,5 

60.5* 

57.4 

53.4 

131.0 

14651.7 

123.0 

-61.5 

99.' 

251.3 

66.1* 

62.6 

53.9 

132.0 

14856.3 

119.0 

-62.2 

99.9 

253.4 

63.5* 

60.9 

54.4 

133.0 

14961.1 

117.0 

-61.9 

99,9 

257.6 

56.9* 

55,6 

54.9 

134.0 

15121.9 

114.0 

-61,9 

99,9 

263,0 

49,9* 

49.6 

55.3 

135.0 

15286.8 

111.0 

-62.2 

99.9 

267.9 

43.8* 

43.8 

56.0 

136.0 

15513.6 

107.0 

-62.0 

99.9 

273.5 

32.4* 

32.0 

56.5 

137.0 

15689.6 

104.0 

-61.7 

99, *y 

282,7 

27.5* 

26.9 

57.2 

138.0 

15932.2 

100.0 

-62.2 

99.-; 

274.4 

30.0* 

29.9 

57.9 

139.0 

16120.3 

97.0 

-62.4 

99,  r 

265.8 

39,9* 

39.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*P  by  speed  means  elevation  angle  less  THAhr  6 DEG 


999 


VALUES 


15A  39.  I 


V CCMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.8 

319,5 

999,9 

99.9 

999,9 

46.  1 

65. 

19.0 

320.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

66. 

15.2 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

66. 

K.6 

321.5 

999,9 

99,9 

999,9 

50,9 

66. 

IP. 6 

322.0 

999.9 

99,9 

999,9 

52.6 

66. 

19.1 

323,3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

66. 

10.2 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

67. 

20.3 

327,2 

999,9 

99,9 

999,9 

57.8 

67. 

21.2 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

67. 

21.8 

331.0 

999,9 

99,9 

999,9 

60.7 

67, 

2U4 

332.2 

099.9 

99,9 

999,9 

62.  1 

67, 

2r-.6 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

67. 

19.4 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

67. 

18.2 

337.9 

999.9 

99.9 

999,9 

66.8 

67. 

16.9 

342.2 

999.9 

99,9 

999,9 

68.3 

67. 

15.2 

346.5 

999.9 

99,9 

999.9 

69.6 

6 7. 

13.0 

349,3 

999,9 

99.9 

999,9 

71.5 

68. 

13.7 

351.6 

999,9 

99,9 

999.9 

72.5 

68. 

13,9 

353.7 

999.9 

99,9 

999,9 

73.9 

68. 

15.2 

357.2 

999.9 

99.9 

999,9 

74.9 

68. 

r..7 

357.6 

999.9 

99.9 

999,9 

76,7 

68. 

16.5 

359.7 

999,9 

99.9 

999.9 

78.7 

68. 

I'.l 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

68. 

1C. 2 

363,1 

999,9 

99,9 

999.9 

82.5 

68. 

6.0 

364.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

69, 

7.5 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

83.3 

69. 

10.4 

368.2 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

69. 

14.0 

369.4 

999,9 

99,9 

999.9 

85.9 

69, 

15.0 

370,7 

999,9 

99.9 

999.9 

87,3 

69. 

l’i.6 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

69, 

13.5 

373,6 

999.9 

99,9 

999,9 

90.1 

69, 

12.3 

376,4 

999.9 

99.9 

999,9 

92,0 

69, 

12,4 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.2 

69. 

li.4 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.7 

69. 

1j.5 

380.4 

999.9 

99.9 

999,9 

96,4 

69. 

1'  .2 

382.8 

999,9 

99,9 

999.9 

97.8 

69. 

2!. 2 

385.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.1 

69. 

IP.l 

387.7 

999,9 

99.9 

999.9 

102.5 

69. 

12.2 

390,3 

999,9 

99.9 

999,9 

104.1 

70. 

6.1 

393.2 

999,9 

99.9 

999,9 

105.7 

70. 

V.6 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

TO. 

—4 . 8 

400.0 

999,9 

99.9 

999.9 

108.4 

70. 

-f.O 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

71. 

-2.3 

407.5 

999.9 

99.9 

999,9 

109.8 

71. 

2.9 

410,7 

999,9 

99,9 

999,9 

111.  1 

71. 

STATION  NO.  Sia 
ALBANYt  N Y 

5 FFBRU4RY  1975 

2315  GHT  15A  39,  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUFS 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P, 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/srr 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC  7 

KM 

DG 

58,7 

190.0 

16319.2 

99.0 

-62.9 

99.9 

262.0 

53.3* 

52.8 

7.4 

414,4 

999,9 

99,9 

999,9 

113.4 

71. 

59.9 

191.0 

16582.9 

90,0 

-62,8 

99.9 

261.0 

57,8* 

57.1 

9.0 

418,8 

999,9 

99,9 

999.9 

115.9 

72. 

60.2 

192.0 

16791.1 

87.0 

-63.2 

99,9 

260.6 

55,3* 

54.5 

F.l 

422.1 

999.9 

99.9 

999.9 

11B.6 

72. 

60.8 

193.0 

17006.9 

89,0 

-69,2 

99,  V 

262,0 

68,5* 

68.0 

6.7 

424,4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

72. 

61.7 

199.0 

17228.2 

81.0 

-65.6 

99.', 

265.9 

38.5* 

38.6 

2.8 

425.9 

999.9 

99.9 

9Q9.9 

122.7 

72. 

62.3 

195.0 

17957.3 

78.0 

-66,2 

99.'- 

265,0 

39.6* 

39,5 

,5.4 

429,3 

999,9 

99,9 

999.9 

126,0 

72. 

63.1 

196.0 

17695,8 

75,0 

-65,0 

99,'' 

263,0 

69,6* 

69,0 

o.O 

436.7 

999,9 

99,9 

999,9 

125,8 

72. 

63.9 

197.0 

17999.2 

72.0 

-65.8 

99,9 

261.1 

53,2* 

52.5 

1.2 

440.1 

999.9 

99.9 

909.9 

128.8 

73. 

69.7 

198.0 

18291.0 

68.0 

-66.2 

99.9 

262.2 

63.9* 

63.5 

6.0 

446.4 

999,9 

99,9 

999.9 

131.0 

73. 

65.6 

199.0 

18563.7 

65.0 

-67.5 

99,9 

269.9 

39,1* 

39.1 

0,1 

449,5 

999,9 

99.9 

999,9 

133,0 

73. 

66.9 

150.0 

18898.5 

62.0 

-67,3 

99,9 

276,3 

39.2* 

39,1 

-2,9 

456.1 

999.9 

99.9 

999.9 

. 136.9 

73. 

67.3 

151.0 

19197.8 

59.0 

-67.1 

99.9 

276.3 

33.9* 

33.7 

-3.7 

463.1 

999,9 

99.9 

999.9 

136.8 

74, 

68.3 

152.0 

19356.7 

57.0 

-65.6 

99.  •: 

276.5 

36.6* 

34.3 

-2.7 

471.0 

999.9 

99.9 

999,9 

138.4 

74. 

69.2 

153.0 

19689.8 

59.0 

-66,9 

99, 

271.6 

39.5* 

39.5 

-1,1 

476.4 

999,9 

99,9 

999.9 

140.4 

74. 

70.2 

159,0 

20030.0 

51.0 

-67,5 

99.*' 

269.1 

38.9* 

38.8 

r.6 

481.8 

999.9 

99.9 

999.9 

142.7 

74. 

71.3 

155.0 

20395.1 

98.0 

-67.7 

99.9 

268.2 

38.6* 

38.6 

1.2 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

145.2 

75. 

72.9 

156.0 

20783.3 

95.0 

-67.9 

99.9 

272.9 

38,6* 

38.4 

-1.9 

496.3 

999.9 

99,9 

999.9 

147,7 

75, 

73.7 

157,0 

21197.8 

92.0 

-68,1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

507.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

75.0 

158.0 

21699.3 

39.0 

-66.8 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

521.8 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

1000 


mwinwi 


STATICN  MO.  518 

ALBANY,  N Y 

6 FFBRUAPY  1975 

515  GMT  146  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

01 R 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/S  EC 

0.0 

6.1 

86.0 

996.4 

-3.5 

-4.<> 

340.0 

2.6 

0.4 

7.0 

177.1 

985.0 

-3.2 

-4.1- 

340.9 

4.4 

0.8 

8.0 

274.2 

973.0 

-3.1 

-3.8 

352.7 

4.5 

1.3 

9.0 

364.3 

962.0 

-3.1 

-3.4 

16.6 

3.7 

1.7 

10.0 

455.4 

951.0 

-3.1 

-3.3 

53.3 

2."’ 

2.1 

11.0 

564.5 

938.0 

-3.1 

-3.. 

98.2 

3.0 

2.5 

12.0 

666.6 

926.0 

-2.9 

-3.0 

115.2 

4.0 

2.9 

13.0 

761.3 

915.0 

-3.2 

-3.3 

130.4 

5.8 

3.4 

14.0 

857.1 

904.0 

-3.6 

-3.-3 

133.9 

9.3 

3.7 

15.0 

962.8 

892.0 

-3.7 

-3.7 

138.6 

11.2 

4.2 

16.0 

1079.0 

879.0 

-3.1 

-3.! 

145.8 

11.4 

4.6 

17.0 

1188.1 

867.0 

-2.5 

-2.5 

148.4 

8.0 

5.1 

18.0 

1280.3 

857.0 

-2.2 

-2.2 

162.3 

5.2 

5.5 

19.0 

1383.1 

846.0 

-2.0 

-2.0 

194.9 

14.5 

5.9 

20.0 

1477.8 

836.0 

-1.7 

-1.7 

197.7 

16.8 

6.3 

21.0 

1602.7 

823.0 

-1.9 

-1.9 

193.6 

11.7 

6.7 

22.0 

1700.0 

813.0 

-2.5 

-2.5 

189.8 

7.9 

7.2 

23.0 

1808.2 

802.0 

-2.8 

-2.8 

197.0 

6.5 

7.6 

24.0 

1907.7 

792.0 

-3.2 

-3.3 

201.1 

4.7 

8.0 

25.0 

2008.3 

782.0 

-3.9 

-3.9 

192.9 

4.0 

8.5 

26.0 

2140.7 

769.0 

-4.0 

-4.1 

190.0 

5.2 

8.9 

27.0 

2244.1 

759.0 

-4.2 

-4.2 

192.4 

5.2 

9.3 

28.0 

2348.6 

749.0 

-5.5 

-5.3 

196.3 

4.8 

9.8 

29.0 

2443.5 

740.0 

-6.0 

-6.* **. 

203.8 

4.5 

10.2 

30.0 

2550.2 

730.0 

-6.0 

-6.’ 

214.3 

4.6 

10.7 

31.0 

2658.1 

720.0 

-6.9 

-7.1 

231.9 

5.6 

11.0 

32.0 

2756.4 

711.0 

-6.9 

-7.2 

241.2 

6.6 

11.4 

33.0 

2867.1 

701.0 

-6.9 

-7.z 

248.3 

8.3 

11.9 

34.0 

2968.0 

692.0 

-7.3 

-7.  ; 

251.5 

10.4 

12.2 

35.0 

3081.4 

682.0 

-8.2 

-9.. 

252.3 

11.4 

12.8 

36.0 

3207.4 

671.0 

-9.8 

-11.'. 

253.0 

12.8 

13.2 

37.0 

3323.2 

661.0 

-10.6 

-12.’ 

252.3 

13.1 

13.6 

38.0 

3428.6 

652.0 

-11.4 

-12.8 

250.5 

13.3 

14.0 

39.0 

3535.3 

643.0 

-11.8 

-12.6 

248.0 

13.4 

14.3 

40.0 

3643.1 

634.0 

-12.8 

-13.6 

246.1 

13.5 

14.8 

41.0 

3776.6 

623.0 

-13.5 

-14.1 

243.5 

13.6 

15.2 

42.0 

3887.1 

614.0 

-14.6 

-25.0 

242.0 

13.5 

15.7 

43.0 

3998.9 

605.0 

-15.0 

-25.  . 

242.3 

13.2 

16.1 

44.0 

4099.6 

597.0 

-15.4 

-22.’ 

244.6 

12.7 

16.5 

45.0 

4214.4 

588.0 

-15.3 

-21.8 

248.7 

11.9 

17.0 

46.0 

4317.7 

580.0 

-16.2 

-22.2 

252.2 

11.4 

17.4 

47.0 

4435.3 

571.0 

-17.1 

-21.4 

251.1 

11.6 

17.8 

48.0 

4554.3 

562.0 

-17.9 

-21.2 

249.5 

11.8 

18.2 

49.0 

4661.4 

554.0 

-18.8 

-22.-, 

248.7 

11.7 

18.7 

50.0 

4783. 2 

545.0 

-19,9 

-22,  J 

249.3 

10,9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,9 

-2.4 

270,3 

277,2 

2.7 

92.0 

0.0 

0. 

1.4 

-4,2 

271.4 

278,8 

2.9 

94.2 

0.0 

99. 

0.6 

-4.5 

272.6 

280.2 

3.0 

95.0 

0.1 

143. 

-1.0 

-3.5 

273.5 

281.4 

3.1 

97,4 

0,2 

167. 

-2.2 

-1.6 

274,4 

282.5 

3.2 

98.5 

0.3 

178. 

-2.9 

0.4 

275.5 

283.8 

3.2 

99.8 

0.3 

189. 

-3.6 

1.7 

276.6 

285.2 

3.3 

99.8 

0.3 

205. 

-4.4 

T.7 

277.3 

285.8 

3.3 

99.8 

0.3 

226. 

-6.7 

0.4 

277,9 

286.4 

3.2 

99,7 

0,4 

261. 

-7.4 

8.4 

278.8 

287.3 

3.3 

99.7 

0.5 

278. 

-6.4 

9.4 

280.6 

289.7 

3.5 

99.8 

0.8 

297. 

-4.2 

0.8 

282.4 

292.1 

3.7 

99.9- 

1.1 

305. 

-1.6 

*f.9 

283,7 

293,8 

3.8 

99,9 

1.2 

306. 

3,7 

l-,.0 

284,9 

295,3 

3.9 

100.9 

1.3 

306. 

5.1 

16.0 

286.2 

297.0 

4.0 

100.0 

1.6 

330. 

2.8 

i;.4 

287.3 

298.2 

4.1 

100.0 

1.8 

337. 

1.3 

7.8 

287.7 

298.2 

3.9 

99.9 

2.0 

340. 

1,9 

6.2 

288.5 

299.0 

3.9 

99.8 

2.2 

343. 

1.7 

4.4 

289.0 

299.3 

3.8 

99.8 

2.3 

345. 

0.9 

3.9 

289.4 

299.4 

3.7 

99  i7 

2.4 

346. 

0.9 

r.i 

290.6 

300.7 

3,7 

99.7 

2.5 

347, 

1.1 

".1 

291,5 

301,7 

3.7 

99,6 

2.6 

348. 

1.4 

4.6 

291.1 

300.4 

3.4 

99.5 

2.8 

350. 

1.8 

4.1 

291.6 

300.7 

3.3 

99.4 

2.9 

351. 

2.6 

3.8 

292.8 

302.0 

3,3 

99,4 

2,9 

352. 

4.4 

3.4 

292.9 

301,6 

3.1 

97.9 

3.1 

354. 

5.8 

3.2 

294.0 

302.8 

3.1 

97.7 

3.1 

355. 

7.7 

3.1 

295.2 

304.1 

3.2 

97.7 

3.2 

359. 

9.9 

3.3 

295.7 

304.5 

3.1 

97.2 

3.2 

3. 

10.9 

3,5 

296.0 

304.0 

2.8 

92.9 

3.3 

7, 

12.2 

3.7 

295.5 

302,5 

2.4 

90.0 

3,5 

14. 

12.5 

4.0 

295.8 

302.1 

2.2 

85.0 

3.7 

18. 

12.5 

4.4 

296.1 

302.4 

2.2 

88.9 

3.9 

22. 

12.4 

E.O 

296.8 

303.3 

2.2 

93.2 

4.  1 

25, 

12.4 

5.5 

296,9 

303,0 

2.1 

93.5 

4,3 

27. 

12.2 

6.1 

297.5 

303.6 

2.1 

95.0 

4.6 

30. 

12.0 

6.3 

297.3 

299.9 

0.8 

40.6 

4.9 

32, 

11.7 

6.  1 

298.1 

300.6 

0.8 

40.6 

5.3 

34, 

11.5 

3,4 

298.8 

302.0 

1.0 

53.6 

5.6 

36. 

11.1 

V.3 

300,3 

303.8 

1.1 

57.4 

5.9 

37. 

10.8 

3.5 

300.3 

303.7 

1.1 

59.7 

6.1 

39. 

11.0 

3.8 

300.7 

304.4 

1.2 

68.7 

6.3 

41. 

11.1 

4.1 

301.1 

304.9 

1.2 

75.2 

6.6 

42. 

10.9 

4.3 

301.2 

304.7 

1.1 

73.4 

6.9 

43, 

10.2 

3.9 

301.3 

304,8 

1.1 

77,3 

7.2 

44. 

1001 
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STATION  NO.  518 
ALBANY.  N V 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  146  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P> 

OiR 

SPEED 

U COMP 

V CLMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

19,2 

51.0 

4920.6 

535.0 

-20.5 

-22. 

2 50.5 

9.9 

9.3 

3.3 

302.3 

305.8 

1.1 

81.3 

7.5 

45. 

19.7 

52.0 

5032.0 

527.0 

-21.3 

-23.A 

249,6 

9,2 

8.7 

3.2 

302.6 

306,0 

1.1 

82.6 

7.7 

46. 

20.1 

53.0 

5144.7 

519.0 

-22.2 

-24.3 

246.5 

9.4 

8.6 

3.7 

302.8 

306.0 

1.0 

83.2 

7.9 

47. 

20.6 

54.0 

5258.8 

511.0 

-23.0 

-25.1 

240.9 

10.5 

9.2 

5.1 

303,2 

306,2 

1.0 

82.9 

8.1 

47. 

21.0 

55.0 

5374.2 

503,0 

-23.9 

-25.  i 

236.6 

11.8 

9.8 

0.5 

303.4 

306.3 

0.9 

85.1 

8.4 

48. 

21.6 

56.0 

5520.5 

493.0 

-25.1 

-26.0 

234.1 

13.8 

11.2 

'•!.l 

303.7 

306.4 

0,9 

87.5 

8,9 

48. 

22.1 

57.0 

5639.2 

485.0 

-25.9 

-27.:. 

236.1 

15.3 

12,7 

R.6 

304.1 

306,7 

O.R 

88.3 

9.3 

4 8. 

22.5 

58.0 

5744,4 

478.0 

-26,6 

-28, ~ 

239,2 

16.2 

14,0 

8.3 

304.5 

307.0 

0.8 

85.6 

9.7 

48. 

23.0 

59.0 

5866.2 

470.0 

-27.4 

-29.4 

243.0 

17.3 

15.4 

7.9 

305.0 

307.3 

0.7 

83.2 

10.1 

49. 

23.5 

60.0 

5974.0 

463.0 

-28.3 

-31.6 

245.6 

18.8 

17.2 

( .8 

305.1 

307.0 

0.6 

73.4 

10.7 

50. 

24.0 

61.0 

6098.9 

455.0 

-29,0 

-32.8 

24  7.2 

20,4 

18. 8 

V.9 

305.8 

307.6 

0.5 

69.2 

11.3 

51. 

24.4 

62.0 

6209.5 

448.0 

-30.1 

-35.2 

247.6 

21.0 

19.5 

-?.0 

305.8 

307.2 

0.4 

60.5 

11.7 

52. 

25.0 

63.0 

6321.4 

441.0 

-31.3 

— 36,  •’ 

247.1 

21,2 

19.5 

8.3 

305.7 

306.9 

0.4 

58.3 

12.5 

52. 

25.4 

64.0 

6434.6 

434.0 

-32.3 

-38.0 

246.1 

21.1 

19.3 

3.5 

305.7 

306.8 

0,3 

53.1 

13.0 

53. 

25.9 

65.0 

6549.0 

427.0 

-33,4 

-39."' 

244,6 

21.5 

19.4 

9.2 

305,8 

306.7 

0.3 

52.6 

13.6 

54, 

26.4 

66.0 

6698.3 

418.0 

-34,5 

-41,0 

242,9 

22,5 

20.0 

10.3 

306.3 

307.1 

0.2 

51.2 

14.2 

54. 

26.9 

67.0 

6816.1 

411.0 

-35.7 

-42.0 

241.4 

23.6 

20.7 

11.3 

306.2 

307.0 

0.2 

51.9 

14.9 

54. 

27.2 

68.0 

6935.4 

404.0 

-36.6 

-42.8 

240,7 

24.0 

20,9 

11.7 

306,5 

307.2 

0.2 

52.5 

15.4 

55, 

27.  T 

69.0 

7056.2 

397.0 

-37,7 

-43.8 

239,7 

24.1 

20.8 

12.2 

306.6 

307,3 

0.2 

52,7 

16.1 

55. 

2B.1 

70.0 

7178.6 

390.0 

-38.8 

-44.8 

238.6 

23.9 

20.4 

12.4 

306.7 

307.3 

0.2 

52.5 

16.7 

55. 

28.7 

71.0 

7320.4 

382.0 

-40.2 

99.  J 

235.8 

23.9 

19.8 

13.5 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

55. 

29.2 

72.0 

7428.2 

376.0 

-41.2 

99. '5 

233.3 

25.6 

20.5 

15,3 

306,9 

999,9 

99,9 

999,9 

18.2 

55, 

29.7 

73.0 

7555,6 

369,0 

-42.4 

99,9 

231.3 

27.7 

21.6 

IV,  3 

306.9 

999.9 

99,9 

999.9 

19.0 

55. 

30.1 

74.0 

7684.7 

362.0 

-43.7 

99.9 

230.0 

28.6 

21.9 

13.4 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.8 

55. 

30.6 

75.0 

7796.7 

356.0 

-44.7 

99.9 

228.7 

28.7 

21.5 

18.9 

306.9 

999.9 

99,9 

999.9 

20.6 

55. 

31.0 

76.0 

7910.2 

350.0 

-45.7 

99.9 

228.2 

29.8 

21.5 

19,2 

307.1 

999,9 

99.9 

999,9 

21.2 

54. 

31.4 

77.0 

8025.1 

344.0 

-46.8 

99.9 

229,4 

29.3 

22.2 

19.1 

307.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

54, 

31.8 

78,0 

8161.2 

337.0 

-47.6 

99,  ^ 

232.0 

29.6 

23.3 

13.2 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.7 

54. 

32.2 

79.0 

8279.7 

331.0 

-48.2 

99.  j 

235.3 

30.3 

24.9 

17.2 

308.6 

999.9 

99,9 

999,9 

23.4 

54, 

32.6 

80.0 

8400.1 

325.0 

-48.8 

99.9 

238.6 

31.6 

26,9 

16.4 

309,4 

999,9 

99,9 

999.9 

24.  1 

54. 

33.2 

81.0 

8542.9 

318.0 

-49,5 

99.9 

241,7 

34.3 

30.2 

16.3 

310.4 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

54. 

33.6 

82.0 

8667.6 

312.0 

-49.9 

99.9 

243.2 

36.0 

32.1 

IS. 2 

311.5 

999.9 

99,9 

999.9 

26.2 

55. 

34.1 

83.0 

8794.5 

306.0 

-50.2 

99.9 

244.9 

33.5 

34.8 

16,3 

312.8 

999,9 

99,9 

999,9 

27.2 

55. 

34.6 

84.0 

8923.8 

300.0 

-50.2 

99.9 

245,5 

42.7 

38.8 

17.7 

314,6 

999,0 

99,9 

999,9 

28.3 

56. 

35.0 

85.0 

9033.5 

295.0 

•^50,2 

99.  V 

245.2 

46.7 

42.4 

19.6 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

56. 

35.6 

86.0 

9190.3 

288.0 

-50,5 

99.  ■> 

244.4 

50.4 

45.5 

21.8 

317.8 

999.0 

99.9 

999.9 

31.2 

56. 

36.1 

87.0 

9327,4 

282.0 

-51.1 

99.9 

243.8 

51,9 

46.5 

22,9 

318.9 

999,9 

99,9 

999,9 

32,7 

57, 

36.7 

88.0 

9467.1 

276.0 

-51.5 

99,9 

242.9 

53.6 

47,7 

24,5 

320.4 

999,9 

99,9 

999.9 

34.6 

57, 

37.2 

89.0 

9585.7 

271.0 

-51.9 

99,9 

241.7 

56.5 

49,7 

26.7 

321.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

57, 

37.6 

90.0 

9730.8 

265,0 

-51.9 

99.9 

240.9 

59.2 

51.8 

28.8 

323.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

58. 

38.0 

91.0 

9854.3 

260.0 

-51,5 

99.9 

240.6 

60.7 

52.8 

29,8 

325.9 

999,9 

99,9 

999,9 

38.9 

58, 

38.4 

92.0 

9980.2 

255.0 

-52.4 

99.9 

241.3 

56.8 

49,8 

27,3 

326.3 

999.9 

99,9 

999,9 

40.9 

58. 

38.8 

93.0 

10108.0 

250.0 

-53.2 

99,  V 

242.3 

54.9 

48.6 

25.5 

327.0 

999,9 

99.9 

999,9 

42.1 

58. 

39.2 

94.0 

10237.7 

245.0 

-54.5 

99,9 

243,2 

56,7 

52.3 

26.5 

326,9 

999,9 

99,9 

999,9 

42.8 

58. 

39.7 

95.0 

10396.3 

239.0 

-55.2 

99.9 

243.8 

69  .9 

62.7 

33.9 

328.3 

999,9 

99,9 

999.9 

44.7 

58. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
«=  BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1002 


STATION  NO.  518 
ALBANY.  N Y 

6 fEBRlJARY  1975 

515  GMT  lAO  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  Pi 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/T.EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

OG 

40.3 

96.0 

10558.6 

233.0 

-55.2 

99,9 

244.9 

78.7 

71.3 

31i.3 

330.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.7 

59. 

40.8 

97.0 

10669.2 

229.0 

-55.3 

99.9 

244.2 

77.6 

71,0 

3i.4 

332.1 

999,9 

99,9 

999,9 

50,2 

59, 

41.3 

98.0 

10809.9 

224.0 

-55,5 

99.9 

247,5 

71,7 

66.3 

27.5 

333.9 

999.9 

99,9 

999.9 

52.6 

59, 

41.8 

99.0 

10954.0 

219.0 

-55.2 

99,9 

248.9 

64.6 

60.2 

23.2 

336.6 

999.9 

99.9 

999,9 

54.6 

60. 

42.2 

100.0 

11101.6 

214.0 

-54.7 

99.  ^ 

250.1 

59.9 

56.3 

20,4 

339,6 

999,9 

99,9 

999,9 

55,9 

60. 

42.8 

101.0 

11252.9 

209.0 

-54,8 

99.  2 

251.4 

53.9 

51.1 

17.2 

341.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

60. 

43.3 

102.0 

11407.8 

204.0 

-54.7 

99.9 

251.3 

49.1 

46.5 

15.7 

344.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

61. 

43.8 

103.0 

11534.4 

200.0 

-54.8 

99,9 

250.7 

47.3 

44.6 

15,7 

346.0 

999,9 

99,9 

999.9 

60.8 

61. 

44.3 

104.0 

11696.3 

195.0 

-54.8 

99.9 

249.7 

50.2* ** 

47.1 

17.4 

348.5 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

61. 

44.7 

105.0 

11828.8 

191.0 

-55.0 

99.9 

243.8 

54.0* 

50.3 

19,5 

350,3 

999,9 

99.9 

999.9 

63,2 

61. 

45.2 

106.0 

11964.1 

187.0 

-54,8 

99.9 

248,2 

55.7* 

51,7 

20,6 

352.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

61. 

45.7 

107.0 

12102.3 

183.0 

-55.0 

99.9 

249.2 

51.2* 

47.3 

18. 2 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

61. 

46.3 

108.0 

12243.7 

179.0 

-54.7 

99. 'J 

251.7 

44.8* 

42.6 

14.1 

357,4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

62. 

46.9 

109.0 

12388,3 

175,0 

-54,7 

99,9 

253,7 

46.0* 

44.1 

12.9 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

62. 

47,3 

IIO.O 

12535.9 

171.0 

-55.7 

99.9 

254,8 

50,0* 

43.2 

13.1 

360.4 

999.9 

99.9 

999.9 

7i.2 

62. 

48.1 

111.0 

12725.3 

166.0 

-54.8 

99,9 

255.3 

60.4* 

58.4 

15.4 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.2 

63. 

48.6 

112.0 

12881.4 

162.0 

-54.5 

99.9 

254.4 

62.5* 

60.2 

16.8 

368.0 

999,9 

99,9 

999,9 

75.6 

63. 

s7.0 

113.0 

13041.6 

158.0 

-54,5 

99,9 

254.1 

58.4* 

56.1 

16.0 

370,6 

999.9 

99,9 

999.9 

77,8 

63. 

49.4 

114.0 

13205.4 

154.0 

-55.5 

99.9 

253.3 

54.5* 

52.2 

15.6 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

63. 

49.9 

115.0 

13330.7 

151.0 

-55.8 

99,  i 

251.3 

55,7* 

52,7 

17,9 

373.2 

999.9 

99,9 

999,9 

80.0 

64. 

50.5 

116.0 

13545.5 

146.0 

-55.0 

99.9 

249.2 

58,3* 

54.5 

20.7 

378.2 

999,9 

99,9 

999,9 

81.5 

64. 

51.0 

117.0 

13723.1 

142.0 

-54,8 

99.9 

249,7 

51,1* 

47.9 

17.7 

381.6 

999,9 

99.9 

909.9 

84.3 

64. 

51.5 

118.0 

13659.6 

139.0 

-54.8 

99.9 

253.1 

40.5* 

38.3 

11.8 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.  1 

64. 

52.0 

119.0 

13998.8 

136.0 

-55.8 

99,9 

256.9 

37.5* 

36.6 

3.5 

384.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

64. 

52.5 

120.0 

14188.2 

132.0 

-57,4 

99,9 

257.8 

38.0* 

37.1 

8.1 

385,1 

999,9 

99,9 

999,9 

87.0 

64. 

93.0 

121.0 

14333.2 

129.0 

-58.4 

99.9 

256.4 

35.3* 

34.3 

8.3 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.8 

64. 

93.6 

122.0 

14531.1 

125.0 

-58.9 

99.9 

249.6 

41.5* 

38.9 

14.4 

388.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.1 

65. 

54,0 

123.0 

14683.5 

122.0 

-58,8 

99.  J 

245.8 

51,2* 

46.7 

21,0 

391.3 

999,9 

99.9 

999,9 

90.0 

65. 

54.4 

124.0 

14839.6 

119.0 

-59,7 

99,9 

244.  5 

54,6*  . 

49.3 

23.5 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

92.4 

65. 

55.0 

125.0 

14999.2 

116.0 

-59.8 

99.9 

245. B 

49.3* 

45.0 

20.2 

395.0 

999.9 

99,9 

999.9 

93.8 

64. 

55.4 

126.0 

15217.8 

112.0 

-61.1 

99.9 

248.7 

44.7* 

41.6 

16.2 

396.6 

999,9 

99.9 

999.9 

95,  1 

65. 

55.8 

127,0 

15386.3 

109,0 

-61.5 

99,9 

251.0 

41,1* 

38.9 

13.4 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96.1 

65. 

56.2 

123.0 

15559.2 

106.0 

-61.7 

99.9 

252.4 

37.8* 

36.1 

11.4 

401.8 

999.0 

99.9 

990.9 

97.1 

65. 

56.8 

129.0 

15736.7 

103.0 

-62.6 

99.9 

253.2 

34.3* 

32.8 

9.9 

403.3 

999.9 

99.9 

909.9 

98.3 

65. 

57.3 

130.0 

15918.9 

100.0 

-62.8 

99.  V 

254.8 

36.2* 

34,9 

9,5 

406.4 

999,9 

99,9 

999,9 

99,2 

65. 

58.0 

131.0 

16105.9 

97.0 

-64.2 

99,9 

257.6 

45.2* 

44,2 

9.7 

407,3 

999,9 

99,9 

999,9 

100,4 

65. 

58.5 

132.0 

1629E.5 

94.0 

-63.6 

99.9 

259.4 

46.7* 

45.9 

.3.6 

412.1 

999,9 

99.9 

999.9 

102.7 

65. 

59.1 

133.0 

16497.7 

91.0 

-63,4 

99.9 

261.5 

38.0* 

37.5 

5.6 

416,3 

999,9 

99.9 

999.9 

103.9 

66. 

59.7 

134.0 

16703.3 

88.0 

-64.2 

99.9 

260.8 

30.1* 

29.7 

.t.  8 

418.8 

999,9 

99,9 

999.9 

105.0 

66. 

60.2 

135.0 

16843.7 

86.0 

-65,0 

99.9 

255.9 

31.2* 

30.3 

7.6 

419.9 

999,9 

99.9 

999.9 

105.6 

66. 

60.9 

136.0 

17134.3 

82.0 

-64.8 

99.9 

251,2 

39.6* 

37.5 

12.8 

426.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

66. 

61.7 

137.0 

17361.9 

79.0 

-64.6 

99,9 

252.7 

44.1* 

42.1 

13.1 

431.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

66. 

62.4 

138.0 

17598.4 

76.0 

-64.6 

99.9 

255.4 

46.2* 

44.7 

11.6 

435,9 

999,9 

99.9 

999.9 

111.4 

66. 

63.2 

139.0 

17844.6 

73.0 

-64,4 

99,9 

253.0 

45.7* 

44.7 

9,5 

441.3 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

66. 

64.0 

140.0 

18101.6 

70.0 

-63.8 

99.9 

262.0 

45.9* 

45.4 

6.4 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMFEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^^i  6 DEG 


1003 


STATION  NO.  SIS 
ALBANY,  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  146  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 P 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

Al 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.9 

141.0 

16370.3 

67.0 

-63.6 

99.9 

270.4 

36.6* 

36.6 

-3.2 

454.0 

599.9 

99.9 

999.9 

117.5 

67. 

65.6 

142.0 

16651.3 

64.0 

-64.0 

99.9 

270.8 

40,5* 

40,5 

-3,6 

459,1 

999,9 

99,9 

999,9 

119.3 

67. 

«6«7 

143.0 

18945.5 

61.0 

-63.8 

99.9 

264.2 

50.3* 

50.1 

465.9 

999,9 

99.9 

999.9 

121.6 

68. 

67.5 

144.0 

19254.5 

58,0 

-64.2 

99.9 

263.2 

40.3* 

40.0 

4.8 

471.8 

999,9 

99.9 

999.9 

124.2 

68. 

48.4 

145,0 

19469.4 

56.0 

-64,0 

99.7 

256.4 

33.2* 

32.3 

7.8 

477.0 

999,9 

99.9 

999.9 

125.6 

68. 

69.3 

146.0 

19806.3 

53.0 

-64.6 

99.7 

252.2 

40.0* 

38.0 

12.2 

483.2 

999,9 

99.9 

999.9 

127.6 

68. 

70.1 

147.0 

20161.4 

50.0 

-65.6 

99.9 

253.3 

41,6* 

39.8 

li.9 

488,9 

999,9 

99,9 

999,9 

129.7 

68, 

71.0 

14S.0 

20536.7 

47.0 

-66.6 

99,9 

255,4 

33.8* 

32.7 

3,5 

495,2 

999,9 

99.9 

999.9 

132.0 

68. 

72.1 

149.0 

20799.3 

45.0 

-67.3 

99.9 

262.9 

31.6 

31.4 

3,9 

499.8 

999.9 

99,9 

999.9 

133.6 

69. 

73.2 

150.0 

21214.1 

42.0 

-68.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

506.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

74.2 

151.0 

21658.4 

39.0 

-68.3 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

518.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

STATION  NO.  518 
ALBANY.  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  1A8  19.  0 


TIME 

CNTCT 

'HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/JEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.0 

86.0 

902.0 

-3.1 

-4.1 

160.0 

0.5 

-0.2 

0,5 

271.0 

278,3 

2.9 

93,0 

0.0 

0, 

0.5 

7.0 

190.5 

979.0 

-3.4 

-3.8 

71,7 

14,5 

-13.8 

-4.6 

271.8 

279.3 

3,0 

97.0 

0.4 

64. 

1.0 

8.0 

296.2 

966.0 

-4.0 

-4.0 

83.0 

7.4 

-7.3 

-0.9 

272.2 

279.7 

2.9 

100.8 

O.l 

327. 

1.4 

9.0 

403.3 

953.0 

-3.4 

-3.4 

141.2 

4.5 

-2.8 

3.5 

273.9 

281,9 

3.1 

100.6 

0.  1 

336. 

U8 

10.0 

503.6 

941.0 

-3.5 

-3.5 

161.5 

6.9 

-2.2 

6.  5 

274,7 

282,8 

3.1 

100.6 

0.3 

337. 

2.3 

11.0 

639.3 

925.0 

-3.4 

-3.4 

162.3 

8.0 

-2.4 

7.6 

276.3 

284.6 

3.2 

100.3 

0.5 

340. 

2.5 

12.0 

742.6 

913.0 

-3.8 

-3.8 

162.4 

7.8 

-2.4 

7.4 

?76,8 

285.0 

3.2 

100.0 

0.6 

341. 

3.2 

13.0 

855.8 

900.0 

-4.5 

-4.5 

173.3 

7.C 

-0.9 

7.8 

277.3 

285.3 

3.1 

99.9 

0.9 

342. 

3.7 

14.0 

961.7 

888.0 

-4.2 

-4.2 

186.4 

8.9 

1.0 

0.8 

278.7 

287.0, 

3.2 

100.0 

1.2 

346. 

4.1 

15.0 

1078.0 

875.0 

-4.8 

-4.8 

200.1 

8.2 

2.8 

7.7 

279.2 

287.3 

3.1 

99,9 

1.4 

350. 

4.7 

16.0 

1214.2 

660.0 

-4.8 

-4,8 

229.6 

6.5 

5.0 

4.2 

280.6 

288.9 

3.1  . 

99,9 

1.6 

356. 

S.l 

17.0 

1324.7 

848.0 

-5.5 

-5.6 

246.9 

6.6 

6.0 

2.6 

280.9 

288.8 

3.0 

99.8 

1.6 

1. 

5.5 

18.0 

1427.1 

837.0 

-6.3 

-6.3 

256.4 

7.2 

7.0 

1.7 

281.2 

288.7 

2.8 

99.7 

1.7 

6* ** 

5.9 

19.0 

1540.1 

825.0 

-6.7 

-6.3 

264.0 

7.3 

7.3 

9.8 

281.8 

289.3 

2.8 

99.6 

1.8 

12. 

6.3 

20.0 

1654.5 

813.0 

-7.3 

-7.4 

273,0 

6.7 

6.7 

-0.3 

282.4 

289.6 

2,7 

99.5 

1.8 

18. 

6.9 

21.0 

1790.1 

799,0 

-6,7 

-6,8 

272.9 

6.0 

6.0 

-0,3 

284,4 

292.2 

2.9 

99.3 

1.8 

24. 

7.2 

22.0 

1898.4 

788.0 

-7.3 

-7.4 

264.5 

6.5 

6.5 

0.6 

284  .9 

292.5 

2.8 

99.3 

1.9 

27. 

7.7 

23.0 

2018.0 

776.0 

-7.8 

-7.9 

251.6 

7.6 

7.2 

2.4 

285.7 

293.1 

2.7 

98.9 

2.0 

32. 

8.1 

24.0 

2129.1 

765.0 

-7.9 

-8.1 

242.7 

7.7 

6.9 

3,5 

286,7 

294,1 

2.7 

98,9 

2.2 

35. 

8.5 

25.0 

2241.8 

754.0 

-7.9 

-8.1 

235,2 

7.6 

6.2 

4,3 

287.9 

295.5 

2.8 

98.7 

2.4 

37. 

9.0 

26.0 

2387.8 

740.0 

-7.5 

-7.5 

228.1 

7.4 

5.5 

4.9 

289.9 

298.0 

2.9 

98.7 

2.6 

38. 

9,9 

27.0 

2504.4 

729.0 

-8.1 

-8.2 

225.1 

7.4 

5.2 

5.2 

290.5 

298.3 

2.8 

98.7 

2.8 

38. 

9.9 

29.0 

2622.6 

718.0 

-8.1 

-8.3 

222.0 

7.4 

5.0 

5,5 

291.8 

299,7 

2.9 

98.4 

3.0 

39. 

10.3 

29.0 

2731.6 

708.0 

-8,7 

-8.9 

219.2 

7.3 

4,6 

5,6 

292.3 

300.0 

2.8 

98.3 

3.2 

39. 

10.8 

30.0 

2853.0 

697.0 

-9.1 

-9.3 

215,2 

7,2 

4.1 

5.8 

293.1 

300.7 

2.7 

98.0 

3.4 

39, 

11.2 

31.0 

2976.2 

686.0 

-9.4 

-9.6 

212.7 

7.3 

3.9 

S.l 

294.1 

301.7 

2.7 

98.0 

3.6 

38. 

11.6 

32.0 

3089.6 

676.0 

-10.3 

-10.6 

211.5  . 

7.6 

4.0 

6.5 

294,3 

301.5 

2.5 

97,7 

3.7 

38. 

12.0 

33.0 

3216.0 

665.0 

-10,8 

-11.2 

211.2 

8.0 

4.1 

6.8 

295.1 

302,0 

2.4 

96,9 

4.0 

38. 

12.5 

34.0 

3332.4 

655.0 

-11.7 

-12.1 

211.2 

8.3 

4.3 

7.1 

295,4 

302.0 

2.3 

96.6 

4.2 

37. 

12.9 

35.0 

3450.3 

645.0 

-12.3 

-12.8 

211.2  , 

8.5 

4.4 

7.3 

296,0 

302.4 

2.2 

96.1 

4.4 

37. 

13.5 

36.0 

3605.8 

632.0 

-13.2 

-13.8 

211.3 

8.9 

4.6 

7.6 

296.6 

302.6 

2.1 

95.4 

4.7 

37. 

13.9 

37.0 

3727.2 

622.0 

-13.9 

-14,6 

210.8 

9,1 

4,7 

7,8 

297.1 

302,9 

2.0 

94.7 

4.9 

36. 

14.4 

38.0 

3850.1 

612.0 

-15.1 

-15.3 

209.4 

9.6 

4.7 

8.3 

297.2 

302.6 

i.a 

94.2 

5.2 

36. 

14.8 

39.0 

3962.1 

603.0 

-15.8 

-16.5 

207.9 

9.8 

4.6 

8.7 

297.6 

302.8 

1.7 

93.9 

5.4 

36. 

15.2 

40.0 

4088.1 

593.0 

-16.4 

-17.3 

206.4 

10.0 

4.4 

9.0 

298,3 

303.2 

1.7 

93.3 

5.7 

35. 

15.7 

41.0 

4241.7 

581.0 

-17.3 

-18.2 

205.1 

9,9 

4.2 

9.0 

299,0 

303,7 

1.6 

92.5 

6.0 

35. 

16.2 

42.0 

4358.7 

572.0 

-18.1 

-19,1 

204.0 

9,6 

3,9 

3.8 

299.4 

303.8 

1.5 

92.0 

6.2 

34. 

16.7 

43.0 

4490.3 

562.0 

-19.2 

-20.1 

202.7 

9.3 

3.6 

3.6 

299.6 

303.8 

1.4 

92.0 

6.5 

34. 

17.1 

44.0 

4610.3 

553.0 

-20.1 

-21.1 

202.3 

9.4 

3.6 

9.7 

299.9 

303.8 

1.3 

91.8 

6.7 

34. 

17.5 

45.0 

4731.8 

544.0 

-20,9 

-22.0 

203.  1 

10,0 

3.9 

9.2 

300.3 

304.0 

1.2 

91.0 

7.0 

■ 33. 

17.9 

46.0 

4854.9 

535.0 

-21.8 

-23.0 

205.5 

11.4 

4.9 

10.3 

300.6 

304.1 

1.1 

90.2 

7.1 

33. 

18.4 

47.0 

4979.6 

526.0 

-22.8 

-24.0 

209.3 

12.8 

6.3 

11. 1 

301.0 

304.2 

1.0 

89.4 

7.6 

32. 

18.8 

48.0 

5106.1 

517.0 

-23.6 

-24.3 

213.4 

13.0 

7.2 

10.9 

301.5 

304.5 

1.0 

89.3 

7.9 

32. 

19.2 

49.0 

5234.2 

508.0 

-24.6 

-26.0 

218.0 

12.9 

7.9 

10.2 

301.7 

304.5 

0.9 

88*6 

8.2 

32. 

19.7 

50.0 

5349.6 

500.0 

-25.7 

-27.1 

223.1 

12.7 

8.7 

9.2 

301.8 

304.4 

0.8 

87.8 

8.6 

33. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EcEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1005 


ST«TirN  NO.  518 
ALBANY,  N Y 


6 FEBWiARY  1975 

1115  GMT  1A8  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

20.2 

51.0 

5510.6 

689.0 

-26.9 

-28.6 

226.3 

12.5 

9.1 

8.6 

302.2 

306.6 

0.7 

86.8 

9,0 

36. 

20.7 

52.0 

5629.3 

681.0 

-27,9 

-29.5 

228.0 

12.2 

9,1 

8.2 

302.6 

306,5 

0.7 

85.9 

9.3 

36. 

21.2 

53.0 

5766.8 

672.0 

-29.0 

-30.8 

220.8 

11.6 

8.7 

7.6 

302.7 

306.7 

0.6 

86.2 

9.7 

35. 

21.6 

56.0 

5886.8 

666.0 

-30.0 

-31.9 

228.9 

10.9 

8.2 

7.2 

302.9 

306.7 

0,6 

83.5 

9.9 

35. 

22.1 

55.0 

6010.6 

656.0 

-31.3 

-33,3 

228.6 

10,0 

7.5 

5.7 

302,7 

306.6 

0.5 

82.6 

10.2 

35. 

22.7 

56.0 

6167.1 

666.0 

-32.5 

-36,6 

226.8 

9,0 

6.5 

6.1 

303.2 

306,6 

0.6 

81.0 

10.6 

36. 

23.1 

57.0 

6296.6 

638.0 

-33,7 

-35.9 

225.3 

8.3 

5.9 

5.8 

303.2 

306,6 

0.6 

79.8 

10.8 

36. 

23.7 

58.0 

6623.5 

630.0 

-36.9 

-37.3 

223.5 

7.7 

5.3 

5.6 

303.3 

306.5 

0.6 

78.3 

11.0 

36. 

26.2 

59.0 

6556.2 

622.0 

-36.0 

-38.6 

226.1 

7.6 

5.2 

5.3 

303.6 

306.5 

0.3 

77.2 

11.3 

36. 

26.7 

60.0 

6686.9 

616.0 

-37.1 

-39.7 

227.6 

6.8 

5.0 

6.6 

303.7 

306.7 

0,3 

76.3 

11.5 

36. 

25.2 

61.0 

6821.5 

606.0 

-38.2 

-60.9 

231.3 

6.0 

6.7 

3.8 

306.0 

306.9 

0.3 

75.6 

11.7 

3 7. 

25.8 

62.0 

6960.9 

399.0 

-39.6 

-62.6 

,229.7 

5.6 

6.3 

3.6 

303.6 

306.6 

0.2 

72.8 

11.9 

37. 

26.2 

63.0 

7078.9 

391.0 

-61.3 

99.9 

225.7 

5.7 

6.1 

6.0 

303 .3 

999,9 

99,9 

999,9 

12.0 

37. 

26.8 

66.0 

7201.3 

386.0 

-62.6 

99.9 

226.2 

6.5 

6.5 

6,6 

303.5 

999,9 

99,9 

999,9 

12.2 

37. 

27.2 

65.0 

7325.6 

377.0 

-63.3 

99.9 

228.2 

7.5 

5,6 

5.0 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

12.3 

37, 

27.8 

66.0 

7687.9 

368.0 

-63.9 

99.9 

236.7 

10.2 

8.6 

5.6 

305.2 

999.9 

99,9 

999.9 

12.7 

38. 

28.3 

67.0 

7616.6 

361.0 

-65.0 

99.9 

261.6 

13.5 

11.8 

5.5 

305,6 

999,9 

99,9 

999,9 

13.0 

38, 

28.8 

68.0 

7767.2 

356.0 

-65. G 

99.9 

263,5 

17.5 

15,7 

7.8 

305,9 

999,9 

99,9 

999,9 

13.6 

39, 

29.3 

69.0 

7879.9 

367.0 

-66,7 

99.9 

266.5 

21.7 

19.5 

9.3 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

13.9 

60. 

29.8 

70.0 

8015.0 

360.0 

-67.0 

99.9 

265.1 

25.2 

22.9 

10.6 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

16.6 

61. 

30.6 

71.0 

8172.6 

332.0 

-68.0 

99.9 

265.8 

29.1 

26.5 

11.9 

308.7 

999,9 

99,9 

999,9 

15.5 

A3. 

30.9 

72.0 

8312.7 

325.0 

-68.7 

99,9 

265,9 

33,3 

30,6 

13.6 

309,6 

999,9 

99,9 

999,9 

16.2 

66. 

31.2 

73.0 

8655.9 

318.0 

-68.8 

99.9 

265.7 

36.1 

32.9 

16.8 

311.3 

999.9 

99.9 

999,9 

16.8 

65. 

31.8 

76.0 

8581.0 

312.0 

-69.0 

99.9 

265.3 

61.2 

37.5 

17.2 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

66. 

32.2 

75.0 

8708.3 

306.0 

-69.6 

99.9 

265.3 

63.8 

39,8 

!3.3 

313.9 

999,9 

99,9 

999,9 

19,2 

67. 

32.8 

76.0 

8838.1 

300.0 

-69.6 

99.9 

265.2 

67.2 

62.8 

19.8 

315.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

69, 

33.2 

77.0 

8970.2 

296.0 

-50.2 

99.  9 

266.8 

69.5 

66.7 

21.1 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

50. 

33.8 

78.0 

9127.5 

287.0 

-50.5 

99.9 

263.9 

52.3 

67.0 

23.0 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

51. 

36.6 

79.0 

9265.1 

281.0 

-51,0 

99.9 

263,8 

53,9 

68.6 

23.8 

319,3 

999,9 

99,9 

999,9 

25.6 

52. 

36.9 

80.0 

9605.6 

275.0 

-51.6 

99.9 

266,3 

55,3 

69,9 

2V.0 

320,6 

999,9 

99.9 

999.9 

27.1 

52. 

35.5 

81.0 

9572.6 

268.0 

-51.8 

99.9 

266.8 

57.2 

51.7 

26.3 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9- 

29.1 

53, 

36.1 

82.0 

9719.1 

262.0 

-52.6 

99.9 

265.6 

56.6 

51.5 

23.6 

323.6 

999,9 

99,9 

999,9 

31.2 

56. 

36.6 

83.0 

9863.6 

257.0 

-52.9 

99.9 

265,9 

55,6 

50.8 

22.7 

326,9 

999.9 

99,9 

999.9 

32.8 

55. 

37.1 

86.0 

9996.1 

251.0 

-52,6 

99.  9 

265.9 

55.8 

50.9 

22.7 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

55. 

37.5 

85.0 

10126.3 

266.0 

-52.0 

99.9 

265.8 

56.1 

51.2 

23.0 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

56. 

38.2 

86.0 

10313.3 

239.0 

-52.1 

99.9 

266.1 

55.5 

50.7 

22.5 

332.9 

999.9 

99,9 

999,9 

38.  1 

56, 

38.7 

87.0 

10650.2 

236.0 

-52,1 

99,9 

266.8 

56,0 

69,7 

ri.3 

336,9 

999,9 

99,9 

999,9 

39,7 

57. 

39.2 

88.0 

10590.0 

229.0 

-52.1 

99.9 

268.0 

50.8 

67.1 

19.0 

337.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

57. 

39.8 

89.0 

10762.0 

223.0 

-51.8 

99.9 

268.8 

66.6 

63.2 

16.8 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

58. 

60.3 

90.0 

10909.1 

218.0 

-51.6 

99.9 

267.9 

66,1 

62,7 

17,3 

362.6 

999,9 

99,9 

999,9 

66,3 

58, 

60.9 

91.0 

11059.6 

213.0 

-51.8 

99.9 

267.2 

69,6 

65,7 

19.2 

366.5 

999.9 

99,9 

999.9 

65.9 

58. 

61.6 

92.0 

11213.6 

208.0 

-51.8 

99.9 

268.0 

52.3 

68.5 

19.6 

366.  S 

999,9 

99,9 

999.9 

67.5 

58. 

62.0 

93.0 

11371.3 

203.0 

-52.1 

99.9 

269.0 

53.1 

69.6 

19.1 

368.8 

999,9 

99.9 

999.9 

69.5 

59. 

62.6 

96.0 

11500.1 

199.0 

-52.1 

99,9 

268.5 

50.8 

67,3 

18.7 

350.  B 

999.9 

99.9 

999,9 

51.2 

59. 

63.1 

95.0 

11666.9 

196.0 

-52.1 

99.9 

267.2 

46.8 

63.2 

18.2 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

60. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  DcEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


STATICN  NO.  518 
ALBANY,  N Y 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HFIGHT 

GPM 

63.8 

96.0 

11868.2 

66.6 

97.0 

12007.2 

65.0 

98.0 

12165.2 

65.5 

99.0 

■ 12368.1 

66.1 

100.0 

12680.2 

66.7 

101.0 

12671.3 

67.3 

102.0 

12867.6 

67.9 

103.0 

13023.6 

68.5 

106.0 

13193.6 

69.0 

105.0 

13320.1 

69.6 

106.0 

13692.6 

50.2 

107.0 

13669.0 

50.7 

108.0 

13850.6 

51.2 

109.0 

13990.1 

51.8 

110.0 

16181.0 

52.5 

111.0 

16377.5 

53.0 

112.0 

16529.5 

53.6 

113.0 

16735.8 

56.2 

116.0 

16895.5 

56.8 

115.0 

15058.7 

55.5 

116.0 

15282.6 

56.0 

117.0 

15655.6 

56.6 

118.0 

15633.7 

57.1 

119.0 

15817.0 

57.7 

120.0 

16005.8 

58.2 

121.0 

16200.6 

58.9 

122.0 

16333.7 

59.6 

123.0 

16538.1 

60.0 

126.0 

16763.6 

60.6 

125.0 

16892.8 

61.5 

126.0 

17191.9 

62.1 

127.0 

17366.7 

62.7 

128.0 

17505.6 

63.2 

129.0 

17751.6 

63.8 

130.0 

17921.3 

66.5 

131.0 

18186.3 

65.1 

132.0 

18365.6 

65.8 

133.0 

18667.1 

66.5 

136.0 

18862.2 

67.2 

135.0 

19063.5 

68.0 

136.0 

19251.6 

68.9 

137.0 

19577.0 

69.7 

138.0 

19803.1 

70.6 

139.0 

20158.0 

71.6 

160.0 

20606.6 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

188.0 

-52.3 

99.9 

186.0 

-52.7 

99.9 

179.0 

-52.6 

99.9 

176.0 

-52.9 

99.9 

171.0 

-53.2 

99.9 

166.  0 

-53.5 

99,9 

161.0 

-56.6 

99.9 

157.0 

-56.9 

99.9 

153.0 

-56.9 

99,9 

150.0 

-55.0 

99.9 

166.0 

-56.0 

99.9 

162.0 

-56.2 

99,9 

138.0 

-56.3 

99,9 

135.0 

-56.5 

99.9 

131.0 

-56.3 

99.9 

127.0 

-57.5 

99,9 

126.0 

-57.3 

99,9 

120.0 

-57.5 

99.9 

117.0 

-58.1 

99.  9 

116.0 

-59,0 

99,9 

110.0 

-59.5 

99.9 

107.0 

-59.5 

99.9 

106.0 

-59.3 

99.9 

101.0 

-59.3 

99,9 

98.0 

-59.3 

99.9 

95.0 

-59.3 

99.9 

93.0 

-59.8 

99.  9 

90.0 

-60.7 

99,9 

87.0 

-61.8 

99,9 

85.0 

-61.2 

99.9 

81.0 

-61.6 

99,9 

79.0 

-61.9 

99,9 

77.0 

-61.8 

99.9 

76.0 

-61,6 

99.9 

72.0 

-61,8 

99.  9 

69.0 

-62.7 

99,9 

67.0 

-63.2 

99.9 

66.0 

-63,2 

99,9 

62.0 

-63.6 

99.9 

60.0 

-63’.  8 

99.9 

58.0 

-63.6 

99.  9 

55.0 

-66.5 

99,  9 

53.0 

-65.1 

99.9 

50.0 

-65.3 

99.9 

68.0 

-65.1 

99,9 

6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

265.6 

66.2 

60.2 

265,3 

67,3 

63.2 

265.7 

67.0 

62.8 

263.9 

62.2 

37.9 

239.6 

62.3 

36,5 

237.  1 

52.2 

63.8 

237.2 

62.2 

52.3 

238.5 

60.7 

51.8 

261.3 

51.7 

65,3 

263.2 

69.6 

66.2 

266.6 

52.1* •* 

67.1 

267.5 

51,2* 

67.3 

269.6 

67.1* 

66.1 

268.2 

62.6* 

39.6 

263.8 

60.1* 

36.0 

262,1 

63.6* 

38.3 

263.6 

65,6* 

60.6 

265.0 

60.0* 

36.2 

266.3 

36,0* 

32.5 

266.7 

37,2* 

33.7 

263.6 

38.5* 

35.9 

251.7 

60.5* 

38.6 

253.9 

39.5* 

38.0 

255.2 

35,6* 

36.6 

256.0 

31.1* 

30.2 

255.6 

28.7* 

27.8 

252.0 

29.0* 

27,5 

269,6 

30.1* 

28.2 

267.0 

30.0* 

27.7 

267.6 

33.9* 

31.6 

250,3 

63,2* 

60.7 

256.2 

66.1* 

62.6 

256.8 

61.5* 

60.6 

256.3 

37,7* 

36.6 

253.6 

37,1* 

35.6 

252.8 

63,9* 

61,9 

253.8 

63.0* 

61.3 

255,0 

36.2* 

33.0 

256,6 

28.3* 

27.5 

256.6 

27,0* 

26.0 

250.3 

29.1* 

27.6 

269,9 

30.5* 

28.6 

256.7 

35.2* 

36.0 

256. C 

65.1* 

63.3 

256.8 

37,9* 

36.9 

V roMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

DG  K 

DG  M 

18,2 

356,3 

999,9 

19,6 

357,7 

999.9 

19.6 

360.8 

999,9 

18.6 

363.2 

999,9 

21,6 

366.6 

999,9 

23.3 

367.1 

999.9 

33.7 

368.5 

999.9 

31.7 

370.7 

999.9 

26.8 

373,6 

999,9 

22.6 

375.2 

999.9 

22.6 

376.5 

999.9 

19.6 

379.2 

999,9 

16.6 

382.0 

999.9 

i5.8 

386.2 

999.9 

17,7 

387.8 

999.9 

29.3 

389,2 

999.9 

29.2 

392,1 

999.9 

16.9 

395.5 

999.9 

15.6 

397.2 

999.9 

15,9 

39.8.6 

999.9 

16.0 

601.7 

999.9 

12.7 

606.9 

999,9 

11.0 

608.5 

999,9 

9.1 

612.0 

999,9 

7.5 

615.5 

999.9 

7.2 

619.2 

999.9 

8,9 

620.8 

999,9 

10.6 

623.0 

999.9 

11.3 

625.0 

999.9 

12.9 

628.9 

999,9 

16.6 

636.5 

999.9 

12.0 

636.5 

999.9 

9.5 

660.1 

999.9 

8,9 

665.5 

999,9 

10.6 

668.6 

999,9 

12.9 

652.2 

999.9 

T2.0 

656,8 

999,9 

8.9 

660.8 

999,9 

6.7 

666.6 

999,9 

7.3 

668.2 

999,9 

9.8 

673.6 

999.9 

10,5 

678.2 

999,9 

9.3 

682.0 

999.9 

12.6 

689.6 

999.9 

8.7 

695.8 

999.9 

1A8  19. 


MX  RTO 

PH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999,9 

56.5 

99.9 

999,9 

56,1 

99,9 

999.9 

58.0 

99.9 

999,9 

59,6 

99,9 

999,9 

60.6 

99.9 

999.9 

62.1 

99.9 

999.9 

66.6 

99.9 

999.9 

66.9 

99,9 

999,9 

69.2 

99.9 

999.9 

69.9 

99.9 

999.9 

72.2 

99,9 

999,9 

76,0 

99.9 

999.9 

75.6 

99.9 

999.9 

76.9 

99.9 

999.9 

78.3 

99,9 

999.9 

79.7 

99.9 

999.9 

81.2 

99.9 

999.9 

83.2 

99,9 

999,9 

86.  1 

99,9 

999,9 

85.5 

99.9 

999.9 

87.0 

99.9 

999.9 

88.0 

99.9 

999.9 

89.9 

99.9 

999.9 

90.8 

99.9 

999.9 

92.0 

99.9 

999.9 

92.9 

99.9 

999.9 

93,8 

99.9 

999.9 

96.8 

99.9 

999.9 

96.0 

99,9 

999,9 

96.8 

99.9 

999.9 

99.6 

99.9 

909,9 

100.5 

99.9 

999.9 

102.3 

99,9 

999,9 

103.6 

99.9 

999.9 

106.6 

99.9 

999.9 

106.0 

99,9 

999.9 

108.  1 

99,9 

999,9 

109,5 

99.9 

999.9 

110.7 

99,9 

999.9 

111.8 

99,9 

999.9 

113.0 

99.9 

999,9 

116.8 

99.9 

999.9 

116.2 

99,9 

999,9 

118.3 

99.9 

999,9 

120.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  tSEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/N  6 OEG 


0 

AZ 

DG 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

60. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

61. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

62. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

63. 

66. 

66. 

66. 

66. 

66. 

66. 

66. 


1007 


STATION  NO.  518 
ALBANY,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  148  19*  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

ME 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SCC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

72,3 

141.0 

20665.9 

46.0 

-65.3 

99.9 

263o4 

34.6* 

34.4 

4.0 

501.5 

999,«» 

99,9 

999,9 

122.2 

65, 

73.3 

142.0 

21076.5 

43.0 

-65,3 

99.9 

262.1 

34,9* 

34,5 

4.8 

511.2 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

65. 

74.2 

143.0 

21365.5 

41.0 

-66.7 

99.  9 

267.3 

32.1* 

32.1 

1.5 

514.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

65. 

75.2 

144.0 

21668.9 

39.0 

-65.5 

99,  9 

270.8 

33.2* 

33.2 

-0.4 

525.2 

999.9  • 

99.9 

999.9 

127.7 

66. 

76.2 

145.0 

21989.1 

37.0 

-65.5 

99.9 

263.6 

39.6* 

39.4 

4.4 

533.2 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

66. 

77.2 

146.0 

22504.1 

34.0 

-64.9 

99,9 

259.2 

40.8* 

40.1 

7.6 

547,7 

999,9 

99.  ? 

999,9 

132.3 

66. 

78.2 

147.0 

22874.6 

32.0 

-64.2 

99,9 

258.2 

35,5* 

34.7 

7,3 

559,4 

999.9 

99,  <> 

999,9 

134.4 

66. 

79.3 

148.0 

23269.0 

30.0 

-64.9 

99.9 

262.6 

36.6* 

36.3 

4,7 

567.7 

999,9 

99.9 

999.9 

136.6 

67. 

80.3 

149.0 

23688.7 

28.0 

-66.1 

99.9 

263.2 

35,2* 

35.2 

1.1 

575.8 

999,9 

99o9 

999,9 

138.8 

67, 

81.8 

150.0 

24139.2 

26.0 

-65.1 

99.9 

267.5 

31.7* 

31.6 

1.4 

590,9 

999.9 

99.9 

999.9 

141.4 

67. 

83.3 

151.0 

24629.2 

24.0 

-63.2 

99,9 

258.2 

46,2* 

45.2 

9.4 

610.0 

999.9 

99.9 

■ 999.9 

145.0 

68. 

84.9 

152.0 

25165.5 

22.0 

-62.3 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

628.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

86.4 

153.0 

26068.5 

19.0 

-63,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

651.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

S18 


STATION  NO. 

AtBANY,  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

1915  GMT  198  39.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

OG  C 

06  L 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.2 

86.0 

991.7 

-2.2 

-3.6 

170.0 

2.6 

-0.5 

2.6 

272.0 

279.5 

3.0 

90.0 

0.0 

0. 

0.9 

7.0 

169.1 

982.0 

-2.9 

-3,  7 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

272.6 

280.2 

3.0 

90,5 

999,9 

999, 

0.8 

8.0 

262.0 

970.0 

-1.2 

-2.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

276.7 

283,2 

3.3 

91.9 

999,9 

999. 

1.2 

9.0 

361.5 

958.0 

-0.9 

-1.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99,9 

276,5 

285.8 

3.6 

93.6 

999.9 

999. 

1.9 

10.0 

962.6 

996.0 

0.5 

-0.2 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

278,6 

288,9 

6.0 

96,9 

999.9 

999. 

1.8 

11.0 

590.8 

931.0 

-0.9 

-1,0 

999.9 

99,9 

99,9 

09,9 

278,8 

288.7 

3.8 

95.8 

999.9 

999, 

2.1 

12.0 

685.8 

920.0 

-1.9 

-1.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

278,8 

288.2 

3.6 

96.9 

999,9 

999. 

2.6 

13.0 

790.3 

908.0 

-2.8 

-3.2 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

278,3 

287,0 

3.3 

97.5 

999.9 

999, 

2.9 

19.0 

886.7 

897.0 

-9.1 

-9.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.0 

286.0 

3.1 

97.7 

999.9 

999. 

3.3 

15.0 

993.0 

885. 0 

-9.7 

-5.  0 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

278.6 

286.2 

3.0 

97.6 

999.9 

999. 

3.8 

16.0 

1118.9 

871.0 

-5.9 

-5.8 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

278,9 

286.6 

2.9 

97,5 

999,9 

999, 

9.2 

17.0 

1227.3 

859.0 

-5.9 

-6,2 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

279.5 

286.9 

2.8 

97.6 

999.9 

999, 

9.6 

13.0 

1319.0 

899.0 

-6.6 

-7.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

279.6 

286.7 

2.7 

97.3 

999.9 

999. 

9.9 

19.0 

1920.9 

838.0 

-7.1 

-7.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.2 

28  7.2 

2.6 

97.3 

999.9 

999. 

5.3 

20.0 

1529.0 

827.0 

-7.9 

-7.7 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

280,9 

287.9 

2.6 

97.2 

999,9 

999, 

5.8 

21.0 

1697.9 

819.0 

-7,8 

-8.2 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

281,7 

288.6 

2.5 

97,1 

999,9 

999, 

6.2 

22.0 

1753.9 

803.0 

-7.9 

-7.  7 

999.9 

99.9 

99,9 

09.9 

283.3 

290.5 

2.7 

97.2 

999.9 

999. 

6.7 

23.0 

1861.0 

792.0 

-7.1 

-7,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

286.8 

292.3 

2.8 

97.3 

999,9 

999, 

7.0 

29.0 

1960.1 

782.0 

-7.9 

-7.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

285.5 

292.9 

2.7 

97.2 

999,9 

999. 

7.9 

25.0 

2070.6 

771,0 

-7.5 

-7.9 

999,9 

99.0 

99,9 

09.9 

286.5 

296,0 

2.7 

97.2 

999.9 

999. 

7.9 

26.0 

2192.8 

759.0 

-7.8 

-8,3 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

287.6 

296.8 

2.7 

96.3 

999.9 

999, 

8.3 

27.0 

2306.3 

798.0 

-8.6 

-9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

287.8 

296.9 

2.6 

95.7 

999.9 

999, 

8.7 

28.0 

2910.7 

738.0 

-8,8 

-9,6 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

288.6 

295,6 

2.5 

96.6 

999,9 

999. 

9.1 

29.0 

2516.9 

728.0 

-9.3 

-10.  1 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

289.2 

296.0 

2.6 

93.6 

999.9 

999, 

9.5 

30.0 

2623.9 

718.0 

-9.6 

-10.  5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

290.1 

296.8 

2.6 

93.1 

999.9 

999. 

10.0 

31.0 

2720.8 

709.0 

-10.0 

-10.9 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

290.6 

297.2 

2.3 

92,9 

999,9 

999, 

10.9 

32.0 

2891.9 

698.0 

-10,3 

-U.3 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

291.6 

298.1 

2.3 

91,9 

999,9 

999, 

10.8 

33.0 

2991.9 

689.0 

-10.6 

-11.6 

268.2 

19.6 

19,6 

0.6 

292.6 

298,9 

2.3 

92.6 

5.6 

80. 

11.2 

39.0 

3053.9 

679.0 

-11.2 

-12.2 

270.2 

18.6 

18.6 

-0.1 

292.9 

299.2 

2.2 

91.8 

6.0 

81. 

11.7 

35.0 

3167.8 

669.0 

-11.7 

-13.1 

268.2 

18.3 

18.3 

0.6 

293.5 

299,5 

2.1 

89,5 

6.5 

81. 

12.2 

36.0 

3299.8 

658.0 

-12.2 

-13.6 

266.1 

18.6  ■ 

18.6 

1.3 

296.6 

300.3 

2.0 

89.2 

7,  1 

82. 

12.7 

37.0 

3900.0 

699.0 

-13.1 

-19.  6 

266.  1 

19,0 

18.9 

2.0 

296.6 

300.0 

1.9 

88.9 

7.6 

82. 

13.2 

38.0 

3506 .9 

690.0 

-13.6 

-15,  0 

262.5 

19.5 

19.6 

2.6 

295.1 

300.6 

1.9 

88.9 

8.2 

82. 

13.6 

39.0 

3619.1 

631.0 

-19.3 

-15.7 

261.6 

19.7 

19.5 

2.9 

295.5 

300.7 

1.8 

89.0 

8,7 

82. 

19.0 

90.0 

3723.0 

622.0 

-19,8 

-16.9 

261.2 

19.5 

19.3 

3.0 

296,1 

301.1 

1.7 

87.3 

9.2 

82. 

19.6 

91.0 

3857.9 

611.0 

-15.8 

-17.6 

261.7 

19.0 

18.8 

2.7 

296.5 

301.1 

1.6 

86.1 

9,9 

82. 

15.1 

92.0 

3969.7 

602.0 

-16.5 

-18.3 

261.9 

18.6 

18.6 

2.6 

296.9 

301.6 

1.5 

85.9 

10.6 

82. 

15.6 

93.0 

9082.9 

593.0 

-17.3 

-19.2 

260,9 

18.3 

18.1 

2.9 

297,2 

301.5 

1.6 

85.3 

11.0 

82. 

16.0 

99.0 

9197.9 

589.0 

-18.1 

-20.2 

259.6 

18.3 

18.0 

3.3 

297.6 

301.5 

1.3 

83.3 

11.6 

82. 

16.5 

95.0 

9300.9 

576.0 

-18.7 

-20.  9 

259.6 

18.6 

18.3 

3.6 

298.1 

301,9 

1.2 

82.2 

11.9 

82. 

16.9 

96.0 

9917.7 

567.0 

-19.5 

-21. 8 

261.0 

18.8 

18.6 

2.9 

29B.5 

302.1 

1.2 

81.6 

12.6 

82. 

17.2 

97.0 

9523.2 

559.0 

-20,1 

-22.9 

261.7 

18.7 

18.5 

2.7 

298.9 

302.3 

1.1 

81.6 

12.8 

82. 

17.7 

98.0 

9693.9 

550.0 

-20.9 

-23,6 

261.5 

18.1 

17.9 

2.7 

299.3 

302.5 

1.0 

78.9 

13.3 

32. 

18.1 

99.0 

9751.5 

592.0 

-21.7 

-25.0 

260.3 

17.7 

17.5 

3.0 

299.6 

302.5 

0.9 

76.7 

13.7 

82. 

18.6 

50.0 

9860.9 

539.0 

-22.7 

-25,6 

253.8 

17.6 

17,3 

3,6 

299. B 

302.5 

0.9 

76.6 

16.3 

82. 

♦ BY  SPEED  MEANS  EtEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  REEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1009 


STATICN  NO. 
ALBANY,  N ' 

6 FEBOUARY 
IA15  GMT 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

MIN 

CPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

19.1 

51.0 

4999.3 

524.0 

-23.9 

-26.4 

258.7 

17.7 

19.5 

52.0 

5111.5 

516.0 

-24.7 

-27.  4 

259.6 

17.8 

20.0 

53.0 

5225.1 

508.0 

-25.6 

-28,3 

260.2 

18.2 

20.4 

54.0 

5340.0 

500.0 

-26.6 

-29.7 

259.8 

18.4 

20.9 

55.0 

5456.3 

492.0 

-27.6 

-30.6 

259.0 

18.3 

21.4 

56.0 

5603.8 

432.0 

-28.6 

-31.7 

253.7 

13.1 

21.9 

57.0 

5708.3 

475.0 

-29.7 

-32.5 

253.7 

17.8 

22.3 

5B.0 

5814.0 

468.0 

-30.7 

-33.4 

258.2 

17.8 

22.  T 

59.0 

5936.2 

460.0 

-31.8 

-34.4 

257.0 

17.8 

23.2 

60.0 

6060.1 

452.0 

-32.7 

-35,8 

254,9 

17.0 

23.7 

61.0 

6169.8 

445.0 

-33.7 

-37.  1 

253,8 

17,5 

24.2 

62.0 

6280.8 

438.0 

-34.5 

-38.1 

254.7 

16.5 

24.6 

63.0 

6393.1 

431.0 

-35.7 

-39.6 

255.4 

15.1 

25«0 

64.0 

6506.9 

424.0 

-36.7 

-40.7 

258.1 

13,1 

25.5 

65.0 

6621.9 

417.0 

-37.6 

-42.0 

257,7 

11.1 

26.1 

66.0 

6755.2 

409.0 

-38.9 

-43.7 

254.0 

11.4 

26.5 

67.0 

68 73.4 

402.0 

-39.9 

-44.  3 

251.5 

11.8 

27.0 

68.0 

6993.2 

395.0 

-40.7 

99,  9 

249.4 

10.3 

27.5 

69.0 

7114.6 

308.0 

-41.9 

99.9 

248.6 

7.7 

27.9 

70.0 

7220.0 

382.0 

-42.6 

99.9 

247.9 

6.2 

29.4 

71.0 

7362.5 

374.0 

-43.9 

99.9 

242.8 

5.3 

29.  9 

72.0 

7489.1 

367.0 

-44.9 

99.9 

234.9 

5.3 

29.3 

73.0 

7599.0 

361.0 

-46.1 

99.9 

232.9 

5.7 

29.7 

74.0 

7710.3 

355.0 

-46.7 

99.  9 

236.3 

6.7 

30.1 

75.0 

7023.2 

349.0 

-47.4 

99.  9 

242.2 

8.8 

30.5 

76.0 

7937.7 

343.0 

-48.2 

99,9 

246,4 

12,7 

30.9 

77,0 

8073.4 

336.0 

-48.7 

09.9 

247.0 

18.1 

31.3 

78.0 

0191.9 

330.0 

-48.6 

99.9 

246.2 

23.1 

31.7 

79.0 

8312.6 

324.0 

-48.6 

99.9 

244.9 

27.0 

32.2 

80.0 

0435.6 

318.0 

-48.3 

99.9 

243,5 

30,4 

32.7 

81.0 

8582.1 

311.0 

-48.6 

99.9 

242.9 

33.4 

33.2 

82.0 

8710.1 

305.0 

-49.0 

99.9 

242.9 

36.6 

33.7 

83.0 

8818.4 

300.0 

-49.6 

99.  9 

242.8 

38.7 

34.1 

84.0 

8950.7 

294.0 

-49.8 

99,9 

243.0 

39.4 

34.5 

85.0 

9062.9 

289.0 

-49.8 

99.9 

244.0 

40.2 

35.1 

86.0 

9223.3 

282.0 

-49.9 

99.9 

246.2 

44  .9 

35.6 

87.0 

9340.4 

277.0 

-49.3 

99.9 

247.3 

48.8 

36.0. 

88.0 

9483.9 

271.0 

-49.5 

99.9 

247.8 

50.3 

36.4 

89.0 

9605.9 

266.0 

-49.5 

99.9 

247.5 

50.4 

36.9 

90.0 

9730.1 

261.0 

-49.9 

99.  9 

246.5 

50.5 

37.2 

91.0 

9856.6 

256.0 

-49.9 

99,  9 

245.9 

50,7 

37.7 

92.0 

9985.5 

251.0 

-49.9 

99.9 

245.3 

51.3 

38.1 

93.0 

10117.3 

246.0 

-49.2 

99.9 

245.4 

51.7 

38.6 

94.0 

10252.0 

241.0 

-49.2 

99.9 

245.5 

50.9 

39.1 

95.0 

10361.8 

237.0 

-49.2 

99,9 

245.4 

49.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  i AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PSEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1010 


STATION  NO. 
ALBANVf  N Y 


6 F6BRUARV 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEH  PT 

OtR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/src 

39.7 

96.0 

10529.8 

231.0 

-49.8 

99.9 

244.9 

50.5 

40.2 

, 97.0 

10673.0 

226.0 

-49.6 

99.  9 

244.2 

52.2 

40.8 

98.0 

10819.5 

221.0 

-49.5 

99.  9 

243.7 

51.8 

41.3 

99.0 

10939.0 

217.0 

-50.4 

99.9 

244.5 

52.7 

41.8 

100.0 

11091.0 

212.0 

-50.7 

99.9 

245.9 

55,4 

42.3 

101.0 

11246.5 

207.0 

-50.7 

99.9 

246.9 

55,7 

42.9 

102.0 

11373.5 

203.0 

-51.1 

99.9 

247.1 

50.9 

43.4 

103.0 

11502.6 

199.0 

-51.4 

99.9 

246.8 

46.5 

43.  S 

104.0 

11668.3 

194,0 

-50.8 

99.  9 

246.4 

44,7 

44.3 

105.0 

11804.0 

190.0 

-50.8 

99.9 

245.7 

44.2 

44.6 

106.0 

11942.6 

186.0 

-50.7 

99.9 

244.7 

44.5 

45. 2 

107.0 

12084.3 

132.0 

-50.7 

99.9 

243.8 

44.5 

45.7 

108.0 

12229.0 

178.0 

-51.0 

99.9 

242,2 

43.2 

46.2 

109.0 

12376.8 

174.0 

-51.3 

99.9 

239.1 

40.7 

46.7 

110.0 

12489.7 

171.0 

-51.9 

99.9 

235.5 

40.3 

47.3 

111.0 

12681.9 

166.0 

-52.2 

99.9 

234.0 

44,4* •• 

47.8 

112.0 

12839.7 

162.0 

-52.2 

99.  9 

235.2 

48,1* 

48.2 

113.0 

12960.6 

159.0 

-52.7 

99.9 

236.7 

49.7* 

48.8 

114.0 

13125.2 

155.0 

-52.5 

99.9 

239.1 

50,7* 

49.3 

115.0 

13293.9 

151.0 

-53.1 

99.9 

240.9 

51,4* 

49.9 

116.0 

13466.5 

147.0 

-54.2 

99.9 

243.4 

53,7* 

50.4 

117.0 

13598.8 

144.0 

-53.9 

99.9 

245.3 

55.5* 

51.0 

118.0 

13779.8 

140.0 

-53.8 

99.9 

245.6 

52.2* 

51.5 

119.0 

13919.0 

137.0 

-53.8 

99,9 

243.2 

45.8* 

52.0 

120.0 

14061.3 

134.0 

-53.8 

99,  9 

240.3 

40.7* 

52.5 

121.0 

14255.7 

130.0 

-54.4 

99.9 

233. 9 

38.9* 

53.1 

122.0 

14405.2 

127.0 

-54.7 

99.9 

239.9 

45.2* 

53.6 

123.0 

14558.0 

124.0 

-55.2 

99,9 

242.1 

52.9* 

54.1 

124.0 

14714.1 

121.0 

-56.0 

99.9 

244.4 

55.9* 

54.7 

125.0 

14873.6 

118.0 

-56.5 

99.9 

244.8 

48,6* 

55.3 

126.0 

15091.9 

114.0 

-57.6 

99.9 

241,4 

34,9* 

55.9 

127.0 

15260.2 

111.0 

-57.6 

99.  9 

238.3 

30.3* 

56.5 

128.0 

15433.3 

108.0 

-57.5 

99.9 

241.8 

36  .9* 

57.2 

129.0 

15611.4 

105.0 

-57.0 

99.9 

246.8 

38.5* 

57.9 

130.0 

15794.6 

102.0 

-57.8 

99.9 

248,3 

31,0* 

58.7 

131.0 

15982.9 

99.0 

-57.8 

99.9 

243.8 

29  .6* 

59.4 

132.0 

16177.1 

96.0 

-57.6 

99.9 

240.2 

41.4* 

60.0 

133.0 

16377.3 

93.0 

-58.2 

99.9 

239,8 

49,3* 

60.4 

134.0 

16583.4 

90.0 

-58.8 

99.  9 

242,0 

49,6* 

61.0 

135.0 

16796.0 

87.0 

-59.3 

99.9 

247.1 

49.4* 

61.6 

136.0 

17015.7 

84.0 

-59.5 

99.9 

250.8 

44.3* 

62.3 

137.0 

17242.9 

81.0 

-60.2 

99.9 

254.9 

35.1* 

63»1 

138.0 

17478.2 

78.0 

-60.4 

99.9 

256.7 

37.5* 

63.9 

139.0 

17722.4 

75.0 

-60.8 

99.9 

256.0 

41,9* 

64.8 

140.0 

17976.1 

72.0 

-61.1 

99,9 

254.8 

32.2* 

* BY  SPBED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ( AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATICN  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1011 


COMP 

V roMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

45.7 

21.4 

339,7 

999,9 

99,9 

999,9 

46.0 

72. 

47,0 

22.7 

342.0 

999,9 

99.9 

999.9 

47.7 

72. 

46.5 

22.9 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

72. 

47.6 

22.7 

344.9 

999,9 

99.9 

999,9 

51.0 

71, 

50.5 

22.6 

346.7 

999,9 

99,9 

999,9 

52.6 

71, 

51.3 

21.9 

349,1 

999.9 

99.9 

999,9 

54.4 

71. 

46.9 

19.8 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

71. 

42.7 

13.3 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

71. 

41.0 

17.9 

355.4 

999,9 

99.9 

999,9 

58.9 

71, 

40.2 

18.2 

357.5 

999.9 

99.9 

999,9 

60.2 

71. 

40.2 

19.0 

359.9 

999,9 

99.9 

999.9 

61.5 

71. 

40.0 

19,6 

362.2 

999,9 

99,9 

999,9 

62.5 

71. 

38.2 

20.2 

364,0 

999,9 

99.9 

999.9 

63.9 

70. 

35.0 

20.9 

365.9 

999.9 

99.9 

995.9 

65,2 

70. 

33.2 

22.8 

366.7 

999,9 

09.9 

999.9 

66.3 

70. 

35,9 

26.1 

369,3 

999,9 

99.9 

999.9 

67.6 

70. 

39,5 

27.5 

371,9 

999,9 

99.9 

999,9 

69.0 

69, 

41.6 

27.3 

373.1 

999.9 

99.9 

995.9 

70.2 

69. 

43.5 

26.0 

376.1 

999,9 

99,9 

995,9 

72.0 

69, 

44.9 

25,0 

377,8 

999,9 

99,9 

999,9 

73,5 

69. 

48.0 

24.1 

378.8 

999.9 

99.9 

999,9 

75,3 

68. 

50.5 

23.2 

381.6 

999.9 

99.9 

999,9 

76.8 

68. 

47.6 

21.6 

385.0 

999,9 

99,9 

999,9 

79.5 

68. 

40,9 

20.6 

387,4 

999,9 

99,9 

999.9 

80.3 

68. 

35.4 

20.2 

389.8 

999,9 

99.9 

999.9 

81.9 

68. 

33.3 

20.1 

392.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

68. 

39.1 

22.7 

394.2 

999,9 

99,9 

999,9 

84.  1 

68. 

46.7 

24.7 

396,0 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

68. 

50.4 

24.1 

397,3 

999,9 

99.9 

995,9 

87.5 

68. 

44,0 

20,7 

399,3 

999,9 

99,9 

999,9 

89.6 

68. 

30,7 

16.7 

401.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91,3 

68. 

25.8 

15.9 

404.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

67, 

32.5 

17.4 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

67. 

35.4 

13.2 

411.9 

999,9 

99,9 

999,9 

94.8 

67, 

28.8 

11.5 

413,7 

999,9 

99,9 

999.9 

96.5 

67. 

26.6 

13.0 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.6 

67. 

35.9 

20.5 

421.3 

999,9 

99.9 

999,9 

98,7 

67. 

42.6 

24.8 

424.1 

999.9 

99,9 

999.9 

101.0 

67. 

43.8 

23.3 

426.7 

999.9 

99,9 

999.9 

102.1 

67. 

45.5 

jl9.2 

429.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.4 

67. 

41.8 

14,5 

433.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105,8 

67. 

33.9 

9.1 

436.9 

999.9 

99,9 

999,9 

107.1 

67. 

36.5 

8.6 

441.3 

999,9 

99,9 

999.9 

108.6 

67. 

40.7 

10.2 

445.6 

999,9 

99,9 

999,9 

110,9 

67. 

31.1 

8.5 

450.0 

999,9 

99,9 

999.9 

112.7 

68. 

STATION  NO.  518 
ALBANY,  N V 

6 FCBSUARY  1975 

1415  GKT  148  34 


tine 

NIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPN 

65.7 

141.0 

18240.5 

66.6 

142.0 

18516.4 

67.5 

143.0 

18804.4 

6B.4 

144.0 

19105.9 

69.4 

145.0 

19422.2 

70.4 

146.0 

19755.0 

71.4 

147.0 

20  105.7 

72.5 

148.0 

20476.1 

73.7 

149.0 

20670.1 

7«.0 

150.0 

21293.4 

76.2 

151.0 

21751.6 

77.6 

152.0 

22077.6 

79.0 

153.0 

22599.1 

PRES 

TEPP 

OEH  PT 

NB 

OG  C 

OG  L 

69.0 

-61.1 

99.  9 

66.0 

-61.5 

99,9 

63.0 

-62.0 

99.9 

60.0 

-62.4 

99.9 

57.0 

-62.9 

99.9 

54.0 

-63.1 

99.9 

51.0 

-64.3 

99.9 

48.0 

-64.8 

99.9 

45.0 

-64.6 

99,9 

42.0 

-62.7 

99.9 

39.0 

-61.5 

99,9 

37.0 

-62.0 

99.9 

34.0 

-63.1 

99.9 

01 R 

SPEED 

U COPP 

or. 

P/SEC 

P/SEC 

249.1 

30.1* 

23.1 

247.6 

38.9* 

36.0 

247.6 

45.5* 

42.1 

249.1 

35.7* 

33.3 

251.5 

39.3* 

37,2 

259.2 

28.6* 

23.0 

261.4 

31.6* 

31.2 

260.3 

18.7* 

18.4 

256.2 

28.2* 

27.3 

254.6 

49.4* 

47.6 

262.2 

32.1* 

31.8 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

V CONP 

POT  T 

E POT  ■ 

H/SEC 

OG  K 

DG  K 

10.7 

455.5 

999.9 

’4.8 

460.6 

999.9 

17.4 

465.6 

999.9 

12.7 

471.3 

999.9 

*2.5 

477.0 

999.9 

5.4 

484.0 

999.9 

4.7 

489.3 

999.9 

3.1 

496.5 

999.9 

6.7 

506.2 

999.9 

13.1 

521.0 

999,9 

4.4 

535.4 

999,9 

99.9 

542.1 

999.9 

99,9  . 

552.5 

999.9 

HX  RTO 

RH 

RANGE 

GN/K6 

PCT 

KN 

99.9 

999.9 

114.3 

99.9 

999.9 

115.9 

99,9 

999.9 

113.9 

99,9 

999.9 

120.7 

99.9 

999.9 

122.6 

99.9 

999.9 

124.8 

99,9 

999.9 

126.6 

99.9 

999,9 

123.8 

99.9 

999.9 

129.8 

99.9 

999.9 

132.2 

99.9 

999.9 

136.2 

99.9 

999.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

66. 

68. 

68. 

66. 

69. 

999. 

999. 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEN  PT 

OtP 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

6.3 

66.0 

991.4 

0.0 

-2.2 

180.0 

3.6 

0.3 

7.0 

154.2 

983.0 

-0.4 

-1.7 

198.6 

3.4 

0.7 

8.0 

244.1 

9 72.0 

-1.2 

-2.0 

217.6 

3.3 

1.0 

9.0 

334.8 

961.0 

-2.1 

-2.8 

243.1 

3.9 

1.4 

10.0 

426.6 

950.0 

-1.0 

-1.6 

269.5 

6.0 

1.9 

11.0 

536.7 

937.0 

-1.0 

-1.5 

277.4 

8,3 

2.2 

12.0 

630.9 

926.0 

-1.8 

-2.2 

277.1 

9.5 

2.6 

13.0 

717.3 

916.0 

-2.7 

-3.1 

275.6 

10.9 

3.0 

14.0 

813.0 

905.0 

-3.3 

-3.7 

274.6 

12.0 

3.3 

15.0 

909.8 

894.0 

-3.8 

-4.1 

275.6 

12.1 

3.9 

16.0 

1016.4 

882.0 

-4.8 

-5.2 

275.6 

12.5 

4.3 

17.0 

1115.1 

871.0 

-5.3 

-5.7 

273.3 

13.3 

4.7 

18.0 

1205.8 

861.0 

-5.7 

-6.1 

269.6 

13.1 

S.2 

19.0 

1297.5 

851.0 

-5.6 

-6.0 

263.9 

12.2 

5.7 

20.0 

1390.2 

841.0 

-6.0 

-6.7 

263.2 

12.6 

6.1 

21.0 

1502.8 

829.0 

-6.2 

-7.3 

267.4 

13.0 

6.5 

22.0 

1597.8 

819.0 

-6.5 

-7.3 

274.5 

12.9 

6.9 

23.0 

1693.9 

809.0 

-6.8 

-7.4 

275.7 

12.4 

7.2 

24.0 

1791.0 

799.0 

-7.2 

-7,9 

273.7 

12.5 

7.7 

25.0 

1879.4 

790.0 

-6.9 

-7.6 

269.1 

13.8 

S.l 

26.0 

1999.0 

778.0 

-6.8 

-7.5 

268.1 

15.6 

B.5 

27.0 

2100.0 

768.0 

-7.4 

-8.1 

270.0 

16.3 

9.0 

28.0 

2202.1 

758.0 

-8.1 

-8.3 

271.9 

17.2 

9.3 

29.0 

2294.9 

749.0 

-8,3 

-9.  1 

272.6 

17.5 

9.7 

30.0 

2388.7 

740.0 

-8.8 

-9.7 

272.8 

18.0 

10.1 

31.0 

2483.6 

731.0 

-9.1 

-10.0 

272.0 

18.7 

10.4 

32.0 

2590.1 

721.0 

-9.7 

-10.7 

271.2 

19,4 

10.9 

33.0 

2687.1 

712.0 

-10.3 

-11.4 

270.9 

19.9 

11.2 

34.0 

2785.  1 

703.0 

-10.8 

-12.0 

271.4 

19.8 

11.6 

35.0 

2884.1 

694.0 

-11.4 

-12.6 

272.4 

19.4 

12.1 

36.0 

3006.6 

683.0 

-12.0 

-13.2 

273.4 

18.9 

12.5 

37.0 

3108.1 

674.0 

-12.3 

-13.3 

273.2 

18.8 

13.0 

38.0 

3199.4 

666.0 

-12.8 

-14.1 

271.8 

19.2 

13.3 

39.0 

3303.1 

657.0 

-13.4 

-14.9 

2 70.9 

19.3 

13.7 

40.0 

3408.1 

648.0 

-14.1 

-15.7 

269,4 

19,4 

14.2 

41.0 

3526.1 

638.0 

-14.6 

-16.3 

267.3 

19.5 

14.7 

42.0 

3633.6 

629.0 

-15.3 

-16.9 

265.5 

20.0 

15.0 

43.0 

3730.2 

621.0 

-16.0 

-17.3 

264.3 

20.3 

15.4 

44.0 

3827.9 

613.0 

-16,6 

-18#  4 

264.8 

20.8 

15.9 

45.0 

3926.6 

605.0 

-17.1 

-19.1 

264.3 

21.3 

16.2 

46.0 

4026.4 

597.0 

-17.7 

-19.8 

263.6 

21.1 

16.7 

47.0 

4139.9 

588.0 

-18.5 

-20.6 

262.1 

20.2 

17.1 

48.0 

4242.0 

580.0 

-19.4 

-21.8 

261.8 

19.2 

17.6 

49.0 

4332.2 

573.0 

-20.1 

-22.7 

263.5 

18.9 

18.0 

50.0 

4449.5 

564.0 

-20.7 

-23.0 

265.5 

19,5 

* BY  SPEED  NEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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160  23.  0 


STATION  NO.  SIB 
ALBANY,  N y 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  160  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  7 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

H/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

18.5 

51.0 

4568.3 

555.0 

-21.6 

-24.7 

266.1 

20.2 

20.1 

1.4 

297.8 

300.6 

0.9 

75.7 

17.0 

B9. 

19.0 

52.0 

4675.1 

547.0 

-22.5 

-26.’ 

265.2 

20.1 

20.0 

1.7 

297,9 

300,4 

0.8 

72.5 

17,6 

59, 

19,4 

53.0 

4783.2 

539.0 

-23.3 

— 26.6 

264.8 

19,5 

19.4 

1,8 

298.2 

300.6 

0.8 

74.0 

18.1 

89. 

19.B 

54.0 

4878.7 

532.0 

-24.3 

-28.0 

265.2 

19.0 

19.0 

1.6 

298.2 

300.4 

0.7 

71.0 

18.5 

88. 

20,2 

55.0 

4989.0 

524.0 

-2  5.1 

-28.6 

265,9 

18.8 

18.8 

t.3 

298.5 

300.6 

0,7 

72,4 

19,0 

88. 

20,  B 

56.0 

5114.7 

515.0 

-26.1 

-29.3 

265.6 

18.4 

18.3 

-.4 

298.7 

300.7 

0.7 

74.8 

19.7 

88. 

21.2 

57.0 

5213.5 

508.0 

-26.9 

-30.8 

263.9 

18.0 

17.8 

:..9 

298.9 

300.7 

0.6 

65.8 

20.1 

88. 

21.6 

58.0 

5327.9 

500.0 

-27.7 

-31.3 

261.  5 

17.8 

17.6 

’.6 

299.2 

300.9 

0,5 

67.6 

20,5 

58. 

22,1 

59.0 

5429.0 

493.0 

-28.8 

-32.3 

259.0 

13.3 

18. 0 

3,5 

299.1 

300,7 

0.5 

67.8 

21.0 

88. 

22,  S 

60.0 

5531.3 

486.0 

-29.5 

-33.2 

257.6 

18.8 

18.3 

4.0 

299.5 

301.1 

0.5 

69.9 

21.5 

88. 

22.9 

61.0 

5649.6 

478.0 

-30.3 

-33.6 

256.9 

18.1 

17.6 

4.1 

300.0 

301.5 

0.5 

72.3 

22.0 

87. 

23.2 

62.0 

5754.4 

471.0 

-31.2 

-35.7 

256.8 

17.3 

16.8 

4.0 

300.1 

301.3 

0.4 

64.1 

22.3 

87, 

23,B 

63.0 

5860.3 

464.0 

-32.0 

-37.8 

257.8 

15.8 

15.4 

3.3 

300.4 

301.4 

0.3 

55,8 

22.8 

87. 

24,2 

64.0 

5967.5 

457.0 

-33.1 

-39.6 

259.1 

15.6 

15.3 

3,0 

300.3 

301.2 

0.3 

51.5 

23.2 

87. 

24.7 

65.0 

6075.8 

450.0 

-34.0 

—40,6 

260.1 

15.9 

15.7 

2.7 

300.5 

301.3 

0.2 

51.0 

23.7 

87. 

2S.2 

66.0 

6201.2 

442.0 

-35.2 

-41.3 

259.5 

16.0 

15.8 

2.9 

300.5 

301.2 

0.2 

50.3 

24.  1 

87. 

25,6 

67,0 

6312.2 

435.0 

-36.2 

-42.3 

253.3 

15,5 

15.2 

3.1 

300,6 

301.3 

0.2 

50.1 

24.6 

87. 

26,0 

68.0 

6408.5 

429.0 

-37.1 

-43.5 

257.1 

14.4 

14.1 

3.2 

300.6 

301.3 

0.2 

50.8 

24.9 

86. 

26,4 

69.0 

6522.0 

422.0 

-38.1 

-44.4 

255.8 

13.2 

12.8 

3.2 

300.8 

301.4 

0.2 

50.  T 

25.2 

86. 

26,8 

70.0 

6636.9 

415.0 

-39.0 

-45,4 

254.2 

12.0 

11.5 

3.3 

301.0 

301.6 

0.2 

50.6 

25,5 

86. 

27,2 

71.0 

6753,3 

408.0 

-40.3 

99,9 

252.5 

10.6 

10.1 

3.2 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

86. 

27,7 

72,0 

6871.0 

401.0 

-41.4 

99.9 

250.0 

8.6 

8.1 

2.9 

301.0 

999.9 

99.9 

999,9 

26.1 

86. 

28.1 

73.0 

6973.2 

395.0 

-42.0 

99.  9 

248.4 

7.2 

6.7 

2.6 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

86. 

28.4 

74.0 

7076,7 

389.0 

-43,0 

99.9 

249,2 

6.6 

6.2 

2.3 

301.6 

999,9 

99,9 

999,9 

26.3 

66. 

28,8 

75.0 

7181.2 

383.0 

-44,1 

99.9 

252.8 

6.2 

5,9 

1.8 

301.4 

999,9 

99.9 

999.9 

26.5 

86. 

29.2 

76.0 

7286.9 

377.0 

-45.0 

99.9 

255.6 

5.9 

5.7 

1.5 

301.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

85. 

29.6 

77.0 

7393.9 

371.0 

-46.0 

99.9 

254.7 

5.7 

5.5 

1.5 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

85. 

30.0 

78.0 

7520.4 

364.0 

-46.9 

99.9 

248.9 

5.9 

5.5 

2.1 

302.1 

999.9 

99,9 

999,9 

26.9 

85. 

30,4 

79.0 

7611.9 

359.0 

-47,9 

99.9 

244.8 

7.4 

6.7 

3.2 

301.9 

999.9 

99.9 

999,9 

27.0 

85. 

30.8 

80.0 

7723.0 

353.0 

-48.2 

99.9 

244.6 

9.5 

8.6  • 

4.1 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.2 

85. 

31.2 

81.0 

7854.9 

346.0 

-48.4 

99.9 

245.9 

11.7 

10.7 

4.8 

304.5 

999,9 

99.9 

999.6 

27.4 

85. 

31.7 

82.0 

7970.0 

340.0 

-48.7 

99,9 

247.5 

14,6 

13.5 

3.6 

305.6 

999,9 

99,9 

999,9 

27,8 

85. 

32.1 

83.0 

8086.9 

334.0 

-49.4 

99,9 

247.9 

17.0 

15.8 

■j.4 

306.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

85. 

32.5 

84.0 

8185.5 

329.0 

-50.2 

99.9 

247.5 

19.5 

18.0 

^.5 

306.4 

909.9 

99.9 

999.9 

28.6 

84. 

32.9 

85.0 

8305.6 

323.0 

-50.7 

99.9 

246.8 

21.4 

19.6 

8.4 

307.4 

999.9 

99.9 

999,9 

29.1 

84. 

33.4 

86.0 

8427.8 

317.0 

-50,7 

99,9 

246.7 

23.6 

21.6 

9.3 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

29,7 

84. 

33.9 

87.0 

8552.3 

311.0 

-50,7 

99.9 

247.4 

26.3 

24.2 

10.1 

310,7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.4 

83. 

34.3 

88.0 

8657.9 

306.0 

-50.7 

99.9 

247.8 

28.8 

26.7 

10.9 

312.2 

999.9 

99.9 

999.9 

31.0 

83. 

34.8 

89.0 

8787.0 

300.0 

-50.5 

99.9 

243.1 

32.3 

30.0 

12.1 

314.2 

999,9 

99.9 

999,9 

32.0 

82. 

35.2 

90.0 

8896.8 

295.0 

-50,0 

99.9 

243.2 

35.1 

32.6 

13.0 

316.3 

999,9 

99,9 

999,9 

32.7 

82. 

35,7 

91.0 

9008.4 

290.0 

-50.5 

99,9 

243.1 

37.7 

35.0 

14.1 

317.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

82. 

36.1 

92.0 

9121.7 

285.0 

-50.7 

99.9 

247.8 

38.3 

35.5 

14.5 

318.6 

999,9 

99.9 

999.9 

34.8 

81. 

36.6 

93.0 

9237.1 

280.0 

-50,7 

99,9 

247.3 

38.2 

35.2 

14.8 

320.2 

999,9 

99.9 

999,9 

35.8 

81. 

37,0 

94.0 

9354.6 

275.0 

-50.4 

99,9 

247.4 

39.2 

36.1 

15.1 

322.3 

999.9 

99,9 

999.9 

36.7 

80. 

37.4 

95.0 

9474.3 

270.0 

-50.4 

99.9 

247.8 

41.6 

38.5 

15.7 

324.0 

999.9 

99.9 

999,9 

37.6 

80. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* ar  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1014 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

37.9 

96.0 

9621.2 

38.3 

97.0 

9746.4 

38.8 

98.0 

9874.0 

39.2 

99.0 

9977.9 

39.7 

100.0 

10110.0 

40.3 

101.0 

10272.2 

40.7 

102.0 

10382.6 

41.2 

103.0 

10494.9 

41.7 

104.0 

10637.6 

42.1 

105.0 

10753.8 

42.6 

106.0 

10901,9 

43.1 

107.0 

11022.8 

43.6 

108.0 

11145.9 

44.0 

109.0 

11271.4 

44.4 

110.0 

11399,3 

45.0 

111.0 

11562.8 

45.4 

112.0 

11696.3 

45.8 

113.0 

11832.6 

46.2 

114.0 

11971.8 

46.8 

115.0 

12114.1 

47.4 

116.0 

12259,7 

48.0 

117.0 

12408.6 

48.4 

118.0 

12522.6 

48.9 

119.0 

12678.1 

49.4 

120.0 

12837.5 

49.8 

121.0 

12959.4 

50.2 

122.0 

13124.7 

50.7 

123.0 

13294.2 

51.2 

124.0 

13424,1 

51.7 

125.0 

13556.3 

52.3 

126.0 

13737.0 

52.9 

127.0 

13923.0 

53.4 

128.0 

14065.9 

54.0 

129.0 

14212.3 

54.4 

130.0 

14362.0 

55.1 

131.0 

14566.8 

55.6 

132.0 

14724.8 

56.1 

133.0 

14886.8 

56.6 

134.0 

15053.0 

57.1 

135.0 

15223.5 

57.9 

136.0 

15398.6 

58.7 

137.0 

15578.3 

59.5 

138.0 

15825.2 

60.2 

139,0 

16016.3 

61.0 

140.0 

16212.8 

PRES 

temp 

DEW  PT 

MB 

OG  C 

OG  C 

264.0 

-49.7 

99.9 

259.0 

-49.6 

99.9 

254.0 

-49.6 

99,9 

250.0 

-49.7 

99.9 

245.0 

-50.0 

99.9 

239.0 

-49.7 

99.9 

235,0 

-49.7 

99.9 

231.0 

-50.2 

99.9 

226.0 

-50.7 

99.9 

222.0 

-51.3 

99,9 

217.0 

-51.3 

99.9 

213.0 

-51.3 

99.9 

209.0 

-51.4 

99.9 

205.0 

-51,4 

99,9 

201.0 

-51.6 

99.9 

196.0 

-51.8 

99.9 

192.0 

-52,2 

99,9 

188.0 

-52.1 

99,9 

184.0 

-52.4 

99.9 

180.0 

-51.8 

99.9 

176,0 

-52.1 

99.9 

172.0 

-52.1 

99.9 

169.0 

-51.6 

99.9 

165.0 

-51.4 

99.9 

161.0 

-51.4 

99.9 

158.0 

-52.6 

99.9 

154.0 

-53.4 

99.9 

150.0 

-53.4 

99.9 

147,0 

-53.8 

99.9 

144.0 

-54.5 

99.9 

140.0 

-53.8 

99.9 

136,0 

-54,5 

99.9 

133.0 

-54,3 

99.9 

130.0 

-53.8 

99.9 

127,0 

-54.5 

99,9 

123.0 

-54.8 

99,9 

120.0 

-54.7 

99.9 

117.0 

-54.7 

99.9 

114.0 

-54,8 

99,9 

111.0 

-55,0 

99.9 

108.0 

-55.0 

99.9 

105.0 

-55.7 

99.9 

101.0 

-56,5 

99.9 

98.0 

-57.2 

99.9 

95.0 

-57,5 

99,9 

STATICN  NO.  5l« 
ALBANY,  N Y 

• 6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

247.8 

44.2 

40.9 

247.2 

45.3 

41.8 

246.0 

46.5 

42.5 

245.0 

47.5 

43.1 

244.5 

48.2 

43.5 

244.4 

47.6 

42.9 

244.  1 

47.4 

42.6 

243.6 

49.4 

44.2 

244.2 

53.3 

48.0 

245.3 

56.1 

50.9 

246.9 

56.6 

52.0 

247.5 

54.9 

50.7 

247.1 

52.7 

48.6 

246.5 

50.6 

46.4 

246.5 

49.7 

45.6 

247.0 

52.3 

48.1 

247,3 

55.0 

50.8 

247,5 

55.7* ** 

51.5 

248.1 

54.1* 

50.2 

249.5 

49,0* 

45.9 

250,4 

45,3* 

42.7 

249.3 

43.6* 

40.8 

247.7 

42.9* 

39.7 

245.0 

44.5* 

40.4 

241.5 

47,2* 

41.4 

238.0 

45.8* 

38.8 

234.5 

41.7* 

34.0 

232.2 

36,5* 

28.9 

235.3 

37.3* 

30.7 

239.6 

44  .4* 

38.3 

242.0 

52.8* 

46.6 

242.7 

55,8* 

49.6 

243.0 

56.0*  • 

49.9 

241.9 

54.4* 

48.0 

240.2 

51.6* 

44.8 

239,0 

46,2* 

39,6 

239.8 

41.6* 

36.0 

242.1 

37,8* 

33.4 

246.3 

39.3* 

36.0 

249.8 

46.3* 

43.5 

251.5 

55.6* 

52.7 

250.2 

47.8* 

45.0 

243.9 

24.5* 

22.8 

249.3 

26.2* 

24.5 

247,0 

33.4* 

30.8 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/.-.EC 

DG  K 

DG  K 

16.7 

327.0 

999.9 

17.6 

329.0 

999,9 

19,0 

330,9 

999,9 

20.1 

332.1 

999,9 

20.8 

333.6 

999,9 

23.6 

336.4 

999,9 

23.8 

338.1 

999.9 

21.9 

339.0 

999.9 

23.2 

340.4 

999.9 

2j,4 

341.2 

999,9 

22.2 

343.5 

999.9 

21.0 

345.3 

999.9 

20.5 

346.9 

999,9 

20.1 

348.8 

999.9 

19.8 

350.6 

999.9 

20.4 

352.9 

999.9 

21,3 

354.2 

999.9 

21.3 

356.6 

999,9 

23.2 

358.3 

999.9 

17.1 

361.5 

999,9 

15.2 

363.4 

999,9 

15.4 

365.8 

999.9 

16.3 

368.4 

999.9 

16.8 

371,2 

999.9 

22,5 

373.8 

999,9 

24.3 

373.9 

999.9 

24.3 

375.3 

999.9 

22.4 

378,2 

999.9 

21.3 

379.5 

999.9 

22.5 

380.6 

999.9 

24.8 

384.8 

999,9 

25.6 

386.9 

999.9 

25.4 

389.6 

999.9 

25.6 

393.1 

999.9 

25.6 

394,5 

999,9 

23.S 

397,6 

999.9 

2U.9 

400.7 

999.9 

17,7 

403.6 

999.9 

15.8 

406.3 

999,9 

16.0 

409.1 

999.9 

17.7 

412.3 

999.9 

16.2 

414.4 

999,9 

8.8 

417,4 

999,9 

9.2 

419.6 

999.9 

13.1 

422.7 

999,9 

160  23. 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GMZKG 

PCT 

KM 

99.9 

999.9 

39.0 

99,9 

999,9 

40.0 

99.9 

999.9 

41.4 

99,9 

999.9 

42.4 

99,9 

999,9 

43.8 

99,9 

999,9 

45.6 

99.9 

999.9 

46.6 

99.9 

999.9 

48.0 

99.9 

999,9 

49.4 

99.9 

999,9 

50,7 

99.9 

999.9 

52.6 

99.9 

999.9 

54.2 

99,9 

999,9 

55.8 

99.9 

999.9 

57.2 

99.9 

999.9 

58.2 

99.9 

999.9 

59.7 

99,9 

999.9 

61.3 

99.9 

999.9 

62.6 

99.9 

999,9 

63.9 

99,9 

999,9 

65.9 

99,9 

999,9 

67.4 

99.9 

999.9 

69.0 

99.9 

999.9 

70.2 

99,9 

999,9 

71.2 

99,9 

999.9 

72.6 

99.9 

999.9 

74.0 

99.9 

999.0 

75.0 

99,9 

999,9 

76.0 

99.9 

999,9 

76.8 

99.9 

999.9 

77.8 

99,9 

999.9 

79.8 

99.9 

999.9 

81.8 

99.9 

999.9 

83.4 

99.9 

999.9 

85.4 

99,9 

999,9 

86.9 

99,9 

999,9 

88,5 

99,9 

999.9 

90.2 

99,9 

999.9 

91.2 

99,9 

999.9 

92.1 

99.9 

999.9 

93,3 

99.9 

999.9 

96.0 

99,9 

999,9 

98.8 

99,9 

999.9 

100.9 

99.9 

999.9 

100.9 

99,9 

999,9 

103.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

OG 

80. 

79. 

79. 

79. 

78. 

78. 

77. 

77. 

77. 

76. 

76. 

76. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

74. 

74. 

74. 

74, 

74. 

74. 

74. 

74. 

73. 

73. 

73, 

73. 

72. 

72, 

72. 

72. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 

71, 

71. 

71. 

71. 

71. 

71. 
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STATION  NO.  518 
ALBANY.  N V 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


160  23 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GRM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

P/SEC 

M/SEC 

M/‘ EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

61.7 

141.0 

16415.3 

92.0 

-57.9 

99.  V 

243.1 

26.44 

23.6 

l?.0 

425.9 

999,9 

99.9 

999,9 

104,  1 

62.6 

142.0 

16695.5 

83.0 

-57.9 

99.  J 

242,6 

35,5* 

31.5 

16.4 

431.4 

999,9 

99.9 

999,9 

105.0 

63.0 

143.0 

16914.0 

85.0 

-58.4 

99.9 

244.6 

48.9* 

44.2 

21.0 

434.6 

999.9 

99,9 

999.9 

106.3 

63.6 

144.0 

17139.2 

32.0 

-59.9 

99.9 

246.9 

46.0* 

42.3 

13.1 

436,2 

999,9 

99.9 

999,9 

108,9 

64.2 

145.0 

17371.6 

79.0 

-60.8 

99.9 

248.7 

29,9* 

27,8 

10,8 

438.9 

999,9 

99,9 

999,9 

110.2 

64.9 

146.0 

17611.9 

76.0 

-61.7 

99.9 

250.  1 

17,1* 

16.1 

5.8 

441.9 

999.9 

99.9 

999.9 

110.7 

65.7 

147.0 

17777.1 

74.0 

-61.5 

99.9 

250.2 

27.6* 

26.0 

9.3 

445.7 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

66.7 

148.0 

18122.4 

70.0 

-60.6 

99.9 

250.1 

42.4* 

39.8 

14.4 

454.8 

999.9 

99.9 

999.9 

11%.  0 

67.4 

149.0 

13303.3 

66.0 

-59.7 

99.  J 

248.8 

36,7* 

34.2 

13.3 

460,6 

999.9  • 

99,9 

999.9 

115.9 

68.4 

150.0 

13584.7 

65.0 

-60.3 

99.9 

246.0 

42.7* 

39.0 

17.4 

464.1 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

69.3 

151.0 

18878.5 

62.0 

-61.0 

99.9 

247.3 

41.2* 

36.0 

15.9 

470.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.6 

70.3 

152.0 

19186.4 

59.0 

-61.5 

99.9 

254.6 

32.6* 

31.5 

R.7 

475,5 

999,9 

99,9 

999,9 

122.5 

T1.3 

153.0 

19509.6 

56.0 

-61.9 

99.9 

259.3 

34,3* 

33,7 

6.4 

481.8 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

72.2 

154.0 

19849.7 

53.0 

-62.7 

99.9 

259.4 

31.2* 

30.7 

5.8 

487.7 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

73.2 

155.0 

20086.5 

51.0 

-63.2 

99.9 

251.0 

29,7* 

28.0 

9.7 

491.7 

999,9 

99,9 

999,9 

127.9 

74.3 

156.0 

20459.1 

48.0 

-63.4 

99.9 

246.3 

34,0* 

31.1 

13,7 

499.8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.1 

75.4 

157.0 

20855.8 

45.0 

-63.2 

99.9 

249.9 

30.8* 

29  .0 

10.6 

509.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.4 

76.5 

158.0 

21135.6 

43.0 

-62.8 

99.9 

254.9 

31.3* 

30.2 

3.2 

517.2 

999.9 

99.9 

999.9 

134.1 

77.7 

159.0 

21580.3 

40.0 

-63.6 

99.9 

248.5 

32.3* 

30.0 

11.8 

526.1 

999,9 

99.9 

999.9 

136.8 

79.0 

160.0 

22056.7 

37.0 

-65.4 

99.9 

238.6 

20,0* 

17.1 

10.4 

533.3 

999,9 

99.9 

999.9 

138.1 

80.5 

161.0 

22569.6 

34.0 

-66.7 

99.9 

243.5 

26,7* 

23.9 

11.9 

543.1 

999.9 

99.9 

999.9 

141.1 

82.3 

162.0 

22937.0 

32.0 

-65.9 

99.9 

246.5 

29,4* 

27.0 

11.7 

554.8 

999.9 

99.9 

999.9 

143.4 

83.8 

163.0 

23533.2 

29.0 

-66.9 

99.9 

250.0 

42.0* 

39.5 

14.4 

567.8 

999.9 

99.9 

999.9 

146.8 

85.2 

164.0 

24193.3 

26.0 

-66.7 

99.9 

250.0 

40.7 

38.3 

1J.9 

586.4 

999,9 

99.9 

999.9 

150.5 

87.2 

165.0 

24942.0 

23.0 

-62.7 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

619.2 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

0 

AZ 

DG 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

70. 

999. 


1016 


STATIP* **  NO.  SIS 
ALBANY,  N V 

6 FEBRUARY  1975 

2015  GNT  158  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  IGHT 

PRES 

TEMP 

OEU  PT 

OfR 

SPEED 

U COMP 

V C'lHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

Of. 

M/SEC 

M/SEC 

M/5EC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.0 

96.0 

992.4 

0.9 

-2.0 

290.0 

5.1 

4.8 

-i.7 

275.1 

283.6 

3.3 

81.0 

0.0 

0. 

0.4 

7.0 

1 70.6 

982.0 

0.3 

-4.1- 

304.4 

6.5 

5,4 

-d.7 

275,2 

282.2 

2.7 

67.9 

0,2 

123. 

0.8 

8.0 

269.0 

970.0 

-1.2 

-5.1 

301.6 

6.2 

5.2 

-■>,2 

271..  7 

281.7 

2,7 

74.4 

0.3 

124. 

1.2 

9.0 

360.0 

959.0 

-1.5 

-5.2 

294.6 

6.3 

5.7 

-2.6 

275.3 

282.3 

2.7 

75.5 

0.5 

122. 

1.6 

10.0 

451.7 

948.0 

-2.7 

-5.4 

236.8 

7.4 

7,1 

-2.1 

274,9 

282.0 

2.7 

81,8 

0.6 

120. 

2.0 

11.0 

561.1 

935.0 

-3.5 

-5.0 

282.5 

9.3 

9.0 

-2.0 

275.2 

282.6 

2.8 

89.0 

0.8 

116. 

2.4 

12.0 

654 . 6 

924.0 

-4.4 

-5.2 

278,9 

12.1 

12.0 

-1.9 

275.2 

282.5 

2.B 

94.2 

1.0 

112. 

2.B 

13.0 

748.9 

913.0 

-4.9 

-6.3 

275.3 

14.2 

14.1 

-1,3 

275.7 

282.5 

2.6 

89,7 

1.4 

109. 

3.3 

14.0 

852.9 

901.0 

-5.6 

-7.. 

272,4 

15,5 

15,5 

-0.6 

275,9 

282.5 

2.5 

89.6 

1.8 

105. 

3.7 

15.0 

949.2 

890.0 

-6.2 

-7.  .. 

274.0 

16.4 

16.3 

-l.l 

276.3 

282. 8 

2.5 

91.4 

2.2 

102. 

4.2 

16.0 

1064.3 

877.0 

-7.0 

-7.’' 

278.7 

18.3 

18.1 

-2.8 

276.7 

283.1 

2.4 

94.6 

2.7 

101. 

4.6 

17.0 

1153.9 

867.0 

-6.4 

-7.7 

280.4 

20.1 

19.7 

-3.6 

278,2 

284.7 

2.5 

89.9 

3.1 

101. 

4.9 

18.0 

1263.0 

855.0 

-6.4 

-8.0 

280.3 

19.8 

19.4 

-1,5 

279,3 

285.8 

2.4 

87.8 

3,6 

101. 

5.2 

19.0 

1364.3 

844.0 

-6.4 

-8. a 

279.8 

19.2 

18.9 

-3.3 

280.3 

286.7 

2.4 

84.4 

3.9 

101. 

5.5 

20.0 

1457.5 

834.0 

-6.8 

-9.0 

278.8 

18  .6 

18.3 

-2.9 

280.8 

287.1 

2.3 

84.4 

4.2 

101. 

5.8 

21.0 

1580.1 

821.0 

-7.6 

-9.; 

279.3 

18.5 

18.2 

-J.O 

281.3 

287.3 

2.2 

84.8 

4.6 

lot. 

6.1 

22.0 

1675.6 

811.0 

-7.4 

-9.2 

280.3 

18.2 

17.9 

-■  .2 

282.4 

288.8 

2.3 

66.6 

4.9 

101. 

6.3  . 

23.0 

1772.3 

801.0 

-7.6 

-9.2 

281.5 

17.8 

17.4 

-7.5 

283.3 

289.8 

2.4 

87.7 

5.1 

101. 

6.6 

24.0 

1870.1 

791.0 

-7.7 

-9.3 

282.7 

17.6 

17.1 

-3.9 

284.2 

290.7 

2.4 

88.1 

5.4 

101. 

6.8 

25.0 

1969.1 

781.0 

-8.0 

-10.0 

282.6 

18.0 

17.5 

-3.9 

284,9 

291,1 

2.3 

85,2 

5.6 

101. 

7.2 

26.0 

2089.5 

769.0 

-8.0 

-10.4 

284.4 

18.1 

17.5 

-4.5 

286.1 

292,3 

2.2 

82.5 

6.1 

101. 

7.5 

27.0 

2181.0 

760.0 

-8.6 

-10. r 

287.2 

17.8 

17.0 

-5.3 

286.4 

292.6 

2.2 

84.7 

6.4 

101. 

7.9 

28.0 

2283.8 

750.0 

-8.4 

-10. d 

288.6 

17.3 

16.4 

--j.5 

207.7 

293.9 

2.2 

83.1 

6.9 

102. 

8.3 

29.0 

2397.9 

740.0 

-9.2 

-11.  j 

288.7 

17.2 

16.3 

-5.5 

288.0 

294,2 

2,2 

86.6 

7.2 

102. 

8.7 

30.0 

2493.2 

730.0 

-9.2 

-11. 

288.1 

17.5 

16.6 

-5.4 

289.1 

295,4 

2,3 

86.0 

7.6 

103. 

9.2 

31.0 

2589.3 

721.0 

-9.4 

-11.4 

287.5 

17.9 

17.1 

-5.4 

289.8 

296.1 

2.2 

85.5 

8.2 

103. 

9.7 

32.0 

2697.1 

711.0 

-10.2 

-12.5 

287.5 

18.0 

17.1 

-5.4 

290.2 

296.0 

2.1 

82.8 

8.7 

103. 

10.2 

33.0 

2795.3 

702.0 

-10.5 

-13.3 

287.6 

17,8 

16.9 

-5.4 

290,9 

296.5 

1.9 

79,4 

9.2 

103. 

10.8 

34.0 

2894.6 

693.0 

-11. 0 

-14.8 

28  7.5 

17.6 

16.8 

-5.3 

291.3 

296.3 

1.8 

73.8 

9.9 

104. 

11.2 

35.0 

2995.0 

684.0 

-11.6 

-15.0 

287.1 

17.8 

17.0 

-r.2 

291.8 

296.5 

1.7 

72.2 

10.3 

104. 

11.6 

36.0 

3130.5 

672.0 

-12.3 

-16.  , 

286.2 

18.0 

17.3 

-5.0 

. 292.4 

297.0 

1.6 

71.4 

10.7 

104. 

12.0 

37.0 

3233.5 

663.0 

-13.0 

-17.  > 

284,8 

18.1 

17.5 

-4.6 

292.7 

297.1 

1.5 

69.8 

11.2 

104. 

12.4 

38.0 

3349.2 

653.0 

-13.7 

-17.5 

283.5 

17.8 

17.3 

-4.2 

293.2 

297,6 

1.5 

73.0 

11.6 

104. 

JL2.8 

39.0 

3431.1 

646.0 

-14.7 

-17.9 

282.3 

17.3 

16.9 

-3.7 

293.0 

297.3 

1.4 

76.5 

12.0 

104. 

13.2 

40.0 

3549.0 

636.0 

-15.8 

-18.5 

281.1 

17.0 

16.7 

-3.3 

293.1 

29  7.2 

1.4 

79,8 

12.4 

104. 

13.6 

41.0 

3668.5 

626.0 

-16.1 

-18.1 

2 79.7 

17.1 

16.9 

-:;.9 

294,1 

298.4 

1.5 

84.5 

12.8 

104. 

14.1 

42.0 

3777.5 

617.0 

-16.9 

-18.  , 

277.7 

18.1 

17.9 

-2.4 

294.4 

298.5 

1.4 

85.7 

13.3 

104, 

14.4 

43.0 

3887.7 

608.0 

-17.7 

-19., 

276.5 

19.0 

18.8 

-2.2 

294.6 

298.6 

1.3 

86.5 

13.7 

103. 

14.8 

44.0 

3986.7 

600.0 

-18.5 

-20.  3 

275.1 

19.9 

19.8 

-1,8 

294.8 

298.6 

1.3 

85.9 

14.1 

103. 

15.2 

45.0 

4099.4 

591.0 

-19.1 

-20.9 

273.7 

20,3 

20.3 

-1.3 

295,4 

299.1 

1.2 

85.0 

14.6 

103. 

15.6 

46.0  . 

4200.8 

583.0 

-19.6 

-21.6 

272.4 

20,3 

20.2 

-0.8 

296,0 

299.5 

1.2 

84.3 

15.2 

103. 

16.2 

47.0' 

4303.3 

575.0 

-20.4 

-23.4 

271.6 

19.8 

19.8 

-J.6 

296.2 

299.2 

1.0 

77.2 

■ 15,8 

102. 

16.6 

48.0 

4420.0 

566.0 

-21.2 

-24.9 

271,6 

19,8 

19,8 

-0,5 

296.5 

299.3 

0.9 

72.2 

16.3 

102. 

17.1 

49.0 

4524.9 

558.0 

-22.2 

-26, d 

270.8 

20,4 

20.4 

-0,3 

296.6 

299,1 

0.8 

68.5 

16.8 

102. 

17.6 

50.0 

4630.9 

550.0 

-23.0 

-27.. 

268.9 

20.9 

20.9 

0.4 

296.9 

299.2 

0.7 

68.5 

17.4 

101. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1017 


STATtCN  NO 
ALBANY. 

6 FEBRUARY 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

P»ES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

cr.  c 

OG  C 

OG 

P/SEC 

1B.3 

51.0 

4765.1 

540.0 

-24.3 

-28.  , 

266.3 

19.8 

18.8 

52.0 

4860.0 

533.0 

-25.4 

-29.  , 

266.7 

19.4 

19.3 

53.0 

4969.7 

525.0 

-25.9 

-29,5 

267.8 

19.7 

19.8 

54.0 

5080.7 

517.0 

-26.9 

-30.9 

268.0 

20.2 

20.2 

55.0 

5178.9 

510.0 

-27.9 

-31.8 

267.7 

20.9 

20.8 

56.0 

5306.7 

501.0 

-28.4 

-32.3 

267.2 

21.3 

21.2 

57.0 

5421.9 

493.0 

-29.5 

-33.5 

266.7 

20.6 

21.6 

58.0 

5523.8 

486.0 

-30.4 

-35.1^ 

266.0 

19.8 

22.1 

59.0 

5626.8 

479.0 

-31.3 

-35. 

265.1 

19.5 

22.5 

60.0 

5745.8 

471.0 

-32.4 

-36.9 

264.2 

19.8 

23.C 

61.0 

5851.2 

464.0 

-33.4 

-38. 

263.1 

19.9 

23.4 

62.0 

5957.8 

457.0 

-34.4 

-39.4 

262.7 

20.0 

23.9 

63.0 

6065.6 

450.0 

-35.2 

-40.3 

262.4 

20.0 

24.3 

64.0 

6174.6 

443.0 

-36.3 

-42.0 

262.3 

19.8 

24.8 

65.0 

6269.0 

437.0 

-37.3 

-43.3 

262.0 

19.2 

25.3 

' 66.0 

6412.5 

428.0 

-38.1 

-44.5 

261.3 

18.8 

25.7 

67.0 

6525.8 

421.0 

-39.1 

-45.  V 

260.8 

18.5 

26.2 

68.0 

6640.5 

414.0 

-40.2 

99.9 

260.6 

18.6 

26.6 

69.0 

6739.9 

408.0 

-41.2 

99,9 

261.0 

18.7 

27.0 

70.0 

6857.3 

401.0 

-41.9 

99.9 

261.9 

18.9 

27.5 

71.0 

6993.5 

393.0 

-43.3 

99.9 

262.6 

18.8 

27.9 

72.0 

7096.8 

387.0 

-44.4 

99.9 

263.0 

18.2 

28.3 

73.0 

7201.3 

381.0 

-45.3 

99.9 

263.7 

17.0 

28.7 

74.0 

7307.1 

375.0 

-46.0 

99.9 

264.6 

15.8 

29.2 

75.0 

7414.1 

369.0 

-47.3 

99.9 

265.1 

15.0 

29.6 

76.0 

7522.3 

363.0 

• -48.5 

99.9 

263.6 

15.6 

30.0 

77.0 

7631.9 

357.0 

-48.6 

99.9 

260.0 

17.2 

30.3 

78.0 

7762.1 

350,0 

-49.1 

99.9 

256.4 

19.1 

30.7 

7^9.0 

7875.6 

344.0 

-48.9 

99.9 

252.9 

22.0 

31.1 

■"  80.0 

7971.8 

339.0 

-48.6 

99.9 

251.0 

25.2 

31.6 

81.0 

8128.8 

331.0 

-48.9 

99.  ; 

250,3 

29,2 

32.1 

82.0 

8228.6 

326.0 

-49.5 

99.9 

249.6 

32.5 

32.5 

83.0 

8350.1 

320.0 

-50.3 

99.9 

248.5 

34.1 

32.9 

84.0 

8473.7 

314.0 

-50.1 

99.9 

247,4 

34.9 

33.3 

85.0 

8578.5 

309.0 

-50.4 

99.9 

247.2 

36.3 

33.8 

86.0 

8727.9 

302.0 

-50.7 

99.9 

247.8 

38.7 

34.3 

87.0 

8836.5 

297.0 

-51.2 

99.9 

248.6 

40.8 

34.7 

88.0 

8947.0 

292.0 

-50.7 

99.9 

249.2 

41.2 

35.2 

89.0 

9082.3 

286.0 

-50.9 

99.9 

250.1 

40.2 

35.7 

90.0 

9197.1 

281.0 

-50.7 

99.  V 

250.4 

39.2 

36.2 

91.0 

9313.9 

276.0 

-51.3 

99.9 

249.9 

39.6 

36.6 

92.0 

9432.7 

271.0 

-51.3 

99.9 

249.4 

40.7 

37.1 

93.0 

9553.7 

266.0 

-51.2 

99.9 

249.7 

42.1 

37.5 

94.0 

9677.1 

261.0 

-51.2 

99.9 

250.8 

43.0 

38.0 

95.0 

9802.6 

256.0 

-52.0 

99.9 

252.3 

43.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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518 


1 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

19.8 

..3 

296.9 

298.9 

0.7 

68. 2 

18.4 

100. 

19.4 

:.i 

296.7 

29  8.6 

0.6 

69.0 

18.8 

100. 

19.7 

0.8 

297.3 

299.2 

0.6 

69.1 

19.5 

100. 

20.2 

0.7 

297.4 

299.1 

0.6 

68.8 

20.0 

99. 

20.8 

0.8 

297.4 

299.0 

0.5 

68.8 

20.5 

99. 

21.3 

X.O 

298.3 

299.8 

0.5 

68.7 

21.3 

99. 

20.6 

i.2 

298.3 

299.8 

0,5 

67.8 

21.8 

98. 

19.7 

i.4 

298,4 

299,  T 

0.4 

63.8 

22.3 

90, 

19.4 

:..7 

298.5 

299.7 

0.4 

64.1 

22.8 

98. 

19.7 

2.0 

298.6 

299.7 

0.3 

63.8 

23.4 

98. 

19.8 

2.4 

298,6 

299.6 

0,3 

62,7 

23.8 

97. 

19.9 

2.6 

298.7 

299.6 

0.3 

60.1 

24.4 

97. 

19.9 

2.6 

299.0 

299.8 

0.2 

59.1 

24.9 

96. 

19.6 

2.6 

299.0 

299.7 

0.2 

55.0 

25.4 

96. 

19.1 

2.7 

298.8 

299.4 

0.2 

53,0 

25.0 

96. 

18.5 

2.8 

299.5 

300.1 

0.2 

50.7 

26.5 

96. 

18.3 

3.0 

299.7 

300.2 

0.2 

50.7 

26.9 

95. 

18.3 

3.0 

209,8 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

95, 

18.5 

2.9 

299,8 

999.9 

99,9 

999.9 

27.9 

95, 

18.7 

2.7 

300.4 

990.9 

99.9 

999,9 

28.3 

95. 

18.6 

2.4 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

94. 

18.0 

2.2 

300.1 

■999,9 

99,9 

999.9 

29,3 

94. 

16.9 

1.9 

300,3 

999,9 

99.9 

999.9 

29.8 

94, 

15.7 

1.5 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

94. 

14.9 

1.3 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

94. 

15.5 

1.7 

300.2 

999,9 

99,9 

999,9 

30.9 

94. 

17.0 

3.0 

301.5 

999,9 

99.9 

999.9 

31.3 

94. 

18.6 

4.5 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

94. 

21.0 

0.5 

304.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

93. 

23.8 

8.2 

306.0 

999.9 

99,9 

999,9 

32.5 

93. 

27.5 

0.9 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

92. 

30.4 

11.3 

308.2 

999.9 

99.9 

999,9 

34.1 

92. 

31.7 

12.5 

308.8 

999.9 

99.9 

999,9 

35.1 

91. 

32.2 

13.4 

310.6 

999,9 

99,9 

999,9 

35.8 

91, 

33.4 

14.1 

311.6 

999.9 

o«»,9 

999.9 

36.5 

90. 

35,9 

14.7 

313.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37,5 

89. 

38.0 

1* **.9 

314.1 

999,9 

99,9 

999.9 

38.7 

89. 

38.5 

14.6 

316.3 

999,9 

99,9 

999.9 

39,6 

88. 

37.8 

13.7 

319.0 

999.9 

99,9 

999.9 

40,8 

88. 

37.0 

13.1 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.9 

07. 

37.2 

13.6 

320.5 

999.9 

99,9 

999,9 

43.0 

07. 

38.1 

14.3 

322.2 

999.9 

99,9 

999,9 

44.0 

86. 

39.5 

14,6 

324.2 

999.9 

99.9 

999,9 

45.1 

86. 

40.6 

14.2 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.2 

86. 

41.7 

13.3 

326.6 

999,9 

99,9 

999.9 

47.2 

85. 

STATION  NO.  518 

ALBANY,  N Y 

6 EEBRUARY  1975 
2015  GMT 

158 

1 16. 

TIME 

MIN 

ONTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

DEW  PT 
DG  C 

DIR 

OG 

SPEED  U 

M/SEC 

COMP 

M/SEC 

V COMP 
M/SEC 

POT  T 
DG  K 

E POT  T 
DG  K 

MX  PTO 
GM/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

38.5 

96.0 

9956.3 

250.0 

-52.0 

99. V 

252.9 

43.7 

41.7 

12,8 

328.8 

999,9 

99,9 

999,9 

48.8 

38.9 

97.0 

10060.8 

246.0 

-51,7 

99,  ; 

252.5 

43.9 

41,9 

n.2 

330.8 

999,9 

99,9 

999,9 

49.7 

39.3 

98.0 

10194.0 

241.0 

-51.8 

99.9 

251.9 

44.9 

42.7 

14.0 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

39.8 

99.0 

10329.8 

236.0 

-52,1 

99.9 

251.2 

46.6 

44.1 

15,0 

334,0 

999.9 

99,9 

999,9 

52.1 

40.2 

100.0 

10440.5 

232.0 

-52.1 

99.9 

250.7 

48.1 

45.4 

15.9 

335.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

40.9 

101.0 

10610.0 

226.0 

-52.4 

99.9 

249.9 

52.8 

49.6 

lli.l 

337,7 

999,9 

99,9 

999,9 

55.2 

41.3 

102.0 

10725.2 

222.0 

-53.4 

99,9 

249.4 

55.8 

52,2 

15,6 

338,0 

999.9 

99,9 

999.9 

56.  3 

41.7 

103.0 

10871.8 

217.0 

-53.5 

99.9 

249.0 

56.4* 

52.7 

2C.2 

340.0 

999.9 

99.9 

999.9 

S7.fi 

42.2 

104.0 

10991.5 

213..0 

-53.4 

99.  V 

249.4 

53.1* 

49.7 

18.7 

342.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

42.5 

105.0 

11113.6 

209. G 

-53.4 

99.5 

250.0 

49.8* 

46.8 

17.0 

343.9 

999,9 

99,9 

999,9 

60.2 

43.0 

106.0 

11238.0 

205.0 

-53.4 

99,  c 

250.5 

44,8* 

42.2 

15,0 

345.8 

999,9 

99,9 

999,9 

62.0 

43.4 

107.0 

11364.7 

201.0 

-53.7 

99.9 

249.1 

42.0* 

39.3 

15.0 

347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

43.8 

108.0 

11493.9 

197.0 

-53.7 

99.9 

247.9 

41.0* 

38.0 

15.4 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

44.3 

109.0 

11625.5 

193.0 

-54.5 

99.9 

248.4 

43.8* 

40,7 

lo.l 

350.0 

999,9 

99,9 

999,9 

64.  8 

44.7 

110.0 

11759.6 

189,0 

-54.7 

99,9 

249.9 

48.8* 

45.9 

16.8 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

45.3 

111.0 

11931.1 

184.0 

-54.8 

99.5 

250.9 

55.3* 

52.3 

13.1 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

45.8 

112.0 

12071.7 

180.0 

-54.7 

99. C 

250.1 

54.9* 

51.6 

18.7 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

46.3 

113.0 

12215.4 

176.0 

-55.0 

99.9 

248.9 

52,2* 

48.7 

18.8 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

46.8 

114.0 

12325.3 

173.0 

-55.0 

99.9 

248.4 

50.4* 

46.9 

lb. 6 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

47.3 

115.0 

12474.8 

169.0 

-55.0 

99.9 

248.7 

50.4* 

46.9 

If.  3 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

47.9 

116.0 

12667.2 

164.0 

-53.7 

99.9 

249.5 

52.4* 

49.0 

18.4 

368.0 

999.9 

99,9 

999,9 

75,6 

48.3 

117.0 

12785.9 

161.0 

-53,7 

99,9 

249.4 

52.4* 

49.1 

18.5 

370,0 

999,9 

99.9 

999.9 

77.3 

48.8 

118.0 

12947.6 

157.0 

-53.7 

99.9 

243.4 

49.2* 

45.8 

IS.l 

372.7 

999,9 

99.9 

999.9 

78.8 

49.3 

119.0 

13072.1 

154.0 

-52.1 

99. <; 

246.4 

43.8* 

40.2 

17,5 

377.4 

999,9 

99,9 

999,9 

80.1 

49.8 

120.0 

13242.6 

150.0 

-51.8 

99.'’> 

243.7 

40.8* 

36.6 

16.1 

330.8 

999,9 

99,9 

999,9 

81.4 

50.3 

121.0 

13373.5 

147.0 

-52.1 

99.9 

241.6 

43.8* 

38.5 

20.8 

382.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

50.9 

122.0 

13551.6 

143.0 

-53.2 

99.9 

241.2 

51.0* 

44,7 

24.6 

3B3.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

51.4 

123.0 

13688.4 

140.0 

-52.6 

99,9 

242.3 

53.8* 

47.7 

25,0 

387,0 

999,9 

99,9 

999.9 

85.8 

51.6 

124.0 

13828.1 

137,0 

-53.2 

99.9 

243.8 

55.6* 

49.9 

24.5 

388.3 

999,9 

99.9 

999.9 

86.8 

52.2 

125.0 

13970.7 

134.0 

-53.5 

99.9 

245.2 

57.2* 

52.0 

24.0 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

52.8 

126.0 

14165.5 

130.0 

-53.7 

99.5 

246.4 

55.9* 

51.2 

22.4 

393.3 

996.9 

99,9 

999.9 

90.4 

53.3 

127.0 

14366.5 

126.0 

-53.5 

99.5 

246.5 

50.6* 

46.4 

20.2 

397,1 

999,9 

99.9 

999.9 

92.0 

53.7 

128.0 

14521.4 

123.0 

-53.7 

99.9 

246.2 

46.9* 

42.9 

li;.9 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

54.2 

129.0 

14679.9 

120.0 

-54.5 

99.9 

245.6 

43.4* 

39,5 

l".9 

401.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

54.8 

130.0 

14841.8 

117.0 

' -55.0 

99,9 

245.8 

3R,7* 

35.3 

If,  8 

403.0 

999,9 

99,9 

999,9 

95,9 

55.6 

131.0 

15007,9 

114.0 

-54,7 

99.9 

247.4 

39,7* 

36,6 

15.3 

406.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

56.2 

132.0 

15178.3 

111.0 

-55.3 

99.9 

245.8 

39.5* 

36.1 

16.2 

408.5 

999.9 

99.9 

999,9 

99.2 

56.7 

133.0 

15353.2 

108.0 

-55.2 

99.9 

243.1 

36,6* 

32.6 

16.6 

412.0 

999,9 

99.9 

999.9 

100.  1 

57.4 

134.0 

15533,5 

105.0 

-54.2 

99, 

242.3 

40,8* 

36.2 

19.0 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

57.9 

135.0 

15719.1 

102.0 

-54.8 

99.9 

244.1 

49.0* 

44.  1 

2:. 4 

419.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.5 

58.5 

136.0 

15975.0 

98.0 

-54.8 

99.9 

246.2 

49.4* 

45.2 

19,9 

424.2 

999,9 

99.9 

999.9 

105.3 

59.2 

137.0 

16173.5 

95.0 

-55.5 

99.9 

248.6 

37.9* 

35.3 

13,9 

426.7 

999,9 

99,9 

999.9 

106.5 

59.8 

138.0 

16377.3 

92.0 

-57,2 

99.9 

249.7 

34.2* 

32.1 

11.8 

427.4 

999.9 

99.9 

999,9 

107.7 

60.5 

139.0 

16586.3 

89.0 

-58.7 

99.9 

249.8 

34.1* 

32.0 

U.8 

428.3 

999.9 

99,9 

999.9 

109.1 

61.2 

140.0  16874.3  85.0 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-60.0  99.-;  246,4  24,6* 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
angle  less  than  6 DEG 

1019 

22.6 

9.8 

431.5 

999,9 

99.9 

999,9 

110.7 

mm 


0 

AZ 

DG 

ns. 

85. 

84. 

64. 

84. 

83. 

83. 

83. 

82. 

82. 

82. 

82. 

81. 

81. 

81. 

81. 

80. 

80. 

80. 

80. 

79. 

79. 

79. 

79. 

79. 

78. 

78. 

78. 

78. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

78. 
76. 
76.  • 
76. 
76. 
76. 
75. 
75. 
75. 
75. 
75. 


SfATICN  NO.  5ie 
ALBANY,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  158  16.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  Pf 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

06 

M/src 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

DG 

62.1 

141.0 

17097.8 

82.0 

-61.6 

99. f- 

240.6 

24.4* 

21.2 

12.0 

432.6 

999,9 

99,9 

999,9 

llt.O 

75. 

63.0 

142.0 

17329.7 

79.0 

-60.0 

99,9 

242,5 

41.8* 

37,  1 

19,3 

440.6 

999,9 

99.9 

999.9 

113.7 

75. 

63.8 

143.0 

17571.1 

76.0 

-60.5 

99.9 

240.4 

40.5* 

35.2 

20.0 

444.4 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

75, 

64.6 

144.0 

17822.2 

73.0 

-60.1 

99.9 

242.7 

46.3* 

41.1 

21.2 

450.3 

999,9 

99,9 

999.9 

117,0 

74. 

65.5 

145.0 

18083.5 

70.0 

-61,0 

99.9 

240.6 

40,0* 

34.8 

l'*,7 

453.8 

999,9 

99.9 

999.9 

119.7 

74. 

66.3 

146.0 

18354.8 

67.0 

-62.3 

99,  . 

240.8 

38,1* 

33.3 

18.6 

456.7 

999.9 

99.9 

999,9 

121.3 

74. 

6T.3 

147.0 

18638.0 

64.0 

-62.0 

99.' 

246.2 

49.2* 

45.0 

19.9 

463.6 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

74. 

68.4 

148.0 

18935.2 

61.0 

-61.6 

99,9 

251.5 

50,7* 

48.  1 

lo.l 

470,8 

999.9 

99.9 

999,9 

127.5 

73. 

69.7 

149.0 

19247.9 

58.0 

-61,4 

99,9 

253.4 

39,7* 

38.0 

n.4 

478,1 

999,9 

99,9 

999.9 

131.3 

73. 

71.0 

150.0 

19578.0 

55.0 

-60.5 

99.9 

248.4 

30.5* 

28,4 

n.2 

487.5 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

73. 

72.1 

151.0 

19927.5 

52.0 

-60.3 

99.9 

247.8 

36.7* 

34.0 

13.9 

495.8 

999.9 

99,9 

999.9 

135.6 

73. 

73.1 

152.0 

20297.9 

49.0 

-60.5 

99.9 

249,9 

41,9* 

39.3 

14.4 

503.9 

999.9 

09.9 

999,9 

138.0 

73. 

74.0 

153.0 

20688.8 

46.0 

-63.3 

99,  } 

251.1 

34.1* 

32.2 

11.0 

506.3 

999.9 

99.9 

999.9 

140.4 

73. 

75.0 

154.0 

21101.9 

43.0 

-64.8 

99, '1 

271.1 

7.7* 

7.7 

-0.1 

512.3 

999.9 

99.9 

999,9 

141.4 

73. 

76.2 

155.0 

21541.5 

40.0 

-66.5 

99,9 

253.6 

24.7* 

23.7 

7.0 

519.0 

999,9 

99.9 

999,9 

142.5 

73. 

78.2 

156.0 

22016.7 

37.0 

-63.7 

99.9 

251,7 

24,2* 

23.0 

V.6 

537.9 

999.9 

99.9 

999,9 

145.5 

73. 

80.3 

157.0 

22534.8 

34.0 

-64,2 

99.9 

242.2 

17,8* 

15.8 

8.3 

549,5 

999.9 

99.9 

999.9 

147.1 

73. 

•2.0 

158.0 

23098.2 

31.0 

-65.6 

99,9 

253.1 

35.1* 

33.6 

1C. 2 

560.4 

999.9 

98. 9 

999.9 

150.5 

73. 

•3.7 

159.0 

23720.1 

28.0 

-63.5 

99.9 

250.3 

41.7* 

39.3 

14.0 

583.0 

999.9 

99,9 

999.9 

154.3 

73, 

•5.2 

160.0 

24416.7 

25.0 

-63.1 

99.9 

252.8 

44,9* 

42.9 

13.3 

603.3 

999.9 

99.9 

999,9 

158.4 

73. 

•7.0 

161.0 

25203.0 

22.0 

-63.3 

99.'; 

254.8 

58.5* 

56.4 

15.3 

625.2 

999.9 

99.9 

999.9 

163.1 

73. 

•9.3 

162.0 

26106.2 

19.0 

-62.3 

99.9 

254.7 

29,3* 

28.3 

V.7 

654.9 

999,9 

99,9 

999,9 

168.5 

73. 

•2.9 

163.0 

27173.0 

16.0 

-60.1 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

695.1 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

1020 


STATtGN  NO.  51B 
ALBAMV,  N y 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  158  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P. 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.2 

86.0 

994.4 

-1.8 

-5.6 

310.0 

4.6 

3.5 

-3.0 

272,1 

278.6 

2.5 

75,0 

0.0 

0. 

0.4 

7,0 

161.6 

985.0 

-1.7 

-6.0 

297.5 

6.3 

5.6 

-2.9 

272,9 

279.0 

2.3 

60.0 

0.2 

124. 

0.7 

8.0 

242.8 

975.0 

-2.3 

—6. 0 

296.9 

7.6 

6.8 

-3,4 

273.1 

279,2 

2.4 

71.2 

0.2 

122. 

1.0 

9.0 

324.5 

965.0 

-3.1 

-6.  o 

296.4 

9.5 

8.5 

-4.2 

273.1 

2T9.4 

2.4 

76.7 

0.3 

120. 

1.2 

10.0 

415.2 

954.0 

-4.0 

-7.: 

294.5 

ll.l 

10.1 

-4.6 

273.1 

279.2 

2.4 

79.7 

0.5 

119. 

1.6 

11.0 

523.3 

941.0 

-4.9 

-7.  V 

291.7 

13.9 

12.9 

-5.1 

273.2 

279.5 

2.4 

85.4 

0.8 

117. 

1.9 

12.0 

615.7 

930.0 

-5.5 

-8.  ? 

289.1 

14.7 

13.9 

-4,8 

273,5 

279,3 

2,2 

81.5 

1.1 

115. 

2.2 

13.0 

700.5 

920.0 

-6.0 

-8.’ 

287,4 

15.4 

14.7 

— ^4* **6 

273.9 

279.7 

2.2 

84.1 

1.3 

114. 

2.5 

14.0 

786.2 

910.0 

-6.0 

-8.4 

286.1 

16.0 

15.4 

-'.4 

274.7 

280.6 

2.2 

82.7 

1.6 

113. 

2.8 

15.0 

872.6 

900.0 

-6.7 

-8,8 

286.4 

15.3 

14.7 

-4,3 

274.8 

280.6 

2.2 

85.4 

1.9 

111. 

3.1 

16.0 

986.1 

887.0 

-7.6 

—8.0 

286.8 

14.7 

14.0 

-4.2 

275.1 

281.0 

2.2 

92.5 

2.2 

111. 

3.4 

17.0 

1074.3 

877.0 

-8.3 

-B.J 

287.3 

14.3 

13.7 

-4.3 

275.2 

281.1 

2.2 

95.7 

2.4 

111. 

3.7 

18.0 

1163.3 

867.0 

-8.9 

-9.. 

287.8 

14.8 

14.1 

-4.5 

275.5 

281.3 

2.2 

98.3 

2.7 

110. 

3.9 

19.0 

12*3.2 

857.0 

-8.9 

-8.^ 

288.1 

15.4 

14.6 

—.•.8 

276.4 

282.4 

2.3 

100.6 

2.9 

110, 

4.2 

20.0 

1335,0 

848.0 

-8.9 

-8,9 

290.4 

15.2 

14,3 

-5.3 

277.3 

283,3 

2.3 

100.6 

3.2 

110. 

4.5 

21.0 

1445.6 

836.0 

-8.2 

-8.2 

293.8 

14.7 

13.4 

-5.9 

279.2 

285.7 

2.5 

101.0 

3.4 

110. 

4.9 

22.0 

1539.3 

826.0 

-7.5 

-7.5 

301.1 

13.6 

11.7 

-7.1 

280.9 

288.0 

2.6 

100.8 

3.8 

111. 

5.2 

23.0 

1634.2 

816.0 

-7.3 

-7.8 

306.9 

12.6 

10.0 

-7.5 

282.1 

289.1 

2.6 

96.2 

4.0 

111. 

5.5 

24.0 

1730.4 

806.0 

-7.5 

—8.  >' 

313,7 

11.4 

8.2 

-7.9 

282.9 

289.5 

2.4 

89.5 

4.2 

112. 

5.9 

25.0 

1817.9 

797.0 

-7.6 

-9.  j 

314.2 

10.0 

7.2 

-7.0 

283.6 

290.2 

2.4 

89.5 

4.4 

114. 

6.3 

26.0 

1935.9 

785.0 

-8.3 

-9.  i 

305.5 

10  .0 

8.1 

-4.8 

284.1 

290.4 

2.3 

89.5 

4.7 

115. 

6.7 

27.0 

2025.5 

776.0 

-8.2 

-10.0 

293.8 

10.0 

8.8 

-4.8 

285.2 

291,5 

2.3 

87,1 

4.9 

115. 

7.0 

28.0 

2116.1 

767.0 

-8.5 

-10.4 

296.8 

9,5 

8.5 

-4.3 

285.8 

292.0 

2.3 

86.2 

5.1 

115. 

7.5 

29.0 

2207.6 

758.0 

-8.8 

-10.6 

292.0 

9.8 

9.0 

-3.8 

286.4 

292.7 

2.3 

86.8 

5.3 

115. 

7.9 

30.0 

2310.7 

748.0 

-8.6 

-10.7 

289.5 

10.3 

9.7 

-3.4 

287.7 

294.0 

2.3 

84.9 

5.6 

115. 

8.2 

31.0 

2404.5 

739.0 

-8.9 

-11. •. 

286.3 

10.6 

10.1 

-3.0 

280.4 

29  4.4 

2.2 

82.3 

5.8 

115. 

8.5 

32.0 

2499,4 

730.0 

-9.4 

-12.^ 

282.7 

10.9 

10.6 

-2.4 

288.9 

294.5 

2.0 

78,3 

6.0 

114. 

8.9 

33.0 

2595.3 

721.0 

-9.7 

-13. J 

278.0 

11.4 

11.3 

-1  .6 

289.5 

294.7 

1.8 

71.0 

6.2 

114. 

9.2 

34.0 

2692.2 

712.0 

-10.2 

-15.0 

275.6 

12.0 

12.0 

-1.2 

239.9 

294.7 

1.7 

68.0 

6.4 

113. 

9.6 

35.0 

2779.2 

704.0 

-10.8 

-16.5 

273.4 

13.1 

13,0 

-0.8 

290.2 

294.5 

1.5 

62.8 

6,7 

112. 

9,9 

36.0 

2900.3 

693.0 

-11.1 

-18.0 

271.8 

14.0 

14.0 

-0.4 

291.2 

29  5.1 

1.3 

56.7 

6.9 

112. 

10.2 

37.0 

3000.6 

684.0 

-11.7 

-19.3 

269.6 

15.1 

15.1 

0.1 

291,6 

295.2 

1.2 

52.9 

7.2 

111. 

10.6 

38.0 

3090.8 

676.0 

-11.8 

-20.8 

266.5 

16.9 

16.9 

4.0 

292.4 

295.6 

l.l 

47.0 

7.5 

110. 

10.9 

39.0 

3193,3 

667.0 

-12.4 

-20.3 

264.5 

18.4 

18.3 

1.8 

292,9 

296,3 

1.1 

50.6 

7.8 

109, 

11.1 

40.0 

3285.4 

659.0 

-13.2 

-21.5 

263.3 

19,3 

19,2 

;.2 

293,0 

296.1 

1.0 

49.3 

8.0 

108. 

11.5 

41.0 

3413.5 

648.0 

-13.6 

-22.0 

261.3 

20.9 

20.7 

3.2 

293.9 

296.8 

1.0 

46.6 

8.5 

107. 

11.9 

42.0 

3508.0 

640.0 

-14.1 

-23.'^- 

259,1 

21.8 

21.4 

4.1 

294.5 

297.1 

0.9 

42.7 

8.9 

105. 

12.2 

43.0 

3603.3 

632.0 

-14.7 

-25.0 

257.5 

22.2 

21.6 

4.8 

294,7 

297,1 

0.8 

41.1 

9,3 

104. 

12.6 

44.0 

3699,7 

624.0 

-15,4 

-26.0 

255,  7 

22,5 

21.8 

5.6 

295,0 

297,2 

0.7 

39.5 

9,8 

103. 

12.9 

45.0 

3809.3 

615.0 

-16.0 

-27.6 

254,6 

22.6 

21.8 

o.O 

295.6 

297.6 

0.6 

35.9 

10.1 

102. 

13.3 

46.0 

3895.4 

608.0 

-17.0 

-29.8 

253.5 

22.6 

21.7 

•3.4 

295.4 

29  7.1 

0.5 

31.5 

10.6 

100. 

13.6 

47.0 

4007.2 

599.0 

-17.6 

-31,0 

252.9 

22,6 

21.6 

3,7 

295,9 

297,3 

0.4 

28.2 

11.0 

99, 

14.0 

48.0 

4107,7 

591.0 

-18.3 

r32,  V 

252.1 

22.5 

21.4 

6.9 

296.2 

297.5 

0.4 

26.8 

11.5 

98. 

14.4 

49.0 

4196.5 

584.0 

-19.1 

-34.  j 

251.7 

22.4 

21.2 

7,0 

296.3  ' 

297.4 

0.4 

25.3 

11.9 

97, 

14.7 

50.0 

4299,0 

576.0 

-20.1 

-35,  1 

251.6 

22,4 

21.3 

?.l 

296.3 

297,4 

0.3 

24.6 

12.3 

96. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1021 


SUTICN  NO.  518 
ALBANY.  N Y 

6 FRBRltARY  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

01 R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

15.2 

51.0 

6628.6 

566.0 

-21.0 

-36.6 

251.6 

22.6 

21.6 

15.6 

52.0 

6533.5 

558,0 

-22.0 

-37.5 

251.2 

22.8 

21.6 

15.9 

53.0 

6626.3 

551.0 

-22.8 

-38.2 

251.2 

23.0 

21.8 

16.2 

56.0 

6733,3 

563.0 

-23,7 

-39.0 

251.6 

23.3 

22.1 

16.7 

55.0 

6828.0 

536.0 

-26.8 

-39.  i 

251.7 

23.9 

22.7 

17.1 

56.0 

6950.9 

527.0 

-25.9 

-60.9 

251.5 

26.3 

23.0 

17.6 

57.0 

5061.5 

519.0 

-26.7 

-61.5 

250,9 

26.5 

23,1 

17,7 

58.0 

5159,3 

512.0 

-27.7 

-62.3 

250.3 

26.6 

23.2 

18.1 

59.0 

5272.3 

506.0 

-28.7 

-63.2 

269.9 

26.9 

23.6 

18.5 

60.0 

5372.3 

697,0 

-29,7 

-66.0 

200.2 

25.6 

23,9 

18.8 

61.0 

5673.3 

690.0 

-30.6 

-66.  d 

250.7 

25.5 

26.1 

19.1 

62.0 

5575.3 

683.0 

-31.5 

-65.0 

251.2 

25.6 

26.2 

19.6 

63.0 

5678.6 

676.0 

-32.7 

-66.  j 

251.8 

25.5 

26.2 

19.9 

66.0 

5782.6 

669.0 

-33.6 

-6  7.1 

251.8 

25.6 

26.2 

20.2 

65.0 

5888.0 

662.0 

-36.5 

-50.9 

251.6 

25.1 

23.9 

20.7 

66.0 

6009.9 

656.0 

-35.3 

-51.6 

251.1 

26.5 

23.1 

21.1 

67.0 

6118.0 

667,0 

-36.1 

-52.1 

251,1 

26.1 

22.8 

21.5 

68.0 

6211.6 

661.0 

-37.3 

-53.0 

251.7 

26,6 

23.3 

21.9 

69.0 

6321.9 

636.0 

-38.1 

-53./ 

253.1 

25.6 

26.5 

22.2 

70.0 

6633.6 

627.0 

-39.2 

-56,  i 

256,1 

26.0 

25.0 

22.8 

71.0 

6563.0 

619.0 

-60.1 

99i9 

255.5 

25.6 

26,8 

23.1 

72.0 

6661.3 

613.0 

-61,0 

99,9 

256.0 

25,1 

26.3 

23.5 

73.0 

6777.3 

606.0 

-61,7 

99.9 

256.6 

26.5 

23.8 

23.9 

76.0 

6878.0 

600.0 

-62.8 

99.9 

256.6 

26.8 

26.1 

26.3 

75.0 

6979,8 

396.0 

-63.8 

99,9 

256,8 

25.2 

26.5 

26.7 

76.0 

7082.7 

388.0 

-66,5 

99.9 

257,1 

25.5 

26.8 

25.0 

77.0 

7186.9 

382.0 

-65.5 

99.9 

257.2 

25.6 

26.9 

25.6 

78.0 

7292.3 

376.0 

-66.2 

99.  i 

256.8 

26.1 

25.6 

25.7 

79.0 

7399.0 

370,0 

-67.1 

99.9 

256.1 

27.1 

26.3 

26.1 

80.0 

7507.1 

366.0 

-67.5 

99.9 

256.7 

29  .0 

27.9 

26.6 

81.0 

7635.6 

357.0 

-67.5 

99.9 

253.6 

31.1 

29.8 

26.8 

82.0 

7767.3 

351.0 

-68.0 

99,9 

252,8 

36.6 

33.1 

27,1 

83.0 

7861,0 

365.0 

-68,3 

99,9 

252.6 

37.2 

35,5 

27.6 

86.0 

7976,6 

339.0 

-68.7 

99.9 

252.9 

39.2 

37.5 

27.8 

85.0 

8076.0 

336.0 

-69.0 

99.  > 

252.7 

60.6 

38.8 

28.3 

86.0 

8213.0 

327,0 

-69,2 

99.9 

251.5 

62,3 

60.1 

28.6 

87.0 

8316.2 

322.0 

-68,6 

99,9 

250,8 

66,0 

61.6 

28.9 

88.0 

8637.9 

316.0 

-68.7 

99.9 

250.5 

66.8 

66.1 

29.3 

89.0 

8562.6 

311.0 

-69.3 

99.9 

250.9 

50.3 

67.5 

29.6 

90.0 

8668.6 

306.0 

-50.3 

99.9 

251.2 

52,3 

69.5 

30.0 

91.0 

8777,8 

300.0 

-50.7 

99.9 

251.5 

53.5 

50.7 

30.4 

92.0 

8887.1 

295.0 

-51.5 

99.9 

251.7 

53.8 

51.1 

30.9 

93.0 

8998.0 

290,0 

-51.6 

99.3 

252.0 

56,6 

51.8 

31.6 

96,0 

9110,9 

285.0 

-51,5 

99.9 

251.6 

55.1 

52.3 

31.8 

95.0 

9225.8 

280.0 

-51.5 

99.9 

250.9 

56.6 

53.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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IBS  30.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

’.2 

296.7 

29  7.  T 

7.6 

296.8 

297,7 

7.6 

296.9 

297.8 

7.6 

297,1 

297,8 

7.5 

296.9 

297.6 

;.7 

296,9 

29  7,5 

(i.O 

297.2 

20  7.9 

( .3 

297.3 

297.8 

n.6 

297.3 

297.9 

8.6 

297,6 

29  7.9 

8.6 

297.6 

297.9 

8.2 

297.5 

298.0 

G.O 

297.3 

29  7.7 

*’.9 

297.7 

298.1 

7.9 

297.6 

297.9 

7.9 

298.1 

298.6 

7,8 

298.6 

298,7 

7.7 

298.1 

298.3 

7.6 

298.6 

298.6 

7.1 

298.6 

298,6 

6.6 

298.8 

999,9 

6.1 

299.0 

909,9 

5.8 

299,6 

999,9 

5.7 

299.6 

999,9 

5.7 

299.6 

990,9 

S.7 

299.8 

909.0 

1.7 

299.8 

909,9 

'■•.9 

300.2 

909,9 

6.5 

300.6 

999,0 

7.6 

301.2 

999.9 

a. 8 

302.9 

999.9 

10.2 

303,8 

999.9 

11.1 

306.9 

999.9 

U.6 

305.8 

999.9 

17.1 

306.7 

999.9 

13,6 

308.3 

999,9 

16.5 

310.5 

999.9 

lt>.6 

312.0 

999.9 

lo,5 

312.6 

999,9 

1G.9 

312.8 

999,9 

16.9 

313.9 

999.9 

16.9 

316.3 

999.9 

16.8 

315.6 

999,9 

1/.6 

317.6 

999.9 

ia.6 

319.0 

999.9 

IX  RTO  RH  RANGE  A2  . 
CM /KG  PCT  KM  DG 

0.3  23.1  12.9  95. 

0.3  22.7  13.9  99. 

0.3  22.8  13.8  93. 

0.2  22.8  19.2  93. 

0.2  22.9  19.9  92. 

0.2  22.9  15.9  91. 

0.2  23.0  15.8  90, 

0.2  23.1  16.3  90. 

0.2  23.1  16.8  89. 

0.2  23.2  17.3  88. 

0.1  23.2  17.8  88. 

0. 1 23.3  18.3  88. 

0. I 23.9  19.0  87. 

0.1  23.9  19.9  87, 

0.1  17.1  19.9  86. 

0.1  17.1  20.6  86. 

0.1  17.2  21.2  85. 

0.1  17.3  21.6  85. 

0.1  17.9  22.3  85. 

0.1  17.5  22.8  89. 

99.9  999.9  23.7  89. 

99.9  909.9  29.2  89. 

99.9  999.9  29.8  89. 

99.9  999.9  25.3  89. 

99.9  999,9  25,9  8 3. 

99.9  999.9  26.5  83. 

99.9  999.9  27.0  83. 

99.9  999,9  27,6  83. 

99.9  999,9  28,0  83. 

99.9  999.9  28.7  83. 

99.9  999.9  29.2  83. 

99.9  999.9  29,9  82. 

99.9  999.9  30.5  82, 

99.9  999.9  31.3  82. 

99.9  999.9  32.3  82, 

99.9  999.9  33.5  81. 

99.9  999.9  36.2  81, 

99.9  999.9  35.0  81. 

99.9  999.9  36.1  80. 

99.9  999.9  37,1  80. 

99.9  999.9  38.6  80, 

99.9  999.9  39.6  80. 

99.9  999,9  61,3  79, 

99.9  999.9  63.0  79. 

99.9  999.9  66.2  79. 


iMRF 


STATION  NO.  518 
ALBANVf  N V 

6 FEBRUARY  1575 

2315  GNT  158  30.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

R ANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

32.3 

96.0 

9366.3 

274.0 

-52.0 

99.9 

250.1 

59.1 

55.5 

20.1 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

79. 

32.7 

97.0 

9485.6 

269.0 

-52.1 

99.9 

249.5 

59,8 

56.1 

20,9 

321.8 

999,9 

99,9 

999,9 

47o4 

78. 

33.2 

98.0 

9607,1 

264,0 

-52.1 

99.9 

248.7 

58.5 

54,5 

21.3 

323.5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

78. 

33.6 

99.0 

9730.8 

259.0 

-52.3 

99.9 

247.9 

56.5 

52.4 

21.2 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

78. 

34.0 

100.0 

9831.5 

255.0 

-52.6 

99.9 

247.5 

54.6 

50.4 

20.8 

326.1 

999,9 

99,9 

999,9 

51.8 

77, 

34.6 

101.0 

9985.3 

249.0 

-52.6 

99.9 

248.5 

53.3* •* 

49.5 

19.5 

328.3 

999,9 

99,9 

999,9 

53.8 

77, 

35.0 

102.0 

10116.4 

244.0 

-52.4 

99,9 

249.3 

54.0* 

50.5 

19,1 

330.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

77. 

35.5 

103.0 

10223.2 

240.0 

-52.7 

99.9 

249.3 

55.8* 

52.2 

19.8 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

77. 

35.9 

104.0 

10359.3 

235.0 

-52.1 

99.9 

248.6 

55.0* 

51.3 

20.1 

334.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

77. 

36.4 

105.0 

10470,5 

231.0 

-52.1 

99.9 

243.6 

52.4* 

48.8 

19.2 

336.1 

999,9 

99,9 

999,9 

59.6 

76. 

36.8 

106.0 

10611.9 

226.0 

-52.7 

99.9 

249.3 

50.4* 

47.2 

17.8 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

76. 

37.1 

107.0 

10727.2 

222.0 

-52.7 

99.9 

249.8 

49.2* 

46.2 

16.9 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.8 

76. 

37.6 

108.0 

10844.7 

218.0 

-52.3 

99.3 

249.8 

47,7* 

44.8 

16.5 

341.5 

999,9 

99.9 

999.9 

63.  1 

76. 

38.0 

109,0 

10964.6 

214.0 

-52.0 

99,9 

249.1 

47.3* 

44.2 

16,9 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

76. 

38.3 

110.0 

11117.5 

209.0 

-52.7 

99.9 

249.6 

48.7* 

45.6 

17.0 

344.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

76. 

38.8 

111.0 

11273.8 

204.0 

-53.1 

99.9 

250.7 

53,1* 

50.1 

17.5 

346.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.5 

76. 

39.2 

112.0 

11401.1 

200.0 

-54,0 

99,9 

251.1 

57.1* 

54.0 

ia.5 

347,2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

75, 

39.6 

113.0 

11530.6 

196.0 

-54,7 

99,9 

250.7 

58.8* 

55,5 

19.4 

348,2 

909.9 

99.9 

999.9 

69,2 

75. 

40.1 

114.0 

11662.4 

192,0 

-55.3 

99.9 

249.5 

52.9* 

49.6 

18.5 

349,2 

999,9 

99.9 

999.9 

71.4 

75, 

40.6 

115.0 

11796.6 

188.0 

-55.5 

99.9 

248.7 

41.8* 

39.0 

15,2 

351.1 

999,9 

99,9 

999,9 

72.8 

75, 

41.3 

116.0 

11968.5 

183.0 

-55,5 

99,9 

247.2 

39.2* 

36.1 

15.2 

353.8 

999.9 

99,9 

999,9 

73,8 

75, 

41.8 

117.0 

12073.9 

180.0 

-55.5 

99,9 

246.7 

47,1* 

43.3 

13,7 

355,5 

999.9 

99,9 

999.9 

75.0 

75. 

42.2 

118.0 

12217.3 

176.0 

-55.2 

99.9 

246.7 

52.0* 

47.7 

20.6 

358.3 

999,9 

99,9 

999.9 

76.4 

75. 

42.7 

119.0 

12364.0 

172.0 

-55.3 

99.9 

246.7 

51,3* 

47.1 

20.3 

360.4 

999.9 

99,9 

999,9 

78.2 

75, 

43.1 

120.0 

12476.2 

169.0 

-55.7 

99.9 

246.5 

47.2* 

43.3 

18.8 

361.6 

999,9 

99,9 

99«,9 

79.5 

74. 

43.5 

121.0 

12623.8 

165.0 

-55.7 

99.3 

246,9 

43.5* 

40.0 

17.1 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

74. 

44.0 

122.0 

12784.9 

161.0 

-56.2 

99.9 

248.2 

43.7* 

40.5 

16.2 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

74. 

44.3 

123.0 

12904.4 

158.0 

-56.3 

99,9 

248.5 

44.7* 

41.6 

16.4 

367,5 

999.9 

99,9 

999,9 

82,5 

74. 

45.0 

124.0 

13067.2 

154.0 

-56,  7 

99,9 

248,4 

48.5* 

45.1 

17.8 

369.7 

999.9 

99,9 

999.9 

84.0 

74. 

45.4 

125.0 

13191.9 

151.0 

-56.8 

99.9 

248.6 

52.1* 

48.6 

19.0 

371.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

74. 

46.4 

126.0 

13405.6 

146.0 

-56.0 

99.9 

250.0 

63.1* 

59.3 

2:,  5 

376.5 

999,9 

99,9 

909,9 

88.8 

74. 

47.0 

127.0 

13538,3 

143.0 

-54.2 

99,9 

250.9 

75.4* 

71.2 

24.6 

381.9 

999.9 

99.9 

999,9 

90.9 

74. 

47.5 

128.0 

13674,5 

140.0 

-53.2 

99.9 

251.8 

77.7* 

73.8 

24.3 

385.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.9 

74. 

47.9 

129.0 

13861.2 

136.0 

-53.4 

99.3 

252.5 

66.9* 

63.8 

20.1 

388.9 

999,9 

99.9 

999.9 

96.0 

74. 

48.2 

130.0 

14004.5 

133.0 

-54.3 

99.9 

252.9 

57.3* 

54.7 

16,9 

389.6 

999,9 

99,9 

999,9 

97,0 

74. 

48.9 

131.0 

14199.9 

129.0 

-55.0 

99.9 

252,2 

39.4* 

37,5 

12.0 

391.9 

999,9 

99.9 

999.9 

98.6 

74. 

49.3 

132.0 

14350.4 

126.0 

-54.7 

99.9 

250.1 

36.2* 

34.0 

12.3 

395.1 

999,9 

99.9 

999.9 

99.4 

74. 

49.8 

133.0 

14504.7 

123.0 

-54.5 

99.9 

246,9 

34.3* 

31.5 

13.4 

398.1 

999.9 

99.9 

999,9 

100,5 

74, 

50.3 

134.0 

14662.9 

120.0 

-54.3 

99,9 

244,7 

31.0* 

28.0 

13.3 

401.3 

999,9 

99,9 

999,9 

. 101,5 

73, 

50.9 

135.0 

14825.3 

117.0 

-53.9 

99,9 

242.5 

24.8* 

22.0 

11.4 

405.1 

999.9 

99.9 

999.9 

102.7 

73. 

51.4 

136.0 

15048.5 

113.0 

-54.3 

99.9 

237.2 

23  .4* 

19.7 

12.7 

408.2 

999.9 

99.9 

999.9 

103.0 

73. 

52.1 

137.0 

15220.9 

110.0 

-54.3 

99.9 

231.1 

30.5* 

23.7 

19.2 

411.4 

999,9 

99,9 

999,9 

104.0 

73. 

52.8 

138.0 

15458.3 

106.0 

-54,5 

99,3 

229.8 

31.7* 

24.2 

20.4 

415.4 

999,9 

99.9 

999.9 

105.5 

73. 

53.4 

139.0 

15641.8 

103.0 

-55.3 

99.9 

224.0 

24.1* 

16.8 

17.4 

417.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

73. 

54.0 

140.0 

15829.7 

100.0 

-56.8 

99.9 

215.5 

17,2* 

10.0 

14.0 

417.9 

999,9 

99.9 

999,9 

106.7 

72. 

* BY  SPEED  NEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEHP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.M  6 DEG 
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TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

SA.e 

141.0 

16088.3 

96.0 

-57.0 

55.6 

142.0 

16289.7 

93.0 

-56.2 

56.4 

143.0 

16497.9 

90.0 

-56.5 

57.2 

144.0 

16712.2 

87.0 

-58.4 

57,9 

145.0 

17007.3 

83.0 

-59.8 

58.8 

146.0 

17237.2 

80.0 

-60.2 

59.7 

147.0 

17475.6 

77.0 

-60.2 

60.7 

148.0 

17723.1 

74.0 

-60.9 

61.6 

149.0 

17980.3 

71.0 

-61.2 

62.6 

150.0 

1824B.1 

68.0 

-61.4 

63.6 

151.0 

18528.8 

65.0 

-60.2 

64.6 

152.0 

18824.8 

62.0 

-58.4 

65.6 

153.0 

19136.8 

59.0 

-58.4 

66.5 

154.0 

19464.5 

56.0 

-59.3 

67.4 

155.0 

19808.7 

53.0 

-60.2 

68.3 

156.0 

20169.7 

50.0 

-63.1 

69.3 

157.0 

20548.8 

47.0 

-64.9 

70.4 

158.0 

20950.2 

44.0 

-65.9 

71.7 

159.0 

21231.6 

42.0 

-67.4 

73.0 

160.0 

21676.5 

39.0 

-69.1 

74.7 

161.0 

22154.1 

36.0 

-69.8 

76.9 

162.0 

22677.4 

33.0 

-65.9 

78.6 

163.0 

23259.9 

30.0 

-63.1 

STATION  NO.  518 
ALBANY,  N Y 


6 FEPAUARY  1975 
2315  GMT 


DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COYP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

228.0 

20.3* 

15.1 

13.6 

99.9 

239.9 

36.8* 

31.9 

18.5 

99.9 

245.7 

44,1* 

40.2 

10.2 

99.9 

248.0 

58.7* 

54.4 

22.0 

99.9 

245.8 

57.7* 

52.6 

23.7 

99.9 

244.6 

50.2* 

45,4 

21.5 

99.9 

248,6 

54,7* 

51.0 

19,9 

99.9 

245.5 

35,0* 

32.1 

14.0 

99.9 

244.2 

30.3* 

27.3 

13.1 

99.9 

245.8 

30.2* 

27.7 

11.9 

99,9 

253,3 

31,6* 

30,2 

9,  1 

99.9 

254.8 

33.5* 

32.3 

8.8 

99.9 

251.4 

36.7* 

34.8 

11.7 

99.9 

251.1 

40.1* 

37,9 

13.0 

99,9 

252.6 

40,7* 

38.8 

12.2 

99.9 

258.2 

21.9* 

21.4 

4,5 

99.9 

33.0 

3.3* 

-2.1 

-2.6 

99,9 

247,2 

17,8* 

16.4 

6,9 

99.9 

244.4 

29.4* 

26.5 

12.7 

99.9 

243.1 

32.3* 

28.8 

14.6 

99.9 

244.4 

27,0* 

24.3 

11.7 

99.9 

259.3 

30.0 

29,5 

5.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

158  30.  n 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

422.5 

999,9 

99.9 

999.9 

107.6 

72. 

428.0 

999.9 

99,9 

999,9 

108,7 

T2. 

431.4 

999,9 

99.9 

999.0 

111.0 

72, 

431.8 

999,9 

99.9 

999.9 

113.0 

72. 

434.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

71. 

438.6 

999,9 

99,9 

999.9 

118.4 

71. 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

71. 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

71. 

451.5 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

71. 

456.8 

999,9 

99.9 

999,9 

127,8 

71, 

465.5 

999,9 

99,9 

999.9 

129.6 

71, 

475.7 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

71. 

482.5 

999.9 

99,9 

999.9 

133.7 

71. 

487.8 

999,9 

99.9 

999.9 

135.8 

71. 

493.5 

999.9 

99.9 

999.9 

138.0 

71. 

494.8 

999.9 

99.9 

999.9 

140.3 

71. 

499,4 

999.9 

99.9 

999.9 

140.2 

71, 

506.4 

999,9 

99,9 

999,9 

140.4 

71, 

509.6 

999.0 

99.9 

999.9 

142.4 

71. 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

145.0 

71. 

526.3 

999,9 

99,9 

999.91 

147.9 

71. 

549.8 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

71. 

572.6 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

STATION  NO.  518 
ALBANYt  N V * •* 

7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGMT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.9 

86.0 

996.4 

-2.3 

-4.6 

30.0 

1.5 

-0,7 

-1.3 

271.5 

278.4 

2.7 

84.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

97.2 

995.0 

-1.7 

-7.0 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.2 

278.1 

2.3 

66.9 

999,9 

999, 

0.3 

7.0 

185.7 

984.0 

-2.0 

-5.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

272.8 

279.6 

2.6 

78.6 

999.9 

999, 

0.7 

8.0 

275.1 

973.0 

-2.1 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

273.5 

280.6 

2.8 

81.8 

999,9 

999. 

1.0 

9.0 

365.4 

962.0 

-2.9 

-5.1 

999.9 

99.9 

99.9 

97,9 

273.6 

280.6 

2.7 

84,6 

999.9 

999, 

1.3 

10.0 

456.5 

951.0 

-3.4 

-5.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

274.0 

281.1 

2.7 

86.3 

999.9 

999, 

1.7 

11. 0 

573.8 

937.0 

-3.8 

-5.4 

999.9 

99,9 

99.9 

99,0 

274,7 

281.8 

2.7 

88.8 

999.9 

999. 

2.1 

12.0 

666.9 

926.0 

-4.6 

-5.7 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

274.9 

281.9 

2.7 

91.7 

999.9 

999. 

2.5 

13.0 

760.9 

915.0 

-5.5 

-6.2 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

274.9 

281.7 

2.6 

94,5 

999,9 

999. 

2.8 

14.0 

847.2 

905.0 

-5.8 

-6.1 

289.5 

10.3 

9.7 

-3.4 

275,5 

282.4 

2.7 

97,4 

0.6 

lie. 

3.1 

15.0 

934.3 

895.0 

-6.4 

—6.5 

291.0 

11.4 

10,7 

-4.1 

275.7 

282.6 

2,6 

99.1 

0.8 

116. 

3.5 

16.0 

1057.5 

881.0 

-6.8 

-7.3 

290.3 

12.4 

11.7 

-4.3 

276.5 

283.2 

2.6 

98.8 

1.1 

115. 

3.9 

17.0 

1146.6 

871.0 

-7.6 

-7.7 

289.2 

13.9 

13.2 

-4.6 

276.6 

283.1 

2.5 

98.7 

1.4 

114. 

4.2 

18.0 

1245.5 

860.0 

-8.1 

-8.3 

235.7 

14,5 

13.9 

-3,9 

277.0 

283.3 

2.4 

98.4 

1.6 

113. 

4.5 

19.0 

1336.4 

850.0 

-8.1 

-8.6 

281.0 

14,8 

14.6 

-2.8 

277.9 

284.2 

2.4 

96.7 

1.9 

112. 

4.9 

20.0 

1428.5 

840.0 

-8,0 

-9.8 

276.2 

14.9 

14.8 

-1.6 

279.0 

284.8 

2.2 

86.8 

2.2 

109. 

5.3 

21.0 

1540.3 

828.0 

-8.4 

-11.0 

278.4 

13,9 

13.8 

-2.0 

279.6 

285.1 

2.0 

81.9 

2.6 

108. 

5.6 

22.0 

1634.5 

818.0 

-9.2 

-11.0 

281.2 

12.9 

12.6 

-2.5 

279,9 

285.3 

2.0 

86.2 

2.9 

107. 

6.0 

23.0 

1729.6 

808.0 

-9,9 

-11.3 

282.8 

11.1 

10.9 

-2,5 

280.1 

285,5 

2.0 

89.  I 

3.  1 

107. 

6.3 

24.0 

1825.6 

798.0 

-10.3 

-11.2 

281.5 

9.7 

9.5 

-1.9 

280.6 

286.2 

2.0 

93,3 

3.3 

106. 

6.6 

25.0 

1922.9 

788.0 

-9.9 

-11.5 

273.9 

8.4 

B.3 

-1.3 

282.1 

287.6 

2.0 

88.1 

3.5 

106. 

7.2 

26.0 

2041.3 

776.0 

-10.3 

-12.1 

269.1 

7.0 

7.0 

0.1 

282.8 

288.2 

1.9 

86.4 

3.7 

105. 

7.4 

27.0 

2141.1 

766.0 

-11.2 

-12.6 

266.5 

6,9 

6,9 

0.4 

283.0 

288.2 

1.9 

88.7 

3.8 

105. 

7.8 

28.0 

2241.9 

756.0 

-12.2 

-13.0 

260.9 

6.8 

6.7 

1.1 

282.9 

288.1 

1.9 

93.3 

4.0 

104. 

8.1 

29.0 

2343.7 

746.0 

-12.9 

-13.4 

256.8 

7.0 

6.8 

1.6 

283.3 

288.3 

1.8 

95.6 

4.1 

103. 

8.4 

30.0 

2436.2 

737.0 

-13.6 

-14.1 

253.3 

7,7 

7.4 

2.2 

283.5 

288.3 

1.7 

95.7 

4.2 

103. 

8.7 

31.0 

2529.9 

728.0 

-12.3 

-12.9 

250.7 

8.9 

8.4 

2.9 

285.9 

291.3 

1.9 

95.3 

4.3 

102. 

9.1 

32.0 

2625.2 

719.0 

-11.9 

-15.4 

243.3 

10.8 

10.0 

4.0 

287. 3 

291.9 

1.6 

75.1 

4.5 

too. 

9.4 

33.0 

2732.4 

709.0 

-12.2 

-17.2 

247.2 

12.2 

11.2 

4.7 

288.1 

292.2 

1.4 

66.1 

4.7 

99. 

9.8 

34.0 

2830.0 

700.0 

-12.7 

-18.1 

246.2 

13.2 

12.1 

5,4 

288.5 

292,3 

1.3 

63.8 

5.0 

97. 

10.1 

35.0 

2928.8 

691.0 

-13.0 

-18.9 

245.6 

13.7 

12.4 

5.6 

289,3 

292.9 

1.2 

61.3 

5.2 

95. 

10.5 

36.0 

3051.0 

680.0 

-13.6 

-20.3 

245.0 

13.6 

12.3 

5.8 

290.0 

293.2 

1.1 

56.4 

5.5 

93. 

10.9 

37.0 

3152.2 

671.0 

-14.4 

-20.3 

244.3 

13.3 

12.0 

5.8 

290,1 

293.3 

1.1 

57,8 

5.7 

92. 

11.2 

38.0 

3254.4 

662.0 

-15.4 

-21.0 

243.6 

13.2 

11.8 

5.9 

290.2 

293.3 

1.  1 

61.7 

6.0 

91, 

11.6 

39.0 

3357.7 

653.0 

-16,3 

-21,1 

242.8 

13.2 

11.8 

6.0 

290.2 

293.4 

1.1 

66.5 

6.2 

90. 

12.0 

40.0 

3462.0 

644.0 

-17.2 

-21.4 

242.6 

13.5 

12.0 

6.2 

290.4 

293.6 

1.1 

69.6 

6.5 

88. 

12.5 

41.0 

3579.2 

634.0 

-18.0 

-21.8 

243.0 

14.0 

12.5 

■6,4 

290.8 

293.9 

1.0 

71.6 

6.9 

87. 

12.9 

42.0 

3686.0 

625.0 

-18.8 

-22.3 

243.0 

14.6 

13.0 

6.6 

291.1 

294.1 

1.0 

73,5 

7.2 

86. 

13.3 

43.0 

3793.9 

616.0 

-19.6 

-23.0 

242.8 

15.3 

13.6 

7,0 

291.3 

294.2 

1.0 

74.3 

7.5 

85. 

13.7 

44.0 

3890.9 

608.0 

-20.3 

-23.3 

242.3 

16.1 

14.2 

7.5 

291.6 

294.4 

0.9 

75.5 

7.9 

84. 

14.1 

45.0 

3989.0 

600.0 

-20.5 

-23.3 

241.6 

16.9 

14.8 

8.0 

292.4 

295,3 

1.0 

78.4 

8.3 

83. 

14.5 

46.0 

4100.8 

591.0 

-21.0 

-23,3 

240.6 

17.5 

15.3 

8.6 

293.2 

296,2 

1.0 

81.2 

8.7 

82. 

14.8 

47.0 

4201.4 

583.0 

-21.8 

-24.5 

239.9 

18  .0 

15,6 

9.0 

293.4 

296.1 

0.9 

78.6 

8.9 

81. 

15.2 

48.0 

4303.1 

575.0 

-22.3 

-27.2 

239,0 

13.7 

16.0 

9.6 

293.9 

296.1 

0.7 

64.4 

9.3 

80. 

15.5 

49.0 

4405.9 

567.0 

-23,4 

-28.6 

238,2 

19.1 

16.2 

10.1 

293.8 

295.8 

0.6 

61.7 

9.7 

79. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1025 


STATION  NO. 
ALBANYt  N 


1 FEBRUARY 
515  GM* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

15.9 

50.0 

4509.7 

559.0 

-24.3 

-29.8 

237.2 

19.1 

16.A 

51.0 

4654.4 

548.0 

-25.0 

-30.6 

236.6 

18.5 

16.8 

52.0 

4761.1 

540.0 

-26.0 

-31.9 

236.8 

18.0 

17.2 

53.0 

4869.0 

532.0 

-26.6 

-32.1 

236.9 

17.6 

17.6 

54.0 

4964.6 

525.0 

-27.5 

-33.3 

236.7 

17.1 

17.9 

55.0 

5074.9 

517.0 

-28.4 

-33,7 

236.4 

16.6 

18.6 

56.0 

5200.5 

508.0 

-29.5 

-34.7 

236.7 

15.7 

19.8 

57.0 

5299.4 

501.0 

-30.2 

-35.4 

236.7 

15.5 

19.2 

58.0 

5413.8 

493.0 

-31.1 

-36.4 

233.6 

15.6 

19.6 

59,0 

5515.1 

486.0 

-31,6 

-36.3 

233.3 

16.0 

20.0 

60.0 

5632.3 

478.0 

-32.4 

-37.4 

230.2 

16.5 

20.4 

61.0 

5736.3 

471.0 

-32.6 

-37.5 

227.6 

16.9 

20.8 

62.0 

5841.7 

464.0 

-33.5 

-38,6 

225.2 

17.0 

21.2 

63.0 

5948.1 

457,0 

-34.6 

-39.9 

222.8 

17.0 

21.6 

64.0 

6055.8 

450.0 

-35.4 

-40.5 

220.4 

17.2 

22.0 

65.0 

6164.8 

443.0 

-36.5 

-41.6 

213.8 

17.8 

22.5 

66.0 

6290,9 

435.0 

-37.4 

-42,6 

219.1 

18.9 

22.9 

67.0 

6402,7 

428.0 

-38.4 

-43.4 

220.4 

20.2 

23.2 

68.0 

6515.8 

421.0 

-39.6 

-44.7 

221.2 

21  .0 

23.6 

69.0 

6630.2 

414.0 

-40,8 

99,9 

221.6 

21.8 

24.1 

70.0 

6729,4 

408.0 

-41,6 

99,9 

221.1 

21.6 

24.6 

71.0 

6863.3 

400.0 

-42.7 

99.9 

220.6 

20.7 

25.0 

72.0 

6982.2 

393.0 

-43.9 

99.9 

221.3 

19.8 

25.4 

73.0 

7085.3 

387,0 

-45,0 

99.9 

223.6 

19.6 

25.8 

74,0 

7189.5 

381.0 

-45,9 

99.9 

225.5 

20.0 

26.2 

75.0 

7294.9 

375.0 

-46.9 

99.9 

226.9 

20.6 

26.6 

76.0 

7401.5 

369.0 

-48.0 

99.9 

227.7 

21.0 

27.0 

77,0 

7527.5 

362.0 

-49,2 

99,9 

223.6 

21.0 

27.4 

78.0 

7636.9 

356.0 

-50.0 

99.9 

229.1 

21.2 

27.9 

79.0 

7747.8 

350.0 

-51.2 

99.9 

228.8 

21.6 

28.2 

80.0 

7860.0 

344.0 

-52.0 

99,9 

228.5 

21.9 

28.6 

81.0 

7992,9 

337,0 

-53,0 

99.9 

228.8 

22.3 

29.0 

82.0 

8089.0 

332.0 

-54.1 

99.9 

230.4 

23.4 

29.3 

83.0 

8206.3  . 

326.0 

-53.3 

99.9 

232.8 

25.9 

29.6 

84.0 

8326.1 

320.0 

-52.5 

99.9 

235,0 

28.8 

30.1 

85.0 

8428.2 

315.0 

-51,0 

99.9 

237.8 

35,3 

30.5 

86.0 

8574.5 

308.0 

-50.7 

99.9 

238.9 

40.8 

30.9 

87.0 

8681.1 

303.0 

-50.9 

99,9 

239,0 

45,9 

31.3 

88.0 

8811.3 

297,0 

-50.9 

99,9 

238.7 

49.8 

31.7 

89.0 

8922.0 

292.0 

-50.3 

99.9 

233.2 

51.3 

32.1 

90.0 

9034.9 

287.0 

-50.0 

99.9 

237.7 

49  .9 

32.6 

91.0 

9149.8 

282.0 

-50.0 

99.9 

237.6 

46.1 

33.1 

92.0 

9266,7 

277,0 

-50,1 

99,9 

233.0 

45.6 

33.6 

93.0 

9385.5 

272.0 

-50.7 

99.9 

238.2 

49.0 

34.1 

94.0 

9506.5 

267.0 

-50.4 

99.9 

237,6 

51.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EcEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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516 


STATICN  NO.  51B 
AlBiNY,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.FS 

TEMP 

OEW  RT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

■ KM 

OG 

34.5 

95,0 

9629.7 

262.0 

-50.9 

99.9 

236.8 

52.1 

43.6 

21.5 

326.0 

999.9 

99.9 

999,9 

38.6 

59. 

35.1 

96.0 

9805.9 

255.0 

-51.0 

99.9 

236.8 

51.5 

43.1 

21,2 

328.3 

999,9 

99,9 

999,9 

40.4 

59. 

35.5 

97,0 

9934.6 

250.0 

-51.4 

99.9 

237,8 

51.7 

43.7 

27.5 

329,7 

999,9 

99.9 

999,9 

41.6 

59, 

36.0 

98.0 

10039.3 

246.0 

-51.8 

99.9 

239.8 

52.9 

45.7 

26.6 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.1 

59, 

36.4 

99,0 

10172.2 

241.0 

-52.5 

99.9 

240.8 

54.5 

47.6 

26.6 

331.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

59. 

36.8 

100.0 

10307.7 

236.0 

-52.8 

99.9 

241.2 

56.3 

49.3 

27.1 

333.0 

999.9 

99.9 

999,9 

45.7 

59. 

37.3 

101.0 

10473.9 

230.0 

-52.6 

99,9 

241.2 

57.5 

50,4 

27,7 

335,7 

999,9 

99,9 

999,9 

47.5 

59. 

37.6 

102.0 

10587,2 

226.0 

-52.8 

99,9 

240,9 

57,1 

49,9 

27,7 

337,2 

999,9 

99.9 

009,9 

48.6 

59, 

38.2 

103.0 

10702.5 

222.0 

-52.8 

99.9 

239.6 

52.0 

44.8 

26.3 

338.9 

979.9 

99.9 

999.9 

50.7 

59. 

38.6 

104.0 

10849.5 

217.0 

-53.0 

99.9 

238.2 

47.4 

40.2 

25.0 

340,9 

999.9 

99.9  . 

999,9 

51.9 

59. 

39.2 

105.0 

10969.3 

213.0 

-53,6 

99,9 

237.4 

44.0 

37.1 

23,7 

341.7 

999,9 

99.9 

999.9 

53.3 

59. 

39.6 

106.0 

11091.3 

209.0 

-53.1 

99.9 

238.5 

44.9 

38.3 

23.5 

344.3 

999,9 

99.9 

999.9 

54.1 

59, 

40.1 

107.0 

11247.1 

204.0 

-54.1 

99.9 

240.6 

47.7 

41.5 

23.4 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

59, 

40.6 

108.0 

11374.2 

200.0 

-53.8 

99.9 

241.5 

50.3 

44.2 

24.0 

347.6 

999,9 

99,9 

999.0 

57.0 

59, 

41.1 

109,0 

11504.0 

196.0 

-53.9 

99.9 

241.3 

51.6 

45.3 

24.8 

349.4 

999,9 

99.9 

999.9 

59.0 

59. 

41.6 

110.0 

11636.3 

192.0 

-54.3 

99.9 

240.6 

49.9 

43.5 

24.5 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

59, 

42.3 

111.0 

11805.4 

187.0 

-54.4 

99.9 

239.7 

45.0 

38.9 

22.7 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

59. 

42.7 

112.0 

11944.0 

183.0 

-54.3 

99,9 

239,8 

45,4* 

39,2 

22.8 

355.8 

990.9 

99.9 

999,9 

63.3 

59, 

43.2 

113.0 

12049.9 

180.0 

-54.6 

99.9 

240.8 

46.9* 

40.9 

22.9 

356.9 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

59. 

43.6 

114.0 

12193.7 

176.0 

-54.9 

99.9 

242.2 

43.7* 

38.7 

20.4 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

59. 

44.1 

115.0 

12140.5 

172.0 

-55.4 

99.9 

245.2 

32.6* 

29.6 

13.7 

360.2 

999,9 

99.9 

999.9 

67,7 

59, 

44.6 

116.0 

12490.3 

168.0 

-56.1 

99,9 

246.8 

30,8* 

28.3 

12.2 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

60. 

45.2 

117.0 

12643.5 

164.0 

-56.3 

99.9 

244.6 

47.4* 

42.8 

20.3 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

60. 

45.7 

118.0 

12800.4 

160.0 

-56.1 

99.9 

244.3 

55.7* 

50.2 

24.1 

366.6 

999.9 

99.9 

909.9 

71.0 

60. 

46.2 

119.0 

12920,7 

157,0 

-56,3 

99,9 

245.6 

51.5* 

46.9 

21.2 

368.3 

999.9 

99.9 

999,0 

72.9 

60. 

46.7 

120.0 

13084.6 

153.0 

-56.4 

99,9 

247.8 

44.9* 

41.5 

17.0 

370.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

60. 

47,3 

121.0 

13210.1 

150.0 

-57.1 

99.9 

249.2 

44.5* 

41.6 

15.8 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

60. 

47.8 

122.0 

13381.5 

146.0 

-56.3 

99.9 

250.3 

42.8* 

40.3 

14.4 

376.1 

999,9 

99.9 

999.9 

76.9 

60. 

48.4 

123.0 

13513.4 

143.0 

-56,3 

99,9 

253.6 

32,7* 

31.4 

9,2 

378.3 

999.9 

99,9 

999,9 

78.7 

61. 

48.9 

124.0 

13648.2 

140.0 

-55.9 

99.9 

254.7 

29.3* 

28.3 

7.7 

381.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

61. 

49.5 

125.0 

13786.0 

137.0 

-55.8 

99.9 

251.1 

39.6* 

37.4 

12.8 

383.9 

999,9 

99.9 

999.9 

79.6 

61. 

50.2 

126.0 

13974.7 

133.0 

-55.8 

99.9 

249.7 

42.2* 

39,6 

14.6 

387.1 

999,9 

99.9 

999.9 

82.3 

61, 

50.7 

127.0 

14120.0 

130.0 

-55.8 

99.9 

249.9 

33.0* 

30,9 

11.4 

389,7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

61. 

51.2 

123.0 

14268.7 

127.0 

-55.8 

99.9 

248.5 

26.9* 

25.0 

7.9 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84.1 

61. 

51.7 

129.0 

14420.7 

124.0 

-56.3 

99.9 

245.8 

29.1* 

26.6 

12.0 

394.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

61. 

52.2 

130.0 

14576.3 

121.0 

-56.3 

99.9 

244,0 

29.1*. 

26.1 

12.7 

396,8 

999.9 

99,9 

999,9 

86.1 

61. 

52.8 

131.0 

14789.9 

117.0 

-56,3 

99.9 

242.4 

23,3* 

20.6 

10.8 

400.6 

999,9 

99.9 

999.9 

86.7 

61. 

53.3 

132.0 

14955.0 

114.0 

-55.9 

99.9 

241.3 

27.1* 

23.8 

13.0 

404.3 

999,9 

99.9 

999,9 

86.9 

6 

53.9 

133.0 

15124.7 

111.0 

-55.9 

99.9 

240.1 

35.4* 

30,7 

17.7 

407,4 

999,9 

99,9 

999.9 

88.6 

61. 

54.4 

134.0 

15299,0 

108.0 

-56,1 

99.9 

237,8 

34.9* 

29,5 

18.6 

410.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89,7 

61. 

54.9 

135.0 

15417,6 

106.0 

-56.9 

99.9 

235.8 

32.8* 

27.1 

18.4 

410.8 

999.9 

99.9 

999,9 

90.5 

61. 

55.5 

136.0 

15661.2 

102.0 

-56.9 

99.9 

236.5 

32,1* 

26.7 

17.7 

415.4 

999.9 

99,9 

999.9 

91.8 

61. 

56.1 

137.0 

15849.9 

99,0 

-57.8 

99,9 

238,0 

32.7* 

27.8 

17.3 

417.2 

999.9 

99,9 

999,9 

92,9 

61. 

56.7 

138.0 

16043.9 

96.0 

-58.0 

99,9 

239.1 

37.1* 

31.8 

19.0 

420.6 

999,9 

99,9 

999.9 

94.0 

61. 

57.3 

139.0 

16244.2 

93.0 

-57.6 

99.9 

242.4 

41,7* 

36.9 

19.3 

425.1 

999.9 

99.9 

999,9 

95.6 

61. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATTQN  ANGLE  BETWEEN  ( AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E5EN  INTERPOLATED 
*«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  518 
ALBANY,  N V 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  150  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEN  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V fOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

58.1 

140.0 

16451.3 

90.0 

-57.5 

99,9- 

247.5 

42.9* 

39.6 

16.4 

429,5 

999.9 

99.9 

999,9 

97.5 

61. 

58.9 

141.0 

16665.8 

87.0 

-56.8 

99.9 

247.9 

42.6* 

39.5 

16.0 

435.0 

999,9 

99,9 

999,9 

99,5 

61. 

59.7 

142.0 

16888.5 

84.0 

-56.1 

99,9 

244.0 

36.8* 

33.0 

16.1 

440.8 

999,9 

99,9 

999.9 

101.8 

61. 

60.5 

143.0 

17119.1 

81.0 

-57.3 

99.9 

236.6 

31.3* 

26.1 

17.2 

443.0 

999,9 

99,9 

999,9 

103.  1 

61. 

61.2 

144.0 

17356.9 

78.0 

-58,9 

99,9 

235.3 

32,2* 

26.5 

13,3 

444,5 

999,9 

99,9 

999.9 

104.5 

61. 

61.9 

145.0 

17602.1 

75.0 

-60.5 

99.9 

233.6 

31.3* 

26.7 

16.3 

446.1 

999.9 

99.9 

999.9 

105.9 

61. 

62.7 

146.0 

17856.4 

72.0 

-60.5 

99.9 

241.2 

31.2* 

27,3 

15.0 

451.3 

999,9 

99.9 

999.9 

107.3 

61. 

63.4 

147.0 

18031.6 

70.0 

—61  • 1 

99.9 

242.5 

38,9* 

34.6 

13,0 

453.8 

999,9 

99,9 

999.9 

108.4 

61. 

64.3 

148.0 

18303.5 

67.0 

-61.4 

99.9 

245.6 

48,1* 

43." 

19.9 

458.7 

999.9 

99,9 

999.9 

111.1 

61. 

65.2 

149.0 

18588.0 

64.0 

-60.9 

99.9 

250,3 

49.2* 

46.3 

16.6 

466.0 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

61. 

66.2 

150.0 

18886.9 

61.0 

-60.3 

99.9 

255.9 

38,9* 

37,7 

9.5 

473.6 

999,9 

99,9 

999.9 

116.8 

62. 

67. 1 

151.0 

19094.9 

59.0 

-60.0 

99.9 

256.2 

31.5* 

30.6 

7.5 

479.0 

999.9 

99.9 

999,9 

118.1 

62. 

68.0 

152.0 

19420.1 

56.0 

-60.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

484.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

68.8 

153.0 

19645.8 

54.0 

-61.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

487.4 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

69.6 

154.0 

19998.5 

51.0 

-63.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

491.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  NO. 
ALBANY,  N Y 

7 FEBRUARY 
1115  GMT 

518 

1975 

155 

29. 

0 

TIME 

CNTCT 

HE  ir.HT 

PRES 

TEPP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED  U 

COPP 

V CHMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.S 

86.0 

996.8 

-3.3 

-4,3 

180.0 

2.6 

0.0 

2.6 

270,5 

277.6 

2.8 

93.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

108.3 

994.0 

-1.5 

-2.9 

300.2 

5.5 

4.8 

-2.8 

272.6 

280.5 

3.1 

90.1 

0.1 

41. 

0.6 

7.0 

205.2 

982.0 

-1.5 

-3.1 

295.7 

6.5 

5.9 

-2.8 

273.5 

281.5 

3.1  . 

88.8 

0.  1 

69. 

uo 

8.0 

2E6.8 

972,0 

-1.6 

-3,3 

286.3 

10.8 

10.4 

-3.0 

274,1 

281.8 

3.0 

85.0 

0.2 

103. 

1.6 

9.0 

385.6 

960.0 

-2.6 

-4.5 

283.4 

12.9 

12.5 

-3.0 

274,1 

281.5 

2.9 

86.7 

0.6 

102. 

US 

lO.O 

476.9 

949.0 

-3.3 

-4.7 

283.8 

11.6 

11.3 

-2.8 

274,3 

281.6 

2.8 

90.2 

0.9 

103. 

2.3 

ll.O 

565.9 

936.0 

-4.4 

-5.0 

286.8 

10.3 

9.9 

-3.0 

274.2 

281.5 

2.8 

95.4 

1.2 

103. 

2.7 

12.0 

679.0 

925.0 

-5.3 

-5.3 

291.9 

10.3 

9.6 

-3.9 

274.2 

281.4 

2.8 

99.7 

1.4 

104. 

3.1 

13.0 

T72.9 

914.0 

-6.0 

-6.0 

290.3 

10.6 

9,4 

“5#  1 

274.4 

281.3 

2.7 

100.1 

1.7 

106. 

3.6 

14.0 

859.1 

904.0 

-6.2 

-6,2 

302.0 

10.9 

9.2 

-5.8 

275,1 

282.1 

2.7 

100.1 

1.9 

107. 

3.8 

15.0 

954.8 

893.0 

“ft#  8 

-6,9 

304,0 

11.4 

9.4 

-5.3 

275.4 

282.1 

2.6 

99.0 

2.1 

109. 

4.3 

16.0 

1078.2 

879.0 

-7.1 

-7.2 

306.2 

11.5 

9.3 

-6.8 

276.4 

283.0 

2.5 

99.0 

2.5 

112. 

4.7 

17.0 

1176.4 

868.0 

-8.0 

-8,7 

308.0 

11.2 

6,8 

-6.9 

276.4 

282.5 

2.3 

94.5 

2.7 

113. 

9.1 

19.0 

1266.4 

858.0 

-8.8 

-9,8 

308.1 

11. 1 

8,7 

-6.8 

276.4 

282.0 

2.1 

92.8 

3.0 

115. 

5.5 

19.0 

1366.3 

847.0 

-9.1 

-10.0 

305.6 

12.3 

10.0 

-7.2 

277.1 

282.7 

2.1 

93.0 

3.2 

116. 

5.8 

20.0 

1458.1 

837.0 

-10.0 

-ll.O 

303.4 

11.8 

9.9 

-6.5 

277.1 

202.4 

2.0 

92.0 

3.5 

116. 

6.3 

21.0 

1578.8 

824.0 

-10.6 

-11.7 

299.8 

10.0 

8.7 

-5.0 

277.8 

282.9 

1.9 

91.4 

3.S 

117. 

6.8 

22.0 

1672.8 

814.0 

-10.6 

-11.7 

300.1 

9.3 

8.1 

-4.7 

278,7 

283,9 

1.9 

91.3 

4.1 

117, 

7.2 

23.0 

1768.0 

804.0 

-10.8 

-12.0 

299.1 

9.6 

8.4 

-4.7 

279.4 

284.6 

1.9 

91.3 

4.3 

117. 

7.5 

24.0 

1864.2 

794.0 

-11.1 

-12.3 

296.0 

9.9 

8.9 

-4.3 

280.1 

285.2 

1.9 

91.3 

4.5 

117. 

7.9 

25.0 

1971.4 

783.0 

-11. 1 

-12.3 

289.5 

9.1 

8.5 

-3.0 

281.2 

286.4 

1.9 

91.2 

4.7 

117. 

8.4 

26.0 

2090.0 

771.0 

-11.3 

-12.4 

280.8 

9.2 

9.0 

-1.7 

282.3 

287.6 

1,9 

91.1 

5.0 

116. 

8.8 

27.0 

2180.1 

762.0 

-11.6 

-13.0 

275.0 

9.7 

9.6 

-0.9 

283.0 

288.0 

1.8 

88.9 

5.2 

115. 

9.2 

29. 0 

2281.4 

752.0 

-12.0 

-13.6 

271.0 

10.3 

10.3 

-0.2 

283.6 

288.5 

1.8 

87.7 

5.4 

114. 

9.6 

29.0 

2383.7 

742.0 

-12.7 

-14.5 

268.6 

11.0 

ll.O 

0.3 

283.9 

288,5 

1.7 

86.5 

5.6 

113. 

9.9 

30.0 

2476.9 

733.0 

-13.1 

-14,7 

267.5 

11.5 

11.5 

0,5 

284.4 

289.0 

1.7 

87.5 

5.8 

112. 

10.3 

31.0 

2581.5 

723.0 

-13.7 

-15,0 

266.3 

12.0 

12.0 

0.8 

284.9 

209.5 

1.6 

89.8 

6.1 

111. 

10.6 

32.0 

2676.7 

714.0 

-14.4 

-15.8 

265.5 

12.3 

12.2 

1.0 

285.1 

289.5 

1.6 

88.9 

6.3 

110. 

11.0 

33.0 

2783.6 

704.0 

-14.9 

-16.3 

264.8 

12.3 

12.2 

l.l 

285.7 

289,9 

1.5 

88.8 

6.6 

109, 

11.4 

34.0 

2880.6 

695.0 

-15,8 

-17.1 

264,  4 

12.0 

12.0 

1.2 

235.8 

289.9 

1.4 

89.6 

6.8 

108. 

11.9 

35.0 

2979.1 

686.0 

-16.2 

-17.3 

263.1 

11.6 

11.5 

1.4 

286.4 

290.5 

1.4 

91.1 

7.1 

107. 

12.4 

36.0 

3100.6 

675.0 

-17.1 

-17.3 

260.4 

11.4 

11.3 

1.9 

286.6 

290.6 

1.4 

94.5 

7.5 

106. 

12.9 

37.0 

3201.3 

666*  0 

-17,7 

-18.7 

258.8 

11.8 

11.6 

2.3 

287.1 

290,9 

1.3 

91.3 

7,7 

105. 

13.3 

38.0 

3303.0 

657.0 

-18.5 

-20.7 

259.3 

12.2 

12.6 

2.3 

207.3 

290.5 

1.1 

82.4 

8.0 

104. 

13.7 

39.0 

3405.8 

648.0 

-19.3 

-21.2 

260.6 

12.6 

12.5 

2.1 

28T.5 

290.6 

1.1 

84.8 

8.3 

103. 

14.1 

40.0 

3509.7 

639.0 

-20.1 

-21.8 

262.0 

13.1 

13.0 

1.8 

287,7 

290,8 

1.0 

86.4 

B.6 

102. 

14.7 

41.0 

3638.4 

628.0 

-20.2 

-21,6 

263.8 

14.1 

14.0 

1,5 

289,0 

292,2 

1.1 

68.9 

9.0 

101. 

15.1 

42.0 

3733.4 

620.0 

-20,8 

-22.5 

264.9 

14.7 

14.7 

1.3 

289,4 

292.4 

1.0 

85,9 

9.4 

100. 

15.5 

43.0 

3841.5 

611.0 

-20.9 

-23.1 

265.5 

15.0 

14.9 

1.2 

290.5 

293.4 

1.0 

B2.5 

9.8 

100. 

15.9 

44.0 

3938.9 

603.0 

-21.2 

-23.5 

264.9 

15.0 

15.0 

1.3 

291.3 

294.1 

0.9 

81.4 

10.  1 

100. 

16.3 

45.0 

4049.8 

594.0 

-21.7 

-25.  1 

263,4 

15,3 

15.2 

1.8 

291.9 

294,4 

0.8 

73.8 

10.4 

99. 

16.8 

46.0 

4149.6 

586.0 

-22.1 

-26.0 

261.1 

15.8 

15.6 

2.4 

292,5 

294.9 

0.8 

70,7 

10.9 

98. 

17.2 

47.0 

4250.6 

578.0 

-22.9 

-27.5 

260.2 

16.5 

16.2 

2.8 

292.7 

294.8 

0.7 

66.0 

11.2 

98. 

17.7 

48.0 

4352.6 

570.0 

-23.7 

-28,2 

260.2 

17,4 

17.2 

3.0 

293.0 

295.0 

0.7 

66.7 

11.7 

97. 

18.2 

49.0  4455.8  562.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-24.3  -28.5  259.9  18.0 

ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 

17,8 

3.2 

293.5 

295.5 

0.6 

68.0 

12.2 

96. 
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STATION  NO.  SIS 
ALBANY,  N V 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GNT  155  29. 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

18.5 

50.0 

4560.2 

19.1 

51.0 

4692.4 

19.6 

52.0 

4799.5 

20.0 

53.0 

4907.8 

20.5 

54.0 

5003.5 

20.9 

55.0 

5114.1 

21.4 

56.0 

5240.1 

21.8 

57.0 

5353.6 

22.2 

58.0 

5453.9 

22.6 

59.0 

5555.3 

23.1 

60.0 

5672.5 

23.5 

61.0 

5776.3 

23,9 

62.0 

5881.3 

24.4 

63.0 

5987.4 

24.8 

64.0 

6094.8 

25.2 

65.0 

6203.4 

25.7 

66.0 

6329.1 

26.1 

67.0 

6440.5 

26.5 

68.0 

6553.2 

27.0 

69.0 

6651.0 

27.3 

70.0 

6766.5 

27,9 

71.0 

6900.5 

28.3 

72.0 

7002.4 

28.8 

73.0 

7105.3 

29.2 

74.0 

7227.0 

29.6 

75.0 

7332.6 

30.1 

76.0 

7439.5 

30.5 

77,0 

7547.7 

31.0 

78.0 

7657.2 

31.5 

79.0 

7768.2 

32.0 

80.0 

7881.2 

32.8 

81.0 

8015.9 

33.3 

82.0 

8134.0 

33.8 

83.0 

8234.6 

34.2 

84.0 

8358.2 

34.6 

85.0 

8463.2 

35.0 

86.0 

8612.8 

35.4 

87.0 

8721.6 

35.8 

88.0 

8854.3 

36.2 

89.0 

8966.4 

36.7 

90.0 

9080.4 

37.1 

91.0 

9196.3 

37.4 

92.0 

9314.2 

38.0 

93.0 

9458,5 

38.5 

94.0 

9581.1 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

MB 

DG  C 

OG  C 

554.0 

-24.9 

-29. 

544.0 

-25.9 

-30.6 

536.0 

-26.8 

-31.3 

528.0 

-28.0 

-32.0 

521.0 

-28.8 

-33.0 

513.0 

-29.6 

-33.9 

504.0 

-30.8 

-35.2 

496.0 

-31.5 

-35.9 

489.0 

-32.8 

-36. t 

482.0 

-33.5 

-37.3 

474.0 

-34.7 

-39.2 

467.0 

-35.5 

-40.1 

460.0 

-36.3 

-41.2 

453.0 

-37.4 

-42.9 

446.0 

-38.2 

-44.3 

439.0 

-39,2 

—44.  b 

431.0 

-40,4 

99,9 

424.0 

-41.5 

99.9 

417.0 

-42.4 

99.9 

411.0 

-43.2 

99.9 

404.0 

-44.0 

99,9 

396.0 

-44.8 

99,9 

390.0 

-45.8 

99.9 

384.0 

-47.0 

99.9 

377.0 

-47.9 

99.9 

371.0 

-48.8 

99.9 

365.0 

-49.9 

99,9 

359.0 

-50.7 

99,9 

353.0 

-51.8 

99.9 

347.0 

-52.4 

99.9 

341.0 

-51,6 

99.9 

334.0 

-51.3 

99.9 

328.0 

-50.4 

99.9 

323.0 

-48,7 

99.9 

317.0 

-47.6 

99.9 

312.0 

-47.8 

99.9 

305.0 

-48.2 

99.9 

300.0 

-48,5 

99,9 

294.0 

-49.6 

99.9 

289.0 

-50.2 

99.9 

284.0 

-50,2 

99,9 

279.0 

-50.5 

99.9 

274.0 

-50.5 

99.9 

268.0 

-50.8 

99,9 

263.0 

-51.1 

99.9 

DIR 

SPEED 

U COM“ 

DG, 

M/SEC 

M/SEC 

259.2 

18.1 

17.7 

257.0 

17.2 

16.8 

257.4 

17.6 

17.1 

259.1 

19.0 

16.6 

260.9 

21.0 

20.7 

260.4 

21.3 

21.0 

258.8 

20.6 

20.2 

258.1 

19.8 

19.4 

257.9 

19,0 

18.6 

257.6 

18.1 

IT. 7 

255.6 

16.7 

16.2 

253.6 

15.5 

14.9 

252.9 

14.6 

13.9 

252.5 

14  .6 

13.9 

252.5 

15.7 

15.0 

252.7 

17.1 

16.3 

252.8 

18.3 

17.5 

252.5 

IB  .6 

17.7 

251.3 

18.6 

IT. 7 

248.8 

19.1 

17.8 

247.2 

19,5 

18.0 

244.6 

20.6 

18.6 

244.0 

21.8 

19.5 

243.8 

23.3 

20.9 

243.3 

24.0 

21.4 

242.3 

24.1 

21.3 

240.7 

23,5 

20.5 

239,6 

22,8 

19.7 

238.2 

21.8 

18.5 

23Z.9 

22.4 

19.0 

233.6 

24,8 

21.2 

239.8 

28.0 

24.2 

240.2 

29.5 

25.6 

240,2 

31.7 

27.5 

240.0 

33.7 

29.2 

239.7 

35.6 

30.8 

239.3 

36,9 

31,7 

239,0 

37,1 

31.8 

238.6 

37.0 

31.6 

238.1 

36.8 

31.3 

237,0 

37.3 

31.3 

235.8 

38.6 

32.0 

234.9 

40.3 

33.0 

233.1 

43,8 

35.1 

232.7 

46.0 

36.5 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

3.4 

293.9 

295.8 

3,9 

294.3 

296,0 

3.8 

294.5 

296.1 

3.6 

294.3 

295.8 

3.3 

294,5 

295.9 

3.5 

294.8 

296.1 

4.0 

294.8 

296.0 

4.1 

295.4 

296.5 

4.0 

294.9 

296.0 

3.9 

295.3 

296.3 

4.2 

295.2 

296.1 

4.4 

295,5 

296.3 

4.3 

295.7 

296,4 

4.4 

295.6 

296.3 

4.7 

295.9 

29  6.5 

5,  1 

296.0 

296.6 

5.4 

296.1 

999,9 

5.6 

296.0 

999.9 

6.0 

296.4 

999.9 

5.9 

296.5 

999.9 

7,6 

297.0 

999,9 

3,8 

297,6 

999,9 

>.5 

297.6 

999,9 

10.3 

297.3 

999,9 

ID. 8 

297.7 

999,9 

11.2 

297.9 

999.9 

11.5 

297,9 

999,9 

11.5 

298.2 

999.9 

11.5 

298.2 

999.9 

11.9 

298.8 

999,9 

12.9 

301.4 

999.9 

14.1 

303.6 

999.9 

14.6 

306.5 

999,9 

15.7 

310.1 

999.9 

16.9 

313.3 

999.9 

IB.O 

314.5 

999.9 

13.8 

315.9 

999,9 

17.1 

317,0 

999.9 

19.3 

317.3 

999.9 

19.5 

318.0 

999.9 

20.3 

319.6 

999.9 

21.7 

320.8 

999,9 

23.2 

322.4 

999.9 

26.3 

324.0 

999,9 

27,9 

325.3 

999.9 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.6 

66.0 

12.6 

0.5 

64.4 

13.2 

0.5 

65.1 

13.6 

0.5 

68.3 

14.0 

0.4 

66.6 

14.5 

0.4 

65.6 

15.2 

0.4 

65.1 

15.8 

0,4 

64.7 

16.2 

0.3 

69.8 

16.7 

0.3 

67.7 

17.2 

0.3 

63.0 

17.6 

0.2 

62.0 

18.0 

0.2 

60.4 

18.4 

0.2 

55.8 

18.7 

0,2 

54.2 

19.0 

0.2 

56.1 

19.4 

99.9 

999,9 

20.0 

99.9 

999.9 

20.4 

99,9 

999.9 

20.9 

99,9 

999,9 

21.3 

99,9 

999,9 

21.7 

99.9 

999.9 

22.4 

99.9 

999.9 

22.8 

99.9 

999,9 

23.4 

99.9 

999.9 

24.0 

99.9 

999.9 

24.6 

99,9 

999,9 

25,2 

99.9 

999,9 

25.8 

99.9 

999.9 

26.4 

99,9 

999,9 

26,9 

99.9 

999.9 

27.5 

99.9 

999.9 

28.8 

99.9 

999,9 

29.6 

99.9 

999.9 

30,4 

99.9 

999.9 

31.1 

99,9 

999.9 

31.9 

99.9 

999.9 

32.8 

99.9 

999.9 

33.6 

99.9 

999.9 

34.5 

99.9 

999.9 

35.3 

99,9 

999.9 

36.4 

99.9 

999.9 

37.2 

99.9 

999,9 

37.8 

99.9 

999,9 

39.4 

99.9 

999,9 

40.5 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

OG 

96. 

95. 

94. 

94. 

93. 

93. 

92. 

92. 

91. 

91. 

91. 

90. 

90. 

90. 

S9. 

89, 

89. 

88. 

88. 

87, 

B7, 

86. 

86. 

85, 

85. 

84, 

84, 

83. 

83. 

82. 

81. 

80. 

80. 

79. 

79. 

78. 

78. 

77. 

77. 

76. 

76. 

75. 

75. 

74. 

74. 
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STATICN  NO.  518 
ALBANY,  N V 


7 FE8RHARY  1975 
1115  GMT 


155  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.0 

95.0 

9680.9 

259.0 

-50.7 

99.9 

233.8 

47.7 

38  .5 

28.2 

327,4 

999.9 

99.9 

909.9 

41.9 

73. 

39.5 

96.0 

9833.4 

253.0 

-51.3 

99.9 

236.0 

50.1 

41.6 

23.1 

328,7 

999.9 

99,9 

999.9 

43.2 

72. 

39.9 

97.0 

9962.9 

248.0 

-51.9 

99.9 

23S.1 

52.2 

44.3 

27.6 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.4 

72. 

A0.3 

96.0 

1009A.8 

243.0 

-52.2 

99.9 

240.2 

52.4 

45.4 

26.1 

331.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

71. 

AO. 7 

99.0 

10202.4 

239.0 

-51.3 

99.9 

242.1 

50.3 

44.4 

23.6 

334,1 

999.9 

99,9 

999.9 

47.  1 

71. 

Al.l 

100. 0 

10339.8 

234.0 

-51.4 

99.9 

243.4 

46.6 

41.6 

20,9 

335.9 

999,9 

99,9 

999,9 

48.2 

71, 

A1.6 

101. 0 

10480.2 

229.0 

-50.8 

99.9 

241.0 

42.4 

37.1 

20.6 

338,9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

71. 

A2.A 

102.0 

10624.4 

224.0 

-49.7 

99.9 

235.6 

44.0 

36.3 

24.8 

342.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.4 

70. 

A2.B 

103.0 

10742.6 

220.0 

-48.4 

99.9 

232.9 

45.6 

36.4 

2. '.6 

346.6 

999,9 

99.9 

999.9 

52.4 

70. 

A3.A 

lOA.O 

10893.6 

215.0 

-49.4 

99.9 

231.3 

47.4 

37.0 

29,7 

347.3 

999,9 

99,9 

999,9 

54.1 

69. 

A3.9 

105.0 

11016.4 

211.0 

-50.5 

99.9 

233.0 

49.2 

39.3 

29.6 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

69. 

4A.3 

106.0 

11141.1 

207.0 

-51.0 

99.9 

235.8 

50.0 

41.3 

28.1 

348.6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  5 

69. 

4A.6 

107.0 

11300.0 

202.0 

-51.4 

99,9 

237.9 

49.5 

4|  ,9 

26,3 

350.3 

999,9 

99,9 

999.9 

57.4 

68. 

A5.0 

108.0 

11430.0 

198.0 

-51.3 

99.9 

240.6 

46.4 

■'<0.5 

22.8 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

68. 

55. A 

109.0 

11562.6 

194.0 

-51.3 

99.9 

242.7 

42.0 

37.4 

19.3 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

68. 

45.9 

110.0 

11697.9 

190.0 

-51.4 

99.9 

245.6 

38.1 

34.7 

15.8 

356.5 

999,9 

99,9 

999,9 

60.  8 

68, 

46.5 

111.0 

11870.6 

185.0 

-52.9 

99,9 

243,8 

36.2 

33.7 

13.1 

356,9 

999,9 

99,9 

999,9 

62,4 

68. 

47.0 

112.0 

11976.0 

182.0 

-53.0 

99,9 

248.3 

40.2 

37.3 

14.8 

358,3 

999,9 

99,9 

999.9 

62.9 

68. 

47.4 

113.0 

12119.4 

178.0 

-52.7 

99.9 

245.6 

45.9* 

41.8 

19.0 

361.1 

999.9 

99,9 

999.9 

64.1 

68. 

48.0 

114.0 

12266.0 

174.0 

-53.2 

99,9 

241,7 

49,9* 

43.9 

23.7 

362.7 

999.9 

99,9 

999,9 

66.3 

68. 

48.6 

115.0 

12415.6 

170.0 

-54.0 

99,9 

240.9 

47.8* 

41.7 

23.3 

363.8 

999,9 

99.9 

999.9 

67.9 

68. 

49.3 

116.0 

12568.8 

166.0 

-52.9 

99.9 

244.0 

47.9* 

43.1 

21.0 

363.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

68. 

49.7 

117.0 

12726.2 

162.0 

-52.9 

99.9 

246.1 

47,7* 

43.6 

n,3 

3 70,7 

999,9 

99,9 

999.9 

71.0 

68. 

50.1 

118.0 

12867.1 

158.0 

-54.0 

99,9 

247.8 

46,8* 

43.3 

l’.6 

371.5 

999,9 

99,9 

999,9 

72.3 

68. 

50.5 

119.0 

13010. 0 

155.0 

-54.5 

99.9 

249.2 

46.4* 

43.3 

16.5 

372.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73,0  ' 

68. 

51.0 

120.0 

13177.4 

151.0 

-54.5 

99.9 

249.5 

47.7* 

44.7 

16.7 

375.5 

999.9 

99.9 

999,9 

74.6 

68. 

51.5 

121.0 

13305.9 

148.0 

-54.5 

99.9 

249.4 

46.3* 

43.3 

16.3 

377,6 

999.9 

99,9 

999,9 

76.1 

68. 

52.1 

122.0 

13481.4 

144.0 

-54.7 

99,9 

249.9 

40,4* 

37.9 

13.9 

380.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.8 

68. 

52.7 

123.0 

13616.2 

141.0 

-54.5 

99.9 

249.6 

36.7* 

34.3 

12.8 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.9 

68. 

53.3 

12A.0 

13754.1 

138.0 

-53.8 

99.9 

248.4 

34.7* 

32.3 

12.8 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

68. 

54.0 

125.0 

13942.9 

134.0 

-54.2 

99,9 

247.5 

32.0* 

29,5 

12.2 

389.1 

999,9 

99.9 

999.9 

82.1 

68. 

54.6 

126.0 

14137.1 

130.0 

-54.7 

99.9 

246.2 

35.4* 

32.4 

14.3 

391.6 

999,9 

99.9 

999.0 

82.5 

68. 

55.3 

127.0 

14286.5 

127.0 

-54.7 

99.9 

244.5 

36.7* 

33.1 

15.8 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

68. 

55.8 

128.0 

14439.5 

124.0 

-54.7 

99.9 

243.8 

34.0* 

30.5 

15.0 

396,9 

999.9 

99,9 

999,9 

65.8 

68. 

56.4 

129.0 

14595.9 

121.0 

-55.5 

99.9 

245.1 

41.6* 

37.3 

17.5 

398.2 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

68. 

56.9 

130.0 

14756.0 

118.0 

-55.5 

99.9 

246.3 

52.6* 

48.2 

21.2 

401.1 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

68. 

57.6 

131.0 

14975.7 

114.0 

-55.7 

99.9 

245.4 

49.8* 

45.3 

29.7 

404.7 

999.9 

99,9 

999.9 

90.7 

68. 

58.1 

132.0 

15145.4 

111.0 

-56.3 

99.9 

243.5 

37,7* 

33.8 

■ 16, 8 

406.6 

909.9 

99.9 

999.9 

91.8 

68. 

58.8 

133.0 

15319.2 

108.0 

-56.7 

99,9 

242.7 

24.2* 

21.5 

U.l 

409.1 

999,9 

99,9 

999.9 

93.1 

67. 

59.5 

134.0 

15497.8 

105.0 

-56.9 

99.9 

245.1 

29.8* 

27.0 

12.5 

412.1 

999,9 

99.9 

999.9 

93.8 

67. 

60.2 

135.0 

15681.7 

102.0 

-56.2 

99.9 

246.7 

38.4* 

35.2 

15.2 

416.8 

999,9 

99,9 

999.9 

95.  6 

67, 

61.2 

136.0 

15871.5 

99.0 

-56.0 

99.9 

247,4 

38.7* 

35,7 

14,9 

420.7 

999,9 

99,9 

999,9 

97.4 

67. 

62.1 

137.0 

16067.3 

96.0 

-56.0 

99.9 

247.9 

43.7* 

40.5 

16.5 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

67. 

62.9 

138.0 

16338.0 

92.0 

-56.0 

99.9 

252.7 

28.4* 

27.1 

3.4 

429,7 

999.9 

99,9 

999.9 

102.7 

67, 

63.6 

139.0 

16548.6 

89.0 

-56.5 

99,9 

258.5 

25.0* 

24.5 

5,0 

432.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

68. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  51B 
ALBANY,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

64.2 

140.0 

16765.9 

86.0 

-57.0 

99.9 

255.0 

36.1* 

34.9 

•>.4 

436.0 

999,9 

99,9 

999.9 

103.9 

68. 

64.8 

141.0 

16990.0 

83.0 

-58.4 

99,9 

252.9 

45.0* 

43.0 

n.2 

4 37,6 

999,9 

99.9 

999.9 

105.3 

6 8. 

65.4 

142.0 

17300.3 

79.0 

-59.0 

99.9 

254.0 

40.8* 

39.2 

11.3 

442.7 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

68. 

66.3 

143.0 

17542.7 

76.0 

-59.9 

99.9 

261.2 

25,0* 

24.7 

3.8 

445,8 

999,9 

99,9 

999,9 

108.9 

68. 

67.7 

144.0 

17794.7 

73.0 

-59.1 

99.9 

256,6 

30.6* 

29,8 

7.1 

452.4 

999,9 

99,9 

999.9 

110.5 

6 8. 

68.8 

145.0 

18058.3 

70,0 

-58,2 

99.9 

251.9 

38,9* 

37.0 

12.1 

459.8 

999.9 

99.9 

999.9 

113,3 

68. 

69.5 

146.0 

18333.6 

67.0 

-59.0 

99.9 

248.6 

34.7* 

32.4 

12.7 

464.1 

999.9 

99.9 

999.9 

114.8 

6 8. 

70.4 

147.0 

18621.1 

64.0 

-58.8 

99.9 

246.7 

32.3* 

29.7 

12.8 

470.6 

999.9 

99.9 

999.9 

116.5 

6 8. 

71.3 

149.0 

18922.5 

61.0 

-59,0 

99,9 

248.6 

30.4* 

28.3 

11.1 

476.7 

999,9 

99,9  „ 

999.9 

118.3 

6 8. 

72.4 

149.0 

19239.2 

58.0 

-58.6 

99.9 

259.0 

26.6* 

26.1 

5.1 

484.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

68. 

73.8 

150.0 

19572.5 

55.0 

-59.1 

99.9 

253.9 

28.7* 

27.5 

7,9 

490.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

69, 

74.8 

151.0 

19923.4 

52.0 

-60.0 

99.9 

247,0 

25,0* 

23.0 

9,8 

496,4 

999,9 

99.9 

999,9 

124.3 

69. 

75.7 

152.0 

20293.2 

49.0 

-61.3 

99,9 

241.8 

24,7* 

21.7 

li.7 

501.9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

69. 

76.9 

153.0 

20684.2 

46.0 

-62.5 

99.9 

244.0 

35,6* 

32.0 

13.6 

508.3 

999.9 

99.9 

999,9 

127.4 

68. 

77.9 

154.0 

21099.2 

43.0 

-63.6 

99.9 

246.2 

36.1* 

33.0 

1 1.6 

515.3 

999,9 

^99.9 

999,9 

129,7 

6 8. 

79.2 

155.0 

21542.5 

40.0 

-64.2 

99.9 

244.2 

28.0* 

25.2 

12.2 

524,6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

68. 

8U2 

156.0 

22022.5 

37,0 

-61.7 

99.9 

244.9 

22.7* 

20,6 

9.7 

542.9 

999,9 

99,9 

999.9 

135,1 

68. 

•2.7 

157.0 

22366.8 

35.0 

-61.5 

99.9 

256,7 

30.4* 

29.5 

7.0 

552.1 

999,9 

99,9 

999.9 

137.2 

68. 

•4.1 

158.0 

22921.1 

32.0 

-62.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9  ■ 

99.9 

563.9 

999.9 

99.9 

999.9  , 

999.9 

999,9 

999. 

•9.6 

159.0 

23524.9 

29.0 

-65.0 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

572,9 

999,9 

99.9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  520 
PITTSBUPG,  PA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  IIT  99.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

nd 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

- KM 

06 

0.0 

7.9 

359.0 

963.2 

2.7 

2.4 

255.0 

2.6 

2.5 

0.7 

279.4 

291.6 

4.7 

98.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

436.8 

954.0 

3.2 

3.2 

74.9 

3.6 

-3.4 

-0.9 

280.7 

293.7 

5.1 

99.9 

0.3 

75. 

0.6 

9.0 

539.5 

942.0 

2.7 

2.7 

75.7 

2.8 

-2.7 

-3.7 

281.2 

294.0 

4.9 

100.8 

0.2 

75, 

1.0 

10.0 

643.4 

930.0 

2.4 

2.4 

200.1 

0.2 

0.1 

3.2 

281.9 

294.6 

4,9 

100.5 

0.2 

76. 

1.4 

11.0 

774.9 

915.0 

2.2 

2.2 

245.9 

3.3 

3.0 

1.3 

283.1 

295.9 

4.9 

100.7 

0.2 

73. 

1.7 

12.0 

881.7 

903.0 

2.0 

2.0 

242.8 

4.3 

3.8 

2.0 

284.0 

296.8 

4.9 

100.7 

0.3 

71. 

2.1 

13.0 

989.6 

891.0 

0.9 

0.9 

236.0 

5.0 

4.1 

2.8 

283,8 

295.9 

4.6 

101.3 

0.4 

69, 

2.5 

14.0 

1089.6 

880.0 

0.8 

0.8 

230,7 

6.5 

5.0 

4.1 

284.7 

296,8  ' 

4.6 

101.0 

0.5 

65. 

2.7 

15.0 

1209.3 

867.0 

0.6 

0.6 

229.2 

6.7 

5.1 

4.4 

285.7 

297.9 

4.6 

100.5 

0.6 

63. 

3.2 

16.0 

1340.1 

853.0 

0.3 

0.3 

225.6 

7.1 

5.0 

4,9 

286,7 

298.9 

4.6 

100.4 

o.e 

59. 

3.6 

17.0 

1444.3 

842.0 

-0.2 

-0.2 

223.7 

7.4 

5.1 

5.3 

287.3 

299.2 

4.5 

100.3 

1.0 

57. 

3.9 

18.0 

1559.3 

830.0 

-0.5 

-0.5 

224.6 

7,9 

5.5 

5.6 

238.1 

300.0 

4.4 

100.3 

1.1 

55, 

4.1 

19.0 

1656.3 

820.0 

-0.7 

-0.7 

225.2 

8.1 

5.8 

5,7 

288.9 

300.9 

4.4 

100.3 

1.2 

54. 

4.6 

20.0 

1764.4 

809.0 

-0.8 

-0.8 

226.2 

0.5 

6.2 

5.9 

289.9 

301.9 

4.5 

100.0 

1.5 

53. 

5.1 

21.0 

1914.1 

794.0 

-0.7 

-0.7 

224.4 

•9.2 

6.4 

6.5 

291.6 

304.1 

4.6 

100.0 

1.7 

52. 

5.4 

22.0 

2025.7 

783.0 

-0.8 

-0.3 

223.0 

9.1 

6.2 

6.7 

292.6 

305,2 

4.6 

100.0 

1.9 

51. 

5.8 

23.0 

2128.5 

773.0 

-1.0 

-l.O 

221,2 

9.3 

6.1 

7.0 

293.5 

306.1 

4.6 

100.0 

2.1 

50. 

6.2 

24.0 

2242.9 

762.0 

-1.9 

-2.0 

219.7 

10.0 

6.4 

7.7 

293.7 

305.7 

4.4 

99.8 

2.4 

49. 

6.6 

25.0 

2358.6 

751.0 

-2.2 

-2.3 

219.1 

10.7 

6.8 

8.3 

294.6 

306.5 

4.3 

99.8 

2.6 

48. 

7.0 

26.0 

2497.3 

738.0 

-3.2 

-3.2 

219.6 

10.6 

6.8 

8.2 

295.0 

306.4 

4.1 

99.7 

2.9 

47. 

7.3 

27.0 

2605.3 

728.0 

-3.9 

-4.0 

219.2 

10.5 

6.7 

8.2 

295.3 

306.2 

3.9 

99.8 

3.1 

47. 

7.7 

28.0 

2725.4 

717.0 

-5.0 

-5.7 

218.3 

10.4 

6*4 

8.1 

295.4 

305.2 

3.5 

94.9 

3.3 

46. 

8.1 

29.0 

2835.8 

707.0 

-5,6 

-6.3 

217.0 

10.1 

6.1 

3.1 

295,9 

305.4 

3.4 

95.0 

3.5 

46. 

8.4 

30.0 

2947.5 

697.0 

-6.3 

-7.0 

216.2 

9.9 

5.8 

8.0 

296,2 

305.4 

3.2 

94.9 

3.7 

45, 

8.8 

31.0 

3072.0 

686.0 

-6.8 

-7.3 

216.8 

9,2 

5.5 

7.4 

297.1 

306.2 

3.2 

96.1 

4.0 

45. 

9.1 

32.0 

3186.6 

676.0 

-7.5 

-8.0 

218.2 

8.6 

5.3 

6.8 

297.5 

306.3 

3.1 

96.6 

4.1 

44. 

9.5 

33.0 

3302.6 

666.0 

-8.3 

-8.7 

221.9 

7.9 

5.3 

5.8 

297.9 

306.4 

3.0 

96.2 

4.3 

44. 

9.9 

34.0 

3408.3 

657.0 

-8.7 

-9.0 

226.7 

7,8 

5,7 

3.3 

298.6 

307.0 

2.9 

97.7 

4,5 

44. 

10.2 

35.0 

3527.1 

647.0 

-9.4 

-9.9 

230,4 

8.0 

6.1 

3.1 

299.0 

307.1 

2.8 

96.3 

4.6 

44. 

10.7 

36.0 

3671.8 

635.0 

-10.0 

-10.4 

236.2 

8.6 

7,1 

4.8 

300.0 

307.9 

2.7 

96.4 

4.9 

45. 

11.0 

37.0 

3794.1 

625.0 

-11.1 

-11.7 

239.4 

9.0 

7.7 

4.6 

300.0 

307.3 

2.5 

95.2 

5.0 

45. 

11.4 

38.0 

3905.4 

616.0 

-12.0 

-12.3 

242.9 

9.7 

8.7 

4.4 

300.2 

30  7.1 

2.3 

93.9 

5.2 

46. 

11.8 

39.0 

4018.0 

607.0 

-12.7 

-14,0 

245.0 

10,6 

9.6 

4.5 

300,7 

307.0 

2.1 

89.7 

5,5 

47. 

12.1 

40.0 

4131.9 

598.0 

-13.8 

-15.2 

245.8 

11.2 

10.3 

4.6 

300.6 

306.5 

2.0 

89.4 

5.6 

47. 

12.6 

41.0 

4285.8 

586.0 

-14.8 

-16.1 

245.9 

12.3 

11.2 

5.0 

301.2 

306.7 

1.8 

89.2 

6.0 

48. 

13.0 

42.0 

4402.9 

577.0 

-15.5 

-16.9 

245.2 

13.1 

11.9 

5.5 

301.7 

30  7.0 

l.S 

88.8 

6.3 

49. 

13.4 

43.0 

4521.4 

568.0 

-16.6 

-18.2 

244.1 

14,0 

12.6 

6.1 

301.8 

306.6 

1.6 

87.2 

6.6 

50. 

13.7 

44.0 

4641.4 

559.0 

-17.3 

-18.9 

243.4 

14.6 

13.1 

6.5 

302.4 

307.0 

1.5 

87.3 

6.8 

51. 

14.1 

45.0 

4762.9 

550.0 

-18.1 

-19.7 

242.8 

15.3 

13.6 

7.0 

302.8 

307.2 

1.5 

87.0 

7.2 

51. 

14.4 

46.0 

4886.1 

541.0 

-18.9 

-20,5 

242.9 

15.6 

13.9 

7.1 

303.2 

307.4 

1.4 

86.8 

7.5 

52. 

14.8 

47.0 

5010.9 

532.0 

-19.8 

-21.5 

243.5 

15.6 

13.9 

6.9 

303.5 

307.5 

1.3 

86.3 

7.9 

52. 

15.1 

48.0 

5137.4 

523.0 

-20.8 

-22.5 

244.0 

15.5 

14.0 

6.8 

303.9 

307,6 

1.2 

85.6 

8.1 

52. 

15.5 

49.0 

5251.2 

515.0 

-21.7 

-23.7 

244.3 

15.6 

14.0 

6.7 

304.1 

307.5 

1.1 

83.9 

8.5 

53. 

15.9 

50.0 

5366.4 

507.0 

-22.3 

-24.2 

243.1 

16.0 

14.3 

7.3 

304.8 

308.1 

1.1 

83.8 

8.8 

54. 

16.2 

51.0 

5512.6 

497.0 

-23.5 

-25.5 

241.5 

16.4 

14.4 

7.8 

305.0 

308.1 

1.0 

83.4 

9.1 

54. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  520 
PITTSBUffG.  PA 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  117  99.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INT~RPOLATEO  FRCP  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.7 

52.0 

5646.0 

468.0 

-24.7 

-26.8 

237.9 

16.9 

14.3 

9,0 

305.1 

307.9 

0.9 

82,4 

9.6 

54. 

17.0 

53.0 

5766.1 

480.0 

-25,6 

-27.7 

235.4 

17.1 

14.1 

9.7 

305,4 

308.0 

0.8 

82.7 

10.0 

54. 

17.5 

54.0 

5887.8 

472.0 

-26.5 

-28.  i 

231.6 

17.9 

14.0 

1'  .1 

305.7 

308.2 

0.8 

82.6 

10.4 

54. 

17.8 

55.0 

6011.1 

464.0 

-27.5 

-29. 

230,2 

18.6 

14.3 

U.9 

306.1 

308.3 

0.7 

81.5 

10.8 

54. 

18.2 

56.0 

6167.5 

454.0 

-28.8 

-31.1 

223.8 

19.7 

14.8 

13.0 

306.3 

308.3 

0.6 

80.3 

11.3 

54. 

18.7 

57.0 

6294.5 

446.0 

-29.9 

-32.5 

227.8 

21.2 

15,7 

14.2 

306.5 

30B.3 

0.6 

77,5 

11.8 

54. 

19.0 

58.0 

6407.1 

439.0 

-30,9 

-33.8 

227,5 

22.2 

16.3 

15.0 

306.5 

308.2 

0.5 

75.6 

12.2 

53, 

19.4 

59.0 

6537.4 

431.0 

-31.6 

-34.6 

227.3 

23.2 

17.0 

15.7 

307.3 

308.8 

0.5 

74.5 

12.8 

53. 

19.8 

60.0 

6653.0 

424.0 

-32.8 

-37.0 

227.6 

23.5 

17.3 

15.8 

307.2 

308.4 

0.4 

65.7 

13.4 

53. 

20.1 

61.0 

6786.9 

416.0 

-33.7 

-38.3 

228.0 

23.6 

17.5 

15,8 

307.6 

308,7 

0.3 

59.6 

13.8 

53. 

20.6 

62.0 

6905.6 

409.0 

-35.0 

-40,2 

229,4 

24.0 

18.2 

15.6 

307,6 

308.5 

0.3 

58.2 

14.4 

52. 

20.9 

63.0 

7043.2 

401.0 

-35.9 

-40.4 

230.5 

24.6 

18.9 

15.6 

308.1 

309.0 

0.3 

62.9 

14.9 

52. 

21.2 

64.0 

7165.2 

394.0 

-37.1 

-41.6 

231.4 

25.0 

19.5 

15.6 

308.0 

308.9 

0.2 

62.8 

15.4 

52. 

21.6 

65.0 

7288.9 

387.0 

-38,2 

-42.9 

232.1 

25.2 

19,9 

15.5 

308.2 

308.9 

0,2 

60.8 

16.0 

52. 

22.1 

66.0 

7432.2 

379.0 

-39.9 

-44,7 

232.  1 

24,9 

19.6 

15.3 

307.8 

308.5 

0.2 

59.4 

16.7 

52. 

22.5 

67.0 

7577.6 

371.0 

-41.0 

99.9 

231.0 

24.5 

19.3 

15.1 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17.3 

52. 

22.8 

68.0 

7706.7 

364.0 

-42.5 

99.3 

231.7 

24.3 

19.1 

15.1 

307.9 

999.9 

99.9 

999,9 

17.8 

52. 

23.2 

69.0 

7837,5 

357.0 

-43,8 

99,9 

231.3 

24,4 

19,0 

15.2 

307,9 

999.9 

99,9 

999,9 

18.4 

52. 

23.6 

70.0 

7951.1 

351.0 

-45,0 

99.9 

230,  5 

24.8 

19  .'.1 

15.8 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

52. 

24.1 

71.0 

8104.7 

343.0 

-46.4 

99.9 

229.1 

26.2 

19.8 

IV.  2 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

19.6 

52. 

24.4 

72.0 

8241.2 

336.0 

-47.6 

99.9 

223.8 

27,3 

20. ,5 

13.0 

308.1 

999,9 

99,9 

999.9 

20.2 

52. 

24.8 

73.0 

8360.0 

330.0 

-48,5 

99,9 

229.9 

29.3 

22.4 

13.8 

308.5 

999.9 

99,9 

999,9 

20.8 

52. 

25.2 

74.0 

8480.4 

324.0 

-49.7 

99.9 

232.0 

31.7 

25.0 

19.5 

308.4 

999.9 

99,9 

999.9 

21.5 

52. 

25.6 

75.0 

8623.4 

317.0 

-49.7 

99.9 

234.3 

34.5 

28.0 

20.1 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

52. 

26.0 

76.0 

8748.4 

311.0 

-49.7 

99.9 

236.2 

37.4 

31.1 

20.8 

312.0 

999,9 

99.9 

999,9 

23.  1 

52. 

26.4 

77.0 

8875.9 

305,0 

-49,7 

99,9 

237.7 

40.4 

34.2 

2 1.6 

313.8 

999,9 

99.9 

999.9 

24.  1 

52, 

26.9 

78.0 

9005.9 

299.0 

-49.7 

99.9 

233.9 

44.6 

38.2 

23.0 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

53. 

27.4 

79.0 

9138.6 

293.0 

-49.7 

99.9 

239.2 

48.8 

42.0 

25.0 

317,4 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

53. 

27.7 

80.0 

9273.9 

287.0 

-49.9 

99.9 

239.0 

50.9 

43.7 

26.2 

319,1 

999,9 

99,9 

999.9 

27.7 

53. 

28.3 

81.0 

9435.2 

2B0.0 

-50.5 

99.9 

2 33.4 

53.9 

45.9 

28.2 

320.4 

999.9 

99,9 

999,9 

29.6 

54. 

28.7 

82.0 

9576.2 

274.0 

-51.1 

99.9 

238.5 

55.0 

46.9 

2P.7 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

54. 

29.2 

83.0 

9720,2 

268.0 

-51.3 

99,  3 

239.2 

55.8 

47.9 

28.6 

323.3 

999.9 

99.9 

999,9 

32.6 

54. 

29.5 

84.0 

9842.6 

263.0 

-51.1 

99.9 

239.8 

56.2 

48.5 

26.3 

325.3 

999.9 

99.0 

999.9 

33.6 

54. 

30.0 

85.0 

9967.4 

258.0 

-51.1 

99.9 

240.4 

57.4 

49.9 

26.4 

327.1 

999.9 

99,9 

999.9 

35.2 

54, 

30.5 

86.0 

10146,9 

251.0 

-49.7 

99,9 

240.5 

57.8 

50.2 

28.5 

331.8 

999,9 

99,9 

999,9 

37.0 

55. 

30.9 

87.0 

10304.9 

245.0 

-50.5 

99,9 

240.3 

55,8 

48,4 

27,7 

332.9 

999,9 

99,9 

999.9 

38.5 

55, 

31.4 

88.0 

10439.4 

240,0 

-50,7 

99,9 

240.4 

52.8 

45.9 

26.1 

334.6 

999,9 

99,9 

999,9 

40.0 

55. 

31.8 

89.0 

10576.6 

235.0 

-50.7 

99.9 

241.3 

51.7 

45.3 

24.8 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

55. 

32.3 

90.0 

10716.6 

230.0 

-51.1 

99,9 

243,1 

52.4 

46,7 

23.7 

338.0 

999,9 

99.9 

999,9 

42.7 

55. 

32.6 

91.0 

10859.2 

225,0 

-51.9 

99,9 

244,4 

53.9 

48.6 

23.3 

339.0 

999,9 

99.9 

999,9 

43.6 

56. 

33.1 

92.0 

11004.6 

220.0 

-52.7 

99.9 

246.3 

57.5 

52,6 

23.1 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

56* ** 

33.5 

93.0 

11152.9 

215.0 

-53.0 

99.9 

247,7 

60.2 

55.7 

22.9 

341.7 

999.9 

99,9 

999.9 

46.7 

56. 

33.9 

94.0 

11304.5 

210.0 

-53.5 

99.9 

248,9 

60,9 

56.8 

21.9 

343.2 

999.9 

99.9 

999,9 

48.2 

57. 

34.4 

95.0 

11459.4 

205.0 

-53.8 

99.9 

250.1 

59.0 

55.5 

20.1 

345.1 

999.9 

99,9 

999,9 

49.9 

57. 

34.8 

96.0 

11618.1 

200.0 

-53.7 

99.9 

249.2 

55.6 

52.0 

19.8 

347.8 

999.9 

99,9 

999.9 

51.4 

SB, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  520 
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5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  IIT  99.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/tEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3S.A 

97.0 

11780.8 

195.0 

-53.7 

99.0 

238.4 

49  .4 

42.0 

25.9 

350.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

58. 

35.8 

98.0 

11914.1 

191.0 

-53.7 

99.  O 

222.6 

48.3 

32.7 

35.6 

352.4 

999,9 

99.9 

999.9 

54.3 

58. 

36.2 

99.0 

12084.6 

186.0 

-53.7 

99.9 

213,4 

49,4 

27.2 

41.2 

355.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

58. 

36.7 

100.0 

12224.7 

182.0 

-52.7 

99.9 

225.9 

45.9 

32.9 

32.0 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

56. 

37.2 

101.0 

12404.5 

177.0 

-52.9 

99.9 

261.0 

50.9 

50.3 

&.0 

361.5 

999,9 

99.9 

999.9 

58.0 

56. 

37.6 

102.0 

12589.3 

172.0 

-52.9 

99. V 

276.1 

61.8 

61.4 

-e.5 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

58. 

38.0 

103.0 

12740.9 

168.0 

-53.5 

99.9 

275.8 

62.8 

62.5 

-6.4 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

59. 

38.6 

104.0 

12895.6 

164.0 

-54.5 

99.  O 

265.1 

54.1 

53.9 

4.6 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

60. 

38.7 

105.0 

13053.5 

160.0 

-55.2 

99.0 

257.4 

48.7 

47.5 

10.6 

368.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

60. 

39.1 

106.0 

13214.8 

156.0 

-56.2 

99.9 

248.6 

43.5 

40.5 

15.9 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

60. 

39.7 

107.0 

13338.0 

153.0 

-57.0 

99.9 

244.4 

43,1 

38.9 

18.6 

369.7 

999,9 

99.9 

999.9 

64.9 

60. 

40.1 

108.0 

13505.7 

149.0 

-57.0 

99.9 

244.1 

45,9 

41.2 

2C.0 

372.6 

999,9 

99.9 

999.9 

65.9 

60. 

40.4 

109.0 

13678.0 

145.0 

-57.0 

99.9 

244.6 

47.4 

42.8 

20.4 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

60. 

40.9 

110.0 

13855.1 

141.0 

-56.9 

99.0 

246.2 

46.1 

42.2 

in. 6 

378.8 

999.9 

99,9 

999.9 

68.5 

60. 

41.5 

lll.O 

14037.6 

137.0 

-56.5 

99.9 

249,5 

42.9 

40.2 

15.0 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

60. 

41.8 

112.0 

14177.9 

134.0 

-57.0 

99.9 

251.7 

42.3 

40.1 

13.3 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

60. 

42.3 

113.0 

14369.4 

130.0 

-57.9 

99.9 

255.3 

40.8 

39.4 

10.3 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.0 

61. 

42.8 

114.0 

14516.4 

127.0 

-58.4 

99.9 

257.9 

38.3 

37.5 

0.0 

387.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73,  1 

61. 

43.2 

115.0 

14666.5 

124.0 

-59.3 

99.9 

258.3 

36.5 

35.8 

7.4 

388.5 

999,9 

99,9 

999.9 

74.0 

61. 

43.8 

116.0 

14871.6 

120.0 

-59.9 

99.9 

255.3 

35.9 

34.8 

9.1 

391.2 

999,9 

99.9 

999.9 

75.1 

61. 

44.1 

117.0 

15029.4 

117.0 

-60.8 

99.9 

252.7 

36.6 

34.9 

10.9 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

62. 

44.5 

118.0 

15190.8 

114.0 

-61.5 

99. 

248.3 

38.2 

35.5 

14.1 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

62. 

44.9 

119.0 

15355.8 

111.0 

-62.1 

99,0 

249.6 

39.5 

37.0 

13.8 

395.8 

999,9 

99.9 

999.9 

77.6 

62. 

45.2 

120.0 

15582.3 

107.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

398.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

45.6 

121.0 

15698.5 

105.0 

-63.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

399,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

46.1 

122.0 

15880.6 

102.0 

-54.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

421.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

46.5 

123.0 

16072.4 

99.0 

-53.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

425.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 
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ST* •*T|CN  no.  520 
PfTTSOURG,  PA 


6 FPPRUARV  1975 
515  GMT 


160  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.9 

359.0 

961.7 

1.0 

-1.7 

230.6 

2.6 

2.0 

1.7 

277.7 

286.8 

3.5 

82.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

364.9 

961.0 

2.1 

-0.4 

245.3 

12.1 

11.0 

5,0 

278.9 

288.9 

3.9 

83.0 

0.3 

69. 

0.3 

9.0 

466.4 

949.0 

1.6 

1.6 

245.3 

12.1 

11.0 

5.0 

279.5 

291,2 

4.5 

99.7 

0.3 

69. 

0.6 

10.0 

560.5 

938.0 

1.8 

1.6 

247.4 

11.3 

10.9 

4.6 

280.6 

292,7 

4,7 

100.2 

0.4 

69. 

1.0 

11.0 

681.7 

924.0 

0.8 

O.C 

256,4 

11.2 

10.9 

2.6 

280.8 

292.2 

4.4 

100.6 

0.7 

67. 

1.4 

12.0 

778.0 

913.0 

0.4 

0,< 

264.  5 

11. 0 

11. 0 

l.I 

281.3 

292,5 

4.3 

101.0 

0.9 

73. 

1.8 

13.0 

875.3 

902.0 

0.2 

0.2 

264.6 

11  .4 

11.3 

l.l 

282.1 

293.3 

4.3 

100.9 

1.2 

76. 

2.1 

14.0 

973.8 

891.0 

0.0 

0.0 

263.9 

11.8 

11.7 

1.3 

282.9 

294.2 

4.3 

99,9 

1.4 

77. 

2.4 

15.0 

1064.3 

881.0 

-0.4 

-0.4 

265,3 

12.1 

12.1 

l.O 

283.3 

294.4 

4.2 

100.3 

1.6 

78. 

2.6 

16.0 

1192,5 

867.0 

-0.8 

-0,6 

268.6 

12.9 

12.9 

C.3 

284.3 

295.3 

4.2 

100.8 

1,9 

79. 

3.1 

17.0 

1285.2 

857.0 

-1.4 

-1.4 

271.0 

13.6 

13.6 

-C.2 

284.5 

295.2 

4.0 

100.7 

2.1 

81. 

3.4 

18.0 

1388.2 

846.0 

-1.7 

-l.T 

272.7 

14.1 

14.1 

-C.7 

285.2 

295.9 

4.0 

100.4 

2.4 

82. 

3.7 

19.0 

1482.9 

836.0 

-2.2 

-2.2 

274,1 

14.0 

14.0 

-1.0 

285.7 

296.1 

3,9 

100.6 

2.6 

83. 

4.0 

20.0 

1578.6 

826.0 

-2.3 

-2.3 

275.3 

13.6 

13.6 

-1.3 

286.5 

297.0 

3.9 

100.5 

2.9 

84. 

4.5 

21.0 

1704.6 

813.0 

-2.9 

-3,0 

272.4 

14.8 

14.8 

-0.6 

287.2 

297.4 

3.8 

99.9 

3.3 

85. 

4.8 

22.0 

1802.7 

803.0 

-3.4 

-3.5 

270.4 

16.0 

16.0 

-0.1 

287.7 

297.6 

3.7 

99.4 

3.5 

86. 

5.1 

23.0 

1901.8 

793.0 

-3.9 

-3.9 

269.1 

16.6 

16.6 

0.3 

288.2 

298.0 

3.6 

100.3 

3.8 

86. 

5.4 

24.0 

2002.0 

783.0 

-4.5 

-4.5 

268.6 

16.3 

16.3 

0.4 

288.6 

298.1 

3.5 

99.9 

4.2 

86. 

5.7 

25.0 

2093.1 

774.0 

-4.9 

-4.9 

268.4 

16  .6 

16.6 

0.5 

289  .0 

298.4 

3.4 

100.1 

4.4 

86. 

6.1 

26.0 

2215.9 

762.0 

-5.8 

-5.E 

268.2 

17.5 

17,5 

0.6 

239,3 

298.2 

3.2 

100.0 

4,8 

87. 

6.4 

27.0 

2319.4 

752.0 

-6.4 

-6.4 

267.7 

18.3 

18,3 

0.7 

289,8 

298.4 

3.1 

99,9 

5.2 

87. 

6.8 

28.0 

2424.1 

742.0 

-6.9 

-6.9 

266.2 

18.3 

18.3 

1.2 

290.4 

298,9 

3.1 

100.1 

5.6 

87. 

7.1 

29.0 

2519.3 

733.0 

-7.5 

-7.6 

264.7 

18.2 

18.1 

1.7 

290,7 

298,9 

3.0 

99.2 

5.9 

87. 

7.5 

30.0 

2615.5 

724.0 

-8.2 

-8.3 

262.3 

18.3 

18.1 

2.5 

290.9 

298.8 

2.8 

99.6 

6.4 

87, 

7.8 

31.0 

2723.6 

714.0 

-8.2 

-8.3 

260.4 

18,4 

18.1 

?.l 

292.1 

300.1 

2.9 

98.9 

6.7 

86. 

8.1 

32.0 

2822.1 

7C5.0 

-8.8 

-s.e 

253.8 

18.5 

18.1 

3.6 

292,5 

300.3 

2.8 

99.5 

7.0 

86. 

8.4 

33.0 

2921,7 

696.0 

-9.4 

-9.5 

257.9 

18.6 

18.2 

3.9 

292.9 

300.5 

2.7 

99.2 

7,3 

85. 

8.8 

34.0 

3022.3 

687.0 

-10.1 

-10.3 

258.0 

18.7 

18.3 

3.9 

293.2 

300,4 

2.5 

98.6 

7.8 

85. 

9.1 

35.0 

3123.9 

678.0 

-10.8 

-11. 0 

258.5 

18,8 

18.4 

3,7 

293.5 

300.4 

2.4 

98.4 

8.2 

85. 

9.5 

36.0 

3249.6 

667.0 

-11.4 

-11.6 

259.7 

18.7 

18.4 

3.3 

294.2 

300.9 

2.4 

98.4 

8.6 

84. 

9,9 

37.0 

3353.8 

658.0 

-12.1 

-12.3 

260.7 

18.6 

18.4 

3.0 

294.5 

301.0 

2.3 

98.2 

9.0 

84. 

10.2 

38.0 

3459,1 

649.0 

-13.1 

-13.4 

261.3 

18.4 

18.2 

2.8 

294,5 

300.6 

2.1 

97,4 

9.4 

84. 

10.5 

39.0 

3553.6 

641.0 

-13.5 

-13.7 

262.0 

18.1 

17.9 

2.5 

295.1 

301.1 

2.1 

98.0 

9.7 

84. 

10.8 

40.0 

3661.1 

632.0 

-14.2 

-14. C 

262.9 

17.5 

17.4 

2.2 

295.5 

301.1 

1.9 

95.2 

10.  1 

84. 

11.3 

41.0 

3782.0 

622.0 

-15.0 

-15. P 

264.4 

16.9 

16.8 

1.7 

295.9 

301.1 

1.8 

94.1 

10.5 

84. 

11.6 

42.0 

3892.2 

613.0 

-15.7 

-16.5 

264.9 

16.8 

16,7 

1.5 

296.3 

301.3 

1.7 

93.6 

10.8 

84. 

11.9 

43.0 

3978.8 

606.0 

-16,4 

-17.2 

264,8 

17.0 

16.9 

1.5 

296.5 

301.3 

1.6 

93.3 

11.1 

84. 

12.2 

44.0 

4078.6 

598.0 

-17.4 

-18.2 

263.8 

17.2 

17.1 

1.9 

296.5 

301.0 

1.5 

93.4 

11.4 

84. 

12.5 

45.0 

4192.2 

589.0 

-18.0 

-18.7 

262.3 

17.3 

17.2 

2.3 

297.0 

301.4 

1.5 

94.6 

11.8 

84. 

12.9 

46.0 

4294.3 

581.0 

-18.7 

-19.2 

260.1 

17,5 

17.2 

3.0 

297,3 

301.6 

1.4 

95.6 

12.2 

84. 

13.2 

47.0 

4397,6 

573.0 

-19.4 

-20, C 

259.2 

17,8 

17,5 

3.3 

297.7 

301.8 

1.4 

95.2 

12.5 

84. 

13.5 

48.0 

4488.9 

566.0 

-20.1 

-20,  « 

258.6 

18.2 

17,8 

3.6 

297.9 

301.9 

1.3 

95.3 

12.8 

84. 

13.8 

49.0 

4607.7 

557.0 

-20.9 

-21.6 

258.6 

18  .6 

18.3 

3.7 

298.3 

302.0 

1.2 

93.8 

13.1 

84. 

14.1 

50.0 

4701.0 

550.0 

-22.0 

-23.1 

253.7 

19.0 

18.7 

3.7 

298.1 

301.4 

1.1 

90,3 

13.5 

83. 

14.5 

51.0 

4822.3 

541.0 

-22.5 

-24.0 

253.7 

19  .4 

19,1 

3.8 

298.9 

302.0 

1.0 

87.0 

13.9 

83. 

I 


( 

( 

a 

< 
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STATICN  NO.  520 
PITTSBURGi  PA 

6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

06 

M/SEC 

H/S^C 

16.8 

52.0 

6931,6 

533.0 

-23.3 

-25.3 

253.6 

19.5 

19.1 

15.1 

53.0 

5028.2 

526.0 

-26.1 

-26.6 

257.9 

19,3 

18.9 

15.6 

56.0 

5139.9 

SI8.0 

-26.8 

-27.1 

257.2 

18.9 

18.6 

15.7 

55.0 

5233.8 

511.0 

-25.7 

-28.1 

256.5 

18.3 

17.8 

16.0 

56.0 

5367.6 

502.0 

-26.7 

-29.2 

255.7 

17.7 

17.1 

16.6 

57.0 

5668.5 

695.0 

-27.8 

-30.0 

256.8 

17.3 

16.7 

16.7 

58.0 

5570.7 

638.0 

-28.7 

-30.5 

253.9 

17.6 

10.7 

17.0 

59,0 

5676.1 

681.0 

-29,6 

-31.1 

252.9 

17.6 

16.9 

17,3 

60.0 

5778.6 

676.0 

-30.5 

-32.3 

251.9 

17.8 

17.0 

17.6 

61.0 

5886.1 

667.0 

-31.6 

-33.3 

251.0 

17.9 

17.0 

17.9 

62.0 

5990.9 

660.0 

-32.6 

-36. e 

250.2 

17.9 

16.8 

18.2 

63.0 

6098.8 

653.0 

-33.6 

-35.5 

269.6 

17.8 

16.6 

18.6 

66.0 

6192.3 

667.0 

-36.2 

-37.6 

269.0 

17.6 

16.6 

18.8 

65.0 

6302.6 

660.0 

-35.3 

-39.1 

269.0 

17.6 

16.3 

19.2 

66.0 

6630.2 

632.0 

-36.2 

-60.6 

269.1 

17.2 

16.  1 

19.5 

67.0 

6563.3 

625.0 

-37.6 

-61.6 

269.5 

17.1 

16.0 

19,9 

68.0 

6661.3 

619.0 

-38.5 

-62.3 

250.1 

17.8 

16.8 

20.1 

69.0 

6756.8 

612.0 

-39.5 

-66.6 

250.1 

18.6 

17.5 

20.6 

70.0 

6857.1 

606.0 

-60, 1 

99.9 

269.9 

20,3 

19.0 

20.9 

71.0 

6992.9 

398.0 

-60.1 

99.9 

269.9 

26.2 

22.7 

21.2 

72.0 

7079.2 

393.0 

-60.1 

99.9 

250.6 

26.8 

25.3 

21.5 

73.0 

7201.7 

386.0 

-60.8 

99.9 

251.1 

29,6 

27.8 

21.8 

76.0 

7290.3 

381.0 

-61.6 

99.5 

252.0 

31.8 

30.2 

22.1 

75.0 

7616.0 

376.0 

-62.0 

99.5 

252.6 

36.2 

32.6 

22.6 

76.0 

7525.5 

368.0 

-62.6 

99.9 

253.0 

36.7 

35.1 

22.7 

77.0 

7617.8 

363.0 

-62.9 

99.9 

252.9 

39,6 

37.8 

23.0 

78.0 

7730.0 

357.0 

-63,6 

99.9 

252.6 

62.7 

60.7 

23.3 

79.0 

7863.9 

351.0 

-63.8 

99.9 

251.7 

66.0 

63* **7 

23.6 

80.0 

7960.3 

366.0 

-66.1 

99.9 

250.9 

69.1 

66^6 

26.1 

81.0 

8077,3 

339.0 

-66.5 

99.9 

269,3 

52.9 

69.5 

26.6 

82.0 

8176.6 

336.0 

-65.2 

99.5 

268.6 

56.3 

5015 

26.7 

83.0 

8297.5 

328.0 

-65.9 

99.9 

267.9 

55.3 

51*2 

25.1 

86.0 

8399.6 

323.0 

-66.6 

99.9 

267.3 

56.5 

52.1 

25.5 

85.0 

8503.0 

318.0 

-67.3 

99,9 

266.9 

57.8 

53*1 

25.9 

86.0 

8650.2 

311.0 

-67.7 

99.9 

266.9 

58.6 

56*0 

26.3 

87.0 

8757.1 

306.0 

-68.3 

99.9 

267.2 

58.2 

53.7 

26.7 

88.0 

8865.6 

301.0 

-69.0 

99,9 

267,3 

57.0 

52  16 

27.0 

89.0 

8975.3 

296.0 

-69.3 

99.5 

267,3 

55.9 

51^6 

27,6 

. 90.0 

9086.8 

291.0 

-69.8 

99.9 

266.8 

56.0 

5115 

27.8 

91.0 

9200.1 

286.0 

-50.3 

99.9 

266.6 

56.6 

51*7 

28.1 

92.0 

9315.3 

281.0 

-69.9 

99.9 

266.1 

56,2 

5U6 

28.6 

93.0 

9609.0 

277.0 

-50.3 

99,9 

265.6 

56.8 

69.9 

28.7 

96.0 

9527.9 

272.0 

-50.6 

99.9 

266.7 

52.9 

67*9 

29.1 

95.0 

9668.7 

267.0 

-50.9 

99.9 

263,6 

50.8 

65J5 

29.5 

96.0 

9771.7 

262.0 

-51.3 

99.5 

262.6 

50.7 

65.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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160  22.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.9 

299.2 

302.0 

0,9 

83.0 

16.3 

83. 

6.0 

299.6 

302.0 

0.8 

81.3 

16.7 

83. 

6.2 

299.9 

302.3 

0.8 

80.0 

15.0 

83. 

6.3 

299.9 

302.2 

0.7 

79.7 

15.3 

83. 

6.6 

300.1 

302.2 

0.7 

79.3 

15.7 

83. 

6.5 

300.0 

302.0 

0.6 

81.2 

16.0 

82. 

6.8 

300.1 

302.1 

0.6 

86.9 

16.3 

82. 

5,2 

300.5 

302.6 

0.6 

86.7 

16.7 

82. 

5.5 

300.5 

302.2 

0.5 

83.8 

17.0 

82. 

5.9 

300.6 

302.2 

0.5 

83.2 

17,3 

82. 

6,1 

300,6 

302.0 

0.6 

Bl.l 

17.6 

82. 

6.2 

300.7 

302.0 

0.6 

80.7 

17.9 

81. 

6.3 

300.8 

301.9 

0.3 

72.5 

18.3 

81. 

6.3 

300.8 

301.8 

0.3 

67,7 

18.6 

8U 

6.1 

301,2 

302.1 

0.3 

66.5 

19.0 

81. 

6.0 

301.1 

301.8 

0.2 

65.7 

19.3 

80. 

6.1 

300.9 

301.6 

0.2 

67.2 

19.6 

80. 

6.3 

301.1 

301,7 

0.2 

58,7 

19.9 

80* 

7.0 

301,5 

999,9 

99.9 

999.9 

20.2 

80. 

8.3 

303.3 

999.9 

69.9 

999,9 

20.8 

80. 

9.0 

306.6 

999.9 

96,9 

999.9 

21.2 

79. 

9.5 

305.0 

999,9 

99.9 

999,9 

21.8 

79, 

9.8 

305,6 

999,9 

99,9 

999.9 

22.3 

79. 

10.2 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

79, 

10.7 

307.2 

999,9 

99,9 

999.9 

23.6 

79. 

11.7 

307,6 

999,9 

99.9 

999,9 

26.2 

79, 

12.8 

308,1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

78. 

16.6 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

78. 

U.l 

310.3 

999.9  ' 

99.9 

999.9 

26.6 

78* 

ie.7 

311.6 

999,9 

99.9 

999,9 

28.2 

78. 

1«.8 

311.9 

999.9 

99,9 

999.9 

29.1 

77, 

20.8 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

77. 

21.8 

313.3 

999,9 

99,9 

999,9 

31.6 

77, 

22.7 

313.5 

999,9 

99.9 

999.9 

32.8 

76. 

23.0 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.1 

76. 

22.6 

315.5 

999,9 

99.9 

999.9 

35.6 

75. 

22.0 

315.9 

999,9 

99,9 

999,9 

37.0 

75, 

21.6 

31T.0 

999,9 

99.9 

999,9 

38.0 

75. 

22.1 

317.9 

999.9 

99,9 

999.9 

39.2 

75. 

22.6 

318  .9 

999,9 

99,9 

999,9 

60.6 

76. 

22.8 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

76. 

22.7 

321.8 

999.9 

99,9 

999.9 

62.7 

76. 

22.6 

323.0 

999,9 

99.9 

999.9 

63.7 

76. 

22.7 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

66,9 

76. 

23.3 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

73. 

STATICN  no.  520 
PITTSBURG,  PA 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  160  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/ScC 

DG  K 

OG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

29.8 

97.0 

9896.7 

257.0 

-51.8 

99.9 

243.1 

51.6 

46.0 

23.3 

326.5 

999,9 

99.9 

999,9 

46.8 

73. 

30.2 

98.0 

10024.0 

252.0 

-52.3 

99.9 

244.0 

52.7 

47.3 

23.1 

327,6 

999,9 

99.9 

999.9 

48.2 

73. 

30.5 

99.0 

10127.4 

248.0 

-52.6 

99.9 

244.7 

53.3 

48.2 

22.8 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

73. 

30.9 

100.0 

10259.0 

243.0 

-52.6 

99,9 

245.6 

54,3 

49.4 

22.4 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

72. 

31.4 

101.0 

10393.5 

238.0 

-52.1 

99.9 

246.8 

54.3 

49.9 

21.4 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

72, 

31.7 

102.0 

10503.4 

234.0 

-51.5 

99.9 

246.9 

53.2 

48.9 

2C.9 

335.8 

999.9 

99,9 

999,9 

53.  1 

72. 

32.1 

103.0 

10615.5 

230.0 

-50,7 

99.9 

246,5 

50.9 

46.6 

20,3 

338,7 

999,9 

99,9 

999.9 

54.2 

72. 

32.6 

104.0 

10729.9 

226.0 

-50.4 

99.9 

245.2 

48.1* •* 

43.7 

20.2 

340.8 

999.9 

99.9 

999,9 

55.8 

72. 

33.0 

105.0 

10846.5 

222.0 

-50.3 

99.9 

244.7 

47.1* 

42.6 

20,1 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

72. 

33.5 

106.0 

10995.0 

217.0 

-50.9 

99.9 

244.9 

48.2* 

43.6 

20.4 

344.1 

999,9 

99,9 

999,9 

58,1 

72. 

33.8 

107.0 

11116.0 

213.0 

-51,3 

99.9 

245.2 

49,8* 

45.3 

20,9 

345.2 

999.9 

99.9 

099.9 

59.1 

71. 

34.1 

108.0 

11239.0 

209.0 

-51.8 

99.9 

245.6 

51.5* 

46.9 

21.3 

346.4 

999.9 

99.9 

999,9 

60.0 

71. 

34.6 

109.0 

11332.7 

206.0 

-52.1 

99.9 

246.3 

53.4* 

48.9 

21.4 

347.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.4 

71. 

34.9 

110.0 

11459.5 

202.0 

-52.7 

99.9 

246.4 

53,2* 

48.8 

21.3 

348.3 

999,9 

99.9 

999.9 

62.8 

71. 

35.3 

111.0 

11621.2 

197,0 

-52.9 

99.9 

246.3 

52.6* 

48.1 

21.2 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

71. 

35.7 

112.0 

11753.5 

193.0 

-53.2 

99.9 

246.1 

52.7* 

48.2 

21.3 

352.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.9 

71. 

36.0 

113.0 

11888.4 

189.0 

-53.1 

99.9 

246.2 

53,5* 

48,9 

21.6 

354.4 

999,9 

99.9 

999,9 

66.0 

71. 

36.4 

114.0 

11991.7 

136.0 

-52.7 

99,9 

245,7 

53.1* 

48.4 

21.9 

356.6 

999,9 

99,9 

999.9 

67.2 

71. 

36.8 

115.0 

12131.8 

182.0 

-53.4 

99,9 

244.6 

50.7* 

45.8 

21.7 

357.8 

909.9 

99,9 

999.9 

68.8 

71, 

37.3 

116.0 

12274.9 

178.0 

-53.4 

99.9 

243.4 

47.7* 

42,7 

21.4 

360,1 

999,9 

99,9 

999.9 

69,9 

71, 

37.7 

117.0 

12421.2 

174.0 

-53.2 

99.9 

24  3.5 

46.0* 

41,2 

20,5 

362.7 

999.9 

99,9 

999,9 

70.9 

70, 

38.1 

118.0 

12533.3 

171,0 

-53.2 

99,9 

244,3 

43.8* 

39.5 

19,0 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

70. 

38.5 

119.0 

12685.7 

167.0 

-53.4 

99.9 

244.6 

39.8* 

36.0 

17.1 

366.7 

999.9 

99,9 

999,9 

73.3 

70. 

38.9 

120.0 

12802.5 

164.0 

-53.1 

99,9 

243,0 

38.5* 

34.3 

17.5 

369,1 

999,9 

99,9 

999,9 

74,1 

70, 

39.3 

121.0 

12961.3 

160.0 

-54,0 

99.9 

241.2 

40,0* 

35.  1 

19.3 

370.1 

999,9 

99,9 

999.9 

74.9 

70. 

39.7 

122.0 

13082.5 

157.0 

-55.0 

99.9 

239.4 

41.6* 

35.8 

21.2 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

70. 

40.1 

123.0 

13205.6 

154.0 

-55.8 

99.9 

237.5 

42,0* 

35,4 

22.6 

371,1 

999,9 

99,9 

999,9 

77,2 

70. 

40.5 

124.0 

13372.6 

150.0 

-57.2 

99.9 

235.4 

41.7* 

34,3 

23.6 

371,6 

999,9 

99,9 

999,9 

73.  1 

70. 

41.0 

125.0 

13500.5 

147,0 

-56,8 

99,9 

236,7 

45.2* 

37.8 

24.8 

374.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

69. 

41.5 

126.0 

13675.2 

143.0 

-57.0 

99.9 

240.5 

48.0* 

41.8 

23.6 

377.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

69. 

42.0 

127.0 

13809.5 

140.0 

-57.0 

99.9 

242.8 

44.0* 

39.1 

2C.1 

379,3 

999.9 

99,9 

999,9 

82.3 

69. 

42.4 

128.0 

13946.7 

137.0 

-56,7 

99,9 

242.3 

40,3* 

35,7 

16.7 

382.3 

909.9 

99,9 

999.9 

83.1 

69, 

42.9 

129.0 

14087.1 

134.0 

-56.7 

99.9 

241.2 

40.1* 

35.2 

K.3 

384.7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

69. 

43.4 

130.0 

14231.0 

131.0 

-55.8 

99,9 

241.9 

43.1* 

38.0 

2C.3 

388.7 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

69. 

44.1 

131.0 

14423.0 

127.0 

-56.7 

99,9 

243,5 

45,6* 

40,8 

20.4 

390.6 

999,9 

99.9 

999.9 

87.1 

69, 

44.5 

132.0 

14579,3 

124.0 

-57.5 

99,9 

242.8 

44.8* 

39.9 

20.5 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.7 

69. 

45.0 

133.0 

14733.9 

121.0 

-57.7 

99.9 

241.7 

41.1* 

36.1 

19.5 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

68. 

45.3 

134.0 

14892.1 

118.0 

-58.4 

99.9 

242.9 

38,5* 

34,3 

17.5 

395.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

68. 

45.8 

135.0 

15053.9 

115.0 

-59,1 

99,9 

247.1 

35,0* 

32.2 

13.6 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.5 

68. 

46.3 

136.0 

15219.0 

112.0 

-60.  7 

99.9 

251.8 

33.7* 

32.0 

1C. 5 

397.4 

999.9 

99,9 

999.9 

92.4 

68  . 

46.9 

137.0 

15387.7 

109.0 

-61.4 

99.9 

251.5 

34.2* 

32.5 

10,8 

399.1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

69. 

47*4 

138.0 

15618.7 

105.0 

-62.9 

99.9 

245.6 

33,5* 

30,5 

13,9 

400.5 

999.9 

99,9 

999,9 

94.8 

69. 

48.0 

139.0 

15796 .6 

102.0 

-64.3 

99.9 

241.2 

31.0* 

27.2 

14.9 

401.2 

999.9 

99,9 

999.9 

95,9 

68. 

48.7 

140.0 

15979.5 

99.0 

-63.7 

99.9 

249.3 

30,8* 

28.8 

10.9 

405.8 

999,9 

99,9 

999,9 

97.1 

68. 

49.4 

141.0 

16233*0 

95.0 

-62.  9 

99,9 

252,9 

35.9* 

34,3 

1G.6 

412.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.5 

68. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAK  6 DEG 


1038 


SUTICN  NO.  520 
PITTSBURG.  P4 


6 FFROUAPY  1975 

515  GNT  160  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/S5C 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

50.1 

162.0 

16630.6 

92.0 

-62.9 

99.9 

253,8 

60.6* 

38.8 

11.3 

616.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99,9 

68. 

50.7 

163.0 

16636.9 

89.0 

-62.6 

99.9 

253.8 

33.5* 

32.8 

6.5 

620.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.9 

69. 

51.6 

166.0 

16866.6 

86.0 

-62.2 

99.9 

258.1 

27.1* 

26.5 

5.6 

625.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

69. 

52.2 

165.0 

17161  .3 

82.0 

-61.6 

99.9 

251.0 

36.7* 

32.8 

11.3 

632.6 

999.9 

99.9 

999.9 

106.1 

69. 

53.1 

166.0 

17296.2 

80.0 

-62.0 

99.9 

251.6 

29.1* 

27.6 

9.3 

636,9 

999,9 

99,9 

999,9 

105.9 

69. 

53.9 

167.0 

17530.6 

77.0 

-62.0 

99.9 

267.0 

28,3* 

26.0 

1).0 

639.6 

999,9 

99.9 

999.9 

107.2 

69. 

56.8 

168.0 

17777.0 

76.0 

-61.1 

99.9 

266.9 

29.1* 

26.7 

11.6 

666.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.8 

69. 

55.6 

169.0 

18036.1 

71.0 

-61.1 

99.9 

253.1 

26,6* 

25,5 

7.7 

651,9 

999,9 

99,9 

999,9 

110.2 

69. 

56.3 

150.0 

18301.6 

68.  0 

-62.6 

99.9 

262.6 

27.0* 

26.7 

3.6 

656,7 

999,9 

99.9 

999,9 

111.6 

69. 

57.1 

151.0 

18579,7 

65.0 

-62.9 

99,9 

260.9 

25.3* 

25.0 

6.0 

659.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

69, 

58.0 

152.0 

18870.8 

62.0 

-62.7 

99.9 

256.3 

26.5* 

23.8 

5.8 

666.1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.9 

69. 

59.0 

153.0 

19176.0 

59.0 

-63.3 

99.9 

260.9 

26.5* 

26.2 

6.2 

671.6 

999,9 

99,0 

999.9 

116.5 

69, 

59.9 

156.0 

19695,9 

56.0 

-66.5 

99.9 

257,5 

26.7* 

26.0 

5.8 

675.9 

999,9 

99,9 

999.9 

116.6 

69. 

60.8 

155.0 

19831.3 

53.0 

-65.9 

99.9 

270.8 

23.6* 

23.6 

-0.3 

680.2 

999.9 

99.9 

999.9 

118.3 

70. 

61.7 

156.0 

20186.3 

50.0 

-66.7 

99.9 

272.1 

20.5* 

20.5 

-0.7 

686.3 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

70. 

62.8 

157,0 

20630.9 

68.0 

-67,1 

99,9 

259,7 

17,5* 

17,2 

3.1 

691,0 

999,9 

99,9 

999,9 

120.6 

70. 

63.9 

158.0 

20818.7 

65,0 

-68.9 

99.9 

255.8 

26,6* 

23.7 

6.0 

696.0 

999.9 

99,9 

999,9 

121.6 

70. 

65.1 

159,0 

21231.1 

62.0 

-69.3 

99.9 

261.5 

31.2* 

30.8 

6.6 

506.7 

999.9 

99.9 

999,9 

123.7 

70, 

66.5 

160.0 

21673.6 

39.0 

-69.3 

99.9 

266.8 

31.0* 

30.9 

1.7 

515.6 

999,9 

99.9 

999.9 

126.2 

70, 

68.0 

161.0 

22155.8 

36.0 

-65.7 

99,9 

271.8 

33.6* 

33.6 

-1.1 

536.8 

999,9 

99,9 

999,9 

128.9 

71. 

69.5 

162.0 

22686.8 

33.0 

-63.9 

99.9 

258.1 

23.6* 

22.9 

6.8 

555.1 

999,9 

99.9 

999,9 

131.8 

71. 

70.8 

163.0 

23070.6 

31.0 

-63,5 

99,9 

272.6 

22.6* 

22.3 

-6.9 

566.2 

999.9 

99,9 

999.9 

132.7 

71. 

72.5 

166.0 

23695.6 

28.0 

-63.5 

99.9 

266.5 

2T.2* 

27.1 

1.7 

582.9 

999.9 

99,9 

999,9 

136.1 

72. 

76.6 

165.0 

26393.2 

25.0 

-62.6 

99.9 

258.5 

12.7* 

12.6 

2.5 

605.6 

999,9 

99.9 

999,9 

138.8 

72. 

76.6 

166.0 

25179.3 

22.0 

-66.1 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

622.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

1039 


STATICN  NO.  SaO 
PITTSBURGt  PA 


6 FEBPUARV  1975 

1115  GMT  139  4B.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P1 

DIR 

SPEPD 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

f>G  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.6 

359.0 

961.3 

1.5 

-l.I 

265.0 

5.1 

5,1 

C.4 

278,2 

287,8 

3.7 

83.0 

0,0 

0. 

0.3 

8.0 

403.5 

956.0 

1.2 

-1.0 

264,7 

11.0 

11. 0 

1.0 

278.3 

288.0 

3.7 

85.2 

0.2 

88. 

0.7 

9.0 

505.2 

944.0 

0.5 

-0.2 

265.2 

11.0 

10.9 

0.9 

278.7 

289.0 

4.0 

94.9 

0.3 

87. 

1.1 

10.0 

607.8 

932.0 

-0.4 

-0.9 

266.6 

11.1 

11.1 

0.7 

278.7 

288.  7 

3.9 

97,1 

0.6 

86. 

1.6 

11.0 

737.5 

917.0 

-1.1 

-1.1 

269.9 

12.3 

12.3 

0.0 

279.4 

289.4 

3.9 

100.9 

0.9 

87, 

2.0 

12.0 

851.4 

904.0 

-1.7 

-l.T 

271.8 

14,5 

14,5 

-0,5 

279.9 

289.6 

3.7 

100.8 

1.2 

88. 

2.3 

13.0 

957.8 

892,0 

-2.2 

-2.2 

273.0 

15.8 

15.8 

-0.8 

280.4 

290.0 

3.7 

100.8 

1.5 

89. 

2.7 

14.0 

1065.4 

880.0 

-3.0 

-3.0 

273.3 

16.7 

16.7 

-UO 

280.7 

289.9 

3.5 

100.6 

1.9 

90. 

3.0 

15.0 

1174.1 

868.0 

-3.7 

-3.7 

272.7 

16.8 

16.8 

-C.8 

281.0 

289.8 

3.3 

100.5 

2.2 

91. 

3.4 

16.0 

1302.7 

854.0 

-3.7 

-3.7 

270.9 

17.5 

17.5 

-0.3 

282.3 

291.3 

3,4 

100,5 

2.6 

91. 

3.8 

17.0 

1414.6 

842.0 

-3.9 

-3.9 

266.8 

17.3 

17,3 

1.0 

283.3 

292.4 

3.4 

100.5 

3.  1 

91, 

4.2 

18.0 

1518.5 

831.0 

-4.2 

-4.2 

263.9 

17.2 

17.1 

1.8 

284.0 

293.0 

3.4 

100.5 

3.5 

90. 

4.7 

19.0 

1633.2 

819.0 

-4.8 

-4.t 

264.3 

18.2 

18.1 

1.8 

284.5 

293.3 

3.3 

100.4 

4.0 

89. 

S.O 

20.0 

1739.6 

808.0 

-5.2 

-5.2 

265.4 

19.5 

19.4 

1.6 

285.1 

293.8 

3.2 

100.3 

4.3 

89. 

5.4 

21.0 

1876,9 

794,0 

-5.7 

-5.7 

264.3 

19.0 

18.9 

1.9 

286.1 

294.6 

3.1 

100.2 

4.8 

88. 

5.8 

22.0 

1986.3 

783.0 

-6.3 

-6.3 

267.3 

18.6 

18.6 

C.9 

286.6 

294.9 

3.1 

100.2 

5.2 

88. 

6.1 

23.0 

2086.8 

773.0 

-6.7 

-6.7 

270.2 

18.5 

18.5 

-0.1 

287.1 

295.3 

3.0 

100.1 

5.6 

88. 

6.5 

24.0 

2198.7 

762.0 

-7.3 

-7.3 

272.6 

18.4 

18.4 

-0.8 

287.7 

295.6 

2.9 

100.0 

6.0 

88. 

6.9 

25.0 

2312.0 

751.0 

-8.2 

-8.2 

270,8 

17,9 

17.9 

-0.2 

287,9 

295.4 

2,7 

99,9 

6.4 

89, 

7.4 

26.0 

2458,1 

737.0 

-8.8 

-8.t 

263.7 

18.7 

18.7 

0.4 

288.8 

296.1 

2.7 

99.8 

7.0 

89. 

7.8 

27.0 

2563.8 

727.0 

-9.7 

-9.7 

267.3 

19.4 

19.4 

C.9 

288.9 

295.9 

2.5 

99.7 

7.4 

89. 

8.2 

28.0 

2681.5 

716.0 

-10.3 

-10.? 

266.0 

19,9 

19.8 

1.4 

289,5 

296,4 

2.4 

99.6 

7.9 

88. 

8.6 

29.0 

2800.8 

705.0 

-10,8 

-10,9 

264.5 

20.0 

19.9 

1.9 

290.2 

296.8 

2.4 

99,5 

8.4 

88. 

9.0 

30.0 

29 10.6 

695.0 

-11.5 

-11.7 

263.1 

19.9 

19.8 

2.4 

290.6 

296.9 

2.2 

98.9 

8.9 

88. 

9.4 

31.0 

3021.6 

685.0 

-12.2 

-12.5 

262.4 

20.4 

20.2 

2.7 

291.0 

297.0 

2.1 

98.3 

9.3 

88. 

9.9 

32.0 

3134.0 

675.0 

-13.1 

-13.4 

262.8 

20.9 

20.8 

2.6 

291.2 

297,0 

2.0 

97.5 

10.0 

87. 

10.2 

33.0 

3247.6 

665.0 

-13,9 

-14.5 

263.3 

20.8 

20.7 

2.4 

291.5 

296,9 

1.9 

95.6 

10.4 

87. 

10.6 

34.0 

3362.6 

655.0 

-14.8 

-15. < 

264.0 

20.4 

20.3 

2.1 

291.8 

296.9 

1.8 

95.1 

10.9 

87. 

11.0 

35.0 

3467.3 

646.0 

-15.5 

-16.1 

264.1 

19.7 

19.6 

2.0 

292.2 

297.0 

1.7 

94.5 

11.3 

87. 

11.5 

36.0 

3620.7 

633.0 

-16.0 

-16.7 

262,7 

19,3 

19.1 

2.5 

293.2 

298.0 

1.6 

94.0 

11.9 

87. 

11.9 

37.0 

3740.6 

623.0 

-16,8 

-17,5 

260.9 

19.0 

18.8 

3.0 

293.6 

298.1 

1.5 

94.3 

12.4 

87. 

12.2 

38.0 

3849.7 

614.0 

-17.8 

-18.6 

259.7 

18.9 

18.6 

3.4 

293.7 

297.9 

1.4 

93.4 

12.7 

86. 

12.7 

39.0 

3972.5 

604.0 

-18.6 

-19.6 

253.7 

19.0 

18.6 

3.7 

294.2 

298.1 

1.3 

92.0 

13.3 

86. 

13.0 

40.0 

4071,8 

596.0 

-19,3 

-20.5 

258.7 

19.2 

18.8 

3.8 

294.5 

298.2 

1.2 

89.9 

13.6 

86. 

13.5 

41.0 

4210.1 

585.0 

-20.4 

-22.C 

260.2 

19.7 

19.4 

3.4 

294.8 

298.1 

1.1 

87.0 

14.2 

86. 

13.9 

42.0 

4337.7 

575.0 

-21.2 

-22.9 

261.3 

19.9 

19.7 

3.0 

295.3 

298.4 

1.0 

85.5 

14.7 

85. 

14.2 

43.0 

4454.0 

566.0 

-22.1 

-23. P 

261.9 

20.1 

19,9 

2.8 

295.5 

298,5 

l.O 

85.8 

15.0 

85. 

14.7 

44.0 

4571.7 

557.0 

-23.2 

-24.8 

262.3 

19,9 

19,7 

2,7 

295.6 

298,4 

0,9 

86.4 

15.6 

85. 

14.9 

45.0 

4690.8 

548.0 

-24,0 

-25.6 

262.3 

19.6 

19.5 

2.6 

296.0 

298.6 

0,9 

85.9 

15.9 

85. 

15.3 

46.0 

4798.0 

540.0 

-25.0 

-26.6 

261.8 

18.4 

18.2 

2.6 

296.0 

298.4 

0.8 

84.8 

16.4 

85. 

15.7 

47.0 

4920.0 

531.0 

-25.8 

-27.6 

260.7 

16.7 

16.5 

2.7 

296.5 

298.7 

0.7 

84.7 

16.8 

85. 

16.0 

48.0 

5043.6 

522.0 

-27.0 

-28.5 

259.5 

15.4 

15.1 

2.8 

296.5 

298.6 

0.7 

87.1 

17.1 

85. 

16.4 

49.0 

5154.8 

514.0 

-27.8 

-29.2 

259.4 

14.5 

14.2 

2.9 

296.8 

298.9 

0.7 

87.6 

17.4 

85. 

16.9 

50.0 

5267.3 

506.0 

-29,1 

-30.P 

258.5 

14,7 

14.4 

2.9 

296.5 

298.3 

0.6 

85.4 

17.8 

85. 

17.3 

51.0 

5409,7 

496.0 

-30.2 

-32.2 

253.9 

15.1 

14.9 

2.9 

296,9 

298.6 

0.5 

82.6 

18.2 

85. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 OEG 
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STATICN  NO.  520 
PITTSBURG,  PA 


6 FFBRUARY  1975 

1115  GMT  139  48.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.6 

52.0 

5539.7 

487.0 

-31.4 

-33.6 

258.5 

15.2 

14.9 

:.o 

297.0 

298.5 

0,5 

80,3 

18,7 

84, 

18.1 

53.0 

5656.8 

479.0 

-32.4 

-34.6 

257.9 

15.1 

14.7 

3.1 

297.1 

298.4 

0.4 

80.6 

18.9 

84, 

ia.5 

54.0 

5775.3 

471.0 

-33.5 

-35.4 

257.3 

14.8 

14.5 

3.3 

297.2 

298.5 

0.4 

82.5 

19.3 

84, 

18.9 

55.0 

5895.3 

463.0 

-34.4 

-36.3 

253.2 

15.2 

14.8 

3.1 

297.5 

298,7 

0.4 

82.8 

19.6 

84. 

19.4 

56.0 

6047.6 

453.0 

-35.8 

-37.  r 

260.1 

15.8 

15.6 

2.7 

297.7 

298.8 

0.3 

83.8 

20.1 

84. 

19.9 

57.0 

6171.2 

445.0 

-37.0 

-38. P 

261.4 

16.4 

16.2. 

£.4 

297.7 

298.7 

0.3 

83.2 

20.5 

84. 

20.3 

58.0 

6296.5 

437.0 

-37.9 

-39.8 

262.1 

16.4 

16.2 

2.3 

298.0 

298.9 

0.3 

82,5 

21.0 

84. 

20.7 

59.0 

6407.5 

430.0 

-39.0 

-42.3 

262.6 

15.8 

15.7 

2.0 

298.0 

298.7 

0.2 

70.5 

21.4 

84. 

21.1 

60.0 

6535.9 

422.0 

-40.2 

99.9 

262.9 

14.9 

14.8 

1.8 

298.1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.8 

84. 

21.5 

61.0 

6649.8 

415.0 

-41  ,3 

99.9 

262.6 

13.8 

13.7 

1.8 

298,1 

999,9 

99,9 

999,9 

22.  1 

84. 

22.0 

62.0 

6 765.0 

408.0 

-42.6 

99.9 

261.0 

13.1 

12.9 

2.0 

297.9 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

84. 

22.3 

63.0 

6881.5 

401.0 

-43.9 

99. 

260.3 

12.9 

12.7 

2.2 

297,8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.7 

84. 

22.8 

64.0 

6999.5 

394.0 

-45.0 

99. « 

259.7 

12.8 

12.6 

2.3 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

84. 

23.2 

65.0 

7119.0 

387.0 

-46.1 

99.9 

259.7 

13.0 

12.8 

2.3 

297.8 

999.9 

99,9 

999,9 

23.4 

84. 

23.8 

66.0 

7275.1 

378.0 

-47.3 

99.9 

259.5 

14.0 

13.8 

2.5 

298.3 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

84. 

24.2 

67.0 

7398.5 

371.0 

-48.0 

99.9 

259.4 

15.2 

14.9 

2.8 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

83. 

24.7 

68.0 

7506.0 

365.0 

-48.0 

99.9 ; 

259.0 

17.1 

16.8 

3.3 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24,7 

83. 

25.1 

69.0 

7633.6 

358.0 

-48.2 

99.9  ■ 

258.  1 

19.1 

18.7 

3.9 

301.8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.  1 

83. 

25.6 

70.0 

7745.0 

352.0 

-48.2 

99.9. 

256.8 

22.7 

22.1 

5.2 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

83. 

26.0 

71.0 

7896.2 

344.0 

-48.9 

99.9 

255.8 

26.4 

25.6 

6.5 

304.2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

83. 

26.4 

72.0 

8031.3 

337.0 

-48.6 

99.9 

254.8 

29.4 

28.4 

7.7 

306.4 

999,9 

99.9 

999,9 

27.0 

83. 

26.8 

73.0 

8149.6 

331.0 

-48.2 

99.9 

253.8 

31.6 

30.3 

8.8 

308.6 

999.9 

99,9 

999,9 

27,7 

83. 

27.2 

74.0 

8270.0 

325.0 

-48.8 

99.  V 

252.9 

33.4 

31.9 

9.8 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

82.. 

27.7 

75.0 

8392.4 

319.0 

-48.9 

99.9 

251.9 

35.4 

33.6 

11.0 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

82. 

28.1 

76.0 

8517.1 

313.0 

-49.1 

99.9 

251.3 

36.7 

34.7 

11.7 

312.4 

999.9 

99,9 

999,9 

30.3 

82. 

28.6 

77.0 

8644.1 

307.0 

-49.1 

99.9 

251.1 

37.2 

35.2 

12.0 

314.1 

999.9 

99,9 

999,9 

31.5 

81. 

29.1 

78.0 

8773.5 

301.0 

-49.7 

99.9 

250.9 

37.5 

35.5 

12.3 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

81. 

29.7 

79.0 

8883.0 

296.0 

-50.1 

99.9 

248.9 

38.8 

36.2 

14.0 

315.9 

999.9 

99.0 

999.9 

33.9 

81. 

30.1 

80.0 

9016.7 

290.0 

-50.3 

99.9 

247.1 

39.3 

36.2 

15,3 

317,5 

999.9 

99.9 

999,9 

34.9 

80. 

30.7 

81.0 

9176.3 

283.0 

-50.1 

99. V 

245.6 

39.3 

35.8 

le.2 

320.0 

999.9 

99,9 

999.9 

36.2 

80. 

31.1 

82.0 

9292.6 

278.0 

-50.6 

99.  V 

245.3 

39.8 

36.1 

16.6 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.1 

79. 

31.6 

83.0 

9434.8 

272.0 

-50.7 

99.9 

245.2 

41.0 

37.3 

17.2 

322.8 

999.9 

99.9 

999.9 

38.  3 

79, 

32.0 

84.0 

9555.7 

267.0 

-50.6 

99.9 

245.1 

42.2 

38.3 

17.8 

324.7 

999,9 

99.9 

999.9 

39.2 

78. 

32.4 

85.0 

9678.8 

262.0 

-50.9 

99.0 

245.6 

43.2 

39.4 

17.8 

326.0 

999.9 

99.9 

999.9 

40.3 

78. 

33.0 

86.0 

9854.8 

255.0 

-51.7 

99.9 

246.6 

44.3 

40.7 

17.6 

327.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

78. 

33.4 

87.0 

9983.2 

250.0 

-51.8 

99.9 

247.0 

44.6 

41.1 

ir.5 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

77, 

33.9 

88.0 

10114.3 

245.0 

-51.4 

99.9 

246.6 

45.0 

41.3  . 

17.9 

331.6 

999.9 

99.9 

999,9 

44.2 

77, 

34.4 

89.0 

10248.5 

240.0 

-50.7 

99.9 

245.4 

45.7 

41.6 

19.0 

334.5 

999.9 

99,9 

999.9 

45.5 

77. 

34.9 

90.0 

10358.0 

236.0 

-50.6 

99.9 

244.6 

45.8 

41.4 

19.7 

336.4 

999,9 

99,9 

999,9 

46.8 

76. 

35.3 

91.0 

10497.3 

231.0 

-51.5 

99.9 

244.6 

45.3 

40.9 

19.4 

337.0 

999.9 

99,9 

999.9 

48.0 

76. 

35.9 

92.0 

10639.3 

226.0 

-51.7 

99.0 

245.3 

45.7 

41.5 

19.1 

338.9 

999.9 

99,9 

999.9 

49.4 

76. 

36.4 

93.0 

10784.4 

221.0 

-51.7 

99.9 

245.9 

48.0 

43.8 

19.6 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

76, 

36.9 

94.0 

10902.9 

217.0 

-51.8 

99.9 

246.5 

50.4 

46.2 

20.1 

342.6 

999,9 

99,9 

999,9 

52.4 

75, 

37.3 

95.0 

11054.2 

212.0 

-51.4 

99.9 

245.9 

52.3 

48.1 

20.6 

345.  j 

999,9 

99,9 

999.9 

53.5 

75. 

37.9 

96.0 

11240.5 

206.0 

-51.8 

99.9 

247.0 

54.7 

50.3 

21.3 

347.8 

999.9 

99,9 

999.9 

55.5 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BFTMEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO* **  520 
PITTSBURG*  PA 


6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

38.3 

97.0 

11367.5 

202.0 

-52.1 

99.',- 

247.4 

54.8 

50.6 

38.8 

98.0 

11497.0 

198.0 

-52.1 

99. »; 

248.4 

54,2 

50.4 

39.2 

99.0 

11662.3 

193.0 

-52.9 

99,'‘' 

249.4 

54,0* 

50.5 

39.8 

100.0 

11797.3 

189.0 

-53.1 

99.9 

250.5 

54.2* 

51.1 

40.3 

101.0 

11970.2 

184.0 

-52.9 

99.9 

252.0 

53,2* 

50,6 

40.9 

102.0 

12111.9 

180.0 

-53.4 

99,9 

253,6 

48,2* 

46.2 

41.3 

103.0 

12256.6 

176.0 

-53.2 

99. S 

253.3 

43.4* 

41.5 

41.8 

104.0 

12404.8 

172.0 

-52.9 

99.'/ 

251.7 

39.2* 

37.2 

42.3 

105.0 

12518.3 

169.0 

-52.9 

99.'/ 

249.1 

38.6* 

36.1 

42.8 

106.0 

12672.7 

165.0 

-53.2 

99,9 

245,7 

40.8* 

37.2 

43.2 

107.0 

12830.8 

161.0 

-53.1 

99,9 

242.8 

42.3* 

37.6 

43.8 

lOB.O 

12951.9 

158.0 

-53.7 

99.9 

238.6 

40.9* 

34.9 

44.3 

109.0 

13116.3 

154.0 

-54.7 

99,9 

235.5 

38.9* 

32.0 

44.8 

110.0 

13242.1 

151.0 

-55.2 

99,9 

234.8 

41.1* 

33.6 

45.4 

111.0 

13457.2 

146.0 

-55.0 

99.  V 

235.8 

47.6* 

39.4 

46.0 

112.0 

13589.5 

143.0 

-56.0 

99. C 

235.1 

48,1* 

39.5 

46.6 

113.0 

13769.9 

139.0 

-56.2 

99,9 

233.8 

40,1* 

32.4 

47.2 

114.0 

13908.6 

136.0 

-56.2 

99.9 

236.1 

35.8* 

29.7 

47.7 

115.0 

14050.2 

133.0 

-56.7 

99,9 

240.0 

35,6* 

30.8 

48.4 

116.0 

14243.6 

129.0 

-57.3 

99,9 

244,5 

32.7* 

29.5 

49.0 

117.0 

14392.1 

126.0 

-58.0 

99,9 

246.7 

33,3* 

30.6 

49.4 

118.0 

14543.9 

123.0 

-58.2 

99. 9 

247.3 

37.8* 

34.9 

50.0 

119.0 

14699.2 

120.0 

-58.7 

99.'/ 

247.5 

42.9* 

39.6 

50.5 

120.0 

14858.2 

117.0 

-58.7 

99,9 

246.8 

43.8* 

40.3 

51.1 

121.0 

15021.6 

114.0 

-58,2 

99.9 

245.7 

42.2* 

38.4 

51.5 

122.0 

15188.9 

111.0 

-59.6 

99.9 

245.1 

40,9* 

37.1 

52.1 

123.0 

15360.1 

108.0 

-60.3 

99,9 

244.2 

41,9* 

37,7 

52.7 

124.0 

15535.8 

105.0 

-60,1 

99,9 

243.8 

43.3* 

38.8 

53.2 

125.0 

15655.7 

103.0 

-60.5 

99.  , 

244.9 

42,1* 

38.2 

54.0 

126.0 

15902.8 

99.0 

-59.9 

99.'/ 

250.6 

35.3* 

33.3 

54.6 

127.0 

16095.0 

96.0 

-59,8 

99,'/ 

253.6 

35.2* 

33.8 

55.2 

123.0 

16226.7 

94.0 

-59.4 

99,9 

’ 254,3 

41.0* 

39.5 

55.9 

129.0 

16430.0 

91.0 

-59.1 

99.9 

253.2 

45.1* 

43.2 

56.6 

130.0 

16640.5 

88.0 

-58.4 

99.9 

25J.4 

39.1* 

36.8 

57.4 

131.0 

16058.3 

85.0 

-59,2 

99,9 

250.1 

28.0* 

26.3 

58.1 

132.0 

17007.9 

83.0 

-58.2 

99.9 

250.8 

28.6* 

27.0 

58.8 

133.0 

17239.4 

80.0 

-58.7 

99.  ; 

253.0 

34,2* 

32.7 

59.5 

134.0 

17398.4 

78.0 

-58,9 

99.  ; 

259.5 

33,8* 

33.2 

60.2 

135.0 

17644.3 

75.0 

-59.4 

99,9 

264.8 

29,3* 

29,2 

61.0 

136.0 

17813.1 

73.0 

-60.3 

99.9 

262.9 

27.2* 

27.0 

61.8 

137.0 

18074.9 

70.0 

-60.1 

99.9 

261.5 

24.0* 

23.7 

62.7 

138.0 

18348.0 

67.0 

-60.5 

99,9 

258.8 

32.7* 

32.1 

63.7 

139.0 

10633.3 

64.0 

-60.6 

99,9 

253.3 

44  .6* 

42.7 

64.6 

140.0 

18931.1 

61.0 

-62.1 

99. 

252.2 

18.0* 

17.1 

65.5 

141.0 

19242.4 

58.0 

-62,7 

99,  '/■ 

260.9 

18.4* 

18.2 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  IMTERFOLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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139  48.  0 


V crMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1 

21.1 

349,2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

75. 

2C.0 

351.2 

999.9 

99,9 

999.9 

58.4 

74, 

lE.O 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

74. 

IP.l 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

74, 

16.4 

357.4 

999.9 

99,9 

999,9 

63.3 

74, 

n.6 

358,9 

999.9 

99,9 

999,9 

65.2 

74. 

12.5 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

74. 

12.3 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

74. 

n.8 

366.2 

999,9 

99,0 

999,9 

68.6 

74. 

15.8 

368.2 

990.9 

99.9 

999.9 

69.7 

74. 

n.3 

371.0 

999.9 

99,9 

999.9 

70.7 

74. 

21.3 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

73, 

22.0 

373.1 

999.9 

99,9 

999.9 

73.5 

73, 

23.7 

374.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

73. 

26.8 

378.2 

999,9 

99.9 

999.9 

76.0 

73. 

27.5 

378.8 

999,9 

99,9 

999,9 

77,7 

72. 

2?. 7 

381.6 

999.9 

99,9 

999,9 

79.5 

72. 

20.0 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.4 

72, 

17,8 

385.5 

999.9 

99,9 

999.9 

81.5 

71. 

14.1 

387.7 

999.9 

99.9 

999,9 

83.1 

71. 

i:.2 

389.1 

999,9 

99.9 

999,9 

83.9 

71. 

14.6 

391.5 

999.9 

99,9 

999.9 

84.8 

71. 

15.5 

393.3 

999.9 

99.9 

999,9 

86.6 

71, 

17,3 

396.1 

999,9 

99,9 

999,9 

87.5 

71, 

17.4 

400.1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.5 

71. 

17.2 

400,5 

999,9 

99,9 

999.9 

90.4 

71. 

lb.  3 

402.3 

999,9 

99,9 

999,9 

91.6 

71. 

l9.1 

405.9 

999,9 

99,9 

999.9 

93.3 

71. 

1'’.9 

407.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

71. 

I’.B 

413.1 

999,9 

99,9 

999.9 

96.5 

70. 

9.9 

417.1 

999,9 

99,9 

999,9 

97.6 

70, 

11.1 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

70. 

13.1 

425.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.7 

71. 

13.  1 

430.4 

999.9 

99,9 

999.9 

103.  t 

71. 

9.5 

433.0 

999,9 

99.9 

999.9 

104.3 

Tl. 

9.4 

438.1 

999.9 

99.9 

999.9 

105.3 

71, 

lO.O 

441,6 

999,9 

99,9 

999,9 

106.6 

71. 

6,2 

444.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.8 

71. 

t 

2.6 

448.4 

999.9 

99,9 

999.9 

109.5 

71. 

3.3 

450.0 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

71. 

3.5 

455.8 

999,9 

99.9 

999.9 

112.1 

71. 

\ 

6.3 

460.8 

999.9 

99,9 

999,9 

113.3 

71. 

12.8 

466.5 

999.9 

99,9 

999.9 

116.0 

n. 

5.5 

469.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.8 

71. 

1 

2.9 

475.2 

999.9 

99.9 

999,9 

118.6 

71, 

STATION  NO.  520 
PtTTSBtJRG,  PA 


6 PE8RUAHV  1975 

1115  GMT  139  98.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OtR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

P/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

«6.7 

192.0 

19958.3 

56.0 

-63.6 

99. '3 

258.1 

21.2* 

20.7 

4.4 

477.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.9 

71. 

68. 1 

193.0 

19795.7 

53.0 

-69.2 

99.9 

257.7 

18.7* 

18.3 

4.0 

484.1 

999.9 

99.9 

999.9 

121.8 

72. 

69.8 

199.0 

20031.3 

51.0 

-63.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

490.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

Tl.T 

195.0 

20901.9 

98.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

495.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATfCN  NO.  520 
PITTSBUP6,  P* ** 


6 FEBRUARY  1975 
IA15  GMT 


159  20.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  py 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  R^O 

9H 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

8.1 

359.0 

963.5 

0.6 

-3.9 

265,0 

6.2 

6.2 

o.o 

277,1 

284,9 

3.0 

72.0 

0.0 

0. 

0.3 

9,0 

438.6 

954.0 

0.2 

-1.3 

2 70.9 

9.0 

9,0 

-o.l 

277,6 

287.0 

3.7 

89.7 

0.3 

82. 

0.6 

10.0 

531.5 

943.0 

-0.6 

-1.6 

271.1 

9.3 

9.3 

-0.2 

277.6 

287,0 

3.6 

92.5 

0.3 

83. 

1.0 

11.0 

642.4 

930,0 

-1.4 

— 1.6 

271,6 

10.3 

10.3 

-i»,3 

277.9 

287,4 

3.7 

98.1 

0.5 

86. 

1.4 

12.0 

737.2 

919.0 

-2.3 

-2.4 

274.2 

11.7 

11.6 

-0.9 

277.9 

286.9 

3.5 

99.1 

0.  8 

88. 

1.6 

13.0 

832.7 

908.0 

-3.  1 

-3.i 

275.7 

12.5 

12.5 

-.3 

278.0 

286,7 

3.3 

99,7 

1.0 

89. 

2.0 

14.0 

929.3 

897.0 

-3.6 

-3.7 

278.8 

14.7 

14.5 

-2.2 

278.5 

287.0 

3.2 

98. 9 

1.3 

91, 

2.4 

15.0 

1026.7 

886.0 

-4.3 

-4,4 

278.6 

15.5 

15.4 

-2.3 

278.7 

286.7 

3.1 

98.1 

1.7 

93. 

2.7 

16.0 

1143.2 

873.0 

-5.0 

-5.3 

277.4 

15.0 

14.9 

-1.9 

279.2 

287,0 

2.9 

97.1 

1.9 

94. 

3.1 

17.0 

1233.8 

863.0 

-5.6 

-5.7 

275,2 

14.0 

13.9 

-1.3 

279.5 

287.1 

2.9 

99.1 

2.3 

94. 

3.4 

18.0 

1334,4 

852,0 

-5.9 

-6.0 

274.2 

13.9 

13.9 

-1.0 

280.2 

287.8 

2.9 

99.0 

2.5 

94. 

3.7 

19.0 

1426.9 

842.0 

-6.3 

-6.4 

275,0 

14.8 

14.8 

-1.3 

280.6 

288.1 

2.8 

99.2 

2.8 

94. 

4.1 

20.0 

1520.4 

832.0 

-6.8 

-6.8 

276.3 

16.5 

16.4 

• 1.8 

281.1 

288.5 

2.8 

99.4 

3.  1 

94. 

4.4 

21.0 

1634.0 

820.0 

-6.5 

-6,5 

275.9 

17.4 

17.3 

-1.8 

282.6 

290,3 

2,9 

99.7 

3.5 

95. 

4.7 

22.0 

1739.6 

809.0 

-6.8 

-6.8 

273.0 

17.0 

16.9 

-1.1 

283.4 

291.0 

2.8 

99.4 

3.8 

95. 

5.0 

23.0 

1836.8 

799.0 

-7.2 

-7.3 

270.5 

16.0 

16.0 

-0.1 

283.9 

291.4 

2.8 

99,3 

4.  1 

95. 

5.3 

24.0 

1925.2 

790.0 

-6.9 

-7.1 

268.9 

15.2 

15.2 

0.3 

285.2 

292.9 

2.8 

98.6 

4,4 

94. 

5.6 

25.0 

2024.7 

780.0 

-7.1 

-7.3 

267.9 

15,0 

15.0 

0.5 

286.0 

293.8 

2.8 

98.4 

4.6 

94. 

6.1 

26.0 

2145.8 

768.0 

-7.1 

-7.3 

268.1 

16.8 

16.8 

0.6 

287.3 

295.2 

2.9 

98.4 

5.1 

93. 

6.3 

27.0 

2247.9 

758.0 

-8.1 

-8.<* 

267.6 

17.4 

17.4 

0.7 

287.2 

294.6 

2.7 

97.3 

5.3 

93. 

6.7 

28.0 

2351.0 

748.0 

-8.7 

-9.0 

266.8 

17.5 

17,5 

1.0 

287.7 

294.8 

2.6 

97.7 

5.7 

93. 

7.0 

29.0 

2444.8 

739,0 

-9,4 

-9.9 

266,2 

16,9 

16.0 

l.l 

287,9 

294.6 

2.4 

96.2 

6.0 

92. 

7.4 

30.0 

2539.5 

730.0 

-10.0 

-10.5 

265.6 

16.7 

16.6 

1.3 

288.2 

294.8 

2.3 

95.9 

6.4 

92. 

7.7 

31.0 

2645.9 

720.0 

-10.3 

-10.8 

265.5 

16.7 

16.7 

1.3 

289.0 

295.5 

2.3 

95.9 

6.7 

92. 

8.2 

32.0 

2742.8 

711.0 

-10.9 

-11.9 

266.  1 

17.4 

17.4 

1.2 

289,4 

295.5 

2.2 

92.3 

7.2 

91, 

8.6 

33.0 

2840.7 

702.0 

-11.4 

-12.7 

266,7 

18.3 

18.2 

1.0 

239.8 

295,6 

2.1 

90.6 

7,6 

91, 

8.9 

34.0 

2939.6 

693.0 

-11.9 

-13. i 

267.1 

18.9 

18.9 

0.9 

290.4 

296.1 

2.0 

90,1 

8.0 

91. 

9.3 

35.0 

3039.7 

684.0 

-12.4 

-14.  J 

267.5 

19.2 

19.2 

0.8 

290.9 

296.3 

1.9 

88.1 

8,5 

91. 

9.7 

36.0 

3163.5 

673.0 

-13.1 

-14.9 

267.5 

19.1 

19.1 

0.8 

291.4 

296.5 

1.8 

86.8 

8,9 

90. 

10.1 

37.0 

3266.0 

664.0 

-13.7 

-15.5 

267.1 

18.7 

18.6 

1.0 

291.9 

296.8 

1.7 

86.2 

9.3 

90. 

10.4 

38.0 

3369.7 

655.0 

-14.4 

-16.4 

266.2 

18.3 

10.2 

1.2 

292.2 

296.9 

1.6 

84.9 

9.7 

90. 

10.7 

39.0 

3474.5 

646.0 

-15.1 

-17.1 

265.0 

18.1 

18.1 

1.6 

202.6 

297.1 

1.5 

84.5 

10.0 

90. 

11.1 

40.0 

3568.7 

638.0 

-15.6 

-17.7 

263.1 

18.2 

18.1 

2.2 

293,0 

297,3 

1.5 

84.0 

10.4 

90. 

11.5 

41.0 

3687.8 

628.0 

-16.5 

-18.6 

261.3 

18.6 

18.3 

».8 

293.4 

297.5 

1.4 

83.6 

10.8 

89. 

11.8 

42.0 

3796,2 

619.0 

-17.3 

-20.0 

260.6 

18.3 

18.0 

3.0 

293.6 

297.3 

1.3 

79.0 

11.3 

89. 

12.2 

43.0 

3918.2 

609.0 

-18.0 

-21,4 

259,9 

17.8 

17.5 

3.1 

294.2 

297.6 

1.1 

74,5 

11.7 

89. 

12.6 

44.0 

4004.5 

602.0 

-18.7 

-22.  1 

259,5 

17,4 

17,1 

0.2 

294,4 

297.6 

1.1 

74.2 

12.0 

89, 

12.9 

45.0 

4104.2 

594.0 

-19.5 

-23.1 

259.5 

17.6 

17.3  • 

3.2 

294.5 

297.5 

1.0 

72.4 

12.3 

88. 

13.3 

46.0 

4204.8 

586.0 

-20.3 

-24.1 

260.0 

18.4 

18.1 

3.2 

294.7 

297.5 

0.9 

71.2 

12.8 

88. 

13.6 

47.0 

4306.5 

578.0 

-21.1 

-24.9 

260.3 

18.9 

18.7 

3.2 

294,9 

297.6 

0.9 

71.2 

13.1 

88. 

14.0 

48.0 

4435.3 

568.0 

-21.9 

-25.9 

260,7 

19,3 

19,1 

3.1 

295.5 

297,9 

0.8 

69.4 

13.6 

88. 

14.3 

49.0 

4526»4 

561.0 

-22.7 

-26.5 

260.6 

19.2 

18.9 

3.1 

295.6 

297,9 

0.8 

69.7 

13.9 

87. 

14.7 

50.0 

4631, 7 

553.0 

-23.6 

-27.3 

260.6 

18.9 

18.6 

3.1 

295.  T 

297.8 

0.7 

68.2 

14.4 

87. 

15.2 

51.0 

4764.9 

543.0 

-24,5 

-28,  3 

260,7 

18.5 

18.3 

3.0 

296.1 

298.1 

0.6 

67.4 

14.9 

87. 

15.5 

52.0 

4859.2 

536.0 

-25,4 

-29.9 

260,9 

18.4 

18.2 

2.9 

296.1 

298.0 

0.6 

66.2 

15.3 

87. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NO.  520 
PITTseunC.  PA 


6 FEBRUARY  107S 

1A15  GMT  159  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

H/3FC 

DG  R 

DG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

53.0 

4968.2 

528.0 

-26.2 

-30.9 

261.4 

18.6 

18.4 

2.8 

296.4 

298,1 

0,5 

64,7 

15,7 

37. 

16.3 

54.0 

5078.4 

520.0 

-27.0 

-31.6 

262.1 

18.6 

18.4 

2.6 

296,8 

298,4 

0.5 

64.7 

16.1 

86. 

16.6 

55.0 

5190.0 

512.0 

-28.1 

-32.6 

262v6 

18.4 

18.3 

2.4 

296.8 

298.3 

0.5 

65.1 

16.5 

86. 

17.1 

56. 0 

5317.1 

503.0 

-29.1 

-33.5 

263.4 

17.6 

17,4 

2,0 

297,0 

298.4 

0.4 

65.4 

17.1 

86. 

17.4 

57.0 

5417.1 

496.0 

-30.2 

-34.7 

263.8 

16.9 

16.8 

1.8 

296.9 

298.2 

0.4 

64.2 

17.3 

86. 

17.7 

58.0 

5532.6 

488.0 

-31.0 

-35.5 

264.2 

16.3 

16.2 

1.6 

297,4 

298.5 

0.4 

63.1 

17,6 

86. 

IB.l 

59.0 

5635.0 

401.0 

-31.7 

-36.8 

264.7 

15.4 

15,3 

1.4 

297,6 

298.7 

0.3 

60.4 

18.  1 

86. 

18.5 

60.0 

573S>,5 

474.0 

-32.5 

-37.9 

264,4 

14.3 

14.2 

1.4 

297.9 

298.9 

0.3 

58,2 

18.4 

86. 

18.9 

61.0 

5843.1 

467.0 

-33.7 

-39.4 

261.9 

13.7 

13.5 

1.9 

297.7 

298.5 

0.3 

56,1 

18.7 

86. 

19.3 

62.0 

5948.8 

460.0 

-34.6 

-40.3 

259.2 

13.7 

13.4 

2.6 

297.8 

298.6 

0.2 

55,9 

19.0 

86. 

19.6 

63.0 

6055.8 

453.0 

-35.6 

-41.4 

257.8 

13.9 

13.5 

2.9 

298.0 

298,7 

0.2 

54,5 

19.2 

86. 

19.9 

64.0 

6164.0 

446.0 

-36.5 

-42.5 

257.8 

14.0 

13.7 

3.0 

298.1 

298.8 

0.2 

53.5 

19.6 

86. 

20.3 

65.0 

6257.7 

440.0 

-37.4 

-43.4 

259.3 

14.1 

13.8 

2.6 

298.1 

298.7 

0.2 

53.2 

19.9 

86. 

20.7 

66.0 

6400.0 

431.0 

-38.6 

-44.5 

261.3 

14.5 

14.4 

2.2 

298.3 

298,9 

0.2 

53.1 

20.2 

86. 

21.1 

67.0 

6512.3 

424.0 

-39.6 

-45.6 

262.9 

15.6 

15.5 

1.9 

298.5 

299.0 

0.1 

52.0 

20.5 

85. 

21.5 

68.0 

6626.0 

417.0 

-40.5 

99.9 

263.3 

17.1 

17.0 

2.0 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

85. 

21.8 

69.0 

6724.5 

411.0 

-41.6 

99.9 

262.5 

17.4 

17.3 

2.3 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

85. 

22.2 

70.0 

6840.8 

404,0 

-42.7 

99.9 

261.3 

17,3 

17,1 

2.6 

298,7 

999.9 

99,9 

999,9 

21.7 

85. 

22.7 

71.0 

6575.5 

396.0 

-43.6 

99.9 

260.1 

16.2 

15,9 

2.8 

299.1 

999,9 

99.9 

999,9 

22.2 

85. 

23.0 

72.0 

7077.9 

390.0 

-44.6 

99.9 

259.8 

15.4 

15.2 

2.7 

299.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

85. 

23.3 

73.0 

7181.5 

384.0 

-45.7 

99.9 

259.7 

14.9 

14.6 

2.7 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.7 

85. 

23.7 

■ 74.0 

7303.7 

377.0 

-46.7 

99.9 

259.6 

14.3 

14.0 

2.6 

299.3 

999,9 

99.9 

999.9 

23.1 

85. 

24.1 

75.0 

7409.9 

371.0 

-47.9 

99.9 

259.4 

14.1 

13.9 

2.6 

299.1 

999,9 

99.9 

999.9 

23.4 

85, 

24.5 

76.0 

7517.3 

365.0 

-48.6 

99.9 

259.5 

14.7 

14.4 

2.7 

299.6 

999.9 

99,9 

999.9 

23.7 

85. 

24.8 

77. 0 

7626.0 

359.0 

-49.6 

99.9 

259.8 

15.9 

15.6 

2.8 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

85. 

25.2 

78.0 

7736.3 

353.0 

-50.1 

99.9 

260.1 

17.7 

17.5 

3.1 

300,5 

999,9 

99.9 

999.9 

24.4 

85. 

25.6 

79.0 

7848.1 

347.0 

-50.7 

99.9 

260.2 

19.9 

19.6 

3.4 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24.8 

85. 

25.9 

80.0 

7961.7 

341.0 

-51.0 

99.9 

260.1 

21.5 

21.2 

3.7 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

85. 

26.4 

81.0 

8056.9 

334.0 

-50.2 

99.9 

259.7 

23.7 

23.4 

4.3 

305.1 

999,9 

99.9 

999,9 

25.9 

85. 

26.7 

82.0 

8195.4 

329,0 

-50.2 

99.9 

259.4 

25.1 

24.7 

4.6 

306.4 

999.9 

99,9 

999,9 

26.3 

84. 

27.1 

83.0 

8315.7 

323.0 

-49.9 

99.9 

258.9 

27.1 

26.6 

5.2 

308.4 

999,9 

99.9 

999.9 

27.0 

84. 

27.6 

84.0 

8438.2 

317.0 

-50.2 

99.9 

257.9 

30.3 

29.6 

6.4 

309.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.7 

84. 

27.8 

85.0 

8542.0 

312.0 

-50.4 

99.9 

257.1 

31.5 

30.7 

7.0 

310.9 

999.9 

99,9 

999.9 

28.2 

84* •* 

28.3 

86.0 

8690.1 

305.0 

-50.2 

99.9 

255.1 

34.0 

32.9 

8.8 

313.1 

999,9 

99.9 

999.9 

29.2 

84. 

28.7 

87.0 

8798.3 

300.0 

-49.3 

99.9 

253.7 

35.9 

34.5 

,0.1 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

84. 

29.1 

88.0 

8908.5 

295.0 

-49.3 

99.9 

2 52.9 

38.0 

36.3 

a. 2 

317,4 

999,9 

99.9 

999,9 

30.8 

83. 

29.5 

89.0 

9020.5 

290.0 

-49.5 

99.9 

252,8 

40.2 

38.4 

11.9 

318.7 

999.9 

99,9 

999.9 

31.8 

83. 

29.8 

90.0 

9134.3 

285.0 

-49,9 

99.9 

252.8 

A1.2 

39,3 

72.1 

319,7 

999,9 

99,9 

999,9 

32.5 

83. 

30.2 

91.0 

9250.1 

280.0 

-49.9 

99.9 

252.7 

41.8 

39,9 

12.4 

321.3 

999.9 

99,9 

999.9 

33.5 

82. 

30.6 

92.0 

9367.9 

275.0 

-49.9 

99.9 

252.3 

41.5 

39.6 

12.6 

322.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

82. 

30.9 

93.0 

9487.8 

270.0 

-50.1 

99.9 

251.9 

41.0 

38,9 

12.7 

324.4 

999.9 

99,9 

999,9 

35.3 

82. 

31.2 

94.0 

9609.8 

265.0 

-50.8 

99.  9 

251.6 

40.4 

38,4 

12.8 

325.1 

999.9 

99,9 

999.9 

36.0 

82. 

31.6 

95.0 

9733.7 

260.0 

-51.3 

99,9 

251.6 

39.9 

37.9 

12.6 

326.2 

999.9 

99,9 

999.9 

36.9 

81. 

32.1 

96.0 

9885.5 

254.0 

-51.0 

99.9 

252.2 

39.9 

38.0 

12.2 

328.8 

999.9 

99,9 

999,9 

38.1 

81. 

32.5 

97.0 

10014.9 

249.0 

-50.8 

99.9 

252.7 

40.4 

38.6 

12.0 

330.9 

999,9 

99.9 

999,9 

39.1 

81. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  b AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  tEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THf.N  6 DEG 
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STATION  NO.  520 
PITTSBURG.  PA 

6 FEBRUARY  1975 

IA15  GMT  159  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

DG 

M/SEC 

32.9 

98.0 

10120.5 

245.0 

-50.4 

99.9 

252.0 

41.2 

33.2 

99.0 

10255.1 

240.0 

-50.2 

99.9 

251.3 

41.5 

33.7 

100.0 

10364.9 

236.0 

-50,2 

99,9 

250.4 

41.3 

34.1 

101.0 

10533.0 

230,0 

-50.2 

99.9 

250.3 

40.6 

34.5 

102.0 

10647.6 

226.0 

-50  ?. 

99.  9 

250.3 

40.1 

34.9 

103.0 

10764.0 

222.0 

-50.8 

99,  9 

249.4 

42,0 

35.4 

104,0 

10912.3 

217,0 

-51.1 

99,9 

247,8 

45.2 

35.7 

105.0 

11033.3 

213.0 

-51.1 

99.9 

246.9 

45.6 

36.1 

106.0 

11156.6 

209.0 

-51.1 

99.9 

245.8 

44.4 

36.5 

107.0 

11282.3 

205.0 

-51.0 

99.9 

244.4 

. 40.6 

36.9 

108.0 

11410.6 

201,  0 

-50.8 

99.9 

242.8 

38.5 

37.3 

109.0 

11541.5 

197.0 

-50.8 

99.9 

242.3 

39.5 

37.7 

110. 0 

11675.0 

193.0 

-51.1 

99.  9 

242.7 

41.9 

38.1 

lll.O 

11811.1 

189.0 

-51.6 

99.9 

243.4 

44,1 

38.5 

112.0 

11949.8 

185.0 

-51.9 

99.9 

243.6 

44.9 

38.9 

H3.0 

12091.3 

181.0 

-52.6 

99.9 

243.0 

44.7 

39.2 

114.0 

12235.5 

177.0 

-52.9 

99.9 

242.6 

44.6 

39.6 

115.0 

12345.6 

174,0 

-53.7 

99,9 

242.4 

44.6 

40.1 

116.0 

12532.9 

169.0 

-54.0 

99.9 

242.9 

45.3 

40.5 

117.0 

12647.9 

166.0 

-53.7 

99.  9 

243.7 

46.5 

40.8 

118.0 

12804.7 

162.0 

-53.  7 

99,  9 

244.6 

47,5 

41.2 

119.0 

12924.8 

159.0 

-53.9 

99.9 

245.7 

48.2 

41.6 

120.0 

13088.3 

155.0 

-54.2 

99.9 

246.6 

47.8 

41.9 

121.0 

13213.8 

152.0 

-53.7 

99.9 

246.7 

46.5 

42.3 

122.0 

13342.1 

149.0 

-53.4 

99.9 

245,9 

43,9 

42.7 

123.0 

13517.2 

145.0 

-53.4 

99.9 

244.8 

42.0 

43.1 

124.0 

13652.1 

142.0 

-52.5 

99,  9 

243.5 

41.3 

43.6 

125.0 

13790.2 

139.0 

-52.0 

99.  9 

241.6 

42.1 

44.1 

126.0 

13979.2 

135.0 

-52.3 

99.9 

239,8 

43.1 

44.5 

127.0 

14124.5 

132.0 

-52.6 

99.9 

239.6 

44.7 

45.0 

128.0 

14272.7 

129.0 

-53.4 

99.9 

241.2 

47.2 

45.2 

129.0 

14423.9 

126.0 

-54.3 

. 99.9 

241.4 

46.4 

45.6 

130.0 

14578.2 

123.0 

-54.6 

99.9 

241.8 

44.5 

46.2 

131.0 

14736.4 

120.0 

-54.2 

99.9 

241.3 

39.7 

46.7 

132.0 

14898.6 

117.0 

-54.6 

99,  9 

242.2 

37.4 

47.1 

133.0 

15064.7 

114.0 

-55,1 

99,  9 

244.0 

36.8 

47.5 

134.0 

15234.8 

111.0 

-55.8 

99,9 

245.8 

37.6 

47.9 

135.0 

15408.7 

108.0 

-57.2 

99.9 

245.8 

38.7 

48.4 

136.0 

15586.4 

105.0 

-58.2 

99.9 

244,9 

37.8 

49.0 

137.0 

15768.5 

102.0 

-59.1 

99.9 

245,7 

36.8 

49.6 

138.0 

15956.2 

99.0 

-58.1 

99.9 

249.5 

41.9 

50.1 

139.0 

16216.2 

95.0 

-57.7 

99,  9 

251.5 

46.1 

50.7 

140.0 

16419.5 

92.0 

-56.1 

99,  9 

252,9 

47.9 

51.3 

141.0 

16630.1 

89.0 

-56.4 

99,9 

255.4 

44.4 

51.9 

142.0 

16848.1 

86.0 

-55.8 

99,9 

253.5 

36.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t.  AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  OcEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH'N  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/S^C 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.2 

V2.7 

333.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

81. 

39,3 

.3,3 

335.3 

999,9 

99,9 

999.9 

40,7 

81. 

38.9 

..3.8 

336.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

80. 

38.2 

:3.7 

339.4 

999,9 

99,9 

999.9 

43.0 

80. 

37.8 

13.5 

341.1 

999,9 

99,9 

999.9 

43.8 

80. 

39.3 

14.8 

342.0 

999,9 

99,9 

999.9 

44,9 

80. 

41.8 

17.1 

343.7 

999,9 

99,9 

999.9 

46.0 

79. 

42.0 

17.9 

345.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

79, 

40.4 

13.2 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

79. 

36.6 

17.5 

349,6 

999,9 

99,9 

999.9 

49.  1 

78. 

34.2 

17.6 

351.8 

999.9 

99,9 

999.9 

50.0 

78. 

35.0 

18.4 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

78. 

37.3 

19.2 

355.4 

999,9 

99,9 

999.9 

51.6 

78. 

39.5 

19.7 

356.9 

999,9 

99,9 

999.9 

52.8 

77. 

40.2 

19.9 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

77. 

39.8 

20.3 

359,6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

77. 

39.6 

.20.5 

361.4 

999,9 

99,9 

999.9 

55.6 

77. 

39,5 

20,7 

361.9 

999,9 

99.9 

999,9 

56.7 

76. 

40.3 

20.7 

364.4 

999.9 

99,9 

999.9 

58.0 

76. 

41.7 

20.6 

366.8 

999,9 

99,9 

999,9 

58,9 

76. 

42,9 

20.4 

369.3 

999,9 

99,9 

999,9 

59.9 

76. 

44.0 

19.8 

371.0 

999,9 

99.9 

999.9 

61.0 

75. 

43.9 

19.0 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

75. 

42.7 

18.4 

376.1 

999.9 

99.9 

999,9 

63.0 

75. 

40.1 

17.9 

378.8 

999,9 

99,9 

999.9 

64,2 

75. 

38.0 

17.9 

381.8 

999.9 

99.9 

999,9 

65.2 

75. 

37.1 

18.5 

385.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

75. 

37.1 

20.0 

388.8 

999,9 

99,9 

999.9 

67.3 

75. 

37. j 

21.6 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

74, 

38.4 

22.7 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.4 

74. 

41.3 

22.8 

394.8 

999,9 

99.9 

999.9 

70.7 

74. 

40.8 

22.2 

395.7 

999,9 

99,0 

999,9 

71.5 

74, 

39.? 

21.0 

397.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

73. 

34.9 

19.1 

401.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

73, 

33.1 

17,4 

403.6 

999.9 

99,9 

999,9 

75.2 

73. 

33.1 

16.1 

405.7 

999,9 

99,9 

999.9 

76,0 

73. 

34.3 

15.4 

407.7 

999.9 

99,9 

999.9 

76.8 

73. 

35.3 

15.9 

408.1 

999.9 

99,9 

999,9 

77.6 

73. 

34.? 

16.0 

409.5 

999.9 

99,9 

999,9 

79.1 

73. 

33.5 

15.1 

411.3 

999.9 

99,9 

999,9 

80.2 

72. 

39.2 

14.7 

416.8 

999.9 

99,9 

999,9 

81.4 

72. 

43.8 

14.6 

422.4 

999,9 

99.9 

999,9 

83.1 

72. 

45.8 

,'.4.0 

429.5 

999.9 

99.9 

999,9 

84.6 

72. 

43.0 

•1.2 

432.9 

999,9 

99.9 

999.9 

86.6 

72. 

35.8 

7.2 

438.5 

999,9 

99,9 

999.9 

88.0 

72. 
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STATICN  ^<Q.  520 

PITTSBURG,  P4 

6 PEBRlMRY  1975 

1415  GHT  159  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OTR 

SPEED 

(J  COMP 

V COMP 

POT  T , 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

' 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/tCG 

PCT 

KM 

OG 

52.6 

143.0 

17074.2 

83.0 

-55.8 

99.9 

256.4 

33.8 

32.9 

8.0 

443,0 

999,9 

99.9 

999,9 

89.2 

73. 

53.3 

144.0 

17307.9 

80.0 

-57.2 

99.9 

254.5 

35.9 

34.6 

9.6 

444.7 

999.9 

99.9 

959.9 

90.8 

73. 

53.9 

145.0 

17467.8 

78.0 

-57.7 

99.  9 

256.3 

32.4 

31.5 

7.7 

446.9 

999,9 

99,9 

999,9 

92.1 

73. 

54.6 

146.0 

17715.1 

75.0 

-58.1 

99  9 

255.7 

25.5 

24.8 

6.3 

451.2 

999.9 

99,9 

999.9 

93.3 

73. 

55.3 

147.0 

17973.3 

72.0 

-56,4 

99.  9 

249,8 

23.2 

21.7 

8.0 

460.0 

999,9 

99.9 

999.9 

94.  1 

73. 

56.0 

148.0 

18243.7 

69.0 

-56.1 

99.9 

246.3 

29.9 

27.1 

12.0 

466.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

73. 

56.7 

149.0 

18525.6 

66.0 

-57.2 

99,9 

246.9 

32.9 

30.  1 

12.9 

469.8 

999,9 

99,9 

999,9 

96,7 

73, 

57.3 

150.0 

18819.2 

63.0 

-58.1 

99.9 

249.1 

27.7 

25.9 

9.9 

474.3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

72. 

57.9 

151.0 

19022.1 

61.0 

-58.9 

99.9 

251.7 

24.6 

23.4 

7.7 

476.8 

999.9 

99.9 

999.0 

98,4 

72. 

58.6 

152.0 

19333.0 

58.0 

-59,8 

99,9 

252.5 

25.8 

24.6 

7.8 

481.8 

999.9 

99.9 

999,9 

99,8 

72. 

59.4 

153.0 

19670.1 

55,0 

-59.6 

99  9 

252.5 

23.9 

22.8 

7.2 

489.6 

999.9 

99.9 

999.9 

100.8 

72. 

60.2 

154.0 

2002G.5 

52.0 

-60.1 

99  9 

251.1 

20.2 

19.1 

6.5 

496.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

72. 

61.1 

155.0 

202  6 4'.  7 

50.0 

-61.2 

99.  9 

246.1 

14.7 

13.4 

5.9 

499.4 

999.9 

99,9 

999,9 

102.7 

72. 

61.9 

156.0 

20C47.6 

47,0 

-62.6 

99.9 

248,5 

12.5 

11.6 

4.6 

504.9 

999,9 

99,9 

999.9 

103.7 

72. 

62.7 

157.0 

20914.6 

45.0 

-64.5 

99,9 

250.6 

18.7 

17.6 

6.2 

506.7 

999.9 

99.9 

999.9 

104.1 

72, 

63.5 

158.0 

21335.6 

42.0 

-65.2 

99.9 

256.8 

28.5 

27.7 

6.5 

514.9 

999.9 

99.9 

999,9 

105.1 

72. 

64.2 

159.0 

21785.9 

39.0 

-66.2 

99.9 

256.3 

29.7 

28.8 

7.0 

523,4 

999,9 

99,9 

999,9 

106.8 

72, 

65.2 

160.0 

22270.5 

36.0 

—66.  8 

99.9 

255.1 

24,9 

24.1 

6,4 

534.0 

999,9 

99.9 

999.9 

108,5 

72. 

66.5 

161.0 

22616.8 

34.0 

-65.8 

99  9 

265,3 

19,3 

19.2 

1.6 

545.4 

999.9 

99,9 

999.9 

109.3 

73, 

67.7 

162.0 

23177.6 

31.0 

-66.0 

99.  9 

256,7 

28.9 

28.1 

6.7 

559.5 

999,9 

99,9 

999,9 

lit. 8 

73. 

69.1 

163.0 

23583.0 

29,0 

-65.2 

99.9 

267,1 

29.2 

29.2 

1.5 

572,4 

999,9 

99,9 

999,9 

113,9 

73. 

70.5 

164.0 

24248.4 

26.0 

-65.0 

99.9 

265.6 

37.6 

37.5 

2.9 

591.1 

999.9 

99,9 

999.9 

115.9 

73. 

72.1 

165.0 

25001.2 

23.0 

-62.0 

99.9 

264.5 

33.0 

32.9 

3.2 

621.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

74. 

74.0 

166.0 

25878.0 

20.0 

-55.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

665.0 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 
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STATICN  NO.  520 
PITTSBURG.  P* 


b FCORUARV  1975 

1715  GMT  146  SB.  0 


time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M,  SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.9 

359.0 

964.5 

1.0 

-2.4 

260.0 

5.2 

5.1 

0.9 

277.4 

286.1 

3.3 

78.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

363.2 

964.0 

0.8 

-2  3 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

277.2 

28  5.9 

3.4 

80.0 

999,9 

999. 

0.4 

9,0 

455.2 

953.0 

-0,4 

-15 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

277.0 

286.3 

3.6 

92.1 

999.9 

999, 

0.7 

10.0 

548.1 

942.0 

-1.2 

-1  .7 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

277.1 

286.4 

3.6 

96.0 

999.9 

999. 

1* **2 

11.0 

667.4 

928,0 

-2.0 

-2.0 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

277,5 

286.7 

3.6 

99.6 

999.9 

999, 

1.6 

12.0 

753.6 

918.0 

-2.6 

-2.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

277.7 

286.6 

3.4 

99.5 

999.9 

999. 

2.0 

13.0 

849.2 

907.0 

-3.1 

-3.1 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

278.2 

286.9 

3.4 

99,9 

999,9 

999, 

2.3 

14.0 

945.9 

896.0 

-3.5 

-3.6 

254,6 

10.6 

10.2 

2.8 

278,6 

287.2 

3.3 

99.6 

1.2 

73. 

2.6 

15.0 

1043.5 

885.0 

-4.2 

-4  2 

256.3 

10.9 

10.5 

2.6 

279.0 

287.3 

3.2 

99.8 

1.4 

74. 

2.9 

16.0 

1151.3 

873.0 

-4.3 

-4  3 

258.7 

10.5 

10.3 

2.0 

279.9 

288.3 

3.2 

lOO.O 

1.6 

74. 

3.2 

17.0 

1242.1 

863.0 

-4.8 

-4.8 

260.8 

to.i 

10.0 

1.6 

280,3 

288.5 

3.1 

99.4 

1.8 

74. 

3.5 

18.0 

1342.9 

852.0 

-5.8 

-6.0 

262.8 

9.7 

9,6 

1.2 

230.2 

287.8 

2.9 

99.0 

2.0 

75, 

3.8 

19.0 

1435.4 

842.0 

-6.3 

—6 . 3 

263.7 

10.4 

10.4 

1.1 

280.7 

288.2 

2.8 

99.9 

2.2 

76. 

6.1 

20.0 

1528.9 

832.0 

-6.9 

-7.0 

266.1 

11.3 

11.3 

0.8 

281.0 

238.3 

2.7 

99.4 

2.4 

76. 

4.6 

21.0 

1642.2 

820.0 

-7.6 

-7.8 

272.0 

13.4 

13.4 

-0.5 

281.4 

288.3 

2.6 

98.8 

2.7 

78. 

5.0 

22.0 

1737.8 

810.0 

-7.8 

-7.8 

270.9 

15,1 

15.1 

-0,2 

282,2. 

289.3 

2.6 

100.3 

3.1 

80. 

5.4 

23.0 

1853.9 

798.0 

-8,2 

-8  2 

267.3 

14.7 

14.6 

0,7 

282.9 

289,9 

2.6 

99.9 

3,4 

81. 

5.8 

24,0 

1951.8 

788.0 

-8.8 

-9.0 

266.2 

14.3 

14.3 

0.9 

283.3 

290.0 

2.5 

98.6 

3.8 

81. 

6.2 

25.0 

2040.8 

779.0 

-9.4 

-9.5 

265.5 

14.7 

14.6 

l.l 

283,6 

290.1 

2.4 

99,2 

4.1 

82. 

6*6 

26.0 

2160.8 

767.0 

-9.7 

-9.7 

263.7 

15.7 

15.6 

1.7 

284,5 

291.1 

2.4 

100.0 

4.5 

82. 

7*0 

27.0 

2262.1 

757.0 

-10.4 

-10,4 

260.4 

17.1 

16.8 

2,8 

284.8 

291.1 

2.3 

99,9 

4.8 

82. 

7.3 

28.0 

2354.4 

748.0 

-9.8 

-9.8 

260.4 

17.0 

16.8 

2.8 

286.4 

293.1 

2.4 

99,9 

5.2 

82. 

7.7 

29.0 

2458.2 

738.0 

-10.4 

-10.8 

260.8 

16  .8 

16.6 

2.7 

236.9 

293.2 

2.3 

96.7 

5.6 

82. 

8.0 

30.0 

2552.6 

729.0 

-ll.l 

-11.9 

261.4 

16.5 

16.3 

2,4 

287,1 

293,0 

2.1 

94.2 

5,9 

81. 

8.4 

31.0 

2648.1 

720,0 

-11,4 

-12.5 

263,3 

16.0 

15.9 

1.9 

287.8 

293.4 

2.0 

91.2 

6.3 

82. 

8.7 

32.0 

2755.3 

710.0 

-12.0 

-13,4 

264.7 

15.8 

15.8 

1.5 

288.3 

293.7 

1.9 

89.4 

6.6 

82. 

9.1 

33.0 

2863.8 

700.0 

-12.7 

-14.3 

266.6 

15.9 

15.9 

0.9 

288.6 

293.7 

1.8 

87.4 

6.9 

82. 

9.5 

34.0 

2951.5 

692.0 

-13.0 

-14,5 

268.1 

16.3 

16.3 

0,5 

789.3 

794,4 

1.8 

88.  I 

7.3 

82. 

9.8 

35,0 

3051.3 

683.0 

-13.5 

-3  5.5 

268.4 

16.8 

16.8 

0,5 

289,7 

294,5 

1.7 

85.1 

7,6 

83, 

10.3 

36.0 

3174.8 

672.0 

-13.9 

-16.3 

267.5 

17.6 

17.6 

0.8 

290.6 

295.2 

1.6 

82.0 

8.1 

83. 

10.6 

37.0 

3277.1 

663.0 

-14.8 

-17.8 

266.2 

18.1 

18.0 

1.2 

290.7 

294.9 

1.4 

77.8 

8.4 

83. 

ll.O 

38.0 

3380.5 

654.0 

-15.3 

-19  3 

264,0 

18.7 

18.6 

2.0 

291.2 

294,9 

1.3 

71.2 

8.8 

83. 

11.3 

39.0 

3485.1 

645.0 

-15.9 

-19,4 

262.5 

19,2 

19.0 

2.5 

291.8 

295.5 

1.3 

74.2 

9.2 

83. 

11.6 

40.0 

3579.1 

637.0 

' -16.4 

-20,0 

261.3 

19.6 

19.4 

3.0 

292.2 

295.8 

1.2 

73.9 

9.6 

83. 

12.2 

41.0 

3710.0 

626.0 

-17.1 

-20.7 

260.7 

20.1 

19.9 

3.2 

292.8 

296.3 

1.2 

73.6 

10.3 

83. 

12.5 

42.0 

3806.4 

618.0 

-17.7 

-21.3 

261.1 

20,3 

20,1 

3.2 

293.3 

296,6 

l.l 

72.8 

10.7 

83. 

13.0 

43.0 

3916.1 

609.0 

-18.4 

-22.1 

261.9 

20.3 

20.1 

2.9 

293.7 

296,9 

1.1 

72.3 

11.2 

83. 

13.3 

44.0 

4027.2 

600.0 

-18.9 

-22.5 

261.8 

20.2 

20.0 

2.9 

294.4 

297.5 

1.0 

72,7 

11.7 

83. 

13.7 

45.0 

4127.1 

592.0 

-19.6 

-23.6 

261.0 

20.1 

19.8 

3.1 

294.7 

29  7.6 

l.O 

70.1 

12.1 

83. 

14.1 

46.0 

4228. 1 

584.0 

-20.2 

-24  7 

259,6 

20,2 

19,9 

3.7 

295.0 

297,7 

0.9 

67.0 

12.6 

83. 

14.5 

47.0 

4330,2 

576.0 

-21,0 

-26,4 

258.  1 

20,7 

20.2 

4.3 

295.2 

297.6 

0.8 

67.0 

13.1 

82. 

14.9 

48.0 

4433.3 

568.0 

-21.8 

-27,9 

257.7 

21.0 

20.5 

4.5 

295.5 

297.6 

0.7 

57.8 

13.6 

82. 

15.2 

49.0 

4537.5 

560.0 

-23.0 

-29.3 

253.0 

21,0 

20.5 

4.4 

295.3 

297.1 

0.6 

56.5 

14.0 

82. 

15.7 

50.0 

4642.8 

552.0 

-23.8 

-30.6 

258.9 

20.6 

20.2 

4.0 

295.5 

297.2 

0.5 

53.4 

14.6 

82. 

16.2 

51.0 

4762.7 

543.0 

-24.5 

-32.0 

259,1 

20.1 

19.8 

3.8 

296.1 

297.6 

0.5 

49.4 

15.2 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  SEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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SmiCN  no.  520 
PITTSBURGt  PA 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GHT  146  58.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

06  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

52.0 

4870.7 

535.0 

-25.3 

-33,3 

258.2 

20.1 

19.6 

4.1 

296.4 

29  7.8 

0.4 

46.6 

15.7 

82. 

17.0 

53.0 

4979.9 

527.0 

-26.1 

-35  0 

256.8 

20.4 

19,9 

4,7 

296.8 

297.9 

0.4 

42.7 

16.1 

82. 

17.4 

54.0 

5090.4 

519.0 

-27.0 

-36  .6 

256.2 

21.0 

20.4 

■5,0 

296,9 

298.0 

0.3 

39.4 

16.7 

82. 

17.8 

55.0 

5188.2 

512.0 

-27.9 

-38-2 

256.0 

21.7 

21.0 

5.3 

297.0 

29  7.9 

0.3 

36.4 

17.2 

81. 

18.3 

56.0 

5315.3 

503.0 

-29.0 

-39.8 

255.9 

22,5 

21.8 

5.5 

297,2 

298.0 

0.2 

34.0 

17,8 

81. 

18.7 

57.0 

5429.8 

495.0 

-29.9 

-40.4 

255.7 

22.7 

22.0 

5.6 

297.4 

298.2 

0.2 

34.7 

18.4 

81. 

19.1 

58.0 

5531.1 

488.0 

-30.8 

-41.4 

255.4 

22.5 

21.7 

5.7 

297.5 

298.2 

0.2 

34.2 

19.0 

81. 

19* *•5 

59.0 

5648.3 

480. 0 

-31.6 

-41,7 

255.3 

22.0 

21.2 

5.6 

298.0 

298.6 

0.2 

35.6 

19,5 

81. 

19.9 

60.0 

5752.0 

473.0 

-32.5 

-42.5 

255.5 

22.1 

21.4 

5.5 

298.1 

298,7 

0.2 

35.6 

19.9 

81. 

20.3 

61.0 

5856.9 

466.0 

-33.5 

-43,5 

255.7 

22.7 

22.0 

5.6 

298.1 

298.6 

0.2 

35.6 

20.5 

80. 

20.6 

62.0 

5962.9 

459.0 

-34.5 

-44,2 

255.8 

23.3 

22.6 

5.7 

298.2 

298.7 

0.2 

36.0 

20.9 

80. 

21.0 

63.0 

6070.2 

452.0 

-35.4 

-44.8 

255,7 

24,0 

23.3 

5,9 

298,3 

298.9 

0,2 

37.0 

21.4 

80. 

21.4 

64.0 

6178.7 

445.0 

-36.4 

-45.7 

255.4 

23.4 

22.6 

5,9 

298.3 

298.8 

0.1 

37.2 

22.  I 

80. 

21.8 

65.0 

6288.4 

438.0 

-37.4 

-46.5 

254.9 

22.3 

21.5 

5.8 

298.5 

299.0 

0.1 

37.4 

22.7 

80. 

22.3 

66.0 

6415.4 

430.0 

-38.4 

-47.5 

254.4 

21.3 

20.5 

5.7 

298.7 

299.1 

0.1 

37.5 

23.2 

80. 

22.7 

67.0 

6528.0 

423.0 

-39.6 

-48  ,5 

254.1 

21.3 

20.5 

5.8 

298,6 

299,0 

0.1 

37.8 

23,7 

80. 

23.1 

68.0 

6625.5 

417.0 

-40.5 

99  9 

254,0 

21.7 

20.9 

6.0 

298,8 

999,9 

99.9 

999,9 

24.3 

80. 

23.4 

69.0 

6740.7 

410.0 

-41.4 

99,9 

254.0 

21.9 

21.0 

6.0 

299,1 

999,9 

99.9 

999,9 

24.7 

80. 

23.9 

70.0 

6840.5 

404.0 

-42.5 

99.9 

254.3 

22.3 

21.5 

6.0 

298.9 

999,9 

99.9 

999,9 

25.2 

79. 

24.3 

71.0 

6992.2 

395.0 

-43.9 

99.9 

255.0 

22.7 

21.9 

5.9 

299,1 

999,9 

99,9 

999,9 

25.8 

79, 

24.7 

72.0 

7094.9 

389.0 

-44.6 

99.9 

255.5 

22.7 

22.0 

5.7 

299.5 

999,9 

99.9 

999,9 

26.4 

79. 

25.1 

73.0 

7198.7 

383.0 

-45.5 

99.9 

255.5 

22.2 

21.5 

5.6 

299,5 

999,9 

99.9 

999.9 

27.0 

79. 

25.5 

74.0 

7321.4 

376.0 

-46.5 

99.9 

254.7 

21.4 

20.7 

5.6 

299.8 

999.9 

99.9 

999,9 

27.4 

79. 

25.9 

75.0 

7428.1 

370.0 

-47.1 

99,9 

253.8 

20,6 

19,8 

5.7 

300,4 

999,9 

99,9 

999,9 

28.0 

79. 

26.3 

76.0 

7536.1 

364.0 

-48.1 

99  9 

253.2 

19,8 

19,0 

5.7 

300,5 

909,9 

99.9 

999.9 

28.5 

79. 

26.7 

77.0 

7645.4 

358.0 

-49.1 

99.9 

252.6 

19.8 

18.9 

5.9 

300.5 

999.9 

99.9 

999,9 

28.9 

79. 

27.1 

78.0 

7756.1 

352.0 

-50.0 

99.9 

252.0 

21.0 

19.9 

6.5 

300.8 

999.9 

99,9 

9V9.9 

29,3 

79. 

27.5 

79.0 

7868.3 

346.0 

-50.8 

99,9 

251,4 

23.5 

22.3 

7.5 

301.3 

999,9 

99,9 

999,9 

29.8 

79. 

27.8 

80.0 

7982.2 

340.0 

-50,9 

99,9 

251.3 

25,5 

24.2 

8.2 

302.6 

999.9 

99.0 

909.9 

30.3 

78. 

28.3 

81.0 

8117.7 

333.0 

-50.6 

99,9 

251.0 

27.9 

26.4 

9.1 

304.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

78. 

28.7 

82.0 

8216.3 

328.0 

-50.6 

99,9 

250.2 

29.1 

27.4 

9.9 

306.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

78. 

29.1 

83.0 

8336.7 

322.0 

-50.6 

99  9 

249,3 

30,8 

23.8 

:.o,9 

307,7 

909,9 

99,9 

999,9 

32.6 

78. 

29.5 

84.0 

8459.4 

316.0 

-50.2 

99„9 

248.9 

33.9 

31.6 

12.2 

310.0 

999.9 

99.9 

999,9 

33.1 

78. 

29.8 

85.0 

8563.5 

311.0 

-50.6 

99,9 

249.0 

36.9 

34,5 

13.2 

310.8 

999,9 

99,9 

999,9 

33.8 

78. 

30.3 

86.0 

8712.0 

304.0 

-50,2 

99,9 

249.0 

39.9 

37,2 

14.3 

313.5 

999.9 

99.9 

999,9 

35,1 

77. 

30.6 

87.0 

8820.3 

299.0 

-50.3 

99.9 

248.8 

40.4 

37.7 

14.6 

314.8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

77. 

31.1 

88.0 

8930.2 

294.0 

-51.0 

99.9 

248.6 

40.6 

37.8 

14.8 

315.2 

990.9 

99,9 

999.9 

37.0 

77. 

31.4 

89.0 

9041.7 

289.0 

-51,5 

99,9 

248,8 

41.9 

39,0 

.5.1 

316.1 

999,9 

99.9 

999.9 

37.6 

77. 

31.8 

90.0 

9155.0 

284.0 

-51.5 

99  9 

249.1 

43.7 

40.8 

■5.6 

317.7 

999.9 

99,9 

999,9 

38.7 

76. 

32.2 

91.0 

9270.3 

279.0 

-51.3 

99  .9 

249.3 

44.3 

41.5 

!5.6 

319.6 

999.9 

99.9 

999,9 

39.9 

76. 

32.6 

92.0 

9411.5 

273.0 

-51.6 

99,9 

249.3 

43.6 

40.8 

15.4 

321.1 

999,9 

99,9 

999.9 

41.0 

76. 

33.0 

93.0 

9507.3 

269.0 

-51.2 

99,9 

248,9 

42.7 

39,8 

15.3 

323.1 

999.9 

99,9 

999,9 

41,9 

76. 

33.4 

94.0 

9629.3 

264.0 

-51.3 

99,9 

248.5 

43.8 

40.7 

16.1 

324.6 

999.9 

99,9 

999.9 

42.8 

76. 

33.8 

95.0 

9778.5 

258.0 

-51.8 

99.9 

248.6 

45.1 

42.0 

16.4 

326.1 

999,9 

99,9 

999,9 

43,9 

76. 

34.2 

96.0 

9905.3 

253.0 

-52.0 

99.9 

249.1 

46.0 

42.9 

;6.4 

327,7 

999.9 

99.9 

999,9 

45.1 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  A AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  520  ' 

PITTSBURG,  Pi 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  146  58.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  i*T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  U 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M.'SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.7 

97.0 

10034.6 

248,0 

-52.3 

99.9 

249.8 

47,0 

44.1 

’6.2 

329.1 

999,9 

99.9 

999.9 

46.4 

75. 

35.0 

9S.0 

10139.7 

244.0 

-52.6 

99  9 

250.1 

48.0 

45.2 

i6.4 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

75. 

35.4 

99.0 

10273.5 

239.0 

-52.4 

99,  9 

250.0 

49.3 

46.3 

i.6.9 

332.4 

999,9 

99,9 

999,9 

48.4 

75. 

35.7 

100.0 

10382.8 

235.0 

-52.0 

99.9 

249.6 

48.8 

45.8 

-7.0 

334,7 

999.9 

99,9 

999.9 

49.4 

75. 

36.3 

101. 0 

10550.2 

229.0 

-52.4 

99.9 

248.6 

45.5 

42.4 

-6.6 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

51.1 

75. 

36.6 

102.0 

10663.9 

225.0 

-53.0 

99.9 

248.4 

43.7 

40.6 

’.6.1 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

75. 

37.0 

103.0 

10779.7 

221.0 

-52.  7 

99.9 

249.0 

42.3 

39.5 

15,2 

339.5 

999,9 

99,9 

999,9 

52.9 

74, 

37.5 

104.0 

10927.4 

216.0 

-52.7 

99  9 

250.4 

42.9 

40,4 

l4.4 

341,7 

999.9 

99.9 

999,9 

54.1 

74. 

37.S 

105.0 

11048.1 

212.0 

-53.0 

99  9 

250.8 

43.7 

41.3 

14.4 

343.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

74. 

33.3 

106.0 

11171.0 

208.0 

-52.6 

99  9 

251.0 

44  .6 

42.2 

14.5 

345.7 

999,9 

99.9 

999.9 

56.2 

74. 

33.6 

107.0 

11296.5 

204.0 

-52.6 

99.9 

250.8 

44,5 

42,1 

;4.7 

347.6 

999,9 

99,9 

999.9 

57,0 

74, 

39.0 

loe.o 

11424.4 

200.0 

-52.6 

99.9 

250.2 

43.4 

40,9 

•4.7 

349.6 

999,9 

99.9 

999.9 

58.2 

74. 

39.4 

109.0 

11555.0 

196.0 

-52.6 

99.9 

249.3 

42.0 

39.3 

14.8 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

74. 

39.8 

110.0 

11688.3 

192.0 

-52.3 

99  9 

248.3 

42.4 

39.4 

15.7 

354.1  ' 

999.9 

99.9 

999,9 

60.  1 

74. 

40.3 

111.0 

11859.0 

187.0 

-52.3 

99  9 

246.7 

44.5 

40.9 

17,6 

356.8 

999,9 

99,9 

999,9 

61.3 

74. 

40.6 

112.0 

11963.5 

184.0 

-53.0 

99  9 

245,7 

45,4 

41.4 

18,6 

357.2 

999,9 

99.9 

999.9 

62,2 

74, 

40.9 

113.0 

12105.2 

180.0 

-53.0 

99.9 

244.9 

44.9 

40.6 

19,1 

359.5 

999,9 

99,9 

999.9 

63.3 

74. 

41.3 

114.0 

12250.0 

176.0 

-53.2 

99.9 

244.4 

44. 0+ 

39.7 

19.0 

361.6 

999,9 

99.9 

999,9 

64.1 

73. 

41.7 

115.0 

12360.7 

173.0 

-53.5 

99.9 

244,5 

43,5* 

39.3 

18,7 

362.8 

999,9 

99,9 

999,9 

65.0 

73. 

42.3 

116.0 

12549.0 

168.0 

-54.4 

99.9 

245.0 

42.4* 

38.4 

17.9 

364.3 

999,9 

99.9 

999,9 

66.8 

73, 

42.6 

117.0 

12664.4 

165.0 

-54.9 

99,9 

245.0 

41.2* 

37.3 

17.4 

365.4 

999,9 

99.9 

999.9 

67.6 

73. 

43.0 

113.0 

12821.0 

161.0 

-55.7 

99  9 

245.0 

39,6* 

35.8 

16.7 

366.7 

999,9 

99,9 

999.9 

68.4 

73. 

43.4 

119.0 

12940.6 

158.0 

-56.2 

99,  9 

245,3 

41,6* 

37,8 

17,4 

367.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

73. 

43.8 

120.0 

13103.7 

154.0 

-55.8 

99.9 

245.0 

44.3* 

40.1 

18,7 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.2 

73. 

44.3 

121.0 

13228.9 

151.0 

-55.8 

99.9 

244.2 

45.6* 

41,1 

19,9 

373.2 

999,9 

99,9 

999,9 

71,8 

73. 

44.6 

122.0 

13356.7 

148.0 

-55.8 

99.9 

243.6 

45,4* 

40.7 

20,2 

375.3 

999.9 

99.9 

999,9 

72.6 

72. 

45.0 

123.0 

134E7.0 

145.0 

-56.0 

99.9 

243.2 

44,6* 

39.8 

20.1 

377.2 

999.9 

99,9 

999,9 

73.4 

72, 

45.5 

124.0 

13665.2 

141.0 

-55.4 

99  9 

242.8 

45.3* 

40.3 

20.7 

381.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

72. 

45.8 

125.0 

13802.3 

138.0 

-55.4 

99  9 

242.4 

46.8* 

41,4 

a. 7 

383.7 

999.9 

99,9 

999,9 

75.7 

72. 

46.5 

126.0 

13990.3 

134.0 

-54.7 

99,  9 

241.4 

50.0* 

43,9 

24.0 

388.1 

999,9 

99,9 

999,9 

77,6 

72. 

46.8 

127,0 

14135.1 

131.0 

-54.9 

99.9 

240.6 

50.0* 

43.6 

24.5 

390.3 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

72. 

47.3 

123.0 

14283.0 

128.0 

-55.5 

99.9 

239.5 

49.9* 

43.0 

25.3 

391.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

71. 

47.7 

129.0 

14434.4 

125.0 

-54.7 

99.9 

239.5 

49.2* 

42.4 

25.0 

395.9 

999,9 

99,9 

999,9 

81.1 

71. 

48.2 

130,0 

14590.0 

122.0 

-54.3 

99.9 

241.4 

46.0* 

40,4 

22.0 

399,5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

71. 

48.8 

131.0 

14749.2 

119.0 

-55.4 

99.9 

246.0 

38.5* 

35.2 

15.7 

400.3 

999.9 

99.9 

999,9 

84.3 

71. 

49.3 

132.0 

14912.3 

116.0 

-54.9 

99  9 

249.4 

35.0* 

32.7 

12.3 

404.2 

999.9 

' 99.9 

999.9 

85.2 

71. 

49.7 

133.0 

15080.2 

113.0 

-53.9 

99  9 

250,6 

34,6* 

32.6 

11.5 

409.0 

999.9 

99,9 

999,9 

86.  1 

71. 

50.2 

134.0 

15252.9 

110.0 

-53.9 

99, .9 

250.9 

34.6* 

32.7 

11.3 

413.1 

999.9 

99.9 

999,9 

87.2 

71. 

50.6 

135.0 

15430.1 

107.0 

-54.7 

99.9 

251.0 

33.8* 

32.0 

ll.O 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

71. 

51.2 

136.0 

15611.7 

104.0 

-55.7 

99.9 

251.6 

32.8* 

31,1 

10.3 

415.5 

999,9 

99,9 

999.9 

89.1 

71, 

51.7 

137.0 

15798.3 

101.0 

-55.2 

99.9 

252.8 

34.8* 

33.2 

10.3 

419.9 

999,9 

99,9 

999.9 

90.1 

71. 

52.3 

138.0 

15990.7 

98.0 

-55.5 

99.9 

253.5 

40,6* 

39.0 

11.6 

422.9 

999,9 

99.9 

999.9 

91.3 

71. 

52.8 

139.0 

16189.2 

95.0 

-54.9 

99.9 

253.8 

42.3* 

40.6 

11.8 

427.9 

999,9 

99.9 

999.9 

92.9 

71, 

53.4 

140.0 

16393.9 

92.0 

-55.7 

99  9 

257.5 

36,9* 

36.0 

8.0 

430.3 

999,9 

99,9 

999.9 

94,4 

71. 

54.1 

141.0 

16604.6 

89.0 

-56.8 

99.:9 

267.2 

31.0* 

30.9 

1.5 

432.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.6 

71. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THmN  6 DEG 


lOSO 


STATICN  NO.  520 
PITTSBURG,  PA 


6 PEBRIiARY  1975 

1715  GMT  146  58.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  r.T 

DIR 

SPPEn 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

06  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

54.8 

142.0 

16821.6 

86.0 

-57.3 

99.9 

269.5 

30.4* 

30.4 

0.3 

435.4 

999.9 

99.9 

999.9 

96.8 

71. 

55.6 

143.0 

17045.7 

83.0 

-58.0 

99.9 

265.5 

31.6* 

31.5 

2.5 

438.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.2 

72. 

56.1 

144.0 

17277.5 

80.0 

-58.5 

99.9 

263.2 

30.9* 

30.7 

3.7 

442.1 

999.9 

99,9 

999,9 

99.3 

72. 

56.8 

145.0 

17437.6 

78,0 

-56.0 

99.9 

257.9 

28.6* 

28.0 

6.0 

450.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.4 

72. 

57,5 

146.0 

17686.8 

75.0 

-56.5 

99.9 

248;8 

31.8* 

29.6 

11.5 

454.5 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

72. 

58.0 

147.0 

17945.8 

72.0 

-56.7 

99.9 

246.2 

38.4* 

35.1 

15.5 

459.5 

999.9 

99.9 

999.9 

102.1 

72. 

58*7 

148.0 

18215.2 

69.0 

-57.5 

99.9 

246.2 

34.5* 

31.6 

13.9 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

104.6 

72. 

59.4 

149.0 

18495.0 

66.0 

-59.0 

99.9 

243.0 

19.8* 

17.6 

9.0 

466.0 

999.9 

99,9  ■ 

999,9 

105.3 

72. 

60.2 

150.0 

18786.8 

63.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

472.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

60.9 

151.0 

18989.1 

61.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

476.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.7 

152.0 

19305.8 

58.0 

-58.5 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

484.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1051 


STATION  NO.  520 
PITTSBURG,  PA 

6 FEBRUARY  1975 

20T5  GMT  155  lA.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  L 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

8.6 

359.0 

963.5 

1.0 

-2.7 

250.0 

3.1 

2.9 

l.l 

277.5 

285,9 

3.2 

76.0 

0.0 

0. 

0.1 

9.0 

396.6 

959,0 

0.6 

-2.  2 

269.9 

8.1 

8.1 

0.0 

277.5 

286.3 

3.4 

81.1 

0.3 

86. 

0.4 

10.0 

480.7 

949.0 

-0.3 

-2.6 

269.9 

8.1 

8.1 

0.0 

277.4 

286.0 

3.3 

84.6 

0.3 

36. 

0.8 

11.0 

591.1 

936.0 

-0.8 

-2.3 

270.1 

9.3 

9.3 

-0.0 

278.0 

28  7.0 

3.5 

89.9 

0.4 

87. 

1.2 

12.0 

676.8 

926.0 

-1.8 

-2.7 

271.5 

10.7 

10,7 

-0,3 

277.9 

286.6 

3.4 

93.0 

0.7 

88. 

1.5 

13.0 

771.9 

915.0 

-2.2 

-3.6 

273.2 

11.6 

11.5 

-0.6 

278.3 

286.7 

3.2 

90.2 

0.9 

89. 

l.B 

14.0 

059,2 

905.0 

-2.9 

-4.1 

275.4 

10,8 

10.7 

1.0 

278,5 

286.7 

3,1 

90.8 

1.  1 

90, 

2.2 

15.0 

947.2 

895.0 

-3.6 

-4.7 

276.3 

10.7 

10.6 

-1.2 

278.6 

286.5 

3.0 

92.3 

1.3 

92, 

2.6 

16.0 

1053. 8 

883.0 

-4.4 

-5.  1 

274.5 

11.6 

11.5 

-0.9 

278.9 

286.7 

3.0 

94,9 

1* **6 

92. 

2.9 

17.0 

1143.5 

873.0 

-5,2 

-5,7 

272.4 

12.1 

12.1 

-0.5 

279.0 

286.5 

2.9 

96.1 

1.8 

92. 

3.2 

18.0 

1233.9 

863.0 

-5.9 

-6.3 

269.1 

11.7 

11.7 

0.2 

279.1 

286.4 

2.8 

97,0 

2.0 

92. 

3.6 

19.0 

1325.2 

853.0 

-6,5 

-6.9 

264.6 

11.0 

10,9 

l.O 

279.4 

286.5 

2.7 

96.9 

2.3 

92. 

3.9 

20.0 

1408.1 

844.0 

-7.3 

-7.7 

264.0 

11. 0 

11.0 

1.1 

279.4 

286.2 

2.5 

96.8 

2.5 

91. 

4.3 

21.0 

1519.7 

832.0 

-7.4 

-7.9 

267.9 

11.4 

11.4 

0.4 

280.4 

287.2 

2.5 

96.6 

2.7 

90. 

4.6 

22.0 

1613.9 

822.0 

-8.1 

-8.9 

271.1 

11.7 

11.7 

-0.2 

280.6 

287.0 

2.4 

94.2 

2.9 

90. 

4.9 

23.0 

1709.0 

812.0 

-8.3 

-9.5 

272,7 

11.8 

11.8 

-0,6 

281.4 

287.6 

2.3 

91.0 

3.2 

90. 

5.3 

24.0 

1795.6 

803.0 

-8.3 

-9.7 

268.7 

13.4 

13.4 

0.3 

282.3 

288.5 

2.3 

89.8 

3.4 

91. 

5.6 

25.0 

1883.1 

794.0 

-8.3 

-10.1 

265.8 

14.9 

14.9 

1.1 

283.2 

289.3 

2.2 

86.6 

3,7 

91. 

6.0 

26.0 

2001.3 

782.0 

-8.7 

-11.3 

264.5 

17.0 

16.9 

1*6 

283.9 

289.6 

2.1 

81.7 

4.1 

90. 

6.3 

27.0 

2091.0 

773,0 

-9.5 

-11.7 

265,7 

16.9 

16.8 

1.3 

284.1 

289.6 

2.0 

83.4 

4,4 

89. 

6.6 

28.0 

2181.4 

764.0 

-10.2 

-12.1 

266.4 

16.8 

16.8 

1.1 

284.2 

289.7 

2.0 

85.4 

4.7 

89. 

6.9 

29.0 

2272.7 

755.0 

-10.9 

-12.3 

265.7 

16.8 

16.8 

1.3 

284.4 

289.9 

2.0 

89.0 

5.0 

89. 

7.3 

30.0 

2364.7 

746.0 

-It. 8 

-12.9 

261.4 

16.5 

16.4 

2.5 

284.5 

289.7 

1.9 

91,3 

5.4 

89. 

7.6 

31.0 

2458.0 

737.0 

-10.0 

-11.4 

258.2 

16,4 

16.1 

3.4 

286.6 

292,6 

2.2 

94.7 

5.7 

88. 

8.0 

32.0 

2552.5 

728.0 

-10,9 

-12.7 

256.3 

16.5 

16.0 

3.9 

287.4 

292,9 

2.0 

86.2 

6.1 

87. 

8.4 

33.0 

2648.0 

719.0 

-11.0 

-14.7 

256.9 

16.4 

16.0 

3.7 

287.5 

292.3 

l.T 

78.5 

6.5 

86. 

8.7 

34.0 

2744.5 

710.0 

-12.2 

-15.2 

257.2 

16.3 

15.9 

3.6 

288.0 

292,7 

1.6 

78.0 

6.8 

86. 

9.1 

35.0 

2841.9 

701.0 

-12.9 

-15.7 

257.1 

16.0 

15.6 

3.6 

288,3 

292,8 

1.6 

79,2 

7.1 

86. 

9.5 

36.0 

2973,6 

689.0 

-13.2 

-15.7 

255.7 

15.8 

15.3 

3.9 

289.4 

294,1 

1.6 

81.3 

7.5 

85. 

9.8 

37-0 

3062.5 

681.0 

-13.9 

-16.3 

253.8 

15.7 

15.1 

4.4 

289.6 

294.1 

1.6 

81.9 

7.8 

85. 

10.2 

38.0 

3163.6 

672.0 

-14.4 

-16.  6 

251.5 

15.8 

14.9 

5.0 

290.0 

294.5 

1.5 

83.2 

8.2 

84. 

10.5 

39.0 

3254.3 

664.0 

-15.1 

-16.8 

249.9 

15.9 

15.0 

5.5 

290,3 

294,7 

1.5 

86.6 

8.4 

84. 

10.8 

40.0 

3345,9 

656.0 

-15.5 

-17.1 

249.7 

16.2 

15.2 

5.6 

290.8 

295.2 

1.5 

87.6 

8.7 

83. 

11.3 

41.0 

3473.5 

645.0 

-16.0 

-17.3 

250.7 

16.4 

15.5 

5.4 

291.7 

296.2 

1.5 

09.4 

9.2 

83. 

11.6 

42.0 

3567.5 

637.0 

-16.5 

-17.9 

251.7 

16.5 

15.7 

5.2 

292,1 

296.4 

1.5 

88.6 

9.5 

82. 

12.0 

43.0 

3674,4 

628.0 

-17,2 

-18.7 

252.6 

16.5 

15.7 

4.9 

292,5 

296.6 

1.4 

87.7 

9.9 

82. 

12.3 

44.0 

3770,5 

620.0 

-17.9 

-19.3 

252.7 

16.5 

15.7 

4.9 

292.8 

296.7 

1.3 

88.1 

10.2 

82. 

12.7 

45.0 

3867.6 

612.0 

-18.5 

-19.  9 

252.9 

16.7 

15.9 

4.9 

293.1 

296.9 

1.3 

89.2 

10.6 

81. 

13.1 

46.0 

3965.6 

604.0 

-19.4 

-20,5 

253.6 

17.1 

16.4 

4.8 

293,3 

296.9 

1.2 

90.3 

10.9 

81. 

13.4 

47.0 

4064.7 

596.0 

-19,9 

-22,9 

254.6 

17.8 

17.2 

4.7 

293.7 

296.8 

1.0 

77,1 

11.2 

81. 

13.7 

48.0 

4164.9 

588.0 

-20.6 

-27.5 

255.8 

18.5  , 

17.9 

4,5 

294.1 

296.1 

0.7 

53.8 

11.6 

81. 

14.1 

49.0 

4266.1 

580.0 

-21.5 

-28.9 

257.3 

19.1 

18.6 

4.2 

294.1 

296.0 

0.6 

51.2 

12.0 

80. 

14.5 

50.0 

4368.4 

572.0 

-22.0 

-29.9 

258.3 

18.9 

18.5 

3.8 

294.6 

296.4 

0.6 

48.8 

12.6 

80. 

14.9 

51.0 

4498.0 

562.0 

-22.6 

-30.9 

257.3 

18.4 

18.0 

4.0 

295.5 

297,1 

0.5 

46.3 

13.0 

80. 

15.3 

52.0 

4603. 1 

554.0 

-23.1 

-33,  3 

255.5 

18.6 

18.0 

4.7 

296.1 

297.4 

0.4 

39.5 

13.4 

80. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1052 


SUTICN  NO.  520 
PITTSBURGt  PA 


6 FEBRUARY  1975 
2035  GPT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

15.7 

53.0 

4696.2. 

547,0 

-23.5 

-33.1 

253.6 

19,1 

18.3 

16.0 

54.0 

4803.8 

539.0 

-24.2 

-33.3 

252.3 

19.5 

18.6 

16.4 

55.0 

4912.8 

531.0 

-24.7 

-34.4 

251.3 

19.6 

18.5 

16.9 

56.0 

5037.0 

522.0 

-25.5 

-36.0 

250.3 

20.1 

18.9 

17.3 

57.0 

5134.8 

515.0 

-26.5 

-37.3 

249.2 

21.0 

19.6 

17.6 

58.0 

5233.5 

508.0 

-27.2 

-38.1 

248.3 

21.6 

20.1 

18.0 

59.0 

5347.7 

500.0 

-28.1 

-39.2 

246.7 

21.9 

20.2 

18.3 

60.0 

5463.2 

492.0 

-29.2 

-40.2 

246.1 

21.7 

19,9 

18.7 

61.0 

5S50.B 

486.0 

-30.0 

-41.1 

246.1 

21.6 

19.7 

19.1 

62.0 

5668.8 

478.0 

-30.8 

-42.4 

247.1 

21.7 

20.0 

19.4 

63.0 

5758.4 

472.0 

-31.5 

-43.3 

248.3 

22.0 

20,5 

19.8 

64.0 

5863.9 

465,0 

-32.5 

-45.3 

250.1 

22,9 

21.6 

20.1 

65.0 

5970.6 

458.0 

-33.5 

-46.4 

251.3 

23.9 

22.6 

20.6 

66.0 

6109.6 

449.0 

-34.7 

-47.7 

252.9 

26.0 

24.9 

20.9 

67.0 

6219.1 

442.0 

-35.5 

-48.2 

253.4 

27.1 

26.0 

21.3 

68.0 

6330.0 

435.0 

-36.6 

-48.7 

253.5 

28.5 

27.3 

21.6 

69.0 

6442.3 

428.0 

-37.4 

-48,9 

253.5 

29.6 

28.4 

21.9 

70.0 

6523.2 

423.0 

-38.7 

-49,8 

253.4 

31.2 

29.9 

22.4 

71.0 

6670.6 

414.0 

-39.7 

-50.4 

253.2 

32.9 

31.5 

22.7 

72.0 

6770.2 

408.0 

-40.6 

99.9 

252.9 

32.3 

30.9 

23.1 

73.0 

6904.8 

400.0 

-41.7 

99.9 

252.4 

30.4 

28.9 

23.5 

74.0 

6989.9 

395.0 

-42.5 

99.9 

251.7 

28.0 

26.6 

23.9 

75.0 

7110.4 

388.0 

-43.5 

99,9 

250,9 

28.6 

27,0 

24.3 

76.0 

7215,0 

382.0 

-44.6 

99,9 

249.8 

30.8 

28,9 

24.6 

77.0 

7320.8 

376.0 

-45.3 

99.9 

248.9 

32.7 

30.5 

25.0 

78.0 

7445.9 

369.0 

-46.3 

99.9 

247.6 

34.5 

31.9 

25.4 

79.0 

7554.6 

363.0 

-47.3 

99,9 

246,4 

35,3 

32,3 

25.8 

80.0 

7664.5 

357.0 

-48.5 

99,9 

245.6 

37,1 

33.8 

26.2 

81.0 

7794.5 

350.0 

-49,7 

99.9 

245.4 

40.6 

36.9 

26.6 

82.0 

7907.4 

344.0 

-50.6 

99.9 

245.7 

45.0 

41.0 

26.9 

83.0 

8022.0 

338.0 

-51.2 

99,9 

245.7 

47,6 

43.4 

27.3 

84.0 

8138.3 

332.0 

-51.8 

99.9 

245.4 

47.6 

43.3 

27.6 

85.0 

8236.7 

327,0 

-51.5 

99.9 

245.2 

46.4 

42.2 

2B.0 

86.0 

8377.5 

320.0 

-50.6 

99.9 

245.3 

44.2 

40.2 

28.4 

87.0 

8501.0 

314.0 

-50,1 

99.9 

245.9 

44,9 

41.0 

28.8 

88.0 

3605.8 

309.0 

-50.3 

99.9 

245,9 

46,9 

42.8 

29.2 

89.0 

8733.8 

303.0 

-50.3 

99.9 

245.4 

49.5 

45.0 

29.7 

90.0 

8842.4 

298.0 

-50.6 

99,9 

244.3 

53,0 

47.7 

30.0 

91.0 

0952.5 

293.0 

-51,2 

99,9 

243.8 

54,9 

49,3 

30.3 

92.0 

9087,0 

287.0 

-51.4 

99,9 

243.3 

55.3 

49.4 

30.7 

93.0 

9201.0 

282.0 

-52.0 

99.9 

242.7 

55.0 

48.9 

31.1 

94.0 

9316.9 

277.0 

-52.0 

99.9 

242.4 

53.9 

47.7 

31.5 

95.0 

9435.0 

272.0 

-51.5 

99.9 

242.4 

53,3 

A7.3 

32.0 

96.0 

9579,8 

266.0 

-51.7 

99.9 

242.5 

53.9 

47.8 

32.4 

97.0 

9702.7 

261.0 

-52.4 

99.9 

242,5 

53,3 

47.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
P*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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155  14.  0 


V COMP 

. POT  T 

€ PDT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SFC. 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

5.4 

296,7 

298.0 

0.4 

40.6 

13.8 

80. 

5.9 

297.1 

298.5 

0.4 

42.2 

14.2 

80. 

6.3 

297.8 

299,0 

0.4 

39.6 

14,7 

80. 

>.a 

298.3 

299.4 

0.3 

36.4 

15.2 

79, 

7.4 

298.1 

299.1 

0.3 

35.2 

15.7 

79, 

3.0 

298.5 

299,4 

0.3 

34.5 

16.1 

79. 

3.7 

298.7 

299.6 

0.2 

33.4 

16.6 

78. 

8.8 

298.8 

299.6 

0.2 

33.2 

17.0 

78. 

8.8 

298.9 

299.6 

0.2 

32.7 

17.5 

78. 

8.5 

299.3 

300.0 

0.2 

30.7 

18.0 

77. 

8.1 

299,4 

300.0 

0.2 

28.3 

18.4 

77, 

7.8 

299.6 

300.1 

0.1 

26.3 

18.9 

77. 

7.6 

299.6 

300.0 

0.1 

25.7 

19.3 

77. 

7.7 

299.8 

300.1 

0.1 

25.0 

20.0 

77. 

7.8 

300.1 

300.5 

0.1 

25.5 

20.6 

77, 

3.1 

300.1 

300.5 

0.1 

26.9 

21.2 

76. 

3.4 

300,5 

300.8 

0.1 

28.5 

21.7 

76. 

3,9 

299.8 

300.1 

0.1 

29.5 

22.3 

76. 

9.5 

300,4 

300.7 

O.l 

30.4 

23.2 

76, 

9.5 

300.5 

999,9 

99,9 

999,9 

23.9 

76. 

9,2 

300.8 

999,9 

99.9 

999.9 

24.9 

76. 

8.8 

300. B 

999.9 

99,9 

999.9 

25.2 

76. 

9.4 

301.1 

999.9 

99,9 

999,9 

26.0 

76, 

10,7 

300,9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

76. 

11.8 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

76. 

13.1 

301,7 

999,0 

99,9 

999,9 

28.1 

75, 

14.1 

301,7 

999.9 

99,9 

999.9 

28,9 

75, 

15.4 

301.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

75. 

16.9 

301.7 

999.9 

99.9 

, 999.9 

30.6 

75. 

13.6 

302.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

74. 

19.6 

302.7 

999.9 

99,9 

999.9 

32.3 

74. 

19.8 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

74. 

19.4 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

34.8 

74. 

18.5 

308.3 

999,9 

99.9 

999.9 

35.4 

73, 

13.4 

310.6 

999,9 

99,9 

999.9 

36.6 

73. 

19.2 

311.8 

999,9 

99.9 

999.9 

37.7 

73. 

20.6 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

73. 

22.9 

314,7 

999,9 

99.9 

999,9 

40.3 

72. 

24,3 

315.3 

999.9 

99,9 

999,9 

41.2 

72. 

24.9 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

72. 

25.2 

317.7 

999.9 

99,9 

999.9 

43,7 

72. 

23.0 

319.3 

999.9 

99.9 

999,9 

44,9 

71, 

2V.7 

321.7 

999,9 

99.9 

999.9 

46.2 

71, 

24.8 

323.5 

999,9 

99.9 

999.9 

47.8 

71. 

24.6 

324.1 

999.9 

99,9 

999.9 

49.1 

71. 

ST/ITICM  NO.  520 
PlTTSBUftG,  PA 


A FEBRUARY  1975 

2035  GMT  155  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C - 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

PG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.9 

98.0 

9827.8 

256.0 

-52.4 

99.9 

243.0 

51.0 

45.4 

23.1 

325.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

70. 

33.3 

99.0 

9955.3 

251.0 

-52.3 

99.9 

244.0 

49.24 

44.2 

21.5 

328.0 

999,9 

99,9 

999,9 

51.9 

70. 

33.7 

100.0 

10085.5 

246.0 

-52.3 

99.9 

244,7 

48.0* ** 

43.4 

20.6 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

70. 

34.3 

101.0 

10245.2 

240.0 

-52.4 

99.9 

243.8 

46.4* 

41.7 

20.5 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

70. 

34.7 

102.0 

10381.5 

235.0 

-52.0 

99.9 

242.8 

45.3* 

40.3 

20.7 

334.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

70. 

35.1 

103.0 

10492.9 

231.0 

-51.4 

99.9 

242.'3 

45.1* 

40.0 

21,0 

337.3 

999,9 

99,9 

999,9 

56,7 

70. 

35.5 

104.0 

10635.1 

226.0 

-51.2 

99,9 

242,7 

47,0* 

41.8 

21.5 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.9 

69. 

35.9 

105.0 

10751.1 

222.0 

-51.5 

99,9 

243,2 

48,8* 

43.6 

22.0 

340.9 

999,9 

99.9 

999.9 

59.0 

69. 

36.3 

106.0 

10898.7 

217.0 

-52.3 

99.9 

243-4 

47.9* 

42.9 

21.4 

341.9 

999,9 

99,9 

999.9 

60.3 

69. 

36.7 

107.0 

11049.6 

212.0 

-52.1 

99.9 

243.6 

45.3* 

40.6 

20.2 

344.5 

999,9 

99,9 

999.9 

61.5 

69. 

37.2 

108. 0 

11172.6 

208.0 

-53.2 

99,9 

244,1 

42,6* 

38.3 

18.6 

344.6 

999,9 

99,9 

999,9 

62.7 

69. 

37.6 

109.0 

11297.5 

204.0 

-54.0 

99.-9 

244.9 

43.5* 

39.4 

18.4 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

69, 

38.1 

110.0 

11424.5 

200.0 

-54.3 

99.9 

245.8 

48.1* 

43, «> 

19.7 

346.8 

999,9 

99.9 

999.9 

64.9 

69. 

38.6 

111.0 

11619.9 

194.0 

-54.1 

99.9 

245.7 

50.2* 

45,7 

20.7 

350,1 

999,9 

99,9 

999,9 

66.6 

69. 

39.1 

112.0 

11753.5 

190.0 

-54.3 

99,9 

244,9 

47.3* 

42.8 

20.1 

351.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

69. 

39.6 

113.0 

11889.9 

186.0 

-54.3 

99.9 

244.6 

43.8* 

39.6 

1J.8 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

69. 

40.1 

114.0 

12029.2 

182.0 

-54.3 

99.9 

245.0 

43.6* 

39.5 

18.4 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

69. 

40.6 

115.0 

12171.8 

178.0 

-54.0 

99,9 

245,0 

44.5* 

40.4 

19,8 

359,1 

999,9 

99,9 

999,9 

72,0 

69. 

41.3 

116.0 

12354.5 

173.0 

-54.3 

99.9 

245.6 

45.5* 

41.5 

18.8 

361.5 

999.9 

99,9 

999.9 

73.8 

68. 

41.8 

117.0 

12504.6 

169.0 

-54.0 

99.9 

247.4 

47.8* 

44.1 

18.4 

364.4 

999,9 

99,9 

999,9 

75.1 

68. 

42.3 

118.0 

12658.6 

165.0 

-53.4 

99.9 

243.7 

48.8* 

45.5 

17.7 

368.0 

999,9 

99,9 

999,9 

76,8 

68, 

42.8 

119,0 

12816.4 

161.0 

-54.0 

99,9 

248,7 

46.8* 

43.6 

17,0 

369,5 

999.9 

99,9 

999.9 

78.1 

68. 

43.4 

120.0 

13018.6 

156.0 

-54.6 

99.9 

247.6 

41,6* 

38.4 

15.9 

371.8 

999,9 

99,9 

999.9 

80.0 

68. 

43.8 

121.0 

13142.7 

153.0 

-55.3 

99.9 

247.3 

39»0* 

36.0 

15,0 

372.8 

999.9 

99,9 

999.9 

80.9 

68. 

44.4 

122.0 

13269.1 

150.0 

-55.3 

99,9 

247,0 

39,8* 

36.  C 

15.6 

374,9 

999.9 

99,9 

999,9 

81.8 

68. 

44.9 

123.0 

13441.6 

146.0 

-55.3 

99,9 

245.5 

41,4* 

37,6 

17.1 

377,8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

6 8. 

45.4 

124.0 

13618.6 

142.0 

-55.9 

99.9 

244.4 

41.0* 

36.9 

17.7 

379.7 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

68. 

46.0 

125.0 

13754.8 

139.0 

-55.1 

99.9 

246.2 

42.4* 

38,8 

17.1 

383.4 

999,9 

99.9 

999,9 

85.6 

68. 

46o6 

126.0 

13988.8 

134.0 

-55.1 

99,9 

249.4 

41,5* 

38.8 

14.6 

387,5 

999,9 

99,9 

999,9 

87,9 

68. 

47.2 

127.0 

14133.2 

131.0 

-55.6 

99.9 

250.0 

38.1* 

35.8 

13.1 

389,1 

999,9 

99.9 

999.9 

89.0 

68. 

47.7 

128.0 

14331.0 

127. C 

-55.3 

99.9 

248.4 

39.4* 

36.6 

14.5 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.0 

68. 

48.3 

129.0 

14483.5 

124.0 

-55.4 

99.9 

246.5 

42.4* 

38  .9 

16,9 

395.6 

999,9 

99,9 

999.9 

91,7 

68. 

48.S 

130.0 

14639.6 

121.0 

-55.6 

99.9 

246,0 

43,8* 

40.0 

17.8 

398.0 

999,9 

99.9 

999.9 

93.0 

68. 

49.5 

131.0 

14853.7 

117.0 

-55.9 

99.9 

247.2 

48,7* 

44.9 

18.9 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

68. 

50.0 

132.0 

15075.0 

113.0 

-56.1 

99,9 

248.2 

47,8* 

44.4 

17.7 

405.0 

999,9 

99,9 

999,9 

96.8 

68. 

50.5 

133.0 

15246.1 

110.0 

-55.9 

99.9 

250.0 

39.1* 

36.8 

13.4 

408.4 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

68. 

51.2 

134.0 

15422.7 

107.0 

-54.3 

99.9 

255.6 

35.2* 

34.0 

8.8 

414,7 

999.9 

99,9 

999,9 

99.0 

6 8, 

51.9 

135.0 

15667.8 

103.0 

-52.7 

99.9 

256.1 

41.5* 

40,3 

10.0 

422.3 

999,9 

99,9 

999,9 

100.4 

68. 

52.7 

136.0 

15858.7 

100.0 

-52.7 

99,9 

254,0 

39.8* 

38.3 

11.0 

425.9 

999,9 

99.9 

999.9 

102.9 

69. 

53.5 

137.0 

16122.2 

96.0 

-52.7 

99.9 

255.2 

33.1* 

32.0 

8.4 

430.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

69. 

54.3 

138.0 

16326.5 

93.0 

-54.3 

99.9 

255.0 

38.1* 

36.8 

9.9 

431.7 

999.9 

99.9 

999,9 

105.8 

69. 

55.1 

139.0 

16608.1 

89.0 

-54.6 

99,9 

256.8 

35.3* 

34.4 

3.1 

436.5 

999,9 

99,9 

999,9 

108.4 

69, 

56.0 

140.0 

16902.7 

85.0 

-54.3 

99.9 

260.3 

41,4* 

40.8 

7.0 

442.9 

999,9 

99.9 

999.9 

109.3 

69. 

56.8 

141.0 

17132.6 

82.0 

-55.1 

99.9 

259.6 

36.9* 

36.3 

6.6 

445.9 

999,9 

99,9 

999,9 

112.0 

69. 

57.8 

142.0 

17450.9 

78.0 

-56.6 

99,9 

258,7 

19,6* 

19,2 

3.9 

449.3 

999,9 

99.9 

999.9 

113.3 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO*  520 
PITTSRURGf  PA 


6 FERPUARY  1975 

2035  GMT  155  lA.  O 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

P/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

58.6 

143,0 

17699.7 

75.0 

-56.7 

99.9 

249.0 

23.8* 

22.2 

3.5 

454,0 

999,9 

99,9 

999,9 

114.3 

69, 

59*5 

144.0 

17957.9 

72,0 

-57.6 

99.9 

248.0 

17.0* 

15.7 

i».3 

457.6 

999,9 

99.9 

999.9 

115.9 

69. 

60.3 

145.0 

18318.9 

68.0 

-57.6 

99.9 

237.4 

12.3* 

10.3 

■S.6 

465.1 

999,9 

99.9 

999.9 

116.0 

69. 

61*2 

146.0 

18602.8 

65.0 

-59.1 

99,9 

234.2 

22.7* 

18.4 

13.3 

467.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.9 

69. 

62.0 

147.0 

18999.2 

61.0 

-61.0 

99.3 

239.3 

32.8* 

28.2 

16.8 

472.1 

999.9 

99.9 

999.9 

118.4 

69. 

62.9 

148.0 

19311.2 

58.0 

-62.9 

99.5 

246.9 

21,3* 

19.6 

B.3 

474,8 

999,9 

99,9 

999.9 

120.3 

69, 

63.9 

149.0 

19638.7 

55,0 

-62.5 

99.9 

254.8 

21.7* 

20.9 

5.7 

482,9 

999,9 

99,9 

999,9 

121.0 

69. 

66. 8 

150.0 

19985.1 

52,0 

-62.1 

99.9 

249.9 

40.8* 

38.3 

14.0 

491.6 

999.9 

99.9 

999.9 

122.5 

69, 

65.8 

151.0 

20478.8 

48.0 

-63.0 

99.9 

250.8 

29,9* 

28.2 

9.8 

500.8 

999,9 

99.9 

999,9 

125,0 

69. 

66.9 

152.0 

20874.0 

45.0 

-65.1 

99.9 

259.0 

31.7* 

31.1 

6.0 

505.0 

999.9 

99,9 

999,9 

126.8 

69. 

68.2 

153.0 

21294.6 

42.0 

-64.9 

99.9 

263.2 

28,6* 

28.4 

3.4 

515.5 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

69. 

69.4 

154.0 

21747.8 

39.0 

-63.8 

99.9 

259.9 

43.0* 

42.3 

7.5 

529.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

TO. 

70.6 

155.0 

22237.8 

36.0 

-64.6 

99.  5 

260.3 

30.7* 

30.3 

5.2 

539,8 

999.9 

99.9 

999.9 

134.5 

70. 

72.0 

156.0 

22773.0 

33.0 

— ol.  7 

99.5 

259.8 

24.7* 

24.3 

4.4 

560.8 

999,9 

99,9 

999,9 

136.4 

70. 

73.6 

157,0 

23577,8 

29.0 

-59.3 

99,9 

255.9 

27.8* 

26.9 

i.7 

588.8 

999.9 

99.9 

999.9 

139.5 

70. 

75.3 

158.0 

24023.3 

27.0 

-61.4 

99.9 

262.2 

32.4* 

32.1 

4.4 

595.0 

999.9 

99.9 

999.9 

142.2 

70. 

77,2 

159.0 

25021.2 

23.0 

-60.0 

99.9 

258.9 

20.3* 

20.0 

3.9 

627.1 

999,9 

99.9 

999.9 

145.5 

71. 

79.2 

160.0 

25892.9 

20.0 

-60.5 

99.9 

263.1 

12,9* 

12.8 

i.5 

651.0 

999,9 

99.9 

999,9 

147.5 

71. 

81.5 

161.0 

26905.3 

17.0 

-60.5 

99,9 

255.2 

60.5* 

39.1 

10.3 

682.0 

999,9 

99.9 

999,9 

152.0 

71. 

86.3 

162.0 

28122.1 

16.0 

-57.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

729.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

loss 


STATION  NO.  S20 
PITTSBURG.  PA 


* FEBRUARY  1975 

2315  GMT  153  IT.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

8.0 

359.0 

963.8 

-0.2 

-1.5 

250.0 

3.6 

3.6 

1.2 

276,3 

28  5.5 

3.6 

91.0 

0.0 

0. 

0.3 

9.0 

669.3 

953.0 

0.0 

-0.6 

270.1 

6.9 

6.9 

-0.0 

277.5 

28  7.6 

3.9 

95.8 

0.3 

78. 

0.6 

10.0 

533.7 

963.0 

-1.6 

— 1.8 

269.6 

7.0 

7.0 

0.1 

276,6 

285,8 

3.5 

97,9 

0.3 

80. 

l.i 

11.0 

666.3 

930.0 

-2.0 

-2.J 

267.5 

7.8 

7.8 

0.3 

277.3 

286.6 

3.5 

100,9 

0.5 

86. 

1.6 

12.0 

730.2 

920.0 

-2.5 

-2.  j 

269.0 

9.0 

9.0 

J.2 

277.6 

286.6 

3.5 

100.8 

0.6 

86. 

1.8 

13.0 

836.6 

908.0 

-3.1 

-3.1 

272.0 

10.0 

10.0 

-0.3 

278.0 

286.7 

3.3 

100.7 

0.9 

86. 

2.1 

16.0 

930.8 

897.0 

-3.9 

-3.9 

273.5 

10.2 

10.2 

-0.6 

278.2 

266.5 

3.2 

100.6 

1-1 

87. 

2.5 

15.0 

1019.6 

887.0 

-6.6 

-6.6 

273-,2 

9.5 

9.5 

-0,5 

278.6 

286.8 

3.1 

100.3 

1.3 

88. 

3.0 

16.0 

1135.6 

876.0 

-5.6 

-5.5 

273.6 

9,6 

9,6 

-0,6 

278.6 

286.3 

2.9 

99,6 

1.6 

89. 

3.3 

17.0 

1225.8 

866.0 

-6.3 

-6.6 

273.9 

10.1 

10.1 

-0.7 

278.6 

285.8 

2.7 

99.6 

1.8 

90. 

3.7 

18.0 

1326.0 

853.0 

-6.9 

-7.. 

276.9 

10.1 

10.1 

-0.9 

278.9 

285.9 

2.6 

98.6 

2.0 

90. 

6.0 

19.0 

1618.0 

863.0 

-7.7 

-7.J 

276.6 

9.7 

9.6 

* W * ** 1 

279.1 

285.8 

2.5 

99.0 

2.2 

91. 

6.6 

20.0 

1520.2 

832.0 

-8.2 

276.3 

9,7 

9.7 

-l.l 

279,5 

286.0 

2.6 

98.6 

2.6 

91. 

6.8 

21.0 

1633.0 

820.0 

-8.7 

-9.0 

272.7 

10.0 

10.0 

-0.5 

280.2 

286.6 

2.6 

97.9 

2.7 

92. 

5.1 

22.0 

1723.0 

810.0 

-9.6 

-9.8 

270.7 

10.3 

10.3 

-0.1 

280.2 

286.3  - 

2.2 

97.7 

2.8 

92. 

5.5 

23.0 

1833.6 

799.0 

-10.1 

-10.3 

271.7 

10.7 

10.7 

-0,3 

280.7 

286.6 

2.2 

98.6 

3.1 

91. 

5.0 

26.0 

1930.6 

789.0 

-ll.O 

-11.2 

271,5 

11.3 

11,3 

-0.3 

280.8 

286.6 

2.1 

98.5 

3.3 

92. 

6.2 

25.0 

2028.6 

779.0 

-11.6 

-11.0 

269,6 

11.8 

11.8 

O.l 

281.6 

286.9 

2.0 

98.7 

3.6 

92. 

6.6 

26.0 

2167.8 

767.0 

-11.3 

-11. » 

266,9 

12.2 

12.2 

0.7 

282.8 

288.5 

2.1 

98.9 

3.9 

91. 

6.9 

27.0 

2268.6 

757.0 

-11.3 

-ll.v 

268.0 

12.5 

12.5 

0,6 

283.8 

289.6 

2.1 

99.2 

6.1 

91. 

7.3 

2B.0 

2350.7 

767.0 

-11.6 

-11.7 

268.8 

12.7 

12.7 

0.3 

286.6 

290.6 

2.1 

99,1 

6,6 

91. 

7.7 

29.0 

2653.9 

737.0 

-12.1 

-12.3 

263.7 

13,0 

13.0 

C.3 

285.1 

290.7 

2.0 

98.5 

6.7 

91. 

8.1 

30.0 

2567.9 

728.0 

-12.7 

-13.0 

267.6 

13.5 

13.5 

0.6 

285.6 

290.8 

1.9 

97.3 

5.0 

91. 

8.5 

31.0 

2653.5 

718.0 

-13.0 

-13.5 

265.6 

16.1 

16.1 

i.l 

266.2 

291,5 

1.9 

96,1 

5.3 

91. 

8.9 

32.0 

2769.7 

709.0 

-13.1 

-13.0 

266,6 

16,3 

16.3 

U6 

287,1 

292.6 

1.9 

96.1 

5.7 

90. 

9.3 

33.0 

2857.8 

699.0 

-16.0 

-16.5 

266.7 

16.2 

16,2 

1.3 

287.3 

292.6 

1.8 

96.0 

6.0 

90. 

9.7 

36.0 

2956.2 

690.0 

-16.5 

-15.0 

265.6 

16.0 

16  .0 

l.l 

287.8 

292.7 

1.7 

95.9 

6.6 

89. 

10.1 

35.0 

3055.6 

681.0 

-15.5 

-16.0 

266.1 

13.8 

13.8 

0,9 

287.8 

292,3 

1.6 

95.7 

6,7 

89. 

10.5 

36.0 

3178.5 

670.0 

-16.0 

-16.6 

265.3 

13.6 

13,5 

1.1 

238.5 

292.9 

1.6 

95.6 

7.0 

89. 

10.9 

37.0 

3280.3 

661.0 

-16.9 

-17.6 

263.9 

13.1 

13.0 

i.6 

288.7 

292.9 

1.5 

95.5 

7.6 

89. 

11.2 

38.0 

3396.7 

651.0 

-17.5 

-18.3 

263.2 

12.9 

12.8 

1.5 

289.1 

293.2 

1.6 

96.0 

7.6 

89. 

11.7 

39.0 

3698.8 

662.0 

-18.2 

-19,1 

262,5 

13.1 

12.9 

1.7 

289.5 

293,3 

1.3 

93.0 

7.9 

88. 

12.1 

60.0 

3606.2 

633.0 

-18.9 

-19.0 

262.0 

13.5 

13.6 

1,9 

289.9 

293,6 

1.3 

92.7 

S.2 

88. 

12.6 

61.0 

3722.6 

623.0 

-20.0 

-20.0 

261.3 

13.8 

13.7 

7.1 

290.0 

293.6 

1.2 

92.3 

3.5 

88. 

12.8 

62.0 

3830.6 

616.0 

-20.9 

-21.5 

260.0 

16.1 

13.9 

2.6 

290.1 

293.3 

1.1 

92,6 

3.9 

88. 

13.2 

63.0 

3951.5 

606.0 

-22.0 

-22.9 

258.8 

16.6 

16.3 

2.8 

290,2 

293.2 

1.0 

92.9 

9.2 

87. 

13.6 

66.0 

6061.9 

595.0 

-22.8 

-23.6 

257,8 

15.6 

15.0 

:i.3 

290.5 

293.3 

0.9 

92.8 

9.5 

87. 

13.8 

65.0 

6161.0 

587.0 

-23.6 

-26.2 

257.6 

15.9 

15,5 

3.5 

290.7 

293.6 

0.9 

96.5 

9.7 

87. 

16.2 

66.0 

6273.9 

578.0 

-26.3 

-26.6 

256.6 

16.6 

16.2 

3.9 

291.2 

293.9 

0.9 

97,2 

10.1 

87. 

16.6 

67.0 

6375.7 

570.0 

-23.5 

-27,0 

255.6 

16.9 

16.3 

^'.2 

293.3 

295.6 

0,7 

68.6 

10.5 

86. 

16.9 

68.0 

6692.2 

561.0 

-23.3 

-30. 

255.0 

16.6 

16.0 

6.3 

296.8 

296.5 

0.5 

52.0 

10.8 

86. 

15.2 

69.0 

6597.2 

553.0 

-23.9 

-31.5 

256.6 

16.2 

15.6 

6.3 

295.3 

296.9 

0.5 

69,1 

11.1 

86. 

15.7 

50.0 

6703.5 

565.0 

-26.8 

-33.0 

256.8 

15.6 

15.0 

6.1 

295.5 

296.8 

0.6 

66.1 

11.6 

85. 

16.1 

51.0 

6838.0 

535.0 

-25.6 

-36.3 

255.3 

15,3 

16.8 

3.9 

296.2 

297.5 

0.6 

63*1 

11.9 

85. 

16.6 

52.0 

6967.2 

527.0 

-26.2 

-35.3 

255.3 

15.2 

16.7 

3.9 

296.6 

297.7 

0.6 

62.0 

12.2 

85. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  flcEN  INTERPCLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAr;  6 DEG 


1056 


STATION  NO.  520 
PITTSBURG,  PA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  153  IT.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  7 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AT 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.9 

53.0 

5057.7 

519.0 

-26.9 

-36.1 

253.9 

15.1 

16.5 

6.2 

297.1 

298,6 

0.6 

50.1 

12.7 

86. 

1T.3 

56.0 

5155.5 

512.0 

-27.8 

-36.9 

252.6 

15.0 

16,3 

6,5 

297,1 

298.3 

0.6 

50.3 

13.0 

86. 

IT.R 

55.0 

5268.6 

506.0 

-28.9 

-36.. 

251.3 

15.1 

16.3 

6.9 

297.2 

298.3 

0.3 

69.6 

13.6 

83, 

18.2 

56.0 

5397.1 

695.0 

-29.9 

-37.3 

251.1 

15.3 

16.5 

3.0 

297.6 

298.6 

0.3 

68.1 

13.8 

83. 

18.6 

57.0 

5513.0 

687.0 

-30.8 

-38.  \ 

251.1 

15.5 

16.7 

5.0 

297.6 

298,6 

0.3 

68.5 

16.2 

83. 

19.1 

58.0 

5630.6 

679,0 

-31.6 

-39,  > 

250,6 

15.6 

16.7 

5.2 

298.1 

298.9 

0,3 

67.1 

16.6 

82. 

19.6 

59.0 

5769.3 

671.0 

-32.8 

-60.6 

269.7 

15.6 

16.6 

5.6 

298.0 

298.8 

0.2 

66.6 

16.9 

82. 

19.9 

60.0 

5856.5 

666.0 

-33.8 

-61.9 

267.8 

15.7 

16.5 

5.9 

298.2 

298.8 

0.2 

63.1 

15.3 

82. 

20.2 

61.0 

5976.2 

656.0 

-36.6 

-66. 

267,6 

15.8 

16.6 

o.  1 

298,6 

299,2 

0.2 

37.2 

15.6 

82. 

20.7 

62.0 

6086.2 

669.0 

-35.2 

-63.  - 

268.2 

16.1 

16.9 

b.O 

299.1 

299.7 

0.2 

63.8 

16.1 

81. 

21.2 

63.0 

6209.3 

661.0 

-36.2 

-63.3 

269.8 

16.6 

15.6 

299.5 

300.1 

0.2 

67.2 

16.5 

81. 

21.6 

66.0 

6320.1 

636.0 

-37.6 

-63.7 

250.2 

16.9 

15.9 

5.7 

299.3 

209.9 

0.2 

50.9 

16.8 

Bl. 

21.9 

65.0 

6632.1 

627,0 

-38,6 

-66.0 

268.6 

17.6 

16.2 

299.2 

299.8 

0.2 

55.8 

17,3 

01. 

22.3 

66.0 

6578.2 

618.0 

-39.6 

-63.9 

265.5 

17.8 

16.2 

7,6 

300.0 

300.6 

0.2 

61.6 

17.7 

SO. 

22.7 

67.0 

6693.6 

611.0 

-60.5 

99.9 

263,1 

18.5 

16.5 

8.6 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.1 

80. 

23.1 

68.0 

6810.6 

606.0 

-61.7 

99.9 

262.1 

19.2 

17.0 

9.0 

299,9 

999.9 

99,9 

999,9 

18.5 

79, 

23.6 

69.0 

6965.6 

396.0 

-62.8 

99,  ) 

263,2 

19,8 

17.7 

3.9 

300,2 

999,9 

99,9 

999,9 

19.1 

79. 

26.0 

70.0 

7068.6 

390,0 

-63,7 

99,9 

266,7 

19,9 

18.0 

3.5 

300.6 

999,9 

99,9 

999,9 

19.5 

78. 

26.5 

71.0 

7187.3 

382.0 

-65.1 

99.9 

265.0 

19.8 

18.0 

8.6 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

78. 

26.9 

72.0 

7310.5 

375.0 

-66.6 

99.9 

266.1 

20.0 

18.0 

8.7 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

78. 

25.3 

73.0 

7635.5 

368.0 

-67.2 

99,9 

263.6 

20.5 

18.6 

9.1 

300.7 

999.9 

99,9 

999,9 

21.1 

77. 

25.8 

76.0 

7563.9 

362.0 

-68.7 

99.9 

263.6 

21.3 

19.1 

9.5 

300.2 

999,9 

99.9 

999.9 

21.7 

77. 

26.1 

75.0 

7653.6 

356.0 

-69.6 

99.9 

263.5 

21.6 

19.3 

9.6 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

77. 

26.6 

76.0 

7783.6 

369.0 

-50.6 

99.  ; 

261.8 

21.3 

18.8 

10.1 

300.7 

999,9 

99,9 

999,9 

22.7 

76. 

27.0 

77.0 

7915.1 

362.0 

-51.7 

99,9 

239.3 

21.3 

18.3 

10.8 

301.0 

999.9 

99,9 

999.9 

23.2 

76. 

27.5 

78.0 

8010.6 

337,0 

-52,6 

99,9 

237,6 

23.3 

19.6 

12.5 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

76. 

27.8 

79.0 

8126.2 

331.0 

-53.7 

99.9 

237.2 

25.5 

21.5 

13.8 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

75, 

28.2 

80.0 

8263.7 

326.0 

-53.6 

99,9 

237.1 

28.9 

26.3 

15,7 

303.3 

999,9 

99,9 

999.9 

26.8 

75. 

28.8 

81.0 

8606.6 

317.0 

-52.2 

99.9 

237,5 

36.2 

28.8 

If  .6 

307,0 

999.9 

99,9 

999,9 

25.8 

76. 

29.1 

82.0 

8528.6 

311.0 

-51.2 

99.9 

237.9 

36.3 

30.8 

19.3 

309.9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

76. 

29.6 

83.0 

8655.3 

305.0 

-50.8 

99.  i 

238.5 

38.3 

32.7 

20.0 

312.3 

999.9 

99.9 

999,9 

27.7 

73, 

30.1 

86.0 

8786.8 

299.0 

-50.5 

99.0 

238.9 

S'* **. 2 

33.5 

20.2 

316.5 

999,9 

99,9 

999,9 

28,7 

72. 

30.6 

85.0 

8917,0 

293.0 

-50,6 

99,9 

238,9 

39.7 

36,0 

20.5 

316.1 

999.9 

99,9 

999.9 

29.9 

72. 

31.1 

86.0 

9052.0 

237.0 

-50.0 

99.9 

233.6 

60.6 

36.6 

2i.2 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

71. 

31.5 

87.0 

9190.0 

281.0 

-50.5 

99.9 

238.0 

61.8 

35,5 

22.2 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

71. 

32.1 

88.0 

9307.0 

276.0 

-50.8 

99,9 

237,9 

65.5 

38.6 

26.2 

321.3 

999,9 

99.9 

999,9 

33.5 

70. 

32.5 

89.0 

9650.1 

270.0 

-50.9 

99,9 

238.0 

65.7 

39.6 

26.7 

323.2 

999.9 

99,9 

999.9 

36.7 

70. 

32.9 

90.0 

9596.6 

266.0 

-50.8 

99.3 

238.6 

65.7 

39.0 

23.8 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35,9 

70. 

33.6 

91.0 

9721.0 

259.0 

-50.6 

99.0 

239.6 

66.7 

38.6 

22.6 

. 327.5 

999.9 

99.9 

999,9 

37.0 

69. 

33.9 

92.0 

9925,3 

251.0 

-50,9 

99.9 

260.7 

66,7 

39.0 

21,9 

330.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

69. 

36.6 

93.0 

10056.3 

266.0 

-50,8 

99,9 

261.2 

65,1 

39.5 

21.7 

332.1 

999.9 

99,9 

999.9 

39.7 

69. 

36.9 

96.0 

10190.2 

261.0 

-50.5 

99.9 

260.7 

65.3 

39.5 

22.2 

336,5 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

68. 

35.3 

95.0 

10326.7 

236.0 

-51.1 

99.9 

239.8 

65.6 

39.2 

22.8 

335.6 

999.9 

99.9 

999,9 

62.2 

68. 

35.9 

96.0 

10696.0 

230.0 

-51.7 

99.9 

239.5 

65.7 

39.6 

23.2 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

68. 

36.3 

97.0 

10636.6 

225.0 

-52.2 

99.  3' 

260.6 

65.8 

39.9 

22.6 

338.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

68. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  520 
PITTSBURG#  PA 


6 FFBROARY  1975 

2315  GMT  153  IT.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEMP 

DEW  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.8 

98.0 

10781.9 

220.0 

-52.2 

99."; 

242.0 

45.2 

39.9 

2i.2 

340.8 

999,9 

99.9 

999.9 

46.3 

67. 

3T.3 

99.0 

10930.6 

215.0 

-52.3 

99.' 

242.7 

44.0  • 

39,1 

21',  2 

342.8 

999,9 

99,9 

999,9 

47,6 

67. 

37.8 

100.0 

11052.1 

211.0 

-52.5 

99.9 

242,4 

43,2 

38.3 

20,0 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

67. 

38.3 

101.0 

11238.5 

205.0 

-52.5 

99.0 

241.9 

42.4 

37.4 

19.9 

347.2 

999.9 

99,9 

999,9 

50.2 

67. 

38.9 

102.0 

11398.1 

200.0 

-52.6 

99.9 

242.  1 

41.1 

36.3 

19.2 

349.4 

999,9 

99,9 

999.9 

51.7 

67. 

39.3 

103.0 

11528.4 

196.0 

-53.3 

99.9 

242.8 

41.4 

36.8 

13.9 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

67. 

39.9 

104.0 

11661.1 

192.0 

-53.4 

99.  » 

244.3 

42.3 

.38.1 

13.4 

352.3 

999.9 

99,9 

999.9 

54,2 

6 7, 

60.4 

105.0 

11831,0 

187.0 

-53.3 

99. 

245.0 

41.4 

37.5 

17.5 

355.2 

999,9 

69,9 

999.9 

55.5 

67. 

40.9 

106.0 

11970.3 

183.0 

-53.4 

99.9 

245.0 

39.6 

35.9 

IS. 7 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

67, 

41.4 

107.0 

12112.3 

179.0 

-54.1 

99.9 

244.9 

38.9 

35.2 

16,5 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

67. 

42.0 

108.0 

12257.0 

175.0 

-55.0 

99.9 

244.9 

39.9 

36.1 

16.9 

359.1 

999,9 

99.9 

999.9 

59,1 

67. 

42.5 

109.0 

12404.7 

171.0 

-55.2 

99.9 

244.1 

41.0 

36.9 

17.9 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

67. 

43.1 

110.0 

12594.1 

166.0 

-55.3 

99.9 

243.4 

39.4 

35.2 

I 'l  .6 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

66. 

43.8 

111.0 

12789.1 

161.0 

-55.7 

99.  > 

244.8 

38.1 

34.5 

16.2 

366.7 

999.9 

99,9 

999.9 

63.4 

66. 

44.3 

112.0 

12949.3 

157.0 

-55.7 

99.9 

245.8 

40.4 

36.8 

16,5 

369,3 

999,9 

99,9 

999.9 

64.5 

66. 

44.8 

113.0 

13113.7 

153.0 

-55.8 

99.9 

245.8 

41.8 

38. 1 

IT. 2 

371.8 

999,9 

99.9 

999.9 

65.9 

66. 

45.3 

114.0 

13239.6 

150.0 

-56.3 

99.9 

245.0 

40.8 

37.0 

17.3 

373.1 

999.9 

99.9 

999,9 

67.2 

66. 

45.8 

115.0 

13411.5 

146.0 

-55.8 

99.9 

244.6 

40.8 

. 36.9 

17.5 

376,8 

999,9 

99.9 

999.9 

68.3 

66. 

46.4 

116.0 

13588.4 

142.0 

-55.7 

99,9 

245.4 

44,5 

40,5 

18.6 

380.1 

999,9 

99.9 

999,9 

69,7 

66. 

46.9 

117.0 

. 13770.4 

138.0 

-55.7 

99.9 

246.0 

45.5 

41.5 

13.5 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

66. 

47.4 

118.0 

13909.9 

135.0 

-57.2 

99.9 

246.4 

41.6 

38.1 

IS. 7 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

66. 

47.9 

119.0 

14100.4 

131.0 

-56.8 

99.  j 

247.2 

37.9 

35.0 

14.7 

386.9 

999.9 

99,9 

999,9 

73.8 

66. 

48.4 

120.0 

142A7.3 

128.0 

-56.5 

99.--- 

248.5 

33,2 

35,5 

14.0 

390.1 

999,9 

99.9 

999.9 

74.6 

66. 

48.9 

121.0 

14448.4 

124.0 

-57.3 

99.9 

250.3 

39.5* •• 

37.2 

13.3 

392.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

66  • 

49.4 

122.0 

14603.1 

121.0 

-57.7 

99.9 

252.5 

38.8* 

37.0 

11.7 

394.3 

999,9 

99.9 

999.9 

77.1 

66. 

50.0 

123.0 

14761.7 

118.0 

-57.3 

99,9 

255.5 

35.0* 

33.9 

6.S 

397,7 

999.9 

99,9 

999.9 

78,7 

67, 

50.5 

124.0 

14924.9 

115.0 

-56.3 

99.9 

257.6 

30.4* 

29.7 

6.5 

402.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

67. 

51.1 

125.0 

15093.0 

112.0 

-55.7 

99.9 

253.1 

28.7* 

28.1 

5.9 

406.8 

999,9 

99.9 

999.9 

80.5 

67. 

51.9 

126.0 

15325.1 

108.0 

-55.0 

99.'# 

255.0 

35.4* 

34.2 

9.2 

412,3 

999,9 

99,9 

999,9 

81.  7 

67, 

52.4 

127.0 

15504.9 

105.0 

-55.3 

99,  ? 

253,8 

37,4* 

35,9 

10.5 

415.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

67. 

53.0 

128.0 

15689.9 

102.0 

-55.2 

99.9 

253.6 

34.3* 

32.9 

9.7 

418.8 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

67. 

53.5 

129.0 

15881.0 

99  ..0 

-54.1 

99.9 

253.6 

30.9* 

29.6 

8.7 

424.5 

999.9 

99.9 

999.9 

85.4 

67. 

54.1 

130.0 

16078.5 

96.0 

-54.2 

99,9 

251.2 

30.7* 

29,0 

9,9 

428.0 

999,9 

99,9 

999.9 

86.4 

67, 

54.8 

131.0 

16281.7 

93.0 

-55.0 

99.9 

248.  1 

36,0* 

33.4 

13,4 

4 30.3 

999,9 

99,9 

999.9 

87.6 

67. 

55.3 

132.0 

16490.9 

90.0 

-55.7 

99.9 

247.6 

38.4* 

35.5 

14.6 

433.1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

67. 

55.9 

133.0 

16634.3 

88.0 

-54.9 

99.9 

248.7 

36.6* 

34.1 

13.3 

437.5 

999,9 

99.9 

999,9 

90,3 

67, 

56.4 

134.0 

16856.6 

85.0 

-53.9 

99,  V 

251.1 

34.8* 

32.9 

11.3 

443.8 

999,9 

99.9 

999,9 

91.4 

67. 

57.0 

135.0 

17086.6 

82.0 

-55.3 

99. 

253.0 

35,3* 

33.8 

10.3 

445.4 

999.9 

99,9 

999.9 

92.7 

67. 

57.8 

136.0 

17324.2 

79.0 

-55.7 

99.9 

250.1 

36.8* 

34.6 

12.5 

449.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

68. 

58.7 

137.0 

17570.3 

76.0 

-56.7 

99.9 

247.7 

38.7* 

35.8 

14.7 

452.4 

999.9 

99.9 

999,9 

96.2 

68. 

59.4 

138.0 

17824.9 

73.0 

-58.0 

99.9 

247.6 

41,9* 

38.7 

16.0 

454.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

68. 

60.1 

139.0 

18088.6 

70.0 

-59.2 

99.9 

247.6 

36.2* 

33.4 

13.8 

457.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

68. 

60.9 

140.0 

18362.1 

67.0 

-60.8 

99.9 

247.2 

23.1* 

21.3 

9,0 

460.1 

999.9 

99,9 

999.9 

101.5 

68. 

61.3 

141.0 

16646.6 

64.0 

-61.5 

99.  i 

245,5 

17,3* 

15.7 

7,2 

464.6 

999.9 

99.9 

999,9 

102.0 

68. 

62.1 

142.0 

18843.1 

62.0 

-62.2 

99. V 

242.7 

22.9* 

20.4 

10.5 

467.2 

999.9 

99.9 

999,9 

102.0 

68. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RFEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIGM  NO.  520 
PITTSBURG.  PA 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  153  IT.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  pr 

DTP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/UEC 

OG  K 

no  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

02.9 

143.0 

19148.4 

59.0 

-63.7 

99. '5 

244.4 

35.44 

32.  < 

If  .3 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

' 104.3 

67, 

63.8 

144.0 

19359.7 

57.0 

-64.1 

99.9 

244.2 

29,5* 

26.  i 

12.8 

474.3 

999.9 

99,9 

999,9 

105.8 

57. 

66.7 

145,0 

19690.9 

54.0 

-63.9 

99,9 

256.9 

24.3* 

23.  * 

5.5 

482.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.4 

67. 

65.7 

146.0 

20042.6 

51.0 

-62.2 

99.9 

260.0 

32.3* 

31.  < 

5.6 

494.0 

999.9 

99.9 

999.9 

10B.3 

68. 

66.6 

147.0 

20416.8 

48.0 

-62.6 

99.9 

254.2 

33.9* 

32.  i 

^'.2 

501.8 

999,9 

99,9 

999,9 

111.2 

68. 

67.5 

148.0 

20678.2 

46.0 

-64.3 

99.  y 

264.0 

22.2* 

22.1i 

'.3 

503.8 

999,9 

99,9 

999,9 

111.6 

6 8. 

68.5 

149,0 

21090.5 

43,0 

-64.5 

99.  i 

250.3 

31.6* 

30.  • 

6.4 

513.1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

68. 

69.4 

150.0 

21531.2 

40.0 

-65.7 

99.9 

258.0 

21.9* 

21.  t 

4.6 

520.9 

999.9 

99.9 

999.9 

115.1 

68. 

70.5 

151.0 

21842.3 

38.0 

-66.5 

99.9 

254.4 

22.2* 

21.4 

6.0 

526.5 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

68. 

71.7 

152.0 

22169,8 

36.0 

-66.3 

99,9 

260.2 

18,7* 

18.4 

3.2 

535.3 

999,9 

99.9 

999,9 

117.8 

68. 

72.9 

153,0 

22516.7 

34.0 

-65.5 

99.9 

260.8 

33  .0* 

32.  i 

5.3 

546.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119.2 

69. 

74.3 

154.0 

23079.7 

31.0 

-64.7 

99.9 

265.1 

30.7* 

30.4 

2.6 

562.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.2 

69. 

75.7 

155.0 

23487.8 

29.0 

-63.7 

99.9 

262.4 

33.7* 

33.4 

4.5 

576.4 

999,9 

99.9 

999,9 

125.0 

69, 

77.3 

156.0 

23925.9 

27.0 

-63.9 

99.  J 

270.3 

22.7* 

22.7 

-0,1 

587.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.7 

70. 

78.6 

157,0 

24650.0 

24.0 

-62.6 

99.*^ 

258.6 

41.7* 

40  .8 

e.2 

611.8 

999,9 

99,9 

999,9 

130.9 

70. 

80.1 

158.0 

25184.2 

22.0 

-64.5 

99.0 

258.8 

32.0* 

31.4 

6.2 

621.5 

999.9 

99.9 

999.9 

132.5 

70. 

81.8 

159.0 

26080.1 

19.0 

-64,5 

99,9 

258.9 

15.7 

15. si 

s.o 

648.1 

999,9 

99.9 

999.9 

136.1 

70. 

83.8 

160.0 

26761.7 

17.0 

-63.4 

99,9 

999,9 

99,9 

99, 9| 

9C.9 

672.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

1059 


STATION  NO.  520  i 
PITTSBURG,  PA 

7 FEBRUARY  1975 

615  GMT  1A6  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COM  * ** 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

P/SEr 

M/S  5 : 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.3 

359.0 

966.1 

-2.0 

-6.0 

260.0 

5.1 

5.  1 

0.9 

274,2 

280.7 

2,5 

74.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

434.2 

957.0 

-2.7 

-4.4 

285.4 

12.2 

11. 1 

-3.2 

2T4.2 

281,7 

2.9 

88.2 

0.2 

105. 

0.6 

9.0 

542.5 

944.0 

-3.8 

-4.2 

285.5 

12.2 

11.1 

-3.3 

274.2 

281.9 

3.0 

97.1 

0.3 

105. 

0.9 

10.0 

635.0 

933.0 

-4.7 

-4.9 

285.6 

12.3 

11.  i 

-3.3 

274.2 

281.0 

2.9 

98,7 

0,5 

105. 

1.3 

11. 0 

753.9 

919.0 

-5.6 

-5.0 

286.2 

12.4 

11.  i 

-3,5 

274.4 

281.5 

2,7 

99.8 

0.8 

105. 

1.7 

12.0 

857.0 

907.0 

-6.0 

-6.: 

296.1 

12.8 

12.1 

-3.6 

275.0 

281.9 

2.7 

99.4 

1.1 

106. 

2.1 

13.0 

961.2 

895.0 

-6.9 

-7.:. 

285.4 

13.5 

13.  1 

-3.6 

275.1 

281.7 

2.5 

98. B 

1.4 

106. 

2.4 

14.0 

1057.6 

884.0 

-7.7 

-7.8 

285. b 

13.7 

13.  1 

-?i.6 

275.3 

281.6 

2.4 

99.4 

1.7 

106. 

2.B 

15.0 

1154.9 

873.0 

-8.7 

-8.7 

285.6 

14.2 

13.  * 

-9.8 

275.2 

281.2 

2.3 

100.3 

2.0 

106. 

3.3 

16.0 

1289.1 

858.0 

-9.6 

-9.6 

234.2 

14.0 

13.  < 

-3.4 

275.6 

281.3 

2.2 

100.8 

2.5 

106. 

3.6 

17.0 

1388.8 

847.0 

-10.0 

-10.0 

281.6 

13.2 

12,  • 

-2.7 

276.2 

281.8 

2.1 

100.7 

2.7 

106. 

4.0 

18.0 

1480.3 

837.0 

-10.6 

-lO.o 

275.5 

11.5 

11.  1 

-l.l 

276.5 

281.9 

2.0 

101.2 

3.0 

105. 

4.4 

19.0 

1582.1 

826.0 

-11.2 

-11.2 

273.4 

10.8 

10.  i 

-0.6 

276.9 

282.2 

2.0 

100.6 

3.3 

104. 

4.8 

20.0 

1685.0 

815.0 

-11.7 

-11.3 

275.3 

12.0 

12.0 

-l.l 

277,4 

282.5 

1.9 

99.6 

3.5 

103. 

5.3 

21.0 

1808.3 

802.0 

-11.6 

-11.7 

275.8 

12.9 

12.  ft 

-1.3 

278.8 

284.1 

1.9 

99.1 

3.9 

102. 

5.5 

22.0 

1914.1 

791.0 

-12.2 

-12.2 

275.3 

12.8 

12.8 

-1.2 

279.3 

284.5 

1.9 

99.9 

4.1 

102. 

5.9 

23.0 

2021.1 

780.0 

-12.7 

-12.9 

272.5 

11.6 

11.6 

-0.5 

279,8 

284.8 

1.8 

98.7 

4.3 

102. 

6.2 

24.0 

2119.5 

770.0 

-13.7 

-I3.rt 

272.9 

11.3 

11.8 

-0,6 

279.8 

284.4 

1.7 

99.1 

4.6 

lot. 

6.5 

25.0 

2218.9 

760.  0 

-14.0 

-14.i 

274,5 

12.5 

12.5 

-l.O 

280.5 

28  5.2 

1,7 

99.3 

4.8 

101. 

6.9 

26.0 

2349.9 

747.0 

-14.3 

-14. 

273.9 

12.5 

12.4 

-0.9 

281.6 

286.3 

1.7 

99.8 

5.1 

100. 

7.3 

27.0 

2462.4 

736.0 

-14.7 

-14.' 

273.2 

12.4 

12.4 

-0.7 

282.3 

28  6.9 

1.7 

100.6 

5,4 

100. 

7.6 

23.0 

2566.0 

726.0 

-15.4 

-15. A 

272.6 

12.4 

12.4 

-0,6 

282.7 

287.1 

1.6 

99.7 

5.6 

100. 

8.0 

29.0 

2670.7 

716.0 

-16.1 

-16.1 

271,9 

12.3 

12.3 

-n.4 

283.0 

28  7.3 

1.5 

100.1 

5.9 

99. 

8.5 

30.0 

2776.6 

706.0 

-16.2 

-16.3 

272.7 

12.7 

12.6 

-0.6 

284.0 

288.3 

1.5 

99.6 

6.2 

99, 

8.8 

31.0 

2884.0 

696.0 

-16.8 

-16.9 

273.8 

13.1 

13.0 

-0.9 

284.6 

288.7 

1.5 

98.9 

6.5 

99. 

9.2 

32.0 

2992.7 

686.0 

-17.2 

-17.2 

274.8 

13.6 

13.6 

-l.l 

285,3 

239.4 

1.4 

99,7 

6.8 

99, 

9.5 

33.0 

3091.7 

677.0 

-17.4 

-17.; 

275.4 

14.0 

13.9 

-..3 

286.0 

290.1 

1.4 

90.0 

7.0 

98. 

9.9 

34.0 

3203.2 

667.0 

-18.0 

-18.5 

274.4 

14.1 

14.1 

-l.l 

286.6 

290.5 

1.3 

95.7 

7.4 

98. 

10.2 

35.0 

3316.0 

657.0 

-18.8 

-19.  • 

273.0 

13.9 

13.9 

-0.7 

287,0 

290.6 

1.3 

95.1 

7,7 

98. 

10.7 

36.0 

3453.3 

645.0 

-19.2 

-19.8 

270,1 

13.4 

13.4 

-0.0 

288.0 

291,6 

1.2 

94.9 

8.1 

98. 

11.1 

37.0 

3557.8 

636.0 

-19.9 

-20.5 

269,  1 

13.2 

13.2 

0.4 

288.4 

291.8 

1.2 

94.4 

8.4 

97. 

11.5 

38.0 

3663.5 

627.0 

-20.4 

-21.2 

266.8 

13.6 

13.6 

0.8 

288.9 

292.2 

1.1 

93.4 

8.7 

97. 

11.9 

39.0 

3770.6 

618.0 

-20.1 

-20.9 

265.4 

14.3 

14.3 

1.2 

290.5 

293.9 

1.2 

93.8 

9.0 

97, 

12.3 

40.0 

3879.3 

609.0 

-20.8 

-21. d 

263.5 

14.8 

14.7 

1.7 

290,9 

294.1 

l.l 

92.0 

9,4 

96. 

12.7 

41.0 

4013.9 

598.0 

-21.5 

-22.  ? 

261.6 

15.0 

14.8 

2.2 

291.6 

294.7 

1.0 

89.6 

9.7 

96. 

13.2 

42.0 

4125.6 

589.0 

-22.2 

-23.9 

250.0 

15.2 

15.0 

2.6 

292.1 

294,9 

0.9 

85.9 

10.1 

95. 

13.6 

43.0 

4238.7 

580.0 

-23.1 

-25.- 

259,4 

15.5 

15.2 

2.8 

292.3 

294.9 

0.9 

83,7 

10,5 

94. 

14.0 

44.0 

4353.1 

571.0 

-23.9 

-26.0 

259.2 

15.8 

15*5 

3.0 

292.7 

295,1 

0.8 

82.9 

10.9 

94. 

14.4 

45.0 

4469.0 

562.0 

-24.8 

-27.1 

258.6 

15.7 

15.4 

3.1 

292.9 

295.1 

0.7 

80.7 

11.2 

94. 

14.8 

46.0 

4586  .'3 

553.0 

-25.6 

-28.3 

258.1 

15.7 

15.4 

3.2 

293,3 

295.3 

0.7 

78.1 

11.6 

93. 

15.1 

47.0 

4691.8 

545.0 

-26.3 

-29. H 

257.8 

15.9 

15.5 

293.7 

295.6 

0.6 

74.9 

11.9 

93. 

15.5 

48.0 

4798.5 

537.0 

-27.5 

-30.3 

257.3 

16.4 

16.0 

293,5 

295,2 

0.5 

73.1 

12.2 

92. 

15.9 

49.0 

4920.0 

528.0 

-28.4 

-32.. 

255.9 

17.1 

16.6 

4.2 

293.8 

295,4 

0.5 

70.4 

12.6 

92. 

16.3 

50.0 

5029.2 

520.0 

-29.4 

-33.3 

254.7 

17.4 

16.8 

4.6 

293.8 

295.2 

0.4 

69.0 

13.0 

91. 

16.7 

51.0 

5181.6 

509.0 

-30.4 

-34.9 

254.4 

17.5 

16.8 

4.7 

294.5 

295.8 

0.4 

68.2 

13.4 

91. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 DEG 
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STATIOM  NO.  520 
PfTTSfiURGf  PA 


7 FEBPUARY  1975 
615  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

06  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

17.1 

52.0 

5279.9 

502.0 

-31.4 

-35.0 

254.8 

17.4 

16.8 

17.5 

53.0 

5407.7 

493.0 

-32.6 

-36.0 

255.2 

17.3 

16,7 

17,9 

54.0 

5508,3 

486.0 

-33.5 

-36.7 

254.3 

17.2 

16.5 

ia.3 

55.0 

5624.6 

478.0 

-34.5 

-37.0 

253.2 

17.0 

16.3 

18.7 

56.0 

5772.1 

468.0 

-35.4 

-37.6 

252.0 

17.0 

16.1 

19.1 

57.0 

5876.8 

461.0 

-36.7 

-38.0 

251.1 

17.0 

16.1 

19.5 

58.0 

5997,8 

453.0 

-37,7 

-39.  -i 

250.4 

17.1 

16.1 

19.8 

59.0 

6120.5 

445.0 

-38.6 

-40.3 

250.3 

17.1 

16.1 

20.2 

60.0 

6229.2 

438.0 

-39.6 

-41.8 

250.6 

17.3 

16.3 

20.6 

61.0 

6355.0 

430.0 

-40.7 

99,9 

251.6 

17,8 

16.9 

20.9 

62.0 

6466.6 

423.0 

-41,6 

99.9 

252.7 

18.4 

17.6 

21.3 

63.0 

6579.4 

416.0 

-42.9 

99.9 

254.3 

18.8 

18.1 

21.7 

64.0 

6693.7 

409.0 

-43.9 

99.9 

255.0 

18.8 

18.2 

22.0 

65.0 

6826.0 

401.0 

-45.0 

99.9 

254.9 

13.7 

18.1 

22.6 

66.0 

6960.3 

393.0 

-46,1 

99,9 

252.1 

19,3 

18.3 

22.9 

67.0 

7079,6 

386.0 

-47.3 

99.9 

251.0 

19.8 

18.8 

23.4 

68.0 

7200,4 

379.0 

-48.3 

99.9 

250.4 

20.4 

19.2 

23.7 

69.0 

7322.8 

372.0 

-49,3 

99,9 

250.5 

20,4 

19.3 

24.2 

70.0 

7447,1 

365.0 

-50,2 

99.9 

250.9 

20,5 

19.4 

24,7 

71.0 

7591.6 

357.0 

-51.0 

99.9 

251.3 

20.6 

19.5 

25.1 

72.0 

7720.2 

350.0 

-51.9 

99.9 

251.3 

20.4 

19.3 

25.6 

73.0 

7832.0 

344.0 

-52.7 

99.9 

253.6 

19.7 

18.6 

25.9 

74.0 

7945.6 

338.0 

-52.7 

99.9 

249.9 

19.5 

18.3 

26.3 

75.0 

8061.4 

332.0 

-52.2 

99.9 

249.8 

20.4 

19.1 

26.7 

76.0 

8199.2 

325.0 

-52.5 

99.9 

250.2 

22.3 

20.9 

27.0 

77,0 

8319.6 

319.0 

-52.4 

99,9 

250.7 

24,2 

22.8 

27,4 

78.0 

8442.2 

313.0 

-53.0 

99,  9 

250.7 

26.1 

24.7 

27,8 

79.0 

8567,2 

307.0 

-52.4 

99.9 

250.5 

27.3 

25.7 

28.3 

80.0 

8695.0 

301.0 

-51.8 

99.9 

250.4 

28,3 

26,7 

28.8 

81.0 

8847.8 

294,0 

-51.3 

99.9 

250.5 

29.7 

28,0 

29,3 

82.0 

8981.9 

288.0 

-50.9 

99.9 

250.4 

31.2 

29.4 

29.7 

83.0 

9056.1 

283.0 

-50.2 

99.9 

250.1 

32.5 

30.6 

30.2 

84.0 

9236.0 

277.0 

-50.1 

99.9 

249.4 

33.4 

31.3 

30.7 

85.0 

9355.0 

272,0 

-50.4 

99.  9 

247.4 

32.9 

30.3 

31.3 

86.0 

9525.1 

265.0 

-50.4 

99.  0 

243.4 

32.3 

28.9 

31.7 

87.0 

9649.2 

260.0 

-31,3 

99.9 

242.3 

33.3 

29.5 

32.2 

88.0 

9775.7 

255.0 

-50.4 

99,9 

242.  8 

35,4 

31.5 

32.5 

89.0 

9931.1 

249.0 

-50.4 

99,9 

243.1 

36.6 

32.7 

33.0 

90.0 

10063.4 

244.0 

-50.4 

99.9 

242.1 

38.4 

34.0 

33.4 

91.0 

10198.5 

239.0 

-50.4 

99.9 

241.9 

39.8 

35.1 

33.8 

92.0 

10336.3 

234.0 

^50.9 

99,9 

242.1 

36.1 

34,3 

93.0 

10476.9 

229,0 

-51.2 

99,9 

242,4 

42,0 

37,2 

34.6 

94.0 

10620.2 

224.0 

-51.6 

99.9 

242.6 

42.7 

38.0 

35.1 

95.0 

10767.2 

219.0 

-50.1 

99.9 

243.5 

43,7 

39.1 

39.6 

96.0 

10918.3 

214.0 

-49,5 

99.9 

245.0 

43.4 

39.4 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THM  6 OEG 
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146  28.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

.6 

294.4 

295.6 

0.4 

70,1 

13.8 

90. 

4,4 

294,5 

295,6 

G.4 

71.1 

14.3 

90, 

*,6 

294.5 

295.6 

0.3 

72.7 

14.6 

89. 

4,9 

294.8 

295.8 

0.3 

77.6 

15.0 

89. 

5.2 

295,4 

296,4 

0,3 

79.6 

15.4 

88. 

5.  5 

295.0 

296.0 

0,3 

82.4 

15.8 

88. 

5.7 

295.3 

296.2 

0.3 

80.0 

16.2 

88. 

5.8 

295.6 

296.4 

0.2 

79.9 

16.5 

87. 

5.7 

295.8 

296.5 

0.2 

78.8 

16.9 

87. 

5.6 

296,0 

999,9 

99,9 

999,9 

17.2 

87. 

5.5 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.6 

86. 

5.1 

295.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

86. 

4.9 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

86. 

4.9 

296.3 

999,9 

99.9 

999,9 

18.9 

86. 

5.9 

296,5 

999,9 

99.9 

999.9 

19.4 

85, 

6.5 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.8 

35. 

6.8 

296.8 

999.9 

99,9 

999,9 

20.4 

84. 

6.8 

297.0 

999,9 

99,9 

999,9 

20.8 

84. 

6.7 

29T.4 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

84. 

6.6 

298.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

83. 

6.5 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

83. 

6.6 

299,1 

999.9 

99,9 

999,9 

23,0 

83. 

6.7 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

83. 

7.1 

302.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

82. 

7.5 

304.2 

999,9 

99.9 

999.9 

24.3 

82. 

3.0 

306.1 

999.9 

99,9 

999,9 

24c6 

82. 

3.7 

306.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

82. 

9.1 

309.5 

99  V. 9 

99.9 

999.9 

26.0 

81. 

9,5 

312.1 

999,9 

99.9 

999,9 

26.8 

81. 

9,9 

3l4c9 

999,9 

99,9 

999,9 

27.6 

81. 

10.5 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

80. 

1..0 

319.8 

999,9 

99.9 

999.9 

29.3 

80. 

U.7 

322.0 

999,9 

99,9 

999,9 

30.3 

80. 

12.7 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

79. 

14.5 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.4 

79. 

15.5 

326.6 

999.9 

99,9 

999,9 

33.1 

79. 

16.2 

329,3 

999,9 

99,9 

999,9 

34.1 

78. 

16.5 

331.5 

999,9 ' 

99.9 

999.9 

34.8 

T8. 

13.0 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

77. 

13.8 

335.4 

999.9 

99,9 

999,9 

36,7 

77. 

19,1 

336.8 

999,9 

99,9 

999.9 

37,7 

77, 

19,4 

338.4 

999,9 

99,9 

999.9 

38.8 

76. 

19.6 

339.8 

999,9 

99.9 

999.9 

39.5 

76. 

19,5 

344.4 

999.9 

99.9 

999,9 

41.0 

75. 

18.3 

347.6 

999.9 

99,9 

999.9 

42.2 

75. 

STATION  NO.  520 
PITTSBURG,  PA 


7 FEBRUARY  1975 
615  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

36.0 

97.0 

11072.9 

209.0 

-50.4 

99.9 

246.1 

42.3 

38,7 

36.4 

98.0 

11198.9 

205.0 

-50.9 

99.9 

246.6 

41.2 

37.9 

36.9 

99.0 

11359.6 

200.0 

-50.9 

99c  } 

247.2 

41.0 

37,8 

37.3 

100.0 

11491.0 

196.0 

-51,6 

99,9 

247.8 

40,2 

37.3 

37.9 

101.0 

11692.3 

190.0 

-52.4 

99,9 

248.9 

36.2 

33.8 

33.4 

102.0 

11829.8 

186.0 

-52.7 

99.9 

249.7 

33.2 

31.2 

3S.9 

103.0 

11970.3 

182.0 

-52.4 

99,9 

251.1 

35.2 

33.3 

39.4 

104.0 

12150.3 

177.0 

-52.7 

99,9 

252,5 

39,2 

37.4 

39.8 

105.0 

12297.9 

173.0 

-52.7 

99.9 

252.9 

40.3 

38.5 

40.3 

106.0 

12410.9 

170.0 

-52.4 

99.  9 

253.0 

39.2 

37.5 

40.7 

107.0 

12564.7 

166.0 

-53.0 

99.9 

253.1 

37,8 

36.2 

41.3 

108.0 

12722.1 

162.0 

-52.7 

99,9 

252.3 

36.0 

34.3 

41.7 

109.0 

12883.4 

158.0 

-53.0 

99.9 

250.8 

34.6 

32.7 

42.3 

110.0 

13048.6 

154.0 

-53.5 

99.9 

248.9 

35.0 

32.7 

42.9 

111.0 

13217.8 

150.0 

-53.6 

99,9 

249.5 

40,9 

38,3 

43,4 

112.0 

13391.6 

146.0 

-53.8 

99.9 

250.5 

45.0 

42.4 

43.9 

113.0 

13524.7 

143.0 

-54.8 

99.9 

251.2 

45.3 

42.9 

44.3 

114.0 

13705.9 

139.0 

-55.3 

99.9 

252.2 

43.8 

41.7 

44.8 

115.0 

13845.2 

136.0 

-55.3 

99.9 

254.3 

40,9 

39.4 

45.3 

116.0 

14084.0 

131.0 

-55.7 

99.9 

257.1 

37.3 

36.4 

45.8 

117.0 

14231.3 

128.0 

-56.4 

99.9 

259.3 

33.8 

33.2 

46.3 

118.0 

14381.6 

125.0 

-57.2 

99.9 

259.8 

31.9 

31,4 

46.8 

119.0 

14535.0 

122.0 

-57.7 

99.9 

258.9 

32.8 

32.2 

47.3 

120.0 

14745.6 

118.0 

-57.2 

99.9 

258.5 

34.8 

34.1 

47.9 

121.0 

14908.6 

115.0 

-57.1 

99.9 

259.9 

37.1 

36.5 

48.4 

122.0 

15075.9 

112.0 

-57.1 

99,9 

262.0 

37,7 

37.3 

49.0 

123.0 

1524T.8 

109.0 

-56.7 

99.9 

264.9 

32.5 

32.4 

49.5 

124.0 

15424.7 

106.0 

-56.9 

99.9 

266.8 

25.9 

25.8 

50.1 

125.0 

15604.5 

103.0 

-57.1 

99.9 

264.0 

25.9 

25.7 

50.8 

126.0 

15793.6 

100.0 

-56,9 

99,9 

261.8 

30,2 

29,9 

51.3 

127.0 

15986.6 

97.0 

-56.7 

99.9 

262.2 

31.2 

30.9 

51.9 

128.0 

16185.9 

94.0 

-56.4 

99.9 

262.3 

29.8 

29.5 

52.4 

129.0 

16322.3 

92.0 

-56.9 

99.9 

261.0 

29.6 

29.2 

53.0 

130.0 

16532.5 

89.0 

-56.6 

99.9 

259.3 

30.4 

29,8 

53.8 

131.0 

16824.8 

85.0 

-55.7 

99.9 

256.2 

21.7 

21.0 

54.4 

132.0 

16976.3 

83.0 

-55.9 

99.9 

250.1 

20.6 

19.3 

55.1 

133.0 

17210.0 

80.0 

-57.1 

99.9 

248.1 

26,7 

24,8 

55.7 

134.0 

17451.5 

77.0 

-57.7 

99,9 

247,5 

24,5 

22.6 

56.3 

135.0 

17617.2 

75.0 

-58.8 

99.9 

247.3 

22.1 

20.4 

57.1 

136.0 

17873.7 

72.0 

-58.4 

99.9 

249.3 

25.4 

23.8 

57.9 

137.0 

18141.7 

69.0 

-57.9 

99.9 

247.2 

25.7 

23,7 

58.6 

138.0 

18421.9 

66.0 

-58.1 

99,9 

243.8 

22.1 

19.8 

59.3 

139.0 

18714.2 

63.0 

-59.1 

99.9 

241.8 

21.8 

19.2 

60.1 

140.0 

18915,7 

61.0 

-60.7 

99,9 

245.3 

25.6 

23.3 

60.9 

141.0 

19228.6 

58.0 

-62,0 

99.9 

248.5 

28.8 

26.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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146  2B.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.1 

348.6 

999,9 

99,9 

999.9 

43,3 

75, 

16.4 

349.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

75. 

15.9 

352.3 

999,9 

99,9 

999,9 

45.3 

75. 

15,2 

353,1 

999,9 

99,9 

999,9 

46.4 

74, 

13.0 

355.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

76. 

11.5 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

74. 

11.4 

359,4 

999,9 

99,9 

999,9 

49,7 

76. 

11.8 

361,7 

999,9 

99,9 

999.9 

50.8 

76. 

li.9 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

76, 

n.5 

366.5 

999.9 

99.9 

999,9 

53.2 

76, 

11.0 

367,9 

999.9 

99,9 

999.9 

54.0 

76, 

11.0 

371.0 

999,9 

99.9 

999.9 

55.4 

76. 

11.4 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

76. 

12.6 

375.1 

999.9 

99.9 

999,9 

57,4 

76. 

14,3 

377,7 

999,9 

99.9 

999.9 

58.5 

76. 

15.0 

380.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.1 

76. 

14.6 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.4 

73. 

13,4 

383.1 

999,9 

99,9 

999.9 

62.5 

73, 

11. 1 

385,5 

999.9 

99,9 

999.9 

63.9 

73. 

8.3 

388.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

73. 

6.3 

390,2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

76. 

3.6 

391,4 

999,9 

99.9 

999.9 

67.0 

76, 

6.3 

393.2 

909,9 

99,9 

999.9 

67.8 

76. 

7.0 

397.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

76. 

6.5 

401.1 

999,9  . 

99,9 

999.9 

70,  1 

76. 

5,3 

404.2 

999,9 

99.9 

999.9 

71,3 

76, 

2.9 

407.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

76. 

1.4 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.7 

76. 

2.7 

414.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74,1 

76. 

4.3 

417,8 

999,9 

99,9 

999.9 

75.6 

75. 

4.3 

421.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

75. 

4.0 

426.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

75. 

4.6 

427.9 

999,9 

99,9 

999,9 

78,2 

75, 

5.6 

432.6 

999.9 

99,9 

999.9 

79.7 

75. 

5.1 

V40.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.0 

75. 

7.0 

442.7 

999.9 

99,9 

999.9 

81.3 

75. 

lO.O 

445.0 

999,9 

99,9 

999,9 

82.3 

75. 

9,4 

448.5 

999,9 

99.9 

999,9 

83.7 

75, 

8.6 

449.7 

999,9 

99.9 

999.9 

84.1 

75. 

9.0 

455.7 

999.9 

99.9 

999,9 

85.3 

75. 

10.0 

462.4 

999,9 

99,9 

999,9 

86.6 

75, 

9,7 

468.0 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

76. 

10.3 

471.9 

999,9 

99.9 

999.9 

88.4 

76. 

10.7 

472.8 

999.9 

99,9 

999,9 

89.5 

76. 

10.6 

476.8 

999,9 

99.9 

999,9 

90.9 

76, 

STATION  Mn.  520 
PITTSBU<^G.  Ph 

1 FEBRUARY  1975 

615  GHT  146  28.  0 


TI*fF 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.8 

142.0 

19556.2 

55.0 

-63.1 

99.9 

244.9 

30.6 

27.7 

13.0 

481.5 

999,9 

99.9 

999,9 

92.5 

74. 

62.6 

143.0 

19899.6 

52.0 

-65.2 

99.9 

248.3 

29.9 

27.7 

11.1 

484.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

74. 

63.6 

144.0 

20261.9 

49.0 

-64.8 

99.9 

257.5 

25.9 

25.3 

5.6 

493.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95,7 

74, 

64.5 

145.0 

20516.6 

47.0 

-64.1 

99.9 

270.6 

27.9 

27.9 

-3.3 

501.4 

999.9 

99,9 

999.9 

96.9 

74. 

65.5 

146.0 

20920.0 

44.0 

-64.6 

99.9 

269.5 

32.7 

32.7 

0.3 

509.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

74. 

; 66.5 

147.0 

21351.9 

41.0 

-64.1 

99.9 

269.1 

28.5 

28.5 

0.5 

521.3 

999,9 

99,9 

999.9 

100.7 

74. 

‘ 67.7 

148.0 

21658.5 

39.0 

-63.7 

99.5 

265.6 

27.7 

27.6 

2.1 

529.8 

999.9 

99,9 

999.9 

102.6 

75. 

69.0 

149.0 

22148.8 

36.0 

-64.4 

99.9 

257., 4 

22.0 

21.5 

4.8 

540.1 

999.9 

99.9 

999,9 

104.4 

75. 

70.2 

150.0 

22498.2 

34.0 

-64.4 

99.9 

251.1 

26.4 

24.9 

8.5 

549.0 

999.9 

99,9 

999.9 

106.1 

75. 

71.6 

151.0 

23063.5 

31.0 

-64.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

564.7 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

72.9 

152.0 

23685.4 

28.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

578.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

STATICN  NO.  520 
PITTS8UHG,  PA 


FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


156  IB. 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEPP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DC.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

359.0 

970.2 

-8.5 

-17.3 

300.0 

5.6 

4.3 

-2.8 

267.1 

269.8 

1.0 

49.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

432.8 

961.0 

-9.0 

-15,6 

298.8 

10.2 

9.0 

-4.9 

267.3 

270.4 

1.2 

58.6 

0.4 

115. 

0.5 

9.0 

.529.9 

949.0 

-10. 0 

-15.2 

298.8 

10.2 

9.0 

-4.9 

267.2 

270.5 

1.2 

65.9 

0.4 

115. 

0.7 

10.0 

628.0 

937.0 

-10.7 

-15.3 

296.9 

9.6 

8.6 

-4.4 

267.5 

270.7 

1.2 

68.7 

0.5 

116. 

1.2 

11.0 

735.1 

924.0 

-12.2 

-16.2 

291.4 

9.9 

9.2 

-3.6 

267.1 

270.2 

1.2 

72.0 

0.8 

116. 

1.6 

12.0 

843.3 

911.0 

-13.0 

-15.4 

288.6 

12.4 

11.7 

-3.9 

267,3 

270,6 

1.3 

82.0 

1.0 

114. 

1.8 

13.0 

935.8 

900.0 

-14.0 

-15.3 

287.8 

13.9 

13.2 

-4.3 

267.2 

270.5 

1.2 

86.2 

1.2 

113. 

2.4 

14.0 

1029.1 

889.0 

-14.4 

-15.5 

280.4 

16.0 

15.7 

-2.9 

267,7 

271.1 

1.3 

91,3 

1.7 

111. 

2.7 

15.0 

1132.1 

877.0 

-14.8 

-15.6 

274.5 

16.1 

16.1 

-1.3 

268.3 

271.8 

1.3 

93.9 

2.0 

109. 

3.1 

16.0 

1245.1 

864.0 

-15.3 

-15.6 

266.9 

16.0 

16.0 

0,9 

269.1 

272.5 

1.3 

97.1 

2.4 

106. 

3.4 

17.0 

1341.8 

853.0 

-16,2 

-16.  5 

262.9 

15.2 

15.1 

1.9 

269.0 

272.3 

1.2 

97.7 

2.7 

104. 

3.8 

13.0 

1439.5 

842.0 

-16.6 

-16.9 

266.0 

14.1 

14.0 

1.0 

269.6 

272.8 

1.2 

97.9 

3,0 

101. 

4.2 

19.0 

1529.2 

832.0 

-17.0 

-20.3 

272.9 

13.0 

12.9 

-0,6 

270.0 

272.4 

0.9 

72.5 

3.3 

100. 

4.5 

20.0 

1629.3 

821.0 

-16.2 

-21.6 

279.0 

12.2 

12.0 

-1.9 

271.9 

274.2 

0.8 

63.1 

3.6 

100. 

4.9 

21.0 

1758.8 

807.0 

-15.9 

-27.6 

284.8 

12.4 

12.0 

-3.2 

273,5 

274.9 

0.5 

35.6 

3.8 

100. 

5.3 

22.0 

1852.7 

79  7.0 

-16.4 

-28.3 

287.1 

12.0 

11.4 

-3.5 

274,1 

275.4 

0.5 

34.5 

4.  1 

101. 

5.5 

23.0 

1947.6 

787.0 

-17.0 

-28.9 

287.8 

11.6 

11.1 

-3.6 

274,3 

275,6 

0.4 

34.8 

4.3 

101. 

5.9 

24.0 

2043.4 

777.0 

-17.6 

-29.2 

278.8 

11.2 

11. 1 

-1.7 

274.7 

276.0 

0.4 

35.3 

4,5 

101. 

6.4 

25.0 

2140.5 

767.0 

-17.2 

-25.3 

268.5 

14.3 

14.3 

0.4 

276.2 

278.0 

0.6 

49.0 

4.9 

100. 

6.7 

26.0 

2269.0 

754.0 

-16.1 

-22.7 

266.0 

15.0 

15.0 

1.0 

278,8 

281.1 

0.8 

56.6 

5.2 

too. 

7.2 

27.0 

2379.7 

743.0 

-16.4 

-19.3 

264.2 

15.0 

14,9 

1.5 

279,7 

282.8 

1.1 

77.5 

5.6 

98. 

7.6 

28.0 

2471.3 

734.0 

-16.8 

-23.0 

263.6 

15.2 

15.1 

1.7 

280.2 

282.5 

0.8 

58.3 

5.9 

98. 

7.9 

29.0 

2574.4 

724.0 

-16.6 

-18.1 

262.7 

15.7 

15.6 

2.0 

281.5 

285.0 

1.3 

88.4 

6.2 

97. 

8.3 

30.0 

2679.1 

714.0 

-16.5 

-17.9 

262.0 

16.3 

16.2 

2.3 

282.8 

286.4 

1.3 

89.0 

6.6 

96. 

8.7 

31.0 

2774.4 

705.0 

-17.0 

-18.-, 

261.8 

16.7 

16.5 

2.4 

283.2 

286.8 

1.3 

89.4 

7.0 

95, 

9.0 

32.0 

2881.5 

695.0 

-17.7 

-19,0 

261.9 

16.8 

16.7 

2.4 

283.6 

287.0 

1.2 

89.3 

7.3 

95. 

9.4 

33.0 

2978.9 

686.0 

-18.5 

-19.5 

261.7 

17.0 

16.8 

2.5 

283.7 

287.1 

1.2 

92.0 

7,7 

94, 

9.8 

34.0 

3099.4 

675.0 

-19.1 

-19.5 

260.1 

17.6 

17.4 

3.0 

284.4 

287.9 

1.2 

96.6 

8.1 

94. 

10.1 

35.0 

3199.3 

666.0 

-19.8 

-20.2 

258.8 

18.2 

17.8 

3.5 

284.7 

288.0 

1.1 

96.3 

8.4 

93. 

10.5 

36.0 

3322.8 

655.0 

-20. 3 

-20.3 

257.3 

18.9 

18.5 

4,2 

285,5 

288.7 

l.l 

96.0 

8.8 

92, 

10.8 

37.0 

3425.3 

646.0 

-20.7 

-21.2 

257,4 

18.9 

18.4 

4.1 

286,2 

289.3 

1.1 

95.9 

9.2 

91. 

11.2 

38.0 

3528.9 

637.0 

-21.6 

-22.2 

257.7 

13.6 

18.2 

4.0 

286.2 

289.2 

1.0 

95.1 

9.6 

91. 

11.6 

39.0 

3645.5 

627.0 

-22.0 

-23.2 

258,0 

18.2 

17.8 

3.8 

287.1 

289.8 

0.9 

90.2 

10.0 

90. 

11.9 

40.0 

3739.8 

619.0 

-22.7 

-24.2 

258.1 

17.9 

17.5 

3,7 

287,4 

289.9 

0,9 

87.2 

10.4 

90. 

12.4 

41.0 

3883.3 

607.0 

-23.6 

-25.5 

258.1 

18. 1 

17.7 

3.7 

287,9 

290.2 

0.8 

84.4 

10.9 

89. 

12.8 

42.0 

3992.3 

598,0 

-24.4 

-26.3 

257.9 

18.7 

18.3 

3.9 

288.2 

290.3 

0.7 

80.3 

11.3 

89. 

13.2 

43.0 

4102.7 

589.0 

-25.1 

-27.1 

257.5 

19.5 

19.0 

4.2 

288.7 

290.8 

0.7 

83.1 

11.7 

89, 

13.6 

44.0 

4202.0 

581.0 

-25.7 

-28.0 

256.9 

20.2 

19.7 

4.6 

289.0 

291,0 

0.7 

81.4 

12.2 

88. 

13.9 

45.0 

4314.9 

572.0 

-26.7 

-29.3 

256,2 

20.6 

20.0 

4,9 

289.2 

291.0 

0.6 

77.8 

12.6 

88. 

14.3 

46.0 

4429.3 

563.0 

-27.4 

-30.6 

255.4 

20.9 

20.2 

5.2 

289.6 

291.2 

0.5 

74.5 

13.1 

87, 

14.6 

47.0 

4532.1 

555.0 

-28.4 

-32.3 

255.0 

21.2 

20.4 

5.5 

289.7 

291.0 

0.4 

65.5 

13.4 

87. 

15.1 

48.0 

4649.2 

546.0 

-29.2 

-33.0 

254.6 

21.9 

21.1 

5.8 

290* **1 

291.4 

0.4 

65.2 

14.0 

86. 

15.4 

49.0 

4754.6 

538.0 

-29.7 

-34.7 

254.4 

22.2 

21.4 

6.0 

290.7 

291.9 

0.4 

61.5 

14.5 

86. 

15.7 

50.0 

4861.3 

530.0 

-30.6 

-35.5 

254.0 

22.4 

21.5 

6.2 

290.9 

291.9 

0.3 

61.5 

14.9 

86. 

16.3 

51.0 

4996.3 

520.0 

-31.8 

-36.7 

253.5 

22.3 

21.4 

6.3 

291.0 

292.0 

0.3 

61.5 

15.7 

85. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STariCN  NO.  520 
PITTSBURG,  pa 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  156  18.  0 


TI* **E 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

52.0 

5105.8 

512.0 

-32.6 

-37.9 

253.9 

22.3 

21.4 

6,2 

291,3 

292,2 

0.3 

58,4 

16.0 

85. 

17,0 

53.0 

5216.5 

504.0 

-33.5 

-37.0 

255,3 

22.4 

21.7 

5,7 

291,5 

292.5 

0.3 

70.5 

16.5 

84. 

17.4 

54.0 

5326.8 

496.0 

-33.7 

-36.9 

256.8 

22.1 

21.5 

5.1 

292.6 

293.6 

0.3 

73.1 

17.1 

84. 

17.7 

55.0 

5442,7 

498.0 

-34.7 

-37.9 

257.5 

21,6 

21.1 

4.7 

292.8 

293.7 

0.3 

72.3 

17.5 

84. 

18.1 

56.0 

5572.6 

479.0 

-35.2 

-38.4 

258,2 

21.0 

20.6 

4.3 

293,7 

29'4.6 

0.3 

71.9 

18.0 

84. 

18.6 

57.0 

5689.7 

471.0 

-36.4 

-39.9 

259.2 

20.8 

20.4 

4.3 

293,6 

294,4 

0.2 

69.2 

18.5 

84. 

18.9 

58.0 

5793.3 

464.0 

-37,4 

“-40.6 

257.9 

20,9 

20,4 

V.4 

293.6 

294,3 

0.2 

71,5 

19,0 

84. 

19.4 

59.0 

5923.3 

455.0 

-38.4 

-40.6 

256.7 

20.5 

20.0 

4.7 

294.0 

294.8 

0.2 

79,4 

19.6 

83. 

19.8 

60.0 

6034.6 

448.0 

-39.6 

-41.3 

255,4 

20.4 

19.8 

5.1 

293.8 

294.5 

0.2 

79.2 

20.1 

83. 

20.1 

61.0 

6142.2 

441.0 

-40.3 

99.9 

254.6 

20.6 

19.9 

5.5 

294.3 

999,9 

99.9 

999.9 

20.4 

83. 

20.5 

62.0 

6251.2 

434,0 

-41,2 

99,9 

253,9 

21.3 

20,5 

5,9 

294,5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

83. 

20.9 

63.0 

6361.4 

427.0 

-42.0 

99.9 

254.4 

22.3 

21.5 

6.0 

294.8 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

83. 

21.3 

64.0 

6473.1 

420.0 

-43.0 

99.9 

255.0 

23.2 

22.4 

6.0 

295.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

82. 

21.7 

65.0 

6586.2 

413.0 

-43.8 

99.9 

254.7 

23.9 

23.0 

6.3 

295.3 

999,9 

99,9 

999,9 

22.6 

82. 

22.2 

66.0 

6733.9 

404.0 

-44.7 

99.9 

252.2 

23.8 

22.6 

7,3 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

82. 

22.6 

67.0 

6833.8 

398.0 

-45.6 

99.9 

248.9 

23.1 

21.5 

8.3 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

82. 

23.0 

68.0 

6968.9 

390.0 

-46.5 

99.9 

245.3 

22.1 

20.1 

9.2 

296.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

61. 

23.4 

69.0 

7071.7 

384.0 

-47.2 

99.9 

243.7 

21.5 

19,3 

9,5 

297.1 

999,9 

99,9 

999,9 

24.9 

81. 

23.7 

70.0 

7193.1 

377,0 

-48,2 

99.9 

243.7 

21.5 

19.2 

9,5 

297.3 

999,9 

99. 

999,9 

25.2 

81. 

24.3 

71,0 

7334.1 

^ 369.0 

-49.2 

99.9 

245.5 

21.9 

19.9 

9.1 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

26.0 

80. 

24.6 

72.0 

7459.5 

362.0 

-5J.0 

99.9 

246.6 

22.0 

20.2 

8.7 

298.4 

999.9 

99.9 

999,9 

26.4 

80. 

25.0 

73.0 

7568.6 

356.0 

-50.7 

99.9 

247.9 

21.7 

20.1 

3.2 

298.9 

999,9 

99,9 

999.9 

26.8 

80. 

25.4 

74,0 

7697.9 

349.0 

-Sl.O 

99.9 

248.6 

21.2 

19,8 

7.8 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

80. 

25.9 

75.0 

7810.7 

343.0 

-51.2 

99.9 

249.0 

21.8 

20.3 

7.8 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

79. 

26.3 

76.0 

7925.3 

337.0 

-51.6 

99.9 

249.3 

23.4 

21.9 

3.3 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

79, 

26.7 

77.0 

8041.8 

331.0 

-52.1 

99.9 

249,9 

25.2 

23.7 

3.7 

303,3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

79. 

27.1 

78.0 

8160.3 

325.0 

-51.8 

99,9 

250,9 

26.5 

25.0 

8,7 

305.3 

999.9  ■ 

99.9 

999.9 

29.7 

79. 

27.4 

79,0 

8281.2 

319.0 

-51.5 

99.9 

252.0 

26.4 

25.2 

8.2 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

79. 

27.8 

80.0 

8404.5 

313.0 

-51.5 

99.9 

254.0 

26.0 

25.0 

7.1 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

79. 

28.3 

81.0 

8551.4 

306.0 

-51.5 

99.9 

256.1 

25,8 

25.1 

6.2 

311.0 

999,9 

99.9 

999,9 

31.6 

78, 

28.7 

82.0 

8679.9 

300.0 

-51.6 

99.9 

256.4 

26.1 

25,4 

6.2 

312.6 

999,9 

99,9 

999.9 

32.2 

78. 

29.1 

83.0 

8769.1 

295.0 

-50.9 

99.9 

255.2 

26.7 

25.9 

6.8 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.9 

78. 

29.5 

84.0 

8922.8 

289.0 

-51.2 

99.9 

252.9 

27.8 

26.5 

9.1 

316.6 

999,9 

99.9 

999,9 

33.4 

78, 

29.9 

85.0 

9036.3 

284.0 

-51.2 

99.9 

250,7 

29.7 

28.0 

9.8 

318.2 

999.9 

99,9 

999,9 

34.1 

78, 

30.4 

86 . 0 

9198.6 

277.0 

-51.0 

99.9 

249.8 

31.3 

29,4 

10.8 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

78. 

30.9 

87.0 

9341.4 

271.0 

-50.1 

99.9 

251.1 

31.3 

29.6 

10.1 

324.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.0 

78. 

31.2 

88.0 

9438.5 

267.0 

-50.0 

99.9 

252.2 

31.0 

29.5 

9.5 

325,6 

999.9 

<)<>,«> 

999,9 

36.6 

78. 

31.6 

89.0 

9587.2 

261.0 

-49,8 

99.9 

253.2 

30.8 

29,5 

3,9 

327.9 

999.9 

99,9 

999,9 

37.4 

78. 

32.1 

90,0 

9713.7 

256.0 

-49,7 

99,9 

252.7 

31.3 

29,9 

9.3 

330.0 

999,9 

99,9 

999.9 

38.2 

78. 

32.4 

91.0 

9842.8 

251.0 

-49.7 

99.9 

251.6 

32.0 

30.3 

10.1 

331. B 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

77. 

32.9 

92.0 

9974.7 

246.0 

-49.2 

99.9 

250.0 

34.0 

32.0 

11.6 

334.4 

999.9 

99.9 

999,9 

39.7 

77, 

33.3 

93.0 

10109.5 

241,0 

-48,7 

99.9 

249,9 

35.9 

33.7 

12,4 

337,3 

999.9 

99.9 

999,9 

40.6 

77. 

33.6 

94.0 

10247.2 

236.0 

-49.1 

99.9 

250.3 

36.8 

34.7 

12.4 

338.6 

999.9 

99.9 

999,9 

41.2 

77. 

34.1 

95.0 

10387.8 

231.0 

-49.1 

99.9 

252.5 

36.2 

34.5 

10.9 

340,7 

999,9 

99,9 

999.9 

42.5 

77. 

34.6 

96.0 

10560.4 

225.0 

-49.2 

99,9 

255.0 

34,1 

33.0 

8.8 

343.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

77, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO. 
PITTSBURG, • •* 


7 FEBRUARY 
ni5  GMT 


time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPIED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

35.1 

97.0 

10678.0 

221.0 

-49.7 

99,9 

256,7 

33,7 

35.5 

98.0 

10827,8 

216.0 

-49.7 

99.9 

257.6 

35.2 

36.0 

99.0 

10950.4 

212.0 

-48.5 

99.9 

259.0 

37.7 

36.4 

100.0 

11107.4 

207.0 

-48,7 

99,9 

260.4 

37.1 

37.0 

101. 0 

11268.1 

202.0 

-49.0 

99.9 

261.4 

33.3 

37.4 

102.0 

11399.3 

198.0 

-49.2 

99.9 

259.1 

32.0 

37.9 

103.0 

11567.0 

19?.  0 

-49.5 

99.9 

255.3 

33.3 

3S.3 

104.0 

11704.2 

189.0 

-49,5 

99,9 

253,4 

35.5 

39.7 

105.0 

11844.0 

185.0 

-50,3 

99,9 

252.6 

37.0 

39.1 

106.0 

11986.3 

181.0 

-51.5 

99.9 

252.7 

37.6 

39.6 

107.0 

12131.3 

177.0 

-51.8 

00,9 

253.8 

37.2 

39.9 

108.0 

12279.3 

173.0 

-52.5 

99.  9 

254.9 

36.6 

40.4 

109.0 

12430.3 

169.0 

-53.0 

99.9 

256.3 

34.9 

40.B 

110.0 

12545.7 

166.0 

-53.5 

99.9 

257.3 

34.6 

41.4 

111.0 

12742.7 

161.0 

-53.0 

99.9 

258.8 

36.6 

41.9 

112.0 

12904,9 

157.0 

-53.0 

99,9 

259,0 

38.5 

42.4 

113.0 

13029.3 

154.0 

-53.2 

99.9 

257.1 

38.5 

42.9 

114.0 

13198.8 

150.0 

-53.5 

99,9 

254.0 

36.5 

43.5 

115.0 

13328.8 

147.0 

-53.2 

99,9 

252.0 

33.3 

44.1 

116.0 

13506.7 

143.0 

-53.0 

99.9 

254.2 

32.1 

44.7 

117.0 

13689.6 

139.0 

-53.2 

99.9 

257.4 

30.9 

45.1 

118.0 

13830.1 

136.0 

-53.5 

99.9 

259.2 

29,7 

45.5 

119.0 

13973,2 

133.0 

-54,6 

99,9 

260.3 

29,0 

45.9 

120.0 

14119.3 

130.0 

-54,7 

99.9 

260.4 

30.3 

46.3 

i21.0 

14268.4 

127.0 

-55.5 

99.9 

260.2 

34.0 

46. S 

122.0 

14472.4 

123.0 

-55,5 

99,9 

260.4 

39,6 

47.3 

123.0 

14630.0 

120.0 

-55,0 

99,9 

261,4 

41.1 

47.6 

124.0 

14791,8 

117.0 

-54.7 

99.9 

262.3 

39.8 

48.2 

125.0 

14902.1 

115.0 

-55.0 

99.9 

263.4 

35.9 

48.7 

126.0 

15127.8 

lll.O 

-55.8 

99,9 

261.  1 

33.8 

49.2 

127.0 

15302.3 

108.0 

-55.5 

99.9 

256,9 

28.6 

49.7 

128.0 

15481.6 

105.0 

-56.3 

99.9 

253.1 

22.7 

50.2 

129.0 

15603.7 

103.0 

-56.3 

99.9 

251.5 

22.0 

50.6 

130.0 

15791.1 

100.0 

-57,1 

99,9 

250,7 

24.3 

51.3 

131.0 

15983.2 

97.0 

-58.5 

99.9 

249.4 

26.7 

51.7 

132.0 

16180.3 

94.0 

-59.5 

99.9 

250.3 

26.5 

52.3 

133.0 

16314.9 

92.0 

-59.7 

99.9 

253.6 

25.4 

52.8 

134.0 

16522.3 

89.0 

-59.3 

99,9 

255.6 

24.5 

53.4 

135.0 

16664.9 

87.0 

-58.6 

99.9 

255.3 

24.6 

54.1 

136.0 

16885.5 

84.0 

-58.5 

99.9 

254.3 

28.1 

54.7 

137.0 

17113.8 

81.0 

-59.2 

99.9 

257.2 

30.1 

55.2 

138.0 

17350,3 

78.0 

-59.3 

99,9 

261.3 

27.2 

55.7 

139.0 

17596.0 

75,0 

-59.2 

99.9 

264.7 

22.9 

56.4 

140.0 

17765.2 

73.0 

-59,7 

99.9 

264.9 

24.3 

57.0 

141.0 

18026.7 

70.0 

-61.2 

99.9 

266.3 

26.2 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OSG 
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520 


ST4T1CM  NO*  520 
PITTSBURG,  PA 


7 FEBRUARY  1^75 

Ills  GMT  156  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

temp' 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S7.6 

162.0 

18299.0 

67.0 

-60,5 

99.9 

270.8 

20.7 

20. T 

-0.3 

460.6 

999,9 

99,9 

999,9 

87.1 

77. 

58*4 

143.0 

18488.1 

65.0 

-59.7 

99.9 

268.6 

22.6 

22.6 

0.5 

466.5 

999,9 

99.9 

999.9 

87.5 

77. 

59.1 

144.0 

18783.0 

62.0 

-60.5 

99.9 

263.8 

23.6 

28.4 

3.1 

471.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.8 

77. 

59.9 

145.0 

19091.5 

59.0 

-61.1 

99.9 

261.5 

28.1 

27.8 

4.2 

476.5 

99  9,9 

99»9 

999.9 

90.2 

77. 

60.6 

146.0 

19305.7 

57.0 

-61.1 

99.9 

259.0 

26.6 

26.2 

5.1 

481.2 

999,9 

99,9 

999.9 

91.3 

77. 

61.4 

147,0 

19640.6 

54,0 

-62,3 

99.9 

257,6 

21.9 

21,4 

4,7 

485.8 

999,9 

99.9 

999.9 

92.8 

77. 

62.1 

148.0 

19872.6 

52.0 

-64.2 

99.9 

257.5 

22.6 

22.1 

4.9 

486.8 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

77. 

62.9 

149.0 

20236.2 

49.0 

-64.4 

99.9 

257.8 

26.8 

26.2 

5.7 

494.  7 

999.9 

99.9 

9‘>9.9 

94.  7 

77. 

63.7 

150.0 

20490.7 

47.0 

-64.9 

99.9 

261,7 

24.0 

23.7 

3.5 

499,2 

999.9 

99,9 

999.9 

95.9 

77, 

64.7 

151.G 

20756.4 

45,0 

-64.2 

99,9 

269,2 

25.2 

25.2 

0,4 

507.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

78. 

65.8 

152.0 

21179.1 

42.0 

-63.8 

99.9 

272.2 

23.7 

23.7 

-0.9 

518.4 

999,9 

99.9 

999.9 

99.0 

78. 

66.8 

153.0 

21479.3 

40,0 

-62.3 

99.9 

262.1 

15.7 

15.6 

2.2 

529.4 

999.9 

99.9 

999,9 

100.0 

78. 

67.8 

154.0 

21795.1 

38.0 

-63,6 

99.9 

254.0 

26.6 

25.5 

7,3 

533.9 

999,9 

99,9 

999,9 

101.1 

78. 

68.9 

155.0 

22300.5 

35.0 

-63,1 

99,9 

255.5 

26.0 

25.2 

5.5 

548.0 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

78. 

70.0 

156.0 

22661.5 

33.0 

-64.4 

99.9 

257.9 

24.7 

24.1 

5.2 

553.9 

999.9 

99.9 

999.9 

104.1 

78. 

71.0 

157.0 

23242.7 

30.0 

-65.5 

99.9 

256.1 

31.3 

30.4 

7.5 

566.0 

999.9 

99,9 

999.9 

106.7 

78. 

72.4 

158.0 

23661.1 

28.0 

-66.7 

99.9 

255.1 

21.8 

21.0 

5.6 

574.0 

999,9 

99.9 

999.9 

108.6 

78, 

73.9 

159.0 

24110.7 

26.0 

-65.3 

99.9 

271.2 

21.8 

21.8 

-0.4 

590.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.0 

78. 

75.3 

160.0 

24857.7 

23.0 

-64.9 

99.9 

271.9 

25.4 

25.4 

-0.8 

612.4 

999.9 

99.9 

999.9 

112.9 

78. 

76.8 

161.0 

25413.6 

21.0 

-64.2 

99.9 

246.8 

16.7 

15.3 

6*6 

630.9 

999,9 

99,9 

999,9 

114.0 

78, 

78.7 

162.0 

26363*0 

18.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

667.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  S28 
BUFFALO,  N Y 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  129  67.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P’ 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.1 

218.0 

982.1 

-0.7 

-0.8 

50.0 

3.6 

-2.8 

-?.3 

274.3 

283.T 

3.T 

99,0 

0.0 

0. 

0,6 

7.0 

308.7 

971.0 

-1.9 

-2.«* ** 

83.1 

4.0 

-4.0 

-0.5 

274.0 

282.4 

3.3 

96.1 

0.1 

188. 

0.7 

8.0 

415.9 

958.0 

-2.4 

—2. 6 

80.2 

4,7 

-4.6 

-0.8 

274.5 

282,9 

3.2 

96.6 

0.  1 

218. 

1.1 

9.0 

516.0 

946.0 

-3.0 

-3.J 

78.9 

5.6 

-5.5 

-l.l 

274,9 

282.9 

3.1 

96.5 

0.2 

242, 

1.5 

10.0 

625.7 

933.0 

-3.0 

-3,9 

86.2 

5.2 

-5.2 

-0.3 

276.0 

284.2 

3.2 

96.5 

0.4 

247. 

1.9 

11.0 

754.1 

918.0 

-3.  1 

-3.9 

118.9 

3.3 

-2.9 

1.6 

277.1 

285,4 

3.2 

96.5 

0.4 

255. 

2.3 

12.0 

858.3 

906.0 

-3.6 

-4. 

147.1 

2.2 

-1.2 

i.9 

277.6 

285.8 

3.1 

96.4 

0.5 

264. 

2.6 

13.0 

963. 7 

894.0 

-3.8 

-4.3 

172.6 

1.4 

-0.2 

Tv  .4 

278.5 

286.7 

3.1 

96.4 

0.5 

269. 

3.0 

14.0 

1061.6 

883.0 

-3.6 

-4,1 

267.4 

1.0 

1.0 

0.0 

279,7 

288.1 

3.2 

96.4 

0.5 

270. 

3.4 

15.0 

1170.0 

871.0 

-3.3 

-3.0 

336,2 

1.4 

0.6 

-1.3 

281.1 

289,9 

3.3 

96.3 

0.4 

269, 

3.a 

16.0 

1298i3 

857.0 

-3.5 

-4.0 

8.8 

1.4 

-0.2 

-i  .4 

282.3 

291.1 

3.3 

96.3 

0.4 

262. 

4.1 

17.0 

1409.8 

845.0 

-3.8 

-4.3 

33.0 

1.0 

-0.6 

-0,9 

283^1 

291.9 

3.3 

96.4 

0.  5 

258. 

4.4 

18.0 

1513.4 

834.0 

-3.8 

-4.  3 

143.4 

0.4 

-0.2 

0.3 

284.2 

293.1 

3.3 

96,4 

0.5 

259. 

4.8 

19.0 

1628.0 

822.0 

-3.8 

-4.3 

196.2 

1.5 

0.4 

.5 

285.3 

294.5 

3.4 

96.4 

0.5 

262. 

5.2 

20.0 

1734.5 

811.0 

-3,8 

-4.3 

211.  1 

2.7 

1.4 

2.4 

286.4 

295.7 

3,4 

96.2 

0.4 

267, 

5.6 

21.0 

1872.1 

797.0 

-4.1 

-4.6 

222.4 

3.9 

2.6 

2.9 

287.5 

296.8 

3.4 

96,2 

0.4 

277. 

5.9 

22.0 

1981.8 

786.0 

-4.4 

-4.9 

230.5 

4.5 

3.5 

2.9 

288.3 

297,6 

3.4 

96.3 

0.3 

287. 

6.3 

23.0 

2092.9 

775.0 

-5.0 

-5.i 

232.5 

4.5 

3.6 

2.8 

288.8 

297,8 

3.3 

96,2 

0.3 

306. 

6.6 

24.0 

2205.3 

764.0 

-5,3 

-5.3 

230.5 

4.4 

3.4 

2.8 

289.7 

298.6 

3.2 

96.2 

0.3 

322. 

7.0 

25.0 

2319.2 

753.0 

-5.6 

-6.  . 

222.7 

4.4 

3.0 

3.2 

290.5 

299.4 

3.2 

96.1 

0.3 

341. 

7.5 

26.0 

2455.8 

740.0 

-6.4 

-6.9 

216.8 

5.1 

3.1 

>.l 

291.2 

299.7 

3.1 

96.0 

0.4 

355. 

7.8 

27.0 

2573.0 

729.0 

-6.4 

-6.9 

217.0 

5.8 

3.5 

i.,6 

292.4 

301.1 

3.1 

96.0 

0.5 

3. 

8.2 

28.0 

2692.2 

718.0 

-5.8 

-6.3 

219.8 

6.7 

4.3 

5.1 

294.4 

303.7 

3.3 

96.1 

0.6 

11. 

8.5 

29.0 

2802.2 

708.0 

-6.4 

-6.9 

223.4 

7.3 

5.0 

5.3 

294.9 

303.9 

3.2 

95.6 

0.7 

15. 

8.8 

30.0 

2924.7 

697.0 

-6.7 

-7.2 

228.8 

7.9 

6.0 

'>.2 

295.9 

304.9 

3.2 

95.6 

0.8 

19. 

9.2 

31.0 

3037.5 

687.0 

-7.6 

-8.2 

233.6 

8.7 

7.0 

■^•2 

296.1 

304.6 

3.0 

95.5 

1.0 

26. 

9.6 

32.0 

3151.7 

677.0 

-8.0 

—8.  o 

235.5 

9.4 

7,7 

i>,3 

296.8 

305.2 

2.9 

95.4 

1.2 

32. 

9.9 

33.0 

3267.2 

667.0 

-9.0 

-9.? 

234.2 

9.7 

7.8 

5.7 

296.9 

304.7 

2.7 

94.9 

1.4 

35. 

10.3 

34.0 

3395.8 

656.0 

-10.3 

-11.1 

230.8 

10.0 

7.8 

5.3 

296.8 

304.0 

2.5 

94.0 

1.6 

38. 

10.6 

35.0 

3514.1 

646.0 

-10.9 

-11. ’ 

227.9 

10.3 

7.7 

6.9 

297.4 

304.4 

2.4 

93.6 

1.8 

39. 

11.1 

36.0 

3645.9 

635.0 

-11.9 

-12.8 

224.1 

11.2 

7.R 

8.0 

297,7 

304.3 

2.3 

93.2 

2.1 

40. 

11.4 

37.0 

3767.2 

625.0 

-13.3 

-14.3 

222.8 

11.7 

8.0 

8.6 

297.4 

303.3 

2.0 

92.5 

2.3 

40. 

11.8 

38.0 

3890.0 

615.0 

-14.0 

-15,0 

223.1 

12.0 

8.2 

3.3 

298.0 

303.7 

1.9 

92.3 

2.6 

40. 

12.1 

39.0 

4014.3 

605.0 

-14.9 

-15.  > 

224.8 

12.1 

8.5 

3.6 

298.4 

303.8 

1.8 

91,9 

2.8 

40. 

12.5 

40.0 

4127.6 

596.0 

-16.0 

-17.  - 

229.9 

12.1 

9.2 

7,8 

298.4 

303.4 

1.7 

91.1 

3.1 

40. 

12.9 

41.0 

4267.8 

585.0 

-16.9 

-18.’ 

237,2 

12.3 

10.4 

6.7 

298.8 

303.5 

1.6 

90,3 

3.4 

41. 

13.3 

42.0 

4397.2 

575.0 

-17.5 

-18.-’ 

242.9 

13.0 

11.6 

5.9 

299.7 

304.2 

1.5 

89.8 

3.7 

43. 

13.6 

43.0 

4515.3 

566.0 

-18.2 

-19.5 

245.9 

13.6 

12,5 

3.6 

300.2 

304.6 

1.4 

89,3 

3.9 

45. 

14.0 

44.0 

4634.9 

557.0 

-18.8 

-20,3 

248.1 

14.5 

13.5 

'3,4 

300.8 

304.9 

1.4 

68.5 

4.2 

46. 

14.4 

45.0 

4756.2 

548,0 

-19.5 

-21.0 

248.6 

15.5 

14,4 

5.6 

301.4 

305.3 

1.3 

87.8 

4.5 

48. 

14.7 

46.0 

4879.1 

539.0 

-20.3 

-21.7 

243.4 

16.6 

15.4 

5.1 

301.8 

305.6 

1.2 

87.0 

4.8 

49. 

15.1 

47.0 

5003.6 

530,0 

-21.5 

-23.3 

247.6 

18.4 

17.0 

7,0 

301.8 

305.2 

1.1 

85.7 

5,2 

51. 

15.4 

48.0 

5129.3 

521.0 

-22.2 

-23,9 

246.8 

20.1 

18,5 

7.9 

302.5 

305.8 

1.1 

85.6 

5.4 

52. 

15.8 

49.0 

5243.4 

513.0 

-22,9 

-24.6 

246.2 

21.8 

19.9 

0.8 

303.0 

306.2 

1.0 

85.3 

6.0 

53. 

16.1 

50.0 

5372.9 

504.0 

-24.3 

-26.1 

245c  9 

22,5 

20.5 

9.2 

302.8 

305.6 

0,9 

84.7 

6.5 

54. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E^EN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  528 
BUFFAUO,  N V 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  129  67.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DS  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

51.0 

5518.7 

696.0 

-25.6 

-27.3 

265.6 

22.5 

20.5 

9.3 

303.2 

305,8 

0.8 

83.5 

7.1 

55. 

16.8 

52.0 

5652.0 

685.0 

-26.3 

-28.3 

265.2 

22.4 

20.6 

9.6 

303.7 

306.1 

0.8 

82.9 

7,6 

56. 

17.2 

53.0 

5772.1 

677.0 

-27.3 

-29,5 

266,5 

22,3 

20.2 

9,6 

303.8 

306,0 

0.7 

81.8 

7.9 

56. 

17.6 

56.0 

5893.7 

669.0 

-28,2 

-30,6 

266.1 

22.2 

20.0 

9.7 

306.1 

306.2 

0.6 

81.8 

8.6 

57. 

17.8 

55.0 

6016.8 

661.0 

-29,6 

-31.6 

266,3 

22.1 

19.9 

9.6 

306.2 

306.0 

0.6 

80.9 

3.7 

57. 

18.3 

56.0 

6173.1 

651.0 

-30.6 

-33,0 

266.6 

21.3 

19.2 

9.1 

306.6 

306.3 

0.5 

78.9 

9.6 

57. 

IB. 6 

57.0 

6300.0 

663.0 

-31.8 

-36,5 

266.6 

20.6 

18.6 

8.B 

306.  7 

306.2 

0.5 

76.6 

9.8 

58. 

18.9 

58.0 

6628.6 

635,0 

-32.7 

-35,6 

266.0 

19.8 

17,8 

0.7 

305,1 

306,5 

0.6 

75,0 

10,1 

58, 

19.3 

59.0 

6562.7 

628.0 

-33.3 

-36.5 

262.8 

19,3 

17.2 

8.8 

305.7 

306.9 

0.6 

72.8 

10.5 

58. 

19.7 

60.0 

6676.9 

620.0 

-36.7 

-38.3 

261.6 

19.8 

17.5 

9.6 

305.6 

306.8 

0.3 

71.6 

11.0 

58. 

20,0 

61.0 

6809.1 

612.0 

-35.3 

-38.7 

261.1 

20.9 

18.3 

lO.l 

306.5 

307.5 

0.3 

70.7 

11.6 

58. 

20.6 

62.0 

6928.3 

605,0 

-36,0 

-39.6 

261.1 

26,2 

21.2 

U.7 

307.1 

308,1 

0.3 

68.8 

Il.T 

58, 

20.6 

63.0 

7069.1 

398.0 

-37.3 

-61.3 

261.3 

25.7 

22.5 

12.3 

306.9 

307.8 

0.3 

66.0 

12.0 

59. 

21.0 

66.0 

7189.0 

390.0 

-38.6 

-62.7 

261.7 

28.2 

26.8 

13.3 

307.0 

307.7 

0.2 

66.6 

13.0 

59, 

21.3 

65.0 

7313.2 

303.0 

-39,7 

-66,0 

262.0 

28.1 

26.8 

13.2 

307.1 

307,8 

0.2 

62.9 

13.6 

59. 

21.7 

66.0 

7675.6 

376,0 

-60.9 

99.9 

262.1 

27.7 

26.5 

12.9 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

59. 

22.1 

67.0 

7603.6 

367.0 

-62.1 

99.9 

261.7 

27.2 

23.9 

12.9 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

16.7 

59. 

22.6 

68.0 

7733.5 

360.0 

-63.6 

99.9 

260.8 

27.3 

23,9 

13.3 

307.8 

999.9 

, 99,9 

999.9 

15.2 

59, 

22.8 

69.0 

7865.3 

353,0 

-66,6 

99,9 

239,7 

27,8 

26,0 

16.0 

307.8 

999,9 

99.9 

999,9 

15.8 

59. 

23.1 

70,0 

7979.8 

367,0 

-65,7 

99,9 

239,0 

28.1 

26.0 

16.5 

307.8 

999.9 

99.9 

909.9 

16.3 

59. 

23.6 

71.0 

8136.7 

339.0 

-67.1 

99.9 

238.5 

28.1 

26.0 

16.7 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

16.9 

59. 

23.8 

72.0 

8272.6 

332.0 

-68.6 

99.9 

238.5 

27.8 

23.7 

16.6 

308.0 

999,9 

99.9 

999,9 

17.5 

59. 

26.1 

73.0 

8612.3 

325.0 

-69,7 

99.9 

238.7 

27,5 

23.5 

16.3 

308.1 

999,9 

99,9 

999,9 

18,0 

59, 

26.5 

76.0 

8536.0 

319,0 

-50.6 

99,9 

239.2 

27.2 

23.3 

13.9 

300.5 

999.9 

99.9 

999,9 

18.7 

59, 

26.8 

75.0 

8657.6 

313.0 

-51.8 

99.9 

239.3 

27.3 

23.6 

13.9 

308.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19,2 

59, 

25.1 

76.0 

8782.6 

307.0 

-53.0 

99.9 

239.6 

27.7 

23.9 

16.1 

308.6 

999.9 

99,9 

999.9 

19.7 

59. 

25.5 

77,0 

8930,8 

300,0 

-56.6 

99.9 

239,3 

29.6 

25,3 

15.0 

308.6 

909.9 

99.9 

999,9 

20.3 

59. 

25.7 

78.0 

9059.9 

296.0 

-55.5 

99.9 

239.5 

31.0 

26.7 

15.7 

308.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

59. 

26.1 

79.0 

9191.0 

288.0 

-56.5 

99.9 

260.1 

33.9 

29.6 

16.9 

309.3 

999.9 

99.9 

999,9 

21.3 

59, 

26.5 

80.0 

9326.6 

282.0 

-56.5 

99.9 

261.2 

36.0 

31.6 

17,3 

311.2 

999,9 

99,9 

999.9 

22.6 

59. 

26.9 

81.0 

9686.6 

275,0 

-55.6 

99.9 

263.3 

35.5 

31.8 

16.0 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23,2 

59. 

27.3 

82.0 

9625,1 

269.0 

-55.9 

99.9 

265.1 

35.1 

31.9 

16. B 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.1 

59, 

27.6 

83.0 

9768.7 

263.0 

-55.9 

99.9 

266.0 

35.1 

32.1 

16.3 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

60. 

27.9 

86.0 

9891.1 

258.0 

-55.1 

99,9 

266.0 

35.7 

32.6 

16.5 

321.3 

999,9 

99,9 

999.9 

25,2 

60. 

28.6 

85.0 

10016.1 

253.0 

-55.1 

99.9 

266,7 

36.2 

32.8 

15.5 

323.1 

999,9 

99,9 

999.9 

26.5 

60. 

28.7 

86.0 

10195.6 

266.0 

-56.9 

99.9 

263.8 

36.6 

32.6 

16.0 

326.0 

999.9 

99,9 

999,9 

27.1 

60. 

29.2 

87.0 

10326.6 

261.0 

-55.1 

99.9 

262,5 

36,8 

32.6 

17.0 

327.6 

999,9 

90,9 

999.9 

28.1 

60. 

29.5 

88.0 

10687.8 

235.0 

-56.9 

99,9 

261.8 

37,6 

33.0 

17.7 

330,3 

999,9 

99,9 

999,9 

28.8 

60. 

29.9 

89.0 

10625.6 

230,0 

-56.3 

99,9 

261.8 

38.3 

33.8 

18.1 

333.2 

999,9 

99.9 

999.9 

29.7 

60. 

30.3 

90.0 

10766.5 

225.0 

-53.8 

99.9 

262.5 

38.6 

36.2 

17.8 

336.1 

999,9 

99.9 

999.9 

30,6 

60. 

30.7 

91.0 

10911.0 

220.0 

-53.5 

99.9 

263,6 

38.3 

36.3 

17.  1 

338.7 

999.9 

99.9 

999,9 

31.6 

60. 

31.0 

92.0 

11058.6 

215.0 

-56,3 

99,9 

266.3 

33.0 

36.2 

16.5 

339,7 

999,9 

99,9 

999.9 

32.3 

61. 

31.5 

93.0 

11209.6 

210.0 

-56.0 

99.9 

266.9 

38.1 

36.5 

16.1 

362.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

61. 

31.8 

96.0 

11366.6 

205.0 

-53.7 

99,9 

266.9 

38.8 

35.2 

16.5 

365.6 

999.9 

99.9 

999,9 

36.0 

61. 

32.6 

95.0 

11522.9 

200.0 

-56,6 

99,9 

265,0 

60.9 

37.1 

17.3 

366.6 

999,9 

99.9 

999,9 

35.6 

61. 

* ev  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ( AND  10  DEG 
9 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 

5 F6BRUARY  197 B 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

0!R 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

32.7 

96.0 

11684.9 

195.0 

-54.9 

99.9 

245.5 

41.8 

38.0 

33.2 

97.0 

11850.9 

190,0 

-55.1 

99,9 

247.1 

42.3 

39,0 

33.6 

98.0 

11986.9 

186.0 

-54.9 

99.9 

248.8 

42.4 

39.5 

34.0 

99.0 

12161.3 

181.0 

-54,4 

99,9 

250.0 

43.1 

40,5 

34.5 

100.0 

12304.6 

177.0 

-54.0 

99.9 

249.7 

45.3 

42.5 

35.0 

101.0 

12488.5 

172.0 

-54.3 

99.9 

248.0 

46.2 

42.8 

35.4 

102.0 

12677.5 

167.0 

-54,4 

99.9 

246.6 

44.8 

41.  1 

35.8 

103.0 

12832.6 

163.0 

-55.1 

99.9 

245.8 

43.1 

39.3 

36.3 

104.0 

12991.6 

159.0 

-55.1 

99,9 

245.9 

41.9 

38.2 

36.7 

105.0 

13113.0 

156.0 

-55.2 

99.9 

246.5 

42.3 

38.8 

37.2 

106.0 

13278.7 

152.0 

-55.4 

99,9 

246.8 

43.5 

40.0 

37.7 

107.0 

13448.7 

148.0 

-55.9 

99.9 

246.8 

44.1 

40.5 

38.2 

108.0 

13622.9 

144.0 

-56.2 

99.9 

246.7 

44.0 

40.4 

38.6 

109.0 

13756.7 

141.0 

-56.2 

99,9 

246.9 

43.3 

39,9 

39.1 

110.0 

13939.4 

137.0 

-56,7 

99.9 

247.9 

40.9 

37.9 

39.6 

111.0 

14127.1 

133.0 

-57.1 

99.9 

250.6 

38.1 

35.9 

40.0 

112.0 

14320.4 

129.0 

-57.0 

99.9 

254.1 

37.3 

35.9 

40.5 

113.0 

14469.5 

126.0 

-56.7 

99.9 

257.6 

39,8 

38,9 

40.8 

114.0 

14674.1 

122.0 

-56,7 

99,9 

258.6 

40.0 

39,3 

41.4 

115.0 

14831.9 

119.0 

-57.0 

99.9 

260.2 

36.9 

36.4 

41.9 

116.0 

15047.9 

115.0 

-57.8 

99.9 

260.  8 

33.3 

32.8 

42.5 

117.0 

15214.4 

112.0 

-58,5 

99.9 

260.2 

33.7 

33,2 

42.8 

118.0 

15364.9 

109.0 

-59.1 

99.9 

259.4 

37.6 

37.0 

43.4 

119.0 

15559.7 

106.0 

-59.5 

99.9 

258.5 

46.4 

45.5 

43.8 

120.0 

15739.7 

103.0 

-58.8 

99.9 

259.0 

48.5 

47.6 

44.4 

121.0 

15925.1 

100.0 

-59.1 

99,9 

260.8 

43.0 

42.4 

44.9 

122.0 

16051.6 

98.0 

-59.7 

99.9 

261.5 

35.3 

34.9 

45.4 

123.0 

16245.6 

95.0 

-60.5 

99,9 

259.0 

30.2 

29.7 

45.9 

124.0 

16445.2 

92.0 

-61.2 

99,9 

257,5 

27.8 

27,2 

46.4 

125.0 

16650.7 

89.0 

-61,7 

99.9 

253.1 

27.1 

26.5 

47.0 

126.0 

16862.9 

86.0 

-62.1 

99.9 

262.6 

26.7 

26.5 

47.5 

127.0 

17082.1 

83.0 

-62.6 

99.9 

265.1 

25.6 

25.5 

48.0 

128.0 

17232.1 

81.0 

-63.7 

99.9 

262.2 

25.4 

25,2 

48.6 

129.0 

17385.3 

79.  0 

-64.1 

99.9 

255.0 

29.4 

28.4 

48.9 

130.0 

17622.0 

76.0 

-64.7 

99.9 

251.8 

33.1 

31.4 

49.5 

131.0 

17867.5 

73.0 

-65,5 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

50.2 

132.0 

18036.7 

71.0 

-64.9 

99,  9 

999,9 

99,9 

99.9 

50.6 

133.0 

18211.0 

69.0 

-65.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

51.3 

134.0 

18389.8 

67.0 

-66.0 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

1070 


129  67.  0 


V roMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.3 

348.4 

999,9 

99,9 

999.9 

36.2 

61. 

15,5 

350,7 

999,9 

99.9 

999.0 

37.5 

61. 

15.4 

353.1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.6 

61. 

14.7 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

62. 

15.8 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

40.8 

62. 

17,3 

362.1 

999,9 

99,9 

999.0 

42.2 

62. 

17.8 

364.9 

999,9 

99,9 

999.9 

43,3 

62. 

17.6 

366.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.4 

62. 

17.1 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

62. 

16.9 

370,8 

999.9 

99,9 

999.9 

46.5 

62. 

17,1 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

63, 

17.4 

375.3 

999.9 

99.9 

909.9 

49.2 

63. 

17.4 

377.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

63. 

17.0 

380.0 

999,9 

99.9 

999.9 

51.6 

63. 

15.4 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

63. 

12.6 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

63. 

10.2 

388.3 

999.9 

99,9 

999,9 

55.1 

63. 

8.5 

391.5 

999,9 

99,9 

999,9 

55.  6 

63. 

7.9 

395.1 

999.9 

99,9 

999.9 

56.7 

64. 

6.3 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

64. 

5.3 

399,8 

999.9 

99,9 

999,9 

59.  1 

64. 

5.7 

401,5 

999.9 

99.9 

999,9 

60.2 

65. 

6.9 

403.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

65. 

9.3 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

65. 

9.3 

410.6 

999,9 

99,9 

999.9 

63.5 

65. 

6.9 

413.5 

999,9 

99.9 

999.9 

65.2 

66. 

5.2 

414.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

66. 

5.4 

416.9 

999.9 

99.9 

999.0 

67.2 

66. 

S.O 

419.4 

999,9 

99,9 

999,9 

68.0 

66. 

5.6 

422.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

67, 

3.5 

425.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

67, 

2.2 

429.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

67. 

3,5 

429,7 

999.9 

99,9 

999,9 

71.2 

67, 

7.6 

432.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.0 

67. 

• 10.3 

435.7 

999.9 

99,9 

999,9 

72.7 

67. 

99,9 

439,1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

99,9 

443.8 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

447.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

99.9 

448.7 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

SmiCN  NO.  52» 
BUFFALO* •*  N Y 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


1A5  47.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

P»ES 

TEMP 

OEU  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.7 

216.0 

578.3 

-l.l 

-1.7 

30.0 

3.1 

-1.5 

-2.7 

274.2 

283.0 

3.5 

96.0 

0.0 

0. 

O.I 

7.0 

253.1 

974,0 

-1.6 

-2.8 

47.6 

3,9 

-2.9 

-2,6 

274,0 

282.2 

3,2 

91,5 

0.1 

230. 

0.5 

8.0 

351.8 

962.0 

-2.5 

-2,9 

47.6 

3.9 

-2.9 

-2.6 

274  .0 

282,3 

3.2 

97.3 

0.1 

230. 

0.8 

9,0 

443,0 

951.0 

-3.0 

-3.3 

57.3 

3.7 

-3.1 

-2.0 

274.5 

282.6 

3.2 

97.9 

0.2 

229. 

1.2 

10.0 

535.2 

940.0 

-3.3 

-3.  5 

72.0 

3.4 

-3,2 

-1.0 

275,1 

263.1 

3,1 

98.2 

0.3 

234. 

l.B 

11.0 

662.8 

925.0 

-2.5 

-2.7 

92.6 

2.5 

-2.5 

0.1 

277.1 

285.9 

3.4 

98.8 

0.4 

240, 

1.9 

12.0 

757.7 

914.0 

-3.0 

-3,2 

134,7 

1.3 

“0,9 

0,9 

277,6 

286,2 

3.3 

98.7 

0,4 

244. 

2.3 

13.0 

853.7 

903.0 

-3.2 

-3.3 

205.9 

2.1 

0.9 

1.9 

278.4 

287.1 

3.3 

98.7 

0.4 

248. 

2.7 

14.0 

959.6 

891.0 

-3.5 

-3.6 

216.9 

3.3 

2.0 

2.6 

279.1 

287.7 

3.3 

98,7 

0,3 

255. 

3.0 

15.0 

1057.9 

880.0 

-3.9 

-4.1 

216.2 

3.7 

2.2 

3.0 

279.6 

288.1 

3.2 

98.6 

0.3 

263. 

3.5 

16.0 

1175.4 

867.0 

-4.4 

-4.6 

198.1 

3.5 

1.1 

3.3 

280.4 

288.6 

3.1 

98,5 

0.2 

289. 

3.8 

17.0 

1276.0 

856.0 

-4.8 

-5.0 

187,2 

3.9 

0,5 

3.8 

280,9 

289,0 

3.1 

98,5 

0.2 

303. 

4.1 

18.0 

1377,8 

845.0 

-4.8 

-5.  0 

184.9 

4,5 

0,4 

4,5 

281, ^ 

?90,2 

3.1 

98.5 

0.3 

315. 

4.5 

19.0 

1481.2 

834.0 

-3.9 

-4.  1 

195.7 

5.9 

1.6 

5.7 

284.0 

293.0 

3.4 

98.6 

0.4 

329. 

4.9 

20.0 

1576.5 

824.0 

-3.9 

-4.1 

209.2 

7.0 

3.4 

6.1 

285.0 

294,2 

3,4 

98.6 

0.5 

346. 

5.3 

21.0 

1702.1 

811.0 

-4.4 

-4.6 

222.6 

7.3 

4.9’ 

5.3 

285,8 

294.8 

3.4 

98.5 

0.6 

359, 

5.6 

22.0 

1809,7 

800.0 

-5.0 

-5.2 

233.1 

7,2 

5,7 

4.3 

286,2 

295.0 

3.2 

98.4 

0.7 

7. 

5.9 

23.0 

1908.6 

790.0 

-5.3 

-5.5 

244.1 

6.8 

6.1 

3.0 

286.9 

295.7 

3.2 

98.4 

0.8 

14. 

6.3 

24.0 

2008.7 

780.0 

-5.6 

-5.8 

254.0 

6.3 

6.0 

1.7 

287.6 

296.3 

3.2 

98.4 

• 0.9 

23. 

6.7 

25.0 

2109.9 

770.0 

-6.0 

-6,  3 

260.6 

5.6 

5.6 

0.9 

288,2 

296,7 

3.1 

98,3 

1.0 

30. 

7.2 

26.0 

2243.3 

757,0 

-6.2 

-6.4 

263.0 

5.5 

5.5 

0.7 

289.5 

298.1 

3.1 

98.3 

1.1 

37. 

7.5 

27.0 

2347.4. 

747.0 

-6.8 

-7.0 

261.3 

6.1 

6oO 

0.9 

289,9 

298.2 

3.0 

98.2  . 

1.1 

40. 

7.9 

28.0 

2452.6 

737.0 

-7.2 

-7.5 

259.5 

6.9 

6.8 

1.2 

290.5 

298.7 

3.0 

98.1 

1.3 

45. 

8.3 

29.0 

2559.1 

727.0 

-8.0 

-8.2 

258.5 

7.8 

7.7 

1.6 

290,8 

298.7 

2.8 

98.0 

1.4 

48. 

8.6 

30.0 

2666.7 

717.0 

-8.6 

-8.8 

258.0 

8.6 

8.4 

1.8 

291,3 

299.0 

2.7 

97,9 

1.5 

51. 

8.9 

31.0 

2764,7 

708.0 

-8.9 

-9.  1 

257.6 

9.3 

9.1 

2.0 

292.1 

299.6 

2.7 

97.9 

1.7 

54. 

9.3 

32.0 

2874.9 

698.0 

-9.3 

-9.  6 

256.2 

10.1 

9.8 

2.4 

292.7 

300.2 

2.6 

97.3 

1.9 

57. 

9.7 

33.0 

2975.3 

689.0 

-9.9 

-10.2 

253.8 

10.8 

10.3 

3.0 

293.2 

300.4 

2.5 

97.0 

2.1 

59. 

10.0 

34.0 

3088.1 

679.0 

-10.4 

-10.9 

251.5 

11.2 

10.6 

3,5 

293.7 

300,7 

2.5 

96,5 

2.3 

60. 

10.3 

35.0 

3190.8 

670.0 

-10,9 

-11.4 

248.8 

11.4 

10.7 

4.1 

294.4 

301.2 

2.4 

96.3 

2.6 

61. 

10.8 

36.0 

3329.7 

658.0 

-11.4 

-12.0 

245.1 

11.8 

10.7 

5.0 

295.3 

301.9 

2.3 

96.0 

2.9 

62. 

11.2 

37.0 

3435.3 

649.0 

-12.2 

-12.7 

243.6 

12.0 

10.8 

5.3 

295.6 

302.0 

2.2 

95,7 

3.2 

62. 

11.6 

38.0 

3542.1 

640.0 

-12.6 

-13.2 

243.5 

12.2 

10.9 

5,5 

296.3 

302.6 

2.2 

95.2 

3.5 

62. 

11.9 

39.0 

3650.2 

631.0 

-13,1 

-13.  3 

243.9 

12.4 

11.1 

5.4 

296.8 

302.9 

94.6 

3.7 

62. 

12.2 

40.0 

3759.6 

622.0 

-14.0 

-14..3 

244.1 

12.4 

11.1 

5.4 

297.1 

302.8 

2*0 

93.7 

3.9 

62. 

12.7 

41.0 

3894.9 

611.0 

-15.0 

-15.8 

243.8 

12.3 

11.0 

5.4 

297.5 

302.8 

;*8 

93,2 

4,3 

62. 

13.1 

42.0 

4032.3 

600.0 

-15.7 

-16.5 

243.4 

12.2 

10.9 

5.4 

298,2 

303.4 

1.7 

93.0 

4.6 

62. 

13.5 

43.0 

4133.5 

592.0 

-16.3 

-17.4 

243,1 

12.1 

10.8 

5.5 

298.5 

303.4 

1.7 

91.8 

4.9 

62. 

13.8 

44.0 

4248.6 

583.0 

-17.2 

-18,2 

243.5 

12.1 

10.8 

5.4 

298,9 

303.5 

1.6 

91.5 

5.1 

62. 

14.2 

45.0 

4352.1 

575.0 

-18.1 

-19.2 

244.0 

12.1 

10.9 

5.3 

298,9 

303.3 

1.5 

91.1 

5.4 

62. 

14.6 

46.0 

4469.9 

566.0 

-18.8 

-19„9 

244,5 

12.1 

11.0 

5.2 

299.5 

303.6 

1.4 

90.7 

5.7 

63. 

15.0 

47,0 

4575,9 

558.0 

-19.7 

-21.0 

244.5 

12.4 

11.1 

5.3 

299.5 

303.4 

1.3 

89.8 

5.9 

63. 

15.4 

48.0 

4696.5 

549.0 

-20.4 

-21.7 

243.4 

12.8 

11.5 

5.7 

300.1 

303.9 

1.2 

89,7 

6.3 

63. 

15.8 

49.0 

4805.1 

541.0 

-21.2 

-22.5 

242,4 

13.4 

11.9 

6.2 

300.4 

304.0 

1.2 

88.9 

6«  6 

63. 

16.2 

50.0 

4914.9 

533.0 

-22.0 

-23.5 

241,5 

14.0 

12.3 

6.7 

300.7 

304.0 

1.1 

87.6 

6.9 

63. 

* 8Y  SPEED  MEANS  FLEVATtON  ANGLE  BETMEEN  C AND  10 ' DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIME 

CNTCT 

' { 

HE IGHT 

PRPS 

TEMP 

DEW  PT 

STATION  ND. 
BUFFALO,  N 

6 FEBRUARY 
515  GMT 

DIR  SPEED  U 

528 

Y 

1975 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

145 

RH 

47. 

RANGE 

0 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.7 

51.0 

5054.1 

523.0 

-22,0 

-24.4 

240.5 

14.8 

12.8 

7.3 

301.4 

304.5 

1.0 

86.6 

7.3 

63. 

17.1 

52.0 

5167.0 

515.0 

-23.9 

-25o7 

239,5 

15.2 

13.1 

7.7 

301,4 

304.3 

0,9 

64.6 

7.7 

63. 

17.4 

53.0 

5201.1 

507.0 

-24,0 

-26o6 

233.4 

15.4 

13.1 

8.1 

301.6 

304.3 

0.8 

84.9 

S.O 

62. 

17.9 

54.0 

5396.6 

499.0 

-25.7 

-27.6 

236.0 

15.3 

12.7 

8.6 

301.9 

304.4 

0.8 

83.9 

8.4 

62. 

18.2 

55.0 

5513.6 

491.0 

-26.7 

-28.6 

234.5 

15.1 

12.3 

8.8 

302.1 

304.4 

0.7 

83.2 

8.7 

62. 

16.B 

56.0 

5661.9 

481.0 

-27.  b 

-29.6 

231.9 

14.7 

11.5 

9.1 

302.8 

304.9 

0.7 

82,7 

9,3 

61. 

19.2 

57.0 

5767.2 

474.0 

-20,  B 

-31.0 

230.8 

14.6 

11.3 

9,2 

302.6 

304,5 

0.6 

81.2 

9,6 

61. 

19.6 

5a. 0 

5008.9 

466.0 

-29.6 

-31.9 

230.0 

14.8 

11.3 

9.5 

303.1 

304.9 

0.6 

80.1 

9.9 

61. 

20.0 

59.0 

6012.1 

458,0 

-30.8 

-33.1 

229.0 

14.9 

11.2 

9.8 

303.1 

304,7 

0.5 

79.6 

10.3 

60. 

29.3 

60.0 

6121.3 

451.0 

-31.7 

-34.1 

227.8 

14.6 

10.8 

9.8 

303,2 

304.8 

0.5 

78.8 

10.6 

60. 

20.8 

61.0 

6247,7 

443,0 

-32.7 

-35,2 

225.9 

14,2 

10.2 

9.9 

303.4 

304.8 

0.4 

78.3 

11.0 

59. 

21.2 

62.0 

6359.6 

436.0 

-33.9 

-36,3 

225.0 

14.2 

10.0 

lO.O 

303.3 

304.6 

0.4 

78.4 

11.3 

59. 

21.6 

63.0 

6489.1 

428.0 

-34.9 

-37.3 

224.6 

14.4 

10. 1 

10.2 

303.7 

304.9 

0.4 

78.2 

11.6 

59. 

22.0 

64.0 

6604,0 

421.0 

-36,1 

-38.4 

224.5 

14.8 

10.4 

10.6 

303.6 

304,7 

0,3 

78.5 

11.9 

58, 

22.3 

65.0 

6720.2 

414.0 

-37,0 

-39.4 

224,0 

15.0 

10.4 

10.8 

303.9 

304,9 

0,3 

78.2 

12.2 

58. 

22.8 

66.0 

6871.9 

405.0 

-38.2 

-40.6 

222.8 

15.5 

10.5 

11.4 

304.2 

305.1 

0.3 

77.5 

12.7 

57. 

23.2 

67.0 

6991. 5 

358.0 

-39.4 

99.9 

221.4 

16.1 

10.7 

12.1 

304.2 

999.9 

99,9 

999,9 

13.0 

57, 

23.6 

68.0 

7112.7 

391.0 

-40.5 

99,9 

219,6 

17.0 

10.8 

13.1 

304.3 

999,9 

99,9 

999,9 

13.4 

57. 

23.9 

69.0 

7253,3 

383.0 

-41,5 

99,9 

217,9 

17.5 

10.6 

13.8 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

13.7 

56. 

24.3 

70.0 

7378.3 

376.0 

-42.2 

99.9 

215.2 

18.0 

10.4 

14.7 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

14.1 

56. 

24.8 

71.0 

7523.3 

368.0 

-43.7 

99.9 

211.8 

18.0 

9.5 

15.3 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

14.7 

55. 

25.1 

72.0 

7652.0 

36 1.0 

-44,8 

99.9 

209,9 

17.9 

8.9 

15.5 

305,6 

999,9 

99,0 

999,9 

15,0 

54. 

25.5 

73.0 

7763.8 

355,0 

-46,1 

99.9 

208.2 

17.7 

8.4 

15.6 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

15.3 

53. 

25.9 

76.0 

7895.9 

348.0 

-47.4 

99.9 

208.3 

18.0 

8.5 

15.8 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

15.7 

53. 

26.3 

75.0 

8010.6 

342.0 

-48.5 

99,  9 

210.1 

18.6 

9.3 

16.1 

305.4 

999,9 

99.9 

999,9 

16.1 

52, 

26.7 

76.0 

8126.8 

336.0 

-49,6 

99,9 

212.6 

19.3 

10.4 

16.3 

305,3 

999.9 

99,9 

999,9 

16.5 

52. 

27.0 

77.0 

8244.4 

330.0 

-50,9 

99,9 

214.6 

19.8 

11.3 

16.3 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

51. 

27.3 

78.0 

8363.5 

324.0 

-52.2 

99.9 

216.1 

19.9 

11.7 

16.1 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.2 

51. 

27.8 

79.0 

8484.2 

318.0 

-53.3 

99.9 

218.0 

20.0 

12.3 

15.8 

305.1 

999.9 

99.9 

999,9 

17.8 

50. 

29.1 

80.0 

8606.5 

312.0 

-54,6 

99.9 

213.8 

20.0 

12.6 

15.6 

305.0 

999.9 

99,9 

999,9 

18.  1 

50, 

28.6 

81.0 

8772,2 

304,0 

-55.9 

99.9 

219.8 

20.1 

12.9 

55.5 

305.4 

999.9 

99.9 

999,9 

18.7 

50. 

28.9 

82.0 

8898.8 

298.0 

-56.9 

99 .9 

220.2 

20.2 

13.0 

15.4 

305.7 

999>9 

99.9 

999.9 

19.1 

50. 

29.5 

83.0 

9005.8 

293.0 

-57.7 

99,9 

222.2 

20.8 

14.0 

15.4 

306.0 

990,9 

99,9 

999.9 

19,7 

49. 

29.9 

84.0 

9137.1 

287.0 

-55,1 

99,9 

225.4 

21.9 

15.6 

15,4 

311.6 

999.9 

99,9 

999.9 

20.3 

49. 

30.5 

85.0 

9272.2 

281.0 

-54.8 

90.9 

230.7 

24.0 

13.6 

15.2 

314.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.1 

49, 

31.1 

86.0 

9410.5 

275.0 

-54.0 

99.9 

235.0 

26.9 

22.1 

.5.5 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

49, 

31.5 

87.0 

9552.2 

269.0 

-53.8 

99.9 

237,2 

28,9 

24,3 

i5.7 

319.3 

999,9 

99,9 

999,9 

22.7 

49, 

31.9 

88.0 

9672.7 

264,0 

-54,0 

99.9 

239,1 

30.5 

26.2 

15.7 

320.8 

999.9 

99. 9* **' 

999.9 

23.4 

50. 

32.4 

89.0 

9820.4 

258.0 

-53.6 

99,  9 

240.6 

32.9 

28,7 

56.2 

323.4 

999,9 

99,9 

999.9 

24.3 

50. 

32.9 

90.0 

9946.1 

253.0 

-54.0 

99.9 

240.5 

35.6 

31.0 

17.6 

324.7 

999,9 

99,9 

999,9 

25.3 

51. 

33.4 

91.0 

10074.3 

248,0 

-53,6 

99.9 

239.6 

37.7 

32.5 

19,1 

327,1 

999,9 

■ 99,9 

999.9 

26.4 

51. 

33.9 

92.0 

10205.3 

243,0 

-53,5 

99,9 

239.6 

38.5 

33.2 

59,5 

329.2 

999,9 

99.9 

999.9 

27.7 

51. 

34.4 

93.0 

10339.4 

238.0 

-52.4 

99.9 

240.5 

39,3 

34.2 

19,4 

332.8 

999.9 

99..9 

999.9 

28.7 

52. 

34.9 

94.0 

10476.8 

233.0 

-52.1 

99.9 

240.7 

40.5 

35.3 

19.8 

335.3 

999,9 

99,9- 

999,9 

29,9 

52. 

35.5 

9i.O 

10617.3 

228.0 

-52.1 

99.9 

240.0 

40.3 

34.9 

20.2 

337.4 

999.9 

99;^ 

999,9 

31.5 

52. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEMATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 

515  GNT  145  47.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  t>T 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36,1 

96.0 

10790.0 

222.0 

-51.9 

99  9 

239.7 

39.3 

33.9 

19.8 

340.2 

999,9 

99,9 

999,9 

32.8 

53, 

36.6 

97,0 

10937.7 

217.0 

-51,8 

99,  9 

240,3 

40.3 

35.0 

20.0 

342,7 

999.9 

99.9 

999,9 

34.0 

53. 

37,1 

98.0 

11058.4 

213.0 

-51.5 

99.9 

241.2 

41.9 

36.7 

20.2 

345.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

*!3. 

37.6 

99,0 

11212.7 

208.0 

-51.5 

99.9 

241.7 

41.6 

36.6 

19.7 

347,4 

999.9 

99,9 

999.9, 

36.6 

54. 

38.2 

100.0 

11338.7 

204.0 

-51 .6 

99. 9 

242.2 

39.5 

34,9 

18,4 

349,1 

990,9 

99,9 

999,9 

37,9 

54, 

38.8 

lOl.O 

11532,2 

198,0 

-52,2 

99.9 

243.4 

39.1 

35.0 

17.5 

351 .1 

999,9 

90.9 

999.9 

39.2 

54. 

39.3 

102.0 

11664.2 

194.0 

-52.4 

99.9 

244.4 

40.3 

36,4 

17.5 

352.9 

999.9 

99.9 

999.9 

40i4 

54. 

39.8 

103.0 

11832.8 

189.0 

-52.9 

99  9 

245.2 

41.3 

37.5 

17.3 

354.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

55, 

40.2 

104.0 

11970,7 

185,0 

-53,5 

99.  9 

245.9 

41.1 

37.5 

16.  8 

355,9 

999,9 

99,9 

999,9 

42.6 

55. 

40.8 

105.0 

12111.3 

181.0 

-53,5 

99,9 

246.3 

39.2 

35.9 

15.7 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

44.1 

55. 

41.3 

106.0 

12255,3 

177.0 

-52.9 

99.9 

245.3 

37.6 

34.2 

15.7 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

56. 

42.0 

107.0 

12402.7 

173.0 

-53.0 

99.9 

243.1 

37.5 

33.4 

17,0 

363,6 

999,9 

99,9 

999,9 

46,7 

56, 

42.6 

108.0 

12553,5 

169,0 

-53,3 

99.9 

242.4 

39.3 

34,8 

18.2 

365.5 

999,9 

99.9 

999.9 

48.1 

56, 

43.2 

109,0 

12707.9 

16  5,0 

-52,7 

99.9 

242.6 

41.7 

37.0 

19.2 

369.1 

999.9 

99.0 

999.9 

49.5 

56. 

43.8 

110.0 

12866.2 

161.0 

-53.2 

99  9 

243.0 

44.1 

39.3 

20.0 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

57. 

44.4 

111.0 

13069.2 

156.0 

-53,8 

99,.  9 

243.3 

44.3 

39,6 

19,9 

373,2 

999,9 

99,9 

999,9 

52.7 

57. 

45.0 

112.0 

13235.9 

152.0 

-54,4 

99.9 

244,1 

41.9 

37.7 

1 8.3 

374,9 

999,9 

99,9 

999.9 

54.4 

57. 

45.5 

113.0 

13363.4 

149.0 

-54.9 

99.9 

244.8 

40.1 

36.2 

37.1 

376.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

57. 

46.1 

114.0 

13537.2 

145.0 

-55.4 

99.9 

244.6 

37.9 

34.3 

16.2 

378.3 

909,9 

99,9 

999.9 

57,0 

57, 

46.7 

115.0 

13670.3 

142.0 

-56.1 

99,9 

245,1 

36.0 

32.7 

15.1 

379,4 

999,9 

99.9 

999.9 

58.2 

57, 

47.4 

116.0 

13898,0 

137.0 

-56.6 

99.9 

246.6 

36.4 

33.5 

14.5 

382.4 

999.9 

99,9 

999.9 

59.7 

58. 

48.1 

117.0 

14038.3 

134.0 

-56.9 

99.9 

246.8 

38.2 

35.1 

15.0 

384.3 

999.9 

90.9 

999.9 

61.1 

58. 

48.7 

118.0 

14181.9 

131.0 

-56.4 

99.  9 

248.1 

36.0 

33.5 

13.4 

387.6 

999,9 

99,9 

999,9 

62,7 

58, 

49.3 

119.0 

14329,2 

128,0 

-55,9 

99.9 

249.6 

32.0 

30.0 

J1.2 

391,1 

999,9 

99.9 

999.9 

63.7 

58, 

49.8 

120.0 

14530.8 

124.0 

-56.7 

99.9 

248.5 

29.6 

27.6 

10.9 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

59. 

50.4 

121.0 

14633.8 

122.0 

-57.1 

99.9 

246.2 

30.8 

28.2 

.2.5 

394.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

59, 

50.9 

122.0 

14844.5 

118.0 

-57.7 

99.9 

246,1 

37,0 

33,8 

.5.0 

396.9 

999,9 

99.9 

999,9 

66.4 

59, 

51,5 

123.0 

15006.8 

115.0 

-58,3 

99.9 

247,  5 

43.5 

40.1 

i6.7 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

59. 

52.1 

124,0 

15173.0 

112.0 

-58.6 

99  .9 

250.0 

43.0 

40.4 

14.7 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

59. 

52.7 

125.0 

15343.7 

109.0 

-58.4 

99,  9 

251.8 

41.3 

39.2 

12.9 

404.8 

999.9 

99.9 

999,9 

71.2 

59, 

53.4 

126.0 

15519.0 

106.0 

-59.1 

99,9 

253,1 

39.1 

37,4 

U.3 

406.7 

999,9 

99,9 

999.9 

72.8 

60. 

54.1 

127.0 

15698,7 

103.0 

-59.6 

99.9 

255,0 

35.3 

34.1 

9,2 

409.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

60. 

54.7 

128.0 

15883.6 

100.0 

-59.6 

99.9 

254.0 

33.9 

32.6 

9.3 

412.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.5 

60. 

55.3 

129.0 

16009.9 

98.0 

-59.8 

99.9 

251.0 

36.0 

34.0 

11.7 

414.6 

999,9 

99,9 

999.9 

76.6 

60, 

55.8 

130.0 

16203.8 

95,0 

-60,5 

99.9 

249,  1 

38.2 

35.7 

U.6 

416.9 

999,9 

99,9 

999,9 

77,8 

61. 

56.6 

131.0 

16403.3 

92.0 

-6J  ,4 

99,  9 

250.8 

33.5 

31.7 

! l.O 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.8 

61. 

57,1 

132.0 

16608.8 

89,0 

-61.6 

99  9 

255.9 

27.2 

26.4 

6.6 

422.5 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

61. 

57.8 

133.0 

16749.4 

87.0 

-62.2 

99,9 

260.6 

23.2 

22.9 

3,8 

424.2 

999.9 

99,9 

999,9 

81.4 

61, 

58.5 

134,0 

16966.4 

84.0 

-62.0 

99,9 

2 59,1 

23.5 

23.1 

4.4 

428.8 

999,9 

99,9 

999.9 

82.4 

61. 

59.1 

135.0 

17115.4 

82.0 

-62,0 

99,9 

255.2 

26.8 

25.9 

6.9 

431.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.  1 

62. 

59,9 

136,0 

17345.6 

79.0 

-62.7 

99.9 

251.7 

29.9 

28.4 

9.4 

434.9 

999.9 

99.9 

999.9 

84.  8 

62. 

60.6 

137.0 

17503.7 

77.0 

-62.5 

99.9 

251.6 

31.4 

29.8 

9,9 

438,5 

999,9 

99,9 

999,9 

B5,  7 

62. 

61.4 

138.0 

17749,1 

74.0 

-62,2 

99.  9 

253,  1 

38,4 

36.7 

11.2 

444.3 

999.9 

99.9 

999,9 

87.5 

62. 

62.1 

139.0 

17918.3 

72.0 

-62.5 

99.  9 

257.2 

35.8 

34.9 

8.0 

447.0 

999,9 

99.9 

999.9 

89.3 

62. 

62.9 

140.0 

18180.7 

69.0 

-62,7 

99,9 

257,7 

31.8 

31.1 

6.R 

452.1 

999,9 

99,9 

999,9 

90.5 

63. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  b AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  52fl 
buffalo,  N Y 

6 FFBRUARY  1975 

515  GMT  1*5  *7.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

01 R 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

42 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

63.8 

141.0 

18361.7 

67.0 

-63.5 

99.9 

258.8 

28.5 

28.0 

5.5 

454.3 

999,9 

99,9 

999,9 

92.3 

63. 

64.7 

142.0 

18643.4 

64.0 

-62.9 

99.9 

266,9 

25.4 

25.3 

1.4 

461.5 

999,9 

99.9 

999.9 

93,6 

63. 

65.4 

143.0 

18838.1 

62.0 

-64.6 

99.9 

270.0 

23.5 

23.5 

-0.3 

461.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.5 

63. 

66.3 

144.0 

19038.0 

60.0 

-65.4 

99.9 

266.0 

25.9 

25.9 

t.8 

464.5 

999,9 

99.9 

999,9 

95.5 

64. 

67.1 

145.0 

19244.2 

58.0 

-65.6 

99.  9 

261.4 

35.9 

35.5 

5.4 

468.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.7 

64. 

67.9 

146.0 

19566.7 

55.0 

-66.0 

99,9 

266.4 

32.4 

32.3 

2.0 

474.8 

999,9 

99,9 

999,9 

98,9 

64. 

68.9 

147.0 

19791.9 

53.0 

-65.2 

99.9 

265.2 

26.4 

26.3 

2.2 

481,7 

999,9 

99,9 

999,9 

100.1 

65. 

69.8 

148.0 

20025.7 

51.0 

-66.0 

99,9 

255.8 

37.5 

36.4 

9.2 

485.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.8 

65. 

70-7 

149.0 

20268.5 

49.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

491.2 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

71.6 

150.0 

20522.3 

47.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

500.0 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

STATfCN  NO.  528 
BUFFALO.  N Y 


6 FEBRUAPY  1975 

1115  GHT  164  11.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTC 

PH 

RANGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/src 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

pG 

0.0 

6.7 

218.0 

977.0 

-2.2 

-3r3 

360.0 

2.6 

0.0 

-2.5 

273.1 

281.0 

3.1 

92.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

250.6 

973.0 

-3.2 

-4.1 

353.7 

5.1 

0.6 

-5,1 

272.5 

279.9 

2.9 

93,3 

0.  1 

157. 

0.6 

8.0 

348.8 

961.0 

-3.6 

-3.6 

353.5 

4.8 

0.5 

-4.8 

273.0 

280.8 

3.0 

100.2 

O.I 

162. 

0.8 

9.0 

448.1 

949. cr 

-4.2 

-4.3 

351.0 

4.2 

0.5 

-4.2 

273.3 

280.9 

2.9 

99.6 

0.2 

166. 

l.l 

10.0 

548.3 

937.0 

-5.1 

-5.1 

347.5 

3.2 

0,7 

-3.1 

273,4 

280.6 

2.8 

lOO.O 

0,2 

168. 

1.6 

11.0 

666.7 

923.0 

-5.  1 

-5.1 

308.5 

2.3 

1.8 

-1.4 

274,6 

281.9 

2.8 

102.2 

0.3 

166. 

1.9 

12.0 

769.6 

911.0 

-5.1 

-5.  1 

307.8 

3.1 

2.5 

-1.9 

275.6 

283,1 

2.9 

102.2 

0.3 

157, 

2.3 

13.0 

865.1 

900.0 

-5.4 

-5,4 

317,7 

4.4 

3.0 

-3.2 

276,3 

283.6 

2.8 

102.1 

0.4 

153. 

2.7 

14.0 

970.3 

888.0 

-6.5 

-6.5 

314.5 

5.0 

3.6 

-3.5 

276.2 

283.2 

2.6 

102.0 

0.5 

150. 

3.0 

15.0 

1067.9 

877.0 

-6.2 

-6.2 

303.0 

5.1 

4.3 

-2.8 

277.5 

284.7 

2.7 

102.0 

0.6 

149. 

3.4 

16.0 

1193.9 

863.0 

-6.3 

-6.3 

284.2 

6.1 

5,9 

-1.5 

278.5 

285.9 

2.8 

102.0 

0.7 

142. 

3.9 

17,0 

1294,2 

852,0 

—6. 6 

-6.6 

280.6 

8.8 

8.7 

-1.5 

279.3 

286.6 

2.7 

107.0 

0.9 

133. 

4.2 

18.0 

1395.8 

841.0 

-6.6 

—6.  6 

281.8 

10.5 

10.2 

-?.l 

280.4 

287.8 

2.8 

102.0 

1.1 

127. 

4.5 

19.0 

1498.9 

830.0 

-6.3 

-6.  3 

283.1 

12.0 

11.7 

-2.7 

281.8 

289.4 

2.9 

102.0 

1.2 

124. 

4.9 

20.0 

1603.2 

819.0 

-6.8 

-6,8 

283.1 

12,7 

12.4 

-2.9 

282.4 

289,9 

2.8 

101.9 

1.5 

120. 

5.3 

21.0 

1728,1 

806.0 

-7,4 

-7,4 

281.7 

12.6 

12.3 

-2.6 

283.0 

290.4 

2.7 

101.9 

1.8 

117. 

5,7 

22.0 

1835.2 

795.0 

-7.5 

-7.5 

278.8 

12,2 

12.0 

-1.9 

284.0 

291.4 

2.7 

101.8 

2.1 

115. 

6.0 

23.0 

1933.8 

785.0 

-8.0 

-8.0 

275.9 

li.9 

11.9 

-1.2 

284.5 

291.8 

2.7 

101.8 

2.3 

113. 

6.4 

24.0 

2043.5 

774.0 

-8,3 

-8.3 

259.3 

13.0  . 

13.0 

0.2 

285.4 

292.6 

2.7 

101.7 

2.6 

111. 

6.B 

25.0 

2154.8 

763.0 

-8.  1 

-8.1 

266.3 

14.1 

14.0 

0.9 

286,7 

294.2 

2.7 

101.8 

2.9 

108. 

7.2 

26.0 

2278.0 

751.0 

-8.5 

-8.  5 

266.5 

14.2 

14.2 

0.9 

287.5 

294.9 

2.7 

101.7 

3.2 

106. 

7.5 

27.0 

2382.0 

741.0 

-9.0 

-9,0 

263.1 

13.6 

13.6 

0.4 

288.1 

295.4 

2.6 

101.7 

3.5 

104. 

7.9 

28.0 

2487.2 

731.0 

-9.4 

-9.4 

269.1 

13.0 

13.0 

0.2 

283.8 

295.9 

2.6 

101.6 

3.8 

103. 

8.2 

29.0 

2593.6 

721.0 

-10.0 

-10.0 

269,2 

12.6 

12.6 

0.2 

289,3 

296,2 

2.5 

101.5 

4.0 

102. 

0.6 

30,0 

2701.3 

7II.0 

-10.6 

-10.6 

269,0 

12.1 

12.1 

0.2 

289.8 

296.5 

2.4 

101.4 

4.3 

102. 

9.1 

31.0 

2810.3 

701.0 

-11. 1 

-11. 1 

268.9 

11.8 

11.8 

0.2 

290.3 

296.9 

2.3 

101.4 

4.6 

101. 

9.5 

32.0 

2920.7 

691.0 

-11.4 

-11.4 

270.4 

11.6 

11.6 

-0,1 

291,2 

297,7 

2.3 

101,3 

4,9 

100. 

9.9 

33.0 

3032,5 

681.0 

-11.7 

-11.  7 

273,5 

11.6 

11.6 

-0.7 

292,1 

298.5 

2.3 

101.3 

5.2 

99. 

10.3 

34.0 

3145.8 

671.0 

-12.4 

-12,4 

275.6 

11.9 

11.8 

-1.2 

292.5 

298.8 

2.2 

101.2 

5.5 

99. 

10. a 

35.0 

3249.0 

662.0 

-13.1 

-13.1 

275.6 

12.6 

12.5 

-1.2 

292.8 

298.9 

2.1 

101. 1 

5.8 

99. 

11.3 

36.0 

3388.3 

650.0 

-13.7 

-13.7 

273.3 

13,5 

13,5 

-0.8 

293.7 

299,5 

2.0 

101.0 

6.2 

99. 

11.7 

37,0 

3494.3 

641,0 

-14.1 

-14.  1 

271,9 

14,0 

14.0 

-0.5 

294.4 

300.2 

2.0 

101.0 

6.5 

99. 

12.2 

38.0 

3601.6 

632.0 

-14.6 

-14.6 

271.8 

13.7 

13.7 

-0.4 

295.0 

300.6 

1.9 

100.3 

7.0 

98. 

12.5 

39.0 

3722.4 

622.0 

-15.3 

-15.4 

2 72.8 

13.2 

13.2 

-0.5 

295.5 

300.9 

1.8 

99.4 

7.3 

98. 

12.9 

40.0 

3832.4 

613.0 

-16.3 

— 16.  6 

275,2 

12.6 

12.6 

-1.1 

295.6 

300.6 

1.7 

97.7 

7.5 

98. 

13.5 

41.0 

3968.5 

602.0 

-17.  1 

-17,4 

276.6 

12.9 

12.8 

-1.5 

296.2 

300,9 

1.6 

97.3 

7.9 

98. 

13.9 

42.0 

4081.4 

593.0 

-18.1 

-18.8 

274.7 

13.5 

13.5 

-l.l 

295.3 

300.7 

1.5 

94.3 

8.3 

98. 

14.3 

43.0 

4195.6 

584.0 

-18.8 

-19.5 

272.2 

13.8 

13.7 

-0.5 

296.8 

301.0 

1.4 

94.1 

8.  6 

96. 

14.7 

44.0 

4298,3 

576.0 

-19,6 

-20,2 

269,8 

13,8 

13.8 

0.0 

297,0 

301.0 

1.3 

95.1 

9.0 

97, 

15.1 

45.0 

4415.1 

567.0 

-20.5 

-21.1 

267.9 

13.8 

13.8 

0.5 

297,3 

301.0 

1.2 

94.9 

9.2 

97. 

15.6 

46.0 

4533.4 

558.0 

-21  .5 

-22.1 

265.0 

13.8 

13.8 

1.0 

297.5 

301.0 

1.2 

94.8 

9.7 

97. 

15.9 

47.0 

4639.8 

550.0 

-22.1 

-22,9 

264.7 

13.7 

13.7 

1.3 

297,9 

301.3 

1.1 

93,4 

10.  0 

96. 

16.5 

48.0 

4760,9 

541.0 

-23.  1 

-23.3 

261.7 

14.1 

13.9 

2.0 

298.2 

301.3 

1.0 

93.4 

10.4 

96. 

16.9 

49.0 

4870.2 

533.0 

-22.8 

-23.5 

253.7 

14.9 

14.6 

2.9 

299.8 

303.1 

1.1 

93.3 

10.7 

95. 

17.4 

50.0 

4980.7 

525.0 

-24.8 

-25.6 

254,8 

15.7 

15.1 

4.1 

298.7 

301.4 

0.9 

93.0 

11.2 

94. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO. 
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1115  GMT 

528 

Y 

1975 

164 

11. 

0 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

DIR 

SPEED  U 

CHMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

la.o 

51.0 

5.20.5 

515.0 

-25.5 

-26.3 

251.7 

16.0 

15.2 

5,0 

299,5 

302,2 

0,9 

92,9 

11.7 

93, 

18.5 

52.0 

5248.1 

506,0 

-26.  7 

-27.3 

252,1 

16.0 

15.2 

4,9 

299.6 

302,0 

0.8 

94.0 

12.2 

92, 

18.9 

53.0 

5363.0 

490.0 

-27,7 

-20.6 

253.5 

16.0 

15.3 

4.5 

299.6 

301.9 

0.7 

92.1 

12.5 

92, 

19.4 

54.0 

5479.2 

490.0 

-20.8 

-30.0 

2 55.6 

15.4 

14.9 

3.8 

299.7 

301.7 

0.6 

89.2 

13.0 

91, 

19.8 

55.0 

5596,8 

482.0 

-30.0 

-31.8 

258.0 

14.4 

14.1 

3.0 

299.6 

301,3 

0.5 

83,7 

13.4 

91. 

20.3 

06,0 

5730.9 

473.0 

-30,7 

-33,2 

261.6 

12.9 

12.8 

1,9 

300.4 

302.0 

0.5 

78.0 

13.8 

90. 

20.8 

57.0 

5851.7 

465.0 

-32.1 

-35.  1 

264,2 

12.0 

11.9 

1.2 

300.0 

301.3 

0.4 

74.4 

14.1 

90. 

21.2 

58.0 

5958.6 

458.0 

-32.9 

-36.3 

264.6 

11.7 

11.6 

l.l 

300,3 

301.5 

0,4 

71.4 

14.4 

90, 

21.4 

59.0 

6082.4 

450.0 

-33,9 

-37,  i 

263,9 

11.5 

11.4 

1.2 

300,6 

301.8 

0.3 

71.9 

14.  7 

90, 

22.0 

60.0 

6192.1 

443.0 

-34,  8 

-38,0 

263.5 

11.2 

11.1 

1.3 

300.8 

301.9 

0,3 

72.4 

15.0 

90. 

22.5 

61.0 

6319.0 

435.0 

-36.0 

-39.1 

264.6 

11.0 

10.9 

1.0 

300.8 

301.8 

0.3 

73.0 

15.3 

90. 

23.0 

62.0 

6431.5 

428.0 

-36.8 

-39.9 

265.8 

11.3 

11.3 

0.8 

301.2 

302.1 

0,3 

73,1 

15.5 

90. 

23.4 

63.0 

6545.3 

421.0 

-38.2 

-41.4 

265.7 

11.6 

11.6 

0.9 

300.9 

301.6 

0.2 

71.6 

15.9 

90. 

23.9 

64.0 

6660.5 

414.0 

-39.2 

-42.4 

265.1 

11.8 

11.8 

1.0 

301.1 

301.8 

0.2 

70.9 

16.2 

90. 

24.3 

65.0 

6777.1 

407.0 

-40.1 

99.9 

264.0 

11.7 

11.6 

1.2 

301.3 

999.9 

99.9 

999.6 

16.5 

90. 

24.8 

66.0 

6929.4 

398.0 

-41.3 

99.9 

260.2 

10.9 

10.7 

1.9 

301.8 

999,9 

99.9 

999,9 

16.9 

89. 

25.2 

67.0 

7049,6 

391.0 

-42,5 

99,9 

253,7 

9,9 

9.5 

2,8 

301,7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

89. 

25.6 

68.0 

7171.3 

384.0 

-43,5 

99,9 

244.2 

9.0 

8.1 

3.9 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.3 

89. 

26.0 

69.0 

7277.0 

378.0 

-44.5 

99.9 

234.8 

8.7 

7.1 

5.0 

302.0 

999.9 

99.9 

999.6 

17.5 

89. 

26.5 

70.0 

7401.9 

371.0 

-45.6 

99.9 

232.3 

9,3 

7.3 

5.7 

302.2 

999,9 

99,9 

999,9 

17.7 

88. 

27.0 

71.0 

7546,8 

363.0 

-47,0 

99,9 

235.0 

10.4 

3.5 

6.0 

302.2 

999,9 

99,9 

999,9 

17,9 

88. 

27.4 

72.0 

7675.4 

356.0 

-48.2 

99.9 

234.6 

10.9 

8.9 

6.3 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

8 7. 

27.9 

73.0 

7787.1 

350.0 

-49.4 

99.9 

230.0 

10.9 

8,4 

7.0 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

87.. 

28.4 

74.0 

7919.2 

343.0 

-50.5 

99,9 

223.7 

11.0 

7.6 

8.0 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

1 i.  7 

86. 

28.9 

75.0 

8034.0 

337,0 

-51.4 

99,9 

219,8 

11.6 

7,4 

8,9 

302.6 

999,9  , 

99,9 

999,9 

18.9 

85. 

29.3 

76,0 

8150.3 

331.0 

-52.9 

99.9 

217.9 

12.0 

7.3 

9.4 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

85. 

29.8 

77.0 

8268.1 

325.0 

-53.8 

99.9 

216.0 

12.1 

7.1 

9.8 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

84. 

30.2 

78.0 

8387.5 

319.0 

-54.8 

99.9 

216.2 

12.2 

7.2 

9.8 

302.7 

999,9 

99.9 

999.9 

19.6 

83. 

30.7 

79,0 

8508.6 

313,0 

-55.8 

99,9 

220.8 

12.7 

8.3 

9.6 

303.0 

999,9 

99.9 

999.9 

19.8 

82. 

31.1 

80.0 

8632.0 

307,0 

-55.3 

99,9 

226.7 

13.6 

9.9 

9.3 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

82. 

31.7 

81.0 

8779.5 

300.0 

-54.2 

99.9 

233.9 

15.4 

12.5 

9.1 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

81. 

32.2* 

82.0 

8909.1 

294.0 

-54.3 

99,9 

237.0 

17.1 

14.3 

9,3 

310.6 

999,9 

99.9 

999.9 

20.9 

81. 

32.8 

33.0 

9041.2 

288.0 

-54.5 

99.9 

240.9 

19.1 

16.7 

9.3 

312.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

80. 

33.3 

84.0 

9153.4 

283.0 

-54.3 

99.9 

244.0 

20.3 

18.3 

8.9 

314.0 

999,9 

99,9 

999,9 

22.  1 

79. 

33.7 

85.0 

9290.7 

277,0 

-54,3 

99.9 

244,9 

20.5 

18.6 

8.7 

315.9 

999.9 

99,9 

999,9 

22.  6 

79. 

34.3 

86.0 

9431.2 

271.0 

-53.8 

99,9 

243,6 

20,5 

18.3 

9.1 

318.6 

999,9 

99.9 

999.9 

23.3 

79. 

34.8 

87.0 

9550.9 

266,0 

-53.7 

99.9 

242.4 

21.6 

19.1 

n.o 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

78. 

35.3 

83.0 

9697.6 

260.0 

-53.5 

99.9 

241.5 

24,1 

21.1 

11.5 

322.9 

999,9 

99,9 

999,9 

24.5 

78. 

35.9 

89.0 

9822.7 

255.0 

-53.0 

99,9 

239.7 

28,0 

24.  1 

14.  1 

325,4 

999,9 

99,9 

999,6 

25,4 

77. 

36.4 

90.0 

9950.5 

250.0 

-52.7 

99.9 

238.4 

30.8 

26.3 

16.2 

327.7 

999.9 

99.9 

969.9 

26.3 

77. 

36.9 

91.0 

10081.0 

245.0 

-52.4 

99,9 

238.4 

32.9 

28.0 

17.3 

330.1 

999.9 

99.9 

999.9 

27.2 

76. 

37.5 

92.0 

10214.3 

240.0 

-52.6 

99. V 

239.6 

34.6 

29.8 

17.5 

331.8 

999,9 

99,9 

999,9 

28.3 

75, 

38.0 

93.0 

10350.5 

235.0 

-52.1 

99,9 

239,9 

34.9 

30.2 

17,5 

334,5 

999,9 

99.9 

999.9 

29.5 

75. 

38.5 

94.0 

10461.6 

231.0 

-52.1 

99.9 

239.1 

35.0 

30.1 

18.0 

336.2 

999.9 

99,9 

999.9 

30.3 

74. 

39.0 

95.0  10603.3  226.0 

• BY  SPEED  ME6NS  ELEVATION 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-52.1  99.9  238.6  35,8 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THA:>)  6 OEG 
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30.6 

18.7 

338.3 

999.9 

99,9 

999.9 

31.5 

74. 
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TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

njH 

GPM 

“8 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

39.7 

96.0 

10777.6 

220.0 

-52.1 

99.9 

240.6 

37.4 

32.6 

13.4 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

73. 

40.2 

97.0 

10926.2 

215.0 

-52.7 

99.9 

242.7 

38.3 

34.1 

1 7,6 

342.2 

999.9 

99,9 

999,9 

34,0 

73, 

40,7 

98.0 

11047.6 

211.0 

-52,2 

99.9 

243.7 

38.4 

34.4 

17.0 

344.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

72. 

41.3 

99.0 

11202.8 

206.0 

-52.2 

99.9 

242.6 

37.2 

33.1 

17.1 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

72. 

41.8 

100.0 

1 1329,5 

202.0 

-52.7 

99.9 

239.4 

37.4 

32.2 

19.0 

348.3 

999.9 

99.9 

999.9 

3T.6 

72. 

42.4 

101.0 

11491.4 

197.0 

-52.7 

99.9 

235.7 

40.2 

33.2 

22.7 

350.8 

999.9 

90,9 

999.9 

38.9 

71. 

43.0 

102.0 

11657.3 

192.0 

-52,9 

99,9 

240.5 

41,9 

36.4 

20.6 

353.2 

999.9 

99,9 

999.9 

40.4 

70, 

43.6 

103.0 

11793.0 

188.0 

-53.2 

99.9 

252.0 

40,8 

38.8 

12.6 

354.  8 

99«=,9 

99,9 

999.9 

41.9 

70. 

44.1 

104.0 

11931.5 

184.0 

-53.4 

99.9 

254.7 

39.2 

37.8 

10.3 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

71. 

44.7 

105.0 

12073.2 

180.0 

-52.9 

99.9 

249.9 

37.6 

35,3 

13.0 

359.7 

999,9 

99,9 

999.9 

44.5 

71. 

45.2 

106.0 

12218.2 

176.0 

-52,9 

99.9 

247.1 

37.6 

34.6 

14,7 

362.0 

999,9 

99,9 

999.9 

45.6 

71. 

45.8 

107.0 

12366.6 

172,0 

-52.7 

99.9 

245,4 

37.9 

34.5 

15.8 

364,7 

999.9 

99.9 

999.9 

4T.0 

71. 

46.4 

108.0 

12518.5 

168.0 

-52.7 

99.9 

243.6 

37.8 

33.9 

16.8 

367.2 

999.9 

99.9 

999.0 

48.4 

70. 

46.9 

109.0 

12674.1 

164.0 

-52.7 

99.9 

243.0 

37.4 

33.4 

17.0 

369.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

70, 

47.4 

tio.o 

12033,5 

160.0 

-52.9 

99,9 

242.9 

36,7 

32.7 

1 j.7 

372,1 

999,9 

99.9 

999,9 

50.6 

70, 

48.1 

111.0 

12997,0 

156.0 

-52.6 

99.9 

241.7 

35.2 

31.0 

16.7 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

’’O. 

48.8 

112.0 

13164.7 

152.0 

-52.9 

99.9 

238.0 

35.2 

29.9 

18.7 

377.5 

999,9 

99.9 

999.9 

53.5 

VO. 

49.4 

113.0 

13293.2 

149.0 

-53.2 

99.9 

235.2 

39.1 

32.1 

22.3 

379,2 

999,9 

99,9 

999.9 

54.6 

69. 

49.9 

114.0 

13468.5 

145.0 

-53,4 

99.9 

235,2 

42.4 

34.8 

24.2 

381.8 

999,9 

99,9 

999.9 

56.0 

69. 

50.6 

115.0 

13602.9 

142,0 

-53.8 

99.9 

236,6 

43.2 

36.1 

23.8 

383.3 

999.9 

99,9 

999.9 

57.8 

68. 

51.2 

116.0 

13786.3 

138.0 

-54.2 

99.9 

236.5 

42.2 

35.2 

23.3 

385.8 

900.9 

99.9 

999.9 

59.2 

68. 

51.9 

117.0 

13975.1 

134.0 

-54,0 

99,9 

236,5 

38,7 

32,2 

21.4 

389,4 

999,9 

99,9 

099,9 

61.0 

68. 

52.5 

118.0 

14120,5 

131.0 

-53,7 

99.9 

239,9 

35.7 

30,9 

17.9 

392.5 

999,9 

99,9 

09.9 

62.2 

6 8. 

53.1 

119.0 

14269.2 

128.0 

-54.5 

99.9 

243.3 

34.7 

31.0 

15.6 

393.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

67, 

53.7 

120.0 

14421.1 

125.0 

-54.5 

99.9 

244.6 

32.6 

29.4 

14.0 

395,3 

999,9 

99,9 

999.9 

64.8 

67, 

54.3 

121.0 

14576.7 

122.0 

-54.3 

99.9 

245.3 

31,4 

28.7 

12,9 

399,4 

999,9 

99,9 

999,9 

65.8 

67. 

54.9 

122.0 

14736.2 

119.0 

-54.7 

99.9 

247.0 

32.8 

30.2 

12.8 

401.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

67, 

55.5 

123.0 

14899.6 

116.0 

-54.5 

99.9 

247.4 

32.5 

30.0 

12.5 

404.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.4 

67. 

56.1 

124.0 

15067.1 

113.0 

-55.3 

99.9 

247.4 

31.0 

28.6 

11.9 

406.4 

999,9 

99,9 

999.9 

69.2 

67. 

56.7 

125.0 

15238.8 

110.0 

-55,3 

99,9 

247.4 

30,9 

28.5 

11.9 

409,5 

999.9 

99.9 

999,9 

70.4 

57, 

57.4 

126.0 

15414.8 

107.0 

-56.3 

99.9  . 

247.4 

31.0 

28.6 

li.9 

410.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

57. 

57.9 

127.0 

15594.9 

104.0 

-57.5 

99.9 

247,4 

29.8 

27.5 

li.5 

411.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

57. 

58.6 

123.0 

15717.4 

102.0 

-57.9 

99.9 

247,5 

27.7 

25.6 

13.6 

413.5 

999,9 

99,9 

999.9 

73.9 

57. 

59,2 

129.0 

15905.9 

99,0 

-57.4 

99,9 

248.  1 

31.3 

29.0 

11.7 

418.1 

999.9 

99.9 

999.0 

74.7 

57. 

59,9 

130.0 

16100.4 

96.0 

-57.4 

99.9 

249.2 

40.9 

38.2 

14.5 

421.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

67. 

60.7 

131.0 

16301.4 

93.0 

-56.7 

99.9 

249.6 

40.0 

37.5 

13.9 

427.0 

999.9 

99.9 

999,9 

78,6 

67. 

61.2 

132.0 

16439.1 

91.0 

-57.0 

99.9 

249.9 

36.4 

34.2 

12.5 

429,0 

999.9 

99.9 

" ^9,9 

79,5 

67. 

61.9 

133.0 

16651.0 

88.0 

-57.7 

99.9 

250,  1 

33.9 

31.9 

11.6 

431.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

68. 

62.4 

134.0 

16796.0 

86.0 

-58.1 

99.9 

249.2 

31.2 

29.2 

11.1 

433.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

68. 

63.0 

135.0 

16944.0 

84.0 

-58.8 

99.9 

248.2 

27.0 

25.1 

13.0 

435.4 

999,9 

99.9 

999.9 

83.0 

68. 

63.7 

136.0 

17171,7 

81.0 

-60,0 

99.9 

251.0 

25.1 

23.7 

3.2 

437.3 

999,9 

99,9 

999.9 

84.  1 

68. 

64.4 

137.0 

17407,2 

78.0 

-60.2 

99.9 

254.3 

25,7 

24.8 

T.O 

441.7 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

68. 

65.2 

138.0 

17568.9 

76.0 

-61.0 

99.9 

253.7 

29.2 

28.0 

8.2 

443.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.4 

68. 

66.0 

139,0 

17819.3 

73.0 

-60,  8 

99,  9 

258.8 

26,5 

26.0 

5,2 

449.0 

999,9 

99.9 

999,9 

88.0 

68. 

66.8 

140.0 

17992.4 

71.0 

-60.0 

99.9 

256.9 

29.7 

29.0 

6.7 

454.1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

68. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TM4.‘<  6 DEG  ’ 
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STATION  NO.  528 
BUFFALO,  N V 

6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEFO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

00 

M/S  rc 

H/SFC 

67.6 

141.0 

18261.8 

68.0 

-60.2 

99.9 

256.8 

31.5 

30.6 

68.3 

142.0 

18447.7 

66.0 

-61.0 

99.9 

256.4 

28.6 

27,8 

69.0 

143.0 

18638.9 

64.0 

-61.1 

99.9 

250.3 

34.8 

32.7 

69.8 

144.0 

18936.8 

61.0 

-61.5 

99.9 

247.6 

38.5 

35.6 

70.6 

145.0 

19143.0 

59.0 

-62.3 

99.9 

245.9 

34.1 

31.1 

71.5 

146.0 

19356.4 

57.0 

-61.7 

99.9 

250.8 

25.5 

24.1 

72.3 

147.0 

19576.8 

55.0 

-63.2 

99.9 

257,7 

20.1 

19.6 

73.2 

148.0 

19804.4 

53.0 

-63.4 

99.9 

257.9 

24.3 

23.7 

76.1 

149.0 

20040.5 

51.0 

-63.8 

99.9 

255.1 

35.0 

33.8 

75.0 

150.0 

20411.1 

48.0 

-65.0 

99.9 

256.6 

29.1 

28.3 

75.9 

151.0 

20670.2 

46.0 

-65.  6 

99.9 

259,0 

23.9 

23.4 

76.9 

152.0 

20940.3 

44.0 

-65.9 

99.9 

256.9 

23.8 

23.2 

77.9 

153.0 

21222.7 

42.0 

-65.9 

99.9 

251.5 

32.9 

31.2 

78.9 

154.0 

21519.0 

40.0 

-65.9 

99.9 

254.3 

30.1 

28,9 

80.0 

155.0 

21830.6 

38.0 

-65.6 

99.9 

259,8 

24.5 

24.1 

81.1 

156.0 

22159.4 

36.0 

-65.4 

99.9 

266.2 

27.5 

27.4 

82.1 

157.0 

22507.2 

34.0 

-65.4 

99.9 

268.3 

28.9 

28.9 

83.4 

158.0 

22876.0 

32.0 

-65.4 

99.  i 

271,3 

31.2 

31.2 

84.7 

159.0 

23069.7 

31.0 

-64.4 

99.  J 

279.6 

27,3 

26.9 

85.9 

160.0 

23477.2 

29.0 

-64.6 

99.9 

269.1 

42.1 

42.1 

87.2 

161.0 

23913.7 

27.0 

-64.6 

99,9 

262.8 

41.4 

41.1 

88.6 

162.0 

24384.7 

25.0 

-63.8 

99.9 

261,9 

31.8 

31.5 

89.9 

163.0 

24895.2 

23.0 

-64.4 

99.9 

256.4 

32.9 

32.0 

91.3 

164.0 

25451.4 

21.0 

-64.4 

99.9 

254.4 

32,5 

31.3 

92.9 

165.0 

26063.9 

19.0 

-64.0 

99.9 

258.9 

32.7 

32.1 

94.6 

166.0 

26745.3 

17.0 

-64.0 

99,9 

259,7 

34.4 

33.9 

96.4 

167.0 

27512.7 

15.0 

-63.6 

99.9 

265.3 

37.5 

37.3 

98.3 

168.0 

28393.4 

13.0 

-62.5 

99.9 

261.3 

37.2 

36.8 

100.7 

169.0 

29439.3 

11.0 

-56.3 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

1078 


16A  11.  0 


STATION  NO.  528 
BUFFALO!  N Y 

6 FFBRUARY  1975 

1415  GMT  157  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HE ICHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C'lMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

riG 

0.0 

6.3 

218.0 

978.3 

-2.2 

-2.  . 

250.0 

2.1 

2.0 

0.7 

273.1 

281.2 

3.2 

96.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

277.5 

971.0 

-3.1 

-5.2 

269.1 

4.1 

4.1 

O.l 

272,7 

279,6 

2.7 

85.4 

0.  1 

97. 

0.7 

8.0 

375.9 

959.0 

-3.5 

-4,2 

272.4 

4.0 

4.0 

-0.2 

273.2 

280.7 

2.9 

94.8 

0.2 

95. 

1.0 

9.0 

475.4 

947.0 

-4.4 

-4.B 

277.6 

4.0 

4.0 

-0.5 

273.3 

280.6 

2.8 

97.0 

0.2 

93. 

1.4 

10.0 

575.8 

935.0 

-4.9 

-5.7 

276.9 

4.4 

4,3 

-0.5 

273.8 

281.0 

2.8 

97,8 

0.3 

97. 

1.9 

11.0 

703.0 

920.0 

-5.5 

-5.6 

275.6 

5.4 

5.4 

-0.5 

274.5 

281.6 

2.7 

99.3 

0.5 

95. 

2.3 

’,2.0 

805.9 

908.0 

-6.4 

-6.5 

278.9 

6.6 

6.5 

-1,0 

274.6 

281.3 

2.6 

99.4 

0.6 

96. 

2.6 

13,0 

901.2 

897.0 

-7.1 

-7.2 

279.6 

7.5 

7.4 

-1.3 

274.7 

281.2 

2.5 

99.3 

0.7 

97. 

3.0 

14.0 

1006.3 

885.0 

-7.1 

-7.2 

275.7 

8.9 

8.8 

-G.9 

275.8 

282.4 

2.5 

99.3 

0.9 

98. 

3.4 

15.0 

1103.8 

874.0 

-7.3 

-7.  ■; 

278.5 

10. 0 

9.9 

-1.5 

276.6 

283.3 

2.5 

99.3 

1.2 

96. 

3.8 

16.0 

1229.7 

660.0 

-7.6 

-7,’' 

285.7 

10.6 

10.2 

-2.9 

277.6 

284.2 

2.5 

99,3 

1.4 

9 7. 

4.2 

17.0 

1339.1 

84B.0 

-8.0 

-8,  1 

292.0 

10.6 

9,9 

-4.0 

278,2 

284. T 

2.4 

99,2 

1.7 

99. 

4.5 

18,0 

1440.7 

837.0 

-8,0 

-8.  ! 

295.3 

10. 1 

9.2 

-4.3 

279.3 

285.9 

2.5 

99.2 

1.9 

101. 

19.0 

1543.5 

826.0 

-8.2 

-8.3 

292.7 

9.7 

8.9 

-3.7 

280.2 

286.8 

2.5 

99.2 

2.1 

103. 

5.3 

20.0 

1647.7 

815.0 

-8.6 

-8.7 

291.0 

9.4 

8.8 

-3.4 

280.8 

287.3 

2.4 

99.1 

2.3 

103. 

•»* **  5.7 

21.0 

1772.4 

802.0 

-8,9 

-9,0 

289.0 

9,3 

8.8 

-3.0 

281.8 

28  8,3 

2.4 

99,1 

2.5 

104, 

6.1 

22.0 

1879.4 

791,0 

-8.9 

-9.0 

286.1 

9.8 

9.5 

-2.7 

282.9 

289.5 

2.4 

99.1 

2.8 

104. 

6.5 

23.0 

1988.0 

780.0 

-9.0 

-9.7 

282.6 

11.8 

11.5 

-7.6 

283.9 

290.6 

2.5 

99.0 

3.0 

104. 

6.8 

24.0 

2097.9 

769.0 

-9.3 

-9.4 

284.8 

12.1 

11.7 

-3.1 

284.7 

29.1.4 

2.4 

99,0 

3.2 

104. 

7.2 

25.0 

2199.2 

759.0 

-9.3 

-9,5 

285.7 

11.8 

11.4 

-3,2 

285.8 

292,5 

2.4 

98.3 

3.5 

104. 

.7.7 

26.0 

2333.0 

746.0 

-9.2 

-9.4 

283.5 

10.7 

10.4 

-2.5 

237,4 

294,3 

2.5 

98.0 

3.9 

105. 

8.1 

27.0 

2437.5 

736.0 

-9.3 

-9.6 

780.8 

10.6 

10.4 

-.,.0 

288.3 

295.3 

2.5 

98.0 

4.1 

105. 

8.5 

28.0 

2543.3 

726.0 

-9.7 

-10.0 

277.9 

11.0 

10.9 

-..5 

289.0 

295o8 

2.5 

97.7 

4.3 

104. 

3.9 

29.0 

2650.4 

716.0 

-10.0 

-10., 

276.1 

12.0 

11.9 

-1.3 

289,8 

296.6 

2.4 

97.2 

4.6 

104. 

9.3 

30.0 

2758.8 

706,0 

-10.6 

-11.0 

275,1 

13,0 

12.9 

-1.2 

290,3 

296.9 

2.3 

96.7 

4.9 

103. 

9.7 

31.0 

2868.5 

696.0 

-11.3 

-11.9 

274.4 

13.7 

13.6 

-l.l 

290.7 

296.9 

2.2 

95.8 

5.2 

103. 

10.1 

32.0 

2979.5 

636.0 

-12.0 

-12.6 

273.9 

13.8 

13.8 

-0.9 

291.1 

297.1 

2.1 

95.5 

5.6 

102. 

10.5 

33.0 

3091.8 

676.0 

-12.9 

-13.7 

273.3 

13.5 

13.4 

-0.8 

291.3 

297.0 

2.0 

93.9 

5.9 

102. 

10.9 

34.0 

3205.4 

666.0 

-13.6 

-14.5 

273.7 

12.9 

12.9 

-0.8 

291.8 

297.1 

1.9 

93.0 

6.2 

101. 

11.3 

35.0 

3308.8 

657.0 

-14.3 

-15.2 

275.0 

12.6 

12.6 

-1  .1 

292.1 

297.2 

l.a 

92.5 

6.5 

101. 

11.8 

36.0 

3448.5 

645.0 

-15.0 

-16.0 

276.6 

12.4 

12.3 

-T.4 

292,9 

297.8 

1.7 

92.1 

6,9 

101. 

12.2 

37.0 

3566,7 

635.0 

-15,5 

-16.S 

276.5 

12.1 

12.0 

-1.4 

293,5 

298,4 

1.7 

92.3 

7.2 

100. 

12.7 

38.0 

3674,4 

626,0 

-16.2 

-17.  ’ 

273.7 

11,6 

11.5 

-0,7 

293.9 

298.6 

1.6 

93.2 

7.6 

100. 

13.1 

39.0 

3783.3 

617.0 

-17.0 

-17.9 

269.3 

11.2 

11.2 

U.l 

294.2 

298,6 

1.5 

92.9 

7.8 

100. 

13.5 

40.0 

3893.4 

608.0 

-18.1 

-18.9 

263.9 

11.1 

11. 1 

..2 

294.2 

29  S.  3 

1.4 

93.4 

8.1 

100, 

14.1 

41.0 

4042.2 

596,0 

-18.8 

-19,4 

257,1 

11.6 

11.3 

2.6 

295.1 

299,1 

1.4 

94.7 

8.5 

99, 

14.5 

42.0 

4155.5 

587.0 

-19.5 

-20.  ^ 

254.6 

12.0 

11.6 

3.2 

295.5 

299.4 

1.3 

93.8 

8.7 

98. 

14.9 

43.0 

4270.2 

578.0 

-20.3 

-21. 

255.0 

12.9 

12.5 

3.3 

295.9 

299.5 

1.2 

91.5 

9.0 

97. 

15.4 

44.0 

4386.3 

569.0 

-21.2 

-27.3 

257.0 

14.6 

14.2 

3.3 

296.0 

298.2 

0.7 

57,6 

9.3 

96. 

15.8 

45.0 

4490.6 

561.0 

-22,0 

-28.7 

258.4 

15.9 

15.6 

3.2 

296,3 

298,3 

0.6 

54.7 

9.7 

96. 

16.2 

46.0 

4609.4 

552.0 

-23.0 

-30.0 

259.2 

16.7 

16.4 

3.1 

296.5 

298.3 

0.6 

52.2 

10.1 

95. 

16.6 

47.0 

4729.7 

543.0 

-23.8 

-30.5 

259.4 

16.8 

16.5 

J.l 

297,0 

298.7 

0.5 

53.6 

10.5 

94. 

17.0 

48.0 

4838.0 

535.0 

-24.7 

-31.2 

259.6 

16.5 

16.2 

3.0 

297.1 

298.8 

0.5 

54.6 

10.9 

94. 

17.5 

49,0 

4947.4 

527,0 

-25.6 

-32.*. 

260.9 

16.3 

16.1 

2.6 

297.3 

298.8 

0.5 

52.S 

11.3 

93. 

17.9 

50.0 

5072.1 

518.0 

-26.6 

-33.-, 

262.4 

16.2 

16.1 

2.1 

297,6 

299.0 

0.4 

52.3 

11.8 

93. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DFG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATKN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

1915  GMT  ^ 157  19.  0 


time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P>' 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SfC 

M/SFC 

M/oEC 

DG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

18.9 

51.0 

5212.6 

508.0 

-27.6 

-39.* **^ 

263.6 

15.8 

15.7 

1.7 

298.0 

299.3 

0.4 

51.4 

12.2 

92. 

18.8 

52.0 

5326.6 

500.0 

-28.4 

-35.2 

264.0 

15.4 

15.3 

1.6 

298,4 

299,6 

0,4 

51.7 

12.6 

92, 

19.3 

53.0 

5492.0 

492.0 

-29.4 

-36.0 

263.8 

15.0 

15.0 

1,6 

298.6 

299.8 

0.4 

52.3 

13.0 

92. 

19.7 

59.0 

5558.9 

484.0 

-30.4 

-37.0 

263.5 

14.8 

14.7 

X.7 

298.7 

299,8 

0.3 

52.2 

13.4 

92. 

20.1 

55.0 

5677.1 

476.0 

-31.5 

-37. 

262.5 

14.6 

14.5 

; .9 

298.8 

299.8 

0.3 

52.6 

13.7 

91. 

20.6 

56.0 

5827.1 

466.0 

-32.7 

-38.  » 

259.9 

14.3 

14.1 

2.5 

299.1 

300.0 

0.3 

53.3 

14.2 

91, 

21.1 

57.0 

5948.8 

458.0 

-33.6 

-39.? 

256.8 

14.4 

14.0 

7.3 

299,4 

300,3 

0.3 

53.7 

14.6 

91, 

21.5 

58.0 

6056.7 

451.0 

-39.9 

-90.  t 

255.  1 

14.5 

14.0 

3.7 

299.7 

300.6 

0.3 

55,9 

14.9 

90, 

21.9 

59.0 

6181.6 

443.0 

-35.6 

-40.8 

254.3 

14.4 

13.9 

j.9 

299.8 

300.6 

0.2 

58.8 

15.3 

90, 

22.9 

60.0 

6308.1 

435.0 

-36.6 

-41.7 

254.2 

13.9 

13.4 

5.8 

300.1 

300.9 

0.2 

58.4 

15.7 

90. 

22.8 

61.0 

6920.3 

428.0 

-37.9 

-42.6 

255.1 

13.6 

13.1 

3,5 

300.5 

301.2 

0.2 

58.0 

16.0 

89, 

23.3 

62.0 

6533,9 

421.0 

-38.6 

99.9 

256.2 

13.2 

12.8 

3.2 

300,4 

999,9 

99,9 

999.9 

16.4 

89. 

23.7 

63.0 

6665.4 

413.0 

-39.7 

99.  i 

255.7 

12.9 

12.5 

3.2 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

16.7 

89. 

24.1 

64.0 

6782.0 

406.0 

-40.7 

99.'/ 

253.  7 

12.6 

12.1 

3.5 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.0 

89. 

24.6 

65.0 

6900.2 

399.0 

-41.7 

99.9 

249.4 

12.4 

11.6 

4,4 

301.0 

999,9 

99,9 

999.9 

17.3 

88. 

25.1 

66.0 

7054.4 

390.0 

-42.9 

99.9 

245.0 

12.3 

11. 1 

5,2 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

88. 

25.6 

67.0 

7176.3 

383.0 

-44.1 

99.9 

241.8 

12.3 

10.9 

5.8 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

18.0 

87, 

26.1 

68.0 

7282.0 

377.0 

-45.1 

99.9 

240.2 

12.9 

11.2 

f .4 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.3 

87.' 

26.5 

69.0 

7406.9 

370.0 

-46.3 

99.9 

239,3 

13.7 

11.8 

7,0 

301,5 

999.9 

99.9 

999,9 

18.6 

86. 

26.9 

70.0 

7533.5 

363.0 

-47.9 

99.9 

238.3 

14.1 

12,0 

7.4 

301,6 

999,9 

99.9 

999.9 

18.9 

86. 

27.4 

71.0 

7680.4 

355.0 

-48.6 

99.0 

236.4 

13.9 

11.6 

7.7 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

85. 

27.8 

72.0 

7792.2 

349.0 

-50.0 

99.9 

234.4 

13.4 

10.9 

V.8 

301.6 

999,9 

99.9 

999,9 

19,6 

85. 

28.2 

73.0 

7924.2 

342.0 

-51.2 

99.9 

232.6 

13.0 

10.3 

:.9 

301.6 

999,9 

99,9 

999.9 

19,9 

84. 

28.7 

74.0 

8039.0 

336.0 

-52.5 

99.9 

231.1 

13.2 

10,3 

f .3 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

84. 

29.1 

75.0 

8155.2 

330.0 

-53.3 

99.9 

230.6 

13.5 

10.4 

8.6 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

83. 

29.5 

76.0 

8292.9 

323.0 

-54.6 

99.9 

230.6 

13.5 

10.4 

8.6 

302.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

83. 

29.9 

77.0 

8412.6 

317.0 

-55.6 

99,  , 

233.4 

13.5 

10.9 

8.1 

302.2 

999,9 

99.9 

999.9 

21.0 

82. 

30.4 

78.0 

8534.3 

311.0 

-56.1 

99.'. 

239.7 

14.8 

12.3 

7.5 

303.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

B2. 

30.8 

79.0 

8658.6 

305.0 

-54.6 

99.9 

244.2 

16.3 

14.7 

?.l 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

81. 

31.2 

ao.o 

8785.9 

299.0 

-54.3 

99.9 

246.5 

17.4 

16.0 

V’.O 

309.2 

999,9 

99,9 

999.9 

22.1 

81. 

31.8 

81.0 

8937.5 

292.0 

-55.  1 

99,0 

246.0 

18.0 

16.4 

^.3 

310.1 

999,9 

99,9 

999.9 

22.8 

81. 

32.2 

82.0 

9070.2 

286.0 

-54.7 

99,9 

244,2 

18,3 

16.5 

P.O 

312.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

BO. 

32.7 

83.0 

9183.1 

281.0 

-54.6 

99.9 

241.8 

19.2 

17.0 

9.1 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

80. 

33.1 

89.0 

9321.6 

275.0 

-53.3 

99.9 

240.5 

20.3 

17.7 

lO.O 

318.1 

999,9 

99,9 

999,9 

24.2 

80. 

33.6 

85.0 

9439.7 

270.0 

-53.6 

99.7 

240.6 

22,1 

19.3 

IC.9 

319.3 

999,9 

99.9 

999.9 

24,7 

79. 

34.1 

86.0 

9608.3 

263.0 

-53.3 

99,9 

242,1 

24.3 

21.4 

11.4 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

25.4 

79. 

34.6 

87.0 

9732.3 

258.0 

-53.6 

99.9 

244.1 

26.4 

23.8 

U.5 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

26.2 

78. 

35.1 

88.0 

9B83.6 

252.0 

-53.8 

99.9 

246.1 

29.2 

26,7 

I'.S 

325.4 

999,9 

99.9 

999,9 

26.9 

78. 

35.5 

89.0 

10012.3 

247.0 

-53.9 

99,9 

247.1 

31.6 

29.1 

12.3 

327.0 

999,9 

99,9 

999.9 

27.6 

78. 

36.0 

90.0 

10143.8 

242.0 

-53.1 

99.9 

247.1 

33.0 

30.4 

12.9 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

77. 

36.4 

91.0 

10278.6 

237.0 

-52.3 

99.9 

246.6 

33.2 

30.4 

13.2 

333.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

77. 

36.9 

92.0 

10416.4 

232.0 

-52.8 

99.' 

246.2 

32.8 

30.0 

13.3 

334.6 

999,9 

99,9 

999,9 

30.4 

77. 

37.4 

93.0 

10557.2 

227.0 

-52.3 

99,9 

245.9 

32.1 

29.3 

13.1 

337.5 

999.9 

99,9 

999,9 

31.4 

76. 

37.9 

94.0 

10701.3 

222.0 

-52.2 

99.9 

245.5 

31.9 

29.0 

13.2 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

76. 

38.3 

95.0 

10818.9 

218.0 

-52.5 

99,0 

245.0 

32.5 

29.4 

1?.7 

341.2 

999,9 

99,9 

999,9 

33.1 

76, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERSfUPE  OR  TIME  HAVE  OtEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG  . 
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STATION  NO.  52B 
BUFFAtn,  N y 

6 FEeRUARY  1975 

1915  GMT  157  19.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P* •* 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

38.9 

96.0 

10999.5 

212.0 

-52.0 

99.9 

246.2 

33.9 

30.5 

14.8 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34.2 

75. 

39.3 

97.0 

11159.1 

207.0 

-51.9 

99.9 

243.9 

35.1 

31.5 

ir.5 

347,2 

999.9 

99,9 

999,9 

35.  1 

75. 

39.9 

98.0 

11280.6 

203.0 

-51.9 

99,9 

243,7 

37,2 

33,3 

1/.5 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

75, 

90.3 

99.0 

11992.3 

198.0 

-51.9 

99.' 

243.1 

38.0 

33.9 

17.2 

351.7 

999.9 

99,0 

999.9 

37,2 

74. 

90.9 

100. 0 

11579.9 

199.0 

-52.3 

99,‘"' 

241.9 

38,3 

33.8 

18.1 

353.0 

999.9 

99.9 

995.9 

38.5 

74. 

91.5 

101.0 

11793.1 

189.0 

-52.8 

99.9 

242.3 

38.6 

34.2 

1/.9 

354.9 

999.9 

99.9 

995.9 

39.9 

73. 

92.0 

102.0 

11916.1 

189.0 

-53.0 

99.9 

244.6 

39.7 

35.9 

1 r.o 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

41.1 

73. 

92.5 

103.0 

12057.8 

180.0 

-53.0 

99.9 

246.2 

39,7 

36.3 

15.0 

359.6 

999.9 

99,9 

999,9 

42.  1 

73. 

93.0 

109.0 

12202.7 

176.0 

“53.1 

99,9 

245,2 

35.9 

32.6 

15.1 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

73. 

93.9 

105.0 

12350.9 

172.0 

-53.1 

99.9 

242.7 

33.1 

29.4 

15.2 

364.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

73. 

99.0 

106.0 

12502.8 

168.0 

-52.5 

99.5 

241.0 

35.3 

30.9 

17.1 

367.5 

999.9 

99.9 

999,9 

45.  1 

72. 

99.5 

107.0 

12658.5 

169.0 

-52.6 

99,5 

242.1 

40’,  7 

36,0 

19.1 

369.  8 

999,9 

99,9 

995,9 

46.3 

72. 

95.0 

108.0 

12817.8 

160.0 

-53.0 

99.0 

242.5 

41.7 

37.0 

19.3 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

72. 

95.6 

109.0 

12939.9 

157.0 

-53.0 

99.9 

243.1 

40.7 

36.3 

18.4 

373,9 

999,9 

99,9 

999.9 

49.2 

72. 

96.1 

110.0 

13106.9 

153.0 

-52.8 

99,9 

244,3 

41.4 

37.3 

IF.O 

377,0 

999,9 

99.9 

999.9 

50.3 

71. 

96.8 

111.0 

13321.5 

198.0 

-51,5 

99.9 

244.6 

39.9 

36.1 

IT. 2 

382.7 

999,9 

99.9 

999.9 

52.2 

71, 

9T.3 

112.0 

13959.2 

195.0 

-52.0 

99.9 

243.6 

35,9 

32.1 

15.9 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

71. 

97.8 

113.0 

13635.5 

191.0 

-51.9 

99,'y 

242.2 

32,3 

28.6 

15.0 

387,5 

999,9 

99,9 

999,9 

54.3 

71, 

98.3 

119.0 

13779.9 

138.0 

-52.0 

99,0 

240.8 

32.4 

28.3 

15,8 

389.6 

999,9 

99,9 

999.9 

55.  1 

Tl, 

98.9 

115.0 

13917.2 

135.0 

-52.2 

99, •• 

239.1 

37.1 

31.8 

19.1 

391.8 

999.9 

99.9 

999,9 

56.3 

71. 

99.6 

116.0 

19111.7 

131.0 

-52.5 

99,0 

237.5 

40.6 

34.  2 

21.8 

304.6 

999,9 

99,9 

999.9 

58.1 

70, 

50.1 

117.0 

19312.0 

127.0 

-52.8 

99.9 

237.0 

40.0 

33.6 

21.8 

307,6 

999,9 

99,9 

999,9 

59.3 

70. 

50.7 

118.0 

19966.3 

129.0 

-52.8 

99.9 

237,9 

40,9 

34.7 

21.7 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.5 

70. 

51.2 

119.0 

19629.8 

121.0 

-51.7 

99.9 

239.9 

42.4 

36.7 

21.2 

405.2 

999.9 

99,9 

999.9 

61.8 

69. 

51.8 

120.0 

197R7.7 

118.0 

-51.5 

99.9 

242.9 

42.0 

37.3 

19. 1 

4JB.4 

999.9 

99,9 

999.9 

63.4 

69. 

52.3 

121.0 

19959.8 

1.15.0 

-51.5 

99,0 

245.2 

39,4 

35.8 

16.6 

411.4 

599,9 

09.9 

999,9 

64.6 

69, 

52.8 

122.0 

15126.9 

112.0 

-51.7 

99.5 

247.0 

35.2 

32.4 

I'-.O 

414.2 

999.9 

99.0 

999.9 

65.9 

69. 

53.3 

123.0 

15301.9 

109.0 

-53.1 

99.9 

247.6 

31.0 

28.7 

U .8 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

69. 

53.9 

129.0 

15981.5 

106.0 

-53.8 

99.9 

24b.  5 

29,4 

27.0 

11.7 

416.3 

999,9 

99.9 

999,9 

67.6 

69. 

59.9 

125.0 

15665.8 

103.0 

-59,3 

99,9 

245.5 

29.8 

27.1 

12.3 

419.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

69. 

55.2 

126.0 

15859.8 

100.0 

-55.9 

99.9 

245.5 

29.3 

26.7 

12.1 

420.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

69. 

55.8 

127.0 

16098.9 

97.0 

-55,7 

99.9 

246.9 

28.7 

26.4 

11.2 

423.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71,  1 

69. 

56.9 

123.0 

16181.9 

95.0 

-56.9 

99.9 

248,6 

27.2 

25.3 

IC.O 

424,9 

999,9 

99.9 

999.9 

72.2 

69. 

56.9 

129.0 

16316.5 

93.0 

-56.9 

99,'' 

250,2 

27,3 

25.7 

'.3 

427,5 

999,9 

99.9 

999.9 

73.0 

69, 

57.6 

130.0 

16529.8 

90.0 

-56.1 

99.9 

253.4 

31.0 

29.7 

5.9 

432.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

69. 

58. 2 

131.0 

16791.1 

87.0 

-59.6 

99.0 

255.2 

31  .6 

30.5 

8.1 

439,4 

999,9 

99,9 

999,9 

75,4 

69, 

58.8 

132.0 

16965.3 

89.0 

-55,9 

99,9 

254.1 

29,4 

28.3 

8.0 

442.2 

999,9 

99,9 

999,9 

76.4 

69. 

59.2 

133.0 

17118.7 

82.0 

-56,2 

99.9 

251,5 

29.4 

27.8 

9.3 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

69. 

59.8 

139.0 

17355.0 

79.0 

-57.3 

99.9 

246.6 

33.1 

30.4 

U.l 

446.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

69. 

60.9 

135.0 

17516.7 

77.0 

-58.3 

99.0 

242.5 

37.2 

33.0 

IV.  2 

447.3 

999.9 

99.9 

999,9 

79.4 

69. 

61.1 

136.0 

17765.8 

79.0 

-60.1 

99,'’ 

237.5 

33.9 

28.6 

ir,2 

448.7 

999,9 

99,9 

999.9 

81.2 

69. 

61.8 

137.0 

17936,9 

72.0 

-61.0 

99.  •• 

237.8 

29.4 

24.8 

If  .6 

450,2 

999.9 

99,9 

999.9 

82.2 

69. 

62.3 

138.0 

13201.0 

69.0 

-60.8 

99.9 

242.7 

27.6 

24.5 

12.7 

456.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.1 

G8. 

63.1 

139.0 

18978.0 

66.0 

-59,9 

99,9 

252,2 

19.7 

18.8 

6.0 

464.0 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

68. 

63.8 

190.0 

18670.3 

69.0 

-59.7 

99.9 

266,3 

15.1 

15.0 

1.0 

468. 5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.9 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BPEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI-  6 OEG 
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STATICN  NO.  52fl 
BUFFALOf  N Y 

6 FFBPUARY  1975 

1415  6NT  157  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.6 

141.0 

18868.6 

62.0 

-60.1 

99.9 

262.2 

23.0 

22.8 

?.l 

471.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.6 

69. 

65.3 

142.0 

19178.3 

59.0 

-59.9 

99.0 

254.9 

30,9 

29,8 

e.o 

479,1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

69, 

66.1 

143.0 

19504.3 

56.0 

-59,9 

99,'- 

251,5 

35.0 

33.2 

11.1 

486.3 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

69. 

66.9 

144.0 

19731.1 

54.0 

-60.5 

99.9 

249.4 

35.6 

33.3 

12.5 

490.1 

999.9 

99.9 

999.9 

90.  1 

69. 

67.7 

145.0 

19965.5 

52.0 

-61.8 

99.9 

249.0 

35.3 

33.0 

12.7 

492.4 

999,9 

99,9 

999,9 

92.0 

69, 

68.4 

146.0 

20332.7 

49.0 

-62.7 

99.9 

248.8 

33.9 

31.6 

12.3 

498,5 

999,9 

99,9 

999,9 

93.4 

59, 

69.2 

147.0 

20589,6 

47.0 

-62.7 

99,9 

246.9 

33.1 

30.5 

n.o 

504,6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

69. 

70.1 

148.0 

20857.0 

45.0 

-63.7 

99.9 

245.8 

29.3 

26.7 

12.0 

508.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96.6 

69. 

70.9 

149.0 

21137.1 

43.0 

-61.9 

99.9 

248.6 

32.0 

29.8 

11.7 

519.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

69. 

71.7 

150.0 

21582.7 

40.0 

-63,7 

99.'’ 

252.7 

29.0 

27.6 

8.6 

526.0 

999,9 

99,9 

999,9 

99,8 

69, 

72.7 

151.0 

21896,4 

38.0 

-65.1 

99,9 

270.3 

17.8 

17.8 

-0.1 

530.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.0 

69. 

73.7 

152.0 

22226.0 

36.0 

-65.1 

99.9 

267.7 

23.6 

23.6 

:.o 

538.5 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

69. 

74.7 

153.0 

22576.2 

34.0 

-62-9 

99.0 

262.5 

27.3 

27.0 

3.5 

553.1 

999.0 

99,9 

999,9 

103.5 

70. 

75.7 

154.0 

22948.9 

32.0 

-63.  7 

99.9 

262.6 

27.5 

27.3 

3,5 

560.  7 

999,9 

99,9 

999,9 

105.2 

70, 

76.8 

155.0 

23343,8 

30,0 

-64,9 

99, S 

263.6 

26.3 

26.2 

2.9 

567.9 

999,9 

99,9 

999.9 

106.9 

70. 

78.1 

156.0 

23766,9 

28.0 

-62.7 

99,0 

261.0 

32.2 

31.8 

5.1 

585.2 

999,9 

99.9 

999,9 

108.9 

70, 

79.4 

157.0 

24468.3 

25.0 

-61.0 

99,9 

258.0 

25.8 

25.3 

5.4 

600,3 

999.9 

99,9 

999,9 

111.8 

70, 

80.7 

158.0 

24984.4 

23.0 

-62.7 

99.9 

253.1 

27.2 

26.0 

7,9 

619.0 

999.9 

99,9 

999.9 

113.3 

70. 

82.0 

159.0 

25545.2 

21.0 

-62,7 

99,9 

256.8 

31.0 

30.2 

7.1 

635.4 

999.9 

99.9 

999,9 

115.7 

71. 

83.5 

160.0 

26164.4 

19.0 

-61.2 

99.9 

265.5 

30. T 

30.6 

2.4 

658.5 

999.9 

99.9 

999.9 

118.4 

71. 

85.2 

161.0 

26854.0 

17.0 

-61.8 

99.9 

259.5 

39.3 

38.6 

T.l 

678.0 

999,9 

99,9 

999,9 

121.6 

71. 

87.0 

162.0 

28062.6 

14.0 

-59,6 

99,9 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

724.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATION  NO.  S28 
BUFFALO,  N Y 


6 FFBRUARY  1975 

1715  GMT  153  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P'^ 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CGMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/£  EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.2 

218.0 

979.0 

-0.6 

-2.b 

260.0 

6.6 

6.5 

0.8 

276.6 

282.8 

3.2 

85,0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

299.9 

969.0 

-2.2 

-S.* ** 

255.5 

3.S 

3.6 

0.9 

273.8 

280.6 

2.6 

78.7 

O.l 

90. 

0.6 

8.0 

398.7 

957.0 

-3.3 

-6.5 

256.3 

3.9 

3.8 

0.9 

273.6 

281.0 

2.9 

91.2 

0.2 

88. 

1.0 

9.0 

698.5 

96r<,0 

-6.6 

-5.': 

258.9 

6.5 

6.6 

0.9 

273.5 

280.7 

2.8 

96,7 

0.2 

86. 

l.A 

10.0 

607.5 

932.0 

-5.3 

-5.9 

259.1 

6.2 

6.1 

~.2 

273.7 

280.5 

2.6  ' 

95.6 

0.6 

83. 

1.9 

11.0 

736.9 

917.0 

-6,  0 

-6.6 

262.6 

8,0 

7.9 

:.o 

276,2 

280.9 

2.6 

96.8 

0.6 

81. 

2.3 

12.0 

838.0 

905.0 

-6.6 

-7.3 

268.2 

8.7 

8.7 

C.3 

276.6 

281.0 

2.6 

95.2 

0.8 

82. 

2.7 

13.0 

933.5 

896.0 

-7.2 

-7.  / 

269.8 

9.3 

9.3 

0.0 

276.9 

281.2 

2.6 

96,6 

1.0 

86. 

3.1 

16.0 

1038.7 

882.0 

-7.9 

—8.  ^ 

266.2 

10.3 

10.3 

0.7 

275.2 

281.2 

2,3 

96,5 

1.2 

85, 

3.5 

15.0 

1165.3 

870,0 

-8.2 

-8,  r 

260.5 

11.7 

11.6 

1.9 

276,0 

281.9 

2.3 

96.  1 

1.5 

85. 

3.9 

16.0 

1271.2 

856.0 

-8.5 

-9.’ 

258.5 

12.1 

11.8 

Z » 

276.9 

282.9 

2.2 

95.8 

1.8 

86. 

6.6 

17.0 

1380.7 

866.0 

-8.8 

-9.3 

259.6 

12.1 

11.9 

2.2 

277.7 

283.7 

2.2 

96.6 

2.2 

83. 

6.8 

18.0 

1682.6 

833.0 

-9.0 

-9.6 

266.2 

12.8 

12.8 

r.3 

278.6 

286.6 

2.2 

96.3 

2.5 

83. 

5.2 

19.0 

1596.7 

821.0 

-9.6 

-10,0 

268.2 

12.8 

12.8 

0.6 

279.2 

285.0 

2.2 

96.5 

2.8 

83. 

5.5 

20.0 

1699.0 

810.0 

-9.7 

-10. i 

270.6 

12.1 

12.1 

-0.1 

280.1 

286.0 

2.2 

96.6 

3.0 

86. 

6.0 

21.0 

1826.0 

797.0 

-9.6 

-10. G 

271.0 

11.2 

11.2 

-0.2 

281.5 

287.6 

2.2 

96.7 

3.3 

86. 

6.6 

22.0 

1931.5 

786.0 

-9,6 

-10.0 

270,3 

12.6 

12.6 

-0.1 

282.7 

288.8 

2.3 

96,3 

3.6 

85. 

6.8 

23.0 

2060.6 

775,0 

-10.0 

-10,5 

269.6 

12.9 

12.9 

n,i 

283.3 

289.6 

2.2 

96.2 

3.9 

85. 

7.2 

26.0 

2150.6 

766.0 

-10.6 

-10.9 

267.0 

12.6 

12.6  . 

f.7 

286.0 

290.0 

2.2 

96.5 

6.2 

86. 

7.6 

25.0 

2252.0 

756.0 

-11.0 

-11.6 

262.6 

11.7 

11.6 

1.5 

286.5 

290.3 

2.1 

96.7 

6.5 

86. 

8.1 

26.0 

2385.8 

761.0 

-11.0 

-11.9 

258.7 

11.3 

11.1 

2.2 

285.9 

291,9 

2.2 

96.9 

6.9 

85. 

8.5 

27.0 

2500.7 

730,0 

-11.1 

-ll.  . 

257.6 

11.2 

11.0 

2.6 

286.9 

292,9 

2.1 

95.8 

5.1 

86. 

8.9 

28.0 

2606.7 

720.0 

-11.1 

-12.1 

258.6 

11.6 

11.3 

2.3 

288.1 

293.8 

2.0 

89.9 

5.6 

86. 

9.3 

29.0 

2716.1 

710.0 

-11.6 

-13.' 

259.0 

12.2 

11.9 

2.3 

288.7 

296.2 

1.9 

87.0 

5.7 

86. 

9.7 

30.0 

2822.7 

700.0’ 

-12.6 

-16.’ 

258,7 

13.0 

12.8 

2.6 

288.8 

296.0 

1.8 

88.2 

6.0 

86. 

10.2 

31.0 

2932.5 

690.0 

-13.1 

-16.3 

257.9 

16.6 

16.0 

3.0 

289.6 

294.5 

1.8 

90.6 

6.6 

83. 

10.6 

32.0 

3055,0 

679.0 

-13.6 

-15.7 

257.5 

15.6 

15.1 

3.3 

290.6 

295.1 

1.7 

82.8 

6.7 

83. 

11.0 

33.0 

3156.5 

670.0 

-16.1 

— 16 .6 

257.6 

16.2 

15.8 

3.5 

290.7 

295.2 

1.6 

81.3 

7.1 

83. 

11.6 

36.0 

3270.6 

660.0 

-15.3 

-1 8.‘-f 

258.2 

16.2 

15.9 

J.3 

290.5 

294.6 

1.6 

77,5 

7,5 

82. 

11.9 

35.0 

3385.6 

650.0 

-16.2 

-19.:. 

259.7 

15.6 

15.3 

2,8 

290,8 

296.6 

1.3 

77.6 

8.0 

32. 

12.6 

36.0 

3537.5 

637.0 

-17.1 

-20.’ 

261.7 

16.6 

16.5 

2.1 

291  .6 

295.0 

1.2 

77.8 

8.5 

82. 

12.9 

37.0 

3666.1 

628.0 

-18.1 

-20.6 

262.9 

16.2 

16.1 

\.8 

291.5 

295.0 

1.2 

82.3 

8,9 

82. 

13.3 

38.0 

3763.9 

618.0 

-18.9 

-20.8 

262.7 

16.5 

16.3 

L.8 

291.9 

295,6 

1.2 

85.1 

9,2 

82. 

13.7 

39.0 

3873,1 

609.0 

-19.7 

-20.9 

261.6 

15.0 

16.9 

2.2 

292,2 

295.7 

1.2 

90.6 

9.6 

82, 

16.1 

60.0 

3983.5 

600.0 

-20.8 

-22. i 

259.6 

15.9 

15.6 

2.9 

292,2 

295.6 

1.1 

89.2 

9.9 

82. 

16.6 

61.0 

6132.7 

588.0 

-21.5 

-22. a 

256.6 

17.2 

16.7 

6.0 

293.1 

296.2 

1.0 

88.6 

10.6 

82. 

15.0 

62.0 

6266.6 

579,0 

-21,9 

-26.C 

256.6 

18.1 

17.6 

<.8 

293,9 

296.7 

0,9 

82.3 

10.8 

82. 

15.5 

63.0 

6361,6 

570,0 

-22.5 

“25.3. 

253,5 

18.6 

17,7 

9.2 

296.6 

297.0 

0.8 

77,7 

11.6 

81. 

15.9 

66.0 

6678.3 

561.0 

-23.5 

-25.6 

253.3 

18.0 

17.3 

5.2 

296.6 

297.2 

0.8 

82.7 

11.9 

81. 

16.6 

65.0 

6596.6 

552.0 

-26.6 

-28.0 

253.2 

17.6 

16.8 

5.1 

296.9 

297.0 

0.7 

71,5 

12,6 

81. 

16.9 

66.0 

6702.6 

566,0 

-25.3 

-29.J 

252.8 

17,2 

16.6 

5,1 

295.0 

296.9 

0.6 

69.2 

12.9 

80. 

17.3 

67.0 

6837.1 

536,0 

-26,2 

-30.5 

252,3 

16.8 

16.0 

3.1 

295.5 

297.2 

0.6 

67.0 

13.3 

BO. 

17.7 

68.0 

6966.1 

526.0 

-27.2 

-31.  i 

251.7 

16.6 

15.5 

5.1 

295.6 

297.3 

0.5 

67.2 

13.7 

80. 

18.2 

69.0 

5070.3 

517.0 

-28.1 

-32.1 

251.6 

16.2 

15.3 

5.2 

296.0 

297.5 

0.5 

68.6 

16.2 

BO. 

18.6 

50.0 

5182.0 

509,0 

-29.0 

-32.9 

251.8 

16.5 

15.7 

5.2 

296.2 

297.6 

0.5 

68.6 

16.5 

79. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfON  NO.  528 
BUFFAtO,  N V 

6 FEBRUARY  1975 
1715  GHT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

19.2 

51.0 

5337.9 

498.0 

-30.2 

-34.0 

252.3 

17.3 

16,4 

19.6 

52.0 

5452.9 

490,0 

-31.5 

-35.5 

251.9 

17.6 

16.7 

20.0 

53.0 

5569.3 

402.0 

-32.2 

-35.3 

251,2 

17.8 

16.9 

20.5 

54.0 

5687.2 

474.0 

-33.2 

-37.'. 

250.8 

18.9 

17.9 

20.9 

55.0 

5806.6 

466.0 

-34.2 

-38.5 

250.6 

19.9 

18.7 

21.4 

56.0 

5958.1 

456.0 

-35.5 

-40.  1 

249,3 

20,2 

18,9 

21.8 

57.0 

6081.0 

448.0 

-36.7 

-42.0 

247.8 

20.1 

18.6 

22.3 

58.0 

6189.9 

441.0 

-37.5 

-43.5 

246.1 

19.9 

18.2 

22.8 

59.0 

6316.0 

433.0 

-30,4 

-44.0 

244.8 

19,8 

17,9 

23.3 

60.0 

6443,9 

425,0 

-39.5 

99.7 

243,3 

19.5 

17.4 

23.7 

61.0 

6557,3 

418.0 

-40.8 

99.9 

242.0 

19,4 

17.2 

24.1 

62.0 

6672.1 

411.0 

-41.4 

99.9 

241.0 

19.6 

17.2 

24.6 

63.0 

6788.4 

404.0 

-42.5 

99.9 

240,3 

20,2 

17,6 

25.0 

64.0 

6923.2 

396.0 

-43.7 

99.9 

239,8 

20.5 

17,8 

25.4 

65.0 

7042.7 

389.0 

-44.9 

99.7 

239.4 

20.3 

17.4 

26.0 

66.0 

7198.7 

380.0 

-46.4 

99.  i 

238.4 

19.4 

16.5 

26.5 

67.0 

7321.9 

373.0 

-47.7 

99.7 

236,7 

19.0 

15.8 

27.0 

68.0 

7428,7 

367.0 

-48.7 

99.9 

236.1 

19.0 

15.7 

27.5 

69.0 

7555.0 

360.0 

-49.7 

99.9 

238.2 

18.7 

15.9 

28.0 

70.0 

7683.2 

353.0 

-50.8 

99.9 

241.9 

17.9 

15.8 

28.6 

71.0 

7832.1 

345,0 

-52.2 

99,9 

245,8 

17.8 

16,3 

29.1 

72,0 

7945.3 

339.0 

-53.3 

99.9 

248.3 

18.4 

17.1 

29.6 

73.0 

8079.4 

332.0 

-54.2 

99.9 

250.4 

18.3 

17.3 

30.1 

74.0 

8196.1 

326.0 

-55.2 

99.7 

252.0 

17.8 

16.9 

30.6 

75,0 

8314.8 

320.0 

-55.0 

99.9 

253.4 

17.4 

16.7 

31.0 

76.0 

8435.6 

314.0 

-55,5 

99,9 

254,3 

17.1 

16.5 

31.5 

77.0 

8558.6 

308.0 

-55.5 

99,9 

254.2 

17.0 

16.3 

32.0 

78. 0 

8684.0 

302.0 

-55.5 

99.9 

252.4 

17,8 

16.9 

32.4 

79.0 

8811.9 

296.0 

-55.7 

99,9 

250.6 

tS.3 

17.3 

32.9 

80.0 

8942.2 

290.0 

-56.0 

99.9 

249.1 

19.0 

17.8 

33.6 

81.0 

9097.6 

283.0 

-56.2 

99.9 

248.3 

22.0 

20.4 

34.1 

82.0 

9233.8 

277.0 

-56.3 

99.0 

247.4 

25.0 

23.1 

34.6 

83.0 

9349,5 

272.0 

-56.0 

99.9 

245.9 

27.2 

24.8 

35.0 

84.0 

9491.4 

266.0 

-56.0 

99.9 

244.8 

28.2 

25.5 

35,5 

85.0 

9612.2 

261.0 

-55,8 

99.9 

244.0 

28.6 

25.7 

36.0 

86.0 

9785.6 

254.0 

-55.0 

99.7 

243.9 

29,3 

26.3 

36.4 

87,0 

9912.8 

249.0 

-54,4 

99,9 

244,8 

31.1 

28.2 

36.9 

88.0 

10042,8 

244.0 

-54.2 

99.9 

245.7 

33.3 

30.4 

37.4 

89.0 

10175.6 

239.0 

-54.1 

99.9 

245.5 

33.2 

30.2 

37.9 

90.0 

10311,4 

234.0 

-53.7 

99,9 

245,  1 

31.8 

28,0 

38.4 

91.0 

10450,4 

229,0 

-53.3 

99,9 

246.0 

32.5 

29,7 

38.9 

92.0 

10592.5 

224.0 

-53.4 

99.  J 

247.1 

34.3 

31.6 

39.4 

93.0 

10737.8 

219.0 

-53.6 

99.9 

246.6 

34.2 

31.4 

39.9 

94.0 

10886.4 

214.0 

-53.4 

99.7 

245.3 

32.9 

29.9 

40.3 

95.0 

11007.8 

210.0 

-53,6 

99,9 

245.3 

33.4 

30.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OH  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


108A 


153  17.  0 


COMP 

POT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

' .3 

296.6 

297.9 

^.5 

296,3 

297.5 

5.8 

296.9 

298.1 

5.2 

297.0 

298.1 

6.6 

297.3 

298.3 

7.1 

297.5 

298.3 

7.6 

297.5 

298.2 

.1.1 

297.8 

298.4 

8,4 

298.2 

298.7 

8.8 

298.4 

999.9 

9.1 

298.3 

999.9 

9.5 

298.8 

999.9 

IG.O 

298.9 

999,9 

IC.3 

299.1 

999.9 

19.3 

299.0 

999.9 

10.2 

299,1 

999.9 

10.4 

299.0 

999.9 

10.6 

299.0 

999.9 

9.8 

299.2 

999.9 

3.4 

299.5 

999.9 

^.3 

299,6 

999,9 

6.8 

299.6 

999.9 

6.2 

300.1 

999.9 

5.5 

300.4 

999.9 

5,0 

302.2 

909,9 

i.  .6 

303.2 

999.9 

t .6 

304.8 

999.9 

5,4 

306.5 

999,9 

6.1 

308.  1 

999.9 

6.8 

309.4 

999.9 

a.i 

311. 4 

009.9 

9.6 

313.0 

999.9 

11. 1 

315.  1 

999,9 

12.0 

317.2 

999.9 

12.5 

319.1 

999.9 

12,9 

322,8 

999,9 

15,3 

325.6 

999,9 

15.7 

327.8 

999.9 

l".8 

329.9 

999,9 

17.4 

332.4 

999,9 

13,2 

335.2 

999.9 

13.4 

337.1 

999.9 

13.6 

339.0 

999.9 

13.7 

341.5 

999.9 

13.9 

343.1 

999.9 

NX  RTO  RH  RANGE  AZ 
GM/KG  PCT  KM  DG 

0,4  69,0  15,1  79, 

0.4  67.6  15.6  79, 

0.4  69.8  16.0  79. 

0.3  67.2  16.5  78. 

0.3  64.4  17.0  78. 

0.3  62.4  17.6  78. 

0.2  57.5  18.1  78. 

0.2  53.0  18.6  77. 

0,2  50.5  19.3  77. 

99.9  999.9  19.8  77. 

99.9  999.9  20.3  76. 

99.9  999.9  20.7  76, 

99.9  999.9  21,3  76, 

99.9  999.9  21.8  75. 

99.9  999.9  22.3  75, 

99.9  999,9  22.9  74. 

99.9  999.9  23.5  74. 

99.9  999.9  24.0  74. 

99.9  999.9  24.6  73. 

99.9  999.9  25.2  73. 

99.9  999.9  25.7  73. 

99.9  999.9  26.3  73. 

99.9  999.9  26.8  72. 

99.9  999.9  27,4  72. 

99.9  999.9  27.8  72. 

99.9  999.9  28.4  72. 

99.9  999.9  28.8  73. 

09.9  999,9  29,2  73, 

99.9  999.9  29.8  73, 

99.9  999.9  30.3  73. 

99.9  999.9  31.1  72. 

99.9  999,9  31,8  72. 

99.9  999.9  32,7  72. 

99.9  999.9  33.3  72, 

99.9  999.9  34.2  72. 

99.9  999.9  35,0  72. 

99.9  999.9  35.7  71. 

99.9  999.9  36.6  71. 

99.9  999.9  37,8  71, 

99.9  999.9  38.7  71. 

99.9  999.9  39.5  71. 

99.9  999.9  40.6  71. 

99.9  999.9  41.8  71. 

99.9  999.9  42.7  71. 

99.9  999,9  43.4  70, 


STATION  NO,  528 
BUFFALO,  N Y 

6 FEBBUARY  1975 

1715  GNT  153  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P-^ 

DIR 

Si^FFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

P/SEC 

M/SFC 

M/EFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

A0.9 

96.0 

11194.1 

204.0 

-53.9 

99.9 

246.8 

37.1 

34.1 

14.6 

345,5 

999,9 

99,9 

999,9 

44.6 

70. 

41.3 

97.0 

11321.2 

200,0 

-54.1 

99.9 

247.3 

39.4 

36.4 

15.2 

347.2 

999,9 

99.9 

999.9 

45.6 

70. 

41.8 

98.0 

11483.6 

195.0 

-54.2 

99.9 

247.0 

39.3 

36 .2 

15.4 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

70. 

42.2 

99.0 

116U.6 

191.0 

-54.1 

99.  > 

246.0 

37.4 

34.2 

r-.2 

351.8 

999.9 

99.0 

999.9 

47.9 

70. 

42.7 

100.0 

11752.4 

187.0 

-54.1 

99.9 

244.5 

36.1 

32.6 

15.5 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

70. 

43.3 

101.0 

11926.0 

182.0 

-54.9 

99.9 

243.8 

39.1 

35.0 

17,3 

355,4 

999,9 

99.9 

999,9 

50.0 

70. 

43.8 

102.0 

12103.9 

177.0 

-55.3 

99.9 

243.8 

42.3 

37,9 

ia.7 

357,4 

999,9 

99,9 

999.9 

51,3 

70, 

44.4 

103.0 

12249.7 

173.0 

-55.5 

99.9 

244.0 

42.8 

38.5 

18.8 

359.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

70. 

44.9 

104.0 

12399.1 

169.0 

-54.9 

99.9 

244.9 

41.6 

37.7 

17.7 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

69. 

45.5 

105.0 

12552.5 

165.0 

-54.1 

99.  J 

246.1 

40.8 

37.3 

15.5 

366.8 

999,9 

99,9 

999,9 

55.8 

69, 

46.1 

106.0 

12670.7 

162.0 

-52.6 

99.  ) 

245.9 

41.6 

38.0 

17.0 

371.1 

999,9 

99.9 

999.9 

57.0 

69, 

46.6 

107.0 

12832.0 

158.0 

-53.1 

99.9 

245.2 

42.9 

39.0 

18.0 

J73.0 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

69. 

47.0 

108.0 

12996.9 

154.0 

-54.1 

99.9 

244.7 

43.8 

39.6 

18.7 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

69. 

47.5 

109.0 

13165.7 

150.0 

-54.4 

99,9 

244.1 

41,5 

37.3 

16.1 

376,4 

999.9 

99,9 

999.9 

61.0 

69, 

48.0 

110.0 

13295.2 

147.0 

-54.2 

99.9 

243.5 

36.7 

32.8 

lb. 4 

378.9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.  1 

69. 

48.6 

111.0 

13472.3 

143.0 

-53.9 

99.  i 

244.5 

36.5 

33.0 

15.8 

382.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

69. 

49.2 

112.0 

13654.5 

139.0 

-53.7 

99.  9 

246.4 

42.6 

39.0 

F’.l 

385.8 

999.9 

99.9 

999,9 

64.5 

69, 

49.8 

113.0 

13795.2 

136,0 

-52.3 

99,7 

246,5 

46,9 

43.0 

18,7 

390.  7 

999,9 

99,9 

999.9 

66.2 

69. 

50.3 

114.0 

13939.5 

133.0 

-52,3 

99,9 

245.1 

44.8 

40.6 

m.9 

393.2 

999,9 

99.9 

999.9 

67.7 

69. 

50.9 

115.0 

14136.9 

129.0 

-52,5 

99.9 

242.7 

37.2 

33.0 

17.1 

396.4 

999,9 

99.9 

999.9 

69.4 

69, 

51.6 

116.0 

14340.3 

125.0 

-53.1 

99.9 

241.3 

31.2 

27.3 

13.0 

398,9 

999,9 

99,9 

999,9 

70,5 

6 8. 

52.1 

117.0 

14496.8 

122.0 

-53,3 

99,9 

242.5 

30,7 

27,2 

i t.i 

401,4 

999,9 

99,9 

999,9 

71.3 

68. 

52.7 

118.0 

14657.3 

119.0 

-52.8 

99.9 

245.9 

29.7 

27.1 

i?.i 

405.1 

999,9 

99.9 

999.9 

72.6 

68. 

53.3 

119.0 

14822.2 

116.0 

-52.6 

99.7 

249.6 

30.3 

28.4 

10.6 

408.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

68. 

53.9 

120.0 

14991.4 

113.0 

-52.6 

99.7 

250.4 

35.2 

23.1 

11.8 

411.4 

999,9 

99,9 

999,9 

74,8 

68. 

54.6 

121.0 

15165.3 

110.0 

-52,3 

99.  <3 

249.  1 

41,2 

38.5 

14.7 

415.2 

999,9 

99.9 

999.9 

76.  1 

68. 

55.2 

122.0 

15344.1 

107.0 

-52.5 

99.9 

248.4 

41.5 

38.6 

15.3 

418.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

68. 

55.9 

123.0 

15527.8 

104.0 

-52.9 

99;  9 

243.3 

39.7 

36.9 

1 i.7 

420.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

68. 

56.5 

124.0 

15652.7 

102.0 

-53.9 

99.9 

248.3 

37,9 

35.2 

1 ».o 

421.2 

999,9 

99,9 

999,9 

81.  1 

68. 

57.1 

125.0 

15909.7 

98.0 

-53,9 

99,  7 

248.3 

36.1 

33.5 

1 1.3 

426.1 

999.9 

99.9 

999,9 

82.3 

68. 

57.8 

126.0 

16109.1 

95.0 

-54,5 

99.7 

248.3 

35.2 

32.7 

U.O 

428.6 

999.9 

99.9 

999,9 

83.8 

68. 

58.3 

12  7.0 

16245.0 

93.0 

-55.5 

99.7 

248.3 

32.6 

30.2 

12.0 

429.3 

999,9 

99,9 

999,9 

84.9 

68. 

58.8 

128.0 

16453.8 

90.0 

-56,0 

99,9 

240,3 

29,8 

27,7 

li.O 

432.4 

999,9 

99,9 

999,9 

85,  8 

68. 

59.4 

129.0 

16596.4 

88.0 

-57,0 

99,9 

248,5 

29,7 

27.7 

10.9 

433.2 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

68. 

59.9 

130.0 

16815.9 

85.0 

-57.3 

99.9 

249.6 

30.3 

28.4 

10.6 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

68. 

60.5 

131.0 

17043.0 

82.0 

-57.5 

99.9 

251,6 

28.6 

27,1 

9,0 

441,0 

999,9 

99,9 

999,9 

88,9 

68. 

61.1 

132.0 

17199.0 

80,0 

-57.3 

99,9 

251,4 

27,6 

26,2 

8.8 

444,5 

999.9 

99.9 

999,9 

89,7 

68. 

61.6 

133.0 

17358.8 

78,0 

-58.0 

99.9 

249,7 

29.0 

27.2 

10. 1 

446.3 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

68. 

62.2 

134.0 

17605.4 

75.0 

-59.0 

99.9 

248.5 

29.8 

27.8 

11. 0 

449.2 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

68. 

62.7 

135.0 

17774.5 

73.0 

-60.1 

99.9 

247.5 

28.6 

26.5 

11.0 

450.4 

999,9 

99,9 

999.9 

92.6 

68. 

63.5 

136.0 

18036.1 

70,0 

-60.6 

99,9 

244.  7 

27,3 

24.7 

11.7 

454,7 

999,9 

99.9 

999.9 

93.9 

68. 

64.2 

137.0 

18216.6 

68.0 

-60.6 

99.9 

246.1 

35.2 

32.2 

14.3 

458.5 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

68. 

64.9 

133.0 

18497.5 

65.0 

-60.6 

99.9 

247.9 

40.6 

37,6 

15.3 

464.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

68. 

65.6 

139.0 

18791.6 

62.0 

-60,6 

99,  9 

248,2 

32.5 

30,2 

12.1 

470.8 

999,9 

99.9 

999.9 

98.6 

68. 

66.4 

140.0 

18996.2 

60.0 

-59.7 

99.9 

246.6 

26.4 

24.3 

10.5 

477.2 

999.9 

99.9 

999,9 

99.7 

68. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEPP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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TIME 

MIN 

CNTCT 

HF IGMT 
GPM 

PRES 

MB 

TfMP 
DG  C 

67.1 

141.0 

19207.4 

58.0 

-61.1 

67.9 

142.0 

19536.4 

55.0 

-62.2 

68.7 

143.0 

19764.7 

53.0 

-63.2 

69.5 

144.0 

20122.3 

50.0 

-64.1 

70.4 

145.0 

20372.0 

48.0 

-64.5 

71.3 

146.0 

20766.8 

45.0 

-64.1 

72.1 

147.0 

21045.1 

43.0 

-64.  1 

73.1 

148.0 

21488.1 

40.0 

-63.9 

74.1 

149.0 

21802.0 

38.0 

-64.5 

75.1 

150.0 

22132.9 

36.0 

-63.9 

76.3 

151.0 

22484.2 

34.0 

-62.6 

77.4 

152.0 

23054.2 

31.0 

-62.4 

78.6 

153.0 

23466.3 

29.0 

-61.9 

79.9 

154.0 

24142.1 

26.0 

-61.9 

81.2 

155.0 

24636.2 

24.0 

-63.0 

82.6 

156.0 

25170.9 

22.0 

-63.7 

84.0 

157.0 

26070.5 

19.0 

-63.6 

85.  7 

158.0 

26759.6 

17.0 

-59.7 

STATICN  NO.  528 
BUFFALO,  N V 

6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


OEW  PT 

OIR 

SPEFD 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/iEC 

99.9 

243.9 

28.9 

26.0 

12.7 

99.9 

242.8 

30.0 

26,7 

13.7 

99.9 

245,1 

30.6 

27.8 

12.9 

99.9 

247,4 

30.1 

27.8 

11.6 

99.9 

243.2 

30.6 

27.3 

13,0 

99.9 

241.4 

29.4 

25.8 

I'l.  1 

99.9 

245.6 

22.8 

20.7 

9,4 

99.9 

251 .4 

27.1 

25.7 

8.7 

99.  V 

258,9 

27.7 

27.2 

5.4 

99.  i 

257.9 

26.7 

26.1 

5.6 

99.9 

256.2 

33.3 

32.4 

J.O 

99.9 

257.8 

34.7 

34.0 

7.3 

99.9 

261.0 

24.7 

24.4 

3.8 

99.9 

249,5 

34.4 

32.2 

12,0 

99.9 

248.8 

31.5 

29.4 

11.4 

99.9 

252.0 

34.0 

32.3 

10.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.5 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

153  17, 


POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RAMGF 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

470.6 

999,9 

99.9 

999.9 

100.8 

483.5 

999,9 

99,9 

999,9 

102,4 

485.4 

999,9 

99.9 

999.9 

103.7 

492,4 

999.9 

99.9 

999.9 

105,4 

497,2 

999,9 

99,9 

999,9 

106.8 

507,4 

999,9 

99.9 

999,9 

108.6 

514,1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.9 

525.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.2 

531.6 

999.9 

99,9 

999.9 

112.9 

541,4 

999,9 

99,9 

999.9 

114.5 

553.8 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

569,1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

581.6 

999,9 

99,9 

999,9 

121.0 

600.0 

999,9 

99.9 

999.9 

123.3 

610.7 

999,9 

99.9 

999.9 

125.8 

623.8 

999.9 

99.9 

999.9 

128.5 

651.1 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

684.5 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

0 

AZ 

DG 

68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6 8. 
68. 
68. 
69. 
69. 
69. 
69. 
999. 
999. 
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STATICM  NO.  .528 

BUFFALOt  N Y 


6 FF8RIJARY  1975 

2015  GMT  151  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.FS 

TEMP 

DEW  P/ 

DIR 

SPEFD 

U cowp 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GP^t 

MB 

or.  c 

OG  C 

DG 

M/SFC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.1 

218.0 

578.3 

-l.l 

-2.2 

250.0 

7.2 

6.8 

2.5 

274,2 

282,7 

3.3 

92.0 

0,0 

0. 

0.4 

7.0 

294.1 

969.0 

-2.  1 

-3.5 

249.0 

8.8 

8,2 

3.1 

273.9 

281,7 

3.0 

89.9 

0.2 

67. 

0.8 

3.0 

393.1 

957.0 

-3.0 

-4.0 

250.8 

9.1 

8.6 

3,0 

273.9 

281.6 

3.0 

93.2 

0,4 

68. 

1.2 

9.0 

492.9 

945.0 

-3.8 

-4.2 

251.6 

9.4 

9.0 

?.6 

274.1 

281.8 

3.0 

97,3 

0.6 

69. 

1.5 

10.0 

593.8 

933.0 

-4.6 

-4.9 

256.0 

9.5 

9.2 

2.3 

274,3 

281.7 

2.9 

97.6 

0.8 

70. 

1.9 

11. 0 

721.4 

918.0 

-5.2 

-5.3 

257.9 

9.5 

9.3 

2.0 

275.0 

282.2 

2.8 

98.6 

1.0 

72. 

2.3 

12.0 

816.0 

907.0 

-5.9 

-6.3 

257.9 

10.5 

10.3 

2.2 

275.1 

282,2 

2.7 

99.5 

1.3 

73. 

2.7 

13.0 

920.4 

895.0 

-6.4 

-6.4 

257.9 

11.4 

11.2 

2.4 

275.7 

282.6 

2.6 

99.4 

1.5 

74. 

3.1 

14.0 

1017.1 

884.0 

-7.0 

-7.1 

258.9 

11.7 

11.4 

2.2 

275.1 

202.7 

2.5 

99,3 

1.8 

75. 

3.5 

15.0 

1123.7 

8 72.0 

-7.6 

-7.7 

262.2 

11.2 

11.1 

1.5 

275.5 

283.0 

2.5 

99.2 

2.1 

75. 

3.9 

16.0 

1249.6 

858.0 

-8.3 

-8.4 

264.5 

I L.l 

11. 1 

1.1 

277.0 

283.3 

2.4 

99.1 

2.3 

76. 

4.3 

17.0 

1349.7 

847.0 

-8.9 

-9.0 

264.1 

11.6 

11.5 

1.2 

277.4 

283.5 

2.3 

99.0 

2.6 

77. 

4.6 

18.0 

1451.0 

836.0 

-9.2 

-9.3 

263.2 

11.8 

11.7 

1.4 

278.1 

284.2 

2.3 

99.0 

2.8 

78, 

4.9 

19.0 

1562.8 

824.0 

-9.7 

-9.9 

262.1 

11.3 

11.2 

1.6 

278.7 

284.5 

2.2 

98,9 

3.0 

78. 

5.3 

20.0 

1657.1 

814.0 

-lO.O 

-10.? 

262.6 

11.2 

11. 1 

1.4 

279.3 

205.2 

2.2 

98.9 

3.3 

78. 

5.8 

21.0 

1790.9 

800.0 

-10.3 

-10.5 

266.0 

12.1 

12.1 

9.8 

280.4 

206.2 

2.2 

98.8 

3.6 

79. 

6.2 

22.0 

1897.6 

789.0 

-10.6 

-10.8 

269.5 

12.7 

12.7 

O.l 

281.2 

287.0 

2.1 

98.8 

3.9 

79, 

6.6 

23.0 

1995.8 

779.0 

-10.5 

-10.6 

272.9 

12.4 

12.4 

-0,6 

282,4 

288,4 

2.2 

98.8 

4.2 

80. 

6.9 

24.0 

2105.4 

768.0 

-10.6 

-10.9 

274.8 

11.9 

11.8 

-l.O 

283.4 

289.3 

2.2 

97.8 

4.5 

81. 

7.2 

25.0 

2206.2 

758.0 

-11.2 

-11.5 

276.8 

11.4 

11.3 

-1.4 

283.8 

289.6 

2.1 

97.3 

4.7 

82. 

7.7 

26.0 

2338.9 

745.0 

-11.9 

-12.3 

2 79.8 

10.9 

10.7 

-1.9 

284.5 

290.0 

2.0 

97,0 

5.0 

83. 

8.0 

27.0 

2442.4 

735.0 

-12.0 

-12.7 

281.1 

10.7 

10.5 

-2.1 

285.4 

290,9 

2.0 

95.0 

5.2 

83. 

8.4 

23.0 

2557.8 

724.0 

-12.3 

-13.3 

281.1 

10.8 

10.6 

-2.1 

286.3 

291.6 

1.9 

92.3 

5.4 

84. 

8.8 

29.0 

2664.1 

714.0 

-12.9 

-14.2 

280.2 

11.1 

10.9 

-2.0 

286.8 

291.8 

1.8 

89.7 

5.6 

85. 

9.1 

30.0 

2771.6 

704.0 

-13.4 

-15.1 

279.3 

11.5 

11.3 

-1.8 

287.3 

292.1 

1.7 

87,4 

5.8 

86. 

9.5 

31.0 

2880.5 

694.0 

-14.0 

-15.9 

277.7 

12.2 

12.1 

-1.5 

287.9 

292,4 

1.6 

85,7 

6.  1 

86. 

9.9 

32.0 

2979.5 

685.0 

-14.5 

— 1 6 . 

276.5 

13.3 

13.2 

-i.5 

288.3 

292.7 

1.5 

85.4 

6.4 

87. 

10.2 

33.0 

3090.9 

675.0 

-15.2 

-17.: 

275.5 

13.9 

13.8 

-...3 

288.8 

293.0 

1.5 

85.5 

6.6 

87, 

10.6 

34.0 

3203.5 

665.0 

-16.2 

-18.4 

273.8 

14.2 

14.1 

-9.9 

288.9 

292.8 

1.3 

83.0 

7.0 

88. 

10.9 

35.0 

3317.5 

655.0 

-16.8 

-19.0 

271.7 

13.8 

13.8 

-0,4 

289.5 

293.3 

1.3 

82.5 

7.3 

88. 

11.4 

36.0 

3456.4 

643.0 

-17.0 

-19.3 

266.7 

12.8 

12.8 

0.7 

290.7 

294  .5 

1.3 

82.1 

7.7 

88. 

11.8 

37.0 

3562.1 

634.0 

-17.8 

-20.1 

263.0 

12.5 

12.4 

1.5 

291.0 

294.5 

1.2 

82.3 

7.9 

88. 

12.2 

38.0 

3681.0 

624.0 

-18.3 

-20.9 

260.5 

12.7 

12.0 

2.1 

291.8 

295,4 

1.2 

82.9 

8.2 

87. 

12.6 

39,0 

3789.4 

615.0 

-18.9 

-21.3 

2 59.1 

13.2 

12.9 

2.5 

292.2 

295.5 

1.1 

81.5 

8.5 

87. 

12.9 

40.0 

3899.0 

606.0 

-19.9 

-22.3 

258.4 

13.4 

13.2 

2.7 

292.4 

295.4 

1.0 

77.7 

8.8 

87. 

13.4 

41.0 

4047.2 

594.0 

-21.0 

-24.4 

257.9 

13.5 

13.2 

2.8 

292.8 

29  5.5 

0,9 

73.6 

9.2 

86. 

13.8 

42.0 

4159.8 

585.0 

-21.6 

-25.0 

258.2 

13.5 

13.2 

2.B 

293.3 

295,9 

0,9 

74,1 

9,5 

86. 

14.2 

43.0 

4273.9 

576,0 

-22.4 

-26.0 

258.7 

13.9 

13.6 

2.7 

293.6 

296.0 

0.8 

72.7 

9.8 

86. 

14.7 

44.0 

4376.5 

568.0 

-23.2 

-27.0 

258.5 

15.1 

14.8 

3.0 

293.9 

295.1 

0.7 

70.6 

10.2 

86. 

15.1 

45.0 

4506.4 

558.0 

-24.0 

-28.  7 

257.6 

16.5 

16.1 

3.5 

294.4 

295,4 

0.6 

65.0 

10.6 

85. 

15.5 

46.0 

4611.7 

550.0 

-24.4 

-30.3 

256.6 

17.9 

17.4 

f.l 

295.1 

295.9 

0.6 

59.4 

11. 0 

85. 

15.9 

47.0 

4731.8 

541.0 

-25.4 

-34,2 

256.0 

18.6 

18. 1 

4.5 

295.4 

296.6 

0.4 

43.2 

11.5 

95. 

16.3 

48.0 

4853.4 

‘32.0 

-26.0 

-34,6 

255.6 

19.1 

18.5 

4.7 

296.0 

297.2 

0.4 

43.9 

11.9 

84. 

16.8 

49.0 

4962.9 

524.0 

-26.9 

-35.2 

255.3 

19,5 

IS. 8 

4.9 

296.2 

297.3 

0.4 

45,3 

12.5 

84. 

17.1 

50.0 

5087.6 

515.0 

-27.7 

-35.7 

255.1 

19.6 

19.0 

3.0 

295.7 

297.8 

0.3 

46.4 

12.8 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAJ  6 DEG 


1087 


STATirN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 


6 FEBRUARY  1975 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

17.6 

51.0 

5214.1 

506.  0 

-28.9 

-36.4 

254.9 

19.7 

19.0 

18.0 

52.0 

5342.2 

497,0 

-29,9 

-37.  7 

255,0 

19.7 

19,0 

18.4 

53.0 

5457.7 

489.0 

-30.9 

-39.0 

255.4 

20.0 

19.4 

18.8 

54,0 

5574.5 

481,0 

-31.6 

—40. 

255.7 

20,2 

19.6 

19.2 

55.0 

5692.8 

473.0 

-32.9 

-41.5 

255.7 

20.2 

19.6 

19.7 

56.0 

5842.7 

463.0 

-34.2 

-43.0 

255.2 

20.1 

19.5 

20.2 

57.0 

5949.2 

456.0 

-35.2 

-43.8 

254,4 

20.5 

19.7 

20.5 

58.0 

6072.3 

448.0 

-36,1 

-44.5 

253.9 

20.9 

20.0 

21.0 

59.0 

6181.4 

441.0 

-37.2 

-45.9 

253.7 

21.2 

20.3 

21.4 

60.0 

6307.6 

433.0 

-38.3 

-47.1 

251.6 

20.9 

19.8 

21.8 

61.0 

6419.6 

426.0 

-39.0 

99,  9 

250,9 

20,4 

19,3 

22.2 

62.0 

6549,3 

418.0 

-40.2 

99.9 

251.1 

20.5 

19.4 

22.7 

63.0 

6664.3 

411.0 

-41.0 

99.9 

252.5 

21.3 

20.4 

23.1 

64.0 

6797.8 

403.0 

-41.7 

99.9 

253.8 

21.9 

21.0 

23.5 

65.0 

6916.2 

396.0 

-43.0 

99,9 

254.5 

21.8 

21.0 

24.0 

66.0 

7053,6 

188,0 

-44.0 

99, «> 

254.  1 

21.0 

21.0 

24.5 

67.0 

7175.5 

381.0 

-45.1 

99.9 

252.5 

22.8 

21.8 

24.9 

68.0 

7299.1 

374.0 

-46.0 

99.9 

250.5 

22.8 

21.5 

25.2 

69.0 

7424.5 

367,0 

-47.0 

99.9 

248,9 

22.2 

20,8 

25.6 

70.0 

7551.8 

360.0 

-48,0 

99.9 

247.2 

21.4 

19,8 

26.2 

71.0 

7699.7 

352.0 

-49.1 

99.9 

247.4 

21.8 

20.1 

26.6 

72.0 

7812,2 

346.0 

“50.4 

99.9 

248.2 

22.5 

20.8 

26.9 

73.0 

7926,1 

340.0 

-51.2 

99.9 

248,4 

22.6 

21.0 

27.3 

74.0 

8061.1 

333.0 

-52.0 

99.9 

247.7 

22.1 

20.4 

27.8 

75.0 

8178.6 

327.0 

-53.1 

99.9 

245.7 

21.0 

19.1 

28.1 

76.0 

8297.8 

321.0 

-53.7 

99.9 

244.3 

20.4 

18.4 

28.5 

77.0 

8418.8 

315.0 

-54,  7 

99,9 

242.8 

20.1 

17.9 

28.8 

78.0 

8541.9 

309.0 

-54.7 

99,9 

242.7 

20.7 

18.4 

29.3 

79.0 

8667.2 

303.0 

-55.3 

99.9 

243.2 

22.2 

19.0 

>i.l 

80.0 

8794.6 

29  7.0 

-56,2 

99,9 

244.5 

23.6 

21.3 

30.2 

81.0 

8945.9 

290.0 

-56.8 

99,9 

246.5 

25,1 

23.0 

30.5 

82.0 

9078.3 

284.0 

-57.2 

99.9 

247.5 

25.8 

23.8 

30.9 

33.0 

9190.7 

279.0 

-57.2 

99.9 

246.6 

26.6 

24.4 

31.3 

84.0 

9328.5 

273.0 

-56.3 

99.  9 

244.4 

27.8 

25,1 

31.8 

85.0 

9446,0 

268,0 

-56,0 

99,9 

241.9 

30.1 

26.5 

32.2 

86.0 

9614.7 

261.0 

- 55 . 0 

99.9 

241 .5 

32.4 

28.5 

32.6 

87.0 

9738.7 

256.0 

-53.7 

99.9 

242.5 

34.9 

30.9 

33.0 

88.0 

9865.3 

251.0 

-54.2 

99.9 

244.3 

36.9 

33.2 

33.4 

89,0 

9994,5 

246.0 

-53  .-7 

99,9 

245.5 

37.3 

34.0 

33.8 

90.0 

10126.6 

241.0 

-53.4 

99.9 

246.3 

37.2 

34.0 

34.3 

91.0 

10261.6 

236.0 

-53.2 

99.  9 

246.7 

35.9 

33.9 

34.7 

92.0 

10399.4 

231.0 

-53.1 

99,9 

246.4 

36.7 

33.6 

35.1 

93.0 

10540.2 

226.0 

-53.5 

99.9 

245.2 

36.7 

33.3 

35.6 

94.0 

10684.1 

221.0 

-53.4 

99.9 

243.6 

37.9 

33.9 

36.0 

95.0 

10801.6 

217.0 

-53.7 

99,9 

243.2 

40.3 

36.0 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  A AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E2EN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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151  2B.  0 


V COMP 

POT  T 

F POT  • 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

5.1 

296.7 

297.8 

5.1 

297.1 

298.1 

5.0 

297.2 

298.1 

i.O 

297,5 

298,2 

'..0 

297.6 

298.3 

3.1 

297.7 

298.3 

5.5 

297.9 

298.4 

5.8 

298.2 

298.7 

6.3 

298.2 

298.6 

6.6 

298.3 

298.8 

6.7 

298.9 

999.9 

6.6 

299.0 

999.9 

6.4 

259.4 

999.9 

6.1 

300.1 

999,9 

5.8 

300,0 

999.9 

6.0 

300.5 

999,9 

6.9 

300.5 

999,9 

7.6 

301.0 

999.9 

1.0 

301.3 

999.9 

8.3 

301.5 

999.9 

8.4 

302.1 

999.9 

8.3 

301.7 

999.9 

8.3 

302.2 

999.9 

8.4 

302.9 

<399.9 

8.6 

303.0 

999.9 

8.8 

303.7 

999.9 

9.2 

304.0 

999.9 

9.5 

305.7 

999.9 

10.0 

306.5 

999.9 

10.1 

307,1 

999,9 

10. 0 

308.2 

999.9 

0.9 

309.6 

999.9 

1 1.6 

311.2 

999.9 

12.0 

314.3 

999.9 

14.1 

316.5 

999.9 

15.4 

320.3 

999.9 

1.5.1 

324.0 

999.9 

15.0 

325.1 

999,9 

15.5 

327.7 

999.9 

15.0 

330.2 

999.9 

14.6 

332.4 

999,9 

14.7 

333.9 

999.9 

15.4 

336.0 

999.9 

16.8 

338.4 

999.9 

13.2 

339.7 

999,9 

MX  RTO  RH  RANGE  AZ 

GM/KG  PCT  KM  OG 

0.3  A7.9  13.4  83. 

0.3  45.8  13.9  83. 

0.3  44.4  14.3  83. 

0.2  42.2  14.9  83. 

0.2  41.5  15.4  82. 

0.2  40.4  15.9  82. 

0.2  40.4  16.5  82. 

0.2  41.2  16.9  82. 

0.1  39.6  17.5  81. 

0.1  38. 6 18.0  81. 

99.9  999.9  18.6  81. 

99.9  999.9  19.0  81. 

99.9  999.9  19.6  80. 

99.9  999.9  20  . 2 80. 

99.9  999,9  20.7  80, 

99.9  999.9  21.3  80. 

99.9  999,9  21.9  80. 

99.9  999.9  22.5  79. 

99.9  999,9  23,0  79, 

99.9  999,9  23.5  79. 

99.9  999.9  24.1  79. 

99.9  999.9  24.7  78, 

99.9  999.9  ?5, 1 78, 

99.9  999.9  23.7  78, 

99.9  999.9  ?!-,•!  78. 

99.9  999,9  -Ife.  7 78, 

99.9  999.9  27.1  77, 

99.9  999.9  27.4  77, 

99.9  999.9  28.1  77. 

99.9  999,9  28.6  77, 

99.9  999.9  29.3  76, 

99.9  999.9  29.8  76. 

99.9  999.9  30.4  75. 

99.9  999,9  31,0  75, 

99.9  999.9  31.8  75. 

99.9  999.9  32.5  75. 

99.9  999.9  33.4  75. 

99.9  999,9  34,2  74. 

99.9  999.9  35.2  74. 

99.9  999.9  35.1  74. 

99.9  999.9  37.1  74. 

99.9  999.9  38,0  74. 

99.9  999.9  38.9  74. 

99.9  999,9  40.0  73, 

99.9  999,9  40.6  73. 


STATITN  MO.  528 
BUFFALO,  N Y 


6 FFRROARY  1975 

2015  GKT  151  28.  0 


time 

CVTCT 

HE IGHT 

PPES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GFM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.5 

96.0 

10981.9 

211.0 

-53.5 

99,  i 

244.0 

42,8 

38.5 

13.8 

342,7 

999.9 

99,9 

999.9 

42.2 

73. 

36.9 

97.0 

11104.9 

207.0 

-53.9 

99.9 

244.9 

42.1 

38.1 

17.9 

344.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

72. 

37.4 

98.0 

11262.2 

202.0 

-53.4 

99.9 

245.9 

40.5 

37.0 

15.6 

347,3 

999,9 

99.9 

999,9 

44,  4 

72. 

37.8 

99.0 

11391.2 

158.0 

-52.6 

99,9 

246.6 

40.1 

36.8 

15,9 

350,5 

999.9 

99,9 

999.9 

45.3 

72. 

38.3 

100.0 

11556.3 

193.0 

-52.9 

99.9 

247.2 

39.4 

36.3 

15.3 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

72, 

38.8 

101. 0 

11725.5 

188. 0 

-53.1 

99.9 

247.3 

37.0 

34.1 

14.2 

355.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

72. 

39.4 

102.0 

11864.0 

184.0 

-53.5 

99.9 

247.0 

34.2 

31.5 

13,4 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

72. 

39.8 

103.0 

12005.4 

180.0 

-53.5 

99,9 

246.9 

34.6 

31.3 

13,6 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

72. 

40.3 

104.0 

12150.0 

176.0 

-53.4 

99.9 

247.0 

36.5 

33.6 

14.3 

361.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

72. 

40.7 

105.0 

12298.0 

172.0 

-53.4 

99.9 

247.1 

38.2 

35.2 

14.9 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

72. 

41.2 

106.0 

12449.5 

168.0 

-53.2 

99.9 

247.4 

39.5 

36.4 

15,2 

366,3 

999,9 

99.9 

999.9 

52.9 

71, 

41.6 

107.0 

12565.6 

165.0 

-53.4 

99,9 

247,7 

39,3 

36.4 

14,9 

367.9 

999,9 

99.9 

999.9 

53.8 

71. 

42.0 

108.0 

12723.5 

161.0 

-53.5 

99.9 

248.1 

38.1 

35.3 

14.2 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

71. 

42.4 

109.0 

12885.4 

157.0 

-53.2 

99.9 

247.7 

36.0 

33.3 

13.6 

373.5 

999.9 

99.9 

999,9 

55.8 

71. 

42.9 

110.0 

13051.6 

153.0 

-53.4 

99,9 

246.6 

34,9 

32.1 

13.9 

376.0 

999,9 

99.9 

999,9 

56.6 

71, 

43.4 

111.0 

I3222.I 

149.0 

-53.5 

99,9 

245.4 

36.7 

33.3 

15.3 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

71. 

43.9 

112.0 

13352.9 

146.0 

-53.5 

99.9 

244.5 

39.0 

35.2 

16.8 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

71. 

44.3 

113.0 

13531.6 

142.0 

-53.5 

99.9 

244.3 

39.9 

36.0 

17.3 

383.8 

999.9 

99,9 

999.9 

59,9 

71, 

44.8 

114.0 

13668.9 

139.0 

-53.9 

99,9 

244,  7 

40,8 

36.9 

17,4 

385,6 

999.9 

99,9 

999,9 

61.0 

71. 

45.3 

115.0 

13809.1 

136.0 

-53.5 

99.9 

245.4 

42.2 

38.4 

17.5 

388.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

71, 

45.8 

116.0 

14001 .1 

132.0 

-53.5 

99.9 

246.2 

42.6 

38.9  • 

17.2 

391.9 

999.0 

99.9 

999.9 

63.5 

71. 

46.3 

117.0 

14198.9 

128.0 

-53.9 

99,9 

247.1 

40,3 

37.2 

15.7 

394.8 

999.9 

99.9 

999,9 

64,9 

70, 

46.7 

118.0 

14351.2 

125.0 

-54.0 

99.9 

247,8 

37.8 

35.0 

14.3 

397.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

70. 

47.2 

119.0 

14507.1 

122.0 

-54.0 

99.9 

248.2 

35.9 

33.3 

13.3 

400.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

70. 

47.7 

120.0 

14666.9 

119.0 

-54.0 

99.  9 

247.7 

35.2 

32.6 

13.4 

402.8 

999.9 

99,9 

999.9 

67,9 

70. 

48.1 

121.0 

14830.8 

116.0 

-54.0 

99,9 

247,  1 

33.7 

31.1 

13.  1 

405.8 

999,9 

99.9 

999.9 

68.  7 

70. 

48.6 

122.0 

14998.7 

113.0 

-54.7 

99.9 

246.8 

29.3 

27.0 

11.6 

407.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

70. 

49.1 

123.0 

15113.1 

111.0 

-54.4 

99.9 

24  7.5 

25.2 

23.2 

9.6 

410.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

70. 

49.7 

124.0 

15289.3 

108.0 

-52.9 

99.9 

250.0 

24.3 

22.8 

8.3 

416.3 

999,9 

99.9 

999.9 

71,3 

70, 

50.2 

125.0 

15471.0 

105.0 

-52.9 

99.9 

252.2 

25,2 

24,0 

7.7 

419.6 

999,9 

99,9 

999.9 

72.  1 

70, 

50.8 

126.0 

15657.8 

102.0 

-53.5 

99.9 

253.4 

27.0 

25.9 

7.7 

421.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

70. 

51.3 

127.0 

15849.6 

99.0 

-53.9 

99.9 

253.8 

30.1 

28.9 

8.4 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

70. 

51.9 

128.0 

15980.7 

97.0 

-53.9 

99.9 

254.8 

35.4 

34.2 

9.3 

427.4 

999,9 

99,9 

999,9 

75,0 

70. 

52.4 

129.0 

16182.3 

94.0 

-54.4 

99.9 

254,5 

39.0 

37.6 

10.4 

4 30,3 

999,9 

oq,  o 

999.9 

76.0 

70. 

52.9 

130.0 

16390.0 

91.0 

-54.7 

99.9 

252.8 

40.0 

38.2 

11.8 

433.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.4 

70. 

53.6 

131.0 

16532.2 

89.0 

-54.8 

99.9 

250.8 

38.3 

36.1 

n.6 

436.1 

999,9 

99.9 

999.9 

79.1 

70, 

54.1 

132.0 

16751.2 

86.0 

-55.3 

99,9 

250,5 

36,4 

34.3 

12.2 

439.4 

999.9 

99,9 

999,9 

80.  1 

70. 

54.6 

133.0 

1690U1 

84.0 

-56.0 

99,9 

250.5 

33,5 

3’  .6 

11.2 

441.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.4 

70. 

55.1 

134.0 

17054.3 

82.0 

-56.3 

99.9 

250.5 

30.2 

28.5 

10.1 

443.4 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

70. 

55.7 

135.0 

17290.9 

79.0 

-56.5 

99.9 

250.5 

27.6 

26.0 

9.2 

447.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

70. 

56.4 

136.0 

17536.5 

76.0 

-56,7 

99.9 

253.8 

25.0 

23.6 

3.2 

452,4 

999,9 

99,9 

999,9 

84.4 

70, 

57.1 

137.0 

17705.5 

74.0 

-57.0 

99.9 

252.6 

25,4 

24.2 

7.6 

455.2 

999,9 

99.9 

999.9 

85.2 

70. 

57.8 

138.0 

17967.5 

71.0 

-57.0 

99.9 

253.6 

28.2 

27.0 

8.0 

460.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.4 

71. 

58.5 

139.0 

18241.1 

68.0 

-56.7 

99.9 

250.2 

32.3 

30.4 

10.9 

467.0 

999,9 

99,9 

999,9 

87,7 

71. 

59.2 

140.0 

18430.4 

66.0 

-56,7 

99.9 

244.9 

42.2 

38.2 

17.9 

471.1 

999,9 

99.9 

999.9 

89.0 

n. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* by  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfON  NO.  528 
BUFFAtO,  N V 


6 FFBRUARV  1875 

2015  GMT  151  2H.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/'.EC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

58,8 

141.0 

10724.7 

63.0 

-57.7 

99,9 

239.4 

42.7 

36.8 

21.7 

475,1 

999,9 

99,9 

999,9 

91.  1 

70. 

60.5 

142.0 

18927.7 

61.0 

-59,1 

99,9 

230.7 

33.9 

26.2 

21.5 

476.4 

999,9 

99.9 

999.9 

92.5 

70. 

61.2 

143.0 

19136.0 

59.0 

-60.5 

99.9 

232.2 

31.6 

25.0 

19.4 

477.8 

999.9 

99.9 

999,9 

93.6 

70. 

61.8 

144.0 

19459.8 

56.0 

-62.1 

99.9 

235.9 

30.1 

25,2 

16.5 

481.2 

999,9 

99,9 

999,9 

94.9 

70. 

62.6 

145.0 

19683.8 

54.0 

-63.7 

99.9 

242.4 

29.5 

26.1 

13.6 

482.7 

999,9 

99,9 

999,9 

95,  1 

69. 

63.5 

146.0 

19915.3 

52.0 

-63.9 

99,9 

244.9 

36.2 

32.0 

15.3 

487,5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

69. 

64.3 

147.0 

20280.6 

49.0 

-62.7 

99.9 

245.1 

30.3 

27.5 

12.8 

498.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.  7 

69. 

65.2 

14B.0 

20537.2 

47.0 

-63.1 

99.9 

249.0 

24.3 

22.7 

8.7 

503.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.0 

69. 

66.2 

149.0 

20804.8 

45.0 

-63.  1 

99,9 

253.0 

30.3 

29,1 

8.4 

510.0 

999.9 

99.9 

999,9 

102.  4 

69. 

6T.0 

150,0 

21228.1 

42.0 

-64.2 

99.9 

254.8 

32.3 

31.2 

8.5 

517.3 

999,9 

99.9 

999,9 

104.3 

69. 

67.9 

151.0 

21527.9 

40.0 

-62.5 

99.9 

255.9 

27.5 

26.7 

5.7 

528.9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

69. 

68.9 

152.0 

21845.4 

3B.0 

-61.2 

99.9 

256.3 

32.5 

31.6 

7.7 

540.0 

999,9 

99.9 

999,9 

107.3 

70. 

69.9 

153.0 

22356.3 

35.0 

-60.9 

99,9 

255.2 

35.4 

34,2 

9.0 

553.8 

999,9 

99.9 

999.9 

109.6 

70. 

70.8 

154.0 

22721.3 

33.0 

-62.0 

99.9 

255.1 

30.5 

29.5 

7,8 

560.3 

999.9 

99.9 

999.9 

111.4 

70. 

71.9 

155.0 

23108.2 

31.0 

-61.  B 

99,9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

570.9 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

73.0 

156.0 

23736.7 

28.0 

-62.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

584.6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 
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STATION  NO. 
0UFEALO,  N 

6 FEBRUARY 
2322  GMT 

528 

Y 

1975 

152 

33. 

0 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

PIH 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/src 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

6,3 

218.0 

978.7 

-1.1 

-2.7 

260.0 

4.7 

4.6 

0.8 

274,1 

202,4 

3,2 

89,1 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

280.3 

970.0 

-1.2 

-2,7 

2 70,2 

8.3 

8.3 

-).0 

274,7 

283.0 

3.2 

89,6 

0.2 

09. 

0.4 

8.0 

388.5 

958.0 

-1.9 

-3.2 

270.2 

8.3 

8.3 

-3.0 

275.0 

283.2 

3.2 

90.8 

0.2 

89. 

0.7 

9.0 

480.3 

947.0 

-2.8 

-4.4 

272.7 

8.1 

0.1 

-3.4 

274.9 

28  2.5 

2.9 

88.6 

0.3 

89. 

1.0 

10.0 

581.3 

935.0 

-3,6 

-5.3 

276,5 

7,9 

T.? 

-0.9 

275.1 

282.5 

2.8 

90.1 

0.5 

90. 

l.S 

11.0 

700.3 

921.0 

-4.0 

-6,2 

283.4 

9.4 

9.2 

-2.2 

275.0 

201.8 

2.6 

89.8 

o;t 

94, 

1.8 

12.0 

803.4 

909,0 

-5.4 

-6,8 

283.  5 

11.1 

10.8 

-2.6 

275,4 

282.1 

2.5 

90.3 

0.9 

96. 

2.  1 

13.0 

899.0 

898.0 

-5.9 

-7.0 

291.7 

12.2 

11.9 

-2.5 

275.9 

202.5 

2.5 

91.5 

l.l 

98. 

2.3 

14.0 

995.4 

887.0 

-6.8 

-7.8 

278.1 

12.2 

12.1 

-1.7 

276  .0 

282.3 

2.4 

92.6 

1.3 

98. 

2.6 

15.0 

1101.7 

875.0 

-7.5 

-8.4 

271.9 

12.3 

12.3 

-0,4 

276.3 

282.4 

2.3 

93.3 

1.5 

98. 

3.0 

16.0 

1218.2 

B62.0 

-n.l 

-8.3 

262.0 

12.6 

12.4 

1.7 

276.8 

203.0 

2.3 

97.1 

1.8 

96, 

3.3 

17.0 

1317.9 

851.0 

-8.7 

-9.3 

259.9 

12.7 

12.5 

2.2 

277.2 

283.2 

2.3 

97.4 

2.0 

94. 

3.6 

18.0 

1418.7 

840.0 

-9.3 

-9.6 

258.4 

12.6 

12.3 

2.5 

277.6 

28  3.5 

2.2 

97.8 

2.2 

93. 

3.9 

19.0 

1520.7 

8 29.0 

-9.6 

-9,9 

258.0 

12.2 

11.9 

2.5 

278.4 

284.2 

2.2 

97.7 

2.5 

91. 

4.3 

20.0 

1614.4 

819,0 

-10.4 

-10,7 

261,2 

11.9 

11.8 

1.8 

278,4 

283,9 

2.1 

97.6 

2.7 

90. 

4.6 

21.0 

1737.5 

806.0 

-11.2 

-11.5 

264.2 

12.1 

12.0 

1.2 

278.9 

284.2 

2.0 

97.5 

2.9 

89. 

4.9 

22.0 

1843.1 

795.0 

-10.9 

-11.2 

265.9 

12.8 

12.7 

0.9 

2B0.3 

285.9 

2.0 

97.5 

3.  2 

89, 

S.3 

23.0 

1940.5 

785.0 

-11.0 

-11.3 

266.5 

12.7 

12.7 

0.8 

281.2 

286.8 

2.0 

97,5 

3.5 

89, 

5.5 

24.0 

2048.9 

774,0 

-11.4 

-11. a 

266.6 

12,5 

12.5 

0.8 

281.8 

207,3 

2.0 

97.5 

3.6 

09, 

5.8 

25.0 

2148.6 

764.0 

-11.9 

-12.2 

265.5 

12.9 

12.9 

1.0 

282.4 

287.8 

2.0 

97.4 

3.8 

89. 

6.2 

26.0 

2269.8 

752.0 

-12.3 

-12.8 

267.8 

13.4 

13.4 

0.5 

283.2 

288.5 

1.9 

96.2 

4.2 

88. 

6.4 

27.0 

2372.2 

742.0 

-12.4 

-12.9 

270.8 

13.6 

13.6 

-0,2 

204.2 

289.4 

1.9 

96.2 

4.3 

88. 

6.7 

28.0 

2475.9 

732.0 

-12.6 

-13,  1 

273.4 

13,8 

13.7 

-0,8 

285.1 

290.4 

1.9 

95.8 

4.6 

89. 

7.1 

29.0 

2580,9 

722,0 

-13.1 

-14.3 

274.9 

13.8 

13. S 

-1.2 

285.6 

290.5 

1.7 

90.6 

4.9 

89. 

7.4 

30.0 

2687.0 

712.0 

-14.0 

-15. i 

274.5 

13.8 

13.7 

-l.l 

285.8 

290.5 

1.7 

91.5 

5.2 

90. 

7.7 

31.0 

2794.3 

702.0 

-15.0 

-16.3 

273.2 

13.5 

13.5 

-0,7 

285,9 

2‘»0,3 

1.6 

91.8 

5.4 

90. 

8.0 

32.0 

2902.8 

692,0 

-15.5 

-16.2 

271.4 

13.1 

13.1 

-0,3 

286.4 

290,9 

1.6 

94.7 

5.7 

90. 

8.3 

33.0 

3001.8 

683.0 

-15.0 

-17.7 

269.4 

12.5 

12.5 

0.1 

288.1 

292.1 

1.4 

79.4 

5.9 

90. 

8.6 

34.0 

3113.3 

673.0 

-15.6 

-19.5 

267.2 

12.1 

12.0 

3.6 

288.5 

292.0 

1.2 

72.4 

6.1 

90, 

8.9 

35.0 

3226.1 

663.0 

-16.5 

-20.1 

264.8 

11.3 

11. 8 

1.1 

288.8 

292.2 

1.2 

73,2 

6.3 

90, 

9.4 

36.0 

3351.7 

652.0 

-17.3 

-20,  7 

261.0 

12.6 

12.5 

2,0 

289.3 

292,6 

1.1 

74.7 

6.6 

90. 

9.6 

37.0 

3455,8 

643.0 

-18.2 

-21.3 

259.9 

13.3 

13.1 

2.3 

289.3 

292.5 

1.1 

77.0 

6.8 

89. 

9.9 

38.0 

3561.0 

634.0 

-18.  7 

-21.5 

258.6 

14.5 

14.2 

2.9 

290.0 

293.2 

1.1 

77.8 

7.0 

89. 

10.2 

39.0 

3679.5 

624.0 

-19.1 

-21.4 

257.8 

15.5 

15.1 

3.3 

290,9 

294.2 

l.l 

81.8 

7,3 

88. 

10.5 

40.0 

3787.7 

615.0 

-19.3 

-24,0 

257.2 

16.3 

15,9 

3.6 

291.8 

294.4 

0.9 

66.3 

7.6 

88. 

10.9 

41.0 

3909.4 

605c  0 

-20.1 

-26.9 

256.3 

16.5 

16.0 

3.9 

292.2 

294.3 

0.7 

54.5 

8.0 

88. 

11.2 

42.0 

4020.4 

596.0 

-20.8 

-27.9 

255.0 

16.7 

16.2 

4.1 

292.6 

294.6 

0.6 

52.7 

8.3 

87. 

11.6 

43.0 

4132.7 

587,0 

-21.6 

-30,9 

255.6 

16.9 

16.4 

4.2 

293.0 

294,5 

0,5 

42.4 

3.7 

87, 

11.9 

44.0 

4246.5 

578.0 

-22.0 

-31.5 

256,2 

17.3 

16.8 

4.1 

293.8 

295,3 

0.5 

41.5 

9,0 

86. 

12.2 

45.0 

4348.9 

570.0 

-22.7 

-32,6 

256.9 

17.6 

17.2 

4.0 

294.2 

295.5 

0.4 

39.7 

9.3 

86. 

12.5 

46.0 

4465.5 

561.0 

-23.5 

-34.  3 

2 57.7 

18.0 

17.6 

3.8 

294.6 

295.7 

0.4 

35.0 

9,6 

85. 

12.8 

47.0 

4583.6 

552.0 

-24.1 

-35.2 

257.6 

18.3 

17.8 

3,9 

295,1 

296.2 

0.3 

35.0 

9,9 

85. 

13.1 

48.0 

4689,9 

544.0 

-25.3 

-36.2 

257.1 

18.5 

18.0 

4.1 

295.0 

296,0 

0.3 

35,2 

10.3 

85. 

13.4 

49.0 

4797.3 

536.0 

-26.0 

-36.0 

256.1 

18.6 

18.0 

4.5 

295,4 

296.4 

0.3 

35.0 

10.6 

85. 

13.7 

50.0  4906.0  528.0 

* BY  SPPEO  MEANS  ELEVATION 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-26.8  -37.5  255.4  18,6 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
OR  time  have  BrEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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18.0 

t.T 

295.7 

296.7 

0.3 

35.2 

10.9 

85. 

STATION  NO,  520 
BUFFALO,  N V 


6 FORRIIARY  1075 

2322  GMT  152  33.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

01  R 

SPEED 

U CQ^P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

H/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.2 

51.0 

5043 .7 

518.0 

-28.1 

-38.7 

255.1 

18.7 

18.0 

4.8 

295,8 

296.6 

0.3 

35,2 

11.5 

84, 

14.4 

52.0 

5155,2 

510.0 

-28.9 

-39,9 

255.4 

18.7 

18.1 

4.7 

296.1 

296,9 

0.2 

33.4 

11.7 

84. 

14.7 

53.0 

5268.1 

502.0 

-29.9 

-41.1 

256.2 

18.7 

18.1 

4.5 

296.2 

296.9 

0.2 

32.4 

12.1 

84. 

15.1 

54.0 

5382.4 

494.0 

-30.7 

-41.7 

257.0 

18.6 

18.1 

4.2 

296.6 

297.2 

0.2 

32.7 

12.5 

83. 

15.4 

55.0 

5498.1 

486.0 

-31.9 

-43.2 

257.0 

18.4 

17.9 

4.1 

296.5 

29  7.1  , 

0.2 

31.3 

12.8 

83. 

15.8 

56.0 

5629,9 

477.0 

-32.  8 

-44.  7 

256.0 

18.1 

17,5 

t.4 

297.0 

297.4 

0.1 

29.0 

13.3 

03. 

16.2 

57.0 

5748.8 

469.0 

-33.6 

— 45  . o 

254.8 

18.1 

IT.4 

4.7 

297.4 

297.9 

0.1 

28.4 

13.7 

83. 

16.6 

58.0 

5854.0 

462.0 

-34.8 

-46.7 

253.6 

18.4 

17.6 

5.2 

297.2 

297.6 

O.l 

28.4 

14.1 

83. 

16.8 

59.0 

5975.8 

454.0 

-35.6 

-47.2 

253.2 

18.6 

17,8 

5.4 

297.7 

298.1 

O.l 

29.1 

14.3 

82. 

17,2 

60.0 

6099.3 

446.0 

-36.5 

-47.7 

251.8 

18.9 

17.9 

5.9 

298.0 

298.4 

0.1 

30.0 

14.8 

82, 

17.5 

61.0 

6208.6 

439.0 

-37.7 

-48.8 

250.5 

18.9 

17.0 

6.3 

297.9 

298.2 

0.1 

30.0 

15.1 

82. 

17. B 

62.0 

6319.2 

432.0 

-38.7 

-49.2 

248.3 

18.6 

17.3 

6.9 

298.0 

298.4 

0.1 

31.4 

15.5 

82. 

18.3 

63.0 

6431.2 

425,0 

-39.  8 

-49,9 

244.5 

18.4 

16.6 

7.9 

298.1 

298.4 

o.l 

32.7 

16.0 

81. 

18.6 

64.0 

6544.5 

418.0 

-40.6 

99.9 

242.2 

18.6 

16.5 

8.7 

298.5 

999,9 

99.9 

999.9 

16.3 

81. 

19.1 

65.0 

6659.3 

411.0 

-41.7 

99.9 

238.9 

19.5 

16.7 

10.1 

298.5 

999.9 

99.9  . 

999.9 

16.8 

80. 

19.5 

66.0 

6809.1 

402.0 

-42.8 

99.9 

236.4 

20.0 

16.6 

11.0 

299.0 

999,9 

99,9 

999,9 

17.3 

79, 

19,9 

67.0 

6927.3 

395.0 

-43,9 

99.  9 

2 34.8 

19.8 

16.2 

11.4 

299,0 

999,9 

09,9 

999.9 

17.7 

T9. 

20.3 

68.0 

7029,9 

389,0 

-44,  7 

99,9 

234,6 

20,0 

16.3 

11.6 

299.3 

999,9 

99,9 

999.9 

18.1 

78. 

20.6 

69.0 

7151.1 

382.0 

-45.7 

99.9 

235.2 

20.4 

16.8 

11.6 

299.5 

999,9 

99.9 

999.9 

18.5 

78, 

21.1 

70.0 

7274.0 

375.0 

-46.9 

99.9 

237.7 

21.5 

13.2 

U.5 

299.6 

999.9 

99.9 

999,9 

19.0 

77. 

21.5 

71.0 

7416.6 

367,0 

-48,0 

99.9 

239,9 

22.3 

19,3 

11.2 

299,9 

999,9 

99,9 

999.9 

19.6 

76. 

21.8 

72,0 

7525.1 

361.0 

-48.9 

99.9 

241.3 

22.6 

19.8  . 

10.9 

300.1 

999.9 

99.9 

999,9 

20.0 

76. 

22.3 

73.0 

7653.5 

354.0 

-49.8 

99.9 

243.1 

23.0 

20.5 

10.4 

300.6 

999.9 

99,9 

999.9 

20.6 

76. 

22.7 

74.0 

7765.0 

348.0 

-51.0 

99.9 

244.0 

23.4 

21.1 

10* **3 

300.5 

999,9 

99,9 

999.9 

21.2 

75. 

23.1 

75.0 

7878.0 

342,0 

-51.7 

99.9 

244.2 

24,1 

21.7 

10,5 

300,9 

999,9 

99.9 

999.9 

21.7 

75. 

23.4 

76.0 

7992,4 

336,0 

-53,1 

99,9 

243,5 

24.8 

22.2 

11. 0 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

75. 

23.8 

77.0 

0127.8 

329.0 

-54.2 

99.9 

242.0 

25.3 

22.3 

11.9 

300.9 

999,9 

99.9 

999.9 

22.8 

75. 

24.2 

78.0 

8225.7 

324.0 

-55.2 

99,9 

240.6 

25,4 

22.  1 

12.5 

300,9 

999,9 

99,9 

999,9 

23.3 

74. 

24.6 

79,0 

8344.8 

318.0 

-56,2 

99,9 

239,5 

25,1 

21,7 

12.7 

301,1 

999,9 

99.9 

999.9 

23.9 

74, 

25.0 

80.0 

8465.6 

312.0 

-57.0 

99.9 

239.0 

24  .6 

21.1 

12.6 

301  .6 

999.9 

99.9 

999.9 

24.6 

74. 

25.4 

81.0 

8609.2 

305.0 

-57.3 

99.9 

239.3 

24.6 

21.2 

12.6 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.0 

73. 

25.8 

82.0 

8734.9 

299.0 

-57.0 

99.9 

239.4 

25.3 

21.8 

12.9 

305.3 

999,9 

99,9 

999,9 

25.6 

73. 

26.1 

83.0 

8863.4 

293.0 

-56.6 

99,9 

239.2 

25.9 

22,3 

n.3 

307.6 

999,9 

99.9 

999.9 

26.  1 

73. 

26.5 

84.0 

8972.6 

288.0 

-56.5 

99.9 

238.2 

27.0 

22.9 

14.2 

309.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

72. 

26.8 

85.0 

9106.1 

282.0 

-55.8 

99.9 

237.2 

28.3 

23.8 

15.3 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.2 

72. 

27.3 

86.0 

9265.6 

275.0 

-56.2 

99,9 

236.8 

31.0 

25,9 

17,0 

313.9 

999,9 

99.9 

999.9 

28.0 

72. 

27.5 

87,0 

9382.4 

270.0 

-55,3 

99,9 

236.9 

32.2 

27.0 

17.6 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

71. 

23.0 

88.0 

9525.9 

264.0 

-55.2 

99.9 

238.9 

34.6 

29.6 

1T,9 

319.0 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

71. 

28.3 

89.0 

9647.9 

259.0 

-55.2 

99.9 

240.5 

35.3 

30.7 

17.4 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

71, 

28.7 

90.0 

9772,6 

254.0 

-54.5 

99,9 

242.0 

36.0 

31. B 

16.9 

323,5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

70, 

29.0 

91,0 

9900.1 

249.0 

-53.8 

99.9 

242.9 

36.5 

32.4 

16.6 

326.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

70. 

29.4 

92.0 

10030.4 

244.0 

-53.9 

99.9 

242.5 

37.1 

32.9 

17.1 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

70. 

29.7 

93.0 

10163.5 

239.0 

-53.6 

99.9 

241.8 

37.4 

32.9 

17.6 

330.6 

999,9 

99.9 

999,9 

33.0 

70. 

30.0 

94.0 

10271.9 

235,0 

-53.9 

99.9 

240.9 

37,5 

32.3 

13.2 

331. T 

999,9 

99.9 

999.9 

33.8 

70. 

30.4 

95.0 

10410.3 

230.0 

-53.1 

99.9 

240.0 

37.1 

32.1 

18.5 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.6 

70. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTER POLATFO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATKN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

2322  GMT  152  33.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIB 

SPEED 

U COMP 

V roMp 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

t 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

30.8 

96.0 

10580.6 

224.0 

-53.1 

99.9 

240.4 

37.0 

32.1 

18.3 

337.5 

999.9 

99,9 

999.9 

35.5 

69. 

31.4 

97.0 

10726.0 

219.0 

-53.6 

99.9 

242.8 

38,2 

33,9 

17.5 

339,0 

999,9 

99.9 

999.9 

36.  8 

69, 

31.8 

98.0 

10844.5 

215.0 

-53.8 

99,9 

244.5 

39.8 

35,9 

IT.l 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

69. 

32.3 

99.0 

10996.2 

210.0 

-52.2 

99.9 

245.7 

40.3 

36.8 

16.6 

345.3 

999.9 

99,9 

99  9.9 

39.0 

69. 

32,5 

100.0 

11120.7 

206.0 

-52.0 

99.  9 

245.9 

40.2 

36.7 

16,4 

347.4 

999,9 

99.9 

999.9 

39.6 

69. 

33.1 

101.0 

11312.2 

200.0 

-52.0 

99.9 

244.6 

37.2 

33.6 

16.0 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

69. 

33.5 

102.0 

11442.7 

196.0 

-53.1 

99.9 

243.6 

36.6 

32.8 

16.3 

350.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

68. 

33.9 

103.0 

11575.5 

192.0 

-53.4 

99.9 

243.7 

38.0 

34.1 

16.8 

352,2 

999,9 

99,9 

999,9 

42,5 

68. 

34.4 

104.0 

11745.4 

187.0 

-53.3 

99.9 

245.0 

39,6 

35.9 

16.8 

355.2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

68. 

34.8 

105.0 

11849.4 

184.0 

-53.6 

99.9 

246.3 

40.0 

36.6 

16.1 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.7 

68. 

35.2 

106.0 

11990.8 

180.0 

-53.6 

99.9 

247.2 

39.9 

36.8 

15.4 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

68. 

35.5 

107.0 

12171,9 

175,0 

-53.6 

99.  9 

247.6 

39,7 

36.7 

15.1 

361.4 

999,9 

99,0 

999,9 

46.  5 

68. 

36.2 

108.0 

12283.1 

172.0 

-53.8 

99.9 

245.4 

39.5 

35.9 

16.4 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

68. 

36.5 

109.0 

12434.5 

168.0 

-53.1 

99.9 

244.1 

38.8 

34.9 

17.0 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

68. 

36.9 

110.0 

12589.8 

164.0 

-53.3 

99.9 

243.6 

36.0 

32.2 

16.0 

368,7 

999,9 

99,0 

999.9 

49.8 

68. 

37.3 

111.0 

12788,9 

159.0 

-53.9 

99.9 

244,2 

33,7 

30,4 

14.7 

371,0 

999.9 

90,0 

999.9 

50.5 

68. 

37.7 

112.0 

12911.3 

156.0 

-53,8 

99.9 

245.2 

33.5 

30.4 

14.1 

373.3 

999.9 

09.0 

999.9 

51.2 

68. 

38.3 

113.0 

13078.0 

152.0 

-54.4 

99.9 

246.2 

37.8 

34.6 

15.2 

375.0 

999.9 

90.0 

999.9 

52.4 

68. 

38.7 

114.0 

13205.5 

149.0 

-55.2 

99.  9 

246.7 

40.3 

37.0 

15.9 

375.7 

990,9 

99,9 

999.9 

53.4 

68. 

39.2 

115.0 

13379.1 

145.0 

-55,5 

99.9 

247.4 

38.6 

35.6 

14.8 

378,1 

999,9 

99.9 

999.9 

54.9 

68. 

39.8 

116.0 

13557.3 

141.0 

-55.8 

99.9 

248.6 

30.7 

28,6 

11.2 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

68. 

40.3 

117.0 

13694.2 

138.0 

-55.8 

99.9 

251.3 

26.8 

25.3 

8.6 

382.9 

999.9 

09.9 

999.9 

56.8 

68. 

40.7 

118.0 

13881.6 

134.0 

-55.5 

99.9 

254.0 

27,2 

26.1 

7,5 

386,7 

999,9 

90,  «J 

999.9 

57,4 

68. 

41.2 

119.0 

14025.8 

131.0 

-55.7 

99.9 

256.3 

30.3 

29.4 

7.1 

389.0 

999.9 

00.9 

999.9 

58.2 

68. 

41.8 

120.0 

14173.8 

128.0 

-54.5 

99.9 

257.3 

34.2 

33.3 

7.5 

393.6 

999.9 

99.9 

999,9 

59.4 

68. 

42.4 

121.0 

14325.8 

125.0 

-54.1 

99.5 

257.5 

37.0 

36.1 

8.0 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

68. 

42»8 

122.0 

14481,7 

122.0 

-54,2 

99. '5 

257.0 

36.8 

35.9 

8.3 

399,6 

999.9 

99,9 

999,9 

61.6 

69. 

43.3 

123.0 

14641.3 

119.0 

-54.4 

99.9 

255.8 

33.9 

32.8 

8.3 

402.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

69. 

43.8 

,124.0 

14804.7 

116.0 

-54.9 

99.9 

253.7 

30.3 

29.1 

8.5 

404.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

69. 

44.3 

125.0 

14972.0 

113.0 

-55.5 

99.9 

251.1 

29.0 

27.4 

9.4 

406.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

69, 

45.0 

126.0 

15201.7 

109.0 

-55.5 

99.9 

249,0 

29,2 

27.2 

10.4 

410,3 

999,9 

99,9 

999,9 

65,9 

69, 

45.5 

127.0 

15319.8 

107.0 

-55.5 

99.9 

248.8 

28.6 

26.7 

10.4 

412.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.4 

69. 

46.1 

128.0 

15501.2 

104.0 

-55.2 

99.9 

248.8 

27.3 

25.4 

9.9 

416.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.  7 

69. 

46.7 

129.0 

15688.3 

101. 0 

-54.7 

99.9 

248.9 

28.2 

26.3 

10.2 

420.8 

999,9 

99,9 

999.9 

68.5 

69, 

47.2 

130,0 

15816.2 

99,0 

-54,9 

99.9 

249.4 

31.2 

29.2 

11.0 

423,0 

999,9 

99,9 

999.9 

69.3 

59. 

47.9 

131.0 

16012.6 

96.0 

-55.7 

99.9 

251.1 

32,2 

30.5 

10.4 

425.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

69. 

48.5 

132.0 

16215.0 

93.0 

-55.5 

99.9 

252.6 

30.0 

28.7 

9.0 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

69. 

49.1 

133.0 

16424.2 

90.0 

-55.2 

99,9 

253,0 

30.1 

28.8 

8.8 

434.0 

999.9 

99.9 

999,9 

72.9 

69. 

49.6 

134.0 

16567.5 

88.0 

-55.5 

99,  9 

253.0 

30,7 

29,3 

9.0 

436.2 

999.9 

99.9 

999,9 

74.0 

69. 

50.3 

135,0 

16713.8 

86.0 

-56.5 

99.9 

253.1 

31.2 

29.8 

9.1 

437.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

69. 

50.8 

136.0 

16939.2 

83.0 

-56.3 

99.9 

253.2 

29.6 

28.3 

8.5 

441,9 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

59. 

51.5 

137.0 

17172,9 

80.0 

-56,5 

99.9 

252.6 

25.9 

24,7 

7,8 

446.2 

999.9 

99.9 

999,9 

77.3 

69. 

52.3 

138.0 

17415.8 

77.0 

-56.0 

99.9 

248.8 

32.4 

30.2 

11.7 

452.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

69. 

53.0 

139.0 

17582.6 

75.0 

-57.3  ' 

99.9 

245.5 

37.3 

33.9 

15.4 

452.8 

999,9 

99.9 

999.9 

80.4 

69. 

53.7 

140,0 

17840.2 

72.0 

-58.2 

99,9 

242.3 

35,7 

31.6 

16.6 

456.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  OEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATrCN  NO.  W8 

BUFFALO,  N Y 

6 FEBRUARY  1975 

2322  GMT  152  33.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

54.5 

141,0 

iBioa.o 

69.0 

-58.5 

99.  J 

240.9 

36,0 

31.5 

17,5 

461.2 

999.9 

99,9 

999.9 

83.5 

69. 

55.1 

142.0 

18387.0 

66.0 

-59.3 

99.9 

237.8 

32.1 

27.2 

17.1 

465.2 

999,9 

99,9 

999.9 

84.7 

69. 

55.7 

143.0 

18579.7 

64.0 

-59.3 

99.9 

234.5 

31.4 

25.6 

18.3 

469,3 

999,9 

99,9 

999,9 

85,6 

69. 

56.5 

144.0 

18778,3 

62.0 

-59.9 

99,9 

236.2 

35.2 

29.3 

19,6 

472,4 

999,9 

99,9 

999.9 

87.2 

68. 

57.1 

145.0 

19087.8 

59.0 

-60.4 

99.9 

237.4 

31.3 

26.3 

16.9 

478.0 

999,9 

99.9 

999.9 

88.6 

68. 

57,8 

146.0 

19302.1 

57.0 

-61.5 

99.9 

237.4 

25.0 

21.1 

13.5 

480.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

68. 

58.6 

147.0 

19523.1 

55.0 

-62.4 

99.  3 

243.4 

24.8 

22.2 

11.1 

483,2 

999.9 

99,9 

999,9 

90.6 

68. 

59.3 

14B.0 

19751,2 

53.0 

-63.5 

99.  J 

251.3 

26.3 

24.9 

8.4 

485,7 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

68. 

60.0 

149,0 

20107,7 

50.0 

-65.0 

99,9 

260.6 

20.2 

20.0 

3.3 

490.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

68, 

60.9 

150.0 

20356,4 

48.0 

-65.4 

99.9 

266.7 

17.1 

17.1 

i.O 

495.1 

999,9 

99.9 

999.9 

93.6 

68. 

61.9 

151.0 

20615.7 

46.0 

-64,8 

99.9 

263.5 

21.2 

21.0 

2.4 

502.6 

999,9 

99.9 

999,9 

94.8 

68. 

62.9 

152.0 

20887,8 

44.0 

-63,5 

99,9 

259.3 

30.2 

29.7 

5.6 

512.3 

999,9 

99,9 

999,9 

96.0 

69. 

63.9 

153.0 

21173,3 

42.0 

-63.9 

99.9 

256.9 

40.5 

39.4 

9.2 

518.2 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

69. 

64.9 

154.0 

21628.2 

39.0 

-63.3 

99.9 

257.9 

38.8 

38.0 

8.2 

530.7 

9^9,9 

99,9 

999,9 

100.9 

69. 

65.8 

155.0 

21951,3 

37,0 

-63,9 

99.9 

262.1 

33.4 

33.1 

4.6 

537.3 

999,9 

99.9 

999.9 

102.9 

64. 

67.2 

156.0 

22293,0 

35.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

549.4 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

68.8 

157.0 

22656.5 

33.0 

-62.0 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

560.1 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 
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sr&TicN  NO.  sza 

BUFFALO,  N Y 
7 FEBRUARY  1975 

521  GMT  155  2A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

ROT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

SM/KG 

PCT 

KH 

DG 

0.0 

6.6 

218.0 

580.6 

-1.7 

-3.6 

260.0 

6.6 

6.5 

0.8 

273,6 

281.1 

3.0 

88.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

278.2 

573.0 

-2.6 

-3.6 

267.0 

3.8 

8.1 

3.6 

273.0 

280.6 

3.0 

91.9 

0.2 

72. 

0.6 

8.0 

386.9 

960.0 

-3.3 

-3.4 

267.1 

9.0 

8.3 

3.5 

273.4 

281.4 

3.1 

99.1 

0.3 

Tl. 

0.9 

9.0 

676.0 

969.0 

-6.1 

-6.  i 

267.1 

9.5 

8.8 

3.7 

273.5 

281.2 

3.0 

100.7 

0,5 

70. 

l.Z 

10.0 

576.6 

937.0 

-6.8 

-6,  3 

268.8 

10,3 

9.6 

3.7 

273.7 

281.1 

2.9 

100.6 

0.  6 

69, 

1.7 

11.0 

696.7 

923.0 

-5.7 

-5.3 

256.9 

11.0 

10.7 

2.9 

273.9 

280.9 

2.7 

99.7 

1.0 

69. 

Z.O 

12.0 

797.3 

911.0 

-6.0 

—6.  6 

260.9 

11.1 

10.9 

i.7 

276.5 

281.3 

2.6 

96,0 

1.2 

70, 

Z.6 

13.0 

901.1 

899.0 

-6,6 

-7.5 

269.8 

10.5 

10.5 

0.0 

275.0 

281.4 

2.4 

93.5 

1.4 

73. 

2.7 

16.0 

1006.0 

E87.0 

-7.6 

-a.t 

276.7 

10.3 

10.3 

-3.8 

275.3 

281.5 

2.3 

96.5 

1.6 

76. 

3.1 

15.0 

1103.1 

876.0 

-8.1 

-8.7 

279.2 

10.6 

10.2 

-1.7 

275.5 

281.5 

2.3 

95.6 

1.8 

79, 

3.5 

16.0 

1219.2 

863.0 

-8,9 

-9,3 

281.9 

10,8 

10.6 

-2.2 

275,9 

281.7 

2.2 

97,0 

2.  1 

81. 

3.9 

17.0 

1327.6 

851.0 

-9.5 

-9,3 

282.5 

11.3 

11.0 

-2.6 

276.6 

282.1 

2.1 

97.3 

2.3 

84. 

6.2 

18.0 

1628.0 

860.0 

-10.3 

-10.5 

281.6 

11.5 

11.3 

-2.3 

276.5 

281.9 

2.0 

98.3 

2.5 

85. 

6.6 

19.0 

1529.5 

829.0 

-10.9 

-11.1 

2 79.6 

11.8 

11.6 

-2.0 

275.9 

282.2 

2.0 

98.2 

2.8 

87. 

6.9 

20.0 

1632.1 

818.0 

-11.6 

-11.8 

278.2 

11.7 

11.6 

-1,7 

277.2 

282.3 

1.9 

98.4 

3.0 

88. 

5.6 

21.0 

1756.7 

805.0 

-12.5 

-12.6 

275.5 

11.5 

11.5 

-1.1 

277.5 

282.4 

1.8 

98.8 

3.3 

89. 

5.7 

22.0 

1850.2 

795.0 

-13.2 

-13.6 

273.6 

12.2 

12.2 

-0.7 

277.8 

282.4 

1.7 

98.7 

3.5 

89, 

6.1 

23.0 

1956.3 

786.0 

-13.5 

-13.6 

270.9 

13.7 

13.7 

-0.2 

270.5 

283.2 

1.7 

98.6 

3.8 

89. 

6.6 

26.0 

2063.7 

773.0 

-16.6 

-15.0 

269.6 

16.8 

16.8 

0.1 

278,5 

282.9 

1.5 

95.8 

4.1 

89. 

6.7 

25.0 

2162.3 

763.0 

-15.1 

-15.7 

267.3 

15.1 

15.1 

J.7 

278.9 

283.0 

1.5 

95.9 

4.4 

89. 

7.2 

26.0 

2292.2 

750.0 

-15.7 

-16.2 

262.7 

16.8 

16.7 

1.9 

279.7 

283.7 

1.4 

96.0 

6.8 

89. 

7.6 

27.0 

2393.6 

760.0 

-16.1 

-16.5 

259.6 

16.6 

16.3 

’.6 

280.3 

286.3 

1.4 

97,0 

5.2 

88. 

7.9 

28.0 

2695.8 

730.0 

-16.8 

-17,2 

257,9 

16.2 

13,9 

3.0 

280.6 

286.6 

1.6 

96.9 

5.5 

88. 

8.3 

29.0 

2599.6 

720.0 

-17.1 

-17.3 

256.8 

16.0 

13.7 

3.2 

281.5 

285,3 

1.6 

97.8 

5.B 

87. 

8.7 

30.0 

2653.8 

711.0 

-16.8 

-17. i 

256.5 

16.3 

13.9 

3.3 

282.3 

285.7 

1.6 

97.9 

6.1 

86. 

9.1 

31.0 

2811.1 

700.0 

-16.7 

-16.9 

256.5 

16.9 

16.5 

3.5 

286.2 

288,3 

1.6 

97.9 

6.6 

86. 

9.6 

32.0 

2908.3 

691.0 

-17.1 

-17. + 

256.6 

15,6 

15.0 

3.6 

286.8 

288,8 

1.6 

97.1 

5,7 

86. 

9.7 

33.0 

3017.7 

681.0 

-17,3 

-18.2 

256,6 

15,8 

15,6 

3.7 

285.7 

289.5 

1.3 

93.2 

7.0 

85. 

10.2 

36.0 

3128.6 

671.0 

-18.0 

-19.1 

257.2 

16.5 

16.1 

3.7 

286.1 

289.7 

1.2 

90.9 

7.6 

85. 

10.5 

35.0 

3229.3 

662.0 

-18.7 

-19.8 

257.6 

16.9 

16.5 

3.6 

286.4 

289.9  , 

1.2 

90.8 

7.7 

84. 

10.9 

36.0 

3365.5 

650.0 

-19.6 

-20,6 

257.0 

17.0 

16,6 

3.8 

286,9 

290,  1 

1.1 

90.5 

8.2 

84. 

11.3 

37.0 

3668.9 

661.0 

-20.3 

-21,3 

255.5 

16.8 

16.3 

6.2 

287.2 

290.6 

1.1 

91.5 

8.6 

84. 

11.6 

38.0 

3573.6 

632.0 

-21.1 

-22.  . 

256.0 

16.5 

15.9 

4.5 

287.5 

290.5 

1.0 

91.8 

8.9 

83. 

12.0 

39.0 

3691.6 

622.0 

-21.1 

-21.) 

251.8 

16.3 

15.5 

3.  1 

288.8 

291,9 

1.1 

93.4 

9,3 

83. 

12.6 

60.0 

3799.0 

613.0 

-21.5 

-22.4 

25076 

16.6 

15.6 

5.5 

289.5 

292.5 

1,0 

92.4 

9.6 

83. 

12.8 

61.0 

3932.6 

602.0 

-22.1 

-23,  1 

269..  9 

17.2 

16.2 

5.9 

290.4 

293.3 

1.0 

90.8 

10.0 

62. 

13.2 

62.0 

6063.0 

593.0 

-22.9 

-26.2 

269.9 

17.8 

16.8 

f>.l 

290.7 

293.6 

0.9 

88.9 

10.6 

81. 

13.6 

63.0 

6155.0 

536.0 

-23.8 

-25.5 

250,1  . 

18.3 

17.2 

6.2 

290,9 

293.4 

o.e 

85.4 

10,9 

Bl» 

13.9 

66.0 

6268.6 

575.0 

-26.3 

-26,0 

250,3^ 

18.6 

17.3 

0,2 

291.5 

294.0 

0.8 

85.4 

11.2 

81. 

16.3 

65.0 

6370,6 

567.0 

-25.2 

-27.0 

250.7 

18,5 

17.6 

3.1 

291. T 

293.9 

0* **7 

85.1 

11.6 

80. 

16.7 

66.0 

6686.5 

558.0 

-25.7 

-27.3 

251.0 

18.7 

17.6 

3.1 

292.4 

294.5 

0.7 

85.0 

12.1 

80. 

15.1 

67.0 

6606.2 

569.0 

-26.7 

-28.6 

251.1 

18.8 

17.8 

6.1 

292.5 

294.6 

0,7 

83.4 

12.5 

80. 

15.6 

68.0 

6710.0 

561.0 

-27,3 

-29,0 

250.8 

18.8 

17.8 

6.2 

293.1 

295.0 

0.6 

85.3 

12.9 

79. 

15.8 

69.0 

6817.2 

533.0 

-28.1 

-30.0 

269.6 

18.6 

17.6 

6*6 

293.4 

295.2 

0.6 

83.4 

13.3 

79, 

16.2 

50.0 

6939.2 

526.0 

-29,0 

-31.5 

267,3 

18.6 

17.2 

7*2 

293.  T 

295.3 

0.5 

79.0 

13.7 

79, 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 -AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  ESEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'I  6 DEG 
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ST4TICM  NO.  528 
BUFFALOt  N Y 

7 FEBRUARY  1975 

521  GNT  155  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P7 

niR 

SPEFO 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/‘3EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.7 

51.0 

5076.9 

514.0 

-2*>,7 

-33.0 

244.5 

19.0 

17.1 

8.2 

294.5 

296.0 

0.5 

72,3 

14.3 

78. 

17.1 

52.0 

5168.6 

506.0 

-30.6 

-33.8 

242.8 

19,4 

17.2 

8.8 

294,8 

296.1 

0,4 

73,4 

14.7 

78. 

17.5 

53.0 

5301.6 

498.0 

-31.6 

-34.7 

241.8 

19.6 

17.3 

9.3 

294.8 

296.1 

0.4 

74.0 

15.2 

77. 

17.9 

54.0 

5415.9 

490.0 

-32.5 

-36.3 

241.1 

20  .0 

17.5 

>.7 

295.1 

296.2 

0.4 

71.1 

15.6 

77. 

18.3 

55.0 

5531.8 

482.0 

-33,3 

-36.3 

240,2 

20.6 

17.9 

n.2 

295.5 

296,6 

0.3 

70.8 

16.  1 

76. 

IS.B 

56.0 

5663.9 

473.0 

-34.5 

-38.0 

239.1 

21.1 

18.1 

n.8 

295.6 

29  6.6 

0.3 

70.4 

16.7 

76. 

19.2 

57.0 

5783.0 

465.0 

-35.3 

-39.  1 

238.2 

20.8 

17.7 

11.0 

296.1  . 

297,0 

0.3 

67.5 

17,2 

75. 

19.6 

58.0 

5903.6 

457.0 

-36,3 

-40.3 

237,4 

20.1 

17,0 

10.8 

296,2 

297,0 

0.2 

66.1 

17.7 

75. 

19.9 

59.0 

6010.6 

450.0 

-37.1 

-41.3 

237,1 

19.7 

16.6 

10.7 

296.6 

29  7.3 

0.2 

64.9 

18.0 

74. 

20.4 

60.0 

6134.3 

442.0 

-38.2 

-42.  i 

237.1 

20.1 

16.9 

10.9 

296.7 

297,4 

0.2 

64.0 

18.5 

74. 

20.7 

61.0 

6243.9 

435.0 

-39.5 

-43.3 

237.3 

20.7 

17,4 

11.2 

296.4 

297.0 

0.2 

62.9 

18.9 

74, 

21.1 

62.0 

6354.6 

428.0 

-40.7 

99.9 

237,5 

21.5 

18.1 

11.6 

296.3 

990.9 

99.9 

999.9 

19.4 

73. 

21.5 

63.0 

6466.7 

421.0 

-41.5 

99.9 

237.4 

21.7 

IB. 3 

11.7 

296.7 

999,9 

99.9 

999.9 

19.9 

73. 

21.9 

64.0 

6596.6 

413.0 

-42.5 

99.9 

236.7 

21.2 

17.7 

11.7 

297,1 

999.9 

99,9 

999.9 

20.5 

72. 

22.2 

65.0 

6711.8 

406.0 

-43.5 

99.9 

236.2 

21.1 

17.5 

11.7 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

72. 

22.7 

66.0 

6845.3 

398.0 

-44.9 

99.9 

235.6 

21.1 

17.4 

ti.9 

297.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

72. 

23.2 

67.0 

6963.7 

391.0 

-45.8 

99.9 

235,2 

21.3 

17.5 

12.2 

297.5 

999,9 

99,9 

999,9 

22.0 

71. 

23.5 

68.0 

7083.8 

384.0 

-46.7 

99.  3 

235.0 

21,4 

17,5 

13.3 

297.7 

999,9 

99.9 

999.9 

22.4 

71. 

23.9 

69.0 

7205.5 

377.0 

-47.9 

99.9 

235.1 

21  .5 

17.7 

12.3 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

70. 

24.3 

70.0 

7311.1 

371.0 

-48.7 

99.9 

235.7 

21.6 

17.8 

12.2 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

70. 

24.8 

71.0 

7454.0 

363.0 

-50.2 

99,9 

237.1 

20.9 

17.6 

11.4 

297.9 

999,9 

99,9 

999,9 

24.0 

70, 

25.2 

72.0 

7580.9 

356.0 

-51.1 

99,9 

238.1 

20.1 

17.1 

10.6 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

70. 

25.6 

73.0 

7709.7 

349.0 

-52.3 

99.9 

238.7 

19.4 

16.6 

10.1 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

69, 

26.1 

74.0 

7821.7 

343.0 

-53.2 

99.  9 

238.5 

18.9 

16.1 

9.9 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

25.5 

69, 

26.5 

75.0 

7935.2 

337.0 

-54.  1 

99,9 

238.0 

18.4 

15.6 

9,7 

299.0 

999,9 

99,9 

999,9 

26.0 

69. 

26.9 

76.0 

8050,1 

331.0 

-55.3 

99.9 

237.7 

17.9 

15.1 

9.5 

298.9 

999,9 

99.9 

999.9 

26.4 

69, 

27.3 

77.0 

8166.6 

325.0 

-56.1 

99.9 

237.0 

17.5 

14.8 

9.6 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

69. 

27.7 

78.0 

8284.9 

319.0 

-56.9 

99.9 

236.1 

17.7 

14.7 

9.9 

299.8 

999,9 

99.9 

999,9 

27.2 

68. 

28.0 

79.0 

8405.1 

313.0 

-57.1 

99,9 

235.4 

17,9 

14.7 

10.1 

301.2 

999.9 

99,9 

999.9 

27.6 

68. 

28.5 

80.0 

8527.7 

307.0 

-56.8 

99,9 

237.0 

19,5 

16.3 

10.6 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

68. 

28.9 

81.0 

8674.1 

300.0 

-56.3 

99.9 

239.9 

22.5 

19.4 

11.3 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

68. 

29.4 

82.0 

8802.6 

294.0 

-55.5 

99.  ' 

242.7 

26.3 

23.4 

12.1 

308.9 

999.9 

99,9 

99  9,9 

29.2 

68. 

29.8 

83.0 

8934.1 

288.0 

-55.5 

99.9 

244,2 

28.3 

25,4 

12.3 

310.8 

999.9 

99,9 

999,9 

29.9 

68. 

30.2 

84.0 

9045.8 

283.0 

-55.5 

99.9 

245.1 

29.2 

26.1 

12.3 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

67. 

30.7 

85.0 

9183.0 

277.0 

-53.5 

99.9 

245.8 

29.2 

26.4 

11.9 

317.2 

999,9 

99.9 

999.9 

31.5 

67. 

31.3 

86.0 

9323.9 

271.0 

-53.5 

99.9 

246.4 

28.9 

26.  t 

11.5 

319.1 

999,9 

99,9 

999,9 

32,6 

67, 

31.7 

87,0 

9468.0 

265.0 

-53.5 

99.9 

246.3 

29.3 

26.1 

It. 8 

321.2 

999,9 

99.9 

999.9 

33.3 

67. 

32.2 

88.0 

9590.8 

260.0 

-52.7 

99.  3 

244.9 

31.0 

28.  1 

13.1 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

67. 

32.7 

89.0 

9716.3 

255.0 

-52.4 

99.3 

242.6 

32.2 

28.4 

14.8 

326.3 

999.9 

99,9 

999.9 

35.1 

67, 

33.1 

90.0 

9844,3 

250.0 

-52.4 

99,9 

240,8 

32.1 

28,1 

15,7 

328.2 

999.9 

99,9 

999,9 

36.0 

67. 

33.7 

91.0 

9974,9 

245.0 

-52.4 

99.9 

238,8 

31.6 

27. 

lb. 4 

330.1 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

67. 

34.2 

92.0 

10108.3 

240.0 

-52.4 

99,9 

237,6 

32.2 

27. 

iy.3 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

67. 

34.7 

93.0 

10244.4 

235.0 

-52.4 

99.9 

236.5 

33.3 

27, 

13.4 

334.0 

999,9 

99,9 

999,9 

38,9 

66. 

35.2 

94.0 

10383.7 

230.0 

-51,7 

99,9 

236.3 

34.6* 

28.  i 

19.2 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

66. 

35.7 

95.0 

10526.2 

225.0 

-51.8 

99.9 

237.2 

35.1 

29.  t 

19.0 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

66< 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO.  528 
BUFFALO.  N V 

r FEBRUARY  1975 

521  GMT  155  2* **.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COM  • 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

PG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.3 

96.0 

10701.6 

219.0 

-51.6 

99.) 

239.2 

36.2 

29.6 

17.5 

362.5 

999,9 

99,9 

999.9 

62.2 

66. 

36.8 

97.0 

10821.6 

215.0 

-51,6 

99,9 

261,6 

33,7 

29,7 

15.0 

366.3 

999,9 

99,9 

995.9 

63.2 

66. 

37.6 

98.0 

10976.2 

210.0 

-51.7 

99.9 

266.2 

36,3 

30.  1 

16.9 

366.1 

999.9 

99.9 

995.9 

66.3 

65. 

37.9 

99.0 

11099.0 

206.0 

-51.6 

99,9 

265.2 

33.9 

30,9 

16.2 

368,5 

999,9 

99,9 

905,9 

65,5 

65. 

38.3 

100.0 

11226.3 

202.0 

-51.7 

99.9 

265.6 

32.1 

29.2 

13.3 

350.0 

999.9 

99.9 

995.9 

66.3 

65. 

39.0 

101.0 

11621.9 

196.0 

-51.8 

99.9 

265.7 

28.8 

26.2 

11.8 

352.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

65. 

39.6 

102.0 

11555.5 

192.0 

-52.0 

99.9 

266.5 

30.6 

28.1 

12.2 

356,6 

999,9 

99,9 

995.9 

68.6 

65. 

60.1 

103.0 

11692.0 

188.0 

-51,8 

99,9 

267,2 

32,5 

30.1 

12,7 

357,0 

999.9 

99.9 

995.9 

69.6 

66. 

60.7 

106.0 

11831.6 

186.0 

-52.0 

99.9 

267.3 

32.8 

30.2 

12.7 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

66  . 

61.2 

105.0 

11973.9 

180.0 

-51.7 

99.9 

267.3 

32.9 

30.6 

12.7 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

66. 

61.8 

106.0 

12119.9 

176.0 

-50.9 

99,9 

267,3 

36.3 

31,7 

13.2 

365,3 

999.9 

99.9 

995.9 

52.9 

66. 

62.3 

107.0 

12269,5 

172.0 

-51.1 

99.9 

267.0 

35.7 

32.9 

16.0 

367.6 

999.9 

99.9 

995.9 

53.9 

66. 

62.8 

108.0 

12622.6 

166.0 

-51.5 

99.9 

267.3 

36.2 

33.6 

16.0 

369.2 

999.9 

99.9 

995.9 

55.0 

66. 

63.3 

109.0 

12578.8 

166.0 

-51.8 

99.9 

269.2 

36.0 

31.8 

12.1 

371.2 

999,9 

99,9 

999,9 

56.2 

66. 

63.9 

110.0 

12738.7 

160.0 

-52.3 

99.9 

252.3 

28,3 

27,0 

3.6 

373,1 

999,9 

99,9 

999,9 

57.6 

66. 

66.7 

111.0 

12902,5 

156.0 

-52.3 

99,9 

253.3 

26,7 

25.6 

■'.7 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

66. 

65.2 

112.0 

13070.6 

152.0 

-52.3 

99.9 

253.3 

30.0 

23.7 

8.6 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

66. 

65.8 

113.0 

13263.1 

168.0 

-52.6 

99,9 

253.8 

31,0 

29.8 

8.7 

381.0 

999.9 

99,9 

995,9 

60.6 

66. 

66.6 

116.0 

13375.3 

165.0 

-52.7 

99.9 

256,8 

29,0 

27,9 

7.6 

383.0 

999,9 

99,9 

999.9 

61.6 

66. 

66.9 

115.0 

13510.3 

162.0 

-52.9 

99.9 

256.7 

26.9 

26.2 

u.  2 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

66. 

67.5 

116.0 

13696.6 

138.0 

-53.0 

99.9 

253.6 

26.3 

25.7 

3.2 

387.9 

999.9 

99.9 

999,9 

63.6 

67, 

68.1 

117.0 

13686.0 

136.0 

-53.6 

99.9 

257.5 

30.5 

29.8 

5.6 

390.1 

999.9 

99.9 

999,9 

63.9 

67. 

68.6 

118.0 

16029.5 

131.0 

-53.9 

99.  ) 

257.3 

31.8 

31.0 

7,0 

392.1 

999,9 

99.9 

999.9 

65.5 

67. 

69.1 

119.0 

16178.1 

128.0 

-56.6 

99.9 

257.9 

29.8 

29.1 

6.2 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

6 7, 

69.7 

120.0 

16329.6 

125.0 

-55.2 

99.9 

257.7 

29.1 

23.6 

6.2 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.1 

67. 

50.3 

121.0 

16686.9 

122,0 

-55.3 

99.9 

256,7 

30,2 

29,6 

6.9 

397.6 

999,9 

99,9 

999,9 

68.2 

67. 

50.9 

122.0 

16663.8 

119.0 

-55,0 

99.9 

255.5 

31.1 

30.1 

7,3 

601.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

68. 

51.5 

123.0 

16806.9 

116.0 

-55.2 

99.9 

255.0 

32.6 

31.3 

3.6 

603.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

68. 

52.1 

126.0 

16976.1 

113.0 

-55.5 

99.9 

257.0 

33.5 

32.6 

7.5 

606.1 

999,9 

99.9 

999,9 

71.7 

68. 

52.6 

125.0 

15165.5 

110,0 

-55.8 

99.  -) 

259.1 

32.9 

32.3 

6,2 

608.7 

999,9 

99,9 

999.9 

72.6 

68. 

53.3 

126.0 

15321.3 

107.0 

-56,6 

99.9 

261.6 

30.6 

30.3 

6,6 

610.6 

999.9 

99.9 

995.9 

73.9 

68. 

53.9 

127.0 

15501.5 

106.0 

-57.1 

99.9 

259.5 

31.3 

30.7 

5.7 

612.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.  8 

68. 

56.5 

128.0 

15686.6 

101. 0 

-57.9 

99,9 

255.6 

30,1 

29.2 

7.5 

616.7 

999,9 

95,9 

999.9 

76.3 

69, 

55.1 

129.0 

15876.3 

98.0 

-58.6 

99,9 

256.6 

23.3 

22,5 

3.2 

617.6 

999,9 

99,9 

999,9 

77.2 

69. 

55.8 

130.0 

16006.0 

96.0 

-58.6 

99.9 

255.6 

19.0 

18.6 

>.7 

619.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

69, 

56.7 

131.0 

16206.1 

93.0 

-57.6 

99.9 

253.9 

25.1 

26.1 

5.9 

625.3 

999.9 

99,9 

999,9 

78,8 

69. 

57.6 

132.0 

16613.6 

90.0 

-56.8 

99.  ) 

252.1 

29.8 

28.6 

9,1 

630.9 

999,9 

99,9 

999,9 

80.3 

69, 

58.0 

133.0 

16556.0 

88.0 

-56.9 

99.9 

250.2 

31.1 

29.2 

10.5 

633.3 

999.9 

99,9 

999.9 

81.2 

69. 

58.6 

136.0 

16775.6 

85.0 

-57.1 

99.9 

269.1 

33.1 

30.9 

11.8 

637.3 

999,9 

99.9 

959.9 

82.3 

69. 

59.2 

135.0 

16926.3 

83.0 

-56.9 

99.9 

268.9 

31.0 

23.9 

11.1 

660.7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

69, 

59.8 

136.0 

17159.8 

80.0 

-56.6 

99,9 

263.9 

25.8 

26.1 

9.3 

666.3 

999,9 

99,9 

999,9 

86.7 

69. 

60.5 

137.0 

17320.3 

78.0 

-56.9 

99.9 

269.3 

23.1 

21.6 

8.2 

668.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

69. 

61.3 

138.0 

17566.6 

75.0 

-57.1 

99.9 

253.6 

23.7 

22.7 

6.7 

653.3 

999.9 

99.9 

999,9 

86.8 

69. 

62.2 

139.0 

17827,5 

72.0 

-56.3 

99,  5 

257.6 

27.6 

26.9 

5.9 

660.3 

999.9 

99,9 

999.9 

88.0 

69. 

63.0 

160.0 

18006.2 

70.0 

-56.8 

99.9 

255.8 

31.0 

30.0 

7.6 

663.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89,7 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ST*TICN  MO.  5?9 
BUFFALO,  N V 

7 FEBRUARY  IS75 

521  GMT  155  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TF  MP 

DEW  PT 

Die 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

. 

GPM 

MB 

or,  c 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT  . 

KM 

DG 

63.8 

161.0 

18283.5 

67.0 

-57.6 

99.9 

257.6 

25.3 

26.7 

5.6 

667.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

69. 

66.7 

162.0 

10676.6 

65.0 

-58.7 

99.9 

260.3 

26.6 

26.6 

6.2 

668.6 

999,9 

99,9 

999,9 

92.1 

69, 

65.6 

163.0 

10770,6 

62.0 

-59,9 

99,9 

261. 6 

25.2 

26.9 

3.7 

672.6 

999.9 

99,9 

999.9 

93.3 

70. 

66.3 

166.0 

18976.8 

60.0 

-60.7 

99.9 

255.0 

28.5 

27.6 

7.6 

676.9 

999.9  ■ 

99,9 

999.9 

96.6 

70. 

67.2 

165.0 

19185.6 

58.0 

-61.1 

99.9 

251.7 

61.1 

39.0 

13,9 

678.8 

999,9 

99,9 

999.9 

96,3 

70. 

68.0 

166.0 

19515.3 

55.0 

-61.3 

99.  5 

263.6 

66.6 

63.2 

13,9 

685,7 

999.9 

99,9 

999.9 

98,  7 

70. 

68.8 

167.0 

19766.9 

53.0 

-61.8 

99.  J 

267.7 

33.8 

31.2 

12.8 

689.7 

990.9 

99.9 

999.9 

100.7 

70. 

69.7 

168.0 

19982.8 

51.0 

-62.3 

99.7 

269.5 

29.0 

27.2 

10.2 

693.8 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

70. 

70.5 

169.0 

20356.9 

63.0 

-62.7 

99.9 

250.1 

27.6 

25.9 

9.6 

501.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

70. 

71.6 

150.0 

20619.6 

66,0 

-62.1 

99,9 

256.6 

18.8 

13.3 

■».6 

509,1 

999,9 

99,9 

999.9 

105.0 

70, 

72.7 

151.0 

20896.1 

66.0 

-62,5 

99.9 

263.6 

11.0 

11.0 

1.3 

516.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.0 

70. 

73.9 

152.0 

21181.2 

62.0 

-62.3 

99.9 

250.5 

32.3 

30.5 

13.8 

522.0 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

70. 

75.1 

153.0 

21637.3 

39.0 

-63.8 

99.9 

269.9 

36.7 

36.5 

12.6 

529,6 

999.9 

99.9 

999,9 

110.0 

70, 

76.3 

156.0 

21959.9 

37.0 

-66.1 

99,9 

269,9 

30,2 

28.6 

10,6 

536.6 

999,9 

99,9 

999.9 

112.6 

70. 

77.5 

155.0 

22299.6 

35.0 

-65.1 

99.9 

269.9 

23.8 

22.6 

0.2 

562.8 

999,9 

99.9 

999,9 

116.3 

70. 

78.7 

156.0 

22657.7 

33.0 

-65.5 

99.9 

269.9 

22.6 

21.2 

7.8 

551.0 

99q,«> 

99.9 

999.9 

116.0 

70. 

80.2 

157.0 

23037.7 

31.0 

-65.8 

99,9 

269.9 

20.8 

19.5 

7.1 

559,9 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

70, 

81.8 

158.0 

23662.3 

29.0 

-66.2 

99.9 

250.1 

27.8 

26.1 

9.5 

569.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.0 

70, 

83.6 

159.0 

26102.6 

26.0 

-67.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

586.9 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

85.3 

160.0 

26587,1 

26.0 

-65.8 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

602.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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7 FEBRUARY  1S75 

1115  GMT  95  265.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEFO 

U COMP 

V C'IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

H/8FC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.4 

218.0 

982.4 

-3.9 

-5.6 

280.0 

5.7 

5.6 

-l.O 

270.9 

277,5 

2.6 

88.0 

0.0 

0. 

0.1 

7.0 

269.5 

976.0 

-4.7 

-7,9 

275.3 

9,7 

9,7 

-0.9 

270.6 

276.2 

2.2 

77.8 

0.3 

102. 

0.4 

8.0 

350.5 

966.0 

-5.3 

-7.3 

275,3 

9.7 

9.7 

-0.9 

270.8 

276.7 

2.3 

85.6 

0.3 

102. 

0.7 

9.0 

432.2 

956.0 

-6.0 

-7.  3 

277.0 

9.8 

9.7  . 

-1.2 

270,9 

276.9 

2.4 

92,5 

0.4 

100, 

0.9 

10.0 

506.2 

947.0 

-6.8 

-7.6 

273.6 

9,8 

9,7 

-1.5 

270.8 

276.7 

2,3 

96.0 

0.5 

99. 

1.2 

11.0 

605,7 

935.0 

-7.5 

-7,7 

281.0 

10,3 

10.  1 

-2.0 

271.1 

277.0 

2.3 

99.0 

0.7 

99. 

1.5 

12.0 

689.3 

925.0 

-8.6 

-8.7 

283.0 

10.9 

10.6 

-2.5 

270.8 

276.4 

2.1 

98.8 

0.9 

100. 

1.7 

13.0 

773.6 

915.0 

-9.1 

-9.3 

285.0 

11. 0 

10.7 

-2.9 

271,1 

276,4 

2.1 

98,7 

l.O 

101. 

2.0 

14.0 

856,5 

905.0 

-9.9 

-10. 0 

287.8 

11.3 

10.7 

-3.4 

271.2 

276.3 

2.0 

98.6 

1.2 

101. 

2.3 

15.0 

935.6 

896.0 

-10.3 

-10.6 

293.7 

11.1 

10.1 

— 1.5 

271.5 

276.5 

1.9 

90.6 

1.4 

103. 

2.6 

16.0 

1039,5 

884.0 

-10,9 

-11.  1 

29  8.0 

10,7 

9,4 

-5,0 

271,9 

276.3 

1.9 

98,5 

1.6 

104. 

2.9 

17,0 

1126.9 

874.0 

-11.4 

-11,6 

293,8 

9.5 

8.4 

-4,6 

272,2 

276,9 

1.8 

98.4 

1.8 

106. 

3.1 

18.0 

1206.2 

865.0 

-11.9 

-12.1 

298.1 

9.0 

7.9 

-4.2 

272.6 

277.2 

1.7 

98.4 

1.9 

107. 

3.5 

19.0 

1286.3 

856.0 

-12.4 

-12.8 

293.1 

8.3 

7.6 

-3.2 

272.8 

277.2 

1.7 

97,3 

2.1 

108. 

3.8 

20.0 

1366.9 

847.0 

-13.1 

-13.3 

289.1 

8.8 

8.3 

-2.9 

272.9 

277,1 

1.6 

96.8 

2.2 

108. 

4.1 

21.0 

1475.5 

835.0 

-14.0 

-14.5 

284.5 

9.1 

8.9 

-2.3 

273.1 

277.1 

1.5 

96.0 

2.4 

108. 

4.4 

22.0 

1557.8 

826.0 

-14.5 

-15.2 

277.9 

9.3 

9.2 

-1.3 

273.3 

277.1 

1.4 

95.0 

2.6 

108. 

4.6 

23.0 

1640.8 

817.0 

-15.0 

-15.6 

273.3 

9.6 

9.6 

-0.6 

273.7 

277.5 

1.4 

95.1 

2.7 

107. 

4.8 

24.0 

1724.5 

808.0 

-15,6 

-16,1 

268,7 

10,0 

10,0 

0,2 

273.8 

277.5 

1.3 

96.0 

2.8 

106. 

5.1 

25.0 

1809.0 

799.0 

-16,2 

-16.7 

261,6 

ll.O 

10.9 

1.6 

274.1 

277.6 

1.3 

95.9 

3.0 

105. 

5.4 

26.0 

1913.3 

738.0 

-16.7 

-17.3 

254.3 

12.6 

12.1 

3.4 

274.6 

278,0 

1.3 

95.8 

3.1 

104. 

5.7 

27.0 

1999.5 

779.0 

-17.3 

-17.8 

249.2 

13.4 

12.6 

4.S 

274.9 

278.2 

1.2 

95.5 

3.4 

101. 

5.9 

28. 0 

2086.5 

770.0 

-18.1 

-18,7 

246.3 

13.7 

12.6 

5.5 

275.0 

278,1 

1.1 

95.2 

3.5 

too. 

6.1 

29,0 

2174.3 

761.0 

-18.9 

-19,  ? 

246.2 

14.0 

12.8 

5,7 

275,0 

277.9 

1.1 

94.9 

3.6 

98. 

6.4 

30.0 

2252.9 

753.0 

-19.9 

-20.5 

249.9 

14.5 

13.6 

5.0 

274.8 

277.5 

1.0 

94.8 

3.8 

96. 

6.8 

31.0 

2342.1 

744.0 

-20.  i 

-20.8 

252.7 

15.5 

14.8 

4.6 

275.4 

278.2 

l.O 

94.5 

4.2 

94, 

7.1 

32.0 

2432.1 

735.0 

-21.3 

-2?.! 

253.8 

16.4 

15.8 

4.6 

275.1 

277,5 

0.9 

93.2 

4.4 

93. 

7.4 

33.0 

2513.0 

727.0 

-20.5 

-26.3 

254.3 

17.7 

17.0 

f.8 

276.8 

278.5 

0.6 

59.8 

4.7 

92, 

7.7 

34.0 

2605.2 

718.0 

-20.4 

-28.0 

254.8 

19.0 

18.4 

5.0 

277.9 

279,4 

0.5 

50.3 

5.0 

91. 

8.0 

35,0 

2688.2 

710.0 

-20,3 

-31.3 

255,2 

20,5 

19.fi 

5.2 

278,9 

280.1 

0.4 

36.3 

5.3 

89. 

8.3 

36,0 

2803.8 

699.0 

-20.7 

-35.3 

256.0 

21.5 

20.9 

5.2 

279.7 

280.5 

0.3 

24.2 

5.7 

89. 

8.  6 

37.0 

2889.1 

691.0 

-20.1 

-34.3 

256.5 

22.2 

21.6 

5.2 

281.2 

282.2 

0.3 

26,9 

6.2 

88. 

8.9 

38.0 

2986.1 

682.0 

-20.7 

-34.9 

256.5 

22.3 

21.7 

5.2 

281.7 

282.6 

0.3 

26.5 

6.6 

87, 

9.2 

39.0 

3073.3 

674.0 

-21,1 

-35.5 

255.8 

22.3 

21.6 

5.5 

282.2 

283.0 

0.3 

25.8 

7.0 

87. 

9.6 

40.0 

3161.5 

666.0 

-21.3 

-35.9 

254.5 

22.3 

21.5 

5.9 

282.9 

293.7 

0.3 

25.4 

7.5 

86. 

10.0 

41.0 

3273.1 

656.0 

-21.3 

-33,9 

253.4 

22.6 

21.7 

6.4 

284.1 

285.1 

0,3 

31.0 

8.0 

85. 

10.3 

42.0 

3363.6 

648.0 

-21.3 

-35,9 

253.1 

22.9 

21.9 

5.6 

285.1 

285,9 

0.3 

25,4 

8.4 

84. 

10.7 

43.0 

3455.3 

640.0 

-21.2 

-35.9 

252.7 

23.1 

22.0 

5.9 

286.2 

287.1 

0.3 

25.0 

9.0 

84. 

11.0 

44.0 

3548.0 

632.0 

-21.5 

-36.3 

252.3 

23.1 

22.0 

7.0 

287.0 

287.8 

0.3 

24.7 

9.4 

83. 

11.4 

45.0 

3641.9 

624.0 

-22.0 

-36.0 

2S1..6 

23.4 

22.2 

7,4 

287,4 

288,3 

0.3 

26.6 

9.9 

S3. 

11.7 

46.0 

3736.8 

616.0 

-22.3 

-35.9 

251oO 

23.5 

22.2 

7,7 

288.2 

289.1 

0.3 

27.7 

10.3 

82. 

11.9 

47,0 

3832.8 

6G8.0 

-22.7 

-36,6 

250.6 

23.6 

22.3 

7.8 

288.8 

289.6 

0.3 

26.6 

10.6 

82. 

12.2 

48.0 

3917.6 

601.0 

-23.5 

-37.3 

249.9 

23.5 

22.1 

3.1 

288.8 

289.6 

0.3 

26.6 

11.0 

81. 

12.6 

49.0 

4015.5 

593.0 

-24.1 

-37,0 

249.0 

23.2 

21.7 

3.3 

289.2 

290.0 

0.3 

29.1 

11.6 

81. 

12.9 

50.0 

4114.4 

585.0 

-25.2 

-37.  J 

248.4 

22.8 

21.2 

8.4 

289.0 

289.8 

0.2 

29.1 

12.0 

80. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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7 FfPPdARY  1^75 

1115  GMT  95  265.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMl» 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

13.2 

51.0 

4226.8 

576.0 

-26.0 

-38.6 

248.2 

22.2 

20,6 

'!,3 

289.4 

290,  t 

0,2 

29,1 

12.4 

BO. 

13,5 

52,0 

4328.0 

568.0 

-26.5 

-39.9 

248.1 

21.7 

20.2 

3.1 

289,9 

290.6 

0.2 

26.8 

12.8 

80. 

13,9 

53.0 

4417.5 

561.0 

-26.9 

-40.2 

248.7 

22.0 

20.5 

8.0 

290,5 

291.1 

0.2 

26.8 

13.2 

79. 

14.1 

54.0 

4507.9 

554.  0 

-27.6 

-40.2 

248,9 

22.4 

20.9 

8.1 

290.8 

291.4 

0.2 

28.5 

13.5 

79. 

14.5 

55.0 

4612.5 

546.0 

-28.0 

-40.4 

249.1 

23.8 

22.2 

8.5 

291,5 

29  2.2 

0.2 

29,2 

14.0 

79, 

14,9 

56.0 

4731,6 

537,0 

-28,9 

-40.  3 

248,3 

24.5 

22.8 

9,  1 

291,8 

292.4 

0.2 

30.2 

14.6 

78. 

15.2 

57.0 

4825.4 

530.0 

-29.5 

-40.  3 

247.4 

24.5 

22.6 

?.4 

292.1 

292.8 

0.2 

33.1 

15.1 

78. 

15.6 

58.0 

4920.1 

523.0 

-30.5 

-41.  3 

246.0 

2* ••.0 

21.9 

9.8 

292.1 

292.7 

0.2 

33.3 

15.7 

78, 

15.9 

59.0 

5015.8 

516.0 

-31.2 

-40.9 

245.1 

23.5 

21.3 

9,9 

292,3 

292,9 

0.2 

37.8 

16.  1 

77. 

16,2 

60.0 

5112.4 

509.0 

-31.9 

-41.2 

244,6 

23.1 

20.9 

9.9 

292.6 

293.3 

0.2 

38.9 

16.5 

77. 

16,6 

61.0 

5210,1 

502.0 

-32.6 

-41.3 

244.2 

22.7 

20.5 

9.9 

293.0 

293.6 

0.2 

40.9 

17.0 

76. 

16.9 

62.0 

5309.0 

495.0 

-33.4 

-42.2 

243.9 

22.4 

20.1 

9.8 

293.2 

293.8 

0.2 

40.1 

17.5 

76, 

17.1 

63.0 

5408.8 

488.0 

-34,3 

-42.7 

243.8 

22.1 

19,9 

3.8 

293.2 

293.8 

0.2 

41,8 

17.7 

76. 

17,5 

64.0 

5509,8 

481,0 

-34.7 

-42.2 

243.5 

21.6 

19.3 

9.7 

294,0 

294,6 

0.2 

45.7 

18.2 

75, 

17.9 

65.0 

5597.4 

475.0 

-35.5 

-42.9 

243.5 

21.2 

19.0 

9.4 

294.0 

294.6 

0.2 

45.9 

18.7 

75. 

IB. 2 

66.0 

5730.3 

466.0 

-36.4 

-43.7 

243.8 

20.7 

18.6 

9.1 

294.5 

295,0 

0.2 

46.  1 

19.  1 

75. 

18.5 

67.0 

5820.0 

460.0 

-37.1 

-44,  1 

244,2 

20.2 

18.2 

d.8 

294.8 

295,3 

0.2 

47.5 

19.5 

75, 

18,9 

68.0 

5925,9 

453,0 

-37,9 

-44,3 

245.2 

20.1 

18.3 

3.4 

295.0 

295.6 

0.2 

50.4 

19.9 

75. 

19.3 

69.0 

6017.6 

447.0 

-38.7 

-45.1 

246.1 

21.0 

19.2 

8.5 

295.2 

295.5 

0.1 

50.0 

20.3 

74. 

19.7 

70.0 

6125.8 

440.0 

-39.6 

-46.0 

246.5 

21.8 

20.0 

8.7 

295.3 

295.8 

0.1 

50.2 

20.9 

74, 

20.1 

71.0 

6251.1 

432,0 

-40,4 

99,9 

246,7 

22.0 

20,2 

8.7 

295.9 

999,9 

99.9 

999.9 

21.5 

74. 

20,4 

72.0 

6346.3 

426.0 

-41.3 

99.9 

247.0 

21.1 

19.4 

8.2 

296.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

74. 

20.8 

73.0 

6458.6 

419.0 

-42.1 

99.9 

247.9 

20.0 

18.5 

7.5 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

74. 

21.2 

74.0 

6556.1 

413.0 

-42.8 

99.9 

248.9 

19.6 

18.3 

7.1 

296.7 

999.9 

99,9 

999.9 

22.7 

74, 

21,6 

75,0 

6654.6 

407.0 

-43.7 

99,9 

249.3 

20.2 

18,9 

7.1 

296.7 

999.9 

99,9 

999.9 

23.2 

74. 

22,0 

76.0 

6754,3 

401.0 

-44.6 

99.9 

248.6 

21.3 

19,9 

7.8 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

73. 

22.4 

77.0 

6871.9 

394.0 

-45.4 

99.9 

245.7 

22.3 

20.3 

9.2 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

73. 

22.8 

78.0 

6974.1 

388.0 

-46.1 

99.9 

244.1 

22.5 

20.3 

9.8 

297.5 

999,9 

99.9 

999,9 

24.8 

73. 

23.1 

79.0 

7077.6 

382.0 

-47,0 

99,9 

244.8 

22.2 

20.0 

9,4 

297,8 

999.9 

99,9 

999.9 

25.2 

73. 

23,5 

80.0 

7182.3 

376.0 

-47.7 

99.9 

249.9 

20.9 

19.7 

7.2 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

72. 

23.9 

81.0 

7306.1 

369.0 

-48.6 

99.9 

256.2 

20.0 

19.5 

4.8 

298.6 

999.9 

99.9 

• 999.9 

26.2 

73. 

24.2 

82.0 

7413.7 

363.0 

-49.5 

99.9 

257.9 

19.7 

19.3 

4.2 

290.9 

999,9 

99.9 

999,9 

26.  5 

73. 

24,7 

83.0 

7522.7 

357.0 

-50.2 

99.9 

256.3 

19.5 

i9.  1 

4.6 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

73. 

25.0 

84.0 

7614.7 

352.0 

-50.8 

99.  9 

254.1 

19.7 

18.9 

5.4 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

73. 

25.4 

85.0 

7726.4 

346.0 

-51.7 

99.  3 

252.5 

20.5 

19.5 

6.2 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

73. 

25.8 

86.0 

7858.8 

339.0 

-52.5 

99.9 

250.9 

22.0 

20.8 

7,2 

300,7 

999,9 

99,9 

999,9 

28.4 

73. 

26,2 

87,0 

7954.6 

334.0 

-53,4 

99,9 

249,5 

23,8 

22.3 

8.3 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

73. 

26,6 

88.0 

8071,2 

328,0 

-53,8 

99.9 

248.3 

25.1 

23.3 

9.3 

301.8 

999,9 

99.9 

999.9 

29.6 

73. 

27.0 

89.0 

8169.7 

323.0 

-54.4 

99.9 

247.6 

25.5 

23.6 

9,7 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

73. 

27.4 

90.0 

8289.7 

317.0 

-55.0 

99,9 

247,2 

25.0 

23.0 

9,7 

303.0 

999,9 

99,9 

999,9 

30.8 

73, 

27,7 

91,0 

8391,1 

312.0 

-55,7 

99,9 

246.6 

24,4 

22.4 

9,7 

303.5 

999,9 

99,9 

999,9 

31.3 

73. 

28,1 

92.0 

8494.0 

307.0 

-56.0 

99.9 

245,4 

2.3.8 

21.6 

9.9 

304.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

73. 

28.4 

93.0 

8598.3 

302.0 

-56.3 

99.9 

244.5 

23.6 

21.3 

13.2 

305.4 

999.9 

99,9 

999.9 

32.2 

72. 

28.9 

94.0 

8725,7 

296.0 

-56.6 

99,9 

243.7 

25,2 

22.6 

11.2 

306.7 

999,9 

99.9 

999.9 

32.9 

72. 

29.3 

95.0 

8833.9 

291.0 

-55.8 

99.9 

244.3 

24.3 

21.8 

19.5 

309.3 

999,9 

99.9 

999.9 

33.6 

72. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1100 


STATICN  NO.  528 
BUFFALO,  N Y 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GHT  95  265.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

P/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

29.7 

96.0 

8966.6 

285.0 

-55.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

311.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

30.1 

97.0 

9079.4 

280.0 

-55.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

313.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

30.5 

98.0 

9194.3 

275.0 

-55.3 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

315.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

30.9 

99.0 

9311.6 

270.0 

-54.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

317.9 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

31.4 

100.0 

9431.3 

265.0 

-54,4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

319.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

1X01 


STATICN  NO.  532 
PEORfAfilU 

5 FEBRUARY  1975 

2315  fiMT  148  32.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCH  WHClE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P7 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V C1MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/S  FT. 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.8 

200.0 

988.5 

-2.d 

-3.9 

295.0 

4.1 

3.7 

-1.7 

271.6 

279.0 

2.9 

92,0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

236,2 

984.0 

-2.7 

-3.4 

91.3 

2.8 

-2,8 

0.1 

272.1 

279.8 

3.0 

95.0 

0.7 

119. 

0.4 

7.0 

341.5 

971.0 

-3.8 

-4.0 

91.3 

2.8 

-2.8 

a.i 

272.0 

279.5 

2.9 

98.4 

0.7 

119. 

0.8 

8.0 

439.6 

959.0 

-4.8 

-4.9 

11.6 

2.5 

-0.5 

-2.5 

271.9 

279.0 

2.8 

99.3 

0.6 

121. 

1.1 

9.0 

547.1 

946.0 

-4.7 

• 3 

341.9 

5.6 

1.7 

-i.3 

273.1 

280,4 

2.8 

99.3 

0.7 

125. 

1.5 

lO.O 

647.9 

934.0 

-3.8 

-3.S 

335.7 

11.0 

4.5 

-in.o 

275.1 

28  3.1 

3.1 

100.2 

0.9 

131. 

1.9 

II. 0 

784.3 

918.0 

-4.5 

-4.5 

336.4 

10.7 

4.3 

-9.8 

275.6 

283.4 

3.0 

100.6 

1.1 

138. 

2.3 

12.0 

887.9 

906.0 

-4.8 

-4.8 

334.8 

9.5 

4.0 

-8.5 

276.4 

284.0 

2.9 

100.6 

1.4 

141. 

2.6 

13.0 

992.9 

894.0 

-5.0 

-5.0 

331.9 

8.8 

4.2 

-7.8 

277,3 

285.0 

3.0 

100.5 

1.5 

142, 

3.0 

14.0 

1099.2 

882.0 

-5.1 

-5.1 

326.8 

9.3 

5.1 

-7,8 

278,2 

285,9 

3,0 

100.5 

1.7 

144. 

3.3 

15.0 

1206.8 

870.0 

-5.4 

-5.-, 

321.8 

9.6 

6.0 

-7.6 

279.0 

286.7 

2.9 

100.5 

1.9 

143, 

3.8 

16.0 

1334.1 

856.0 

-6.0 

-6.  J 

317.4 

9.9 

6.7 

-7.3 

279.6 

287.1 

2.8 

100.4 

2.2 

143. 

4.1 

17.0 

1444.7 

844.0 

-6.3 

-6.3 

316.3 

10.1 

7,0 

-7.3 

280,4 

287,9 

2.8 

100.3 

2.4 

142. 

4.5 

IB.O 

1566.2 

831.0 

-6,5 

-6.5 

315.2 

11.0 

7.8 

-7.8 

281.5 

289.1 

2.8 

100.3 

2.6 

142. 

4.8 

19,0 

1670.5 

820.0 

-6.5 

-6.5 

312.8 

10.2 

7.5 

-6,9 

282.6 

290.3 

2.9 

100.3 

2.8 

141. 

5.2 

20.0 

1795.4 

807.0 

-6.8 

-6.8 

309.2 

9.3 

7.2 

-5.9 

283.6 

291.2 

2.8 

100.3 

3.1 

140. 

5.7 

21.0 

1922.3 

794,0 

-6.8 

-6,8 

304.9 

8.5 

7,0 

-4.9 

284,9 

292.7 

2.9 

100.3 

3,3 

139. 

6.0 

22.0 

2041.3 

782.0 

-7.1 

-7.1 

303.0 

8.2 

6,9 

-^.5 

285,8 

293.6 

2,9 

100.2 

3.5 

139. 

6.4 

23.0 

2151.8 

771,0 

-7.7 

-8.3 

298.6 

7.1 

6.2 

-3,4 

286.3 

293,4 

2.6 

94.0 

3.6 

138. 

6.8 

24.0 

2263.5 

760.0 

-8.4 

-9,7 

300.9 

8.0 

6.9 

.1 

286.6 

2'»3.2 

2.4 

88.9 

3.8 

137. 

7,2 

25.0 

2376.5 

749.0 

-9.3 

-10.3 

303.1 

9.4 

7.9 

-5.2 

286,9 

293.2 

2.3 

90.6 

4.0 

136. 

7,7 

26.0 

2522.3 

735.0 

-10.0 

-10.  ■’ 

302.6 

10.9 

9.2 

-5,9 

287,6 

294,0 

2.3 

94.5 

4.3 

135. 

8.0 

27.0 

2638.6 

724.0 

-10.6 

-11.4 

301.4 

11.7 

10.0 

-6.1 

268.2 

294.4 

2.2 

94.1 

4.5 

135. 

8.4 

28.0 

2745.6 

714.0 

-11.0 

-14.9 

298.0 

12.3 

10.9 

-5.8 

288.8 

293.6 

1.7 

73.2 

4.8 

134. 

8.8 

29.0 

2864.9 

703.0 

-11.0 

-14.8 

294.1 

12.7 

11.6 

-3,2 

290,1 

295,1 

1.7 

73.8 

5.1 

133. 

9,2 

30.0 

2974.9 

693.0 

-11.6 

-18.0 

290.0 

13,0 

12,2 

-4.4 

290,6 

294.3 

1.3 

55.8 

5.4 

132. 

9.6 

31.0 

3097.4 

682.0 

-12,3 

-16,  j 

285.6 

13.1 

12.6 

-3.5 

291.2 

295.8 

1.6 

74.1 

5.7 

131. 

10.0 

32.0 

3210.2 

672,0 

-13.0 

-16. -3 

281.2 

13.1 

12.8 

-2.5 

291.6 

296.0 

1.5 

72.7 

6.0 

129. 

10.3 

33.0 

3324.4 

662.0 

-13.6 

-17,- 

278.1 

13.1 

13.0 

-1,8 

292,2 

296.6 

1.5 

74.5 

6,2 

128. 

10.7 

34.0 

3440.2 

652.0 

-14,0 

-16,8 

274,6 

13.2 

13.2 

-1.1 

293,0 

297,6 

1.6 

79,0 

6,4 

127, 

11. I 

35.0 

3557.4 

64  2.0 

-14.8 

-18.0 

272.1 

13.5 

13.5 

-0.5 

293.4 

297.6 

1.4 

76.7 

6.7 

125. 

11.6 

36.0 

3700.1 

630.0 

-15.4 

-18.  t 

270.3 

14,0 

14.0 

-0.1 

294.3 

298.4 

1.4 

75.8 

7,0 

123. 

11.9 

37.0 

3820.8 

620.0 

-16.2 

-20.0 

269.1 

14.0 

14.0 

0,2 

294,7 

298,4 

1.3 

72.7 

7,3 

122. 

12.3 

38.0 

3943.1 

610.0 

-17.0 

-20,  • 

267,1 

13.8 

13.7 

0,7 

295,1 

298,7 

1.2 

73.1 

7.6 

121. 

12.7 

39.0 

4054.5 

601.0 

-17.9 

-21.  . 

264.9 

13.4 

13.4 

1.2 

295.4 

299.0 

1.2 

76.6 

7.8 

119. 

13.1 

40.0 

4167.2 

592.0 

-18.9 

-21.3 

263.0 

13.2 

13.1 

1.6 

295.4 

298.8 

1.1 

77.7 

8.1 

118. 

13.6 

41.0 

4319.5 

580.0 

-19,9 

-22.5 

261.5 

13.2 

13.1 

1.9 

296.1 

299,3 

l.l 

79,5 

8.4 

116. 

14.0 

42.0 

4435,3 

571.0 

-20.8 

-24,0 

261.0 

13.4 

13.3 

: .1 

296.3 

299.2 

1.0 

75.8 

8.7 

115. 

14.4 

43.0 

4565.7 

561.0 

-21.9 

-24.2 

261.3 

13.8 

13.6 

2.1 

296,5  • 

299.4 

1.0 

81.1 

8.9 

114. 

14.8 

44.0 

4671.3 

553.0 

-22.8 

-25. •. 

261.8 

13,9 

13.8 

2.0 

296.6 

299.3 

0.9 

79.0 

9.2 

113. 

15.1 

45.0 

4701,4 

544.0 

-23.8 

-27.. 

262.1 

13.9 

13.8 

1.9 

296.9 

299,2 

0.8 

73,5 

9.4 

112. 

15.4 

46.0 

4913.2 

535.0 

-24,6 

-28.  . 

262.2 

13.8 

13,8 

1.9 

297.3 

299,5 

0.7 

71.9 

9.7 

111. 

15.9 

47.0 

5036.4 

526.0 

-25.7 

-30. 

262.2 

13.6 

13.4 

1.8 

297.3 

299,2 

0.6 

66.7 

10.0 

110. 

16.3 

48.0 

5147.3 

518.0 

-26.7 

-31.' 

263.0 

13.7 

13.6 

l.T 

297.5 

299,3 

0.5 

65.7 

10.3 

109, 

16* **7 

49.0 

5273.7 

509.0 

-27,7 

-32.7 

264.2 

14.0 

14.0 

1.4 

297,7 

299.3 

0.5 

62.0 

10.6 

lOS. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.\  6 OEG 


1102 


STATION  NO.  532 
PEORIA,  ILL 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  148  32.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTtfiPOLATEO  FROM  WHOLE  MfNUTF  VALUITS 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

tfmp 

DEW  P“ 

OtR 

SPFFP 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

PG  C 

CIG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

17.0 

50.0 

5387.3 

501.0 

-28.8 

-33.8 

265.2 

14.3 

14.2 

1.2 

297.8 

299.2 

0.4 

61.2 

10.8 

108. 

17.4 

51,0 

5545.9 

490.0 

-29.9 

-35.1 

265.1 

14.0 

14.0 

1.2 

298.3 

299.5 

0.4 

60.1 

11.2 

10  7. 

17.8 

52.0 

5662.9 

482.0 

-31.0 

-35.9 

263.8 

13.5 

13.4 

1.5 

298,4 

299.5 

0.4 

61.5 

11.5 

107. 

18.1 

53.0 

5781.4 

474.0 

-32.0 

-37.  J 

262.2 

13.0 

12.9 

r.8 

298,5 

299.6 

0.3 

59.5 

11.7 

106. 

18.5 

54.0 

5901,4 

466.0 

-33.2 

-40. : 

259.6 

12.5 

12.3 

2.3 

298,5 

299.3 

0.2 

48.6 

12.0 

106. 

18.9 

55.0 

6022.8 

458.0 

-34.4 

-41.-’ 

257.6 

12.3 

12.0 

2.7 

298.5 

299.2 

0.2 

49.7 

12.2 

105. 

19.3 

56.0 

6176.8 

448.0 

-35.7 

-42.3 

256.1 

12.3 

11.9 

3.0 

298.7 

299.4 

0.2 

50.1 

12.5 

104. 

19.8 

57.0 

6301.8 

440.0 

—3  6.8 

-43.9 

254.6 

12.4 

11.9 

3.3 

298.9 

299.5 

0.2 

47,2 

12.8 

104, 

20.1 

58.0 

6428.6 

432.0 

-37.7 

-45,0 

253.6 

12.4 

11.9 

3.5 

299.3 

299.8 

0.2 

46.1 

13.0 

103. 

20.5 

59,0 

6557.2 

424.0 

-38.9 

-46. ■, 

251.8 

12.4 

11.8 

3.9 

299.3 

299.8 

0.1 

44.4 

13.3 

102. 

20.9 

60.0 

6671.2 

417.0 

-39.6 

-47..; 

249.0 

12.3 

11.4 

299.9 

300.3 

0.1 

43.6 

13.5 

102. 

21.3 

61.0 

6803.3 

409,0 

-41.2 

99.^ 

246.6 

12.2 

11.2 

4,8 

299.5 

999,9 

99.9 

999,9 

13.8 

101. 

21.8 

62.0 

6920.3 

402.0 

-42.4 

99,  <- 

245.2 

12.4 

11.2 

5.2 

299.4 

999,9 

99,9 

999.9 

14.0 

100. 

22.2  ‘ 

63.0 

7038.8 

395.0 

-43.3 

99.9 

245.3 

12.5 

11.3 

5.2 

299.8 

999.9 

99.9 

999. 9 

14.3 

99. 

22.6 

64.0 

7176.2 

387.0 

-44.5 

99.9 

246.3 

12.5 

11.4 

5,0 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

99. 

23.0 

65.0 

7298.1 

380.0 

-45.8 

99.9 

247.8 

12.2 

11.3 

4,6 

299,9 

999.9 

99,9 

999,9 

14,  8 

98. 

23.6 

66.0 

7439.4 

372.0 

-47,1 

99,9 

251.7 

11.9 

11.3 

3.7 

300.0 

999,9 

99.9 

999.9 

15.2 

97. 

24.0 

67.0 

7564.9 

365.0 

-48.1 

99.', 

254.4 

11.6 

11.2 

3.1 

300.3 

999,9 

99,9 

999.0 

15.5 

97. 

24.3 

68.0 

7692.2 

358.0 

-49.2 

99.<-, 

256.4 

11.3 

ll.O 

2.7 

300.4 

999,9 

99.9 

999.9 

15.7 

97, 

24.9 

69.0 

7821.4 

351.0 

-50.4 

99." 

261.6 

10.9 

10,8 

t.6 

300,5 

990,9 

99,9 

999,9 

16.0 

96. 

25.3 

70.0 

7933,5 

345,0 

-51.6 

99,9 

265.5 

11.1 

11.1 

J.9 

300.3 

999.9 

99,9 

999.9 

16.3 

96. 

25.9 

71.0 

8085.3 

337,0 

-53,0 

99,9 

269.7 

11.1 

11.1 

0.1 

300.5 

999.9 

99.9 

999,9 

16.7 

96. 

26.3 

72.0 

8220.3 

330.0 

-54.1 

99.9 

270.5 

10.8 

10.8 

-O.l 

300.8 

999,9 

99,9 

999,9 

17.0 

96. 

26.9 

73.0 

8337.8 

324.0 

-55,0 

99,9 

263.6 

10.6 

10,5 

0.3 

301,1 

999,9 

99.9 

999.9 

17.3 

96. 

27.3 

74.0 

8457.3 

318,0 

-54,7 

99,9 

265.4 

10.9 

10.9 

0.9 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.6 

96. 

27.8 

75o0 

8579.2 

312.0 

-54.7 

99,5 

260.7 

11.8 

11  .6 

i.9 

304.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

95. 

28.3 

76.0 

8724.4 

305.0 

-54.7 

99.9 

255.7 

12.6 

12.3 

5.1 

306.8 

999.9 

09,9 

999.9 

18.3 

95. 

28.7 

77.0 

8851.3 

299,0 

-55.2 

99,  «> 

251.8 

13.1 

12.4 

4.1 

307,8 

999,9 

99,9 

999,9 

18.6 

95. 

29.2 

78.0 

8958,9 

294,0 

-55.5 

99.0 

247.2 

13.5 

12.4 

5,2 

308.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

94. 

29.6 

79.0 

9090.3 

288.0 

-55.7 

99.9 

244.3 

14.0 

12.7 

6^  • 1 

310.5 

999.0 

99,9 

999.9 

19.2 

94. 

30.1 

80.0 

9224.6 

282.0 

-55.0 

99.9 

242,1 

15.2 

13.4 

7.1 

313.3 

999.9 

99.9 

999,9 

19,5 

93, 

30.6 

81.0 

9385.0 

275.0 

-55,7 

99,9 

241,1 

16.3 

14.3 

7,9 

314.6 

999.9 

99,9 

999.9 

20.0 

92. 

31.1 

82.0 

9525-4 

269.0 

-55.8 

99.5 

241.4 

17,4 

15.3 

8.3 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

92. 

31.6 

83.0 

9644.9 

264.0 

-55.7 

99.9 

243.3 

13.4 

16.4 

it. 3 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

91. 

32.1 

84.0 

9791.7 

258.0 

-54.7 

99. «; 

246.0 

19,5 

17.8 

7,9 

321.8 

999,9 

99,9 

999,9 

21.4 

90. 

32.6 

85.0 

9917,1 

253.0 

-54.  1 

99,9 

248,0 

20,7 

19,2 

^.7 

324.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

90. 

33.2 

86.0 

10097,5 

246.0 

-53.0 

09,9 

243.6 

22.4 

20.8 

8.2 

328.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

89, 

33.7 

87.0 

10229.9 

241.0 

-53.2 

99. 9 

243.6 

24.1 

22.4 

8.8 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

88. 

34.2 

88.0 

10365.0 

236.0 

-53,0 

99,9 

248,5 

25,8 

24.1 

9.5 

332.7 

999,9 

99,9 

999.9 

24,0 

88. 

34.7 

89.0 

10503.1 

231.0 

-53.0 

99,5 

247.8 

27.0 

25.P 

IC.2 

334.8 

999.9 

99,9 

999.9 

24.8 

87. 

35.2 

90.0 

10644.2 

226.0 

-53.0 

99.9 

246.6 

27.3 

25.1 

1C  .8 

336,9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

86. 

35.8 

91.0 

10759.4 

222.0 

-53.0 

99.9 

245.9 

27.7 

25.3 

11.3 

338.6 

999.9 

99,9 

999.9 

26.5 

86. 

36.3 

92.0 

10906.3 

217.0 

-53,0 

99,9 

245,7 

28,3 

25.8 

11.7 

340.8 

999.9 

99,9 

999.9 

27,3 

85. 

36.9 

93.0 

11056.6 

212.0 

-53.0 

99.9 

244.2 

28.5 

25. T 

12.4 

343.1 

999.9 

99,9 

999.9 

28.3 

84. 

37.4 

94.0 

11210.5 

207.0 

-53.0 

99.9 

242.5 

28.5 

25.  t 

1 

345.4 

999.9 

99,9 

999,9 

29,1 

84. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  & AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  532 
PEOXI4.  rLL 

5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  148  32.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRRCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U CGM> 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SC^ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

nr. 

37.9 

95.0 

11336.4 

203.0 

-52.8 

99.5 

241.8 

28.5 

25.1 

13.5 

347.6 

999,9 

99.9 

999.9 

29,8 

83. 

38.4 

96.0 

11530.0 

197.0 

-52.8 

99. 

241.8 

28.8 

25.  j 

13.6 

350.6 

999,9 

99.9 

30.7 

83. 

39.0 

97.0 

11662.2 

193.0 

-53.5 

99.9 

241.9 

29,6 

26.1 

13.9 

351,7 

999,9 

99.9 

•?t:G,9 

31.6 

82. 

39.5 

98.0 

11797.0 

189.0 

-53.2 

99.9 

24^.1 

30.5 

26.1 

14.2 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.4 

81. 

40.1 

99.0 

11969.9 

184.0 

-52.8 

99.9 

242.1 

29,9 

26, 

14,0 

357.5 

999,9 

99.9 

999.9 

33.6 

81. 

40.8 

100.0 

12112.0 

180.0 

-52.1 

99.9 

241.0 

28.4 

24.  1 

13  .8 

361.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

80. 

41.4 

101. 0 

12294.7 

175.0 

-51.3 

99.9 

239.5 

28.2 

24.  1 

It,  3 

365.7 

999,9 

99.9 

999,9 

35,6 

80, 

41.9 

102.0 

12444.9 

171.0 

-51.3 

99.5 

238.4 

29,4 

25,1 

15,4 

367.6 

999,9 

99,9 

999,9 

36.4 

79. 

42.4 

103.0 

12598,5 

167.0 

-51.9 

99. <- 

238.4 

30.5 

26.  t 

16.0 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

79. 

43.0 

104.0 

12716.0 

164.0 

-51.8 

99.9 

239.8 

30.1 

26.  1 

15.1 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

78. 

43.3 

105.0 

12875.9 

160.0 

-52.5 

99.0 

240.8 

29.4 

25,  1 

l-«.3 

372,6 

999,9 

99,9 

999.9 

38.8 

78, 

43.8 

106.0 

13039.5 

156.0 

-52.4 

99.9 

241.9 

29.0 

25,  k 

13.7 

375,6 

999,9 

99,9 

999.9 

39.6 

77. 

44.3 

107.0 

13164.9 

153.0 

-53.2 

99.9 

243.0 

30.2 

26.  1 

13.7 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

77. 

44.9 

108.0 

13335.9 

149.0 

-52.2 

99.9 

245.5 

31.8 

28.1 

13.2 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

77. 

45.4 

109.0 

13511.9 

145.0 

-52.5 

99,1 

247.9 

31.3 

29.  j 

11.8 

383.3 

999,9 

99.9 

999,9 

42.  6 

76. 

46.0 

110.0 

13646.8 

142.0 

-53.0 

99.  «• 

249.6 

29.3 

27. » 

10.2 

384.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

76. 

46.8 

111.0 

13831.1 

138.0 

-53.0 

99.0 

243.1 

30.7 

28.1 

11.5 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

76. 

47.3 

112.0 

13972.6 

135.0 

-53.6 

99.9 

246.1 

33.3 

30.1 

1?.5 

389.3 

999.9 

99,9 

999,9 

45.9 

76, 

47.9 

113.0 

14166.0 

131.0 

-53.6 

99,9 

243.3 

34.5 

30. 1 

15.5 

392.6 

999,9 

99.9 

999.9 

47.2 

75. 

48.4 

114.0 

14315.1 

128.0 

-53.5 

99,'/ 

240,0 

33.8 

29.1 

16.9 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.2 

75. 

49.0 

115.0 

14467.6 

125.0 

-53.8 

99.9 

235.9 

34.1 

28.1 

19.1 

397.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

75. 

49.7 

116.0 

14675.9 

121.0 

-55.0 

99.5 

237.5 

35.3 

29,  i 

19.0 

399,0 

999,9 

99.9 

999,9 

50,  7 

74. 

50.2 

117.0 

14835.9 

118.0 

-56.2 

99,* ••^^ 

242,3 

35.1 

31.1 

lb. 3 

399,8 

999.9 

99.9 

999,9 

51.8 

74, 

50.7 

118.0 

14999.4 

115.0 

-56.7 

99.0 

247.3 

35.0 

32.1 

n.5 

401.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

74, 

51.2 

119.0 

15110.4 

113.0 

-57.6 

99.9 

250.5 

35.4 

33.  1 

11. 8 

407.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

74. 

51.9 

120.0 

15333.0 

109.0 

-57.5 

99.9 

253.2 

36.1 

34.  1 

10,4 

406.6 

999,9 

99.9 

999,9 

55,3 

74. 

52.3 

121.0 

15454.9 

107.0 

-58.0 

99.9 

254,  1 

34,7 

33.1 

9.5 

407.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

74. 

52.9 

122.0 

15634.1 

104.0 

-58.0 

99.' 

253.8 

29.0 

27.1 

8.1 

411.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.6 

74, 

53.3 

123.0 

15756.6 

102.0 

-57.5 

99.'“ 

252.6 

25.1 

23.1 

7.5 

414.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

74. 

54.0 

124.0 

15945.4 

99.0 

-57.1 

99.0 

251.9 

23,4 

22.1 

T.3 

418.5 

999,9 

99.9 

999.9 

58.8 

74, 

54.5 

125.0 

16139,7 

96.0 

-58.0 

99.0 

253.0 

26.6 

25.1 

7.8 

420.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

74. 

55.2 

126.0 

16339.2 

93.0 

-59.3 

99.9 

253.6 

30.5 

29.1 

8.6 

421.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

74. 

55.8 

127.0 

16544.4 

90.0 

-59.7 

99.0 

253.9 

31.8 

30.  1 

8.8 

425.1 

999.9 

99,9 

999.9 

62.  1 

74, 

56.3 

128.0 

16684.6 

88.0 

-60.5 

99.9 

255.0 

32.4 

31.  1 

6.4 

426.1 

999,9 

99,9 

999.9 

63.  1 

74. 

57.0 

129.0 

16827.5 

86.0 

-61.4 

99.5 

253.4 

36.0 

35.  i 

7.2 

427.1 

999,9 

99.9 

999.9 

64.2 

74. 

57.6 

130.0 

17047.1 

83.0 

-62.5 

99.  < 

262.2 

36.9 

36.1 

•;.o 

429.2 

999.9 

99,9 

999.9 

65.9 

74. 

58.3 

131.0 

17197.7 

81.0 

-62.3 

99.0 

265.4 

31.3 

31.  1 

2.5 

432.6 

999.9 

99,9 

999.9 

67,3 

74, 

58.9 

132.0 

17431.4 

78.0 

-61.  1 

99,0 

264,7 

24.7 

24.1 

2.3 

439,9 

999,9 

99.9 

999,9 

68.4 

74, 

59.6 

133.0 

17593.3 

76.0 

-59.8 

99.9 

263.0 

21.4 

21.1 

2.6 

445.8 

999,9 

99.9 

999.9 

69.1 

74. 

60.2 

134.0 

17760.0 

74.0 

-59,5 

99.9 

265.7 

24.4 

24.1 

1.8 

449,9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

74. 

60.8 

135.0 

17931.1 

72.0 

-60.5 . 

99.9 

265.5 

27.5 

27.1 

2.2 

451.2 

999.9 

99,9 

999,9 

70.8 

75. 

61.6 

136.0 

18195.3 

69,0 

-61.8 

99,5 

261.8 

25.1 

24.1 

3.6 

454.1 

999,9 

99.9 

999.9 

72.2 

75. 

62.3 

137.0 

18377.2 

67.0 

-62.3 

99. «“ 

261.4 

19.5 

19.1 

2.9 

456.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

75. 

63.2 

133.0 

18564.8 

65.0 

-61.2 

99,0 

260,0 

20,2 

19.1 

3.5 

463.1 

999.9 

99,9 

999,9 

74,0 

75. 

64.0 

139.0 

18858.3 

62.0 

-61.1 

99,9 

255,6 

27.1 

26.1 

6.8 

469.8 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BLEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 OEG 
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STATION  NO.  532; 

PEORIA,  III  j 

5 FFPRUARY  1975' 

2315  GMT  1A8  32.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTCRPCLATED  FROM  WHOLE  HINU*F  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

II  COM* 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTD 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SE  » 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

6A.S 

140.0 

19165.8 

59.0 

-61.8 

99.9 

258.4 

25.3 

24,  f 

5.1 

474.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

75. 

65.T 

141.0 

19378.9 

57.0 

-62.7 

99.  S 

263.8 

18.4 

18. 

0.4 

477.5 

999.9 

99,9 

999.9 

77.7 

75, 

66.6 

142.0 

195S8.6 

55.0 

-63.6 

99.  r 

268,7 

17,9 

17.1 

0,4 

480.3 

999,9 

99,9 

999.9 

78.5 

75. 

67.4 

143.0 

19825.4 

53.0 

-64.6 

99.” 

271.4 

20.1 

20.  I 

-0.5 

483.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

76. 

68.2 

144.0 

20060.9 

51.0 

-63.8 

99.9 

270.  7 

22.1 

22.  i 

-0.3 

490,4 

999,9 

99.9 

999.9 

80.4 

76, 

69.2 

145.0 

20432.3 

48.0 

-64.2 

99,9 

271.9 

, 22.0 

22.1 

-C.7 

498.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.8 

76. 

70.2 

146.0 

20692.4 

46.0 

-64.8 

99. V 

271.2 

23.8 

23.il 

-C.5 

502.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

76. 

71.3 

147.0 

20963.4 

44.0 

-65.3 

99.9 

274.1 

25.7 

25.  i 

-1.8 

507.8 

999.9 

99.9 

999,9 

84.6 

77, 

72.3 

143.0 

21392.1 

41.0 

-66.5 

99.  S 

273.9 

22.1 

22.1 

-1.5 

515,2 

999,9 

99.9 

999,9 

86.1 

77, 

73.6 

149.0 

21694.8 

39.0 

-66.5 

99. «• 

276.9 

16.8 

16.7 

-2.0 

522.6 

999.9 

99.9 

999,9 

87.4 

77, 

74.9 

150.0 

22013.7 

37,0 

-66.1 

99.9 

2 79.7 

17.4 

17.1 

-2.9 

531.6 

999.9 

99,9 

999.9 

38.7 

77. 

76.3 

151.0 

22351.2 

35.0 

-65.5 

99.0 

999.9 

99,9 

99.0 

95,9 

541.6 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

77.8 

152.0 

22896.2 

32.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

555,7 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

1105 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

5.8 

200.0 

0.1 

6.0 

225.2 

0.5 

7,0 

320.2 

0.9 

8.0 

416.1 

1.2 

9.0 

512,6 

1.6 

10.0 

601.8 

2.1 

11.0 

718.4 

2.5 

12.0 

820.7 

2.9 

13.0 

924.1 

3.4 

14.0 

1020.0 

3.8 

15.0 

1116.9 

4.3 

16.0 

1241.7 

4.7 

17.0 

1340.8 

5.0 

18.0 

1440.9 

5.4 

19.0 

1542.3 

5.8 

20.0 

1645.0 

6.2 

21.0 

1768.3 

6.6 

22.0 

1364.5 

7.0 

23.0 

1971.7 

7.5 

24.0 

20  70.4 

7.8 

25.0 

2180.4 

8.3 

26.0 

2301.9 

8.6 

27.0 

2404,5 

8.9 

28.0 

2508.4 

9.3 

29.0 

2613.5 

9.7 

30.0 

2719.9 

10.2 

31.0 

2816.8 

10.6 

32.0 

2925.5 

10.9 

33.0 

3035.5 

11.3 

34.0 

3146.7 

11.7 

35.0 

3248.1 

12.3 

36.0 

3385.3 

12.7 

37.0 

3489.5 

13.0 

38.0 

3606.9 

13.4 

39,0 

3713,9 

13.7 

40.0 

3822.2 

14.3 

41.0 

3956.5 

14.7 

42.0 

4068.0 

14.9 

43.0 

4180.8 

15.4 

44.0 

4282.2 

15.7 

45.0 

4397.4 

16.1 

46.0 

4514.1 

16.5 

47,0 

4632.2 

16.8 

48.0 

4751.8 

17.3 

49.0 

4859.4 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

Mfl 

OG  f. 

OG  C 

990.2 

-7.2 

-9.4 

537,0 

-8,0 

-9.9 

575.0 

-8.3 

-8.9 

563.0 

-9.9 

-10.0 

951.0 

-11.8 

-11. L 

940.0 

-11.2 

-11. L 

926.0 

-5,5 

-5.>^ 

914.0 

-6.1 

-6.  I 

502.0 

-6.4 

-6.4 

891.0 

-7.2 

-7.2 

880.0 

-7,6 

-7.6 

866.0 

-8,2 

-8... 

855.0 

-9.4 

-9.4 

844.0 

-9.8 

-9.f 

833.0 

-9.6 

-9,6 

822.0 

-5.6 

-9,6 

809.0 

-9.4 

-9.4 

799.0 

-9.5 

-9,5 

788,0 

-9,5 

-9.5 

778.0 

-9.6 

-9.0 

767.0 

-10.2 

-10.: 

755.0 

-10.8 

-lO.f 

745.0 

-10,7 

-10,7 

735.0 

-11.2 

-11.2 

725.0 

-11.9 

-11.9 

715.0 

-12.2 

-12.2 

706.0 

-12.5 

-12.5 

696.0 

-13.8 

-13. r 

686.0 

-14.5 

-14. f 

676.0 

-15.0 

-15.1 

667.0 

-15,2 

-15,4 

655.0 

-15.8 

-16.1 

646.0 

-16.5 

— 1 6.  li 

636.0 

-16.8 

-17.; 

627.0 

-17,2 

-17,7 

618.0 

-17,9 

-18./ 

607.0 

-18.2 

-18.7 

598.0 

-19.1 

-19.7 

589,0 

-19.8 

-20,4 

581.0 

-20.7 

-21.4 

572.0 

-21.7 

-22.5 

563.0 

-22.6 

-23./ 

554.0 

-23.5 

-24. 

545.0 

-24.5 

-25.5 

STATICN  NO.  532 

PEORtAf  ILL 

6 FEBRUARY  1975 
548  GHT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

280.0 

6,7 

6.6 

291,5 

ll.O 

10.3 

291.5 

11.0 

10.3 

294.1 

H.3 

10.3 

300.9 

10,7 

9.2 

314.5 

9.8 

7.0 

329.6 

8.6 

4.3 

329.6 

7.7 

3,9 

327.0 

6.5 

3.5 

323.0 

5.9 

3,6 

315,7 

6.3 

4,4 

312.8 

7.6 

5.6 

315.7 

8.6 

6.0 

319,2 

9,1 

6.0 

319,5 

8,3 

5,4 

315.3 

8.2 

5.8 

310.8 

8,7 

6.6 

308.9 

9.0 

7.0 

310.9 

7.8 

5,9 

313.8 

8.4 

6.1 

309.7 

9.3 

7.2 

333.4 

10.5 

8.8 

299.6 

10.8 

9,4 

295.6 

10.7 

9.7 

290.3 

10.2 

9.6 

234.2 

9,8 

9,5 

276.5 

10.0 

9,9 

272.0 

10.5 

10.5 

270.3 

10.6 

10.6 

269.9 

10,0 

10.0 

271.1 

9.2 

9,2 

275.6 

8.6 

8.5 

279.6 

8.6 

8.5 

282.7 

8.7 

8.5 

286,4 

8.3 

8.0 

288.7 

8.1 

7.6 

292.0 

7.9 

7.3 

293.1 

3.1 

7.4 

293,6 

8.1 

7.5 

294.3 

8.1 

7.31 

294.6 

8.0 

7.3 

294,8 

7,9 

7,2 

295.1 

3.0 

7.2! 

295.5 

8.0 

7.2' 

296.3 

8.1 

7.2 

V CCMP 

POT  T 

E POT  ■ 

H/SEC 

DG  K 

OG  K 

-1.2 

266.9 

271.8 

-4,1 

266.3 

271.0 

-4.1 

267.0 

272.1 

-4.6 

266.3 

271.0 

-5,5 

265,3 

269,5 

-f  .9 

266.8 

271.3 

-7,4 

273,9 

281.0 

-6.7 

274.3 

281.2 

-5.5 

275.0 

281.9 

-4.7 

275.2 

281.8 

-4.5 

275,7 

282.2 

-'.2 

276.4 

282.7 

-6.2 

276.2 

282.0 

-6.9 

276,7 

282,4 

-6.3 

277.9 

203.8 

-5,8 

279.0 

285.0 

-'■.7 

280.6 

286.8 

-5.6 

281.4 

207.7 

-f.l 

287,5 

280.9 

-5.0 

203.4 

289.8 

-6.0 

283.9 

290.2 

-5.8 

284.6 

290.7 

-5.3 

285.8 

292.1 

-4.6 

286.3 

292.4 

-3.5 

286.6 

292.5 

-2.4 

287.5 

2"3.3 

-1.  1 

?88.2 

294.0 

-0.4 

287.9 

293.3 

-O.l 

288.3 

293.5 

0.0 

288.9 

29  3,9 

-0.2 

289,9 

294.8 

-0.0 

290.6 

295.4 

-1.4 

290.9 

295.5 

-1.9 

291,9 

296.5 

-2.4 

292.6 

297.1 

~i  .6 

293.1 

297.3 

-2.9 

294.3 

298.5 

-?.2 

294.4 

298,4 

-3.3 

294.9 

290.7 

-3.3 

294.9 

298.5 

-3.3 

295.1 

298.4 

-5.3 

295.4 

298.5 

-';.4 

295.6 

298.5 

-.5 

295.9 

298.6 

-3.6 

296.2 

298.7 

156  24 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

POT 

KM 

1.9 

84.0 

0.0 

1.8 

86.1 

0.3 

2.0 

95.3 

0.3 

1.8 

99.1 

0.5 

1* *•6 

100.2 

0.7 

1.7 

100.3 

1.0 

2.7 

102.5 

1.2 

2.6 

102.4 

1.4 

2.6 

102.4 

1.6 

2.5 

102.3 

1.7 

2.5 

102.2 

1.9 

2.4 

102.1 

2.1 

2.2 

102.0 

2.3 

2.2 

101.9 

2,5 

2.2 

101.9 

2.7 

2.2 

101.9 

2.8 

2.3 

101.7 

3.0 

2.3 

101.7 

3,3 

2.4 

102.0 

3,5 

2.4 

101.6 

3.7 

2.3 

101.3 

3.9 

2.2 

101.2 

4.2 

2.3 

101.2 

4.4 

2.2 

100.8 

4.6 

2.1 

100.7 

4.9 

2.1 

100.7 

5.  1 

2.1 

100.6 

5.3 

1.9 

99.9 

5.5 

1.8 

99.5 

5.7 

1.7 

98,9 

5,9 

1.7 

98.4 

6.1 

1.7 

98.0 

6.3 

1.6 

97.7 

6.5 

1.6 

97.4 

6.7 

1.5 

96.9 

6.9 

1.4 

96.1 

7.0 

1.4 

95.8 

7.3 

1.3 

95.5 

7.5 

1.3 

95.0 

7.6 

1.2 

94.2 

7.8 

1.1 

93.2 

B.O 

1.0 

92.9 

8.2 

0.9 

91.6 

8.4 

0.9 

91.2 

8.5 

0.8 

90.5 

8.7 

537.0  -25.3  -26.4 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BLtN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 


1106 


0 

AZ 

DG 

0. 

110. 

110. 

111. 

112. 

115. 

122. 

126. 

128. 

130. 

131. 

m. 

131. 

132. 

132. 

133. 
133. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
131. 
130. 
129. 
128. 
126. 
125. 
123. 
122. 
121. 
120. 
120. 
119. 
119. 
119. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 
118. 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

17.6 

50.0 

4968.3 

529.0 

-25.9 

18.1 

51.0 

5106.2 

519,0 

-27.1 

18.5 

52.0 

5217.9 

511.0 

-28.4 

18.9 

53.0 

5330.9 

503.0 

-29.4 

19.4 

54.0 

5445.2 

495.0 

-30.2 

19.7 

55.0 

5560.9 

487.0 

-31.2 

20.4 

56.0 

5707.6 

477.0 

-32.4 

20.8 

57.0 

5811.7 

470.0 

-33.5 

21.3 

58.0 

5932.0 

462.0 

-34.5 

21.7 

59,0 

6053.9 

454.0 

-35.3 

22.1 

60.0 

6161.9 

447.0 

-36.3 

22.5 

61.0 

6271.2 

440.0 

-37.3 

23.0 

62.0 

6357.7 

432.0 

-38.4 

23.5 

63.0 

6509.8 

425.0 

-39.2 

23.8 

64.0 

6623.3 

418.0 

-40.5 

24.4 

65.0 

6738.2 

411.0 

-41.4 

24.8 

66.0 

6888.2 

402.0 

-42.3 

25.4 

67.0 

7006.7 

395.0 

-43.5 

25.7 

68.0 

7109.4 

389.0 

-44.5 

26.2 

69.0 

7230.6 

382.0 

-45.8 

26.5 

70.0 

7353.6 

375.0 

-46.4 

27.2 

71.0 

7496.4 

36  7.0 

-47.8 

27.5 

72.0 

7604.9 

361.0 

-49.0 

28.0 

73.0 

7733.2 

354.0 

-49.9 

28.5 

74.0 

7844.7 

348.0 

-50.8 

29.0 

75.0 

7976.7 

341.0 

-52.2 

29.4 

76.0 

8091.3 

335.0 

-53.2 

29.9 

77.0 

8207.5 

329.0 

-54.1 

30.4 

78.0 

8325.2 

323.0 

-55.4 

30.8 

79.0 

8444.4 

317.0 

-56.  7 

31.4 

80.0 

8565.5 

311.0 

-57.1 

32.1 

81.0 

8709.6 

304.0 

-57.1 

32.7 

82.0 

8835.7 

298.0 

-57.2 

33.1 

83.0 

8964.1 

292.0 

-57.9 

33.6 

84.0 

90 72.8 

237.0 

-58.6 

34.2 

85.0 

9205.5 

281.0 

-59.0 

34.7 

86.0 

9363.8 

274.0 

-58.8 

35.3 

87.0 

9479.5 

269.0 

-58.8 

35.8 

68.0 

9597.3 

264.0 

-58.6 

36.3 

89.0 

9741.8 

258.0 

-58.4 

36.8 

90.0 

9865.1 

253.0 

-57.9 

37,4 

91.0 

9991.1 

248.0 

-57,1 

37.8 

92.0 

10120.6 

243.0 

-55.4 

38.4 

93.0 

10253.2 

238.0 

-55.3 

39.0 

94.0 

10388.8 

233.0 

-55.1 

STATtCM  NO,  532 
PEORIA,  ILt  , 

6 FEBRUARY  1975  I 
548  GMT 


DEW  P» 

DIR 

SPEED 

U COVP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/S  EC 

M/SEC; 

M/SEC 

-27. c 

296.8 

8.1 

7.2 

-3,6 

-28.* **. 

297.4 

8.0 

7.1 

-3.7 

-29.'- 

297.8 

7.9 

7.0i 

1 -3.7 

-30.*-' 

297.9 

7.7 

6.8 

-3.6 

-31. P 

297.9 

7,5 

6,6 

-'>.5 

-33.0 

297.9 

7,4 

6.5 

1 --3.4 

-34.3 

298.1 

7.4 

6.5 

-3.5 

-35.  t. 

293.8 

7.7 

6.8 

-'1.7 

-36. C 

299.6 

3.3 

7,2 

-4.1 

-37.' 

299.3 

8.8 

7,6 

-4,3 

-38. c 

298.4 

9.1 

8.0 

-4.3 

-40.0 

297.3 

9.1 

8.1 

-4.2 

-41.3 

297.5 

8,6 

7.6 

-4,0 

-42.1 

297.4 

8.3 

7.4| 

-?.8 

99. 

295.6 

8.4 

7.6| 

-3.6 

99. C 

290.7 

8.8 

8.2l 

' -3.1 

99.  «■ 

287.0 

9,1 

8.7i 

-2.7 

99.0 

281,2 

10.0 

9.8 

-..9 

99.9 

278.7 

10.7 

10.5 

-:.6 

99.9 

275.9 

11.6 

11.5* 

-:.2 

99.  V 

275.0 

11.9 

11.8 

-1,0 

99.  ‘ 

274.2 

11.0 

11.0' 

' -0.8 

99.'^’ 

273.7 

10.5 

10.5 

-0.7 

99. «• 

272.0 

10.2 

10. 2i 

-0.4 

99,0 

269,9 

10,4 

10,4' 

C.O 

99.9 

269.0 

10.5 

10.5 

r.4 

99.9 

267.1 

10.3 

10.3 

G.5 

99.9 

266.7 

10.0 

10.0 

0.6 

99.9 

266.5 

10.0 

9.9 

0.6 

99.'^ 

266.2 

10.5 

10.5 

0.7 

99. •• 

265.9 

11.7 

11.7 

0.8 

99.0 

265,7 

12.2 

12,2 

0.9 

99.9 

263.0 

U.3 

11.2 

1.4 

99.9 

258.7 

10.8 

10.6 

2.1 

99.9 

253.9 

11.4 

11.0' 

3.2 

99.9 

253.9 

13.6 

13.0 

3.8 

99.':- 

254.8 

15,2 

14.6 

•<»0 

99.0 

253,5 

16.2 

15.5 

4.6 

99.0 

251.9 

16.7 

15.9 

F.2 

99.9 

252.8 

17.6 

16.8 

5.2 

99.9 

255,6 

19,0 

18.4 

4.7 

99.9 

257.7 

20  .4 

19.9, 

4.4 

99.9 

257.4 

20.7 

20.3 

4.5 

99.0 

256.5 

21.4 

20.  B 

r.o 

99.9 

254.8 

22.9 

22.^ 

6.0 

156  24.  0 


POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

OG  K 

OG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

296.7 

299,0 

0.8 

89.0 

8,9 

IIB. 

296.8 

299,0 

0.7 

88.3 

9.1 

118. 

296.5 

298,5 

0.6 

87.2 

9.3 

118. 

296.8 

298,5 

0.6 

86.0 

9.5 

118. 

297,1 

298,8 

0,5 

85.4 

9.7 

118. 

297,2 

298,8 

0,5 

84.0 

9.9 

118. 

297.5 

298.9 

0.4 

82.9 

10.2 

118. 

297.4 

29  8.7 

0.4 

81.3 

10.3 

118. 

297,6 

298,7 

0.3 

79.8 

10.6 

118. 

298.1 

299.1 

0.3 

78.4 

10.8 

118. 

298.2 

299.2 

0.3 

76.6 

11. 0 

118. 

298.2 

299.0 

0.3 

75.6 

11.2 

118. 

298,4 

299,1 

0.2 

74,1 

11.5 

118. 

298.7 

299.5 

0.2 

73.9 

11.7 

118. 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

11.9 

118. 

298.8 

999.9 

99,9 

999.9 

12.2 

118. 

299,6 

999,9 

99,9 

999,9 

12.4 

118. 

299.5 

999,9 

99.9 

999.9 

12.7 

117. 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

12.9 

117. 

299.4 

999,9 

99,9 

999,9 

13.2 

117. 

300.2 

999,9 

99.9 

999,9 

13.  5 

116. 

300.1 

999.9 

99,9 

999.9 

13.9 

115. 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

14.1 

115. 

300.4 

999.9 

99,9 

999,9 

14.4 

115. 

300.7 

999,9 

99,9 

999,9 

14.6 

114. 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

14.9 

114. 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.2 

113. 

301.0 

999,9 

99,9 

999,9 

15.4 

113. 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.7 

112. 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

15.9 

112. 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.3 

111. 

303.8 

999.9 

99,9 

999,9 

16.7 

111. 

305.3 

999.9 

99,9 

999.9 

17,2 

110. 

306.1 

999.9 

99.9 

999.9 

17.4 

110. 

306.6 

999.9 

99.5 

999.9 

17,6 

109. 

308.0 

99  9,9 

99,9 

999,9 

18.0 

108, 

310.4 

'•>99,9 

99,9 

999.9 

18.3 

107. 

312.1 

995^9 

99,9 

999.9 

18.8 

107, 

314.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.2 

106. 

316.3 

999,9 

99.9 

999,9 

19.6 

105, 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.  1 

104. 

322.0 

999.9 

99,9 

999.9 

20.8 

103. 

326.3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.2 

103. 

328.5 

999,9 

99.9 

999,9 

21.9 

102. 

330.8 

999,9 

99.9 

999.9 

22.6 

101. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI<  6 OEG 


STATION  NO.  532 
PEOBfA.  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

548  GMT  156  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIR 

SPEED 

U COM  ' 

' V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

39,6 

95.0 

10527.3 

228.0 

-55.1 

99.9 

252.0 

24.3 

23.1)  T.5 

332.8 

999,9 

99,9 

999.9 

23.4 

100. 

40.3 

96.0 

10698.0 

222.0 

-54,3 

99.  V 

249,9 

24.5 

23.1 

£,.4 

336.6 

999,9 

99,9 

999.9 

24.3 

99. 

40.8 

97.0 

10814.5 

218.0 

-54.3 

99. «y 

250.3 

24.4 

23. G 

i F.2 

338,4 

999,9 

99,9 

999.9 

24.9 

98. 

41.4 

98.0 

10963.5 

213.0 

-53.6 

99,' 

252.7 

24.9 

23.8 

1 7.4 

341.6 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

97, 

41.8 

99.0 

11116.2 

208.0 

-53.6 

99.'^ 

254.0 

25.1 

24.1 

j 6,9 

344.0 

999,9 

99,9 

999,9 

26.3 

96. 

42.5 

100.0 

11241.1 

204,0 

-53.6 

99, 

255,2 

25.0 

24.2 

1 6.4 

345,9 

999,9 

99.9 

999.9 

27.3 

96. 

43.2 

101.0 

11432.9 

198.0 

-54.0 

99.9 

256.1 

26.6 

25. B 

i . 6.4 

348.3 

999,9 

99.9 

999.9 

28.2 

95. 

43.7 

102.0 

11563.8 

194.0 

-54.6 

99.9 

255.4 

27.3 

26.4 

» 0.9 

349.3 

999.9 

99,9 

999.9 

29,1 

94. 

44.3 

103.0 

11697.1 

190,0 

-54.6 

99,9 

253,5 

26.8 

25.  ' 

‘ 7.6 

351.4 

999,9 

99,9 

999,9 

30.0 

94. 

44.8 

104.0 

11833.1 

186.0 

-55.3 

99.9 

252.5 

26.4 

25.2 

j 7.9 

352.5 

999,9 

99.9 

999.9 

30.7 

93. 

45.5 

105.0 

12007.3 

181.0 

-54.6 

99.  > 

251.2 

26.7 

25.  1 

3.6 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

93. 

46.0 

106.0 

12114.4 

178.0 

-54.3 

99,' 

248.6 

27,2 

25,  ( 

9,9 

358.6 

999,9 

99,9 

999,9 

32.4 

92. 

46.6 

107.0 

12296.6 

173.0 

-55,3 

99,0 

244,4 

27.4 

24.  ' 

^ 11.8 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.5 

91, 

47.2 

108.0 

12446.1 

169.0 

-54.9 

99.9 

243.7 

28.3 

25.4 

1 12.5 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.2 

90. 

47.8 

109.0 

12599.5 

165.0 

-54.0 

99.9 

246.8 

29.8 

27. '< 

1 U.7 

367.0 

999.9 

99.9 

999,9 

35.2 

90. 

48.4 

110.0 

12717.2 

162.0 

-54,6 

99,9 

248.3 

29,5 

27.4 

1 10,9 

367.8 

999,9 

99,9 

999.9 

36.3 

89. 

49.1 

111.0 

12918,1 

157,0 

-54,0 

99, 'J 

246,5 

27,7 

25,4 

IJ.,0 

372.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.4 

88. 

49.8 

112.0 

13083.9 

153.0 

-53.8 

99.  -J 

246.6 

29.8 

27.4 

11.8 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

88. 

50.4 

113.0 

13254.2 

149.0 

-53.6 

99.0 

248,0 

31.9 

29.6 

H.9 

378.4 

999,9 

99.9 

999,9 

39,6 

87. 

51.0 

114.0 

13335.0 

146.0 

-53,6 

99,0 

243.9 

30,9 

26.' 

1..2 

380.6 

999,9 

99,9 

999,9 

40.6 

87, 

51.5 

115.0 

13563.6 

142.0 

-53.6 

99.9 

247.8 

29.7 

27.*. 

11.2 

383.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

86. 

52.5 

116.0 

13747.2 

138.0 

-53.8 

99.9 

246.7 

33.1 

30.  ( 

13.1 

386.5 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

8 5. 

53.2 

117.0 

13888.7 

135,0 

-52.8 

99.9 

249.0 

32.8 

30.  1 

11.7 

390,6 

999,9 

99.9 

999,9 

44.6 

85. 

53.8 

118.0 

14083.0 

131.0 

-52.4 

99,9 

252.  1 

32,0 

30.  I 

9.8 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

84. 

54.4 

119.0 

14232.9 

128.0 

-52.2 

99.  > 

254.3 

• 30.7 

29. 

8.3 

397.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

84. 

54.9 

120.0 

14386.3 

125.0 

-52.4 

99.0 

255.6 

29.3 

28. 

7.3 

400.2 

999,9 

99.9 

999.9 

47.7 

84. 

55.5 

121.0 

14543.2 

122.0 

-53.0 

99,0 

257,4 

29,4 

28. 

* ii  . 4 

401.8 

999,9 

99,9 

999,9 

48.6 

84. 

56.1 

122.0 

14703.6 

119.0 

-53.5 

99.0 

257.6 

29.0 

28. 

1 6.2 

403.8 

999,9 

99.9 

999.9 

49.9 

84. 

56.8 

123.0 

14923.5 

115.0 

-53.6 

99.9 

254.4 

26.4 

25. 

7.1 

407.5 

999,9 

99.9 

999.9 

51.0 

84. 

57.5 

124.0 

15036.2 

113.0 

-54.0 

99.9 

249.2 

26.5 

24.  ( 

1 9.4 

408.9 

999,9 

99,9 

999,9 

51.9 

83, 

58.2 

125.0 

15267.5 

109.0 

-54.1 

99.9 

245.0 

26,9 

24. 

i 11.4 

412.9 

999.9 

99,9 

999,9 

53.1 

83. 

59.0 

126.0 

15446.0 

106.0 

-55.6 

99.  J 

242.3 

23.8 

21. 

> 11. 1 

413.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

83. 

59.8 

127.0 

15628.8 

103.0 

-55.9 

99.'^ 

247.5 

25.4 

23. 

1 9.7 

416.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

82. 

60.4 

128.0 

15816.3 

100.0 

-57.2 

99,0 

252.8 

27.2 

26. 

1 1.0 

417.1 

999,9 

99.9 

999,9 

56,3 

82. 

61.0 

129.0 

15943.8 

98.0 

-58.3 

99,0 

255,6 

26,2 

25. 

1 5.5 

417.6 

999.9 

99,9 

999.9 

57.2 

82. 

61.7 

130.0 

16139.2 

95.0 

-58.8 

99.9 

254.9 

23.2 

22. 

6.0 

420,3 

999.9 

99,9 

999,9 

58.3 

82. 

62.5 

131.0 

16340.7 

92.0 

-58.8 

99.9 

256.7 

19.7 

19. 

4.5 

424.2 

999,9 

99,9 

999.9 

59,5 

82. 

63.4 

132.0 

16549.9 

. 89.0 

-56,7 

99.9 

259,3 

19.1 

18. 

! 3.5 

432.3 

999,9 

99,9 

999,9 

60.2 

82. 

64.1 

133.0 

16693.8 

87,0 

-57,2 

99,9 

255,1 

21.9 

21. 

5.6 

434.1 

999.9 

99.9 

999,9 

61.2 

82. 

64.8 

134.0 

16914.9 

84.0 

-58.8 

99.  J 

246.6 

22.1 

20. 

0.8 

435.3 

999,9 

99.9 

999.9 

62.2 

81. 

65.5 

135.0 

17066.2 

82.0 

-59.0 

99.'^ 

238.7 

21.7 

18.1 

. l':.3 

438.0 

999.9 

99.9 

999,9 

62.9 

81. 

66.4 

136.0 

17299.6 

79,0 

-59.7 

99,0 

245.8 

27,9 

25.- 

t l’,4 

441.2 

999,9 

99,9 

999,9 

64.  1 

81. 

67.3 

137.0 

17541.8 

76,0 

-59.5 

99.9 

253.1 

30.6 

29. i 

1 B.9 

446.5 

999.9 

99,9 

999.9 

65.8 

80. 

68.1 

138.0 

17708.5 

74.0 

-60.0 

99.9 

259.1 

30.8 

30.1 

1 5,8 

448.8 

999,9 

99,9 

999.9 

67.2 

80. 

69.0 

139.0 

17966.8 

71.0 

-60,2 

99,9 

267,3 

26.4 

26.4 

> 1. 3 

453.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

80. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


lies 


STATION  NO,  532 
PEORlAt  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

548  GMT  156  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S  EC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

69.9 

140.0 

18236.0 

68.0 

-60.4 

99.  J 

270.8 

22.3 

22.3 

-'1.3 

459.0 

999.9 

99,9 

999.9 

70.0 

81. 

70,8 

141.0 

18421.9 

66.0 

-60.7 

99.  > 

268.0 

19,8 

19.8 

0.7 

462.2 

999,9 

99.9 

999.9 

71.3 

81. 

71.8 

142.0 

18711.4 

63.0 

-60.7 

99. T 

260.0 

16.4 

16.1 

2.9 

468.4 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

81. 

72.8 

143.0 

18912.0 

61,0 

-60,9 

99. n 

261.9 

21.5 

21.3 

3.0 

472.3 

909,9 

99.9 

999.9 

73.2 

81. 

73.7 

144.0 

19224.5 

58.0 

-62.4 

99.9 

261.0 

21  .6 

21.4 

-.1 

475.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.8 

81. 

74.7 

145.0 

19441.1 

56.0 

-62.4 

99.9 

259.5 

15.3 

15.1 

?.8 

480.7 

999.9 

99,9 

999.9 

75.7 

SI. 

75.7 

146.0 

19665.4 

54.0 

-62,8 

99.9 

254.8 

17.4 

16.8 

4,6 

484.8 

999.9 

99,9 

999.9 

76.6 

81. 

76.8 

147,0 

20016.6 

51.0 

-64.  1 

99.  y 

253.8 

24.7 

23.7 

6.9 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

81. 

77.8 

148.0 

20262.4 

49.0 

-62.6 

99.  > 

257.8 

27.0 

26.4 

5.7 

498.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.7 

80. 

78.8 

149.0 

20518.6 

47.0 

-64.1 

99.9 

264.7 

23.8 

23.7 

2.2 

501.3 

999.9 

99.9 

999.9 

81.0 

80. 

79.8 

150.0 

20784,9 

45.0 

-64,1 

99,9 

270.3 

26.1 

26.  ( 

-1.1 

507,5 

999,9 

99,9 

999.9 

82.6 

81. 

81.0 

151.0 

21063.8 

43.0 

-63.3 

99.9 

271.2 

23.1 

23.  ( 

-3.5 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.3 

81. 

82.2 

152.0 

21507.4 

40.0 

-64.1 

99.9 

267.3 

20.5 

20.6 

1.0 

524.9 

999.9 

99.9 

999.9 

86.0 

81. 

83.6 

153.0 

21821.4 

38.0 

-64.3 

99.9 

269.2 

17.8 

17.$ 

0.2 

532.2 

999,9 

99,9 

999,9 

87.3 

81. 

86.6 

154.0 

22153.0 

36.0 

-63.3 

99,9 

274.6 

17,7 

17.6 

-1.4 

543.0 

999.9 

99.9 

999,9 

88.5 

81. 

86.0 

155.0 

22503,5 

34.0 

-64.3 

99.  J 

273.6 

16.5 

16.6 

-..0 

549,4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

81. 

87.5 

156.0 

22873.1 

32.0 

-65.7 

99.9 

264.9 

17.2 

17. i 

1.5 

555.3 

999,9 

99.9 

999.9 

91,4 

82. 

88.9 

157.0 

23263.2 

30.0 

-67,9 

99,9 

267.3 

18,7 

18.  7 

0,9 

559,4 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

82. 

90.3 

158.0 

23677.5 

28.0 

-68,4 

99.9 

265.3 

21.2 

21. i 

1.7 

569.4 

999.9 

99,9 

999.9 

94.5 

82. 

91.9 

159.0 

24123.2 

26.0 

-67.3 

99.9 

277,6 

20.9 

20.  ( 

-2.8 

584.6 

999.9 

99,9 

999.9 

96.9 

82. 

93.7 

160.0 

24607.2 

24.0 

-66.1 

99,9 

999,9 

99,9 

99.1 

99,9 

601.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1109 


STATION  NO,  532 
PEORIA,  ILL 


6 FPBRIIARY  W75 

1115  6NT  14A  «5.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OSH  PT 

OIR 

SPEED 

U COMC 

- V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

, M/SEC 

nr,  K 

DG  K 

GM/KG 

RCT 

KM 

PG 

0.0 

5.9 

200.0 

990.7 

-9.9 

-12.7 

280.0 

5.1 

5. » -0,9 

266,6 

268.9 

1,5 

77.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

268.1 

982.0 

-10.6 

-11,9 

290.7 

11.9 

10.4  -5.0 

269,2 

26  8.1 

1.6 

89.5 

0.2 

111. 

0.5 

7.0 

378.9 

968.0 

-11.6 

-12.6 

290.7 

11.9 

10.4  -%.0 

269.2 

268.1 

1.5 

92.6 

0.2 

111. 

0.9 

8.0 

973.9 

956.0 

-12.9 

-12.  J 

299.0 

10.5 

9.  ( 

• -9.3 

269.3 

268.1 

1.5 

96,5 

0,5 

111. 

1.9 

9.0 

578.9 

993.0 

-13.3 

-13.3 

300.3 

10.3 

8.  1 

1 -5.2 

269.5 

268.2 

1.5 

101. 1 

0.8 

116. 

1.8 

10.0 

675.9 

931.0 

-13.6 

-13.5 

307.6 

11.1 

8.1 

1 -6.8 

265.1 

268.9 

1.9 

101. 0 

t.O 

116. 

2.1 

ll.O 

809,5 

915.0 

-7.3 

-7,3 

312.8 

11.9 

8.  ) 

1 -7,7 

273.0 

279,2 

2.9 

101.9 

1.2 

118. 

2.9 

12.0 

912.9 

903.0 

-7.3 

-7.3 

318,5 

10,9 

6.i 

1 -7,8 

279.0 

280.9 

2.9 

101.9 

1.9 

121. 

2.9 

13.0 

1016.6 

891.0 

-7.6 

-7.6 

319.9 

9.5 

6.1 

-7.3 

279.7 

281.1 

2.9 

101.8 

1.7 

126. 

3.2 

19.0 

1122.2 

879.0 

-8.1 

-8.1 

317.7 

9.9 

6.7 

’ -^,3 

275,3 

281.5 

2.9 

101.8 

1.9 

126. 

3.5 

15.0 

1228.9 

867.0 

-8.7 

-8,7 

315.1 

10.8 

7,6 

. -7.6 

275,8 

281.8 

2,3 

101.7 

2.0 

127, 

3.9 

16.0 

1369.1 

852,0 

-9.5 

-9.5 

312,3 

10.9 

8.0 

1 -7.3 

276.2 

282.0 

2.2 

101.6 

2.3 

127. 

9.2 

17.0 

1973.6 

890.0 

-10.1 

-10.1 

313.0 

10.9 

7.« 

, -/.I 

276.7 

282.3 

2.1 

101.5 

2.5 

128. 

9.6 

18.0 

1589.7 

828.0 

-9.8 

-9.3 

317.3 

9.9 

6.1 

^ — v>.9 

278.2 

289.0 

2.2 

101.5 

2.7 

126. 

5.0 

19.0 

1688.0 

817.0 

-9,7 

-9.7 

326.8 

8.6 

9.  4 

' -’.2 

279,9 

285.6 

2.2 

101.6 

2.9 

129. 

5.9 

20.0 

1792.7 

806.0 

-9.8 

-9.8 

329.2 

9.3 

9. 

1 -8.0 

280.3 

286.6 

2.2 

101.5 

3.1 

131. 

5.9 

21.0 

1937.6 

791.0 

-10.7 

-10.7 

327.9 

9.9 

5. 

1 -8.9 

280.9 

286.7 

2.1 

101.9 

3.9 

132. 

6.2 

22.0 

2095.2 

780.0 

-11.9 

-11.9 

327.6 

9.5 

5. 

1 -8.0 

281.2 

286.8 

2.0 

lOt.3 

3.6 

133. 

6.6 

23.0 

2159.0 

769,0 

-12,3 

-12.3 

327,9 

9,1 

9. 

1 -7,6 

281.9 

286.7 

1.9 

101.2 

3.8 

136. 

7.0 

29.0 

2269.1 

758,0 

-12.8 

-12.3 

325.8 

10.6 

5. 

t -8,7 

282.0 

287.1 

1.9 

101.1 

9.0 

139. 

7.3 

25.0 

2375.9 

797.0 

-12.0 

-12.0 

329.9 

10.9 

6. 

1 '8.9 

289.1 

209.7 

2.0 

101.2 

9.2 

135. 

7.8 

26.0 

2520.8 

733.0 

-12.1 

-12.1 

321.5 

11. 1 

6.  1 

1 -8.7 

285.5 

291.2 

2.1 

100.9 

9,6 

136. 

8.2 

27.0 

2625.8 

723.0 

-12.8 

-12.8 

318.9 

11.1 

7. 

-0,3 

285.8 

291.3 

2.0 

100.0 

9.8 

136. 

8.6 

28.0 

2792.6 

712.0 

-13.7 

-13.7 

315,1 

11.2 

7. 

-8.0 

286.1 

291.6 

1.9 

100.9 

5.1 

136. 

8.9 

29.0 

2850.1 

702.0 

-19.1 

-19.1 

313.1 

11.5 

8. 

1 -7.8 

286.8 

292.0 

1.8 

99.8 

5.3 

136. 

9.2 

30.0 

2969.9 

691.0 

-15.0 

-15. i 

311.3 

11.5 

8. 

1 -7.6 

237.2 

29  2.0 

1.7 

90i9 

5.5 

136. 

9.6 

31.0 

3080.1 

681.0 

-15.0 

-16.0 

308,9 

11.3 

B. 

1 -7.1 

287.9 

292.0 

1.6 

90,3 

5.8 

135. 

9,9 

32.0 

3191.5 

671.0 

-16.7 

-17.3 

306.7 

10.9 

8. 

\ -i.5 

287.6 

291.8 

1.5 

97.9 

6.0 

135. 

10.9 

33.0 

3309.5 

661.0 

-16.3 

-16.5 

302.9 

10.3 

8. 

! —8,6 

209.3 

293.8 

1.6 

97.9 

6.3 

135. 

10.8 

39.0 

3919.2 

651.0 

-16.7 

-17.1 

300.5 

9.9 

8. 

1 -5.0 

290.1 

29  9.5 

1.5 

97,9 

6.6 

139. 

11.1 

35.0 

3535.9 

691.0 

-17,6 

-17.9 

209.8 

9.6 

8. 

1 -9.6 

290.9 

299.6 

1.9 

96.8 

6.7 

139. 

11.6 

36.0 

3676.8 

629.0 

-18.1 

-18,5 

295.9 

9.5 

8. 

( -9,  1 

291.3 

295.9 

1.6 

96.3 

7.0 

133, 

12.0 

37.0 

3796.9 

619.0 

-18.9 

-19.9 

292.0 

9.7 

9. 

( -3.6 

291.7 

295.6 

1.3 

95.8 

7.2 

133. 

12.9 

36.0 

3917.7 

609.0 

-19.5 

-20.0 

283.6 

10.9 

9, 

1 *3.3 

292.5 

296.2 

1.3 

95,3 

7.9 

132. 

12.8 

39.0 

9028,2 

600.0 

-20,5 

-21.2 

286.2 

11.0 

10, 

1 *3.1 

292.5 

295.9 

1.2 

99.0 

7,6 

131. 

13.2 

90.0 

9139.9 

591.0 

-21.2 

-29,7 

289,0 

11.6 

11. 

1 -2.8 

292.9 

295.5 

0.9 

73.3 

7.9 

130. 

13.7 

91.0 

9291.1 

579.0 

-22.3 

-27.3 

281.5 

12.2 

11. 

( -2.9 

293.9 

295.9 

0.7 

60.9 

8.2 

129. 

19.1 

92.0 

9906.0 

570.0 

-23.1 

-28.2 

279.3 

12.5 

12. 

f -2.0 

293.8 

295,8 

0,7 

62.8 

8,5 

128. 

19.9 

93.0 

9522,5 

561.0 

-23.9 

-28,0 

277,5 

12.6 

12.1  -1.6 

299,2 

296.1 

0.6 

63.2 

8,7 

127. 

19.8 

99.0 

9690 .9 

552.0 

-29.9 

-29.3 

275.3 

12.7 

12.  i 

1 -1.2 

299.3 

296.1 

0.6 

63.3 

9,0 

126. 

15.2 

95.0 

9759.8 

593.0 

-25.6 

-29.9 

273.6 

13.0 

12.  < 

I -7,8 

299,9 

296.7 

0.6 

66.6 

9.2 

125. 

15.5 

96.0 

9867.3 

535.0 

-26.5 

-30.6 

272.9 

13.9 

13.  1 

1 -7,7 

295.0 

296.7 

0.6 

67.9 

9.9 

125. 

15.9 

97.0 

9989.7 

526.0 

-27.9 

-32.  1 

271,9 

19.1 

19.  If  -0,5 

295.3 

296.9 

0.5 

69.1 

9.7 

126. 

16.3 

98.0 

5113.7 

517.0 

-28.2 

-33.1 

270.9 

19.9 

19.  1 

1 -O.l 

295.9 

297.3 

0.6 

62.3 

10.0 

123. 

16.5 

99.0 

5225.9 

509.0 

-29,2 

-39.0 

269.6 

19.9 

19,5 

) J.l 

295.9 

297,2 

0.6 

63.0 

10.2 

122. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  I 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA’4  6 OEG  t 
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532 


STATICN  NO. 

Pew  1 4#  ILL 

6 F6BRU4RY  1975 

1115  GMT  144  45.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COM* *• 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

P/SEC 

M/SFf. 

M/SEC 

TG  R 

OG  K 

GH/tfG 

PCT 

KM 

DG 

16.9 

50.0 

5330.4 

501.0 

-30.1 

-34.7 

263.8 

14  .0 

14.  • 

0.3 

296.1 

Z’n*’* 

0.4 

63.7 

10.4 

121. 

17.3 

51.0 

5481.6 

491.0 

-31.4 

-35.8 

268.7 

13.9 

13.  » 

0.3 

296,2 

297,4 

0.4 

64.6 

10.7 

120. 

ir.T 

52.0 

5597.7 

483.0 

-32.5 

-36.5 

268.3 

14.0 

14.  • 

0.4 

296.4 

297.5 

0.3 

66.6 

11. 0 

119. 

IB.O 

53.0 

5715,2 

475,0 

-33.6 

-37.6 

267.6 

14.2 

14.2 

0.6 

296.3 

29  7.3 

0.3 

66.8 

11.2 

118. 

18.4 

54.0 

5834.1 

467.0 

-34.7 

-38.7 

265.7 

14.2 

14. 2‘ 

1.1 

296.5 

297.4 

0.3 

66.1 

11.5 

118. 

18.8 

55.0 

5969.7 

453.0 

-35.7 

-39.3 

264.5 

14.3 

14.2^ 

1.4 

296.8 

29  7,6 

0,3 

65.8 

11.8 

117. 

19.2 

56.0 

6107.5 

449.0 

-36,  8 

-40.  B 

264.2 

14.4 

14.  4i 

1.5 

297.2 

297.9 

0,2 

65.5 

12.  1 

116. 

19.6 

57.0 

6216.0 

442.0 

-38.1 

-4  2.  1 

264.7 

14.7 

14. 7j 

1.4 

296.8 

297.5 

0.2 

65.5 

12.4 

115. 

20.0 

58.0 

6341.4 

434.0 

-39.3 

-43.1 

265.4 

15.0 

14.91 

1.2 

296.9 

?9  7.5 

0.2 

66.5 

12.7 

114. 

20.3 

59.0 

6468.6 

426.0 

-40.4 

99.9 

265.4 

15.0 

14. 9i 

1.2 

297.2 

999.9 

99,  9‘ 

999,9 

12.9 

113. 

20.8 

60.0 

6581.3 

419,0 

-41.4 

99.9 

264.5 

15.0 

14.9' 

1.4 

297.2 

999,9 

99.9 

999,9 

13.3 

113. 

21.2 

61.0 

6695.3 

412.0 

-42.6 

99.9 

263.4 

15.1 

15. Ol 

1.7 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

13.6 

112. 

21.6 

62.0 

6810.8 

405.0 

-43.6 

99.  9 

262.5 

15.3 

15. 2f 

2.0 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

14.0 

111. 

22.0 

63.0 

6927.7 

398.0 

-44.8 

99.9 

261.9 

15.3 

15.21 

2.1 

297.2 

999,9 

99,9 

999,9 

14.3 

110. 

22.4 

64.0 

7046.1 

391,0 

-45.8 

99.9 

261.4 

15.0 

14.9! 

2.3 

297,4 

999,9 

99.9 

999.9 

14.6 

110. 

22.8 

65.0 

7166.2 

384.0 

-46.8 

99.9 

260.8 

14.9 

14.7- 

2.4 

297,7 

999.9 

99.9 

999.9 

14.9 

109, 

23.3 

66.0 

7322.9 

375.0 

-48.2 

99.9 

260.3 

14.8 

14.61 

2.5 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.3 

108. 

23.7 

67.0 

7429.0 

369.0 

-49,0 

99.9 

260.2 

14.3 

14.6' 

2.5 

298,1 

999,9 

99,9 

999.9 

15.6 

108. 

24.1 

68.0 

7554.4 

362.0 

-50,2 

99.9 

260,3 

14.3 

14.6! 

2.5 

298,1 

999,9 

99,9 

999.9 

15,9 

107, 

24.5 

69.0 

7681.7 

355.0 

-51.1 

99.9 

260.6 

14.7 

14.5 

2.4 

298,6 

999.9 

99,9 

959.9 

16.3 

107. 

24.9 

70.0 

7792.3 

349.0 

-52,0 

99.9 

261.8 

14.7 

14.5 

2.1 

298.9 

999,9 

99.9 

999,9 

16.6 

106. 

25.4 

71.0 

7942.0 

341.0 

-53.5 

99,9 

265.0 

14.6 

14.  6 

1.3 

298.8 

999.9 

99,9 

999,9 

17,0 

105. 

25.8 

72.0 

8056.0 

335.0 

-54.6 

99.9 

268.0 

14.4 

14, 4< 

0,5 

298.9 

999,9 

99.9 

999.9 

17,3 

105. 

26.3 

73.0 

8171.4 

329.0 

-55.6 

99.9 

2 70.2 

14.0 

14. Ol 

*0.0 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

105, 

26.7 

74.0 

8308.1 

322.0 

-56.6 

99.9 

269.2 

13.4 

13. 4| 

0.2 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.  1 

104. 

27.1 

75.0 

8427.1 

316.0 

-57.7 

99.9 

265,7 

12.9 

12. 

I.O 

299,5 

999,9 

99,9 

999.9 

18.4 

104. 

27.5 

76.0 

8527,6 

311.0 

-58.4 

99.9 

260.1 

12.6 

12.5' 

2.2 

300.0 

999.9 

99.9 

995.9 

18.6 

104. 

27.8 

77,0 

8650.0 

305.0 

-58.9 

99.9 

256.6 

12.7 

12.3; 

2.9 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

104. 

28.2 

70.0 

0774.8 

299.0 

-58.  7 

99.9 

253.3 

12.8 

12.3' 

3.7 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

103. 

28.6 

79.0 

8902.0 

293.0 

-59,0 

99.9 

252.1 

13.1 

12.  i 

4.0 

304.2 

999,9 

99,9 

999,9 

19.4 

103. 

29.0 

80.0 

9031,7 

2C7.0 

-59.2 

99,9 

253.  1 

13,7 

13.  1 

4,0 

305,7 

999,9 

99.9 

999.9 

19.6 

102. 

29.6 

81.0 

9164.2 

281,0 

-58.7 

99.9 

257.8 

15.9 

15.5 

3,4 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.1 

101. 

30.0 

82.0 

9299.8 

275.0 

-58.9 

99.9 

260.4 

17.7 

17.4 

2.9 

310.0 

999,9 

99.9 

399,9 

20.4 

lOl. 

30.4 

83.0 

9414.9 

270.0 

-58.9 

99.9 

261.4 

18,7 

18.5 

2.8 

3U.6 

599,9 

99.9 

‘>99,9 

20.9 

101. 

30.8 

84.0 

9532.5 

26  5.0 

-57,9 

99.9 

261.9 

19.2 

19.0 

2.7 

314.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

100. 

31.2 

85.0 

9652.8 

260.0 

-57.1 

99,9 

262.3 

19.7 

19.5 

2.6 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.8 

100. 

31.7 

86.0 

9826.0 

253.0 

-56.1 

99,9 

262.2 

20.2 

20.01 

2.8 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

99. 

32.1 

87.0 

9953,0 

248.0 

-55,6 

99,9 

260,2 

20,6 

20. 3j 

3.5 

324.1 

999,9 

99,9 

999.9 

22.9 

99. 

32.4 

88.0 

10082.7 

243.0 

-55.8 

99.9 

257.1 

20.8 

20. 3i 

4.6 

325.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

99. 

32.9 

89.0 

10215.2 

238.0 

-55.3 

99.9 

252.7 

21.5 

20.5 

6.4 

328.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

98. 

33.4 

90.0 

10350.9 

233.0 

-54.7 

99.9 

252.2 

22.2 

21.1 

6.8 

331.4 

999,9 

99,9 

999,9 

24.3 

97. 

33.7 

91.0 

10490.0 

228.0 

-53.5 

99.9 

253,7 

22,5 

21,6! 

6.3 

335.3 

999,9 

99,9 

999,9 

24.7 

97. 

34.2 

92.0 

10603. a 

224.0 

-54.1 

99.9 

257.7 

23.5 

23  .Oj 

3.0 

336.1 

999.9 

99,9 

999.9 

25.3 

96. 

34.6 

93.0 

10748.5 

219.0 

-54.4 

99.9 

260.9 

25.4 

25.  1< 

..  4.  0 

337.8 

999.9 

99.9 

999,9 

25.8 

96. 

35.0 

94.0 

10866.6 

215.0 

-54.6 

99.9 

263.4 

28.1 

27,  • 

3.2 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

96. 

* BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG  = 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bcEN  INTERPOLATED  ! 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/.N  6 DEG  t 
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STATICN  NO.  532 
PPn«I4t  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GNT  144  45.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PFT 

KM 

DG 

35.4 

95.0 

11017.3 

210,0 

-54.6 

99.9 

264.9 

29.2 

29,1 

2.6 

341.6 

999,9 

99.9 

999.9 

27.'3 

95. 

35.9 

96.0 

11171.6 

205.0 

-54.6 

99.9 

266.0 

27.4 

27.4 

1.9 

344.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

95, 

36.3 

97.0 

11329.7 

200.0 

-54.4 

99.9 

26a.  1 

25.0 

24.9 

1.7 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

95. 

36.8 

98.0 

11459.3 

196.0 

-53.9 

99.9 

264.6 

23.0 

22.9 

2.2 

349.4 

999,9 

99,9 

999,9 

29,4 

95. 

37.1 

99.0 

11591.9 

19?.  0 

-53.3 

99.9 

262.8 

22.6 

22.5 

2.8 

352.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

95. 

37.5 

100  .0 

11727.4 

188.0 

-53.5 

99.9 

260.0 

22.9 

22.5; 

4.0 

354.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

94. 

37.9 

101.0 

11900.5 

183.0 

-54.4 

99,9 

257.3 

22.8 

22.2’ 

5.0 

355,6 

999,9 

99,9 

999,9 

30,9 

94. 

38.3 

102.0 

12042.0 

179,0 

-54.6 

99.9 

254.6 

23.7 

22.9' 

6.3 

357.6 

999,9 

99.9 

999.9 

31.4 

94. 

39.8 

103.0 

121B6.6 

175.0 

-55.0 

99.9 

252.8 

26.7 

25.5 

7.9 

359.1 

999.9 

99,9 

999.9 

31.9 

93, 

39.2 

104.0 

12334.1 

171.0 

-55.5 

99.9 

253.6 

29.0 

27.8 

9.2 

360.7 

999.0 

99.9 

999.9 

32.7 

93, 

39.6 

105.0 

12447.1 

168.0 

-55.0 

99.9 

256.1 

29.8 

28.9 

7.1 

363,3 

999,9 

99,9 

999,9 

33.5 

92, 

40.0 

106.0 

12601.1 

164.0 

-54.9 

99.9 

259.8 

28.9 

29.5, 

5.1 

366.1 

999,9 

99,9 

•999.9 

33.9 

92. 

40.3 

107.0 

12759.0 

160.0 

-54.9 

99.  9 

261.3 

27.8 

27.5' 

4.2 

368.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.6 

92. 

40.6 

108.0 

12920.8 

156.0 

-55.0 

99,  9 

262.1 

26.6 

26.3' 

3.7 

371.1 

999,9 

99,9 

999.9 

35.2 

92. 

41.0 

109.0 

13044.9 

153.0 

-55.0 

99,9 

261.1 

24.6 

24.3 

3.8 

373,2 

999,9 

99,9 

999,9 

35.7 

92. 

41.4 

110.0 

13171.6 

150.0 

-54.6 

99.9 

259.  1 

23.2 

22.8 

4.4 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

92. 

41.8 

111.0 

13344.7 

146.0 

-54.2 

99.9 

258.8 

23.1 

22.6 

4.5 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

91. 

42.2 

112.0 

13522.9 

142.0 

-54.1 

99.9 

260.4 

23.6 

23.3 

3.9 

382.8 

999.9 

99,9 

999.9 

37,3 

91. 

42.7 

113.0 

13659.8 

139.0 

-54.6 

99.9 

263.7 

24.4 

24.2 

2.7 

384,4 

999,9 

99,9 

999,9 

38.0 

91, 

43.2 

114.0 

13799.6 

136.0 

-54.2 

99.9 

265.5 

23.9 

23.9 

1.9 

387.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

91. 

43.8 

115.0 

13942.6 

133.0 

-54.2 

99.  9 

265.0 

22.3 

22.2 

1.9 

389.8 

999.9 

99.9 

99,9.9 

39.6 

91. 

44.5 

116.0 

14138.5 

129.0 

-54.1 

99,9 

263.2 

21.8 

21. 7i 

2.6 

393.5 

999,9 

99,9 

999,9 

40.5 

91. 

45.0 

117.0 

14289.5 

126.0 

-54.1 

99.9 

261.5 

22.8 

22.6' 

3.4 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

41.  1 

91. 

45.5 

118.0 

14444.0 

123.0 

-54.4 

99.9 

260.8 

24.5 

24.2 

3.9 

398.3 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

90. 

46.0 

119.0 

14602.0 

120.0 

-54.9 

99.9 

261.4 

26.5 

26.2 

4.0 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

90. 

46.6 

120.0 

14764.0 

117,0 

-54.7 

99.9 

262.2 

27.6 

27,4- 

3.7 

403.5 

999,9 

99,9 

999,9 

43.6 

90. 

47.2 

121.0 

14930.2 

114.0 

-54.6 

99.9 

262.9 

27.2 

27.0* *• 

3.4 

406.8 

999,9 

99.9 

999.9 

44.6 

90, 

47.7 

122.0 

15043.6 

112.0 

-54.4 

99.9 

263.4 

26.5 

26.4* 

3.1 

409.2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.3 

90, 

48.4 

123.0 

15276.7 

108.0 

-54.2 

99,9 

263.0 

24.6 

24.4 

3.0 

413.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

90. 

49.0 

124.0 

15396.6 

106.0 

-54,2 

99.9 

261.5 

23.2 

22.9' 

3.4 

415.9 

999,9 

99,9 

999,9 

47,2 

89, 

49.6 

125.0 

15580.6 

103.0 

-54.2 

99.9 

259.4 

23.5 

23.0' 

4.3 

419.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

89. 

50.4 

126.0 

15770.1 

100.0 

-54.4 

99.9 

256.4 

24.6 

23.9 

5.8 

422.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

89. 

51.0 

127.0 

15965.2 

97.0 

-54.6 

99.9 

256.0 

25.2 

24.5 

6.1 

426.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

89. 

51.6 

12B.0 

16098.6 

95.0 

-54,6 

99.9 

256.9 

26.2 

25.5 

6.0 

428.6 

999,9 

99,9 

999.9 

51.0 

88. 

52.2 

129.0 

16303.7 

92.0 

-55.3 

99.  9 

257.6 

28.4 

27.8 

6.1 

431.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

88. 

52.8 

130.0 

16443.7 

90.0 

-56.1 

99,  9 

261.0 

30.0 

29.6 

4.7 

432.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53,0 

88. 

53.5 

131.0 

16658.7 

87.0 

-57.1 

99.9 

266.3 

28.1 

28.0* 

1.8 

434. 4_ 

999,9 

99,9 

999,9 

54.3 

88. 

54.1 

132.0 

16880.7 

84.0 

-57.2 

99.9 

267.8 

22.9 

22.9 

0.9 

438.5 

999,9 

99,9 

999,9 

55.3 

88. 

54.6 

133.0 

17033.1 

82.0 

-57.2 

99.9 

267.4 

19.4 

19.4* 

0.9 

441.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

88. 

55.2 

134.0 

17189.0 

80.0 

-58.1 

99.9 

264.6 

17.5 

17.4' 

1.7 

443.0 

999,9 

99.9 

999.9 

56.5 

88. 

56.0 

135.0 

17348.2 

78,0 

-58.9 

99,9 

257.9 

16.3 

16.0' 

3.4 

444.5 

999,9 

99.9 

999.9 

57.2 

88. 

56.8 

136.0 

17593.8 

75.0 

-59,9 

99.  9 

253.1 

18.1 

17.4 

5.3 

447.4 

999.9 

99,9 

999,9 

58.0 

88. 

57.6 

137.0 

17848.7 

72.0 

-60.1 

99.  9 

252.4 

21.9 

20. 9» 

6.6 

452.3 

999.9 

99.9 

999,9 

58.9 

87. 

58.5 

138.0 

18024.4 

70.0 

-60.4 

99,9 

253.9 

25.7 

24.7; 

7.2 

455.2 

999,9 

99,9 

999.9 

60.2 

87, 

59.6 

139.0 

18297.1 

67.0 

-60.9 

99.9 

254.9 

29,2 

28.1' 

7.6 

459.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

87, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  fe  AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  f.fEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH7N  6 DEG 
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STATION  NO.  532 
PEORIA,  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  14A  A5.  0 


riME 

CNTCT 

HFIGhT 

PRES 

TE  MP 

DEW  PT 

01  R 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

P/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

60.4 

140.0 

18582.1 

64.0 

-60.6 

99. P 

258.7 

25.8 

25.3 

5.0 

466.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

87, 

61.3 

141.0 

18780.0 

62.0 

-60.2 

99.9 

260.4 

24.0 

23.6 

4.0 

471.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

86. 

62.1 

142.0 

1S984.5 

60.0 

-60.1 

99.9 

262.4 

22.7 

22.5 

3.0 

476.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

86. 

63.0 

143.0 

19304.3 

57.0 

-60.6 

9949 

266.0 

20.0 

19.9’ 

1.4 

482.4 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

86. 

63.9 

144.0 

19526.2 

55.0 

-61.6 

99.  9 

266.6 

21.7 

21.7 

1.3 

484.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

86, 

64.9 

145.0 

19873.6 

52.0 

-61.8 

99,9 

269.8 

18.9 

18.9’ 

0.1 

492.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

86. 

66.0 

146.0 

20116.0 

50.0 

-62.7 

99.9 

271.6 

22.8 

22. 8t 

'0.6 

495.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

86. 

67.2 

147.0 

20496.3 

47.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9* 

99.9 

501.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

60.9 

148.0 

20762.9 

45.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99*9 

99. 9< 

99.9 

508.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

532 


ST4TICN  NO. 

PEORT4,  ILL 

6 FEBRUARY  1975 

IA48  GMT  157  18.  0 


I ME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M'SEC 

DG  k 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.3 

200.0 

992.3 

-11.1 

-15.0 

280.0 

5,2 

5.1 

-0.9 

262.8 

265,9 

1.2 

73.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

280.0 

982.0 

-12.2 

-15.8 

301.7 

13.9 

11.8 

-7.3 

262.4 

265.4 

1.1 

74.9 

0.2 

120. 

0.6 

7.0 

3 73.9 

970.0 

-12.9 

-14.4 

302.4 

13.4 

11.4 

-7,2 

262.6 

266.0 

1.3 

88.4 

0.3 

121. 

0.9 

8.0 

476.6 

957.0 

-14.1 

-14.  3 

304.6 

12.1 

9.9 

-6.8 

262.5 

265.8 

1.3 

94.1 

0.5 

121. 

1.3 

9.0 

572.2 

945.0 

-15.0 

-15.0 

314.1 

11.7 

8.4 

-8.1 

262.5 

265,7 

1.3 

100.6 

0.8 

123. 

1.7 

lO.O 

668.8 

933.0 

-15.6 

-15,6 

324.5 

13.0 

7,5 

' -10.6 

262,9 

266.0 

1.2 

100.5 

1.0 

128. 

2.2 

11.0 

792.2 

918.0 

-11.4 

-11.4 

329.5 

14.3 

7.3 

' -12.4 

268.5 

273.0 

1.7 

101.4 

1.5 

134. 

2.6 

12.0 

893.5 

906.0 

-9.8 

-9.9 

326.3 

13.2 

7.4 

i -11.0 

271.1 

276.3 

2.0 

99.1 

1.8 

137. 

2.9 

13.0 

988.0 

895.0 

-9.1 

-9.2 

318.5 

11.9 

7.9 

* -8.9 

272,9 

278,4 

2.1 

99.2 

2.0 

138. 

3.3 

14.0 

1092.5 

883.0 

-9.1 

-9.2 

311.0 

ll.O 

8.3 

! -7.2 

273,9 

279.6 

2.2 

99.0 

2.3 

137, 

3.8 

15.0 

1198.5 

871.0 

-9.4 

-9.8 

309.5 

11.2 

8.6i 

' -7.1 

274.7 

280.2 

2.1 

96.9 

2.6 

136. 

4.2 

16.0 

1323.9 

857.0 

-9.2 

-9,  9 

311.0 

11.6 

8.8 

-7.6 

276.1 

281.7 

2.1 

95.0 

2.9 

136. 

4.5 

17.0 

1423.9 

846.0 

-8.9 

-9.8 

311.7 

11.8 

8.8 

' -7,8 

277,4 

283.2 

2.1 

93,2 

3.  1 

135. 

4.8 

in.o 

1534.6 

834.0 

-8.9 

-10.3 

311.4 

10.3 

8.1 

t . -7.2 

278.6 

284.2 

2.1 

90,1 

3.3 

135, 

5.2 

19.0 

1628.0 

824.0 

-9.5 

-10.9 

311.8 

10.2 

7.6 

' -6.8 

278.9 

284.3 

2.0 

89.7 

3.5 

135. 

5.6 

20.0 

1741.2 

812.0 

-10.5 

-11.8 

311.8 

10.3 

7.6 

-6.8 

279.0 

284.1 

1.9 

90.4 

3.8 

135. 

6.1 

21.0 

1865.5 

799.0 

-10.7 

-11.9 

307.3 

10.8 

e.6j 

-6.5 

280.1 

285.4 

1.9 

90.8 

4.  1 

134. 

6.5 

22.0 

1972.2 

788.0 

-10.7 

-12.2 

304.5 

11.0 

9.11 

-6.3 

281.2 

286.4 

1.9 

88.4 

4.4 

134. 

6.8 

23.0 

2080.2 

777.0 

-11.4 

-13,  0 

305.5 

11.7 

9.5I 

1 -6.8 

281.6 

286.5 

1.8 

87.8 

4.6 

133. 

7.2 

24.0 

2179.4 

767.0 

-12.5 

-14.0 

304.8 

11.7 

9.6 

-6.7 

281.4 

236.0 

1.7 

88.5 

4.S 

133. 

7.5 

25.0 

2289.8 

756.0 

-12.8 

-14.4 

302.7 

11.1 

9.3. 

-6.0 

282.2 

286.B 

1.7 

87.7 

5.  1 

133. 

8.1 

26.0 

2422.1 

74  3.0 

-13.1 

-14.8 

297.5 

10,9 

9,7 

-5,0 

283,3 

287.9 

1.6 

87.2 

5.4 

132. 

8.5 

27.0 

2525.4 

733.0 

-13.4 

-16.7 

294.8 

11.1 

10. 1 

-4.6 

284.1 

288.1 

1.4 

75.8 

5.7 

131. 

8.9 

28.0 

2629.8 

723.0 

-14.5 

-17.5 

294.8 

11.3 

10.3 

'4.8 

284.0 

28  7. B 

1.3 

77.9 

5.9 

130. 

9.4 

29.0 

2735.2 

713.0 

-15.5 

-17.6 

296.9 

11.7 

10.4| 

-5.3 

284.0 

287.8 

1.3 

83.5 

6.2 

129. 

9.8 

30.0 

2852.4 

702.0 

-16.3 

-17.  9 

299.6 

12.1 

10.  5j 

-6.0 

284.4 

288.1 

1.3 

87.0 

6.5 

129. 

10.1 

31.0 

2949.4 

693.0 

-17.4 

-18  4 

301.4 

12.5 

10.71 

-6.5 

284.2 

287.9 

1.3 

91.5 

6.8 

128. 

10.5 

32.0 

3058.1 

683.0 

-18.6 

-18,8 

303.3 

12.9 

10.  b! 

-7.1 

284.0 

287.6 

1.3 

98,1 

7.1 

128. 

10.9 

33.0 

3168.0 

673.0 

-19.1 

-19.1 

303.6 

12.8 

10,7: 

-7.1 

284,6 

288,2 

1.2 

100.6 

7.4 

128. 

11.4 

34.0 

3268.8 

664.0 

-16.8 

-17.1 

303.1 

12.8 

10.  7, 

-7,0 

288.3 

292.7 

1.5 

98.1 

7.8 

128. 

11.8 

35.0 

3382.8 

654.0 

-17.0 

-17.9 

302.8 

13.2 

11.1 

-7.2 

289.4 

293.5 

1.4 

92.6 

8.0 

128. 

12.3 

36.0 

3521.8 

642.0 

-17.2 

-18.6 

302.1 

13.9 

11.8 

-7.4 

290.6 

294.6 

1.4 

89.2 

8.5 

127. 

12.6 

37.0 

3627.6 

633.0 

-17.8 

-19.3 

300.9 

14,0 

12, Oi 

-7.2 

291.2 

295.0 

1.3 

87.7 

8.7 

127. 

13.0 

38.0 

3746.5 

623.0 

-18.7 

-20,  3 

297.8 

13.7 

12. ll 

i -6.4 

291.4 

295.0 

1.2 

87.2 

9.1 

127. 

13.4 

39.0 

3854.9 

614.0 

-19.7 

-21-  6 

294.5 

13.0 

11. 8j 

-5.4 

291.5 

294.8 

1.1 

84.7 

9.4 

127. 

13.8 

40.0 

3964.5 

605.0 

-20.1 

-22.2 

292.5 

12.6 

11.6 

-4.8 

292.3 

295.4 

l.t 

82.7 

9.7 

126. 

14.3 

41.0 

4100.3 

594.0 

-21.2 

-23.5 

290,6 

12.7 

11.9' 

-4.4 

292,6 

295,4 

1.0 

81,0 

10.0 

126. 

14.7 

42.0 

4212.9 

585.0 

-21.8 

-24.4 

283.5 

13.1 

12,  5i 

-4.2 

293.1 

295.8 

0.9 

79.6 

10,3 

125. 

15.1 

43.0 

4326.9 

576.0 

-22.8 

-26.5 

285.6 

13.6 

13.1 

-3.7 

293.2 

295.5 

0.8 

71.0 

10.6 

125. 

15.5 

44.0 

4429.4 

568.0 

-23.3 

-27.3 

282.1 

13,8 

13.5' 

-2.9 

293.8 

296.0 

0.7 

69.5 

11.0 

124. 

15.9 

43.0 

4546.2 

559.0 

-24.1 

-28.  7 

279.4 

13.2 

13.1' 

-2.2 

294,2 

296.1 

0,6 

65.3 

11.3 

123. 

16.4 

46.0 

4664.5 

550.0 

-24.6 

-29.7 

278.3 

12.7 

12.6 

-1.8 

294,9 

296,7 

0.6 

62.1 

11.6 

123. 

16.8 

47.0 

4771.0 

542.0 

-25.5 

-30.7 

279.4 

12.8 

12.7; 

-2.1 

295.1 

296.7 

0.5 

61.8 

11.9 

122. 

17.2 

48.0 

4878.7 

534.0 

-26.6 

-31.8 

281.0 

13.3 

13.  r 

-2.5 

295.0 

296.6 

0.5 

61.0 

12.1 

121. 

IT.  7 

49.0 

5001.3 

525.0 

-27.2 

-32.3 

282.6 

13.9 

13.6 

-3.0 

295.7 

297.2 

0.5 

61.7 

12.5 

121. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  TEEN  INTERPOLATED 
•0  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH^N  6 OEG 


lllA 


STATION  NO.  532  ■ 
peoRta,  ILL 

6 FEHRUARY  1975 

1448  GMT  157  18 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

17.9 

50.0 

5111.7 

18.3 

51.0 

5251.4 

18.8 

52.0 

5364.6 

19.2 

53.0 

54Y9.1 

19.6 

54.0 

5595.1 

19.9 

55.0 

5712.6 

20.4 

56.0 

5846.6 

20.7 

57.0 

5952.1 

21.2 

58.0 

6074.2 

21.6 

59.0 

6182.4 

21.9 

60.0 

6307.5 

22.6 

61.0 

6402.5 

22.8 

62.0 

6530.7 

23.2 

63.0 

6644.5 

23.7 

64.0 

6776.2 

23.9 

65.0 

6859.4 

24.5 

66.0 

6994.2 

24.9 

67.0 

7113.8 

25.3 

68.0 

7235.1 

25.7 

69.0 

7358.2 

26.1 

70.0 

7465.2 

26.6 

71.0 

7609.8 

27.1 

72.0 

7719.8 

27.4 

73.0 

7831.3 

27.8 

74.0 

7944.2 

28.3 

75.0 

8058.6 

28.6 

76.0 

8174.6 

28.9 

77.0 

8292.2 

29.4 

78.0 

8411.5 

29.8 

79.0 

8532.4 

30.3 

80.0 

8655.1 

30.7 

81.0 

8779.9 

31.3 

82.0 

8907.2 

31.6 

83.0 

9015.9 

31.9 

84.0 

9149.6 

32.3 

85.0 

9263.4 

32.7 

86.0 

9403.2 

33.1 

87.0 

9522.3 

33.4 

88.0 

9643.7 

33.9 

89.0 

9767.6 

34.3 

90.0 

9894.1 

34.6 

91.0 

10023.1 

34.9 

92.0 

10155.1 

35.4 

93.0 

10290.1 

35.6 

94.0 

10400.3 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

OG  t 

517.0 

-28.4 

-33.2 

507.0 

-29.6 

-34,  3 

499.0 

-30.8 

-35.  6 

491.0 

-31.7 

-35.9 

483.0 

-32.5 

-36.5 

475.0 

-33.4 

-37.4 

466.0 

-34.  7 

-38.7 

459.0 

-35.8 

-39.9 

451.0 

-36.5 

-41.0 

444.0 

-37.7 

-42.  0 

436.0 

-38.7 

-43.0 

430.0 

-39.7 

-43.  8 

422.0 

-40.4 

99.9 

415.0 

-41.6 

99.9 

407.0 

-42.8 

99.9 

402.0 

-43.6 

99,9 

394.0 

-44.9 

99  9 

337.0 

-45.8 

99,  9 

380.0 

-46.  7 

99.9 

373.0 

-47.3 

99.9 

367.0 

-48.5 

99.9 

359.0 

-50.0 

99.9 

353.0 

-50.7 

99.9 

347.0 

-51.6 

99,9 

341.0 

-52.7 

99,  9 

335.0 

-53.5 

99.  9 

329.0 

-54.6 

99.9 

323.0 

-55.5 

99.9 

317.0 

-56.5 

99.9 

311.0 

-57.6 

99.9 

305.0 

-58.5 

99,9 

299.0 

-5»,2 

99,  9 

293.0 

-58.3 

99,  9 

288.0 

-56.7 

99,  9 

232.0 

-56.2 

99.9 

277.0 

-55.7 

99.9 

271.0 

-54.9 

99.9 

266.0 

-54.7 

99.9 

261.0 

-54.6 

99.9 

256.0 

-54.4 

99,  9 

251.0 

-54.2 

99,  9 

246.0 

-54.1 

99,9 

241.0 

-53.5 

99.9 

236.0 

-53.0 

99.9 

232.0 

-53.1 

99.9 

01  R 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

283.0 

14.0 

13.6 

283.1 

13.6 

13.2 

282.3 

13.2 

12.9 

280,5 

13.4 

13.2 

277.2 

13.8 

13.7 

273.4 

14.0 

14.0 

266.7 

13.9 

13.9 

264.0 

14.0 

13.9 

262.0 

14.4 

14.2 

262.2 

14.9 

14.7 

262.3 

13.1 

15.0 

261.4 

15.2 

15.0 

259.9 

15.1 

14.9 

258.8 

15.2 

14.9 

258.5 

15,6 

15,3 

258,8 

15.8 

15.5 

259.6 

16.2 

16.0 

259,2 

16.1 

15.8 

258.5 

15.6 

15.3 

258.2 

14.9 

14.6 

258.3 

14.3 

14.0 

259.1 

14.3 

14.0 

259.2 

15.0 

14,7 

258.3 

15.3 

15.0 

256.3 

15.5 

15.1 

254.1 

15.7 

15.1 

253.3 

15.8 

15,1 

253.0 

15.8 

15.1 

252.1 

16.0 

15.2 

251.1 

16.1 

15.2 

250.7 

16.1 

15.2 

252.1 

15.9 

15.1 

256.6 

15.8 

15.4 

258.7 

15. fl 

15.5 

259,9 

16.0 

15.7 

260.4 

16.1 

15.9 

260.0 

16.5 

16.2 

259.1 

16.9 

16.6 

258.1 

17.2 

16.8 

257.1 

17.3 

16.9 

257.2 

17.4 

17.0 

257.9 

17.7 

17.3 

259.2 

18.6 

18.3 

262.0 

21.7 

21.4 

262.9 

22.8 

22.6 

V roMP 

POT  T 

E POT  ' 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

-3.2 

295,6 

297.0 

-3.1 

295.8 

297.1 

•2.8 

295.7 

296.8 

-2.4 

295.9 

297.1 

-1.7 

296.3 

297.4 

-0,8 

296.6 

297.6 

0.8 

296.6 

29  7,5 

1.5 

296.5 

297.4 

2.0 

297.2 

298.0 

2.0 

297,0 

297.7 

2.0 

297.2 

297.8 

2.3 

297.2 

297.8 

2.6 

298.0 

999.9 

3.0 

297,8 

999,9 

3.1 

297.9 

999,9 

3.1 

297.9 

999.9 

2.9 

297.9 

999.9 

3.0 

298.3 

999.9 

3.1 

298.6 

999.9 

3.1 

299.4 

999.9 

2.9 

299.3 

999.9 

2.7 

299.2 

999,9 

2.8 

299,6 

999,9 

3.1 

299.9 

999,9 

3.7 

299.9 

999.9 

4.3 

300,4 

999,9 

4.5 

300,4 

999,9 

4.6 

300.7 

999.9 

4.9 

301.0 

999.9 

5.2 

301.0 

999,9 

5.3 

301.5 

999,9 

4.9 

302.2 

999.9 

3.6 

305.2 

999,9 

3.1 

309,1 

999,9 

2.8 

311.7 

999.9 

2.7 

314.0 

599.9 

2.8 

312.1 

999.9 

3.2 

319.0 

999,9 

3.5 

321.0 

999,9 

3.9 

323.0 

999.9 

3.8 

325.1 

999.9 

3.7 

327,2 

999,9 

3.5 

330.1 

999.9 

3.0 

332.7 

999,9 

2.8 

334.1 

999,9 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

0,4 

62.9 

12.7 

0,4 

63.6 

13.1 

0.4 

62.4 

13.4 

0.4 

66.2 

13.7 

0.3 

67.2 

14.0 

0.3 

67,1 

14.3 

0,3 

66.9 

14.7 

0.3 

65.6 

14.9 

0.2 

62.6 

15.2 

0.2 

63.0 

15,5 

0.2 

63,6 

15.7 

0.2 

64.0 

16.  1 

99.9 

999.9 

16.4 

99.9 

999,9 

16.7 

99,9 

995.9 

17.1 

99.9 

999.9 

17.2 

99.9 

999.9 

17.7 

99,9 

999,9 

18.  1 

99,9 

999,9 

18.4 

99.9 

999.9 

18.7 

99.9 

999.9 

19.0 

99.9 

999,9 

19.4 

99.9 

999,9 

19.7 

99.9 

999.9 

20.0 

99.9 

999.9 

20.4 

99.9 

999,9 

20.7 

99.9 

999.9 

21.0 

99.9 

999.9 

21.3 

99.9 

999.9 

21.6 

99.9 

999,9 

22.0 

99,9 

999.9 

22.4 

99.9 

999.9 

22.7 

99.9 

999.9 

23.2 

99.9 

999,9 

23.4 

99.9 

999.9 

23.7 

99.9 

999,9 

24.1 

99.9 

999.9 

24.4 

99,9 

999.9 

24.8 

99.9 

999,9 

25,2 

99.9 

999.9 

25.6 

99.9 

59«»,9 

26.0 

99,9 

999,9 

26.3 

99.9 

999.9 

26.6 

99.9 

999,9 

27,0 

99,9 

999,9 

27,3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  FSEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH#N  6 DEG 


0 

AZ 

OG 

121. 

120. 

120. 

119. 

119. 

119. 

118. 

117. 

116. 

115. 

115. 

114. 

113. 

113. 

112. 

111. 

111. 

110. 

109. 

109. 

108. 

107. 

107. 

107. 

106. 

105. 

105. 

105. 

104. 

103. 

103. 

102. 

101. 

101. 

101. 

101. 

too. 

100. 

100. 

99* •* 

99. 

99. 

98. 

98. 

98. 
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STATICN  NO.  532 
PEORIA.  ILL 

6 FEBRUARY  IR75 

1443  RMT  157  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPFEO 

MIN 

GPM 

HP 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

36.0 

95.0 

10540.8 

227.0 

-53.0 

99.9 

264.3 

24.5 

36.5 

96.0 

10684.4 

222.0 

-53.0 

99,  9 

265.5 

22.9 

36.8 

97.0 

10801.7 

218.0 

-52.8 

9«>,9 

265.9 

21.5 

37.3 

98.0 

10951.4 

213.0 

-53.0 

99.9 

265.2 

20.4 

37.6 

99.0 

11073.6 

209,0 

-53.0 

99.9 

263.P 

20,6 

38.0 

100.0 

11198.3 

205.0 

-52.7 

99.9 

260.8 

21.4 

38.5 

101. 0 

11357.9 

200.0 

-52.5 

99.9 

257.8 

21.4 

38.9 

102.0 

11488.4 

196.0 

-52.7 

99.  9 

259.0 

21-9 

39.4 

103.0 

11621.5 

192.0 

-52.7 

99.  9 

262.9 

24.2 

39.8 

104.0 

11757.6 

188.0 

-52,4 

99,  9 

265.6 

26.0 

40.3 

105.0 

11896.7 

184.0 

-52.2 

99.9 

267.5 

26.4 

40.5 

106.0 

12038.8 

180.0 

-52.7 

99.9 

263.0 

26.1 

40.9 

107.0 

12183.9 

176.0 

-52.8 

99.9 

268.4 

25.0 

41.4 

108.0 

12295.0 

173.0 

-52.1 

99.9 

268.9 

24.3 

41.8 

109.0 

12446.5 

169.0 

-52.1 

99.9 

268.0 

24.2 

42.3 

110.0 

12601.6 

165.0 

-52.2 

99.9 

267.7 

24.3 

42.8 

111.0 

12760,2 

161.0 

-52.8 

99,  9 

266.4 

25,6 

43.4 

112.0 

12881.5 

158.0 

-53.0 

99.9 

266.1 

25.4 

43.8 

113.0 

13046.8 

154.0 

-53.1 

99.9 

267.5 

24.6 

44.4 

114.0 

13173.5 

151.0 

-53,3 

99.9 

269,9 

23,9 

44.8 

115.0 

13346.2 

147.0 

-53,8 

99.9 

270,1 

24,4 

45.4 

116.0 

13523.8 

143.0 

-53.1 

99.9 

269.5 

25.2 

46.0 

117.0 

13660.0 

140.0 

-54.4 

99.9 

269.2 

23.8 

46.5 

118.0 

13845.7 

136.0 

-54.6 

99.  9 

268,9 

20,5 

47.1 

119.0 

13940.5 

134.0 

-54.7 

99,  9 

270.4 

19.0 

47.6 

120.0 

14065.4 

131.0 

-54.6 

99.9 

271.6 

20.2 

48.3 

121.0 

14234.2 

128.0 

-53.5 

99.9 

267.6 

20.0 

48.7 

122.0 

14386.9 

125.0 

-53.0 

99,9 

262.5 

18.9 

49.3 

123.0 

14543.6 

122.0 

-53.0 

99.9 

254.8 

18.5 

49.8 

124.0 

14704.1 

119.0 

-53.1 

99.9 

253.4 

20.6 

50.4 

125.0 

14868.6 

116.0 

-53.3 

99.9 

256.0 

24.0 

50.9 

126.0 

15037.1 

113.0 

-53.  8 

99,9 

253.0 

24.7 

51.5 

127.0 

15210.4 

110.0 

-53.0 

99.9 

259.0 

27.8 

52.1 

123.0 

15388.9 

107.0 

-52.5 

99.9 

260.6 

21.7 

52.7 

129.0 

15510,7 

105.0 

-52.8 

99.9 

260.9 

22.3 

53.3 

130.0 

15697,7 

102,0 

-53.0 

99,9 

259,2 

23.3 

53.9 

131.0 

15890.3 

99.0 

-52. P 

99,9 

258.4 

23.9 

54.6 

132.0 

16088.9 

96.0 

-52.8 

99.9 

260.3 

23.2 

55.2 

133.0 

16224.7 

94.0 

-53.0 

99.9 

262.6 

23.7 

55.7 

134.0 

16433.8 

91,0 

-53.1 

99,9 

263.3 

24.1 

56.4 

135.0 

16577.1 

89.0 

-53.0 

99.9 

263.2 

24.5 

57.0 

136.0 

16797.6 

86.0 

-54.1 

99.9 

263.1 

25.5 

57.8 

137.0 

17025.0 

83.0 

-55.0 

99,9 

260.9 

24,9 

58.6 

138.0 

17259.9 

80.0 

-55.7 

99.9 

262.1 

24.6 

59.4 

139.0 

17503.1 

77.0 

-56.2 

99.9 

265.9 

20.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  F AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  t 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

24.3 

2.4 

336,5 

999,9 

99,9 

999,9 

2B.0 

98, 

22.9 

1.8 

338,6 

999,9 

99.9 

999.9 

28.7 

97, 

21.4 

1.5 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

97. 

20.4 

1.7 

342.6 

999,9 

99.9 

999.9 

29.6 

97. 

20.4 

2.2 

344,5 

999.9 

99.9 

999,9 

30.0 

97. 

21.1 

3.4 

346.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

97. 

20.9 

4.5 

349.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

96. 

21.5 

4.2 

351,4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

96. 

24,0 

3.0 

353,5 

999.9 

99.9 

999,9 

32.  1 

96. 

25.9 

2.0 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

95. 

26.4 

1.2 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

95. 

26.1 

0.9 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.0 

95. 

25.0 

0.7 

362.1 

999.9 

99.9 

999,9 

34.6 

95. 

24.3 

0.5 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

95. 

24.2 

0.5 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

95. 

24.8 

1.0 

369,9 

999,9 

99,9 

999.9 

36.6 

95. 

25.6 

1.6 

371.5 

999.9 

99.9 

999,9 

37.3 

94, 

25.4 

1.7 

373,2 

999,9 

99.9 

999,9 

38.  3 

9^;-. 

24.6 

1.1 

375.7 

999,9 

99.9 

999.9 

38.9 

94. 

23.9 

3.1 

377.5 

999.9 

99.9 

999,9 

39.7 

94. 

24,4 

-3,0 

379.6 

999,9 

99.9 

999,9 

40.3 

94. 

25.2 

0.2 

383.7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

94. 

23.8 

0.3 

383.9 

999,9 

99.9 

999.9 

42.2 

94, 

20,4 

0,4 

386.8 

999,9 

99.9 

999,9 

43.0 

94. 

19.0 

-0.1 

388.1 

999.9 

99,9 

999,9 

43.4 

94. 

20.1 

-0.6 

391.0 

999,9 

99.9 

999.9 

44.0 

94. 

20.0 

O.B 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

94. 

18,7 

2.5 

399,  1 

999,9 

99,9 

999,9 

45.4 

94. 

17.8 

4.8 

401.8 

999.9 

99.9 

999.9 

46.0 

93. 

19.7 

5.9 

404.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

93. 

23.3 

5.8 

407,1 

999,9 

99,9 

999,9 

47,2 

93, 

24.1 

5.1 

409.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

92. 

22.3 

V.4 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

92. 

21.4 

3.6 

418.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

92. 

27.0 

3,5 

419.8 

999,9 

99.9 

999,9  , 

50,4 

92, 

22.9 

4.4 

423.0 

999.9 

99,9 

999.9 

51.2 

92. 

23.4 

4.9 

426.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

91, 

22.8 

3.9 

430.7 

999,9 

99.9 

999.9 

53.1 

91, 

23,5 

3.1 

433.0 

999,9 

99,9 

999.9 

53.7 

91. 

23,9 

2.8 

436.7 

999.9 

99.9 

999,9 

54.6 

91. 

24.3 

2.9 

439. B 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

91. 

25.3 

3.1 

441.9 

999.9 

99,9 

999,9 

56.5 

91, 

24.6 

3.9 

444.5 

999.9 

99,9 

999,9 

57.6 

91. 

24.3 

3.4 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

90. 

20.8 

1.5 

451.8 

999,9 

99.9 

999,9 

60.0 

90. 
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STATtCN  NO 
PEORIAf 


fU 


6 FFBR'jaRY  IS75 
lAAfl  RMT 


157  IB.  0 


TIHE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

OEM  r-r 

DIP 

SPE^O 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.1 

160.0 

17670.1 

75.0 

-56.7 

99.  9 

266.5 

21.2 

21.! 

2.0 

656,2 

999,9 

99,9 

999,9 

60.6 

90. 

60.9 

1^1. 0 

17929.1 

72.0 

-56.5 

99.9 

26U3 

22.3 

22.0 

3,6 

659,8 

999,9 

99,9 

999,9 

61.8 

90, 

6U7 

142.0 

18198.6 

69.0 

-57.5 

99,9 

260.0 

22.8 

22,5 

6.0 

663.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.9 

90, 

62.5 

163.0 

18386.3 

67.0 

-57.8 

99.9 

260.1 

25.2 

26.9 

6.3 

666.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

90, 

63.3 

166.0 

18673.2 

66.0 

-57,8 

99.9 

265.5 

28.1 

28.0 

2.2 

672.7 

999,9 

99.9 

999.9 

65.3 

89, 

66.1 

165.0 

19080.0 

60.0 

-58.1 

99.  9 

268.7 

28.0 

28.0 

0.6 

680.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

89. 

66.8 

166.0 

19292.7 

58.0 

-59.7 

99.9 

267,  1 

23,8 

23.7 

1.2 

682.0 

999,9 

99,9 

999,9 

67.8 

89. 

65.7 

167.0 

19623.9 

55.0 

-60,9 

99.9 

266.6 

19,5 

19.5 

l.l 

686.5 

999,9 

99.9 

999.9 

68.9 

89. 

66.5 

168.0 

19856.0 

53.0 

-61.3 

99.9 

270.9 

20.0 

20.0 

-0.3 

690.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

89. 

67.6 

169.0 

20215.8 

50.0 

-61.1 

99.9 

276.9 

20.6 

20.3 

-1.8 

699.5 

999.9 

99,9 

999,9 

71.0 

89. 

69.3 

150.0 

20670.1 

68.0 

-59.9 

99.9 

277.8 

23.7 

23.5 

-3.2 

508.3 

999,9 

99.9 

999,9 

71.9 

90. 

69.6 

151.0 

20872.6 

65.0 

-60.7 

99.9 

283.3 

25.9 

25.2 

-6.0 

515.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

90. 

10,  tt 

152.0 

21301.6 

62.0 

-61.1 

99.9 

278.2 

19.7 

19.5 

-2.8 

525.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

90. 

71.7 

153.0 

21605.6 

60.0 

-59.7 

99.9 

272.7 

23.6 

23.6 

-l.l 

536.0 

999.9 

99.9 

999,9 

76.5 

90. 

72.7 

156.0 

22261.5 

36.0 

-61.6 

99.9 

266.7 

22.3 

22.2 

1.3 

567.8 

999.9 

99.9 

999,9 

78.  3 

90. 

73.7 

155.0 

22616.3 

36.0 

-63.5 

99,9 

266.3 

19.3 

19.2 

1.9 

551.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

90. 

76.8 

156.0 

22985.0 

32.0 

-65.6 

99.9 

269.0 

20.5 

20.5 

0.6 

556.1 

999,9 

99.9 

999.9 

80.6 

90. 

76.6 

157.0 

23582.9 

29.0 

-66.2 

99.9 

270.0 

23.6 

23.6 

-0,0 

569.8 

999,9 

09.9 

999,9 

82.6 

90. 

1U9 

158.0 

26269.6 

26.0 

-63.5 

99,9 

270.0 

21.0 

21.0 

-0*0 

595,5 

999,9 

99.9 

999.9 

86.9 

90, 

79.6 

159.0 

26761.6 

26.0 

-63.1 

99.9 

272.1 

26.3 

26.3 

-l.O 

610.6 

999,9 

99.9 

999.9 

86.7 

90. 

81.5 

160.0 

25869.6 

20.0 

-60.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

650.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

83.6 

161.0 

26526.8 

18.0 

-59.7 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

673.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATTCN  NO*  532 
PEORTA.  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

1796  GMT  125  115.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

OIR 

SPF«=n 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.9 

200.0 

993.3 

-10.0 

-15.5 

330.0 

7.2 

3.6 

-6.2 

263.8 

266.8 

l.l 

69.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

269.5 

985. 0 

-11.6 

-20.8 

299,2 

It. 8 

10.3 

-5.8 

262.8 

269.7 

0.7 

96.2 

0.3 

IIB. 

0.9 

7.0 

358.9 

973.0 

-12.2 

-19.0 

299.2 

11.8 

10.3 

-5.8 

263.1 

265.9 

0.9 

56.9 

0.3 

118. 

0.6 

8.0 

995.1 

962.0 

-13.9 

-19.6 

300.1 

11.7 

10.1 

-5.9 

262.7 

269.9 

0.8 

59,7 

0.6 

118. 

0.8 

9.0 

590.9 

950.0 

-19.7 

-19.3 

302.0 

11.5 

9.7 

-6.1 

262.6 

269.6 

0.8 

69.8 

0.6 

118. 

l.l 

10. 0 

628.5 

939.0 

-15.3 

-20.  5 

306.6 

11.5 

9.3 

-6.9 

262.7 

269,7 

O.S 

61.6 

0.8 

119. 

1.5 

11.0 

791.9 

925,0 

-15.9 

-21.3 

316.0 

12.8 

8,9 

-9.2 

263.1 

265.0 

0,7 

60.7 

1.0 

122. 

1.8 

12.0 

832.2 

919.0 

-15.3 

-29,3 

321.1 

13,9 

8.8 

-10.8 

266.7 

266.3 

0.6 

96.9 

1.3 

126. 

2.1 

13.0 

923.9 

903.0 

-19.0 

-25.3 

329.5 

19.5 

8.6 

-i:.8 

266.9 

268.9 

0.5 

37.7 

1.5 

129, 

2.5 

19.0 

1017.1 

892.0 

-13.9 

-22.3 

226.3 

13.6 

7.6 

-It. 3 

268.6 

270.9 

0.7 

97.1 

1.9 

132. 

2.9 

15.0 

nil. 7 

391.0 

-12.5 

-26.9 

325.7 

12.3 

6.9 

-10,2 

270,6 

271.8 

0,5 

29.8 

2.2 

136. 

3.3 

16.0 

1225.3 

868.0 

-12,3 

-25.7 

323.6 

11.8 

7.0 

-9.5 

271.7 

273,2 

0.5 

31.5 

2.6 

135. 

3.7 

17.0 

1322.7 

857.0 

-12.5 

-27.3 

318.9 

11.9 

7.9 

-8.9 

272.5 

273.8 

0.6 

26.2 

2.7 

136. 

9.0 

18.0 

1912.9 

897.0 

-12.2 

-28.  ■! 

312.8 

12.3 

9.1 

-8.6 

273.7 

279.9 

0.6 

23.9 

2.9 

136. 

9.9 

19.0 

1503.3 

837,0 

-U.7 

-25.5 

306.9 

19.6 

11.6 

-3.7 

275.1 

276.8 

0.6 

30.8 

3.2 

135, 

9.7 

20.0 

1609.7 

826.0 

-11.6 

-18,3 

303.7 

19.7 

12.2 

-8.1 

276.6 

279,9 

l.l 

57.5 

3.5 

135. 

5.0 

21.0 

1726.9 

813.0 

-11. 0 

-15.8 

300.9 

19.1 

12.1 

-7.1 

278.3 

282.1 

1.6 

68.0 

3.8 

136. 

5.9 

22.0 

1821.5 

803.0 

-11.3 

-15.7 

295.0 

16.0 

12.7 

-5.9 

279,0 

282.8 

1*6 

69.9 

6.1 

133. 

5.7 

23.0 

1917.6 

793.0 

-11.6 

-15.2 

292.6 

16.8 

13.7 

-5.7 

279,7 

283.7 

1.5 

79,3 

6.3 

131. 

5.9 

29.0 

2019.9 

783.0 

-11.7 

-15.2 

291,7 

15.6 

16.5 

-5.7 

280.5 

289.7 

1.5 

75.1 

6.5 

131. 

6.3 

25.0 

2113.9 

773.0 

-11.9 

-15.3 

289.9 

15,2 

16.3 

-5.0 

281.6 

285.7 

1.5 

77.6 

6.9 

129. 

6.7 

26.0 

2293.2 

760.0 

-12.2 

-19.=' 

288.7 

16.6 

13.8 

-T.T 

282.5 

286.9 

1.6 

79,7 

5.2 

128. 

6.9 

27.0 

2399.5 

750,0 

-12.7 

-15. => 

209.5 

19,5 

13.7 

***  V • ft 

282,9 

287,3 

1.6 

81.7 

5.6 

127. 

7.3 

28.0 

2936,5 

791.0 

-13.3 

-15.3 

289.9 

16.0 

13.2 

-9,8 

283.3 

287,7 

1.6 

85.0 

5.7 

126. 

7.5 

29.0 

2539.9 

731.0 

-19.0 

-16.0 

290,0 

13.7 

12.9 

-6.7 

283.6 

287.8 

1.5 

85.0 

5.9 

126. 

7.9 

30.0 

2699.9 

721.0 

-19.6 

-16.9 

290.7 

13.0 

12.1 

—9.6 

289,1 

288.3 

1.5 

85.  B 

6.2 

125. 

8*2 

31.0 

2739.6 

712,0 

-19,8 

— 16.  j 

292,1 

12.6 

11.5 

-^.7 

289.8 

289.0 

1.5 

86.7 

6.6 

126. 

8.5 

32.0 

2835.8 

703.0 

-15.9 

-16.3 

293.8 

11  .8 

10.8 

-T.8 

285.3 

289.9 

1.5 

90.3 

6.6 

126. 

8.9 

33.0 

2999.0 

693.0 

-15.7 

-17.  3 

296.7 

11.6 

10.2 

-5.1 

286.1 

290.2 

1.6 

89.2 

6.9 

123. 

9.2 

39.0 

3092.6 

689.0 

-16,2 

-1  7,  3 

297.9 

11.3 

10,0 

-5,3 

286.6 

290,5 

1.6 

88.9 

7.1 

123. 

9.7 

35.0 

3192.3 

675,0 

-16.8 

-18.9 

298,  I 

11.6 

10,  I 

-5.6 

287.0 

290.8 

1.3 

87.0 

7.6 

123. 

9.9 

36.0 

3265.7 

669.0 

-16.9 

-18.0 

29T.5 

11.6 

10.3 

-5.3 

288.2 

292.0 

1.3 

85.6 

7.6 

123. 

10.3 

37.0 

3368.1 

655.0 

-17.5 

-20.9 

295.8 

11.6 

10.6 

-5.0 

288.7 

292.1 

1.1 

77,7 

7.8 

123. 

10.7 

38.0 

3971,7 

696.0 

-18.0 

-21.9 

293.6 

11.6 

10,5 

-6,6 

289,2 

292,9 

1.1 

76.6 

8.1 

123. 

10.9 

39.0 

3576.5 

637,0 

-18.7 

-21.3 

292.9 

11.3 

10,5 

-6.3 

289.6 

292,7 

1.0 

75.9 

8.3 

123. 

11.3 

90.0 

3682.9 

628.0 

-19.5 

-23.3 

289.3 

11.3 

10.6 

-3.7 

289.8 

292.6 

0.9 

71.5 

8.5 

122. 

11.7 

91.0 

3801.7 

613.0 

-19.9 

-29.3 

286.6 

11.6 

11. i 

-1.3 

290.7 

293.6 

0.9 

69.8 

- 8.8 

122. 

12.0 

92.0 

3910.5 

609.0 

-20.9 

-29.5 

289.9 

12.1 

11.7 

-3.1 

291.3 

293.9 

0.9 

69.6 

9.0 

122. 

12.9 

93.0 

9020.5 

600.0 

-21.9 

-25.6 

285.3 

13.1 

12.7 

-3.5 

291,5 

293.8 

0.8 

68.3 

9.2 

121. 

12.6 

99.0 

9107.0 

593  0 

-22.0 

-26.9 

285.7 

13.6 

13.1 

-J.7 

291.7 

293.9 

0.7 

67.7 

9.6 

120. 

13.0 

95.0 

9219.9 

589.0 

-22.7 

-2  7.1 

286.8 

19.5 

13.8 

-^.2 

292.2 

296.3 

0.7 

66.8 

9.7 

120. 

13.3 

96.0 

9333.1 

575,0 

-23.6 

-28,2 

286.0 

19.6 

16.0 

-„0 

292.6 

296.6 

0.6 

66.0 

10.0 

120. 

13.6 

97.0 

9935.5 

567,0 

-26.3 

-28.7 

289.7 

19.7 

16.2 

-3.7 

292.8 

296.7 

0.6 

66.3 

10.3 

119. 

13.9 

98.0 

9538.9 

559.0 

-25.2 

-29... 

282,7 

16.7 

16.3 

-3.2 

292.9 

296.8 

0.6 

70.1 

10.5 

119. 

19.3 

99.0 

9693.9 

551,0 

-26,3 

-30,  V 

280,7 

15.2 

15.0 

-2.8 

292.8 

296.5 

0.5 

66.2 

10.8 

118. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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station  no, 

PEORIA, 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

14.7 

50.0 

4749,0 

543.0 

15.0 

51.0 

4882.8 

533.0 

15.4 

52.0 

4991.4 

525.0 

15.7 

53.0 

5101.2 

517.0 

16.0 

54.0 

5198.3 

510.0 

16.4 

55.0 

5310.6 

502.0 

16.  B 

56.0 

5438.6 

493.0 

17.2 

57.0 

5553.9 

485,0 

17.6 

58.0 

5655.9 

478.0 

17.9 

59.0 

5759.0 

471.0 

18.2 

60.0 

5878.3 

463,0 

19.6 

61.0 

5984.0 

456.0 

18.9 

62.0 

6090.8 

449.0 

19.4 

63.0 

6198.9 

442.0 

19.7 

64.0 

6308.2 

435.0 

20.0 

65.0 

6418.9 

428,0 

20.5 

66.0 

6547.0 

420.0 

20.8 

67.0 

6660.6 

413.0 

21.1 

68.0 

6775.7 

406.0 

21.5 

69.0 

6875.5 

400.0 

21.9 

70.0 

6993.4 

393.0 

22.3 

71.0 

7130.1 

385.0 

22.7 

72.0 

7234.1 

379,0 

23.0 

73.0 

7339.3 

373.0 

23.4 

74.0 

7463.6 

366.0 

23.8 

75.0 

7571.6 

360.0 

24.2 

76.0 

7681.0 

354.0 

24.5 

77.0 

7791.9 

348.0 

24.9 

78.0 

7904.2 

342.0 

25.4 

79.0 

8017.9 

336.0 

25.7 

80.0 

8113. 9 

331.0 

26.0 

81.0 

8270.0 

323.0 

26.4 

82.0 

8369.3 

318.0 

26.8 

83.0 

8490.2 

312.0 

27.1 

84.0 

8592.5 

307.0 

27.6 

85.0 

8717,6 

301.0 

28.0 

86.0 

8845.5 

295.0 

28.4 

87.0 

8975.9 

289.0 

28.8 

88.0 

9086.8 

284,0 

29.1 

89.0 

9222.5 

278.0 

29.5 

90.0 

9314.9 

274.0 

29.9 

91.0 

9456.3 

268.0 

30.2 

92.0 

9552.2 

264.0 

30.6 

93.0 

9699.2 

258.0 

31.0 

94.0 

9824.9 

253.0 

6 FEnPUARY 
1746  GMT 


TEMP 

OEM  pr 

DIR 

SPEED 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

-27.0 

-32.  i 

279.4 

16.1 

-27,8 

-33,7 

278,8 

16,9 

-28.6 

-35.9 

278.0 

17.6 

-29,5 

-37.1 

277,3 

17,9 

-30.2 

-37.8 

276.6 

18.0 

-31.2 

-38.0 

275.3 

17.8 

-32,1 

-39,4 

273.9 

17,6 

-33,  1 

-40.3 

272.6 

17.7 

-34.1 

-41.2 

271.5 

17.9 

-35.0 

-41.8 

270.7 

18.1 

-35.8 

-42.4 

269.7 

18,0 

-36.9 

-43.3 

268.4 

17.6 

-38.1 

-44.1 

267.6 

17.3 

-38.9 

-44.  J 

267.2 

17,2 

-39.8 

-45,9 

26?. ,3 

17,2 

-40,7 

99,9 

267,6 

17.2 

-42.0 

99.9 

268.2 

16.9 

-42.8 

99,9 

268.3 

16.7 

-43.7 

99,9 

268.3 

16.6 

-44.8 

99.9 

268.3 

16.8 

-45.7 

99.9 

260.2 

17.5 

-46.7 

99.9 

267.0 

17.9 

-47,7 

99,9 

264.2 

17.7 

-48.5 

99.9 

261.1 

17.3 

-49.5 

99.9 

256.6 

16.6 

-50.6 

99.9 

253.7 

16.5 

- -51.3 

99.9 

251,8 

16.7 

-52.2 

99.9 

250.7 

16.9 

-53.3 

99.9 

248.4 

17.0 

-54.2 

99.9 

244,8 

16.7 

-55.0 

99.9 

243.0 

16.4 

-55.6 

99.9 

241.4 

16.0 

-56.3 

99.9 

242.8 

15.3 

-56.7 

99,9 

247.5 

14.7 

-56.9 

99,9 

252,4 

14.4 

-56.6 

99.  9 

261.0 

14.7 

-56.3 

99.9 

266.4 

15.2 

-56.4 

99.9 

269.1 

15.8 

-56,3 

99.9 

269.8 

16.9 

-55.9 

99.9 

269.8 

17.9 

-55.1 

99.9 

269.2 

19.2 

-55,1 

99,9 

268,7 

19,6 

-55.6 

99.9 

268.1 

19.5 

-54.2 

99.  ?■ 

267.2 

19.3 

-53.6 

99.7 

266.4 

19.5 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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532 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

H/SEC 

H/iEC 

DG  K 

DG  K 

O'* *• /KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

- ;.6 

293,1 

294,5 

0,5 

59.2 

11.2 

118. 

15.7 

-2.6 

293.7 

29  5.0 

0.4 

56.7 

11.5 

117. 

17.4 

-2.4 

294.0 

295.1 

0.3 

49.2 

11.9 

117. 

17.7 

-2.3 

294,2 

295,2 

0.3 

47.4 

12.2 

116. 

17.9 

-2.1 

294.6 

295.5 

0.3 

46.8 

12.5 

116. 

17.7 

-i.6 

294.6 

295,5 

0,3 

47.6 

12.9 

115. 

17,6 

-1.2 

295,0 

295.8 

0.2 

47.8 

13.3 

114. 

17.7 

-0.8 

295.3 

296.0 

0.2 

47.7 

13.7 

114. 

17.9 

-0.5 

295.2 

295.9 

0.2 

48.4 

14.1 

113. 

18.1 

-0.2 

295.3 

296.0 

0.2 

49,5 

14.4 

113. 

18,0 

0.1 

295.8 

296.4 

0.2 

50.3 

14.7 

112. 

17.6 

0.5 

295.7 

296.3 

0.2 

50.9 

15.1 

112. 

17.3 

1.7 

295.6 

296.1 

0.2 

52.5 

15.4 

111. 

17.2 

'1.8 

295,9 

296.4 

0.2 

52,0 

15.8 

110. 

17,2 

0,8 

296.0 

296.5 

0.1 

51.7 

16.1 

110. 

17.2 

0,7 

206.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.5 

109, 

16.9 

0.5 

296.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.9 

109. 

16.7 

5 

296,  7 

999.9 

99,9 

990,9 

17.2 

108. 

16.6 

1.5 

296.9 

999,9 

99,9 

999,9 

17.5 

108. 

16.8 

1.5 

296.7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

108. 

17.5 

0.5 

297.1 

999.9 

99.9' 

999.9 

18.2 

107. 

17.9 

0.9 

297,6 

999.9 

99.9 

999.9 

10.6 

107. 

17,7 

1.8 

297.6 

999,9 

99,9 

999.9 

19.1 

106. 

17.1 

2.7 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

106. 

16.2 

3.9 

293.1 

999.9 

99.9 

999.9 

19.7 

105. 

15.9 

V.6 

298.1 

999,9 

99.9 

999.9 

20.0 

105. 

15.9 

3.2 

290.6 

999,9 

99.9 

999.9 

20.4 

104. 

16.0 

5.6 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

104. 

15.8 

6.3 

290.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

103. 

15,1 

E.l 

299,1 

999.9 

99,9 

999.9 

21.4 

102. 

14.6 

.'.5 

299,3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

102. 

14.1 

7.7 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

101. 

13.6 

7.0 

301.0 

999,0 

■ 99.9 

999.9 

22.  1 

101. 

13.6 

5.6 

302,0 

999,9 

99,9 

999,9 

22.4 

100. 

13.7 

4,4 

303.1 

999,9 

99,9 

999.9 

22.6 

100. 

14.5 

2.3 

305.3 

999,9 

99.9 

999.9 

. 23.0 

99, 

15.1 

1.0 

307.5 

999,9 

99,9 

999,9 

23.3 

99, 

15.8 

0*3 

309,1 

909.9 

99.9 

999.9 

23.8 

99, 

16.9 

0.1 

310.9 

999.9 

99,9 

999,9 

24.1 

99. 

17.9 

1.1 

313.3 

999,9 

99.9 

999.9 

24.4 

99. 

19.2 

0.3 

315.7 

999,9 

99,9 

999,9 

24,9 

99. 

19.6 

0.5 

317,7 

999.9 

99,9 

999.9 

25,4 

98. 

19.5 

0.7 

318.4 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

98. 

19.2 

0.9. 

322.6 

999.9 

99,9 

999,9 

26.2 

98. 

19.4 

1.2 

325.3 

999,9 

99,9 

999,9 

26.5 

98. 

532 


STATICN  NO. 
pen«<TA,  ILL 

' 6 FCRWJARV  1975 

1746  GMT  125  115.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P7 

DIP 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

31.3 

95.0 

9953.4 

248.0 

-53,1 

99.-’ 

265.9 

19,9 

19.9 

1.4 

327,9 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

98. 

31.8 

96.0 

10084.7 

243.0 

-52.8 

99.9 

264.8 

20.3 

20.2 

1.9 

330.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.6 

98, 

32.3 

97.0 

10218.9 

238.0 

-52.8 

99.9 

263.0 

20.2 

20-1 

2.5 

332.2 

999,9 

99,9 

999.9 

28.  1 

97, 

32.6 

98.0 

10355.9 

233.0 

-53.0 

99.9 

261.9 

20.2 

20.0 

2,8 

334.0 

999.9 

99,9 

999.9 

28.5 

97. 

32.9 

99.0 

10467.8 

229.0 

-51.9 

99.9 

261.1 

20.5 

20.3 

3.2 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

97. 

33.2 

100.0 

10610.9 

224.0 

-51.8 

99.  J 

260.7 

21.3 

21.0 

3.4 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

97. 

33.7 

101.0 

10757.2 

219.0 

-52.2 

99.7 

260.1 

22.9 

22.5 

3.9 

341.1 

999,9 

99,9 

999.9 

29.8 

96. 

34.0 

102.0 

10906.8 

214.0 

-51.9 

99.9 

299.5 

23.8 

23.4 

4,3 

343.9 

999,9 

99.9 

999.9 

30.3 

96. 

34.4 

103.0 

11029.2 

210.0 

-51.5 

99.0 

257,2 

23.7 

23.2 

5.2 

346.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

96. 

34.8 

104.0 

11153.9 

206.0 

-52.1 

99.9 

255.4 

23.2 

22.4 

5.8 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

95. 

35.1 

105.0 

11313.0 

201.0 

-52.1 

99.9 

255.1 

22.9 

22.1 

5,9 

349,8 

999,9 

99.9 

999,9 

31.8 

95. 

35.5 

106.0 

11443.1 

197.0 

-52.4 

99.  9 

256.9 

23,2 

22.6 

5.3 

351.4 

999,9 

99.9 

999,9 

32.2 

95. 

35.9 

107.0 

11575.7 

193.0 

-52.5 

99.? 

260.4 

25.0 

24.7 

4.2 

353.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

94. 

36.4 

108.0 

11710.9 

189.0 

-53.0 

99.  ? 

762.6 

26.6 

26.4 

3.4 

354.6 

999.9 

99,9 

999.9 

33,5 

94. 

36.6 

109.0 

11848.7 

185.0 

-53.6 

99.9 

263.0 

26.8 

26.6 

3,3 

355.8 

999,9 

99,9 

999,9 

33.9 

94, 

37.1 

110.0 

11953.8 

182.0 

-53.6 

99,9 

263,5 

26.4 

26.3 

3.0 

357,4 

999,9 

99.9 

999.9 

34.8 

94. 

37.7 

111.0 

12169.4 

176.0 

-53.6 

99.0 

265.5 

26.6 

26.6 

2.1 

360.9 

999.9 

99,9 

999.9 

35.5 

94. 

38.0 

‘ 112.0 

12280.0 

173.0 

-53.6 

99.9 

266.5 

26.5 

26.4 

1.6 

362.7 

999.9 

99,9 

999,9 

36.1 

94. 

38.4 

113.0 

12430.5 

169,0 

-53.4 

99.9 

265,5 

23.7 

23.6 

1.9 

365,4 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

93. 

38.8 

114.0 

12545.7 

166.0 

-53.6 

99.9 

264.2 

21.8 

21.7 

2.2 

367.0 

999,9 

99,9 

999,9 

37.2 

93. 

39.4 

115.0 

12702.8 

162.0 

-53.1 

99.9 

264,7 

22.9 

22.8 

2.1 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.8 

93. 

39.8 

116.0 

12905.0 

157.0 

-52.7 

99.9 

265.9 

23.9 

23.9 

1.7 

374,4 

999,9 

99,9 

999,9 

38.5 

93. 

40.2 

117.0 

13029.6 

154.0 

-52.7 

99.9 

266.2 

23.1 

23.1 

1.5 

376,5 

999,9 

99.9 

999.9 

39.2 

93. 

40.7 

118.0 

13156,5 

151.0 

-53,3 

99,9 

265.1 

20.6 

20,5 

1.7 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

93. 

41.1 

119.0 

13329.5 

147.0 

-53.1 

99.9 

264.3 

19.9 

19. B 

2.0 

380.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

93. 

41.5 

120.0 

13462.3 

144.0 

-53.3 

99.  J 

264,2 

21.6 

21.5 

2.2 

382,7 

999,9 

99,9 

999,9 

40.6 

93. 

41.9 

121.0 

13643.6 

140.0 

-53,6 

99,  5 

264.4 

24.4 

24,3 

2,4 

385,3 

999,9 

99,9 

999,9 

41.3 

93, 

42.5 

122.0 

13782.7 

137.0 

-54.4 

99.? 

265.5 

27.5 

27.4 

2.1 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.0 

92. 

42.8 

123.0 

13924.5 

134.0 

-54.7 

99.9 

267.0 

26.9 

26,9 

1.4 

388.2 

999.9 

99.9 

999,9 

42.7 

92. 

43.3 

124.0 

14069.4 

131.0 

-54.5 

99.9 

269,4 

24,5 

24.5 

0,3 

391,0 

999,9 

99.9 

999,9 

43.6 

92. 

43.8 

125.0 

14217.6 

128.0 

-55,0 

99,9 

271,3 

20.2 

20.2 

-0,5 

392.8 

999.9 

99,9 

999.9 

44.2 

92. 

44.3 

126.0 

14420.6 

124.0 

-54.8 

99.9 

269.9 

20.4 

20.4 

0.0 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44,7 

92. 

44.8 

127.0 

14577,2 

121.0 

-54,8 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9 

9?, 9 

399.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999, 

45.4 

128.0 

14737.9 

118.0 

-54.4 

99.  ? 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

403.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

46.0 

129.0 

14903.0 

115.0 

-54.4 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

406.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

1126 


532 


STATICN  NO. 
PEORTA,  lU 


6 FEBRUARY  1175 

2045  GMT  115  55,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P’ 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

P.H 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S  EC 

H/sec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0,0 

5.4 

200.0 

993,1 

-10.6 

-16.  1 

290.0 

5.1 

4.8 

-i,7 

263.2 

266.1 

1.1 

64.0 

0.0 

0. 

0.3 

6.0 

262.8 

985.0 

-12.7 

-18,3 

281.5 

13.3 

13.0 

-2.7 

261.7 

264.1 

0.9 

62.9 

0.3 

103. 

0.7 

7.0 

348. 4 

974.0 

-13,3 

-18.3 

286.5 

12.7 

12.2 

-3.6 

261.9 

264.3 

0.9 

64.7 

0.4 

102. 

0.9 

8.0 

434.7 

963.0 

-14.1 

-18.  V 

292,0 

12.2 

.3 

-4,6 

261.9 

264.4 

0,9 

70.1 

0.6 

102. 

1.3 

9.0 

521. fl 

951.0 

-15.0 

-18.1 

299.4 

11.3 

.9 

-5.6 

262.0 

264.6 

1.0 

77.0 

0.9 

109. 

1.6 

lO.O 

617,6 

940,0 

-16.1 

-18.3 

302.3 

11.1 

9,4 

-5,9 

261.8 

264.3 

1,0 

82.6 

1.0 

112. 

2.0 

11.0 

722.4 

127.0 

-16.9 

-18.0 

300.7 

11,8 

10.1 

— j . 0 

262.0 

264.6 

1.0 

11.5 

1.3 

112. 

2.3 

12.0 

312.1 

916.0 

-16.4 

-17.2 

308,1 

12.8 

10.1 

-7.9 

263.4 

266.3 

1.1 

93.2 

1.5 

114. 

2.7 

13.0 

903.6 

905.0 

-13,0 

-15.9 

314.4 

14.5 

10.4 

-13.1 

267,8 

271.0 

1.2 

78,8 

1.8 

117. 

3.1 

14.0 

917.0 

894.0 

-12.5 

-17.3 

317.1 

15.8 

10,7 

-11.6 

269  .3 

272,3 

1.1 

68.4 

2.2 

121. 

3.4 

15.0 

1091.6 

883.0 

-12.2 

-17.+ 

317.1 

15.7 

10.7 

-11.5 

270.6 

273.5 

1.1 

64.9 

2.5 

123. 

3.9 

16.0 

1205.1 

870.0 

-12.2 

-25.^ 

318.0 

14.1 

9.4 

-10.5 

271.6 

273.2 

0.6 

32.2 

2.9 

125. 

4.2 

17.0 

1302.3 

859,0 

-12.5 

-25.6 

318,3 

13.4 

8.9 

-10.0 

272.3 

273.9 

0,5 

32.2 

3.2 

126. 

4.6 

18. 0 

1391.6 

849.0 

-13.3 

-26,5 

318.2 

n.o 

8.7 

-9,7 

272,4 

273.8 

0.5 

31.9 

3.5 

127, 

4.9 

19.0 

1481.7 

839.0 

-13.7 

-27,2 

317.8 

12.8 

8.6 

-7.5 

272.8 

274.2 

0.5 

31.0 

3.7 

128. 

5.3 

20.0 

15B1.9 

828.0 

-14.3 

-28.1 

315.9 

13.2 

9.2 

-9.5 

273.3 

274,6 

0.5 

29.6 

4.0 

128. 

5.7 

21.0 

1692.9 

816.0 

-13.3 

-28.2 

311.8 

14.0 

10.4 

-9,3 

275,5 

276.8 

0.5 

27.1 

4.3 

129. 

6.0 

22.0 

1786.8 

806.0 

-12,9 

—26.  3 

307.7 

14,7 

11.6 

-9.0 

276.9 

278.4 

0.5 

29.9 

4.6 

129. 

6.3 

23.0 

1891.5 

795.0 

-13.4 

-26.2 

301.2 

14.0 

11.9 

-7.2 

277.4 

279,0 

0.6 

33.2 

4.8 

129. 

6.6 

24.0 

1987.8 

785.0 

-13.9 

-24.5 

295.4 

13.6 

12.3 

-5.8 

277.9 

279.9 

0.7 

39.8 

5.1 

128. 

7.0 

25.0 

2085.1 

775.0 

-14.0 

-24,4 

290,6 

13.7 

12.8 

->.8 

278.8 

280.8 

0.7 

40.9 

5,4 

127. 

7.4 

26.0 

2203.4 

763.0 

-15,0 

-24,8 

291.  1 

14.8 

13.8 

-5.3 

279.0 

280.9 

o.r 

42.7 

5.7 

126. 

7.7 

27.0 

2303.4 

753.0 

-14.3 

-26.5 

290.6 

15,4 

14.4 

-5,4 

280.8 

282.5 

0.6 

34.6 

6.0 

126. 

8.1 

28.0 

2394.5 

744.0 

-14.7 

-25.0 

289.1 

t5.9 

15.0 

-5.2 

281.3 

283.2 

0.6 

38.9 

6.4 

125. 

8.4 

29.0 

2497,0 

734. G 

-14,6 

-16.  i 

287.4 

16.2 

15.4 

-4,8 

282.7 

286.5 

1.4 

82.4 

6.6 

124. 

8.8 

30.0 

2590,4 

725.0 

-15,4 

-16,  ■> 

284.7 

16.2 

15.7 

-4.1 

282,7 

286.7 

1.4 

87.8 

7.0 

123. 

9.1 

31.0 

2695.2 

715.0 

-16.1 

-16.’ 

282.6 

16.2 

15.8 

-3.5 

233.1 

287.2 

1.4 

95.3 

7.3 

122. 

9.5 

32.0 

2790.6 

706.0 

-16.4 

-16.8 

280.3 

16.1 

15.8 

-2.9 

283.8 

287.9 

1.4 

96.3 

7.7 

121. 

9.9 

33.0 

2898.0 

696.0 

-16.4 

-16,9 

279.5 

16.1 

15.9 

-2.7 

285.0 

289.1 

1.5 

95.2 

8.0 

120. 

10.2 

34.0 

2995.9 

68  7.0 

-17.0 

-17.«. 

279.3 

16,2 

16.0 

-2.6 

235.3 

289,3 

1.4 

97,1 

8.3 

119. 

10.6 

35.0 

3094.9 

678.0 

-17.6 

-18.3 

279.2 

16.4 

16.2 

-2.6 

285.7 

289.6 

1.3 

94.4 

8.6 

119, 

11.0 

36.0 

3228.4 

666.0 

-18.0 

-18.? 

278.6 

16.7 

16.5 

-2.5 

286.7 

290.5 

1.3 

94.0 

9.0 

118. 

11.4 

37.0 

3330,0 

657.0 

-18.9 

-19.’ 

277, ^ 

16.7 

16.6 

-2.1 

286.8 

290.3 

1.2 

93.7 

9.4 

117. 

11.6 

38.0 

3421.2 

649.0 

-19.4 

-20.2 

276.5 

16.7 

16.6 

-1.9 

287.3 

290.7 

1.2 

9?. 9 

9.6 

117. 

12.1 

39.0 

. 3536.6 

639.0 

-20.2 

-21.0 

274.6 

16.5 

16.5 

-1.3 

287.7 

290.9 

1.1 

92. fl 

10.1 

116. 

12.4 

40.0 

3629.9 

631.0 

-20.4 

-22.0 

273.5 

16.6 

16.5 

-I.O 

288.4 

291.4 

1.0 

87,5 

10.3 

115. 

12.8 

41.0 

3760,0 

620.0 

-21.2 

-23.4 

272.6 

16.9 

16,9 

-0,8 

288.9 

291,7 

0,9 

82.9 

10.7 

114. 

13.2 

42.0 

3867.8 

611.0 

-21.8 

-24.-. 

272.3 

17.5 

17.5 

-0.7 

289.5 

292.1 

0.9 

79.3 

11.1 

113. 

13.5 

43.0 

3977.0 

602.0 

-22.6 

-25.  . 

272.3 

18.1 

18.1 

-U.7 

289.8 

292.1 

0.8 

75.1 

11.4 

113. 

13.8 

44.0 

4075.1 

594.0 

-23.1 

-27.) 

272.2 

18.3 

18,2 

-0.7 

290.3 

292,4 

0.7 

70.0 

11.7 

112. 

14.2 

45.0 

4186.9 

565.0 

-23.6 

-29,  ; 

271.5 

18.2 

18.2 

-0,5 

290,9 

292.7 

0.6 

60.6 

12.1 

111. 

14.4 

46.0 

4287.4 

577.0 

-24.2 

-30.6 

270.9 

18.1 

18.1 

-0.3 

291.4 

293.0 

0.5 

54.8 

12.4 

111. 

14.7 

47.0 

4389.1 

569.0 

-25.1 

-31.6 

269.8 

17.9 

17.“ 

0.1 

291.5 

293.0 

0.5 

54.1 

12.6 

111. 

15.2 

48.0 

4504.8 

560.0 

-25,9 

-32.6 

268.3 

17,9 

17.8 

0.5 

291.9 

293.3 

0.4 

52.8 

13.1 

110. 

15.5 

49.0 

4608.9 

552.0 

-26.5 

-33.8 

267.8 

18.1 

18.0 

3.7 

292.3 

293.6 

0.4 

49.T 

13.4 

109. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BiEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1121 


STATIC^  NO 
PEORIA, 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MO 

15.8 

50.0 

4714.2 

544.0 

16.3 

51.0 

4847.6 

534.0 

16.5 

52.0 

4955.5 

526.0 

16.9 

53.0 

5064.7 

518.0 

17.3 

54.0 

5175.2 

510.0 

17.6 

55.0 

5287.1 

502.0 

17.9 

56.0 

5414.5 

493.0 

18.3 

57.0 

5529.4 

48  5.0 

18.5 

58.0 

5631.0 

478,0 

18.9 

59.0 

5733.6 

471.0 

19.3 

60.0 

5852.4 

463.0 

19.5 

61.0 

5957.6 

456.0 

19.8 

62.0 

6064.1 

449.0 

20.1 

63.0 

6187.2 

441.0 

20.4 

64.0 

6280.7 

435.0 

20.7 

65.0 

6406.9 

427.0 

21.1 

66.0 

6535.0 

419,0 

21.5 

67.0 

6648.6 

412.0 

21.8 

68.0 

6763.7 

405.0 

22.1 

69.0 

6C63.4 

399,0 

22.6 

70.0 

6981.1 

392.0 

23.0 

71.0 

7117.7 

384.0 

23.4 

72.0 

7239.0 

377,0 

23.8 

73.0 

7344.4 

371.0 

24.4 

74.0 

7451.2 

365.0 

24.7 

75.0 

7577.7 

358.0 

25.0 

76.0 

7688.1 

352,0 

25.4 

77.0 

7800.1 

346.0 

25.8 

78.0 

7913.8 

340.0 

26.3 

79.0 

8029. 1 

334,0 

26.6 

80.0 

8146.0 

328.0 

27.0 

81.0 

8284.6 

321.0 

27.4 

82.0 

8405.5 

315.0 

27.8 

83.0 

8528.4 

309,0 

28.2 

84.0 

8653.4 

303.0 

28.5 

85.0 

8759.4 

298.0 

28.9 

86.0 

8910.5 

291.0 

29.3 

87.0 

9042,7 

285.0 

29.7 

88.0 

9155.1 

280.0 

30.1 

89.0 

9269.6 

275.0 

30.4 

90.0 

9409.7 

269.0 

30.8 

91.0 

9528.8 

264.0 

31.4 

92.0 

9650.5 

259.0 

31.7 

93.0 

9774.9 

254.0 

32.2 

94.0 

9902,3 

249.0 

6 FEnP.UARY 
2045  GMT 


TEMP 

DEW  P’- 

OIR 

SPEED 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

-27.2 

-34. i 

268.0 

18.3 

-28.5 

-35.  , 

268.2 

18.6 

-29.7 

-36,  , 

268.3 

18.6 

-30.3 

-37.  V 

268.7 

18.7 

-31.1 

-38,3 

268.9 

19,0 

-32.2 

-39.4 

269.0 

19.1 

-33.2 

-40.6 

268.9 

19.1 

-33.9 

-41.2 

269.4 

18.9 

-35.1 

-42,  J 

269.8 

18.7 

-36.3 

—43.  j 

271.8 

19.2 

-36.9 

-44.3 

273.1 

19.9 

-37,6 

-45.2 

273.7 

20.4 

-38,9 

-46,4 

273.7 

20.7 

-39.7 

-47.  1 

273.7 

20.9 

-40.5 

99.9 

273.6 

20.9 

-41.5 

99.9 

274,0 

20,9 

-42,4 

99.  9 

274,7 

21,0 

-43.4 

99.9 

275.5 

20.9 

-44.4 

99.9 

275.7 

20.6 

-45.6 

99,9 

275,8 

20.4 

-46.6 

99.9 

275,5 

19.7 

-47.4 

99,9 

275.3 

18.8 

-48,7 

99,9 

275.6 

17,0 

-49.0 

99.  i 

276.9 

15.7 

-50.1 

99.9 

282.1 

15.6 

-50,1 

99,9 

236.0 

16.2 

-50,3 

99.9 

290.0 

17.0 

-51.0 

99.9 

294.0 

17.7 

-51.6 

99.9 

295.5 

18.3 

-52.5 

99.  9 

295.2 

19.1 

-53,3 

99,9 

294.6 

19.3 

-54.2 

99.9 

294.2 

19.2 

-54.7 

99.9 

294.9 

18.5 

-55,2 

99,9 

295.1 

18,2 

-55.7 

99.9 

296.8 

18.4 

-55.8 

99.9 

295.9 

18.6 

-56.3 

99.9 

293.9 

18.1 

-56.  7 

99.  9 

289.3 

17,6 

-56.3 

99.9 

285.1 

17.3 

-56.0 

99.-, 

282.7 

17.5 

-56.5 

99.9 

282.3 

17.7 

-56,3 

99,9 

280.8 

18.4 

-55.7 

99.9 

275.6 

20.7 

-54.9 

99,9 

272,6 

21.9 

-53.6 

99.9 

269.0 

23.4 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  MO 
PEOPIA, 


6 fEBRUARV 
2045  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

32.5 

95.0 

10032.9 

244.0 

-53.2 

99.7 

267.9 

23.9 

33.1 

96.0 

10193.3 

238.0 

-53.2 

99.3 

269.4 

25,1 

33.5 

97.0 

10330.7 

233.0 

-51.5 

99,9 

270.0 

25.3 

33.9 

98.0 

10443.4 

229.0 

-50.4 

99.9 

268.8 

23.7 

34.4 

99.0 

10587.4 

224.0 

-50.4 

99.9 

268.4 

23.4 

34.8 

100.0 

10704.8 

220.0 

-51.0 

99.9 

270.4 

25.5 

35.3 

101. 0 

10884.6 

214.0 

-51.3 

99.9 

272.9 

27.6 

35.6 

102.0 

11007.2 

210.0 

-51.3 

99.9 

273.6 

27.4 

36.1 

103.0 

11163.7 

205.0 

-51.5 

99.3 

272.8 

24.7 

36.5 

104.0 

11291.7 

201.0 

-51.3 

99,9 

271.1 

22.7 

37.0 

105.0 

11422.3 

197.0 

-51.5 

99,9 

269.7 

22.3 

37.4 

106.0 

11589.0 

192.0 

-51.9 

99.9 

269.1 

21.6 

37.9 

107.0 

11725.4 

188.0 

-51.9 

99.9 

269.0 

20.9 

38.4 

108.0 

11864.9 

184.0 

-51.6 

99.9 

270.5 

22.4 

38.9 

109.0 

12007.4 

180.0 

-51.9 

99,3 

272.3 

25.5 

39.4 

110.0 

12153.1 

176.0 

-51.8 

99.9 

273.5 

27.2 

39.9 

111.0 

12302.2 

172.0 

-51.6 

99.9 

274.9 

27.6 

40.4 

112.0 

12454.8 

168.0 

-51.8 

99,9 

276.5 

27.9 

40.9 

113.0 

12611.1 

164.0 

-51.8 

99.9 

278.1 

28.3 

41.4 

114.0 

12771.2 

160.0 

-51.8 

99.9 

279.6 

27.3 

41.8 

115.0 

12894.0 

157.0 

-51.6 

99.9 

280.0 

25.1 

42.4 

116.0 

13103.6 

152.0 

-52.4 

99,9 

279.0 

21.7 

43.0 

117.0 

13232.4 

149.0 

-52.7 

99.9 

278.1 

22.6 

43.5 

IIB.O 

13408.0 

145.0 

-53.2 

99.  9 

279.3 

25.3 

44.1 

119.0 

13542.7 

142.0 

-53.2 

99,  9 

281.1 

24,8 

44.6 

120.0 

13680.2 

139.0- 

-53.3 

99.9 

281.7 

22.1 

45.2 

121.0 

13868.3 

135.0 

-53.2 

99.9 

278.4 

19.6 

45.7 

122.0 

14013.1 

132.0 

-53.2 

99.9 

275.4 

19.8 

46.2 

123.0 

14161.3 

129.0 

-53.2 

99,9 

275,4 

21.5 

46.6 

124.0 

14312.9 

126.0 

-53.2 

99.9 

276.1 

22.6 

47.2 

125.0 

14467.9 

123.0 

-54.1 

99.9 

275.3 

22.2 

47.9 

126.0 

14679.9 

119.0 

-54.2 

99,  3 

276,4 

23,4 

48.5 

127.0 

14843.5 

116.0 

-54.6 

99.3 

280.3 

26.4 

49.2 

128. 0 

15011.2 

113.0 

-54.7 

99.9 

231.1 

26.1 

49.8 

129.0 

15183.3 

110.0 

-54.9 

99,9 

278.2 

24,4 

50.3 

130.0 

15360.2 

107.0 

-54.7 

99.9 

276.8 

24.8 

50.9 

131.0 

15542.1 

104.0 

-54.7 

99.9 

277.0 

27.1 

51.5 

132.0 

15729.3 

101.0 

-54.9 

99,9 

277,4 

29.1 

51.9 

133.0 

15922.2 

98.0 

-54.7 

99.  9 

277,4 

27,4 

52.5 

134.0 

16121.2 

95.0 

-54.4 

99.3 

276.9 

21.3 

53.0 

135.0 

16257.5 

93.0 

-54.6 

99.  3 

279.7 

18.2 

53.6 

136.0 

16467.4 

90.0 

-54,7 

99.9 

284.7 

20.8 

54.3 

137.0 

16684.1 

87.0 

-55,0 

99,9 

281.6 

21.9 

55.0 

138.0 

16907.8 

84.0 

-56.0 

99.9 

271.2 

18.4 

55.7 

139.0 

17139.0 

81.0 

-56,3 

99,9 

269.9 

18.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BHEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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cowp 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

• MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

23.9 

3.9 

329.3 

999.9 

55.5 

999.9 

32.4 

104. 

25.1 

9.3 

331,7 

999.9 

99,5 

999.9 

33.  1 

103. 

25.3 

-0,0 

336.3 

999,9 

95,9 

999.9 

33.8 

103. 

23.7 

0.5 

339.5 

999.9 

99.9 

995.9 

34.6 

103. 

23.4 

0.7 

341,7 

999.9 

99,9 

999,9 

34.9 

102. 

25.5 

-0.2 

342,5 

999.9 

99,9 

999,9 

35.5 

102. 

27.5 

-1.4 

344.  a 

999,9 

99.9 

999.9 

36.4 

102. 

27.4 

-1.7 

346.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.0 

102, 

24.6 

-1.2 

348.8 

999.9 

99.9 

999.9 

37.8 

102. 

22.7 

-f).4 

351.0 

999,9 

99.9 

999,9 

38.2 

101. 

22.3 

O.l 

352.8 

999.9 

99,9 

999,9 

38.9 

101. 

21.6 

0.3 

354.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

101. 

20.9 

3.4 

356.8 

999.9 

99,9 

999,9 

40.  1 

101. 

22.4 

-3.2 

359,5 

999,9 

99,9 

999.9 

40.5 

101. 

25.5 

-’.,0 

361.3 

999,9 

99.9 

999.9 

41.3 

101. 

27.2 

-1.7 

363. S 

999,9 

99.9 

999.9 

42.2 

100. 

27.5 

-2.3 

365,5 

999,9 

99,9 

999.9 

43.0 

100. 

27,7 

-3,2 

368,7 

999,9 

99,9 

999,9 

43.8 

100. 

28.0 

—•^.0 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

100. 

27.0 

-4.5 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

100. 

24,7 

-4.4 

376,2 

999,9 

99,9 

999,9 

46.2 

100. 

21.4 

-3,4 

378.4 

999,9 

99.9 

999.9 

47.0 

100. 

22.4 

-3.2 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

100. 

25.0 

-4.1 

382.2 

999.9 

99.9 

999,9 

48.5 

100. 

24.3 

-4,8 

384.5 

999,9 

99,9 

999,9 

49.4 

100. 

21.6 

-4.5 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

100. 

19.4 

-2.9 

390.1 

999,9 

99.9 

999.9 

50.8 

100. 

19,7 

-1.9 

392,6 

999,9 

99,9 

999,9 

51.4 

100. 

21.4 

-2,0 

395,2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

100. 

22.4 

-2,4 

397.9 

999.9 

99.9 

999,9 

52.5 

100. 

22.1 

-2.1 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

100. 

23.3 

-2,6 

402.4 

999,9 

99,9 

999,9 

54,2 

100. 

26.0 

-4.7 

404.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

100. 

25.6 

-5.0 

407.5 

999,9 

99,9 

999,9 

56.3 

100. 

24.1 

-3.5 

410.4 

599.9 

99.9 

999.9 

57.2 

100. 

24.6 

-2,9 

413,9 

599.9 

99.9 

999.9 

57.9 

100. 

26.9 

-3.3 

417.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

100. 

28,8 

-3,7 

420.5 

999,9 

99,9 

999,9 

59,7 

100. 

27,1 

-3.5 

424.5 

999,9 

99.9 

999,9 

60.7 

100. 

21.2 

-2.6 

428.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

100. 

17.9 

-3.1 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

100. 

20,1 

-5,2 

434,9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

100. 

21.4 

-4.4 

438.5 

999.9 

99,9 

999.9 

63.7 

100. 

18.4 

-J.4 

441.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

100. 

18.3 

3.0 

444.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.2 

100. 

STATION  NO.  *32 

pen«nA,  lu 

6 FEBR|IA<«Y  1975 

2045  6HT  145  55.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  RT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

C6  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

56.4 

140.0 

17297.8 

79.0 

-56.3 

99.9 

277.0 

23.5 

23.3 

-2.9 

448.1 

999,9 

99,9 

999.9 

66,0 

100. 

57,1 

141.0 

17627,5 

75.0 

-56.7 

99.9 

280.4 

25.1 

24.7 

-4.5 

454.2 

999,9 

99.9 

999.9 

67.2 

100. 

57.a 

142.0 

17798.4 

73.0 

-58.0 

99.9 

278.6 

21.0 

20.8 

-3.2 

454.9 

999,9 

99.9 

999.9 

68.2 

100. 

58.6 

143.0 

18062.9 

70.0 

-50.0 

99.9 

271.8 

20.1 

20.1 

—0.6 

460.4 

999.9 

99,9 

999,9 

68,9 

99. 

59.3 

144.0 

18245.2 

68.0 

-59.0 

99.9 

272.5 

24.5 

24.5 

-l.l 

462.0 

999,9 

99,9 

999,9 

70.0 

99, 

60.0 

145.0 

18528.0 

65.0 

-59.3 

99.9 

271.7 

21.3 

21.3 

-3.6 

467,3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

99, 

60.7 

146.0 

18723.8 

63.0 

-59.2 

99.9 

260.6 

13.1 

13.0 

2.1 

471.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

99. 

61.5 

147.0 

19029.9 

60.0 

-58.8 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

479.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

62.1 

148.0 

19242.5 

58.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

482.8 

999.9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

62.9 

149.0 

19574.8 

55.0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9. 

99.9 

99.9 

489.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1124 


532 


STATION  NO. 
PEORIA,  ILL 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  IA5  A4.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PP.ES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM7K6 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.3 

200.0 

994.1 

-12.2 

-16.9 

285.0 

7.7 

7.4 

-2.0 

261.5 

264.2 

l.O 

68.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

255.7 

983.0 

-13.3 

-17.8 

294.3 

11.5 

10.5 

-y,7 

261.3 

263.8 

1.0 

68.5 

0.4 

113. 

0.6 

7.0 

357.0 

970,0 

-13,8 

-17.0 

294.4 

11.6 

10.6 

-•.,8 

261.7 

264.3 

1.0 

73.2 

0.5 

113. 

0.9 

8.0 

481.4 

958.0 

-14.7 

-17.4 

294.5 

11.9 

10.8 

-4.9 

261.8 

264.4 

1.0 

79.8 

0.7 

113. 

1.3 

9,0 

568,7 

94?, 0 

-15,8 

-17.4 

296,1 

12.6 

11.3 

-5.5 

261.5 

264.2 

1.0 

07.2 

1.0 

114. 

1.6 

10.0 

664.8 

935.0 

-16.6 

-17.7 

298.4 

13.2 

11.7 

-6.3 

261.6 

264.3 

l.O 

91.4 

1.2 

114. 

2.0 

ll.O 

786.2 

920.0 

-17,4 

-17.8 

303.4 

14.3 

12.0 

-7.9 

262.0 

264,7 

1.0 

96.8 

1.5 

115. 

2.3 

12.0 

884.4 

908.0 

-18,3 

-18,4 

312.5 

13.9 

10.3 

-9,4 

262.2 

264,7 

l.O 

99.0 

1.8 

117, 

2.6 

13.0 

9 75,9 

89  7,0 

-15,7 

-17.1 

320.6 

13.9 

8.8 

-10.7 

265.0 

268.7 

l.l 

88.8 

2.0 

119. 

3.0 

14.0 

1069.3 

886.0 

-14.5 

-17.3 

328.2 

14.1 

7.4 

-12.0 

267.9 

270.9 

1.1 

01.7 

2.3 

124. 

3.3 

15.0 

1172.8 

874.0 

-13.8 

-18.3 

322.7 

13.8 

R.3 

-10.9 

269.6 

272.4 

1.0 

69.1 

2.6 

126. 

3.7 

16.0 

1295,9 

860,0 

-12.3 

-17.9 

318.1 

13.2 

8.8 

-9,8 

272.5 

275.4 

l.l 

62.9 

2.9 

127. 

4.0 

17.0 

1394,2 

849.0 

-12.6 

-18.3 

316.7 

12.5 

8.6 

-9.1 

ZTi.Z 

276.1 

1.1 

62.1 

3.1 

128. 

4.3 

18.0 

1493.8 

838.0 

-12.9 

-19.4 

319.0 

12.9 

8,4 

-9.7 

273.9 

276.6 

1.0 

57.6 

3.3 

128. 

4.6 

19.0 

1594.4 

827.0 

-13.8 

-20.5 

319.8 

13.2 

8.5 

-19.1 

273,9 

276,4 

0.9 

57,0 

3.6 

129, 

4.9 

20.0 

1696.0 

816.0 

-14.7 

-21.4 

317.7 

13.4 

9.0 

-9.9 

274,0 

276,4 

0.8 

56.2 

3.8 

130. 

5.3 

21.0 

1817,5 

803.0 

-15.4 

-22.3 

311.2 

12.7 

9.5 

-3.3 

276.8 

0.8 

55.4 

4.1 

130. 

5.6 

22.0 

1921.6 

792.0 

-15.5 

-25.4 

305.6 

12.3 

10.0 

-7.2 

275.5 

277.2 

0.6 

42.4 

4.4 

130. 

6.0 

23.0 

2027.1 

781.0 

-15.9 

-25.? 

300.4 

12.5 

10.8 

-6.3 

276,1 

277.9 

0.6 

42.5 

4.6 

130. 

6.3 

24.0 

2124.1 

771.0 

-16.6 

-28.3 

302,8 

14.0 

11.8 

-7,6 

276.4 

277.8 

0.5 

35,3 

4,9 

129. 

6.7 

25,0 

2232.2 

760.0 

-16.5 

-28.2 

301.3 

15.4 

13.1 

-8.0 

277.7 

279.1 

0.5 

35.3 

5.2 

129. 

7.1 

26.0 

2352.1 

748.0 

-15.4 

-27.3 

296.1 

16.2 

14.5 

-7.1 

280.1 

281.7 

0.5 

35.1 

5.6 

128. 

7.4 

27.0 

2463.9 

737.0 

-15.9 

-26.3 

291.8 

16.6 

15.4 

-6.2 

280. T 

28  2.5 

0.6 

40.2 

5.9 

128. 

7.B 

28.0 

2566.9 

727.0 

-15.9 

-26.6 

285,9 

17.1 

16.5 

-4.7 

281.8 

283.6 

0.6 

39.3 

6.3 

127. 

8.1 

29.0 

2671.3 

717.0 

-15.9 

-27.7 

282.1 

17.6 

17.2 

-3.7 

283.0 

284.6 

0.5 

35.4 

6.6 

125. 

8.5 

30.0 

2767.7 

706.0 

-16.2 

-26.3 

278.3 

18.3 

18.1 

-2.6 

283.9 

285.7 

0.6 

39.5 

7.0 

124. 

8.9 

31.0 

2895.0 

696.0 

-16.8 

-26.4 

275.8 

18.8 

18.7 

-i.9 

234.5 

286.3 

0.6 

42.7 

7.4 

122. 

9.2 

32.0 

3003.6 

686 . 0 

-17.6 

-26.5 

273.9 

19.1 

19.1 

-1.3 

234.7 

286.6 

0.6 

45.5 

7.7 

121. 

9.6 

33.0 

3113.4 

676.0 

-18,1 

-25.0 

271.5 

19.5 

19.5 

-0.5 

285.3 

287.5 

0.7 

54.4 

8.1 

120. 

9.9 

34.0 

3213.5 

667.0 

-18.5 

-24.1 

270.2 

19.9 

19.9 

-0.1 

286.0 

288.4 

0.8 

61.0 

8.4 

118. 

10.2 

35.0 

3326.0 

657.0 

-19.3 

-26.3 

269.7 

20,4 

20.4 

0,1 

236.3 

288.3 

0.7 

52.9 

8.7 

117. 

10.7 

36.0 

3462.9 

645.0 

-20.3 

-29.2 

269,7 

21.2 

21.2 

0.1 

286.7 

288.3 

0.5 

44,5 

9.3 

115. 

11.0 

37.0 

3566.9 

636.0 

-20.5 

-33.5 

269.8 

21.5 

21.5 

0.1 

287.5 

288.6 

0.3 

30.0 

9.6 

114. 

11.3 

38.0 

3654.2 

626.0 

-20.8 

-34.3 

269.2 

21.2 

21.2 

0.3 

288.5 

289.6 

0.3 

29.3 

10.0 

113. 

11.7 

39.0 

3791.1 

617.0 

-21.5 

-34.3 

268.2 

20,9 

20.8 

0.6 

28B.9 

290,0 

0.3 

30.0 

10.5 

112. 

12.1 

40.0 

3899,2 

6C8.0 

-22,4 

-35,2 

267.5 

20,7 

20,7 

0.9 

289.1 

290.1 

0.3 

30.0 

10.9 

111. 

12.5 

41.0 

4045.3 

596.0 

-23.5 

-36.1 

267 .6 

21.0 

21.0 

0.9 

289.5 

290.4 

0.3 

30.0 

11.4 

110. 

12.8 

42.0 

4156.6 

587.0 

-23.5 

-35.5 

268.4 

21.3 

21.3 

0.6 

290.8 

291.7 

0.3 

31.9 

11.7 

109. 

13.2 

43.0 

4269,4 

578.0 

-24.4 

-36,3 

269,4 

21.5 

21.5 

<0.2 

291.0 

291.8 

0.3 

30.4 

12.2 

109. 

13.6 

44.0 

4370.7 

570,0 

-26,0 

-38,3 

270.2 

21.5 

21.5 

-J.l 

290.2 

291.0 

0.2 

30.1 

12.7 

108. 

13.9 

45.0 

4485.8 

561.0 

-26.3 

-38.6 

270.3 

21.2 

21.2 

-O.l 

291.3 

292.0 

0.2 

30.1 

13.1 

107. 

14.3 

46.0 

4602.5 

552.0 

-27.5 

-39.6 

270.7 

20.4 

20.4 

-0.2 

291.2 

29U9 

0.2 

30.1 

13.6 

107. 

14.6 

47.0 

4720,7 

543.0 

-28,1 

-40,0 

271,3 

19,9 

19,9 

-0.4 

291.8 

292,5 

0.2 

30.8 

13.9 

106. 

15.0 

48.0 

4827.0 

535.0 

-29.2 

-39,0 

273,0 

19  .6 

19.6 

-l.O 

291.8 

292.5 

0.2 

37.9 

14.3 

106. 

15.3 

49.0 

4934.5 

527.0 

-30.  1 

-35.8 

274,7 

20,2 

20.2 

-1.6 

291.9 

293.0 

0.3 

57.2 

14.7 

105. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAM  6 DEG 


112S 


STATION  NO. 
PEORIA,  ILL 

6 FEBRUARY 
2315  GMT 

532 

1975 

145 

44. 

0 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MS  PTO 

RH 

RANGE 

hi 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.7 

50.0 

5056.9 

518.0 

-30.9 

-34.8 

276.2 

20.9 

20.8 

-2.3 

292.4 

293.6 

0.4 

68.4 

15.1 

105. 

16.1 

51.0 

5195.1 

508.0 

-31.7 

-34.3 

276.6 

21.2 

21.1 

-2.5 

293.1 

294.4 

0.4 

77.4 

15.7 

105, 

16.  A 

52.0 

5307.2 

500.0 

-32.6 

-34, 

276.0 

20,9 

20.7 

-?.2 

293.3 

294.5 

0.4 

79.7 

16.2 

105. 

16.8 

53.0 

5420.6 

492.0 

-33.5 

-35.8 

274.9 

20.7 

20.6 

-1.8 

293.5 

294.7 

0.4 

79.4 

16.5 

104. 

17.1 

54.0 

5535.6 

484.0 

-34,1 

-36.3 

274.2 

20,8 

20.7 

-i.5 

204.2 

295.3 

0.3 

80.0 

16.8 

104. 

17.A 

55.0 

5652.1 

476.0 

-35.0 

-37.1 

273.7 

21.1 

21.1 

-J.4 

294.5 

295.5 

0.3 

80.4 

17.3 

104. 

17.8 

56.0 

5799.9 

466.0 

-36.1 

-38.  1 

273.0 

21.2 

21.2 

-l.l 

294.9 

295.9 

0.3 

81.3 

17.8 

104. 

18.1 

57.0 

5920.0 

458.0 

-36.7 

-38.7 

272.5 

21.1 

21.1 

-0.9 

295.6 

296,5 

0,3 

81,7 

18.2 

104. 

18.5 

58.0 

6026.5 

451.0 

-37.8 

-39.7 

271.9 

21,0 

21.0 

-0.7 

295.5 

296.4 

0.3 

82.3 

18.6 

103. 

18.9 

59.0 

6149.6 

443.0 

-38.7 

-40.3 

272.1 

21.3 

21.2 

-0.8 

295.8 

296.6 

0.2 

80.7 

19.2 

103; 

19.2 

60.0 

6258.8 

436.0 

-39.6 

-41.7 

272.3 

21.6 

21.5 

-0.9 

296.1 

29  6.9 

0.2 

80. 1 

19.6 

103. 

19.6 

61.0 

6385.2 

428.0 

-40.  8 

99.9 

272.4 

22.0 

22.0 

-0.9 

296.2 

999.9 

99,9 

999.9 

20,0 

102. 

20.0 

62.0 

6497.2 

421.0 

-41,8 

99.9 

272.4 

22.3 

22.3 

- 1.0 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

102. 

20.3 

63.0 

6610.7 

414.0 

-42.3 

99.9 

272.8 

22.2 

22.2 

-l.l 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

102. 

20.8 

64.0 

6742.3 

406.0 

-43.3 

99.9 

273.6 

21.3 

21.3 

-1.3 

297.5 

999.9 

99.9 

999,9 

21.6 

102. 

21.1 

65.0 

6859.2 

399.0 

-44.0 

99.9 

274.2 

20,5 

20.4 

-1.5 

298,0 

999,9 

99.9 

999,9 

22.0 

102. 

21.6 

66.0 

6994.9 

391,0 

-45,0 

99,9 

275,1 

19.1 

19,1 

-1.7 

298,5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

101. 

22.0 

67.0 

7115.3 

384.0 

-46.3 

99.9 

275.8 

18.7 

18.6 

-1.9 

298.3 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

101. 

22.4 

68.0 

7237.3 

377.0 

-47.3 

99.9 

276.9 

19.3 

19.1 

-2.3 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

101. 

22.8 

69.0 

7361.0 

370.0 

-48,2 

99,9 

277.8 

19,8 

19.6 

-2.7 

299,0 

999.9 

99,9 

999,9 

23,9 

101. 

23.1 

70.0 

7468,5 

364.0 

-49,3 

99,9 

278.2 

20.0 

19.8 

-2.8 

298.8 

999.9 

99.9 

999,9 

24.3 

101. 

23.7 

71.0 

7613.7 

356.0 

-50.7 

99.9 

277.5 

20,3 

20.1 

-2.6 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.0 

101. 

24.1 

72.0 

7742.9 

349.0 

-51.5 

99.9 

276.2 

20.7 

20.6 

-2.2 

299,4 

999.9 

99,9 

999,9 

25,5 

101. 

24.6 

73.0 

7855.3 

343,0 

-52.4 

99.9 

274.1 

20.7 

20.7 

-1.5 

299,8 

999,9 

99.9 

999.9 

26.2 

101. 

25.0 

74.0 

7988.5 

336.0 

-52.5 

99.9 

272,1 

20.1 

20.1 

-0.8 

301.4 

999.9 

99.9 

999,9 

26.7 

101. 

25.5 

75.0 

8104.7 

330.0 

-53.6 

99.9 

271.3 

20.3 

20.3 

-0.5 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

100. 

25.9 

76.0 

8222,6 

324.0 

-54.0 

99,9 

271,4 

21.1 

21.1 

-0,5 

302,6 

999.9 

99,9 

999,9 

27.7 

100. 

26.4 

77.0 

8342.3 

318.0 

-54,9 

99,9 

270,5 

21.3 

21.3 

-0.2 

302.8 

999,9 

99,9 

999,9 

28.4 

100. 

26.9 

78,0 

8464.1 

312.0 

-54.9 

99.9 

268.8 

21.3 

21.3 

0.5 

304.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

100. 

27.3 

79,0 

8588,2 

306.0 

-54.9 

99.9 

268.6 

21.6 

21.6 

0.5 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

100. 

27.8 

80.0 

8714.6 

300.0 

-55.6 

99.9 

269.9 

21.6 

21.6 

0.1 

307.0 

999,9 

99,9 

999,9 

30.2 

99, 

28.2 

81.0 

8865.2 

293.0 

-55.1 

99,9 

271,6 

20,9 

20.9 

-0,6 

309.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

99. 

28.7 

82.0 

8997.2 

297.0 

-55.6 

99.9 

273.6 

20.0 

20.0 

-1.3 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

99, 

29.0 

83.0 

9131.7 

281.0 

-56.1 

99.9 

274.5 

19.9 

19.8 

-1.6 

312.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

99. 

29.5 

84.0 

9246.0 

276.0 

-55.6 

99,9 

274,4 

22.2 

22.2 

-1.7 

314,4 

999,9 

99,9 

999,9 

32.0 

99, 

29.9 

85.0 

9386.0 

270.0 

-55,6 

99,9 

273,0 

24.1 

24.1 

-1.3 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

99. 

30.3 

86.0 

9553.4 

263.0 

-55.6 

99.9 

270.4 

24.6 

24.6 

-0.2 

318.8 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

99. 

30.8 

87.0 

9675.9 

258.0 

-55.3 

99.9 

267.2 

25. n 

25.0 

1.2 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

99. 

31.3 

88.0 

9800.8 

253.0 

-55.1 

99,9 

267,7 

27,4 

27,4 

1,1 

323.1 

999.9 

99,9 

999,9 

34.7 

98, 

31.9 

89.0 

9928.2 

248.0 

-55.4 

99.9 

272.8 

30.7 

30.6  i 

-1.5 

324.4 

999,9 

99,9 

999.9 

36.0 

98. 

32.4 

90.0 

10084.8 

242.0 

-54.3 

99.9 

277.4 

29.5 

29.2 

-3.8 

328.4 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

98. 

32.8 

91.0 

10218.9 

237.0 

-53.6 

99.9 

280.2 

27.2 

26.8 

-4.8 

331.3 

999.9 

99,9 

999,9 

37.5 

98, 

33.4 

92.0 

10356.3 

232.0 

-52,4 

99,9 

282,0 

24.6 

24.1  j 

-5.1 

335.3 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

98. 

33.9 

93.0 

10469.2 

228.0 

-50.9 

99.9 

280.2 

24.0 

23.6 

-4.3 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

98. 

34.3 

* 

* 

94.0 

BY  SPEED 
BY  TEMP 

10613.5  223.0 

1 MEANS  ELEVATION 
MEANS  TEMPERATURE 

-51.2  99.9  277.7  24.7 

ANGLE  BETWEEN  6 AND*.  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  E£EN  ItlJER POLATED 

24,5' 

-J.3 

341.0 

999,9 

99.9 

999.9 

39,7 

98, 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^  6 DBG 
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STAriCN  NO.  532 
P60PTA,  !Lt 

6 FefSRlIARY  1975 

2315  GMT  IA5  0 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

' OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.8 

95.0 

10760.6 

218.0 

-52.1 

99.9 

275.1 

26.6 

26.5: 

' -2.4 

341.8 

999,9 

99,9 

999,9 

40.4 

98. 

35,4 

96.0 

10941.2 

212.0 

-52.4 

99.9 

274.4 

28.8 

28.71  -2.2 

344.0 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

98. 

36.0 

97.0 

11064.8 

208.0 

-51.0 

99.9 

276.3 

28,2 

28.0' 

-3.1 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

98. 

36.6 

98  .0 

11223.2 

203.0 

-50.6 

99.7 

273.9 

25.5 

25.31 

-4.0 

351.2 

999,9 

99.9 

999,9 

43.5 

98. 

37.0 

99.0 

11353.4 

199,0 

-49,2 

99.9 

279.9 

24.2 

23.9 

- V.2 

355.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.0 

98. 

37.6 

100.0 

11520.3 

194.0 

-49,2 

99,9 

280.0 

23.5 

2 1.  l\ 

- V.  1 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

98. 

38.2 

101. 0 

11691.4 

189.0 

-49.8 

99.9 

279.6 

25.0 

2 >.6 

-4.1 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

98. 

38.7 

102.0 

11866.5 

184.0 

-50.4 

99.9 

278.1 

26.3 

2 >.0 

-3,7 

361.5 

999,9 

99.9 

999.9 

46.6 

98. 

39.0 

103,0 

12009.5 

180,0 

-51.8 

99.9 

276.7 

25.4 

26.’ 

-3.1 

361.5 

999,9 

99.9 

999,9 

47,3 

98. 

39.6 

104,0 

12155.0 

176.0 

-52,4 

99.9 

273.4 

24.1 

2 ■>.  1 

-i.4 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

98, 

40.1 

105.0 

12303.3 

172.0 

-53.5 

99.  9 

271.2 

23.2 

23.2 

-J.5 

363.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  8 

98, 

40.9 

106.0 

12454.9 

168.0 

-52.9 

99.9 

273.6 

27.5 

2V.41 

-i.7 

356.9 

999,9 

99,9 

999,9 

49,7 

98. 

41.7 

107,0 

12610,7 

164.0 

-52.  1 

99.9 

277,4 

29.2 

28.9. 

-3,8 

370,8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

98. 

42.3 

108.0 

12771.0 

160.0 

-50.9 

99.9 

279.2 

26.3 

26. Oj 

-4.2 

375.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

98. 

43.0 

109.0 

12594.3 

157.0 

-50.9 

99.9 

278.6 

26.4 

26.1 

-3.9 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.1 

98. 

43.5 

110.0 

13062,3 

153.0 

-50.9 

99,9 

275,4 

26.7 

25.5' 

-2.5 

380,3 

999,9 

99.9 

999,9 

54.  1 

98, 

44.1 

111.0 

13278.2 

148,0 

-51,8 

99,9 

271.4 

24.2 

24.2) 

-0.5 

382.3 

999.9 

99,9 

999,9 

55.3 

98. 

44.6 

112.0 

13410.7 

145.0 

-52.9 

99.9 

270,1 

24.6 

24.5! 

-O.l 

382.7 

999,9 

99,9 

999.9 

55.4 

98, 

45.1 

113.0 

13590.9 

141.0 

-53.6 

99.9 

269.8 

26.0 

25.0, 

0.1 

384.4 

999,9 

99,9 

999.9 

56.7 

97. 

45.7 

114.0 

13729,1 

138.0 

-53.8 

99,9 

268,4 

26.0 

25,01 

0,7 

385,5 

999.9 

99,9 

999.9 

57.4 

97. 

46.2 

115.0 

13869,9 

135,0 

-54,9 

99,9 

261,3 

26,8 

26.7 

0.8 

385,9 

999,9 

99.9 

999.9 

58.1 

97. 

46.9 

116.0 

14110.7 

130.0 

-55,7 

99.9 

271.6 

26.7 

25.5' 

-0.7 

389.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

97. 

47.6 

117.0 

14259.1 

127.0 

-56.7 

99,9 

275.5 

22.6 

22.5 

*-2,2 

390,5 

999.9 

99.9 

999,9 

60.5 

97. 

48.1 

118.0 

14410.9 

124.0 

-55,7 

99.9 

276,8 

20.2 

20.  li 

-2.4 

395.0 

999,9 

99,9 

999,9 

61.1 

97. 

48.9 

119.0 

14566.9 

121.0 

-55.7 

99.9 

276.8 

23.3 

23.2 

-2.8 

397.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.8 

97, 

49.5 

120.0 

14781.0 

117,0 

-55.7 

99.9 

275.5 

26.1 

26.0 

-2.5 

401.6 

999.9 

99.9 

999,9 

63.  1 

97. 

50.1 

121.0 

14890.8 

115.0 

-55.7 

99.9 

272.4 

25,3 

25.3 

-1.1 

403,5 

999,9 

99,9 

999,9 

63.  7 

97. 

50.7 

122.0 

15059.2 

112.0 

-55,4 

99,9 

270.5 

26.6 

26,6 

-0.2 

407.3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.9 

97. 

51.2 

123.0 

15232.4 

109.0 

-55.4 

99.9 

271.5 

27.5 

27.6 

-0.7 

410.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

97. 

51.8 

124.0 

15410.3 

106.0 

-55.6 

99.9 

274.4 

28. 7 

28,6'i 

-2.2 

413.4 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

97. 

52.4 

125.0 

15593.1 

103.0 

-55,9 

99.9 

276.2 

27.4 

27.2' 

-3.0 

416.2 

999.9 

99,9 

999,9 

67,7 

97, 

53.0 

126,0 

15844,7 

99,0 

-56.7 

99.9 

277.0  . 

25.8 

25.5 

[ -3.1 

419.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

97. 

53.6 

127.0 

15974.0 

97.0 

-57.1 

99.9 

278.4 

25.3 

26.1 

i -3.8 

421.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.4 

97. 

54.2 

123.0 

16172.8 

94.0 

-57.2 

99.9 

279.6  . 

26.0 

25.6 

) -4.3 

424.6 

999,9 

99,9 

999.9 

70,6 

97, 

54.8 

129,0 

16308.7 

92.0 

-57,4 

99,9 

279.8 

26.1 

25.8 

-4.0 

426.9 

999,9 

99,9 

999.9 

71.3 

97. 

55.5 

130.0 

16518.1 

89.0 

-57.6 

99.9 

277.4 

25.4 

25.2 

-3.3 

430.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.7 

97. 

56.3 

131.0 

16734.4 

86.0 

-58.1 

99.9 

280.0 

19.6 

19.3 

-3.4 

433.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

97, 

57.1 

132.0 

16882.8 

84.0 

-57,6 

99,9 

279,3 

22.0 

21.7 

-3,5 

437,8 

999,9 

99.9 

999,9 

74,4 

97, 

57.8 

133.0 

17112.6 

81.0 

-57,4 

99.9 

274.  I 

25.6 

25,6 

-1.8 

442.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

97. 

58.5 

134.0 

17270.2 

79.0 

-58.4 

99.9 

269.7 

22.5 

22.6 

O.l 

443.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

97. 

59.3 

135.0 

17513.6 

76.0 

-58.6 

99.9 

272.9 

20.2 

20.2 

' -1,0 

448.4 

999.9 

99.9 

999.9 

77,6 

97, 

60.2 

136.0 

17681.2 

74.0 

-58,6 

99,9 

276.5 

23.7 

23.5 

1 -2.7 

451.8 

999,9 

99,9 

999,9 

78.7 

97, 

61.2 

137.0 

17941.2 

71.0 

-58.8 

99.9 

275.7 

25.0 

24.9 

I -2.5 

456.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

97, 

62.0 

138.0 

18120.5 

69.0 

-58.9 

99.9 

271.4 

24.2 

24.2 

1 -0.6 

460.2 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

97. 

62.8 

139.0 

18399.4 

66.0 

-58,9 

99,9 

266.6 

17,1 

17.1 

1 1.0 

466.1 

999.9 

99.9 

999,9 

82.4 

97, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  532 
P60RI*.  ILL 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  145  44.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP  • 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S^C 

M/S«C 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.6 

140.0 

18592.4 

64.0 

-59.1 

99.9 

272.6 

19.4 

19.4  ' 
17.7^ 

-0.9 

469,8 

999.9 

99,9 

999,9 

83,1 

96, 

64.3 

141.0 

18892.5 

61.0 

-60,4 

99.9 

279.8 

13.0 

-3,0 

473.6 

999,9 

99.9 

999.9 

84.2 

96. 

65.1 

142.0 

19100.3 

59.0 

-60.4 

99.9 

287.9 

16.7 

15.8 

-5.1 

478.1 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

97. 

66.0 

143.0 

19425.3 

56.0 

-60.7 

99,9 

289.5 

18.4 

17. 3j 

-3.1 

484.5 

999,9 

99,9 

999.9 

86.0 

97. 

66.9 

144.0 

19537.2 

55.0 

-61.8 

99.9 

283.1 

23.4 

22.8' 

-5.3 

484.5 

999,9 

99.9 

999.9 

86.5 

97, 

68.0 

145.0 

19883.8 

52.0 

-62.5 

99.9 

272,5 

23.6 

23.5 

-1.0 

490.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

97. 

69.0 

146.0 

20126.0 

50.0 

-62.2 

99.9 

263.5 

17.9 

17.8! 

2.0 

497.0 

999.9 

99.9 

999,9 

89.7 

97. 

70.1 

147.0 

20378.0 

48.0 

-62.5 

99.9 

278.2 

18.9 

18. 7j 

-2.7 

502.0 

999,9 

99,9 

999,9 

90.8 

97. 

71.0 

148.0 

20640.6 

46.0 

-62.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9* 

S9.9 

508.1 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

72.0 

149.0 

20913.8 

44.0 

-64.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

510.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

STATION  NO. 
PEORIA,  ILL 

7 FEBRUARY 
5FO  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

5.5 

200.0 

997.0 

-15.6 

-18.8 

270.0 

3.6 

O.I 

6.0 

253.3 

990.0 

-14.8 

-18.8 

287.6 

6«  1 

0.5 

7.0 

345.4 

978.0 

-16.2 

-18.  i 

287,6 

6.1 

0.8 

8.0 

438.2 

966.0 

-16.7 

-18. i 

292.7 

7.3 

1.1 

9.0 

524.2 

955.0 

-17.4 

-18.4 

297,8 

8,4 

1.4 

10.0 

618.8 

943.0 

-18.4 

-19.2 

304.2 

9.5 

1.9 

11.0 

730.3 

929.0 

-19.3 

-19.9 

310.6 

9.1 

2.2 

12.0 

819.2 

918.0 

-17.5 

-19.9 

309.9 

8.5 

2.T 

13.0 

918.3 

906.0 

-14.6 

-21.8 

302,2 

8.1 

3.0 

14.0 

1002.6 

896.0 

-13.2 

-24.3 

296.5 

8.7 

3.3 

15.0 

1105.3 

684.0 

-13.4 

-24.3 

294.0 

8.7 

3.8 

16.0 

1218.0 

871.0 

-13.8 

-24.  b 

289,5 

7.7 

4.1 

17.0 

1314.4 

860.0 

-14.5 

-25.9 

286.1 

7.2 

4.6 

10.0 

1411.7 

849.0 

-15.8 

-25.6 

283.1 

8.3 

4.9 

19.0 

1510.0 

838.0 

-16.4 

-26.0 

285.4 

9.1 

5.2 

20.0 

1609.2 

827.0 

-17.0 

-27.4 

289,2 

10.0 

5.7 

21.0 

1728.1 

814.0 

-17.3 

-28.2 

294.8 

11.2 

5.9 

22.0 

1820.7 

804.0 

-17.7 

-24.4 

296.3 

U.7 

6«  2 

23.0 

1923.7 

793.0 

-18.4 

-25,3 

296.9 

12.6 

6.7 

24.0 

2018.3 

783.0 

-18.9 

-27.  7 

295,0 

14.0 

6.9 

25.0 

2114.1 

773.0 

-18.9 

-26,0 

293,5 

14.3 

7.3 

26.0 

2240.2 

760.0 

-19.7 

-26.5 

291.8 

14.6 

7.7 

27.0 

2338.5 

750.0 

-20.4 

-23.3 

291.5 

14.8 

8.0 

26.0 

2437,8 

740.0 

-21.0 

-26,9 

291,8 

14.8 

8.4 

29.0 

2538,4 

730.0 

-20.6 

-35.3 

294.4 

H.9 

8.8 

30.0 

2630.3 

721.0 

-19.7 

-35.4 

297.8 

15.5 

9.1 

31.0 

2734.3 

711.0 

-18.4 

-34.2 

300.3 

16.1 

9.4 

32.0 

2829,4 

702.0 

-18.2 

—34.  5. 

302,0 

17.0 

9.8 

33.0 

2936.5 

692.0 

-18.4 

-34.2 

302,0 

17.7 

10.0 

34.0  , 

3045.2 

602.0 

-18.1 

-34.0 

301.6 

17.9 

10.4 

35.0 

3144.4 

673.0 

-18.6 

-34.5 

298.8 

17.7 

10.9 

36.0 

3267,2 

662.0 

-19.0 

-34.8 

296,1 

17.3 

11.2 

37,0 

3368.9 

653.0 

-19.0 

-35.3 

295.7 

17.3 

11.7 

38.0 

3483.2 

643.0 

-20.8 

-36.3 

295.5 

17.6 

12.0 

39.0 

3575.7 

635.0 

-21.4 

-36.8 

297.3 

17.9 

12.3 

40.0 

3692.6 

625.0 

-22.0 

-35.3 

297.9 

18.1 

12.9 

41.0 

3811.1 

615.0 

-22.8 

-35.5 

297.6 

18.2 

13.3 

42.0 

3919.1 

606.0 

-23.7 

-32.7 

296.2 

18.4 

13.8 

43.0 

4028,2 

597.0 

-24.5 

-31,1 

294.2 

19,0 

14.1 

44.0 

4151.1 

587.0 

-25.3 

-30.3 

293.3 

19.4 

14.6 

45.0 

4250.6 

579.0 

-26.2 

-30.3 

292.4 

20.0 

14.9 

46.0 

4351.1 

571.0 

-27.1 

-30.7 

291.7 

20.2 

15.3 

47. C 

4465.4 

562.0 

-27,9 

-30,3 

290.4 

20,3 

15.7 

48.0 

4568.3 

554.0 

-28.7 

-30.5 

288.8 

20.5 

16.0 

49.0 

4672.3 

546.0 

-29.4 

-33.1 

28  7.7 

20.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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532 


159  20.  0 


COMPi 

V tOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

'/SBC 

M^SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.6 

0.0 

257.9 

260.1 

0.9 

76.0 

0.0 

0. 

5,9 

-1.9 

259.2 

261.5 

0.9 

71,3 

0,2 

97, 

5,9 

-1.9 

250.7 

261.2 

0.9 

84.8 

0.2 

97. 

6.7 

-2.8 

259.1 

261.5 

0.9 

88.6 

0.3 

101. 

7,4 

-J.9 

259,3 

261.7 

0.9 

91.6 

0.5 

104. 

7.8 

-5.3 

259.2 

261.5 

0.9 

93.1 

0.6 

109. 

6.9 

-5.9 

259.4 

261.6 

0.8 

94.8 

0,9 

115. 

6,5l 

-5.4 

262.1 

264.3 

0,9 

81.3 

1.1 

118. 

6.9' 

-4.3 

266.0 

268.0 

0.7 

54.4 

1.3 

119. 

7.7 

-3.9 

268.3 

269,9 

0.6 

38.7 

1.4 

120. 

7.9i 

-3.5 

269.2 

270.8 

0.6 

39.2 

1.6 

119. 

7.3 

' -2.6 

269,9 

271.5 

0.6 

39.4 

1.9 

118. 

6.9i 

-2.0 

270.1 

271.7 

0.6 

40.4 

2.0 

117* •• 

8.0 

-1.9 

269.8 

271.4 

0.6 

42.3 

2.2 

116. 

8.3I 

-2.4 

270.1 

271.6 

0.5 

43.1 

2.4 

115. 

9.4 

-3.3 

270.5 

271.9 

0.5 

39.7 

2.5 

114. 

10. 2 1 

-4.7 

271,4 

272.8 

0.5 

37.6 

2.9 

114. 

10  .4  ( 

-3.2 

272.0 

273.8 

0.7 

55.7 

3.0 

114. 

11.2 

-3,7 

272.3 

274.1 

0.6 

54.2 

3.2 

114. 

12.7! 

-3,9 

272,7 

274.2 

0.5 

45.5 

3.6 

115. 

13.  1' 

-3.7 

273.7 

275.4 

0.6 

53.1 

3.8 

115. 

13.6' 

-3.5 

274.2 

275.8 

0.6 

54.4 

4.1 

114. 

13.71 

-5.4 

274.5 

276.7 

0.8 

77.2 

4.5 

114. 

13.8 

-3.5 

274,8 

276.5 

0.6 

59.0 

4.8 

114. 

13.6 

-6.2 

276.3 

277.0 

0.2 

24.1 

5.1 

114. 

13. 7i 

-7.2 

278.3 

279.1 

0.3 

23.2 

5.5 

114. 

13.9 

-8.1 

280.9 

281.8 

0,3 

23.1 

5.7 

114. 

14.4 

-9,0 

282.1 

283.0 

0,3 

23.1 

6.0 

114. 

I5.0i 

-9.4 

283.1 

284.0 

0.3 

23.1 

6.5 

115. 

15.3 

-9,4 

284.6 

285,6 

0.3 

23.1 

6.7 

116. 

15.5 

-8,5 

285.1 

286.0 

0.3 

23.1 

7,1 

116. 

15.51 

-7,6 

286.0 

286,9 

0,3 

23.2 

7,7 

116. 

15.61 

' -7.5 

286.2 

287,0 

0.3 

23.2 

8.0 

116. 

15.81 

; -7,8 

286,4 

28  7.2 

0.3 

23.3 

8.4 

116. 

15. 9i 

1 -8.2 

286.6 

28  7.4 

0.3 

23,3 

8.B 

116. 

16.0 

1 -8,4 

287,3 

288.2 

0.3 

27.1 

9.  1 

116. 

16.1 

! -8.4 

287.7 

288.7 

0.3 

29.8 

9.8 

116. 

16.5 

1 -3.1 

237.9 

289,1 

0.4 

43.2 

10.2 

116. 

17.3 

' -7,8 

288,2 

289,7 

0.5 

53.8 

10.8 

116. 

17.8 

-7.7 

288.7 

290.3 

0,5 

62,4 

11.1 

116. 

18.5 

f -7.6 

288,7 

290,3- 

0.5 

67.8 

11.7 

116. 

18.7 

> -7.5 

288.8 

290.4 

0.5 

71,3 

12.1 

116. 

19,1 

' -7,1 

289.2 

290.9 

0,5 

80.0 

12.6 

116. 

19.4 

I -6.6 

289.5 

291.1 

0.5 

84.1 

13.0 

115. 

19.8 

-5.3 

289.9 

291.2 

0.4 

70.0 

13.4 

115. 

ST4TI0N  NO 

PEOi^ia, 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

16.3 

50.0 

6777.6 

538.0 

16.8 

51.0 

6910.8 

528.0 

17.1 

52.0 

5018.8 

520.  0 

17.6 

53.0 

5127.9 

512.0 

IB.O 

56.0 

5233.6 

506.0 

18.3 

55.0 

5350.2 

696.0 

18.9 

56.0 

5692.0 

686.0 

19.3 

57.0 

5592.7 

679.0 

19.7 

58.0 

5709.2 

671.0 

20.1 

59.0 

5812.6 

666.0 

20.5 

60.0 

5931.7 

656.0 

20.9 

61.0 

6037.3 

669.0 

21.6 

62.0 

6166.2 

662.0 

21.8 

63.0 

6252.5 

635.0 

22.1 

66.0 

6362.2 

628.0 

22.6 

65.0 

6673.6 

621.0 

23.0 

66.0 

6619.2 

612.0 

23.6 

67.0 

6718.1 

606.0 

23.9 

68.0 

6835.0 

399.0 

26.3 

69.0 

6953.5 

392.0 

26.8 

70.0 

7056.5 

336.0 

25.2 

71.0 

7195.7 

378.0 

25.7 

72.0 

7319.7 

371.0 

26.0 

73.0 

7627.6 

365.0 

26.5 

76.0 

7555.6 

358.0 

26.9 

75.0 

7666.6 

352.0 

27.6 

76.0 

7779.6 

366.0 

27.9 

77.0 

7893.7 

360.0 

28.3 

78.0 

8009.8 

336.0 

28.8 

79.0 

8127.8 

328.0 

29.1 

80.0 

8267.6 

222.0 

29.8 

81.0 

8389.7 

315.0 

30.3 

82.0 

8516.0 

309.0 

30.8 

83.0 

8660.7 

303.0 

31.3 

86.0 

8768.3 

298.0 

31.8 

85.0 

8879.9 

292.0 

32.3 

86.0 

9036.9 

285.0 

32.9 

87.0 

9151.5 

280.0 

33.5 

88.0 

9268.6 

275.0 

33.9 

89.0 

9387.8 

270.0 

36.3 

90.0 

9536.3 

266.0 

36.8 

91.0 

9659.1 

259.0 

35.2 

92.0 

9786.6 

256.0 

35.8 

93.0 

9916.0 

269.0 

36.2 

96.0 

10067.9 

266.0 

7 FEBRUARY 
5SO  GMT 


TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/S=C 

-30.1 

-33.5 

286.9 

21.0 

-31.3 

-36.5 

286.0 

21.2 

-32.6 

-36.3 

285.6 

21.1 

-33.3 

-35.3 

286.7 

21.1 

-36.2 

-36.^ 

263.3 

21.3 

-35.1 

-37.5 

282.2 

22.2 

-35.9 

-38.3 

281.1 

26.1 

-36.6 

-62.2 

281.0 

26.6 

-37.5 

-69.0 

281.  1 

26.7 

-38.6 

-65.3 

281.3 

26.6 

-39.5 

-66.6 

281.6 

26.6 

-60.5 

99.9 

282.2 

26,8 

-61.3 

99.  9 

283.6 

25.6 

-61  .9 

99.9 

285.5 

25.7 

-62.6 

99.9 

287.0 

25.9 

-63.0 

99.9 

289.2 

26.1 

-62.6 

99.9 

290.3 

26.3 

-63.3 

99.9 

290.9 

25.8 

-66.1 

99.9 

292.0 

26.5 

-66.8 

99.  9 

293.7 

23.7 

-65.8 

99.9 

297.2 

23.6 

-66.6 

99.9 

301.1 

26.6 

-67.0 

99.9 

305.8 

25.7 

-67.5 

99.9 

308.0 

26.5 

-68.1 

99.9 

308.5 

27.0 

-69.0 

99.9 

307.6 

26.6 

-69.6 

99.9 

305.8 

25.3 

-50.3 

99.9 

306.5 

25.0 

-50.8 

99,9 

306.2 

25.6 

-51.2 

99.9 

306.6 

25.8 

-52.1 

99.9 

306.5 

26.0 

-52.6 

99.9 

303.3 

27.2 

-52.6 

99.9 

302.5 

27.9 

-52.6 

99.9 

301.3 

27.6 

-52.3 

99.9 

298,8 

27,3 

-52.3 

99.9 

296.2 

28.1 

-52.3 

99.9 

295.6 

29  .0 

-51.8 

99.9 

297.2 

28.0 

-51.5 

99.9 

299,8 

25.1 

-50.8 

99.9 

301,0 

23.6 

-50.3 

99.3 

300.6 

23.2 

-50.3 

99.9 

298.2 

26.6 

-50.3 

99.  9 

295.8 

25.8 

-50.8 

99.9 

293.7 

26.9 

-51.5 

99.9 

293.8 

27.1 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.m  6 OEG 


1130 


532 


coup 

V CIMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

H/SFC 

M/5EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

20.1 

-6.1 

290.2 

291.5 

0.6 

71.9 

13.8 

115. 

20,3 

-5.8 

290.3 

291.5 

0,6 

73.6 

16.6 

116. 

20.6 

-5.7 

290.3 

291.5 

0.6 

82.3 

16.8 

116. 

20.6 

- 5.3 

290.5 

291.6 

0.6 

81.6 

15.6 

116. 

20.8 

-6,9 

290.7 

291.7 

0.3 

80,6 

15.9 

116. 

21.7 

-6.7 

290.9 

291.8 

0.3 

78.2 

16.3 

113. 

23.6 

-6.6 

291.6 

292.5 

0.3 

76.6 

17.1 

113. 

26,2 

! -6.7 

292.1 

292.8 

0.2 

56.6 

17.7 

112. 

26,3 

' —6,8 

292.2 

292.8 

0.2 

50.6 

18.3 

112. 

26.  i: 

i ->.a 

292.3 

292.8 

0.1 

67.7 

18.8 

112. 

26.1: 

->.9 

292.6 

292.9 

0.1 

67.6 

19.5 

111. 

26,2; 

-5,2 

292,5 

999.9 

99,9 

999,9 

20.0 

111. 

26.6 

I -6.0 

292.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

111. 

26. 8i 

1 -6.9 

293.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.4 

111. 

26.8 

-7.5 

293.9 

999.9 

99,9 

999,9 

21,9 

110. 

26.71 

i -8,6 

296,  7 

999,9 

99.9 

999,9 

22.5 

110. 

26.7 

' -9,1 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

110. 

26. 1< 

' -9.2 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

110. 

22. 7| 

-9.2 

297.8 

999.9 

99.9 

099.9 

26.7 

no. 

21. 7' 

-9,5 

298.6 

999,9 

99,9 

999.9 

25.2 

no. 

21.0' 

-10.8 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

in. 

20.91 

-12.6 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

111. 

20.8' 

-13.0 

300.6 

999,9 

99.9 

999,9 

27,2 

in. 

20.9 

-l.j.3 

301.0 

999,9 

99,9 

999,9 

27.7 

111. 

21.11 

-16.0 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

112. 

21.0 

-15.1 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

112. 

20,5 

-16.8 

302.9 

999,9 

99.9 

999.9 

29.8 

113. 

20.6 

-16.2 

303.6 

999,9 

99,9 

999,9 

30.5 

113. 

21.0 

-16.3 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

113. 

21.3 

-16.6 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

113. 

21.6 

-16.7 

305.7 

999,9 

99,9 

999.9 

32.6 

116. 

22.7 

-J6.9 

307,0 

999.9 

99. P 

999.9 

33.6 

116. 

23.5 

-15.0 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

116. 

23.6 

-16.3 

310.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

116. 

26.0 

-U.2 

312.3 

999,9 

99.9 

999.9 

35.9 

115, 

25.2 

-12.6 

316.1 

999,9 

99.9 

999,9 

36.7 

115. 

26.1 

-12.5 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

115. 

26.9 

-12.8 

318.6 

999.9 

99,9 

999,9 

38.7 

115. 

21.7 

-12.5 

320.7 

999.9 

99.9 

999,9 

39.6 

115. 

20. 2i 

-12.1 

323.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

115. 

20. o' 

-U.8 

326.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60,7 

115. 

21, 5> 

-11.5 

323.0 

999.9 

99,9 

999.9 

61.3 

115. 

23.2 

-11.2 

329.8 

999,9 

99.9 

999.9 

61.9 

115. 

26.7' 

-10.8 

331.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

115. 

26.8 

-?0,9 

331.8 

999,9 

99,9 

999.9 

63.6 

115. 

STATION  NO.  532 

PEORta,  ILL 


7 FEBRUARY  1975 

550  GMT  159  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P7 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

hi 

MIN 

GPM 

MB 

or,  c 

00  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  R 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.7 

95.0 

10182.4 

239.0 

-51.3 

99.9 

294.9 

27.8 

25,2 

-li.7 

334.0 

999.9 

99,9 

999.9 

44.4 

115, 

37,3 

96.0 

10319.5 

234.0 

-52.1 

99,9 

296.8 

29.4 

26.2 

-IJ.2 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.4 

115. 

37.9 

97.0 

10459.5 

229.0 

-51.6 

99,9 

298.0 

29.7 

26.2 

-13.9 

337.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

115. 

38.4 

9B.0 

10602.9 

224.0 

-51.0 

99.9 

296.8 

28.4 

25.3 

-12.8 

340,7 

999,9 

99.9 

999,9 

47,5 

115. 

39.0 

99,0 

10749.7 

219.0 

-51.2 

99.9 

291.9 

26,7 

24,8 

-10.0 

342.7 

999,9 

99.9 

999.9 

48.3 

115. 

39.4 

100.0 

10869.7 

215,0 

-50.9 

99.  5 

287.3 

25.4 

24.2 

-7.5 

345.0 

999.9 

99.9 

999,9 

49.1 

115. 

40.1 

101.0 

11054.2 

209.0 

-50.3 

99.9 

278.0 

22.3 

22.1 

-3.1 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

115. 

40.6 

102.0 

11180.3 

205.0 

-50.3 

99.9 

273.5 

22.0 

21. 9‘ 

- 1.3 

350,5 

999,9 

99,9 

999.9 

50.6 

115. 

41.1 

103.0 

11308.8 

201.0 

-50.  a 

99.9 

274.8 

24.9 

24,8. 

-2.1 

351,9 

999,9 

99,9 

999.9 

51.2 

114. 

41.7 

104.0 

11439.6 

197.0 

-51.2 

99.9 

278.3 

30. S 

30.2 

-4.4 

353.2 

999,9 

99.9 

999.9 

52.  1 

114. 

42.1 

105.0 

11606.7 

192.0 

-51.2 

99.9 

278.4 

32.5 

:2.2: 

-4.8 

355.8 

999,9 

99,9 

999,9 

53.0 

114. 

42.6 

106.0 

11743.6 

188.0 

-51.2 

99.9 

275.8 

31.8 

31.71 

-3.2 

358,0 

999,9 

99,9 

999,9 

54.0 

113. 

43.2 

107.0 

11883.2 

184.0 

-52.1 

99.  9 

272.9 

30.8 

30,7 

-1.6 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

113. 

43.8 

108.0 

12025.3 

180.0 

-52.7 

99.9 

272.4 

30.1 

30.1 

-*.3 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

113. 

44.5 

109.0 

12170.7 

176.0 

-51.6 

99.9 

273.5 

29.6 

29. 5‘ 

-..8 

364.1 

999.9 

99.9 

999,9 

57,0 

112. 

45.0 

110.0 

12319,9 

172.0 

-51.6 

99.9 

275.6 

30,1 

29,9 

-0,0 

366.  5 

999,9 

99.9 

999,9 

58.  1 

112. 

45.7 

lll.O 

12511.1 

167.0 

-52.1 

99.9 

277.9 

28.4 

28.1 

-3.9 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

112. 

46.2 

112.0 

12628.4 

164.0 

-52.3 

99.9 

279.6 

26.4 

26.01 

-4.4 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.1 

111. 

46.8 

113.0 

12788.2 

160.0 

-52.3 

99.9 

282.7 

27,2 

26,5 

-6,0 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

111. 

47.4 

114.0 

12910,7 

157.0 

-52.3 

99.9 

285.2 

30.5 

29,5, 

-3,0 

375.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

111. 

48.0 

115.0 

13077.5 

153.0 

-52.7 

99.9 

286.1 

30.4 

29.2' 

-8.4 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

111. 

48.8 

116.0 

13248.4 

149.0 

-53.0 

99.9 

283.6 

20.7 

27.9 

-6.8 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

111. 

49.5 

117.0 

13424,0 

145.0 

-52.7 

99,9 

281.0 

29,7 

29,2 

-5.7 

383.0 

999,9 

99,9 

999.9 

65.5 

111. 

50.1 

118.0 

13558.9 

142.0 

-52.9 

99.9 

277.5 

31.0 

30,7' 

-4,1 

385,0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

111. 

50.7 

119.0 

13743.1 

138.0 

-53.3 

99.9 

273.3 

31.5 

31.4 

-1.8 

387.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

110. 

51.4 

120.0 

13884.5 

135.0 

-53.6 

99.9 

271.0 

30.0 

30.8 

-0,5 

389,2 

999,9 

99,9 

999,9 

69.0 

no. 

52.0 

121.0 

14028.8 

132.0 

-54.3 

99.9 

273.7 

28.6 

28.5! 

-..9 

390.6 

999,9 

99,9 

999.9 

70,3 

no. 

52.6 

122.0 

14176.0 

129.0 

-54.7 

99.9 

279.3 

27.0 

26.5' 

-i.3 

392.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

109. 

53.1 

123.0 

14326.4 

126.0 

-55.2 

99.9 

232.1 

28.8 

28.1 

-3.0 

394.1 

990.9 

99.9 

999.9 

71.8 

109. 

53.7 

124.0 

14532  .8 

122.0 

-54.3 

99.9 

282.1 

30,9 

30, 2( 

-6.  5 

399.5 

999,9 

99,9 

999.9 

73,0 

109. 

54.2 

125.0 

14638.6 

120.0 

-54.9 

99.9 

280,8 

28.8 

28.3 

-5.4 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

109. 

54.9 

126.0 

14855.4 

116.0 

-54.9 

99.9 

278.6 

24.5 

24.2 

-3.7 

404.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.0 

109, 

55.6 

127.0 

15022.8 

113.0 

-55.2 

99.9 

275.2 

24.7 

24.6'. 

-2.3 

406.6 

999.9 

99.9 

999,9 

75.9 

109. 

56.1 

128.0 

15194.5 

110.0 

-55.4 

99.9 

270.1 

25.9 

25.9 

-0.0 

409.5 

999,9 

99,9 

999,9 

76,7 

109. 

56.7 

129.0 

15370.4 

107.0 

-56.5 

99.9 

262.8 

25.0 

25.8 

3.3 

410.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

109. 

57.3 

130.0 

15550.3 

104.0 

-57.8 

99.9 

259.2 

23.7 

23.31 

4.4 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

108. 

58.2 

131.0 

15734.8 

101.0 

-58.1 

99.9 

259.6 

19.8 

19,5' 

3.6 

414.2 

999,9 

99,9 

999,9 

79.4 

109, 

58.9 

132.0 

15924.4 

98.0 

-58,8 

99.9 

270.5 

23. C 

23.0 

-0,2 

416.5 

999.9 

99,9 

999.9 

79.8 

107. 

59.5 

133.0 

16119.4 

95.0 

-59.3 

99.9 

276.9 

27. 5 

27.3 

-3.3 

419.2 

999,9 

99.9 

999.9 

81.3 

107, 

60.1 

134.0 

16252.6 

93.0 

-59.5 

99.9 

275.5 

28.5 

28.4 

-2.8 

421.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

107, 

60.8 

135,0 

16457.7 

90.0 

-59.8 

99.9 

274,9 

27,2 

27.1; 

-’.3 

424.7 

999,9 

99,9 

999,9 

83.3 

107. 

61.7 

136.0 

16598.0 

88.0 

-60.0 

99.9 

277.4 

21.4 

21.2! 

-2,8 

427.1 

999,9 

99.9 

999.9 

84.5 

107. 

62.5 

137.0 

16815.5 

85.0 

-58.1 

99.9 

282.4 

21.8 

21.3! 

-'».7 

435.2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.5 

107. 

63.4 

138.0 

17042.9 

82.0 

-56.0 

99." 

281.4 

27.0 

25.5' 

-5.3 

444.0 

999,9 

99,9 

999,9 

86.6 

107. 

64.2 

139,0 

17280.2 

79.0 

-55.7 

99,9 

275.2 

25.0 

24.9 

-2.3 

449.5 

999,9 

99.9 

999.9 

88.3 

107. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO, 
PEORIA,  IlL 


7 FEBRUARY  1975 
550  GMT 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPFFO 

U COMP 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

or.  c 

OG 

P/SEC 

H/SEC 

65.0 

140.0 

17526.3 

76.0 

-56.5 

99.9 

269.9 

26.3 

26.3 

65.9 

141.0 

17781.1 

73.0 

-58.0 

99.9 

268.3 

20.7 

20,7 

66.8 

142.0 

18045.4 

70.0 

-58.1 

99.9 

278.0 

19.5 

19.3 

67.7 

143.0 

18227.5 

68.0 

-59.3 

99.9 

276.3 

21.3 

21.2 

68.6 

144.0 

18509.8 

65.0 

-59.8 

99.9 

269.0 

20.9 

20.9 

69.7 

145.0 

18704.5 

63.0 

-61.1 

99,9 

273.9 

19,6 

19.5 

70.6 

146.0 

19007.2 

60.0 

-61.6 

99.9 

274.6 

19.7 

19.6 

71.7 

147.0 

19325.6 

57.0 

-60.9 

99.9 

271.4 

23.3 

23.3 

72.7 

I4B.0 

19547.4 

55.0 

-61.4 

99,9 

280.6 

21.3 

20.9 

73.7 

149.0 

19B95.0 

52.0 

-61.8 

99,9 

279.2 

15.4 

15.2 

74.8 

150.0 

20137.8 

50.0 

-61.9 

99.9 

264.9 

14.2 

14.2 

76.0 

151.0 

20390.2 

48.0 

-62.1 

99.9 

281.5 

21.9 

21.5 

77.2 

152.0 

20788.1 

45.0 

-63.2 

99,  9 

283.  1 

15.9 

15,5 

78.3 

153.0 

21067.8 

43.0 

-63,0 

99,9 

273.6 

13.3 

13.3 

79.4 

154.0 

21360.7 

41.0 

-63.4 

99.9 

265.4 

11.8 

11.7 

80.6 

155.0 

21826.7 

38.0 

-64.2 

99.9 

273.9 

18,7 

18.6 

82.4 

156.0 

22157.1 

36.0 

-64.9 

99.9 

269.9 

20,1 

20.  1 

84.2 

157.0 

22505.1 

34.0 

-65.7 

99.9 

266.1 

22  .0 

22.0 

85.8 

158.0 

22872.8 

32.0 

-66.5 

99,9 

272,0 

25.0 

24.9 

87.6 

159.0 

23466.2 

29.0 

-68.3 

99.9 

278.4 

25.1 

24.8 

89.0 

160.0 

23895.8 

27.0 

-67,5 

99,9 

274.2 

21.6 

21.5 

91.0 

161.0 

24363.7 

25.0 

-63.8 

99.9 

283.5 

29.7 

23.9 

93,2 

162.0 

25151.1 

22.0 

-61.9 

99,9 

280.9 

14.8 

14.6 

95.8 

163.0 

25742.5 

20.0 

-60.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1132 


159  20.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

M/SEC 

or,  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.0 

452,8 

999,9 

99.9 

999.9 

89,0 

106. 

3.6 

454.9 

999,9 

99.9 

999.9 

90.4 

106. 

-2.7 

460.0 

999.9 

99.0 

999.9 

91.5 

106. 

-2.4 

461.3 

99  9,9 

99,9 

999.9 

92,5 

106. 

0,3 

466.2 

999,9 

99,9 

999.9 

93.8 

106. 

-X.3 

467,7 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

106. 

-i.6 

473.1 

999.9 

99,9 

999.9 

96.1 

105. 

-3.6 

481.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

105. 

-3.9 

485,4 

999,9 

99,9 

999.9 

99.0 

105. 

-2.5 

492.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

105. 

1.3 

497.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

105. 

-4.4 

502.9 

999.9 

99,9 

999.9 

102.  2 

105. 

-3.6 

509.7 

999,9 

99,9 

999.9 

103.  1 

105. 

-3.8 

516.8 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

105. 

3.9 

522.9 

999.9 

99.9 

999.9 

105.1 

105. 

-1.3 

532.5 

999,9 

99,9 

999,9 

106.2 

104. 

0,0 

538.9 

999,9 

99,9 

999,9 

107,9 

104. 

i.5 

545.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.5 

104. 

-0.9 

553.2 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

104. 

-J.7 

563.9 

999.9 

99,9 

999,9 

115.0 

103. 

-1.6 

577.9 

999,9 

99.9 

999.9 

117.0 

103. 

-7.0 

601.4 

999.9 

99.9 

999.9 

120.2 

103. 

-2.3 

629.2 

999.9 

99.9 

999,9 

123.9 

103. 

99.9 

650.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 
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20. 

1 

TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRPS 

TEMP 

DEW  Pf 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/S=C 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5.0 

200.0 

996.6 

-16.1 

-18,9 

220.0 

3.1 

2.0 

2.6 

257,6 

259.6 

0.9 

79,0 

0.0 

0. 

0.5 

6.0 

303.5 

983.0 

-15.9 

-19.1 

362.2 

3.2 

1.1 

-3.1 

258.6 

260.8 

0.9 

76.2 

0.6 

55. 

0.9 

7.0 

396.1 

971.0 

-16.2 

-19. S 

295.2 

3.8 

3.  • 

-1.6 

259,2 

261,6 

0.8 

73.7 

0.6 

66. 

1.3 

8.0 

681.8 

960,0 

-16,8 

-20.6 

275.2 

6.3 

6.2 

-0,6 

259.5 

261.6 

0.8 

73.3 

0.5 

76. 

1.6 

9.0 

560.6 

950.0 

-17.2 

-26.1 

270.6 

7.9 

7.9 

-0.1 

259,0 

261.6 

0.6 

56.6 

0.6 

77. 

2.0 

10.0 

655,8 

938.0 

-16,9 

-22.2 

270,1 

8.9 

8.9 

-0,0 

261.1 

262.9 

0,7 

63.1 

0.8 

81. 

2.5 

11.0 

760.8 

925.0 

-15.7 

-22.6 

266.6 

10.9 

10.8 

0.7 

263.6 

265.2 

0.7 

56.8 

1.1 

83. 

2.9 

12.0 

851.3 

916.0 

-16.5 

-23.3 

269.3 

12.6 

12.6 

0.2 

265.6 

267.2 

0.7 

68.6 

1.6 

86. 

3.3 

13.0 

936.7 

906.0 

-16.1 

-23.6 

272.3 

13,5 

13.5 

-0,6 

266.7 

268.6 

0.6 

65.3 

1.7 

85. 

3.6 

16.0 

1027.8 

893.0 

-13.6 

-22.6 

2 76.0 

16.0 

13.9 

-i.O 

268.2 

270.1 

0.7 

66.1 

1.9 

86. 

6.0 

15.0 

1113.3 

883.0 

-16.1 

-25.2 

276.6 

16.0 

13.9 

-l.l 

268.5 

270.0 

0.6 

38.6 

2.3 

87. 

6.6 

16.0 

1225.7 

870.0 

-16.8 

-27.6 

276.5 

13.1 

13.0 

-1.0 

268.9 

270.2 

0.5 

32.6 

2.6 

SB. 

6.9 

17.0 

1313,2 

860.0 

-15,2 

-29.9 

276.2 

13.7 

13.6 

-1.5 

269,3 

270,6 

0.6 

27.2 

3.0 

89, 

5.2 

19.0 

1610.6 

869,0 

-15.6 

-28,0 

277.3 

16.6 

16.3 

-1.8 

270.2 

271.5 

0.6 

32,9 

3.2 

90. 

5.6 

19.0 

1699.8 

839.0 

-15.8 

-26.7 

278.8 

15.3 

15.1 

-2,3 

270.7 

272.6 

0.6 

66.2 

3.6 

90. 

6.0 

20.0 

1590.3 

829.0 

-15.7 

-26.0 

280.3 

16.0 

15.7 

-2.9 

271.7 

273.3 

0.6 

60.6 

6.0 

91. 

6.6 

21.0 

1700.5 

817.0 

-16.8 

-36.3 

281.6 

17.1 

16.B 

-3.6 

273.7 

276.5 

0.3 

17.2 

6.6 

92. 

6.8 

22.0 

1793.7 

807.0 

-16,8 

-36.3 

282.7 

17,0 

16.6 

-3.7 

276.7 

275.5 

0.3 

17.2 

6.8 

93, 

7.2 

23.0 

1888.1 

797.0 

. -16.3 

-36.6 

283.7 

16.8 

16.3 

-6.0 

276.3 

277.0 

0.3 

16.1 

5.2 

96. 

7.6 

26.0 

1986.0 

787.0 

-13.7 

-36.0 

286.6 

17.2 

16.6 

-6.3 

277.9 

278.7 

0.3 

16.1 

5.6 

95. 

8.0 

25.0 

2081.2 

777.0 

-13.6 

-33.9 

285.2 

18.3 

17.7 

-6,8 

279.0 

279.9 

0.3 

16.0 

6.0 

95. 

8.6 

26.0 

2199.5 

765,0 

-16.0 

-36.  H 

286.2 

17.7 

17.0 

-6.9 

279,8 

280.7 

0.1 

16.1 

6.6 

96. 

8.9 

27.0 

2289.3 

756.0 

-16.0 

-36.2 

286.6 

17.6 

16.7 

-5,0 

280.8 

281.6 

0.3 

16.1 

6.9 

97. 

9.2 

2B.0 

2390.6 

766.0 

-16.1 

-36.3 

286.6 

17.6 

16.8 

-3.0 

281.7 

282.5 

0.3 

16.1 

7.2 

97. 

9.6 

29.0 

2682.5 

737.0 

-16,6 

-36.5 

286.7 

18,0 

17.3 

-5.2 

282,6 

283.2 

0.3 

16.1 

7.6 

98. 

10.0 

30.0 

2575,5 

728.0 

-15.0 

-35.0 

287.2 

ia.8 

17.9 

-5,6 

282.7 

283.6 

0.3 

16.2 

8.0 

98. 

10.3 

31.0 

2680.0 

718.0 

-15.5 

-35.1 

288.6 

19.1 

18.2 

-6.0 

283.3 

206.1 

0.3 

16.7 

8.6 

99, 

10.6 

32.0 

2775.1 

709.0 

-16.2 

-35.3 

289.7 

19.6 

18.3 

-6.5 

283.5 

286,3 

0.3 

17.3 

B.8 

99, 

11.0 

33.0 

2871.1 

700.0 

-16.8 

-33.6 

291.8 

19.5 

18.  1 

-7,3 

286.0 

285,0 

0.3 

22.0 

9.2 

100. 

11.6 

36.0 

2979,2 

690,0 

-17.0 

-29,2 

293.6 

19.9 

18.3 

-7.9 

286,8 

286.3 

0.5 

33.8 

9.7 

100. 

11.8 

35.0 

3077.6 

681.0 

-17.6 

-28.9 

293.9 

20.6 

18.8 

-8.6 

285.5 

287.0 

0.5 

35.8 

10.1 

101. 

12.3 

36.0 

3199.6 

670.0 

-18.5 

-29.6 

296.0 

21.8 

19.9 

-3.9 

285.6 

287.1 

0.5 

37,5 

10.8 

102. 

12.7 

37.0 

3300.3 

661.0 

-18.3 

-27.9 

296.6 

22.7 

20,6 

-9.6 

287,0 

288,7 

0.6 

62,6 

11.3 

102. 

13.1 

38. 0 

3391.2 

653.0 

-18.7 

-28.5 

295.6 

23.3 

21.0 

-10.0 

287.5 

209.2 

0.6 

61.2 

11.8 

103. 

13.6 

39.0 

3696.5 

666.0 

-19.6 

-28.8 

296.5 

23.6 

20  .9 

-10.6 

2B7.6 

289.2 

0,5 

63.5 

12.3 

103. 

13.8 

60.0 

3598.9 

635.0 

-20.5 

-28.9 

297.6 

23.3 

20.7 

-10.8 

287.7 

289.3 

0.5 

66.8 

12.8 

106. 

16.3 

61.0 

3716,2 

625.0 

-21.6 

-28.3 

298,0 

23.6 

20.7 

-i:.o 

288.1 

289.8 

0.6 

50.6 

13.5 

105. 

16.7 

62.0 

3823.1 

616.0 

-21.8 

-31.3 

297.6 

23.8 

21.1 

-I'.O 

2B8.8 

290.1 

0.6 

39.6 

16.0 

105. 

15.1 

63.0 

3919.5 

608.0 

-21.6 

-35. 

297.0 

26.6 

21.8 

-n.i 

290.3 

291.3 

0.3 

26.2 

16.6 

106. 

15.6 

66.0 

6029.6 

599.0 

-21.5 

-37,3 

296.9 

26.9 

22.2 

-11.3 

291.6 

292.2 

0.3 

22.2 

15,0 

106. 

15.8 

65.0 

6128.6 

591.0 

-22.3 

-36.6 

297,6 

25.9 

23.0 

-11.9 

291.6 

292.5 

0.3 

26.3 

15.6 

106. 

16.2 

66.0 

6228.5 

583.0 

-22.7 

-36.6 

298.1 

26.7 

23.5 

-12.6 

292.3 

293.2 

0.3 

27,0 

16.2 

107. 

16.5 

67.0 

6362.6 

576.0 

-23.9 

-36.1 

298.7 

27.0 

23.7 

-13.0 

292.2 

293.3 

0.6 

38.2 

16.7 

107. 

16.9 

68.0 

6666.7 

566.0 

-26.8 

-31.2 

298.7 

26.1 

22.9 

-12.5 

292.3 

293.8 

0.5 

55.1 

17.6 

106. 

17.2 

69.0 

* BY  SPEED 

6561.2  557.0 

MEANS  ELEVATION 

-25.3  -31.2  298.5  25.2 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

22.1 

-12.0 

293.0 

296.5 

0.5 

57.8 

17.9 

108. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATFO 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I NTERPCL ATEf)  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pr 

niR 

SPEED 

U COMP 

V C9MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MP 

DG  C 

DG  C 

r»G 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

PC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.6 

50.0 

4666.1 

549.0 

-26.0 

-32.3 

293.2 

24.1 

21.2 

-1  i.4 

293.4 

294.8 

0.5 

55.1 

18.4 

108. 

18.1 

51.0 

4799.0 

539,0 

-26.7 

-33,4 

298.3 

24.1 

21.2 

-11.4 

294.2 

295.5 

0.4 

52.6 

19.1 

109. 

18.4 

52.0 

4893.3 

532.0 

-27.5 

-34.6 

298.8 

24.7 

21.7 

-11.9 

294.3 

295.5 

0.4 

50.2 

19.5 

109. 

18.8 

53.0 

5002.2 

524.0 

-28.2 

-35,1 

299,9 

25,8 

22.3 

-12.9 

294.6 

295.8 

0,4 

51.4 

20.1 

109, 

19.2 

54.0 

5112.4 

516.0 

-28.8 

-35.4 

301.5 

26.8 

22.9 

-14.0 

295.3 

296.4 

0.4 

52.3 

20.  7 

109. 

19.6 

55.0 

5224.3 

508.0 

-28.6 

-35.7 

303.3 

27.7 

23,2 

-15,2 

296,B 

297.9 

0.4 

50.1 

21,4 

110. 

20.1 

55.0 

5352.3 

499,0 

-28,8 

-37.3 

305.9 

28,5 

23,1 

-16,7 

298,1 

299.2 

0.3 

44.6 

22.2 

110. 

20.5 

57.0 

5467.8 

491.  0 

-29.8 

-36.7 

308.3 

28.5 

22.4 

-17.7 

298.2 

299.3 

0.3 

50.8 

22.9 

111. 

20.9 

58.0 

5570.0 

484.0 

-30.6 

-37.3 

311.0 

27.8 

21.0 

-13,3 

298.5 

299.5 

0.3 

51.6 

23.6 

111. 

21.3 

59.0 

5673.3 

477.0 

-31.7 

-38.6 

313.3 

27.5 

20.0 

-13,8 

298,4 

299,3 

0,3 

49,8 

24.  1 

112, 

21.7 

60.0 

5792.7 

469.0 

-32.5 

-39.8 

314.6 

27,8 

19.8 

-19,5 

298,9 

299,7 

0.3 

47.7 

24.7 

113. 

22.1 

61.0 

5898.6 

462.0 

-33.1 

-40.8 

315.2 

28.7 

20.2 

-20.3 

299.3 

300.1 

0.2 

45.7 

25.3 

113. 

22.5 

62.0 

6005.8 

455.0 

-33.9 

-41.9 

315.8 

29.7 

20.7 

-2i,3 

299.6 

300.3 

0.2 

43.8 

26.0 

114. 

23.0 

63.0 

6114.2 

448.0 

-34.9 

-43.3 

317.7 

30,7 

20,7 

-22.7 

299,8 

300.4 

0,2 

42.7 

26.8 

114. 

23.4 

64.0 

6224.0 

441.0 

-35,7 

-43.8 

318.6 

31.9 

21.1 

-23.9 

300.1 

300.7 

0.2 

42.6 

27.5 

115. 

23.8 

65.0 

6335.1 

434.0 

-36.5 

-44.2 

318.3 

33.5 

22.2 

-25.0 

300.5 

301.0 

0.2 

43.9 

28.2 

116. 

24.3 

66.0 

6480.1 

425.0 

-37.4 

-45.0 

317.6 

35.4 

23.9 

-26.2 

301.1 

301.6 

0.2 

44,3 

29,2 

117, 

24.7 

67.0 

6594.6 

418.0 

-38,3 

-45.8 

317.5 

36.5 

24.6 

-26.9 

301.3 

301,8 

0.1 

44.9 

30.0 

117. 

25.0 

68.0 

6693.8 

412.0 

-39.3 

-46.7 

317.8 

37  .0 

24.8 

-27.4 

301.3 

301.8 

0.1 

44.8 

30.7 

118. 

25.5 

69.0 

6810.9 

405.  0 

-40.5 

99.9 

318.1 

36.3 

24,2 

-27,1 

301.3 

999,9 

99.9 

999.9 

31.6 

118. 

25.9 

70.0 

6929.4 

398.0 

-41.5 

99.9 

317.3 

34.8 

23.6 

-25.6 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

119, 

26.4 

71.0 

7066.9 

390.0 

-42.6 

99.9 

315.6 

33.3 

23.3 

-23.8 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

33.5 

119. 

26.9 

72.0 

7171.3 

384.0 

-43.9 

99.9 

314.2 

33.7 

24.1 

-23.5 

301.5 

999,9 

99.9 

999,9 

34,3 

120. 

27.3 

73.0 

7276.8 

378.0 

-45.0 

99.9 

314.0 

34.8 

25.0 

-24.2 

301,4 

999,9 

99,9 

999,9 

35.1 

120. 

27.8 

74.0 

7401.5 

371,0 

-45,8 

99,9 

314.8 

35.6 

25.3 

-25.1 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

120. 

28.2 

75.0 

7509.9 

365.0 

-46.6 

99.9 

315.5 

35.9 

25.2 

-25.6 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.1 

121. 

28.7 

76.0 

7619.7 

359.0 

-47.3 

99.9 

315.5 

37.2 

26.1 

-2S.5 

302.8 

999,9 

99.9 

999.9 

38.0 

121. 

29.1 

77.0 

7731.0 

353,0 

-48.2 

99,9 

314.7 

39.1 

27.8 

-2  7.5 

303,0 

999,9 

99.9 

999,9 

38.9 

122. 

29.5 

78.0 

7843.9 

347,0 

-48.8 

99.0 

313.9 

40.8 

29.4 

-23.3 

303.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

122. 

29.9 

79.0 

7958.2 

341.0 

-49.8 

99.9 

314.2 

40.6 

29.1 

-28.3 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

122. 

30.3 

80.0 

3074.3 

335.0 

-50.2 

99.9 

315.0 

39.9 

28.2 

-28.2 

304.8 

999,9 

99,9 

999.9 

41,9 

122, 

30.9 

81.0 

8211.8 

328.0 

-51.3 

99.9 

316.7 

39.2 

26.9 

-28.5 

305,1 

999,9 

99.9 

999.9 

43.2 

123. 

31.2 

82.0 

8331.6 

322.0 

-51.9 

99.9 

317.5 

39.2* 

26.5  • 

-28.9 

305.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

123. 

31.7 

83.0 

8453.3 

316.0 

-52.7 

99.9 

318.7 

39.4* 

26.0 

-29.6 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.1 

123. 

32.2 

84.0 

8556.0 

311.0 

-53.6 

99,9 

319.3 

40.2* 

26,2 

-30,5 

306.6 

999,9 

99.9 

999,9 

46.2 

124. 

32.6 

85.0 

8681.0 

305.0 

-54.4 

99,9 

319.7 

41.0* 

26.5 

-31.3 

307.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

124, 

33.1 

86.0 

8829.4 

258.0 

-55.6 

99.9 

320.1 

41.3* 

26.5 

-31.7 

307.6 

999.9 

94.9 

999.9 

48.4 

125. 

33.6 

87.0 

8037.1 

293.0 

-56.1 

99.9 

320.3 

40.7* 

26.0 

-31.3 

308,4 

999,9 

99,9 

999,9 

49,5 

125, 

34.0 

88.0 

9046.5 

238.0 

-56,2 

99,9 

320.  1 

30,8* 

25,5 

-30,6 

309,7 

999.9 

99,9 

999,9 

50.5 

125. 

34.4 

89.0 

9180.0 

282.0 

-57.2 

99,9 

320.0 

38.5* 

24.8 

-29.5 

310.1 

999.9 

99,9 

999.9 

51.4 

126. 

34.8 

90.0 

9292.9 

277.0 

-57.9 

99.9 

320.1 

37.5* 

24.1 

-23.7 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

126. 

35.2 

91.0 

9407.6 

272.0 

-58.4 

99,9 

319,8 

36,6* 

23.6 

-27.9 

311.6 

999,9 

99,9 

999,9 

53.1 

126. 

35.7 

92.0 

9524,4 

267.0 

-58.3 

99.9 

318.5 

35.0* 

23.2 

-26.2 

313,5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

126. 

36.0 

93.0 

9643.3 

262.0 

-58.6 

99.9 

317.1 

33.5* 

22.9 

-24,6 

314,7 

999,9 

99,9 

999,9 

54,9 

127. 

36.4 

94.0 

9764.3 

257.0 

-58,8 

99,9 

314.0 

32.7* 

23.5 

-22.7 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

127. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  532 
PEQRia,  ILL 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  165  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  SEEN  LINEARLY  INTtRPCLATEO  ERCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRRS 

TEMP 

DEW  ET 

OIR 

SPEED 

U CDMP 

V CGHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  M 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.9 

95.0 

9887.8 

252.0 

-58.4 

99.9 

310.5 

34.9* ** 

26.6 

-22.7 

318.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

127. 

37.4 

96.0 

10039.5 

246.0 

-57.9 

99.9 

309,2 

37.9* 

29,4 

-23,9 

321.5 

999,9 

99,9 

999,9 

57.6 

127. 

37.9 

97.0 

10169.4 

241.0 

-56.4 

99.9 

310.4 

37,7* 

28.7 

-24,5 

325.6 

999.9 

99,9 

999.9 

58.9 

127. 

38.5 

98.0 

10275.9 

237.0 

-55.7 

99.9 

312.6 

36.6* 

27.0 

-24.8 

328.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

127. 

39.0 

99.0 

10411.8 

232,0 

-55.3 

99.9 

311.7 

37.7* 

28.2 

-25.1 

330.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

127. 

39.3 

100.0 

10551.1 

227.0 

-54.6 

99.9 

309.5 

37.8* 

29.2 

-24.1 

334.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

127. 

40.0 

101.0 

10693.7 

222.0 

-54.4 

99.9 

302,7 

36,7* 

30,9 

-19,8 

336,4 

999,9 

99,9 

999,9 

63.4 

127, 

40.4 

102.0 

10810.1 

218.0 

-54.6 

99,9 

298.4 

35,4* 

31,  1 

-16,8 

337.9 

999,9 

99.9 

999.9 

64.4 

127. 

41.0 

103.0 

10959.5 

213.0 

-52.2 

99.9 

293.6 

32.4* 

29.7 

-13.0 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

127. 

41.4 

104.0 

11082.1 

209.0 

-52.4 

99.9 

292.3 

31.2* 

28,9 

-11,9 

345,4 

999.9 

99,9 

999.9 

66.3 

127, 

42.0 

105.0 

11207.1 

205.0 

-52,2 

99,9 

292.6 

33,4* 

30,0 

-12.8 

347,6 

999.9 

99,9 

999.9 

67.1 

126. 

42.5 

106.0 

11366.8 

200.0 

-52.4 

99.9 

292.9 

36.4* 

33.6 

-14.1 

349.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

126. 

43.0 

107.0 

11497.4 

196.0 

-52.4 

99.9 

291.1 

36.0* 

33.6 

-13.0 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

126. 

43.4 

108.0 

11630.7 

192.0 

-52.7 

99.9 

289.1 

35.2* 

33.2 

-11.5 

353.4 

999.9 

99,9 

999,9 

70,3 

126. 

43.9 

109.0 

11766.5 

188,0 

-53.0 

99.9 

287.6 

36,4* 

34,7 

-11. 0 

355,1 

999,9 

99.9 

999.9 

71.2 

125. 

44.4 

110.0 

11905.3 

184.0 

-52.9 

99.9 

286.8 

38.5* 

35.8 

-11.1 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

125. 

45.0 

111.0 

12082.7 

179.0 

-53.6 

99.9 

284.6 

36.5* 

35.3 

-9.2 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

73.8 

125. 

45.4 

112.0 

12227.9 

175.0 

-54.0 

99.9 

282.1 

32.1* 

31.4 

-6,7 

360.8 

999,9 

99,9 

999.9 

74.6 

125. 

46.0 

113.0 

12338.9 

172.0 

-54.0 

99.9 

280.4 

27.0* 

26.6 

-4.9 

362.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

124. 

46.6 

114.0 

12490.1 

168.0 

-53.5 

99.9 

282.6 

26.2* 

25.5 

-5.7 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

124. 

47.2 

115.0 

12645.2 

164.0 

-53.5 

99.9 

284.1 

27.0* 

26.2 

—6.6 

368.4 

999,9 

99.9 

999.9 

77.2 

124. 

47.9 

116.0 

12804.0 

160.0 

-53.6 

99.9 

286.2 

30.9* 

29.6 

-8,6 

370.7 

999,9 

99.9 

999.9 

78.2 

123. 

48.6 

117.0 

12966.9 

156.0 

-53.5 

99,9 

287.5 

34.3* 

32.7 

-10.3 

373.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

123. 

49.1 

118.0 

13091.7 

153.0 

-54.0 

99.9 

286.9 

33.3* 

31.8 

-9.6 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

80.7 

123. 

49.7 

119.0 

13261.7 

149.0 

-54.0 

99.9 

287.1 

32.3* 

30,9 

-9,5 

377,8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

123. 

50.3 

120.0 

13392.3 

146.0 

-54.1 

99.9 

289.7 

34.6* 

32.5 

-11.6 

379.8 

999,9 

99,9 

999.9 

82.8 

123. 

50.9 

121.0 

13525.5 

143.0 

-54.1 

99.9 

291.4 

34.4* 

32.0 

-12.6 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

122. 

51.4 

122.0 

13707.5 

139.0 

-54.1 

99.9 

290.3 

30.6* 

28.7 

-10,6 

385.1 

999,9 

99.9 

999.9 

85.3 

122. 

52.1 

123.0 

13847.4 

136.0 

-54,4 

99,9 

285.  1 

27.  8* 

26.8 

-7.2 

387,0 

999,9 

99,9 

999.9 

86.2 

122. 

52.6 

124.0 

13990.1 

133,0 

-54.9 

99.9 

281 .8 

29.1* 

28.5 

-5.9 

388.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

122. 

53.1 

125.0 

14135.6 

130.0 

-55.9 

99.9 

279.0 

30.1* 

29.7 

-4.7 

389.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

122. 

53.8 

126.0 

14334.4 

126.0 

-56.1 

99.9 

272.7 

26.5* 

26.4 

-1.2 

392.6 

999,9 

99.9 

999.9 

89.  1 

121. 

54.3 

127.0 

14487.8 

123,0 

-55,6 

09.9 

267.0 

23.2* 

23.2 

1.2 

396.2 

999.9 

99,9 

999,9 

89.7 

121. 

54.9 

128.0 

14644.8 

120.0 

-56.6 

99.9 

266.5 

23.3* 

23.2 

i.4 

397.2 

999.9 

99,9 

999.9 

90.1 

121. 

55.4 

129.0 

14805.2 

117.0 

-57.2 

99.9 

272.6 

27,5* 

27.5 

-1.3 

398.8 

999.9 

99.9 

999,9 

90.9 

120. 

56.0 

130.0 

14914.0 

115.0 

-57.9 

99,9 

280.1 

34,7* 

34.2 

-S.l 

399,6 

999.9 

99,9 

999.9 

91.6 

120. 

56.7 

131.0 

15137.2 

lll.O 

-58.1 

99.9 

283.6 

36.5* 

35.5 

-8.6 

403.3 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

120. 

57.3 

132.0 

15251.6 

109.0 

-58.3 

99.9 

283.9 

32.0* 

31.1 

-7.7 

405.1 

999.9 

99.9 

999.9 

94.7 

120. 

57.9 

133.0 

15427.3 

106.0 

-58.3 

99.9 

284.7 

28.7* 

27.7 

-7.3 

400,3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

120. 

58.6 

134,0 

15608.0 

103. 0 

-58,4 

99,9 

284.8 

27,0* 

26.1 

-6.9 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

95.8 

119. 

59.2 

135.0 

15793.9 

100.0 

-58,4 

99.9 

280,6 

24,4* 

24.0 

-4.5 

414.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.8 

119. 

60.0 

136.0 

15920.7 

98.0 

-59.1 

99.9 

272.7 

22.5* 

22.5 

-l.l 

415.9 

999.9 

99.9 

999.9 

98.6 

119. 

60.9 

137.0 

16115.3 

95.0 

-59.8 

99.9 

272.1 

25.5* 

25.5 

-3,9 

418.3 

999,9 

99.9 

999.9 

99,8 

119. 

61.7 

138.0 

16315.8 

92,0 

-60,0 

99.9 

271,0 

23.4* 

23,4 

-3.4 

421.8 

999,9 

99,9 

999.9 

101.0 

118. 

62.4 

139.0 

16522.7 

89.0 

-60.2 

99.9 

270.8 

lS.9* 

1B.9 

-0.3 

425.4 

999.9 

99.9 

999.9 

101. e 

118. 

* BY  SPEEC  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 OEG 
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STATICN  WO.  532 
f»EO»IA,  !LL 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GWT  165  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTcRPOLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

PG  C 

OG 

M/SFE 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.2 

140.0 

16736.6 

86.0 

-60.2 

99.9 

283.2 

22.9* 

22.3 

-5.2 

429.6 

999,9 

99,9 

999,9 

102,4 

lie. 

63.9 

141.0 

16957.8 

83.0 

-60.7 

99.9 

285.3 

27.9* 

26,9 

-7.3 

432.9 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

118. 

64.7 

142.0 

17186.7 

80.0 

-61.1 

99.9 

279.8 

27.5* 

27.1 

-4.7 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

118. 

65.4 

143.0 

17344.0 

78.0 

-60.9 

99.  9 

278.6 

27.1* 

26,8 

-4,0 

440.3 

999,9 

99,9 

999.9 

106.0 

117. 

66.2 

144.0 

17587.4 

75.0 

-61.8 

99.9 

278.8 

24,3* 

24.0 

-3,7 

443.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.3 

117. 

67.0 

145.0 

17755.1 

73.0 

-60.9 

99.9 

263,5 

16.9* 

16.9 

0.4 

448,7 

999.9 

99.9 

999.9 

108.4 

117. 

68.0 

146.0 

18017.1 

70.0 

-59.1 

99.9 

261.8 

19.0* 

18.8 

2.7 

457.9 

999.9 

99.9 

999.9 

108.8 

117. 

68.6 

147.0 

18198.3 

68.0 

-60.4 

99.9 

274.7 

27. 3* 

27,2 

-2.2 

459.1 

999.9 

99,9 

999.9 

109,9 

116. 

69.6 

148.0 

18479.0 

65.0 

-61.1 

99.9 

279.5 

26.0* 

25.6 

-4,3 

463.5 

999.9 

99.9 

999,9 

111.4 

116. 

70.3 

149.0 

18672.8 

63.0 

-62.0 

99.9 

276.5 

21.0* 

20.8 

-2.4 

465.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.2 

116. 

71.3 

150.0 

18974.6 

60.0 

-62.0 

99.9 

2 79.7 

29.2* 

23.8 

-4.9 

472.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.4 

116. 

72.2 

151.0 

19184.3 

58.0 

-61.8 

99.9 

278.3 

19.3* 

19.  1 

-2,8 

477,2 

999,9 

99.9 

999,9 

115.2 

116. 

73.2 

152.0 

19401.6 

56.0 

-61.8 

99.9 

280.7 

16.2* 

15.9 

-3.0 

482.0 

999.9 

99.9 

999.9 

115,6 

115. 

74.1 

153.0 

19626.9 

54.0 

-61.4 

99.9 

277.3 

24.1* 

24.0 

-3.1 

487.9 

990.9 

99.9 

999.9 

116.8 

115. 

75.0 

154.0 

19860 .4 

52.0 

-62.5 

99.9 

266.2 

24.2* 

24.2 

1.6 

490.6 

999.9 

99.9 

999.9 

118.1 

115. 

75.9 

155.0 

20226.3 

49.0 

-63.3 

99.9 

264,7 

24,1* 

24.0 

2.2 

497,2 

999,9 

99,9 

999,9 

119.  1 

115. 

76.8 

156.0 

20482.6 

47.0 

-63.1 

99.9 

264.7 

19.1* 

19.0 

1.7 

503.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.4 

114. 

77.9 

157.0 

20749.4 

45.0 

-64.2 

99.9 

267.1 

15.8* 

15.7 

0.8 

507.2 

999.9 

99.9 

999.9 

120.9 

114. 

78.9 

158.0 

21027.6 

43.0 

-64.2 

99.9 

281.5 

24.7* 

24.2 

-4,9 

513.8 

999,0 

99.9 

999,9 

122.3 

114. 

79.9 

159.0 

21318.9 

41.0 

-64.4 

99.9 

290.9 

15.7* 

14.7 

-3,6 

520.4 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

114. 

81.2 

160.0 

21624.7 

39.0 

-64.4 

99.9 

290.2 

16.2* 

15.2 

-3.6 

527.9 

999.9 

99.9 

999.9 

124.4 

114. 

82.4 

161.0 

21947.1 

37.0 

-63.7 

99.9 

287.0 

30.3* 

29.0 

-3.8 

537.8 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

114. 

83.7 

162.0 

22464.2 

34.0 

-65.0 

99,9 

285.6 

26.5* 

25.5 

-7.1 

547,4 

999.9 

99,9 

999.9 

128.9 

114. 

84.8 

163.0 

22832.4 

32.0 

-66.6 

99.9 

269.5 

9.1* 

9.  1 

0.1 

552.7 

999.9 

99,9 

999.9 

129.9 

114. 

86.3 

164.0 

23222.6 

30.0 

-66.8 

99.9 

289.9 

18.5* 

17.4 

-6.3 

562,5 

999,9 

99.9 

999.9 

130.5 

114. 

87.7 

165.0 

23642.2 

28.0 

-64.2 

99.9 

291.1 

27.4* 

25.5 

-9.9 

580.9 

999,9 

99.9 

999.9 

132.7 

114. 

09.1 

166.0 

24096.9 

26.0 

-63.1 

99.9 

294.9 

14.0* 

12.7 

-5.9 

596.6 

999.9 

99,9 

999,9 

135.0 

113. 

91.2 

167.0 

24592.6 

24.0 

-60.4 

99,9 

291.6 

8,9* 

8.2 

-3,3 

618.4 

999,9 

99,9 

999,9 

136.2 

114. 

93.1 

168.0 

25132.4 

22.0 

-62.4 

99.9 

237.4 

13.3* 

12.7 

-4.0 

628.0 

999.9 

99.9 

999.9 

136.7 

113. 

95.6 

169.0 

25721.2 

20.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

645.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

▼EMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.8 

400.0 

973.2 

-14.4 

-19.1, 

340.0 

12.9 

4.4 

-12.1 

260.9 

263.1 

0.8 

65.0 

0.0 

0. 

0.1 

B.O 

417,2 

971,0 

-14,2 

-19,/ 

238.6 

1.3 

1.1 

0.7 

261.2 

263.5 

0.8 

64.8 

0.8 

157, 

0.4 

9.0 

503.5 

960.0 

-14.6 

-18.2 

233.6 

1.3 

1.1 

C.7 

261.7 

264.2 

0.9 

74.0 

0.8 

157. 

0.7 

10.0 

598.7 

948.0 

-15.6 

-18. 

315.4 

2.6 

1.9 

-1.9 

26 1.6 

264,1 

0.9 

78,2 

0.8 

156. 

1.1 

11.0 

702.7 

935,0 

-16.6 

-18.6 

335.4 

8.2 

3.4 

-7.4 

261.7 

264.1 

0.9 

83.8 

0.9 

155. 

1.5 

12.0 

791.6 

924.0 

-17.4 

-18.7 

339.7 

15.3 

5.3 

-14.3 

261.7 

264.2 

0.9 

89.4 

1.2 

156. 

1.8 

13.0 

881.2 

913.0 

-18.  1 

-19,  1 

343.0 

14,9 

4.4 

-14,3 

261.9 

264.3 

0.9 

91,7 

1.  5 

157. 

2.1 

14.0 

963.7 

903,0 

-17.1 

-17./ 

346,9 

14,4 

3.3 

-14.0 

263.8 

266.6 

1.1 

97.8 

1.8 

158. 

2.6 

15.0 

1056.8 

892.0 

-11.3 

-11./ 

353.5 

13.1 

1.5 

-13.0 

270.8 

275.5 

1.8 

98.7 

2.1 

160. 

3.0 

16.0 

1169.6 

879.0 

-10.7 

-10. P 

352.0 

12.0 

1.7 

-11.9 

272.6 

277.6 

1.9 

98.8 

2.5 

163. 

3.2 

17.0 

1266.7 

868.0 

-9.7 

-9.P 

350,7 

10,9 

1.8 

-10.7 

274,6 

280,1 

2.1 

98.9 

2.6 

163. 

3.6 

18.0 

1356,3 

858.0 

-9.7 

-9.8 

346.3 

9,0 

2.1 

-8.8 

275.5 

281.1 

2.1 

98.9 

2.8 

163. 

3.8 

19.0 

1455.9 

84  7.0 

-10. 1 

-10.3 

342.7 

8.7 

2.6 

-8.3 

276.1 

281.6 

2.1 

98.9 

2.9 

163. 

4.1 

20.0 

1547.5 

837.0 

-10.4 

-10.5 

336.4 

8.3 

3.3 

-7.6 

276.7 

282.2 

2.0 

98.8 

3.1 

163. 

4.5 

21.0 

1658.6 

825.0 

-ll.O 

-ll.i 

32  7.3 

8,5 

4.6 

-7.1 

277.2 

282.6 

2.0 

98.7 

3,3 

162. 

4.8 

22.0 

1771,2 

813.0 

-11.5 

-11.: 

323.8 

9.3 

4.8 

-B.O 

277.8 

233.0 

1.9 

98.6 

3.4 

162. 

5.1 

23.0 

1866.0 

603.0 

-12.0 

-12.’ 

329.8 

9.9 

5.0 

-P.6 

278.3 

283.4 

1.9 

98.6 

3.6 

161. 

5.4 

24.0 

1962.2 

793.0 

-11.3 

-11.^ 

330.1 

10.0 

5.0 

-8.7 

280.1 

285.6 

2.0 

98,7 

3.8 

161. 

5.7 

25.0 

2059.5 

783.0 

-11.7 

-11.9 

321.9 

9.4 

4.9 

-8.1 

280,7 

286.0 

2.0 

98,6 

4.0 

160. 

6.1 

26.0 

2178.0 

771.0 

-11.4 

-1  1.6 

326.0 

8,3 

4.6 

-6,9 

282.2 

287,8 

2.0 

98.7 

4.2 

159. 

6.5 

27.0 

2288.2 

760.0 

-12.1 

-12.3 

323.1 

7.4 

4.5 

-6.0 

282.6 

288.0 

2.0 

98.6 

4.3 

159. 

6.8 

28.0 

2379.5 

751.0 

-U.3 

-11.5 

321.0 

7.0 

4.4 

-’..5 

284,5 

290,4 

2.1 

98,7 

4.5 

158. 

7.2 

29.0 

2482.5 

741.0 

-11.3 

-11.4 

313.7 

6.8 

4,5 

-?  .1 

285,6 

291.6 

2.2 

98.7 

4.6 

158. 

7.5 

30.0 

2586.8 

731.0 

-11.8 

-12. r 

317,7 

6,9 

4.6 

-5.1 

286.1 

291.9 

2.1 

98.6 

4.7 

157. 

7.8 

31.0 

2681.6 

722.0 

-12.2 

-12./ 

317.9 

7.4 

5.0 

-5.5 

286.6 

292.3 

2.0 

98.5 

4.8 

157. 

8.0 

32.0 

2788.5 

712.0 

-11.4 

-11.6 

318.0 

7.7 

5.2 

-5.7 

288.7 

294.9 

2.2 

90.7 

4.9 

156. 

8.4 

33.0 

2886.2 

703.0 

-U.4 

-11,6 

317.9 

9,0 

6.0 

—6.6 

289.8 

296.1 

2,2 

98.7 

5.1 

156. 

8.8 

34.0 

2905.0 

694,0 

-12.2 

-12,4 

316.8 

10,5 

7.2 

-7.6 

2R9.9 

295.9 

2.1 

98.5 

5.3 

155. 

9.2 

35.0 

3096,0 

684.0 

-12.5 

-12. S 

315.0 

11.8 

8.3 

-P.3 

290.8 

296.7 

2.1 

98.0 

5.6 

154. 

9.5 

36.0 

3231.1 

672.0 

-13.2 

-13.6 

313.2 

12.5 

9.1 

-r.6 

291.4 

297.1 

2.0 

97.2 

5.8 

153. 

9.9 

37.0 

3333.7 

663.0 

-13.8 

-17.: 

310.0 

12.5 

9,6 

-8.1 

291,9 

296.2 

1.5 

74.8 

6.1 

152. 

10.2 

38.0 

3437,5 

654.0 

-14.4 

-18." 

307,7 

12.6 

9,9 

-7.7 

292.4 

296.3 

1.3 

69.6 

6.3 

151. 

10.6 

39.0 

3530.8 

646.0 

-15.0 

-19. P 

304.9 

12.7 

10.4 

-7.2 

292.6 

296.2 

1.2 

66.6 

6.5 

150. 

10.9 

40.0 

3648.6 

636.0 

-16.0 

-21.0 

303.4 

12.9 

10.8 

- .1 

292.8 

296.1 

l.l 

65.4 

6.8 

149. 

11.3 

41.0 

3779.9 

625.0 

-16.8 

-21.8 

301.6 

13.1 

11.2 

-6,9 

293,3 

296,5 

1.1 

64,9 

7.0 

148. 

11.6 

42.0 

3888.6 

616.0 

-17,8 

-22,6 

300.2 

13.1 

11.3 

-f  .6 

293.4 

296.4 

1.0 

66.1 

7,3 

147. 

11.9 

43.0 

3998,6 

607,0 

-18.7 

-22. V 

298.7 

12.7 

11.1 

-6.1 

293.5 

296.5 

l.O 

69.8 

7.5 

146. 

12.2 

44.0 

4109,8 

598.0 

-19,6 

-23.6 

297.3 

12.3 

11.0 

-5.6 

293.9 

296.7 

0.9 

69.1 

7.7 

146. 

12.5 

45.0 

4209,7 

590.0 

-20.2 

-2  5,/. 

295.9 

11.9 

10,7 

-5.2 

294.2 

296.7 

0.8 

63.3 

7.9 

145, 

12.9 

46.0 

4323.5 

581.0 

-20.8 

-26.’ 

295.8 

12.1 

10.9 

-5.3 

294.8 

297.1 

0.7 

58.6 

8.1 

144. 

13.2 

47.0 

4425.8 

573.0 

-22.0 

-27.5 

296.2 

12.3 

11.0 

-5.4 

294.6 

296.7 

0.7 

60.5 

8.3 

143. 

13.6 

48.0 

4529.1 

565.0 

-23.0 

-28.0 

296.9 

12.4 

11.1 

-5.6 

294,5 

296.6 

0.7 

63.3 

8.6 

142. 

13.9 

49.0 

4633.5 

557,0 

-23.8 

-28.1 

296.8 

12.1 

10.8 

-5,5 

294.8 

296,9 

0.7 

67,7 

8.8 

142. 

14.2 

50.0 

4752.2 

548.0 

-24.8 

-28.9 

295.8 

11.6 

10.4 

-5.0 

295.0 

297,0 

0.6 

68.3 

9.0 

141. 

14.7 

51.0 

4886.0 

538.0 

-25.7 

-29.-. 

292.5 

10.8 

9,9 

-4,1 

295.5 

297.6 

0.6 

68.7 

9.3 

140. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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38. 

1 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TfMp 

OEM  »T 

DIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

M3 

DO  C 

OG  C 

OG 

P/SFC 

M/SOC 

M/JEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.0 

52.0 

4994.5 

530.0 

-26.4 

-30. 0 

289.8 

10.5 

9,9 

-3,6 

296,0 

297,8 

0.6 

71,0 

9.4 

140. 

15.3 

53.0 

5104,3 

522.0 

-27.1 

-31.: 

237.6 

10.5 

10.0 

-3.2 

296.3 

298,0 

0.5 

68.5 

9.6 

139. 

15.7 

54.0 

5201.4 

515.0 

-28.1 

-32.? 

265,4 

10.3 

10,0 

-2.8 

296.3 

297.8 

0.5 

66.5 

9.8 

138. 

16.0 

55.0 

5327.8 

506. C 

-28.9 

-33.  » 

284.2 

10. 1 

9,8 

-Z.5 

296,0 

298.3 

0.5 

66.6 

10.0 

138. 

16.5 

56.0 

5470.3 

496.0 

-30.2 

-34.3 

282.2 

9.6 

9.4 

-2.0 

296.9 

298.2 

0.4 

66.7 

10.2 

137. 

16.8 

57.0 

5571.3 

480.0 

-31.1 

-35.3 

280.  1 

9.4 

9.3 

-1.7 

297.0 

290.2 

0.4 

66.5 

10.4 

136. 

17.2 

58.0 

5688.0 

481.0 

-32.3 

-36.5 

27  7,2 

9.2 

9.2 

-1.2 

296,9 

298,0 

0.3 

66.1 

10.5 

135. 

17.6 

59.0 

5791.2 

474,0 

-33.1 

-37.. 

274,5 

9.0 

9.0 

-0.7 

297.2 

298.2 

0.3 

66.4 

10.7 

135. 

17.9 

60.0 

5880.7 

468.0 

-34.0 

-38. t 

273.0 

3.8 

8.8 

-0.5 

297.1 

298.1 

0.3 

67.0 

10.8 

134. 

18.3 

61.0 

6001.2 

460.0 

-35.1 

-39.  C 

271.6 

8.6 

8.5 

-0.2 

297.2 

298.1 

0.3 

67.3 

ll.O 

133. 

18.7 

62.0 

6138.7 

451,0 

-36.0 

-40, r 

270.1 

8.3 

8.3 

-G.O 

297.7 

298.6 

0.3 

66.4 

11.1 

133. 

19.0 

63.0 

6247,1 

444.0 

-37.1 

-41.5 

268.6 

8.1 

8.1 

0.2 

297.7 

298.4 

0.2 

63.1 

11.2 

132. 

19.4 

64.0 

6372.6 

436.0 

-37.9 

-43.4 

266.9 

8.0 

8.0 

■3.4 

298.2 

298.8 

0.2 

55.8 

11.4 

132. 

19.8 

65.0 

6483.8 

429.0 

-39.1 

-44. » 

267.7 

0.3 

8.2 

0.4 

298.0 

298.6 

0.2 

54.4 

11.5 

131. 

20.3 

66.0 

6612.5 

421.0 

-40.4 

99.  V 

268,8 

8.7 

8.7 

0,2 

298,1 

999,9 

99,9 

999,9 

11.7 

130. 

20.7 

67.0 

6726.5 

414.0 

-41.6 

99,5 

268.9 

8.8 

8.8 

0.2 

298.0 

999,9 

99.9 

999.9 

11.9 

129. 

21.0 

68.0 

6841.9 

407.0 

-42.6 

99, 

268.0 

8.7 

B.7 

0.3 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

12.0 

129. 

21.4 

69.0 

6958.9 

400.0 

-43.6 

99. •' 

265.1 

8.0 

8.0 

C.7 

298,4 

999,9 

99,9 

999,9 

12.2 

128. 

21.9 

70.0 

7077.3 

393.0 

-44.7 

99.9 

264.1 

7,5 

7,5 

C.8 

298.4 

,999.9 

99,9 

999,9 

12.3 

127. 

22.4 

71.0 

7214.5 

385.0 

-46.1 

99.9 

265.2 

7.7 

7.7 

0.6 

298.3 

999.9 

99,9 

999.9 

12,5 

127. 

22.8 

72.0 

7336.2 

378.0 

-47.2 

99.9 

263.6 

e.i 

8.1 

0.9 

29R.5 

999.9 

99,9 

999.9 

12.6 

126. 

23.2 

73.0 

7441.9 

372.0 

-48.0 

99. V 

259.2 

8.2 

8.1 

1.5 

298.7 

999,9 

99.9 

999.9 

12.8 

126. 

23.5 

74.0 

7566.8 

365.0 

-49.2 

99.5 

254,2 

8.2 

7.8 

2.2 

298,7 

999.9 

99,9 

999.9 

12.9 

125. 

23.9 

75.0 

7693.5 

358.0 

-50.4 

99.': 

245.5 

7.4 

6.7 

;i.O 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

13.0 

124. 

24.3 

76.0 

7785.0 

353.0 

-51  .4 

99. «' 

239.1 

6.7 

5.8 

1.4 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.0 

124. 

24.7 

77.0 

7915.0 

346.0 

-52.0 

99.9 

237.1 

6.3 

5.3 

3.4 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

13.1 

123. 

25.0 

78.0 

8028.0 

340,0 

-53.2 

99,9 

238,5 

6.3 

5.3 

3,3 

299.4 

999,9 

99,9 

999,9 

13.1 

123. 

25.4 

79.0 

8161.7 

333.0 

-54.2 

99.9 

241.1 

6.4 

5,6 

3.1 

299,9 

999.9 

99.9 

999.9 

13.2 

122. 

25,^ 

80.0 

8278.0 

327.0 

-55.2 

99.9 

241.3 

6.7 

5.9 

3.2 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

13.3 

121. 

26.2 

. 81. 0 

8415.9 

320.0 

-56.2 

99.5 

240.9 

7.1 

6.2 

3.5 

300.6 

999,9 

99,9 

999,9 

13.4 

121. 

26.6 

' ‘ t82.0 

8536.0 

314.0 

-57.0 

99.5 

241,3 

7.9 

6.9 

S.S 

301.1 

999,9 

99,9 

999.9 

13.4 

120. 

26.9 

83.0 

8657.8 

308.0 

-58.0 

99. >- 

242.8 

8.7 

7.7 

4.0 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

13.5 

120. 

27.3 

84.0  ' 

8781.6 

302.0 

-58.9 

99.9 

245.5 

9.R 

8.9 

4.1 

301.8 

999,9 

99.9 

999.9 

13.6 

119. 

27.6 

85.0 

8886.3 

297.0 

-58.9 

99.9 

247.5 

10.4 

9.6 

4.0 

303.2 

999.9 

99.9 

999,9 

13,8 

118. 

28.0 

86.0 

9036,0 

290.0 

-58,9 

99,0 

253.3 

10.9 

10.2 

3.7 

305,3 

999,9 

99.9 

999,9 

13.9 

117, 

28.3 

87,0 

9167.3 

284.0 

-58.9 

99,9 

252.5 

10.8 

10.3 

3.3 

307.1 

999,9 

99.9 

999,9 

14.1 

117. 

28.7 

88.0 

9301.2 

278.0 

-59.1 

99.5 

255,9 

10.8 

10.5 

2.6 

308.8 

999.9 

99,9 

999,9 

14.3 

116. 

29.1 

89.0 

9415.1 

273.0 

-58.9 

99.5 

259.9 

10.8 

10.6 

k.9 

310.6 

999,9 

99,9 

999,9 

14.5 

115. 

29.4 

90,0 

9531,1 

268.0 

-58.7 

99,' 

263,2 

10.8 

10.8 

1.3 

312.5 

999,9 

99,9 

999.9 

14.6 

115. 

29.7 

91.0 

9673,4 

262.0 

-58.5 

99,9 

266.2 

10.9 

10.8 

0.7 

314.8 

999.9 

99.9 

999.9 

14.8 

115. 

30.1 

92.0 

9794.6 

257.0 

-58.4 

99.9 

269.3 

10.9 

10.9 

0.1 

316.8 

999.9 

99,9 

999.9 

15.0 

114. 

30.5 

93.0 

9918.4 

252.0 

-57.7 

99,9 

270.7 

10.9 

10.9 

-0,1 

319.6 

999,9 

99,9 

999,9 

15,3 

114. 

30.8 

94.0 

10045.1 

247.0 

-57.0 

99.9 

269.5 

11.1 

11.1 

3.1 

322.5 

999.9 

99c9 

999.9 

15.5 

114. 

31.2 

95.0 

10174.8 

242.0 

-56.3 

99.9 

267.5 

11.7 

11.7 

0,5 

325.4 

999,9 

99,9 

999,9 

15.7 

113. 

31.7 

96.0 

• BY  SPEED 

* BY  TEMP 

10334.6  236.0 

MEANS  ELEVATION 
MEANS  TEMPERATUBE 

-55.3  99.V  265.7  13,3 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

13.2 

L.O 

329.2 

999,9 

99.9 

999.9 

16.0 

113. 

*•  BY  SPEBO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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553 


STATICN  NO. 
CKAHA,  NEB 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  38.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRRCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CLMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

nr- 

M/SRC 

M/SFC 

M/r.FC 

OG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

CG 

32.2 

97.0 

10471.2 

231.0 

-55.3 

99. 

265.4 

15.3 

15.2 

1.2 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

16.4 

112. 

32.5 

98.0 

10610.9 

226.0 

-55.2 

99.' 

265.4 

16.3 

16.2 

1.3 

333.6 

999.9 

99.9 

999,9 

16,7 

111. 

33.0 

99.0 

10754.0 

221.0 

-54,5 

99.0 

264.5 

16.1 

16.0 

1.6 

336.7 

999,9 

99.9 

999,9 

17.2 

111. 

33.5 

100.0 

10900.6 

216.0 

-54.2 

99.9 

363.3 

15.3 

15.2 

:.B 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

110. 

34.0 

101.0 

11050.9 

211.0 

-53.9 

99,9 

262.5 

15.2 

15.1 

2.0 

342.2 

999,9 

99.9 

999.9 

17.9 

109. 

34.3 

102.0 

11205.0 

206.0 

-53.9 

99,9 

262.0 

15.5 

15.4 

2.2 

344.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

109. 

34.9 

103.0 

11362.8 

201.0 

-53.7 

99.9 

261.4 

16.6 

16.4 

7.5 

347,2 

999,9 

99.9 

999,9 

18.7 

108. 

35.3 

104.0 

11492.1 

197.0 

-53,4 

99.  J 

261.9 

17,3 

17,1 

7.4 

349.7 

999,9 

99,9 

999,9 

19,0 

108. 

35.9 

105.0 

11657,7 

192.0 

-53.2 

99.'^ 

264.4 

17.5 

17.5 

1.7 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19,7 

107, 

36.4 

106.0 

11793.3 

188.0 

-53.2 

99.0 

267.3 

17.3 

17.3 

r,.8 

354.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.1 

106. 

36.9 

107.0 

11931.9 

184.0 

-53.1 

99.9 

268.8 

17.3 

17.7 

(■.4 

357.1 

999.9 

99.9 

999,9 

20.6 

106. 

37.2 

108.0 

12109.3 

179,0 

-53.4 

99.9 

26B.4 

17.1 

17.1 

0.5 

359,5 

999,9 

99,9 

999,9 

20.9 

106. 

37.9 

109.0 

12254.9 

175.0 

-53.2 

99.9 

264.8 

16.2 

16.2 

r.5 

362.0 

999.9 

99.0 

999.9 

21.6 

105, 

38.3 

110.0 

12403.9 

171.0 

-52.9 

99.9 

262.1 

16.1 

15.9 

2.2 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

105. 

39.0 

111.0 

12595.7 

166.0 

-52.1 

99.” 

259.0 

17.2 

16.6 

3.3 

369,4 

999,9 

99,9 

999.9 

22.5 

104. 

39.6 

112.0 

12753.4 

162,0 

-52,6 

99,9 

257.7 

18,7 

18.2 

4.0 

371.2 

999,9 

99,9 

999,9 

23.2 

103. 

40.1 

113.0 

12874.1 

159.0 

-52,8 

99.0 

257.1 

19.4 

18.9 

4,3 

372,9 

999,9 

99.9 

999.9 

23.7 

103. 

40.7 

114.0 

1303R.5 

155.0 

-52.9 

99.9 

259.9 

19. B 

19.4 

3.8 

375.4 

999.9 

99.9 

999,9 

24.3 

102, 

41.2 

115.0 

13207.5 

151.0 

-52,1 

99.9 

262.2 

19.7 

19.6 

2.7 

379,5 

909,9 

99,9 

999.9 

24,9 

101. 

41.9 

116.0 

13425.4 

146.0 

-52.3 

99,9 

266.  1 

19,0 

18.  1 

1.3 

3B2.9 

999,9 

99,9 

999.9 

25.7 

101. 

42.5 

117.0 

13605.3 

142.0 

-52.0 

99.9 

266.2 

18.4 

IR.  1 

1.2 

386.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

101. 

43.0 

IIB.O 

13743.6 

139.0 

-52.0 

99.  y 

263.9 

18.4 

IB.  t 

1.9 

388,9 

999,9 

09,9 

999,9 

26.8 

100. 

43.6 

119.0 

13932.6 

135.0 

-52.3 

99. 

259.9 

13,4 

Ifl.  ( 

1>.2 

391,6 

999,9 

09,9 

999,9 

27.5 

100. 

44.1 

120.0 

14078.1 

132.0 

-52.0 

99.0 

256.5 

Ifl.O 

17,  • 

‘ .2 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

99. 

44.7 

121.0 

14277.4 

128.0 

-52.0 

99.9 

253.0 

18.2 

17.  » 

5.3 

398.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

99. 

45.2 

122.0 

14431.1 

125.0 

-52.0 

99.9 

251.5 

19.0 

18.  t 

6.0 

400.9 

999.9 

99.9 

999,9 

29,0 

98. 

45.8 

123.0 

145BR.4 

122.0 

-52.3 

99,9 

251.6 

20.4 

19,  1 

6.5 

403.1 

999,9 

99,9 

999,9 

29.7 

98. 

46.5 

124.0 

14749.3 

119.0 

-52.6 

99.9 

254.0 

22.3 

21.1 

6.1 

405.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

97, 

47.1 

125.0 

14913.9 

116.0 

-53.4 

99.  j 

256.8 

23.5 

22.1 

5.4 

406.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

96. 

47.9 

126.0 

15197.4 

111.0 

-53.7 

99.0 

253.9 

21.7 

21.  i 

4.2 

411.5 

999,9 

99,9 

999,9 

32.4 

96. 

48.6 

127.0 

15373.3 

1C8.0 

-54,2 

99,9 

259.7 

18.5 

IB. 2 

3.3 

413,B 

999.9 

99.0 

999.9 

33.2 

95. 

49.3 

128.0 

15554,1 

105.0 

-53.9 

99.9 

260.5 

17.5 

17.1 

2.9 

417.8 

999.9 

99.9 

999.9 

33.9 

95. 

49.9 

129.0 

15740.0 

102.0 

-54.5 

99.9 

260.8 

18. fl 

IR.! 

3.0 

420.0 

999.9 

99.9 

909.9 

34.4 

95. 

50.5 

130.0 

15931.0 

09,0 

-54,8 

99.9 

260.4 

21.0 

20.7 

3.5 

423.0 

999,9 

99,9 

999,9 

35.2 

95. 

51.3 

131.0 

16154,4 

95,0 

-55.5 

99.9 

259.3 

22.9 

22.1 

•».3 

426.7 

999,9 

99,9 

999.9 

36.2 

94. 

51.9 

132.0 

16398.5 

92.0 

-56.5 

99.  ^ 

259.  1 

22.9 

22. ‘ 

4.3 

428.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37.0 

94, 

52.7 

133.0 

16537.9 

90.0 

-56.8 

99.  • 

263.3 

24.2 

24. :> 

2.8 

430.7 

999,9 

99.9 

999,9 

38,0 

93. 

53.3 

134.0 

16752.3 

87.0 

-57.5 

99,0 

268.3 

25,8 

25,! 

0.8 

433.6 

999.9 

99,9 

999.9 

39.0 

93, 

54.0 

135.0 

16973,7 

84,0 

-58.2 

99.9 

272.8 

24,3 

24.5 

-1.2 

436.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

93. 

54.9 

136.0 

17202.5 

81.0 

-58.5 

99.9 

2 74.6 

20.1 

20.  li 

-i.6 

440.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

93. 

55.8 

137.0 

17439.6 

78.0 

-59.7 

99.9 

272.1 

20.0 

20.  l< 

-0.7 

444.8 

999,9 

99.9 

999.9 

42.3 

93. 

56.7 

138.0 

17770.6 

74,0 

-58.4 

99,9 

269.0 

20,5 

20,5 

0.4 

452.3 

999.9 

99.9 

999,9 

43.4 

93. 

57.6 

139.0 

18031.0 

71,0 

-58.4 

99.  > 

268.8 

19.1 

19.1 

0.4 

457,7 

999,9 

09.9 

999.9 

44.5 

93. 

58.5 

140.0 

1B302.4 

68.0 

-58.7 

99.9 

275.0 

16.7 

16.6 

-1.5 

462.6 

999.9 

99.9 

999,9 

45.5 

93. 

59.5 

141.0 

18585.2 

65.0 

-59.6 

99,9 

277.2 

15.2 

15.1 

-1.9 

466.7 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

93. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  NO.  553 
CM«HA,  NEB 

5 FERPHARY  1975 

2315  GMT  144  38.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINFARLV  INTfUPCLATEO  FROM  MHOLF  MINUTE  VALUES 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

OIR 

SOEFO 

U CPWP 

V cnMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

no  c 

OG  C 

OG 

M/SBC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.7 

142.0 

18880.3 

62.0 

-60.3 

99.9 

272.3 

16.5 

16.5 

-3.7 

471.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

93. 

61.8 

143.0 

19189.4 

59.0 

-60.5 

99.9 

274.1 

18.7 

18.6 

-1.3 

477.8 

999.9 

99.9 

999.9 

48,7 

93. 

62.9 

144.0 

19514.3 

56.0 

-60.  8 

99.9 

281.3 

19.0 

18.7 

-3.7 

484.2 

999,9 

99.9 

999.9 

49,9 

93. 

64.1 

145.0 

19856.7 

53.0 

-60.8 

99.9 

284.9 

19.3 

18.6 

-5.0 

491.9 

999.9 

99,9 

999.9 

51.4 

93. 

65.3 

146.0 

20218.2 

50.0 

-61.9 

99.  j 

288.4 

17.4 

16.5 

-5.5 

497.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

94. 

66.8 

147.0 

20601.0 

47.0 

-61.9 

99.  5 

233.8 

15.4 

14.6 

-5.0 

506.4 

999.9 

99.9 

999,9 

54.1 

94. 

68.2 

143.0 

21009.1 

44.0 

-61.9 

99.9 

299.0 

13.7 

11.9 

-5.6 

516.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

95. 

69.8 

149.0 

21445.6 

41.0 

-62.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

525.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

71.6 

150.0 

21913.4 

38.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

533.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATIC^  NO,  553 
CNAHA,  NEB 

6 FEBRUARY  1975 

609  GMT  135  77, 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

8.0 

400.0 

0.3 

9.0 

472.0 

0.5 

10.0 

550.0 

0.7 

11. 0 

652.2 

1.0 

12.0 

739.5 

1.3 

13.0 

819.5 

1.6 

14.0 

900.3 

1.9 

15.0 

982.0 

2.2 

16.0 

1081.9 

2.5 

17,0 

1175,1 

2.7 

18.0 

1260.9 

3.0 

19.0 

1348.0 

3.3 

20.0 

1436.6 

3.7 

21.0 

1535.5 

4.0 

22.0 

1617.6 

4.4 

23.0 

1719.7 

4.7 

24.0 

1313.9 

5.0 

25.0 

1909,2 

5.3 

26.0 

2015.3 

5.6 

27.0 

2113.0 

5.9 

28.0 

2201.8 

6.3 

29.0 

2291.5 

6.5 

30.0 

2392.2 

6.9 

31.0 

2483.8 

7.3 

32.0 

2576.4 

7.5 

33.0 

2659.6 

7.8 

34.0 

2765.3 

B.2 

35.0 

2862.0 

8.7 

36.0 

2902.1 

9.2 

37.0 

3081.5 

9.5 

38.0 

3170.9 

9.9 

39.0 

32  72.4 

10.2 

40.0 

3375.0 

10.5 

41.0 

3490,5 

10.8 

42.0 

3584.0 

11.2 

43.0 

3714.0 

11.5 

44.0 

3757.7 

11.7 

45.0 

3894,3 

12.0 

46.0 

4016.4 

12.3 

47.0 

4127.7 

12.6 

48.0 

4227,7 

12.9 

49.0 

4316.2 

13.2 

50.0 

4418.2 

13.5 

51.0 

4547.4 

13.8 

52.0 

4665.1 

PRES 

TEMP 

DEW  P^ 

MB 

OG  C 

DG  r. 

575,3 

-16,2 

-21.6 

566.0 

-17.0 

-19.7 

956.0 

-18.1 

-20. i 

943,0 

-18,7 

-20,3 

932.0 

-19.6 

-20.6 

922,0 

-20.5 

-20,9 

912.0 

-20.4 

-20.7 

902.0 

-20.0 

-20.3 

090.0 

-17.6 

-17,8 

8 79,0 

-17,3 

-17.5 

869.0 

-17.0 

-17.2 

859,0 

-15.0 

-15.9 

849.0 

-14,7 

-14.8 

838.0 

-14.3 

-14.4 

829.0 

-13.0 

-13.  1 

818.0 

-12.0 

-12.1 

808.0 

-12.0 

-12.2 

758,0 

-12.4 

-12.7 

787.0 

-12.4 

-12.7 

777.0 

-13.0 

-13.5 

768.0 

“13.3 

-13.6 

759.0 

-13.8 

-14,1 

749.0 

-14.5 

-14.8 

740.0 

-14.8 

-15.5 

731.0 

-15,4 

-15.5 

723.0 

-15.0 

-15.1 

713.0 

-13.8 

-14.0 

704.0 

-13.1 

-13.3 

693.0 

-13.4 

-13.6 

684.0 

-13,0 

-14,  1 

676.0 

-14.5 

-14.9 

657.0 

-15.1 

-15.4 

658.0 

-15.9 

-16.  5 

648.0 

-16.1 

-16.9 

640.0 

-17.0 

-18.1 

629.0 

-17.6 

-19.0 

622.0 

-18.4 

-20.2 

614.0 

-18,9 

-21.5 

604.0 

-19.9 

-23. 1 

595.0 

-20.7 

-24.0 

587,0 

-21.2 

-24.6 

580.0 

-22,0 

-26.0 

572.0 

-22.7 

-27.2 

562.0 

-23.7 

-29,1 

553.0 

-24.8 

-29.9 

DIR 

SPEED 

U COMP 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

330.0 

10.3 

5,2 

999.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999,9 

99.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

343,  1 

12.1 

3.5 

339.6 

10.1 

3.5 

337.1 

8.8 

3.4 

336.1 

8.3 

3.4 

335.2 

8.3 

3.5 

334.3 

8.5 

3,7 

332.7 

7.8 

3.6 

328.4 

7.1 

3.7 

317,6 

6.3 

4,3 

29  7.5 

5.8 

5.1 

286.4 

5.8 

5.6 

283.5 

6.3 

6.0 

291.9 

7.2 

6.7 

293,6 

7,8 

7,1 

295.7 

8.5 

7.6 

297.3 

9.3 

8.2 

293.2 

10.0 

8.8 

298.8 

10.7 

9.4 

298.9 

11.2 

9.8 

297.5 

11.6 

10.3 

296.4 

11.9 

10.7 

295.  1 

12.2 

11.0 

295.0 

12.5 

11.3 

295.9 

13.0 

11.7 

297.1 

13.3 

11.9 

298.2 

13.4 

11.8 

299.8 

13.6 

11.8 

301.4 

13.4 

U.5 

302.9 

13.3 

11.2 

304.2 

13.2 

10.9 

304.8 

13.0 

10.7 

305.0 

12.9 

10.6 

304.2 

12.0 

10.6 

V COMP 

POT  T 

E POT  1 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

-8,9 

258.9 

260.7 

99.9 

258.8 

260.9 

99. 9 

258.4 

260.5 

94.9 

259,9 

261.0 

69,9 

258,0 

260,9 

99.9 

250,6 

260.7 

99.9 

259.6 

261.7 

99.9 

260.8 

263.0 

99,9 

264,4 

267.2 

99.9 

265.6 

26  8.5 

99.9 

266.8 

269,8 

99.9 

269.0 

272.4 

-11,6 

271.0 

274,8 

-9,4 

272,5 

276.5 

-8.1 

274.7 

279.2 

-7.6 

276.8 

281,8 

-7,5 

277.8 

282,8 

-7.6 

278,3 

283.2 

-6.9 

279.4 

284.4 

-6.0 

279.0 

284.6 

-4,7 

200.5 

285.2 

-2.7 

280.8 

285.5 

-1.6 

281.1 

205.6 

-2.0 

281.8 

2H6.2 

-2.7 

282.1 

286.5 

-3.1 

283,5 

288.0 

-3.7 

285.9 

291.0 

-4.3 

287.7 

293.2 

-4.7 

288.7 

294,1 

-5.2 

289.3 

294,6 

-5.4 

289.5 

294.5 

-5.4 

289.9 

294.9 

-5.3 

290.  1 

294.7 

-5.7 

291.2 

295.8 

-5.3 

291.2 

295.3 

-3.6 

292.0 

295,9 

-5.1 

291,9 

295.6 

-6,3 

292.4 

295.7 

-6,7 

292.7 

295.6 

-7.0 

293.0 

295,7 

-7,2 

293,5 

296.1 

-7,4 

293.5 

295.9 

-7.4 

293.9 

296.1 

-7,4 

294,1 

296.0 

-7.2 

294.2 

296.0 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

gm/kg 

PCT 

KM 

0.7 

63.0 

0.0 

0.8 

79.5 

999.9 

0.8 

83.9 

999.9 

0.8 

86.9 

999.9 

0.8 

91.4 

999,9 

0.8 

96.5 

999.9 

0.8 

97.3 

999.9 

0.8 

97.6 

999.9 

1.1 

98,2 

999,9 

1.1 

98.3 

999.9 

1.1 

98.3 

999.9 

1.3 

98.8 

999,9 

1.4 

99.2 

2,7 

1.5 

59.3 

3.0 

1.7 

98.9 

3.1 

1* •*  B 

99,  1 

3.3 

1.9 

98.6 

3.5 

1.8 

98.0 

3.6 

1.8 

57.5 

3.  8 

1.7 

96.1 

3.9 

l.T 

57,4 

4.0 

1.7 

98.3 

4.2 

1.6 

98.2 

4.2 

1.6 

98.1 

4.3 

1.6 

9B.6 

4.3 

1.6 

98.6 

4.4 

1.8 

99.1 

4.6 

1.9 

98,9 

4.8 

1.9 

98.4 

5.0 

1.9 

97.8 

5.2 

1.8 

57.2 

5.4 

1.7 

97.1 

5.7 

1.6 

94.6 

5.9 

1.6 

93.1 

6.0 

1.4 

90.9 

6.2 

1.3 

88.4 

6.5 

1.2 

85,3 

6.7 

1.1 

79,9 

6.9 

1.0 

75.3 

7.1 

0.9 

74.4 

7.3 

0.9 

73.7 

7.6 

0.8 

65.7 

7.8 

0.7 

66.3 

8.0 

0.6 

60.9 

8.3 

0.6 

62.1 

8.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

0. 

999. 
999. 
999, 
999. 
999. 
999. 
999. 
999. 
999. 
999, 
999. 
16  3. 
163. 
163. 
162. 
162. 
162. 
161. 
161. 
161. 
159. 
159, 
157. 
156. 
155. 
154. 
152. 
150. 
148. 
147. 
146. 
145. 
144. 
143. 
142. 
141. 
140. 
139, 
139. 
13B. 

136. 
138. 

137. 
137. 


STATION  NO.  553 
CMAHAt  NEB 

6 FEBRUARY  1975 

609  gut  135  77.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

DIR 

SPFED 

U COPP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.3 

53.0 

4757,7 

546.0 

-25.7 

-30.2 

302.9 

12.9 

10.8 

-7.0 

294,2 

296,0 

0.6 

65.9 

8.8 

136. 

14.6 

54,0 

4864,5 

538,0 

-26.6 

-30.6 

302.1 

12.9 

10,9 

-6.9 

294,3 

296,1 

0.5 

68.8 

9.1 

136. 

14,8 

55.0 

4972.5 

530.0 

-27. 

-31.3 

301.5 

12.9 

11.0 

-6.7 

294.5 

296.1 

0.5 

66.6 

9.2 

136. 

15.2 

56.0 

5095.4 

521.0 

-2  8.  f 

-33,2 

299,9 

12.8 

11.1 

-6,4 

294,5 

295,9 

0.4 

64.9 

9.5 

135. 

15.5 

57,0 

5192.2 

514.0 

-29.3 

-34.0 

298.4 

12.7 

11.1 

-6.0 

295.0 

296.3 

0.4 

63.5 

9.7 

135. 

15.8 

58.0 

5304.0 

506.0 

-30,5 

-35.2 

297.0 

12.5 

11.1 

-5.7 

294.9 

296,1 

0.4 

62.9 

10.0 

135. 

16.1 

59.0 

5417.1 

498.0 

-31.1 

-35.9 

295,7 

12.4 

II. 1 

-5,4 

295.4 

296,6 

0.4 

62.2 

10.2 

134. 

16.5 

60.0 

5517,3 

491.0 

-32,2 

-36.6 

294,3 

12.1 

11. 1 

-5.0 

295.3 

296.4 

0.3 

64.0 

10.5 

134. 

16.8 

61.0 

5618.5 

484.0 

-33.2 

-38.3 

293.8 

12,2 

11. 1 

-4.9 

295.3 

296.2 

0.3 

60.0 

10.7 

133. 

17.1 

62.0 

5735.4 

476.0 

-34.1 

-39.2 

293,4 

12.2 

11.2 

-4.9 

295.5 

296,4 

0.3 

59,9 

10.8 

133. 

17.4 

63.0 

5838,9 

469.0 

-35.1 

-40.3 

293,4 

12.3 

11.3 

-4.9 

295,6 

296,4 

0,2 

58,7 

11.  1 

132. 

17.7 

64.0 

5943,6 

462.0 

-35.9 

-41.2 

292.8 

12.2 

11.3 

-4.7 

295.9 

296.6 

0.2 

57.3 

11.3 

132. 

17.9 

65.0 

6049.5 

455.0 

-36.8 

-41.6 

292.2 

12.1 

11.2 

-4.6 

296.0 

296.7 

0.2 

60.4 

11.4 

132. 

18.3 

66.0 

6137.6 

446.0 

-37.7 

-43.1 

283.8 

11.5 

10.9 

-3.7 

296,5 

297.1 

0.2 

56,7 

11,7 

131. 

18.6 

67.0 

6200,8 

440,0 

-38,8 

-43.9 

285,3 

II. 1 

10.8 

-2,9 

296,3 

296,9 

0.2 

57.9 

11.9 

131. 

18.9 

68.0 

6406.4 

432,0 

-39.9 

-44.  3 

281.2 

11.1 

10.8 

-2.2 

296.5 

297.1 

0.2 

61.9 

12.1 

131. 

19.3 

69.0 

6517.8 

425.0 

-40.8 

99,9 

278.6 

11.5 

11.3 

-1.7 

296.7 

999.9 

99.0 

999.9 

12.3 

130. 

19.7 

70.0 

6630.7 

418.0 

-41.5 

99.9 

278,4 

12.1 

11.9 

-1,0 

297.3 

999,9 

99,9 

999.9 

12.5 

129. 

20.1 

71.0 

6761,4 

410,0 

-42.8 

99,9 

279,4 

12.6 

12.5 

-2.1 

297.3 

999,9 

99.9 

999,9 

12.8 

128. 

20.4 

72,0 

6860.7 

404.0 

-43.9 

99.9 

279.5 

12.8 

12.6 

-2.1 

297.1 

999.9 

99.9 

999.9 

13.0 

128. 

20.7 

73.0 

6977.8 

39  7.0 

-44.9 

99.9 

278.4 

12.8 

12.7 

-1.9 

297.3 

999.9 

99.9 

999,9 

13.2 

128. 

20.9 

74.0 

7079.4 

391.0 

-45.7 

99.9 

277.2 

12.7 

12.6 

-1.6 

297.5 

999,9 

99.9 

999,9 

13.3 

127. 

21.3 

75,0 

7182,2 

385.0 

-46,9 

99.  9 

274.2 

12.5 

12.5 

-0,9 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

13.6 

127. 

21.7 

76.0 

7303.6 

378.0 

-47.7 

99.9 

271.2 

12.5 

12.5 

-0.3 

297.8 

994.9 

99.9 

999.9 

13.8 

126. 

22.1 

77.0 

7409.1 

372.0 

-48.5 

99.9 

268.8 

12.8 

12.8 

0.3 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

14.0 

125. 

22.3 

78.0 

7533.7 

365.0 

-49.8 

99,9 

267.9 

13,1 

13.1 

0,5 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

14.2 

125. 

22.7 

79,0 

7642.0 

359,0 

-50.5 

99,9 

266.3 

13.6 

13.6 

0.9 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

14.5 

124. 

23.0 

80.0 

7751.6 

353.0 

-51.4 

99.9 

265.2 

14.0 

13.9 

1.2 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

123. 

23.3 

81.0 

7881.3 

346.0 

-52.8 

99.9 

263.9 

14.2 

14.2 

1.5 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

14.8 

123. 

23.6 

82.0 

7994.0 

340.0 

-53.4 

99.9 

262.4 

14,4 

14.2 

1.9 

299,1 

999.9 

99.9 

999.9 

15,0 

122. 

23.9 

83.0 

8127.6 

333.0 

-54.5 

99,9 

260.3 

14.3 

14.1 

2,4 

299,4 

999.9 

99.9 

999.9 

15.3 

122. 

24.2 

84.0 

8224.2 

328.0 

-55.8 

99.9 

258.0 

14.0 

13.7 

2.9 

290.9 

999.9 

99.9 

999.9 

15.5 

121. 

24.6 

85.0 

8341.5 

322.0 

-56.5 

99.9 

254.9 

13.6 

13.1 

3.5 

299.6 

999.9 

99,9 

999.9 

15.7 

120. 

24.8 

86.0 

8480.7 

315.0 

-57.3 

99,9 

253.7 

13,4 

12,9 

3.8 

300.4 

999,9 

99.9 

995.9 

15.8 

120. 

25.2 

87,0 

8602.0 

309.0 

-58,5 

99,9 

251.9 

13.2 

12.5 

4.1 

300.4 

999,9 

99.9 

999.9 

16.0 

119. 

25,5 

88.0 

8725.0 

303.0 

-59.3 

99.9 

251.2 

13.1 

12.4 

4.2 

300.8 

999.9 

99.9 

999.9 

16.2 

118. 

25.9 

89.0 

8829.1 

298.0 

-59.7 

99.9 

253.3 

13.3 

12.7 

3.8 

301.8 

999,9 

99.9 

999.9 

16.3 

117. 

26.2 

90.0 

8934.9 

293.0 

-59.7 

99,9 

255.5 

13.4 

12,9 

3,3 

303.2 

999.9 

99,9 

909,9 

16.5 

117. 

26.4 

91.0 

9064,4 

287.0 

-59.5 

99.9 

257.2 

13.4 

13.1 

3.0 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

16.7 

116. 

26.7 

92.0 

9174.4 

282.0 

-59,3 

99.9 

259.2 

13.3 

13.1 

2.5 

307.1 

999.9 

99.9 

999.9 

16.9 

116. 

27.1 

93.0 

9309.2 

276.0 

-59.0 

99.9 

261.7 

13.0 

12.9 

1.9 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

17.  1 

115. 

27.4 

94,0 

9424.2 

271.0 

-57.8 

99,9 

263.5 

12.9 

12.8 

1,5 

312.8 

999.9 

99.9 

999,9 

17.3 

115. 

27.7 

95.0 

9541,7 

266.0 

-57.5 

99.9 

265.9 

13.0 

13.0 

0.9 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

114. 

28.2 

96.0 

9710,7 

259.0 

-56.2 

99.9 

270.5 

13.5 

13,5 

-0.1 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

114. 

28.5 

97,0 

9834,5 

254.0 

-56,3 

99,9 

273,1 

13.8 

13.8 

-0,8 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

18.1 

114. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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553 


STATION  NO, 
OMAHA.  NEB 


6 FEBRIIAHY  1975 
609  GMT 


135  77, 


TIME 

C^iTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  rT 

orR 

SPE'D 

U COMP 

V COMP 

PDT  7 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCX 

KM 

28.8 

98.0 

9935.4 

250.0 

-56.2 

99.9 

274.8 

14.1 

14.0 

-1.2 

322.6 

999.9 

99.9 

099,9 

18.4 

29.3 

99,0 

10090.1 

244.0 

-55.3 

99.9 

277.1 

14.6 

14,5 

-1.8 

326.1 

999,9 

99,9 

999,9 

18.7 

29.6 

100.0 

10195,6 

240.0 

-55.2 

99.9 

278.1 

14.9 

14.8 

-2.1 

327.8 

999,9- 

99.9 

995.9 

19.0 

29.9 

101. 0 

10357.3 

234.0 

-55.0 

99.9 

278.9 

15.3 

15.1 

-2.4 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

30.3 

102.0 

10495.4 

229.0 

-54.5 

99.9 

279.6 

15.4 

15.2 

-2.6 

333,2 

999,9 

99,9 

999,9 

19,7 

30.7 

103.0 

10636.8 

224.0 

-54.4 

99,9 

279.8 

15.4 

15.1 

-2,6 

335,6 

999,9 

99.9 

999,9 

20.0 

31.1 

104.0 

10752.3 

220,0 

-54.4 

99,9 

279,6 

15.2 

15,0 

-2.5- 

337,3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.3 

31.4 

105.0 

10899.7 

215.0 

-54.1 

99.9 

?73.8 

15.3 

15.1 

- 2.3 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

31.8 

106.0 

11020.1 

211.0 

-54.4 

99.9 

277.3 

15.9 

15.8 

-2.0 

341.4 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

32.2 

107.0 

11174,1 

206.0 

-53.6 

99,9 

276,3 

16.9 

16,3 

-1.9 

345,0 

999,9 

99.9 

999,9 

21.  3 

32.6 

108,0 

11300.3 

202.0 

-53.3 

99.9 

276.4 

13,0 

17.9 

-2.0 

347.4 

999.9 

99.9 

995.9 

21.7 

33.0 

109.0 

11461.8 

197.0 

-53.1 

99.,  9 

278.2 

18.8 

18,6 

-2.7 

350.2 

999.9 

99.9 

999,9 

22.3 

33.5 

110.0 

11594.0 

193.0 

-53.0 

99.  9 

284.2 

19.2 

18.6 

-4.7 

352.5 

999,9 

99,9 

999,9 

22.7 

34.1 

111.0 

11763.0 

188.0 

-53.8 

99,9 

292.8 

19.4 

17.9 

-7.5 

353,9 

999,9 

99,9 

999.9 

23.5 

34.4 

112.0 

11901,1 

184.0 

-53.9 

99,9 

296.2 

19.1 

17.2 

-8,5 

355.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

34.9 

113.0 

12042.1 

180.0 

-54.4 

99.9 

299.3 

18.1 

15.8 

-8.9 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

35.3 

114.0 

121P6.2 

176.0 

-54.2 

99,9 

298.8 

16,9 

14.8 

-8.1 

359.8 

999,9 

99,9 

999.9 

24,8 

35.7 

115.0 

12333,7 

172.0 

-53.9 

99.9 

296.  1 

15,6 

14,0 

-6.9 

362,7 

999,9 

99.9 

999,9 

25.2 

36.3 

116.0 

12523.6 

167.0 

-52.8 

99.9 

289,6 

15.3 

14.5 

-5.1 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

36.9 

117.0 

12680.1 

163.0 

-52.7 

99,9 

286.7 

18.7 

17.9 

-5.4 

370.4 

999.9 

99,9 

999,9 

26.2 

37.4 

118.0 

12340.6 

159.0 

-52.8 

99.9 

286.4 

21.1 

20.2 

"5.9 

372,8 

999,9 

99,9 

999.9 

26,9 

37.7 

119.0 

13004.9 

155.0 

-53,0 

99,9 

285.9 

20.8 

20,0 

-5.7 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

38.4 

120.0 

13173.2 

151.0 

-53.9 

99.9 

284.1 

18.3 

17.7 

-4.5 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

28.2 

39.0 

121.0 

13302.0 

148.0 

-54.1 

99.9 

285.2 

18.1 

17.4 

-4.8 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

39.6 

122.0 

13477,7 

144.0 

-54,4 

99.9 

289.4 

18.4 

17.3 

-5.1 

330.8 

999,9 

99,9 

999.9 

29,5 

40.0 

123,0 

13612.6 

141.0 

-54.4 

99.9 

292.0 

17.5 

16.2 

-6.5 

383.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

40.8 

124.0 

13797.0 

137.0 

-54.4 

99,9 

293.0 

14.5 

13.4 

-5.7 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

41.6 

125.0 

13939.0 

134.0 

-54.1 

99.9 

284.9 

14.2 

13.7 

— 3.  6 

389.3 

999,9 

99,9 

999.9 

31.2 

42.4 

126.0 

14183.1 

129,0 

-53.0 

99,9 

276.2 

15.4 

15.3 

-1.7 

393,8 

999,9 

99.9 

999.9 

32.0 

43,2 

127.0 

14334.2 

126.0 

-54.  1 

99.9 

272.8 

18.0 

17.9 

-0.9 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

44.0 

128.0 

14488.8 

123.0 

-54.1 

99.9 

271.7 

22.2 

22.2 

-0.7 

398.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.5 

44.7 

129.0 

14701.2 

119,0 

-53.6 

99.9 

270.9 

20.5 

20.5 

-0.3 

403,6 

999,9 

99,9 

999,9 

34.5 

45.7 

130.0 

14810.1 

117.0 

-53,9 

99.9 

276.5 

18.1 

18,0 

-2.0 

405.0 

999,9 

99.9 

999.9 

35.5 

46.9 

131.0 

15090.7 

112.0 

-53.8 

99,9 

275.2 

18.7 

18.7 

-1.7 

410.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.0 

47.8 

132.0 

15265.4 

109.0 

-53.1 

99.9 

278.0 

19.7 

19.5 

-2.7 

414.7 

999,9 

99.9 

999.9 

37,9 

48.8 

133.0 

15445.4 

106.0 

-53,0 

99.9 

278,4 

17.8 

17,6 

-2,5 

418.4 

599,9 

99,9 

999,9 

39,1 

49.6 

I 34.  0 

15630.5 

103,0 

-53.0 

99,9 

231.8 

19,0 

18.6 

-3.9 

421.8 

999.9 

99,9 

999.9 

39.8 

50.5 

135.0 

15820.9 

100.0 

-53.6 

99.9 

283,4 

19,1 

18.5 

-4.4 

424.2 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

51.6 

136.0 

16082.9 

96.0 

-54.4 

99.9 

282.8 

17.1 

16.6 

-3.8 

427.5 

999.9 

99.9 

999,9 

42.2 

52.7 

137,0 

16286.3 

93,0 

-54.5 

99.9 

282.0 

19,9 

19.5 

'4.1 

431.2 

999,9 

99,9 

999,9 

43.2 

53.9 

138.0 

16567,1 

89.0 

-55.7 

99..  9 

274.4 

15.8 

15.7 

-1.2 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

55.2 

139.0 

16785.3 

86.0 

-56.2 

99,9 

273.8 

19.5 

19.4 

-1.3 

437.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

56.8 

140.0 

17010.5 

83.0 

-57.1 

99.9 

279.6 

18,2 

18.0 

-3,0 

440,2 

999,9 

99,9 

999,9 

47.7 

58.7 

141.0 

17243.7 

80.0 

-56,6 

99,9 

285,7 

12,7 

12.2 

-3.4 

445,9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.6 

60.7 

142.0 

17485.9 

77.0 

-57.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

450.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 
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0 

AZ 

no 

113. 

113« 

113. 

113. 

112. 

112. 

112. 

112. 

112. 

111. 

111. 

111. 

no. 

110. 

no. 

111. 

111. 

111. 

111. 

111. 

in. 

111. 

111. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

109. 

109. 

108. 

108. 

lOR. 

107, 

107. 

107. 

107. 

107, 

107. 

106. 

106. 

106. 

999. 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED- MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATIfN  NO.  553 
CMAHAt  NFB 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  15.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/src 

M.'SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.6 

400.0 

975.4 

-18.3 

-21.6 

340;0 

6.7 

2.3 

-6.3 

256.8 

258.6 

0.7 

75.0 

. 0.0 

0. 

0.2 

8.0 

433.8 

971.0 

-17.9 

-22.  1 

321.7 

14.0 

8.7 

-H.0 

257.5 

259,2 

0,7 

69.2 

0,2 

153. 

0.6 

9.0 

518.9 

960,0 

-18.  7 

-22rO 

323.  t 

14.4 

8.6 

-11.5 

257.5 

259,3 

0.7 

75.0 

0.3 

150. 

0.9 

10.0 

604.7 

949.0 

-19.3 

-22.1 

327.0 

15.5 

8.4 

-13.0 

257.8 

259.6 

0.7 

78.1 

0.5 

146. 

1.2 

11. 0 

707,2 

936.0 

-19.7 

-21.0 

332.2 

16,7 

7.8 

-14.8 

258.4 

260.3 

0.7 

03.1 

0.8 

147. 

1.5 

12.0 

795.0 

925.0 

-20.2 

-22.8 

337.6 

13.0 

6.0 

-16.6 

258.7 

260.5 

0.7 

79.7 

1.1 

149. 

1.8 

13.0 

883.9 

914.0 

-18.4 

-23.2 

341.8 

17,6 

5,5 

-16.7 

261.4 

263.1 

0.6 

65,7 

1.5 

152. 

2.1 

14.0 

966.1 

904,0 

-18.0 

-23.4 

345.8 

17,0 

4.2 

-16,5 

262.7 

26  4.4 

0.6 

62.4 

1.8 

154. 

2.9 

15.0 

1049.3 

894.0 

-17.9 

-23.  6 

349.3 

16.0 

3.0 

-15.7 

263.6 

265.4 

0.6 

60.7 

2.1 

156. 

2.8 

16.0 

1158.8 

881.0 

-17.9 

-23.9 

349.5 

14.3 

2.6 

-14.0 

264.7 

266.5 

0.6 

59.3 

2.4 

158. 

3.1 

17.0 

1252.9 

870.0 

-17.4 

-23.0 

346.4 

13.3 

3.1 

-13.0 

266.3 

268.2 

0,7 

61.4 

2.7 

159. 

3.4 

18,0 

1339,8 

860.0 

-16,1 

-21,1 

339.6 

13.4 

4.7 

-!2.5 

268,5 

270.7 

0.8 

65,5 

2.9 

160. 

3.7 

19.0 

1428.0 

850.0 

-15.4 

-17.4 

334.5 

13.2 

5.7 

-11.9 

270.1 

273.2 

1.1 

84.6 

3.1 

159. 

3.9 

20.0 

1517.5 

840.0 

-15.2 

-16.8 

331.6 

13.0 

6.2 

-11.5 

271.3 

274.6 

1.2 

87.0 

3.3 

159. 

4.2 

21.0 

1626.5 

828.0 

-14.2 

-15.4 

325.0 

12,4 

6.8 

-10.4 

273,5 

277.3 

lc4 

90.7 

3.5 

158. 

4.5 

22.0 

1718.8 

818.0 

-13.8 

-14,  9 

321.3 

11.8 

7.3 

-9.2 

278.9 

1.5 

90.8 

3.7 

158. 

4.B 

23.0 

1821.9 

807,0 

-13.1 

-13,8 

320.2 

11.8 

7.5 

-9.0 

276.7 

281.1 

1.6 

94.2 

3.9 

157. 

5.1 

24.0 

1917.0 

797.0 

-13.2 

-14.0 

319.6 

11.5 

7.5 

-8.8 

277.6 

282.0 

1.6 

93.8 

4.1 

156. 

5.4 

25.0 

2003.5 

788.0 

-13,3 

-14,4 

320.0 

10,8 

6.9 

-8.3 

278,3 

282.6 

1.6 

91,5 

4.3 

155. 

5.8 

26.0 

2120.3 

776,0 

-13.8 

-15.0 

323,3 

10.6 

6.3 

-8.5 

279.1 

283,3 

1.5 

90.1 

4.6 

154. 

6.1 

27,0 

2218.8 

766.0 

-14.2 

-14.9 

326.0 

10.5 

5.9 

-8.7 

279.7 

284.0 

1 *6 

94.0 

4.8 

154. 

6.4 

28.0 

2318.6 

756.0 

-14.5 

-i5„i 

327.9 

10.2 

5.4 

-8.7 

280.4 

204.7 

1.6 

95.1 

5.0 

154. 

6.9 

29.0 

2409.3 

747.0 

-15.2 

-15,  7 

329.6 

10.2 

5.1 

-8.8 

280.6 

284.8 

t.5 

95,4 

5.2 

153. 

7.1 

30.0 

2500.9 

738,0 

-15.7 

-16.  1 

330.0 

10.1 

5.1 

-8,8 

281.0 

285.  1 

1.5 

96.4 

5.4 

153. 

7.5 

31.0 

2604.1 

728.0 

-14.3 

-14.7 

330.3 

10.0 

4.9 

-0.7 

283.6 

288.3 

1.7 

97.3 

5.7 

153. 

7.9 

32.0 

2658.6 

719.0 

-13.8 

-14.8 

329.2 

10.0 

5.1 

-8.6 

285.2 

290.0 

1.7 

91.5 

5.0 

153. 

8.2 

33.0 

2783.7 

711.0 

-13.9 

-15.5 

327.9 

10.0 

5.3 

-8.5 

206.0 

290.5 

1.6 

87.6 

6.0 

153. 

8.5 

34.0 

2902.1 

700.0 

-14.5 

-16.0 

326.2 

10.0 

5.6 

-8.3 

286.6 

291.1 

1.6 

88.0 

6.3 

153. 

8.9 

35,0 

3000.1 

691.0 

-14.9 

-16.5 

323.9 

10. 1 

5.9 

-8.1 

287.2 

291,6 

1.5 

87.5 

6.4 

153. 

9.2 

36.0 

3121.5 

680.0 

-15.6 

-17..2 

322.4 

10.2 

6.3 

-8.1 

207,8 

292.0 

1.5 

87.4 

6.6 

152. 

9.6 

37.0 

3222.0 

671.0 

-1  6.  0 

-17,7 

320.8 

10.6 

6.7 

-8.2 

288,4 

292.5 

1.4 

86.4 

6.9 

152. 

9.9 

38.0 

3323.7 

662.0 

-16.  0 

-18.6 

319.7 

11. 0 

7.1 

-8.4 

288.6 

292,4 

1.3 

85,9 

7.1 

152, 

10.2 

39,0 

3426,4 

653.0 

-17.4 

-19.2 

313.5 

11.2 

7.4 

-8.4 

289.1 

292.8 

1.3 

85.4 

7.3 

151. 

10.5 

40.0 

3518.7 

645.0 

-18.3 

-19.9 

317.2 

11.4 

7.8 

-8.4 

289.0 

292.6 

1.2 

87.4 

7.5 

151, 

11.0 

41.0 

3646.9 

634.0 

-19.3 

-20.3 

314.7 

11.8 

8.4 

-8.3 

289,4 

292.9 

1.2 

91.6 

7.8 

150. 

11.3 

42,0 

3753.2 

625.0 

-19.9 

-21.0 

313.6 

12.1 

8.8 

-8,4 

289,8 

293.1 

1.1 

90.9 

8.0 

150. 

11.6 

43.0 

3848.7 

617.0 

-20.6 

-21.  7 

312.6 

12.5 

9.2 

-0.5 

290.1 

293.3 

1.1 

90.8 

8.2 

149. 

12.0 

44.0 

3957.3 

600.0 

-21.3 

-22.9 

311.5 

13.2 

9.9 

-8.7 

290,5 

293.4 

1.0 

86.7 

8.5 

149. 

12.3 

45.0 

4067.3 

599.0 

-21.8 

-23.9 

310.4 

13.7 

10.4 

-8.9 

291.1 

293,8 

0.9 

82.9 

8'.  7 

148. 

12.7 

46.0 

4166.2 

591,0 

-22.5 

-24.8 

308.9 

14,2 

11,0 

-8,9 

291.4 

294.0 

0.9 

81.3 

9.1 

148. 

13.0 

47.0 

4278.7 

582.0 

-23.3 

-25.7 

308.0 

14.5 

11.4 

-8.9 

291.8 

294.2 

0.8 

80.7 

9.3 

147. 

13.3 

48.0 

4379.9 

574.0 

-23.9 

-26.5 

307.8 

14.2 

11.2 

-8.7 

292.1 

294.4 

0.8 

78.9 

9.6 

146. 

13.7 

49.0 

4482.3 

566.0 

-24.7 

-27,9 

307,7 

13,8 

10.9 

-8,4 

292,4 

294.4 

0.7 

74,4 

9.9 

146. 

14.1 

50.0 

4585.7 

558.0 

-25.7 

-29„1 

307.0 

13.2 

10.4 

-8.1 

292. S 

294.3 

0.6 

72.6 

10.2 

145. 

14.5 

51.0 

4716.6 

548.0 

-26.6 

-30,1 

307.6 

12.7 

10.1 

-7.7 

292.9 

294.6 

0.6 

71.7 

10.5 

145. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 
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STATICN  NO.  553 
CNAHA.  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  f. 

OG 

M/src 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.9 

52.0 

4822.6 

540.0 

-27.5 

-31.2 

307.0 

12.4 

9.9 

-7.5 

293.0 

294.6 

0.5 

70.8 

10.8 

144. 

15.2 

53.0 

4916.4 

533.0 

-28.2 

-31.8 

306.4 

12.2 

9.8 

-7.3 

293.3 

294,8 

0.5 

71,0 

ll.O 

144. 

15.6 

54,0 

5038.4 

524,0 

-29,2 

-33.0 

305.2 

12.0 

9.3 

-6.9 

293.4 

294.9 

0.4 

69.6 

11.3 

143. 

15.9 

55.0 

5148.2 

516.0 

-29.9 

-34  >4 

303.9 

11.8 

9.8 

-6.6 

293.9 

29  5.2 

0.4 

64.2 

11.5 

143. 

16.4 

56.0 

5259.3 

508.0 

-31.1 

-36r0 

301,3 

11.9 

10,1 

-6.2 

293.8 

294.9 

0.3 

61.7 

11.8 

143. 

16.7 

57.0 

5371.6 

500.0 

-32.1 

-36.,  8 

300.1 

12.1 

10.5 

-6.1 

293.8 

294.9 

0.3 

62.6 

12.0 

142. 

17.1 

58.0 

5485.3 

492-0 

-32.9 

-37.8 

298.8 

12.4 

10.9 

-5.0 

294.2 

295.2 

0.3 

61.2 

12.2 

142. 

17.4 

59.0 

5600.4 

484.0 

-33.9 

-38.9 

298.2 

12.5 

11. 0 

-5.9 

294,5 

295.3 

0.3 

60.1 

12.5 

141. 

17.8 

60.0 

5702.3 

477.0 

-35.1 

-40.0 

298.2 

12,8 

11.2 

-6.0 

294,2 

295,0 

0.2 

60.1 

12.7 

141. 

18.2 

61.0 

5820.0 

469.0 

-36,0 

-40.9 

298.8 

13.1 

11.4 

-5.3 

294.5 

295.2 

0.2 

60.1 

13.0 

140. 

18.5 

62.0 

5909.3 

463.0 

-36.9 

-41.3 

299.5 

13.3 

11.6 

-6.6 

294.4 

295.0 

0.2 

59.9 

13.2 

140. 

18.9 

63.0 

6029.7 

455.0 

-37,9 

-42.9 

300.7 

13.2 

11.4 

-6.7 

294,7 

295.3 

0,2 

59.0 

13.6 

139. 

19.4 

64.0 

6151.7 

447.0 

-38.  7 

-44.2 

304.2 

12.7 

10.5 

-7.1 

295.  1 

295.7 

0.2 

55,6 

13.9 

139, 

19.7 

65.0 

6244.3 

441.0 

-39.8 

-45.5 

306.6 

12.3 

9.9 

-7.3 

294.9 

295.4 

0.1 

54.0 

14.1 

138. 

20.0 

66.0 

6385.0 

432,0 

-40.7 

99.9 

309.2 

11-9 

9.2 

-7.5 

295.5 

999.9 

99.9 

909,9 

14.4 

138. 

20.3 

67.0 

6495.9 

425.0 

-41.9 

99.9 

305.7 

11.7 

9,5 

-5.8 

295,4 

999,9 

99,9 

999,9 

14.6 

138. 

20.7 

68.0 

6608.2 

418,0 

-42.7 

99.9 

298.0 

12.0 

10,6 

-5.6 

295.8 

99q,9 

99.9 

999.9 

14.8 

138. 

21.1 

69.0 

6705.6 

412.0 

-43.8 

99  9 

289.9 

12.9 

12.2 

-4.4 

295.6 

999,9 

99.9 

999.9 

15.1 

138. 

21.5 

70.0 

6820.4 

405.0 

-44,8 

99.9 

2 86.6 

13.9 

13.3 

-4.0 

295.7 

999.9 

99.9 

999.9 

15.4 

137. 

22.0 

71.0 

6970.3 

396,0 

-46.1 

99,9 

289,7 

13.9 

13.1 

-4.7 

295,9 

999,9 

99.9 

999,9 

15.8 

136. 

22.4 

72,0 

7071,6 

390,0 

-47.1 

99.9 

292.2 

13.7 

12.7 

-5.2 

295.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

136. 

22.8 

73.0 

7191.2 

383.0 

-48.3 

99.9 

292.2 

13.5 

12.5 

-5.1 

295.9 

999.9 

99.9 

999.9 

16.3 

135. 

23.3 

74.0 

7312.5 

376.0 

-49.2 

99.9 

289.3 

13.2 

12.5 

-4,4 

296.3 

999.9 

99.9 

999,9 

16.8 

135. 

23.6 

75.0 

7417.8 

370,0 

-50,1 

99.9 

287.0 

13.2 

12.6 

-3,8 

296,5 

999,9 

99,9 

999.9 

17.0 

134. 

24.2 

76.0 

7524,3 

364.0 

-51.3 

99.9 

284.5 

14.0 

13.6 

-3,5 

296.2 

999.9 

99.9 

999.9 

17.3 

134. 

24.6 

77.0 

7650.3 

357.0 

-52.2 

99.9 

284.5 

14.7 

14.2 

-3.7 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

133. 

25.1 

78.0 

7759.7 

351.0 

-53.3 

99.9 

285.4 

14.9 

14.3 

-3.9 

296.6 

999,9 

99.9 

999,9 

18.  1 

132. 

25.5 

79.0 

7870.5 

345,0 

-54,0 

99.9 

287,1 

14,9 

14.2 

-4,4 

2R7,2 

999,9 

99,9 

999,9 

18.4 

132. 

26.0 

80.0 

7964.1 

340,0 

-54.9 

99,9 

290.9 

15.5 

14.5 

-5.5 

297.1 

999.9 

99.9 

999,9 

18.7 

131. 

26.5 

81.0 

8116.0 

332.0 

-55.7 

99.9 

294.1 

15.8 

14.4 

-6.5 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

131. 

27.0 

82.0 

8251 .5 

325.0 

-56.4 

99.9 

298.2 

14.9 

13.1 

-7.0 

298.9 

999.9 

99,9 

999.9 

19,7 

130. 

27.5 

83.0 

8369.6 

319.0 

-56.9 

99.  9 

304.8 

13,7 

11.2 

-7,8 

299.8 

999,9 

99.9 

999.9 

20. 1 

130. 

28.0 

84.0 

8490.0 

313.0 

-56.4 

99,9 

310.9 

n.4 

10. 1 

-8.7 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

130. 

28,4 

85.0 

8612.7 

307.0 

-57.2 

99.9 

314.0 

14.1 

10.1 

-9.8 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

130. 

29.0 

86.0 

8758.3 

300.0 

-57.9 

99.9 

316,3 

15.8 

10,9 

-11.4 

303.7 

999,9 

99.9 

999,9 

21.3 

130, 

29,4 

87.0 

8864.3 

295.0 

-57,9 

99.9 

315.4 

16. 1 

11.3 

-II. 5 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.8 

131. 

29,9 

88.0 

9015.8 

288,0 

-57.6 

99.9 

311.9 

15.1 

11.2 

-10. 1 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

131. 

30.3 

89.0 

9149.3 

282.0 

-55.7 

99.9 

307.1 

13.2 

10.5 

-8.0 

312.3 

999.9 

99.9 

099.9 

22.6 

131. 

30.9 

90.0 

9263.4 

277.0 

-55.3 

99.9 

296.2 

8.6 

7.7 

-3.8 

314.6 

999,9 

99,9 

999.9 

23.1 

131. 

31.3 

91,0 

9403.2 

271,0 

-54.9 

99.  9 

286,3 

5.4 

5.2 

-1.5 

317.0 

999.9 

99,9 

999.9 

23.3 

130. 

31.8 

92.0 

9522.3 

266.0 

-54.9 

99.9 

283.1 

4.5 

4.3 

-1.4 

318.7 

999.9 

99.9 

999,9 

23.1 

130. 

32.3 

93.0 

9667.9 

260.0 

-55.4 

99.9 

301.6 

3.4 

7.1 

-4.4 

320.1 

999,9 

99,9 

999.9 

23.3 

130. 

32.8 

94,0 

9791.9 

255,0 

-55.1 

99.9 

304.2 

14.4 

11.9 

-8.1 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

130. 

33.3 

95.0 

9893.0 

251.0 

-54.3 

99.9 

303.9 

21.5 

17.9 

-12.0 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

130. 

34.0 

96.0 

10074.6 

244.0 

-53.8 

99.9 

304.0 

32.6 

27.0 

-18.2 

328.4 

999,9 

99,9 

999.9 

24,9 

130. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  ft  AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  553 
CHAHAt  NEP 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  {. 

OG 

M/SEC 

MASrC 

M/SPC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.5 

97.0 

10207.6 

239.0 

-53.8 

99.9 

303,6 

32.0 

26.6 

-17.7 

330.3 

999,9 

99,9 

999,9 

26,9 

129, 

35.0 

9$.0 

10343,4 

234.0 

-54,0 

99.9 

301.6 

23.9 

20,3 

-12.5 

332.1 

999,9 

99,9 

999.9 

27.4 

129. 

35.5 

99.0 

10482.2 

229.0 

-53.5 

99.9 

293.9 

18.5 

16.2 

-8.9 

334.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.8 

129. 

36.1 

100.0 

10595.6 

225.0 

-53.5 

99.9 

297.9 

17.6 

15.6 

-8.3 

336.6 

999,9 

99.9 

999,9 

28.5 

129. 

36.8 

101. 0 

10769,4 

219.0 

-53,8 

99,9 

296.8 

16,9 

15.1 

-7,6 

338.7 

999,9 

99.9 

999,9 

29.2 

128. 

37.4 

102.0 

10917,8 

214,0 

-53.8 

99.9 

296.  1 

17,6 

15.8 

-7.7 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

128. 

37.9 

103.0 

11039.2 

210.0 

-53.2 

99.  9 

295.9 

19.3 

17.4 

-8.4 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

128. 

38.5 

134.0 

11194.5 

205.0 

-53.0 

99,9 

296.0 

20.8 

18,7 

-9.1 

346,4 

999,9 

99.9 

999.9 

31.1 

128. 

39.3 

105.0 

11321.7 

201.0 

-52.7 

99,9 

295.8 

20,9 

IB. 8 

-9,1 

348.8 

999.9 

99,9 

999.9 

31.6 

128. 

39.7 

106.0 

11484.4 

196.0 

-52.7 

99.9 

294.0 

20.2 

18.4 

-8.2 

351.4 

909.9 

99.9 

999.9 

32.5 

127. 

♦0.2 

107.0 

11617.5 

192.0 

-52.8 

99.9 

292.3 

19.5 

18.1 

-7.4 

353.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

127, 

40.9 

108.0 

11753.3 

188.0 

-52.8 

99.9 

289.5 

18.5 

17,4 

-6,2 

355,3 

999,9 

99,9 

999.9 

33.9 

127, 

41.5 

109.0 

11892,1 

184.0 

-52.7 

99.9 

288,5 

17,9 

17,0 

-5,7 

357,8 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

126. 

42.1 

110.0 

12034.0 

180.0 

-52.8 

99,  9 

289.0 

19.3 

18.3 

-6,3 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

126. 

42.9 

111.0 

12252.5 

174.0 

-53.5 

99.9 

287.0 

20.6 

19.7 

-6.0 

362.2 

999.9 

99,9 

999.9 

36.0 

125. 

43.6 

112.0 

12364.3 

171.0 

-53.6 

99,9 

288.7 

20.1 

19.1 

-6.5 

363.8 

999,9 

99,9 

999.9 

36.9 

125, 

44.2 

113.0 

12516,6 

167.0 

-53,5 

99.9 

291.0 

20.6 

19.2 

-7.4 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

125. 

44.9 

114.0 

12672.5 

163.0 

-53.8 

99.9 

289.1 

19.5 

18.4 

-6.4 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

124. 

45.4 

115.0 

12332.0 

159.0 

-54.1 

99.9 

286.2 

17.8 

17.0 

-5.0 

370,6 

999,9 

99,9 

999.9 

39,0 

124. 

46.2 

116.0 

13037.0 

154.0 

-54.0 

99.9 

287.8 

18.5 

17,6 

-5,7 

374,3 

999,9 

99,9 

999.9 

39.7 

124. 

46.9 

117.0 

13163.3 

151.0 

-54.0 

99,  9 

291.6 

21.7 

20.2 

-8.0 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

124. 

47.4 

118.0 

13335.6 

147.0 

-54.3 

99.9 

291.2 

22.9 

21.4 

-8.3 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

123. 

48.0 

119.0 

13512.3 

143.0 

-54.8 

99,9 

288.5 

21.9 

20,7 

-6,9 

380.9 

999.9 

99.9 

999,9 

42.1 

123. 

48.7 

120.0 

13647.8 

140.0 

-54.9 

99.9 

288.3 

19,5 

18.5 

-6.1 

382.9 

999,9 

99.9 

999.9 

42.3 

123. 

49.2 

121.0 

13932.9 

136.0 

-55.6 

99.9 

289.5 

18.4 

17.3 

-6.1 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

123. 

49.9 

122.0 

13975.0 

133.0 

-55.6 

99.9 

287.4 

17.8 

17.0 

-5.3 

387.4 

999.0 

99.9 

999.9 

44.1 

122. 

50.6 

123.0 

14120.2 

130.0 

-56.1 

99.7 

285.4 

19,4 

18.7 

-5.1 

389.1 

999,9 

99.9 

999.9 

44.8 

122. 

51.2 

124.0 

14318.8 

126,0 

-56,4 

99,9 

28  7,  \ 

20.6 

19.7 

-6,0 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

122. 

51.9 

125.0 

14472.0 

123.0 

-55.7 

99.9 

290.4 

19.5 

18.3 

-6.8 

395.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

122. 

52.8 

126.0 

14682.8 

119.0 

-55.3 

99.9 

298.0 

10.3 

17.1 

-9.1 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

47,4 

121. 

53.7 

127.0 

14846.0 

116.0 

-54,  8 

99.9 

298.8 

20,3 

17,8 

-9.8 

404.4 

999.9 

99.9 

999,9 

48,5 

121. 

54.3 

128.0 

15013.6 

113,0 

-54.6 

99.9 

296.7 

20.0 

17.9 

-9.0 

407.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

121. 

55.0 

129.0 

15186.1 

110.0 

-54.0 

99.9 

297.2 

19.3 

17.2 

-0.8 

412.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.1 

121. 

55.7 

130.0 

15424.2 

106.0 

-53.5 

99.9 

299.9 

17.5 

15.1 

-8.7 

417,4 

999,0 

99,9 

999,9 

50,8 

121. 

56.5 

131.0 

15608.8 

103.0 

-53.8 

99,  9 

299.4 

18.1 

15.3 

-8.9 

420,2 

999,9 

99.9 

999.9 

51.5 

121. 

57.2 

132.0 

15798,9 

100.0 

-53.5 

99-9 

?95.5 

19.7 

17.7 

-8.5 

424.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

121. 

58.0 

133.0 

15995.1 

97.0 

-53.0 

99.9 

292.8 

20.5 

18.9 

-7.9 

429.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53,5 

121. 

58.8 

134.0 

16197.3 

94.0 

-53,8 

99.9 

295.3 

20.7 

18.7 

-8.9 

431,4 

999,9 

99,9 

999,9 

54.4 

121. 

59.4 

135.0 

16405.2 

91.0 

-54.8 

99.9 

296,8 

18,5 

16.5 

-8.4 

433.5 

999,9 

99,9 

999,9 

55.2 

121. 

60.2 

136.0 

16619.4 

88.0 

-55.4 

99.9 

292.8 

15.3 

14.1 

-5.9 

436.3 

999.9 

99,9 

999.9 

55.9 

121. 

61.1 

137.0 

16840.3 

85.0 

-56.1 

99.9 

288.1 

14.9 

14.2 

-4.6 

439.4 

999.9 

99,9 

999.9 

56,7 

121. 

62.0 

138.0 

17068.8 

82.0 

-55.9 

99,9 

288.8 

17.2 

16.3 

-5,6 

444.2 

999,9 

99.9 

999.9 

57.4 

120. 

62.9 

139,0 

17386,7 

78.0 

-56,4 

99,9 

287.2 

19,5 

13.6 

-5,8 

449.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

120. 

63.8 

140.0 

17635.3 

75.0 

-57.1 

99.9 

287.6 

19.9 

19.0 

-6,0 

453.3 

999.9 

99,9 

999.9 

59.6 

120. 

64.8 

141.0 

17893.1 

72.0 

-58,1 

99,9 

284.8 

17,4 

16.8 

-4,4 

456.4 

999.9 

99,9 

999.9 

60*  6 

120. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  PR  TIME  HAVE  CEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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553 


STATION  NO. 
CNAMA,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

oew  PT 

DIR 

SPEEO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

65.9 

142.0 

18161.2 

69.0 

-58.1 

99.9 

285.6 

19.8 

19.1 

66.9 

143.0 

18441.2 

66.0 

-58.1 

99,9 

285.7 

20.7 

20,0 

68.0 

144.0 

18734.2 

63.0 

-58.  1 

99.9 

283.0 

20.4 

19.4 

69.1 

145.0 

19041.0 

60.0 

-59.0 

99.9 

289.8 

19.9 

18.7 

TO.  3 

146.0 

19362,7 

57.0 

-59.1 

99.9 

292.5 

14.9 

13.8 

71.7 

147.0 

19701.5 

54.0 

-59.3 

99.9 

294.3 

18.0 

16.4 

73.0 

148.0 

20059.1 

51.0 

-59.8 

99.9 

282.9 

12.8 

12,5 

74.6 

149.0 

20308.0 

49.0 

-61.6 

99,9 

283.1 

14.6 

14.2 

76.0 

150.0 

20698.7 

46.0 

-62.4 

"9.9 

291.2 

18.2 

16.9 

77.2 

151.0 

21113.0 

43.0 

-64.5 

99.9 

290.2 

19.2 

18.0 

78.6 

152.0 

21554.6 

40.0 

-64.9 

99.9 

288.8 

19,9 

18.8 

80.0 

153.0 

22029.4 

37.0 

-65,7 

99.9 

288.2 

23.9 

22.7 

81.7 

154.0 

22366.4 

35.0 

-66.5 

99.9 

289.1 

21.4 

20.2 

83.3 

155.0 

22909.7 

32.0 

-65.9 

99.9 

289.0 

25.9 

24.5 

85.2 

156.0 

23509.7 

29.0 

-64.3 

99.9 

298,7 

24.2 

21.2 

87.2 

157.0 

24180.2 

26.0 

-62.8 

99.9 

294.7 

24.2 

22.0 

89.0 

158.0 

24671.5 

24.0 

-64.5 

99.9 

274.3 

16.3 

16.2 

91.4 

159.0 

25485.7 

21.0 

-65.5 

99.9 

275.6 

27.8 

27.6 

94.2 

160.0 

26425.3 

18.0 

-64.7 

99.9 

284.2 

22.3 

21.7 

97.6 

161.0 

27543.8 

15.0 

-62.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1147 


155  15,  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

n 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-5.3 

462.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

119. 

-5.6 

467,9 

999.9 

99.9 

999,9 

62.9 

119, 

-6.3 

474.2 

999.9 

99.9 

999,9 

64.3 

119. 

-6.7 

478.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

119. 

-3.7 

485.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

119. 

-7.4 

492.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

119. 

-2.9 

499,7 

999,9 

99.9 

999,9 

69.  8 

118. 

-3.3 

501,1 

999,9 

99.9 

999.9 

70.6 

118. 

-5.6 

508.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.0 

118. 

-6.5 

513.2 

999.9 

99.9 

999,9 

73,4 

lie. 

-6,4 

523.0 

999,9 

99.9 

999,9 

74.9 

118. 

-7.5 

532.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.1 

117. 

-7.0 

539.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

117. 

-8.4 

554.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

117. 

-11,6 

575,0 

999,9 

99.9 

999.9 

84.4 

117. 

-10.1 

597.5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

117. 

-1.2 

606.4 

999,9 

99.9 

999.9 

89.1 

117. 

-2.7 

627.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

116. 

-5.5 

657.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

115. 

99.9 

699,3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

553 


STATICN  NO 
CHAHA, 


NFB 


6 FFORUARY  1975 
1500  GNT * •* 


149  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

UG 

M/S  EC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K, 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.8 

400.0 

975.7 

-18.4 

-23.2 

300.0 

3.6 

3.1 

-1.8 

256,6 

258.2 

0.6 

66.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

413.0 

974.0 

-19.6 

-22.5 

999. q 

99,9 

99.9 

99.9 

256,5 

25  8.2 

0.6 

69.4 

999.9 

999. 

0.4 

9.0 

497.7 

963.0 

-18.9 

-23.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

257.1 

258.7 

0.6 

70.0 

999.9 

999. 

0.6 

10.0 

583.3 

952.0 

-18.9 

-23-3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.0 

257.9 

259.6 

0.6 

68.0 

999.9 

999, 

1.0 

11. 0 

693.6 

938.0 

-18.9 

-23.6 

999.9 

99, q 

99.9 

99.9 

?59,0 

260.6 

0.6 

66.1 

999.9 

999. 

1.3 

12.0 

781.5 

927.0 

-19.0 

-24.-V 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

259,8 

261,3 

0.6 

62.3 

999.9 

999. 

1.6 

13.0 

870.6 

916.0 

-17.9 

-25.  J 

335.7 

14.2 

5.9 

-IJ.O 

261.8 

263,2 

0.5 

53.9 

1.2 

146. 

1.9 

14.0 

961.2 

905.0 

-16.4 

-25.5 

334.9 

15.1 

6.4 

-13.6 

264.2 

265.5 

0,5 

44.0 

1.4 

147. 

2.2 

15.0 

1044.8 

895.0 

-16.2 

-25.3 

334.9 

15.6 

6.6 

-14.1 

265.3 

266.8 

0.5 

45.1 

1,7 

149, 

2.6 

16.0 

1 163.4 

881.0 

-16.4 

-24.8 

335.5 

15,7 

6.5 

-14,3 

266.3 

257.8 

0.6 

48.2 

2.  1 

150. 

2.9 

17.0 

1249.3 

871.0 

-16.7 

-30.  i 

336.1 

14.9 

6.1 

-13.7 

266.8 

267.8 

0.3 

28.3 

2.4 

150. 

3.2 

18.0 

1344.7 

860.0 

-16.9 

-33.0 

337.0 

14.0 

5.5 

-12.9 

267.6 

268.4 

0.3 

23.0 

2.6 

151. 

3.5 

19.0 

1441.4 

849.0 

-16.7 

-33.9 

338.  1 

13.1 

4.9 

-12.1 

268.8 

259,5 

0.3 

20.9 

2.9 

152. 

3.8 

20.0 

1530.4 

839.0 

-16,6 

-31,9 

335.2 

14.0 

5.9 

-12.8 

269.8 

270.7 

0.3 

25.0 

3.  1 

152. 

4.2 

21.0 

1638.8 

827.0 

-16.2 

-30. 

331.0 

14.7 

7.1 

-12.9 

271.4 

272.5 

0.4 

28.7 

3.4 

152. 

4.4 

22.0 

1739.7 

816.0 

-15.8 

-33,5 

328.5 

14.7 

7.7 

-12.6 

272.8 

273.6 

0.3 

20.0 

3.6 

152. 

4.7 

23.0 

1832.7 

806.0 

-15.9 

-34.3 

324.9 

13.8 

7.9 

-U.3 

273,7 

274.4 

0.3 

18.6 

3,9 

152, 

5.0 

24.0 

1926.7 

796.0 

-16.0 

-35.2 

320.6 

12.3 

7.8 

-9.5 

274,5 

275.2 

0.2 

17.3 

4.1 

151. 

5.3 

25.0 

2022.1 

786.0 

-15.5 

-32,2 

316.4 

12.0 

8.3 

-f..7 

276.1 

277.0 

0.3 

22.1 

4.3 

151. 

5.7 

26.0 

2138.4 

774.0 

-14.8 

-29.5 

309.9 

11.7 

9.0 

-',5 

278.0 

279,3 

0.4 

27,2 

4.6 

ISO. 

6.0 

27.0 

2236.8 

764.0 

-14,6 

-31.5 

304.6 

11.7 

9.6 

-6.6 

279,2 

280,3 

0,4 

23.3 

4.8 

149. 

6.3 

28.0 

2336.7 

754.0 

-14.1 

-32.2 

304.3 

12.9 

10.7 

-7.3 

200,9 

281.9 

0.3 

19.6 

5.0 

148. 

6.6 

29.0 

2438.1 

744.0 

-13.8 

-33.7 

304.0 

14  .0 

11.6 

-7.8 

282,3 

283.2 

0.3 

17.5 

5.2 

146. 

6.9 

30.0 

2530.5 

735.0 

-13.9 

-27.0 

303.9 

14.7 

12.2 

-8.2 

283.1 

284.8 

0.6 

31.9 

5.5 

145. 

7.3 

31.0 

2634.5 

725.0 

-14.4 

-25,1 

304.1 

15,1 

12.5 

-8.4 

283.8 

285.8 

0.7 

39.4 

5,8 

144. 

7.5 

32.0 

2739.7 

715.0 

-14.9 

-25.8 

304.2 

15.1 

12.5 

-3.5 

284.3 

286.2 

0.6 

38.7 

6.0 

143. 

7.8 

33.0 

2835.5 

706.0 

-15.3 

-26.6 

304.1 

14.9 

12.4 

-3.4 

284.9 

286.7 

0.6 

37.2 

6.3 

143. 

8.1 

34.0 

2943.1 

696.0 

-16.0 

-31.6 

303.8 

14.8 

12.3 

-8.3 

285.2 

286.4 

0.4 

24.6 

6.5 

142. 

8.5 

35.0 

3041.0 

687.0 

-16.7 

-26.5 

303,3 

15,2 

12,7 

-8,3 

285,6 

28  7.5 

0.6 

42,6 

6.  8 

141. 

8.7 

36.0 

3162.0 

676.0 

-17.8 

-25, T 

302.7 

15,5 

13.1 

-8,4 

285.7 

287.7 

0.7 

49.8 

7.0 

141. 

9.1 

37.0 

3262.2 

667.0 

-18.2 

-25.7 

301.5 

16.3 

13.9 

-8.5 

285.3 

288.5 

0.7 

53.8 

7.4 

140. 

9.4 

38.0 

3375.0 

657.0 

-18.9 

-25.7 

300.4 

16.7 

14.4 

-f;.4 

286.8 

288.9 

0.7 

54.5 

7.7 

139, 

9.6 

39.0 

3466.0 

649.0 

-20.0 

-27.^ 

299,8 

16,8 

14.6 

-r,4 

286.6 

288.4 

0.6 

52.3 

7.9 

138. 

10.0 

40.0 

3569.6 

640.0 

-20.2 

-29,3 

293.7 

16.9 

14.8 

-B.l 

287.4 

288.9 

0.5 

43.2 

8.2 

137. 

10.4 

41.0 

3698.0 

629.0 

-20.5 

-37.3 

297.6 

16.8 

14.9 

-7.8 

288.5 

289.2 

0.2 

19.5 

8.6 

137. 

10.7 

42.0 

3804.6 

620.0 

-20.6 

-50.9 

296.2 

16.8 

15.1 

-V.4 

289.5 

289.7 

O.l 

4.7 

8.9 

136. 

11.2 

43.0 

3912.6 

611.0 

-21.6 

-45.6 

293.7 

16,8 

15.4 

— b.  8 

289.6 

290,0 

0.1 

9,3 

9.4 

135. 

11.5 

44.0 

4021.8 

602.0 

-22.2 

-45.1 

292.2 

16  .9 

15.7 

-6  ,4 

290.1 

290.5 

0.1 

10.4 

9.7 

134. 

11.9 

45.0 

4119.9 

594.0 

-23.2 

-46.2 

291.6 

17.1 

15.9 

-5.3 

290.1 

290.4 

0.1 

10.0 

10.0 

133. 

12.3 

46.0 

4231.5 

585.0 

-24.0 

-47,2 

291.4 

17.4 

16.2 

-6,4 

290.5 

290.8 

0,1 

9.5 

10.4 

132. 

12.6 

47.0 

4331.9 

577.0 

-24.6 

-46.  7 

291.2 

17,8 

16.6 

-6.4 

290.8 

291,2 

0.1 

10.7 

10.7 

132. 

12.9 

48.0 

4446.1 

568.0 

-25.7 

-47.  . 

290.5 

18.3 

17.2 

-6.4 

290.9 

291.2 

0.1 

11.3 

11.0 

131. 

13.3 

49.0 

4548.9 

560.0 

-25.9 

-48.5 

289.0 

19.1 

18.1 

-6.2 

291.8 

292.0 

0.1 

9.8 

11.4 

130. 

13.6 

50.0 

4652.9 

552.0 

-26.5 

-49,0 

287,8 

19.6 

18,7 

— b.  0 

292.3 

292.6 

0.1 

9.8 

11.8 

130. 

14.0 

51.0 

4784.9 

542.0 

-27.0 

-48.9 

286.1 

19.9 

19.1 

-P.5 

293.3 

293.5 

0.1 

10.4 

12.2 

129. 

* 8Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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553 


STATION  NO. 

. cmaha,  neb 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  U9  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’" 

OIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

or.  c 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.4 

52.0 

4891.9 

534.0 

-28.2 

-48.  1 

285,1 

19.8 

19.1 

-5.2 

293,1 

293.4 

O.l 

12.6 

12.7 

128. 

14,7 

53.0 

5000.0 

526.0 

-28.8 

-48.6 

284,7 

19.7 

19,1 

-5.0 

293.6 

293.9 

O.l 

12.7 

13.0 

127, 

15.1 

54.0 

5123.3 

517.0 

-29,7 

-48.  < 

284.5 

19.7 

19.1 

- .9 

293.9 

294.2 

0.1 

13.8 

13.4 

127. 

15.5 

55.0 

5220.3 

510.0 

-30.7 

-50. V 

284.5 

19.8 

19.1 

-<•.9 

293.9 

294.2 

O.l 

12.9 

13,9 

126. 

15.9 

56.0 

5360.7 

500.0 

-31.8 

-51.'- 

284.5 

19.6 

19.0 

,9 

294,2 

294,4 

0.1 

12.0 

14,3 

125, 

16.3 

57.0 

5474,5 

492.0 

-32,4 

-53. 

285.2 

19,3 

18,7 

-5.1 

294,9 

295,1 

0.1 

10.5 

14.7 

125. 

16.6 

58.0 

5575.5 

485.0 

-33.0 

-53.6 

286.2 

19.0 

18.3 

-5.3 

295.3 

295.5 

O.l 

10.6 

15.1 

124. 

IT.l 

59.0 

5692.3 

477.0 

-33.7 

-54.1 

289.3 

18.4 

17.4 

-0.1 

295.9 

296.1 

0.0 

10.6 

15.6 

123. 

17.4 

60.0 

5795.8 

470.0 

-34,9 

-54, V 

291,6 

18.0 

16.7 

—0.6 

295.7 

295.8 

0,0 

10.8 

16.0 

123. 

17.7 

61.0 

5915.4 

462.0 

-35,5 

-55.0 

294.0 

17.6 

16.1 

-■'.2 

296.3 

296.5 

0.0 

11.4 

16.3 

123. 

18.1 

62.0 

6021.5 

455.0 

-36.4 

-55.0 

297.3 

17.2 

15.2 

-2.9 

296.4 

296.6 

0.0 

12.5 

16.6 

123. 

18.5 

63.0 

6144.2 

447.0 

-37.4 

-54. C 

300.6 

16.8 

14.5 

-8.6 

296.0 

297.0 

O.l 

15.6 

17,  1 

123. 

18.9 

64.0 

6253,1 

440.0 

-38.0 

-54.3 

303.6 

16.5 

13.7 

-9,1 

297.3 

297.5 

0.1 

16.1 

17.5 

123. 

19,3 

65.0 

6363.4 

433.0 

-38,7 

-49. * *•• 

306.1 

16.0 

13.0 

-5,5 

297.8 

298.1 

0.1 

30.8 

17.9 

123. 

19.7 

66.0 

6507.2 

424.0 

-40.2 

99.9 

303.2 

15.8 

12.4 

-r . 8 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

123. 

20.3 

67.0 

6620.7 

417.0 

-40.5 

99.9 

310.8 

15.9 

12.0 

-IC.4 

298.8 

999,9 

99.9 

999,9 

18.8 

123. 

20.6 

68.0 

6735,9 

410.0 

-41,1 

99,  V 

312.0 

16.2 

12,0 

-ir.8 

299.4 

999,9 

99,9 

999,9 

19,0 

123. 

21.0 

69.0 

6852.7 

403.0 

-42,1 

99.'/ 

313.4 

16.6 

12.1 

-13.4 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

123. 

21.4 

70.0 

6954.0 

397.0 

-43.2 

99.9 

314.3 

17.2 

12.3 

-12.0 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.8 

124. 

21.8 

71.0 

7108.0 

388.0 

-44.6 

99.9 

315.4 

18.1 

12.7 

-12.9 

299,7 

999,9 

99,9 

999,9 

20.3 

124. 

22.1 

72.0 

7212.1 

382.0 

-45.4 

99.9 

316,2 

18.8 

13.0 

-13.5 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

124. 

22.6 

73.0 

7335.4 

375.0 

-45.7 

99.9 

317.1 

19.8 

13.5 

-14.5 

301.1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.1 

124. 

23.0 

74.0 

7642.7 

369.0 

-46.5 

99.9 

316.8 

20.4 

14.0 

-14.9 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

125. 

23.3 

75.0 

7569.6 

362.0 

-47,4 

99.9 

315.3 

20.8 

14.6 

-14,8 

301.9 

999.9 

99,9 

999,9 

22,0 

125. 

23.7 

76.0 

7680.0 

356.0 

-48.0 

99.9 

313.6 

21.4 

15.5 

-14.8 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

125. 

24.1 

77.0 

7810.7 

349.0 

-48.8 

99.9 

312.8 

21.8 

16.0 

-14.8 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

125. 

24.4 

78.0 

7924.4 

343.0 

-49.7 

99.9 

313.5 

21.8 

15,8 

-15.0 

303.4 

999.9 

99.9 

999,9 

23.5 

125. 

24.8 

79.0 

8039.7 

337,0 

-50.6 

99.9 

315,7 

21.6 

15.1 

-15.4 

303.8 

999,9 

99,9 

999,9 

23.9 

126. 

25.1 

80.0 

8156.6 

331,0 

-51.3 

99,9 

317,6 

21.6 

14.5 

-15.9 

304.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3 

126. 

25.6 

81.0 

8295.2 

324.0 

-52.3 

99.9 

320.6 

21.9 

13.9 

-17.0 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

126. 

26.0 

82.0 

8416.1 

318.0 

-52.4 

99. S 

322.7 

22.1 

13,4 

-17.6 

306.3 

999.9 

99,9 

999,9 

25.5 

126. 

26.4 

83.0 

8539.0 

312.0 

-53.3 

99.'/ 

325.5 

22.3 

12.7 

-IS. 4 

306,  7 

999,9 

99,9 

999,9 

25,9 

127, 

26.7 

84.0 

8663.7 

306.0 

-54.6 

99.' 

327.3 

22.9 

12.4 

-15.3 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

127. 

27.3 

85.0 

8790.3 

300.0 

-55.0 

99.9 

329.8 

24.4 

12.3 

-21.0 

307.8 

9n9.9 

99.9 

999.9 

27.1 

128. 

27.7 

86.0 

8919.1 

294.0 

-55.8 

99.9 

330.2 

24.5 

12.2 

-2‘ .3 

308.4 

999,9 

99,9 

999,9 

27.7 

128. 

28.1 

87.0 

9050.1 

288,0 

-56,7 

99.9 

330.  1 

23,9 

11.9 

-20.7 

309,1 

999,9 

99,9 

999.9 

28.3 

129. 

28.5 

88.0 

9183.7 

282.0 

-56,5 

99,9 

329.4 

23.3 

11.9 

-20.1 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

129. 

28,9 

69.0 

9297.4 

277.0 

-55.8 

99.9 

328.0 

24.7 

13.1  ■ 

-20.9 

313.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

129. 

29.5 

90.0 

9413.3 

272.0 

-55.8 

99,  9 

326,0 

27,7 

15,5 

-2>,0 

315,4 

999.9 

99,9 

999,9 

30.  1 

130. 

29.9 

91.0 

9555,2 

266.0 

-56,2 

99.' 

325.9 

28,0 

15.7 

-2  /.2 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

130. 

30.3 

92.0 

9675.8 

261.0 

-56.0 

99.9 

326.7 

27.2 

15.0 

-22.8 

318,9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

131. 

30.7 

93.0 

9799.0 

256.0 

-55.5 

99.9 

328.3 

26.1 

13.7 

-22.2 

321.3 

999.9 

99.9 

999,9 

32.1 

131. 

31.1 

94.0 

9924.8 

251.0 

-55,2 

99,9 

330.7 

24,9 

12.2 

-21.7 

323.6 

999,9 

99.9 

999,9 

32.7 

131. 

31.5 

95.0 

10053.3 

246.0 

-55.0 

99.9 

333.6 

23.5 

10.5 

-21.0 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

132. 

32.0 

96.0 

10237.3 

239.0 

-56.2 

99.9 

333.9 

21.1 

9,3 

-15,0 

326.8 

999.9 

99.9 

999.9 

33.9 

132. 

* BY  SPEED  MFANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  553 
Ot'AHA.  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  149  28.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CUMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SPC 

M/SFC 

M/'EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.5 

97.0 

10344.3 

235.0 

-57.1 

99.-; 

326.6 

19  .6 

10.8 

-16.4 

326.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34,3 

133. 

32.9 

98.0 

10480.8 

230.0 

-55.7 

90. <• 

318.1 

19.3 

12,9 

-14,4 

331.1 

999,9 

99,9 

999,9 

34,9 

133. 

33.4 

99.0 

10621.0 

225.0 

-55.0 

99.0 

309.6 

19.6 

15.1 

-12,5 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

133. 

33.9 

100.0 

10764.6 

220.0 

-55.0 

99.0 

304.6 

20.4 

16.8 

-11.6 

336.3 

999,9 

99,9 

999.9 

36.0 

133. 

34.4 

lOl.O 

10942.0 

214.0 

-53.3 

99,9 

301.4 

21.1 

18.0 

-IL.O 

341.7 

999,9 

99,9 

999.9 

36,7 

132. 

34.9 

102.0 

11063.7 

210.0 

-52.3 

99.  V 

293.6 

21,2 

IB. 6 

-1C. 2 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

132. 

35.4 

103.0 

11219.9 

205.0 

-51 .6 

99. S 

296.4 

21.3 

19.1 

-9.5 

348.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

132. 

35.9 

104.0 

11347.9 

201.0 

-51.2 

99,9 

294.9 

21.3 

19,3 

-9,0 

351.2 

999,9 

99,9 

999.9 

38,5 

132. 

36.4 

105.0 

11511.9 

196.0 

-50.5 

99. 

295.3 

21.0 

19,0 

-9.0 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

131. 

37.0 

106.0 

11646.4 

192.0 

-50.3 

99.0 

298.9 

21.5 

18.8 

-10.4 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

131. 

37.5 

107.0 

11783.7 

188.0 

-50.9 

99.9 

301.7 

23.1 

19.6 

-12.1 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

131. 

37.9 

108.0 

11958.9 

183.0 

-51.5 

99,9 

302,7 

23,5 

19,8 

-12,7 

360.3 

999,9 

99.9 

999.9 

41.  1 

131. 

3S.4 

109.0 

12102.5 

179.0 

-51.3 

99,9 

303,4 

23,1 

19.2 

-12.7 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

131. 

38.9 

110.0 

12249.2 

175.0 

-51.6 

99.9 

304.0 

23.1 

19.1 

-12.9 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

131. 

39.6 

111.0 

12437.3 

170.0 

-51.6 

99.', 

304.3 

23.9 

19.7 

-13,5 

367,7 

999,9 

99,9 

999,9 

43.4 

130. 

40.1 

112.0 

12591.5 

166.0 

-52.4 

99,  <■ 

303.9 

23.2 

19.3 

-13,0 

368,9 

999,9 

99,9 

999.9 

44.2 

130. 

40.6 

113.0 

12749.2 

162.0 

-52.4 

99.9 

303.2 

21.5 

18,0 

-11.8 

371.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

130. 

41.3 

114.0 

12910.6 

158.0 

-53.2 

99.0 

302.6 

20.0 

16.9 

-1C. 8 

372.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

130. 

41.7 

115.0 

13034.1 

155.0 

-53.0 

99.9 

303.2 

20.9 

17.5 

-1!.4 

375,2 

999.9 

99.9 

999,9 

46.  1 

130. 

42.5 

116.0 

13245.5 

150.0 

-53.2 

99.9 

305,6 

24.0 

19.6 

-14.0 

378.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

130. 

43.0 

117.0 

13419.5 

146.0 

-53.6 

99.9 

305.7 

22.1 

18.0 

-12.9 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

130. 

43.6 

118.0 

13553.2 

143.0 

-52.9 

99.9 

303.8 

20.4 

17.0 

-li.4 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

48.6 

130. 

44.3 

119.0 

13736.3 

139.0 

-52.9 

99,' 

302.  1 

23.9 

20,2 

-12.7 

387.3 

999.9 

99.9 

999,9 

49.5 

130. 

44.8 

120.0 

13977.2 

136.0 

-52.3 

99. r 

303.1 

26.1 

21.9 

-14.2 

390.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

129. 

45.4 

121.0 

14070.3 

132.0 

-52.6 

99.0 

306.4 

26.8 

21.6 

-15.9 

393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

129, 

46.0 

122.0 

14218.6 

129.0 

-53.0 

99.0 

310.1 

24.6 

18.8 

-15.8 

395.4 

999,9 

99,9 

999,9 

52.5 

129. 

46.6 

123.0 

14370.2 

126.0 

-53.6 

99.9 

308.9 

19.4 

15.1 

-12,2 

397,0 

999,9 

99.9 

999.9 

53.1 

129. 

47.2 

124.0 

14577.5 

122.0 

-53.8 

99.9 

301.2 

16.6 

14.2 

-H.6 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

129. 

47.7 

125.0 

14737.5 

119.0 

-53.5 

99.9 

295.8 

16.1 

14.5 

--(.0 

403.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

129. 

48.5 

126.0 

14901.4 

116.0 

-54.4 

99,' 

295.5 

17.5 

15.8 

-T.5 

405.0 

999,9 

99.9 

999.9 

54.6 

129. 

49.0 

127.0 

15126.2 

112.0 

-54,6 

99.' 

298,2 

20.7 

18.2 

-9.8 

408.8 

999.9 

99,9 

999.9 

55.5 

129. 

49.6 

128.0 

15299.9 

109.0 

-54.9 

99.0 

300.1 

22.2 

19.2 

-11. 1 

411.4 

999.9 

99.9 

999.9 

56.2 

129. 

50.3 

129.0 

15478.3 

106.0 

-54.9 

99.0 

293.4 

19.7 

17.3 

-9.4 

414.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57,2 

129. 

51.0 

130.0 

15661.8 

103.0 

-55.0 

99.9 

294.3 

17.6 

16.1 

-7.2 

417.8 

999,9 

99,9 

999.9 

57,8 

128. 

51.9 

131.0 

15914.8 

99.0 

-55.0 

99,9 

292,7 

19,6 

18.0 

-1.6 

422.6 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

128. 

52.6 

132.0 

16111.6 

96.0 

-54.6 

99.9 

294.2 

21.5 

19.6 

-6.8 

427.3 

999,9 

99.9 

999,9 

59.6 

128. 

53.2 

133.0 

16246.3 

94.0 

-54.9 

99.9 

292.6 

21.3 

19.7 

-C.2 

429.2 

999.9 

99.9 

999,9 

60.5 

128. 

53.9 

134.0 

16453.6 

91,0 

-55.0 

99,' 

289,0 

20,3 

19,2 

-6,6 

432.9 

999.9 

99,9 

999,9 

61.2 

128. 

54.5 

135.0 

16667.5 

88.0 

-55.5 

99,0 

283,7 

19,1 

18.6 

-4.5 

436.1 

999.9 

99,9 

999.9 

62.0 

127, 

55.5 

136.0 

16888.3 

85.0 

-56.2 

99.9 

287.9 

20.0 

19.0 

-6.1 

439.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

127. 

56.5 

137.0 

17194.4 

81.0 

-56.5 

99.0 

299.5 

22.3 

19,4 

-11,0 

444.6 

999.9 

99,9 

999.9 

64.4 

127. 

57.4 

138.0 

17433.8 

78,0 

-56.8 

99.9 

290,7 

15,4 

14.4 

-5.4 

448.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

127. 

58.2 

139.0 

17682.0 

75.0 

-57.3 

99.9 

285.6 

16.7 

16.1 

-4.5 

452.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

126. 

59.0 

140.0 

17939.7 

72.0 

-58.0 

99, «, 

290.0 

20.2 

19,0 

-t.9 

456.  7 

999.9 

99,9 

999,9 

66.7 

126. 

59.8 

141.0 

18207.3 

69.0 

-59,0 

99,  <; 

295,1 

19,5 

17.6 

-P.2 

460.1 

999.9 

99,9 

999.9 

67.7 

126. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  A AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTFPPCLATEO 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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station  no.  5.53 
CMAHA.  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GNT  149  28.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TPMP 

OEW  PT 

DIP 

spr*^o 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

42 

MIN 

GPM* 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

60.8 

142.0 

18485.8 

66.0 

-59.7 

99. C 

296.4 

18.7 

16.8 

— b ■ 3 

464.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

126. 

61.9 

143.0 

18777.6 

63.0 

-58.3 

99.9 

295,9 

19.8 

17.8 

-3.7 

473.  7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

126. 

62.9 

144.0 

19085.6 

60.0 

-57.0 

99.9 

295.2 

20.8 

18.8 

-8.8 

483.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

125. 

63.8 

145.0 

19410.1 

57.0 

-57.3 

99.9 

287.6 

18.4 

17.5 

-5.6 

489.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

125. 

64.7 

146.0 

19750.6 

54.0 

-59.0 

99.9 

273.6 

17.1 

16.9 

-2.6 

493.5 

999.9 

99,9 

999.9 

73.3 

125. 

65.7 

147.0 

20107.6 

51.0 

-60.9 

99. V 

273.5 

16.5 

16.3 

-2.4 

497.2 

999.9 

99,9 

999.9 

74,1 

125. 

66.9 

148.0 

20484.7 

48.0 

-60.7 

99,  9 

292.5 

27.1 

25.0 

-1C,  4 

506,3 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

124. 

68.1 

149.0 

20886.0 

45.0 

-61.1 

99.': 

294.3 

19.7 

18.0 

-6.1 

514.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

124. 

69.0 

150.0 

21313.8 

42.0 

-61.9 

99.9 

283.6 

10.3 

10.0 

-2.4 

523.0 

999.9 

99i9 

999.9 

78.2 

124. 

70.0 

151.0 

21615.0 

40.0 

-62.9 

99.9 

298.9 

18.7 

16.4 

-9.0 

528.0 

999,9 

99r9 

999.9 

78.7 

124. 

71.5 

152.0 

22095.2 

37.0 

-62.9 

99.9 

296.3 

22.0 

19.8 

-9.8 

539.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.0 

124. 

73.1 

153.0 

22616.5 

34.0 

-62.5 

99.9 

291.0 

18.5 

17,3 

-6,6 

554,1 

999.9 

99..9 

999.9 

82.4 

123. 

74.4 

154.0 

23184.5 

31.0 

-64.0 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

565.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

75.8 

155.0 

23806.2 

23.0 

-65.3 

99.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

9C.9 

578.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

llSl 


J.,-  xi.lhiiiiumih 


STATION  NO.  553 
CMAHA,  NE8 


6 FEBRUARY  1975 

lAOO  GMT  148  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P V 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

PG  C 

OG 

N/SEC 

M/SFC 

M/'EC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.9 

400.0 

975.8 

-13.4 

-18.* **: 

310.0 

5.1 

3.9 

-i.3 

261.7 

264.1 

0.9 

65.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

414.0 

974.0 

-14.6 

-19.8 

297,6 

3,6 

3.2 

-i.7 

260.6 

262,8 

0.8 

64.3 

0.3 

111. 

0.4 

9.0 

499,7 

963.0 

-16.7 

-23.2 

297.6 

3.6 

3.2 

-1.7 

259.3 

261.0 

0.6 

56.9 

0.3 

111. 

0.6 

10.0 

585.9 

952.0 

-17.8 

-23.6 

301.4 

4.0 

3.4 

-Ll 

259.1 

250.7 

0.6 

59.8 

0.3 

111. 

1.0 

11. 0 

696.6 

938,0 

-18.6 

-23. V 

311.0 

5,8 

4.4 

-5.8 

259.4 

260.9 

0.6 

62.4 

0.4 

112. 

1.3 

12.0 

776.4 

928.0 

-19.4 

-24.  L 

317.4 

8.3 

5.6 

— . 1 

259.3 

260.8 

0.6 

63.7 

0.5 

119. 

1.6 

13.0 

865.2 

917.0 

-18.8 

-25.'-' 

320.1 

10.6 

6.8 

-8,1 

260.8 

262.1 

0,5 

53.6 

0.7 

124. 

1.9 

14.0 

955.6 

906.0 

-15,8 

-26,6 

320.5 

12.4 

7.9 

-9,6 

264.7 

266.1 

0,5 

39.0 

0.9 

128. 

2.3 

15.0 

1047,7 

895.0 

-15.8 

-29,6 

319.9 

13.9 

9.0 

-10.7 

265.7 

255.7 

0.4 

29.4 

1.2 

131. 

2.6 

16.0 

1158.2 

882.0 

-15.1 

-32.6 

319.9 

14.3 

9.2 

-10.9 

267.5 

268.3 

0.3 

20.8 

1.5 

133. 

2.9 

17.0 

1253.1 

871.0 

-14.9 

-34.5 

321.1 

13.4 

8.4 

-10.5 

258.7 

269.4 

0.2 

16.7 

1.7 

134. 

3.3 

18.0 

1340.5 

861.0 

-14.6 

-35. c 

321.8 

12.5 

7,3 

-9,9 

269,9 

270.5 

0.2 

14.8 

2.0 

135. 

3.6 

19.0 

1437,9 

850.0 

-14.6 

-38.' 

322.0 

12.1 

7.4 

-9.5 

270.9 

271.3 

0.2 

10.7 

2.3 

136. 

3.8 

20.0 

1527.5 

840.0 

-14.9 

-38. r 

322.0 

11.9 

7.3 

-9.4 

271.5 

272.0 

0.2 

11.8 

2.4 

136. 

4.2 

21.0 

1636.2 

828.0 

-15.4 

-38.0 

321.0 

11.9 

7.5 

-9.2 

272.0 

272.6 

0.2 

12.4 

2.7 

137. 

4.5 

22.0 

1737,1 

817.0 

-16,0 

-35,7 

319.4 

12.1 

7.9 

-‘>.2 

272.5 

273.2 

0.2 

16.4 

2.9 

137, 

4.7 

23.0 

1829.8 

807.0 

-16,4 

-33.8 

319,1 

11.9 

7.8 

-9.0 

273.0 

273.8 

0.3 

20.5 

3.0 

137. 

5.0 

24.0 

1923.5 

797.0 

-16.8 

-34.1 

318.6 

11.7 

7.7 

-8.8 

273.6 

274.3 

0.3 

20.5 

3.3 

137. 

5.4 

25.0 

2018.3 

78  7.0 

-16.8 

-35.6 

321.4 

11.5 

7.2 

-9.0 

274,5 

275,2 

0.2 

17,4 

3.5 

137. 

5.6 

26.0 

2133.6 

775.0 

-17,5 

-39,0 

320,3 

11.7 

7,5 

-9,0 

275.0 

275,5 

0.2 

12.  1 

3.7 

137. 

5.9 

27.0 

2230.8 

765,0 

-17.6 

-41.-' 

315.5 

12.6 

8.9 

-9.0 

275.9 

276.3 

0.1 

10.0 

3.9 

138. 

6.3 

28.0 

2329.3 

755.0 

-17.5 

-42.' 

309.6 

13.6 

10.5 

-F.7 

277.1 

277.5 

O.l 

9.5 

4.2 

137. 

6.6 

29.0 

2419.2 

746.0 

-17.2 

-41.6 

307.3 

14.3 

11.4 

-8.6 

278.3 

278.7 

O.l 

10.0 

4,4 

137, 

6.9 

30.0 

2520.3 

736,0 

-17,2 

-40.5 

308.5 

15.0 

11.8 

-9,3 

279.4 

279,9 

0.1 

11.0 

4.7 

136. 

7.3 

31.0 

2612.6 

727.0 

-17.3 

-39.4 

309.4 

15.9 

12.3 

-10.1 

280.2 

280,8 

0.2 

12.6 

5.1 

135. 

7.6 

32.0 

2716.2 

717.0 

-17.9 

-36.6 

309.9 

16.4 

12.6 

-10.5 

280.8 

281.5 

0.2 

17.5 

5.4 

135. 

8.0 

33.0 

2821.2 

707.0 

-18.3 

-38.0 

310.3 

15.9 

12.9 

-1C. 9 

281.4 

282.0 

0.2 

15.2 

5.8 

135. 

8.4 

34,0 

2906,1 

699,0 

-18.6 

-42.' 

310.0 

17,2 

13,1 

-I'.O 

282,0 

282.4 

0.1 

9.6 

6.2 

135. 

8.7 

35.0 

3013,5 

689.0 

-18,8 

-35.2 

309.6 

17.3 

13.3 

-1'..0 

282.9 

283.8 

0.3 

22.0 

6.5 

134. 

9.2 

36.0 

3123.3 

678,0 

-19.5 

-33.5 

308.5 

17.7 

13.8 

-ll.O 

283.5 

284.5 

0.3 

27.4 

7.0 

134. 

9.6 

37.0 

3232.4 

669.0 

-20.3 

-28,3 

307,4 

18.1 

14.4 

-11. 0 

283,7 

285.3 

0,5 

48.7 

7.4 

134, 

9.9 

33.0 

3332.6 

660.0 

-20.9 

-26.5 

306.4 

18.6 

14,9 

-11.0 

284.2 

286.1 

0,7 

60.3 

7,7 

133. 

10.3 

39.0 

3434.2 

651.0 

-20.5 

-23.1 

305.0 

18.9 

15.5 

-10.8 

285.8 

288.4 

0.9 

79.2 

8.2 

133. 

10.6 

40.0 

3537.3 

642.0 

-20.6 

-23.6 

303.7 

19.0 

15.8 

-10.5 

235.8 

289.4 

0.9 

76.3 

8.6 

133. 

11. 1 

41.0 

3665.1 

631.0 

-21.0 

-24.' 

301.2 

19.0 

16.3 

287.7 

290,2 

0.8 

73.9 

9,  1 

132. 

11.4 

42.0 

3771.2 

622.0 

-21,5 

-25,? 

299.8 

19,3 

16.8 

-9.6 

288,3 

290,6 

0.8 

72.1 

9.4 

132, 

11.7 

43.0 

3878.5 

613.0 

-21.9 

-25.6 

298.9 

19.7 

17.3 

-9,5 

289.0 

291.3 

0.8 

71.9 

9.8 

131. 

12.1 

44.0 

3975.2 

605.0 

-22.5 

-26.1 

298.3 

20.2 

17.8  . 

-9.6 

289.5 

291.7 

0.7 

71.8 

10.3 

131. 

12.4 

45.0 

4085.2 

596.0 

-22.9 

-26,4 

298.4 

20.5 

18,0 

-9.7 

290.3 

292,5 

0.7 

72,5 

10.6 

130. 

12.6 

46.0 

4196,5 

587,0 

-23.9 

-27.*. 

298.4 

20  .6 

18.2 

290.3 

292,4 

0.7 

72.9 

10.9 

130. 

13.0 

47.0 

4296.6 

579.0 

-24.6 

-27.W 

298.4 

20.9 

18.4 

-'■.9 

290.7 

292.8 

0.7 

76.9 

11.3 

129. 

13.3 

48.0 

4397.9 

571.0 

-24.7 

-27.1' 

297.8 

21.0 

18.5 

-9.8 

291.7 

293.8 

0.7 

76.7 

11.7 

129. 

13.6 

49.0 

4513.4 

562.0 

-25.4 

-28.  ’ 

297,1 

21.0 

18.7 

-9.5 

292.2 

294,3 

0.7 

77.9 

12.1 

129. 

13.9 

50.0 

4617.5 

554.0 

-25.8 

-28.-' 

296.1 

20.8 

18.7 

-9.1 

292.9 

294.9 

0.6 

75.9 

12.5 

128. 

14.3 

51.0 

4749.2 

544.0 

-26.7 

-29,9 

295.0 

20,8 

18.9 

-8,8 

293.4 

295.2 

0.6 

73.8 

12.9 

128. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TINE  HAVE  BLEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI.  6 DEG 
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STATICN  NO.  S53 

cmha,  neb 


6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  198  25,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MK  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

19.6 

52.0 

4856.0 

536.0 

-27.6 

-30.8 

294.4 

21.0 

19.1 

-8.7 

293,5 

295.2 

0.5 

73.7 

13.3 

127. 

14.9 

53.0 

4964.1 

528.0 

-28.1 

-31.., 

294,2 

21.3 

19.4 

— 8.0 

294,1 

295,7 

0.5 

72.5 

13.7 

127. 

15.3 

54.0 

5073.6 

520,0 

-28.7 

-32,  . 

294,4 

21.6 

19.7 

-6.9 

294.8 

296.3 

0.5 

72.0 

14.2 

127. 

15.5 

55.0 

5184.5 

512.0 

-29.4 

-32. 

294.6 

21.8 

19.8 

-'..1 

295.1 

20  5,  7 

0.5 

75.3 

14.5 

126. 

16.0 

56.0 

5310.8 

503,0 

-30.8 

-33." 

295,4 

22.3 

20,1 

-9,5 

295,0 

296,5 

0,5 

78,2 

15,0 

126. 

16.4 

57.0 

5424.4 

495.0 

-31.5 

-34.’ 

296.1 

22.6 

20.3 

-10.0 

295.4 

296.8 

0.4 

77.8 

15.6 

126. 

16.7 

58.0 

5539.6 

487.0 

-32.2 

-35.6 

296.8 

22.7 

20.3 

-10.2 

296.0 

297.2 

0.4 

71.3 

16.1 

125. 

17.1 

59.0 

5641.7 

430.0 

-33.0 

-37.2 

297,7 

22,9 

20.3 

-10,6 

296,2 

297.3 

0.3 

55.5 

16.6 

125. 

17.5 

60.0 

5759.8 

472.0 

-33,5 

-37,  o 

298.5 

23.3 

20.4 

-li.l 

297.0 

298.0 

0.3 

65.1 

17.1 

125, 

17.9 

61.0 

5864,7 

465.0 

-33.5 

-37. 

298.3 

24.3 

21.4 

-1..5 

298.3 

299.3 

0.3 

64.5 

17.6 

125. 

18.3 

62.0 

5986.3 

457.0 

-34.3 

-39.: 

297.4 

25.0 

22.2 

-11.5 

298.8 

299.7 

0.3 

60.6 

18.3 

124. 

18.6 

63.0 

6094.2 

450,0 

-35.0 

-40,’ 

296,9 

25,2 

22.5 

-n.4 

299.3 

300,1 

0.2 

55.2 

18.8 

124. 

19.0 

64.0 

6203.3 

443.0 

-35.9 

-42. r 

297,0 

24.5 

22.1 

-1!.3 

299.4 

300.1 

0.2 

52.9 

19.3 

124. 

19.3 

65.0 

6313.8 

436.0 

-36.8 

-43.7 

298.8 

24.7 

21.6 

-lJ.9 

299.6 

300.2 

0.2 

48.6 

19.8 

124. 

19.7 

66.0 

6457.8 

427.0 

-38.3 

-46.3 

301.3 

25.1 

21.4 

-13.0 

299.5 

300.0 

0.1 

42.2 

20.3 

124. 

20.1 

67.0 

6571.4 

420.0 

-38.7 

-49.. 

303.5 

26,0 

21.7 

-14.4 

300.4 

300.8 

0,1 

32,0 

20,9 

124. 

20.5 

68.0 

6686.7 

413.0 

-39.4 

-50. u 

304.8 

27.1 

22.2 

-15.4 

301.0 

301.3 

0.1 

30.9 

21.6 

124. 

20.8 

69.0 

6786.7 

407.0 

-40.2 

99.' 

305.4 

27.2 

22.2 

-15.7 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

124. 

21.2 

70.0 

6904.8 

400.0 

-41.1 

99.''> 

306.1 

27.3 

22.0 

-16.1 

301.6 

999,9 

99,9 

999.9 

22.8 

124. 

21.7 

71.0 

7041.7 

392,0 

-42.8 

99,  r, 

306,9 

27,6 

22.1 

-16.6 

301.2 

999,9 

99.9 

999.9 

23.6 

124, 

22.0 

72.0 

7163.0 

385.0 

-43.9 

99.9 

307.3 

23.2 

22.4 

-17.1 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

124. 

22.4 

73.0 

7285.9 

378.0 

-45.0 

99.9 

307.8 

29.0 

22.9 

-17.8 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

124. 

22.8 

74.0 

7392.6 

372.0 

-46.0 

99, V 

308.3 

29.3 

23.0 

-lc’„l 

301.4 

999.9 

99.9 

999,9 

25.5 

124. 

23.2 

75,0 

7518,7 

365,0 

-47,0 

99,  s, 

308.5 

29,5 

23.1 

-IP. 3 

301.7 

999,9 

99.9 

999.9 

26.2 

124. 

23.6 

76.0 

7628.3 

359.0 

-48.0 

99.  j 

308.4 

30.2 

23.6 

-10.7 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

124. 

24.0 

77.0 

7739.2 

353.0 

-48.9 

99.' 

308.2 

31.7 

24.9 

-19.6 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

125. 

24.4 

78.0 

7851.6 

347,0 

-49.9 

99,9 

308.1 

33.2 

25.3 

-19,9 

302,2 

999.9 

99,9 

999.9 

28.4 

125. 

24.8 

79,0 

7965.4 

341.0 

-50.8 

99,9 

308.0 

31.1 

24.5 

-19,2 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

125. 

25.2 

80.0 

8100.2 

334.0 

-51.7 

99.9 

307.8 

29.5 

23.3 

-If.l 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

125. 

25.8 

81.0 

8237.2 

327.0 

-53.1 

99.9 

307.4 

28.5 

22.6 

-IT. 3 

303.0 

999,9 

99,9 

999.9 

30.9 

125. 

26.3 

82.0 

8356.3 

321.0 

-54.0 

99.9 

306.6 

29,4 

23.6 

-l’.5 

303.3 

999.9 

99,9 

999,9 

31,7 

125, 

26.7 

83.0 

8477,2 

315.0 

-54,6 

. 99,  -j 

305.7 

30.5 

24.7 

-17.8 

304.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

125. 

27.1 

84.0 

8600.2 

309.0 

-55.3 

99. 'j 

305.3 

31.5 

25.7 

-18.2 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

125. 

27.5 

85.0 

8704.1 

304.0 

-56.1 

99.'’ 

305.7 

32.4 

26.3 

-10.9 

305.2 

999,9 

99.9 

995.9 

33.9 

125. 

28.0 

86.0 

8852.0 

297.0 

-56.  7 

99,« 

306.6 

32.4 

26.0 

-19.3 

306,3 

999,9 

99,9 

999.9 

35.0 

125, 

28.4 

87,0 

8981 .5 

291.0 

-56.1 

99.9 

306.4 

30,4 

24.5 

-10.1 

309,0 

999.9 

99.9 

999.9 

35. R 

125, 

28.7 

88.0 

9114.1 

285.0 

-55.8 

99.9 

306.2 

20.9 

23.3 

-IT.l 

311.3 

999,9 

99.9 

999.9 

36.3 

125. 

29.3 

89.0 

9226.8 

280.0 

-55.6 

99,9 

306.5 

2T.3 

21,9 

-K>.2 

313.1 

999,9 

99,9 

999,9 

37,2 

125. 

29.6 

90,0 

9341.8 

275.0 

-55.0 

99,  ‘i 

307,1 

27.5 

21.9 

— 16  .6 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37.5 

125. 

30.0 

91.0 

9483,0 

269.0 

-54,5 

99.  . 

308.0 

28.5 

22.4 

-17.5 

318,3 

599.9 

99.9 

999.9 

38. 5 

125. 

30.5 

92.0 

9603.1 

264.0 

-54.8 

99.', 

308.4 

28.1 

22.0 

-17.5 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

125. 

30.9 

93.0 

9725.2 

259.0 

-55.3 

99,  •• 

309.3 

26,9 

20.8 

-r.i 

320.6 

999.9 

99,9 

999.9 

40.0 

125. 

31.4 

94.0 

9849.8 

254.0 

-54.8 

99.9 

310.9 

26.6 

20.1 

-17.4 

323.1 

999,9 

99.9 

999.9 

40.7 

125. 

31.7 

95.0 

9976.8 

249.0 

-55.1 

99.9 

311.2 

26.7 

20.1 

-17.5 

324.5 

999.9 

99,9 

999,9 

41.1 

125. 

32.3 

96.0 

10184.9 

241.0 

-56,1 

99,  V 

309.7 

25.7 

19,7 

-16.4 

326.1 

999.9 

99.9 

995,9 

42.2 

126. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B:EN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA’i  6 DEG 
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statics  mo 

CMAHAt  I 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

32.7 

97.0 

10318.3 

236,0 

33.3 

98.0 

10427.1 

232.0 

33.7 

99.0 

10565.7 

227.0 

34.3 

100. 0 

10707.9 

222.0 

34.7 

lOl.O 

10884.8 

216.0 

35.3 

102.0 

1 1006.5 

212.0 

35.6 

103.0 

11161 .8 

207.0 

36.0 

104,0 

11288.7 

203.0 

36.5 

105.0 

11451.1 

198.0 

37.0 

106.0 

11583.8 

194.0 

37.5 

107.0 

11719,0 

190,0 

38.0 

108.0 

11891.6 

165.0 

38.6 

109.0 

12032.8 

181.0 

39.1 

110. 0 

12176.8 

177.0 

39.8 

111.0 

12361.8 

172.0 

40.3 

112.0 

12514.0 

168.0 

40.9 

113.0 

12670.2 

164.0 

41.4 

114.0 

12830.1 

160.0 

42.0 

115.0 

12994.2 

156.0 

42.7 

116.0 

13162.5 

152.0 

43.3 

117.0 

13335.1 

148.0 

43.9 

118.0 

13512.9 

144.0 

44.4 

119.0 

13649.8 

141.0 

45.0 

120.0 

13836.5 

137.0 

45.5 

121.0 

13979.8 

134.0 

46.0 

122.0 

14175,6 

130.0 

46.5 

123.0 

14326.1 

127.0 

47.1 

124.0 

14532.0 

123.0 

47.6 

125.0 

14690.1 

120.0 

48.5 

126.0 

14906.8 

116.0 

49.2 

127.0 

15131.0 

112.0 

50.0 

128.0 

15304.2 

109.0 

50.6 

129.0 

15482.5 

106.0 

51.4 

130.0 

15666. 1 

103.0 

52.2 

131.0 

15919.4 

99.0 

52.9 

132.0 

16115.8 

96.0 

53.6 

133.0 

16318.1 

93,0 

54.2 

134.0 

16526.9 

90,0 

54.9 

135.0 

16742.8 

87.0 

55.7 

136.0 

16965.9 

84.0 

56.6 

137.0 

17274.6 

80,0 

57.5 

138.0 

17516.2 

77.0 

58.6 

139.0 

17767.7 

74.0 

59.6 

140.0 

18121.9 

70.0 

60.5 

141.0 

18402.5 

67.0 

6 FF'^RUARY 
1800  GMT 


TEMP 

DEW  P*^ 

OIR 

SPEED 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

-55.8 

99,9 

306,9 

24,0 

-55.9 

. 99.9 

301.3 

23.6 

-56.1 

99.  ; 

299.9 

25.9 

-54.5 

99,  ) 

302,6 

30.3 

-50.8 

99.9 

305.6 

31.4 

-50.9 

99.9 

309.1 

29.1 

-51.2 

99.9 

309.2 

27.0 

-50.8 

99.0 

306.9 

24,2 

-51.1 

99.9 

300.7 

22.0 

-51.2 

99.  V 

294.1 

21.4 

-51,8 

99,  J 

289.6 

21.3 

-52.5 

99.9 

287.4 

22.0 

-52.9 

99.9 

238.2 

23.4 

-53.2 

99.9 

292.3 

25.5 

-52.5 

99,9 

299.6 

27,4 

-52.0 

99.9 

301.7 

28.0 

-51.8 

99.  ) 

300.1 

28.1 

-52.2 

99.  ; 

297.5 

26.3 

-51.5 

99.V 

293.2 

22,5 

-52.5 

99.9 

290. 1 

20.7 

-51.8 

99.9 

292.9 

21.1 

-51.4 

99.9 

297.6 

21,4 

-51.1 

99.9 

299.8 

21.8 

-52.2 

99.  i 

298.4 

22.9 

-52.3 

99.  > 

295.1 

24.3 

-52.9 

99, 

292,3 

25.1 

-53.1 

99,9 

290.4 

24,8 

-54.0 

99.0 

288.0 

23.5 

-55.1 

99.9 

286.8 

22.0 

-54.  8 

99,9 

291.0 

23.3 

-55.3 

99.-, 

292.2 

25.6 

-55.3 

99. 

290.3 

22.2 

-55.0 

99. 

2f.8.  1 

20.2 

-54.6 

99,9 

286.0 

21.1 

-55.0 

99.9 

233.2 

22.2 

-55.6 

99.0 

291.8 

22.1 

-55.8 

99,9 

296.8 

22.3 

-55,  8 

99.9 

299.9 

22.8 

-55.6 

99.  V 

299.6 

19.8 

-56.6 

9.9.  / 

295.4 

16.2 

-57.7 

99,  -i 

298.7 

19.0 

-57.1 

99,'! 

296.4 

18.7 

-57.1 

99.9 

292.5 

21.3 

-54,0 

99,0 

290,4 

23.3 

-55.0 

99.9 

291.0 

19.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGIE  RETWEEN  6 AMD  10  OEG 

* BY  TEMP  means  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B..EN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'i  6 OEG 
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553 


CQMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

M/src 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GW/KG 

PCT 

KM 

OG 

19.2 

-1  f.4 

328.6 

999,9 

99.9 

999.9 

42.9 

126. 

20.1 

-in. 3 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

126. 

22.4 

-in. 9 

331.7 

999,9 

99,9 

999,9 

44,1 

126, 

25.5 

-16.3 

336.3 

999.9 

99,9 

999.9 

45.1 

125, 

25.5 

-18.3 

344.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

125. 

22.6 

-lb. 4 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

125. 

20,9 

-1  .1 

348.2 

999.9 

99,9 

999.9 

47.6 

126. 

19,3 

-1'  .5 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.2 

126. 

18.9 

-in. 2 

352.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

126. 

19.5 

-8.7 

354.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.5 

126, 

20.5 

-7.3 

355.9 

999,9 

99,9 

999,9 

50.1 

125, 

21.0 

-6.6 

357,6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

125. 

22.2 

-7.3 

359.1 

999.0 

99.9 

999.9 

51.4 

125. 

23.6 

-9.7 

360,9 

999,9 

99.9 

999.9 

52.1 

124, 

23.8 

-13.5 

365,  1 

999.9 

99,9 

999,9 

53.3 

124. 

23.0 

-14.7 

358.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

124. 

24.3 

-14.1 

371.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

124. 

23.4 

-12.2 

373.3 

999,9 

99,9 

999,9 

56.  1 

124, 

20.6 

-8.8 

377.0 

999,9 

99,9 

999.9 

56.9 

124. 

19.5 

-'.I 

378.3 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

124. 

19.4 

-F.2 

382.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

124. 

19.0 

-9.9 

386.0 

999,9 

99,9 

999,9 

59,2 

124. 

18.9 

-10.8 

388.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.8 

124. 

20.1 

-10.9 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

124. 

22.0 

-10.3 

392.4 

999.9 

99.9 

999,9 

61.3 

123, 

23,2 

-5.5 

394.7 

999,9 

99,9 

999,9 

62.2 

123, 

23.3 

-3.6 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

123. 

22.4 

-7.3 

399.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

123. 

21.1 

-6,4 

399,9 

999,9 

99,9 

999,9 

64.4 

123. 

21.7 

-8.3 

404.3 

999,9 

99,9 

999,9 

65.4 

123. 

23.7 

-9.7 

407.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.5 

122. 

20.8 

-7.7 

410.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

122. 

19.2 

-v>.3 

414.6 

999,9 

99.9 

999.9 

68.4 

122. 

20.3 

-9.8 

418.6 

9Q9.9 

99.0 

999.9 

69.3 

122. 

21.1 

-6.9 

422.8 

999.9 

99.9 

999,9 

70.4 

122. 

20.6 

-8.2 

425.3 

999.9 

99,9 

999,9 

71.3 

121. 

20,3 

-lu.3 

428.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

121. 

19.8 

-li.4 

432.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.0 

121. 

17.2 

-5.8 

437.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

121. 

14.5 

-7.2 

439.8 

999,9  • 

99,9 

999,9 

74.8 

121. 

16.6 

-9.1 

443.6 

999,9 

99.9 

999.9 

75.7 

121. 

16.7 

-3.3 

449.9 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

121. 

19.7 

-8.2 

455.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

121. 

21.9 

-8.1 

468.9 

999,9 

99,9 

999.9 

79,4 

121. 

17.7 

-i.8 

472.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

121. 

ST^TICN  NO.  S53 
CMAHA,  NEB 

6 FEBRUARY  1975 
leOO  GMT 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIR 

SPEED 

U CDMP 

MIN 

GPM 

MB 

r>G  c 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

fel.5 

142.0 

18793.7 

63.0 

-57.4 

99. V 

289.2 

20.4 

19.2 

62.6 

143.0 

19101.7 

60.0 

-57.9 

99.9 

275.  1 

13.4 

13.4 

63.9 

144.0 

19425.0 

57.0 

-58.1 

99.  j 

274.4 

16.6 

16.5 

65.1 

145.0 

19764.7 

54.0 

-59.2 

99.9 

281.8 

15.0 

14.7 

66.3 

146.0 

20122.1 

51.0 

-60.1 

99.9 

293.2 

18.2 

16.7 

67.6 

147.0 

20623,8 

47.0 

—62.6 

99.9 

295.7 

16.7 

15.0 

69.0 

148.0 

21036.1 

44.0 

-62.1 

99.9 

292.2 

19.4 

17.9 

70.2 

149.0 

21473.0 

41.0 

-61.9 

99.9 

293.2 

17.2 

15.8 

71.6 

150.0 

21942.0 

38.0 

-63.0 

99.  » 

278.0 

14.0 

13.8 

73.0 

151.0 

22445.5 

35.0 

-65.3 

99.  j 

295a3 

20.8 

18.8 

76.5 

152.0 

23186.9 

31.0 

-63.9 

99.9 

293.5 

20.4 

18.7 

76.6 

153.0 

23809.0 

28.0 

-65.1 

99,9 

310.5 

11.1 

8.4 

78.3 

154.0 

24499.8 

25.0 

-65.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

1155 


148  2S*  0 


V C'IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

H/EFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-6,7 

475,7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

121. 

-t.2 

481.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

120. 

-i.3 

488.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

120. 

-3.1 

492.9 

999.9 

99.9 

999,9 

84.5 

120. 

-7.1 

499.0 

999,9 

99,9 

999.9 

86.  1 

120. 

-7.2 

504.8 

999,9 

99.9 

999.9 

87.5 

120. 

-7.3 

*15.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.5 

119. 

-6.8 

526.7 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

119. 

-1.9 

535.5 

999,9 

99.9 

999,9 

90,9 

119, 

-3.9 

542.3 

999.9 

99.9 

999.9 

92.3 

119. 

-"'.1 

565.1 

999.9 

99,9 

999.9 

94.6 

119. 

-7.2 

578.6 

999,9 

99,9 

999.9 

96.5 

119. 

99.9 

597.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

station  no.  553 

OMAHA,  NEB 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

8.1 

600.0 

0.3 

9.0 

682.3 

0.5 

10.0 

569.8 

1.0 

11.0 

676.2 

1.3 

12.0 

763.5 

1.6 

13.0 

865.6 

1.9 

16.0 

936.6 

2.2 

15.0 

1020.8 

2.6 

16.0 

1132.0 

2.9 

17.0 

1213.6 

3.2 

18.0 

1306.0 

3.5 

19.0 

1603.6 

3.8 

20.0 

1692.8 

6.3 

21.0 

1601.3 

6.6 

22.0 

1692.9 

5.0 

23.0 

1785.6 

5.3 

26.0 

1370.0 

5.6 

25.0 

1965.0 

6.0 

26.0 

2080.6 

6.3 

27.0 

216R.I 

6.  6 

28.0 

2266.6 

6.8 

29.0 

2356.1 

7.1 

30.0 

2666.6 

7.5 

31.0 

2568.1 

7.7 

32.0 

2660,5 

8.0 

33.0 

2733.8 

8.3 

36.0 

2028.0 

8.6 

35.0 

2923.3 

9.0 

36.0 

3061.2 

9.3 

37.0 

3139.8 

9.7 

38.0 

3260.6 

10.0 

39.0 

3362.3 

10.3 

60.0 

3665.6 

10.7 

61.0 

3561.5 

11.0 

62.0 

3667.3 

11.6 

63.0 

3776.3 

11.7 

66.0 

3870.5 

12.0 

65.0 

3979.8 

12.3 

66.0 

6078.0 

12.6 

67.0 

6177,6 

13.0 

68.0 

6277,8 

13.3 

69.0 

6379.2 

13.7 

50.0 

6696.6 

16.1 

51.0 

6611.6 

16.5 

52.0 

6716.6 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

973.6 

-10.6 

-16.-, 

963.0 

-12.9 

-20.  i 

952.0 

-13.7 

-20.6 

939,0 

-16.3 

-20.6 

928.0 

-15.1 

-21.5 

918.0 

-15.5 

-22.1 

907.0 

-16.5 

-26.7 

897.0 

-13.0 

-26.5 

886.0 

-13.1 

-36.  3 

876.0 

-13.7 

-37.5 

866.0 

-13.8 

-38.2 

853.0 

-16.0 

-38.8 

863.0 

-16.7 

-39.2 

831.0 

-16.7 

-39.2 

821.0 

-15.0 

-38.7 

811.0 

-15.0 

-38. i 

802.0 

-15.0 

-36.9 

792,0 

-16.8 

-22.7 

780.0 

-15.6 

-21.2 

771.0 

-15.5 

-21.6 

761,0 

-16.1 

-21.7 

752.0 

-16.5 

-22.. f 

763.0 

-17.2 

-21.9 

733.0 

-17.6 

-21.3 

726.0 

-18.5 

-22.2 

715,0 

-19.  1 

-21,7 

706.0 

-19.5 

-21.7 

697.0 

-20.  1 

-25.5 

686.0 

-20.0 

-36.0 

677.0 

-16,  7 

-39.7 

668.0 

-16.3 

-37.9 

659.0 

-17.2 

-38.5 

650.0 

-17.2 

-38.1 

660.0 

-17.8 

-38.0 

631.0 

-18.5 

-38.5 

622.0 

-19.2 

-39.0 

616.0 

-20,0 

-36.7 

605.0 

-20.9 

-36.9 

597.0 

-21.5 

-37.2 

589.0 

-22.1 

-33.3 

581,0 

-22.9 

-33.0 

573.0 

-23.9 

-33.2 

566.0 

-26.9 

-33.8 

555,0 

-25,6 

-36.0 

567.0 

-26.6 

-35.2 

6 FEBRUARY  1975 
2100  r,MT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEr 

M/SEC 

280.0 

6.7 

6.6 

286.7 

6.2 

6.0 

286.7 

6.2 

6.0 

295.,7 

7,3 

7.0 

296.7 

8.8 

7.9 

305.1 

10.6 

8.5 

312.9 

11.8 

8.7 

317.0 

12.2 

8.3 

319.8 

11.9 

7.7 

319.3 

11.7 

7.6 

317.8 

11.9 

8.0 

315.9 

12.2 

8.5 

313.2 

12.5 

9.1 

310.9 

11.8 

8,9 

311.9 

11.5 

8.5 

317.3 

12.? 

8.3 

321.3 

13.5 

8.6 

326.5 

16.1 

8.2 

328.5 

13.1 

6.8 

327.6 

13.3 

7.1 

326.9 

13,7 

7,5 

326.6 

13.9 

7.7 

326.2 

16.5 

8.1 

325.3 

15.6 

8.8 

326,1 

16.0 

9.6 

322.5 

16. B 

10.2 

320.2 

17.6 

11.3 

313.5 

18.5 

12.3 

317.2 

19,7 

13,6 

317.8 

20.6 

13.7 

313.3 

21.1 

16.0 

318.6 

21.6 

16.2 

317.6 

21,8 

16.7 

315.9 

22.3 

15.5 

316.3 

22.7 

16.3 

312.6 

23,6 

17,3 

311.5 

26,0 

17.9 

310.8 

26.6 

18.5 

311.5 

26.3 

18.2 

312,6 

23.9 

17.6 

315,2 

22,9 

16.1 

317.0 

22.2 

15.1 

318.5 

21.9 

16.5 

318.7 

22.3 

16.7 

318.6 

23.3 

15.5 

V COMP 

POT  T 

E POT  ' 

M/SFC 

06  K 

DG  K 

-1.2 

266.9 

267.8 

-1.6 

263.2 

265.3 

-1.6 

263.2 

265.3 

-2,0 

263.  7 

265.8 

-f.O 

263,  7 

265,7 

-■>.0 

266.1 

266.0 

-9.0 

266.0 

267.6 

-8.9 

268.6 

269.8 

-9,1 

269.6 

269.9 

-8.9 

269.7 

270.2 

-8.8 

270.6 

270.9 

-8.8 

271.2 

271.7 

-8.5 

271.6 

271.9 

-7.7 

272.5 

273.0 

-7.7 

273.2 

273.7 

-9.0 

276.2 

278.7 

-10.5 

275,0 

275.8 

-11.5 

276.2 

278.6 

-r..i 

276.9 

279.6 

-l\.2 

277.6 

280.2 

-11.6 

278,1 

280.6 

-11.7 

278.6 

281.0 

-12.0 

278.8 

281.3 

-12.7 

279.6 

282.0 

-12.9 

279,6 

281,9 

-13,3 

279.8 

282.6 

-13.6 

280.3 

283.0 

-13,9 

2H0.6 

282.6 

-16,5 

282. 0 

282.9 

-13.1 

286.7 

287.2 

-13.7 

2BB.2 

288.9 

-16.1 

288.6 

289,1 

-16,1 

289,6 

290,3 

-16.0 

290.1 

290.8 

-15.9 

290.5 

291.2 

-15,8 

290,9 

291,6 

-15.9 

291.0 

291.9 

-16.0 

291.2 

292.0 

-16.1 

291.7 

292.5 

-16.2 

292.0 

293.3 

-16.2 

292.3 

293.5 

-16.2 

292.3 

293.6 

-16,6 

292,6 

293.6 

-16.7 

293.0 

296.2 

-17.5 

293.2 

296.3 

155  U 


MX  RTO 

PH 

RANGE 

GM/kG 

PCT 

KM 

1.1 

61.0 

0.0 

0.8 

56.2 

0.3 

0.8 

56.9 

0.3 

0,8 

59.7 

0.5 

0.7 

57.9 

0.6 

0.7 

57.0 

0.8 

0.6 

61.5 

1.0 

0.5 

31.0 

1.2 

0.2 

11.6 

1.6 

0.2 

11.1 

1.6 

0.2 

10.6 

1.8 

0.2 

10.1 

2.1 

0.1 

10.2 

2.3 

0.1 

10.2 

2.7 

0.2 

10.8 

2.9 

0.2 

11.8 

3.1 

0,2 

16.3 

3.6 

0.8 

50.9 

3.6 

0.9 

61.0 

3.9 

0.9 

60.6 

6.1 

0.9 

61.6 

6.6 

0.9 

62.1 

6.6 

0.9 

66.1 

6.8 

0.9 

69.2 

5.  1 

0.9 

72.6 

5,3 

0.9 

79.5 

5.6 

0.9 

82.1 

5.9 

0.7 

62.0 

6.2 

0.3 

25.6 

6.7 

0.2 

11.5 

7.1 

0.2 

13.5 

7.6 

0,2 

13.6 

8.0 

0,2 

16.1 

8.3 

0.2 

15.1 

8.9 

0.2 

15.2 

9.3 

0.2 

15,3 

9,8 

0.3 

20.6 

10.2 

0.3 

22.1 

10.7 

0.3 

22.6 

11.2 

0.6 

35.3 

11.6 

0.6 

39.1 

12.2 

0.6 

61.6 

12.6 

0.6 

63.3 

13.1 

0,6 

66.8 

13.6 

0.3 

63.0 

16.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


0 


AZ 

OG 

0. 

100. 

100. 

102. 

103. 

106. 

112. 

116. 

121. 

123. 

125. 

126. 

127. 

12S. 

128. 
128. 

129. 

130. 
132. 

132. 

133. 
136. 
136. 

135. 

136. 

136. 

137. 
137. 
136. 

136. 

137. 
137. 
137. 
137. 
137. 
137. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
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ST&TICN  NO.  5S3 
CMAHA,  NFB 

6 FEBRUARY  1975 

21PO  GMT  155  lA.  0 


TIME 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

14.8 

53.0 

4823.0 

539.0 

-26.6 

-35.3 

319.1 

24.0 

IS.l 

54.0 

4930.8 

531.0 

-27.4 

-36. T 

319,8 

24,6 

15.5 

55.0 

5040.1 

523,0 

-27.7 

-37.7 

321.1 

25.1 

16.0 

56.0 

5164,7 

514.0 

-28.4 

-39.2 

322.0 

25.9 

16.3 

57.0 

5277.1 

506,0 

-28.9 

-40.2 

322.1 

26.2 

16.7 

58.0 

5376.6 

499.0 

-29.5 

-41.6 

322.0 

26.6 

17.1 

59.0 

5491.7 

491.0 

-30.6 

—4  2.6 

321.7 

27.0 

17.5 

60.0 

5593.6 

484.0 

-31.4 

-44.2 

321.2 

27,6 

17.9 

61.0 

5711.4 

476.0 

-32.3 

-45.  5 

321.6 

28.  1 

18.1 

62.0 

5815,8 

469,0 

-33.1 

-47.5 

322.2 

28.4 

18.5 

63.0 

5921 .4 

462.0 

-33.7 

-48.7 

324.2 

29.0 

13.9 

64.0 

6028.3 

455.0 

-34.5 

-49.2 

326.4 

30.1 

19.3 

65.0 

6136,5 

448.0 

-35.2 

-49,  5 

327.0 

31.2 

19.7 

66.0 

6277.7 

439.0 

-36.0 

-50.2 

328.5 

31.9 

20.1 

67.0 

6389.1 

432.0 

-37.1 

-51.4 

323.8 

32.4 

20.5 

68. 0 

6501.8 

42  5.0 

-38.0 

-52.2 

329.0 

33.0 

20.8 

69.0 

6599.6 

419,0 

-38,8 

-52.7 

323.9 

33.4 

21.3 

70.0 

6715.0 

412.0 

-39.9 

-52.7 

328.1 

33.8 

21.7 

71.0 

6848.6 

404.0 

-41.3 

99.9 

326.7 

34.3 

22.1 

72.0 

6967.0 

39  7.0 

-42.4 

99,9 

325.2 

35,3 

22.5 

73.0 

7069.7 

391.0 

-43.3 

99.9 

324.4 

36.6 

22.9 

74.0 

7191.1 

384.0 

-44.2 

99.9 

324.6 

36.5 

23.3 

75.0 

7296.5 

378.0 

-45.1 

99,9 

325.2 

35.8 

23.7 

76.0 

7403.1 

372.0 

-46,3 

99.9 

325,9 

35.7 

24.1 

77.0 

7529.0 

365.0 

-47.4 

99.9 

326.6 

36.9 

24.5 

78.0 

7638.4 

359.0 

-48.3 

99.9 

327.0 

39.5 

24.8 

79,0 

7749.1 

353.0 

-49.3 

99,9 

326.9 

39.8 

25.2 

80,0 

7861.3 

347.0 

-50.2 

99.9 

327.  1 

38,2 

25.7 

81.0 

7994.0 

340.0 

-51.3 

99.9 

328.4 

34.4 

26.2 

82.0 

8109.5 

334.0 

-52.0 

99.9 

330.0 

33.6 

26.6 

83.0 

8226.7 

328,0 

-52.8 

99,9 

329.7 

35.6 

27.1 

84,0 

8345.5 

322,0 

-54,  1 

99,9 

326.8 

37.5 

27.5 

35,0 

8466.0 

316.0 

-54.9 

99.9 

323.2 

36.5 

27.9 

86.0 

8609.0 

309.0 

-55.7 

99.9 

318.9 

34.5 

28.3 

87,0 

8712,9 

304.0 

-55.7 

99,9 

315.6 

33.5 

28.7 

88.0 

8840.1 

298.0 

-55.0 

99.9 

313.8 

37.7 

29. 1 

89.0 

8948.2 

293.0 

-55.2 

99.9 

313.4 

31.9 

29.5 

90.0 

9080.6 

287.0 

-54.1 

99.9 

313.8 

31.0 

29.9 

91,0 

9193.3 

282.0 

-54.2 

99.9 

313.9 

30.7 

30.3 

92.0 

9308,0 

277.0 

-54.4 

99.9 

313.5 

31  .3 

30.7 

93.0 

9424.7 

272.0 

-54.5 

99.9 

312.4 

32./ 

31.3 

94.0 

9567,6 

266.0 

-54,4 

99,9 

309.8 

34.7 

31.7 

95.0 

9689.2 

261.0 

-54.1 

99.9 

308.1 

34.4 

32.4 

96.0 

9838.5 

255.0 

-53.9 

99.9 

305.8 

30.4 

32.9 

97,0 

9965.8 

250.0 

-53.6 

99.9 

304.6 

26.1 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.7 

-18.1 

294.2 

295.2 

0.3 

41.4 

14.6 

136, 

15.9 

-18,8 

294.5 

295.5 

0.3 

40.5 

15.0 

136. 

15,8 

-19,6 

295.4 

296.3 

0.3 

37.5 

15.6 

136. 

15.9 

-23.4 

296.1 

29  6.9 

0.2 

34.2 

16.3 

137. 

16.1 

-20.7 

296,8 

297.5 

0.2 

32.4 

16.8 

137. 

16.4 

-21.0 

297.2 

297.8 

0.2 

29.8 

17.5 

137. 

16.8 

-21.2 

297.3 

297.9 

0.2 

29.5 

18.1 

137. 

17.3 

-21.5 

297.5 

298.0 

0.2 

26.6 

18,7 

137. 

17.5 

-22.0 

297.8 

298.2 

0.1 

25.2 

19.4 

137. 

17.4 

-22.4 

298.1 

298.4 

O.l 

21.9 

19.8 

137. 

17.0 

-23.5 

298.5 

298.9 

0.1 

20.3 

20.4 

138. 

16.7 

-25,1 

298,8 

299.2 

O.l 

20.8 

21.  1 

138. 

16.6 

— 26.4 

299,3 

299.6 

O.l 

21.3 

21.9 

138. 

16.7 

-27.2 

300.1 

300.4 

0.1 

21.4 

22.6 

139. 

16.8 

-2  7.7 

300.1 

300.3 

0.1 

20.6 

23.4 

139. 

17. 0 

-28.3 

300,3 

300.5 

O.l 

20.7 

24.  1 

139. 

17.2 

-28.6 

300.5 

300.7 

0.1 

21.2 

24.7 

139. 

17.9 

-28.7 

300.5 

300.8 

0.1 

23.6 

25.7 

140. 

18.8 

-21.7 

300.5 

999.9 

99.9 

999,9 

26,5 

140. 

20.1 

-29.0 

300,6 

999,9 

99.9 

999.9 

27.3 

140. 

21.3 

-29.7 

300.6 

009,0 

99.9 

999.9 

28.1 

140. 

21.1 

-29.8 

301.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

140. 

20.4 

-29.4 

301.2 

999.9 

99.9 

999,9 

30.  1 

141. 

20.0 

-29.5 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

141. 

20.3 

-30.8 

301.1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

141. 

21.5 

-33.2 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

141. 

21.7 

-33.3 

301,5 

999.9 

99.9 

999,9 

33.3 

141. 

20,7 

-22.1 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

141. 

18.0 

-29.3 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

141, 

16.8 

-29.1 

302.6 

999,9 

99,9 

999,9 

36,2 

142. 

18,0 

-30.7 

303.1 

999,9 

99,9 

999,9 

37,0 

142. 

20.5 

-31.4 

303.0 

999.9 

99.9 

999.9 

“ 38.2 

142. 

21.8 

-29.2 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

142. 

22.7 

-25.0 

304.3 

999.9 

99,9 

999.0 

40.0 

142. 

23.4 

-23.9 

305.7 

999.9 

99,9 

999,9 

40.8 

142. 

23.6 

-22.6 

308.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

142. 

23.2 

-21.9 

309.7 

999,9 

99.9 

999.9 

42.4 

142. 

22.3 

-21.4 

313.1 

999.9 

99,9 

999,9 

43.0 

142. 

22.1 

-21.3 

314.4 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

142. 

22.7 

-21.6 

315.8 

999,9 

99.9 

999.9 

44.5 

141. 

24.2 

-22.0 

317.2 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

141. 

26.6 

-22.2 

319,5 

999,9 

99,9 

999.9 

46.5 

141. 

27.1 

-21.2 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

141. 

24.7 

-17.8 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

140. 

21.5 

-14.8 

326.4 

999,9 

99,9 

999.9 

49.5 

140. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STfiTION  NO. 

CMAHA,  N6n 

6 FEBRUARY  1S75 

2100  GMT  155  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HE lOHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

nip. 

SPEED 

U COMP 

V r'MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

or.  c 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

XM 

DG 

33.3 

98.0 

10096.0 

245.0 

-52.7 

99.9 

303.2 

23.9 

20.0 

-13.  1 

329,7 

999,9 

99,9 

999.9 

50.2 

140. 

33.7 

99.0 

10229.1 

240,0 

-52.8 

99.9 

301,6 

23.8 

20,2 

-12.5 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

140. 

34.2 

100.0 

10337.5 

236.0 

-53.3 

99.9 

300.8 

26.1 

22.5 

-13.4 

232.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

139. 

34.8 

101.0 

10503.2 

230.0 

-53.6 

99.9 

300.5 

28.5 

24.6 

-14.5 

334.3 

999,9 

99,9 

999.9 

52.3 

139. 

35.2 

102.0 

10644.8 

225.0 

-52.8 

99,9 

299.9 

29.1 

25.3 

-:4.5 

337.6 

999.9 

99,9 

999.9 

52.9 

139. 

35.6 

103.0 

10760.6 

221.0 

-52,8 

99.9 

299,  1 

29.9 

26.1 

-.’4.5 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

53.5 

139. 

36.1 

104.0 

10908.6 

216.0 

-51.7 

99.9 

293.1 

31.0 

27.3 

-14.6 

343.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

138. 

36.6 

105.0 

11030.0 

212.0 

-51.3 

99,9 

296.2 

30,1 

27.0 

-13.3 

345.8 

999,9 

99.9 

999.9 

55,4 

138. 

37.1 

106.0 

11185.2 

207.0 

-50.8 

99,9 

293.8 

27.2 

24.9 

-11.0 

348.8 

999.9 

99,9 

999,9 

56.2 

138. 

37.6 

107.0 

11512.3 

203.0 

-50.8 

99.9 

294.6 

25.6 

23.3 

-10.7 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

137. 

38.2 

108.0 

11441.8 

199.0 

-51.1 

99.9 

301.1 

27.8 

23.8 

-14.4 

352.3 

999.9 

99,9 

999.9 

57,6 

137. 

38.7 

109.0 

11607.1 

194.0 

-51.6 

99.  9 

304.4 

30.3 

25,0 

-17,1 

354.2 

999,9 

99,9 

999,9 

58,5 

137, 

39.2 

110.0 

11742.4 

190.0 

-51.4 

99.9 

303.7 

30.8 

25,6 

-17.1 

356.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

137. 

39.8 

111.0 

11915.5 

165.0 

-51.6 

99.9 

301  .4 

30.4 

25.9 

-15.8 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

135. 

40.3 

112.0 

12057.4 

181.0 

-51.3 

99.9 

301.2 

29.3 

25.0 

-15.1 

361.8 

999.9 

99.9 

999.9 

61.5 

136. 

41.0 

113.0 

12203.1 

177,0 

-50.1 

99,9 

300,2 

25.2 

21.8 

-12.7 

366,0 

999.9 

99,9 

999.9 

62.5 

136. 

41.5 

114.0 

12352.4 

173.0 

-50.1 

99.9 

297.0 

23.0 

20.5 

-10.4 

368.4 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

136. 

42.2 

115.0 

12504.6 

169.0 

-52.0 

99.9 

297.2 

24.4 

21.7 

-11.2 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

135. 

43.0 

116.0 

12660.3 

165.0 

-50.4 

99.9 

305.2 

29,6 

24.2 

-57.1 

373.0 

999,9 

99.9 

999.9 

65,  5 

135, 

43.7 

117.0 

12820.8 

161.0 

-49.5 

99.  9 

311.1 

34.2 

25,8 

-?2,4 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

135. 

44.3 

118.0 

12985.6 

157.0 

-49.5 

99.9 

310.6 

31.1 

23.6 

-20.2 

379.8 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

135. 

44.8 

119.0 

13154.6 

153.0 

-49.6 

99.9 

305.6 

25.0 

20.3 

-•4.5 

382.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

135. 

45.4 

120.0 

13328.0 

149.0 

-49,0 

99.9 

297.9 

21,3 

18.9 

-lO.O 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

135, 

46.0 

121.0 

13460.7 

146.0 

-51.0 

99,9 

292.9 

20.2 

18.6 

-7.9 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70.3 

135. 

46.6 

122.0 

13641.1 

142.0 

-52.0 

99.9 

289.9 

17.9 

16.8 

-S.i 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.  1 

134. 

47.2 

123.0 

13779.4 

139.0 

-51  .9 

99.9 

294.9 

20.8 

18." 

-8.8 

389,1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

134. 

47.8 

124.0 

13968.6 

135.0 

-52,0 

99,  9 

298.6 

28.0 

24.6 

-13.4 

392,0 

999,9 

99,9 

999,9 

72.2 

134. 

48.4 

125.0 

14113.8 

132.0 

-53.1 

99.9 

295.0 

29.8 

27.0 

-12.6 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

134. 

49.1 

126.0 

1431 lo4 

128.0 

-54.5 

9<5.9 

286.3 

25.7 

24.6 

-7.2 

393.6 

999,9 

99.9 

999.9 

74.6 

133. 

49.7 

127.0 

14514.3 

124.0 

-55.5 

99.9 

283.6 

25.0 

24.3 

-5,8 

395.4 

999,9 

99,9 

999,9 

75,2 

133. 

50.0 

128.0 

14670.1 

121.0 

-56,5 

99.9 

283.2 

25.1 

24,4 

-5.7 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

133. 

50.9 

129.0 

14829.3 

118.0 

-56.6 

99.9 

283.6 

23.4 

22.7 

-5.5 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.7 

132. 

51.5 

130.0 

14992.8 

115.0 

-56.3 

99.9 

286.7 

24.8 

23.7 

-7.1 

402.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

132. 

52.3 

131.0 

15217.9 

111.0 

-55.  8 

99.  J 

290.6 

26.2 

24.5 

-9.2 

4P7.5 

999,9 

99.9 

999.9 

78.7 

132, 

52.9 

132.0 

15392.4 

108.0 

-55.7 

99.9 

292.0 

26.1 

24.2 

-9.8 

411.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79,6 

131. 

53.5 

133.0 

15571.8 

105.0 

-5L.8 

99.9 

293.1 

25.5 

23.4 

-:o.o 

414.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

131. 

54.2 

134.0 

15756.1 

102.0 

-56.2 

99.9 

295.6 

24.3 

21.9 

-10.5 

416.9 

999.9 

99,9 

999.9 

81.4 

131. 

54.8 

135.0 

15946.5 

99.0 

-54,7 

99,9 

296.  1 

22.4 

20.2 

-9,9 

423,3 

999.9 

99.9 

999,0 

82.3 

131. 

55.8 

136.0 

16144.0 

96.0 

-53,4 

99.9 

293,8 

21.6 

19.7 

-8.7 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

131. 

56.8 

137.0 

16418.5 

92.0 

-52.5 

99.9 

290.6 

22.0 

20.6  . 

-7.7 

436.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

130. 

57.6 

138.0 

16632.5 

89.0 

-53.0 

99,9 

284,3 

18,2 

17.7 

-4.5 

439.8 

999.9 

99,9 

999,9 

85.8 

130, 

58.4 

139.0 

16928.1 

85.0 

-54,4 

99.9 

281.8 

15,6 

15.3 

-3.2 

442.8 

999.9 

99,9 

999.9 

86.6 

130. 

59.2 

140.0 

17158.3 

82.0 

-54.5 

99.9 

282.2 

14.0 

13.7 

-2.9 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

130. 

60.0 

141.0 

17395.3 

79.0 

-57.5 

99.9 

294.7 

16.2 

14.7 

-4.8 

445.7 

999.9 

99,9 

990.9 

87,4 

129. 

60.8 

142.0 

17639,4 

76.0 

-58,3 

99,9 

301,9 

21.7 

18.4 

-11.5 

449.0 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

129. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  temp  means  temperature  or  time  have  l£en  interpolated 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATinN  NO 


C(*AHA,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 
2100  GHT 


155  14.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFM  rr 

OIR 

SPEED 

0 COMP 

V roMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

CRN 

MB 

PC-  C 

PC  c 

or. 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

DC  K 

PR  K 

GM  /KG 

PCT 

KM 

DG 

61.7 

163.0 

17892.3 

73.0 

-59.3 

99.9 

297.1 

18.2 

16.2 

-3.3 

652,0 

999,9 

99,9 

999,9 

89,8 

129, 

62.9 

166.0 

1826E.6 

69,0 

-57,6 

99.9 

290,6 

18,5 

17,3 

-S.5 

663.0 

999,9 

99.9 

999.9 

90.7 

129, 

66.0 

165.0 

19527.0 

66.0 

-58.0 

99.9 

291.2 

23.6 

21.8 

-8.5 

668.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

129. 

65.0 

166.0 

18819.7 

63.0 

-58.7 

99.9 

287.5 

26.8 

23.7 

-7.6 

672.9 

999,9 

99,9 

999.9 

93.6 

128. 

66.1 

167.0 

19127.3 

60.0 

-57.1 

99,9 

295.9 

23,7 

21.3 

-10.6 

683,0 

999,9 

99,9 

999.9 

95,  1 

128. 

67.2 

168.0 

19650.7 

57,0 

-58.7 

99.  9 

301.9 

18.1 

15.6 

-9.6 

686.7 

999.9 

99.9 

999.0 

96.6 

128. 

68.3 

169.0 

19789.5 

56.0 

-59.9 

99.  9 

301.6 

17.7 

15.1 

-9.3 

691.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.6 

128. 

69.5 

150.0 

20167.0 

51.0 

-59.3 

99,9 

286.7 

11.9 

11.5 

-3.0 

500.8 

999.9 

99,9 

909,0 

99,1 

128. 

70.7 

151.0 

20526,5 

68.0 

-61,8 

99,9 

286.8 

15.1 

16,6 

-6,6 

503.6 

999,9 

99,9 

999,9 

99.2 

128. 

72.0 

152.0 

20923.3 

65.0 

-62.6 

99.9 

288.0 

16.9 

16.2 

-6.6 

511.3 

999.9 

99.9 

999.9 

101. 1 

127. 

73.6 

153.0 

21351.2 

62.0 

-60.2 

99.9 

276.3 

17.8 

17.7 

-1.3 

527.2 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

127. 

76.7 

156.0 

21813.1 

39.0 

-60.6 

99.9 

281.9 

25.2 

26.7 

-5.2 

537,6 

999,9 

99,9 

999,9 

103.5 

127, 

76.3 

155.0 

22309.8 

36.0 

-62,0 

99.9 

283.0 

26.0 

22,8 

-7,6 

566.6 

999.9 

99.9 

999.9 

105.0 

126. 

77.9 

156.0 

23036.0 

32.0 

-63.3 

99.  9 

297.2 

23.3 

20.7 

-:o.7 

561.6 

999.9 

99,9 

999.9 

108.2 

126. 

79.5 

157.0 

23639.2 

29.0 

-66.6 

99,9 

282.2 

16.1 

15.7 

-3.6 

576.0 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

126. 

81.8 

156.0 

26308.0 

26.0 

-63.5 

99.9 

289,5 

26,7 

23,3 

-8,2 

595,5 

999,9 

99,9 

999,0 

112.2 

125, 

86.0 

159.0 

25065.2 

23.0 

-61.1 

99,9 

286.0 

18.5 

17.9 

-6.5 

623.7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.7 

125. 

86.1 

160.0 

25933.3 

20.0 

-61.1 

99.9 

290.3 

19.3 

18.1 

-6.7 

669.2 

999,9 

99.9 

999.9 

117.5 

126. 

88.8 

161.0 

26963.5 

17.0 

-60.8 

99.9 

273.8 

21.5 

21.5 

-1.6 

681.2 

999,9 

99,9 

999,9 

120.0 

126. 

92.6 

162.0 

28171.0 

16.0 

-53.9 

99,9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

763.3 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

1159 
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STATION  NO. 

OMAHA,  NEB 

6 FFOPUARY  1975 
2328  GHT 


149  25 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFH  f-T 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTD 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

8.2 

400.0 

972.6 

-13.3 

-21.3 

250.0 

3.1 

2.9 

l.l 

262.0 

263.9 

0,7 

51.0 

0,0 

0.2 

9.0 

475.6 

963.0 

-12.5 

-19.1 

279.0 

9.0 

9.0 

“0.6 

263.6 

265.9 

0.9 

57.4 

0.2 

0.5 

10. 0 

563.3 

952.0 

-12.9 

-18.9 

279.0 

9.0 

9.0 

-0.6 

264.0 

265.4 

0.9 

60.7 

0.2 

0.9 

11.0 

668.1 

939.0 

-13.3 

-18.6 

275.8 

10.7 

10.7 

-1.3 

264.6 

267.1 

0.9 

64,5 

0,4 

1.2 

12.0 

765,9 

927.0 

-14,0 

-19.1 

282.5 

11.7 

11.5 

-2.5 

264.9 

267.3 

0,9 

65.3 

0.6 

1.5 

13.0 

856.5 

916.0 

-14.5 

-19.5 

289.3 

12.8 

12.0 

-4.2 

265.4 

267.7 

0.9 

65.1 

0.9 

1.9 

14.0 

939,7 

906.0 

-14.6 

-21.9 

297.7 

13.4 

11.9 

-5.2 

266.0 

268.0 

0.7 

53.8 

1.1 

2.2 

15.0 

1032.5 

895.0 

-13.2 

-23.  4 

301.2 

13.5 

11.6 

-7.0 

268.4 

270.2 

0.5 

41.8 

1.4 

2.5 

16.0 

1144.0 

882.0 

-12.9 

-30.0 

303.7 

13.5 

11.2 

-7.5 

269.8 

270,8 

0,4 

22.2 

1.6 

2.8 

17.0 

1239.6 

871.0 

-13.3 

-30.4 

310.2 

12.5 

9.5 

-8,1 

270,3 

271,3 

0,3 

22.2 

1.8 

3.1 

18.0 

1336,2 

860.0 

-14,0 

-32.0 

315.7 

11.8 

8.3 

-3.5 

270.6 

271.4 

0.3 

20.0 

2.0 

3.4 

19.0 

1424.9 

850.0 

-14.5 

-32.8 

317.3 

11.5 

7.8 

-3.5 

271.0 

271.9 

0.3 

19.2 

2.2 

3.7 

20.0 

1514.5 

840.0 

-14.9 

-29.9 

315.8 

11.5 

7.8 

-3.4 

271.5 

272.6 

0.4 

26.3 

2.4 

4.0 

21.0 

1632.6 

827.0 

-14,7 

-28.4 

315.3 

11.5 

8.1 

-9.2 

272.9 

274.2 

0,4 

29.9 

2.6 

4.3 

22.0 

1724,7 

817.0 

-14.7 

-22.  7 

317.9 

12.5 

8.9 

-9.2 

273-9 

275.0 

0.8 

50.5 

2.8 

4.6 

23.0 

1827.3 

806.0 

-15.1 

-21.  1 

310.9 

13.4 

8.9 

-i0.0 

274.5 

277.0 

0.9 

60.3 

3.0 

4.9 

24.0 

1921.7 

796.0 

-15.3 

-33.3 

317.6 

14.3 

9,6 

-,0.5 

275.3 

276,1 

0.3 

19,7 

3,3 

5.2 

25,0 

2017,0 

786.0 

-16,0 

-25.6 

315,6 

14.8 

10.3 

-.0,6 

275,6 

277,3 

0.6 

43.1 

3.5 

5.6 

26,0 

2132.9 

774,0 

-16,4 

-25.3 

312.9 

15.4 

11.3 

-:  0.5 

276.3 

278.1 

0.6 

45.8 

3.9 

5.9 

27.0 

2220.8 

765.0 

-17.1 

-23.2 

311.9 

16.1 

12.0 

-10.8 

275.5 

278.7 

0.8 

58.7 

4.2 

6.1 

28.0 

2319.3 

755.0 

-17,9 

-21.9 

312.  1 

16.4 

12.1 

-11. 0 

275.7 

279,2 

0.9 

70,6 

4.3 

6.4 

29,0 

2418.9 

745,0 

-18,8 

-21.  7 

313.6 

16.3 

11.8 

-11.2 

276,7 

279,3 

0,9 

77,7 

4,7 

6.8 

30.0 

2519,4 

735.0 

-19.8 

-22,  6 

315.3 

16.5 

11.6 

-11.7 

276.8 

279,2 

0.8 

78.2 

5,0 

7.1 

31.0 

2621.1 

725.0 

-20.2 

-22.7 

316.3 

16.8 

11.6 

-12.1 

277.4 

279.8 

0.8 

80.6 

5.3 

7.4 

32.0 

2713.8 

716.0 

-19.1 

-36.4 

316.8 

17.4 

11.9 

-12.6 

279.5 

280,2 

0.2 

20.0 

5.6 

7.8 

33.0 

2818.7 

706,0 

-IB.O 

-37.2 

316.9 

18.4 

12.7 

-13.3 

281.8 

282.5 

0.2 

16.6 

6.0 

8.1 

34.0 

2914.8 

697.0 

-17.3 

-36.7 

315.9 

19.2 

13.3 

-13.7 

283.6 

284.4 

3.2 

16.6 

6.4 

8.4 

35.0 

3012.3 

688.0 

-16.4 

-36.2 

315.3 

19.5 

13.8 

-13.9 

285.8 

286.5 

0.2 

16.0 

6.7 

8.8 

36.0 

3144.8 

676.0 

-16,0 

-36.2 

319.9 

19,8 

19,0 

-13,9 

287,7 

288,5 

0.3 

15.5 

7.2 

9.2 

37,0 

3245.6 

667.0 

-16,8 

-36.  3 

319.5 

19.9 

19.2 

-13.9 

287.8 

288.6 

0.3 

16.5 

7.7 

9.5 

38.0 

3358.9 

657.0 

-17.3 

-36,7 

319.2 

20.0 

19.3 

-:.4.o 

288.5 

289.2 

0.2 

16.6 

8.0 

9.8 

39.0 

3462.2 

648.0 

-18.0 

-37.2 

313.9 

20.4 

19.8 

-14.0 

288.8 

289.6 

0.2 

16.6 

8.4 

10.2 

40,0 

3566,5 

639,0 

-18.  8 

-34.9 

312.6 

20.9 

15.9 

-J.4.2 

289.1 

290,0 

0.3 

22.5 

8,9 

10.6 

41.0 

3695,6 

628,0 

-10,8 

-34.7 

312.2 

21,4 

15,9 

-14.4 

289.4 

290.4 

0.3 

25.0 

9.4 

10.9 

42.0 

3802.6 

619.0 

-20.7 

-33.2 

312.7 

21.7 

16.0 

-14.7 

289.6 

290.7 

0.6 

31.6 

9.8 

11.2 

43.0 

3910.8 

610.0 

-21.3 

-30.4 

313.9 

22.0 

16.0 

-15.1 

290,2 

291.7 

0.5 

43.3 

10.2 

11.6 

44.0 

4020,4 

601.0 

-21.8 

-31.  2 

319.5 

22.3 

15,9 

-15.6 

290.8 

292.2 

0,5 

42.1 

10,7 

11.9 

45,0 

4131.3 

592.0 

-22.5 

-31.6 

319.9 

22.4 

15.8 

-15.8 

291.3 

292.7 

0.5 

42.9 

11.1 

12.2 

46.0 

4243.7 

503.0 

-23.0 

-31.9 

315.2 

22.7 

16.0 

-15.1 

291.9 

293.3 

0.4 

43.7 

11.5 

12.6 

47.0 

4344.9 

575.0 

-23.4 

-33.1 

315.9 

23.4 

16.4 

-16.7 

292.6 

293.9 

0,4 

40,2 

12.0 

12.9 

48.0 

4447.4 

56  7,0 

-23.8 

-33.  1 

315.3 

24.3 

17.1 

-17.3 

293.3 

294.6 

0.4 

41.6 

12.5 

13.2 

49.0 

4564.1 

558.0 

-24.5 

-32.6 

319.9 

25.1 

17.8 

-17,7 

293.9 

295.2 

0.4 

46.5 

12.9 

13.5 

50.0 

4669.2 

550.0 

-25.1 

-32.8 

319,9 

25.9 

18.5 

-18.1 

294.3 

295.7 

0.4 

48.6 

13.4 

14.0 

51.0 

4815.8 

539.0 

-25,6 

-32.3 

312.4 

26.5 

19.6 

-1.7.9 

295.4 

296.8 

0.4 

50.7 

14.2 

14.3 

52.0 

4924.0 

531.0 

-26.7 

-33.  6 

310.6 

26.9 

20.4 

-17.5 

295.4 

296.7 

0.4 

51.9 

14.6 

0 

A2 

DG 

0. 

76. 

76. 

85. 

90. 

92. 

99. 

103. 

t06. 

108. 

111. 

114. 

116. 

117, 

118. 
120. 
121. 

123. 

124. 
124. 

124. 

125. 

126. 

126. 

127, 

128. 
128. 
129. 
129, 
129. 

129. 

130. 
130. 
130. 
130. 
130. 

130. 

131. 
131. 
131. 
131. 
131. 

131. 

132. 
132. 


4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
4*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO. 


OMAHA,  *IEB 


6 FEBRUARY  1975 
2328  GMT 


IA9  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  (. 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.6 

53.0 

5033.5 

523.0 

-27.5 

-34.  7 

308.9 

27.1 

21.1 

-17.1 

295.7 

296.9 

0.4 

49.9 

15.1 

132. 

14.9 

54.0 

5144.2 

515.0 

-28.3 

-35.5 

307.4 

27,4 

21,7 

-16.6 

296.0 

297,2 

0.4 

49.8 

15.6 

131. 

15.3 

55.0 

5256.3 

507.0 

-29,3 

-36.0 

306.0 

27.3 

22.1 

-1,6.1 

296.1 

29  7.2 

0.3 

52,0 

16.3 

131. 

15.7 

56.0 

5398.3 

497.0 

-30.3 

-36.6 

305.3 

27.3 

22.3 

-15.8 

296.6 

297.7 

0.3 

53.6 

17.0 

131. 

16.0 

57.0 

5499.1 

490.0 

-31.0 

-37.2 

305.1 

27.4 

22,4 

->.5.7 

296,9 

297,9 

0.3 

54.6 

17,4 

131. 

16.4 

58.0 

5615.6 

482.0 

-32.1 

-38.2 

305.2 

28.1 

23,0 

-i6,2 

297.0 

297,9 

0,3 

54.4 

IS.  1 

131. 

16.7 

59.0 

5733.6 

474.0 

-33.0 

-39.  1 

305.3 

28.7 

23.4 

— i 6. 6 

297.3 

298.1 

0.3 

54.3 

18.6 

130. 

17.0 

60.0 

5853.1 

466.0 

-33.7 

-39,  6 

305.5 

29.2 

23.8 

-i.7.0 

297.9 

298.7 

0.3 

54.8 

19.1 

130. 

17.3 

61.0 

5959.2 

459.0 

-34.3 

-40.1 

305.8 

29.4 

23.8 

-i7.2 

298.3 

299.2 

0.2 

55.3 

19,7 

130. 

17,6 

62.0 

6066.4 

452.0 

-35.4 

-40,8 

306.2 

29,7 

23,9 

-17.5 

298.3 

299,  1 

0,2 

57,1 

20.2 

130. 

19.0 

63.0 

6190.6 

444.0 

-36.3 

-41.1 

306.8 

30.1 

24.2 

-18.0 

298.7 

299.4 

0.2 

60.9 

20.9 

130. 

18.3 

64.0 

6300.6 

437.0 

-37.4 

-42.4 

307.2 

30.9 

24.6 

-18.7 

298.7 

299.4 

0.2 

59.5 

21.4 

130. 

18.7 

65.0 

6411.8 

430.0 

-38.5 

-43.5 

307.6 

31.8 

25.2 

-19,4 

298.7 

299,3 

0.2 

58.5 

22.2 

130. 

19.1 

66.0 

6556.9 

421.0 

-39.6 

-44.7 

307.8 

32.5 

25,7 

-19.9 

299,1 

299.7 

0.2 

57.6 

23.0 

130. 

19.5 

67.0 

6671.4 

414.0 

-40.4 

99,9 

307.8 

33.0 

26.1 

-23.2 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

130. 

19.8 

68.0 

6787.5 

407.0 

-41.2 

99.9 

307.7 

33.2 

26.2 

-20.3 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

130. 

20.1 

69.0 

6905.1 

400.0 

-42.3 

99,9 

307,5 

33.4 

26.4 

-20,3 

300.0 

999,9 

99,9 

99S.9 

25,0 

129, 

20.5 

70.0 

7024.2 

393.0 

-43,3 

99,9 

307.4 

33.6 

26.7 

-20.4 

300,3 

999.9 

99. 9 

999.9 

25.8 

130. 

21.0 

71.0 

7179.7 

384.0 

-44.5 

99.9 

307.6 

34.1 

27.0 

-20. B 

300.6 

999.9 

99.9 

999,9 

26.7 

129. 

21.4 

72.0 

7285.0 

378.0 

-45.3 

99.9 

307.9 

34.1 

26.9 

-21,0 

301,0 

999.9 

99,9 

999.9 

27,6 

129. 

21.8 

73.0 

7409.5 

371,0 

-46,3 

99.9 

307,8 

33.8 

26.7 

-20,7 

301,3 

999,9 

99,9 

999,9 

28.4 

129, 

22.1 

74.0 

7535.9 

364.0 

-47.1 

99.9 

307.4 

33.4 

26.6 

-20,3 

301.8 

999.9 

99.9 

999,9 

29.0 

129. 

22.5 

75.0 

7645.7 

358.0 

-48.1 

99.9 

306.7 

33.0 

26.5 

-19.7 

301,9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

129. 

23.0 

76.0 

7775.5 

351.0 

-49.2 

99.9 

306.2 

33.4 

27.0 

-19.7 

302,2 

999,9 

99,9 

999.9 

30.8 

129. 

23.4 

77.0 

7888,4 

345.0 

-50,1 

99,9 

306.5 

34,2 

27.5 

-20.3 

302,5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

129. 

23.8 

78.0 

8002.8 

339.0 

-51.1 

99.9 

307.1 

34.1 

27.2 

-20.6 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

129. 

24.3 

79.0 

8138.2 

332.0 

-52.0 

99.9 

308.3 

32.9 

25.8 

-23.4 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.5 

129. 

24.7 

80.0 

8256.1 

326.0 

-53.0 

99.9 

309,4 

32,4 

25,0 

-23,5 

303,4 

999,9 

99,0 

999.«> 

34.2 

129. 

25,3 

81.0 

8395.7 

319.0 

-54,2 

99.9 

310,3 

34.0 

25.9 

-22.0 

303.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

129. 

25.7 

82.0 

8517.2 

313.0 

-55.2 

99,  9 

310.3 

35.8 

27.3 

-23.2 

303.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

129. 

26.1 

83.0 

8640.4 

307.0 

-56.3 

99.9 

309.9 

37.2 

28.6 

-23.9 

304.0 

999.9 

99,9 

999.9 

37,1 

129. 

26.5 

84.0 

8765.5 

301.0 

-57.3 

99.9 

309.2 

37.5 

29.1 

-23,7 

304.3 

999,9 

99,9 

999,9 

38.  1 

129. 

26.9 

85.0 

8892.6 

295.0 

-58,0 

99,9 

309,3 

36,0 

27.9 

-22.8 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.9 

129, 

27.3 

86.0 

9043.8 

288.0 

-58.5 

99.9 

310.4 

34.0 

25.9 

-22.0 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

129, 

27.7 

87.0 

9176.2 

282.0 

-58.3 

99.9 

311,9 

32.4 

24.1 

-21,7 

308.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.6 

129, 

28.1 

88.0 

9289.0 

277.0' 

-57.5 

99,9 

313,0 

31,7 

23.2 

-21,6 

311.4 

999,9 

99,9 

999,9 

41,2 

129. 

28.9 

89.0 

9427.4 

271.0 

-57.1 

99.9 

310.3 

32.7 

24.9 

-21.1 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

129. 

29.3 

90.0 

9545.3 

266.0 

-57.0 

99.  9 

307.7 

33.3 

26.3 

-20.4 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.6 

129. 

29.8 

91.0 

9690.1 

260.0 

-55.8 

99.9 

304.5 

32.9 

27.1 

-18,6 

319.5 

999,9 

99,9 

999,9 

44.7 

129. 

30.2 

92.0 

9813.7 

255.0 

-56.0 

99.9 

302,3 

31.5 

26,6 

-16.8 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

129. 

30.8 

93.0 

9939.9 

250.0 

-55.2 

99.9 

301.4 

29.3 

25.0  • 

-15.3 

32^.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

129. 

31.2 

94.0 

10069.0 

245.0 

-54.9 

99.9 

302.6 

28.5 

24.0 

-15.3 

326.4 

999.9 

99.9 

999,9 

47,1 

129. 

31.7 

95.0 

10201.0 

240.0 

-54,4 

99,9 

304,1 

27,8 

23.1 

-15.6 

329,1 

999,9 

99.9 

999,9 

48.1 

129. 

32.3 

96.0 

10390.8 

233.0 

-54.1 

99.9 

304.0 

27.7 

23.0 

-15,5 

332.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.9 

129. 

32.8 

97.0 

10530.2 

228.0 

-53.6 

99,9 

303.8 

28,5 

23,7 

-15.8 

335.1 

999.9 

99.9 

999,9 

49.9 

129. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THfaN  6 DEG 


1161 


STATICN  NO. 
OMAHA,  NEB 

6 FEBRUARY 
2328  GMT 

553 

1975 

149 

25. 

0 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  r T 

OIR 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB  ' 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

DG 

33.3 

98.0 

10644.3 

224.0 

-52.5 

99,9 

304.2 

29.3 

24.3 

-16.5 

338.5 

999.9 

99.9 

999,9 

50.7 

128. 

33.8 

99.0 

10790.2 

219.0 

-52.3 

99.9 

304.6 

30.0 

24.7 

-17.0 

340.9 

999.9 

99,9 

999.9 

51.6 

128. 

34.3 

100,0 

10939.7 

214.0 

-52.2 

99.9 

304,  5 

30,3 

24.9 

-17.1 

343.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

128. 

35.0 

101.0 

11123.7 

208.0 

-52.3 

99.9 

305.6 

30.9 

25.1 

-13.0 

346.0 

999.9 

99,9 

999.9 

53.9 

128. 

35,5 

102.0 

11249.2 

204.0 

-52,6 

99.9 

307.2 

33.4 

26.6 

-20.2 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

128. 

36.0 

103.0 

11409.9 

199.0 

-51.4 

99.  9 

303.1 

35.6 

28.1 

-22.0 

351.9 

999.9 

99,9 

999,9 

55.8 

128. 

36.5 

104,0 

11542.1 

1°5.0 

-50,4 

99,  9 

303.0 

35.2 

27.7 

-21.7 

355,6 

999.9 

99.9 

999.9 

56,9 

128. 

37.0 

105.0 

11711.5 

1-0.0 

-50,5 

99.9 

307,3 

32.9 

26.2 

-19.9 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

128. 

37.5 

105.0 

11850.4 

186.0 

-50.2 

99.9 

305.7 

29.7 

24.1 

-17.3 

3 60.7 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

128. 

38.1 

107.0 

11992.1 

182.0 

-51.1 

99.9 

302.7 

26.3 

22.1 

-L4.2 

361.5 

999.9 

99,9 

999.9 

59,8 

128. 

38.6 

108.0 

12172.9 

177.0 

-52.0 

99,9 

300.5 

25.7 

22.2 

-:3.i 

362.8 

999.9 

99,9 

999,9 

60.6 

128. 

39.2 

109.0 

12320.9 

173.0 

-52.0 

99.9 

301.2 

28.2 

24.1 

-14.6 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.4 

128. 

39.7 

110.0 

12472.4 

169.0 

-52.2 

99.9 

302.4 

29.8 

25.1 

-16.0 

367.4 

999.9 

99.9 

999,9 

62.4 

128. 

40.4 

111.0 

12666.4 

164.0 

-53.0 

99.9 

301.1 

27,2 

23.3 

-14.1 

369,3 

999,9 

99,9 

999.9 

63.7 

128. 

41.0 

112.0 

12825.5 

160.0 

-53.4 

99,9 

293.0 

24.8 

21  .9 

-11.6 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

128. 

41.5 

113.0 

12988.6 

156.0 

-53.1 

99.9 

297.7 

26.1 

23.1 

-12.1 

374.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

128. 

42.1 

114.0 

13113.7 

153.0 

-53.1 

99.9 

300.0 

29.0 

25.1 

-14.5 

376.4 

999,9 

99,9 

999.9 

66.1 

127. 

42.7 

115,0 

13284.3 

149,0 

-53.4 

99.9 

301.3 

29,2 

25.0 

-15,2 

378,8 

999,9 

99.9 

999.9 

67.4 

127. 

43,5 

116.0 

13504.2 

144.0 

-53.1 

99.9 

301.9 

28.4 

24.1 

-15.0 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.5 

127. 

44.2 

117.0 

13639.9 

141.0 

-53.0 

99.  9 

300.5 

26.9 

23.2 

-13.7 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

127. 

46.8 

118.0 

13825.4 

137.0 

-53.3 

99.  9 

297.9 

24.7 

21.8 

-11. 6 

388,2 

999,9 

99,9 

999.9 

70.8 

127. 

45.4 

119.0 

13967.7 

134,0 

-54,1 

99,9 

295.3 

23.5 

21  .3 

-10.  1 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

127. 

46.0 

120.0 

14162.1 

130.0 

-54.4 

99.9 

292.8 

23.2 

21.4 

-9.0 

392.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

127. 

46.8 

121.0 

14311.4 

127.0 

-55.2 

99.9 

294.2 

28.7 

26.1 

-11.8 

393.3 

999,9 

99.9 

999.9 

73.4 

126. 

47.4 

122,0 

14515.1 

123.0 

-56,5 

99,9 

294,4 

30.9 

28,2 

-12.8 

394,5 

999,9 

99.9 

999.9 

74.9 

126. 

48.0 

123,0 

14671.6 

120.0 

-57.1 

99,9 

294.8 

25.9 

23.5 

-10.9 

396.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

126. 

48.7 

124.0 

14831  .9 

117.0 

-57.0 

99.9 

299.7 

21.9 

19.0 

-10. a 

399.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

126. 

49.4 

125.0 

14996.3 

114.0 

-57,1 

99.9 

303,8 

23,7 

19  „ 7 

-13.2 

402.0 

999.9 

99,9 

999,9 

77,6 

126. 

50.1 

126.0 

15222,4 

IIO.O 

-56.8 

99.  9 

307.3 

26.2 

20.9 

-15.9 

406,7 

999,9 

99.9 

999,9 

78.7 

126. 

50.7 

127.0 

15397.7 

107.0 

-56.6 

99.9 

306.7 

27.3 

21.9 

-is. 3 

410.3 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

126. 

51.2 

128.0 

15S78.1 

104.0 

-56.5 

99.9 

305.2 

27.3 

22.3 

-15.8 

413.9 

999,9 

99.9 

999,9 

80.5 

126. 

51.8 

129.0 

15763.6 

101.0 

-57.1 

99,9 

304,3 

26.4 

21.8 

-14,8 

416.1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.5 

126. 

52.4 

130.0 

15954.2 

98.0 

-57.5 

99,9 

302.4 

24,5 

20.7 

-13.1 

419.1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.4 

126. 

53.4 

131.0 

16217.7 

94.0 

-57.1 

99.9 

297.3 

20.5 

18.2 

-9.4 

424.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.7 

126. 

54.1 

132.0 

16353.9 

92.0 

-56.6 

99.9 

291.4 

17.5 

16.3 

-6.4 

428.4 

999.9 

99.9 

999,9 

84,5 

126. 

54.8 

133.0 

16564,1 

89,0 

-56,8 

99.9 

284.7 

15.2 

14,7 

- 3.9 

432.1 

999.9 

99,9 

999,9 

85.1 

126. 

55.5 

134.0 

16781,3 

86.0 

-57.0 

99,9 

280.3 

16.2 

15.9 

-2.9 

436,1 

999,9 

99,9 

999.9 

85.9 

125, 

56.1 

135.0 

17005.2 

83.0 

-58.7 

99.9 

277.8 

13.1 

18.0 

-2.5 

437.1 

999,9 

99.9 

999.9 

86.1 

125. 

57.0 

136.0 

17236.3 

80.0 

-59.0 

99.9 

273.4 

17.3 

17.3 

-l.O 

441.0 

999,9 

99,9 

999,9 

87,3 

125. 

57,8 

137.0 

17475.5 

77,0 

-60,1 

99.9 

282,5 

17,8 

17.3 

-3.8 

443.7 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

125. 

58.6 

138.0 

17723.3 

74,0 

-60.4 

99.9 

207.0 

17.6 

16.8 

-5.1 

448,0 

999.9 

99.9 

999,9 

88.8 

124. 

59.4 

139.0 

17981.3 

71.0 

-60.2 

99.9 

289.9 

20.5 

19.3 

-7.0 

453.7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

124. 

60.3 

140.0 

18250.5 

68.0 

-60,4 

99,9 

294,9 

20.4 

18.5 

-8.6 

458.9 

999,9 

99,9 

999.9 

90,7 

124. 

61.7 

141.0 

18532.0 

65.0 

-59.9 

99.  9 

303.6 

18.7 

15.6 

-10.4 

466.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

124. 

62.8 

* 

* 

142.0 

BY  SPEED 
BY  TEMP 

18826.4  62.0 

! MEANS  ELEVATION 
MEANS  TEMPERATIJPE 

-60.9  99.9  295.2  12.6 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

OR  time  have  f,?en  interpolated 

11.4 

-5.4 

470.1 

999,9 

99.9 

999.9 

93.6 

124, 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1162 


STATION  NO.  553 
CMAHA,  NER 


6 FEBRUARY  1975 

2328  GHT  IA9  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TF  MP 

OEM  PT 

niR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFr 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

63.8 

143.0 

19030.5 

60.0 

-60.4 

99.9 

292.0 

14.6 

13.6 

-5.5 

475.7 

999.9 

99,9 

999,9 

93.8 

124. 

64.9 

144.0 

19350.3 

57.0 

-60.2 

99.9 

298.2 

20.6 

18.1 

-9.7 

483.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

124. 

65.9 

145.0 

19687.2 

54.0 

-60.6 

99.9 

286.4 

9.2 

8.9 

-2.6 

489.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.2 

124. 

66.7 

146.0 

19921.3 

52.0 

-62.0 

99.9 

292.6 

14.6 

13.5 

-5.6 

491.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.4 

124. 

67.7 

147.0 

20288.7 

49.0 

-62.2 

99.9 

291.0 

17.5 

16.3 

-5.3 

499.8 

999.9 

99.9 

999.9 

97.8 

124. 

68.7 

148.0 

20678.5 

46.0 

-62.8 

99.9 

269.9 

14.9 

14.9 

0.0 

507.5 

999.9 

99,9 

999.9 

98.7 

123. 

69.9 

149.0 

20952.3 

44.0 

-63.0 

99.9 

286.1 

21.6 

20.8 

-5.0 

513.6 

999.9 

99,9 

999.9 

99.6 

123. 

71.2 

150.0 

21387.1 

41.0 

-63.0 

99.9 

300.2 

24.9 

21.6 

-1?.5 

524.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.5 

123. 

72.7 

151.0 

21854.1 

38.0 

-63.7 

99.9 

287.6 

16.1 

15.3 

-4.9 

533.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.7 

123. 

74.0 

152.0 

22184.2 

36.0 

-65.7 

99.9 

291.6 

20.0 

18.6 

-7.4 

536.9 

999.9 

99,9 

999.9 

104.4 

123. 

75.4 

153.0 

22712.1 

33.0 

-66.5 

99,  9 

298.0 

14.5 

12.8 

-6.8 

548.3 

999.9 

99.9 

999.9 

106.7 

123. 

77.1 

154.0 

23091.9 

31.0 

-65.1 

99.9 

289.6 

21.3 

20.1 

-7.1 

562.0 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

122. 

78.9 

155.0 

23710.2 

28.0 

-66.5 

99.9 

283.0 

29.3 

27.9 

-9.1 

574.7 

999.9 

99.9 

999.9 

110.5 

122. 

80.4 

156.0 

24393.9 

25.0 

-67.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

589.5 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

1163 


STATICN  NO.  553 
CMAHA,  NFB 


7 FEBRUARY  1975 

600  GMT  148  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

0 COMP 

V C3MP 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

Dg  C 

' DC 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

a.o 

400.0 

970.3 

-15.0 

-20.4 

230.0 

3,6 

2.8 

2,3 

260.5 

262,5 

0,8 

63.0 

0.0 

0, 

0.4 

9.0 

489.3 

959.0 

-11.3 

-15,7 

261.6 

11.2 

11. 1 

1.6 

255.2 

258.2 

1.2 

69.6 

0.1 

61. 

0.7 

10.0 

578.4 

948.0 

-8.1 

-15. a 

260.4 

10.8 

10.7 

1.8 

269.3 

272.4 

1.2 

53.8 

0.3 

71. 

1.0 

11.0 

685.5 

935.0 

-3.5 

-18.1 

258.5 

X0.2 

10.0 

2.0 

269,9 

272,5 

1.0 

45.7 

0,5 

75, 

1.3 

12.0 

777.2 

924.0 

-9.1 

-18,3 

262.3 

9.5 

9.4 

1.3 

270.2 

272.7 

0.9 

45.0 

0.6 

75, 

1.6 

13.0 

869.8 

913.0 

-9.4 

-19,9 

269,2 

9,1 

9,1 

0.1 

270.8 

273.2 

0,9 

42.4 

0.8 

77, 

1.9 

14.0 

963,4 

902,0 

-10,0 

-21.3 

280.4 

9.5 

9.3 

-1.7 

271.1 

273.3 

0.8 

39.0 

1.0 

80. 

2.2 

15.0 

1049.4 

892.0 

-9.9 

-24.8 

286.9 

10.3 

9.8 

-3.0 

272.1 

273.7 

0.6 

28.1 

1.1 

84. 

2.6 

16.0 

1171.3 

878.0 

-10.4 

-29.7 

291.0 

11.6 

10.8 

-♦.1 

272.7 

273.8 

0.4 

18.6 

1.4 

89. 

2.9 

17.0 

1259.5 

868.0 

-10.4 

-30,  a 

291,2 

12.7 

11.9 

273.6 

274.6 

0,3 

16.8 

1.6 

92. 

3.2 

IQ.O 

1357,6 

857.0 

-10,7 

-17.5 

292,3 

13.4 

12.4 

-5.1 

274.4 

277.5 

1.1 

57.4 

1.8 

94. 

3.5 

19.0 

J447.8 

847.0 

-11. 0 

-17.3 

293.8 

13.9 

12.7 

-5.5 

275.0 

278.2 

1.2 

59.5 

2.0 

97. 

3.8 

20.0 

1548.1 

836.0 

-11.9 

-17.5 

295.1 

14.3 

13.0 

-6,1 

275.2 

278.3 

1.2 

62.8 

2.3 

99. 

4.2 

21.0 

1649,4 

825,0 

-12.6 

-16,3 

296,4 

14.7 

13.1 

-6,5 

275,5 

279.0 

1.3 

73,3 

2.6 

101. 

4.5 

22.0 

1761.2 

813.0 

-13,3 

-26.5 

297.1 

14.7 

13.1 

-0.7 

275.8 

277.3 

0.5 

31.6 

2.9 

102. 

4.8 

23.0 

1845.9 

804.0 

-13.8 

-23.6 

298.3 

16.3 

14.4 

-7.7 

276.1 

278.1 

0.7 

43.3 

3.1 

104. 

5.1 

24.0 

1950.6 

793.0 

-13.3 

-43.2 

299.6 

17.0 

15.5 

-3.3 

277.7 

277.9 

0.1 

3.4 

3,4 

105. 

5.3 

25.0 

2047.4 

783,0 

-12.4 

-47.  'y 

300,8 

18,7 

16.0 

-9,6 

279,6 

279.8 

0.1 

3.3 

3.6 

106. 

5.7 

26.0 

2165.5 

771.0 

-11.9 

-49.5 

303.7 

19.6 

16.3 

-10.9 

281.5 

281.6 

0.1 

2.6 

4.1 

108. 

6.1 

27.0 

2265.3 

761.0 

-12.1 

-49.6 

306.2 

19.7 

15.9 

-11.5 

282.2 

282.4 

0.1 

2.7 

4.5 

110. 

6.3 

28.0 

2356.3 

752.0 

-12.3 

-46.5 

305.2 

19.5 

15.7 

-11.5 

2R3.0 

283.3 

0.1 

3.8 

4.8 

110. 

6.6 

29.0 

2458,5 

742,0 

-12,6 

-45.3 

306.4 

19.2 

15.5 

-11.4 

283.  8 

284.1 

0.1 

4.4 

5.1 

112. 

6.9 

30.0 

2562.0 

732.0 

-13.0 

-40,4 

306.6 

19.2 

15.4 

-11.5 

284.4 

284.9 

0.2 

7.8 

5.4 

112. 

7.2 

31.0 

2656.1 

723.0 

-13.7 

-40.  9 

305.8 

19.6 

15.7 

-11.7 

284.7 

285.1 

0.1 

7.9 

5.8 

113. 

7.6 

32.0 

2761.8 

713.0 

-14.5 

-34.6 

307.0 

20.4 

16.3 

-12.3 

284.9 

285.8 

0.3 

16.2 

6.2 

114. 

7.9 

33.0 

2857.9 

704,0 

-15.2 

-28,5 

307.3 

21.2 

16.9 

-12.9 

285.2 

286.8 

0.5 

31.0 

6.6 

115. 

8.2 

34.0 

2966.0 

694.0 

-15.5 

-23.6 

308.0 

21.6 

17.0 

-13.3 

286.1 

288.5 

0.8 

49.7 

7.0 

116. 

8.5 

35.0 

3075.7 

684.0 

-15.0 

-23.3 

308.9 

21.8 

17.0 

-13.7 

287.9 

290.4 

0.9 

48.9 

7.4 

116. 

8.9 

36.0 

3187.0 

674.0 

-15.8 

-24.3 

310.6 

21.5 

16.3 

-14.0 

288,2 

290.5 

0.8 

47.7 

7.9 

117. 

9.3 

37.0 

3299,6 

664.0 

-16.3 

-24,/ 

312.3 

21.7 

16.0 

-14.6 

288.8 

291.1 

0.8 

48.1 

8.4 

IIS. 

9.6 

38.0 

3402.2 

655.0 

-16.7 

-24.9 

313.3 

22.1 

16.1 

-15.1 

289.5 

291.8 

0.8 

49.0 

8.7 

119. 

9.9 

39.0 

3482.9 

648.0 

-1  7.3 

-26.3 

314.0 

22.7 

16.3 

-15.8 

289.7 

291.8 

0.7 

45.2 

9.1 

119. 

10.2 

40.0 

3599.4 

638.0 

-17.7 

-26,7 

314.2 

23.3 

15.7 

-16.2 

290.5 

202.5 

0.7 

45.2 

9.5 

120. 

10.7 

41.0 

3729.5 

627,0 

-10.0 

-26.9 

313.6 

24.0 

17.4 

-16.6 

291.7 

293.7 

0.7 

45.2 

10.2 

121. 

11.1 

42.0 

3837.6 

618.0 

-18.1 

-26.6 

312.4 

24.4 

18.0 

-15.4 

292.7 

294.9 

0.7 

47.1 

10.8 

122. 

11.3 

43.0 

3947,2 

609.0 

-18.2 

-26.5 

311.7 

24.4 

18.2 

-16.2 

293.8 

296,0 

0.7 

47,9 

ll.l 

122. 

It.  7 

44.0 

4058.2 

600.0 

-19,3 

-27,4 

310,3 

24,3 

18.5 

-15.7 

293,8 

295,9 

0.7 

48.3 

11.7 

123. 

12.1 

45,0 

4157.9 

592,0 

-20.0 

-27.9 

309.3 

24.0 

18.6 

-15.2 

294.1 

296.1 

0.6 

49.2 

12.2 

123. 

12.3 

46.0 

4271.3 

583.0 

-20.8 

-28.5 

309.2 

23.9 

18.5 

-15,1 

294.5 

296.4 

0.6 

49.6 

12.6 

123. 

12.7 

47.0 

4386.2 

574.0 

-21.3 

-29.  i 

309.8 

24.1 

18.5 

-15.4 

295,2 

297,0 

0.6 

48.5 

13.1 

123. 

13.1 

48.0 

4476.7 

56  7,0 

-22,0 

-29.6 

311.3 

24.9 

10.7 

- 13.4 

295,4 

297.2 

0.6 

49.1 

13.6 

123. 

13.4 

49.0 

4594.1 

558.0 

-23.2 

-30.6 

312.8 

25.7 

18.9 

-17.5 

295.4 

297.1 

0.5 

51.6 

14.1 

124. 

13.8 

50.0 

4713.2 

549.0 

-23.3 

-30.6 

314.3 

26.3 

18.8 

-13.4 

296.6 

298.3 

0,5 

50,9 

14.8 

124, 

14.2 

51.0 

4833,9 

540.0 

-24.5 

-31.9 

315.2 

26.3 

18.5 

-18.7 

296.6 

298.1 

0.5 

50.1 

15.4 

125. 

14.5 

52.0 

4956.1 

531.0 

-25.3 

-32.5 

315.6 

26.1 

18.2 

-18.6 

297.0 

298.5 

0.5 

51.0 

15.9 

125. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 4NC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EiEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  6 DEG 
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STATtCN  NO 
CMHA,  I 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

14.9 

53.0 

5052.3 

524.0 

15.3 

54.0 

5163.4 

516.0 

15.7 

55.0 

5276,1 

5C8.0 

16.2 

56.0 

5419.1 

498.0 

16.5 

57.0 

5535,1 

490,0 

16.8 

5B.0 

5638.0 

483.0 

17.3 

59.0 

5756.9 

475.0 

17.7 

60.0 

5847.2 

469.0 

18.0 

61.0 

5968.9 

461.0 

18.3 

62.0 

6108.0 

*52.0 

18.7 

63.0 

6201.9 

*6  0 

19.2 

64.0 

6323.6 

* JO.  0 

19.5 

65.0 

6440,9 

431.0 

20.0 

66.0 

6587.6 

422.0 

20.3 

67.0 

6686.6 

416.0 

20.8 

68.0 

6803.5 

4C9.0 

21.2 

69.0 

6939,0 

401,0 

21.6 

70.0 

7041.9 

395.0 

22.1 

71.0 

7180.9 

307,0 

22.5 

72.0 

7304.5 

380.0 

22.9 

73.0 

7412.0 

374.0 

23.4 

74.0 

7539.2 

367.0 

23.9 

75.0 

7668.4 

360.0 

24.3 

76.0 

7780.6 

354.0 

24.8 

77.0 

7896.4 

348.0 

25.3 

7B.0 

8009.8 

342,0 

25.8 

79.0 

8126.7 

336.0 

26.2 

80.0 

8265.4 

329.0 

26.8 

81.0 

8406.3 

322.0 

27.3 

82.0 

8529.0 

316.0 

27.7 

83.0 

8653.5 

310.0 

28.3 

84.0 

8779.9 

304.0 

28.7 

85.0 

8886.5 

299.0 

29.3 

86.0 

9038,3 

292.0 

29.7 

87.0 

9171.0 

286.0 

30.2 

88.0 

9306.1 

280.0 

30.6 

89.0 

9420,5 

275.0 

31.0 

90,0 

9536.8 

270.0 

31.5 

91.0 

9679.2 

264.0 

31.9 

92.0 

9800.4 

259.0 

32.4 

93,0 

9923.8 

254,0 

32.8 

94.0 

10024.2 

250.0 

33.2 

95.0 

10177,6 

244.0 

33.7 

96.0 

10335,2 

238.0 

34.3 

97.0 

10470.1 

233.0 

7 FEBRUARY 
APO  GMT 


TEMP 

DEW  PT 

niR 

SPEED 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

-26.4 

-33.3 

315.8 

26.0 

-26.8 

-34.2 

316.3 

26.5 

-27,3 

-35.  . 

316.9 

27,2 

-28.1 

-36.  J 

318.0 

27.8 

-28,9 

-37,5 

318,8 

28.0 

-29,6 

-37.6 

320.1 

28.2 

-30.4 

-37.1 

321. '9 

29.1 

-31.2 

-37.* 

322.8 

30.4 

-32.0 

-37.9 

323,2 

31.5 

-32.7 

-39.3 

323.4 

31.9 

-33.7 

-40.6 

323.7 

32.2 

-34.9 

-42,2 

323,9 

32.4 

-35.3 

-42.8 

323.9 

32,6 

-36.6 

-44.3 

325.1 

32.2 

-37.7 

-45.6 

326.3 

31.4 

-38.3 

-46.2 

327.3 

30.* 

-39.6 

-47.3 

326.5 

30.8 

-40.5 

99.9 

324.7 

32.2 

-42,0 

99.9 

322.6 

3*.  3 

-42.0 

99.9 

321.6 

34.6 

-43.0 

99.9 

321.3 

33.8 

-43.8 

99,9 

321.8 

33.5 

-44.6 

99.9 

323.1 

33.2 

-45.6 

99.5 

324.* 

32.1 

-46.2 

99.9 

325.6 

31.0 

-47.3 

99,9 

326.1 

31,6 

-47.7 

99.9 

326.3 

32.6 

-48.7 

99.9 

326.6 

33.3 

-50.2 

99,9 

327,  1 

35.0 

-50,8 

99.9 

328.1 

36.2 

-51.9 

99. 

329.0 

36.8 

-53.1 

99.  > 

329.6 

39.3 

-54.0 

99.9 

328.9 

42.1 

-54,8 

99.9 

327.5 

43.7 

-55.1 

99.9 

327.1 

41.6 

-56.1 

99,9 

327.3 

37.2 

-56,  7 

99,9 

327,5 

34,4 

-56.9 

99,5 

327.1 

32.9 

-56.7 

99.-5 

325.6 

32.3 

-56.7 

99.9 

323.3 

32.4 

-57,2 

99,9 

319.9 

35,3 

-57.4 

99.9 

317.9 

39.7 

-57.7 

99,9 

316.7 

43.4* 

-56.4 

99.9 

315.9 

44.5* 

-55.9 

99.  < 

315.9 

40.7* 

♦ BY  SPFED  MEANS  EtEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P;EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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553 


TIME 

MIN 

34.8 
35.4 

35.8 

36.3 

36.7 

37.4 

37.9 

38.4 

38.9 

39.5 

40.1 

40.7 

41.3 

41.9 

42.5 

43.0 

43.5 

44.0 

44.7 

45.4 

46.0 

46.6 

47.3 

47.8 

48.4 

48.9 

49.6 

50.3 

51.1 

51.7 

52.3 

53.0 

53.7 

54.3 

55.1 

55.8 

56.5 

57.2 

58.1 

59.1 
60,0 

61.1 

62.1 

63.2 

64.2 


STATICN  NO. 
CMAHA,  NEB 

7 FEBPIIARY 
600  GMT 

553 

1975 

148 

27. 

0 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEED  U 

COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SPC 

M/SEC 

DG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

98.0 

10608.0 

228.0 

-56.4 

99.9 

316.8 

37.5* 

25.7 

-27.3 

330.8 

999,9 

99.9 

999,9 

56.7 

138. 

99.0 

10748,8 

223,0 

-56.4 

99.9 

316.9 

36.1* 

24.7 

-2o.4 

332,9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

138. 

lOO.O 

10893.0 

218.0 

-55.6 

99.  5 

314.8 

35.4* 

25.1 

-2«.9 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

138. 

101. 0 

11041.1 

213.0 

-55.0 

99.9 

310.2 

33.6* 

25.7 

-21,7 

339,5 

999,9 

99,9 

999,9 

59.9 

138. 

102.0 

11192,9 

208,0 

-54,8 

99.9 

306,7 

32,5* 

26.1 

-19,4 

342.1 

999.9 

99.9 

999,9 

60.6 

138. 

103.0 

11317,5 

204.0 

-53,4 

99.9 

304.7 

31.3* 

25.7 

-17.8 

346.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

138. 

104.0 

11477.3 

199.0 

-53.2 

99.9 

305.9 

28.7* 

23.3 

-16.8 

349.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

138. 

105.0 

11608.2 

195,0 

-53.1 

99,9 

307,3 

26,1* 

20.8 

-15,8 

351.2 

999,9 

99,9 

999,9 

63.6 

137. 

106.0 

U741.8 

191.0 

-53,1 

99,  i 

308.4 

26,3* 

20.6 

-16,3 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

137. 

107.0 

11978.1 

187.0 

-53.2 

99.9 

308.2 

29,7* 

23.4 

-18.4 

355.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

137. 

108.0 

12017.3 

183.0 

-53.6 

99.9 

304,2 

31.9* 

25,3 

-17.9 

356,9 

999,9 

99.9 

999.9 

66.5 

137, 

109.0 

12195.6 

178,0 

-53.4 

99,9 

299,7 

33,6* 

29.2 

-16,7 

360.0 

999.9 

99,9 

999,9 

67.4 

137, 

110.0 

12342.0 

174.0 

-53.1 

99.9 

297.8 

34.9* 

30.9 

-16.2 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

136. 

111.0 

12529.8 

169.0 

-53.2 

99.9 

296.2 

31.6* 

28.4 

-13.9 

365,7 

999.9 

99,9 

999,9 

70,0 

136. 

112.0 

12684.1 

165.0 

-53.2 

99.9 

295.1 

27,7* 

25.0 

-1.7 

368.2 

999,9 

99,9 

999,9 

70,9 

136. 

113.0 

12802,3 

162.0 

-53,2 

99,9 

295,6 

27,4* 

24.7 

-11.8 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

136. 

114.0 

12963.1 

158.0 

-54.0 

99.  J 

292.7 

27.1* 

25.0 

-10.5 

371.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

135. 

115.0 

13127.3 

154.0 

-55.0 

99.  9 

283.1 

26.5* 

25.2 

-8.3 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

135, 

116.0 

13338,2 

149,0 

-55.1 

99,9 

293.0 

30,3* 

27.9 

-1 1.R 

375,8 

999,9 

99,9 

999,9 

74.0 

135. 

117.0 

13467.9 

146.0 

-55.6 

99.9 

300.0 

37.2* 

32.2 

-18.6 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

134. 

118.0 

13644.8 

142.0 

-55.9 

99.9 

301.4 

37.3* 

31.9 

-19.5 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

134. 

119.0 

13780.6 

139.0 

-56.1 

99.9 

293.4 

27.5* 

24,2 

-13,1 

381.7 

999,9 

99.9 

999,9 

78,4 

134, 

120.0 

13966.2 

135,0 

-56,2 

99.9 

296.4 

23.2* 

20.7 

-10,3 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

134. 

121.0 

14109.3 

132.0 

-55.4 

99.9 

300.  1 

27.4* 

23.7 

-13.7 

388.5 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

134. 

122.0 

14255.8 

129.0 

-55.6 

99.  j 

304.3 

32,3* 

26,7 

-18.2 

390,8 

999.9 

99.9 

999.9 

80,5 

133. 

123.0 

14456.4 

125.0 

-55.9 

99.9 

305.6 

31.0* 

25.2 

-18,0 

393.7 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

133. 

124.0 

14611.0 

122.0 

-55.  8 

99.9 

303.7 

28,2* 

23.4 

-1J.6 

396.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82.6 

133. 

125.0 

14769.7 

119.0 

-55.3 

99.9 

298.9 

28.2* 

24.6 

-n.6 

400.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

133. 

126.0 

14988.0 

115.0 

-55.1 

99.9 

286.2 

24,8* 

23,8 

-6.9 

404,7 

9Q9.9 

99,9 

999.9 

85.4 

133. 

127.0 

15156,4 

112.0 

-56,2 

99,9 

277.9 

23.9* 

23.7 

-3,3 

405,7 

999,9 

99.9 

999.9 

86.0 

132. 

128.0 

15397.3 

108.0 

-56.4 

99.9 

279.2 

26.0* 

25.7 

-4.2 

409.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.7 

132. 

129.0 

15566.3 

105.0 

-56.2 

99.9 

281.6 

27,7* 

27.1 

-5.6 

413,3 

999.9 

99,9 

999.9 

87,7 

132. 

130.0 

15750.1 

102.0 

-56.9 

99.9 

281.4 

24.6* 

24.2 

-4.9 

415,5 

999,9 

99.9 

999,9 

88.8 

131. 

131.0 

15938,9 

99,0 

-57.7 

99,9 

290.8 

25.0* 

23.4 

-8.9 

417.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

131. 

132.0 

16133.0 

96.0 

-57.9 

99.9 

303.9 

29.9* 

24.8 

-16.7 

420.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.9 

131. 

133.0 

16333.1 

93.0 

-58.1 

99.9 

301.7 

28.1* 

23.9 

-14.7 

424.3 

999.9 

99,9 

999,9 

92,0 

131. 

134.0 

16539,3 

90,0 

-58.9 

99,9 

292,8 

23.2* 

21.4 

-9,0 

425.5 

999,9 

99,9 

999,9 

93,  1 

131. 

135.0 

16752.1 

87.0 

-58.7 

99,9 

282.6 

17.1* 

16.7 

-3.7 

431.1 

999,9 

99.9 

999.9 

93.9 

130. 

136.0 

16972.4 

84.0 

-58.9 

99.9 

288.6 

19.4* 

18.4 

-6.2 

435.1 

999.9 

99.9 

999,9 

94.5 

130. 

137.0 

17200.8 

81.0 

-58.7 

99.9 

298.0 

22.4* 

19,8 

-10,5 

440.0 

999,9 

99,9 

999,9 

95.8 

130. 

138,0 

17437.0 

78.0 

-60.1 

99.9 

296,6 

17,6* 

15,7 

-'.9 

441.9 

999.9 

99,9 

999.9 

97.1 

130. 

139.0 

17681,9 

75.0 

-59.9 

99.9 

283.6 

17.6* 

17.1 

-4.1 

447,3 

999,9 

99.9 

999.9 

97.5 

130. 

140.0 

18023.2 

71.0 

-61.2 

99.9 

285.8 

20.9* 

20.1 

-5,7 

451,7 

999,9 

99.9 

999.9 

99,3 

129. 

141.0 

18290.8 

68.0 

-62.0 

99,9 

282.9 

17,5* 

17.1 

-3,9 

455.4 

999.9 

99.9 

999.9 

99.8 

129. 

142.0 
BY  SPEED 

18571.1  65.0 

1 MEANS  ELEVATION 

-60.1  99.9  292.9  25.5* 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

23.5 

-9.9 

465.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

129. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  HAVE  B-EN  INTERPOLATSO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATlfN  NO.  553 
CNAHA,  NEB 


7 FEBPtfARV  1975 

500  GMT  158  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

temp 

OEW  PT 

018 

SPEED 

0 COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

P/S«=C 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

65.2 

153.0 

18866.2 

62.0 

-59.8 

99.9 

295.7 

25.1* 

22.8 

-10.5 

572.7 

999.9 

99.9 

999.9 

102.8 

129. 

66.5 

155.0 

19176.2 

59.0 

-59.8 

99. -< 

287.0 

25.2* 

23.2 

-T.l 

579.5 

999.9 

99,9 

999.9 

105,5 

128. 

67.7 

155.0 

19502.5 

56.0 

-59.6 

99.  y 

297.0 

23.2* 

20.6 

-10.5 

587.1 

999.9 

99.9 

999.9 

106.2 

128. 

69.0 

156.0 

19856.0 

53.0 

-60.8 

99.  y 

302.1 

21.5* 

18.2 

-1..5 

592.0 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

128. 

70.5 

157.0 

20207.1 

50.0 

-62.5 

99.9 

297.8 

12.7* 

11.3 

-4.9 

595.5 

999.9 

99.9 

999,9 

108.9 

128. 

71.8 

158.0 

20589.2 

57.0 

-62.2 

99.9 

300.2 

16.5* 

15,2 

-3.2 

505.7 

999.9 

99,9 

999,9 

110.9 

128. 

73.1 

159.0 

20995.8 

55.0 

-63.1 

99.9 

286.8 

5.8* 

5.5 

-\.7 

513.1 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

128. 

75.8 

150.0 

21283.1 

52.0 

-61.5 

99,9 

305.0 

27.9* 

22.8 

-15.0 

525.1 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

128. 

76.8 

151.0 

21751.3 

39.0 

-62.6 

99.9 

293.1 

11.3* 

10.5 

-5.5 

532.5 

999.9 

99.9 

999.9 

115.2 

127. 

78.5 

152.0 

22235.2 

36.0 

-63.3 

99.  ; 

282.0 

12.1* 

11.8 

-2.5 

553.0 

999,9 

99,9 

999,9 

116.5 

127. 

80.8 

153.0 

22767.0 

33.0 

-65.8 

99.4 

aii.i 

21.6 

16.3 

-15.2 

552.7 

999.9 

99,9 

999.9 

118.9 

127. 

82.7 

155.0 

23358.6 

30.0 

-65.8 

99.9 

289.9 

16.5 

15.5 

-5.5 

567.9 

999.9 

'>9.9 

999,9 

120.7 

127. 

85.2 

155.0 

23991.8 

27.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

585.8 

999.9 

,9 

999,9 

999.9 

999. 

lumiwDw 


STATION  NO,  553 
CM4H4,  NcB 


7 FEBPIJARY  IR75 

1116  GN7  153  2A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

r»G 

M/SEr 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

8.7 

600.0 

966.2 

-13.7 

-18.. 

220.0 

3.6 

2.3 

2,8 

262.1 

266.6 

0,9 

69.0 

0.0 

0. 

0.1 

9.0 

625.3 

963«0 

-12.2 

-17,  . 

230,6 

26,3 

18.8 

15.6 

263.9 

266.6 

1.0 

66  V 7 

0.1 

56. 

0,5 

10. 0 

513.6 

952.0 

-9.3 

-15.6 

230.6 

26.3 

18. B 

15.6 

267.7 

270.9 

1.2 

60.6 

0.1 

56. 

0.8 

11.0 

621.3 

939.0 

-2.6 

-11  .0 

262.6 

21.3 

18.9 

9.9 

275.7 

280.6 

1.8 

52.3 

0.6 

52.. 

1.1 

12.0 

716.9 

928.0 

-2.0 

-12.8 

251.5 

19.0 

18.0 

6.1 

277.3 

281.5 

1.5 

63.3 

0.9 

57. 

1.6 

13.0 

801.1 

918.0 

-1.6 

-16,3 

269.6 

16.6 

15.6 

i.8 

278.6 

282.2 

1.6 

37.6 

1.2 

68. 

1.7 

16,0 

897.0 

907.0 

-2.0 

-16.0 

261.9 

15.7 

13.9 

■’.6 

279.0 

282.6 

1.2 

33.1 

1.5 

66. 

2.0 

15.0 

985.0 

897.0 

-2.7 

-16.3 

2 37  .'6 

16.3 

12.9 

n.o 

279.1 

282.5 

1.2 

35.0 

1.8 

60. 

2.3 

16.0 

1100.6 

886.0 

-3.5 

-16.-' 

267,0 

16.0 

16.7 

4.2 

279.5 

282.7 

1.2 

35.0 

2.  I 

62. 

2.7 

17.0 

1199.6 

873.0 

-6.3 

-16.2 

260.6 

16.0 

15.8 

2.7 

279,7 

283.1 

1.2 

38.6 

2.5 

66. 

3.0 

18.0 

1290.0 

863.0 

-5.2 

-15.9 

266.2 

15.7 

15.6 

1.0 

279.6 

283.2 

1.3 

62.7 

2.7 

66. 

3.3 

19.0 

1381.5 

853.0 

-5.5 

-15.3 

269.2 

15.8 

15.8 

0.2 

280.3 

286.1 

1.6 

65.7 

3.0 

68. 

3.6 

20.0 

1676.0 

863.0 

-5.9 

-16.  f 

272,0 

16.2 

16.2 

-■),6 

280.8 

286.8 

1.5 

50.0 

3,2 

70. 

6.0 

21.0 

1595.6 

630.0 

-6.7 

-15.. 

275.3 

17,6 

17.3 

-1.6 

281.2 

285.2 

1.6 

51.2 

3.6 

73. 

6.3 

22.0 

1690.1 

820.0 

-7.3 

-15. ^ 

280.6 

17.8 

17.5 

-3.3 

281.6 

285.5 

1.6 

53.0 

3.9 

75. 

6.6 

23.0 

1785.7 

310.0 

-7.9 

-17.7 

285.7 

18.3 

17.6 

-5.0 

281.9 

28  5.2 

1.2 

65.0 

6.2 

77. 

6.9 

26.0 

1872.5 

801.0 

-7.9 

-19.6 

290.8 

18.8 

17.6 

-6.7 

282.8 

285.7 

l.O 

38.2 

6,5 

79. 

5.2 

25.0 

1970.1 

791,0 

-8.5 

-20.  1 

293.6 

19,5 

17,9 

-7.8 

283.2 

286.0 

1.0 

38.6 

6,8 

81. 

5.6 

26,0 

2098.5 

778.0 

-8.9 

-20.6 

295.6 

20.0 

19.1 

-3.6 

286.0 

286.8 

1.0 

38.7 

5.2 

86. 

5.9 

27.0 

2188.5 

769.0 

-9.9 

-21.2 

296.0 

19.6 

, 17.6 

-3.6 

283.9 

286.5 

0.9 

38.9 

5.5 

86. 

6* **2 

28.0 

2279.2 

760.0 

-10.6 

-20.  i 

296.6 

18.7 

16.7 

-8,6 

286.6 

287,1 

0.9 

61.5 

5.8 

88. 

6.6 

29.0 

2381.3 

750.0 

-10.2 

-33.  i 

297.3 

17.9 

15.9 

-8.2 

285.5 

286.5 

0.3 

13.3 

6.2 

90. 

6.9 

30.0 

2676.2 

761.0 

-10.8 

-33.5 

297.5 

18.6 

16.5 

—8 ,6 

285.9 

286.8 

0.3 

13.3 

6.5 

91. 

7.2 

31.0 

2578.5 

731.0 

-11.1 

-33.3 

298.1 

19.6 

17.2 

-9.1 

286.7 

28  7.6 

0.3 

13.9 

6.8 

92. 

7.5 

32.0 

2673.6 

722.0 

-11.6 

-33.5 

293,8 

20.6 

17.9 

-3.8 

207.6 

288.3 

0.3 

13.9 

7.  1 

9 3. 

7.8 

33.0 

2769.7 

713.0 

-11.9 

-32.3 

299.8 

21.6 

18.6 

-10,6 

287.8 

288.9 

0.6 

16.6 

7.6 

95. 

8.1 

36.0 

2877.6 

703.0 

-12.9 

-28.0 

300.8 

22.3 

19.1 

-1L.6 

237.9 

289.5 

0.5 

26.7 

7.8 

96. 

8.3 

35.0 

2975.8 

696.0 

-13.1 

-29. 

301.5 

22.7 

19.3 

-11.8 

288.8 

290.2 

0.5 

23.2 

8.  1 

97, 

8.8 

36.0 

3097.6 

683.0 

-13.1 

-32.. 

303.3 

23.6 

19.6 

-12.9 

290.1 

29U3 

0.6 

18.6 

8.7 

99. 

9.2 

37.0 

3198.6 

676.0 

-13.1 

-27.6 

305.  1 

23.8 

19.5 

-13.7 

291.2 

29  3.0 

0.6 

28.6 

9.2 

100. 

9.5 

38.0 

3301.1 

665.0 

-13.3 

-20.6 

306.6 

26.1 

19.6 

-16.6 

292.1 

295.6 

l.l 

55.0 

9.6 

101. 

9.9 

39.0 

3606.7 

6 56.0 

-13.9 

-26.5 

309.3 

26.6 

18.9 

-15.6 

292.5 

296.6 

0.7 

33.5 

10.  1 

103. 

10.1 

60.0 

3697.9 

668.0 

-16.2 

-23.6 

310.6 

26.5 

18.6 

-16.0 

293,3 

296.0 

0.9 

65,2 

10.6 

106. 

10.6 

61.0 

3627.7 

637.0 

-16.7 

-22. -i 

313.8 

26.8 

17.9 

-17.2 

296.1 

296.9 

0.9 

69.5 

11. 0 

106. 

10.9 

62.0 

3735.3 

628.0 

-15.1 

-25.3 

315.6 

26.9 

17.5 

-17.7 

296.  G 

297.1 

0.7 

39.6 

11.5 

107, 

11.2 

63.0 

3832.1 

620.0 

-16.1 

-27.2 

316.3 

25.2 

17.6 

-18.2 

296.7 

296,8 

0,7 

37.7 

11.8 

108. 

11.6 

66.0 

3962.1 

611.0 

-16.9 

-26.  1 

316.7 

25.7 

17.7 

-18,7 

295.0 

297,2 

0.7 

61.7 

12.3 

109. 

11.9 

65.0 

6053.3 

602.0 

-17.3 

-27.7 

315.9 

26.6 

18.5 

-19.1 

295.3 

297.6 

0.7 

63.6 

12,7 

110. 

12.2 

66.0 

6153.3 

596,0 

-18.6 

-27.6 

315.0 

27.5 

19,6 

-19, A 

295.7 

297.8 

0,7 

65,0 

13.2 

111. 

12.6 

67,0 

6256,3 

586.0 

-19.2 

-27.6 

313.9 

28.5 

20.6 

-19.8 

295.9 

298.0 

0.7 

67.6 

13. B 

112. 

12.9 

68.0 

6369.3 

577.0 

-20.1 

-27.9 

313.6 

28,9 

21.0 

-19.9 

296.2 

298.3 

0.7 

69.2 

16.3 

113. 

13.3 

69.0 

6672.7 

569.0 

-20.6 

-28.3 

313.6 

29.2 

21.1 

-20,1 

296.3 

298,8 

0.6 

69.8 

15.0 

116. 

13.7 

50,0 

6577,3 

561.0 

-21.6 

— 28.  j 

313.3 

29,6 

21.6 

-20.3 

297,0 

299,0 

0.6 

51.1 

15.6 

115. 

16.1 

51.0 

6696.5 

552.0 

-22.1 

-29.3 

312.3 

30.6 

22.6 

-20.6 

297.6 

299.5 

0.6 

51.7 

16.3 

116, 

16.5 

52.0 

6803.7 

566.0 

-22.9 

-30,6 

310.6 

32.6 

26.6 

-21.1 

297.9 

299,7 

0«6 

50.0 

16.9 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  Bc-EN  INTERPOLATFD 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.'i  6 DEG 
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stittch  NO, 
eNAHA,  N 


? FEftftUAftV 
IIU  OWT 


TIME 

CNtet 

MEiCHY 

PBES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

MtN 

6PM 

MB 

00  C 

DO  t 

m 

M/SFC 

I4* **B 

53.0 

4912.2 

5)6*0 

“23.5 

“30.5 

309.2 

33.2 

IS,2 

54.0 

5022.0 

520.0 

“24.3 

“34.4 

30'UO 

33*5 

1S.S 

55*0 

5133.3 

520.0 

“24.6 

“32*0 

307*5 

33.1 

lA.O 

5A.0 

5260.2 

511.0 

“25.5 

“31.  9 

307.5 

31.3 

1A»S 

5t*0 

53T4.5 

503*0 

“26*0 

“32*^ 

307,6 

30.5 

1A*A 

58*0 

5490.5 

495.0 

“26 .6 

“33.4 

307.7 

29.9 

IT.O 

59.0 

5593.2 

488.0 

“27.4 

“34,3 

307,7 

29.8 

IT.A 

60.0 

5T12.1 

480.0 

-28.2 

“35.3 

307,6 

29*9 

IT.B 

AlkO 

581T.3 

4T3.0 

“28.9 

“36,3 

307*4 

29*8 

1B*1 

62.0 

5923.8 

466.0 

“29.9 

“37.^ 

307.2 

29.9 

IB,S 

63.0 

6031 .4 

459.0 

=31.0 

“38. £ 

306.7 

30.6 

1B,B 

64.0 

6155.9 

451.0 

“31.8 

“38. 

306*1 

31.5 

1V.2 

65.0 

6266.3 

444.0 

=32.9 

“39.4 

305*4 

32*4 

iV.A 

66.0 

6394.1 

4)6.0 

“33.4 

“39 

304,9 

32.7 

20.0 

6T.0 

6 50T . 6 

629.0 

“34.3 

“60.6 

304.7 

32*7 

20.4 

68.0 

6622.4 

422.0 

“35.3 

“40.6 

304 . 6 

33*  1 

20.8 

69.0 

6T38.T 

415.0 

“36*3 

“40.8 

304,5 

33.6 

21.2 

TO.O 

6856.5 

408.0 

“37.1 

“42. . 

304.2 

33.6 

21. T 

n.o 

6993.1 

400.0 

“38.4 

“44.6 

303.7 

32.8 

22.1 

T2.0 

TU4.3 

393.0 

“39.2 

“45*1 

30),  7 

32.1 

22.S 

T3.0 

T219.6 

38T.0 

“39.6 

“46*; 

304.3 

31.8 

22.9 

T4.0 

T344.1 

380.0 

“40.8 

99.9 

306,0 

32.3 

2S.) 

T5.0 

T452.3 

3T4.0 

“41.5 

99.9 

307,9 

32.7 

2I.T 

TA.O 

2580,3 

36T.0 

“42.0 

99.9 

309.2 

32.8 

24.1 

TT.O 

T691.6 

361.0 

“43.1 

99.3 

309,9 

32.7 

24.8 

T8.0 

T804.3 

355.0 

“44*0 

99.3 

310,4 

32.7 

21.0 

TO.O 

T918.5 

349.0 

“45.0 

99* -• 

312.1 

34.4 

21.4 

80*0 

8034*3 

343.0 

“45.5 

99.''! 

313.7 

36.3 

28.9 

81.0 

81T1.4 

336.0 

“46.7 

99.9 

315.0 

37.4 

26.) 

82.0 

8290. T 

330.0 

“47.5 

99.9 

315,2 

37.0 

26.  T 

83.0 

8411 .T 

324,0 

“48.4 

99*9 

315.1 

36.5 

2T.2 

84.0 

8534.4 

318.0 

“49.6 

99.3 

314,9 

36,7 

2T.A 

85.0 

8659.0 

312.0 

“50.4 

99.  i 

315.0 

38.0 

28.1 

86.0 

8806.8 

305.0 

“51 .1 

99,  'i 

315,2 

39.3 

28.5 

8T.0 

3935*8 

299.0 

“51.9 

99*  ■> 

315.8 

38*3 

29.0 

88.0 

9066,9 

293.0 

“52*8 

99.9 

316.9 

37.7 

29.6 

89.0 

91TT.T 

288,0 

“53.7 

99.9 

316.3 

43.8* 

29.9 

90*0 

9290.3 

283.0 

“53.7 

99.9 

315.6 

47.4* 

SO.) 

91.0 

942T.T 

2TT.0 

“54.7 

99.9 

314*6 

49.9* 

10.8 

92.0 

9544.0 

2T2.0 

“55.7 

99.9 

313*6 

49»0» 

81.2 

93.0 

9661.9 

26T.0 

“56.6 

99.3 

312.7 

45.2* 

31.8 

94.0 

9805.8 

261.0 

“57.3 

99,  7 

312.  i 

41.3* 

32.0 

95.0 

9903.4 

25T.O 

“57,7 

99.9 

310.3 

37.94 

32.6 

96*0 

100TT.3 

250.0 

“58.7 

99.9 

309.5 

41.3* 

33.1 

9T.0 

10204.1 

245.0 

“59.2 

99.9 

310,7 

44.2* 

• BV  SPCeO  M^ANS  CLEVATION  ANOl^  A^TWEPN  A ANG  10  0E6 

• BY  TENP  MEANS  TiMBEBATUBf  OB  riME  HAVE  B-EN  INTER PCUTED 

**  BY  SPEED  MEANS  FlIVATtON  ANCLE  LESS  TMA-j  A DE6 
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5B3 


COMP 

V COMP 

pet  T 

1 pet  T 

MB  Rte 

PM 

BANftP 

hi 

M/SFC 

M/SEC 

DO  B 

50  B 

0M7B0 

PCt 

BM 

oe 

25*7 

“2i»0 

298.4 

300.2 

0.6 

52.6 

17.6 

lit. 

26.  4 

“21*7 

298*  T 

299*9 

0*4 

38*3 

18*5 

lit. 

26*3 

“23*1 

299*7 

301.3 

0*5 

50.6 

19.1 

118. 

24.8 

“19.1 

300.1 

30UT 

0*5 

54*8 

19*9 

U8» 

24*2 

-18.6 

300*8 

302*4 

0*5 

54*8 

20.6 

118. 

23,7 

“18.3 

301.5 

303.0 

0.5 

52.3 

21.1 

lie. 

23.6 

“18.2 

301.8 

303.2 

0.4 

51.6 

21.6 

119. 

23.  7 

“18*2 

302*2 

303*5 

0*4 

49*9 

22*5 

119. 

23,7 

-13.  1 

302.5 

303,7 

0.4 

48.7 

23.2 

119. 

23.8 

“18.1 

302.6 

303*7 

0.3 

48.4 

23.  7 

120. 

24.5 

“11.3 

302.5 

303*5 

0.3 

48.9 

24.3 

120. 

2.5,4 

“13.6 

303.0 

304*0 

0.3 

51.8 

24.9 

126* 

26.4 

“18*8 

303*0 

304*0 

0.3 

51.9 

25*8 

126* 

26.8 

“li.7 

303.9 

304.8 

0.3 

52.1 

26.  A 

120. 

26.9 

-11.6 

304*2 

305*0 

0.3 

52*9 

27*3 

126. 

27*2 

“11.8 

304*4 

305*3 

0.3 

57.9 

28*1 

126. 

27.7 

“19.0 

304.5 

305.4 

0.3 

6^  b Cl 

28.9 

121. 

27.8 

“18.9 

304.9 

305*7 

0.2 

56.0 

29.7 

121. 

27.3 

“18.2 

305.1 

305.7 

0*2 

51*5 

30*8 

121. 

26.7 

“17*8 

305.6 

306*2 

0.2 

51*9 

31.5 

121. 

2f>.3 

“10,0 

306.0 

306.6 

0.2 

51.0 

32.2 

121. 

26.1 

“19,0 

306*4 

999*9 

99,9 

999.9 

33.0 

121. 

25.8 

-20*1 

306*9 

999.9 

99.9 

999*9 

33*8 

121* 

25.5 

“20.7 

307,9 

999*9 

99.9 

999.9 

34. A 

121. 

25,1 

“21.0 

307.8 

999.9 

99.9 

999,9 

35.4 

122* 

24.9 

-2i*l 

308.2 

999.9 

99.9 

999.9 

3A.2 

122. 

25*5 

“21*1 

308,4 

999.9 

99.9 

999.9 

37*0 

122. 

26*2 

“23.1 

309.1 

999*9 

99.9 

999.9 

37.8 

122. 

26,4 

“26.4 

309.4 

999.9 

99.9 

999.® 

39.2 

123* 

26,1 

“26.3 

309*8 

999.9 

99*9 

999.9 

39*9 

123. 

25.7 

“25.8 

310*2 

999.9 

99*9 

999.9 

40*7 

123* 

26.0 

=25,9 

310.2 

999.9 

99,9 

999.9 

41*9 

123* 

26.9 

“26.9 

310.9 

999,9 

99.9 

999.9 

42.6 

124. 

27.7 

“2f.9 

311.8 

999,9 

99.9 

999*9 

43.8 

124* 

26,7 

“27*4 

312*5 

999.9 

99*9 

999*9 

45.1 

124* 

25.8 

“27.5 

313.0 

999,9 

99.9 

999*9 

45,8 

124. 

30.3 

“3U7 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

125* 

33*2 

“33.8 

314*8 

999.9 

99*9 

999.9 

48*1 

125* 

35*5 

“35*  1 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

49*3 

125. 

35.5 

“33.8 

315.6 

999,9 

99.9 

999.9 

50.8 

126. 

33*2 

“3.1*7 

315*9 

999.9 

99*9 

999*9 

52*1 

126* 

30.6 

“27*6 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.1 

126. 

28.9 

“24.5 

317.9 

999.9 

99.9 

999*9 

53.6 

126. 

31*8 

“26.2 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

126. 

33*6 

“28*8 

319.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

126. 

STAttPM  NO. 
CMAMA*  NP 

1 FErtROARV 
1116  flMT 


time 

CNTCT 

ME  1 GMT 

PRPS 

MIN 

0PM 

MB 

33.$ 

9B.0 

10333.0 

260.0 

34.0 

09.0 

10437.8 

236.0 

34.4 

100.0 

10570.9 

231.0 

3S.0 

101.0 

10734.4 

225.0 

3$. 4 

102.0 

10873.9 

220.0 

35.0 

103.0 

10987.9 

216.0 

36.3 

104.0 

11133.2 

211.0 

36.7 

105.0 

112S1.9 

207.0 

37.2 

106.0 

11374.0 

203,0 

37.6 

107.0 

11531.7 

198.0 

3S.2 

lOR.O 

11661.7 

194.0 

3S.5 

109.0 

11796.9 

190.0 

30.1 

110.0 

11930.7 

186.0 

39.7 

111.0 

12104.1 

181.0 

40.2 

112.0 

12266.6 

177.0 

40.8 

113.0 

12392.5 

173,0 

41.4 

114.0 

12*61.8 

169.0 

41.9 

115.0 

12696.6 

165.0 

42.6 

116.0 

12890.3 

160.0 

43.2 

117.0 

13010.9 

157.0 

43.7 

llB.O 

13175.5 

153.0 

44.2 

119.0 

13364.6 

149.0 

44.8 

120.0 

13673.8 

146.0 

45.2 

121.0 

13650.7 

142.0 

45.8 

122.0 

13786.5 

139.0 

46.4 

123.0 

13971.5 

135.0 

47.0 

124.0 

16113.7 

132.0 

47.6 

12$. 0 

16259.0 

129.0 

48.4 

126.0 

16658.0 

125.0 

49.0 

12?. 0 

16611.6 

122.0 

49.6 

128.0 

16768.7 

119.0 

50.2 

129.0 

16930.0 

116.0 

50.8 

130.0 

15095.7 

113.0 

51.7 

131.0 

15323.7 

109,0 

52.1 

132.0 

15699,9 

106.0 

52.8 

133.0 

15680.5 

103.0 

53.4 

134.0 

15065.9 

100.0 

54.0 

135.0 

16056.1 

97.0 

54.8 

136.0 

16252.0 

94.0 

55.7 

137.0 

16656.6 

91.0 

56.4 

138.0 

16735,1 

07,0 

57.2 

139.0 

16953.6 

84.0 

58. 1 

160.0 

17179.6 

81.0 

59.0 

141.0 

17613.3 

78.0 

60.0 

142.0 

17655.6 

75.0 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

Spee.o 

00  C 

no  c 

00 

M/SEr 

-60.1 

99.9 

311.5 

45.36 

-60.8 

99,9 

310.2 

46  * 4 * 

“60,9 

99.3 

308.3 

47.3* 

-61.1 

99.9 

306.7 

45.7* 

-61.3 

99*9 

306.3 

40.7* 

-60.9 

99,9 

305.3 

34.9* 

-61 .9 

99.9 

303.4 

34.1* 

“60.8 

99.9 

301,7 

36.8* 

-58,3 

99.9 

30l.l 

42.3* 

-56.3 

99.  3 

301.7 

44.0* 

-54.9 

99.9 

302.7 

42.7* 

-54,9 

99.9 

302.8 

40.4* 

-55.0 

99.9 

301.2 

35.1* 

-56.0 

99.9 

299.0 

32.0* 

-55.0 

99.9 

298.4 

33.1* 

-55,2 

99,9 

298,5 

35,1* 

-55.3 

99.3 

297.6 

32.8* 

-56.0 

99.3 

295.7 

30.1* 

-55.0 

99.9 

294.  1 

32.4* 

-55.3 

99.9 

295,0 

37,3* 

-55.3 

99.9 

295.6 

37.1* 

-55.8 

99.9 

295.1 

3?. 5* 

-55.  0 

99,9 

293,  1 

30.7* 

-55,7 

99.  3 

291.6 

30.5* 

“56.6 

99.  3 

290.6 

31.9* 

-57.0 

99,9 

291,0 

32.9* 

-57.3 

99.9 

294,6 

30.5* 

-57.3 

99.9 

295.8 

30. 5« 

-57.7 

99.9 

296.2 

30. T* 

-57.5 

99,9 

297.2 

2^.4* 

-57.5 

99.9 

295. R 

20. 0* 

-57.3 

99.9 

294.1 

35.1* 

-57.3 

90,9 

293.3 

30.3* 

-57.0 

99.0 

289,7 

35.6* 

-58.2 

90.9 

288.8 

33.4* 

-58.  7 

99.9 

290.0 

31.3* 

-59.5 

99,9 

291,9 

30,4* 

-60,4 

99,9 

293.0 

28  .4* 

-60.1 

99.3 

298.4 

25.3* 

-59.7 

99.9 

300.8 

21.9* 

-60.6 

99.9 

294.7 

19,6* 

-60.6 

99.9 

287.9 

21.2* 

-61.3 

99.9 

280.9 

14.7* 

-62.2 

99,9 

283,8 

19,9* 

-62.2 

"9.3 

291.6 

26.5* 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

• BY  TEMP  MEANS  TpMPERATURE  OR  TIME  HAVE  O^EN  INTERPOLATEO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO.  553 

OMAMA.  N^B 

7 FtBPUaRY  1975 

IU6  OMT  153  2A.  0 


tibe 

CNTCT 

HI-  IGHT 

PRES 

TEMO 

OEM  PT 

DIP 

spppn 

11  COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

nr.  c 

or.  c 

OG 

M/SPC 

R/SFC 

M/SEC 

OG  K 

no  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

or. 

60.9 

143.0 

17908.6 

72.0 

-60.9 

99.9 

304.6 

28.3* 

23.3 

-16.0 

450.4 

999.9 

99,9 

999.9 

109.3 

122. 

61.8 

144.0 

10173.7 

69.0 

-60.1 

99.9 

301.2 

29.4* 

25.1 

-15.2 

457,8 

999.9 

99,9 

999.9 

110.8 

122. 

62.7 

145.' 

18451.3 

66.0 

-59,9 

99,9 

297.7 

29,0* 

25.7 

-13.5 

464.0 

999,9 

99.9 

999.9 

112.4 

122. 

63.7 

146.0 

13741.1 

63.0 

-60.9 

99.9 

292.7 

20.4* 

18.8 

-7.9 

467.9 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

122. 

64.7 

147.0 

19044.1 

60.0 

-61.3 

99.9 

289.6 

15.7* 

14.8 

-5.3 

473.7 

999,9 

99.9 

999.9 

114.7 

122. 

65.8 

148.0 

193<1.9 

57.0 

-62.0 

99.9 

292.6 

14.6* 

13.5 

-5.6 

479,0 

999,9 

99,9 

999,9 

115.8 

122. 

66.9 

149.0 

19696.1 

54.0 

-62.2 

99,9 

286.3 

11,7* 

11.3 

-3.3 

486.1 

999,9 

99.9 

999.9 

117.2 

121. 

68.0 

150.0 

I902<j,3 

52.0 

-62.2 

99,  9 

290.9 

18,9* 

17.7 

-6.7 

491.3 

999,9 

99.9 

999.9 

117.4 

121. 

69.2 

151.0 

20295.9 

49.0 

-62.8 

99.9 

297.0 

26.3* 

23.4 

-11.9 

498.4 

999.9 

99.9 

999.9 

U9.5 

121. 

70.4 

152.0 

20686.3 

46.0 

-61.7 

99.9 

283.3 

14.9* 

14.1 

-*♦.7 

510.2 

999.9 

99.9 

999,9 

120,7 

121. 

71.9 

153.0 

21103.3 

43.0 

-62,4 

99.9 

267,0 

11. 1* 

11.1 

3.6 

518.3 

999,9 

99.9 

999,9 

121.8 

121. 

73.3 

154.0 

21549.6 

40.0 

-62.6 

99.9 

300.1 

25.1* 

21.7 

-1’.6 

528.7 

999.9 

99,9 

999.9 

122.8 

121. 

74.8 

155.0 

22030.2 

37.0 

-62.8 

99.9 

282.6 

7.3* 

7.1 

-1.6 

540.1 

999.9 

99.9 

999.9 

124.7 

121. 

76.2 

156.0 

22371.6 

35.0 

-64.1 

99.9 

302.0 

20.2* 

17.1 

-10.7 

545.4 

999,9 

99,9 

999.9 

126.1 

121. 

78.1 

157.0 

22919.6 

32.0 

-64.7 

99.9 

304.5 

21.5* 

17.8 

-12,2 

558.0 

999.9 

99,9 

999.9 

127.8 

121. 

80.0 

158.0 

23520.4 

29.0 

-64.9 

99.9 

325.2 

8.6* 

4.9 

-7.1 

573.6 

999.9 

99.9 

999.9 

129.8 

121. 

82.2 

159.0 

24187.6 

26.0 

-64.3 

99,9 

342.5 

3.4 

1.0 

-3.3 

593.2 

999.9 

99.9 

999,9 

131.5 

121. 

84.3 

160.0 

24680.1 

24.0 

-61.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

614.0 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

1171 


ST4TICN  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


5 FFHRUARy  1975 

2315  GMT  143  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMf> 

OFW  PT 

OIR 

SPFFO 

u cnMp 

V COMP 

pnT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r. 

OG 

P/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

12.1 

847.0 

924.1 

-13.9 

-20.5 

350.0 

8.8 

1.5 

-8.7 

265,3 

267.4 

0.8 

57,0 

0.0 

0. 

0.3 

13.0 

922.2 

915.0 

-13.8 

-21.7 

351.5 

13.8 

2.1 

-13.7 

266.1 

268.1 

0.7 

51.2 

0.5 

161. 

O.T 

14.0 

1014.0 

904.0 

-14.5 

-20.7 

348.9 

13.3 

2.5 

-13.0 

266.3 

268.5 

0.8 

58. n 

0.7 

164. 

1.0 

15.0 

1098.1 

894.0 

-15.9 

-20.  7 

344.8 

12.5 

3.3 

-12.1 

265.7 

268.0 

0.8 

66.5 

0.9 

166. 

1.5 

16.0 

1216.9 

880.0 

-16.7 

-20.5 

339.5 

12.2 

4.3 

-11.4 

266.1 

268.4 

0.8 

72.2 

1.2 

163. 

1.9 

17.0 

1311.3 

869.0 

-1  7.4 

-21. i 

342.2 

12.6 

3,9 

-I’.O 

266.3 

268,5 

0.8 

72.9 

1.5 

163. 

2.1 

18.0 

1397.8 

859.0 

-18.6 

-21.4 

344.4 

12.9 

3.5 

-12.4 

265.9 

268.1 

0.8 

78.8 

1.7 

163. 

2.4 

19.0 

1485.1 

849.0 

-19.4 

-21.4 

345.6 

12.8 

3.2 

-l>.4 

266.0 

268.2 

0.8 

84.0 

1.9 

163. 

2.7 

20.0 

1573.0 

839.0 

-20.1 

-21.6 

345.9 

12.5 

3.0 

-12,1 

266.2 

268,3 

0.8 

87,8 

2.2 

164. 

3.1 

21.0 

1680.1 

82  7.0 

-18.9 

-19,5 

343.6 

12.1 

3.4 

-1  .,6 

26R.6 

271.2 

1.0 

04.5 

2.5 

164. 

3.5 

22.0 

1780.2 

816.0 

-17.3 

-17.4 

335.4 

13.1 

5.4 

-11.9 

271.4 

274.6 

1.2 

98.4 

2.7 

164. 

3.7 

23.0 

1872.8 

806.0 

-16.8 

-17.0 

332.7 

13.5 

6.2 

-12.0 

272. B 

276.1 

1.2 

98.5 

2.9 

163. 

4.0 

24.0 

1966.8 

796.0 

-16.0 

-16.4 

329,0 

14,3 

7.4 

-12.2 

274.6 

278,2 

1.3 

96,9 

3.2 

162. 

4.3 

25.0 

2062.1 

786.0 

-15.9 

-16.3 

331,8 

12.8 

6.0 

-?  1.3 

275.8 

279,5 

1.4 

96,9 

3,4 

161. 

4.7 

26.0 

2178.5 

774.0 

-14.2 

-14.4 

334.7 

10.6 

4.5 

-9.6 

278,8 

283.2 

1.6 

97.1 

3.7 

160. 

5.0 

27.0 

2277.3 

764.0 

-13.7 

-14.0 

335.9 

8.8 

3.6 

-8.1 

200.5 

285.1 

1.7 

97.0 

3.9 

160. 

5.4 

29.0 

2377.7 

754.0 

-13.1 

-13.4 

339.6 

9.6 

3.4 

-9.0 

282.1 

287.1 

1.8 

97.3 

4.0 

160. 

5.7 

29.0 

2469.7 

745.0 

-10.5 

-10.5 

343,4 

9,8 

2.8 

-7.4 

285.9 

292,3 

2.3 

104.5 

4.2 

160. 

6.0 

30.0 

2573.8 

735.0 

-10.4 

-10. 

348.0 

9.7 

2.0 

-9.5 

20/. 2 

293.7 

2.4 

101.9 

4.5 

160. 

6.4 

31.0 

2679.4 

725.0 

-10.3 

-10.3 

345.9 

8.6 

2.1 

-8.4 

288.5 

295.2 

2.4 

101.4 

4.6 

161. 

6.7 

32.0 

2775.8 

716.0 

-10. 1 

-10.. 

344.4 

8.1 

2.2 

-7,8 

289.7 

296,6 

2.5 

99.8 

4.8 

161. 

7.1 

33.0 

2873.4 

707.0 

-10,3 

-io.-> 

342.2 

7.7 

2.4 

-7.4 

290.6 

29  7,5 

2.5 

99.1 

5.0 

161. 

7.5 

34.0 

2983.0 

697.0 

-11.3 

-11.5 

339,9 

7,3 

2.5 

-1..9 

290.6 

297.0 

2.3 

97.7 

5.1 

161. 

7.8 

35.0 

3082.7 

608.0 

-11.8 

-12.2 

337.4 

7.1 

2.7 

-i.5 

291.1 

297.2 

2.2 

96.7 

5.3 

161. 

8.4 

36.0 

3217.3 

676.0 

-12.8 

-13.4 

328.7 

6.5 

3.4 

-5.6 

291,4 

297,1 

2.0 

95.5 

5.5 

161. 

8.6 

37.0 

3308.1 

668.0 

-13,4 

-14.0 

323,8 

6.3 

3.7 

-5.1 

291.8 

297.3 

1.9 

95,4 

5.6 

161. 

9.0 

39.0 

3422.8 

658.0 

-14.2 

-14.7 

310.3 

5.9 

4.5 

-3.B 

292.1 

297.4 

1.9 

95.9 

5.8 

160. 

9.4 

39.0 

3527.3 

649.0 

-14.6 

-15. i 

297.5 

6.2 

5.5 

-2.9 

292.7 

298.0 

1.8 

96.0 

5.9 

159. 

9.8 

40.0 

3621.1 

641.0 

-15.6 

-16.. 

291.5 

7.0 

6.5 

-2.6 

• 292. T 

297.6 

1.7 

96,0 

5,9 

158, 

10.2 

41.0 

3763.7 

629.0 

-16.0 

-16.5 

290.4 

8.0 

7.5 

-2.8 

293.8 

298.6 

1.7 

96.2 

6.1 

157. 

10.5 

42.0 

3860. 1 

621.0 

-17.0 

-17.6 

291.1 

8.7 

8.2 

-3.1 

293.7 

298.2 

1.5 

94.9 

6.2 

156. 

10.9 

43.0 

3969.6 

612.0 

-17.4 

-18.1 

294.6 

9.4 

8.5 

-3.9 

294.5 

298.9 

1.5 

93.8 

6.3 

154, 

11.4 

44.0 

4092.9 

602.0 

-18.5 

-19.4 

301.0 

9.7 

8.4 

-5.0 

294.6 

298,6 

1.4 

92,2 

6.6 

153. 

11.6 

45.0 

4180.1 

595.0 

-18.9 

-19.9 

303.4 

9,8 

8.2 

-5,4 

295,1 

299,0 

1.3 

91.3 

6.7 

152. 

12.0 

46.0 

4293.5 

586.  0 

-20,0 

-21.1 

307.6 

9.9 

7,8 

-6.0 

295.1 

298.7 

1.2 

90.5 

6.9 

151. 

12.4 

47.0 

4408.2 

577.0 

-20.8 

-22.  ; 

308.1 

9,7 

7.6 

— .0 

295.5 

298.9 

1.1 

89.9 

7,1 

151. 

12.6 

48.0 

4511.3 

569.0 

-21.4 

-22.0 

303.0 

9.6 

7,6 

-5.9 

295.8 

299,0 

l.t 

87.8 

7,2 

150, 

13.1 

49.0 

4615.6 

561.0 

-22.4 

-23.5 

307,3 

9.3 

7.4 

-5.6 

295.9 

299,0 

1.0 

90.4 

7.5 

149. 

13.5 

50.0 

4734.3 

552.0 

-22.9 

-24.  1 

307,3 

9.0 

7.1 

-5,4 

296.7 

299.7 

1.0 

89,9 

r.T 

149. 

13.9 

51.0 

4854.6 

543.0 

-24.0 

-25.2 

306.4 

8.7 

7.0 

-5.2 

296.8 

299.5 

0.9 

89.5 

7,9 

148. 

14.3 

52.0 

4976.4 

534.0 

-25.1 

-27.0 

304.1 

8.6 

7.1 

-f  ,8 

296.9 

299.3 

0.8 

83.8 

8.1 

148. 

14.6 

53.0 

5086.0 

526.0 

-25.8 

-28.  1 

302.1 

8.8 

7.4 

-4,7 

297.2 

299,4 

0,7 

81.0 

8.2 

147. 

15.0 

54.0 

5182.8 

519.0 

-26.9 

-29.2 

300.0 

9.3 

8.0 

297.1 

299.1 

0.6 

80.5 

8.4 

147. 

15.4 

55.0 

5294.7 

511.0 

-27.8 

-30.5 

299.6 

9.9 

8.6 

-4.9 

297.3 

299.1 

0.6 

77.3 

8.6 

146. 

15.7 

56.0 

5450.7 

500.0 

-29.2 

-32.1 

299,4 

to. 2 

8.8 

-5.0 

297,5 

299.1 

0,5 

75.3 

8 

145. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETNEFN  6 ANC  10  06G 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  562 
NORTH  PLATT€.  NEB 


5 FEBROARY  1975 

2)15  GMT  143  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pi 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

»H 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPU 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DC  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.1 

57.0 

5551.3 

493.0 

-30.2 

-33.9 

299.1 

10.2 

8.9 

-'  .9 

297,4 

298,8 

0,4 

69,9 

9,0 

145. 

16.4 

58.0 

5667.5 

485.0 

-31.3 

-35,6 

298.5 

9,9 

8,7 

-'  .7 

297,5 

290,  r 

0,4 

65.1 

9.2 

144. 

16.7 

59.0 

5765.2 

477.0 

-32.0 

-36.6 

297,5 

9.6 

8.5 

-4,4 

298.1 

299.2 

0.3 

62.9 

9.3 

144. 

17.1 

60.0 

5074.4 

471.0 

-33,3 

-37.^ 

295,8 

9.3 

8.3 

-4.0 

297.5 

298.5 

0.3 

62,6 

9.5 

143. 

17.5 

61.0 

5994.5 

463.0 

-34.2 

-38.  > 

293,7 

9.0 

0.2 

-J.6 

297.8 

298.7 

0.3 

62.3 

9.7 

143. 

17.8 

62.0 

6131.6 

454.0 

-35.2 

-39.  i 

291.0 

8.5 

7.9 

-3.2 

298.3 

299.1 

0,3 

63.4 

9.9 

142. 

18.1 

63.0 

6239.8 

447.0 

-36.0 

-40.3 

289.8 

8.1 

7.6 

-2,7 

298,6 

299,4 

0.2 

64.0 

10.0 

142. 

18.4 

64.0 

6349.1 

440.0 

-37.3 

-41,6 

288.1 

7,6 

7.2 

-2,3 

298.2 

298.9 

0.2 

63.9 

10.1 

141. 

18.8 

65.0 

6459.6 

433.0 

-38.5 

-42.9 

287.7 

7.2 

6.9 

-2.2 

298.0 

298.7 

0.2 

63.1 

10.2 

141. 

19.3 

66.0 

6603.6 

424.0 

-39.6 

-44.0 

289.3 

6.9 

6.6 

-2.3 

298.4 

299.0 

0.2 

62.4 

10.4 

140. 

19.6 

67.0 

6717.3 

417.0 

-40.5 

99.9 

290,2 

6.  8 

6.4 

-2.3 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

10.6 

140. 

20.1 

68.0 

6832.4 

410,0 

-41.6 

99,  . 

289,5 

6.3 

5.9 

-2.1 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

10.7 

139. 

20.4 

69.0 

6948.9 

403.0 

-42.8 

99.9 

207.0 

6.0 

5.7 

-:.8 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

10.8 

139. 

20.8 

70.0 

7066.8 

396.0 

-44.1 

99.9 

285.4 

5.7 

5.5 

-;'.5 

298.5 

999.9 

99.9 

999,9 

10.9 

138. 

21.3 

71.0 

7220.6 

307.0 

-45,4 

99.9 

203.2 

5.6 

5.4 

-!.3 

298.8 

999,9 

99,9 

99r,9 

11.  1 

138. 

21.6 

72.0 

7324,6 

381.0 

-46,1 

99.9 

282.2 

5,7 

5.6 

-1.2 

299,2 

999.9 

99.9 

999.9 

11.1 

138. 

22.1 

73.0 

7447.6 

374.0 

-47.3 

99.9 

279.6 

5.9 

5.8 

-li.O 

299.2 

999.9 

99.9 

9V9.9 

11.3 

137. 

22.4 

74.0 

7572.2 

367.0 

-48.7 

99.9 

276.1 

5.9 

5.8 

-0.6 

299,0 

999,9 

99.9 

999.9 

11.4 

137. 

22.8 

75.0 

7680.3 

361.0 

-49.9 

99.-; 

268.6 

5.7 

5.7 

3.1 

298.8 

999.9 

99.9 

- 999,9 

11.5 

136. 

23.3 

76.0 

7808.2 

354.0 

-50.6 

99, 'i 

259.0 

5,9 

5.8 

l.l 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

11.6 

136. 

23.6 

77.0 

7900.7 

349.0 

-51.7 

99. 

254.3 

6.3 

6.1 

1.7 

2®9.2 

999.9 

99.9 

999.9 

11.6 

135. 

23.9 

78.0 

8031.8 

342.0 

-52.7 

99.9 

250.2 

6.8 

6.4 

2.3 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

11.7 

135. 

24.3 

79.0 

8165.2 

335.0 

-53,3 

99,9 

242.  0 

7.4 

6.6 

3,5 

300.6 

999.9 

99.9 

999,9 

11.8 

134. 

24.7 

80.0 

8281.3 

329,0 

-54.3 

99,9 

233.6 

8.2 

6.6 

<♦.9 

300.8 

990.9 

99.9 

999,9 

11.8 

133. 

25.3 

81.0 

8438,7 

321.0 

-55.4 

99.9 

226.2 

9.2 

6.7 

6.4 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

11.8 

132. 

25.6 

82.0 

8550.7 

315.0 

-56.6 

99.  , 

226.3 

9.5 

6.9 

6.6 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

11.8 

131. 

26.1 

83.0 

8680.5 

309,0 

-57.4 

99,  , 

233.4 

9,3 

7.5 

5.5 

301,8 

999.9 

99.9 

999.9 

11.9 

129. 

26.5 

84.0 

8804.6 

303,0 

-56,6 

99,': 

243.8 

9.2 

8.2 

4.1 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

11.9 

128. 

26.9 

85.0 

8910.2 

298.0 

-56.6 

99. c- 

253.4 

9.6 

9.2 

2.7 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

12.0 

127. 

27.3 

86.0 

9060.9 

291.0 

-56.6 

99.0 

259.2 

10.0 

9.9 

1.9 

300.3 

999.9 

99.9 

999,9 

12.2 

127. 

27.7 

87.0 

9193.0 

285.0 

-56.9 

99.9 

263.1 

10,3 

10.2 

1.2 

309.6 

999,9 

99,9 

999,9 

12.4 

126. 

28.1 

88.0 

9327.8 

279.0 

-56,0 

99,9 

267.0 

10.4 

10.4 

0.5 

311.8 

999.9 

99.9 

999.9 

12.6 

125. 

28.5 

89.0 

9442.4 

274.0 

-57.1 

99.9 

272.2 

10.7 

10.7 

-0.4 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

12.7 

124, 

29.0 

90.0 

9559.0 

269.0 

-56.8 

99.  > 

277.8 

11.6 

11.5 

-1.6 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

13.1 

124. 

29.3 

91.0 

9702.1 

263.0 

-56,4 

99.' 

279.4 

12.1 

11. «> 

-2.0 

317.6 

999,9 

99,9 

999.9 

13.3 

123. 

29.8 

92.0 

9824.0 

258.0 

-56.  1 

99,0 

281.8 

12.7 

12.4 

-2,6 

319. a 

999.9 

99.9 

999.9 

13.6 

123. 

30.2 

93.0 

9948.7 

253.0 

-55.2 

99.9 

284,1 

13.2 

12.8 

-3.2 

322.8 

999.9 

99,9 

999,9 

13.9 

122. 

30.6 

94.0 

10076.2 

248.0 

-54.9 

99.9 

286.7 

13.9 

13.3  . 

-4.0 

325.2 

999,9 

99,9 

999,9 

14.2 

122. 

3U1 

95.0 

10206.4 

243.0 

-54,9 

99,9 

208.8 

14.9 

14.1 

-4.8 

227,1 

999,9 

99,9 

999,9 

14.6 

121. 

31.6 

96.0 

10393.5 

236.0 

-54.3 

99,9 

288.3 

16.0 

15.2 

-5.0 

330.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.1 

121. 

32.1 

97.0 

10531.1 

231.0 

-53.3 

99.  » 

287.4 

17.1 

16.3 

-5.1 

334.3 

999.9 

99.9 

999.9 

15.6 

121. 

32.5 

9S.0 

10672.5 

226.0 

-52.0 

99.'- 

288.2 

17.7 

16.8 

-5,6 

338.4 

999,9 

99.9 

999,9 

16.0 

120. 

33.0 

99.0 

10617.4 

221.0 

-52.0 

99.0 

292.2 

18.1 

16.7 

-6.8 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.5 

120. 

33.5 

100.0 

10935.7 

217.0 

-51.9 

99.0 

296.5 

18.4 

16.5 

-E.2 

342.6 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

120. 

34.1 

101.0 

11117.2 

211.0 

-52.5 

99,9 

299,3 

19,0 

16.6 

-9,3 

344.3 

999,9 

99.9 

999,9 

17,7 

120. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BFTHEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMV  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAi,  6 DEG 
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ST4TICN  NO,  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 

5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  143  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFr, 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.6 

102.0 

11272.2 

206.0 

-52.3 

99.9 

300.7 

18.7 

16.1 

-9,5 

347.0 

999,9 

99,9 

999,9 

18.3 

120. 

35.1 

103.0 

11398.9 

202.0 

-53.0 

99,9 

302.3 

17.3 

14.7 

-5.3 

347,9 

999,9 

99.9 

999.9 

18,9 

120. 

35.6 

104.0 

11560.5 

197.0 

-53.1 

99.9 

303.0 

15.9 

13.4 

-f.7 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

120. 

36.1 

105.0 

11693.0 

193.0 

-51.9 

99.'- 

300.0 

15.2 

13.2 

-"’.6 

354.2 

999,9 

99,9 

999.9 

19.8 

120. 

36.7 

106.0 

11863,2 

188.0 

-51,9 

99, '■ 

291.5 

15.3 

14.3 

-5.6 

356,9 

999,9 

99,9 

999.9 

20.4 

120. 

37,1 

107.0 

12002.5 

184.0 

-52.0 

99,  « 

2 86.1 

16.2 

15.6 

-4.5 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

120. 

37.5 

108.0 

12144.6 

180.0 

-53.0 

99.9 

283.3 

17.8 

17.4 

-4.1 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

21.1 

119. 

38.0 

109.0 

12289.6 

176.0 

-52.8 

99,9 

285.2 

20,2 

19,5 

-5.3 

362.1 

999.9 

99.9 

999,9 

21.6 

119. 

38.4 

IIO.O 

12437,9 

172.0 

-53.0 

99.9 

283.8 

21.3 

20.2 

-6.9 

364,3 

999,9 

99.9 

999,9 

22.2 

119. 

39.1 

111.0 

12628.1 

167.0 

-53.1 

99.9 

294.2 

21,5 

19.6 

-R.R 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

118. 

39.7 

112.0 

12784.3 

163.0 

-53.1 

99.  ^ 

295.7 

21.2 

19.1 

-9.2 

369.6 

999.9 

99.9 

999,9 

23.8 

118. 

40.3 

113.0 

12944.4 

159.0 

-53.3 

99.  <■ 

295.6 

20.8 

18.8 

-9,0 

372.0 

999,9 

99.9 

999,9 

24,  6 

118. 

40.8 

114.0 

13108.7 

155.0 

-52.5 

99,9 

296.3 

19.9 

17.8 

-n.8 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

113. 

41.3 

115.0 

13277.7 

151.0 

-52.7 

99.9 

297.3 

18.8 

16.7 

-E.6 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

118. 

41.9 

116.0 

13451.3 

147.0 

-52.0 

99.9 

297.1 

18. 1 

16.1 

-P.2 

382.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

118. 

42.4 

117.0 

13630.0 

143,0 

-52.0 

99,9 

295,0 

17.9 

16.2 

-7,6 

3B5.7 

999.9 

99,9 

999,9 

27.0 

118. 

42,9 

113.0 

13813,3 

139.0 

-53,0 

99.9 

291.7 

17.8 

16.5 

-6.6 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

27.5 

118. 

43.4 

119.0 

13954.0 

136.0 

-53.1 

99.* ••: 

288.8 

17.6 

16.7 

-S.7 

389.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.0 

118. 

44.0 

120.0 

14146.4 

132.0 

-53.1 

99.9 

286.6 

17.3 

16.6 

-4.9 

392,6 

999,9 

99.9 

999,9 

28.7 

118. 

44.5 

121.0 

14294.9 

129.0 

-52.2 

99,9 

285.8 

16.6 

16.0 

-‘■*•5 

396,9 

999.9 

99,9 

999.9 

29.2 

117. 

45.1 

122.0 

14498.9 

125.0 

-51,9 

99.9 

285.4 

15.8 

15.3 

-4.2 

401.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

117. 

45.7 

123.0 

14656.4 

122.0 

-51.7 

99.9 

284.6 

16.4 

15.9 

-4.1 

404.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

117. 

46.4 

124.0 

14817.9 

119.0 

-51.7 

99.9 

282.9 

18.4 

17.9 

-4.1 

407,1 

999.9 

99,9 

999,9 

31.0 

117. 

46.9 

125.0 

15039,5 

115.0 

-52.0 

99.9 

282.4 

18.7 

18,3 

-4.0 

410.5 

999,9 

99.9 

999,9 

31.6 

116. 

47.6 

126.0 

15268.6 

111.0 

-52.5 

99.9 

281.1 

18.0 

17.6 

-3.5 

413.8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

116. 

48.2 

127.0 

15445.4 

108.0 

-53.0 

99.9 

278.7 

19.0 

18.0 

-2.9 

416.1 

999.9 

99,9 

999,9 

32.9 

116. 

48.8 

128.0 

15627.2 

105.0 

-52.8 

99,9 

276,7 

21,3 

21.1 

-2.5 

419.8 

999,9 

99,9 

999,9 

33.6 

115. 

49.4 

129.0 

15814.3 

102.0 

-52.7 

99,9 

274,5 

22.4 

22.3 

-1.8 

423.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

115. 

50.1 

130.0 

16006.9 

99.0 

-53.1 

99.9 

271.9 

21.9 

21.9 

-0.7 

426.3 

999,9 

99.9 

999.9 

35,3 

114. 

51.0 

131.0 

16272.4 

95.0 

-53.6 

99.9 

275.0 

21.8 

21.7 

-1.9 

430.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

114. 

51.7 

132.0 

16478.4 

92,0 

-54.4 

99.9 

281.7 

23.3 

22,8 

-4.7 

432.8 

999,9 

99,9 

999.9 

37.2 

113. 

52.3 

133.0 

16690.7 

89.0 

-54.6 

99.  C 

286.1 

23.9 

22.9 

— 6.6 

436.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

113. 

53.0 

134.0 

16910.3 

86.0 

-54.6 

99.9 

287.2 

21.2 

20.3 

-C.3 

440.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.2 

113. 

53.6 

135.0 

17061.0 

84.0 

-54.3 

99.9 

282.5 

18.4 

18.0 

-4,0 

444.  5 

999,9 

99,9 

999.9 

39.8 

113. 

54.4 

136,0 

17293,8 

81.0 

-54,9 

99.9 

278,6 

18.8 

18.6 

-2,8 

447,0 

909,9 

99,9 

999,9 

40.5 

112. 

55.2 

137.0 

17617.1 

77,0 

-55.6 

99,9 

280.1 

20.2 

19.9 

-3.5 

453.0 

999.9 

99,9 

999.9 

41.5 

112. 

56.0 

138.0 

17869.8 

74.0 

-56.6 

99.9 

280.4 

18.0 

17.7 

-3.3 

456.1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

112. 

56.9 

139.0 

18132.2 

71.0 

-56.8 

99.9 

283.0 

19,6 

19.  1 

-4,4 

461.1 

999.9 

99.9 

999,9 

43.3 

112. 

57.8 

140.0 

18405.0 

68.0 

-58,1 

99,9 

284.7 

22.9 

22.1 

-5.8 

463.9 

999.9 

99,9 

999,9 

44.6 

111. 

58.7 

141.0 

18689.6 

65.0 

-57.4 

99.9 

286.8 

20.6 

19.7 

-5.9 

471.4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

111. 

59.6 

142.0 

18988.6 

62.0 

-56.9 

99.9 

287.8 

20.0 

19.1 

-6.1 

479.0 

999.9 

99,9 

999.9 

46,7 

Ul. 

60.5 

143.0 

19302.8 

59.0 

-56.8 

99.9 

290.0 

20.6 

19,3 

-7,0 

486.2 

999,9 

99,9 

999,9 

48.0 

111. 

61.6 

144.0 

19632.4 

56.0 

-58.3 

99.9 

291.2 

17,6 

16.4 

-6.4 

490.0 

999.9 

99.9 

999,9 

49.1 

111. 

62.7 

145.0 

19977.5 

53.0 

-60.1 

99.9 

291.4 

17.9 

16.7 

-6.5 

493.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

111. 

63.7 

146.0 

20217.6 

51.0 

-60.1 

99,  V 

296.7 

16.8 

15.0 

-V.6 

499.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

51.4 

111. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  562 
NORTH  PLATTEt  NFB 

5 FEBOIIARY  1975 

2315  GMT  143  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/S^C 

M/sec 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

64.7 

147.0 

20595.2 

48.0 

-61.0 

99.6 

302.6 

16.6 

14.0 

-9.0 

505,7 

999,9 

99,9 

999,9 

52,4 

lll< 

65.7 

148.0 

20995.6 

45,0 

-61.7 

99.  G 

303,9 

14.8 

12.2 

-8.2 

513.3 

999.9 

99.9 

999,9 

53.3 

112 

66.8 

149.0 

21277.1 

43.0 

-61.7 

99. e 

313.5 

14.5 

10.5 

-10.0 

520.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

112 

68.1 

150.0 

21725.4 

40.0 

-61.3 

99.9 

302.1 

15,7 

13.3 

-6.4 

531.8 

999,9 

99.9 

999,9 

55.3 

112( 

69.4 

151.0 

22209.7 

37.0 

-60.8 

99.9 

305.1 

14.2 

11.7 

-P.2 

545,2 

999,9 

99,9 

999,9 

56.5 

112. 

70,7 

152.0 

22554.3 

35,0 

-62.1 

99.9 

303.6 

13.6 

11.3 

-7,5 

550.6 

999,9 

99.9 

999.9 

57.5 

113. 

72.3 

153.0 

23106.3 

32.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

560.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.9 

154.0 

23710.2 

29.0 

-63.8 

99.  G 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

576.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

i 

i 
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STATICN  NO.  562 
^tORTH  PLATTE.  NEB 


6 FEBRUARY  1*575 

600  6NT  14T  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

BH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

12.0 

847.0 

9?6.5 

-17.8 

-22.9 

340.0 

6.2 

2.1 

-r.o 

261.1 

262.8 

0.6 

64.0 

0.0 

0. 

0.4 

13.0 

932.3 

916.0 

-17.5 

-24.0 

337,8 

15.1 

5.7 

-14,0 

262,2 

263,7 

0.6 

52.6 

0.5 

152, 

0.7 

14.0 

1022.7 

905.0 

-18.5 

-23.9 

337.9 

14.7 

5.5 

-13.6 

262.1 

263.8 

0.6 

62.3 

0.6 

153. 

1.0 

15.0 

1113.8 

894.0 

-19.1 

-23.0 

338.1 

14.1 

5.3 

-13.1 

262.4 

264.1 

0.6 

67. '5 

0.9 

155. 

1.4 

16.0 

1222.6 

881.0 

-20.2 

-23. «, 

340.2 

14.1 

4,8 

-13.3 

262.3 

264.0 

0.6 

71,9 

1.2 

156. 

1.6 

17.0 

1307.1 

071.0 

-21.0 

-23.", 

341.9 

14.8 

4.6 

-1<  .1 

262.4 

264.1 

0.6 

77.9 

1.4 

156. 

1.9 

13.0 

1400.8 

860.0 

-21.7 

-23.9 

345.0 

16.9 

4.4 

-16.3 

262.6 

264.3 

0.6 

82.2 

1.7 

157. 

2.2 

19.0 

14B6.9 

850.0 

-22.2 

-23.9 

346.9 

18,5 

4.2 

-18,0 

262.9 

264.7 

0.7 

86.4 

2.0 

159. 

2.5 

20.0 

1574.3 

840.0 

-20.5 

-22.1 

348.3 

19.8 

4.0 

-19.4 

265.7 

267.8 

0.8 

86.8 

2.3 

160. 

2.9 

21.0 

1690.0 

827.0 

-19.5 

-21.  i 

349.4 

18.8 

3.5 

-IS. 4 

270.2 

0,9 

87,1 

2.8 

162. 

3.2 

22.0 

1771.4 

818.0 

-18.9 

-20.4 

349.4 

17.7 

3.2 

-IT,'* 

269.4 

271,9 

0.9 

87.2 

3.  1 

163. 

3.6 

23.0 

1872.4 

807.0 

-18.3 

-20. C 

34J.3 

15.8 

3.2 

-15.5 

271.1 

273.7 

1.0 

86.5 

3.5 

163. 

3.9 

24.0 

1956.1 

798.0 

-18.5 

-19.*^ 

345.5 

14.0 

3.5 

-15.6 

271.8 

274.5 

1.0 

88.  1 

3.8 

164. 

4.3 

25.0 

2059.9 

787.0 

-17.8 

-19.’ 

341.0 

12.3 

4,0 

-11.7 

273.6 

276,5 

l.l 

89.3 

4.1 

164. 

4.9 

26.0 

2175.2 

775.0 

-16.4 

-17.5 

337,2 

12.5 

4.9 

-11.6 

276.3 

279.7 

1.2 

91.3 

4,5 

163. 

5.3 

27.0 

2273.1 

765.0 

-15.9 

-17.4 

335.2 

12.3 

5.1 

-11. 1 

277.9 

281.4 

1.3 

87.7 

4,9 

163. 

5.7 

28.0 

2362.2 

756.0 

-16.4 

-17.8 

330.3 

12.4 

6.1 

-10.7 

278.3 

281.7 

1.2 

88.9 

5.1 

162. 

6.1 

29.0 

2462.5 

746.0 

-16.0 

-17.5 

325.5 

13.7 

7.7 

-11.2 

279,8 

283.4 

1.3 

88.0 

5.4 

161. 

6.4 

30.0 

2554.4 

737.0 

-13.5 

-14.C 

325.5 

15.0 

8.5 

-12.4 

283.5 

288,2 

1.7 

91,7 

5.7 

160. 

6.7 

31.0 

2658.9 

727.0 

-11.5 

-11.9 

325.7 

15.3 

8,6 

-12.7 

286.9 

292.8 

2.1 

97.5 

6.0 

160. 

7.0 

32.0 

2754.5 

718.0 

-11.1 

-12.7 

326.1 

15.1 

8.4 

-12.5 

288.3 

294.2 

2.1 

91.1 

6.2 

159. 

7.3 

33.0 

2862.2 

708.0 

-11.8 

-13.1 

325.4 

14.8 

8.4 

-12. 2 

288.7 

294,2 

2.0 

89.8 

6.5 

159. 

7.7 

34.0 

2949.2 

700. 0 

-12.1 

-13.7 

325.1 

14.6 

8.3 

-12.0 

289,3 

296.7 

1.9 

87.6 

6.8 

158. 

8.1 

35.0 

3059.2 

690.0 

-12.7 

-14. V 

325.5 

14.5 

8.2 

-12.0 

289.9 

296.9 

1.8 

84.9 

7.1 

157. 

8.5 

36.0 

3193.1 

678.0 

-13.4 

-15.0 

326.3 

14.4 

8.0 

-12.0 

290.5 

295.3 

1.7 

83.4 

7.5 

157. 

8.9 

37.0 

3294.7 

669.0 

-14.1 

-16.2 

326,9 

13,8 

7.5 

-11.5 

290,8 

295,5 

1.6 

83.6 

7,8 

156. 

9.3 

38.0 

3397.4 

660.0 

-14.9 

-I7,f 

327.3 

13.1 

7,1 

-11.0 

291.0 

295,2 

1.5 

80.4 

8,2 

156. 

9.6 

39.0 

3501.2 

651.0 

-15.6 

-18.6 

327.6 

12.8 

6.9 

-10.8 

291.3 

295.3 

1.4 

77.6 

8.4 

156. 

10.0 

40.0 

3594.5 

643.0 

-16.1 

-19.6 

328,2 

13.0 

6.8 

-11.0 

291.7 

295.6 

1.2 

74.2 

8.6 

156. 

10. 5 

41.0 

3724.2 

632.0 

-17.2 

-21.1 

329.1 

14,0 

7,2 

-12,0 

291,9 

295,2 

l.l 

71.5 

9,0 

155. 

10.8 

42.0 

3831.6 

623.0 

-17.9 

-22.0 

329,6 

14,3 

7.3 

-12,4 

292.3 

295.6 

1.0 

70.2 

9.3 

155. 

11.2 

43.0 

3928.2 

615.0 

-18.7 

-23.  i 

330.0 

14.5 

7.2 

-12.5 

292.5 

295.3 

l.O 

68.2 

9.7 

155. 

11.6 

44.0 

4037.9 

606.0 

-19.7 

-23.6 

329.8 

14,2 

7.1 

-12.3 

292.6 

295.3 

0.9 

68.7 

10.0 

155. 

11.8 

45.0 

4148.9 

597.0 

-20.4 

-24.” 

329,1 

13.9 

7,2 

-12.0 

293.1 

295,7 

0.9 

67.8 

10.2 

155. 

12.2 

46.0 

6248.7 

589.0 

-21.3 

-25.7 

326.8 

13.6 

7.4 

-U.4 

293.1 

295.5 

0.8 

67.2 

10.5 

155. 

12.6 

47.0 

4362.1 

580.0 

-22.1 

-26.4 

323.9 

13.5 

7.0 

-K  .9 

293.4 

295.8 

0.8 

67.8 

10.8 

154. 

13.0 

48.0 

4464.1 

572.0 

-22.9 

-27.3 

321.7 

13.6 

8.4 

-10.7 

293,7 

29  5.8 

0.7 

67,1 

11.2 

154. 

13.4 

49.0 

4567.2 

564.0 

-23.9 

-28.4 

322.0 

14.1 

8.7 

-15,1 

293.6 

295.6 

0.6 

66.7 

11.5 

153. 

13.8 

50.0 

4671.4 

556.0 

-24.7 

-29.  i 

323,  1 

14.4 

8.6 

-11.5 

293.9 

295.8 

0.6 

66.7 

11.8 

153. 

14.3 

51.0 

4803.2 

546.0 

-25.8 

-30.1 

324.8 

14.5 

8.3 

-11.8 

294.1 

295.9 

0.6 

66.6 

12.3 

153. 

14.7 

52.0 

4923.4 

5 37.0 

-26.7 

-31,3 

325,8 

14.2 

8.0 

-n.7 

294.4 

296.0 

0.5 

65.1 

12.6 

153. 

15.2 

53.0 

5031.6 

529.0 

-27.6 

-32.8 

326,6 

13.9 

7,6 

-11.6 

294.6 

296.0 

0.5 

61.3 

13.0 

152. 

15.7 

54.0 

5127.2 

522.0 

-28.6 

-34.3 

327.3 

13.9 

7.5 

-n.7 

294.6 

295.8 

0.4 

57.6 

13.4 

152. 

16.0 

55.0 

5237.7 

514.0 

-29.3 

-35.7 

328.0 

14.1 

7.5 

-15.9 

294.9 

296.0 

0.3 

54.0 

13,7 

152. 

16.5 

56.0 

5349.5 

506.0 

-30.5 

-37.5 

329,4 

15.1 

7,7 

-13.0 

294.8 

295.8 

0.3 

50.1 

14.0 

152. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 4NC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  562 
NORTH  PLATTEf  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

600  GNT  167  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U CORP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

P/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCX 

KM 

DG 

16.9 

57.0 

5476.8 

497.0 

-31.7 

-39.^ 

329.8 

16.2 

8.2 

-14,0 

294,9 

295.7 

0.2 

45,7 

14,4 

152. 

17.3 

58.0 

5605.8 

488.0 

-32,5 

-40,  C 

329,9 

16.9 

8,5 

-14,7 

295,4 

296.2 

0.2 

44.0 

14.9 

152. 

17.7 

59.0 

5707.4 

481.0 

-33,5 

-41.7 

329.9 

16.9 

8.5 

-14.6 

295.4 

296.0 

0,2 

43.7 

15.3 

152. 

18.0 

60.0 

5810.1 

474.0 

-34.6 

-42.5 

329.9 

16.4 

8.2 

-14.1 

295.3 

295.9 

0.2 

44.0 

15.7 

152. 

18.4 

61.0 

5913.9 

467.0 

-35.5 

-43.3 

329.8 

15.3 

7,7 

-13,2 

295,4 

296,0 

0.2 

44.4 

16,0 

152, 

18.8 

62.0 

6034,0 

459.0 

-36.3 

-44,  1 

329.3 

14.6 

7.5 

-1/.6 

295,9 

296.4 

0.2 

43.9 

16.3 

152. 

19.3 

63.0 

6155.7 

451.0 

-37.4 

-45.0 

327.7 

14.4 

7.7 

-12.2 

296.0 

296.5 

0.1 

44.3 

16.8 

152. 

19.7 

64.0 

6263.4 

444.0 

-38,5 

-46,. 

325,8 

14.5 

8.2 

-12,0 

296,0 

296,4 

0.1 

44.1 

17,1 

152. 

20.0 

65.0 

6356.8 

438.0 

-39.5 

-47. r 

324.2 

14.6 

8.6 

-11.9 

295.8 

296.2 

0.1 

44.2 

17.4 

152. 

20.5 

66.0 

6458.5 

429.0 

-40.8 

99.9 

322.1 

14.7 

9.0 

-11.6 

296.0 

999.9 

99.9 

999.9 

17.8 

151. 

20.9 

67.0 

6626.3 

421.0 

-41.9 

99. R 

321.8 

15.0 

9.3 

-1 1.8 

296,2 

999,9 

99,9 

999,9 

18.  1 

151, 

21.3 

68.0 

6739.6 

414,0 

-43.0 

99.9 

322,6 

15,5 

9,4 

-12,3 

296.2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

151. 

21.6 

69.0 

6854.4 

407.0 

-43.9 

99.9 

323.4 

16.0 

9.5 

-12.8 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

18.8 

151. 

22.0 

70.0 

6953.9 

401.0 

-44.9 

99.9 

324.6 

16.5 

9.5 

-13.4 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

19,1 

151. 

22.5 

71.0 

7105.3 

392.0 

-46.0 

99,9 

325,1 

16.3 

9.3 

-13.3 

296,9 

999,9 

99.9 

999.9 

19,7 

151. 

22.9 

72,0 

7224.9 

335,0 

-46,9 

99.'’ 

324,5 

15,6 

9.1 

-12.7 

29T.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.1 

150. 

23.4 

73.0 

7346.2 

378.0 

-48.2 

99.* *•' 

323.6 

14.9 

8.9 

-12.0 

2*>7.1 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

150. 

23.7 

74.0 

7451.4 

372.0 

-48.9 

99.9 

323.2 

14.7 

8.8 

-11.8 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

150. 

26.2 

75.0 

7575.9 

365,0 

-50,0 

99.9 

323.1 

14.6 

8.8 

— 1 # 6 

297,8 

999,9 

99,9 

999,9 

21.2 

150. 

24.6 

76.0 

7684.0 

359,0 

-51.2 

99,9 

323.1 

14,4 

8,7 

-15,5 

297.6 

999.9 

99.0 

999.9 

21.5 

150. 

25.0 

77.0 

7811.8 

352.0 

-51.9 

99.9 

322.9 

14.2 

8.6 

-11.3 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

150. 

25.5 

78.0 

7922.9 

346.0 

-53.0 

99.'; 

321.5 

14.4 

9.0 

-11.3 

298.3 

999,9 

99,9 

999.9 

22.3 

150. 

25.9 

79.0 

8035.4 

340.0 

-54,2 

99.9 

319,7 

15.0 

9.7 

-11.4 

298.0 

999,9 

99,9 

999,9 

22.6 

150. 

26.3 

80.0 

8149.3 

334.0 

-55.4 

99,0 

317.8 

15.1 

10.1 

-11.2 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

149. 

26.7 

81.0 

8303.6 

326.0 

-56.3 

99.9 

316.1 

14.7 

10.2 

-10.6 

298.8 

9R9.9 

99.9 

999.9 

23.4 

149. 

27.2 

82.0 

8421.3 

320.0 

-57.3 

99.9 

315.1 

14.0 

9.9 

-9.9 

299.0 

999.9 

90.9 

999.9 

23.8 

149. 

27.6 

83.0 

8540,8 

314.0 

-58.0 

99,9 

315,3 

13.7 

9.7 

-0.8 

299,7 

999.9 

99,9 

999,9 

24.1 

149. 

28.0 

84.0 

8662.2 

308.0 

-58.7 

99.9 

315.6 

13.9 

9.7 

-10.0 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

149. 

28.5 

35.0 

8785.6 

302.0 

-59. 2 

99.9 

315.3 

14.3 

10.0 

-10.2 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.8 

148. 

29.0 

86.0 

8933.7 

295.0 

-56.0 

99.0 

315.4 

15.5 

10.9 

-11. 0 

307,9 

999,9 

99,9 

999.9 

25.3 

148. 

29.5 

87.0 

9042.5 

290,0 

-55,8 

99.0 

315.9 

18.2 

12.7 

-13.1 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

148. 

29.8 

88. 0 

9175.7 

284.0 

-55.5 

99.9 

315.5 

19.3 

13.5 

-13.8 

312.0 

999,9 

99.9 

999.9 

26.0 

148. 

30.1 

89.0 

9312.0 

278.0 

-54.9 

99.9 

314.5 

19.8 

14.1 

-13.9 

314.8 

999.9 

99.9 

999.9 

26,5 

148. 

30.5 

90,0 

9451,6 

272.0 

-54,6 

99,9 

311.3 

18.8 

14,1 

-12.4 

317,2 

999,9 

99.9 

999.9 

27.1 

147, 

31.0 

91.0 

9570.6 

267,0 

-53.8 

99,9 

304,1 

17.0 

14.1 

-9,5 

320.1 

999,9 

99.9 

999,9 

27.4 

147. 

31.5 

92.0 

96 92.2 

262.0 

-53,5 

99.9 

301.1 

17.2 

14.7 

-3.9 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.8 

146. 

31.9 

93.0 

9841.5 

256.0 

-52.7 

99.0 

303.9 

13,0 

15.0 

-13,0 

325.5 

999,9 

99,9 

999.9 

28.3 

146. 

32.3 

94.0 

9960.9 

251.0 

-52.7 

99,  n 

307,  3 

18,8 

14.9 

-11.4 

327,4 

999,9 

99,9 

999,9 

28.6 

146. 

32.8 

95,0 

10098.9 

246.0 

-52.5 

99.0 

310.0 

19.2 

14.7 

-12.3 

329.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

145. 

33.3 

96.0 

10259.0 

240.0 

-51  .2 

09.9 

309.9 

13.8 

14.4 

-12.1 

333,9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

145. 

33.9 

97.0 

10396.0 

235.0 

-50.7 

99.9 

308.3 

13.3 

14.4 

-11.4 

336.6 

999,9 

99.9 

999,9 

30.4 

145. 

34.3 

98.0 

10536.3 

230.0 

-50,3 

?9i  --7 

307,9 

18.7 

14.7 

-11.5 

339,4 

999,9 

99,9 

999,9 

30,8 

145. 

34.8 

99.0 

106  79.6 

225.0 

-50.7 

99.9 

307.4 

18.9 

15.1 

-li.5 

340.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

144. 

35.2 

100.0 

10826.0 

220.0 

-51.0 

99.0 

306.4 

18.8 

15.2 

-U.2 

342.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

144. 

35.8 

101.0 

10975.4 

215.0 

-51.5 

99,9 

304,2 

19.2 

15.9 

-10,8 

344.1 

999.9 

99.9 

999,9 

32,4 

144. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1177 


STATICN  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1S75 
600  GMT 


147  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFPP 

DEW  P" 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.3 

102.0 

11128.1 

210.0 

-51.6 

99.9 

302.6 

19.9 

16.7 

-10.7 

346.2 

999,9 

99,9 

999,9 

33.0 

U3. 

36.7 

103.0 

11284.5 

205.0 

-51.8 

99.9 

301.9 

19.9 

16.0 

-n.5 

348,3 

999,9 

99.9 

999.9 

33.5 

143. 

37.2 

104.0 

11412.1 

201.0 

-52.4 

99.9 

302.7 

19.4 

16.4 

-10.5 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

34.0 

143. 

37,7 

105.0 

11574.8 

196.0 

-52.8 

99.  » 

305.8 

19.9 

16.2 

-11.7 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

142. 

38.3 

106.0 

11707.8 

192.0 

-53.0 

99.9 

308.5 

22.3 

17.5 

-13.9 

353.0 

999,9 

99.9 

999.9 

35.2 

142. 

38.7 

107.0 

11878.0 

187.0 

-52.8 

99.9 

308.8 

23.7 

18.5 

-14.9 

355,9 

999,9 

99.9 

999.9 

35.8 

142. 

39.3 

108.0 

12017.6 

183.0 

-52.7 

99.9 

308.3 

23.7 

18.6 

-14.7 

358.4 

999,9 

99.9 

999.9 

36,7 

142. 

39.8 

109.0 

12160.6 

179.0 

-52.1 

99.9 

307.5 

21.7 

17.3 

-13.2 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.4 

141. 

40.3 

110.0 

12307.0 

175.0 

-51.8 

99.9 

306.1 

20.0 

16.2 

-U.8 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

141. 

40.9 

111.0 

12494.7 

170.0 

-52.4 

99.9 

305.6 

20.0 

16.2 

-U.6 

366.5 

999,9 

99.9 

999,9 

38.6 

141. 

41.5 

112.0 

12648.6 

166.0 

-52.7 

99.9 

307.0 

21.1 

16.9 

-12.7 

368.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

141. 

41.9 

113.0 

12806.0 

162.0 

-53.0 

99.-; 

307.2 

20.9 

16.7 

-12.7 

370.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

140. 

42.3 

114.0 

12966.9 

158.0 

-53.9 

99. 9 

306.5 

19.9 

16.0 

-li.8 

371.6 

999.9 

99.9 

999,9 

40.4 

140. 

42.8 

115.0 

13131.3 

154.0 

-54.  7 

99.9 

304.9 

18.4 

15.1 

-13.5 

373.0 

999,9 

99,9 

999.9 

40.9 

140. 

43.4 

116.0 

13342.6 

149.0 

-54.4 

99.  p 

303.2 

18.1 

15.2 

-9.9 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

140. 

44.0 

117.0 

13516.8 

145.0 

-54.7 

99.9 

302.9 

19.7 

16.5 

-19.7 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

139. 

44.5 

118.0 

13650.4 

142.0 

-55.5 

99.9 

303.6 

20.1 

16.7 

-11.1 

380,4 

999,9 

99,9 

999.9 

42.6 

139. 

45.1 

119.0 

13832.6 

138.0 

-55.2 

99.9 

302.6 

18.3 

15.4 

-9.9 

384,0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

139. 

45.7 

120.0 

13973.1 

135.0 

-54.9 

99.9 

293.2 

16.9 

14.9 

-h.O 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.0 

139. 

46.4 

121.0 

14165.4 

131.0 

-54.9 

99.'' 

296.8 

18.4 

16.5 

-8.3 

390.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

138, 

46.9 

122.0 

14313.3 

128.0 

-55.4 

99.9 

297.9 

20.6 

18.2 

-n.6 

392.  1 

999.9 

99,9 

999.9 

45.1 

138. 

47,5 

123.0 

14516.1 

124.0 

-54.9 

99.9 

295.  1 

21.0 

19.0 

-8.9 

396.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.1 

138. 

48.1 

124.0 

14672.7 

121.0 

-54.7 

99.9 

288.4 

19.1 

18.1 

-6.0 

399.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

137. 

48.7 

125.0 

14833.1 

118.0 

-55.4 

99.9 

287.3 

18.4 

17.6 

-5.5 

401.3 

999.9 

99,9 

999,9 

47,1 

137, 

49.5 

126.0 

15053.6 

114.0 

-54.6 

99.  V 

295.3 

21.0 

18.9 

-6.9 

406.8 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

137, 

50.2 

127.0 

15224.4 

111.0 

-54.2 

99.  / 

297.8 

23.3 

20.6 

-10.9 

410.5 

999,9 

99.9 

999.9 

48.9 

136. 

50.9 

128.0 

15400.1 

108.0 

-54.2 

99.9 

296.3 

21.7 

19.4 

-9.6 

413.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

136. 

51.6 

129.0 

15580.8 

105.0 

-54.2 

99.9 

299.7 

20.0 

17.3 

-0.9 

417.1 

999,9 

99,9 

999,9 

50.6 

135. 

52.3 

130.0 

15766.9 

102.0 

-53.6 

99.9 

306.  3 

22.6 

18.3 

-13.4 

421.8 

999,9 

99.9 

999.9 

51.4 

135. 

53.0 

131.0 

16024.1 

98.0 

-53.8 

99.9 

308.0 

24.7 

19.5 

-15.2 

426.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.4 

135. 

53.6 

132.0 

16223.7 

95.0 

-54.1 

99.9 

306.8 

22.8 

18.3 

-13.7 

429.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

135. 

54.2 

133.0 

16429.5 

92.0 

-54.2 

99.  9 

304.  5 

19.8 

16.4 

-Il.2 

433.2 

999.9 

99.9 

999,9 

54,  1 

135, 

54.9 

134.0 

16642.2 

89.0 

-54.1 

99.9 

303.fi 

17.8 

14.8 

-0.9 

437.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

135. 

55.6 

135.0 

16862.1 

86.0 

-54.4 

99.9 

302.8 

16.5 

13.9 

-8.9 

441.3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

135. 

56.5 

136.0 

17089.5 

83.0 

-54.6 

99.9 

298.9 

15.4 

13.5 

-7.4 

445.5 

999,9 

99,9 

999,9 

56,4 

134. 

57.4 

137.0 

17325.1 

80.0 

-54.7 

99.9 

305.5 

17.1 

13.9 

-9.9 

449.8 

999,9 

99.9 

999.9 

57.2 

134. 

58.3 

133.0 

17569.7 

77.0 

-54.7 

99.9 

306.8 

21.6 

17.3 

-12.9 

454,8 

999,9 

99.9 

999,9 

58.2 

134. 

59.1 

139.0 

17823.3 

74.0 

-55.8 

99.9 

303.4 

21.9 

18.3 

-12.1 

457.6 

999,9 

99.9 

999.9 

59.3 

134. 

59.9 

140.0 

18176.4 

70.0 

-56.7 

99.9 

298.4 

15.9 

14.0 

-7.6 

463.2 

999.9 

99,9 

999,9 

60.4 

134. 

60.3 

141.0 

18453.4 

67.0 

-57.8 

99.:; 

295.5 

11.7 

10.5 

-5.0 

466.5 

999,9 

99.9 

999.9 

60.8 

134. 

61.7 

142.0 

18741.9 

64.0 

-58.5 

99.'' 

297.1 

15.8 

14.1 

-7.2 

471.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.6 

133. 

62.8 

143.0 

19043.7 

61.0 

-58.7 

99.9 

295.2 

15.8 

14.3 

-6.7 

477.3 

999,9 

99,9 

999,9 

62.6 

133. 

63.8 

144.0 

19360.7 

58.0 

-58.5 

99.9 

293.3 

11.7 

10.8 

-4.6 

484.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

133. 

64.8 

145.0 

19580.9 

56.0 

-59.3 

99.9 

303.3 

15.2 

12.7 

-8.4 

487.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.1 

133. 

65.8 

146.0 

19925.8 

53.0 

-59.2 

99.9 

302.5 

18.2 

15.4 

-9,8 

495.  T 

999,9 

99,9 

999.9 

65.2 

133. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B'^EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1178 


STATION  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NER 


6 FEBRUARY  1<375 
600  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPPEP 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

K/SFC 

66.8 

147.0 

20290.8 

50.0 

-59.5 

99. 

292.6 

16.3 

15.1 

67.9 

148.0 

20677.5 

47,0 

-60,0 

99,9 

302.9 

19.4 

16.3 

69.0 

149.0 

21088.1 

44.0 

-61.3 

99,9 

303,0 

17.9 

15.0 

70.1 

150.0 

21376.8 

42.0 

-61.3 

99.9 

298.9 

13.3 

11.6 

71,5 

151.0 

21836.4 

39,0 

-61.6 

99,9 

293.8 

15,4 

14.  1 

72.8 

152.0 

22330.6 

36,0 

-63,  1 

99,  y 

305.3 

22.4 

18.3 

74.2 

153.0 

22864.5 

33.0 

-64.2 

99.  i 

286.1 

11.6 

11.2 

75.6 

154.0 

23246.8 

31.0 

-64.6 

99.9 

277.6 

13.3 

13.1 

77.2 

155.0 

23870.3 

28.0 

-63,5 

99,9 

297,2 

20.7 

18.4 

79.1 

156.0 

24567.3 

25,0 

-62.9 

99.9 

299.6 

18.4 

16.0 

81.2 

157.0 

25080.8 

23.0 

-62.9 

99.9 

291.2 

17.9 

16.7 

84.0 

158.0 

25944.2 

20.0 

-61.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

1179 


167  20.  0 


V C^MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/'EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-6.3 

503.3 

999.9 

99,9 

999,9 

66.  1 

132. 

-10,6 

511,0 

999,9 

99,9 

999.9 

67.3 

132. 

-9.7 

517.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

132. 

-6.4 

524.6 

999,9 

99,9 

999.9 

69.6 

132. 

-6.2 

535.0 

999.9 

99.9 

999,9 

70.2 

131. 

-13.0 

543.6 

999.9 

99,9 

999.9 

72.3 

131. 

-3.2 

554.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

131. 

-1.8 

563.3 

999,9 

99,9 

999.9 

74.3 

131. 

-9.5 

583.1 

999,9 

99,9 

999,9 

75.9 

130. 

-0.1 

603.9 

999,9 

99.9 

999.9 

78.6 

130. 

-6.5 

618.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

130. 

99.9 

647.6 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

STATIfN  NO.  562 
NORTH  PIATTF.  NEB 

6 FFBPIMRV  1975 

1115  GMT  137  51.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P' 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

or,  c 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

12.4 

847.0 

925.2 

-18.9 

-24.9 

290.0 

4.1 

3.9 

-i.4 

260.0 

261.5 

0,5 

59.0 

0.0 

0. 

0.3 

13.0 

905,3 

918.0 

-17,8 

-24.3 

313.5 

12.5 

9.0 

-J.6 

261.8 

26  3.3 

0.6 

56.3 

0.3 

134. 

0.6 

14.0 

987.2 

900.0 

-18.2 

-23.5 

315.3 

12.3 

8.7 

-1.8 

262.2 

263.9 

0.6 

62.6 

0.4 

134. 

0.9 

15.0 

1078.2 
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* IBV  S(>EE0  MEINS  ElEViTION  INGLE  BETMEEN  6 iNO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEINS  TEMPEBATUBE  OB  TfME  HAVE  E^EN  rNTERPOUTEO 
•M  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


S?«rtCN  NO. 

NOUTM  PIATT6,  Nep 


ft  PEBftUARV  IS? 5 

ill5  GMT  1ST  51 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEPP 

OEW  P» 

OtR 

SPEEb 

U COPP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RM 

RANGE 

MIN 

GPM 

MP 

06  C 

66  C 

06 

P/SE6 

M/SFC 

M/SEC 

06  H 

06  R 

6M/R6 

kT 

RM 

♦ T.9 

U7.0 

197S2.8 

5ft. 0 

-59.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ft9l.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

69.1 

IftS.O 

2O109.ft 

51.0 

-ftO.ft 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

«!9.9 

490.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

A? 

06 

oos. 

999. 


ST»T»CN  NO.  562 

NORTH  PLATTE,  NC0 

6 EEQRUARV  1975 

1500  GMT  Ur  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

NIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M2SEC 

M/SEC 

DG  K 

DC.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

12.2 

847.0 

924.8 

-17.2 

-23.3 

280.0 

4.1 

4.0 

-0,7 

261.8 

263,5 

0,6 

59.0 

0,0 

0. 

0.3 

13.0 

910.5 

917.0 

-17.6 

-24.  ? 

318.6 

ID.  2 

6.7 

-7.6 

262.0 

263.6 

0.6 

56.5 

0.3 

126. 

0.5 

14.0 

992.4 

907.0 

-18.6 

-24. T 

318.6 

10.2 

6.7 

-7.6 

262.0 

263.5 

0.6 

57.6 

0.3 

126. 

0.8 

15.0 

1083.5 

896.0 

-18.2 

-25.4 

325.5 

10.7 

6.0 

-8.8 

263.2 

264.6 

0,5 

53,1 

0,5 

130. 

1.3 

16.0 

1184.6 

884.0 

-16.3 

-24.5 

335.5 

11.8 

4.9 

-10.7 

266.2 

267.8 

0.6 

48.7 

O.S 

139. 

l.S 

17.0 

1287.6 

872,0 

-16.  1 

-25.9 

339.0 

12.3 

4.4 

-U.5 

267,4 

268.8 

0.5 

42.6 

l.O 

142. 

1.7 

18.0 

1374.5 

862.0 

-15,7 

-25.  ) 

339,0 

12.6 

4,5 

-U.8 

268.7 

270.2 

0.5 

41.1 

l.l 

144. 

2.1 

19.0 

1462.6 

852.0 

-15.0 

—26.  3 

338.9 

13.0 

4.7 

-12.1 

270.3 

271.7 

0.5 

37.0 

1.4 

147. 

2.4 

20.0 

1551.9 

842.0 

-15.2 

-26.  3 

338.5 

12.7 

4.6 

-U.8 

271.1 

272.5 

0.5 

35.9 

1.7 

149. 

2.7 

21.0 

1669.5 

829.0 

-15,3 

-27.3 

330,2 

12.1 

4.5 

-11.3 

272.1 

273,5 

0,5 

34.7 

i.9 

150. 

3.1 

22.0 

1751.9 

820,0 

-15.4 

-26.9 

337.5 

Il.T 

4.5 

-10,8 

272.8 

274,3 

0,5 

36,5 

2.  1 

151. 

3.4 

23.0 

1853,9 

809.0 

-15.3 

-26.8 

336.0 

12.6 

5.1 

-1  1.5 

274.0 

275.5 

0.5 

36.5 

2.4 

152. 

3.7 

24.0 

1947.9 

799,0 

-15.4 

-28. i 

332.2 

14.0 

6.5 

-12.3 

274.8 

276.2 

0.5 

32.1 

2.6 

152. 

4.1 

25.0 

2043.2 

789.0 

-14.3 

-30.  j 

327.4 

16,2 

8.7 

-IJ.6 

277.0 

278,1 

0.4 

23.4 

2.9 

152. 

4.5 

26.0 

2159.5 

777,0 

-13,6 

-37.  3 

325.2 

17.9 

10,2 

-IV,  7 

279,0 

279.5 

0.2 

10.9 

3.4 

151. 

4.8 

27.0 

2248.1 

768.0 

-13.9 

-37., 

326.7 

17.4 

9,5 

-14.5 

279.6 

280.2 

0.2 

11.6 

3.7 

150. 

5.1 

28.0 

2347.6 

758.0 

-13.8 

-37.3 

320.0 

17.3 

9.2 

-14.7 

280.8 

281.4 

0.2 

11.6 

4.0 

150. 

5.5 

29.0 

2448.6 

748.0 

-13.5 

-38.3 

328.8 

18.3 

9,5 

-15.7 

282.2 

282.7 

0,2 

10.2 

4.4 

150. 

5.7 

30.0 

2540.7 

739,0 

-13.1 

-36,8 

327,4 

18.9 

10.2 

-15.9 

283.6 

284.3 

0.2 

11.5 

4.6 

150. 

6.0 

31.0 

2634.0 

730.0 

-13.5 

-35.6 

325.4 

19.8 

11.2 

-16.3 

204.1 

284.9 

0.3 

13.6 

5.0 

150. 

6.4 

32.0 

2738.9 

720.0 

-13.5 

-35.  j 

324.1 

20.1 

11.8 

-16.3 

285.3 

286.1 

0.3 

5.5 

149, 

6.7 

33.0 

2834.5 

711.0 

-14.1 

-36.  , 

324,7 

20,4 

11.8 

-'6,7 

285.7 

286.4 

0,2 

5.0 

149. 

7.0 

34.0 

2931.2 

702.0 

-14.2 

-37.  ? 

326.  1 

20,8 

11.6 

-17.2 

206,5 

28  7,3 

0.2 

IS''. 3 

6.2 

149. 

7.4 

35.0 

3039,9 

692.0 

-14.9 

-28.3 

326.9 

21.2 

11.6 

-17.8 

287.0 

288.6 

0.5 

S'* •*.  7 

6.7 

149. 

7.7 

36.0 

3160.9 

681.0 

-15.9 

-26.0 

327.3 

21.4 

11.6 

-18. 0 

287.2 

289.3 

0,7 

41.3 

7,  1 

149, 

8.0 

37.0 

3251 .1 

672.0 

-16.7 

-24,9 

327,5 

21.6 

11.6 

-18.2 

287.4 

289,6 

0,7 

48.6 

7.5 

148. 

8.4 

38.0 

3362.2 

663.0 

-17.6 

—22.  3 

327.2 

21.5 

11.7 

-1  1.1 

237.5 

290.3 

1.0 

66. B 

8.0 

148. 

8.6 

39,0 

3453.1 

655.0 

-18.2 

-23.1 

327.0 

21.6 

11.8 

-n.i 

207.9 

290.5 

0.9 

65.2 

8.3 

146. 

9.0 

40.0 

3556.3 

646.0 

-18.7 

-23.3 

326.6 

21.9 

12.0 

-18.2 

288.4 

291.1 

0.9 

67.2 

8.8 

148. 

9.4 

41.0 

3684.1 

635.0 

-19.8 

-23.  i 

326.4 

22,6 

12.5 

-18.8 

288.6 

291.1 

0,9 

69.4 

9,3 

148. 

9.7 

42.0 

3778.1 

627.0 

-20.6 

-23.7 

326.5 

22.9 

12.6 

-19.1 

288.7 

291.3 

0.9 

76.3 

9.7 

148. 

10.0 

43.0 

3804.9 

618.0 

-21.4 

-24.3 

326.7 

23.0 

12.7 

-19.3 

289.0 

291.5 

0.9 

77.1 

10.1 

146. 

10.3 

44.0 

3993.0 

609.0 

-22.1 

-24.2 

326.8 

22.4 

t2.2 

-18.7 

289.4 

292,0 

0.9 

83.1 

10.6 

148. 

10.6 

45.0 

4102,5 

600.0 

-22.5 

-25.1) 

32  7.1 

21.7 

11.0 

-18.2 

290,2 

292.6 

o.a 

75.6 

11.0 

140. 

11.0 

46.0 

4201.0 

592.0 

-23.0 

-25.9 

32  7.8 

20.6 

11.0 

-17.4 

290.6 

293.0 

0.8 

77.1 

11.5 

148. 

11.4 

47.0 

4300.6 

584.0 

-23.6 

-26.9 

329.7 

20.7 

10.4 

-17.8 

291.2 

293.3 

0.7 

74.1 

11.9 

148. 

11.7 

48.0 

4401,4 

576.0 

-24.0 

-27,  i 

331.0 

21.1 

10.2 

-IB.4 

291.8 

294.0 

0,7 

75.1 

12.3 

148. 

12.0 

49.0 

4503,5 

568.0 

-24.1 

-27.5 

332.2 

21.7 

10.1 

-19.2 

292.8 

295.0 

0,7 

73.1 

12.7 

148. 

12.3 

50.0 

4606.9 

560.0 

-24.9 

-28.1 

331.9 

22.1 

10.4 

-D.5 

293.1 

295.1 

0.7 

74.3 

13.1 

148. 

12.7 

51.0 

4751.0 

549.0 

-25.4 

-28.4 

331.1 

22.5 

10.9 

-1  ).6 

294.1 

296.2 

0.7 

76,1 

13.6 

149. 

13.1 

52.0 

4857.5 

541.0 

-25.9 

-29.1 

330.  1 

22.7 

11.3 

-19.6 

294,7 

296,7 

0.6 

74.3 

14.2 

148. 

13.4 

53.0 

4965.  1 

533.0 

-27,0 

-29,  r 

330,2 

22.8 

11.3 

-19.8 

294.7 

296.6 

0.6 

77.3 

14.6 

148. 

13.6 

54.0 

5074.0 

525.0 

-27.8 

-30.) 

330.6 

23.0 

11.3 

-20.1 

295.0 

296.8 

0.6 

75.6 

14.9 

149. 

14.0 

55.0 

5156.6 

519.0 

-28,3 

-31.  ? 

331.7 

23,7 

11.2 

-20.8 

295,3 

29  7,0 

0.5 

72,9 

15.4 

149. 

14.4 

56.0 

5309.9 

508.0 

-29,5 

-33.2 

332.2 

24.5 

11.4 

-21.6 

295.7 

297.1 

0.5 

70.0 

16.0 

149. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  56? 
NORTH  PLATTE,  NPP 


A FeflRIIARV  1975 

1500  GMT  lAT  21.  0 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V tOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OC. 

M/SPC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  .K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DO 

IA.7 

57.0 

5623.0 

500.0 

-30.3 

-36.5 

332.1 

26.6 

11.5 

-21.8 

296,1 

29  7,3 

0.6 

66.6 

16.6 

169. 

IS.I 

53.0 

5523.1 

693,0 

-31.1 

-36.5 

331,7 

26.3 

11.5 

-21.6 

296.3 

297,6 

0.3 

58.6 

17.0 

169. 

15.A 

59.0 

5638.9 

685.0 

-32.0 

-37,3 

331.3 

23.5 

11.3 

-2D. 6 

296.5 

297.5 

0.3 

55.0 

17.5 

169. 

15.7 

60.0 

5761,6 

678,0 

-33,1 

-38,1 

330.8 

23.0 

11.2 

-20.  1 

296.6 

297.6 

0.3 

60.3 

17.9 

169. 

16.1 

61.0 

5866.9 

671.0 

-36.2 

-39.0 

330,2 

22.0 

11.3 

-r>.8 

296.6 

297.3 

0.3 

61.5 

18.6 

169. 

16.5 

62.0 

5966.7 

663.0 

-36.7 

-39.'* 

329.6 

23.6 

12.0 

-2D.  3 

297,1 

298.0 

0.3 

58.8 

18.8 

169. 

16.3 

63.0 

6071.1 

656.0 

-36,6 

-60.2 

328,3 

26,2 

12.7 

-20,6 

299.6 

299.6 

0.2 

56.0 

19.6 

169. 

17,1 

66.0 

6179.1 

669,0 

-35,1 

-60,  ? 

327.2 

26.5 

13.3 

-20.6 

299.3 

300.0 

0.2 

55.2 

19.9 

169. 

17.5  ' 

65.0 

6288.5 

662.0 

-35.8 

-62.3 

325.5 

26.3 

13,7 

-20.0 

299.8 

300.6 

0.2 

51.0 

20.6 

169. 

18.0 

66.0 

6631.2 

633.0 

-37.0 

-66.3 

326.7 

23.2 

13.6 

-18.9 

300.0 

300.5 

0.2 

65.9 

21.1 

169. 

1B.3 

67.0 

6563.8 

626.0 

-37.7 

-65.2 

325,8 

22.2 

12.5 

-18.3 

300,5 

301.0 

0.2 

66.7 

21.6 

169. 

18.7 

68  .0 

6657.8 

619.0 

-38.6 

-65.8 

329,2 

21.2 

11.2 

-:  8.0 

300.  r 

301.2 

0.1 

66.2 

22.1 

169. 

19.1 

69.0 

6773.3 

612.0 

-39.6 

-66.3 

331.7 

21.0 

10.0 

-18.5 

300.9 

301.6 

0.1 

68.1 

22.5 

169. 

19.5 

70.0 

6873.6 

606.0 

-60.1 

99.9 

335.  1 

22.6 

9,6 

-20.3 

301.5 

099.9 

99.9 

999,9 

22.9 

169. 

19.9 

71.0 

7026.2 

39  7.0 

-61.3 

99.9 

337,3 

23,8 

9,2 

-22.0 

302.0 

999.9 

99.9 

099.9 

23.6 

169. 

20.3 

72.0 

7129.6 

391.0 

-62.2 

99.9 

338.9 

26.6 

8.8 

-22.7 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

169. 

20.6 

73.0 

7251.6 

386.0 

-62.9 

99.9 

339.6 

26.5 

8.5 

-23.0 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

169. 

21.0 

76.0 

7357.6 

378.0 

-63.6 

99.9 

339,8 

26,7 

8,5 

-21.2 

303.1 

999,9 

99.9 

999.9 

25.  1 

150, 

21.5 

75,0 

7682,9 

371.0 

-66.2 

99.9 

337.8 

25.1 

9.5 

-21.2 

306.0 

999,9 

90,0 

999.0 

26.0 

150. 

21.9 

76.0 

7592.0 

365.0 

-65.2 

99.9 

335.6 

26.5 

10.1 

-22.3 

306.1 

999.9 

09.9 

999.9 

26.6 

150. 

22.3 

77.0 

7721.2 

358.0 

-65.8 

99 . 5 

333.9 

23.5 

10.3 

-21.1 

305.0 

999,9 

99,0 

999,9 

27.2 

150. 

22.7 

78.0 

7816.7 

353.0 

-66.5 

99,9 

332.9 

23.0 

10,5 

-23.5 

305.3 

999,9 

90,0 

999,9 

27.7 

150. 

23.1 

79.0 

7928.2 

367,0 

-67.6 

99,9 

332.5 

23.5 

10.9 

-21.8 

305.6 

999.9 

99.9 

999,9 

28.2 

150. 

23.5 

80.0 

8062.7 

360.0 

-68.6 

99.9 

332.6 

25.1 

11  .6 

-22.3 

305.9 

909.9 

99.9 

999.9 

28.8 

150. 

26.0 

81.0 

8199.3 

333.0 

-69.5 

99.9 

332.8 

27.7 

12.7 

-26.6 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.6 

150. 

26.6 

82.0 

8338.3 

326,0 

-50,1 

99.9 

333.3 

28.3 

12.7 

-25,3 

307.6 

999,9 

99,9 

999.9 

30.6 

150. 

26.6 

83.0 

8659.5 

320.0 

-50.6 

99.9 

333.6 

28.6 

12.7 

-25.6 

308.6 

999.9 

99.0 

999.9 

30.  7 

151. 

25.1 

86.0 

8582.7 

316.0 

-51.5 

99.3 

333.2 

28.9 

13.0 

-25.8 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

151. 

25.5 

85.0 

8686.6 

309.0 

-52.6 

99.9 

332.6 

30,8 

16.3 

-27.3 

308.6 

999,9 

99.9 

999,9 

32.0 

151. 

26.0 

86.0 

8836.6 

302,0 

-53,5 

99.9 

331.3 

33.2 

16.0 

-29.1 

309,3 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

151. 

26.6 

87.0 

8963.2 

296.0 

-56.5 

99.9 

331.0 

32.2 

15.6 

-28.1 

309.7 

999.9 

99.9 

999,9 

36.0 

151. 

26.3 

83.0 

9072.1 

291.0 

-55.2 

99.9 

331.2 

30.5 

16.7 

-26.7 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

151. 

27.2 

89.0 

7206.9 

285,0 

-55.8 

99,9 

332.0 

30,0 

16.1 

-26,5 

311.2 

909,9 

99.9 

999.9 

35.6 

151. 

27,7 

90,0 

9317.5 

280,0 

-56.3 

99.  9 

333,2 

31.1 

16.0 

-27.7 

312.1 

999,9 

99,9 

999.9 

36.2 

151, 

23.1 

91.0 

9656,8 

276.0 

-57.0 

99.9 

333.9 

31.3 

13.8 

-23.1 

313.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.1 

151. 

28.6 

92.0 

9571.2 

269.0 

-57.7 

99.9 

333.5 

28,7 

12.8 

-25.7 

313.7 

999,9 

00.  9 

999.9 

38.2 

151. 

29.1 

93.0 

9689.7 

266.0 

-57.3 

99.9 

330,5 

26.7 

13.2 

23.3 

3»5,9 

999,9 

99.9 

999,9 

38,7 

151. 

29.6 

96,0 

9810,7 

259,0 

-57.0 

99.9 

325,8 

27.6 

15.6 

-22.6 

318.1 

999,9 

99.9 

999,9 

39.6 

151. 

30.0 

95.0 

9933.8 

256,0 

-58.0 

99.9 

322.6 

28.6 

17.6 

-22.7 

319.6 

999.9 

99,9 

999.9 

60.3 

151. 

30.5 

96.0 

10086.1 

268.0 

-59.1 

99.9 

321.5 

30.9 

19.3 

-26,2 

319.0 

999.9 

99.9 

999,9 

61.0 

151. 

30,9 

97,0 

10211.6 

263.0 

-59,8 

99,9 

323.2 

32,9 

19,7 

-26.6 

319.8 

999,9 

99,9 

909.9 

61.8 

150. 

31.3 

98.0 

10367.8 

237.0 

-59.8 

99.9 

325.5 

33.6 

18.9 

-27.5 

322.1 

999,9 

99.9 

999.9 

62.7 

150. 

31.7 

99.0 

10676.6 

233,0 

-59.1 

99.9 

327.6 

32.2 

17.3 

-2».l 

326,7 

999.9 

99,9 

999.9 

63.6 

ISO, 

32.1 

100.0 

10610.5 

228.0 

-58,9 

99,^ 

320.0 

29.5 

15.6 

-25,0 

327.0 

999,9 

99,9 

999,9 

66.6 

150. 

32.6 

101.0 

10778.2 

222.0 

-57.9 

99.9 

326.9 

26.2 

15.0 

-21.6 

331.1 

999,9 

99.9 

999.9 

65.1 

150. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 DEG 


lies 


STATIOM  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  IB75 

1500  GMT  167  21.  0 ■ 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFTO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

BH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

or. 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

nr.  K 

DG  K 

r,* **/KG 

PET 

KM 

OG 

33.0 

102.0 

10922.0 

217.0 

-57.5 

99.9 

320.2 

25.1 

16.1 

-19.3 

333. a 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

150. 

33.5 

103.0 

11039.8 

213.0 

-56.7 

99.9 

317,6 

26.9 

18.2 

-J9,R 

336.9 

999,9 

99,9 

999,9 

66,  3 

150, 

36.1 

106.0 

11191.3 

208,0 

-56.2 

99.9 

317,8 

28.1 

18.9 

-70,8 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

150. 

36.5 

105.0 

11316.1 

206.0 

-53.2 

99.9 

317.1 

27.0 

18.6 

-19.8 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

169. 

35.1 

106.0 

11663.5 

200.0 

-53.5 

99.9 

315.3 

26.5 

18.6 

-10.8 

368.0 

999.9 

99,9 

999,9 

68.9 

169, 

35.6 

107.0 

11606.3 

195.0 

-53.9 

99.  > 

316,6 

27.9 

19,9 

-19.5 

350.0 

999,9 

99,9 

999,9 

69.7 

169, 

36.0 

108.0 

11739.8 

191.0 

-52,6 

99,  J 

3 12. 6 

28,6 

20.9 

-19.2 

356.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

169. 

36.5 

109.0 

1187fc.5 

137.0 

-52.7 

99.9 

309.3 

28.5 

22.1 

-n.i 

356.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

168. 

37.0 

110.0 

12015.9 

183.0 

-53.6 

99.9 

309.3 

30.7 

23.7 

-19.6 

357.2 

9'»9.9 

99.9 

999,9 

51,9 

168. 

37.7 

lll.O 

12230.0 

177.0 

-56,3 

99.9 

312,2 

32.1 

23.8 

-21.6 

359,1 

999,9 

99,9 

999.9 

53.6 

168. 

38.2 

112.0 

12339.6 

176.0 

-56.0 

99.9 

316.2 

31.6 

22.5 

-2l.9 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.3 

167, 

38.7 

113.0 

12689.1 

170.0 

-53.6 

99.9 

316.6 

30.6 

21.1 

-22.1 

366.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

167. 

39.2 

116.0 

12662.6 

166.0 

-52.7 

99.  ) 

318.1 

29,1 

19,6 

-2t,6 

368.6 

999,9 

99,9 

999,9 

56.  2 

167, 

39.6 

115.0 

12800.0 

162.0 

-52,9 

99,  9 

318.5 

27.1 

18.0 

-23.3 

370.7 

909.9 

99.9 

999.9 

56.8 

167. 

60.3 

116.0 

13002.6 

157.0 

-52.7 

99.9 

315.7 

26.6 

17,2 

-17.6 

376.3 

999,9 

99.9 

999.9 

57.8 

167. 

60.8 

117.0 

13168.9 

153.0 

-52.9 

99.9 

312.0 

26.6 

18.3 

-16.5 

376.8 

999.9 

99.9 

999,9 

58,5 

167. 

61.3 

118.0 

13296.6 

150,0 

-53,1 

99,9 

303.3 

25.3 

19,9 

-15,7 

378,7 

999.9 

99,9 

999,9 

59,2 

166. 

61.8 

119.0 

13670,6 

166.0 

-56,2 

99,9 

305,0 

25.7 

21.1 

-16.7 

379.7 

999.9 

99.9 

999,9 

60.0 

166. 

62.3 

120.0 

13668.2 

162.0 

-55.2 

99.9 

302.8 

25.0 

21.0 

-13.5 

381.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

166. 

62.9 

121.0 

13786.6 

139.0 

-55.0 

99.9 

302.6 

23.6 

19,7 

-12.6 

383.6 

999,9 

99,9 

999.9 

61.5 

166. 

63.5 

122.0 

13971.3 

135.0 

-56,8 

99,9 

306.6 

22,5 

18.6 

-12.7 

387.1 

999,9 

99,9 

999,9 

62.3 

165. 

66.1 

123.0 

16116.8 

132.0 

-55.3 

99.9 

306.6 

23.3 

19.2 

-13.2 

388. T 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

165. 

66.6 

126.0 

16261.5 

129.0 

-55.3 

99.9 

306.6 

26.7 

20.6 

-13.9 

391.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

165. 

65.2 

125.0 

16662.2 

125.0 

-55.8 

99.9 

306.7 

25,9 

21.3 

-1..7 

393,9 

999.9 

99,9 

999,9 

66.6 

165. 

65.9 

126.0 

16669.2 

121.0 

-56.0 

99,9 

303.2 

26.6 

22.3 

-1  1.6 

397.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

166. 

66.3 

127.0 

16828.9 

118.0 

-56.0 

99.9 

301.5 

27.1 

23.1 

-1  >.2 

600.2 

999.9 

99,9 

999.9 

66.2 

166. 

66.9 

128.0 

16992.6 

115.0 

-56.3 

99.9 

300,8 

28.3 

26.3 

-16.5 

602.5 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

166. 

67.6 

129.0 

15160.6 

112.0 

-56,5 

99,  9 

302,2 

29.6 

26,9 

-15,7 

605,2 

999.9 

99,9 

999,9 

67.9 

163. 

67.9 

130.0 

15390,5 

108.0 

-57.7 

99.  ? 

303.1 

29.6 

26.8 

-16.2 

607.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

163. 

68.5 

131.0 

15568.3 

105.0 

-57.9 

99.9 

302.7 

27.6 

23.2 

-16.9 

610.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

163. 

69.1 

132.0 

15813.8 

101.0 

-56.8 

99.9 

299,7 

21.2 

18.6 

-10,5 

616.8 

999,9 

99.9 

999,9 

70,7 

163. 

69.7 

133.0 

15960.5 

99.0 

-57.0 

99.9 

297.5 

15,6 

13.6 

-7,1 

618.8 

999,9 

99.9 

999.9 

71.2 

162. 

50.5 

136.0 

16135.3 

96.0 

-57.0 

99,9 

305.5 

17.3 

16.1 

-10. 1 

622.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

162. 

51.2 

135.0 

16336.2 

93.0 

-57.2 

99.9 

307.7 

21.3 

16.9 

-13.0 

626.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

162. 

52.0 

136.0 

16563.6 

90.0 

-57.3 

99,9 

308.  1 

26.6 

19,2 

-15,0 

629.7 

999,9 

99,9 

999.9 

73.6 

162. 

52.8 

137.0 

16831.6 

86.0 

-56.7 

99,7 

310,9 

26,6 

20,1 

-17,6 

636.7 

999,9 

99,9 

999.9 

76.9 

162. 

53.6 

138.0 

17056.1 

83.0 

-57.5 

99.  7 

312,2 

26.6 

18.2 

-lh.5 

639.6 

999,9 

99.9 

999.9 

75.9 

161. 

56.2 

139.0 

17288.0 

80.0 

-58.7 

99.9 

303.2 

13.9 

11.6 

-■'.6 

661.6 

999.9 

99.9 

999,9 

77.0 

161. 

55.0 

160.0 

17610.3 

76.0 

-58.6 

99.9 

306.1 

10.0 

8,3 

-5.6 

668.  5 

999,9 

99,9 

999.9 

76,5 

161. 

56.1 

161.0 

17863.9 

73,0 

-57,9 

99,9 

311,7 

20,8 

15,6 

-13.8 

655.1 

999.9 

99,9 

999.9 

78.3 

161. 

57.0 

162.0 

18128.9 

70.0 

-57.2 

99.9 

299.8 

20.3 

17.6 

-10,1 

662.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

161. 

57.9 

163.0 

18500.6 

66.0 

-57.9 

99.  9 

310.8 

17.6 

13.3 

-11.5 

668.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

161. 

58.7 

166.0 

18792.8 

63.0 

-59,6 

99.  7 

296,8 

6,6 

5.8 

-2.7 

670,9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.2 

161. 

59.7 

165.0 

19097.6 

60.0 

-60.2 

99.9 

299.1 

11.8 

10.3 

-5.7 

676.3 

999,9 

99,9 

999.9 

81.1 

160. 

60.9 

166.0 

19618.0 

57.0 

-59.6 

99.9 

310.8 

21.0 

15.9 

-13.7 

6S6.5 

999,9 

99.9 

999.9 

82.5 

160. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURF  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCIATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1186 


STATION  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GHT  147  21.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TC  MP 

OEM  PT 

DIP 

SPFFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

61.9 

147.0 

19756.5 

54.0 

-59.3 

99.9 

289.4 

14.5 

13.6 

-4.8 

492.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

140. 

62.9 

148.0 

20114.4 

51.0 

-59.4 

99.9 

291.0 

21.3 

19.9 

-7.6 

500.6 

999.9 

99,9 

999,9 

84.1 

140. 

63.8 

149.0 

20494.4 

48.0 

-58.9 

99.9 

307.2 

26.6 

21.2 

-lo.l 

510.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

139. 

65.0 

150.0 

20898.3 

45.0 

-60.2 

99.9 

307.5 

20.5 

16.3 

-12.5 

517.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.5 

139. 

66.3 

ISl.O 

21328.4 

42.0 

-60.5 

99.9 

293.5 

12.3 

11.3 

-4.9 

526.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.6 

139. 

67.6 

152.0 

21788.7 

39.0 

-61.6 

99.9 

310.1 

16.6 

12.7 

-10.7 

535.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

139. 

69.0 

153.0 

22283.6 

36.0 

-62.6 

99.9 

292.3 

7.9 

7.3 

-3,0 

545.0 

999.0 

99.9 

999,9 

90.5 

138. 

70.5 

154.0 

22818.2 

33.0 

-64.3 

99.9 

304.0 

17.6 

14.6 

-9.8 

554.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

138. 

72.0 

155.0 

23399.6 

30.0 

-65.5 

99.9 

316.0 

26.6 

18.5 

-19.1 

566. ! 

999.9 

99.9 

999.9 

93.6 

138. 

73.5 

156.0 

24039.8 

27.0 

-65.9 

99.9 

317.7 

21.9 

14.8 

-16.2 

582.3 

999.9 

99,9 

999.9 

96.2 

138. 

75.S 

157.0 

24758.7 

24.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

608.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

77.4 

158.0 

25582.4 

21.0 

-61.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

639.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

STATICN  NO.  962 
NORTH  PLATTEf  NEB 


6 FEBRUARY  IR75 
1742  GMT 


149  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/spr 

M/S*=C 

H/-,EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

11.7 

847.0 

924.5 

-9.4 

-20.5 

270.0 

4.1 

4.1 

0.0 

269.8 

272.1 

O.B 

40.0 

0.0 

0. 

0.2 

12.0 

851.2 

924,0 

-9.6 

-24,4 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

269.6 

271.2 

0.6 

28.7 

999.9 

999. 

0.9 

13.0 

943.4 

913.0 

-10.9 

-23.2 

999.9 

99  .9 

99.9 

0 

269.2 

271.0 

0.6 

35.4 

999.9 

999. 

0.7 

14.0 

1036.4 

902.0 

-11.8 

-22.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

269,3 

271.1 

0.7 

39,5 

999,9 

999. 

1.1 

15.0 

1130.2 

891.0 

-12.6 

-22. U 

999.9 

99.9 

99,9 

97,9 

269,3 

271.2 

0.7 

42.3 

999.9 

999, 

1.4 

16.0 

1250.9 

877.0 

-13,8 

-23,  ’ 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

269,4 

271.2 

0.7 

44.5 

999.9 

999. 

1.7 

17.0 

1346.7 

866.0 

-14.2 

-24.  V 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

269.9 

271.6 

0.6 

41.4 

999.9 

999. 

2.0 

la.o 

1443.6 

855.0 

-14.7 

-25.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

270.3 

271.9 

0.6 

39.1 

999.9 

999. 

2.3 

19.0 

1532.7 

845.0 

-14,7 

-27.0 

999.9 

99.9 

99,9 

59,9 

271,2 

272,6 

0.5 

34.1 

999.9 

999. 

2.6 

20.0 

1632.0 

834.0 

-14.3 

-27.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

59.9 

272.7 

274.0 

0.5 

31.8 

999.  9 

999. 

3.0 

21.0 

1742.0 

822.0 

-13.8 

-28.6 

999.9 

99.9 

99.9 

59.9 

274.4 

275.7 

0.4 

27.1 

999.9 

999. 

3.4 

22.0 

1844.5 

811.0 

-13.3 

-34.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

275.9 

276.6 

0,3 

14.9 

999,9 

999, 

3.7 

23.0 

1948.4 

800.0 

-13.2 

-38,- 

323.8 

17,9 

9.3 

-15,3 

277,1 

277,6 

0.2 

9,4 

2.4 

150, 

4.2 

24.0 

2044.4 

790.0 

-12,2 

-36.3 

330.5 

19.5 

9.6 

-16,9 

279.1 

279.8 

0.2 

10.7 

3.0 

150. 

4.9 

25.0 

2151.6 

779.0 

-11.9 

-32.5 

329.3 

19.0 

9.7 

-lo.4 

280.6 

281. 5 

0.3 

16.1 

3.4 

150. 

5.0 

26.0 

2270.5 

767.0 

-11.8 

-20.3 

320.2 

17.4 

11.1 

-13.4 

282,1 

284.9 

l.O 

48.9 

3,9 

150, 

5.3 

27.0 

2370.9 

757.0 

-12.4 

-22,8 

322.1 

19.3 

11.9 

-n.3 

282,5 

284.8 

0,8 

41.3 

4,2 

149, 

5.6 

28.0 

2472.4 

747,0 

-12,9 

-23,2 

323.5 

21.2 

12.6 

-n.o 

283.0 

285.2 

0.8 

41.7 

A. 5 

14S. 

6.0 

29.0 

2575.1 

737,0 

-13.3 

-25.0 

324.7 

23.3 

13.5 

-19.1 

283.6 

285.6 

0.7 

36.5 

5.1 

148. 

6.3 

30.0 

2689.5 

726.0 

-13.8 

-27.  J 

322.4 

22.3 

13.6 

-1^.7 

284.3 

285.9 

0.5 

30.0 

5.5 

148, 

6.9 

31.0 

2784.2 

717.0 

-14.6 

-25.: 

320.8 

21.7 

13.7 

-16.8 

284,4 

286.5 

0.7 

40.3 

5.8 

147, 

6.9 

32.0 

2890.5 

707.0 

-14.9 

-25.3 

322.9 

21.1 

12.7 

-16,8 

285.3 

287.3 

0.7 

40.5 

6.3 

147. 

7.3 

33.0 

2987.4 

698.0 

-15.4 

-20.5 

324.5 

20.6 

12.0 

-16.8 

285.7 

288.7 

1.0 

63.1 

6.8 

147. 

7.6 

34.0 

3096.2 

688.0 

-16.3 

-19.7 

325.3 

20,3 

11.5 

-16,7 

286.0 

269.4 

1.2 

T4.7 

7.1 

146. 

8.0 

35.0 

3206.2 

678.0 

-17.4 

-20.4 

325.8 

19.7 

11. 1 

-16.3 

286.0 

289.2 

1.1 

76.9 

7.6 

147. 

8.4 

36.0 

3326.8 

667.0 

-17.8 

-20.  i 

324.8 

19.1 

n.o 

-15.6 

286.9 

290.2 

1.1 

80.7 

8.1 

147. 

8.7 

37.0 

3441.7 

657.0 

-18.3 

-20.5 

323.8 

19.0 

11.2 

-13.4 

287.5 

290.8 

1.1 

83.1 

8.4 

146. 

9.2 

38.0 

3544.6 

648.0 

-19.1 

-21,  . 

322,8 

19.5 

11. B 

-13,5 

287,7 

290,9 

l.l 

84.6 

9,0 

146. 

9.5 

39.0 

3637.0 

640,0 

-19.7 

-21.4 

322.6 

20.0 

12.  1 

-15,8 

288.1 

291,2 

l.l 

85.6 

9.3 

146. 

9.8 

40.0 

3753.9 

630.0 

-20.3 

-21.6 

322.8 

20.5 

12.4 

- If. . 3 

288.6 

291.8 

l.l 

89.2 

9.7 

146. 

10.2 

41.0 

3884.1 

619.0 

-21.5 

-22.5 

323.2 

21.3 

12.7 

-17.0 

288.7 

291.7 

1.0 

91.7 

10,2 

146. 

10.5 

42.0 

3991.8 

610.0 

-22.6 

-23.5 

323.6 

21,8 

13,0 

-17,6 

288,7 

291.4 

0,9 

92.5 

10.6 

146. 

10.9 

43.0 

4112.9 

600.0 

-23,7 

-26,  1 

324.1 

22.9 

13.4 

-IH.5 

288.8 

291.0 

0.8 

80.4 

11.1 

146. 

11.2 

44.0 

4210.9 

592.0 

-24.3 

-27.3  ' 

324.6 

23.7 

13.7 

-15.3 

289.1 

291.1 

0.6 

72.5 

11.5 

146. 

11.6 

45.0 

4322.8 

583.0 

-23.8 

-27.3 

325.2 

24.8 

14.2 

-2  3.4 

291.0 

293.0 

0.7 

68.8 

12.1 

146. 

11.9 

46.0 

4423.7 

575.0 

-23.7 

-28,3 

325.6 

25,6 

14,4 

-21.1 

292.3 

294,3 

0,7 

67,4 

12.5 

146. 

12.3 

47.0 

4539.1 

566.0 

-23.7 

-28.5 

325.9 

26.3 

14.7 

-21.8 

293.6 

295.6 

0.6 

64.2 

13.2 

146. 

12.7 

48.0 

4656.2 

557.0 

-23.9 

-29.9 

326.1 

26.8 

14.9 

-22.2 

294.6 

296.4 

0.6 

57.8 

13.8 

146. 

13.1 

49.0 

4748.4 

550.0 

-24.3 

-31.4 

326.1 

27,2 

15.2 

-22.6 

295,2 

296.8 

0.5 

51,9 

14,5 

146. 

13.5 

50.0 

4868.5 

541.0 

-25,1 

-34.8 

325,9 

27,7 

15.5 

-22.9 

295.7 

296.8 

0.4 

39.6 

15.1 

146. 

13.9 

51.0 

5017.6 

530.0 

-25.8 

-38.0 

325.9 

27.4 

15.4 

-22.7 

296.6 

297.5 

0.3 

30.4 

15.8 

146. 

14.3 

52.0 

5127.7 

522.0 

-26.1 

-40.3 

325.8 

26.6 

14.9 

-22.0 

297.6 

298.3 

0.2 

24.0 

16.5 

146. 

14.6 

53.0 

5239,5 

514.0 

-26,2 

-40.3 

325,5 

25,8 

14,6 

-2't.3 

298.? 

299.4 

0.2 

24.9 

17,0 

146. 

15.0 

54.0 

5338.5 

507.0 

-27.3 

-40.9 

324.4 

24,9 

14.5 

-20.2 

298.6 

299.3 

0.2 

25. B 

17.5 

146. 

15.4 

55.0 

5452.8 

499,0 

-28.2 

-40.5 

323.1 

24.4 

14.7 

-19.5 

298,8 

299,6 

0,2 

29.4 

18.2 

146. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.-.*  6 DEG 


STATION  NO.  562 
NORTH  PLiTTE,  NFP 


6 FEBRUARY  1975 
1742  GMT 


145  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HE  I GHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DUB 

SPFEO 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SPC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PC.T 

KM 

DG 

15.9 

56.0 

5612.4 

488.0 

-29.4 

-40.6 

323.1 

24.2 

14.5 

-19.4 

299.3 

300.0 

0.2 

32.4 

18.8 

145. 

16.3 

57.0 

5730.2 

480.0 

-30.6 

-41.8 

324.5 

24.1 

14,0 

-19.7 

299.2 

299,9 

0.2 

32.1 

19,4 

145, 

16.6 

58.0 

5849.4 

472.0 

-31.2 

-42.7 

325.7 

24.1 

13.6 

-19.0 

299.9 

300.5 

0.2 

30.8 

19.9 

145. 

17.0 

59.0 

5955.2 

465.0 

-31.9 

-43.  i 

327.0 

23.9 

13.0 

-20.0 

300.3 

300.9 

0.2 

29.4 

20,5 

145. 

17.4 

60.0 

6077,6 

457.0 

-32.8 

-44.  S 

326,9 

23.4 

12.8 

-19,6 

300.6 

301.2 

0.  1 

28.4 

21.0 

145. 

17.7 

61.0 

6201.9 

449.0 

-33.1 

-44.3 

326.5 

22.7 

12.5 

-13.9 

301.8 

302.4 

0.2 

29.4 

21.5 

146. 

18.1 

62.0 

6312.2 

442.0 

-33.7 

-45.1 

325.8 

21.8 

12.3 

-n.o 

302.3 

302.9 

0.2 

30.5 

22.0 

146. 

18.5 

63.0 

6407.9 

436.0 

-34.7 

-45.5 

324.9 

21.4 

12,3 

-n.5 

302.3 

302.8 

0.1 

30.8 

22.5 

146. 

18.9 

64.0 

6537.0 

428.0 

-35.9 

-46.9 

323.9 

22.8 

13.4 

-18,4 

302.4 

302.9 

0.1 

30.8 

22.9 

146. 

19.4 

65.0 

6667.8 

420.0 

-36.9 

-47.8 

323.0 

25.0 

15.1 

-20.0 

302.7 

303.1 

0.1 

31.1 

23.7 

145, 

19.8 

66.0 

6817.3 

411.0 

-38.3 

-49. J 

322.4 

25.8 

15.7 

-20.4 

302.8 

303.2 

0.1 

31.1 

24.3 

145. 

20.2 

67.0 

6935.2 

404.0 

-39.4 

99.  i 

321.8 

25,7 

15.9 

-23.2 

303.0 

999,9 

99,9 

999.9 

25.0 

145, 

20.6 

68.0 

7054.6 

397.0 

-40.2 

99,  3 

320.9 

25.5 

16.1 

-10.8 

303.4 

999,9 

99.9 

999.9 

25.6 

145. 

21.0 

69.0 

7175.7 

390.0 

-41.4 

99.9 

320.0 

26.2 

16.8 

-20.1 

303.3 

S99.9 

99.9 

999.9 

26.1 

145. 

21.4 

70.0 

7298.4 

383.0 

-42.3 

99.9 

319.1 

27.8 

18.2 

-21.1 

303.8 

999.9 

99.9 

999,9 

26.8 

145. 

21.9 

71.0 

7440.7 

375.0 

-43,7 

99.9 

317.9 

28,6 

19,2 

-21.2 

303,8 

999,9 

99.9 

999,9 

27.7 

145. 

22.4 

72.0 

7567,1 

368.0 

-44,7 

99.9 

316.2 

27.9 

19.3 

-20.1 

304.1 

999,9 

99.9 

999,9 

28.6 

145. 

22.7 

73.0 

7695.4 

361.0 

-45.4 

99.9 

315.1 

27.8 

19.6 

-19.7 

304.8 

999.9 

09,9 

999,9 

29.0 

144. 

23.2 

74.0 

7825.8 

354.0 

-46.2 

99.5 

313.5 

28.2 

20.5 

-19.4 

305.4 

999.9 

99,9 

999.9 

29.8 

144. 

23.5 

75.0 

7939.1 

348.0 

-47.5 

99.5 

312.7 

28,9 

21.2 

-19,6 

305.1 

999,9 

99,9 

999.9 

30.4 

144, 

23.9 

76.0 

8053.9 

342.0 

-48.1 

99.9 

311.6 

29,6 

22.1 

-10.6 

305.8 

999.9 

99,9 

999.9 

31.0 

144. 

24.4 

77.0 

8189.9 

335.0 

-49.0 

99.9 

311.1 

30.4 

22.9 

-20.0 

306.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

143. 

24.8 

78.0 

8308.3 

329.0 

-50.1 

99.9 

311.9 

30,9 

23.0 

-20,6 

306.6 

999,9 

99.9 

999,9 

32.6 

143. 

25.2 

79,0 

8448.6 

322.0 

-50,8 

99.9 

313.1 

31,1 

22.7 

-21.3 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

143. 

25.6 

80.0 

8570.8 

316.0 

-51.6 

99.9 

314.5 

31.6 

22.5 

-22.2 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.1 

143. 

26.2 

81.0 

8715.9 

309.0 

-52.5 

99.9 

316.5 

35.1 

24.1 

-25.5 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

142. 

26.6 

82.0 

8842.3 

303.0 

-53.5 

99,  } 

317,5 

38,2 

25,8 

-28,1 

309,1 

999,9 

99,9 

999,9 

36.0 

142, 

26.9 

83.0 

8970.9 

297.0 

-54,0 

99.9 

317,8 

39,3 

26.4 

-29,  1 

310.2 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

142. 

27.3 

84.0 

9101.6 

291.0 

-54.9 

99.9 

317.7 

38.1 

25.7 

-20.2 

310.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

142. 

27.7 

85.0 

9212.2 

286.0 

-55.7 

99.9 

317.5 

36.2 

24.4 

-26.7 

311.0 

999,9 

99.9 

999,9 

38.8 

142. 

28.2 

86.0 

9392.4 

278.0 

-56,9 

99.9 

318,0 

35,1 

23.5 

-26,1 

311.9 

999,9 

99,9 

999,9 

39.6 

142, 

28.6 

87.0 

9507.2 

273.0 

-57.6 

99.9 

318.7 

35.7 

23.6 

-26.8 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.5 

142. 

29.1 

88.0 

9647.2 

267.0 

-58.6 

99.9 

318.8 

36.9 

24.3 

-27.8 

313.0 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

142. 

29.6 

89.0 

9789.8 

261.0 

-59.3 

99.9 

318.1 

38.6 

25.8 

-29.7 

314.0 

999,9 

99,9 

999,9 

42.6 

142. 

30.0 

90.0 

9935,3 

255.0 

-59,7 

99,9 

317,3 

39,7 

26. o 

-20,2 

315,6 

999,9 

99.9 

999,9 

43.8 

142, 

30.4 

91.0 

10059.1 

250.0 

-59.7 

99.9 

316.5 

38.9 

26.8 

-23.2 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

141. 

30.9 

92.0 

10211.2 

244.0 

-59.3 

99.9 

316.0 

37.4 

26.0 

-2j.9 

320.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

141. 

31.4 

93.0 

10341.1 

239.0 

-58.4 

99.9 

316.8 

-37.4 

25.6 

-27.2 

323.3 

999,9 

99.9 

999,9 

46.9 

141. 

31.9 

94,0 

10475.1 

234.0 

-55,3 

99,9 

317.7 

37,7 

25,3 

-27.8 

330,1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

141. 

32.3 

95.0 

10613.4 

229.0 

-54.0 

99.9 

317.3 

36  .0 

24.4 

-26.5 

334.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.1 

141. 

32.7 

96.0 

10783.3 

223.0 

-55.4 

99.9 

315.7 

33.4 

23.3 

-23.9 

334.5 

999.9 

99,9 

999,9 

49.9 

141. 

33.2 

97.0 

10927,5 

218,0 

-56,6 

99.9 

313.3 

30.6 

22.3 

-21.0 

334.8 

999.9 

99,9 

999.9 

50.7 

141. 

33.7 

98.0 

11075.1 

213.0 

-55.4 

99.9 

313.0 

29.6 

21.6 

-20,2 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

141. 

34.3 

99.0 

11227.5 

20B.0 

-52.8 

99.9 

315.3 

29.3 

21.0 

-21.2 

345.2 

999,9 

99.9 

999.9 

52.7 

141. 

34.7 

100.0 

11352.8 

204.0 

-52.0 

99,9 

316.1 

31.2 

21.6 

-22.5 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.3 

140. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATTON  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATICN  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 
17',2  GMT 


145  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SPC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.3 

101.0 

11545.9 

198.0 

-51.8 

99.9 

314.2 

33.0 

23.6 

-2J.0 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

140. 

35.7 

102.0 

11711.6 

193.0 

-52.2 

99.9 

311.1 

31,9 

24.1 

-2  1.0 

353,7 

999.9 

99.9 

999.9 

55,5 

140, 

36.2 

103.0 

11846.9 

189.0 

-53.0 

99.9 

307,1 

29,0 

23.1 

-17.5 

354.5 

999,9 

99,9 

999.9 

56.3 

140. 

36.7 

104.0 

12019.4 

184.0 

-53.8 

99.9 

306.9 

26.8 

21.4 

-16.1 

356.0 

999,9 

99.9 

909.9 

57.1 

140. 

37.2 

105.0 

12161.0 

180.0 

-52.8 

99.9 

310.7 

26.8 

20.3 

-17.5 

359,8 

999.9 

99.9 

909.9 

57.8 

140, 

37.7 

106.0 

12306.3 

176.0 

-51.8 

99.9 

314.0 

28.9 

20.8 

-20.1 

363.9 

999.9 

99,9 

999.9 

58,6 

140. 

38.3 

107.0 

12493.1 

171.0 

-52.1 

99.9 

314.3 

29.7 

21.3 

-20,8 

366.4 

999.9 

99.9 

990.9 

59.8 

140. 

3S.8 

108.0 

12646.2 

167.0 

-52.5 

99.9 

313.3 

26.7 

19.5 

-18.3 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

139. 

39.5 

109.0 

12802.6 

163.0 

-53.5 

99.9 

313.6 

23.5 

17.0 

-13.2 

369.1 

999,9 

99.9 

909.9 

61.6 

139. 

40.1 

110.0 

12962.7 

159.0 

-52.7 

99.9 

315.4 

20.7 

20,2 

-20,5 

373,0 

999.9 

99,9 

009.9 

62.4 

139. 

40.7 

111.0 

13169.4 

154.0 

-51.9 

99.9 

315.0 

33,9 

24.0 

-24.0 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

139. 

41.2 

112.0 

13340.1 

150.0 

-51.6 

99.9 

312.9 

33.7 

24.7 

-22.9 

381.2 

999.9 

99.9 

900.9 

64.8 

139. 

41.7 

113.0 

13515.1 

146.0 

-52.5 

99.9 

309.5 

30.2 

23.3 

-19.2 

382.5 

990,9 

99.9 

990,9 

65.7 

139. 

42.2 

114.0 

13694.2 

142.0 

-53.5 

99.9 

305.5 

26.1 

21.3 

-15,2 

383,9 

999.9 

99.9 

990.9 

66.6 

139, 

42.  7 

115.0 

13831.6 

139.0 

-53.6 

99.9 

300.5 

22.7 

19.6 

-1.5 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

139. 

43.4 

116.0 

14019.2 

135.0 

-54.0 

99.9 

294.1 

21.4 

19.6 

-8.8 

388.7 

999.9 

09.9 

909.9 

67,9 

138. 

43.8 

117.0 

14211.9 

131.0 

-54.9 

99.9 

293.2 

21.7 

20,0 

-8,6 

390,3 

999,9 

99.9 

999,9 

68.6 

138, 

44.3 

118.0 

14409.8 

127.0 

-55.6 

99.9 

294.0 

21.7 

19.8 

-8,8 

392.6 

999.9 

99.9 

909.9 

69.  1 

138. 

44.9 

119.0 

14562.0 

124.0 

-55.9 

99.9 

296.6 

21.3 

19.1 

-9.5 

394.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

138. 

45.5 

120.0 

14770.4 

120.0 

-56.6 

99.9 

299.9 

20.2 

17.5 

-10.1 

397.2 

999.9 

90,9 

999,9 

70.8 

138. 

46.0 

121.0 

14930.9 

117.0 

-56.7 

99.9 

303.5 

20.4 

17.0 

-11.3 

399.8 

909.9 

99.9 

990,9 

70,9 

137. 

46.5 

122.0 

15095.6 

114.0 

-56.7 

99.9 

306.4 

23.4 

18.8 

-13.9 

402.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

137. 

47.1 

123.0 

15264.6 

111.0 

-56.9 

99.9 

306.0 

27.2 

22.0 

-16.0 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

137. 

47.7 

124.0 

15496.8 

107.0 

-57.2 

99.9 

305.7 

23.6 

23.8 

-15,9 

409.2 

999.9 

99,9 

990,9 

73.  7 

137. 

48.2 

125.0 

15676.4 

104.0 

-57.9 

99.  9 

302.6 

27.6 

23.2 

-14.9 

411.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

137. 

49.0 

126.0 

15923.9 

100.0 

-57.6 

99.9 

302.8 

21.8 

18.3 

-lx. 8 

416.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

137. 

49.7 

127.0 

16116.4 

97.0 

-57.2 

99.9 

301.8 

17.8 

15.2 

-0.4 

420.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

136. 

50.3 

128.0 

16315.4 

94.0 

-56.4 

99.9 

303.1 

19.7 

16.5 

-10,7 

426.2 

999,9 

99.9 

999,9 

77.0 

136. 

51.0 

129.0 

16522.4 

91.0 

-54.1 

99.9 

304.6 

23.2 

19.1 

-13.2 

434.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

136. 

51.6 

130.0 

16665.2 

89.0 

-53.5 

99.9 

303.4 

26.3 

21.9 

-14.5 

438.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

136. 

52.4 

131.0 

16960.0 

85.0 

-55.1 

99.9 

300.3 

30.6 

26.4 

-15.4 

441.4 

999.9 

09,9 

099,9 

80.1 

136. 

52.9 

132.0 

17189.1 

82.0 

-55.9 

99.9 

297.4 

28.8 

25.5 

-13.2 

444,2 

999.9 

99.9 

099.9 

81.  1 

136. 

53.4 

133.0 

17346.4 

80.0 

-55.4 

99.9 

293.6 

23.4 

21.4 

-9.3 

448.4 

999.9 

99.9 

999.9 

82.0 

135. 

54.0 

134.0 

17589.6 

77.0 

-56.4 

99.9 

291.5 

17.8 

16.5 

-6.5 

451.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.4 

135. 

54.5 

135.0 

17841.5 

74.0 

-57.2 

99.9 

294.6 

16.3 

14.8 

—6.  8 

454.7 

999,9 

99,0 

999,0 

82,9 

135. 

55.4 

136.0 

18102.8 

71.0 

-57.9 

99.9 

296.4 

15,4 

13.8 

-6,8 

458.6 

999.9 

99,0 

009,0 

83.6 

135. 

56.1 

137.0 

18374.4 

68.0 

-58.8 

99.9 

291.3 

13.0 

12.1 

-4.7 

462,5 

999,9 

99.9 

999.9 

84.  5 

135. 

56.9 

138.0 

18658.0 

65.0 

-58.4 

99.9 

281.8 

12.9 

12.6 

-2.6 

469.2 

999,9 

99.9 

909.9 

84.7 

135. 

57.6 

139.0 

18954.4 

62.0 

-59.5 

99.9 

289.6 

18.2 

17.2 

-o.  1 

473.3 

999.9 

99.9 

999,9 

85.2 

134. 

58.3 

140.0 

19263.7 

59,0 

-61.1 

99.9 

300.7 

20.5 

17.6 

-10,5 

476.4 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  1 

134. 

59.2 

141.0 

19586.4 

56.0 

-62.9 

99.  J 

306.7 

23.0 

18.4 

-13.7 

479.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

134. 

60.3 

142.0 

19927.4 

53.0 

-60.5 

99.9 

305.0 

18.0 

14.7 

-10.3 

492.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

134. 

61.1 

143.0 

20167.0 

51.0 

-60.4 

99.9 

307.1 

18.9 

15.1 

-11.4 

498.4 

999,9 

99,9 

999.9 

89.2 

134. 

62.0 

144.0 

20545.3 

48.0 

-59.8 

99.9 

304.0 

20.4 

16.9 

-11.4 

508.4 

999.9 

99,9 

999.9 

90.9 

134. 

62.8 

145.0 

20948.8 

45.0 

-59.7 

99.9 

293.0 

12.0 

11.0 

-4.7 

518.3 

999,9 

99.9 

999,9 

91.5 

134. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  OHEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA 4 6 DEG 


1190 


STATION  NO.  562 
north  PLATTE.  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

1762  GMT  IA5  IB.  0 


TIME 

cntct 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

6 POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

PG  K 

or.  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

63.6 

166.0 

21378,0 

62.0 

-61.8 

99.9 

301.8 

11.6 

9.9 

-A.l 

523.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

136. 

66.6 

167.0 

21836.7 

39.0 

-63.7 

99.9 

30d.0 

11.9 

9,6 

-7.3 

529,7 

999.9 

99.9 

999,9 

92.6 

136. 

66.1 

168.0 

2215fl,3 

37.0 

-62,9 

99.9 

311.1 

17.6 

13.1 

-It. 6 

539.7 

99  9.9 

99.9 

999.9 

93,5 

133. 

67.6 

169.0 

22678.0 

36.0 

-63.7 

99.  3 

313.6 

21.6 

15.5 

-1  1.7 

550.9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

133. 

68.5 

150.0 

23266.7 

31.0 

-62.2 

99.  5 

307.5 

15.3 

12.2 

-->.3 

569.7 

999.9 

99.9 

999.9 

96.6 

133. 

70.1 

151.0 

23877.3 

28.0 

-61.1 

99.9 

296.1 

5.6 

5.1 

-7.5 

589.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97,5 

133. 

71.5 

152.0 

26335,6 

26.0 

-62.9 

99,9 

312.0 

16.8 

!2.5 

-11.3 

597.0 

999,9 

99,9 

999.9 

98.  1 

133. 

72.9 

153.0 

25087.6 

23.0 

-66.7 

99.9 

300.5 

28.0 

26.1 

-16.2 

613.2 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

133. 

76.9 

156.0 

25968.3 

20.0 

-61.1 

99.9 

286.6 

13.6 

13.0 

-3.8 

669.2 

999,9 

99,9 

999,9 

103.2 

133. 

77.1 

155.0 

26607.6 

18.0 

-57,9 

99,3 

999.9 

99,9 

99.9 

59,9 

679.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEPPUARY  1975 

2043  GHT  153  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTfJ 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SPC 

M/src 

M/SEC 

no  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

12.6 

847.0 

920.8 

-2.8 

-21.0 

300.0 

6.7 

5.8 

-3,3 

276.9 

279,1 

0.8 

23,0 

0.0 

0. 

0.1 

13.0 

879.7 

917,0 

-3.9 

-26.3 

310.0 

9,5 

4,2 

-3,6 

276.1 

277,5 

0.5 

15.4 

0.3 

126. 

0.4 

14.0 

974.7 

906.0 

-4.9 

-26.3 

310.0 

5.5 

4.2 

-3.6 

276.0 

277.4 

0.5 

16.8 

0.3 

126. 

0.7 

15.0 

1061.8 

896.0 

-5.5 

-24.1 

309.6 

5.7 

4.4 

-3.6 

275.2 

278.0 

0.6 

21.4 

0.4 

126. 

1.1 

16.0 

1176.2 

883.0 

-6.7 

-23.3 

303.2 

6.1 

4.8 

-3.8 

276.1 

277.9 

0.6 

24.1 

0.5 

127. 

1.4 

17.0 

1265.0 

873.0 

-7.6 

-24.4- 

•^04. 2 

6.5 

5.3 

-3.8 

275.1 

277.8 

0.6 

24.6 

0.6 

127. 

1.7 

18.0 

1354.4 

863.0 

-8,7 

-24,1 

305.0 

6,9 

9.7 

-4,0 

275,9 

277,7 

0.6 

27,4 

0.8 

127. 

2.0 

19.0 

1444.6 

853.0 

-9,4 

-24,2 

304..1 

7,3 

6,1 

- t.l 

276.1 

277.9 

0.6 

28.7 

0.9 

127. 

2.4 

20.0 

1535.6 

843.0 

-10.4 

-25.2 

308.6 

8.1 

6.-» 

-9 .1 

275  .0 

277.6 

0.6 

28.3 

l.l 

126. 

2.7 

21.0 

1645.7 

831.0 

-11.4 

-26.8 

312.9 

9,2 

6.7 

-6.2 

276.0 

2T7.5 

0.5 

26.6 

1.2 

127, 

3.0 

22.0 

1729.1 

822.0 

-12.0 

-28.2 

116,9 

10,5 

7.2 

-7.7 

276,3 

277,6 

0,4 

24.3 

1.4 

128. 

3.3 

23.0 

1822.8 

812.0 

-12.  1 

-33,5 

317,7 

12.1 

8.1 

-.3.9 

277.1 

277.9 

0.3 

14.8 

1.6 

129. 

3.7 

24.0 

1927.2 

801.0 

-11.6 

-36.3 

319.2 

14.3 

9.3 

-10. 8 

278.8 

279.4 

0.2 

10.7 

1.9 

131. 

4.0 

25.0 

2013.9 

792.0 

-10.7 

-33.9 

320.7 

16.1 

10.2 

-12.4 

230.6 

281.4 

0.3 

12.7 

2.2 

131. 

4.4 

26.0 

2131.1 

780.0 

-11.4 

-36.9 

324,0 

18.9 

11.1 

-15.3 

281.0 

281,7 

0,2 

9,9 

2.6 

133. 

4.7 

27.0 

2220.1 

771.0 

-11.8 

-37.2 

324.5 

20.1 

11.7 

-15.4 

281.5 

282.1 

0.2 

10.0 

2.9 

135. 

5.0 

28.0 

2319.9 

761.0 

-12.4 

-39.1 

324.2 

20.8 

12.1 

-16.9 

281.9 

282.5 

0.2 

8.6 

3.3 

136. 

5.4 

29.0 

2420.9 

751.0 

-12.9 

-39.2 

320.3 

20.9 

13.3 

-16.1 

282,9 

283,4 

0.2 

8.6 

3.^ 

137, 

5.6 

30.0 

2502.6 

743.0 

-12.7 

-39.3 

318.4 

21.3 

14.1 

-15.9 

283.6 

284.1 

0.2 

8.6 

4.1 

137. 

6.0 

31.0 

2606.0 

733.0 

-12.7 

-40.  2 

3 14.  3 

22.8 

16.2 

-15.0 

284.7 

285.2 

0.2 

7.S 

4.6 

137. 

6.3 

32.0 

2700.2 

724.0 

-13.3 

-40.5 

314.4 

23.7 

16.9 

-15.6 

285.1 

285.5 

0.1 

7.9 

5.0 

137. 

6.7 

33.0 

2795.3 

715.0 

-14.0 

-41.0 

314.0 

24.2 

17.4 

-16.8 

285,3 

285,8 

0.1 

8.0 

5,6 

136. 

6.9 

34.0 

2902.2 

705.0 

-14.1 

-41.1 

313.9 

24.2 

17.4 

-16.8 

285.3 

286.8 

0.1 

8.0 

5.9 

136. 

7.2 

35.0 

2988.8 

697.0 

-14.2 

-37.6 

313.9 

24.1 

17.3 

-16.7 

287.1 

287.8 

0.2 

11.7 

6.3 

136. 

7.7 

36.0 

3109.3 

686.0 

-14.9 

-39.3 

314.1 

23.8 

17.1 

— 15  .6 

287,6 

288.2 

0,2 

10.3 

7.0 

136. 

8.1 

37.0 

3209.1 

677.0 

-15.5 

—36.  1 

314.2 

23.6 

16.9 

-15,5 

288,1 

288.9 

0.3 

15.1 

7.6 

136. 

8.5 

38.0 

3310.0 

668.0 

-15.9 

-29. i 

314.3 

23.9 

16.8 

-16.5 

288.8 

290.3 

0.5 

30.0 

8.1 

136. 

8.8 

39.0 

3412.1 

659.0 

-16.7 

-26.0 

314.8 

23.5 

15.7 

-16.6 

289.0 

291.1 

0.7 

44.4 

B.  6 

136. 

9.2 

40.0 

3515.3 

650.0 

-17.4 

-23,2 

315.6 

23.6 

16.5 

-16,8 

289.4 

292.0 

0,9 

60.2 

9.2 

135. 

9.6 

41.0 

3619.6 

641.0 

-18.5 

-22.8 

316.3 

23.9 

16.5 

-17.3 

289.3 

292.1 

0.9 

58.7 

9.7 

136. 

10.0 

42.0 

3724.9 

632.0 

-19.6 

-23.9 

315.5 

24.6 

16.9 

-17.9 

289.2 

291.8 

0.9 

68.2 

10.3 

136. 

10.3 

43.0 

3831.4 

623.0 

-20.0 

-25.6 

315.7 

25.2 

17.3 

-1  1.3 

289.9 

29  2,2 

0.8 

60.6 

10.7 

136. 

10.7 

44.0 

3927.1 

615.0 

-20.0 

-29.  i 

317.3 

25,6 

17.4 

-18.8 

290,2 

291,0 

0.5 

45.3 

11.4 

136. 

11.0 

45.0 

4036.1 

606.0 

-21  .2 

-28.7 

317.9 

29.7 

17.2 

-19.1 

290.8 

292.6 

0.6 

49.6 

11.8 

136. 

11.4 

46.0 

4146.3 

597.0 

-22.2 

-29.1 

318.8 

25.6 

16.9 

-19.2 

290.8 

292.6 

0.6 

53.4 

12.4 

136. 

11.8 

47.0 

4232,9 

590.0 

-23.0 

-27.4 

318,4 

25.6  • 

17.0 

-19,2 

290,9 

292,9 

0,7 

67.1 

13,0 

136. 

12.2 

48.0 

4345,4 

581,0 

-23,7 

-32.3 

317,0 

25.7 

17,5 

-13.8 

291.4 

292.7 

0.4 

44.7 

13.7 

136. 

12.5 

49.0 

4446.8 

573.0 

-23.2 

-32.3 

315.4 

25.7 

18.0 

-13.3 

293.1 

294.5 

0.4 

42.6 

14.1 

136. 

12.9 

50.0 

4549.7 

565.0 

-23.7 

-34.  i 

313.8 

25.3 

18.3 

-17.5 

293.7 

294.9 

0.4 

37,5 

14.7 

136. 

13.3 

51.0 

4680.1 

555.0 

-24,2 

-36.5 

313,2 

24,7 

18.0 

-16,9 

294.6 

295.5 

0.3 

30.8 

15,4 

136. 

13.7 

52.0 

4772.6 

548,0 

-24,2 

-4  7,1 

313.1 

24.3 

17,7 

-16.6 

295.5 

295,9 

0.1 

9.2 

15,9 

136. 

14.1 

53.0 

4879.8 

540.0 

-24.6 

-50.5 

313.4 

24.4 

17.7 

-16.8 

296.4 

296.6 

0.1 

7.0 

16.5 

136. 

14.6 

54.0 

4988.3 

532.0 

-25.0 

-50.7 

312.9 

25.7 

18.8 

-17.5 

297,2 

297.4 

0.1 

7.0 

17.2 

136. 

14.9 

55.0 

5098.4 

524.0 

-25.4 

-47.9 

312.1 

26.6 

19.8 

-17.8 

298.0 

298.3 

0.1 

10.0 

17.7 

136. 

15.3 

56.0 

5224.0 

515.0 

-25.8 

-47.6 

310.8 

27.2 

20.6 

-17.8 

299.0 

299.3 

0.1 

10.8 

18.4 

136. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA 'I  6 DEG 
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STATICN  MO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 
2063  GMT 


153  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

OIR 

SPEED 

U COMp 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  B.TO 

OH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEf 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.7 

57.0 

5322.9 

508.0 

-26.7 

-42.3 

310.1 

27.3 

20.9 

-17.6 

299.0 

299.6 

0.2 

21.1 

19.1 

135. 

16.1 

58.0 

5422.9 

501.0 

-27.7 

-42.9 

310.1 

27.2 

20,8 

-17.5 

299.1 

299.7 

0.2 

21.6 

19.7 

135. 

16.6 

59.0 

5552.9 

492.0 

-28.8 

-42.  •> 

311.1 

27.7 

20.9 

-18.2 

299.2 

299.8 

0.2 

24.1 

20.4 

135. 

16.9 

60.0 

5655.4 

485.0 

-29.4 

-41.3 

311.7 

27.8 

20.8 

-10.5 

299.8 

300.5 

0,2 

30.1 

20,9 

135. 

17.3 

61.0 

5773.9 

477,0 

-30.4 

-41.0 

312.2 

27.0 

20.0 

-18,1 

299.9 

300.7 

0.2 

34.4 

21.7 

135. 

17.6 

62.0 

5878.9 

470.0 

-31.0 

-42.6 

312.6 

26.2 

19.3 

-17.7 

300.5 

301.2 

0.2 

30.5 

22.3 

135. 

16.1 

63.0 

5985.4 

463.0 

-31.0 

-46.5 

313.6 

25.3 

18.4 

-17.5 

301.8 

302.2 

0.1 

19.3 

22.8 

135. 

18.5 

64.0 

6093.3 

456.0 

-31.7 

-48.5 

314.7 

25.9 

18,4 

-18.2 

302.2 

302.5 

O.l 

17.1 

23.4 

135. 

1B.3 

65.0 

6218.2 

448.0 

-32.8 

-47,4 

315.6 

25.9 

18. 1 

-13.5 

302.4 

302.8 

O.l 

21.5 

24.0 

135. 

19.4 

66.0 

6344. 8 

440.0 

-33.7 

-46.9 

317.2 

24.4 

16.6 

-17.9 

302.8 

303.2 

0.1 

24.8 

25.0 

135. 

19.7 

67.0 

6440.9 

434.0 

-34.8 

-48.  I 

317.6 

23.5 

15.9 

-17.4 

302.6 

303.0 

0.1 

22.5 

25.4 

135. 

20.2 

68.0 

6570.6 

426.0 

-35.7 

-48.3 

317.2 

23.2 

15.8 

-17,0 

303.0 

303.4 

0.1 

25,3 

26.0 

135. 

20.6 

69.0 

6685.5 

419.0 

-36.8 

-48,5 

316.0 

24,1 

16.7 

-17.3 

303.1 

303.5 

0.1 

28.1 

26.5 

135, 

20.9 

70.0 

6802.0 

412.0 

-37.7 

-49.4 

314.6 

25.0 

17.8 

-17.6 

303.4 

303.7 

0.1 

27.7 

27.0 

135. 

21.4 

71.0 

6936.9 

404.0 

-38.9 

-50.5 

312.4 

25.5 

18.0 

-17.2 

303,5 

303.8 

0,1 

27.8 

27.8 

135. 

21.7 

72.0 

7039.3 

398.0 

-39.9 

-51.4 

311.4 

26.0 

19.5 

-17.2 

303,6 

303,9 

0,1 

27.4 

28.3 

135. 

22.1 

73.0 

7160.3 

391.0 

-40.9 

99,9 

311.0 

27.6 

20.8 

-18.1 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

135. 

22.6 

74.0 

7283.0 

384.0 

-41.6 

99.9 

312.0 

32.2 

23.9 

-21.5 

304.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

135. 

22.9 

75.0 

7389.6 

378.0 

-42.6 

99.  9 

312.8 

34.9 

25.6 

-23.8 

304.5 

999.9 

99,9 

999,9 

30.3 

135. 

23.3 

76.0 

7497.4 

372.0 

-43.6 

99.9 

313,7 

35.5 

25.7 

-24.5 

304.7 

999,9 

99.9 

999.9 

31.3 

135, 

23.6 

77.0 

7624.9 

365.0 

-44.5 

99.9 

314.2 

34.4 

24.7 

-24.0 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

135. 

24.0 

78.0 

7735.6 

359.0 

-45.5 

99.9 

315.0 

31.1 

22.0 

-22.0 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

135. 

24.4 

79.0 

7847.8 

353.0 

-46.5 

99.9 

315.7 

2'*. 7 

20.8 

-2 1.  3 

305,3 

999,9 

99.9 

999.9 

33.4 

135. 

24.7 

80.0 

7961.3 

347,0 

-47.7 

99.9 

316.1 

30.1 

20.9 

-21.7 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

135, 

25.2 

81.0 

8114.8 

339,0 

-49.1 

99.9 

316.3 

32.1 

22.2 

-23.2 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

34.8 

135. 

25.6 

82.0 

8212.1 

334.0 

-50.2 

99.9 

316.4 

33.7 

23.3 

-24.4 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

135. 

26.0 

83.0 

8350.2 

327.0 

-50,8 

99,  1 

316.5 

34,9 

24.0 

-23.3 

306.2 

999,9 

99.9 

999,9 

36.3 

135. 

26.4 

84.0 

8450,4 

322.0 

-51.7 

99.9 

316.9 

35,1 

24.0 

-25,6 

306,3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

135. 

26.8 

85.0 

8572.1 

316.0 

-52.9 

99.9 

317.2 

34.4 

23.4 

-25.3 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

135. 

27.3 

86.0 

8716.1 

309.0 

-54.5 

99.9 

317.0 

33.9 

23.2 

-24.8 

306.0 

99  9,9 

99,9 

999,9 

39.1 

135. 

27.6 

87.0 

8841.4 

303.0 

-55.6 

99.9 

316,7 

34.  1 

23.4 

-24,8 

306,1 

999,9 

99,0 

999,9 

39,7 

135, 

28.0 

88.0 

8947.2 

298,0 

-56.2 

99.9 

316.2 

35.0 

24.2 

-25.3 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

40.6 

135. 

28.4 

89.0 

9076.3 

292.0 

-56.9 

99.9 

316.3 

34.7 

24.0 

-25.1 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.  5 

135. 

28.8 

90.0 

9185.5 

287.0 

-57.6 

99.9 

316.3 

33.6 

23.2 

-24.3 

308.1 

999.9 

99,9 

999,9 

42.3 

135. 

29.3 

91.0 

9319,0 

281.0 

-57,4 

99,9 

315,9 

33.3 

23.2 

-23.9 

310.2 

999,9 

99,9 

999,9 

43,2 

135. 

29.6 

92.0 

9432.5 

276.0 

-57.2 

99.9 

315.5 

34.2 

23.9 

-24.4 

312.0 

999,9 

99,9 

999.9 

43.7 

135. 

30.1 

93.0 

9548.3 

271.0 

-56.4 

99.9 

315.1 

37.7 

26.6 

-26.7 

314.9 

999.9 

99,9 

999.9 

44.9 

135. 

30.5 

94.0 

9690.4 

265.0 

-56.7 

99.9 

315.0 

41.1 

29.0 

-29,0 

316.4 

999,9 

99.9 

999,9 

45.8 

135. 

30.9 

95.0 

9787.0 

261.0 

-55,9 

99,9 

314.9 

42.6 

30.1 

-30,0 

319,0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

135. 

31.4 

96.0 

9960.1 

254,0 

-55.6 

99.9 

314.4 

40.1 

28.7 

-23.0 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

135. 

31.8 

97.0 

10086.8 

249.0 

-55.6 

99.9 

313.1 

35.2 

25.7 

-24.1 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

135. 

32.2 

98.0 

10216.3 

244,0 

-54,6 

99.9 

311.0 

30,6 

23.1 

-20.1 

327.1 

999,9 

99,9 

999,9 

49.9 

135. 

32.6 

99.0 

10348.8 

239.0 

-54.8 

99.9 

303.6 

28.1 

22.0 

-17.5 

328.8 

999,9 

99.9 

999.9 

50.6 

135. 

33.1 

100.0 

10484.1 

234.0 

-54.5 

99.9 

307.2 

29.7 

23.6 

-18.0 

331.3 

999,9 

99.9 

999,9 

51.3 

135. 

33.6 

101.0 

10622.3 

229.0 

-54,9 

99.9 

308.0 

33.5 

26.4 

-20.6 

332.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

135. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.-i  6 DEG 
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station  no.  562 

NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 
2043  GMT 


153  18, 


time 

cntct 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

34.0 

102.0 

10763.2 

224.0 

-55,  8 

99.9 

309,0 

35.7 

27,8 

-22,5 

333.5 

999,9 

99.9 

999.9 

53.3 

34.4 

103.0 

10907.4 

219.0 

-54.2 

99.9 

310.0 

36  .4 

27.9 

-23.4 

338.1 

999,9 

99.9 

999.9 

54.0 

34.7 

104.0 

11025.5 

215.0 

-54.8 

99.9 

310.9 

36.8 

27.8 

-24.1 

338,9 

999,9 

99,9 

999.9 

54.6 

35.1 

105.0 

11176,4 

210,0 

-53,7 

99,9 

312.2 

36.9 

27.3 

-24.8 

343.0 

999.9 

99,9 

999.9 

55.5 

35.5 

106.0 

11300.2 

206.0 

-53.1 

99.9 

313.4 

35.9 

26.1 

-24.7 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.6 

35.9 

107.0 

11458.0 

201.0 

-52.4 

99.9 

314.0 

33.3 

24.0 

-23.1 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.4 

36.4 

108.0 

11589.0 

197.0 

-51. 7 

99.9 

314.1 

31.1 

22,4 

-21.7 

352.5 

999,9 

99,9 

999,9 

58.2 

36.7 

109,0 

11722.1 

193.0 

-51.5 

99,9 

313.7 

31,4 

22.7 

-21.7 

354.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

37.1 

110.0 

11857.8 

189.0 

-52.4 

99.9 

312.8 

32.9 

24.1 

-22.3 

355.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

37.7 

111.0 

12030.8 

184.0 

-53.4 

99.9 

311.1 

35.2 

26.5 

-2  3.1 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60,7 

33.1 

112.0 

12172.2 

180.0 

-53,7 

99,9 

310.6 

35.1* •* 

26.6 

-22.8 

358,4 

999,9 

99,9 

999.9 

61.8 

38.5 

113.0 

12316.8 

176.0 

-53,  1 

99,9 

311.0 

34. 3» 

25.6 

-22.5 

361.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

39.1 

114.0 

12465.6 

172.0 

-51.4 

99.9 

310.9 

36.2* 

27.4 

-23.7 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

39.5 

115.0 

12618.5 

168.0 

-51.2 

99.9 

310.0 

37.3* 

28.5 

-24.0 

369.7 

999,9 

99,9 

999,9 

64.8 

40.0 

116. 0 

12814.6 

163.0 

-52.0 

99,9 

309.1 

35,0* 

27.1 

-22.0 

371.6 

999,9 

99,9 

999.9 

65.8 

40.5 

117.0 

12975.3 

159.0 

-52.6 

99.9 

309.6 

32.1* 

24.7 

-20.4 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

40.9 

118.0 

13139.9 

155.0 

-52.6 

99.9 

310.8 

31.2* 

23.6 

-20.4 

375,9 

999.9 

99,9 

999,9 

67,5 

41.4 

119.0 

13266.2 

152.0 

-52.7 

99.9 

312.2 

30.9* 

22.9 

-10.8 

377,8 

999,9 

99,9 

999.9 

63.3 

41.7 

120.0 

13438.3 

148.0 

-52.9 

99,9 

312.3 

30,8* 

22.8 

-20.8 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

42.3 

121.0 

13570.3 

145.0 

-53.2 

99.9 

310.7 

29.7* 

22.5 

-19.4 

382.1 

999.9 

99.9 

999.9 

70.  1 

42.6 

122.0 

13750.4 

141.0 

-53.4 

99.9 

309.0 

28.3* 

22.0 

-17.8 

384.9 

999.9 

99.9 

999,9 

70.6 

43.2 

123.0 

13888,7 

138,0 

-53.8 

09,9 

303.7 

23.1* 

19,2 

-12.8 

386,4 

999,9 

99,9 

999,9 

71.6 

43.6 

124.0 

14029.7 

135.0 

-54.5 

99.9 

299.1 

19.7* 

17.2 

-».6 

387.8 

999.9 

99.9 

999.0 

72.1 

44.1 

125.0 

14222.1 

131.0 

-55.1 

99.9 

295.5 

10  .8* 

17.0 

-3.1 

390.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.4 

44.6 

126.0 

14419.6 

127.0 

-56.4 

99.9 

297.3 

22.7* 

20.2 

-n.4 

391,1 

999.9 

99,9 

999.9 

72.9 

45.1 

127.0 

14571.0 

124.0 

-57,4 

99.  9 

300,7 

27.8 

23.9 

-14.2 

392.0 

999,9 

99.9 

999.9 

73.8 

45.5 

128.0 

14725.6 

121.0 

-57.7 

99.  9 

303.4 

30.6 

25.6 

-16.9 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

46.0 

129.0 

14884.1 

118.0 

-57.7 

99.  9 

306.6 

33.0 

26.5 

-19.7 

397.0 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

46.4 

130,0 

15046.8 

115.0 

-57.1 

99.9 

307.2 

34.1 

27.2 

-20,6 

401.1 

999.9 

99,9 

999.9 

76,2 

46.9 

131,0 

15271.0 

111.0 

-56,9 

99.9 

305.0 

31.6 

25.9 

-n.i 

405.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.4 

47.3 

132.0 

15444.4 

108.0 

-57.2 

99.9 

300.6 

25.7 

22.1 

-13.1 

408.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.2 

47.8 

133.0 

15622.9 

105.0 

-56.4 

99.9 

292.4 

18.6 

17.2 

-7,1 

413.0 

999,9 

99,9 

999,9 

78,7 

48.3 

134.0 

158Q6.7 

102.0 

-57,1 

99,9 

289.3 

17,0 

16,0 

-5.6 

415.1 

999,9 

99,9 

999,9 

78.9 

48.9 

135.0 

15995.4 

99.0 

-57.6 

99.  5 

296.1 

20.6 

18.5 

-9.0 

417.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

49.6 

136.0 

16190.0 

96.0 

-56.9 

99.9 

302.8 

23.5 

19.8 

-12.7 

422.7 

999.0 

99.9 

999.9 

80.6 

50.4 

137.0 

16391.7 

93.0 

-55.8 

99.9 

303.9 

26.6 

22.2 

-14.9 

428.8 

999,9 

99.9 

999,9 

81,7 

51.0 

138.0 

166C0.6 

90,0 

-55.6 

99.9 

303,6 

28,0 

23.3 

-15,5 

433.2 

999,9 

99,9 

999.9 

82,7 

51.6 

139.0 

16890.7 

86.0 

-54.9 

99.9 

301.9 

23.0 

19.5 

-12.2 

440.2 

999.9 

99.9 

999.9 

83.9 

52.3 

140.0 

17117.0 

83.0 

-56.1 

99.9 

300.2 

18.1 

15.7 

-9.1 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

53.0 

141.0 

17350.5 

80.0 

-57,2 

99.9 

305.1 

20,4 

16.7 

-11, T 

444,7 

999,9 

99,9 

999,9 

84.9 

53.6 

142.0 

17592.0 

77.0 

-57.7 

99.9 

307,0 

23,0 

18.4 

-13.9 

448.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  1 

54.5 

143.0 

17842.5 

74.0 

-58.1 

99.9 

308,9 

16.8 

13.1 

-10.6 

452.9 

999.0 

99.9 

999.9 

87.4 

55.2 

144.0 

18103.1 

71.0 

-58.4 

99.9 

310.8 

11.9 

9.0 

-7.8 

457.6 

999.9 

99.9 

999,9 

87.8 

56.0 

145,0 

18282.7 

69.0 

-58.7 

99.9 

307,6 

11.9 

9,4 

-7,3 

460.6 

999,9 

99,9 

999,9 

88.0 

56.8 

146.0 

18561.9 

66.0 

-58.6 

99.9 

303.3 

16.8 

14.1 

-9.2 

466.9 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

* BY  SPFFD  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

135. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134, 

134. 

134. 

134, 

134, 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134. 

134, 

134. 

134. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

132. 

132. 

132. 

132, 

132. 

132. 

132. 

132. 

132. 

132. 

132. 

132. 

131. 
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StiTtCN  NO.  ?62 
NPHTH  PLATTC,  NEB 


6 PFBROARy  l<575 

2041  6MT  i'll  IB.  d 


Tl« 

CNTCT 

HE IGMT 

88ES 

TENP 

DEW  PT 

Olft 

SPEEO 

U COMP 

V r098 

POT  T 

E POT  T 

WT  ft  TO 

PM 

RANGE 

A2 

MfN 

NB 

00  c 

OG  C 

OG 

9/SEC 

P/SfC 

9/SEC 

06  K 

06  K 

G9/KG 

PCt 

K9 

r>G 

5T.S 

147.0 

18854.9 

63.0 

»57.7 

99.9 

299,6 

20.  J 

17,5 

-9.9 

4 75.0 

999,9 

99.9 

999.9 

69*9 

131. 

$a.3 

148.0 

19162.9 

60.0 

“57.6 

99.9 

300.0 

23.3 

20.2 

-11.6 

482.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

90.7 

131. 

S9.0 

149.0 

19485.4 

57.0 

-59.4 

99.9 

304.9 

16.6 

13.6 

-1.5 

484.9 

999.9 

99,9 

999.9 

92.2 

m. 

59.8 

150.0 

19709.4 

55.0 

-60.7 

99.3 

307.8 

12.2 

9.7 

-f.S 

487.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

131. 

60.6 

151.0 

20057.2 

52.0 

-61.0 

99.9 

305.8 

18.6 

15.1 

-11.9 

494.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.  1 

I3l. 

61.5 

152.0 

20425.8 

49.0 

-61.7 

99.9 

307.9 

18.8 

14.8 

-11. 7> 

500.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94,2 

131. 

62.4 

153.0 

20683.6 

47.0 

-62.3 

99,9 

297.9 

11.4 

10.  1 

-5,3 

505.6 

9n9.9 

99,9 

999.9 

94,8 

131. 

63.3 

154.0 

21091.2 

44.0 

-62.  1 

99.9 

275.6 

1 1 . 1 

11. 1 

-l.l 

515.7 

9«>9.9 

99.9 

999,9 

95.5 

m. 

64. « 

155.0 

21378.3 

42.0 

-62.8 

99.9 

2 79,9 

13.0 

12.8 

-2.2 

520.8 

999,9 

99.9 

999.9 

95.6 

131. 

65.6 

156.0 

21834.8 

39.0 

-62.8 

99.  .) 

301.5 

27.7 

23.6 

-14,4 

531.9 

999.9 

99.9 

999,9 

97,4 

130. 

66.9 

157.0 

22329.9 

36.0 

-61.2 

99.3 

309.1 

18.2 

14.1 

-11.5 

548,5 

999,9 

99,9 

999.9 

99,6 

130. 

68.0 

158.0 

22684.6 

34.0 

-61.4 

99.9 

313.8 

14.6 

10  .6 

-to.l 

557.1 

999,9 

99.9 

999.9 

100.4 

130. 

69.0 

159.0 

23255.2 

31.0 

-63.2 

99.9 

322.9 

7.6 

4.6 

—6*  1 

567.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.2 

130. 

70.2 

160.0 

23664.6 

29.0 

-63.9 

99.9 

301.0 

14.9 

12.8 

-7.7 

575.9 

999,9 

99.9 

999,9 

101.4 

130. 

71.9 

161.0 

24335.3 

26.0 

-63.0 

99,9 

296.9 

25.3 

22.6 

-11.5 

596,8 

999,9 

99,9 

999,9 

104.1 

130. 

73. 7 

162.0 

25089.9 

23.0 

-63.0 

99.9 

305.9 

16  .6 

13.5 

-1.7 

618.1 

999,9 

99.9 

999.9 

106.3 

130. 

75.5 

163.0 

25653.3 

21.0 

-60.5 

99.9 

309.7 

27.2 

20.9 

-17.4 

642.1 

999,9 

99.9 

999.9 

108.2 

130. 

77.6 

164.0 

26622.8 

18.0 

-55.4 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

683.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 
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ST* ••Ttf5N  NO.  5&2 
NORTH  PLATTF,  KFR 


6 FE6RUARY  IS75 

2315  GMT  144  25.  I 

ANGLES  ON  THF  HAlP  MINUTE  HAVE  BEEA  LINFAALY  INTPRPCLATtO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PPES 

TEMP 

OFW  P’ 

OIR 

sprro 

II  CPMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

DC. 

M/SEC 

M/sr*- 

M/SEC 

nr,  K 

rCi  K 

GM/KG 

PCT 

km 

06 

0.0 

12.6 

84  7.0 

919,1 

-1,7 

-17,0 

330,0 

3.1 

1.6 

-2.7 

278,2 

281.3 

1.1 

30.0 

0.0 

0. 

0.2 

13.0 

891.3 

914.0 

-1.2 

-19.  V 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

279.1 

281.6 

0.9 

22.8 

999.9 

999. 

0.5 

14.0 

978.9 

904.0 

-2.0 

-19.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99,9 

279,2 

281,7 

0.9 

23.9 

999,9 

999, 

O.B 

15.0 

1084.7 

092,0 

-3.5 

-20,5 

999.9 

99,9 

99.9 

09,9 

278,7 

281,0 

0.8 

25.4 

999.9 

999, 

1.3 

16.0 

1200.6 

879,0 

-4,0 

-20,-' 

999,  9 

99,9 

99,9 

9?. 9 

279,4 

281.7 

0.8 

25.9 

999.9 

999, 

1.5 

17.0 

1290.8 

869,0 

-4,6 

-20.  8 

999.9 

99.9 

99.9 

9 ».9 

279,6 

282,0 

0.8 

26.9 

999.9 

999. 

1.9 

18.0 

1390.9 

858.0 

-5.5 

-20.8 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

279.7 

282.1 

0.8 

28.6 

999.9 

999. 

2.2 

19.0 

1482.6 

848.0 

— 6.6 

-21.4 

999,9 

99.9 

90.9 

Oa.9 

279.5 

281.9 

0.8 

29,5 

999.9 

999. 

2.5 

20.0 

1504.6 

837.0 

-6.7 

-20.  d 

999.9 

99.9 

99.9 

99,0 

280.4 

282.9 

0.9 

31.4 

999.9 

999. 

3.0 

21.0 

1697.1 

825.0 

-7.9 

-21.  1 

307.4 

15.3 

12,9 

-8.2 

2B0.3 

282.8 

0,9 

33.6 

1.3 

116. 

3.3 

22.0 

1801.4 

814.0 

-8,2 

-20,5 

309.3 

17.6 

13.6 

-11.2 

281.1 

283,7 

0,9 

36.4 

1.7 

119. 

3.6 

23.0 

1906.9 

803.0 

-8.9 

-20.2 

312.0 

19.3 

14.4 

-12.9 

281.4 

284.2 

1.0 

39.4 

2.0 

121. 

6.0 

24.0 

1994.1 

794.0 

-9.4 

-19.8 

30.8.5 

19.5 

15.3 

-12.2 

281.9 

284.7 

l.O 

42.1 

2.5 

124. 

4.4 

25.0 

2101.7 

783.0 

-10.2 

-23.3 

301.8 

21.0 

17.8 

-11. 1 

282,0 

284.2 

0.7 

33.2 

2,9 

123. 

4.8 

26.0 

2210.6 

772.0 

-11,0 

-29.1 

303.9 

23.0 

19,1 

-12.8 

282,4 

283,7 

0,4 

20.7 

3.5 

123. 

5.2 

27.0 

2320.8 

761.0 

-11.2 

-33.3 

309.0 

23.7 

18.4 

-14.9 

283.2 

284.1 

0.3 

14.1 

4.0 

123. 

5.5 

28.0 

2422.2 

751.0 

-11.4 

-31.3 

313.7 

23.2 

16.8 

-16.0 

284.1 

285.3 

0.4 

17.2 

4.5 

124. 

6.0 

29.0 

2514.6 

742.0 

-12.1 

-26.  T 

312.1 

21.8 

16.2 

-1  V.6 

284.4 

286.1 

0.6 

28.3 

5.1 

126. 

6.5 

30.0 

2618.2 

732.0 

-12.9 

-28,9 

308.3 

24,7 

19,4 

-15.3 

284.5 

286.0 

0.5 

24.8 

5.8 

126. 

6.9 

31.0 

2722.9 

722.0 

-13.8 

-31.4 

312.8 

25.0 

18.3 

-17.0 

284.7 

285.9 

0.4 

20.8 

6.4 

126. 

r.4 

32.0 

2828.9 

712.0 

-13.5 

-33.4 

316.9 

24.8 

16.9 

-18.1 

286.2 

287.1 

0.3 

16.8 

7.1 

127. 

7.9 

33.0 

2925.7 

703.0 

-13.6 

-32.8 

318.0 

25.0 

16,7 

-18.5 

287.0 

288.1 

0.3 

18.0 

7.8 

129. 

8.3 

34.0 

3034.5 

693.0 

-13.9 

-33.0 

31  7.2 

25.1 

17.1 

-18.4 

287,9 

289.0 

0.3 

18.0 

8.5 

129. 

8.7 

35.0 

3133.6 

684.0 

-14.8 

-31.7 

316.2 

25.3 

17.5 

-15.3 

283.1 

289.3 

0.4 

21.9 

9.1 

130. 

9.3 

36.0 

3256.2 

673.0 

-15.6 

-31.5 

314.7 

26.3 

18.7 

-18.5 

288.5 

289,7 

0,4 

24.0 

9.9 

130. 

9.7 

37.9 

3357.8 

664.0 

-15,6 

-30.  I 

313.7 

27.2 

19.6 

-18.8 

289,6 

290,9 

0.4 

25.4 

10.6 

130. 

10.1 

38.0 

3472.1 

654.0 

-16,4 

-30.8 

312.9 

27,7 

20.3 

-18.9 

289.9 

291.3 

0.4 

27.6 

11.3 

131. 

10.4 

39.0 

3576.2 

645.0 

-17.0 

-23.8 

312.8 

27.4 

20.1 

-18.6 

290.5 

293.1 

0.9 

55.3 

11.8 

131. 

10.8 

40.0 

3669.8 

637.0 

-1  7.6 

-23.6 

313.  7 

26  6 

19.1 

-18.3 

290,8 

293.4 

0.9 

59.5 

12.5 

131. 

11.4 

41.0 

3812.0 

625.0 

-18.5 

-24.0 

316.  1 

25.6 

17.8 

-U.4 

291.4 

294,0 

0,9 

61.3 

13.4 

131, 

11.8 

42.0 

3907.9 

617.0 

-19.7 

-25.2 

.316.8 

25.9 

17.7 

-1  5.9 

291.1 

293.5 

0.8 

61.2 

13.9 

131. 

12.3 

43.0 

4016.8 

608.0 

-20.6 

-27.  > 

316.8 

26.4 

18.1 

-17.2 

291.2 

293.1 

0.6 

51.8 

14.7 

132. 

12.7 

44.0 

4127.0 

599.0 

-21.7 

-27.4 

316.4 

26.5 

18.3 

-19,2 

291.2 

293,2 

0.7 

59,5 

15.4 

132, 

13.2 

45.0 

4238.4 

590,0 

-22,2 

-30,  4 

316.6 

26.7 

18.4 

-19.4 

291.8 

293.4 

0.5 

46.9 

16.2 

132. 

13.7 

46.0 

4338. H 

582.0 

-22.0 

-42.1 

31  7.9 

27.6 

18.5 

-28.5 

293.2 

293.7 

0.2 

13.8 

16.9 

132. 

14.1 

47.0 

44«!.3.6 

573.0 

-21.3 

-42.2 

319.3 

28.9 

18.9 

-21.9 

295.3 

295.9 

0.2 

13.0 

17.5 

132. 

14.6 

48.0 

4557.3 

565.0 

-21  .4 

-31.9 

319,9 

30.1 

19,4 

-2  J.l 

296,4 

297,9 

0,5 

38,1 

18,5 

133. 

15.0 

49.0 

4675.6 

556.0 

-22.  1 

-33.5 

-319.0 

.30,3 

19,9 

-22.9 

297,0 

298.3 

0.4 

34.6 

19.3 

133. 

15.5 

50.0 

4760.6 

549.0 

-22.9 

-34.9 

316.6 

30.5 

21.0 

-22.2 

297.1 

298,2 

0.4 

32.1 

20.1 

133. 

16.0 

51.0 

4916.8 

538.0 

-23.7 

-35.  . 

314.6 

30.7 

21.8 

-21.5 

297,8 

299,0 

0.3 

32.8 

21.1 

134. 

16.3 

52.0 

5026.0 

530.0 

-25,0 

-38.  r 

313.5 

29,9 

21.7 

-20.5 

297.5 

298,4 

0.2 

26.6 

21.7 

134. 

16.7 

53.0 

5136.4 

522.0 

-25.8 

-38,  2 

311.7 

28.8 

21.5 

-19.2 

297.9 

298.7 

0.3 

30.1 

22.4 

134. 

17.1 

54.0 

5248.2 

514.0 

-26.5 

-38.4 

309.8 

27.8 

21.3 

-17.8 

298.4 

299.3 

0.3 

31.1 

23.0 

133. 

17.5 

55.0 

5347.0 

507,0 

-27.7 

-39,5 

308.4 

27.6 

21.6 

-17.2 

298.1 

298.9 

0.2 

31.1 

23,7 

133. 

18.0 

56.0 

5475.5 

498.0 

-29.0 

-40.6 

309,1 

20.6 

22.2 

-18,0 

298.0 

298.8 

0.2 

31.1 

24.4 

133. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E:EN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NO.  562 
MO'^TH  PLATTE,  NER 


6 PEnRUARV  IR75 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED 

2315  GMT 
EREM  WHOLE 

MINIJTF 

VALU-S 

144 

25 

TIME 

CNTCT 

HFir.HT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

niP 

SPIED  U 

CCMP 

V C9MP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

18.4 

57.0 

5620.5 

488.0 

-29.2 

-42.5 

310.5 

29.2 

22.2 

-1?.0 

299.4 

300.1 

0.2 

26.3 

25.2 

18.8 

58.0 

5723.5 

481.0 

-30.2 

-44. £t 

311.6 

29.0 

22.3 

-1  ).8 

299.5 

300.0 

O.l 

22.3 

25.9 

19.3 

59.0 

5827.8 

474.0 

-30.4 

-44,  J 

312.4 

30,6 

22.6 

-20.6 

300,5 

301.0 

0.1 

22.8 

26.8 

19.6 

60.0 

5933.4 

467.0 

-31.6 

-45.1 

312.7 

30.9 

22.7 

-21.0 

300.3 

300.8 

0.1 

24.7 

27.4 

20.1 

61.0 

6055.4 

459.0 

-32.5 

-45.  ^ 

313.0 

30,8 

22,5 

-21,0 

300,6 

301.  1 

O.l 

26,4 

28.  3 

20.5 

62.0 

6179.1 

451.0 

-33.2 

-39.4 

313,2 

30.2 

22.0 

-20.7 

301.3 

302.2 

0.3 

53.4 

29.  1 

20.9 

63.0 

6289.0 

444.0 

-33.9 

-39.9 

313.7 

30.8* 

22.2 

-21.3 

301  .8 

302.7 

0.3 

54.2 

29.7 

21.4 

64.0 

6384.2 

433.0 

-34.  7 

-40.  r 

314.4 

32,5* 

23,2 

-22.8 

302,0 

302.8 

0,2 

53.5 

30.6 

21.9 

65.0 

6512.8 

4 30.0 

-35.3 

-41,4 

315,0 

33,6* 

23.7 

-;3.7 

302.7 

303.5 

0.2 

53.5 

31.5 

22.3 

66.0 

6659.8 

421.0 

-36.4 

-42.-* 

315.6 

34.0* 

23.8 

-24.3 

393.2 

303.9 

0.2 

53.5 

32.6 

22.7 

67.0 

6775.9 

414.0 

-37.2 

-4  3.3 

315.7 

34.2* 

23.9 

-24.5 

303.6 

304,3 

0.2 

52.4 

33.3 

23.1 

68.0 

6893.5 

407.0 

-38.3 

-44.2 

315.5 

34.T-» 

24.3 

-24.7 

303.7 

304,3 

0.2 

52,8 

34.  1 

23.6 

69.0 

7012.6 

400.0 

-39.6 

-45.6 

315.2 

34.4* 

24.2 

-24  .4 

303.5 

304.0 

0.2 

52.5 

35.2 

23.9 

70.0 

7133.1 

393.0 

-40.4 

99.9 

315.1 

33,0* 

23.3 

-23.4 

304,0 

999.9 

99,9 

999.9 

36.0 

24.5 

71,0 

7272.9 

385,0 

-41,8 

99.9 

315.0 

30.5* 

21.5 

-21.5 

304.0 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

24.9 

72.0 

7397.1 

378.0 

-42,5 

99,*) 

314.5 

31.4* 

22.4 

-22.0 

304.7 

999.9 

"9.9 

999.9 

37.6 

25.3 

73.0 

7504.9 

372.0 

-43.8 

99.9 

314.0 

33.1* 

23.8 

-23.0 

304.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

25.6 

74.0 

7632.2 

365.0 

-44,9 

99.  9 

313.7 

34.3* 

24.8 

-23,7 

304.5 

999,9 

99.9 

999,9 

39.  1 

26.1 

75.0 

7742.7 

359.0 

-46.0 

99.9 

31-3.4 

35,3* 

25.6 

-24.2 

304,5 

999.9 

99,9 

999,9 

40.1 

26.4 

76.0 

7873.5 

352.0 

-46.7 

99.9 

313.4 

35.4* 

25.7 

-24.3 

305.2 

999,9 

99.9 

999.9 

40.8 

26.9 

77.0 

7987.2 

346.0 

-48.0 

99.9 

313.4 

36.2* 

26,3 

-24.9 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

27.3 

78.0 

8102.3 

340.0 

-48.9 

99,9 

313.4 

36.7* 

26,7 

-25.2 

305.3 

999.9 

99,9 

999,9 

42.7 

27.B 

79.0 

8219.0 

334.0 

-49,8 

99.9 

313.4 

35.9* 

26.  1 

-24.7 

305.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

28.2 

80.0 

8337.3 

320.0 

-50.9 

99.9 

313.6 

34.3* 

24.8 

-23.6 

305.8 

999,9 

99.9 

999.9 

44.7 

28.7 

81.0 

8497.6 

320.0 

-52.4 

99.  9 

314.2 

32.7* 

23.4 

-22.8 

305.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

29.1 

82.0 

8619.6 

314.0 

-53.5 

99.9 

314.8 

.32,6* 

23.2 

-23.0 

305,9 

999.9 

99,9 

999,9 

46.4 

29.5 

83.0 

8722.8 

309.0 

-54.1 

99.9 

315.4 

33.6* 

23.6 

-23.9 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

30.0 

84.0 

8848.2 

303.0 

-55.3 

99.9 

315.8 

34.8* 

24.3 

-25.0 

306.6 

999.9 

99.9 

999.9 

48.2 

30.4 

85.0 

8975.7 

297.0 

-55.7 

99.9 

316.2 

35.2* 

24.4 

-25,5 

307.7 

999,9 

99,9 

999.9 

49,1 

31.0 

86.0 

9127.3 

290.0 

-56,6 

99.9 

317.2 

35.1* 

23.8 

-25.8 

308.6 

999.9 

99.9 

999,9 

50.4 

31.5 

87.0 

9260.0 

284.0 

-56.6 

99.9 

318.1 

35.2* 

23.5 

-26.2 

310.5 

999,9 

99.9 

999.9 

51.4 

32.0 

88.0 

9372.4 

279.0 

-57.4 

99.  9 

318.5 

36.5* 

24.2 

-27.3 

310.8 

960.9 

99.0 

999.9 

52.4 

32.4 

89.0 

9486.7 

274.0 

-57.4 

99.  9 

313.3 

37.1* 

24.7 

-27.7 

312,4 

999,9 

99.9 

999.9 

53.3 

32.  e 

90.0 

9626.6 

268.0 

-57.4 

99.9 

317,9 

36.0* 

24.  1 

-26.7 

314.4 

999.9 

99.9 

999,9 

54.3 

33.2 

91.0 

9745.8 

263.0 

-56.7 

99.9 

317.2 

34.0* 

23.1 

-24,9 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

33.6 

92.0 

9867.6 

258.0 

-56.6 

99.9 

315.9 

32.2* 

22,4 

-23.1 

319.1 

999,9 

99.9 

999.9 

55.9 

34.1 

93.0 

9991 .7 

253.0 

-56.4 

99.9 

313.5 

32.4* 

23.5 

-22.3 

321.1 

999,9 

99,9 

999.9 

56,7 

34.6 

94.0 

10118.6 

248.0 

-55,9 

99,9 

311.3 

33.3* 

25.0 

-22.0 

323.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

35.1 

95.0 

10248.7 

243.0 

-54.3 

99.9 

309.8 

32.7* 

25.1 

-23.9 

328.0 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

35.7 

96.0 

10436.2 

236.0 

-54.0 

99.9 

309.9 

32.7* 

25.1 

-21.0 

331.3 

999,9 

99,9 

999.9 

59,9 

36.2 

97.0 

10546.1 

232.0 

-53,5 

99.9 

310,6 

34.9* 

26.5 

-22.7 

333.6 

999.9 

99,9 

999.9 

60.9 

36.7 

98.0 

10686.4 

227.0 

-52.9 

99.9 

309.5 

36.1* 

27.9 

-23.0 

336.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

37.1 

99.0 

10830.2 

222.0 

-52.7 

99.9 

307,3 

35,1* 

27,9 

-21.3 

339.0 

999,9 

99.9 

999,9 

63.  1 

37.6 

100. 0 

10977.1 

217.0 

-53.2 

99.9 

305,0 

33.1* 

27.1  . 

-19.0 

340.5 

999.9 

99.9 

999,9 

64.0 

38.2 

* 

101.0  11127.1  212.0 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-53.8  99.9  307.0  34.3* 

ANGLF  BETWEEN  t AND  10  OEG 

27.4 

-20.6 

341.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  F£EN  TNTFPPOLATFO 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1 


n 

DG 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
134. 
133. 
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STATTCN  NO.  562 
NORTH  PL«TTF,  NPR 
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2315  GMT  164  25.  i 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINFARLY  INTSRROLATEP  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HPIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CDMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

9G 

M/SPC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

or,  K 

GM/KG 

pr* •• 

KM 

DG 

38.9 

102.0 

11280.8 

207.0 

-52.9 

99.9 

309.9 

37.7* 

28.9 

-24.2 

345.6 

999.9 

99,9 

999.9 

66. 6 

133. 

39.2 

103.0 

11406.6 

203,0 

-53,0 

99.9 

310.5 

39.0* 

29,7 

-25.4 

347.3 

999,9 

99.0 

999.9 

67.3 

133. 

39.6 

104.0 

11567.1 

198.0 

-54.0 

99.9 

311.2 

41.3* 

31  .1 

-27.2 

348.3 

999.9 

99.0 

999.9 

68.2 

133. 

40.1 

105.0 

11698.0 

194.0 

-54.3 

99,9 

312.1 

45.3* 

34.0 

-30.7 

349.  8 

999,9 

99.0 

999,9 

69,3 

133, 

40.6 

106.0 

11865.1 

109.0 

-55.1 

99.9 

312.9 

47.4* 

34.7 

-32.2 

351.2 

999,9 

99,9 

999.9 

71,  1 

133. 

41.1 

107.0 

12001.7 

185.0 

-55.3 

99,9 

313,3 

42,4* 

30.8 

-29,1 

353.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

133. 

41.5 

108.0 

12141.7 

181.0 

-53.7 

99.9 

313.8 

36.0* 

26.5 

-25.5 

357.9 

999,9 

99.9 

999.9 

73.5 

133. 

42.1 

109.0 

12285.6 

177.0 

-52.9 

99.9 

315.0 

35.6* 

25.2 

-25.2 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

133. 

42.7 

IIO.O 

12433.2 

173.0 

-52.6 

99,9 

315»2 

36.5* 

25,7 

-25.9 

364.3 

999,9 

99.9 

999.9 

75.9 

133. 

43.3 

111.0 

12622.2 

168.0 

-53.7 

99,9 

314.4 

33.2* 

23.7 

-23.3 

365.6 

099.9 

99.9 

999.9 

77.3 

133. 

43.9 

112.0 

12777.0 

164.0 

-54.0 

99.9 

313.6 

30.1* 

21.8 

-20.7 

367.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.3 

133. 

44.5 

113.0 

12935.6 

160.0 

-54.0 

99.9 

313.3 

30.8* 

22.4 

-21.  1 

370.2 

999,9 

99.9 

999.9 

79.3 

133. 

45.0 

114.0 

13098.2 

156.0 

-53.8 

99.9 

313.3 

31.6* 

23.0 

-21.7 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

133. 

45.5 

115.0 

13264.9 

152,0 

-54.1 

99.9 

313.3 

30.5* 

22.2 

-20.9 

3T5.4 

999,9 

99.9 

999,9 

81.4 

133. 

46.2 

116.0 

13435.4 

148.0 

-55.6 

99.9 

312.9 

29,7* 

21.8 

-20.2 

375.8 

999.9 

99.9 

999.9 

82,5 

133. 

46.8 

117.0 

13610.1 

144.0 

-55.4 

99,9 

311.4 

29,9* 

22.4 

-19,8 

379.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.6 

133. 

47.3 

118.0 

13790.2 

140.0 

-54,3 

99.9 

309,4 

29,6* 

22.9 

-18,8 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.5 

133. 

4B.0 

119.0 

13929.2 

137,0 

-54.0 

99.9 

306.2 

31.0* 

25.0 

-18.3 

387.0 

999.9 

99.9 

999.0 

85.6 

133. 

48.5 

120.0 

14119.0 

133.0 

-55.1 

99.9 

304.4 

33.5* 

27.6 

-18.9 

388,3 

999,9 

99.9 

999,9 

86.7 

133. 

49.0 

121.0 

14264.4 

130.0 

-55,9 

99,9 

302,5 

33,8* 

28.5 

-18.2 

389,4 

999,9 

99,9 

999,9 

87.6 

133. 

49.5 

122.0 

14462.7 

126.0 

-57.2 

99.9 

301.2 

31.2* 

26.7 

-16,2 

390.5 

999,9 

99.9 

999.9 

88.9 

133. 

50.2 

123.0 

14615.0 

123.0 

-57.4 

99.9 

302.6 

26.9* 

22.7 

- 1.4,5 

392,9 

999,9 

99,9 

999.9 

B9.8 

133. 

50.8 

124.0 

14771.1 

120.0 

-57.4 

99.9 

302.8 

23.8* 

20.0 

-12.9 

395.7 

999,9 

99,9 

999,9 

90,8 

133. 

51.3 

125.0 

14931.0 

117.0 

-57.6 

99.9 

301,3 

21.8* 

18.6 

-1  1.3 

398.2 

909.9 

99.9 

999.9 

91.5 

133. 

52.0 

126.0 

15150.7 

113.0 

-57.6 

99.9 

302.5 

24.0* 

20.2 

-12,9 

402.2 

999.9 

99.9 

999.9 

92.1 

132. 

52.6 

127.0 

15320  .4 

110.0 

-57.9 

99.9 

303.5 

29.2* 

24.3 

-16.1 

404,7 

999.9 

99.9 

999,9 

93.2 

132. 

53.1 

128.0 

15494.4 

107.0 

-58.9 

99,9 

300.5 

29.0* 

25.0 

-14.7 

405,9 

999,9 

99,9 

999,9 

94.2 

132. 

53.5 

129.0 

15733.3 

103.0 

-59.1 

99.9 

295.5 

25.2* 

22.8 

-10.8 

410.1 

999.9 

99.9 

999.9 

95.2 

132. 

54.0 

130.0 

15855.9 

101. 0 

-60.5 

99.9 

209.4 

20.5* 

19.4 

-4.8 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

132. 

54.7 

131.0 

16107.3 

97.0 

-60.9 

99.9 

296.9 

22.5* 

20.1 

-10,2 

413.7 

999,9 

99,9 

999,9 

95,2 

132. 

55.3 

132.0 

16302.8 

94,0 

-60.  7 

99,9 

305.7 

28.4* 

23.1 

-J6.6 

417.8 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

132. 

55.9 

133.0 

16504.7 

91.0 

-60.5 

99.9 

308.5 

32.0* 

25.0 

-19.9 

422.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.3 

132. 

56.5 

134.0 

16713.2 

88.0 

-61.0 

99.9 

307.0 

28.9* 

23.1 

-17,4 

425.1 

999,9 

99,9 

999.9 

99,5 

132. 

57.2 

135.0 

16929.2 

85.0 

-60.2 

99,9 

304.2 

20.3* 

16.7 

-11.4 

431.1 

999,9 

99.9 

999.9 

100.5 

132. 

58.0 

136.0 

17154.3 

32.0 

-58.4 

99,9 

307.3 

20,0* 

15,9 

-12,1 

439.1 

999.9 

99.9 

999.9 

101.0 

132. 

58.8 

137.0 

17388.3 

79.0 

-59.1 

99.9 

•310.9 

25.8* 

19.5 

-16.9 

442.4 

999.9 

99.9 

999.9 

102.4 

132. 

59.7 

138.0 

17631.1 

76.0 

-59.1 

99.9 

311.5 

22.3* 

16.7 

-14.7 

447.3 

999,9 

99,9 

999,9 

103,9 

132. 

60.6 

139.0 

17883.5 

73.0 

-59.3 

99,9 

311,4 

19.6* 

14,7 

-13.0 

452.1 

999,9 

99,9 

999.9 

104,7 

132. 

61.6 

140.0 

18236.5 

69.0 

-59.3 

99.9 

309.8 

25.4* 

19.5 

-16.2 

459.5 

999.9 

99.9 

999.9 

106.3 

132. 

62.4 

141.0 

18514.1 

66.0 

-60.7 

99.9 

305.1 

16.8* 

13.8 

-9.7 

462.3 

999,9 

99,9 

999,9 

107,4 

131. 

63.4 

142.0 

18803.3 

63.0 

-61 .0 

99.9 

304.7 

10.6* 

8.7 

-4.0 

467,7 

999,9 

99,9 

999.9 

108.0 

131. 

64.4 

143.0 

19107.0 

60.0 

-60.3 

99,9 

299.2 

13.0* 

12.0 

-4.7 

475,9 

999.9 

99,9 

999,9 

108.6 

131. 

65.2 

144.0 

19426.4 

57,0 

-60,7 

99.9 

289.8 

12.4* 

11.6 

-4.2 

482.1 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

131. 

66.3 

145.0 

19762.2 

54.0 

-61,6 

99,9 

207.7 

2.0* 

0,9 

1.8 

487.5 

999.9 

99,9 

999,9 

109.8 

131. 

67.3 

146.0 

19996.1 

52.0 

-61.6 

99.9 

310.8 

14.0* 

10.6 

-9.1 

492.8 

999,9 

99,9 

999,9 

109,7 

131. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 

• by’  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HiVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1198 


STATION  MO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  166  25.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTSfiPOLATEO  ERCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

P6  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

68.5 

147.0 

20365.0 

49.0 

-60,9 

99.9 

311.1 

28.8* 

21.7 

-19.9 

503.0 

999.9 

99.9 

999.9 

111.6 

131 

69.7 

148.0 

20757.8 

46.0 

-60.9 

99.9 

311.0 

23.3* 

17,6 

-15.3 

512.1 

999.9 

99,9 

999.9 

113.8 

131. 

71.0 

149.0 

21175.4 

43.0 

-62,7 

99.9 

300.8 

8.8* 

7,6 

-4,5 

517.6 

999.9 

99,9 

999.9 

114.9 

131. 

72.7 

150.0 

21621.8 

40.0 

-62.1 

99.9 

306.9 

19.8* 

15.9 

-11.9 

529,8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.2 

131. 

7A.0 

151.0 

22104.1 

37.0 

-61.8 

99,9 

301.8 

lO.l* 

8.6 

-5.3 

542.7 

999.9 

99,9 

999.9 

117.6 

131. 

75.1 

152.0 

22626.5 

34.0 

-62.7 

99.9 

308.4 

11.6* 

9.1 

-7.2 

553.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.9 

131 

76.6 

153.0 

23193.9 

31.0 

-64.2 

99.9 

294.0 

23.6* 

21.6 

-9,6 

564.3 

999.9 

99,9 

999.9 

119.9 

131. 

78  .5 

154,0 

23814.8 

28.0 

-65.6 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

577.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

80.8 

155.0 

24502.5 

25.0 

-66.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

593,9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1199 


STAT?CN  NO.  562 
NORTH  PLATTP,  NEB 

7 FEBRUARY  1975 
600  GMT 


144  25. 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

DEW  PT 

DIP 

SPF'^n 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

PC.  K 

DG  K 

GM/RG 

PCT 

KM 

0.0 

13.2 

647.0 

916.4 

-14.4 

-20.4 

270.0 

1.5 

1.5 

0.0 

265.4 

267.6 

il 

60.0 

0.0 

0.3 

14.0 

918.0 

908.0 

-6.1 

-14.3 

283.2 

26.7 

26,0 

-6.1 

274.8 

278.6 

1.4 

53.1 

0.  1 

0.7 

15.0 

1014.2 

E97.0 

-1.6 

-11.  3 

280.3 

21.4 

21.0 

-3.8 

280.3 

285.3 

1.8 

47.6 

0.5 

1.1 

16.0 

1121.7 

885.0 

-0.4 

-12.4 

269.8 

12.5 

12.5 

0.0 

282.7 

287.3 

1.7 

35.5 

0.9 

1.5 

17.0 

1221,7 

874.0 

-0.4 

-12.9 

257.5 

8.1 

8.0 

1.8 

283.7 

288.2 

1.6 

38.2 

0.9 

1.7 

IB.O 

1513.6 

864.0 

-1.2 

-13.2 

268.9 

10.7 

10.7 

0.2 

283.8 

288.3 

1.6 

39.2 

1.1 

2.1 

19.0 

1406.3 

854.0 

-2.1 

-13.2 

279.2 

14. P. 

14.6 

-2,4 

283.8 

288.3 

1.6 

42.2 

1.5 

2.5 

20.0 

1499.8 

844.0 

-2.9 

-13.9 

284.  1 

13.9 

13.5 

-3.4 

283.9 

288.2 

1.5 

42.  1 

1.8 

3.0 

21.0 

1613.1 

832.0 

-3.5 

-14.2 

288.5 

15.3 

14.5 

-4.9 

284.4 

288.7 

1.5 

43.2 

2.2 

3.3 

22.0 

1708.7 

822.0 

-3.8 

-15.  6 

288.2 

16.8 

16.0 

-5.3 

285.1 

289.0 

1.4 

39.4 

2.  5 

3.6 

23.0 

1805.3 

812.0 

-3.9 

-17.0 

288.4 

17.5 

16.6 

-5.5 

285.9 

289.4 

1.2 

35.3 

2.8 

4.0 

24.0 

1903.0 

802.0 

-4.4 

-19.2 

289.6 

16.4 

15.4 

-5,5 

286.4 

289.4 

1.0 

30.3 

3.3 

4.4 

25.0 

1991.7 

793.0 

-5.3 

-20.0 

292.4 

16.1 

14.9 

-6.1 

286.3 

289.2 

1.0 

30.3 

3.6 

4.9 

26.0 

2121.3 

780.0 

-6.1 

-20.5 

295.3 

17.3 

16.1 

- 7.6 

286.9 

289.7 

1.0 

30.7 

4.1 

5.2 

27.0 

2212.0 

771.0 

-6.9 

-21.2 

297.5 

19.0 

16.8 

-8,8 

286.9 

289.5 

0.9 

31.1 

4.4 

5.6 

25.0  , 

2313.7 

761.0 

-7.8 

-21.7 

300,4 

20,4 

17.6 

-10.4 

287,0 

289,6 

0.9 

31.8 

4.9 

5.9 

29.0 

2406.0 

752.0 

-8.6 

-21.3 

302,  1 

21.5 

18.2 

-11.4 

287.2 

289.8 

0.9 

33,2 

5.3 

6.3 

30.0 

2509.7 

742.0 

-9.4 

-25.3 

303.3 

21.2 

17.7 

-11.7 

287.3 

289.3 

0.7 

26.1 

5.B 

6.6 

31. .0 

2603.9 

733.0 

-9.9 

-27.7 

303.9 

20,9 

17.4 

-11.7 

287.8 

289,4 

0,5 

21.7 

6.2 

7.0 

32.0 

2699.2 

724.0 

-10.0 

-27.8 

304.7 

21.6 

17.7 

-12.3 

288,7 

290.3 

0,5 

21.7 

6.6 

7.4 

33.0 

2806.4 

714.0 

-10.1 

-30.8 

305.9 

21.9 

17.7 

-12.8 

289.6 

290.9 

0.4 

1«.5 

7.2 

7.8 

34.0 

2904.1 

705.0 

-10.1 

-35.4 

305.6 

22.1 

18.0 

-12.9 

290.7 

291.5 

0.3 

10.5 

7.7 

8.2 

35.0 

3003.1 

696.0 

-10.3 

-36.2 

305.  1 

22.3 

18.3 

-12.9 

291.6 

292.4 

0.2 

9.8 

8.2 

8.7 

36.0 

3125.6 

685.0 

-11.0 

-32.  7 

305.4 

22.7 

18,5 

-13.2 

292, 1 

293.2 

0.4 

14.7 

8.9 

9.1 

37,0 

3227.0 

676.0 

-11.9 

-32.5 

306.2 

23.1 

18.7 

-13.7 

292.3 

293.4 

0.4 

16.1 

9.4 

9.5 

38.0 

3329.4 

667.0 

-13.0 

-32.3 

307.3 

23.4 

18.6 

-14.2 

292,1 

293.3 

0.4 

18.0 

10.0 

9.9 

39.0 

3432.7 

658.0 

-14.0 

-31.8 

307,7 

23,4 

18.5 

-14,3 

292.2 

293.4 

0.4 

20.3 

10.5 

10.3 

40.0 

3525,5 

650.0 

-14,7 

-24.9 

307.9 

23.6 

18.6 

-"4.5 

292.4 

294.8 

0.8 

41.3 

11.0 

10.7 

41.0 

36* •*4.5 

639.0 

-15.9 

-23.9 

308.9 

24.1 

18.8 

-15.2 

292.5 

295.1 

0.9 

50.0 

11.6 

11.0 

42.0 

3761.2 

630.0 

-16.9 

-23.3 

310.4 

24.8 

18.9 

-16.1 

292.6 

295.2 

0.9 

54.6 

12.1 

11.4 

43.0 

3857.4 

622.0 

-15,5 

-45,1 

314,  1 

26,1 

18.7 

-18,  1 

295,1 

295.5 

0.1 

5.8 

12.6 

11.7 

44.0 

3955.2 

614.0 

-15.1 

-46.  2 

316.3 

26,8 

18.5 

-19.4 

296,7 

297.0 

0.1 

5.0 

13.1 

12.1 

45.0 

4066.7 

605.0 

-15.6 

-44.0 

313.2 

27.5 

18.3 

-20.5 

297.3 

29  7.7 

0.1 

6.6 

13.8 

12.5 

46.0 

4167.0 

597.0 

-16.2 

-43.3 

318.1 

27.9 

18.6 

-23.8 

297.8 

298.3 

0.  1 

7,5 

14.3 

12.9 

47.0 

4281.2 

588.0 

-17,1 

-39,2 

316.7 

29,7 

19.7 

-20,9 

298.0 

298,7 

0.2 

12.6 

15.0 

13.3 

48.0 

4383.7 

580.0 

-18,  1 

-34.2 

315.9 

29.8 

20.7 

-21.4 

298.1 

299.2 

0.4 

22.6 

15.7 

13.6 

49.0 

4487.3 

572.0 

-18.9 

-30.6 

315.5 

30.6 

21.4 

-21.8 

298.3 

300.0 

0.5 

34.7 

16.2 

13.9 

50.0 

4592.0 

564.0 

-20.1 

-32.3 

315.4 

31.2 

21.9 

-22.2 

298,1 

299,5 

0.4 

32.8 

16.7 

14.3 

51.0 

4724.3 

554.0 

-21.2 

-33.9 

314,9 

31.6 

22.4 

-22.3 

298,3 

299,6 

0.4 

30.7 

17.5 

14.7 

52.0 

4831.6 

546.0 

-21.9 

-36.1 

314.4 

31.3 

22.3 

-21.9 

298.7 

299.8 

0.3 

26.0 

18.3 

15.1 

53.0 

4940.0 

538.0 

-22.8 

-33.4 

314.6 

30.1 

21.4 

-21.2 

293.9 

300.3 

0.4 

37.0 

19.0 

15.5 

54.0 

5049.8 

530.0 

-23.4 

-30.9 

316.  1 

28.1 

19,5 

-20.3 

299.6 

301,3 

0.5 

49,6 

19.8 

15.9 

55.0 

5147.0 

523.0 

-23,8 

-31.4 

318,4 

26,4 

IT.5 

-19.8 

300.2 

301.9 

0.5 

49.0 

20.4 

16.4 

56.0 

5273.7 

514.0 

-24.3 

-32.1 

319.4 

26.4 

1T.2 

-20.0 

301.1 

302.7 

0.5 

48.1 

21.0 

16.8 

57.0 

5387.9 

506.0 

-25.1 

-33.1 

317.9 

28.1 

18.9 

-20,9 

301.4 

302,9 

0.5 

46.8 

21.6 

0 

AZ 

OG 

0. 

131. 

112. 

105. 

97. 

97. 

97. 

98. 
100. 
101. 
102. 
103. 
103. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 
111. 
112. 

113. 

114. 

115. 

115. 

116. 
117. 

117. 

118. 
118. 
119. 

119. 

120. 
121. 
122. 
122. 
123. 

123. 

124. 

124. 

125. 
125. 

125. 

126. 
126. 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATICN  NO,  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


7 FEBRUftaV  1975 

600  GMT  16A  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

05W  PT 

DIR 

SPEFD 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AT 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

or,  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

17.3 

58.0 

5503.7 

498.0 

-25.5 

-34.6 

315.2 

30.9 

21.8 

-21.9 

302.3 

303,6 

0.4 

41,7 

22.5 

127. 

17«7 

59.0 

5606.2 

491.0 

-26.4 

-35.7 

313.8 

32.3 

23.3 

-22,4 

302,4 

303.6 

0.4 

40.8 

23.3 

1?7. 

18.0 

60.0 

5724.8 

483.0 

-26.9 

-37.3 

313.4 

32.9 

23.9 

-2  2.6 

303.2 

304.2 

0.3 

34.8 

23.9 

127. 

18.5 

61.0 

5830.1 

476.0 

-26. R 

-41,2 

314.3 

32,5 

23.3 

-22.7 

304.6 

305.3 

0.2 

24.0 

24.9 

127, 

1B.9 

62.0 

5952.2 

468.0 

-27.7 

-42.7 

315.2 

31.9 

22.5 

-22.6 

304.9 

305.5 

0.2 

22.1 

25.7 

128. 

19.3 

63.0 

6060.4 

461.0 

-28.7 

-44.2 

316.1 

31.2 

21.6 

-22.5 

305.1 

305,6 

0,2 

20,7 

26.4 

128. 

19.7 

64.0 

6169.7 

454.0 

-29,6 

-37,4 

317.3 

31.0 

21.0 

-22.  8 

305,3 

306,4 

0,3 

46,2 

27.2 

128. 

20.1 

65.0 

6280.4 

447.0 

-30.5 

-38.2 

318.5 

31.5 

20.9 

-23.6 

305.4 

306.5 

0.3 

46.3 

27.9 

128. 

20.6 

66.0 

6424.6 

438.0 

-31.9 

-45.8 

319.1 

33.1 

21.7 

—25.0 

305.5 

306.0 

0.1 

23.3 

28.7 

129. 

21.0 

67.0 

6538.2 

431.0 

-32.9 

-45,6 

319.0 

34.1 

22.4 

-25,7 

305,6 

306.1 

0.1 

26.4 

29,7 

129. 

21.3 

68.0 

6653.2 

424.0 

-33.9 

-46.6 

318.9 

34,0 

22.4 

-25.6 

305,8 

306.3 

0.1 

26.0 

30.2 

129. 

21.7 

69.0 

6769.7 

417.0 

-34.5 

-47.9 

318.7 

33.7 

22.3 

-25.3 

306.4 

306.8 

0.1 

23.9 

31.0 

129. 

22.1 

70.0 

6870.9 

411.0 

-35.3 

-48.6 

318.3 

32.9 

21.9 

-24.6 

306.6 

307.0 

o.l 

24.0 

31.8 

130. 

22.6 

71.0 

7024.6 

402.0 

-36.8 

-49,9 

317,5 

31.2 

21.1 

-23.0 

306.6 

30  7,0 

0.1 

24.0 

32.8 

130. 

23.1 

72.0 

7128.5 

396,0 

-37,8 

-50,  6 

316.3 

29.5 

20.4 

-21.3 

305.7 

307.0 

0.1 

24.5 

33.7 

130. 

23.5 

73.0 

7233.6 

390.0 

-38.6 

-51.  1 

315.5 

29.8 

20,6 

-;.i.o 

307.0 

307.3 

0.1 

25.0 

34.3 

130. 

24. 0 

74.0 

7357.8 

383.0 

-39.5 

-51.9 

315.4 

31.2 

21.9 

-22.2 

307.3 

307.6 

0.1 

25.0 

35.2 

130. 

24.3 

75.0 

7483.9 

376.0 

-40.1 

99.9 

315,5 

31,8 

22.3 

-22.7 

308.3 

999,9 

99.9 

999.9 

35.8 

130. 

24.7 

76.0 

7593,5 

370,0 

-40,8 

99,9 

315.6 

32,1 

22.4 

-22.9 

308.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

131. 

25.2 

77.0 

7723.3 

363.0 

-41.6 

99.9 

315.9 

32.3* •• 

22.5 

-23.2 

309.4 

99Q.9 

99.9 

999.9 

37.6 

131. 

25.6 

78.0 

7836.1 

357.0 

-42.5 

99.9 

316.2 

33.1* 

22.9 

-23.9 

309,7 

999,9 

99,9 

999,9 

38,2 

131. 

26.0 

79.0 

7950.3 

351.0 

-43.6 

99.9 

316.5 

34,4* 

23.7 

-24,9 

309.7 

999,9 

99,9 

999,9 

39.2 

131. 

26.5 

80.0 

8066.1 

345.0 

-44.3 

99.  9 

316.9 

34.2* 

23.4 

-25.0 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

131. 

27.0 

81.0 

8203.1 

338.0 

-45.6 

99.9 

317.5 

33.2* 

22.4 

-24,5 

310,3 

999,9 

99,9 

999,9 

41.3 

131. 

27.5 

82.0 

8322.1 

332.0 

-46.0 

99.9 

318.1 

34.7* 

23.2 

-25.8 

310.3 

999,9 

99.9 

999,9 

42.0 

131. 

2 7.9 

83.0 

8442.8 

326.0 

-48,0 

99,9 

318.4 

37.8* 

25.  1 

-20.3 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

131. 

28.4 

84.0 

8565.1 

320.0 

-48.7 

99.9 

318.8 

41.0* 

27.0 

-30.8 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.2 

132. 

28.7 

85.0 

8689.3 

314.0 

-49.6 

99.9 

319.1 

42.5* 

27.9 

-32.1 

311.3 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

132. 

29.3 

86.0 

8836.7 

307,0 

-50.2 

99.  9 

319.4 

45.9* 

29.9 

-34.0 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

132. 

29.8 

87.0 

8943.7 

302.0 

-51,0 

99.9 

319.5 

48.2* 

31  .3 

-36.7 

312.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

132. 

30.2 

88.0 

9074.1 

296.0 

-51.6 

99.9 

320.0 

49.0* 

31.5 

-31.5 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

132. 

30.7 

89.0 

9206.6 

290.0 

-52.7 

99.9 

321.2 

49,0* 

30.7 

-38,2 

314.1 

999,9 

99,9 

99S.9 

50,5 

133. 

31.1 

90.0 

9318.8 

285.0 

-53,2 

99.9 

322.3 

49,1* 

30.0 

-38,9 

314.9 

999.9 

99.9 

999.0 

51.7 

133. 

31.5 

91.0 

9478.8 

278.0 

-53.7 

99.9 

322.9 

49.2* 

29.7 

-•9.3 

316.5 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

133. 

32.0 

92.0 

9595.4 

273.0 

-54.0 

99.9 

321.8 

49.5* 

30.7 

-33.9 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

133. 

32.4 

93.0 

9713.8 

268.0 

-54,8 

99.9 

319,9 

52.1* 

33.6 

-39,9 

318,2 

999,9 

99,9 

999,9 

55.5 

134, 

32.9 

94.0 

9858.3 

262.0 

-55.7 

99,9 

313.1 

57.6* 

38.5 

-42.9 

319,0 

999.9 

99,9 

999,9 

57,0 

134. 

33.4 

95.0 

9981.0 

257.0 

-56.0 

99.9 

318.1 

61.7* 

41.2 

-46.0 

320.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

134. 

34.0 

96.0 

10130.8 

251.0 

-57.2 

99.9 

320.1 

60,4* 

38.8 

-46.3 

320,7 

999,9 

99,9 

999,9 

61,5 

134, 

34.6 

97.0 

10257.9 

246.0 

-57.9 

99,9 

321.  1 

55,7* 

35.0 

-4  3,3 

321,5 

999,9 

99,9 

999,9 

63.2 

134. 

35.0 

98.0 

10387.4 

241,0 

-58,0 

99,9 

320.1 

53.0* 

34.0 

-43.7 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

134. 

35.5 

99.0 

10519.3 

236.0 

-58.6 

99.9 

317.7 

49.2* 

33.1 

-25.4 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.2 

135. 

36.1 

100.0 

10626.6 

232.0 

-59,1 

99,9 

316.2 

48,4* 

33.5 

-35.0 

325.1 

999,9 

99,9 

999,9 

67.8 

135, 

36.6 

101.0 

10790.9 

726.0 

-59.1 

99,9 

316.2 

54.3* 

37.6 

-39.2 

327.5 

999,9 

99,9 

999.9  • 

69.0 

135. 

37.0 

102.0 

10931.4 

221.0 

-58.4 

99.9 

316.4 

62.2* 

42.9 

-45.0 

330.7 

999,9 

99,9 

999.9 

70.6 

135. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1201 


STATtfH  NO.  552 
NORTH  PLATTE.  NFR 


7 fEBRUARV  1975 

600  GMT  166  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V roHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTn 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  t 

DC 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.5 

103.0 

11075.9 

216.0 

-58.9 

99.9 

316.4 

69.1* ** 

47.6 

-53.0 

332.9 

999,9 

99,9 

999,9 

72.5 

135, 

38.0 

109.0 

11193.1 

212.0 

-57.7 

99.9 

316.6 

64.7* 

44.5 

-4T.0 

335,8 

999.9 

99.9 

999.0 

75.1 

135. 

38.5 

105.0 

11393.6 

207.0 

-58.0 

99.  9 

317.1 

50.2* 

34.2' 

-36.8 

337.5 

999.9 

95.9 

909.0 

77.1 

135. 

39.1 

106.0 

11966.7 

203.0 

-57.7 

99.9 

315.9 

35,2* 

24.7 

-25.4 

340.0 

999.9 

99.9 

909.0 

78,0 

135. 

39.6 

107.0 

11629.2 

198.0 

-57.9 

99.9 

315,3 

32.7* 

23.0 

-23.3 

342.9 

999.9 

99.9 

909.0 

79.0 

135. 

90.1 

108.0 

11753.8 

199.0 

-55.5 

99.9 

312.9 

34.4* 

25.2 

-23.4 

347.9 

999.9 

99.9 

990.0 

79.9 

135. 

90.6 

109.0 

11886.8 

190.0 

-59.8 

99.9 

310.3 

38.4* 

29.3 

-24.8 

351.1 

999.9 

99.9 

099.9 

81.0 

135. 

91.0 

110.0 

12057.3 

185.0 

-55.0 

99.9 

308.2 

42.7* 

33,5 

-r.6,4 

353.5 

999,9 

99,9 

909,0 

82.0 

135. 

91.6 

111.0 

12232.0 

180.0 

-55.8 

99.9 

305.3 

48,7* 

39,7 

-?8,1 

354.9 

999,9 

99.0 

999.0 

83.5 

135. 

92.1 

112.0 

12375.0 

176.0 

-56.0 

99.9 

302.7 

50.3* 

42.3 

-27.2 

355.9 

999.9 

99.9 

999.0 

85.3 

134. 

92.6 

113.0 

12521.3 

172.0 

-55.7 

99.9 

300.1 

47,3* 

41.0 

-23,7 

359.  B 

999.9 

99,9 

999.9 

86.5 

134, 

93.3 

119.0 

12671.5 

168.0 

-55.0 

99.9 

298.5 

40,9* 

35.9 

-19.5 

363.4 

999,9 

99,9 

999,9 

88.5 

134. 

93.9 

115.0 

12786.6 

165.0 

-55.0 

99,9 

301.0 

41.8* 

35.8 

-21.5 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

89.4 

134. 

99.6 

116.0 

12983.5 

160.0 

-59.5 

99.9 

303.2 

44.5* 

37.2 

-24.4 

369.3 

999.9 

99,9 

999.9 

91.9 

133. 

95.3 

117.0 

13195.6 

156.0 

-59.7 

99.9 

304.9 

46.8* 

38.3 

-26.8 

371,7 

999,9 

99,9 

999,9 

93,2 

133, 

95.8 

118.0 

13311.9 

152,0 

-55,7 

99,9 

305.9 

47,5* 

38.5 

-27,8 

372.8 

999,9 

99.9 

999,9 

94.9 

133. 

96.9 

119.0 

13981.2 

198.0 

-56,0 

99.9 

305.2 

41.8* 

34.2 

-24.1 

375.1 

999.9 

99,9 

995.9 

96.7 

133. 

96.9 

120.0 

13611.3 

195.0 

-56.5 

99.9 

303.9 

37.5* 

31.1 

-23.9 

375.4 

999.9 

99.9 

909.9 

97.6 

133. 

97.5 

121.0 

13788.9 

191.0 

-57,5 

99,9 

303.4 

41,6* 

34,7 

-22.9 

377.6 

999,9 

99.9 

999,9 

98.9 

133. 

98.0 

122.0 

13929,2 

138,0 

-57,7 

99,9 

303,6 

49.2* 

41.0 

-27.2 

379.6 

999.9 

99,9 

999.9 

99.9 

133. 

98.6 

123.0 

19110.1 

139.0 

-57.0 

99.9 

303.3 

47.8* 

40.0 

-‘6.2 

384.1 

999.9 

99,9 

999.9 

102.5 

132. 

99.1 

129.0 

19253.0 

131.0 

-58,2 

99.9 

302.6 

40,3* 

33.9 

-21,7 

384.4 

999,9 

99,9 

999,9 

103.6 

132. 

99.8 

125.0 

19998.1 

127.0 

-58.6 

99.9 

301.0 

32.4* 

27,8 

-16,7 

387.2 

999.9 

99.9 

995.0 

105.0 

132. 

50.6 

126.0 

19699, 1 

123.0 

-58.9 

99.  9 

296.6 

27.6* 

24.7 

-12.4 

390.1 

999.9 

99.9 

990.9 

106.4 

132. 

51.5 

127.0 

19809.1 

120.0 

-53.7 

99,9 

295.1 

23.8* 

26.1 

-12.2 

393,2 

999,9 

99,9 

999,9 

107,6 

132. 

52.1 

128.0 

19963,2 

117.0 

-58.6 

99.9 

299.9 

35.3* 

30.6 

-17,6 

396.4 

999.9 

99.0 

999.9 

108.7 

132. 

52.8 

129,0 

15181.9 

113.0 

-58,9 

99,9 

303.1 

45,0* 

37.7 

-24,6 

400.7 

999.9 

99.9 

995.9 

110.2 

131. 

53.5 

130.0 

15351.2 

IIO.O 

-58.9 

99.9 

302.8 

45.4* 

38.2 

-24.6 

403,8 

999,9 

99.9 

999.9 

113.0 

131. 

59.5 

131.0 

15589.9 

106.0 

-58.0 

99,9 

295.2 

32,9* 

29.8 

-14,0 

408,7 

999,9 

99.9 

999.0 

114.6 

131. 

55.2 

132.0 

15765.3 

103.0 

-58.0 

99,9 

293,1 

34,6* 

31.9 

-13,6 

412.1 

999,9 

99,9 

099,9 

116.0 

131. 

55.8 

133,0 

15951.0 

100.0 

-59.3 

99.9 

291.3 

35.7* 

33.2 

-13.0 

413.2 

599.9 

99.9 

990.0 

117.3 

131. 

56.5 

139.0 

16191.5 

97.0 

-60,0 

99.9 

291.3 

34.3* 

31.9 

-12,5 

415,4 

599,9 

99,9 

999,0 

118.7 

130. 

57.3 

135.0 

16337.5 

99.0 

-60.9 

99,9 

299,8 

37.7* 

32,7 

-18,7 

418.5 

599,9 

99,0 

909,9 

120.1 

130. 

58.2 

136.0 

16608.5 

90.0 

-60,9 

99.9 

302,6 

37.6* 

31.7 

-20.2 

423.7 

999.9 

99.9 

990.0 

122.6 

130. 

59.1 

137.0 

16819.7 

87.0 

-60.7 

99.9 

299.4 

25.8* 

22.5 

-12.7 

427.1 

999.9 

99.9 

999.0 

123.6 

130. 

60.0 

138.0 

17112.7 

83.0 

-60.5 

99.9 

302.8 

31.3* 

26.4 

-17.0 

433.3 

999.9 

99,9 

009,0 

125,7 

130. 

61.0 

139,0 

17392,3 

80.0 

-59,  8 

99,9 

300,8 

33.2* 

20,5 

-17,0 

439,3 

999,9 

99,9 

909,0 

127,3 

130. 

62.0 

190.0 

17662.9 

76.0 

-60.9 

99.9 

301.0 

32.9* 

28.2 

-17.0 

444.7 

999.9 

99.9 

900.0 

129.6 

130. 

63.1 

191.0 

17913.3 

73.0 

-60.7 

99.9 

300.3 

21.2* 

18,3 

-10.7 

449.1 

999.9 

99.0 

909.9 

131.4 

129. 

69.0 

192.0 

1B179.3 

70.0 

-60.9 

99,9 

304,5 

14.0* 

11.5 

-7.9 

454.1 

999.9 

99,9 

999,9 

131.5 

129. 

69.9 

193.0 

18590,9 

66.0 

-60.5 

99,9 

309,3 

19,2* 

14.9 

-12.2 

462.6 

999.9 

99.9 

999.9 

132.0 

129. 

65.8 

199.0 

18830.3 

63.0 

-60.9 

99.9 

309.4 

10.2* 

7.9 

-6.5 

469.2 

999.9 

99.9 

999,9 

134.4 

129. 

67.0 

195.0 

19133.9 

60.0 

-61.1 

99.9 

290.0 

4.4* 

4.1 

-1.5 

474.2 

599.9 

99.9 

995.9 

133.3 

129. 

68.0 

196.0 

19563.0 

56.0 

-60.5 

99,9 

293.7 

19,3* 

17.7 

-7.8 

484.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.6 

129. 

69.9 

197.0 

19909.2 

53.0 

-62.6 

99.9 

300.7 

27.5* 

23.7 

-14.1 

487.8 

999,9 

99.9 

999.9 

136.8 

129. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AMO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CP  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1202 


ST«TICN  NO.  562 
north  PLATTEt  MER 


7 FEBRUARY  197B 

600  GMT  166  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

11  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

70.7 

168.0 

20263.9 

50.0 

-62.2 

99.9 

300.5 

16.5* 

12.5 

-7.3 

696.9 

999.9 

99.9 

999.9 

138.6 

129. 

72.0 

169.0 

20666.3 

67.0 

-62.2 

99.9 

309.0 

27.5* 

21.6 

-17.3 

505.8 

999.9 

99.9 

999.9 

160.  1 

129. 

73,7 

150.0 

21056.9 

66.0 

-61.1 

99.9 

313.6 

21.7* 

15,7 

-15,0 

518.2 

999.9 

99.9 

999,9 

162.8 

129. 

75.5 

151.0 

21691.8 

61.0 

-62.8 

99.9 

165.3 

6.0* 

-l.O 

3.9 

526.5 

999.9 

99.9 

999.9 

163.9 

129, 

76.9 

152.0 

21959.2 

38.0 

-63.5 

99,9 

308.8 

18.3* 

16,3 

-11.5 

536.1 

999.9 

99.9 

999.9 

163.7 

129. 

78.5 

153.0 

22662.1 

36.0 

-63.5 

99.9 

309.0 

2.0* 

1.6 

-1.3 

551.3 

999,9 

99,9 

999,9 

166.7 

129. 

80.7 

156.0 

23207.9 

31.0 

-66.5 

99.9 

308.8 

30.0* 

23.6 

-18,8 

563.6 

999.9 

99.9 

999.9 

166.6 

129. 

82.6 

155.0 

23829.3 

28.0 

-66.9 

99,9 

286,7 

9,8* 

9.5 

-2.5 

579.0 

999.9 

99,9 

999.9 

169.0 

129. 

86.6 

156.0 

26516.6 

25.0 

-67.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

590.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1203 


STATICN  NO.  562 
NORTH  PLATTE,  NEB 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

12.1 

847,0 

0.4 

13.0 

945.3 

0.8 

14.0 

1051,5 

1.1 

15.0 

1160.7 

1.6 

16.0 

1289.6 

2.0 

17.0 

1401.4 

2.3 

18.0 

1505.2 

2.7 

19.0 

1619.8 

3.2 

20.0 

1726.1 

3.7 

21.0 

1853.1 

4.1 

22.0 

1971.8 

4.5 

23.0 

2071.7 

4.9 

24.0 

2182.8 

5.3 

25.0 

2295.1 

5.7 

26.0 

2429.7 

6.1 

27.0 

2534.-' 

6.5 

28.0 

2662.4 

6.8 

29.0 

2759.4 

7.2 

30.0 

28 79.4 

7.6 

31.0 

2978,7 

8.0 

32.0 

3090.2 

8.4 

33.0 

3214.5 

8.7 

34.0 

3328.8 

9.1 

35.0 

3432.9 

9.6 

36.0 

3585.8 

10.0 

37.0 

3693.6 

10.4 

38.0 

3814.8 

10.8 

39.0 

3925.3 

11.2 

40.0 

4036.9 

11.7 

41.0 

4187.8 

12.1 

42.0 

4302.7 

12.5 

43.0 

4419.0 

12.9 

44.0 

4536.7 

13.3 

45.0 

4669.2 

13.8 

46.0 

4789,9 

14.2 

47.0 

4912.2 

14.6 

48.0 

5022.1 

15.1 

49.0 

5133.4 

15.5 

50.0 

5260.3 

16.0 

51.0 

5403,4 

16.4 

52.0 

5519.7 

16.9 

53.0 

5637.6 

17.3 

54,0 

5757.2 

17.7 

55.0 

5878.6 

18.2 

56.0 

6016.9 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

OG  C 

913.6 

-15,0 

-18.3 

902.0 

-6,5 

-16.0 

890.0 

1.4 

— 1 6,  1 

870.0 

1.2 

-17.0 

864,0 

-0.3 

-18,9 

852.0 

-0.6 

-19.2 

841.0 

-0.9 

-19.9 

829.0 

-1.2 

-21. i 

818.0 

-2.0 

-22.0 

805.0 

-3.1 

-23.  1 

793.0 

-3.9 

-23.  2 

783,0 

-5.0 

-23.4 

772.0 

-5.6 

-23.7 

761.0 

-6,5 

-25.1 

748.0 

-6.8 

-26.3 

738.0 

-7.1 

-27,4 

726,0 

-7.5 

-28.  a 

717.0 

-8.0 

-30.6 

706.0 

-8.5 

-31.4 

697.0 

-9.4 

-32.5 

6E7.0 

-10.1 

-33.0 

676.0 

-10.7 

-32./ 

666.0 

-11.9 

— 32.6 

657.0 

-12.  1 

-34.  1 

644.0 

-11.7 

-35.0 

635.0 

-12.0 

-36.0 

625.0 

-12.7 

-36,  1 

616.0 

-13.7 

-36,4 

607.0 

-14.8 

595.0 

-15.5 

-38.1 

586.0 

-16.3 

-38.3 

577.0 

-17,2 

-38.5 

568.0 

-17.8 

-37.2 

558.0 

-19.2 

-36.3 

549.0 

-20.3 

-36.2 

540.0 

-21,2 

-36.8 

532.0 

-22.0 

-38.0 

524.0 

-22.9 

-38. a 

515.0 

-23.5 

-39.  4 

505.0 

-24.4 

-40.7 

497.0 

-24.9 

-41.8 

489.0 

-25.3 

-44.1 

481.0 

-25.7 

-44,  7 

473.0 

-26.6 

-45.4 

464.0 

-28.1 

-46.5 

7 FEBRUARY  1S75 
1115  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

H/SFC 

330.0 

2.6 

1.3 

999,9 

99,9 

99,9 

999.9 

99,9 

99,0 

999.9 

99.9 

99.9 

300.0 

IR.l 

15.7 

305.2 

21.2 

17.3 

308.2 

20.7 

16.2 

311.8 

18.5 

13,8 

313.7 

15.9 

11.5 

311.2 

15.6 

11.7 

307.7 

14.2 

11.2 

2 99 .'9 

12,2 

10.6 

293.3 

13.4 

12.3 

287.7 

14.9 

14.2 

283.2 

16.2 

15.7 

280.0 

17.1 

16.9 

279.4 

18.1 

17.8 

279.2 

17.8 

17.5 

279.8 

18.0 

17.7 

281.2 

18.9 

18,5 

282.4 

20.0 

19.5 

282.6 

21.3 

20.8 

282.4 

22.2 

21.7 

281,7 

23.0 

22.6 

280.7 

23.3 

22.9 

279.9 

22.9 

22.6 

279,8 

22.6 

22.3 

280.6 

22.8 

22.5 

282.1 

23.4 

22.9 

284.6 

23.9 

23.1 

286.8 

23.7 

22.7 

268. 9 

22.9 

21.6 

290.3 

22.3 

20.9 

291.1 

22.4 

20.9 

291.6 

23.0 

21.4 

292.1 

23-8 

22.1 

292.9 

24  .6 

22.6 

294.5 

24.9 

22.7 

296,1 

24,8 

22.3 

297.6 

26.1 

23.1 

297.5 

29.3 

26.0 

297.1 

33,1 

29,5 

296,9 

34.7 

30.9 

296.7 

34.9 

31.2 

296,2 

33,9 

30,4 

V r.oMP 

POT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

DG  K 

DG  < 

-2.3 

265.0 

267,7 

99,9 

274,8 

278,1 

99,9 

284.0 

287.5 

90.9 

284.9 

288.2 

-9.0 

284.7 

287.5 

-12.2 

285.5 

288.3 

-12.8 

286.2 

288,9 

-12,3 

287,0 

289,5 

-11.0 

287.3 

289.6 

-10.3 

287.4 

289.6 

-3.7 

287,8 

290,0 

-S.  1 

287,7 

289.9 

-5.3 

283.2 

290.4 

-4.5 

288.4 

290.4 

-3,7 

289.5 

291,3 

-3.0 

290.3 

292.0 

-2.9 

291.2 

292.7 

-2.8 

291.7 

29  3.0 

- 3.  1 

292,3 

293,6 

-3.7 

292,4 

293.6 

-4,3 

292.8 

293.9 

-4.7 

293.6 

294.7 

-4,8 

293,5 

294,7 

-4,7 

294.3 

295.4 

-4.3 

296.5 

297.5 

-3.9 

297.4 

298.3 

-3.8 

297,9 

298,8 

-4.2 

298.0 

298.9 

-4.9 

298.0 

29  3.8 

-6.0 

298.9 

299.7 

“6.8 

299,2 

300,0 

-7,4 

299.6 

300.4 

-7.8 

300.1 

301.0 

-8,1 

300,1 

301.1 

-8,5 

300.2 

301.2 

-9.0 

300.5 

301,5 

-9.6 

300.8 

301.7 

-10.3 

301.0 

301.8 

-10,9 

301.8 

302.7 

-12.1 

302.4 

303.1 

-13.5 

303.2 

303.8 

-15.1 

304.1 

304.6 

-15.7 

305.0 

305.5 

-15.7 

305.3 

305.8 

-14,9 

305.2 

305.7 

150  2T. 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

1.0 

76.0 

0.0 

1.2 

46.4 

999,9 

1.2 

25.7 

999.9 

1.1 

24.1 

999.9 

1.0 

22.8 

1.5 

1.0 

22.9 

2.0 

0,9 

22.0 

2.4 

0,9 

20.2 

2.9 

0.8 

19.8 

3.3 

0.7 

19.4 

3.8 

0.7 

20.4 

4.2 

0,7 

21.8 

4.5 

0.7 

22.3 

4.B 

0.6 

21.1 

5.1 

0.6 

19,3 

5.5 

0.5 

17.9 

5.8 

0.5 

16.5 

6.2 

0.4 

14.1 

6.5 

0.4 

13.6 

6.9 

0.4 

13.2 

7,3 

0.3 

13.3 

7.8 

0.4 

14.3 

8.3 

0,4 

15.9 

8.7 

0.3 

14.0 

9.2 

0.3 

12.4 

9.9 

0.3 

11.4 

10.5 

0.3 

12.0 

11.0 

0.3 

12.6 

11.5 

0.3 

12.7 

12.0 

0.2 

12,3 

12.8 

0.2 

12,9 

13.4 

0.2 

13.5 

13.9 

0.3 

16.5 

14.5 

0.3 

20.2 

15,0 

0,3 

22,4 

15.7 

0,3 

22.9 

16.2 

0.3 

21.7 

16.8 

0.2 

21. B 

17,5 

0.2 

21.4 

18.3 

0.2 

20.2 

18.8 

0.2 

19.0 

19.4 

0.2 

15,3 

20.5 

0.1 

14.9 

21.3 

0.1 

14.9 

22.2 

0.1 

15.1 

23.2 

0 

AZ 

OG 

0. 

999, 

999. 

999. 

113. 
116. 
118. 
120. 
122. 

123. 

124. 
124. 
123. 
123. 
121, 
120. 
119. 
118. 
117. 
116. 
115. 

114. 
114. 
113. 
112. 
112. 
111. 
no. 
no. 

109. 

109. 

109, 

109. 

109. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

no. 

111. 

111. 

111. 

111. 

112. 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  f AND  10  OEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  DR  TIME  HAVE  P=EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  S62 
NORTH  PLATTE,  NPB 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  150  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C9MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S  EC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

IB. 8 

57.0 

6141.4 

456.0 

-29.4 

-47.5 

295.4 

33.0 

29.8 

-14,1 

305.1 

305.5 

0,1 

15.2 

24,4 

112. 

19.4 

58.0 

6267,6 

448.0 

-30.0 

-43,0 

294.8 

34.7 

31.5 

- 1 ♦.  5 

805.8 

306.2 

0.1 

15.3 

25.4 

112. 

19.8 

59.0 

6379.5 

441.0 

-31.1 

-40.  A 

294.0 

36.8 

33.6 

-15.0 

305.9 

306.2 

0.1 

15.4 

26.4 

112. 

20.3 

60.0 

6509,1 

413.0 

-32.0 

-49.  5 

293.0 

38,2 

35.1 

-14.9 

306.3 

306.7 

0.1 

15.5 

27.6 

112. 

20.7 

61.0 

6640.7 

425.0 

-32.4 

-49.9 

293.1 

36.0 

35.0 

-14.9 

307.5 

307.8 

0.1 

15.5 

28.5 

112. 

21.3 

62.0 

6757.7 

418.0 

-33.2 

-50.5 

295.8 

37,3 

33,5 

-16.2 

307,9 

300.2 

0.1 

15,6 

29.9 

112. 

21.7 

63.0 

6876.2 

411.0 

-33.8 

-50.7 

298.6 

37.3 

32.8 

-17.9 

308,5 

308,9 

0,1 

16.1 

30.7 

112. 

22.1 

64.0 

6996.6 

404.0 

-34.0 

-50.8 

301.6 

37.9 

32.3 

-19.9 

309.9 

310.2 

O.l 

16.2 

31.6 

112. 

22.6 

65.0 

7118.8 

397.0 

-34.9 

-49.0 

304.8 

39.9 

s2.B 

-22.8 

310.2 

310.6 

0.1 

21.9 

32,8 

113, 

23.2 

66.0 

7278.8 

388.0 

-35.2 

-48.3 

306.7 

44.3* ** 

35.5 

-?5,5 

311.9 

312.4 

0.1 

24.6 

34.  1 

113, 

23.7 

67.0 

7405.5 

381.0 

-36.0 

-46,3 

307.2 

46,3* 

36.8 

-28,0 

312.5 

313.1 

0.2 

33.2 

35.6 

114. 

24.1 

68.0 

7515.6 

375.0 

-36.5 

-46.4 

307.6 

45.6* 

36.1 

-27.8 

313.2 

313.8 

0.2 

34.6 

36.8 

114. 

24.6 

69.0 

7646.1 

368.0 

-37.3 

-46.9 

308.2 

44.4* 

34.9 

-27.4 

313.9 

314.4 

0.1 

35.5 

37.9 

115, 

25.1 

70.0 

7778.6 

361.0 

-37.8 

-48,0 

307.9 

46.3* 

36.6 

-28.4 

314.9 

315,4 

0.1 

33,2 

39.  1 

115. 

25.7 

71.0 

7932.6 

153,0 

-39.4 

-49.9 

306.9 

48.7* 

38.9 

-29.2 

314.7 

315.1 

0.1 

31.4 

41.0 

116. 

26.1 

72.0 

8049.7 

347.0 

-40.4 

99.9 

306.2 

48.7* 

39.3 

-29.7 

315.1 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

116. 

26.6 

73.0 

8188.2 

340.0 

-41.7 

99.  9 

305.1 

48,9* 

40,0 

-28.1 

315.1 

999,9 

99.9 

999.9 

43,5 

116. 

27.0 

74,0 

8308,6 

334.0 

-43.1 

99.9 

304,1 

50.6* 

41.0 

-20,4 

314.8 

999,9 

99.0 

999.9 

44,6 

117, 

27.4 

75.0 

8430.4 

328,0 

-44,3 

99.9 

303.3 

52.7* 

44.1 

-27.0 

314.7 

999.9 

99,9 

999.9 

46.0 

117. 

2T.9 

76.0 

8553.8 

322.0 

-45.5 

99.9 

302.7 

53.9* 

45.3 

-29.1 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

117. 

28.2 

77.0 

8679.0 

316.0 

-46.4 

99.9 

302,6 

52.7* 

44.4 

-28,4 

315.2 

999,9 

99,9 

999.9 

48.5 

117. 

28.8 

78,0 

8806.0 

310.0 

-47,4 

99,9 

302.9 

47.6* 

39,0 

-25,8 

315.5 

999,9 

99,9 

999.9 

50.6 

117. 

29.1 

79.0 

8934.8 

304.0 

-48,9 

99.9 

303.2 

45.4* 

38.0 

-24.8 

315,3 

999,9 

99.9 

999.9 

51.3 

117. 

29.6 

80.0 

9043.4 

299.0 

-50.2 

99.  9 

303.3 

46.J* 

38,7 

-25,4 

314.9 

999.9 

99,9 

999,9 

52,3 

118. 

30.1 

81.0 

9219.9 

291.0 

-51.7 

99,9 

302.9 

52.6* 

44,  1 

-28,6 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53,9 

118. 

30.5 

82.0 

9332,0 

286.0 

-53,1 

99.9 

302.7 

57,7* 

48.6 

-31.2 

314.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

118. 

31.0 

83.0 

9468.3 

280.0 

-54.2 

99.9 

302.9 

58.4* 

40.1 

-31. T 

315.2 

„ 999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

lie. 

31.4 

84.0 

9583.7 

275.0 

-55.0 

99.9 

303.5 

54.2* 

45.2 

-29.9 

315.6 

999.9 

99.9 

999,9 

58,5 

118. 

31.8 

85,0 

9700.6 

270,0 

-56.4 

99,9 

304.3 

49,5* 

40.0 

-27,9 

315,2 

999.9 

99,9 

999.9 

59.8 

118. 

32.4 

86.0 

9866.8 

263.0 

-57.9 

99.9 

305,7 

46.7* 

37.9 

-27.3 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

lie. 

32.9 

87.0 

9987.5 

258.0 

-58.9 

99.9 

306.8 

49.6* 

39.7 

-29.7 

315.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

119. 

33.3 

88.0 

10110.1 

253.0 

-59.8 

99.9 

307.6 

50,5* 

40.  1 

-30,9 

316.2 

999,9 

99,9 

999,9 

63.9 

119. 

33.8 

89,0 

10234,6 

248.0 

-60.4 

99.9 

308.5 

48,5* 

37,0 

-30,2 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

119, 

34.3 

90.0 

10361.2 

243.0 

-61.5 

99.9 

308.8 

45.2* 

35.2 

-23.3 

317.2 

999.9 

99.9 

999.9' 

66.  8 

119. 

34.8 

91.0 

10489.9 

238.0 

-62.0 

99.9 

307.9 

43,8* 

34.6 

-26.9 

318.3 

999,9 

99.9 

999.9 

63.1 

119, 

35.3 

92,0 

10620.9 

233.0 

-63,1 

99.  9 

305,4 

44.3* 

35.7 

-26,3 

318.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.4 

120. 

35,7 

93,0 

10727.5 

229.0 

-62,8 

99.9 

305.3 

45,9* 

37,4 

-26.5 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70.4 

120. 

36.3 

94.0 

10863.6 

224.0 

-62.4 

99.9 

304.1 

49.9* 

41.3 

-28.0 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

120. 

36.6 

95.0 

11003.4 

219.0 

-61.3 

99.9 

303.6 

51.4* 

42.9 

-28.5 

327.1 

999,9 

99,9 

999.9 

72.9 

120. 

37.2 

96.0 

11146.6 

214.0 

-61,3 

99,9 

302,5 

48.5* 

40.9 

-26,1 

329,2 

. 999,9 

99,9 

999.9 

75.1 

120. 

37.8 

97.0 

11293.3 

209.0 

-61  .5 

99.9 

100.9 

38.6* 

33.1 

-19.8 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

120. 

38.3 

98.0 

11413.1 

205.0 

-61.5 

99.9 

298.9 

33.2* 

29.1 

-16.1 

333.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

120. 

38.8 

99.0 

11536.1 

201.0 

-58.4 

99,3 

297,1 

35,2* 

31.4 

-16,1 

339.8 

999,9 

99.9 

999.9 

78.5 

120. 

39.3 

100.0 

11694.9 

196.0 

-57.6 

99.9 

295.5 

43.7* 

39.4 

-13.8 

343.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

120. 

40.0 

101.0 

11858.2 

191.0 

-57.2 

99.9 

294.3 

57.2* 

52.2 

-2J.6 

346.7 

999,9 

99.9 

999,9 

81.7 

120. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1205 


STATICN  NO,  56? 
NCRTH  PLATTE,  NEP 


7 FEBRUARY  1975 
H15  GMT 


150  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/srr 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

OG 

40.5 

102.0 

11992.1 

187.0 

-57.2 

99.9 

294.3 

58.8* 

53.6 

-24,2 

348,8 

999,9 

99,9 

990,9 

83,7 

120. 

41.1 

103,0 

12128,7 

183.0 

-57,7 

99.9 

294,  3 

55.6* 

50.7 

-22,9 

350,2 

999.9 

99.0 

999.9 

85.8 

119. 

41.6 

104.0 

12268.2 

179.0 

-57.6 

99.9 

294.4 

54.8* 

49.9 

-22.6 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87,1 

119. 

42.0 

105.0 

12410.8 

175.0 

-57.9 

99.9 

294.9 

54,8* 

49.7 

-23.1 

354,4 

999,9 

99,9 

999.9 

88.9 

119. 

42.5 

106.0 

12556.5 

171.0 

-58.1 

99.9 

296.5 

5?."* 

47.4 

-23.6 

356.5 

999.9 

90.9 

999.9 

90.0 

119, 

43.0 

107,0 

12663.0 

168.0 

-58,2 

99,9 

298.1 

48.1* 

42.5 

-22.6 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

92.0 

119. 

43.4 

108.0 

12819.7 

164.0 

-58.2 

99.  5 

298.6 

42.1* 

37.0 

-20.1 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

119. 

44.0 

109.0 

12974.7 

160.0 

-59.4 

99.9 

297,8 

35.0* 

31.0 

— 16.3 

361.0 

999,9 

99.9 

900.0 

94,2 

119. 

44.6 

110.0 

13133,7 

156.0 

-58,2 

99.9 

296.0 

38,0* 

34.2 

-li.7 

365.7 

999,9 

99.9 

000.0 

95.4 

119. 

45.4 

111.0 

13297.4 

152.0 

-57.6 

99.9 

296.0 

49.6* 

44.6 

-21.8 

369.5 

999.9 

99.9 

900.0 

97.7 

119. 

45.9 

112.0 

13423.3 

149.0 

-57.7 

99.9 

296.6 

54.1* 

48,3 

-24.2 

371.4 

999,9 

99,0 

099.0 

98.9 

119, 

46.4 

113.0 

13595.5 

145.0 

-56.6 

99.9 

297.  1 

55.5* 

49.4 

-25.3 

376.3 

999,9 

99.9 

990.9 

101.  1 

119, 

47.0 

114.0 

13727,9 

142,0 

-57.2 

99.9 

296.8 

54.9* 

49.0 

-24.7 

377.4 

999.9 

99.9 

900.9 

102.4 

119. 

47.5 

115.0 

13862.7 

139.0 

-57.9 

99.9 

296.5 

50.1* 

44.8 

-22.4 

378.5 

999.9 

99.0 

999.0 

104.8 

119. 

48.1 

116.0 

14047.2 

135.0 

-57.1 

99.9 

295.7 

42.1* 

37.9 

-18.2 

383.2 

999.9 

99,9 

900,9 

106.  1 

119. 

48.7 

117.0 

14189.3 

132.0 

-57,6 

99.9 

293.5 

43.1* 

39.5 

-17.2 

384,7 

999,9 

99.9 

999.9 

107.3 

119. 

49.3 

118.0 

14334.4 

129.0 

-57.7 

99.9 

292.7 

47.6* 

43.9 

-18.4 

387.0 

999.9 

99.9 

990.9 

109.2 

119. 

49.9 

119.0 

14482.8 

126.0 

-58.1 

99.9 

294.4 

47.0* 

43.5 

-19.7 

389.0 

999.9 

99.9 

999.9 

110.9 

119. 

50.5 

120.0 

14634.6 

123,0 

-58.1 

99.  9 

297.3 

51.1* 

45.4 

-23,4 

391,7 

999,9 

99,9 

999,9 

112.1 

119. 

51.1 

121.0 

14790.0 

120.0 

-58,4 

99.9 

298.4 

50.2* 

44.2 

-23.9 

393.8 

999.9 

99.9 

990.9 

114.8 

119. 

51.6 

122.0 

14948c9 

117.0 

-59.4 

99.9 

293.5 

42.8* 

37.6 

-20.4 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.0 

119, 

52.1 

123.0 

15111.4 

114.0 

-59.8 

99.9 

298.0 

35.9* 

31.7 

-16,8 

397.1 

999.9 

99.9 

999,9 

117.2 

119, 

52.7 

124,0 

15221 .9 

112.0 

-60.3 

99,9 

295.9 

34.0* 

30.6 

-14,8 

398.2 

999.9 

99.9 

990.9 

118.2 

119. 

53.2 

125.0 

15390.9 

109.0 

-61.0 

99.9 

294.1 

35.2* 

32.1 

-14.3 

400.0 

999.9 

99.9 

909.9 

119.3 

119. 

53.9 

126.0 

15564.7 

106.0 

-60.1 

99.9 

293.0 

36,4* 

33.5 

-14.2 

404.8 

999,9 

99,0 

090,9 

120.8 

119. 

54.4 

127,0 

15743.6 

103.0 

-60,  8 

99,9 

292.7 

33.6* 

31.0 

-12.9 

406.8 

999.9 

00.0 

999.9 

122.0 

118. 

54.9 

123.0 

15865,4 

101. 0 

-61.3 

99.9 

294.0 

31.8* 

29.1 

-12.9 

408.1 

999.9 

09.9 

990.9 

123.1 

118. 

55.3 

129.0 

16052.4 

98.0 

-61.5 

99.9 

296.6 

36.0* 

32.2 

-16.1 

411.3 

999.9 

99.9 

999.9 

123.2 

118. 

55.8 

130.0 

16180.3 

96.0 

-61.5 

99.  ? 

298.2 

42.6* 

37.5 

-20.  1 

413,7 

999,9 

99,9 

900.9 

124.7 

118. 

56.5 

131.0 

16376,4 

93.0 

-63.0 

99.9 

296.3 

40,7* 

36.5 

-18,1 

414.6 

999,9 

90,9 

999.9 

126.8 

118. 

57.0 

132.0 

16510.4 

91.0 

-62.6 

99.9 

294.4 

34.5* 

31.4 

-14.2 

417.9 

999,9 

99.9 

990.9 

127.8 

118. 

57.6 

133.0 

16643.0 

89.0 

-61.0 

99.9 

293.8 

30,6* 

28.0 

-12.4 

423.8 

999,9 

90,9 

990,9 

128,9 

118. 

58.1 

134.0 

16789.5 

87.0 

-60.1 

99.9 

292.3 

24,4* 

22.6 

-9,2 

428.4 

999.9 

09,9 

999.9 

130,0 

118. 

58.8 

135.0 

17008.5 

84.0 

-60.  1 

99,9 

292.9 

16.4* 

15.  1 

-6.4 

432.7 

999.9 

99.9 

990.9 

130.5 

118. 

59.4 

136.0 

17158.9 

82.0 

-59.9 

99.9 

300.1 

23.2* 

20.0 

-11.6 

436.0 

999.9 

99.9 

900.9 

131.0 

118. 

60.0 

137.0 

17312.9 

80.0 

-60.8 

99.  9 

304.6 

35.2* 

29.0 

-20.0 

437.3 

999.9 

09.9 

999.9 

132.1 

118. 

60.7 

138.0 

17550.2 

77.0 

-61,5 

99,9 

308,3 

35,4* 

27,8 

-21.9 

440,6 

999,9 

99,9 

999.9 

133,9 

118. 

61.4 

139.0 

17796,5 

74,0 

-61.7 

99.9 

311.3 

20.4* 

15.3 

-13.4 

445.3 

999,9 

99.0 

990.9 

135.6 

118. 

62.1 

140.0 

17966.2 

7?,0 

-61 . 7 

99.9 

308.2 

18.3* 

14.4 

-11.3 

44B.6 

999.9 

99,9 

990.9 

135.2 

119. 

62.8 

141.0 

18140.7 

70.0 

-61.7 

99.9 

304.7 

34.1* 

28.0 

-19,4 

452,4 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

119. 

63.4 

142,0 

18412,9 

67.0 

-60.3 

99.9 

299,4 

32,9* 

28.6 

-16,2 

461.2 

999.9 

99.9 

999.9 

138.3 

119. 

64.0 

143.0 

18601,7 

65.0 

-60.6 

99.9 

282.6 

17.7* 

17.3 

-3.9 

464.5 

999.9 

99.9 

999.9 

139.8 

119. 

64.8 

144.0 

18795.9 

63.0 

-61.3 

99.9 

283.4 

19.4* 

18.9 

-4.5 

467.1 

999,9 

99.9 

999.9 

139.4 

118. 

65.6 

145.0 

18995.9 

61.0 

-61.7 

99.9 

293.8 

35.5* 

32.5 

-14.3 

470.6 

999.9 

99.9 

999.9 

140,9 

118. 

66.4 

146.0 

19307.5 

58.0 

-62.8 

99,9 

292,  7 

38.1* 

35,2 

-14.7 

475.0 

999.9 

99.9 

999,9 

143.0 

118. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THt'4  6 DEG 


1206 


STATtCN  NO,  562 
NORTH  PLiTTE,  N69 


7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


150  2 7.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  E7 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C1MP 

POT  T 

E PPT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3FC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

6 7.1 

167.0 

19523.6 

56.0 

-63.1 

99,9 

287.3 

21.9* 

20.9 

-6.5 

678.9 

999,9 

99.9 

999,9 

166,5 

118. 

67.9 

168.0 

19767,2 

56,0 

-63.3 

99.9 

176.8 

6.7* 

-0.3 

6.7 

683.5 

999.9 

99.9 

999.9 

166.7 

lie. 

68.7 

169.0 

19980.1 

52.0 

-61.5 

99.9 

266.9 

6.6* 

6.6 

0.2 

693.0 

999.9 

99.9 

999.9 

166,2 

118. 

69.3 

150.0 

20222.5 

50.0 

-63.0 

99.9 

296.0 

16.6* 

12.9 

-6,3 

695.1 

999,9 

99,9 

999,9 

166.7 

lie. 

70.1 

151.0 

20673.6 

68. 0 

-63.3 

99.9 

303.1 

26.6* 

20.5 

-.3.3 

500.1 

999,9 

99,9 

999,9 

165.7 

118. 

71,0 

152.0 

20736.9 

66.  0 

-63.  7 

99,9 

325.5 

15.2* 

8.6 

-;  2.5 

505.3 

999.9 

99.9 

999.9 

167.5 

118. 

72.0 

153.0 

21009.6 

66.0 

-61.0 

99.9 

326.6 

15.3* 

8 .6 

-12.8 

518.6 

999.9 

99.9 

999.9 

167.6 

118. 

73.0 

156.0 

21298.3 

62.0 

-61.3 

99,9 

328.3 

6.5* 

3.6 

-5.5 

526.5 

999.9 

99.9 

999.9 

167.8 

119. 

73.9 

155.0 

21600.9 

60.0 

-61,5 

99,9 

367.8 

1.8* 

0.6 

-1.8 

531.6 

999,9 

99.9 

999.9 

168.6 

119. 

76,7 

156,0 

21918.5 

38.0 

-62.0 

99.9 

306.1 

16.7* 

12.2 

-3.3 

537,9 

999.9 

99.9 

999,9 

168.3 

119. 

75,7 

157.0 

22251.8 

36.0 

-63.3 

99.9 

300.7 

23.6* 

20.3 

-12.0 

563.0 

999.9 

99.9 

999.9 

150.0 

119. 

76.8 

158.0 

22786.2 

33.0 

-65.2 

99.9 

309.2 

21.1* 

16.6 

-13.3 

551.6 

999,9 

99,9 

999,9 

152.1 

119. 

78,1 

159,0 

23166.8 

31.0 

-65.6 

99,9 

369  ,'6 

9.8* 

1.8 

-9.5 

561.1 

999.9 

99.9 

999.9 

152.6 

119. 

79.3 

160.0 

23570.8 

29.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

572.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

80.7 

161.0 

26005.8 

27.0 

-65.6 

99.  9 

999  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

583.7 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

STATtCN  NO.  606 
PQRTLANOf  ME 


S FEBPUARY  1975 

2315  GMT  151  30.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTEBPCLATPD  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

FEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MS 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.8 

20.0 

1013.3 

-3.3 

-5.5 

20.0 

3.6 

-1.2 

-3,6 

269.2 

275,5 

2.5 

85.0 

o..~ 

0. 

0.1 

5.0 

30.0 

lOll.O 

-3.1 

-6,3 

177.9 

2.0 

-0.1 

2.0 

269,6 

276.6 

2.8 

91.3 

0.5 

206. 

0.5 

6.0 

168.3 

997.0 

-6.0 

-6.0 

177.9 

2.0 

-0.1 

2.0 

269.8 

277.0 

2.9 

100.6 

0.5 

206. 

0.9 

7.0 

266.0 

985.0 

-6.0 

-6.0 

96.9 

3.0 

-3.0 

0.6 

270,7 

278.1 

2.9 

100.6 

0.6 

207, 

1.3 

8.0 

361.1 

973.0 

-2.6 

-2.6 

89.2 

6.0 

-6.0 

-0.1 

273.3 

281.6 

3.3 

100.8 

0.5 

219. 

1.7 

9.0 

631.6 

962.0 

-2.6 

-2.6 

93.2 

8.1 

-8.0 

0.6 

276.0 

282.6 

3.3 

100.8 

0.6 

231. 

2.1 

10.0 

522.7 

951.0 

-2.6 

-2.6 

99.1 

9.1 

-9.0 

1.6 

275,1 

283.7 

3.6 

100.8 

0.8 

263. 

2.5 

11.0 

660.6 

937.0 

-3.1 

-3,  1 

102.1 

iO.O 

-9.7 

2.1 

275,6 

286.0 

3.3 

100.7 

1.0 

269. 

2.9 

12.0 

762.5 

925.0 

-3.7 

-3.7 

111.1 

9.8 

-9.2 

3.5 

276.0 

286.1 

3.2 

100.6 

1.2 

257. 

3.2 

13.0 

837.0 

916.0 

-6.3 

-6.3 

116.6 

9.9 

-8.8 

6.6 

276.3 

286.2 

3,0 

100.5 

1.3 

262. 

3.6 

16.0 

923.7 

906.0 

-6,9 

-6,9 

123.9 

10.3 

-8.6 

5.7 

276.5 

286.2 

2.9 

100.6 

1.5 

257. 

3.9 

15.0 

1020.0 

893,0 

-5.0 

-5.0 

131.1 

11.2 

-8.6 

7.3 

277.3 

285.0 

2.9 

100.6 

1.7 

271. 

6.3 

16.0 

1166.6 

879.0 

-5.0 

-5.0 

163.1 

11.7 

-7.0 

9.6 

278.5 

286.6 

3.0 

100.6 

1.9 

277. 

6.7 

17.0 

1263.6 

868.0 

-5.0 

-5.0 

150.8 

11.6 

-5.6 

10.1 

279.6 

287.6 

3.0 

100.6 

2.1 

286. 

5.1 

18.0 

1336.6 

858.0 

-5.2 

-5.2 

152.8 

10.5 

—6.  8 

9,6 

280,6 

288.6 

3.0 

100.6 

2.3 

289. 

5,6 

19,0 

1636.1 

867.0 

-5,2 

-5.2 

152.0 

9.7 

-6.5 

8.6 

281  .6 

289.6 

3.1 

100.6 

2.6 

292. 

5.8 

20.0 

1538.9 

836.0 

-5,2 

-5.2 

159.8 

8.5 

-2.9 

S.O 

282.6 

290.8 

3.1 

100.6 

2.6 

295. 

6.2 

21.0 

1662.1 

823.0 

-5.2 

-5.2 

176.2 

7.3 

-0.7 

7.3 

283.7 

292.2 

3.2 

100.6 

2.7 

298. 

6.5 

22.0 

1758.3 

813.0 

-5.2 

-5.2 

188.8 

6.6 

1.0 

6.5 

286.7 

293.3 

3.2 

100.6 

2.8 

300. 

6.9 

23.0 

1865.6 

802.0 

-5.2 

-5,2 

207.7 

5.3 

2.6 

6.7 

285.8 

296.6 

3,2 

100.6 

2.8 

306. 

7.3 

26.0 

1966.0 

792.0 

-5.5 

-5.5 

226.5 

6.6 

3.1 

3.2 

285.5 

29  5.2 

3.2 

100.3 

2.8 

306. 

7.7 

25.0 

2063.7 

782.0 

-6,6 

—6. 6 

230.6 

5.6 

6.2 

3.5 

286.6 

296.9 

3.0 

100.2 

2.8 

308. 

8.1 

26.0 

2195.0 

769.0 

-5.8 

-5.3 

228.6 

7.8 

5.9 

5.2 

288. 6 

297,5 

3.2 

100,3 

2.7 

311. 

8.6 

27.0 

2287.5 

760.0 

-5.5 

-5.5 

229.7 

9,2 

7.0 

6.0 

289,9 

299.1 

3,3 

100.3 

2.7 

316. 

8.8 

28.0 

2602.0 

769.0 

-5.8 

-5.8 

231.6 

10.7 

8.6 

6 .6 

290.8 

300.0 

3.3  ' 

100.3 

2.7 

320. 

9.2 

29.0 

2696.7 

760.0 

-6.2 

-6.2 

233.2 

11.6 

9.3 

7.0 

291.3 

300.3 

3.2 

100.2 

2.7 

326. 

9.5 

30.0 

2592.5 

731.0 

-6.7 

• -6.7 

236.2 

12.1 

9.8 

7.1 

291,9 

300,7 

3.2 

100.2 

2,7 

330. 

9.9 

31.0 

2710.8 

720.0 

-7.7 

-7.7 

236.3 

12.1 

9.8 

7.1 

292,0 

300,3 

3.0 

100.0 

2.8 

337. 

10.3 

32.0 

2808.8 

711.0 

-8,1 

. -8.  1 

233,5 

12.1 

9,7 

7.2 

292.5 

300.7 

2.9 

99.9 

2.8 

362. 

10.6 

33.0 

2918.8 

701.0 

-8.6 

-8.6 

232.5 

12.1 

9.6 

7.3 

293.6 

301.5 

2.9 

99.9 

2.9 

366. 

11.0 

36.0 

3030.3 

691.0 

-8.9 

-8.9 

230.6 

12.3 

9,5 

7,8 

296,1 

302.1 

2.8 

99.8 

3,0 

351. 

11.6 

35.0 

3131.9 

682.0 

-9.6 

-9,6 

228,2 

12.7 

9,5 

8.5 

296,6 

302,0 

2.7 

99,7 

3,2 

356. 

11.8 

36.0 

3257.5 

671.0 

-10,0 

-10.2 

225.6 

13.6 

9.6 

9.6 

295.2 

302.7 

2.5 

98.9 

3.6 

360. 

12.2 

37.0 

3373.3 

661.0 

-10.6 

-10.8 

223.2 

16.6 

9.8 

10.5 

295.9 

303.1 

2.5 

98.6 

3.6 

3. 

12.6 

38.0 

3678.7 

652.0 

-11.6 

-11.6 

221.3 

15.6 

10.3 

11.7 

295.9 

302.7 

2.6 

98.2 

3.9 

6. 

12.9 

39.0 

3585.2 

663.0 

-12.0 

-12.3 

220.7 

16.8 

10.9 

12.7 

296.6 

303.3 

2,3 

98,1 

6.2 

9. 

13.2 

60.0 

3693.  1 

636.0 

-12.3 

-12.5 

221.3 

17.7 

11.6 

13.3 

297.6 

306.1 

2.3 

98.1 

6.6 

11. 

13.7 

61.0 

3827.0 

623.0 

-12.6 

-12.9 

226.5 

13.3 

12.8 

13.0 

298.6 

305.2 

2.3 

97.5 

5.0 

16. 

16.0 

62.0 

3938.1 

616.0 

-13.0 

-13.3 

227.7 

18.1 

13,6 

12.2 

299,3 

305.9 

2.2 

97.5 

5,3 

16. 

16.5 

63,0 

6050.7 

605,0 

-13,6 

-13.9 

236,6 

17,5 

16.3 

10.2 

300,0 

306.3 

2.2 

97.6 

5.7 

19. 

16.8 

66.0 

6166.7 

596.0 

-16.0 

-16.3 

237.8 

17.6 

16.9 

9.6 

300.7 

307.0 

2.1 

97.3 

5,9 

21. 

15.2 

65.0 

6280.1 

587.0 

-15.1 

-15.5 

260.7 

17.8 

15.5 

3.7 

300,7 

306.5 

1.9 

96.7 

6.3 

23. 

15.7 

66.0 

6383.8 

579,0 

-15.9 

-16,6 

261.3 

18.6 

16.2 

8.8 

300,9 

306.6 

1.8 

95.9 

6.7 

26. 

16.0 

67.0 

6688.6 

571,0 

-16.6 

-17.2 

260.7 

18.8 

16.6 

9.2 

301.3 

306.5 

1.7 

95.6 

6.9 

28. 

16.6 

68.0 

6607.8 

562.0 

-17.8 

-18.5 

239.1 

19.0 

16.3 

9.7 

301.2 

306.0 

1.6 

96.2 

7.6 

30. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1208 


STATICN  NO.  Wt, 
PORTI.ANO,  HE 


5 FEn«U* **'«Y  IflTS 

2315  r.HT  151  10.  I 

ANGLES  ON  THE  MALE  HINUTE  HAVE  EEEA  IINEAAIV  tNTEAECLATFO  EACH  WHOLE  HINUTF  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

DG  C 

DC 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

1A.9 

69.0 

6716.9 

556.0 

-18.5 

-19.3 

238.1 

18.9 

16.0 

10.0 

301.6 

306.2 

t.S 

93.6 

7.9 

32. 

17.A 

50.0 

6823,6 

566,0 

-19.3 

-20.2 

218.9 

13.0 

16.2 

9.8 

301,9 

306.2 

1.6 

92.9 

8.6 

33. 

IT. 9 

51.0 

6960,7 

536.0 

-20.0 

-20.9 

261.9 

19.5 

17.2 

9.2 

302.7 

306.8 

1.3 

92.5 

8.9 

35. 

18.3 

52.0 

5071.8 

528,0 

-22,0 

-23.1 

265.6 

20.6 

18.6 

8.5 

301.5 

305.0 

1.1 

90.6 

9.3 

36. 

IS.T 

53.0 

5198.0 

519.0 

-23.6 

-26.8 

268.7 

21.5 

20.0 

7.8 

301.6 

303.9 

0.8 

73.0 

9.8 

38. 

19.1 

56.0 

5311.5 

511.0 

-26.6 

-29.3 

251.6 

22.5 

21.3 

7.2 

301.2 

303.3 

0.7 

66.7 

10.2 

39, 

19.A 

55.0 

5611.9 

506.0 

-25,0 

-29.5 

252.6 

23.0 

22,0 

6.9 

301.9 

306.0 

0.7 

65.8 

10.6 

61. 

19,9 

56.0 

5557,5 

696.0 

-25,2 

-29.6 

252,9 

23.3 

22.3 

6.9 

303.3 

305.5 

0.7 

67.9 

11.2 

63. 

20.3 

57.0 

5675.9 

686.0 

-26.2 

-29.5 

252.1 

23.6 

22.2 

7.2 

303.6 

305.7 

0.7 

70.5 

11.6 

66, 

20. S 

58.0 

5755,8 

678.0 

-27.2 

-30.6 

251.0 

23.6 

22.1 

7.7 

303.7 

305.7 

0.6 

72.6 

12.3 

66. 

21.2 

59.0 

5901.8 

671.0 

-28.3 

-31.6 

259.7 

23.7 

22.6 

7,8 

303.7 

305.6 

0.6 

73.3 

12.8 

67. 

21.6 

60.0 

6026.5 

663.0 

-29.2 

-32.8 

253.8 

21.5 

22.2 

7.7 

306.0 

305.7 

0.5 

70.8 

13.3 

68. 

22.0 

61.0 

6168.8 

655.0 

-30.2 

-16.  i 

251.2 

22.8 

21.6 

7.6 

306.6 

305.9 

0.5 

68.6 

13.9 

69. 

22.5 

62.0 

6259.1 

668.0 

-30.7 

-36.  i 

251.1 

22.3 

21.1 

7.2 

305.0 

106.6 

0.5 

71.9 

16,6 

50. 

22.9 

63.0 

6386,8 

660.0 

-31.6 

-36, C 

250,2 

21.0 

21.7 

7.8 

305,6 

306,7 

0.6 

66.8 

16,9 

50. 

23.A 

66.0 

6500.1 

633.0 

-32,7 

-37,6 

269,1 

26  .6 

22.8 

8.7 

305.5 

306.6 

0.3 

62.2 

15.6 

51. 

23.B 

65.0 

6631.1 

625,0 

-33.8 

-?9.l 

268.7 

25.2 

23.5 

9.1 

305.7 

306.7 

0.3 

58.1 

16.2 

52. 

26.3 

66. 0 

6780.9 

616.0 

-36.9 

-61,1 

269,0 

25.5 

23.8 

0,2 

306.2 

30  7,0 

0.2 

52.7 

17,0 

53. 

26,7 

67.0 

6916.2 

608.0 

-15,8 

-62.6 

269,7 

25,6 

26.0 

8,9 

306,7 

307,6 

0.2 

69.3 

17,5 

53. 

25.2 

68.0 

7036.3 

601.0 

-36.8 

-63.9 

250.8 

25.7 

26.1 

8.5 

307.0 

307.6 

0.2 

66.9 

18.3 

56. 

25.6 

69.0 

7157.9 

396.0 

-37,8 

-66.7 

251.6 

26.1 

26.7 

8.2 

307.1 

307.7 

0.2 

68.0 

18.9 

56. 

26.1 

70.0 

7281.2 

387.0 

-38.9 

-65. A 

252.6 

26.8 

25.6 

8.0 

307,2 

307,8 

0.2 

69,7 

19.6 

55. 

26.7 

71.0 

7626,1 

375,0 

-60,1 

99.9 

256,0 

27.7 

26.6 

7.6 

307.3 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

56. 

27.1 

72.0 

7550.9 

372.0 

-61.3 

99.9 

255.3 

27.9 

27.0 

7.1 

307.6 

999.9 

09.9 

999.9 

21.2 

57. 

27,5 

73.0 

7679.6 

365.0 

-62.6 

99.9 

256.6 

27.9 

27.1 

6.5 

307.8 

999.9 

99.9 

909.9 

21.9 

57. 

28.0 

76.0 

7791.3 

359.0 

-63,7 

99*9 

257.3 

28.6 

27.9 

6.3 

307,5 

999,9 

09.9 

999,9 

22.6 

58. 

28.6 

75.0 

7906.3 

351,0 

-66,7 

99.5 

256.7 

10.1 

29.3 

6.9 

307.7 

909.9 

09.9 

999.9 

23.2 

58. 

28.9 

76.0 

8038.0 

366.0 

-65.9 

99.9 

255.7 

32.1 

31.3 

8.0 

307.9 

999.9 

09.9 

999.9 

26.1 

59. 

29.3 

77.0 

8156.2 

360.0 

-66.9 

99.9 

256.7 

33.7 

32.5 

8.9 

308.0 

999,9 

90,9 

999,9 

26.9 

60. 

29.8 

78.0 

8291.6 

333.0 

-68,1 

99.9 

253.5 

36,7 

33.2 

9.8 

308.2 

990.9 

99.9 

990.9 

25.9 

60. 

30.2 

79,0 

8611.2 

327,0 

-69,2 

99.9 

252,6 

16,9 

33,3 

in. 6 

308.3 

990,9 

99.9 

999.0 

26.8 

61. 

30.7 

80.0 

8532.5 

321.0 

-50.0 

99.9 

251.7 

35.2 

33.5 

11. 0 

308.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.8 

61. 

31.3 

81.0 

8697.0 

313.0 

-51.2 

99.9 

251.2 

35.3 

33.5 

11.6 

309,6 

999.9 

99,9 

999,9 

29.0 

62. 

31.8 

82.0 

8822.5 

307.0 

-52.3 

99,5 

251.  1 

36,6 

32,5 

11.2 

309,6 

999,9 

99,9 

909.9 

30.  1 

62. 

32.3 

83.0 

8950,0 

301.0 

-53,1 

99.9 

250.9 

36.1 

32.2 

11.2 

310.2 

999.0 

99.9 

999.9 

31.1 

62. 

32.9 

86.0 

9057.7 

296.0 

-56.1 

99.9 

250.7 

38,0 

35.8 

12.6 

310.3 

999.9 

90.9 

909.9 

32.2 

62. 

33.6 

85.0 

9189.0 

290.0 

-56.6 

99.9 

251.6 

63.5 

61.2 

13.9 

311.7 

999,9 

99,9 

999,9 

33,6 

63. 

33,9 

86.0 

9365.6 

283.0 

-56.7 

90,9 

253.6 

66.8 

66,9 

13.6 

313.6 

999,9 

99,9 

999.9 

36,9 

63. 

36.6 

37.0 

9682.3 

277.0 

-55.6 

99.9 

255.8 

68.2 

66.7 

11.8 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

66. 

35.0 

88.0 

9598.3 

272.0 

-55.9 

99.9 

257.2 

50.6 

69.6 

11.3 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

66. 

35.6 

89.0 

9760.2 

266.0 

-56.3 

99.0 

256.6 

52.8 

51.3 

12.2 

316.8 

999.9 

99,9 

999.9 

39.8 

85, 

36.2 

90.0 

9886.8 

260.0 

-57,1 

99.9 

256.1 

51.7 

50,2 

12.5 

317.6 

999.9 

99,9 

999.9 

61.8 

65. 

36.8 

91.0 

10007.5 

255.0 

-57.8 

99.9 

255.6 

50.6 

69.0 

12.6 

318.3 

999.9 

99.9 

999.9 

63.5 

66. 

37.5 

92.0 

10132.3 

250.0 

-58.2 

99,9 

255.1 

52.9 

51,2 

13.6 

319.6 

999,9 

99,9 

999.9 

65.6 

66. 

38.1 

93.0 

10259.6 

265.0 

-58.5 

99.9 

255.0 

56.1 

56.2 

16.5 

320.9 

999,9 

99.9 

999.9 

A7.5 

67. 

* BY  SPEED  HEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTCN  NO.  60A 
PORTLANO,  MF 


5 FF3PIIARY  1975 

2315  GMT  151  30.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERRCLATEO  ERCM  HHOLP  MINUTE  VALUPS 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEM  P'i 

DIR 

SPFFf) 

U COMP 

V CDMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  f. 

OG 

M/SFf 

M/SFC 

M/SEC 

or,  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

P6 

3B.7 

9A.0 

10A15.2 

239.0 

-58.9 

,99.9 

255.3 

55,7 

53.9 

lA.l 

322.7 

999.9 

99.9 

999.9 

A9.7 

67. 

39. A 

95.0 

105A7.9 

23A.0 

-58.7 

90.9 

255.6 

5A.5 

52.8 

13.5 

32A.9 

009.9 

99,9 

990,9 

51.8 

67. 

AO.l 

96.0 

10711.2 

228.0 

-58.3 

99,9 

255.2 

60.1 

58.1 

15.A 

327.9 

999.9 

99,9 

999.9 

5A.0 

68. 

AO. 7 

97.0 

10850.7 

223.0 

-58.5 

99.9 

255.1 

61  .A 

59.  A 

15.8 

329.7 

999.9 

09.9 

909.9 

55.5 

58. 

A1.3 

9B.0 

10993.3 

218.0 

-58.  3 

99.9 

255.9 

55.9* •* 

5A.2 

13.6 

332.1 

999.9 

99.9 

995.9 

58.7 

68. 

A2.0 

99.0 

11139.1 

213.0 

-58.9 

99.5 

257.3 

52.7* 

51. A 

11.6 

333.5 

999.9 

09.9 

990.9 

60.7 

68. 

A2.7 

100.0 

11258.3 

209.0 

-58.3 

99,0 

258.1 

55,2* 

5A.0 

II. 3 

336.1 

909,9 

99,9 

009,9 

63.0 

69. 

A3.6 

101.0 

llAAl.8 

203.0 

-57.6 

00,9 

258,A 

5A.0* 

52.9 

lO.B 

3A0.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

59. 

AA.l 

102.0 

11561.5 

199.0 

-57.5 

99,9 

257.9 

50.9* 

A9.7 

10.7 

3A2.3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

70. 

AA.7 

103.0 

11728.2 

19A.0 

-57.6 

99.9 

257.2 

AA.8* 

A3. 7 

9,9 

3AA.5 

999,9 

99.9 

999,9 

69.  A 

70. 

A5.2 

lOA.O 

11859.5 

190.0 

-58.3 

99,9 

256.6 

A1.5* 

AO. A 

9.6 

3A5.A 

999,9 

99,9 

999.9 

70.6 

70, 

A6.0 

105.0 

11993.3 

186.0 

-58.7 

99.9 

25A.9 

51.3* 

A9.5 

13. A 

3A7.0 

999.9 

09.9 

999.9 

72.0 

70. 

A6.7 

106.0 

12129.7 

182.0 

-59.2 

99.9 

255.1 

58.1* 

56.1 

IA.9 

3A8.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

70. 

A7.3 

107.0 

1230A.2 

177.0 

-59.2 

99.9 

257.2 

50.2* 

A9.0 

U.l 

351.0 

oo«>,«) 

99,9 

999,9 

77,2 

70. 

AS.1 

108.0 

12AA7.A 

173.0 

-59.  A 

99,9 

259,2 

A6.6* 

A5.B 

0.7 

353,0 

999.9 

99,9 

909.9 

T9.O 

71. 

A8.8 

109.0 

12593.7 

169.0 

-59.8 

99.9 

258.7 

57.6* 

56.5 

11.3 

35A.8 

999.9 

99.9 

999.9 

81. 1 

71. 

A9.A 

110.0 

127A3.A 

165.0 

-59.8 

99.9 

258.7 

65.1* 

63.8 

12.8 

357.2 

909.9 

99.9 

999.9 

83.5 

71. 

50.3 

111.0 

12935.8 

160.0 

-59,6 

90,9 

260.0 

61. A*  . 

60. A 

10,7 

350.7 

999.9 

99,0 

999,9 

87.  1 

71. 

50.9 

112.0 

1309A.O 

156.0 

-60,1 

99.9 

263,7 

53.8* 

53.5 

5.9 

362.  A 

999.9 

99.9 

999.9 

89,3 

71. 

51.7 

113.0 

13256.1 

152.0 

-60.1 

99,9 

270.A 

A7.1* 

A7.1 

-0.3 

365.1 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

72. 

52.3 

llA.O 

13A22.3 

1A8.0 

-60.7 

99.9 

272.9 

A3. 8* 

A3. 8 

-2.2 

356.9 

999,9 

99,9 

999.9 

92,9 

72, 

53.0 

115.0 

135A9.8 

1A5.0 

-60.5 

99,9 

273,6 

38.5* 

38. A 

-2.A 

369. A 

999.9 

99.9 

999.9 

9A.6 

73. 

53.8 

116.0 

13768.1 

lAO.O 

-60.9 

99,9 

270.  1 

A3. 6* 

A3  .6 

-0.0 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.0 

73. 

5A.5 

117.0 

13902.9 

137.0 

-60.7 

99.9 

267.1 

55.6* 

55.6 

2.8 

375.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.  1 

73. 

55.2 

118.0 

1A087.2 

133.0 

-60.9 

99.9 

265.  A 

56.2* 

56.  1 

3.5 

3 78.0 

909,9 

99,9 

999,9 

100.8 

7A, 

55.9 

119.0 

IA229.0 

130.0 

-61.2 

99.9 

26A.8 

56.9* 

56.6 

5.1 

379,8 

999,0 

99.9 

999,9 

102.  7 

7A. 

56.7 

120.0 

IAA22.9 

126.0 

-61. A 

99.9 

263.7 

51.7* 

51. A 

5.7 

382.9 

999.0 

99.9 

999.9 

105.8 

7A. 

57.5 

121.0 

1A571.9 

123.0 

-62.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99.9 

383. A 

900,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

58.3 

122.0 

1A723.9 

120.0 

-63.  A 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

38A.7 

909,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999. 

59.0 

123.0 

1A879.9 

117.0 

-62.2 

99.9 

999.9 

99,0 

09.9 

99.9 

389,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

59.B 

12A.0 

150A0.5 

llA.O 

-62.0 

99.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

90.9 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

60  .A 

125.0 

15261.6 

110.0 

-61.6 

99.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

397.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

61.3 

126.0 

15AO1.0 

106.0 

-61.8 

99.9 

999,9 

99,0 

99.9 

99.9 

A01.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

62.1 

127.0 

15668. 1 

103.0 

-63. A 

99,9 

999.9 

99.9 

09.9 

99.9 

A01.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

63.0 

128.0 

15788.6 

101.0 

-63. A 

99.9 

999.9 

99.9 

99.0 

99.9 

A0A.2 

999.9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

63.9 

129.0 

15973.8 

90.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

90.9 

99.9 

99.9 

A07.3 

999,9 

99,9 

909,9 

999.9 

999, 

6A.8 

130.0 

1616A.3 

95.0 

-6A.3 

99.9 

099.9 

00,0 

99,9 

99,9 

A09.A 

909,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

65.9 

131. 0 

16A26.8 

91.0 

-65. A 

99.9 

999.9 

00.9 

99.9 

99.9 

A12.A 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

66.7 

132.0 

16561.9 

89.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.0 

99.9 

99.9 

AIA.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

67.5 

133.0 

16770.3 

86.0 

-65.6 

99,9 

999,9 

00,9 

99,9 

99,9 

A18.7 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

68. A 

13A.0 

16986.0 

83.0 

-66,0 

99.9 

999,9 

90,0 

99.9 

99,9 

A22.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999,9 

999, 

69.2 

135.0 

1713A.1 

81.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

A25.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

70.2 

136.0 

17AA1.8 

77.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

09,9 

99,9 

99.9 

A32.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

71.3 

137.0 

17683.5 

7A.0 

-65,6 

99.9 

999,9 

99,0 

99,9 

99.9 

A37.1 

909,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

72.3 

138.0 

178A9.5 

72.0 

-67.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

A37.A 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  606 
PORTLAND*  MP 

5 FEBRUARY  1B7B 

2315  6HT  ISl  30.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  SEEK  LINEARLY  INTERRCLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFH  PT 

OFR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

r.PM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEG 

M/SFC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

73.4 

139.0 

1R106.2 

69.0 

-67.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

441.9 

999,9 

99,9 

909,9 

999,9 

999, 

74.7 

140.0 

18374,1 

66.0 

-67.3 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

448.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

75.7 

141.0 

18654.5 

63.0 

-67.5 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

453.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

76.8 

142.0 

18947.4 

60.0 

-69.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

456.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

78.0 

143.0 

19150.0 

58.0 

-69.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

460.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

79.5 

144.0 

19467.6 

55.0 

-68.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

468.5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

81.1 

145.0 

19B04.2 

52.0 

-67.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

478.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

82.7 

146.0 

20040.0 

50.0 

-68.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

483.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

83.9 

147.0 

20411.6 

47.0 

-68.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

491.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

85.3 

148.0 

20672.9 

45.0 

-67.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

498.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

87.0 

149.0 

21086.4 

42.0 

-69.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

504,9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999, 

88.7 

150.0 

21379.1 

40.0 

-67.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

516.4 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

90.8 

151.0 

21850.0 

37.0 

-66.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

530.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

93.0 

152.0 

22186.2 

35.0 

-66.8 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

538.2 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 

95,1 

153.0 

22729.7 

22.0 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

556.1 

999.9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

97.1 

154.0 

23123.6 

30.0 

-64.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

569.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATICN  >10.  606 

PORTLAND,  HE 

6 FfBRUARY  1975 

515  GHT  160  50,  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

PIP 

SPEED 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SEC 

DG  K 

OG  R 

6M/K6 

PCT 

RM  ■ 

OG 

0.0 

5,5 

20.0 

1005.2 

-2.2 

-3,5 

10.0 

6.6 

-0.8 

-6.5 

270.9 

278.2 

2.8 

88.0 

0.0 

0. 

0«3 

6.0 

77.0 

598.0 

-3.2 

-3.6 

29,0 

12.0 

-5.8 

-10.6 

270.5 

277.9 

2.9 

96.8 

0.3 

190. 

0.6 

7,0 

172.7 

586.0 

-3.9 

-6,0 

32.3 

12.0 

-6.6 

-10.2 

270,7 

27B.O 

2.9 

99.5 

0.6 

196. 

0.9 

8.0 

269.3 

576.0 

-6.6 

-6.6 

61.6 

12.6 

-8.3 

-9.3 

271.0 

278,1 

2.8 

100.5 

0.6 

200. 

1.3 

9.0 

359,1 

963.0 

-2.9 

-2,9 

57,1 

13.2 

-ll.l 

-7,2 

273,6 

281.8 

3.2 

99.7 

0,9 

211. 

1.6 

10.0 

658.8 

951.0 

-1.9 

-2.0 

67.1 

16.0 

-12.9 

-5.5 

275.6 

286.5 

3.5 

99.6 

1.1 

216. 

2.2 

11.0 

576.9 

937.0 

-1.6 

-1.  f 

79.6 

16.6 

-16,6 

-2,6 

277.1 

286.6 

3.6 

99,7 

1.5 

230. 

2.5 

12.0 

671,0 

926.0 

-2.2 

-2.2 

06.5 

16.7 

-16.6 

-1.6 

277.6 

286.5 

3.5 

100.0 

1.8 

236. 

2.9 

13.0 

765,9 

915.0 

-2.9 

-2.9 

09.8 

13.6 

-13.6 

-0.0 

277.7 

286.5 

3.6 

100.0 

2.1 

260. 

3.3 

16.0 

861.9 

906.0 

-2.7 

-2.7 

97.6 

12.7 

-12.6 

1.7 

278.8 

28  7.8 

3.5 

100. 0 

2.3 

266. 

3.7 

15.0 

968.0 

892.0 

-2.2 

-2.2 

110.7 

12,7 

-11,9 

6,5 

280,6 

289.9 

3.6 

100.0 

2.6 

268. 

6.1 

16.0 

1086.9 

879.0 

-1.9 

-1.9 

125.2 

13.6 

-ll.l 

7.8 

281.9 

291.8 

3.8 

100. 1 

2.8 

253. 

6.5 

17.0 

1196.6 

867.0 

-1.6 

-1.6 

135.1 

13.8 

-9.7 

9.8 

233.6 

293.7 

3.9 

100.1 

3.0 

259. 

6.8 

18.0 

1296.2 

856.0 

-1.6 

-1.6 

136.7 

11.6 

-8.2 

8.2 

286.6 

296,9 

6.0 

too.  1 

3.1 

262. 

5.3 

19.0 

1399.2 

865.0 

-1.9 

-1.9 

130.5 

8,7 

-6.6 

5.7 

285.1 

29  5.6 

3.9 

100.1 

3.3 

266. 

5.6 

20.0 

1696.0 

835.0 

-2.1 

-2.1 

125.6 

8.0 

-6.5 

6.6 

285.9 

296.6 

3.9 

100.1 

3.6 

268. 

6.2 

21.0 

1618.8 

822.0 

-2.6 

-2.6 

122.0 

9.5 

-a.o 

5.0 

286.7 

29  7.0 

3.9 

100.0 

3.7 

271. 

6.5 

22.0 

1725. B 

811.0 

-2.9 

-2.9 

126.7 

10.3 

• -8.5 

5.9 

287,5 

297.7 

3.8 

100.0 

3.8 

272, 

6.8 

23.0 

1836.1 

800.0 

-3.0 

-3.0 

131.6 

9.8 

-7.3 

6.5 

288.6 

293,8 

3.8 

99.9 

6.0 

276, 

7.3 

26.0 

1933.8 

790.0 

-3.2 

-3.2 

160.9 

8.9 

-5.6 

6.9 

289.3 

299.7 

3.8 

99.9 

6.2 

276. 

7.7 

25.0 

2036.7 

780.0 

-3.8 

-3.6 

168.0 

9.6 

-5.0 

7.9 

289.7 

299.7 

3.7 

99.8 

6.3 

278. 

8.2 

26.0 

2167.5 

767.0 

-3.9 

-6.0 

156.8 

10.7 

-6.2 

9.3 

290,9 

301.1 

3.7 

99.8 

6,5 

281. 

8.5 

27.0 

2281.6 

756.0 

-6.6 

-6.6 

162.8 

n.o 

-3.2 

10,5 

291,6 

301.6 

3.6 

99.7 

6.7 

286. 

8.9 

28.0 

2386.6 

766.0 

-6.6 

-6.6 

173.5 

10.6 

-1.2 

10.3 

292.5 

302.6 

3.6 

99.5 

6.R 

287. 

9.6 

29.0 

2693.0 

736.0 

-6.7 

-6.8 

188.2 

9.2 

1.3 

9.1 

293.5 

303.6 

3.6 

99.6 

6.9 

290. 

9.7 

30.0 

2589.9 

727.0 

-5.0 

-5.1 

195.8 

8.6 

2.3 

8.3 

29iV,2 

306.2 

3.6 

99,6 

6.9 

292. 

10.1 

31.0 

2658.8 

717.0 

-5.6 

-5.7 

203.9 

8.0 

3.2 

7.3 

296.7 

306.6 

3.5 

99.5 

6.9 

296. 

10.5 

32.0 

2808.9 

707.0 

-6.2 

-6.3 

208.1 

7.5 

3.5 

6.6 

295.2 

306.6 

3.6 

99.2 

6.8 

297. 

10.8 

33.0 

2931.6 

656.0 

-7.1 

-7.3 

210.8 

7.3 

3.8 

6.3 

295.5 

306.6 

3.2 

98.8 

6.9 

298. 

11.3 

36.0 

3033.0 

687.0 

-8.0 

-8.2 

216.9 

7.6 

6.6 

5,9 

295.5 

306.1 

3.0 

98.7 

6.9 

301. 

11.6 

35.0 

3166.9 

677.0 

-8.7 

-8.9 

221.1 

7.6 

6.9 

5.6 

296.0 

306.1 

2.9 

98.6 

6.B 

302. 

12.2 

36.0 

3273.9 

666.0 

-9.2 

-9.6 

230.8 

7.3 

5.7 

6.6 

296. S 

306.9 

2.8 

98.3 

6.8 

306. 

12.6 

37,0 

3390.8 

656,0 

-10.2 

-10.6 

239.0 

7.1 

6.1 

3.6 

297.0 

306.5 

2.6 

98.1 

6.7 

308. 

13.0 

38.0 

3697.2 

667.0 

-11.6 

-11.8 

268.7 

7.1 

6.6 

2.6 

296.8 

303.7 

2.6 

96.8 

6.7 

309. 

13.5 

39.0 

3616.6 

637.0 

-12.1 

-12.6 

255,9 

7.7 

7,5 

1.9 

297.3 

303.9 

2.3 

96,  1 

6,5 

311. 

13.7 

60.0 

3725.6 

628.0 

-12.9 

-13.6 

256.2 

8.1 

7.8 

1.9 

297.5 

303.8 

2.2 

95.7 

6.5 

312. 

16.3 

61.0 

3860.1 

617.0 

-13.8 

-16.6 

255.0 

9.1 

8.8 

2.6 

298.0 

306.0 

2.0 

96.6 

6.3 

316. 

16.5 

62.0 

3971.6 

608.0 

-16.7 

-15.6 

256.0 

9.5 

9.1 

2.6 

298.1 

303.7 

1.9 

96.5 

6.3 

317. 

16.9 

63.0 

6086.6 

599.0 

-15.8 

-16.6 

267,0 

10.6 

9.7 

3.7 

298.1 

303.2 

1.7 

93.6 

6.1 

320. 

15.3 

66.0 

6158.6 

590.0 

-16,  7 

-18.0 

266,0 

n,6 

10,3 

5.0 

298.6 

303.1 

1.6 

89.2 

6.1 

323. 

15.7 

65.0 

6316.1 

581.0 

-16.5 

-22.2 

260,6 

12.5 

10.8 

6.1 

299.8 

303.2 

1.1 

61.0 

6.1 

328. 

16.3 

66.0 

6618.1 

573,0 

-17.5 

-36.5 

239.3 

13.6 

11.7 

6.9 

299,8 

301.0 

0.6 

21.0 

6.  1 

336. 

16.6 

67.0 

6536.5 

566.0 

-18.2 

-39,0 

239.5 

13.9 

12.0 

7,1 

300.6 

301.1 

0.2 

16.1 

6.1 

338. 

17.1 

68.0 

6663.1 

556.0 

-19.0 

-39.6 

260.3 

16.2 

12.3 

7.0 

300.6 

301.6 

0.2 

16.2 

6.2 

366. 

17.5 

69.0 

6766.3 

567.0 

-20.1 

-36.6 

260.8 

16.2 

12.6 

6.9 

300.8 

301.8 

0.3 

21.6 

6.3 

368. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NO.  606 
PCRTLANO,  ME 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


140  50 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GMZKG 

PCT 

KM 

18.0 

50.0 

4873.4 

539.0 

-20.7 

-37.? 

240.  7 

14.1 

12.3 

6,9 

301.2 

302.2 

0,3 

21.2 

4.4 

13.5 

51.0 

5011.7 

529.0 

-21.7 

-38.9 

2 39,3 

13,9 

12.0 

7.1 

301,7 

302.5 

0.2 

19.1 

4.6 

18.9 

52.0 

5137.9 

520.0 

-22.6 

-37.0 

238.2 

14.1 

12.0 

7.4 

302.1 

303.1 

0.3 

25.3 

4.8 

19.4 

53.0 

5251.4 

512.0 

-23.5 

-40.2 

237.7 

14.9 

12.6 

8.0 

302.3 

303,0 

0.2 

19,7 

5.0 

19.8 

54.0 

5366.4 

504,0 

-24.3 

-41.5 

237,2 

15.9 

13.4 

8.6 

302. 7 

303,3 

0.2 

18.5 

5.2 

20.3 

55.0 

5482.9 

496.0 

-25.0 

-35,6 

236.5 

17.1 

14.3 

9,4 

303.3 

304,5 

0.4 

36.0 

5.6 

20.7 

56.0 

5630.7 

486.0 

-25.9 

-34.4 

237.0 

17.8 

14.9 

9.7 

303.9 

305.3 

0.4 

44.5 

5.9 

21.2 

57.0 

5750.7 

478.0 

-27.0 

-36.2 

239.7 

18.6 

16.0 

9.4 

304.1 

305.2 

0.4 

40.8 

6.3 

21.6 

58.0 

5872.1 

470.0 

-28.3 

-40.2 

242.7 

19,2 

17.1 

8.8 

303.9 

304.7 

0.2 

30.6 

6.7 

22.1 

59.0 

5995.1 

462.0 

-28.9 

-38.7 

244.9 

19,8 

18.0 

8.4 

304.6 

305.5 

0.3 

38.1 

7.1 

22.6 

60.0 

6104.4 

455.0 

-28.9 

-34.8 

245.0 

19.7 

17.9 

8.3 

305.9 

307.3 

0.4 

56.4 

7.6 

23.1 

61.0 

6230.9 

447.0 

-30.2 

-34.6 

244.3 

19.2 

17.3 

8.3 

305.8 

307.3 

0.4 

65.0 

8.1 

23.5 

62.0 

6343.1 

440.0 

-31.0 

-35.7 

243.9 

18.9 

17.0 

8.3 

305.2 

30  7.6 

0.4 

63.1 

8,4 

24.0 

63.0 

6473.0 

432.0 

-32.2 

-36.4 

244.7 

19.1 

17.2 

8.2 

306.3 

307.6 

0.4 

65.8 

8.9 

24.5 

64.0 

6588.1 

425.0 

-32.9 

-38.0 

246.7 

19.6 

in.o 

7.7 

306.9 

308.0 

0.3 

59.5 

9.4 

25.0 

65.0 

6721.7 

417.0 

-33.6 

-38.6 

247.8 

19.9 

18.4 

7.5 

307.6 

308.6 

0,3 

60.3 

9,9 

25,7 

66.0 

6857.3 

409.0 

-34.8 

-39.7 

246,5 

20.0 

18,3 

8.0 

307,7 

308.7 

0,3 

60.7 

10.7 

26.2 

67.0 

6977.5 

402.0 

-36,2 

-41.9 

245.4 

19,9 

16.  1 

8.3 

307.5 

308.3 

0.2 

55.0 

11.2 

26.6 

68.0 

7099.1 

395.0 

-37.2 

-44.6 

244.8 

19.6 

17.6 

8.4 

307.7 

308.3 

0.2 

45.5 

11.7 

27.1 

69.0 

7222.5 

388.0 

-38.2 

-45.9 

243.8 

19.2 

17.2 

8,5 

308.0 

308.6 

0.2 

43,6 

12.2 

27.5 

70.0 

7347.5 

381.0 

-39,4 

-46,7 

242.6 

18.8 

16.7 

8.6 

308.0 

308,5 

0,1 

45.0 

12.6 

28.1 

71.0 

7510.7 

372.0 

-40,9 

99.9 

240.0 

18.3 

15.8 

9.1 

308.2 

999,9 

99,9 

999.9 

13.2 

28.6 

72.0 

7639.6 

365.0 

-41.9 

99.9 

233.2 

18.4 

15.7 

9.7 

308.5 

999.9 

99,9 

999.9 

13.8 

29.1 

73.0 

7751.6 

359.0 

-42.9 

99.9 

237.7 

19.0 

16.1 

10.2 

308.6 

999,9 

99,0 

999,9 

14.3 

29.5 

74.0 

7884.0 

352.0 

-44.3 

99,9 

238.1 

19.6 

16.6 

10,4 

308,5 

999.9 

99,9 

999.9 

14.8 

30.1 

75.0 

7999.0 

346.0 

-45.4 

99.9 

240.1 

21.1 

18.3 

10.5 

308.5 

999.9 

99.9 

999.9 

15.4 

30.5 

76.0 

8135.0 

339.0 

-46.4 

99.9 

241.9 

22.1 

19.5 

10.4 

309.0 

999.9 

09.9 

999.9 

16.0 

31.0 

77.0 

8253.4 

333.0 

-47.1 

99.9 

244.9 

23.1 

20,9 

9.8 

309,6 

999,9 

99,9 

999,9 

15,7 

31.5 

78.0 

8373.4 

327.0 

-48,6 

99,9 

247,1 

24.8 

22.8 

9.6 

309.2 

909.9 

99.9 

999.9 

17.3 

32.0 

79.0 

8495. 1 

321.0 

-49.3 

99.9 

247.6 

27.4 

25.4 

10.5 

309.8 

999.9 

99,9 

999.9 

18.0 

32.5 

80.0 

8618.6 

315.0 

-50.0 

99.9 

247.0 

30.9 

28.4 

12.1 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

33.1 

81.0 

8786.2 

307.0 

-51.2 

99,9 

246.3 

36,0 

32,9 

14,4 

311.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

19,9 

33.6 

82.0 

8914.4 

301.0 

-51,5 

99,9 

246,2 

40,0 

36.6 

16.  1 

312,4 

999,9 

99.9 

999.9 

21.1 

34.2 

83.0 

9045.1 

295.0 

-51.5 

99.9 

246.7 

43.9 

40.3 

17.3 

314.2 

999,9 

99.9 

999.9 

22.6 

34.6 

84.0 

9156.1 

290.0 

-51.5 

99.9 

247.1 

46.1 

42.5 

17.9 

315.8 

999,9 

99.9 

999.9 

23.6 

35.3 

35.0 

9291.8 

284.0 

-51.4 

99.9 

247,6 

48.2 

44.6 

18.3 

317,9 

999.9 

99,9 

999,9 

25,7 

35,9 

86.0 

9453.9 

277.0 

-51.5 

99.9 

248.2 

49.2 

45.7 

18.2 

319.9 

999,9 

99.9 

999.9 

27.3 

36.5 

87.0 

9595.6 

271.0 

-53.1 

99.9 

248.5 

52.1 

48.4 

19.1 

319.7 

999,9 

99.9 

999.9 

29.0 

37.1 

88.0 

9715.6 

266.0 

-53.1 

99.9 

248.0 

56,3 

52.2 

21.1 

321.4 

999.9 

99,9 

999,9 

30.9 

37.6 

89.0 

9862.5 

260.0 

-53.5 

99,9 

247,5 

59,4 

54.9 

22.7 

322.8 

999,9 

99.9 

999.9 

32.7 

38.2 

90.0 

9987.2 

255.0 

-54.5 

99.9 

247.8 

62.5 

57.9 

23.6 

323.2 

999.9 

99.9 

999.9 

34.8 

38.7 

91.0 

10139.7 

249.0 

-54.5 

99.9 

249.0 

64.5 

60.2 

23.1 

325.5 

999,9 

99,9 

999.9 

36.8 

39.2 

92.0 

10269.4 

244.0 

-55.3 

99.9 

250.9 

65.7 

62.0 

21.5 

326.2 

999,9 

99,9 

999,9 

38.7 

39.8 

93.0 

10401.2 

239.0 

-56.2 

99.9 

252.0 

65,5 

62.6 

19.4 

326.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41.1 

40.3 

94.0 

10535.3 

234.0 

-56.9 

99.9 

253.7 

64.8 

62.2 

18.1 

327.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

OG 

353. 

358. 

2. 

5. 

9. 
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19, 
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30. 

32. 

34. 
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42. 

43. 
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45. 

45. 

46. 

46. 

47. 

47. 

48. 

48. 

49. 
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52. 

53. 
53. 
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57, 

58, 
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59. 
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61. 
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STATICN  NO,  60ft 
PORTLAND,  ME 


6 FEBRUARY  1075 

515  OMT  160  50,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.8 

95.0 

10671.9 

229.0 

-57.6 

99.9 

256.4 

66.0 

61.6 

17.2 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

61. 

41.5 

96.0 

10840.0 

223.0 

-56.6 

99. c 

255.9 

60.6 

53.8 

16.8 

332.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

62. 

42.1 

97,0 

10983,9 

218.0 

-56.6 

99,9 

253,2 

55.1 

53.9 

11.2 

335.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.5 

63. 

42.7 

98.0 

11131.2 

213.0 

-56.6 

99.9 

259.3 

50.0 

69.1 

9.3 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

63. 

43.4 

99,0 

11251.6 

209.0 

-56,2 

99.9 

257.8 

68.1 

67.1 

10.1 

339.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

64. 

44.0 

100.0 

11606.0 

206.0 

-56.6 

99.9 

255.7 

50.7 

69.1 

12.5 

366,3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

64. 

44.8 

101.0 

11597.6 

198.0 

-56.0 

99,9 

256,0 

65.9 

66.1 

12.7 

368.3 

999,9 

99.9 

999,9 

57,3 

65. 

45.5 

102.0 

11728,3 

196.0 

-56.2 

99,9 

252,1 

66,9 

66.6 

16.6 

350.0 

999,9 

99,9 

999.9 

58.7 

65. 

4ft.  1 

103.0 

11895.7 

189.0 

-56.3 

99.9 

251.9 

51.0 

68.6 

15.8 

352.6 

99^.9 

99.9 

999.9 

60.8 

65. 

46.6 

106.0 

12033.1 

185.0 

-53.6 

99.9 

253.2 

68.8 

66.7 

16.1 

356.1 

999.9 

90,9 

999,9 

62.5 

65. 

47.2 

105.0 

12173.6 

181.0 

-56,2 

99,9 

256,8 

65,9 

66  ,'3 

12.0 

357.1 

999.9 

99.9 

999,9 

64.0 

65. 

47.8 

106.0 

12316,7 

177.0 

-55.0 

99,9 

256,9 

50.9* •* 

69.9 

13.3 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

66. 

48.5 

107.0 

12699.2 

172.0 

-56.6 

■99.9 

255.0 

59.6* 

57.6 

15.3 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.9 

66. 

49.0 

108.0 

12668.5 

168.0 

-56.6 

99.9 

256.6 

56.8* 

55.2 

13.6 

360.7 

999,9 

99.9 

999,9 

70.0 

66. 

49.6 

109.0 

12801.1 

166.0 

-57.6 

99,9 

258,6 

68,8* 

67.9 

9.7 

361.6 

990,9 

99,9 

999.9 

71.6 

67, 

50.4 

IIO.O 

12956,9 

160. 0 

-57.9 

99.9 

259.6 

65.6* 

46.6 

8.2 

363.6 

999.9 

99,9 

999.9 

73.7 

67. 

51.3 

111.0 

13156.7 

155.0 

-58.7 

99.9 

260.6 

67.9* 

67,2 

8.0 

365.5 

999,9 

99.9 

999,9 

76.1 

67. 

52.0 

112.0 

13320.9 

151.0 

-58.6 

99,9 

261,7 

67,1* 

66.6 

6.8 

368.5 

999,9 

99,9 

999,9 

78,1 

68. 

52.6 

113.0 

13690.0 

167.0 

-57.9 

99,9 

263.6 

66.2* 

43.9 

5.0 

372.5 

999,9 

99.9 

999.9 

79.9 

68. 

53.2 

114.0 

13619,9 

166.0 

-58.1 

99.9 

266.1 

66.2* 

46.0 

6.7 

376.4 

999,9 

99.9 

999,9 

81.0 

68. 

53.8 

115.0 

13797.5 

160.0 

-57.9 

99.9 

263.9 

68.1* 

67.8 

5.1 

377,7 

999,9 

99.9 

999.9 

82.9 

69. 

54.7 

116.0 

13980.2 

136.0 

-57.9 

99,9 

263.6 

63,8* 

63.5 

6.9 

380.9 

999.9 

99,9 

999,9 

85.3 

69. 

55.5 

117.0 

16168.5 

132.0 

-57,9 

99,9 

260.1 

50,0* 

69.3 

8.6 

384.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.3 

69. 

56.2 

118.0 

16313.6 

129.0 

-58.1 

99.9 

258.9 

56.7* 

53.7 

10.6 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89.6 

70. 

56.8 

119.0 

16511.9 

125.0 

-57.9 

99.9 

209.6 

50,0* 

69.2 

9.2 

390.2 

999,9 

99.9 

999,9 

91.8 

70. 

57.5 

120.0 

16666. B 

122.0 

-58,7 

99,9 

261.5 

61,8* 

41.3 

6.1 

391,4 

999.9  . 

90,9 

999,9 

93,2 

70. 

58.3 

121.0 

16820.8 

119.0 

-59,6 

99.9 

266.5 

31.2* 

31.1 

1.9 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

70. 

58.8 

122.0 

15036.2 

115.0 

-60.6 

99.9 

263.9 

26.2* 

26.2 

0.5 

394.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.3 

71. 

59.5 

123.0 

15198.6 

112.0 

-61.3 

99.9 

262.0 

39.2* 

38.8 

5.5 

396.2 

999,9 

99,9 

999.9 

95.4 

71, 

60.2 

126.0 

15366.5 

109.0 

-62.6 

99,9 

258.3 

52,3* 

51.2 

10.6 

397,2 

999,9 

99.9 

999.9 

99.6 

71. 

61.0 

125.0 

15538.6 

106.0 

-63.2 

99.9 

260.3 

67.3* 

66.6 

8.0 

399.0 

999.9 

99.9 

999.9 

101.8 

71. 

61.9 

126.0 

15775.0 

102.0 

-63.2 

99.9 

263.7 

50.3* 

50.0 

5.5 

403.6 

999.9 

99.9 

999.9 

104.  1 

71. 

62.8 

127.0 

15958.6 

99.0 

-63.2 

99,9 

269,0 

32.9* 

32.9 

0.6 

606.9 

999,9 

99.9 

999.9 

106.8 

72. 

63.5 

128.0 

16167,9 

96.0 

-63.2 

99.9 

263,5 

32.9* 

32.6 

3.7 

610.5 

999,9 

99,9 

999.0 

106.7 

72. 

64.4 

129.0 

16363.2 

93.0 

-63.2 

99.9 

259.7 

66.7* 

66.0 

8.6 

616.2 

999.9 

99.9 

999.9 

110.2 

72. 

65.1 

130.0 

16676.9 

91.0 

-63.2 

99.9 

262.6 

39,3* 

38.0 

5.0 

616.8 

999.9 

99.9 

999,9 

111.6 

72, 

66.0 

131.0 

16753.6 

07,0 

-62.8 

99.9 

266.9 

25,3* 

25.2 

2.2 

622.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.1 

72. 

66.7 

132.0 

16969.6 

86.0 

-63.2 

99,9 

263.0 

33,6* 

33.1 

6,1 

626.6 

999.9 

99.9 

999,9 

114.3 

72. 

67.5 

133.0 

17117.9 

82.0 

-63.2 

99.9 

262.7 

60.9* 

60.6 

5.2 

629.6 

999.9 

99.9 

999,9 

116.7 

73. 

68.3 

136.0 

17366.3 

79.0 

-66.7 

99.9 

270,2 

36.5* 

36,5 

-0,1 

630,9 

999.9 

99,9 

999,9 

118.1 

73. 

69.1 

135.0 

17583.0 

76.0 

-66.1 

99.9 

275,2 

29.9* 

29,7 

-2.7 

636.9 

999,9 

99,9 

999,9 

119.6 

73. 

70.2 

136.0 

17829.6 

73.0 

-66.1 

99.9 

271.8 

30.6* 

30.5 

-0.9 

661.9 

999.9 

99.9 

999.9 

121.2 

73. 

71.2 

137.0 

18086.0 

70.0 

-65.1 

99.9 

269.3 

37.3* 

37,3 

0.6 

665.2 

999,9 

99,9 

999.9 

123.4 

74. 

72.2 

138.0 

18352.6 

67.0 

-66.0 

99,9 

271.9 

37,4* 

37.4 

-1.2 

668.7 

999,9 

99,9 

999.9 

125.1 

74. 

73.3 

139,0 

18629.9 

66.0 

-66.6 

99.9 

272.9 

31.3* 

31.2 

-1.6 

453.3 

999.9 

99,9 

999.9 

127.7 

74. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  - OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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5 

5 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

) 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

74.5 

140.0 

18920.6 

61.0 

-66.2 

) 

75.7 

141.0 

19227.1 

58.0 

-65.1 

76.8 

142.0 

19550.5 

55.0 

-65.  S 

78.2 

143.0 

15775.4 

53.0 

-66.2 

) 

79.5 

144.0 

20127.9 

50.0 

-67.0 

) 


STATICN  NO. 

606 

PORTLAND. 

ME 

6 

FEBRUARY 

1975 

515  GMT 

OCW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

99.9 

272.7 

28.0* 

26.0 

-1.3 

99.9 

267.2 

32.6* 

32.8 

1.6 

99.9 

264.0 

33.2* 

33.1 

3.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

140  50.  0 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

OG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

460.5 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

75, 

469.8 

999.9 

99.9 

999.9 

131.6 

75, 

476.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.4 

75, 

479.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

485.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 
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STATtCN  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 EE8RUARY  1R75 

111?  GMT  151  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LTNEARLV  INrERPOLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.8 

20.0 

999.5 

-2.2 

-4.4 

10. 0 

5.2 

-0.9 

-5.1 

271.3 

278,4 

2.8 

85.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

47.9 

996.0 

-2.1 

-5.6 

149.0 

2.3 

-1,2 

2.0 

271.7 

278.2 

2.5 

76.6 

0.7 

195. 

0.3 

7.0 

136.0 

985.0 

-3.2 

-4.1 

149.0 

2.3 

-1,2 

2.0 

271.5 

270.8 

2.9 

93.0 

0.7 

195. 

0.S 

B.O 

233.0 

973.0 

-4.  1 

-4.2 

74.9 

3.6 

-3,5 

-0,9 

271.5 

278.R 

2.9 

99.2 

0.6 

197. 

1.0 

9,0 

322.6 

962,0 

-4.7 

-4.7 

60.1 

5.8 

-5.1 

-2.9 

271.8 

278.9 

2.8 

101.8 

0.6 

199. 

1.4 

10.0 

413.2 

951.0 

-4,6 

-4.6 

57.1 

12.0 

-10,1 

-6,5 

272,8 

280.2 

2.«» 

102,4 

0.9 

209. 

1.8 

11.0 

530.0 

937.0 

-4.7 

-4.7 

65.5 

13.7 

-12.5 

-5.7 

273.8 

281.2 

2.9 

102.3 

1.2 

217. 

2.2 

12.0 

623.2 

926.0 

-4.0 

-4.0 

76.8 

14.2 

-13.8 

-3.2 

275.6 

28  3.5 

3.1 

102.4 

1.5 

225. 

2.6 

13.0 

717.6 

915.0 

-4.0 

-4.0 

66.1 

15.0 

-15.0 

-1,0 

276,5 

284.6 

3.1 

102.4 

1.7 

231. 

2.9 

14.0 

813.0 

904.0 

-4.7 

-4.7 

89.6 

17..0 

-16,0 

-0.1 

276.7 

284.4 

3,0 

102.3 

2.0 

236. 

3.2 

15.0 

909.4 

893.0 

-4.9 

-4.9 

95.0 

15.8 

-15.7 

1.4 

277.5 

285.3 

3.0 

102.3 

2.2 

241. 

3.6 

16.0 

1033.7 

879.0 

-5.0 

-5.0 

102.6 

15.0 

-14.6 

3.3 

278.6 

286.4 

3.0 

102.3 

2.5 

246. 

4.0 

17.0 

1123. B 

869.0 

-5.0 

-5.0 

104,9 

14,6 

-14.1 

3,7 

279.5 

28  7.5 

3.0 

102.3 

2.8 

251. 

4.3 

18.0 

1224.2 

858.0 

-3.8 

-3.8 

105.1 

13,8 

-13.3 

3.6 

281.8 

290.7 

3.4 

102.5 

3.0 

253. 

4.6 

19.0 

1326.4 

847.0 

-3.2 

-3.2 

105.3 

12.9 

-12.4 

3.4 

283.5 

293.0 

3.6 

102.6 

3.3 

255. 

5.0 

20.0 

1420.5 

837.0 

-3.2 

-3.2 

105.7 

11.1 

-10.7 

3.0 

284.5 

294.2 

3.6 

102.6 

3.5 

258. 

5.4 

21.0 

1544.7 

824.0 

-2.4 

-2,4 

101.6 

9.7 

-9.5 

1.9 

286.6 

297,1 

3.9 

102.7 

3.7 

260. 

5.7 

22.0 

1641.6 

814.0 

-3.2 

-3,2 

99.0 

9.3 

-9.2 

1.5 

286.8 

296.8 

3.7 

102.6 

3.9 

260. 

6.1 

23.0 

1739,5 

804.0 

-3.7 

-3.7 

95.4 

9.9 

-9.9 

0.9 

287.3 

297.1 

3.6 

102.5 

4.1 

261. 

6.5 

24.0 

1848.4 

793.0 

-4.1 

-4.1 

90.6 

11.9 

-11.9 

0.1 

207.9 

297.6 

3.6 

102.4 

4.3 

262. 

6.8 

25.0 

1948.5 

783.0 

-4.9 

-4.9 

90.4 

11.1 

-11.1 

0.1 

288.1 

29  7,4 

3.4 

102.3 

4.6 

262. 

7,2 

26.0 

20  70.1 

771.0 

-5.0 

-5.3 

89.8 

9.6 

-9.6 

-0,0 

289,2 

298.6 

3,4 

102.3 

4.8 

263. 

7,6 

27.0 

2172.8 

761.0 

-5.2 

-5.2 

83.4 

7.8 

-7.8 

-0.2 

290.2 

299.5 

3.4 

102.3 

5.0 

263. 

7.9 

28.0 

2276.7 

751.0 

-5.6 

-5.4 

86.8 

6.3 

-6.3 

-0.4 

290.7 

300.0 

3.3 

102.2 

5.2 

263. 

8.2 

29.0 

2392.4 

740.0 

-6.4 

-6.4 

86.2 

4.6 

-4.6 

-0.3 

291.1 

300.0 

3.2 

102.1 

5.3 

263. 

8.6 

30.0 

2498.8 

730.0 

-6.7 

—6 . 8 

90.5 

2.3 

-2.3 

0.0 

291.9 

300.7 

3.2 

99.3 

5.3 

263. 

8.9 

31.0 

2595.5 

721.0 

-8.5 

-8.8 

136.3 

0.8 

-0.5 

0.6 

291.0 

298.6 

2.7 

97.3 

5,4 

263. 

9.2 

32.0 

2704.1 

711.0 

-7.9 

-8.0 

211.1 

1.4 

0.7 

1.2 

292.8 

301.1 

2.9 

99.2 

5.4 

263. 

9.7 

33.0 

2814.4 

701.0 

-7.7 

-7.7 

222.1 

2.7 

1.8 

2.0 

294.2 

302,7 

3.0 

101.3 

5.3 

264. 

10.0 

34.0 

2926.2 

691.0 

-8.2 

-8.2 

219,9 

3.1 

2.0 

2.4 

294,9 

303.3 

3.0 

100.7 

5.2 

264. 

10.4 

35.0 

3028.0 

682.0 

-8.9 

-8.9 

212.8 

3.0 

1.6 

2.5 

295.1 

303.2 

2.9 

99.8 

5.2 

265. 

10.8 

36.0 

3165.4 

670.0 

-9.6 

-9.7 

206.5 

3.0 

1.3 

2.7 

295.8 

303.6 

2.7 

99.4 

5.1 

266. 

11.2 

37.0 

3269.7 

661.0 

-10.9 

-11.1 

199.6 

2.8 

1.0 

2.7 

295.5 

302.5 

2.5 

98.5 

5.1 

266. 

11.7 

38.0 

3386.8 

651.0 

-11.8 

-12.1 

186.9 

2.5 

0.3 

2.5 

295.8 

302.5 

2.3 

97.9 

5.1 

267. 

12.0 

39.0 

3493.3 

642.0 

-12,8 

-13.2 

175.5 

2.3 

-0.2 

2.3 

295.8 

302.0 

2.2 

96.8 

5.0 

268. 

12.3 

40.0 

3600.9 

633.0 

-13.6 

-14.1 

172.6 

2.3 

-0.3 

2,3 

296.0 

301.9 

2.0 

96.1 

5.1 

268. 

12.8 

41.0 

3734.1 

622.0 

-14.3 

-14.9 

184.1 

2.6 

0.2 

2.6 

296,7 

302.3 

1.9 

95,2 

5.1 

269. 

13.1 

42.0 

3844.6 

613.0 

-15,2 

-15.9 

196.2 

3.1 

0,9 

3.0 

296,9 

302.2 

1.8 

94,3 

5.1 

269. 

13.5 

43.0 

3956.3 

604.0 

-16.0 

-16.8 

211.0 

4.1 

2.  1 

3.5 

297,2 

302.2 

1.7 

93.7 

5.1 

270, 

13.9 

44.0 

4069.3 

595.0 

-16.8 

-17.8 

224.2 

4.9 

3.4 

3.5 

297,5 

302.2 

1.6 

92.3 

5.0 

272. 

14.2 

45.0 

4183.6 

586.0 

-17.8 

-18.8 

231.8 

5.5 

4.4 

3.4 

297.7 

302.1 

1.5 

91,5 

4,9 

272, 

14.6 

46.0 

4299.4 

577.0 

-18.2 

-19.3 

239.0 

6.5 

5.6 

3.3 

298,5 

302.8 

1.4 

90.9 

4.8 

273. 

15.0 

47.0 

4403.5 

569,0 

-19.1 

-20.3 

242,3 

7,5 

6.6 

3.5 

298,6 

302.6 

1.3 

90.5 

4.7 

274. 

15.3 

48.0 

4522.1 

560.0 

-19.8 

-21.1 

242.4 

8.2 

7.2 

3.8 

299.2 

303.0 

1.3 

89.2 

4.5 

275. 

15.7 

49.0 

4628.8 

552.0 

-20.6 

-22.0 

242.1 

9.0 

7,9 

4.2 

299,4 

303.0 

1.2 

88.7 

4.4 

276. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TI«E  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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SraTICN  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 FEBRUARY  1075 

1115  GHT  151  20.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEA  LINEARLY  INTFRPCLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TERP 

DEW  PT 

OIR 

SPFFD 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

06  K 

DG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

16.0 

50.0 

4750.3 

543.0 

-21.4 

-22.9 

241.4 

9.6 

8.4 

4.6 

299.9 

303.3 

1.1 

87,6 

4.3 

278. 

16.7 

51.0 

4887.1 

533.0 

-22.6 

-24.2 

238,6 

10.2 

8.7 

5,3 

300.0 

303.1 

1.0 

86.8 

3.9 

282. 

16.9 

52.0 

5011.9 

524.0 

-23.5 

-25.2 

237.8 

10.3 

8.7 

5.5 

300.4 

303.3 

0.9 

86.1 

3.8 

283. 

17.3 

53.0 

5124.2 

516.0 

-24.6 

-26.3 

237.0 

10.4 

8.7 

5,6 

300.4 

303,1 

0,9 

85.4 

3.7 

286. 

17.7 

54.0 

5237.8 

508.0 

-25.4 

-27.2 

237.1 

10.5 

8.8 

5.7 

300.8 

303.3 

0.8 

84.6 

3.5 

289. 

18.0 

55.0 

5352.9 

500.0 

-26.3 

-28.2 

237.6 

10.6 

9.0 

5.7 

301.0 

303.3 

0.7 

83.5 

3.4 

291. 

1S.5 

56.0 

5498.6 

490.0 

-27.5 

-29,5 

239.2 

ll.l 

9,6 

5.7 

301.3 

303,4 

0.7 

82.5 

3.2 

296. 

18.9 

57.0 

5616.9 

482.0 

-28,4 

-30,6 

240,6 

11.8 

10.3 

5.8 

301,6 

303.5 

0.6 

81.3 

3.1 

300. 

19.2 

58.0 

5721.7 

475.0 

-28.8 

-31.1 

241.5 

12.2 

10.7 

5.8 

302.3 

304.3 

0.6 

80.6 

3.0 

304. 

19.7 

59.0 

5843.1 

467.0 

-29.7 

-32.1 

242.  7 

12.6 

11.2 

5,8 

302.7 

304.4 

0.5 

79,7 

2.8 

311. 

20.0 

60.0 

5966.2 

459.0 

-30,4 

-32.9 

243.3 

12.6 

11.3 

5.7 

303.4 

305.0 

0.5 

78.3 

2.7 

315. 

20.5 

61.0 

6075.3 

452.0 

-31.3 

-33.9 

244.4 

12.3 

11.1 

5.3 

303.5 

305.1 

0.5 

77.6 

2.6 

323. 

20.9 

62.0 

6201.6 

444.0 

-32.5 

-35.3 

245.7 

12.3 

11.2 

5.0 

303.6 

305.0 

0.4 

75.2 

2.6 

330. 

21.3 

63.0 

6329.5 

436.0 

-33.4 

-36.4 

246.5 

12.1 

11.1 

4.8 

304.0 

305.3 

0.4 

74,2 

2.6 

336. 

zi.a 

64.0 

6443.0 

429.0 

-34,3 

-37.4 

245.9 

11.6 

10.6 

4,8 

304,2 

305.4 

0.4 

73.2 

2.6 

345. 

22.1 

65.0 

6557.9 

422.0 

-35.4 

-38.5 

244.4 

11.3 

10.  1 . 

4.9 

304.3 

305.4 

0.3 

72.3 

2.6 

349. 

22.7 

66.0 

67C7.6 

413.0 

-36.7 

-39.9 

238.9 

10.6 

9.1 

5.5 

304.5 

305.4 

0.3 

71.6 

2.7 

357. 

23.1 

67.0 

6842.8 

405.0 

-37.9 

-41.1 

235.1 

10.6 

8.7 

6.1 

304,7 

305,5 

0.3 

71.6 

2.9 

1. 

23.5 

68.0 

6962.7 

398.0 

-38,9 

-42.3 

232.3 

10,9 

8.6 

6,7 

304.8 

305.6  ■ 

0.2 

70.2 

3.0 

4. 

23.9 

69.0 

7084.2 

391.0 

-40,0 

99.9 

231,7 

11.9 

9.3 

7.3 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

3.2 

8. 

26.2 

70.0 

7207.3 

384.0 

-41.0 

99.9 

232.4 

12.9 

10.2 

7.8 

305.3 

999.9 

09.9 

999.9 

3.4 

10. 

24.7 

71.0 

7350.1 

376.0 

-42.0 

99,9 

234.8 

15,1 

12.3 

8.7 

305.7 

999,9 

99,9 

999.9 

3.7 

15. 

25.0 

72.0 

7477.1 

369.0 

-43.1 

99.9 

236.6 

16.6 

13.9 

9,2 

305.9 

999,9 

99.9 

999,9 

3.9 

17, 

25.4 

73.0 

7605.7 

362.0 

-44.5 

99.9 

239.4 

19.1 

16.4 

9.7 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

4.3 

21. 

25.B 

74.0 

7717.4 

356.0 

-45.6 

99.9 

242.3 

21.1 

18.7 

9.8 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

4.6 

25, 

26.2 

75.0 

7849.5 

349.0 

-46.2 

99.9 

247.0 

21.2 

19.5 

8.3 

306.7 

999,9 

99,9 

999.9 

5.1 

29. 

26.7 

76.0 

7964.6 

343.0 

-47,2 

99,9 

258,9 

18,0 

17.7 

3,5 

306.9 

999,9 

99,9 

999,9 

5.7 

33. 

27.1 

77.0 

8100.9 

336.0 

-47.8 

99.9 

271.4 

15.8 

15.7 

-0.4 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

6.1 

36. 

27.6 

78.0 

8219.5 

330.0 

-48.8 

99,9 

262.5 

2G.1 

19.9 

2.6 

308.1 

999.9 

99.9 

999,9 

5.8 

40. 

28.1 

79.0 

8360.3 

323.0 

-49.2 

99.9 

244.7 

38.0 

34.4 

16.3 

309.4 

999.9 

99.9 

999.9 

6.0 

44. 

28.7 

80.0 

8483.1 

317,0 

-49.8 

99.9 

240.3 

56.2 

48.8 

27.9 

310,2 

999.9 

99.9 

999.9 

8.5 

47. 

29.3 

81.0 

8650.3 

309.0 

-49.9 

99.9 

243.7 

54.4 

48.8 

24.1 

312.3 

999.9 

99,9 

999,9 

10.8 

50. 

29.9 

82.0 

8778.4 

303.0 

-50.4 

99.9 

248.9 

48.2 

45,0 

17,4 

313.4 

999,9 

99.9 

999.9 

12.3 

52. 

30.3 

83.0 

8908.7 

297.0 

-51.1 

99.9 

250.4 

47.7 

44.9 

16.0 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

13.4 

54. 

30.9 

84.0 

9041.3 

291.0 

-51.4 

99.9 

250.7 

49.5 

46.7 

16.4 

315.6 

999.9 

99,9 

999.0 

15.1 

56. 

31.5 

85.0 

9176.5 

285.0 

-51.9 

99.9 

250.5 

51.7 

48.8 

17.2 

316.8 

999,9 

99.9 

999,9 

16.8 

57. 

32.0 

86.0 

9360.7 

277.0 

-52.6 

99,9 

251.0 

52.5 

49.6 

17.1 

318.3 

999,9 

99,9 

999.9 

18.5 

58. 

32.6 

87.0 

9478.2 

272.0 

-53.1 

99.9 

251.5 

52.9 

50.7 

16.8 

319.3 

999,9 

99.9 

999,9 

20.2 

60. 

33.1 

88.0 

9621.9 

266.0 

-53.3 

99,9 

251.3 

53.6 

50.8 

17.2 

321.2 

999.9 

99,9 

999.9 

21.8 

61. 

33.7 

89.0 

9768.8 

260.0 

-53.6 

99.9 

251.6 

53,3 

50.6 

16.9 

322.8 

999,9 

99,9 

999,9 

23.7 

6l« 

34.2 

90.0 

9893.7 

255.0 

-53.4 

99.9 

252,4 

51,9 

49,4 

15,7 

324.  8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.3 

62. 

34.9 

91.0 

10047.0 

249.0 

-53.3 

99.9 

252.9 

50.4 

48.2 

14.8 

327,3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

63. 

35.5 

92.0 

10177.6 

244.0 

-53.6 

99.9 

252.1 

50.5 

48.0 

15.5 

328.7 

999.9 

99.9 

999,9 

29.1 

64. 

35.9 

93.0 

10310.7 

239.0 

-53.6 

99,9 

251.3 

49.6 

47.0 

15.9 

330.7 

999.9 

99,9 

999.9 

30.4 

64. 

36.4 

94.0 

10474.1 

233.0 

-53.9 

99.9 

2 50.7 

48  .0 

45.3 

15.8 

332.6 

999.9 

99,9 

999.9 

31.9 

64. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10-  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO.  606 
PORTLANOf  ME 


6 FEBPiJARY  1975 

IU5  GMT  151  20* ••  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  SEEK  LINEARLY  INTERPOLATED  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or,  c 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

G“/KG 

PC7 

KM 

DG 

37.0 

95.0 

10613.3 

228.0 

-56.3 

99.9 

250.6 

67.6 

66.7 

15.9 

336.0 

999.9 

99,9 

999.9 

33.5 

66. 

37.7 

96.0 

10786.6 

222.0 

-53,9 

99.9 

250.2 

68.3 

65.6 

16.6 

337.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

65. 

38.2 

97.0 

10930.6 

217.0 

-56.3 

99.9 

250.1 

67.5 

6A.8 

16.2 

338.7 

999.9 

99.9 

999.9 

37.0 

65. 

38.9 

98.0 

11080.0 

212.0 

-56,3 

99.9 

251,0 

65.7 

63.2 

16.9 

361.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.9 

65. 

39.6 

99.0 

11232.9 

207.0 

-56.5 

99.9 

252.1 

66.8 

62.5 

13. fl 

363.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

66. 

60.0 

100.0 

11389.6 

202.0 

-56.0 

99.9 

252.6 

66.8 

62.8 

13.6 

366,2 

999.9 

99,9 

999,9 

61.8 

66. 

60.7 

101.0 

11550.7 

197,0 

-53.6 

99,9 

251,6 

65.5 

63,2 

16.3 

369.7 

999,9 

99,9 

999.9 

63.7 

66. 

61.2 

102.0 

11716.1 

192.0 

-53.7 

99.9 

250.8 

65.2 

67.7 

16.9 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

66. 

61.9 

103.0 

11885.7 

187.0 

-53.6 

99.9 

250.0 

66.7 

62.0 

15.3 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.0 

66. 

62.5 

106.0 

12026.8 

183.0 

-53.6 

99.9 

269.6 

66.8 

62.0 

15.8 

356,9 

9D9.9 

99,9 

999,9 

68.6 

66. 

63.1 

105.0 

12166.9 

179.0 

-53.7 

99,9 

268.3 

66,5 

61.6 

16.5 

358.9 

969,9 

99.9 

999.9 

50.2 

6 7. 

63.8 

106.0 

12368.6 

176.0 

-56.7 

99.9 

267.6 

66.5 

61.1 

16.9 

360.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

67. 

66.6 

107.0 

12697.3 

170.0 

-55.0 

99.9 

267.5 

65.8 

62.3 

17.5 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

67. 

65.0 

108.0 

12669.1 

166.0 

-56.3 

99.9 

266.7 

68,3 

66.6 

19.1 

362.5 

999,9 

99,9 

999,9 

55.3 

67. 

65.7 

109.0 

12863.6 

161.0 

-56.3 

99.9 

266.5 

50.2 

66.0 

20.0 

365.7 

999.9 

99.9 

999.9 

57.6 

67. 

66.2 

110.0 

13003.1 

157.0 

-56.6 

99.9 

263.0 

50.3 

66.6 

18.8 

368.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

67. 

67.3 

lll.O 

13208.5 

152.0 

-56.7 

99.9 

256.5 

69.6 

67.8 

13.2 

370.9 

999,9 

99,9 

999,9 

62.2 

67. 

67.6 

112.0 

13377.6 

168.0 

-56,9 

99,9 

256,0 

68,7 

67.2 

It.R 

373,5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.2 

67. 

68.1 

113.0 

13507,0 

165,0 

-57,6 

99,9 

257.3 

65.8  • 

66  .6 

10.1 

376.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

67. 

68.8 

116.0 

13683.6 

161.0 

-58.1 

99.9 

257.0 

62.9 

61.8 

9.6 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

68. 

69.3 

115.0 

13866.7 

137.0 

-58.1 

99,9 

256.3 

61,9 

60,7 

10,0 

379,8 

999,9 

99,9 

999,9 

67.6 

68. 

50.1 

116.0 

16051.2 

133.0 

-58.6 

99,9 

256,9 

61.6 

60,1 

10,8 

392,1 

999,9 

99.9 

999,9 

69.5 

68. 

50.9 

117.0 

16262.9 

129.0 

-59.1 

99,9 

256.5 

66.3 

66.6 

12.6 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

6 8. 

51.6 

118.0 

16660.6 

125.0 

-59.2 

99.9 

255.2 

65.6 

66.1 

11.6 

387.8 

999.9 

99,9 

999.9 

73.7 

68. 

52.2 

119.0 

16592.5 

122.0 

-59.6 

99.9 

256.0 

37.3 

36.2 

9.1 

389.8 

999,9 

99.9 

999.9 

75.3 

68. 

52.9 

120.0 

16800.8 

118.0 

-60.1 

99,9 

256.8 

36.6 

33.2 

9,0 

392.6 

990.9 

99.9 

999.9 

76.3 

69. 

53.6 

121.0 

16961.2 

115.0 

-61.0 

99.9 

256.2 

30.9 

37.6 

10.6 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

69. 

56.2 

122.0 

15125.7 

112.0 

-60.3 

99.9 

256.6 

38.3 

37.2 

9.0 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

69. 

56.9 

123.0 

15295,2 

109.0 

-59,9 

99,9 

258.1 

36.7 

35.9 

7.6 

602.0 

99  9,9 

99,9 

999,9 

80.9 

69. 

55.7 

126.0 

15528.8 

105,0 

-59.7 

99.9 

257.9 

38.5 

37.7 

8.1 

606.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

69. 

56.3 

125.0 

15709.9 

102.0 

-59.9 

99.9 

258.5 

39.6 

38.8 

7.9 

609.7 

999.9 

99.9 

999.9 

86.1 

69. 

57.1 

126.0 

15960.1 

98.0 

-59.6 

99.9 

259.2 

37.8* 

37.0 

7.8 

615.6 

999.9 

99.9 

999.9 

86.  1 

70. 

57.8 

127.0 

16156.6 

95,0 

-60,1 

99,9 

255,8 

32.  1* 

31.1 

7,9 

617.7 

999,9 

99.9 

999.9 

87.6 

70. 

58.7 

128.0 

16356.6 

92,0 

-60.  8 

99,9 

252.6 

29.7* 

29.3 

9.0 

620.2 

999.9 

99,9 

999.9 

89.0 

70. 

59.2 

129.0 

16560.2 

89.0 

-61.5 

99.9 

252.0 

31.5* 

30.0 

9.7 

622.8 

999.9 

99,9 

999.9 

90.0 

70, 

60.0 

130.0 

16700.7 

87.0 

-62.9 

99.9 

269.7 

31.7* 

29.8 

11.0 

622.7 

999,9 

99,9 

999.9 

91.6 

70, 

60.8 

131.0 

16990.0 

83.0 

-63.7 

99.9 

267.7 

32.6* 

30.0 

12.3 

626.9 

999.9 

99,9 

999.9 

93.0 

70. 

61.7 

132.0 

17215.6 

80.0 

-66.2 

99.9 

250.6 

37.1* 

35.0 

12.3 

630.2 

999,9 

99.9 

999.9 

96.9 

70, 

62.3 

133.0 

17370.6 

78.0 

-66.6 

99.9 

253.0 

60.1* 

38.6 

11.7 

632.6 

999,9 

99,9 

999,9 

96,3 

70. 

63.1 

136.0 

17610.2 

75.0 

— 66 . 2 

99,9 

256.0 

62.7* 

61.6 

10.3 

638.3 

999,9 

99,9 

999.9 

98.3 

70, 

63.9 

135.0 

17859.6 

72.0 

-66.8 

99.9 

259.2 

62.9* 

62.2 

8.0 

662.2 

999.9 

99,9 

999.9 

100.6 

70, 

66.8 

136.0 

18119.3 

69.0 

-65.0 

99.9 

262.1 

36.8* 

36.5 

5.0 

667.2 

999,9 

99.9 

999.9 

102.7 

TO. 

65.8 

137.0 

18390.3 

66.0 

-65.0 

99,9 

263.6 

32.7* 

32.5 

3.7 

652.9 

999,9 

99,9 

999.9 

106.3 

TO, 

66.9 

138.0 

18676.9 

63.0 

-63.7 

99.9 

260.2 

38.9* 

38.3 

6.6 

661.9 

999.9 

99.9 

999.9 

106.8 

71. 

67.8 

139.0 

18872.9 

61.0 

-63.5 

99.9 

256.7 

36.0* 

35.0 

8.3 

666.6 

999.9 

99,9 

999.9 

138.9 

71. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  606 

PORTLAND,  ME 


6 PERRIIARY  1S75 

IMS  GMT  151  20,  1 

ANGLES  ON  THE  HALP  MINUTE  HAVE  BEE6  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  HHCLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SPC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

68.8 

160.0 

19182.6 

58.0 

-63.5 

99.9 

256.9 

30.3* 

29.3 

7.9 

673,6 

999,9 

99.9 

999,9 

110.8 

71. 

69.8 

161.0 

19507.8 

55.0 

-66.  8 

99.9 

256.  1 

30.3* 

29.  1 

8.3 

677,6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.6 

71. 

70.8 

162.0 

19869.3 

52.0 

-65.8 

99.9 

260.1 

35.6* 

35.0 

6.1 

683.1 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

71. 

71.7 

163.0 

20087.1 

50.0 

-66.5 

99.9 

266.6 

61.6* 

61.6 

6.1 

686,7 

999.9 

99.9 

999.9 

116.6 

71. 

72.7 

166.0 

20661.0 

67.0 

-67.1 

99.9 

269.7 

36.8* 

36.8 

0.2 

693.9 

999.9 

99.9 

999.9 

118.9 

72. 

73.8 

165.0 

20858.8 

66.0 

-67.3 

99.9 

276.1 

30.6* 

30.6 

-3,2 

502.9 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

72. 

75.0 

166.0 

21160.0 

62.0 

-66.3 

99.9 

270.3 

60.9* 

60.9 

-0.2 

512.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.7 

72. 

76.1 

167.0 

21591.2 

39.0 

-66.2 

99.9 

270.7 

39.7* 

39.7 

-0.5 

528.6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

73. 

77.5 

168.0 

21915.0 

37.0 

-62.0 

99.9 

265.7 

31.2* 

31.1 

2.3 

562.1 

999.9 

99,9 

999.9 

128.2 

73. 

78.7 

169.0 

22636.6 

36.0 

-63.3 

99.9 

256.8 

35.6* 

36.3 

9.3 

552.0 

999.9 

99.9 

999.9 

131.0 

73, 

79.8 

150.0 

22808.6 

32.0 

-63.9 

99.9 

253.6 

38.6* 

37.0 

11.0 

560.2 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

73. 

81.0 

151.0 

23608.5 

29.0 

-66.3 

99.9 

256.6 

36.8* 

35.8 

8.5 

569.3 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

T3. 

82.6 

152.0 

23860.9 

27.0 

-66.7 

99.9 

266.7 

36.3* 

36.2 

3.3 

579.9 

999.9 

99.9 

999,9 

138.8 

73. 

83.9 

153.0 

26555.7 

26.0 

-65.2 

99.9 

269.6 

36.3* 

36.3 

0.3 

606.3 

999,9 

99.9 

999,9 

162.5 

76, 

85.7 

156.0 

25088.6 

22.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

625.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

87.2 

155.0 

25677.1 

20.0 

-61.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

668.0 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1219 


STATICW  NO.  606 
PCRTLANO,  ME 

6 FEBRUARY  1975 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

1515  GMT 
SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

152 

RH 

17, 

range 

. 0 
AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.4 

20.0 

998.5 

-2.2 

-3.3 

10.0 

5.7 

-1.0 

-5,6 

271.4 

279,1 

3.0 

92.0 

0.0 

0. 

0,2 

7.0 

104.0 

9P8.0 

-2.8 

-3.3 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

271.6 

279.4 

3.0 

96.5 

999.9 

999. 

0.6 

8.0 

200.7 

976.0 

-3.8 

-4.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

271.6 

279.0 

2.9 

97.5 

999.9 

999, 

0.9 

9.0 

298.4 

964.0 

-4.4 

-4.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272,0 

279.3 

2.8 

99.2 

999,9 

999, 

1.4 

10.0 

388.9 

953.0 

-4.4 

-4.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

272.9 

280.3 

2.9 

99.5 

999.9 

999. 

1.7 

11.0 

514.0 

938.0 

-4.4 

-4.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

274.1 

281.7 

2,9 

99,5 

999,9 

999, 

2.1 

12.0 

607.1 

927.0 

-4.4 

-4.4 

74.4 

10.9 

-10.5 

-3.0 

275.1 

282.7 

3.0 

99.5 

1.3 

213. 

2.5 

13.0 

709.9 

915.0 

-4.2 

-4.2 

91.1 

11.9 

-11.9 

0.2 

276.2 

284.2 

3.1 

99.8 

1.5 

221. 

2.7 

14.0 

805.3 

904.0 

-4.4 

-4.4 

94.3 

12.1 

-12.1 

0.9 

277.0 

285.0 

3.1 

99.7 

1.6 

226. 

3.1 

15.0 

901.9 

893.0 

-4.4 

-4.5 

100.9 

12.4 

-12.2 

2.3 

278.0 

286.1 

3.1 

99,2 

1.8 

233. 

3.6 

16.0 

1026.5 

879.0 

-4.  5 

-4.6 

109.9 

12.1 

-11.3 

4.1 

279,1 

287.2 

3.1 

99,2 

2.0 

242. 

3.9 

17.0 

1125.5 

868.0 

-5.6 

-5.7 

114.5 

11.3 

-10.3 

4.7 

279.0 

286.6 

2.9 

99.3 

2.2 

246. 

4.4 

18.0 

1225.6 

857.0 

-5,9 

-6.0 

125.3 

8.5 

-7.0 

4.9 

279.7 

287.3 

2.9 

99.3 

2.4 

252. 

4.6 

19.0 

1326.9 

846.0 

-6.0 

-6.2 

128.4 

7.5 

-5.9 

4.7 

280.6 

288.2 

2.9 

99.0 

2.4 

254. 

4.9 

20.0 

1429.5 

835.0 

-6.0 

-6.2 

128.2 

6.2 

-4,9 

3.8 

281.6 

289.3 

2.9 

99.0 

2.5 

257. 

5.4 

21.0 

1553.1 

822.0 

-3.6 

-3,7 

110.1 

6.3 

-5.9 

2.2 

285.5 

295.0 

3.5 

99,4 

2.6 

259, 

5.7 

22.0 

1659.7 

811.0 

-3.1 

-3,2 

103.5 

7.0 

-6.8 

1.6 

287,1 

29  7.2 

3.7 

99.4 

2.7 

260. 

6.1 

23.0 

1758.0 

801.0 

-3.4 

-3.5 

100.2 

7.6 

-7.5 

1.3 

287.8 

297.8 

3.7 

99.4 

2.9 

261. 

6.4 

24.0 

1867.5 

790.0 

-3.6 

-3.7 

100.5 

7,0 

—6.8 

1.3 

288.8 

298,8 

3.7 

99.4 

3.0 

262. 

6.7 

25.0 

1968.2 

780.0 

-4.2 

-4,3 

98,3 

6.0 

-5.9 

0,9 

289,2 

298.9 

3.6 

99.3 

3.1 

263. 

7.2 

26.0 

2100.8 

767.0 

-4.5 

-4.6 

89.7 

4.5 

-4.5 

-0.0 

290.2 

300.0 

3.5 

99.2 

3.3 

264. 

7.5 

27.0 

2214.5 

756.0 

-5.4 

-5.5 

82.5 

3.9 

-3.8 

-0.5 

290.4 

299.7 

3.3 

99.1 

3.3 

264. 

7.9 

28.0 

2319.0 

746.0 

-5.9 

-6.0 

77.2 

3.9 

-3.8 

-0.9 

291.0 

300.1 

3.3 

99.0 

3.4 

263. 

S.3 

29.0 

2424.7 

736.0 

-6.8 

-6.9 

78.4 

4.2 

-4.1 

-0.8 

291,2 

290,8 

3.1 

98.9 

3.5 

26  3. 

8.6 

30.0 

2531.5 

726.0 

-7.4 

-7.5 

81.6 

4.6 

-4.5 

-0.7 

291.7 

300.0 

3.0 

98.8 

3.6 

263. 

8.9 

31.0 

2639.6 

716.0 

-8.1 

-8.3 

86.1 

4.9 

-4.9 

-0.3 

292.0 

300.0 

2.9 

98.7 

3,7 

263. 

9.4 

32.0 

2743.8 

706,0 

-8,  7 

-8.9 

94.7 

5.2 

-5.2 

0.4 

292.5 

300.3 

2.8 

98.6 

3.8 

263. 

9.6 

33.0 

2859.5 

696.0 

-9.0 

-9.1 

99,0 

5.1 

-5.1 

0.8 

293.4 

301.1 

2.7 

98.6 

3.9 

263. 

10.0 

34.0 

2960.1 

687.0 

-10.0 

-10.2 

110.0 

4,8 

-4.5 

1.6 

293.3 

300.6 

2.6 

98.4 

4.0 

263. 

10.4 

35.0 

3073.3 

677.0 

-10.1 

-10.3 

127.5 

4.0 

-3.2 

2.4 

294.4 

301.7 

2.6 

98.4 

4.1 

265. 

10.9 

36.0 

3211.2 

665.0 

-10.5 

-10.8 

156.7 

3.3 

-1.3 

3.0 

295.4 

302.6 

2.5 

98.3 

4.2 

266. 

11.3 

37.0 

3327.8 

655.0 

-11.3 

-11.5 

180.7 

3,1 

0.0 

3.1 

295,9 

302. a 

2.4 

98.  2 

4.2 

267. 

11.6 

38.0 

3433.9 

646.0 

-11.8 

-12.2 

195,7 

3,2 

0.9 

3.1 

296.4 

303.1 

2.3 

97.4 

4.2 

268. 

11.9 

39.0 

3553.3 

636.0 

-12.8 

-13.1 

205.1 

3.6 

1.0 

3.2 

296.6 

302.9 

2.2 

97.5 

4.1 

269. 

12.3 

40.0 

3649.8 

628.0 

-13.4 

-13,8 

208.6 

4.3 

2.1 

3.8 

297.0 

303.1 

2.1 

96.7 

4.1 

270. 

12.7 

41.0 

3796.5 

616.0 

-14.4 

-14,9 

206.0 

5.0 

2.2 

4,5 

297,5 

303.2 

2.0 

95.7 

4.0 

271. 

13.1 

42.0 

3908.1 

607.0 

-14.9 

-15.4 

200.4 

5.6 

1.9 

5.2 

298.1 

303.6 

1.9 

95.6 

4.0 

273. 

13.5 

43.0 

4033.7 

597.0 

-15.7 

-16.3 

194.7 

5.9 

1.5 

5.7 

298.5 

303,8 

1.8 

95.7 

3.9 

275. 

13.8 

44.0 

4135.3 

589.0 

-16.7 

-17.3 

194.7 

6.0 

1.5 

5,8 

298.5 

303.5 

1.7 

95.4 

3.9 

276. 

14.2 

45.0 

4251.0 

580.0 

-17.4 

-18.  1 

198,4 

6.2 

1.9 

5,8 

299.0 

303.8 

1.6 

94.  1 

3.9 

279, 

14.6 

46.0 

4368.0 

571.0 

-18.3 

-19.2 

206.3 

6,5 

2.9 

5,8 

299,2 

303.6 

1.5 

93.1 

3.9 

281. 

14.8 

47.0 

4486.5 

562.0 

-19.2 

-20.3 

211.2 

6.7 

3.5 

5.8 

299.6 

303.7 

1.4 

90.8 

3.9 

282. 

15.3 

48.0 

4593.1 

554.0 

-20.1 

-21.4 

221.6 

7.7 

5.1 

5.7 

299,7 

303.5 

1.2 

89.3 

3.8 

285. 

15.6 

49.0 

4714.3 

545.0 

-21.0 

-22.4 

226.9 

8,5 

6.2 

5.B 

300.0 

303.5 

1.2 

88.7 

3.7 

287. 

15.9 

50.0 

4837.2 

536.0 

-21.8 

-23.3 

231.4 

9.4 

7.3 

5.8 

300.5 

303.8 

1.1 

88.0 

3.7 

289. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• by  temp  means  temperature  or  time  have  been  interpolated 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG - 
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ST*TICN  NO.  606 
PORTLAND*  ME 


6 FEBRUARY  1975 

1515  GNT  152  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

or.  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.4 

51,0 

4575.6 

526.0 

-22.7 

-24.2 

237.1 

11.1 

9.3 

6.0 

301.1 

304.3 

1.0 

87.3 

3.5 

293. 

16.7 

52.0 

5087.9 

518.0 

-23.9 

-25.5 

238.6 

12.1 

10.3 

6.3 

301.0 

303.8 

0,9 

86.1 

3.3 

296. 

17.2 

53.0 

5215,8 

509.0 

-24,5 

-26,2 

238.3 

13.5 

11.5 

7.1 

301,7 

304.4 

0.9 

85.5 

3.1 

302. 

17.6 

54.0 

5331.0 

501.0 

-25.3 

-2  7.1 

236.7 

14.2 

11.8 

7.8 

302.1 

304.6 

0.8 

85,1 

3.0 

307, 

l7.e 

55,0 

5447.6 

493.0 

-26,5 

-28,3 

235.8 

14,3 

11.9 

8.1 

302.0 

304.3 

0,7 

84.8 

2,9 

311. 

14.3 

56,0 

5595,4 

483.0 

-27.7 

-29.5 

234.9 

14.6 

11.9 

8.4 

302.3 

304.4 

0.7 

84.6 

2.9 

319. 

14.7 

57.0 

5715.3 

475.0 

-28.8 

-30..5 

235.3 

14.6 

12.0 

8.3 

302.4 

304.4 

0.6 

84.5 

2.9 

326. 

19.0 

5B.0 

5836.7 

467.0 

-29.6 

-31.4 

235.9 

14.5 

12.0 

8.1 

302,9 

304.8 

0.6 

83.8 

2.9 

332. 

19.4 

59,0 

5959.7 

459,0 

-30,0 

-32.7 

237,2 

14,3 

12,0 

7,8 

302.9 

304.6 

0.5 

02.5 

2.9 

338, 

19.7 

60,0 

6068.6 

452.0 

-32.0 

-34.0 

238.2 

14,2 

12.1 

7.5 

302.7 

304.2 

0.5 

82.1 

3.0 

343. 

20.1 

61.0 

6194.5 

444.0 

-32.9 

-34.9 

239.5 

13.9 

12.0 

7.1 

303.1 

304.5 

0.4 

82.0 

3.1 

349. 

20.5 

62.0 

6322.1 

436.0 

-34.4 

-37.0 

240,3 

13.3 

11.6 

6.6 

302.8 

304.0 

0.4 

76.9 

3.2 

355. 

20.9 

63.0 

6435.1 

429.0 

-35.4 

-38,4 

239,2 

12.0 

10.3 

6.2 

302,8 

303.9 

0.3 

73.9 

3,4 

0. 

21.3 

64.0 

6566.0 

421.0 

-36.  1 

-39.2 

236.1 

10.6 

8.8 

5.9 

303.6 

304.6 

0.3 

73.0 

3.5 

4. 

21.6 

65.0 

6682.2 

414.0 

-37.3 

-40.3 

233.1 

9.6 

7.7 

5.7 

303.5 

304.4 

0.3 

73.5 

3.6 

6. 

22.1 

66.0 

6833.8 

405.0 

-38.1 

-40.9 

229.9 

8.6 

6.6 

5.5 

304.3 

305.2 

0.3 

74. fl 

3.8 

9. 

22.5 

67.0 

6953.6 

398.0 

-39.1 

-42.1 

231.7 

8.6 

6.7 

5.3 

304.6 

305,4 

0.2 

72.5 

4.0 

10. 

22.7 

6R.0 

7075,0 

391,0 

-40.1 

99.9 

233.9 

9.1 

7.4 

5.4 

304.9 

999.9 

99.9 

999.0 

4.0 

11. 

23.3 

69.0 

7197.9 

384.0 

-41.4 

99.9 

238.2 

11.5 

9.8 

6.1 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

4.3 

14, 

23.6 

70.0 

7322.5 

377.0 

-42.4 

99.9 

238.8 

13.2 

11.3 

5.9 

305.0 

999,9 

99,9 

999,9 

4.4 

16. 

24.2 

71,0 

7485.4 

368.0 

-43,6 

99.9 

237.4 

16.8 

14.2 

9,1 

305.6 

999,9 

99.9 

999,9 

4.8 

21. 

24.6 

72.0 

7595.8 

362.0 

-44.3 

99,9 

236.3 

19.2 

16.0 

10,7 

306.1 

999.9 

99.9 

999.9 

5.2 

24. 

24.9 

73.0 

7726.5 

355.0 

-45.0 

99.9 

235.8 

21.0 

17.4 

11.8 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

5.5 

26. 

25.3 

74.0 

7859.5 

348.0 

-45.4 

99.9 

236.3 

23.1 

19,2 

12.8 

308.0 

999,9 

99,9 

999,9 

6.0 

28. 

25.S 

75.0 

7975.4 

342.0 

-45.7 

99,9 

238,2 

25,3 

21.5 

13.3 

309.1 

999,9 

99,9 

999.9 

6,7 

31. 

26.3 

76.0 

8113.0 

335.0 

-46,4 

99.9 

240.5 

27.2 

23.7 

13.4 

310.0 

999.9 

99.9 

999.9 

7.4 

34. 

26.8 

77.0 

8232.8 

329.0 

-47.0 

99.9 

242.0 

29.5 

26.1 

13.9 

310.8 

999.9 

99.9 

999.9 

8.1 

37. 

27.3 

7B.0 

8375.3 

322.0 

-47.2 

99.3 

242.6 

32.5 

28.0 

15.0 

312.5 

999,9 

99,9 

999.9 

0.9 

39. 

27.6 

79.0 

8499.6 

316.0 

-47.9 

99.9 

242.8 

34,4 

30.6 

15.7 

313.2 

999,9 

99,9 

999,9 

9.5 

41. 

28.1 

80.0 

8625.8 

310.0 

-48.7 

99.9 

242.9 

36.9 

32.9 

16.8 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

43. 

28.5 

81.0 

8797.7 

302.0 

-48.8 

99.9 

243.0 

38.2 

34.0 

17.3 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

11.4 

45. 

29.0 

82.0 

8907.2 

297.0 

-49.7 

99.9 

243.3 

39,2 

35.0 

17.6 

316.2 

999,9 

99,9 

999,9 

12.5 

46. 

29.5 

83.0 

9040.6 

291.0 

-50,2 

99.9 

243.9 

40,7 

36.6 

17,9 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

13.6 

48. 

30.0 

84.0 

9176.6 

285,0 

-50.5 

99.9 

244.8 

42.7 

38,7 

18.2 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

14.8 

49. 

30.4 

85.0 

9315.1 

279.0 

-51.2 

99.9 

245.8 

44.3 

40.4 

18.2 

319,7 

999.9 

99.9 

999.9 

15.9 

50. 

31.2 

86.0 

9480.1 

272.0 

-51.7 

99,9 

248,2 

46.4 

43.  1 

17.2 

321.4 

999,9 

99.9 

999.9 

17,9 

52, 

31.5 

87,0 

9624,7 

266.0 

-52.0 

99,9 

249,1 

47,0 

43,9 

16.8 

323.0 

999,9 

99,9 

999,9 

18.8 

53. 

32.2 

88.0 

9747.6 

261.0 

-52.2 

99.9 

249.6 

47.4 

44.5 

16.6 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

55. 

32.6 

89.0 

9898.1 

255.0 

-52.0 

99.9 

249.2 

47.2 

44.2 

16.8 

326.9 

999.9 

99,9 

999,9 

21.8 

55. 

33.2 

90.0 

10026.4 

250.0 

-51.9 

99,9 

248,6 

46.5 

43,3 

16.9 

329,0 

999,9 

99,9 

999.9 

23.4 

56. 

33.6 

91.0 

10157.4 

245.0 

-51.7 

99.9 

248,5 

46,4 

43.1 

17.0 

331.1 

999,9 

99.9 

999.9 

24.5 

57, 

34.2 

92.0 

10318.2 

239.0 

-51.9 

99.9 

248.3 

47.1 

43.8 

17.4 

333.2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.1 

58. 

34.5 

93.0 

10455,2 

234.0 

-51,9 

99,9 

248.1 

47,6 

44.1 

17.7 

335.2 

999.9 

99,9 

999,9 

27.0 

58. 

35.2 

94.0 

10595.2 

229,0 

-51.9 

99.9 

246.1 

47.3 

43.3 

19.2 

337,3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

59. 

35.7 

95.0 

10738.4 

224.0 

-51.7 

99.9 

244.7 

46.2 

41.8 

19.8 

339.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.4 

59. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E.EEN  INTERFOLATEO 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 FEBRUARY  1975 
1515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

«B 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

36.4 

96.0 

10914,5 

210.0 

-51.7 

99,9 

244.0 

45.1 

40.5 

37.0 

97.0 

11064.9 

213.0 

-51.9 

99.9 

244.1 

44,7 

40.3 

37.5 

98.0 

11218.8 

208.0 

-52.0 

99.9 

244.5 

43,8 

39.6 

38.0 

99.0 

11344.4 

204.0 

-57.8 

99.9 

245.3 

43.7 

39.7 

38.5 

100.0 

11504.6 

199.0 

-52.7 

99.9 

245.5 

44.7 

40.2 

39.2 

101.0 

11668.7 

194.0 

-53.3 

99.9 

243.7 

47.0 

37,6 

39,6 

102,0 

11836. 9 

189.0 

-53.1 

99,9 

242.2 

40,5 

35,3 

40.3 

103.0 

11974.7 

105.0 

-53.3 

99.9 

240.6 

41. R 

36.4 

40.7 

104.0 

12115.5 

IHl.O 

-53.3 

99.9 

240.0 

43.9 

38.0 

41.4 

105.0 

12295.9 

176.0 

-53.3 

99,9 

23B.  7 

46,5 

39.7 

42.0 

106.0 

12443.9 

172,0 

-53.3 

99.9 

237.1 

40.3 

40.5 

42.6 

107.0 

12595.5 

160.0 

-53.3 

99.9 

236.0 

51.0 

42.6 

43.3 

108.0 

12750.3 

164.0 

-54.3 

99.9 

233.8 

54.8 

46.9 

43.7 

109,0 

1290n.5 

160,0 

-54.6 

99.9 

240,7 

56,7 

49.4 

44.4 

110.0 

13070.5 

156,0 

-54,0 

99.9 

244.8 

58.2 

52.6 

45.2 

111.0 

13278.9 

151.0 

-54.9 

99.9 

257.3 

54.5 

51.3 

45.6 

112.0 

13450.5 

147,0 

-54,9 

99.9 

252.  7 

50,4 

48.1 

46.3 

113.0 

13582.3 

144.0 

-54.9 

99.9 

254.6 

44.3 

42,7 

46.8 

114.0 

13762.4 

140.0 

-54.9 

99.9 

253.7 

43.6 

41.8 

47,5 

115.0 

13947.3 

136.0 

-55.7 

99.9 

250.9 

42.0 

39.7 

48.4 

116.0 

14137.4 

132.0 

-55,7 

99,9 

246,9 

40,9 

37.6 

48.9 

117.0 

14283.8 

129,0 

-55.9 

99.9 

246.4 

44.2 

40.6 

49.6 

118.0 

14484.0 

125.0 

-56.4 

99.9 

247.2 

44.1 

40.6 

50,4 

119.0 

14638.1 

122.0 

-56.6 

99.9 

248.0 

40.7 

37.7 

51.0 

120.0 

14795,6 

119,0 

-57,8 

99,9 

247,0 

42.6 

39.2 

51.7 

121.0 

15011.6 

115.0 

-57.3 

99.9 

244.6 

44.6 

40.3 

52.3 

122.0 

15179  .0 

112.0 

-56.6 

99.9 

243.9 

43.2 

38.8 

52.9 

123.0 

15351.3 

109.0 

-56.6 

99.9 

246.2 

30,5 

36.2 

53.5 

124.0 

15528,3 

106.0 

-56,6 

99.9 

249.6 

38,2 

35. B 

54.2 

125,0 

15710.1 

103.0 

-57.4 

99.9 

250.4 

36.9 

34.7 

55.1 

126.0 

15959.8 

99.0 

-58.3 

99.9 

249.2 

29.1 

27.2 

55.7 

127.0 

16153.5 

96.0 

-58.3 

99.9 

247,1 

28,8 

26.5 

56.5 

128.0 

16352.9 

93,0 

-59.2 

99.9 

246,5 

27.9 

25.6 

57.3 

129.0 

16488.9 

91.0 

-60.1 

99.9 

246.4 

30.5 

28.0 

58.0 

130.0 

16697.4 

88.0 

-61.5 

99.9 

248.0 

33.2 

35.5 

58.9 

131.0 

16912,2 

85,0 

-61.9 

99.9 

250.5 

55.0* 

51.8 

59,7 

132.0 

17134,7 

82.0 

-61.5 

99.9 

246.0 

36.1* 

33.2 

60.4 

133.0 

17287.6 

80.0 

-61.9 

99.9 

249.1 

17.3* 

16.7 

61.1 

134.0 

17524.1 

77.0 

-61.9 

99.9 

256.3 

28.2* 

27.4 

61.7 

135.0 

17770,0 

74.0 

-61,9 

99.9 

261.4 

28.3 

28,0 

62.6 

136.0 

17939.6 

72.0 

-61.9 

99,9 

264.5 

25.7* 

25.6 

63.6 

137.0 

18202.9 

69.0 

-61.9 

99.9 

255.4 

38.9* 

37.7 

64.6 

138.0 

18478.0 

66.0 

-61,9 

99,9 

254,7 

34.3* 

33.1 

65.6 

139,0 

18764.8 

63.0 

-63.4 

99.9 

255.1 

35,4* 

34.2 

66.5 

140.0 

19064.8 

60.0 

-63.0 

99.9 

259.8 

35.2* 

34.6 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
» BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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152  17.  0 


V COMP  POT  T E POT  T MX  RTO  RH  RANGE  AZ 
M/SEC  DG  X DG  K GM/KG  PCT  KM  OG 


19.7 

19.5 
IB. 9 
IB. 2 

13.3 
IB. 6 

18.9 

20.6 

21.9 
26.2 
26.2 

27.9 

23.6 

27.7 

24.8 

18.3 

15.0 
I 1.8 
12.2 

13.7 

16.0 

17.7 

17.1 

15.3 

16.7 

19.2 

19.0 

16.0 

13.3 

12.4 

10.3 
11.2 
11.1 
12.2 

14.3 

18.4 
14.2 

6.2 

6.7 
4.2 
2.5 

9.8 
9.1 

9.1 

6.2 


342.3 

364.4 

346.5 

347.2 
349.9 

351.4 

354.3 

356.2 

358.5 

361.4 

363.7 

366.2 

367.1 

369.2 

371.6 

374.8 

377.7 

379.9 

383.0 

386.7 
3P8.0 

390.2 

392.9 

395.3 

395.9 

400.8 

405.1 

408.2 

411.5 

413.3 

416.3 

420.0 

422.1 

422.9 

424.1 

427.5 

432.7 
435.0 

439.8 

444.8 

448.3 

453.8 

459.6 

462.4 

469.8 


999.9 

999.9 

999.9 
999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 

999.9 
9«»9.9 

999.9 

999.9 

999.9 
999.9 
999.9 
999.9 
999.9 


99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 
99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

90.9 

99.9 
99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 


999.9 

32.3 

59. 

999,9 

33.8 

59, 

999.9 

35.4 

60. 

999.9 

36.4 

60. 

999,9 

37.8 

60. 

999.9 

39,7 

60. 

999.9 

40.7 

60. 

999.9 

42.2 

60. 

999.9 

43.3 

60. 

999.9 

45.2 

60. 

999.9 

46.9 

60. 

999.9 

48.  7 

60. 

999.9 

50.9 

60. 

999.9 

52.3 

60. 

999.9 

54.7 

60. 

999.9 

57.5 

60. 

999.9 

58.8 

6 1. 

999.9 

60.6 

61. 

999.9 

61.8 

61. 

999,9 

63.9 

62. 

999,9 

65,7 

62. 

999.9 

66.9 

62. 

999.9 

69.2 

62. 

999,9 

70,9 

62. 

999.9 

72.4 

62. 

999.9 

74.3 

62. 

999.9 

75.9 

62. 

999.9 

77,6 

62. 

999.9 

78.6 

63. 

999.9 

80.4 

63. 

999,9 

82.  1 

63. 

999,9 

83,0 

63. 

999.9 

84.8 

63. 

999.9 

85.6 

63. 

999,9 

87,3 

63. 

999,9 

88.6 

63, 

999,9 

93.4 

64. 

999.9 

92.4 

63. 

999.9 

94.  1 

64. 

999,9 

95.2 

64. 

999.9 

96.3 

64, 

999.9 

98.0 

64. 

999.9 

100.  1 

65. 

999.9 

102.4 

65. 

999.9 

104.9 

65. 

STkTICN  NO.  606 
POP^LANOt  ME 

6 FFORUARV  IS 7 5 

1515  GMT  152  IT,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SP*=ED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

NIN 

GPM 

M« 

PG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

r>G 

67,4 

141,0 

19380.6 

57.0 

-62.9 

99.9 

264.6 

33. 4» 

33.2 

3.1 

477.2 

<J99.9 

99.9 

993.9 

106.3 

65. 

68.4 

142.0 

19600.1 

55.0 

-63.8 

99.9 

270.4 

30, 1* 

30.1 

-3.2 

479,8 

999.9 

99,9 

999.3 

107,8 

66. 

69.4 

163.0 

19944,0 

52.0 

-63.8 

99,9 

261.7 

38.24 

37.8 

5.5 

487.6 

999.9 

99,9 

999.9 

109.5 

66. 

70.3 

164.0 

20183.9 

50.0 

-64.8 

99.9 

261.3 

37.2* 

36.8 

5.6 

490. A 

999.9 

99.9 

939.9 

111.9 

66. 

71.3 

145,0 

20561,5 

47.0 

-64.8 

99.9 

261.2 

29.5* 

29.1 

4.5 

499.5 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

67, 

72.3 

146.0 

20826.7 

45.0 

-65.2 

99.9 

254.7 

28.9* 

27.8 

7.6 

504.8 

999.9 

99.9 

999.3 

115.3 

67. 

73.4 

147.0 

21247.1 

42.0 

-65.0 

99,9 

255.0 

30.8* 

29.0 

8,0 

515,4 

999,9 

99.9 

999,9 

117.4 

67. 

74,9 

148. 0 

21700.2 

39.0 

-63.  8 

99.9 

260.9 

3* 

28.'' 

4.6 

529,4 

999,9 

99,9 

999.9 

120.7 

67. 

76.0 

149.0 

22023.0 

37.0 

-63.8 

99.9 

260.1 

32.3* 

31 .8 

5.6 

537.5 

999.9 

99.9 

999.9 

121.5 

67, 

77.3 

15J.0 

22542.0 

34.0 

-63.4 

99.9 

263.2 

26,4» 

26.2 

3.1 

551.6 

999,9 

99,3 

999.9 

124.1 

68. 

78.5 

151.0 

22914.9 

32.0 

-63.8 

99,9 

256.4 

33,9* 

32.9 

8.0 

560.2 

999,9 

99,9 

999,9 

126.1 

68. 

79.8 

152.0 

23515.6 

29.0 

-65.2 

99,9 

256.4 

33.7* 

32.8 

8.0 

572.4 

999.9 

99.9 

999.9 

129.2 

68. 

61.2 

153.0 

23950.3 

27. C 

•'65.8 

99.9 

251.7 

26.4* 

25.8 

5.6 

582.5 

999.9 

99.9 

999.9 

131.5 

68. 

82.8 

154.0 

24417.6 

25.0 

-63<a 

99.9 

256.4 

31.8* 

30.9 

7.5 

595.5 

999.9 

99,9 

999,9 

134.P 

68, 

86.6 

155.0 

25200.6 

22.0 

-62.3 

99,9 

255,1 

35,0* 

33.8 

9.0 

628.2 

999.9 

9.9.9 

999.9 

138.0 

69, 

86.2 

156,0 

25790.6 

20.0 

-61,3 

99,9 

250.6 

48.9 

46.2 

16.2 

648.4 

999,9 

99.9 

999,9 

141.6 

69. 

88.6 

157.0 

26801.1 

17.0 

-60.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

682.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1223 


STATICN  NO.  606 
PORTLAND.  ME 

6 FF8RUARY  1975 
1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE ICHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

nc 

M/SFC 

M/SFC 

0.0 

6.3 

20.0 

996.5 

1.7 

0.1 

360.0 

5.1 

0.0 

0.3 

7.0 

96.7 

987.0 

-2.4 

-3.3 

3.9 

8.2 

-0,6 

0,6 

8.0 

185.6 

976,0 

-3,3 

-3.4 

6.6 

8.2 

-l.O 

1.0 

9.0 

283,5 

964.0 

-3.7 

-4.0 

17.3 

8.5 

-2.5 

1.3 

10.0 

374.1 

953.0 

-4.4 

-4.5 

31.9 

8.1 

-4.3 

1.8 

ll.O 

482.6 

940,0 

-3,6 

-3.6 

64.3 

6.0 

-6.  1 

2.1 

12.0 

575.7 

929.0 

-3.6 

-3.6 

87.4 

6.6 

-6.6 

2,6 

13.0 

670.0 

918.0 

-3.4 

-3.4 

109,4 

6.7 

-6,3 

2,8 

14.0 

756.6 

908.0 

-3.T 

-3.7 

112.7 

6.4 

-5.9 

3.2 

15.0 

852.9 

897.0 

-4.2 

-4.2 

120.3 

6.1 

-5.3 

3.7 

16.0 

976.9 

883.0 

-4.7 

-4.7 

130.9 

6.0 

-4.5 

4.0 

17.0 

1066.6 

073,0 

-5.1 

-5.  1 

138.7 

5.7 

-3.8 

4.4 

18.0 

1166.2 

862.0 

-5.7 

-5,7 

165.3 

3,9 

-1.0 

4.7 

19.0 

1257.7 

852.0 

-5,9 

-5.9 

200.0 

3.3 

l.l 

5.0 

20.0 

1350.3 

842.0 

-6.3 

-6.3 

233.9 

4.1 

3.3 

S.5 

21.0 

1472.1 

829.0 

-6.3 

-6.3 

253.5 

7.2 

6,9 

5.9 

22.0 

1576.5 

818.0 

-6,9 

-6.9 

255.2 

9.5 

9.2 

6.3 

23.0 

1682.2 

007.0 

-7.2 

-7.  2 

254.4 

9.3 

8.9 

6,6 

24.0 

1779.4 

797.0 

-7.7 

-7.7 

999.9 

99.9 

99.9 

6.9 

25.0 

1877,7 

787.0 

-8,0 

-8.0 

999.9 

99.9 

99,9 

7.3 

26.0 

1997.2 

775,0 

-0.3 

-8.3 

999.9 

99.9 

99.9 

7.5 

27.0 

2097.9 

765.0 

-9.1 

-9.1 

999.9 

99.9 

99.9 

7.8 

28.0 

2199.8 

755.0 

-9.6 

-9.6 

999.9 

99.9 

99.9 

8.0 

29.0 

2302.7 

745.0 

-10,2 

-10.2 

999.9 

99,9 

99.9 

8.4 

30.0 

2406.8 

735,0 

-10, 6* 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

8.8 

31.0 

2501.5 

726.0 

-11. OR 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9.1 

32.0 

2607.9 

716.0 

-11.5* 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

9.5 

33.0 

2715.6 

706,0 

-11,9* 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

9.9 

34.0 

2813.7 

697.0 

-12.4* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

10.3 

35.0 

2912.9 

688.0 

-12.8* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

10.6 

36.0 

3046.9 

676.0 

-13.3* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

11.0 

37.0 

3148.8 

667,0 

-13.7* 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

11.4 

38.0 

3252.0 

658.0 

-14.2* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

11.8 

39.0 

3356,4 

649.0 

-14.6* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

12.1 

40.0 

3462.0 

640.0 

-15.1* 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

12.5 

41.0 

3605.0 

620.0 

-15,5* 

99,9 

999.9 

99.9 

99,9 

12.9 

42.0 

3701.7 

620.0 

-16.0* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

13.3 

43.0 

3811.7 

611.0 

-16.4* 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

13.6 

44,0 

3923.2 

602,0 

-16.8* 

99.  9 

999,9 

99,9 

99,9 

14.0 

45.0 

4036.2 

593,0 

-17.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

14.2 

46.0 

4150.7 

584.0 

-18. 1 

-21.1 

999.9 

99.9 

99.9 

14.5 

47.0 

4253.7 

576.0 

-18.7 

-21.7 

999.9 

99.9 

99.9 

14.9 

48.0 

4357,9 

568.0 

-19,5 

-22.7 

999,9 

99,9 

99,9 

15.1 

49.0 

4476.4 

559.0 

-20.3 

-22.9 

999.9 

99  .9 

99.9 

15.S 

50.0 

4583.0 

551.0 

-21,3 

-24.3 

999.9 

99,9 

99,9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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150  26.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

-5.1 

275.6 

285.5 

-8,2 

272.2 

279,9 

-8.2 

272.1 

279.9 

-8.1 

272.6 

280.2 

-6,9 

272.9 

280,3 

-3.0 

274,8 

282.8 

-0.3 

275.7 

283.9 

2.2 

276.8 

285,2 

2.5 

277.3 

285.7 

3.1 

277.8 

286.0 

3.9 

278,6 

286.6 

4,3 

279.0 

286,9 

3.8 

279.4 

287.0 

3.1 

280.2 

287,8 

2,4 

280,6 

288,2 

2.0 

281.9 

289,6 

2.4 

282.3 

289.8 

2.5 

283.1 

290.5 

99.9 

283.6 

290,9 

99,9 

284.3 

291.6 

99.9 

285.2 

292,5 

99.9 

235.3 

292.2 

99.9 

285.9 

292.7 

99,9 

286.4 

292,9 

99.9 

286.7 

999.9 

99,9 

287.3 

999.9 

99,9 

287.9 

999,9 

99,9 

288.6 

999,9 

99.9 

289.1 

999.9 

99.9 

289.7 

999.9 

99,9 

290,7 

999.9 

99.9 

291,3 

999.9 

99.9 

291.9 

999.9 

99.9 

292.6 

999.9 

99.9 

293.2 

999.9 

99,9 

294.3 

999.9 

99.9 

294,9 

999.9 

99.9 

295.6 

999.9 

99,9 

296.4 

999.9 

99.9 

297,1 

999.9 

99.9 

2* **>7,6 

301.2 

99,9 

298.1 

301.6 

99.9 

298.3 

301.6 

99.9 

298.  T 

302,0 

99,9 

298.7 

301.6 

NX  RTO  RH  RANGE  AT 
GM/RG  PCT  KM  DG 

3.9  B9.0  0.0  0. 

3.0  93.2  0.2  172. 

3.1  99.4  0.2  174. 

2.9  98.0  0.4  179. 

2.9  99,2  0.6  1B7. 

3.1  100.6  0.8  198. 

3.2  100.6  0.9  205. 

3.2  101.2  0.9  218. 

3.2  101.1  0.9  223. 

3.1  101.1  1.0  231. 

3.1  101.0  1.0  241. 

3.0  100.9  1.1  246. 

2.9  100.8  1.1  253. 

2.9  100.8  1.1  256. 

2.8  100.7  1.1  258. 

2.9  100.7  0.9  260. 

2.8  100.6  0.7  261. 

2.8  100.6  0.4  264. 

2.7  100.5  999.9  999, 

2.7  100,5  999,9  999, 

2.6  100.5  999.9  999. 

2.5  100.3  999.9  999. 

2.4  100,3  999.9  999, 

2.4  100.2  999.9  999. 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999,9  999,9  999, 

99.9  999.9  999,9  999, 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999.9  999.9  999, 

09.9  999,9  999,9  999, 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999.9  999.9  999. 

99.9  999,9  999,9  999, 

99.9  999.9  999.9  999, 

99.9  999,9  999.9  999, 

99.9  999.9  999,9  999, 

99.9  999,9  999,9  999, 

99.9  999.9  999,9  999, 

1.2  77.2  999,9  999, 

1.2  76,4  999,9  999, 

1.1  75.2  999.9  999. 

1.1  79.0  999,9  999. 

1.0  76,7  999,9  999, 


STATION  NO.  606 
PCRTL6ND,  HE 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  150  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

or,  c 

nr,  c 

OG 

M/SEC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

or. 

16.0 

51.0 

6731.7 

560.0 

-22.0 

-25.1 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

299,6 

302.6 

0.9 

75,7 

999,9 

999, 

16.6 

52.0 

6861.6 

5 32.0 

-22.7 

-25.7 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

300.1 

302.8 

0.9 

76.5 

999.9 

999. 

16.B 

53.0 

6952.6 

526.0 

-23.3 

-26.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.6 

303.2 

0.8 

75.8 

999.9 

999. 

17.3 

56.0 

5066.8 

516.0 

-26.6 

-28.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.6 

302,8 

0.7 

69,2 

999.9 

999, 

17.7 

55.0 

5178.5 

5C8.0 

-25.3 

-29.6 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

300.8 

302.9 

0,7 

68.5 

999.9 

999. 

18.2 

56.0 

5322.7 

698,0 

-26.0 

-30.0 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

301.7 

303.7 

0.6 

68.6 

999.9 

999. 

18.6 

57.0 

5639.7 

690.0 

-27.0 

-31.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

301.8 

303.7 

0.6 

68.8 

999.9 

999. 

19.0 

58.0 

5558.1 

682.0 

-28.2 

-32.  3 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

301.8 

303.5 

0.5 

67,8 

999.9 

999. 

19.5 

59.0 

5662.9 

675.0 

-29.3 

-33.2 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

301.7 

303,3 

0,5 

68.2 

999,9 

999, 

19.9 

60.0 

5786.0 

667,0 

-30.2 

-36.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.1 

303.5 

0.6 

65.5 

999.9 

999. 

20.2 

61.0 

5891.3 

660.0 

-31.2 

-35.  e 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

302.1 

303.3 

0.6 

63.5 

999.9 

999. 

20.6 

62.0 

5999.8 

653.0 

-32.2 

-37.3 

999.9 

99.9 

99.9 

09.9 

302.2 

303.3 

0.3 

59,9 

999,9 

999, 

21.0 

63.0 

6125.6 

665.0 

, -33.0 

-3  8.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

302.8 

303.8 

0.3 

57.8 

999,9 

999, 

21.5 

66.0 

6268.8 

636.0 

-36.1 

-39.  6 

268.7 

6.8 

6.6 

2.5 

303.0 

306.0 

0.3 

58.6 

6.8 

76. 

21.8 

65.0 

6381.9 

629.0 

-36.9 

-60,2 

262.0 

5.6 

5.0 

2.6 

303.6 

306.3 

0.3 

58.5 

6.9 

76. 

22.3 

66.0 

6529.5 

620.0 

-36.3 

-61.5 

227.5 

3.8 

2.8 

2.5 

303.6 

306.3 

0.2 

58,3 

7.0 

73, 

22.7 

67.0 

6665.8 

613.0 

-37,3 

-62.5 

209.  1 

2.6 

1.2 

2.1 

303.6 

306.6 

0.2 

58.1 

7.1 

73. 

23.0 

66.0 

6763.6 

606.0 

-38.6 

-63.3 

182.0 

1.7 

0.1 

1.7 

303.7 

306.6 

0.2 

59.6 

7.1 

72. 

23.6 

69.0 

6883.0 

399.0 

-39.6 

-63.8 

163.3 

1.2 

-0.7 

1.0 

306.0 

306.7 

0.2 

62.0 

7.0 

72. 

23.9 

70.0 

7003.9 

392.0 

-60.6 

99.9 

165.0 

1.1 

-0.6 

0.9 

306,0 

999,9 

99,9 

999,9 

7.0 

72. 

24.6 

71.0 

7166.0 

336.0 

-61.9 

99.9 

186.1 

1.2 

0.1 

1.2 

306,0 

999,9 

99.9 

999.9 

7.0 

72. 

26.7 

72.0 

7268.3 

377,0 

-62.9 

99.9 

2II.1 

1.9 

1.0 

1.6 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

7.0 

72. 

25.1 

73.0 

7396.6 

370.0 

-63.9 

99.9 

226.9 

3.6 

2.5 

2.3 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

7.0 

71. 

25.5 

76.0 

7522.6 

363.0 

-66.9 

99.9 

236.9 

5.5 

6.5 

3.2 

305.0 

999.9 

99,9 

999.9 

7.  I 

71, 

25.9 

75.0 

7633.6 

357.0 

-65.9 

99,9 

239.6 

8.1 

7,0 

6.1 

305.2 

999,9 

99,9 

999.9 

7.3 

71. 

26.6 

76.0 

7765.2 

350.0 

-66.7 

99.9 

262.9 

11.6 

10.3 

5.3 

305.7 

999,9 

99.9 

999.9 

7.6 

70. 

26.7 

77.0 

7879.9 

366.0 

-66.7 

99.9 

266.7 

13.9 

12.6 

5.9 

307.3 

999.9 

99.9 

999.9 

7.8 

70. 

27.2 

78.0 

8016.2 

337.0 

-66.9 

99.9 

267.3 

18.0 

16.6 

7.0 

308,9 

999,9 

99,9 

999,9 

8,3 

70. 

27.7 

79.0 

8135,3 

331.0 

-66.7 

99,9 

269.6 

22.7 

21.2 

8.0 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

8.9 

70. 

28.2 

80.0 

8256.7 

325,0 

—66.  6 

99.9 

250.6 

27.3 

25.7 

9.1 

312.7 

999.9 

99.9 

998.9 

9.6 

70. 

28.6 

81.0 

8622.0 

317.0 

-67.0 

99.9 

250.6 

30.6 

28.7 

10.1 

316.1 

999.9 

99.9 

999.9 

10.6 

70. 

29.1 

82.0 

8568.6 

311.0 

-67.6 

99,9 

269.6 

32.9 

30,8 

11.6 

310.0 

999,9 

99.9 

999.9 

11.3 

70. 

29.6 

83.0 

0677,1 

305.0 

-67,7 

99,9 

267.6 

36.2 

31.6 

13.0 

316.6 

999,9 

99.9 

999.9 

12.6 

70. 

30.1 

86.0 

8786.0 

300.0 

-68.7 

99.9 

266.6 

36.8 

32.0 

13.9 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.6 

70. 

30.6 

85.0 

8918.7 

296.0 

-69.0 

99.9 

266.9 

35.3 

32.5 

13.8 

318.1 

999.9 

99.9 

999,9 

16,5 

69. 

31.3 

86.0 

9076.8 

287.0 

-69.3 

99,9 

268.1 

36.5 

33.8 

13.6 

319,9 

999,9 

99,9 

999,9 

15.9 

69, 

31.8 

87.0 

9215.6 

281.0 

-69,2 

99.9 

268.6 

37,6 

36.8 

13.8 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

69. 

32.6 

88.0 

9356.8 

275.0 

-69.6 

99.9 

268.1 

38.6 

35.8 

16.6 

323.6 

999,9 

99.9 

999.9 

18.6 

69. 

32.8 

89.0 

9676.7 

270.0 

-50.6 

99.9 

267.6 

39.7 

36.7 

15.2 

326.0 

999.9 

99.9 

999,9 

19.3 

69, 

33.5 

90.0 

9623.5 

266,0 

-69,9 

99.9 

266.6 

61,5 

38.  1 

16.6 

326.7 

999,9 

99,9 

999,9 

21.1 

69. 

36.0 

91.0 

9768,6 

259.0 

-69.8 

99.9 

266.8 

62.2 

38.8 

16.6 

328.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

69. 

36.6 

92.0 

9902.0 

253.0 

-69.5 

99.9 

266.6 

63.5 

39.9 

17.2 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

69. 

35.1 

93.0 

10032.6 

268.0 

-50.1 

99.9 

266.3 

66.6 

60.7 

17.8 

332.6 

999,9 

99,9 

999,9 

25.2 

68. 

35.7 

96.0 

10165.7 

263,0 

-50,1 

99,9 

266.2 

66.6 

60.8 

18.0 

336.3 

999,9 

99,9 

999,9 

26.8 

68. 

36.2 

95.0 

10329.0 

237.0 

-50.6 

99,9 

265.9 

66.9 

61.0 

18.3 

336.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

68. 

» BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  E£EN  INTERPOLATED 
♦♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1225 


STATICN  MO.  606 
PORTLANOt  ME 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  150  26»  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPFFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

9G 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

36.9 

96.0 

10696.3 

231.0 

-50.6 

99.9 

265.1 

66.9 

62.5 

19.8 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

68. 

37.5 

97.0 

10639.0 

226.0 

-50.5 

99.9 

266.8 

68.8 

66,1 

20.8 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

68. 

3S.0 

98,0 

10786.8 

221.0 

-50.8 

99.9 

265.7 

68.5 

66.2 

20,0 

362.6 

9°9.9 

99.9 

999.9 

33.2 

68. 

3B.6 

99.0 

10933.8 

216.0 

-50.8 

99.9 

266.8 

66.2 

62.5 

18.2 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35,0 

68. 

39.2 

100.0 

11055.6 

212.0 

-51.3 

99.9 

266.7 

65.1 

61.6 

17.8 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.5 

68. 

39.9 

101.0 

11261.9 

206.0 

-51.6 

99.9 

265.9 

65.1 

61.1 

18.6 

368.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

68. 

60.5 

102.0 

11601.5 

201,0 

-51.6 

99.9 

266.  1 

63.2 

39,5 

17.5 

350,6 

999,9 

99.9 

999,9 

60.2 

67, 

61.0 

103.0 

11531.8 

197.0 

-52.0 

99.9 

267.0 

63,6 

39,9 

17,0 

351,9 

999,9 

99,9 

999.9 

61.2 

67. 

61.6 

106.0 

11698 .6 

192.0 

-51.7 

99.9 

267.2 

66.9 

63.2 

18.2 

355.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.9 

6 7. 

62.2 

105.0 

11836.8 

188.0 

-52.0 

99.9 

265.8 

67.0 

62.8 

19.2 

356.6 

999.9 

99,9 

999.9 

66.8 

67. 

62.7 

106.0 

12009.3 

183.0 

-52.2 

99,9 

262.9 

66.1 

39,2 

20,1 

359.1 

999,9 

99,9 

999.9 

66.2 

67. 

63.3 

107.0 

12152.1 

179.0 

-53.0 

99,9 

237.8 

61.6 

35.0 

22.0 

361.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

67. 

63.8 

108.0 

12297.8 

175.0 

-53.1 

99.9 

236.6 

61.3 

33.6 

23.9 

362.2 

999.0 

99.9 

999.9 

68.8 

67. 

66.5 

109.0 

12666.6 

171.0 

-53.8 

99.9 

232.8 

66.0 

35.1 

26.6 

363.6 

999.9 

99,9 

999.9 

50.6 

66. 

65.1 

110.0 

12598.5 

16  7.0 

-56.6 

99,9 

233,1 

67,9 

38.3 

28.7 

365.0 

099,9 

99.9 

999.9 

52.0 

66. 

66.0 

111.0 

12793.6 

162.0 

-56.2 

99.9 

236.6 

69.3 

61.1 

27.3 

368.5 

999,0 

99.9 

999.9 

56.6 

65. 

66.7 

112.0 

12953.8 

158.0 

-56.1 

99.9 

239.9 

68.3 

61.8 

26.2 

371.6 

999.9 

99,9 

999.9 

56.  S 

65. 

67.3 

113.0 

13118.6 

156.0 

-53.3 

99.9 

261.6 

50.8 

66,7 

26.2 

375,6 

999,9 

99,9 

999,0 

58.3 

65. 

♦7.9 

116.0 

13288.3 

150.0 

-52.8 

99,9 

262.9 

51.6 

65,9 

23,5 

379.1 

999.9 

99,9 

999.9 

60.6 

65. 

68.6 

115.0 

13662.7 

166.0 

-52.8 

99.9 

265.7 

68.2 

63.9  • 

19.9 

382.0 

999,9 

99,9 

999.9 

62.6 

65. 

♦9.3 

116.0 

13661.8 

162.0 

-53.3 

99.9 

269,2 

68.0 

66.9 

17.0 

386.3 

999,9 

99.9 

999.9 

66.6 

65. 

♦9.9 

117.0 

13825.6 

138.0 

-53.8 

99,9 

250,9 

67,9 

65.3 

15.6 

386.6 

999,9 

99,9 

999,9 

66.3 

65. 

50.5 

113.0 

13966,9 

135,0 

-53.6 

99,9 

250,8 

65.6 

63.0 

16.9 

389,3 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

65. 

51.0 

119.0 

16160.3 

131.0 

-53.6 

99.9 

269,8 

63.5 

60.8 

15.0 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

69.3 

65. 

51.7 

120.0 

16308.9 

128.0 

-56.9 

99.9 

267.0 

62.7 

39.3 

16.7 

393.0 

999,9 

99,9 

999,9 

71,0 

65, 

52.3 

121.0 

16511.5 

126.0 

-55.7 

99,9 

266.6 

62.6 

38,5 

18.2 

395,1 

999,9 

99,9 

999.9 

72.6 

65. 

53.0 

122.0 

16667.9 

121.0 

-56.7 

99.9 

266.6 

62.5 

38.6 

18.3 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

65. 

53.7 

123.0 

16326  .0 

118.0 

-56.0 

99.9 

266.7 

62.7 

39.3 

16.9 

600.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.1 

65. 

56.6 

126.0 

15067.0 

116.0 

-56,8 

99.9 

266.8 

39.3 

36.1 

15.5 

602.6 

999.9 

99,9 

999,9 

78.1 

65, 

55.1 

125.0 

15216.0 

lll.O 

-56.6 

99,9 

267,0 

37,9 

36.9 

16,8 

606.0 

999,9 

99,9 

999.0 

79.3 

65. 

56.0 

126.0 

15669.1 

107.0 

-56.0 

99.9 

267.8 

38,1 

35.3 

16.6 

611.5 

990.9 

99.9 

909.9 

81.8 

66. 

56.7 

127.0 

15630.0 

106.0 

-56.0 

99.9 

266.5 

35.7 

32.7 

16.2 

616.9 

999.9 

99.9 

999.0 

83.1 

66. 

57.3 

123.0 

15815.9 

101.0 

-56.  9 

99,9 

266,6 

33.6 

30.6 

13.3 

616.8 

999,9 

99,9 

099,9 

86.5 

66. 

57.9 

129,0 

16006.6 

98.0 

-57.6 

99,9 

268,  1 

33.3 

30.9 

12.5 

618.8 

999,9 

99.9 

999.9 

85.6 

66. 

58.5 

130.0 

16136.7 

96.0 

-57.6 

99.9 

268.6 

36.2 

31.9 

12.5 

621.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

66. 

59.3 

131.0 

16605.1 

92.0 

-58.2 

99.9 

269.2 

38.8* 

36.2 

13.7 

675.6 

999.9 

99,9 

999,9 

88.3 

66. 

60.0 

132.0 

16613.6 

89,0- 

-59,0 

99,9 

251.3 

66,7* 

62.3 

16.3 

627,8 

999.9 

99,9 

999,9 

90.2 

66. 

60.7 

133.0 

16828.0 

86.0 

-60,0 

99,9 

256.3 

62,1* 

60.5 

1 1.6 

6?9.9 

999.9 

99,9 

999.9 

92.2 

66. 

61.6 

136.0 

16976.6 

86.0 

-60.9 

99.9 

259.2 

66.5* 

65.7 

8.7 

631.0 

999.9 

99.9 

999.9 

93.7 

66. 

62.1 

135.0 

17200.6 

81.0 

-61.1 

99.9 

259.7 

65,6* 

66.6 

8.1 

635.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

95.6 

66. 

62.9 

136.0 

17636,6 

78.0 

-61,8 

99,9 

267,3 

36,1* 

33,3 

13.9 

638.6 

999,9 

09.9 

999,9 

96.9 

67. 

63.8 

137.0 

17677.6 

75.0 

-61.6 

99.9 

251.6 

33.5* 

31.8 

10.6 

663.7 

999.9 

99.9 

999.9 

100.9 

67. 

66.7 

138.0 

17930.6 

72.0 

-61.5 

99.9 

269.3 

8,1* 

7.6 

2.9 

669.3 

999.9 

99,9 

999.9 

99,9 

67. 

65.7 

139.0 

18196.9 

69.0 

-60.6 

99,9 

268.1 

35,1* 

32.6 

13.1 

♦ 56.7 

999.9 

99.9 

999.9 

101.7 

67, 

66.7 

160.0 

18671.9 

66.0 

-60,2 

99,9 

250,7 

63.2* 

60,7 

16.3 

663.3 

999.9 

99.9 

999,9 

106.2 

67. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  b'cEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  150  26.  0 


TIME 

CMTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

or.  c 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

67.6 

141.0 

18761.3 

63.0 

-61.3 

99.9 

253.6 

33.2* 

31.9 

9,4 

467.2 

999.9 

99.9 

999.9 

106.6 

67. 

68.5 

142.0 

19064.1 

60.0 

>61.3 

99.9 

254.7 

26.4* 

25.4 

7.0 

473.7 

999.9 

99.9 

999.9 

106.9 

67. 

69.5 

143.0 

19274.5 

58.0 

-61.1 

99.9 

252.6 

73.4* 

70.1 

21.0 

478.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

67. 

70.3 

144.0 

19603.0 

55.0 

-52.9 

99,9 

253.0 

22.9* 

21.9 

6.7 

481.9 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

67. 

71.2 

145.0 

19948.1 

52.0 

-63.3 

99.9 

253.3 

6.4* 

6.1 

l.B 

488.8 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

67. 

72.1 

146.0 

20189.1 

50.0 

-63.5 

99.9 

251.6 

19.7* 

18.7 

6.2 

493.9 

999.9 

99.9 

999.9 

114.1 

67. 

73.1 

147.0 

20568.7 

47.0 

-63.9 

99.9 

252.0 

40.3* 

38.3 

12.5 

501.8 

999.9 

99.9 

999.9 

116.1 

67. 

74.1 

148.0 

20973.3 

44.0 

-63.7 

99.9 

252.3 

42.5* 

40.5 

13.0 

511.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.3 

67. 

75.1 

149.0 

21258.2 

42.0 

-64.4 

99.9 

258.0 

32.7* 

32.0 

6.8 

516.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121.0 

68. 

76.1 

150.0 

21709.7 

39.0 

-65.8 

99.9 

264.4 

28.0* 

27.9 

2.7 

524.4 

999.9 

99.9 

999.9 

123.1 

68. 

77.3 

151.0 

22195.4 

36.0 

-66.2 

99.9 

254.6 

40.0* 

38.6 

10.6 

535.5 

999.9 

99.9 

999.9 

125.4 

68. 

78.6 

152.0 

22543.7 

34.0 

-64.1 

99.9 

255.5 

32.6,* 

31.5 

3.1 

550.0 

999.9 

99.9 

999.9 

127.9 

68. 

79.9 

153.0 

23108.4 

31.0 

-64.8 

99.9 

257.3 

33.5* 

32.6 

7.4 

562.6 

999.9 

99.9 

999.9 

130.8 

68. 

81.2 

154.0 

23515.5 

29.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

574.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

82.9 

155.0 

24187.0 

26.0 

-61.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

600.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

1227 


STATICN  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 PFBRUARY  1975 

2015  GMT  159  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  tC 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.9 

20.0 

996.6 

0.0 

-6.9 

350.0 

3.6 

0.6 

-3.5 

273.7 

279.7 

2.3 

60.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

32.9 

995,0 

-0.7 

-3.5 

999.9 

99,9 

99,9 

99,0 

273,2 

280,8 

3.0 

81.7 

999.9 

999. 

0.9 

7.0 

121.5 

984.0 

-1.0 

-2.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.0 

281.2 

3.2 

94.7 

999.9 

999. 

0.7 

8.0 

202.8 

974.0 

-2.3 

-2.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.3 

281,5 

3.2 

96.4 

999,9 

999. 

1.2 

9.0 

292.9 

963.0 

-3.4 

-3.6 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.1 

280.9 

3.0 

98.5 

999.9 

999. 

1.5 

10.0 

375.5 

953.0 

-3.8 

-4.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273,4 

281.1 

3.0 

98.6 

999,9 

999. 

1.8 

11.0 

484.0 

940.0 

-4.0 

-4,1 

359.0 

4,3 

0.1 

-4,3 

274.3 

282.1 

3.0 

99.3 

0.5 

169. 

2.2 

12.0 

568.4 

930.0 

-4.6 

-4,6 

345,4 

2.4 

0.6 

-2.3 

274.6 

282.1 

2.9 

100.2 

0.6 

171. 

2.5 

13.0 

662.2 

919.0 

-4.3 

-4.3 

281.3 

1.8 

1.8 

-0.4 

275.8 

283.7 

3.0 

100.2 

0.6 

172. 

2.8 

14.0 

748.5 

909.0 

-4.3 

-4.3 

261.3 

3.7 

3.7 

0.6 

276.7 

284.6 

3.1 

100.2 

0.6 

165. 

3.1 

15.0 

835.8 

899.0 

-4.1 

-4.1 

256.5 

5.4 

5.2 

1.3 

277.7 

285.9 

3.1 

100.3 

0.6 

157. 

3.6 

16.0 

941.7 

887.0 

-4.9 

-4,9 

255.0 

6,5 

6.3 

1.7 

278.0 

285.8 

3.0 

100.2 

0.6 

140. 

3.9 

17.0 

1039.9 

876.0 

-5.4 

-5.4 

252.4 

6.3 

6.0 

1.9 

278.5 

206.2 

2.9 

100. 1 

0.7 

131. 

4.2 

18.0 

1130.0 

866.0 

-6.1 

-6.  1 

249.2 

5.2 

5.8 

2.2 

278.6 

286.0 

2.R 

100.0 

0.8 

124. 

4.5 

19.0 

1220.9 

856.0 

-6.5 

-6.6 

245.5 

6.0 

5,5 

2.5 

279.1 

286.3 

2.7 

99.9 

0.8 

US. 

4.9 

2O.0 

1312.7 

846.0 

-7.0 

-7,0 

253.0 

7.6 

7.3 

2,2 

279.5 

286.6 

2.7 

99. B 

0.9 

no. 

5.2 

21.0 

1424.  1 

834.0 

-7.9 

-7,9 

258,  1 

8.4 

8.2 

1.7 

279.7 

286.5 

2.5 

99.7 

1.1 

106. 

5.5 

22.0 

1517.9 

824.0 

-8.3 

-8.4 

262.9 

9,1 

9,0 

1.1 

280.2 

286.8 

2.5 

99.6 

1.2 

102. 

5.9 

23.0 

1603.2 

815.0 

-8.5 

-8.  5 

269,7 

8.7 

8,7 

0,0 

200.9 

287.6 

2.5 

99.6 

1.4 

100. 

6.3 

24.0 

1698.9 

805.0 

-9.0 

-9,3 

279,0 

lO.l 

10.0 

-1,7 

281.3 

287,7 

2.4 

98.3 

1.6 

99. 

6.7 

25.0 

1795.7 

795.0 

-9,2 

-9.7 

208.0 

12.1 

11.5 

-1.9 

282.1 

200.4 

2.3 

96,3 

1.9 

100. 

7.0 

26.0 

1913.5 

783.0 

-9.0 

-9.6 

294.6 

13.8 

12.5 

-5.7 

283.5 

289,9 

2.3 

95.4 

2.1 

101. 

7.3 

27.0 

2003.0 

774.0 

-9.3 

-10.2 

298.0 

13.0 

11.5 

-6.1 

284.1 

290.4 

2.3 

93,6 

2.4 

103. 

7.7 

28.0 

2093.5 

765.0 

-9,8 

-10.7 

299,8 

U.9 

10.3 

-5,9 

284,6 

290,7 

2.2 

92,8 

2.7 

106. 

7.9 

29.0 

2195.1 

755.0 

-9.9 

-11. 0 

298.9 

11.3 

9.9 

-5.5 

205.5 

291.6 

2.2 

91,4 

2.9 

107. 

8.4 

30.0 

2287.8 

746.0 

-9.0 

-10.2 

287.2 

10.1 

9.6 

-3.0 

287.5 

294.0 

2.4 

91.5 

3.1 

109. 

8.7 

31.0 

2381,9 

737.0 

-0.9 

-10.0 

278.1 

10.2 

10. 1 

-1.4 

288,6 

295,4 

2.4 

91.6 

3.3 

108. 

9.0 

32.0 

2487.6 

727.0 

-9,6 

-10.6 

269,9 

10,8 

10.8 

0.0 

289,0 

295.5 

2.4 

92.8 

3.5 

107. 

9.4 

33.0 

2573.0 

719.0 

-10,3 

-11.  1 

265.9 

11.9 

11,9 

0.6 

289.1 

295.5 

2.3 

94.3 

3.7 

105. 

9.8 

34.0 

2670.0 

710.0 

-11.1 

-11.6 

263.3 

12.7 

12.7 

0.4 

289.3 

295.6 

2.2 

96.0 

4.0 

103. 

10.1 

35.0 

2779.0 

70C.0 

-11.3 

-12.0 

270,5 

13.1 

13.1 

-0,1 

290.2 

296.3 

2.2 

95.0 

4,2 

102. 

10.5 

3 6.0 

2900.4 

689.0 

-12.1 

-12.9 

274.4 

13.4 

13.3 

-1.0 

290,  7 

296.6 

2.1 

94.0 

4.6 

102. 

10.8 

37.0 

2989.8 

631.0 

-12.3 

-13.2 

276.1 

13.1 

13.1 

-1.4 

291.3 

297.1 

2.0 

93.1 

4.8 

102. 

11.2 

38.0 

3091.5 

672.0 

-12.9 

-14.0 

277.2 

12.9 

12.8 

-1.5 

291.8 

29  7.3 

1.9 

91.6 

5.  1 

101. 

11.5 

39.0 

3194.3 

663.0 

-13.3 

-14.5 

277.1 

12.7 

12.6 

-1.6 

292.4 

29  7.9 

1.9 

91.1 

5.3 

101. 

11.9 

40.0 

3298.3 

654.0 

-13.9 

-15.0 

275.9 

12.6 

12.5 

-1.3 

293.0 

298,2 

1.8 

91.0 

5.6 

101. 

12.3 

41.0 

3415.4 

644.0 

-14„3 

-15.4 

2 15.4 

12.2 

12.2 

-1.2 

293.8 

298.9 

1.8 

91.0 

5.9 

101. 

12.6 

42.0 

3522.0 

635.0 

-15.1 

-16.0 

275.5 

11.8 

11.7 

-1.2 

294.0 

299.0 

1.7 

92.7 

6.2 

100. 

13.0 

43.0 

3617.8 

627.0 

-15.5 

-16.7 

277.0 

10.9 

10.9 

-1.3 

294.6 

299,4 

1.6 

90.8 

6.5 

100. 

13.4 

44.0 

3714,7 

619.0 

-16,4 

-17,7 

278,4 

10.4 

10.3 

-1.5 

294.7 

29  9.2 

1.5 

89.4 

6.7 

100. 

13.8 

45.0 

3824.8 

610.0 

-16.9 

-18.  j 

278.5 

10.2 

10.1 

-1.5 

295.3 

299.7 

1.5 

89.1 

6.9 

100. 

14.0 

46.0 

3923.9 

602.0 

-17.5 

-18.3 

278.3 

10.2 

10. 1 

-1.5 

295,8 

300.0 

1.4 

89.1 

7.1 

100. 

14.5 

47.0 

4024.0 

594,0 

-18,0 

-19,9 

275.3 

10.5 

10,4 

-1.0 

296.3 

300,2 

1.3 

84.9 

7.3 

100. 

14.8 

48.0 

4125.4 

586.0 

-18.4 

-20.8 

272.4 

10.8 

10.8 

-0.5 

296.9 

300.6 

1.2 

81.5 

7.6 

100. 

15.2 

49.0 

4227.8 

578.0 

-19.4 

-21.9 

269.1 

11.5 

11.5 

0.2 

297.0 

300.4 

1.1 

80.4 

7.8 

100. 

• 3Y  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  606 
PORTLAMOt  ME 


6 FEBRUARY  1975 

2015  r.MT  159  20,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

ppcs 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

42 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.7 

50.0 

4331.3 

570.0 

-20.2 

-22.8 

267.2 

12.9 

12.9 

0.6 

297.2 

300.4 

1.1 

79.4 

B.  1 

99. 

16.1 

51.0 

4462.4 

560.0 

-20.9 

-23.6 

267.8 

14.0 

13.9 

0.5 

297,9 

301,0 

1.0 

78.6 

8.5 

98. 

16.5 

52.0 

4568,6 

552.0 

-21.5 

—24.  6 

269,6 

14,3 

14.3 

0,1 

298.3 

301.2 

0.9 

75.7 

8.8 

98. 

16.9 

53.0 

4662.6 

545.0 

-22.2 

-25. T 

271.3 

13.6 

13.6 

-0.3 

298.6 

301.3 

0.9 

73.2 

9.2 

98. 

17.« 

54.0 

4771,2 

537.0 

-23.1 

-26.5 

272,6 

12.8 

12.8 

-0.6 

298.7 

301.2 

0.8 

73.3 

9,5 

98. 

17.7 

55.0 

4881.0 

529.0 

-23.7 

-26.9 

273.3 

12.5 

12.5 

-0.7 

299.4 

301.8 

0.8 

74.3 

9.8 

98. 

18.1 

56.0 

5006.2 

520.0 

-24.7 

-27.9 

2 74.0 

12.1 

12.1 

-0.9 

299.6 

301.9 

0.7 

74.4 

10.1 

97. 

18.4 

57.0 

5118.9 

512.0 

-25.4 

-23.4 

274.6 

11.6 

11.6 

-0.9 

300,1 

302,3 

0,7 

75.3 

10.3 

97. 

18.B 

58.0 

5233.1 

504.0 

-26,2 

-29.1 

274.8 

10,7 

10.7 

-0.9 

300.5 

302.6 

0.7 

75.9 

10.6 

97. 

19.2 

59.0 

5334.1 

497.0 

-27,1 

-29,5 

274.5 

9.8 

9.7 

-0.8 

300.5 

302.5 

0.6 

76.9 

10.8 

97. 

19.6 

60.0 

5436.2 

490.0 

-27.9 

-30.  5 

273.8 

9.0 

9.0 

-0.6 

300.8 

302.7 

0.6 

78.5 

11.0 

97, 

19.9 

61.0 

5554.2 

402.0 

-29.0 

-31.3 

273.6 

8,7 

8.7 

-0.6 

300.9 

302,7 

0.6 

80.1 

11.2 

97. 

20.4 

62.0 

5658,7 

475,0 

-29,9 

-32.  2 

2 73.9 

8.5 

8.5 

-0,6 

301.0 

302,7 

0.5 

79.7 

11.4 

97. 

20.7 

63.0 

5764.4 

468.0 

-30.7 

-33.2 

273.7 

8.2 

8.2 

-0.5 

301.3 

302.9 

0.5 

78.5 

11.6 

97. 

21.0 

64.0 

5871.2 

461.0 

-31.6 

-34.1 

273.3 

7.9 

7.9 

-0.5 

301.4 

302.9 

0.5 

78.7 

11.8 

97. 

21.4 

65.0 

5979.2 

454.0 

-32.7 

-34. a 

271.0 

7.2 

7.2 

-0.1 

301.4 

302.8 

0,4 

80,7 

11.9 

97, 

21.9 

66.0 

6120,0 

445,0 

-33,9 

-35.9 

268,4 

6,7 

6,7 

0.2 

301,6 

302.9 

0.4 

82.1 

12.1 

97, 

22.3 

67.0 

6230.9 

438.0 

-34.9 

-37.0 

268.4 

6,8 

6.8 

0.2 

301.6 

302.8 

0.4 

81.5 

12.3 

97. 

22.7 

68.0 

6327.0 

432.0 

-35.8 

-38.  1 

269.7 

7.1 

7.1 

0.0 

301.8 

302.9 

0.3 

78.4 

12.4 

97. 

23.1 

69.0 

6440.3 

425.0 

-36.8 

-39.6 

271.3 

7,4 

7,4 

-0.2 

301.8 

302,  S 

0.3 

75.3 

12.6 

96. 

23.5 

70,0 

6555.0 

418.0 

-37,9 

-41.4 

272,2 

7,3 

7,3 

-0.3 

301.9 

302.7 

0.2 

69.5 

12. a 

96. 

23.8 

71.0 

6687.9 

410.0 

-38.9 

-42.6 

272.4 

6.7 

6.7 

-0.3 

302.3 

303.0 

0.2 

67,5 

13.0 

96. 

24.3 

72,0 

6788.9 

404.0 

-39.8 

-44.2 

271.1 

5,4 

5.4 

-0.1 

302.3 

302.9 

0.2 

62.3 

13.1 

96. 

24.6 

73.0 

6908.1 

39  7,0 

-40,9 

99.9 

268,5 

4.7 

4.7 

O.l 

302.5 

999,9 

99,9 

999.9 

13.2 

96. 

25.0 

74.0 

7028.8 

390,0 

-42.0 

99,9 

262.8 

4.3 

4.3 

0,5 

302.5 

999,9 

99.9 

999,9 

13.3 

96. 

25.5 

75.0 

7133.5 

384.0 

-43.0 

99.9 

259.6 

4.4 

4.4 

0.8 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

13.4 

96. 

25.8 

76.0 

7239.5 

378.0 

-43.9 

99.9 

261.3 

4.3 

4.3 

0.7 

302.8 

999.9 

99.9 

999.9 

13.5 

96. 

26.2 

77.0 

7364.7 

371.0 

-45.0 

99.9 

264.3 

4.1 

4.1 

0.4 

302.9 

969,9 

99,9 

999.9 

13.6 

96. 

26.7 

78,0 

7473.4 

365.0 

-46,0 

99,9 

267.fi 

4,0 

4.0 

0.2 

303.0 

99Q.9 

99.9 

999,9 

13.7 

96. 

27.0 

79.0 

7583.4 

359.0 

-46.9 

99.  9 

268.6 

4.0 

4.r 

0.1 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

13.8 

96. 

27.4 

80.0 

7694.8 

353.0 

-48.1 

99.9 

265.6 

4.4 

4.4 

0.3 

303.2 

999.9 

99.9 

999.9 

13.9 

96. 

27.8 

81.0 

7845.7 

345.0 

-48.8 

99.  9 

261. 6 

5.2 

5,1 

0.8 

304.1 

999.9 

99.9 

999,9 

14,0 

96. 

28.4 

82.0 

7960.7 

339.0 

-49,9 

99.9 

259,9 

7.8 

7.7 

1.4 

304.2 

999.9 

99.9 

999.9 

14.1 

95. 

28.7 

83.0 

8077,3 

333.0 

-50.6 

99.9 

260.8 

9.8 

9.7 

1.6 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

14.3 

95. 

29.1 

84.0 

8195.9 

327.0 

-50.3 

99.9 

261.7 

12.8 

12.7 

1.9 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

14.5 

95. 

29.7 

85.0 

8316.7 

321.0 

-50.5 

99,9 

261.2 

17,8 

17.6 

2.7 

303,2 

999.9 

99.9 

999.9 

15,1 

95. 

30.1 

86.0 

8439.8 

315.0 

-50.3 

99,9 

260.2 

21.3 

20.9 

3.6 

310.1 

999.9 

99.9 

999,9 

15.5 

94. 

30.5 

87.0 

8565.4 

309.0 

-50.2 

99.9 

259.0 

24.7 

24.3 

4.7 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

16.  1 

94. 

30.9 

88.0 

8693.5 

303.0 

-49.9 

99.5 

257.6 

27.9 

27.2 

6.0 

314.2 

999.9 

99.9 

999,9 

16,7 

93. 

31.4 

89.0 

8802.3 

298.0 

-50.0 

99.9 

256.3 

31.2 

30.3 

7.4 

315.4 

999,9 

99.9 

999.9 

17.6 

92. 

31.8 

90.0 

8935,3 

292.0 

-49,7 

99,9 

256.2 

33.1 

32.1 

7,9 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

18.3 

91. 

32.2 

91.0 

9048.3 

287.0 

-49.7 

99.9 

256.5 

34.4 

33.4 

3.0 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

91. 

32.6 

92.0 

9163.4 

282.0 

-49.6 

99.9 

256.8 

35.1 

34.1 

3.0 

321.1 

999,9 

99.9 

999.9 

19,9 

90. 

33.0 

93.0 

9304. 1 

276.0 

-50.0 

99,9 

256.3 

35.3 

34.3 

3.3 

322.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.8 

90. 

33.4 

94.0 

9423.6 

271.0 

-49.7 

99.5 

255.3 

35.7 

34.5 

9.1 

324.6 

999,9 

99.9 

999.9 

21.6 

89. 

■»  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  606 
PORTLAND,  ME 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  159  20,  0 


time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

06  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.8 

95.0 

9545.5 

266.0 

-49.9 

99.9 

254.3 

36.8 

35.5 

10. 0 

326.1 

999,9 

99.9 

999.9 

22.4 

89. 

34.5 

96.0 

9694.6 

260.0 

-50.0 

99.9 

252.9 

40,5 

38.7 

11.9 

328.0 

999,9 

99.9 

999,9 

23.9 

88. 

34.8 

97.0 

9821.5 

255.0 

-50.0 

99.9 

252.1 

42.3 

40.2 

13.0 

329.8 

999.9 

99.9 

999,9 

24.7 

87. 

35.4 

98.0 

9951.0 

250.0 

-49.7 

P9.9 

250.7 

44.7 

42.2 

14.8 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

86. 

35.6 

99.0 

10083.1 

245.0 

-50.0 

99.9 

250.2 

44.5 

41.9 

15,1 

333.6 

999,9 

99.9 

999,9 

27.3 

86. 

36.2 

100.0 

10217.8 

240.0 

-50.2 

99.9 

250.1 

43.6 

41.0 

14.8 

335,4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.4 

85. 

36u9 

101.0 

10383,2 

234.0 

-50.0 

99.9 

250,4 

43.9 

41.3 

14.7 

338.0 

999,9 

99.9 

999.9 

30.0 

84. 

37.6 

102.0 

10496.0 

230.0 

-49,9 

99.9 

250.3 

46.9 

44.2 

15.8 

339.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

84. 

37.8 

103.0 

10639.7 

225.0 

-49.9 

99.9 

249.7 

47.9 

45.0 

16.6 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.5 

33. 

38.2 

104.0 

10786.6 

220,0 

-50.2 

99,9 

249.0 

47,0 

43.8 

16.8 

343,  8 

999,9 

99,9 

999.9 

33.8 

83. 

38.7 

105.0 

10906.4 

216.0 

-50,0 

99.9 

248.7 

44.7 

41.7 

16.2 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.0 

82. 

39.1 

106.0 

11059.4 

211.0 

-50.3 

99.9 

249.6 

44.5 

41.7 

15.5 

347.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

82. 

39.6 

107.0 

11184.2 

207.0 

-50.8 

99.9 

251.0 

47.0 

44.4 

15.3 

348,9 

999,9 

99.9 

999.9 

37.2 

81, 

40.0 

108.0 

11343,0 

202.0 

-51.9 

99.9 

251.1 

43.6 

46.0 

15.8 

349,6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

81. 

40.5 

109.0 

11472.7 

198.0 

-51.9 

99.  9 

249.6 

47.9 

44.9 

16.7 

351.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

81. 

40.9 

110.0 

11604.9 

194.0 

-52.0 

99.9 

248.5 

46.0 

42.8 

16.9 

353.4 

999,9 

99.9 

999.9 

41.0 

80. 

41.5 

111.0 

11774.3 

189.0 

-51.3 

99,9 

247.  7 

42,4 

39,3 

16.1 

357,3 

999,9 

99.9 

999,9 

42.6 

60. 

41.9 

112.0 

11913.3 

185.0 

-51,4 

99.9 

247.9 

40.4 

37.4 

15,2 

359,3 

999,9 

99,9 

999,9 

43.6 

80. 

42.5 

113,0 

12055.2 

181.0 

-51.6 

99.9 

248.8 

39.1 

36.4 

14.1 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.9 

79. 

42.9 

114.0 

12200.0 

177,0 

-52.4 

99.9 

249.8 

39.6 

37.2 

13.7 

362.3 

999.9 

99.9 

999,9 

45,9 

79. 

43.5 

115.0 

12347.7 

173.0 

-52.7 

99.9 

250.8 

40,7 

38,5 

13.4 

364.2 

999,9 

99.9 

999.9 

47.2 

79, 

44.1 

116.0 

12537.0 

168.0 

-53,0 

99,9 

249.8 

40.7 

38.2 

14,1 

366.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

78. 

44.6 

117.0 

12692.1 

164.0 

-53.8 

99.9 

247.2 

40  .0 

36.9 

15.5 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

78. 

45.1 

113.0 

12850.7 

160.0 

-53.9 

99.9 

244.3 

40.9 

36.9 

17.8 

370.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51. 0 

78. 

45.7 

119.0 

12972.3 

157,0 

-53,8 

99.9 

243,8 

44.2 

39,7 

19.5 

372,5 

999,9 

99,9 

999,9 

52.5 

78, 

46.2 

120.0 

13138.2 

153,0 

-53.6 

99.9 

245.4 

46.5 

42.2 

19.4 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

53.9 

77. 

46.8 

121.0 

13308.6 

149.0 

-53.5 

99.9 

246.9 

46.8 

43.1 

13.4 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

77. 

47.3 

122.0 

13439.5 

146.0 

-53.3 

99.9 

246.3 

45.2 

41.3 

13.2 

381.2 

999.9 

99,9 

999.9 

57,0 

77, 

47.8 

123.0 

13618.4 

142,0 

-53,3 

99.9 

245.0 

44.  3 

40.1 

18.7 

384,2 

999,9 

99.9 

999.9 

58.3 

76. 

48.3 

124.0 

13755.8 

139,0 

-53.6 

99.9 

245.5 

47.1 

42.8 

19.6 

386.0 

999.9 

99.9 

990.9 

59.4 

76. 

48.9 

125.0 

13896.0 

136.0 

-53.9 

99.9 

247.5 

51.6 

47.7 

19.7 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

76. 

49.7 

126.0 

14136.4 

131.0 

-54.1 

99.9 

248.1 

48,9 

45.4 

13.2 

391.8 

999,9 

99.9 

999,9 

63.8 

76. 

50.3 

127.0 

14285.3 

128.0 

-53.3 

99.9 

246.3 

45,3 

41.5 

13.2 

395.8 

999.9 

99,9 

999.9 

65.5 

75. 

50.9 

123.0 

14437.9 

125.0 

-53.8 

99.9 

244.0 

42.2 

37.9 

18,5 

397.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.1 

75. 

51.5 

129.0 

14594.0 

122.0 

-53.8 

99.9 

243.7 

40.3 

36.1 

17,9 

400.4 

999,6 

99,9 

999,9 

68.4 

75, 

52.1 

130.0 

14754.0 

119.0 

-53.6 

99.9 

245.5 

40,8 

37.1 

16.9 

403.6 

999,9 

99,9 

999,9 

69,9 

75, 

52.9 

131.0 

14973.6 

115.0 

-54.3 

99.9 

247,7 

41.8 

38.7 

15.9 

406.3 

999,9 

99.9 

999.9 

71.8 

74. 

53.5 

132.0 

15143.0 

112.0 

-54.3 

99.9 

249.0 

40.3 

37.6 

14.4 

409.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

74. 

54.1 

133.0 

15317.1 

109.0 

-54.4 

99.9 

249.5 

36.1 

33.8 

12.6 

412.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74,8 

74. 

54.7 

134.0 

15495.2 

106.0 

-55.9 

99.9 

248,  1 

31.7 

29.4 

11.8 

412.8 

999,9 

99,9 

999.9 

75.9 

74. 

55.4 

135.0 

15677.4 

103.0 

-57.3 

99.9 

245.2 

28.5 

25.8 

11.9 

413.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

74. 

56.2 

136.0 

15863.8 

100.0 

-58.5 

99.9 

244.9 

36.1 

32.7 

15.3 

414.8 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

74. 

57.1 

137.0 

16120.2 

96.0 

-59.0 

99,9 

245.9 

42.5 

38.8 

17,4 

418.6 

999,9 

99,9 

999.9 

80,9 

74. 

58.0 

138.0 

16319.2 

93.0 

-59,3 

99.9 

247.8 

35.1 

32.5 

13.2 

421.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

73. 

58.9 

139.0 

16524.6 

90.0 

-59.2 

99.9 

246.6 

34.7 

31.8 

13.7 

426.1 

999.9 

99,9 

999.9 

84.8 

73. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1230 


STATICN  NO.  606 
PORTtAND,  ME 


6 FEBRUARY  1075 

2015  GMT  159  20.  0 


TINE 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

H/SEC 

M7SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.7 

140.0 

16737.5 

87.0 

-58. 5 

99,9 

246.0 

33.3 

35.0 

15.6 

431.6 

999.9 

95. 9 

999.9 

86.4 

73. 

60.4 

141.0 

17033.5 

83.0 

-58.5 

99.9 

248,4 

39.3 

36.5 

14.5 

437.5 

999,9 

99,9 

999,9 

88.2 

73. 

61.3 

142.0 

17264.4 

80.0 

-59.5 

99.9 

252,5 

45.6 

43.4 

13,7 

440.0 

999.9 

99.9 

999.9 

90.4 

73. 

62.4 

143.0 

17503.3 

77.0 

-60.0 

99.9 

253.5 

30.3 

29.0 

8.6 

443.7 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

73. 

63.6 

144.0 

17752.9 

74.0 

-57.4 

99.9 

253.2 

34.7* 

33.2 

10.0 

454.3 

999.9 

99.9 

999.9 

95.3 

73. 

64.6 

145.0 

18014.7 

71.0 

-56.9 

99.9 

252.6 

36.2* 

34.6 

10.8 

460.8 

906.9 

99,9 

999.9 

97.6 

73. 

65.3 

146.0 

18237.2 

68.0 

-58.5 

99,9 

252.6 

32.4* 

31.0 

9.7 

463.2 

999.9 

99,9 

999,9 

98.9 

73. 

66.2 

147.0 

18569.8 

65.0 

-60,2 

99.9 

255.7 

38,1* 

37.0 

9.4 

465.3 

999.9 

99,9 

999,9 

100.5 

73. 

66.9 

148.0 

18863.2 

62.0 

-62.1 

99.9 

253.3 

40.7* 

39.0 

11.7 

467.6 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

73. 

67. S 

149.0 

19168.2 

59.0 

-64.6 

99.9 

252.0 

30.1* 

28.6 

9,3 

469.1 

999,9 

99,9 

999,9 

104.4 

73. 

68.9 

150.0 

19380.0 

57.0 

-62.6 

99.9 

258,2 

30,6* 

29.9 

6.3 

477,7 

999,9 

99.9 

999.9 

106.4 

73, 

69.9 

151.0 

19712.8 

54.0 

-63,4 

99,9 

256.0 

29.9* 

29.0 

7.2 

483.4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.5 

73. 

70.9 

152.0 

20063.8 

51.0 

-63.6 

99.9 

249.0 

34.5* 

32.2 

12.4 

490.9 

999.9 

99.9 

999.9 

110.1 

73, 

72.0 

153.0 

20434.9 

48.0 

-64.8 

99.9 

248.4 

27.7* 

25.8 

10.2 

495.7 

999.9 

99.9 

999.0 

112.  1 

73. 

73.3 

154.0 

20827.7 

45.0 

-66.0 

99.9 

252.8 

23,2* 

22.2 

6.9 

503,0 

999.9 

99,9 

999,9 

114.1 

73. 

74.6 

155.0 

21103.6 

43.0 

-66.0 

99.9 

255.1 

35.7* 

34.5 

9.2 

509.6 

999.9 

99.9 

999.9 

115.9 

73. 

75.9 

156.0 

21542.5 

40.0 

-66.0 

99.9 

257.1 

31.4* 

30.6 

7.0 

520.2 

999.9 

99.9 

999.9 

119.0 

73, 

77.3 

157.0 

22016.3 

37.0 

-65.4 

99.9 

258.3 

34.0* 

33.3 

6.9 

533,5 

999.9 

99,9 

999,9 

121.5 

73, 

78.8 

158.0 

22532.7 

34.0 

-64,0 

99,9 

256,7 

35.9* 

36.9 

8,3 

550.2 

999.9 

99.9 

999.9 

125.4 

73. 

80.3 

159.0 

23097.3 

31.0 

-65.0 

99.9 

256.3 

17.5* 

17,0 

4.1 

562.3 

999,9 

99.9 

999.9 

127.0 

73. 

82.1 

160.0 

23506.5 

29.0 

-62.4 

99.9 

248.4 

25.5* 

23.7 

9,4 

580.0 

999.9 

99.9 

. 999.9 

129.3 

73. 

84.0 

161.0 

24179.5 

26.0 

-63.0 

99.9 

249.6 

57.3* 

53.7 

20.0 

596.8 

999,9 

99.9 

999.9 

134.0 

73. 

86.0 

162.0 

24933.2 

23.0 

-63.6 

99.9 

257.4 

54.8* 

53.4 

12.0 

616.4 

999,9 

99.9 

999.9 

137.9 

73. 

88.3 

163.0 

25796.1 

20.0 

-61.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

649.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

1231 


III  Miinpain 


STATICN  NO.  606 
PORTtANOf  ME 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  153  2A.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP. 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

P.H 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MR 

OG  e 

OG  C 

OG 

M/SFC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.9 

20.0 

598.8 

-1.7 

-3.4 

310.0 

1.5 

l.I 

-1.0 

271,9 

279.5 

3.0 

88.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

34.4 

997.0 

-1.7 

-3.2 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

272,1 

279.8 

3,0 

89,4 

999,9 

999, 

0.4 

7.0 

122.6 

586.0 

-2.3 

-3.2 

999,9 

99.9 

99,9 

91,9 

272,3 

280.1 

3.1 

93.6 

999,9 

999, 

0.8 

8.0 

211.7 

575.0 

-3.1 

-4.0 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.4 

279.9 

2.9 

93.5 

909.9 

999. 

1.1 

9.0 

301.5 

964.0 

-3,9 

-4,7 

999,9 

99.9 

99,9 

99,9 

272.5 

279.7 

2.8 

93.7 

999.9 

999, 

1.4 

10.0 

392.1 

953.0 

-4.0 

-4.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.2 

280.5 

2.8 

94.7 

999.9 

999. 

1.8 

11. 0 

500.6 

940.0 

-4.0 

-4.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

274,3 

281.8 

2,9 

96.5 

999.9 

999, 

2.2 

12.0 

593.5 

929.0 

-4.3 

-4.9 

284.9 

4,6 

4,4 

-1.2 

274.9 

282.3 

2.9 

95,5 

0,2 

142. 

2.4 

13.0 

687.3 

918.0 

-4.9 

-5.0 

282.5 

5,3 

5,2 

-1.2 

275.2 

282.4 

2.8 

95.3 

0.3 

135. 

2.9 

14.0 

773.4 

508.0 

-5.5 

-5.3 

281.3 

6.6 

6.5 

-1.3 

282.6 

2.7 

97.9 

0.5 

122. 

3.2 

15.0 

869.0 

897.0 

-6.0 

-6.3 

283.6 

7.4 

7.1 

-1.7 

275,9 

282.9 

2.7 

97.8 

0.6 

117. 

3.6 

16.0 

983.3 

884.0 

-6.6 

-7.0 

289,2 

8.4 

7.9 

-2.8 

276.5 

283.2 

2.6 

97.1 

0,8 

114. 

3.9 

17.0 

1072.3 

874.0 

-6.9 

-7.  1 

296,2 

9,2 

8.3 

-4.1 

277.0 

283.8 

2.6 

98.4 

0,9 

114. 

4.3 

18.0 

1171.2 

86  3.0 

-6.7 

-7.0 

303.5 

10.2 

8.5 

-5.7 

278.2 

285.2 

2.6 

98.2 

1.2 

115. 

4.7 

19.0 

1262.3 

853.0 

-7.0 

-7.5 

309.6 

11.0 

8.5 

-7.0 

278.8 

285.6 

2.6 

96.4 

1.4 

117. 

5.0 

20.0 

1354.3 

843.0 

-7.3 

-8.  6 

313,9 

11.5 

8.3 

-3.0 

279,4 

285.8 

2.4 

90.6 

1.6 

119. 

5.5 

21.0 

1475.6 

8 30,0 

-6.6 

-8.3 

312.5 

11.4 

8.4 

-7,7 

281,5 

288.1 

2.5 

87.7 

1.9 

122. 

5.8 

22.0 

1570.4 

820.0 

-6.6 

-8.5 

308.5 

10.9 

8.5 

-5.8 

232.4 

289.1 

2.5 

86.3 

2.1 

123. 

6.2 

23.0 

1666.2 

810.0 

-7.5 

-8.4 

306.3 

10.7 

8.6 

-5.3 

282.5 

289.2 

2.5 

92.8 

2.4 

123. 

6.5 

24.0 

1753.2 

801.0 

-7.9 

-8.7 

307.3 

10.8 

8.6 

-6.6 

282.9 

289.6 

2.5 

94,3 

2.6 

123. 

6.8 

25.0 

1350.9 

791.0 

-8.1 

-9*3 

305.2 

10,4 

0.5 

—6.0 

203.8 

290.3 

2.4 

90,5 

2.8 

124. 

7.2 

26.0 

1979.8 

778.0 

-8.2 

-9.8 

302.7 

9.9 

8.4 

-5.4 

284.9 

291.4 

2.3 

88.3 

3.0 

124. 

7.6 

27.0 

2070.1 

769.0 

-8.6 

-10. 0 

300.3 

9.5 

8.2 

-4.0 

235.4 

291.8 

2.3 

89.7 

3.2 

123. 

7.9 

28.0 

2181.7 

758.0 

-9.4 

-10.  f 

298.4 

9.5 

8.4 

-4.5 

285.8 

292.0 

2.2 

90.  1 

3.4 

123. 

8.3 

29.0 

2274.1 

749,0 

-9,8 

— 1 0.  3 

295.1 

10.0 

9,  1 

-4.3 

286.3 

292.5 

2.2 

92.2 

3.6 

123. 

8.6 

30.0 

2377.9 

739.0 

-10,0 

-11. 0 

292.6 

10.7 

9.8 

-4.1 

287.2 

293.4 

2.2 

91.6 

3.8 

123. 

9.0 

31.0 

2472.4 

730.0 

-10.4 

-11.5 

289.5 

11.8 

11. 1 

-4.0 

287.8 

293.8 

2.2 

91.2 

4.0 

122. 

9.3 

32.0 

2578.5 

720.0 

-11.1 

-12.5 

287.5 

12.7 

12.1 

-3.8 

288.1 

293.8 

2.0 

89.3 

4.3 

121. 

9.7 

33.0 

2675.3 

711.0 

-10,4 

-12.5 

284.9 

13.9 

13,5 

-3,6 

289,9 

295.8 

2.1 

84.5 

4.6 

120. 

10.1 

34.0 

2784,4 

701.0 

-11.0 

-14.0 

282.6 

15.1 

14.7 

-3.3 

290.4 

295.7 

1.8 

78.3 

4.9 

119. 

10.4 

35.0 

2883.6 

692.0 

-11.4 

-14.  7 

281.0 

15.8 

15.5 

-3.0 

291.0 

296.1 

1.8 

76.2 

5.2 

118. 

10.8 

36.0 

3006.6 

681.0 

-11.4 

-15.2 

279.0 

16.3 

16.1 

-2.6 

292.4 

297.3 

1.7 

73,3 

5.6 

117. 

11.2 

37.0 

3108.7 

672.0 

-11.  7 

-15.' 

277.1 

16.5 

16.4 

-2.0 

293.1 

298,0 

1.7 

71.9 

6.0 

116. 

11.6 

38.0 

3223.4 

662.0 

-12.5 

-16.7 

275.5 

16.8 

16.7 

-i  .6 

293.4 

298.0 

1.6 

71.1 

6.3 

114. 

12.0 

39.0 

3327.9 

653.0 

-13.2 

-17.3 

274.7 

17.5 

17.4 

-1.4 

293.8 

298.2 

1.5 

71.5 

6.7 

113. 

12.3 

40.0 

3433.4 

644.0 

-14.2 

-18.2 

274,9 

17.7 

17,7 

-1.5 

293.8 

298.0 

1.4 

71.8 

7,0 

112, 

12.8 

41.0 

3552.1 

634.0 

-15.0 

-18,9 

275.2 

17,8 

17.7 

-1,6 

294,2 

298.2 

1.4 

72.4 

7.6 

111. 

13.2 

42.0 

3660.1 

625.0 

-15.7 

-19.3 

275.0 

17.9 

17.8 

-1.6 

294.6 

298.5 

1.3 

73.6 

8.0 

110. 

13.6 

43.0 

3769.4 

616.0 

-16.4 

-20. t 

274.3 

18.2 

18.1 

-1.4 

295.0 

298.7 

1.2 

71.3 

8.3 

110. 

13.9 

44.0 

3880.0 

607.0 

-17,  1 

-20,  J 

273.7 

18.6 

18.6 

-1.2 

295,5 

299,0 

1.2 

72.1 

0.7 

109. 

14.3 

45.0 

3979.4 

599.0 

-17.8 

-21.4 

273,3 

18.9 

13,9 

-1.1 

295.8 

299,2 

1.1 

73.0 

9.1 

108. 

14.7 

46.0 

4092.6 

590.0 

-18.5 

-21.3 

273.1 

19.2 

19.2 

-1.0 

296.3 

299.7 

1.1 

74.5 

9.6 

107. 

15.1 

47.0 

4194.3 

582.0 

-19.4 

-23.1 

273.0 

19.6 

19.5 

-1.0 

296.3 

299,4 

1.0 

72.4 

10.0 

107. 

15.5 

48.0 

4310.1 

573.0 

-20.0 

-23.8 

272,8 

19,9 

19,9 

-1.0 

297.0 

300.0 

1.0 

71.1 

10.4 

106. 

15.9 

49.0 

4414.2 

565.0 

-21.0 

-24.9 

272.5 

19,7 

19.6 

-0.8 

296.9 

299.7 

0,9 

71.0 

11.0 

105. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1232 


STATICN  NO.  606 
POPTtANn,  NE 

6 FEBPUAP.Y  1975 

2315  GMT  153  26,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIP. 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.2 

50.0 

6519.6 

557.0 

-21.8 

-25.6 

272.2 

19.1 

19.1 

-0.7 

297.2 

299.8 

0.8 

71.6 

11.3 

105. 

16.7 

51.0 

6652.6 

567.0 

-22.6 

-26.3 

271.9 

18.2 

18.2 

-0,6 

297,8 

300,3 

0.8 

71.8 

ll.R 

105. 

17.1 

52,0 

6760.6 

539,0 

-23.7 

-27. -i 

271.9 

17.8 

17.8 

-0,5 

297.7 

300.0 

0.7 

70i2 

12.3 

106. 

17.5 

53.0 

6869.7 

531.0 

-26.5 

-28.5 

272.1 

18.1 

18.1 

-0.7 

298.1 

300.2 

0.7 

68,2 

12.7 

106, 

17,9 

56,0 

6996,1 

522.0 

-25.3 

-29,6 

272.3 

13.6 

18.6 

-0,7 

298,5 

300.5 

0.6 

66.8 

13.  1 

103. 

ia,3 

55,0 

5106.0 

516.0 

-26.2 

-30.8 

272.1 

19.0 

19.0 

-0.7 

298.7 

300.5 

0.6 

65.0 

13.6 

103. 

18. a 

56.0 

5233.5 

505.0 

-27.6 

-32.3 

271.3 

19.7 

19.7 

-0.6 

298.8 

300.6 

0.5 

62.5 

16.  1 

103. 

19.3 

57.0 

5368.3 

697.0 

-28.3 

-33.  j 

270,3 

21.2 

21.2 

-0.1 

299,0 

300.5 

0.5 

61.8 

16,7 

102. 

19,7 

58.0 

5666,5 

689,0 

-29.2 

-36.  j 

269.8 

22.6 

22.6 

0.1 

299.3 

300.6 

0.6 

59.6 

15.2 

102. 

20,0 

59.0 

5567.3 

682.0 

-30.3 

-35.9 

269.5 

23.0 

23.0 

0.2 

299.2 

300.6 

0.6 

57.6 

15.7 

101. 

20.6 

60.0 

5686.1 

676.0 

-31.3 

-36.8 

269.2 

21.9 

21.9 

0.3 

299.3 

300.5 

0.3 

58.0 

16.2 

101. 

20.9 

61.0 

5806.6 

666.0 

-32,6 

-37.7 

259.3 

19.3 

19.3 

0.2 

299,5 

300,5 

0.3 

58.5 

16.9 

100. 

21.3 

62.0 

5913,0 

659,0 

-33.1 

-38.5 

270.2 

17,5 

17,6 

-0,1 

300,0 

300,9 

0.3 

57.7 

17.3 

100. 

21.8 

63.0 

6020.9 

652.0 

-36.1 

-39.^ 

272.0 

16.9 

16.9 

-0.6 

2°9.9 

300.  R 

0.3 

58.2 

17.7 

100. 

22.3 

66.0 

6129.9 

665.0 

-35.6 

-61.2 

272.7 

17.8 

17.8 

-0.8 

299.6 

300.6 

0.2 

55.0 

18.2 

100. 

22.8 

65.0 

6255.9 

637.0 

-36.5 

-61.  5 

271.9 

18.6 

18.6 

—0.6 

299,8 

300,5 

0,2 

56.7 

18.8 

99, 

23.6 

66.  0 

6399.9 

628.0 

-37,5 

-62.  i 

270,5 

17.9 

17.9 

-0.1 

300.6 

301.1 

0.2 

58.0 

19.5 

99. 

23.8 

67.0 

6513.5 

621.0 

-38. 6 

-63.8 

269.0 

16.8 

ib.n 

0.3 

300.6 

301.2 

0.2 

56.3 

19.9 

99. 

26.2 

68.0 

6628.6 

616.0 

-39.3 

-65.6 

266.7 

15.6 

15.6 

0.9 

300.8 

301.6 

0.2 

52.1 

20.2 

99, 

26.7 

69.0 

6765.3 

607.0 

-39.8 

-66,5 

262.6 

13.7 

13.6 

1.8 

301.8 

302,3 

0.1 

67.8 

20,7 

99, 

25.2 

70,0 

6863.6 

600.0 

-60.8 

99.9 

257.8 

12.1 

11.8 

2.6 

301.9 

999,9 

99.9 

999.9 

21.0 

98. 

25.8 

71.0 

7000.6 

392.0 

-62.6 

99.  J 

253.9 

11. 1 

10.7 

3.1 

301.7 

999,9 

99.9 

999.9 

21.6 

98, 

26.3 

72.0 

7122.2 

385.0 

-63.5 

99.  ) 

256.9 

11.3 

11. 0 

3.0 

301.8 

999,9 

99,9 

999,9 

21.7 

97, 

26.7 

73.0 

7265,3 

378.0 

-66,  7 

99,9 

255,9 

11.5 

11.2 

2,6 

301,7 

999,9 

99.9 

999,9 

21.9 

97, 

27.2 

76,0 

7370.1 

371.0 

-65.6 

99,9 

257,9 

11.2 

10,9 

2.3 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

97. 

27.6 

75.0 

7696 . 7 

366.0 

-66.7 

99.9 

255.5 

10.5 

10.2 

2.6 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

97. 

28.0 

76.0 

7606.6 

358.0 

-68.0 

99.9 

256.1 

9.9 

9.6 

2.7 

302,0 

999,9 

99,9 

999,9 

22.8 

96. 

28.6 

77.0 

7736.5 

351.0 

-69.2 

99,9 

252.6 

10.3 

9.8 

3.1 

302,1 

999,9 

99,9 

999,9 

23.0 

96. 

29.1 

78.0 

7868.3 

366.0 

-50,3 

99.9 

252.7 

11.1 

10.6 

3.3 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

96. 

29.6 

79.0 

7982.9 

338.0 

-51.2 

99.  5 

256.0 

12.6 

12.1 

3.5 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

95. 

30.0 

80.0 

8099.1 

322.0 

-52.3 

99.  9 

255.1 

16.5 

14.1 

3.5 

302.8 

999.9 

99,9 

999,9 

26,0 

95. 

30.6 

81.0 

8257,1 

326,0 

-51, 8 

99,9 

259.1 

19,2 

18.9 

3,6 

305.6 

999.9 

99.9 

999,9 

26.5 

95, 

31.2 

82,0 

8378.6 

318.0 

-50.9 

99.9 

250.5 

25,6 

25.2 

6.2 

308.5 

999.9 

99.0 

999.9 

25.3 

96. 

31.8 

83.0 

8502.6 

312.0 

-50.9 

99.9 

250.7 

31.8 

31.3 

5.1 

310.2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

96. 

32.6 

86.0 

8629.0 

306.0 

-50.9 

99.9 

259.7 

35.2 

36.6 

6.3 

311.9 

999,9 

99,9 

999.9 

27,6 

93. 

32.9 

85,0 

8757.9 

300,0 

-50,9 

99,9 

258,7 

36,5 

35.8 

7,1 

313.7 

999,9 

99.9 

990.9 

28.6 

93. 

33.6 

86.0 

8911,6 

293.0 

-51,0 

99.9 

258.6 

30  .6 

37.6 

7.6 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.6 

92. 

33.9 

87.0 

9066.1 

287.0 

-51.3 

99 . 3 

258.6 

60.5 

39.8 

8.0 

317.0 

999.9 

99.9 

999.0 

30.8 

92. 

36.6 

88.0 

9183.6 

281.0 

-51.2 

99,  9 

257.8 

61.8 

60,9 

8.8 

319,1 

999,9 

99,9 

999,9 

32.  1 

91, 

35.0 

89,0 

9300.2 

276,0 

-51,0 

99,9 

256.6 

63,1 

62.0 

10.0 

321.0 

999,9 

99,9 

999,9 

33,5 

91. 

35.6 

90.0 

9A63.2 

270.0 

-51.0 

99.9 

255.7 

65.6 

66.3 

10.5 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.0 

90. 

36.2 

91.0 

9566.9 

265.0 

-50.9 

99.9 

255.7 

66.9 

65.7 

10.8 

325.0 

999.9 

99.9 

999,9 

36.8 

89, 

36.9 

92.0 

9716,0 

259,0 

-50.9 

99,9 

256.1 

66.9 

65.5 

11.3 

327.1 

999,9 

99.9 

999.9 

38.7 

89. 

37.5 

93.0 

9860.8 

256.0 

-51.2 

99.9 

255.9 

65.6 

66.1 

11.1 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

88. 

38.1 

96.0 

9969.8 

269.0 

-51.9 

99.3 

255.9 

66.1 

62.8 

10.7 

329.2 

999.9 

99,9 

999,9 

61,9 

88. 

A BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 
A BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
AA  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


STATION  NO.  606 
PGRTI.AND.  ME 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  153  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

niR 

SPEED 

0 COMP 

V CPMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  r. 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

H/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.7 

95.0 

10101.2 

244.0 

-52,3 

99.7 

255,6 

45.1 

43.7 

U.2 

3.30.7 

999,9 

99,9 

900,9 

43.4 

07, 

39.4 

96.0 

10262.1 

238.0 

-52.6 

99,9 

254.9 

47.3 

45,6 

12.3 

332.  6 

999,9 

00.9 

900.0 

45.2 

B7. 

40.1 

97.0 

10427.1 

232.0 

-52.6 

99.9 

254.7 

46.9 

45.2 

12.4 

335.0 

999,9 

09.9 

900.9 

47.4 

86. 

40.7 

98.0 

10539.6 

228.0 

-52.3 

99.9 

254.1 

45.2 

43.4 

12.4 

337.2 

999,9 

00,9 

090,0 

48,9 

86. 

41.3 

99,0 

10663.1 

223.0 

-52.3 

99,9 

252.4 

44,0 

41,9 

13.3 

339.3 

999,9 

99,9 

000,0 

50.5 

85, 

41.9 

100.0 

10830,0 

210.0 

-51,6 

99,9 

250,5 

43,5 

41.0 

14.5 

342.5 

999.9 

99.9 

900.9 

51.9 

85. 

42.6 

101. 0 

11010.7 

212.0 

-52.6 

99.9 

249.9 

41.6 

39.1 

14.3 

343.8 

999.9 

90,9 

000.9 

53.8 

04. 

43.2 

102.0 

11164.7 

207.0 

-53.0 

99.  i 

250.4 

40.3 

38.0 

13.5 

345,4 

999,9 

99,9 

000.9 

55,  1 

84, 

43.8 

103.0 

11290.3 

203.0 

-53.8 

99.9 

250.7 

43,2 

40.8 

14,3 

346,1 

999,9 

99.9 

000,9 

56.4 

84, 

44.3 

104.0 

11450.4 

198.0 

-54.1 

99.9 

250.6 

47.2 

44.5 

15.7 

348.1 

999.9 

99.9 

090.0 

57.9 

83. 

45.1 

105.0 

11614.4 

193.0 

-54.3 

99.9 

250.4 

49.8 

46.9 

16.7 

350.4 

999.9 

99.9 

090.0 

60.  1 

83. 

46.0 

106.0 

11748.7 

189.0 

-54.3 

99.9 

247.9 

43.0 

39,9 

16.2 

352.5 

999,9 

99,9 

090,9 

62.7 

82. 

46.7 

107.0 

11805.8 

185.0 

-54,5 

99.9 

248.0 

42.9* •• 

39,7 

16.1 

354.4 

999,9 

99.9 

090.9 

64.3 

82. 

47.3 

108.0 

12061.3 

180.0 

-54.5 

99.  9 

249.6 

46.7* 

43.8 

16.3 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

82. 

47.9 

109.0 

12205.1 

176.0 

-54.9 

99.9 

251.1 

48.5* 

45.9 

15.7 

358.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

81. 

48.4 

110.0 

12351.9 

172,0 

-55,3 

99.9 

251,7 

42.6* 

40,4 

13.4 

360.5 

999,9 

90,0 

999,9 

69.5 

81. 

49.3 

111.0 

12540,2 

167.0 

-55.3 

99.9 

250.4 

33.2* 

31.3 

11. 1 

363.6 

999.9 

00.9 

999.9 

70.8 

81. 

50.0 

112.0 

12695.1 

163.0 

-54.9 

99.9 

250.3 

39.6* 

37.3 

13.4 

366.6 

999.0 

99.9 

900.9 

72.4 

01. 

50.8 

113.0 

12854.0 

159.0 

-54.6 

99.9 

250.7 

46,4* 

43.8 

15,3 

369,8 

999,9 

99,9 

900,9 

74,4 

80. 

51.6 

114.0 

13017.1 

155.0 

-54,6 

99.9 

253,6 

64,4* 

61.7 

18,2 

372.5 

999.9 

99,9 

999.9 

76.6 

80. 

52.2 

115.0 

13184.2 

151.0 

-55,3 

99.9 

255.3 

76.5* 

74.0 

19.4 

374.2 

999.9 

99.9 

990.9 

79.4 

80. 

53.2 

116.0 

13399.1 

146.0 

-55.3 

99.9 

254.4 

52.1* 

50.2 

14.1 

377.8 

909.9 

99.9 

999.9 

84.0 

80. 

54.1 

117.0 

13576.7 

142.0 

-54,6 

99.  7 

248.3 

30,8* 

28.6 

11.4 

381,9 

999,9 

00,  9 

000,9 

85.8 

80. 

54.9 

118.0 

13713.5 

139,0 

-54,3 

99.9 

247,3 

28,2* 

26.0 

10,9 

384,8 

999.9 

00,0 

990.9 

86.7 

79. 

55.6 

119.0 

13900.7 

135.0 

-54.3 

99.9 

251.4 

31.7* 

30.1 

10.1 

388.1 

999.0 

99.0 

990.9 

88.5 

79. 

56.2 

120.0 

14044.8 

132.0 

-54.1 

99.9 

252.3 

30.5* 

29.1 

9,3 

390.8 

099,0 

00,0 

990,9 

80,5 

79. 

56.8 

121.0 

14242.2 

128.0 

-54.1 

99,9 

249,  3 

27,6* 

25.8 

9,8 

394,3 

990,9 

00,0 

990,9 

00.6 

79, 

57.4 

122.0 

14394.2 

125.0 

-54,6 

99.9 

244.0 

26.0* 

23-4 

11.4 

396.1 

009.0 

90.0 

900.9 

91.5 

79. 

58.2 

123.0 

14549.4 

122.0 

-55.4 

99.  5 

244.3 

32.1* 

20.9 

13.9 

397.4 

009.9 

99.0 

900.9 

02.5 

79. 

59.0 

124.0 

14762.3 

118.0 

-54. 8 

99.) 

246.5 

36.5* 

33.4 

14.5 

402.4 

999.9 

99,0 

900.9 

94,8 

78. 

59.8 

125.0 

14926.6 

115.0 

-55.9 

99.9 

245.1 

37,0* 

33,6 

15.6 

403.3 

999,9 

00,0 

900.0 

05.9 

78. 

60.7 

126.0 

15151.9 

111.0 

-55.9 

99.9 

240.4 

44.4* 

38.6 

21.9 

407.4 

999.9 

90.0 

000.0 

98.3 

78. 

61.4 

127.0 

15325.8 

108.0 

-57.1 

99.9 

238.3 

46  .0* 

39.1 

24.1 

408.4 

999.9 

99.0 

900.0 

100.2 

77. 

62.2 

128.0 

15503.9 

105.0 

-57.6 

99.9 

241,7 

43.5* 

38.3 

20,6 

410,7 

900,9 

09,9 

909.9 

102.  1 

77, 

62.9 

129.0 

15687.0 

102.0 

-57.4 

99.9 

244,8 

40.4* 

36.6 

17.2 

414.5 

999.9 

99.0 

900.9 

103.8 

77. 

63.6 

130.0 

15375.5 

99.0 

-57,7 

99.  7 

248.8 

41.5* 

30.7 

15.0 

417.4 

999.9 

09.0 

999.9 

105,3 

77, 

64.6 

131.0 

16135.9 

95.0 

-57.4 

99.  -! 

251.6 

37.4* 

35.5 

11.8 

423.0 

909,9 

99,9 

999,9 

107.8 

77o 

65.6 

132.0 

16338.2 

92.0 

-58.4 

•99.9 

250.9 

32.9* 

31.1 

10.8 

424.9 

999.9 

99.9 

999,9 

110.4 

76. 

66.7 

133.0 

16546.4 

89,0 

-59,1 

99,9 

246,5 

28.0* 

25.7 

11.1 

427,6 

999.9 

99.9 

999.9 

111.7 

76. 

67.8 

134.0 

16689.0 

87.0 

-58.9 

99.9 

244.6 

35.5* 

32.0 

15,2 

430.7 

999.9 

99.9 

999.9 

114.0 

76. 

68.7 

135.0 

16910.0 

84.0 

-57.4 

99,9 

245.7 

44,2* 

40.2 

18.2 

438.2 

999,9 

99,9 

999,9 

115,9 

76, 

69.5 

136.0 

17139.8 

81.0 

-57,4 

99.9 

246.6 

42,7* 

39.2 

17,0 

442.7 

999.9 

99,9 

999,9 

118.2 

76. 

70.3 

137.0 

17458.7 

77.0 

-58.9 

99.9 

248.3 

34.7* 

32.3 

12.8 

446.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.1 

76. 

71.3 

138.0 

17707.1 

74.0 

-60.5 

99.7 

251.6 

35,0* 

33.2 

11.1 

447.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121.7 

76. 

72.5 

139.0 

17877,8 

72,0 

-60,5 

99.9 

254.0 

41,1* 

39,5 

11.3 

451.3 

999,9 

99.9 

999.9 

124.4 

75. 

• BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1234 


STATItN  NO.  606 
PCRTtANO,  Ml: 


6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01  R 

SPEFO 

U COMP 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

DO  r. 

OG 

P/SEC 

M/SEC 

73.9 

140.0 

18143.0 

69.0 

-60.3 

99.9 

255.2 

36.5* 

35.3 

74.8 

141.0 

18420.3 

66.0 

-60.0 

99.9 

252.9 

43.3* 

41.4 

75.7 

142.0 

18710.0 

63.0 

-61.2 

99.9 

244.8 

14.2* 

12.9 

76.6 

143.0 

19012.0 

60.0 

-52.3 

99.9 

244.5 

22.0* 

19.9 

77.7 

144.0 

19328.5 

57.0 

-62.7 

99.9 

247.2 

37.4* 

34,5 

79.0 

145.0 

19547.8 

55.0 

-64.4 

99.  9 

235.8 

22.7* 

18.8 

80.5 

146.0 

19891.1 

52.0 

-64.0 

99.9 

249.3 

28.9* 

27.0 

81.7 

147.0 

20253.9 

49.0 

-65.4 

99.9 

250.8 

30.1* 

28.4 

82.7 

148.0 

20506.9 

47.0 

-66.4 

99.9 

255.7 

30.5* 

29,5 

84.0 

149.0 

20906.0 

44.0 

-66.8 

99.9 

259.1 

35.3* 

34.6 

85.2 

150.0 

21333.1 

41.0 

-66.6 

99.9 

255.1 

33.9* 

32.8 

86.3 

151.0 

21635.0 

39.0 

-67.6 

99.9 

254.8 

33.3* 

32.1 

87.7 

152.0 

22117.8 

36.0 

-66.8 

99.  9 

254.8 

27.0* 

26.1 

90.0 

153.0 

22463.7 

34.0 

-66.4 

99.9 

252.3 

33.1* 

31.5 

91.9 

154.0 

23026.1 

31.0 

-64.2 

99.9 

253.6 

26.8* 

25.7 

93.9 

155.0 

23433.9 

29.0 

-64.6 

99.9 

254.7 

31.3* 

30.2 

95.8 

156.0 

23870.4 

27,0 

-64.6 

99.9 

254.7 

33.8 

32.6 

97.6 

157.0 

24590.6 

24.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

1235 


153  24.  0 


oyip 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

t)G 

3.3 

457,2 

999,9 

99,9 

999,9 

127,6 

75. 

12.7 

463.8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

75. 

4.1 

467.3 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

75. 

9,5 

471.4 

999,9 

99,9 

999.9 

131,7 

75, 

14.5 

477,5 

999,9 

99,9 

999.9 

135.2 

75. 

12.8 

478.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.7 

75. 

10.2 

487.2 

999.9 

99.9 

999.9 

139.0 

75. 

9.9 

492.3 

999.9 

99.9 

999.9 

141.3 

75, 

7.5 

495,8 

999,9 

99,9 

999.9 

143.0 

75. 

5.7 

504.2 

999.9 

99.9 

999.9 

145.5 

75. 

8.8 

515.0 

999.9 

99.9 

999.9 

148.2 

75. 

8,7 

519,8 

999.9 

99,9 

999.9 

150,2 

75, 

7.1 

534.0 

999.9 

99.9 

999.9 

153.1 

75. 

10.1 

543.9 

999.9 

99.9 

999.9 

157.2 

75. 

7.5 

564.3 

999.9 

99.9 

999,9 

160.8 

75. 

8.3 

574.1 

999,9 

99,9 

999,9 

163.5 

75. 

8.9 

586.0 

999,9 

99,9 

999,9 

168.3 

75. 

99,9 

607,2 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

STATICN  NO.  606 
PORTtANO,  ME 

7 FEeRUARY  1975 

515  GMT  155  IB.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

nc  R 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.2 

20.0 

1001.5 

-0.6 

-2.3 

20.0 

2.1 

-0,7 

-2,0 

272,8 

281,0 

3,2 

08.0 

0.0 

0, 

0,6 

6.0 

26.0 

ICOI.O 

-1.1 

-2.2 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

272.4 

280.7 

3.3 

92.2 

999.9 

999, 

0.6 

7.0 

112.1 

990.0 

-1.6 

-2.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.8 

281.1 

3.3 

94.9 

999.9 

999. 

1.0 

R.O 

201.1 

979.0 

-2.2 

-2.0 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

273,0 

281.3 

3.2 

97.0 

999,9 

999. 

1.6 

9.0 

299.1 

967.0 

-2.3 

-2.  3 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

273.8 

282.1 

3.2 

97.0 

999,9 

999, 

1.7 

10.0 

381.8 

957.0 

-1.7 

-3,  5 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

275.3 

283.1 

3.0 

85.6 

999.9 

999. 

2.1 

11.0 

69''.  1 

963.0 

-2.2 

-6.7 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

275.9 

283.3 

2.9 

82.6 

999.9 

999. 

2.6 

12.0 

592.3 

932.0 

-2.7 

-5.5 

999.9 

99.9 

99.9 

9 7.9 

276.3 

283.5 

2.7 

80.8 

999.9 

999. 

2.7 

13.0 

695.0 

920.0 

-3.7 

-6.  1 

316.6 

6.9 

3.5 

-3.6 

276,2 

28  3,2 

2.6 

83.7 

0.5 

139. 

3.1 

16.0 

781,2 

910.0 

-6,5 

-6.3 

308,7 

6,3 

3.6 

-2,7 

276,3 

283,2 

2.6 

87.3 

0.6 

137. 

3.6 

15.0 

868.2 

900,0 

-5.3 

-6.  7 

305.0 

6.3 

3,5 

-2.4 

276.4 

28  3.2 

2.6 

89.6 

0.7 

136. 

3.8 

16.0 

982.6 

887.0 

-6.0 

-6.  } 

296.8 

6.3 

3.8 

-1.9 

276.8 

283.5 

2.6 

93.1 

0.8 

135. 

6.1 

17.0 

1080.0 

876.0 

-7.1 

-7.3 

291.3 

6.6 

6.1 

-1.6 

276,7 

283.1 

2.4 

94.5 

0,9 

133. 

6.5 

18.0 

1178.6 

865.0 

-7.9 

-8.2 

288.0 

6,9 

4.  6 

-1.5 

276.7 

283.0 

2.4 

90.2 

1.0 

130. 

6.6 

19.0 

1268,7 

855.0 

-8,8 

-8,9 

279,2 

5.0 

6,9 

-3.8 

276.7 

282.8 

2.3 

99.3 

1.1 

128. 

5.1 

20.0 

1359.9 

865.0 

-9.1 

-10.3 

269.8 

5.2 

5.2 

3.0 

277.3 

202.8 

2.1 

91.0 

1.2 

126. 

5.6 

21.0 

1680.3 

832.0 

-7.8 

-9.3 

256.8 

5.9 

5.8 

1.4 

280.0 

286.1 

2.3 

89.2 

1.3 

120. 

5.9 

22.0 

1583.9 

821.0 

-7.5 

-9.  7 

250.6 

6.5 

6,6 

1.3 

281.3 

287.4 

2,2 

84.3 

1.4 

117. 

6.2 

23.0 

1679.6 

811.0 

-7.7* 

-11.2 

263.  1 

7,1 

7.0 

0.8 

282.0 

28  7.5 

2.0 

76.0 

1.5 

114. 

6.6 

26.0 

1775.9 

801.0 

-8,1* 

-13.3 

268.5 

7.9 

7.9 

0.2 

282.7 

28  7.5 

1.7 

67.1 

1.6 

111. 

6.9 

25.0 

1873.5 

791.0 

-8.3* 

-16.2 

263.5 

9.1 

9.1 

3.2 

283.4 

287.9 

1.6 

62.1 

1.7 

no. 

7.3 

26.0 

2002.1 

778.0 

-8,6* 

-16.9 

266,5 

9.8 

9,8 

3.6 

204,4 

288.8 

1.5 

60.3 

2.0 

107. 

7.6 

27.0 

2092,3 

769.0 

-8,8* 

-15,3 

266,7 

10.1 

IP.  1 

0.9 

205.1 

209,2 

1.4 

56.9 

2.2 

105. 

6.0 

28.0 

2203,9 

758.0 

-9.1* 

-16.1 

262.8 

10.? 

10.2 

1.3 

285.9 

290.0 

1.4 

56.8 

2.4 

103. 

6.6 

29.0 

2296.2 

769.0 

-9.5* 

-16.  1 

259.0 

10.4 

10.2 

2.0 

286.6 

290.7 

1.4 

58.2 

2.6 

iOl. 

8.7 

30.0 

2600.1 

739.0 

-9.7 

-16.3 

255.6 

10.9 

10-5 

2.7 

287.4 

291,5 

1.4 

58.2 

2.8 

100. 

9.2 

31.0 

2505,2 

729.0 

-10.1 

-16,  / 

250.5 

12.3 

11.6 

4.1 

283.1 

292,1 

1.4 

58.2 

3.  1 

97. 

9.5 

32.0 

2600.9 

720.0 

-10.7 

-16.  3 

268.3 

13.6 

12.6 

5.0 

288.5 

292.5 

1.4 

60.3 

3.3 

95. 

9.8 

33.0 

2708.6 

710.0 

-11.3 

-15.  9 

267.0 

16.6 

13.3 

5.6 

289.0 

293.5 

1.6 

68.4 

3.5 

93. 

10.3 

36.0 

2817.2 

700.0 

-12.0 

-16.3 

265.8 

15.7 

16.6 

6.5 

289,4 

293,6 

1.5 

67,0 

3.9 

90. 

10.7 

35.0 

2916.2 

691,0 

-12.3 

-18.6 

265.5 

16.5 

15.  1 

6.9 

290.1 

293.9 

1.3 

60.1 

4.3 

88. 

11.1 

36.0 

3038.8 

680.0 

-12,7 

-19.6 

265.6 

17.3 

15.8 

7.2 

291.0 

294.4 

1.2 

56.1 

4.7 

86. 

11.5 

37.0 

3151.7 

670.0 

-13.5 

-20.3 

265.0 

18.3 

16.5 

7.7 

291.2 

294.5 

1.1 

55.7 

5.0 

84. 

11.8 

38.0 

3266.0 

660.0 

-16.2 

-21.2 

266.1 

18.6 

16.7 

8.  1 

291,7 

294,9 

l.l 

55.3 

5,4 

83. 

12.2 

39.0 

3370,1 

651.0 

-16.7 

-22.  3 

262,9 

18.7 

16.7 

8.5 

292,4 

295,1 

0.9 

49.2 

5,9 

81. 

12.5 

60.0 

36  75.6 

662.0 

-15.5 

-26.1 

262.1 

18.5 

16.6 

8,7 

292.6 

295.1 

0.8 

47.2 

6.2 

60. 

13.0 

61.0 

3593.8 

632.0 

-16.2 

-25.5 

262.2 

18.1 

16.0 

8.4 

293.1 

295.4 

0.8 

44.1 

6.7 

79. 

13.6 

62.0 

3701.7 

623.0 

-16.9 

-28.1 

263.2 

17.9 

16.0 

3.1 

293.5 

295.3 

0.6 

36.9 

7.  1 

78. 

13,7 

63.0 

3810.8 

616.0 

-17.5 

-30.3 

266,0 

17.8 

16.0 

7,8 

293,9 

295.5 

0.5 

31.5 

7.4 

77, 

16.1 

66.0 

3921.3 

605.0 

-18.1 

-36.3 

265.1 

17.7 

16.1 

7.5 

294.5 

295.6 

0.3 

22.5 

7.8 

77. 

16.5 

65,0 

6033.0 

596.0 

-19.0 

-37.2 

265.8 

18.0 

16.5 

7.4 

294.7 

295.5 

0.3 

18.1 

8.2 

76. 

15.0 

66.0 

6133.5 

588.0 

-19.8 

-39,2 

265,0 

19.3 

17,5 

8.1 

294.8 

295.5 

0.2 

15.8 

8.7 

76. 

15.3 

67.0 

6267,8 

579,0 

-20.5 

-61,  1 

263,7 

19.7 

17.6 

8.7 

295.4 

295.9 

0.2 

13.4 

9.1 

75. 

15.7 

68.0 

6363.5 

570.0 

-21.3 

-66.0 

262.0 

19  .9 

17.5 

9,3 

295.7 

296.2 

O.l 

10.8 

9.6 

74. 

16.1 

69,0 

6667.6 

562.0 

-22.3 

-66,7 

260.6 

19,7 

17.1 

9,7 

295.8 

296.2 

0.1 

10.9 

10.  1 

74. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B£EN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAI  6 OEG 
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STATtOM  NO.  606 
PCRTLANOt  ME 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  155  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

pr>T  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M7SEC 

DG  M 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.5 

50.0 

4586.0 

553.0 

-23.5 

-45.5 

239.4 

19.5 

16.7 

9.9 

295.8 

295,2 

0.1 

ll.O 

10,5 

73, 

17.0 

St.O 

4719.2 

543,0 

-24.5 

-46.3 

238,8 

19.4 

16.6 

10.1 

296.1 

295,4 

0.1 

11. 1 

n.i 

72. 

17.4 

52.0 

4827.1 

535.0 

-25.4 

-45,0 

238,8 

19.4 

16.6 

10.1 

296.2 

296.6 

0.1 

12.8 

ll.S 

72, 

17.7 

53.0 

4936,1 

527,0 

-26,5 

-46.  5 

239.1 

19.5 

16,7 

10.0 

296.2 

295.6 

0.1 

12.9 

11.9 

71, 

18.1 

54.0 

5046.4 

519.0 

-27.6 

-47.  V 

239.7 

19.8 

17.1 

10.0 

296.2 

296.6 

0.1 

13.0 

12.3 

71. 

18.5 

55.0 

5158.0 

511.0 

-28.5 

-48.1 

240.6 

20.4 

17,7 

10.0 

296,4 

296,8 

0.1 

13.1 

12.8 

71, 

19.0 

56.0 

5299.3 

501,0 

-29,5 

-50,4 

242,0 

21.2 

18.7 

9,9 

296.8 

297,1 

O.l 

11.  1 

13.4 

70. 

19.4 

57.0 

5413.9 

493.0 

-30.6 

-50.4 

242.8 

21.9 

19.4 

10.0 

296.9 

297.2 

0.1 

12.2 

13.9 

70. 

19.8 

58. 0 

5515.3 

486.0 

-31.8 

-50. o 

242.7 

22.5 

20.0 

10.3 

296.7 

296.9 

0.1 

13.4 

14.5 

70. 

20.2 

59.0 

5632.4 

478.0 

-32.8 

-51. t 

242.2 

23.1 

20.4 

10.8 

296,8 

297,0 

0.1 

13.5 

15.0 

69. 

20.6 

60.0 

5751.0 

470.0 

-33.8 

-52.  i 

241.7 

23.5 

20,  7 

11. 1 

297.0 

29  7.3 

0.1 

13.6 

15.6 

69. 

21.0 

61.0 

5856.0 

463.0 

-34.7 

-52.2 

241.9 

23.5 

20.8 

11.1 

297.2 

297.4 

o.l 

13.7 

16.1 

69. 

21.4 

62.0 

5977.4 

455.0 

-35.9 

-53.3 

242.7 

22.9 

20.4 

10.5 

297.1 

29  7.3 

0.1 

13.8 

16.7 

69. 

21.8 

63.0 

6100.4 

447.0 

-37.0 

-54.6 

243.2 

22.0 

19.6 

9,9 

297,3 

297.5 

0.0 

13.9 

17.3 

68. 

22.3 

64.0 

6209.4 

440.0 

-37.9 

-55.3 

243,8 

21,3 

19.1 

9.4 

297.5 

29  7.6 

0.0 

14.0 

17.9 

68. 

22.7 

65.0 

6319.7 

433.0 

-38.8 

-56.  1 

244.8 

21,8 

19.7 

9.3 

297.6 

297.8 

0.0 

14.1 

18.3 

68. 

23.2 

66.0 

6463.5 

424.0 

-39.9 

-56.^ 

247.1 

23.2 

21.4 

9.0 

298.0 

298.2 

0.0 

14.2 

19.0 

68  . 

23.6 

67.0 

6577.0 

417.0 

-41.0 

99.  5 

249.6 

?4.1 

22.6 

8,4 

298.1 

999,9 

99,9 

999.9 

19,6 

6 6. 

24.0 

68.0 

6692.0 

410,0 

-41,6 

99.9 

252,2 

24.2 

23.1 

7.4 

298,9 

999,9 

99,9 

990.9 

20.3 

68. 

24.5 

69.0 

6808.5 

403.0 

-42.7 

99.9 

253.8 

24.1 

23.1 

6.7 

298.9 

999.9 

99.0 

999.9 

20.9 

68. 

25.0 

70.0 

6926.5 

396.0 

-43.8 

99.9 

253.0 

24.7 

23.6 

7.2 

298.9 

999.9 

99,0 

999.9 

21.6 

6 8. 

25.5 

71.0 

7080.5 

387.0 

-45.1 

99.9 

251.1 

25.8 

24.4 

8.4 

299,2 

999,9 

99,9 

999.9 

22.4 

69. 

25.9 

72.0 

7184.7 

385.0 

-45.9 

99.1 

249.4 

27.2 

25.5 

9,6 

299.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

69. 

26.4 

73.0 

7307.7 

374.0 

-47.2 

99.  ) 

247.7 

29.8 

27.5 

11.3 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

69. 

26.8 

74.0 

7432.5 

367.0 

-43.1 

99.9 

246.7 

31.4 

28.0 

12.4 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.6 

69. 

27.1 

75.0 

7541.0 

361.0 

-49.0 

99.9 

246.0 

31.8 

29.1 

13.0 

300,0 

999,9 

99.9 

909.9 

25,3 

69, 

27.4 

76.0 

7669,2 

354.0 

-50.0 

99.9 

245.1 

31.3 

28.4 

13.2 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

69, 

27.8 

77.0 

7799.5 

347.0 

-51.1 

99.9 

243.6 

30.7 

27.5 

13.6 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

68. 

28.4 

78.0 

7912.7 

341.0 

-52.0 

99.9 

241.8 

32.1 

28.3 

15.2 

300.8 

999,9 

99.9 

999,9 

27.6 

6 8. 

28.8 

79.0 

8027,5 

335.0 

-52.6 

99.9 

241.6 

35.0 

30.7 

16.6 

301,5 

999,9 

99.9 

900,9 

28,  3 

68. 

29.4 

80.0 

8144,3 

329.0 

-52.3 

99.  i 

242.6 

39.8 

35.3 

n.3 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

68. 

30.0 

81.0 

8304.1 

321.0 

-50.8 

99.  5 

244.9 

43.8 

39.6 

13.6 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

67. 

30.6 

82.0 

8427.1 

315.0 

-50.3 

99.9 

246,5 

47.5 

43.5 

18,9 

310.1 

99R.9 

99,9 

999.9 

32.8 

67. 

31.1 

83.0 

8552,7 

309,0 

-50.0 

99.9 

246.5 

50,4 

46.2 

20.1 

312.2 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

67, 

31.7 

84.0 

8659,3 

304.0 

-50,2 

99.9 

245.3 

51.7 

47.0 

21.6 

313.4 

999,9 

09.9 

999.9 

36.2 

6 7. 

32.4 

85.0 

8789.6 

298.0 

-49.9 

99.9 

244.0 

51.4 

45.2 

22.5 

315.7 

909.9 

99.9 

999.9 

38.4 

67. 

33.1 

86.0 

8944.8 

291,0 

-50.3 

99.  y 

244.3 

52.7 

47.4 

22.9 

317,2 

990,9 

99.9 

999,9 

40,5 

67. 

33.7 

87.0 

9103,5 

284.0 

-50.9 

99,  y 

244.8 

54.9 

49,7 

23.3 

318.5 

999.9 

99,9 

999.9 

42.5 

6 7, 

34.1 

88.0 

9219.0 

279.0 

-51.4 

99.  9 

245.0 

56.1 

50. B 

23.7 

319.5 

909,9 

99.9 

999.9 

43.8 

67. 

34.7 

89.0 

9336.5 

274,0 

-51.2 

99.9 

244.7 

56.2 

50.8 

24.0 

321.4 

909.9 

99.9 

999.9 

45.9 

57. 

35.2 

90.0 

9480,4 

268.0 

-51.2 

99.9 

244,1 

55.0 

49,5 

24.1 

323,4 

999,9 

99,9 

999,9 

47,6 

67, 

35.7 

91.0 

9627,7 

262.0 

-51.1 

99,9 

243.6 

53.7 

48.1 

23.9 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

67. 

36.2 

92.0 

9752.8 

257.0 

-51.9 

99.9 

243.3 

53.7 

48.0 

24.1 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

66. 

36.7 

93.0 

9880.1 

252.0 

-52.0 

99.9 

243,5 

55.9* •* 

50.0 

24.9 

328,0 

999,9 

99.9 

999.9 

52.3 

66. 

37.3 

94.0 

10009.6 

247,0 

-52.9 

99.  y 

244.0 

59.7* 

53.6 

26.1 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

66. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  606 
PORTLAND,  MF 

7 FFflRUARY  197S 

515  GMT  155  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SFC 

no  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

no 

37.8 

95.0 

10168.0 

241.0 

-53.6 

99.  > 

244.1 

58.7* 

52.8 

25.6 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

66. 

38.5 

96.0 

10330.2 

235.0 

-53.4 

99,  ? 

243.5 

52.1* 

46.6 

23.2 

332.5 

999,9 

99,9 

999,9 

58.6 

66. 

39.0 

97.0 

10468.5 

2 30.0 

-53.9 

99.9 

243.4 

50.6* 

45.3 

22,6 

333.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

66. 

39.7 

98.0 

10609.5 

225.0 

-54.2 

99,9 

243.3 

50.8* 

45.4 

22.9 

335.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

66. 

40.2 

99.0 

10753.6 

220.0 

-54.5 

99.0 

243.5 

51.9* 

46.4 

23.2 

337,1 

999,9 

99,9 

999,9 

63,7 

66. 

40.8 

100.0 

10870.9 

216.0 

-55.0 

99.9 

244.2 

53.7* 

48.3 

23,4 

338.1 

999,9 

99,9 

999,9 

65.7 

66. 

41.5 

lOl.O 

11050,9 

210.0 

-55.2 

99.9 

244.3 

52.0* 

46.8 

22.6 

340.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

66. 

42.1 

102.0 

11204.6 

205.0 

-55.7 

99.  ) 

244.5 

50.5* 

45.6 

21.8 

342.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.8 

66. 

42.7 

103.0 

11330.1 

201.0 

-55.5 

99.  7 

245.6 

50.6* 

46.1 

20.9 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

66. 

43.2 

104.0 

11490.4 

196.0 

-56,3 

99.9 

246.8 

40,4* 

45,4 

19.5 

345,6 

999,9 

99,9 

999.9 

73.2 

66. 

45v7 

105.0 

11621.4 

192.0 

-56.3 

99.0 

247.9 

43.5* 

44.9 

18.3 

347.6 

999.9 

99.9 

999.9 

74.6 

66. 

44.2 

106.0 

11786.5 

187.0 

-57.7 

99.9 

248.7 

49.1* 

45.7 

17.9 

348.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

66. 

44.7 

107.0 

11924.9 

■ 183.0 

-57.7 

90.9 

249^4 

48,2* 

45.1 

17.0 

350.3 

999,9 

99.9 

909.9 

77,6 

66. 

45.2 

108.0 

12064.5 

179.0 

-57,3 

99.9 

249.9 

44.5* 

41.8 

15,3 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.0 

66. 

45.8 

109.0 

12207.3 

175.0 

-57.7 

99.9 

250.3 

40.8* 

38.4 

13.7 

354.8 

999.9 

99.9 

999.9 

BO. 5 

66. 

46.6 

110.0 

12390.4 

170.0 

-57.3 

99.9 

250.6 

42.1* 

39.7 

14.0 

358.3 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

66. 

47.5 

111.0 

12541.2 

166.0 

-56.5 

99.  5 

250.5 

45.5* 

42.9 

15.2 

362.1 

999,9 

99,9 

999,9 

84.9 

66. 

48.0 

112.0 

12655.8 

162.0 

-57.2 

99.9 

251.7 

45.1* 

42. C 

14.1 

363.5 

999.9 

09.9 

999.9 

85.9 

66. 

45.6 

113.0 

12853.9 

158.0 

-57.3 

99.9 

253.4 

40.8* 

39.1 

1-.6 

365.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.9 

66. 

49.2 

114.0 

13015.9 

154.0 

-57.7 

99.9 

254.9 

35,2* 

33.9 

9.2 

368.0 

999.9 

99.9 

999,9 

89.0 

67. 

49.7 

115.0 

13182.0 

150.0 

-57.8 

99.9 

255.  1 

32.8* 

31.7 

8.4 

370,5 

999.9 

99,9 

999,9 

90.0 

67, 

50.5 

116.0 

13396.0 

145.0 

-57.3 

99.9 

252.3 

36.1* 

34.4 

11. 0 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

67. 

51.1 

117.0 

13573.2 

141.0 

-56.7 

99.  9 

250.0 

39.7* 

37.3 

13.6 

379.1 

999.9 

99.9 

990.9 

92.8 

67. 

51.8 

118.0 

13756.1 

137.0 

-55.7 

99.7 

245.4 

32.7* 

29.7 

13.6 

384,0 

999,9 

99,9 

999.9 

94,8 

67, 

52.7 

119.0 

13897,2 

134.0 

-55.3 

99.0 

233.2 

33.0* 

28.1 

17,4 

387,0 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

67. 

53.3 

120.0 

14042.0 

131.0 

-54.5 

99.9 

237.6 

39.6* 

33.4 

21.2 

391.0 

999.9 

99.9 

999.9 

97.5 

67. 

54.0 

121.0 

14240.3 

127.0 

-55.0 

99.9 

234.6 

36.7* 

29.9 

21.3 

393.6 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

66. 

54.6 

122.0 

14392.9 

124.0 

-55.5 

99,9 

233.7 

34,1* 

27.5 

20,2 

395.4 

999,9 

99.9 

999.9 

100,  3 

66. 

55.1 

123.0 

14549.2 

121.0 

-55.2 

99.9 

235.8 

34.9* 

28.9 

19.6 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

66. 

55.7 

124.0 

14763.7 

117.0 

-55.3 

99.9 

239.1 

34.6* 

29.7 

17.8 

402.3 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

66. 

56.2 

125.0 

14928.9 

114.0 

-56.8 

99.  7 

242.3 

34.3* 

30.3 

15.9 

402.6 

999,9 

99,9 

999,9 

103.6 

66. 

57.2 

126,0 

15155.3 

110.0 

-56.7 

99.9 

245.7 

41.6* 

37.9 

1^.1 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.7 

66. 

58.0 

127.0 

15331.4 

107.0 

-54.7 

99.9 

244.4 

43.7* 

39.4 

18.9 

414.0 

999. Q 

99.9 

999.9 

107.6 

66. 

58.9 

128.0  . 

15513.7 

104.0 

-54.1 

99.9 

239.7 

35.6* 

30.8 

18.0 

418.6 

009.9 

99.9 

999.9 

110.2 

66. 

59.7 

129.0 

• 15701.6 

101.0 

-53.9 

99.9 

242.7 

41.5* 

36.9 

19,1 

422.4 

999,9 

99.9 

999.9 

111.5 

66. 

60.2 

130,0 

15895.0 

9 8.0 

-54.5 

99.9 

244.8 

46.3* 

41.9 

19.7 

424,8 

999,9 

99.9 

999.9 

113.1 

66. 

61.0 

131.0 

16094.2 

95.0 

-54,2 

99.9 

245.8 

40.1* 

36.5 

li.4 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

115.4 

66. 

61.7 

132.0 

16299.2 

92.0 

-56.0 

99.7 

245.9 

36.5* 

33.3 

14.9 

429.7 

999,9 

99.9 

999.9 

116.9 

66. 

62.2 

133.0 

16509.2 

89.0 

-57.7 

99.0 

246.9 

34,9* 

32.0 

13,7 

430,5 

999.9 

99.9 

999,9 

118.  1 

66. 

63.0 

134,0 

16725.4 

86.0 

-58.2 

99.9 

252.4 

28.7* 

27.4 

8.7 

433.7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.6 

66. 

63.7 

135.0 

16873.8 

84.0 

-57.5 

99.9 

255.8 

27.0* 

26.2 

6.6 

438.0 

999.9 

99.9 

999.9 

120.6 

66. 

64.7 

136.0 

17103.4 

81.0 

-57.8 

99.9 

253.9 

39.4* 

37.8 

10.9 

441.9 

999,9 

99,9 

999.9 

122.2 

66. 

65.8 

137,0 

17422.2 

77.0 

-58.7 

99.9 

256.9 

39,0* 

38.0 

8.9 

446.5 

999.9 

99.9 

999.9 

125,7 

66. 

66.7 

138.0 

17587.2 

75.0 

-59.4 

99.9 

260.1 

30.9* 

30.4 

5.3 

448.4 

999.9 

99.9 

999,9 

127.0 

66. 

67.5 

139.0 

17842.5 

72.0 

-59.9 

99.  9 

257.0 

35.1* 

34.2 

7.9 

452.6 

999.9 

99,9 

999.9 

128.6 

67. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATirN  NO.  606 
PORTLAND,  ME 

7 FEBPUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

f)G 

H/SFC 

M/SEC 

68.3 

160.0 

18108.3 

69.0 

-60.1 

99.9 

255.5 

36.1* 

33.0 

69.3 

161.0 

18385.3 

66.0 

-60.8 

99.  9 

259.2 

25.6* 

25.0 

70.6 

162.0 

18676.0 

6 3.0 

-61.7 

99.9 

265.8 

20.2* 

18.9 

71.5 

163.0 

18976.1 

60.0 

-61.9 

99.9 

263.3 

67.8* 

62.7 

72.5 

166.0 

19292.5 

57.0 

-63.2 

99.9 

236.7 

37.5* 

31.6 

73.5 

165.0 

19626.2 

56.0 

-66.3 

99.9 

236.3 

29.7* 

26.7 

76.7 

166.0 

19055.3 

52.0 

-63.  7 

99.9 

261.6 

26.8* 

21.8 

75.8 

167.0 

20220.6 

69.0 

-62.8 

99.9 

263.9 

10. 7* 

16.8 

76.9 

168.0 

20609.2 

66.0 

-63.6 

99.  9 

266.0 

29.3* 

26.8 

78.0 

169.0 

20880.9 

66.0 

-65.5 

99.9 

251.3 

20.6* 

26.9 

79.6 

150.0 

21309.3 

61.0 

-66.5 

99.9 

268.9 

27.6* 

25.6 

81.5 

151.0 

21771.7 

38.0 

-66.3 

99.9 

261.1 

66.3* 

38.8 

83.0 

152.0 

22102.6 

36.0 

-66.1 

99.9 

263.7 

35.6* 

31.7 

86.3 

153.0 

22632.3 

33.0 

-66.5 

99.9 

266.6 

31.7* 

28.6 

86.6 

156.0 

23010.5 

31.0 

-66.7 

99.9 

268.0 

26.8* 

23.0 

88.6 

155.0 

23632.1 

28.0 

-62.6 

99.9 

267.0 

26.9* 

26.8 

90.7 

156.0 

26088.7 

26.0 

-63.0 

99.9 

257.6 

28.8* 

28.1 

93.1 

157.0 

26862.5 

23.0 

-63.6 

99.9 

253.9 

32.5* 

31.2 

96.0 

158.0 

25696.9 

20.0 

-65.3 

99.9 

265.6 

67.7* 

63.3 

99.3 

159.0 

26360.8 

18.0 

-63.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1239 


155  IS.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

3.6 

657.8 

999.9 

99.9 

999.9 

130.3 

67, 

6.8 

662.1 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

67, 

7.3 

666.3 

999.9 

99,9 

999.9 

132.9 

57. 

21.6 

672.6 

999.9 

99.9 

999.9 

135.2 

67. 

20.6 

676.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.3 

67. 

16.5 

681.2 

999.9 

99,9 

999.9 

160,5 

67, 

U.9 

687.8 

999.9 

99.9 

999.9 

162.1 

66. 

3.2 

698.6 

999.9 

99.9 

999.9 

163.6 

66. 

li.9 

505.6 

999.9 

99.9 

999.9 

165.2 

66. 

9.1 

507.6 

999.9 

99,9 

999.9 

167.0 

66. 

0.9 

515.2 

999.9 

99,9 

999,9 

169.8 

67, 

21.6 

532.1 

999.9 

99.9 

999.9 

152.8 

67. 

15.7 

560.9 

999.9 

99.9 

999.9 

156.7 

66. 

13.6 

568.2 

999.9 

99,9 

999,9 

160.0 

66. 

9.3 

557.5 

999.9 

99.9 

999.9 

152.7 

66. 

10.5 

585.6 

999.9 

99.9 

999,9 

166.6 

66. 

6.2 

596.9 

999.9 

99.9 

999.9 

169.6 

66. 

9.0 

616.5 

999.9 

99,9 

999.9 

176.6 

67. 

19.9 

636.3 

999.9 

99.9 

999.9 

181.9 

67. 

99.9 

660.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO.  606 
PORTlANDt  ME 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  155  11.  0 


TIME 

CNTCT 

FEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

dg  c 

DG 

M/src 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5,9 

20.0 

1002.6 

-2.8 

-5.  J 

350.0 

2.6 

0,5 

-2.6 

270,5 

277,2 

2.6 

85.0 

0.0 

0, 

0.1 

6.0 

32.7 

1001,0 

-2.7 

“6#  V 

999.9 

99,9 

99,9 

9»,9 

270,7 

276.8 

2.4 

75.6 

999.9 

999, 

0.5 

7.0 

120.3 

990.0 

-3.0 

-4.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

271.3 

278.6 

2.9 

92.5 

999.9 

999. 

0.8 

8.0 

208.9 

979.0 

-3.0 

-3.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.2 

279.7 

2.9 

93,5 

999.9 

999, 

1.2 

9.0 

298.4 

968.0 

-3.3 

-3.4 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

272.8 

280.6 

3.1 

98.9 

999.9 

999. 

1.5 

10. 0 

388.9 

957.0 

-3.4 

-3.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273.5 

281.4 

3.1 

101.4 

999.9 

999. 

1.8 

11. 0 

505.3 

94  3.0 

-4.4 

-4.4 

35.8 

3.4 

-2.0 

-2.8 

273,7 

281,3 

2.9 

101.3 

0.  3 

214. 

2.1 

12.0 

589.2 

933.0 

-5.3 

-6.0 

38.2 

3.3 

-2.1 

-2.6 

273.6 

280.3 

2.6 

94.2 

0.4 

215. 

2.5 

13.0 

682.3 

922.0 

-5.9 

“6  « y 

40.2 

2.4 

-1.6 

-1.9 

273.9 

280.3 

2.5 

92.7 

0.4 

215. 

2.8 

14.0 

776.4 

911.0 

-6.0 

-7.  ’ 

66.2 

1.2 

-1.1 

-0.5 

274.6 

280.8 

2.3 

87,7 

0.5 

216. 

3.1 

15.0 

871.5 

900,0 

-6,3 

-7.5 

155.9 

1.0 

-0,4 

0.9 

275,3 

281.6 

2.4 

90,8 

0.5 

217. 

3.6 

16.0 

985.4 

887.0 

-6.6 

-6.6 

198.1 

3.1 

1.0 

3.0 

276.2 

283.0 

2.6 

100.7 

0.4 

223. 

3.8 

17.0 

1082.6 

876.0 

-7.4 

-7.4 

201.3 

3.4 

1.2 

3.2 

276.4 

282.9 

2.5 

99.5 

0.4 

225. 

4.2 

18.0 

1172.3 

866.0 

-7.5 

-7.5 

202.9 

3.8 

1.5 

3.5 

277,1 

28  3.7 

2.5 

100.6 

0.3 

231. 

4.6 

19.0 

1271.8 

855.0 

-0.1 

-8.  1 

999,9 

99.9 

99.9 

09,9 

277,5 

283,9 

2.4 

100.5 

999.9 

999, 

4.8 

20,0 

1363,2 

845.0 

-8.7 

-8,  ? 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

277.8 

284.1 

2.3 

100.4 

999,9 

999. 

5.2 

21,0 

1483.3 

832,0 

-9.5 

-9.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

278.1 

284.1 

2.2 

100.3 

999.9 

999. 

5.6 

22.0 

1576.7 

822.0 

-10.0 

-10. i 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

278.6 

284,4 

2.2 

99,4 

999,9 

999, 

5.9 

23.0 

1671.1 

812.0 

-10.3 

-10.3 

999.9 

99, q 

99,9 

99,9 

279,3 

285.1 

2.2 

99,9 

999,9 

999, 

6.2 

24.0 

1766.6 

802.0 

-10.5 

-10.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.0 

205,7 

2.1 

100.1 

999.9 

999. 

6.6 

25.0 

18«3.2 

792.0 

-10.8 

-10.8 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

280.7 

286.4 

2.1 

101.8 

999,9 

999, 

7.0 

26.0 

1990.3 

779.0 

-11.5 

-11.5 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

281.2 

286,7 

2.0 

105.0 

999,9 

999. 

7.3 

27.0 

2089.4 

769,0 

-11.7 

-11.8 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

282.1 

287.6 

2.0 

99.4 

999.9 

999, 

7.7 

28.0 

2179.7 

760.0 

-12.0 

-12.1 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

282.7 

208.2 

2.0 

90.8 

999.9 

999. 

8.1 

29.0 

2281.0 

750.0 

-12.7 

-12.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

283.0 

288.3 

1.9 

98.5 

999.9 

999. 

8.5 

30.0 

2383.3 

740.0 

-13.5 

-13.3 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

283.2 

288.1 

1.8 

98.1 

999,9 

999, 

8.8 

31.0 

2486. R 

730,0 

-13.8 

-14,0 

272,9 

9,3 

9.3 

-0.5 

284.0 

280.9 

i.a 

98.1 

1.5 

89. 

9.1 

32.0 

2581.1 

721,0 

-14.5 

-14,7 

270.3 

9.5 

9.5 

-0.0 

284.2 

288.9 

1.7 

90.2 

1.7 

90. 

9.4 

33.0 

2686.9 

711.0 

-14.9 

-15.9 

267.9 

9.4 

9.4 

0.3 

284.9 

289.3 

1.6 

92.3 

1.8 

90. 

9.8 

34.0 

2783.4 

702.0 

-14.6 

-14.9 

264,0 

9,6 

9,5 

1,0 

286,2 

291,1 

1.7 

97.9 

2.1 

89, 

10.1 

35.0 

2881.2 

693,0 

-14.5 

-15,3 

261,0 

9.8 

9,7 

1.5 

287,4 

292.0 

1.6 

89,5 

2.2 

89. 

10.6 

36.0 

3013,5 

681.0 

-15.1 

-17.1 

256.3 

10.4 

10.1 

2.5 

288.2 

292.4 

1.5 

84.4 

2.5 

88. 

11.0 

37.0 

3125.3 

671.0 

-15.7 

-18.1 

253.6 

10.9 

10.4 

3.1 

288.7 

292.6 

1.4 

81.9 

2.8 

86. 

11.3 

38.0 

3227.1 

662.0 

-16.3 

-18. T 

252.1 

10.9 

10.4 

3.3 

289,2 

293,0 

1.3 

81.7 

3,0 

85. 

11.7 

39,0 

3330,0 

653.0 

-17.1 

-20.0 

250.6 

I 1.0 

10,4 

3.7 

289,3 

292,8 

1.2 

78.4 

3.2 

84. 

12.1 

40.0 

3434.0 

644.0 

-17.9 

-21.0 

249.5 

11.3 

10.6 

4.0 

289.6 

292.8 

1.1 

76.6 

3.5 

83. 

12.6 

41.0 

3562.7 

633.0 

-18.6 

-21.8 

249.1 

12.5 

11.7 

4.5 

290.2 

293.3 

1.0 

75.7 

3.8 

82. 

12.9 

42.0 

3669.4 

624.0 

-19.2 

-22.4 

249.0 

13.3 

12.4 

4.8 

290.8 

293.8 

l.O 

77,5 

4.0 

81. 

13.2 

43.0 

3765.4 

616.0 

-19,8 

-22.7 

248,6 

13.9 

12.9 

5.1 

291.1 

294.0 

1.0 

77.4 

4.3 

80. 

13.6 

44.0 

3886.7 

606.0 

-20.5 

-23.  b 

247.9 

14.3 

13.3 

3.4 

291.6 

294.4 

0,9 

76.0 

4.6 

80. 

14.0 

45.0 

3984.9 

598.0 

-21.4 

-25.0 

246.8 

14.4 

13.2 

5.7 

291.6 

294.2 

0.8 

72.7 

5.0 

79. 

14.3 

46.0 

4096.6 

589.0 

-22.3 

-26,4 

246,4 

14.5 

13.2 

5.8 

292.0 

294,2 

0.7 

69.0 

5.2 

78. 

14.8 

47,0 

4197.0 

581.0 

-23.2 

-27.0 

246.3 

14.6 

13.4 

5.9 

292.0 

294.2 

0.7 

70.7 

5.6 

77. 

15.1 

48.0 

4311.1 

572.0 

-24.0 

-26.8 

246.7 

14.8 

13.6 

5.9 

292.4 

294.6 

0.7 

77.7 

5.9 

77, 

15.5 

49.0 

4413.8 

564.0 

-24.9 

—27.  6 

247,9 

15,1 

14.0 

5.7 

292.5 

294.6 

0.7 

77.8 

6.2 

76. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B'^EN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATTGN  NO.  606 
PORTLANOt  ME 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  156  11.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEEP 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

50.0 

4530.7 

555.0 

-25.4 

-29.0 

249.7 

15.5 

14.5 

5.4 

293.2 

295,1 

0.6 

72.0 

6.6 

76, 

16.3 

51.0 

4662,3 

545.0 

-26.5 

-30,9 

251.3 

15.8 

14.9 

5.1 

293.4 

295.1 

0.5 

66.0 

7.0 

75. 

16.8 

52.0 

4769.0 

537.0 

-27.3 

-31.7 

252.2 

16.2 

15.4 

4.9 

293.7 

295.3 

0.5 

66.0 

7.5 

75. 

17.1 

53.0 

4877.0 

529,0 

-28.1 

-33.7 

252.1 

16.4 

15.6 

5,1 

294.0 

295.3 

0,4 

58,4 

7.8 

75. 

17.6 

54,0 

4999,9 

520,0 

-29.2 

-35,3 

250,1 

16,8 

15.8 

5.7 

294.2 

295.3 

0.4 

54.8 

8.3 

75. 

17.9 

55.0 

5110.5 

512.0 

-30.0 

-36,8 

247.9 

17,0 

15.8 

6,4 

294.5 

295.5 

0.3 

51.0 

8.6 

75. 

18.3 

56.0 

5236.6 

503.0 

-31.0 

-39,2 

244.6 

17.6 

15.9 

7.5 

294.7 

295.5 

0.2 

43.9 

9.0 

74. 

18.7 

57.0 

5350.1 

495.0 

-32.0 

-40.2 

241.4 

10.5 

16.2 

0.9 

294.9 

295.7 

0.2 

43.6 

9.4 

74. 

19.1 

58.0 

5465.0 

487.0 

-32.9 

-41.5 

238.9 

19.9 

17,1 

10.3 

295,1 

295,8 

0.2 

42.8 

9,8 

73. 

19.5 

59.0 

5581.5 

479.0 

-33.4 

-42.8 

237.3 

21.9 

18.5 

11.9 

295.9 

29  6.5 

0.2 

38.1 

10.3 

73. 

19.8 

60.0 

5684.6 

472.0 

-34.4 

-43.3 

236.9 

23.7 

19.8 

12.9 

296.0 

296.5 

0.2 

37.3 

10.7 

72. 

20.2 

61.0 

5804.0 

464.0 

-35.3 

-45.  1 

236.0 

25.8 

21.6 

14.1 

296,2 

295,7 

O.l 

35.6 

U.3 

71, 

20.6 

62.0 

5909.7 

457.0 

-36,4 

-45.8 

237,2 

27,8 

23.4 

15.1 

296,2 

296,6 

0.1 

36.8 

11.9 

70. 

20.9 

63.0 

6031.9 

449.0 

-37.2 

-46.  t 

23  7.6 

29.0 

24.5 

15.5 

296.7 

297.1 

0.1 

37.2 

12.4 

70. 

21.3 

64.0 

6140.3 

442.0 

-38.3 

-47.3 

238.2 

30.2 

25.6 

15.9 

296,5 

29  7.0 

0.1 

37.7 

13.1 

69. 

21.7 

65.0 

6249.9 

435.0 

-39.1 

-48,0 

238.7 

31.1 

26.6 

16.2 

296,9 

29  7,3 

0,1 

37.7 

13.9 

69. 

22.1 

66.0 

6392.9 

4 26.0 

-40.3 

99,9 

239.2 

32.1 

27,6 

16.4 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

68. 

22.5 

67.0 

6521,9 

418.0 

-41.4 

99.9 

240.1 

33.3 

28.9 

16.6 

297.4 

999.9 

99.9 

999.9 

15.3 

68. 

22.8 

68.0 

6636.2 

411.0 

-42.7 

99.9 

241.0 

34.2 

29.9 

16.6 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

15,9 

67. 

23.2 

69.0 

6751.9 

404.0 

-43.8 

99.9 

241.9 

35.1 

30.9 

16,5 

297,2 

999,9 

99.9 

999.9 

16.8 

67, 

23.7 

70.0 

6868.9 

39  7,0 

-45.1 

99.  9 

242.5 

35.7 

31.7 

16,5 

297,0 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

67. 

24.3 

71.0 

7021.6 

388.0 

-46.6 

99.7 

242.6 

36.4 

32.3 

16.7 

297.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

67. 

24.9 

72.0 

7142.2 

381.0 

-47.5 

99.  J 

242.9 

36.9 

32.8 

16.8 

297,4 

999.9 

99,9 

999.9 

20.5 

66. 

25.5 

73.0 

7246.9 

37  5.0 

-48.5 

99.9 

243.3 

36.2 

32.3 

16.3 

297,4 

999,9 

99,9 

999,9 

21.8 

66. 

26.0 

74,0 

7370,6 

368.0 

-49,4 

99,9 

243.3 

34.7 

31.0 

15.6 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

66. 

26.7 

75.0 

7496.3 

361.0 

-49.9 

99.9 

241.9 

33.1 

29.2 

15.6 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3 

66. 

27.3 

76.0 

7606.1 

355.0 

-49.4 

99.9 

239.9 

33.5 

29.0 

16.8 

300.9 

999.9 

99.9 

999,9 

25.4 

56. 

27.8 

77,0 

7736.7 

348.0 

-49.0 

99,9 

238.  7 

34.3 

29.3 

17,8 

303,2 

999,9 

99.9 

999,9 

26.5 

65. 

28.2 

78.0 

7851.0 

342.0 

-48.8 

99.3 

238.4 

34.9 

29.7 

10.3 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

65. 

28.7 

79.0 

7986.8 

335.0 

-49.1 

99.  3 

238.5 

36.0 

30.7 

19.9 

306.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

65. 

29.2 

80.0 

8145.5 

327.0 

-48.8 

99.9 

238.5 

37.7 

32.1 

19,7 

300,9 

999,9 

99.9 

999.9 

29.4 

65. 

29.7 

81.0 

8287.8 

320.0 

-48.5 

99.9 

238.4 

40.1 

34.2 

21.0 

311,2 

999.9 

09.9 

995.9 

30.6 

64. 

30.2 

82.0 

8412.2 

314.0 

-49.0 

99.9 

233.4 

43.3 

36.9 

22.7 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

64, 

30. S 

83.0 

8560.3 

307.0 

-49.0 

99.9 

238.1 

46.4 

39.4 

2-^.5 

314.3 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

64. 

31.4 

84.0 

8689.8 

301.0 

-49.1 

99.9 

237.0 

47.5 

39.9 

25,9 

315.9 

999,9 

99.9 

999.9 

35.2 

64. 

31.8 

85,0 

8799.8 

296,0 

-49.  1 

99,  9 

235.8 

48.0 

39.7 

27,0 

317,4 

599,9 

99,9 

999.9 

36.3 

63. 

32.5 

86.0 

8979.4 

288.0 

-49.4 

99.  - 

234.0 

50.1 

40.5 

29.5 

319.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

63. 

33.2 

87.0 

9094,4 

283.0 

-48.7 

99.9 

233.8 

52.2 

42.1 

30.8 

322.1 

999,9 

99,9 

999.9 

40,5 

62. 

33.6 

88.0 

9235.0 

277.0 

-49.7 

99.9 

234.2 

53.0 

43.0 

31.0 

322.6 

999,9 

99,9 

995,9 

41.7 

62. 

34.0 

89,0 

9378.0 

271.0 

-50,6 

99.9 

234,9 

54.0 

44.2 

31,1 

323.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

62. 

34.5 

90.0 

9499.2 

266.0 

-51.4 

99.9 

236.4 

56.6 

47.1 

31.3 

323.9 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

62. 

35.1 

91.0 

9647,3 

260.0 

-51.7 

99.9 

237.7 

59.3 

50.1 

31.6 

325.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

61. 

35.7 

92.0 

9798.7 

254.0 

-51,9 

99,3 

238,2 

57,6 

48.9 

30,4 

327.5 

999.9 

99,9 

999.9 

48.9 

61. 

36.2 

93.0 

9927,2 

249.0 

-53,0 

99.3 

233.3 

53.2 

45.3 

28.0 

327.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

61. 

36.8 

94.0 

10057.9 

244.0 

-53.3 

99.9 

237.7 

50.2 

42.4 

26.8 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

61. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIKE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 DEG 
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STATION  MO.  606 
PCRTLAND,  ME 


1 FEBRUARY  1075 

1115  GMT  156  11.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.5 

95.0 

10218.2 

238.0 

-53.5 

99.9 

236.2 

50,2* ** 

41.7 

28.0 

331.2 

999,9 

99.9 

999,9 

54.7 

61. 

38.3 

96.0 

10382.2 

232.0 

-54.4 

99.9 

235.0 

48.1* 

39.5 

27.6 

332,2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

61. 

38.9 

97,0 

10522.2 

227.0 

-53.1 

99.9 

235.7 

48.2* 

39.8 

27.2 

336.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

61. 

39.3 

98.0 

10665.8 

222.0 

-52.7 

99.9 

237.0 

49,4* 

41.5 

26.9 

339.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.6 

60. 

40.0 

99.0 

10813.0 

217.0 

-52.7 

99.  0 

238,8 

51.0* 

43.6 

26.4 

341.3 

999,9 

99,9 

995.9 

61.9 

60. 

40.7 

100.0 

10963.6 

212.0 

-52.1 

99.  } 

237,4 

46,6* 

39.3 

25.1 

344.1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

60. 

41.5 

101.0 

11149.1 

206.0 

-52.8 

99.9 

234.9 

40.4* 

33.1 

23.2 

346.2 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

60. 

42.1 

102.0 

11275.7 

202.0 

-52.8 

99.9 

235.3 

43.8* 

36.0 

24.9 

348.2 

999,9 

99,9 

995,9 

67.3 

60. 

42.8 

103.0 

11437.3 

197.0 

-53.1 

99.9 

237.1 

49.6* 

41.6 

26.9 

350.2 

999,9 

99.9 

999.9 

69.3 

60. 

43.3 

104.0 

11602.9 

192.0 

-53.5 

99.9 

238.6 

52.0* 

44.4 

27.1 

352.2 

999.9 

59.9 

999.9 

70.9 

60. 

43.9 

105.0 

11738.2 

188.0 

-53.9 

99.9 

240.3 

53.7* 

46.7 

26.7 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

60. 

44.4 

106.0 

11911.1 

183.0 

-54.4 

99.9 

241.4 

53.4* 

46.9 

25,6 

355,5 

999,9 

99,9 

999.9 

74,5 

60. 

45.0 

107.0 

12052.5 

179.0 

-54.9 

99.  5 

242.6 

49.2* 

43.7 

22.7 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

60. 

45.6 

103.0 

12196.7 

175.0 

-55.7 

99.9 

244.3 

42.8* 

38.6 

18.6 

357.9 

999.9 

99.9 

595.9 

78.1 

60. 

46.2 

109.0 

12344.0 

171.0 

-55.7 

99.9 

246.7 

40.0* 

16.7 

15,8 

360.3 

999,9 

99.9 

999,9 

79,4 

60. 

47.0 

110.0 

12513.3 

166.0 

-54.9 

99.9 

248,9 

42.1* 

39.3 

15.2 

364.7 

999.9 

99.9 

999.9 

Sl.l 

60. 

48.0 

111.0 

12728.9 

161.0 

-54.8 

99.9 

249.0 

43.9* 

40.9 

15.7 

368.2 

999,9 

09.9 

999.9 

84.1 

61. 

48.7 

112.0 

12889.8 

157.0 

-54,9 

99,9 

249.3 

45.4* 

42.4 

16.0 

370.6 

999.9 

99.9 

999,9 

85.6 

61. 

49.2 

113.0 

13054.5 

153.0 

-55,6 

99.9 

249.2 

46.6* 

43.5 

16,5 

372,2 

999,9 

99,9 

999,9 

87,2 

61. 

49.8 

114.0 

13222.9 

149.0 

-56.6 

99.9 

250.0 

44,2* 

41.5 

15,1 

373,3 

999,9 

99,9 

999,9 

88,9 

61. 

50.3 

115.0 

13351  .8 

146.0 

-56.9 

99.9 

251.5 

38.6* 

36.6 

12.2 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

61. 

51.0 

116.0 

13572.1 

141.0 

-57.8 

99.9 

253.3 

29.6* 

28,3 

3.5 

377.2 

999.9 

95.9 

999.9 

91,5 

61. 

51.8 

117.0 

13753.8 

137.0 

-57.6 

99,9 

253.9 

27.9* 

26.8 

7.7 

380.6 

999,9 

99,9 

999,9 

92.7 

62. 

52.6 

118.0 

13893.8 

134.0 

-56,9 

99.9 

252.  1 

36.2* 

34.5 

11.1 

384.2 

999,9 

99.9 

995.9 

93.9 

62. 

53.3 

119.0 

14085.9 

130.0 

-56.6 

99.9 

252.4 

34.6* 

33.0 

10.5 

388.2 

999.9 

99.9 

995.9 

95.9 

62. 

54.1 

120.0 

14284.3 

126.0 

-56.2 

99.9 

254.1 

28.6* 

27.5 

7.8 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

97.2 

62. 

54.9 

121.0 

14437.7 

123.0 

-55.4 

99,  i 

252,4 

37.6* 

35,8 

11.4 

396,5 

999,9 

99,9 

999.9 

98.2 

62. 

55.6 

122.0 

14648.3 

119.0 

-55.9 

99.  9 

255.0 

39.6* 

38. 3 

10.1 

399.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.7 

62. 

56.3 

123.0 

14S10.6 

116.0 

-56.2 

99.9 

256.0 

35.0* 

34.7 

8.7 

401.7 

999.9 

95.9 

999.9 

101.8 

63. 

57.0 

124.0 

14977.2 

113.0 

-56.1 

99.9 

253.7 

42.2* 

40.5 

11,9 

405,0 

999,9 

99,9 

999.9 

102,9 

63. 

57.7 

125.0 

15206.7 

109.0 

-55.4 

99.9 

252.6 

37,6* 

35.9 

11.3 

410.4 

599.9 

99.9 

995.9 

105.5 

63. 

58.7 

126.0 

15384.8 

106.0 

-55.1 

99.9 

253.1 

27.2* 

26.1 

7.9 

414.4 

599.9 

99.9 

995.9 

106.8 

63. 

59.6 

127.0 

15630.5 

102.0 

-55.1 

99.9 

251.0 

37,0* 

35,0 

12.0 

413,9 

599.9 

99,9 

955.9 

108.3 

63. 

60.3 

128.0 

15820.7 

99.0 

-56.2 

99.9 

248.5 

42.0* 

39,1 

13,  4 

420.3 

999.9 

99.9 

995.9 

110.3 

63. 

61.1 

129.0 

16016.1 

96.0 

-56.4 

99.9 

249,0 

33,5* 

31.2 

12.0 

423.7 

999.9 

99.9 

995.9 

112.2 

63. 

61.9 

130.0 

1621 7.9 

93.0 

-56.1 

99.9 

248.5 

28.5* 

26.5 

10.5 

423.2 

999.9 

99.9 

995.9 

113.5 

64, 

62.7 

131.0 

16426.0 

90.0 

-56.8 

99.5 

246.2 

29,2* 

26,7 

11.8 

430.9 

599,9 

99,9 

995.9 

114,9 

64. 

63.5 

132.0 

16640.5 

87.0 

-57.6 

99.9 

249,9 

31,2* 

29,3 

10.7 

433,4 

999,9 

99,9 

999,9 

116.  3 

64, 

64.2 

133.0 

16861.8 

84.0 

-58.1 

99.9 

255,0 

30.7* 

29.6 

7.9 

416.7 

999.9 

99.9 

999.9 

117.7 

64. 

65.1 

134.0 

17090.8 

81.0 

-58.1 

99.9 

258.4 

27,7* 

27,2 

3.6 

441.3 

999,9 

99.9 

999.9 

119,2 

64, 

65.9 

135.0 

17243.3 

79.0 

-58.1 

99.9 

257.1 

31,3* 

30.5 

7,0 

444,4 

999.9 

99,9 

999.9 

120.3 

64. 

66.3 

136.0 

17575.5 

75.0 

-58,3 

99,9 

256,2 

34.4* 

33.4 

8.2 

450.7 

999.9 

99.9 

955.9 

122.3 

64. 

67.7 

137.0 

17831.8 

72.0 

-59.2 

99.9 

257.8 

31.1* 

30.4 

6.6 

454.1 

999.9 

99.9 

999.9 

124.0 

64. 

68.7 

138.0 

18098.5 

69.0 

-59,4 

99,7 

259.6 

28,0* 

27,5 

5.1 

459,3 

999.9 

99.9 

999,9 

125.8 

65. 

69.9 

139.0 

18376.4 

66.0 

-60.1 

99.9 

253.9 

26.3* 

25.3 

7.3 

463.6 

999.9 

99,9 

999.9 

127.6 

65. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAW  6 DEG 
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TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TEMP 
OG  C 

71.1 

140.0 

18667.1 

63.0 

-59.5 

72.1 

141.0 

18971.5 

60.0 

-60.8 

73.1 

142.0 

19290.4 

57.0 

-61.0 

74.2 

143.0 

19512.4 

55.0 

-61.0 

75.7 

144.0 

19860.4 

52.0 

-61.7 

76.9 

145.0 

20228.2 

49.0 

-61.9 

77.9 

146.0 

20616.5 

46.0 

-64.8 

7«.9 

147.0 

20d87.1 

44.0 

-65.8 

80.1 

14B.0 

21317.2 

41.0 

-64.6 

81.9 

149.0 

21624.5 

39.0 

-62.1 

83.2 

150.0 

22119.6 

?6.0 

-61.9 

84.2 

151.0 

22656.3 

33.0 

-63.2 

85.7 

152.0 

23038.9 

31.0 

-65.2 

87.3 

153.0 

23661.0 

28.0 

-63.8 

88.8 

154.0 

24114.1 

26.0 

-65.0 

90.2 

155.0 

24859.7 

23.0 

-66.0 

92.0 

156.0 

25413.3 

21.0 

-64.8 

94.3 

157,0 

26361.4 

18.0 

-61.5 

96.4 

158.0 

27096.5 

16.0 

-58.6 

98.8 

159.0 

28396.8 

13.0 

-60.1 

102.6 

160.0 

29452.5 

11.0 

-54.8 

STATIPN  NO.  606 
PCRTLAMD,  ME 


7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/5FC 

99.9 

241.6 

29.2* 

25.7 

13.9 

99.9 

234.7 

23.7* 

19.3 

13.7 

99.9 

251.7 

13.5* 

12.8 

<«.2 

99.9 

248,7 

22.7* 

21.1 

3.2 

99.9 

242.3 

17.5* 

15.5 

3.1 

99.3 

237,1 

26,3* 

22.1 

14.3 

99.9 

233.8 

34.7* 

28.0 

20,5 

99.9 

237.0 

33.2* 

27.9 

18.1 

99.9 

243. 1 

27.4* 

24.4 

12.4 

99.9 

250.6 

28.9* 

27.3 

9,6 

99.9 

249.0 

45.4* 

42.4 

16.3 

99.9 

252.5 

36.0* 

34.3 

10.9 

99.9 

247.6 

18.3* 

17.4 

7.1 

99.9 

244.8 

35,1* 

31.8 

15.0 

99.9 

245.0 

41.9* 

38.0 

17.7 

99.9 

250.6 

37.6* 

35.4 

12.5 

99.9 

257.7 

27.5* 

26.9 

5.9 

99.9 

250.3 

36,8* 

34.6 

12.4 

99.9 

245.3 

32.1* 

29.1 

13.4 

99.9 

256.1 

24.6* 

23.8 

5,9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

156  11 


POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

471.0 

999.9 

99,9 

999,9 

129.5 

474.8 

999.9 

99.9 

999.9 

131.5 

481.4 

999.9 

99.9 

999.9 

131.9 

486.4 

999.9 

99.9 

999.9 

133.4 

492.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135.7 

500.5 

999,9 

99.9 

999.9 

136.4 

502.6 

999,9 

99,9 

999.9 

138.8 

506.6 

999.9 

99.9 

999.9 

140.6 

519.9 

999,9 

99,9 

999.9 

143.  1 

533,8 

999.9 

99,9 

999.9 

145.2 

545.6 

999.9 

99.9 

999.9 

148.3 

556.9 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

561.6 

999.9 

99.9 

999,9 

152.3 

582.1 

999,9 

99,9 

999.9 

155,9 

591.1 

999.9 

99.9 

999.9 

158.9 

609.3 

999.9 

99.9 

999.9 

163.1 

629.0 

999.9 

99,9 

999.9 

164.8 

667.7 

999.9 

99,9 

999.9 

170.4 

700.0 

999.9 

99,9 

999.9 

173.1 

737.9 

999.9 

99,9 

999,9 

180.3 

793.3 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

■ -- - 


0 

AZ 

OG 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

65. 

64. 

64. 

64. 

65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 
65. 

999. 
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STATTCM  NO.  637 
FLINT,  MICH 


5 F6BRUARY  1975 

2315  GNT  145  43.  I 

ANGLES  ON  THF  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  fNTERPCLATED  FRCH  WHOLE  MINUTE  VALCES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

01 R 

SPFFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  c 

DG  C 

OG 

H/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.3 

236.0 

980.4 

0.0 

-2.2 

40.0 

5.2 

-3.3 

-t.O 

275.1 

283.7 

3.3 

85.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

313.2 

971.0 

-O.l 

-1.2 

213.1 

2.0 

1.1 

1.6 

275.8 

235.1 

3.6 

92.6 

0.5 

221. 

0.6 

8.0 

404.3 

960,0 

-1.2 

-1,9 

201,9 

l.O 

0.4 

0.9 

275,5 

284.4 

3.5 

95.0 

0.5 

221. 

1.0 

9.0 

504.6 

940.0 

-2.0 

-2.4 

51,9 

3.0 

-2.4 

-1.9 

275.7 

284.5 

3.4 

97.2 

0.4 

222. 

1.3 

10.0 

605.9 

936.0 

-2.6 

-2.9 

49.8 

5.9 

-4.5 

-3.8 

276.1 

284.6 

3.3 

97,9 

0.6 

223. 

1.7 

11. 0 

725.3 

522,0 

-3.6 

-3.8 

48.7 

7,4 

-5,6 

-4.9 

276.3 

284,5 

3.1 

98.2 

0.8 

225. 

2.0 

12.0 

820.1 

911.0 

-4.3 

— 4.6 

47.8 

6.7 

-5.0 

-4.5 

276.5 

284.3 

3.0 

98.1 

0.9 

226. 

2.3 

13.0 

915.9 

900.0 

-4.5 

-4.7 

44.9 

6.1 

-4.3 

-4.3 

277.3 

285.1 

3.0 

98.1 

1.0 

226. 

2.7 

14.0 

1021.7 

888.0 

-4.5 

-4.7 

45.7 

5.6 

-4.0 

-3.9 

278,3 

286.3 

3.0 

98.1 

1.1 

225. 

3.0 

15.0 

1120.0 

877,0 

-4.6 

-4.9 

50,3 

5,5 

-4.3 

-3.5 

279,2 

287.2 

3.0 

98.0 

1.2 

225. 

3.4 

16.0 

1237.8 

864.0 

-4.2 

-4,4 

58,5 

5,4 

-4.6 

-2.8 

200.9 

209.3 

3.2 

98.1 

1.4 

226. 

3.6 

17.0 

1338.8 

853.0 

-4.6 

-4.9 

64.5 

4.4 

-4.0 

-1.9 

281.4 

289.7 

3.1 

98.0 

1.5 

228. 

4.1 

18.0 

1491.1 

842.0 

-4.0 

-5.0 

70.6 

3,4 

-3.2 

-i.l 

282.3 

290.6 

3.1 

98.0 

1.6 

228. 

4.4 

19.0 

1544.6 

831.0 

-4.9 

-5,2 

83.4 

2.2 

-2.2 

-0.3 

283,2 

291.6 

3.1 

98.0 

1.6 

229. 

4.6 

20.0 

1639.9 

821.0 

-5,4 

-5,0 

7 7.0 

0.9 

-0.9 

-0.2 

283.7 

291.9 

3.1 

97.9 

1.6 

230. 

5.2 

21.0 

1775.3 

807.0 

-4.2 

-4.  i 

325.1 

0.7 

0.4 

-0.6 

286.4 

295.6 

3.4 

98.1 

1.6 

230. 

5.5 

22.0  . 

1873.7 

797.0 

-4.5 

-4.7 

304.9 

1.6 

1.3 

-0.9 

237.1 

296.3 

3.4 

98.1 

1.6 

229. 

5.9 

23.0 

1983.2 

786,0 

-5.1 

-5.8 

291.9 

1.7 

1.6 

-0,5 

287,6 

296.5 

3.3 

98.0 

1.6 

228. 

6.2 

24.0 

2083.9 

776.0 

-5.4 

-5.6 

291.1 

1.7 

1.6 

-0.6 

280.3 

297.2 

3.2 

97.9 

1.6 

227. 

6.6 

25,0 

2185.8 

766.0 

-5.5 

-5.8 

293.1 

1.8 

1.6 

-0.8 

289.2 

298.1 

3.2 

97.9 

1.6 

226. 

7.0 

26.0 

2320.1 

753.0 

-6.0 

-6.3 

308.9 

2.3 

1.8 

-1.5 

290.2 

298.9 

3.2 

97.8 

1.6 

224. 

7.3 

27,0 

2424.0 

743,0 

-6.  6 

-6,9 

308.0 

2.7 

2.1 

-1.7 

290,6 

299.1 

3.1 

97.3 

1.6 

222. 

7.7 

28.0 

2530.7 

733,0 

-7.0 

-7.0 

302,7 

3.3 

2.8 

-1.8 

291,2 

299,5 

3,0 

95.9 

1.6 

220. 

6.0 

29.0 

2637.9 

723.0 

-7.6 

-8.2 

297.1 

3.3 

3.4  ■ 

-1.7 

291.7 

299.7 

2.8 

95.3 

1.6 

218. 

8.3 

30.0 

2746.2 

713.0 

-8.3 

-8.  3 

289.6 

4.1 

3.9 

-1.4 

292.1 

299.8 

2.7 

96.1 

1.6 

215. 

8.7 

31.0 

2855.9 

703.0 

-8.8 

-9.  •> 

281.7 

4.4 

4.3 

-0.9 

292.7 

300,4 

2.7 

97.0 

1.5 

210. 

9.0 

32.0 

2966,9 

693.0 

-9.5 

-9,9 

276.1 

4,5 

4.5 

-0.5 

293,1 

300.4 

2.6 

96.5 

1.5 

207. 

9.4 

33.0 

3067.9 

684.0 

-9.8 

-10.3 

271.7 

4.2 

4.2 

-0.1 

293.9 

301.1 

2.6 

96.1 

1.5 

204. 

9.8 

34.0 

3181.6 

674.0 

-10.4 

-11.0 

269.4 

3.9 

3.9 

0.0 

294.5 

301.5 

2.5 

95.2 

1.4 

200. 

10.1 

35.0 

3285.0 

665.0 

-11.2 

-11.9 

268.3 

3.7 

3.7 

0.1 

294.6 

301.2 

2.3 

94.4 

1.4 

198. 

10.6 

36.0 

3424,7 

653,0 

-12.2 

-13.  i 

266.  1 

3.4 

3,4 

0.2 

295.0 

301.2 

2.1 

93.2 

1.4 

193. 

10.9 

37.0 

3518,9 

645.0 

-12.6 

-13.  X 

263.3 

3.3 

3.3 

0.4 

295.6 

301.5 

2.0 

91.1 

1.3 

191. 

11.3 

38.0 

3638.2 

635.0 

-13.2 

-14.  3 

257.4 

3.3 

3.2 

0.7 

296.2 

301.9 

1.9 

89.3 

1.3 

188. 

11.7 

39.0 

3746.8 

626.0 

-14.2 

-15.6 

250,3 

3.6 

3.3 

1.2 

296.3 

301.6 

1.8 

88.8 

1,3 

185. 

12.0 

40.0 

3868.9 

616.0 

-14.9 

-16.3 

245.1 

3.9 

3.5 

1.6 

296,9 

302.0 

1.7 

88.6 

1.3 

183. 

12.4 

41.0 

3992.7 

606.0 

-15.6 

-17.0 

240.2 

4.5 

3.9 

2.3 

297.4 

302.4 

1.7 

88.5 

1.2 

178. 

12.8 

42.0 

4105,5 

597,0 

-16.5 

-17. a 

238.5 

5.2 

4.5 

2.7 

297.6 

302.3 

1.6 

89.5 

1.2 

174. 

13.1 

43.0 

4219,7 

588.0 

-16.9 

-18.3 

233.4 

5.8 

4.9 

3.0 

298,4 

303.0 

1.5 

89.2 

1.1 

169. 

13.5 

44.0 

4335.4 

579,0 

-17,8 

-19,  i 

239.6 

6,5 

5.6 

3,3 

290.8 

303,1 

1.5 

89.2 

I.l 

161. 

13.9 

45.0 

4452.5 

570.0 

-18.7 

-20.2 

241.1 

7.2 

5.3 

3.5 

299.0 

303.0 

1.3 

87.6 

1.0 

153. 

14.2 

46.0 

4557.7 

562.0 

-19.7 

-21.3 

241.5 

7.7 

6.8 

3.7 

299.0 

302.8 

1.2 

86.6 

1.1 

146. 

14.5 

47.0 

4677.4 

553.0 

-20.6 

-22.3 

241.7 

8.2 

7.3 

3.9 

299,3 

302.8 

1.2 

86.2 

1.1 

138. 

14.9 

48.0 

4785.1 

545.0 

-21.4 

-23.2 

240.6 

8,9 

7,7 

4,4 

299,6 

302.9 

t.l 

85.1 

1.2 

128. 

15.3 

49.0 

4907.8 

536.0 

-22.3 

-24.1 

239.3 

9.5 

8.1 

..8 

299.9 

303.0 

1.0 

B5.2 

1.3 

119. 

15.7 

50.0 

5018.1 

528.0 

-23.3 

-24. V 

238.2 

10. 1 

8.6 

5.3 

300,0 

303.0 

l.O 

86.4 

1.4 

110. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  63? 

FLINT,  MICH 


5 FFRRUARY  1975 

2315  GMT  166  43.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTTRPCLATED  FRCF  WHOLE  MINUTE  VALU2S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DiR 

SPFED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.1 

51.0 

5157.9 

518.0 

-24.1 

—25.6 

237.8 

10.8 

9.1 

5,8 

300,7 

303,5 

0.9 

87.4 

1.5 

103. 

16.4 

52.0 

5271.3 

510.0 

-25.0 

-26.  i 

238.  1 

11.3 

9.6 

6.0 

300,9 

303.6 

0.8 

86.9 

1.7 

98. 

16. B 

53.0 

5386.0 

502.0 

-26.1 

-27.%. 

239.4 

11.9 

10.2 

6.1 

301.0 

303.4 

0.8 

, 86.9 

1.9 

92. 

17.1 

54.0 

5502.1 

494.0 

-27.1 

-28.9 

240.5 

12.2 

10.7 

6,0 

301.0 

303.2 

0.7 

84.5 

2.1 

89. 

17.5 

55.0 

5619.5 

486.0 

-28.2 

-30.0 

241.7 

12.6 

11.1 

6.0 

301.1 

303.2 

0.6 

84.4 

2.4 

86. 

18.0 

56.0 

5768.5 

476,0 

-29.1 

-30.9 

241.0 

12.8 

11.2 

6.2 

301.8 

303.7 

0.6 

84.5 

2.8 

83. 

18.3 

57.0 

5874.1 

469.  0 

-30.3 

-32.0 

239.7 

12.9 

11.2 

6.5 

301.5 

303.3 

0.6 

85.3 

3.0 

81. 

18.7 

58.0 

5996.4 

461.0 

-31.  1 

-32.3 

233.3 

13.2 

11.2 

6.9 

302.0 

303.7 

0.5 

85.4 

3.2 

79. 

19.0 

59.0 

6104.7 

454.0 

-31.9 

-33.7 

237.4 

13.5 

11.4 

7.3 

302.3 

303.9 

0.5 

83.6 

3.5 

78. 

19.3 

60.0 

6230.0 

446.0 

-33.0 

-35.0 

237.5 

13.9 

11.7 

7.5 

302.5 

304.0 

0.4 

82.2 

3.7 

76. 

19.7 

61.0 

6341.1 

439.0 

-34.  1 

-36.  1 

238.3 

14.5 

12.3 

7,6 

302.5 

303.8 

0.4 

81,7 

4.0 

75. 

20.1 

62.0 

6469.7 

431.0 

-34.9 

-36.8 

239.8 

15.2 

13.1 

7,6 

303.1 

304.3 

0.4 

82.4 

4.3 

73. 

20.4 

63.0 

6583.8 

424.0 

-36.0 

-37.9 

241.0 

15.6 

13.7 

7.6 

303.1 

304.3 

0.3 

81.7 

4.6 

73. 

20.8 

64.0 

6699.1 

417.0 

-37.2 

-39.5 

242.1 

15.9 

14.1 

7.5 

303.0 

304.0 

0,3 

78,2 

5,0 

72, 

21.1 

65.0 

6815.9 

410.0 

-38.  1 

-41.3 

242.6 

16.1 

14.2 

7,4 

303,2 

304,1 

' 0.2 

71.3 

5.3 

71. 

21.6 

66.0 

6968.4 

401.0 

-39.1 

-42.9 

242.6 

16.0 

14.2 

7.4 

303.9 

304.6 

0.2 

66.6 

5.8 

71. 

22.0 

67.0 

7071.5 

395.0 

-40.3 

99.0 

242.1 

15.9 

14.0 

7.4 

303.7 

999.9 

99.9 

999.9 

6.2 

70. 

22.4 

68.0 

7210.8 

387.0 

-41.2 

99.9 

240.8 

16.0 

13,9 

7,8 

304,4 

999.9 

99.9 

999,9 

6.5 

70. 

22.6 

69.0 

7316.7 

381.0 

-42.4 

99,9 

233,9 

16.2 

13,9 

8.3 

304.1 

999,9 

99.9 

999.9 

6.9 

69, 

23.1 

70.0 

7441.7 

374.0 

-43.6 

99.9 

237.6 

16.4 

13.8 

8.8 

304.2 

999,9 

99,9 

999.9 

7.2 

69. 

23.6 

71.0 

7586.8 

366.0 

-44.4 

99.9 

236.5 

16.5 

13.8 

9.1 

304.9 

999,9 

99.9 

999.9 

7.7 

68. 

24.0 

72.0 

7715.9 

359.0 

-45.6 

99.9 

237.0 

16.5 

13.9 

9,0 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

8.  1 

67, 

24.4 

73.0 

7827.9 

353.0 

-46.9 

99.  > 

237.9 

16,6 

14.1 

8.8 

304.7 

999,9 

99,9 

999,  P 

8.5 

67, 

24.6 

74.0 

7960.3 

346.0 

-47.9 

99.9 

237,7 

17.0 

14.4 

9.1 

305.1 

999,9 

99.9 

999.9 

8.9 

67. 

25.2 

75.0 

8075.4 

340.0 

-49.1 

99.9 

236.5 

17.5 

14.6 

9.7 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

9.3 

66. 

25.6 

76.0 

8192.0 

334.0 

-50.1 

99.9 

234.8 

18.2 

14.9 

10.5 

305.3 

999,9 

99,9 

999,9 

9.7 

66. 

26.0 

77.0 

8310.1 

328.0 

-51.5 

99.9 

233.0 

18.8 

15.0 

11.3 

304.9 

999,9 

99.9 

999.9 

10.1 

65, 

26.3 

78.0 

8429.7 

322.0 

-52.  6 

99.9 

232.0 

19.1 

15.0 

11.8 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

65. 

26.7 

79.0 

8550.8 

316.0 

-53.8 

99.9 

231.1 

19.6 

15.2 

12.3 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

10.9 

64. 

27.1 

80.0 

8673.7 

310.0 

-54.8 

99.  i 

231.0 

20.1 

15.6 

12.7 

305.2 

999,9 

99,9 

999.9 

11.4 

64. 

27.6 

81.0 

8819.3 

303.0 

-56.3 

99,7 

232.0 

20.9 

16.5 

12.9 

305.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

12.0 

63. 

28.0 

82.0 

8967.8 

296.0 

-56.2 

99.0 

233.4 

21.5 

17.3 

12.9 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

12.5 

62. 

28.4 

83.0 

9076.1 

291.0 

-56.0 

99.9 

234.3 

21.8 

17.7 

12.7 

309.1 

999.9 

99.9 

999,9 

13.0 

62. 

28.8 

84.0 

9208.5 

28  5.0 

-56.3 

99.9 

234.4 

21.9 

17.8 

12.8 

310.5 

999,9 

99,9 

999.9 

13.5 

62. 

29»2 

85.0 

9320.9 

280.0 

-56.3 

99.9 

234.2 

22.0 

17.8 

12.9 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

14.1 

62. 

29.6 

86.0 

9481.6 

273.0 

-56.5 

99.  9 

234.0 

22.2 

17.9 

13.0 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

61. 

30.0 

87.0 

9622.6 

267.0 

-56.7 

99.9 

234.6 

22.6 

18.4 

13.1 

315.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.1 

61. 

30.4 

88.0 

9742.4 

262.0 

-56.8 

99,  0 

235.5 

23.2 

19,1 

13.1 

317,3 

999,9 

99,9 

999.9 

15.6 

61. 

30.  B 

89.0 

9889.2 

256.0 

-56.8 

99.0 

236.1 

23.6 

19.6 

13.2 

319.4 

999,9 

99.9 

999.9 

16.2 

61. 

31.2 

90.0 

10014.2 

251.0 

-56.8 

99.9 

236.2 

24.0 

19.9 

13.3 

321.2 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

61. 

31.5 

91.0 

10141.9 

246.0 

-56.0 

99.9 

236.0 

24.2 

20.1 

13.6 

324.3 

999,9 

99,9 

999,9 

17.2 

60. 

32.0 

92.0 

10272.8 

241.0 

-55.0 

99.9 

235.0 

25.7 

21.0 

14,7 

327,7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

60. 

32.4 

93.0 

10406.9 

236.0 

-54.5 

99.9 

234.8 

27.6 

22.5 

15.9 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

60. 

32.8 

94.0 

10544.2 

231.0 

-54.2 

99.9 

235.4 

29.4 

24.2 

16.7 

333.0 

999,9 

99.9 

999,9 

19,2 

60. 

33.2 

95.0 

10684.5 

226.0 

-54.3 

99.9 

236.5 

30.7 

25.6 

16.9 

334.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

60. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  637 
FLINT,  MICH 


5 FEBRUARY  l<575 

2315  GMT  146  43.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  I NT«^RPCLATEn  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.7 

96.0 

10828.0 

221.0 

-54.0 

99.  J 

238.4 

31.5 

26.8 

16.5 

337.5 

999.9 

99.9 

995.9 

20.9 

60. 

34.1 

97.0 

109  75.0 

216.0 

-53.7 

99.9 

240.0 

31.6 

27.4 

15.8 

340.2 

999.9 

99,9 

999,9 

21.7 

60. 

34.6 

98.0 

11 125.6 

211.0 

-53.4 

99,9 

241.7 

31.7 

27,9 

15.0 

343,0 

999,9 

99.9 

999,9 

22.6 

60. 

35.0 

99,0 

11249.0 

207.0 

-52.9 

99.9 

242.8 

32.1 

28,5 

14.7 

345.5 

999.9 

99.9 

999.0 

23.4 

60. 

35.4 

100.0 

114C7.0 

202,0 

-52,2 

99.9 

243,9 

32,0 

28,7 

14.1 

349,1 

999,9 

99.9 

999.9 

24.2 

60. 

35.9 

101.0 

11569.2 

197.0 

-52.1 

99.9 

245.8 

30.9 

28.2 

12.7 

351.8 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

60. 

36.3 

102.0 

11735.6 

192.0 

-52.2 

99,9 

247.3 

30.3 

28.0 

11.7 

354.2 

999,9 

99.9 

959.9 

25.9 

60. 

36.8 

103.0 

11871.8 

IP.8,0 

-52.4 

99  , 9 

248.  1 

31.4 

29.1 

U.7 

356,0 

999,9 

99.9 

999,9 

25.7 

60. 

37.2 

104.0 

12010.8 

184,0 

-52.6 

99.9 

247.7 

33.5 

31.0 

12.7 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

61. 

37.7 

105.0 

12152.8 

180.0 

-52.6 

99.9 

246.9 

36.1 

33.2 

14.2 

350.2 

990.9 

99.9 

999.9 

28.5 

61. 

38.1 

106.0 

12298.1 

176.0 

-52.4 

99.9 

246.5 

37.2 

34.1 

14.9 

362.8 

999,9 

99.9 

999,9 

29,5 

61. 

38.6 

107.0 

12446.7 

172.0 

-52,4 

99.9 

246.9 

36,9 

34.0 

14.5 

365.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

61. 

39.0 

lon.o 

12637.4 

167.0 

-52.6 

99.9 

248.1 

35.8 

33.2 

13.3 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.5 

61. 

39.4 

109.0 

12754.4 

164.0 

-53.2 

99.9 

249,7 

34.6 

32.4 

12.0 

368.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

62. 

40.0 

110.0 

12913.3 

160.0 

-53.5 

99.9 

250.7 

33.5 

31.  f 

11.0 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

62. 

40.4 

111.0 

13117.7 

155.0 

-53.2 

99.9 

249.9 

32.6 

30,6 

11.2 

374.9 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

62. 

41.0 

112.0 

13243.7 

152.0 

-52.9 

99.9 

247,  1 

30.9 

28.5 

12.1 

377.5 

999,9 

99,9 

999.9 

35,4 

62. 

41.4 

113.0 

13415.8 

148.0 

-52.9 

99.9 

244. P 

30.4 

27.5 

12.9 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  1 

62. 

41.8 

114.0 

13547.7 

145.0 

-53.5 

99.9 

243.5 

30.4 

27.2 

13.6 

381.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

62. 

42.3 

115.0 

13727.7 

141.0 

-53.5 

99.9 

243.4 

31.0 

27.8 

13.9 

384.5 

999,9 

99.9 

909,9 

37.7 

62. 

42.9 

116.0 

13959,2 

136.0 

-55,0 

99,9 

245.4 

32.3 

29,4 

li.4 

386.0 

999,9 

99.9 

999.9 

38.9 

62. 

43.3 

117.0 

14101.6 

133.0 

-55.3 

99., 

247.6 

33.3 

30.8 

12.7 

387.9 

999.9 

99.9 

999.9 

39.7 

63. 

43.8 

118.0 

14247.1 

130.0 

-55.5 

99.9 

250.5 

34.6 

32.6 

11.6 

390.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

63. 

44.3 

119.0 

14395.8 

127.0 

-56,0 

99,9 

253,1 

35,0 

33.5 

10.1 

391.8 

999,9 

99,9 

999,9 

41.7 

6 3. 

44.8 

120.0 

14598.9 

123.0 

-56,8 

99.9 

255.5 

33.4 

32.3 

8.3 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

63. 

45.3 

121.0 

14755.2 

120.0 

-57.2 

99.9 

257.3 

31.3 

30.5 

6.9 

396.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

64. 

45.8 

122.0 

14915.2 

117.0 

-57.7 

99.9 

257.3 

31.2 

30.5 

6.8 

398.0 

999.9 

99.9 

999,9 

44.5 

64. 

46.2 

123.0 

15079,1 

U4.0 

-57.7 

99,9 

256.5 

32.5 

31.6 

7.6 

400.9 

999.9 

99.9 

999,9 

45.3 

64. 

46.7 

124.0 

15247.2 

lll.O 

-58.2 

99.9 

255.3 

33.7 

32.6 

8.6 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

64. 

47.2 

125.0 

15419.7 

108.0 

-58.2 

99.5 

254.2 

33.5 

32.4 

9.2 

405.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.3 

65. 

47.8 

126.0 

15596.5 

105.0 

-59.5 

99.9 

252.0 

33.5 

31.8 

10.3 

407,1 

999,9 

99,9 

999.9 

48,5 

65, 

48.2 

127.0 

15777. S 

102.0 

-60.6 

99,9 

250.8 

33.5 

31.7 

11.0 

408.4 

999,9 

99,9 

999,9 

49.3 

65. 

48.7 

128.0 

15963.2 

99.0 

-61.1 

99.9 

250.9 

33.5 

31.7 

li.O 

410.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

65. 

49.2 

129.0 

16090.0 

97.0 

-60,9 

99.9 

253.2 

33.3 

31.9 

9.6 

413.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

65. 

49,7 

130.0 

16285.5 

94.0 

-60.4 

99.9 

256.8 

32.5 

31.7 

T.4 

418,4 

999,9 

99,9 

999,9 

52.3 

65, 

50.3 

131.0 

16487,4 

91,0 

-60.9 

99,9 

260.4 

30,9 

30.5 

5.1 

421.2 

999,9 

99,9 

999.9 

53,4 

66. 

50.9 

132.0 

16625.6 

89.0 

-60.7 

99.9 

260,9 

30.6 

30,2 

4.8 

424.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.4 

66. 

51.4 

133.0 

16838.6 

86.0 

-61.5 

99.9 

259.7 

30.7 

30.2 

5.5 

427.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

66. 

52.0 

134.0 

17058.7 

83.0 

-61,5 

99.9 

259,8 

28.9 

28,4 

5.1 

431.3 

999,9 

99,9 

999,9 

56.5 

66. 

52.5 

135.0 

17209,9 

81.0 

-61.5 

99,9 

261.8 

26.6 

26.3 

3.8 

434.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

67. 

53.1 

136.0 

17443.6 

78.0 

-62.0 

99.9 

263.9 

26.0 

25.9 

2.8 

437.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

67. 

53.8 

137.0 

17603.8 

76.0 

-63.2 

99.9 

262.  1 

30.4 

30.1 

4.2 

438.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.0 

67. 

54.4 

138,0 

17851.3 

73,0 

-63.6 

99,9 

259.3 

34,8 

34.2 

6.4 

443.0 

999,9 

99.9 

999,9 

60.3 

67. 

55.1 

139.0 

18109.9 

70.0 

-61.9 

99.9 

258.7 

32.4 

31.8 

6.4 

452.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.9 

68. 

55.7 

140.0 

18289.2 

68.0 

-62.0 

99.9 

259.5 

28.3 

27.9 

5.2 

455,4 

999.9 

99,9 

999.9 

62.8 

68. 

4 BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
4 BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  no.  C37 
FLINT,  MICH 


5 FEBFUARY  1975 

2315  GMT  146  43.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEA  LINEARLY  INTERPCLATFO  FRCR  WHOLE  MINUTE  VALUi:S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  pr 

OIP 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/kg 

PCT 

KM 

OG 

56.4 

141.0 

18568.2 

65.0 

-62.0 

99.9 

260.4 

26.2 

25.0 

4.4 

461.3 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

68. 

57.2 

142.0 

18761.5 

63.0 

-62.0 

99.9 

261.6 

27.3 

27.0 

4.0 

465.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.  1 

68. 

57.9 

143.0 

19063.2 

60.0 

-62.0 

99.9 

264.6 

30.3 

30.1 

2.9 

472.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

69. 

58.7 

144.0 

19272.7 

58.0 

-62.2 

99.9 

263.3 

31.8 

31.7 

0.9 

476.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

69. 

59.4 

145-0 

19488.8 

56.0 

-63.6 

99.9 

268.9 

31.4 

31.4 

0.6 

477.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

69. 

60.2 

146.0 

19826.1 

53.0 

-64.4 

99.  V 

270.1 

29.5 

29.5 

-O.l 

483.7 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

70. 

61.0 

147.0 

20061.3 

51.0 

-64.6 

99.9 

273.6 

25.9 

25.9 

-1.6 

488.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

70. 

61.7 

148.0 

20305.6 

49.0 

-64.8 

99.9 

271.8 

25.5 

25.5 

-0.8 

493.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

71. 

62.4 

149.0 

20559.4 

47.0 

-65.6 

99.9 

265.2 

27.6 

27.5 

2.3 

497.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.7 

71. 

63.3 

150.0 

20823.0 

45.0 

-66.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

500.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

64.0 

151.0 

21097.5 

43.0 

-67.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

506.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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ST4T1CN  MO,  637 
FLINT,  MICH 


6 FfP.RIJARY  1975 
615  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

6.4 

236.0 

978.3 

-1.7 

-3.4 

360.0 

4.1 

0.0 

0.3 

7,0 

295.5 

971.0 

-2.8 

-3.0 

4,0 

8.6 

-0,6 

0.6 

8.0 

385.8 

960.0 

-3.8 

-3.8 

5.4 

8.4 

-0.8 

0.9 

9.0 

485.1 

948.0 

-4.1 

-4.1 

10.2 

7.8 

-1.4 

1.2 

10.0 

577.1 

937.0 

-5.1 

-5.1 

18.6 

7.0 

-2.2 

1.6 

11.0 

687.0 

924.0 

-5,1 

-5. 

32.1 

5.9 

-3.1 

1.9 

12.0 

798,3 

911.0 

-5.7 

-5.? 

37.2 

4.8 

-2.9 

2.2 

13.0 

893.6 

900.0 

-6.0 

-6.0 

43.1 

4.0 

-2.7 

2.6 

14.0 

989.8 

889.0 

-6.6 

-6.6 

52.8 

3.2 

-2.5 

2.9 

15.0 

1078.3 

879,0 

-6,  8 

-6,8 

61.4 

2.8 

-2.4 

3.3 

16.0 

1203.9 

865.0 

-6.2 

-6,2 

43.3 

1.7 

-1.1 

3.7 

17.0 

1304.0 

854.0 

-6.6 

-6.i 

349.1 

2.0 

0.4 

4.0 

18.0 

1405.4 

843.0 

-6.8 

-6.  8 

335.3 

3.4 

1.4 

4.2 

19.0 

1498.6 

833.0 

-7.1 

-7.1 

335.4 

3.8 

1.6 

4.6 

20.0 

1602.4 

822.0 

-7.2 

-7.2 

339.1 

4,5 

1.6 

5.0 

21.0 

1717.1 

810.0 

-7.4 

-7,4 

352.8 

4.9 

0.6 

5.2 

22.0 

1823.7 

799.0 

-7.4 

-7.4 

351.9 

4.3 

0.6 

5.7 

23.0 

1921.9 

789.0 

-7.4 

-7.-. 

333.1 

3.2 

1.4 

6.0 

24.0 

2031.4 

778,0 

-7.4 

-7,f 

305,7 

3.3 

2.7 

6.3 

25,0 

2132.3 

768,0 

-7.4 

-7,'> 

294,3 

3.8 

3.5 

6.7 

26.0 

2255.1 

756.0 

-7.5 

-7.6 

286.5 

4.3 

4.1 

7.1 

27.0 

2358.7 

746.0 

-8.2 

-8.3 

284.0 

4.5 

4.3 

7.5 

28.0 

2463.5 

736.0 

-8.8 

-8.9 

283.9 

4.6 

4.5 

7.8 

29.0 

2569.6 

726,0 

-9,0 

-9,1 

282,9 

4,5 

4,4 

8.1 

30.0 

2676.9 

716.0 

-9.5 

-9.  i 

281.4 

4.5 

4.4 

8.4 

31.0 

2785.6 

706.0 

-10.0 

-10. i 

279.0 

4.4 

4.4 

8.8 

32.0 

2884.6 

697.0 

-10,4 

-10,1 

276,6 

4.6 

4.6 

9.1 

33,0 

2995.8 

687.0 

-11.3 

-11,5 

275.2 

4.8 

4.8 

9.3 

34.0 

3097,0 

678.0 

-11.7 

-12.0 

274.2 

5.0 

5.0 

9.7 

35.0 

3199.3 

669.0 

-12.7 

-13.0 

272,0 

5.3 

5.3 

10.1 

36.0 

3337.3 

657,0 

-13.5 

-13,8 

269.7 

5,6 

5.6 

10.3 

37,0 

3442.2 

648.0 

-14,2 

-14.0 

268,9 

5.7 

5.7 

10.8 

38.0 

3548.3 

6 39.0 

-14.6 

-15.0 

267.3 

6.0 

6.0 

11.1 

39.0 

3655.6 

630.0 

-15.6 

— 1 6 . ■* •* 

266.2 

6.1 

6.1 

11.4 

40.0 

3752.0 

622.0 

-16.4 

-16,5 

264.9 

6.2 

6.2 

11.9 

41.0 

3898.5 

610.0 

-17.0 

-17.4 

262.9 

6.4 

6,4 

12.2 

42.0 

3997.4 

602.0 

-18.2 

-18.7 

261,7 

6.6 

6 .6 

12.5 

43.0 

4109.9 

593.0 

-18.6 

-19.3 

260.4 

6.9 

6.8 

12.9 

44.0 

4223.7 

584.0 

-19.7 

-20.3 

258.1 

7,3 

7,2 

13.1 

45.0 

4326.0 

576.0 

-20,6 

-21.1 

257.4 

7,5 

7.3 

13.6 

46.0 

4442.4 

567,0 

-21.6 

-22.1 

257.0 

7.5 

7.3 

13.9 

47.0 

4547.0 

559.0 

-22.4 

-23.3 

258.6 

7.5 

7.3 

14.1 

48.0 

4652.8 

551.0 

-23.1 

-23.7 

259.8 

7.6 

7,5 

14.5 

49.0 

4759.7 

543.0 

-24.3 

-24.9 

262.0 

8.1 

8.0 

14.9 

50.0 

4867.8 

535.0 

-25.2 

-26.4 

261.5 

9.2 

9.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B-EN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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151  35.  0 


V COMP  POT  T 
M/SFC  . DG  K 

-.,1  273.5 

-3.6  273,0 

-8.4  272.9 

-7.6  273.6 

-6.6  273.4 

-5.0  274.5 

-3.0  275.0 

-2.9  275.6 

-1.9  276.0 

-1.3  276.7 

-1.2  278,6 

-2.0  279.2 

-3.1  280.1 

-3.5  200.7 

-4,2  281,6 

-4.8  282.6 

-4.3  283.7 

-2.0  2E4,8 

-1,9  285,9 

-1,6  287,0 

-i.2  288.1 

-i.l  288,4 
-1. i 288,9 
-1,0  289.8 

-0.9  290.3 

-0.7  291.0 

-0,5  291,6 

-0.4  291.8 

-0.4  292.5 

-0.2  292.4 

0,0  293.0 

0,  1 293,4 

0.3  294.0 

0.4  294.1 

0.6  294.2 

0.8  295.2 

1.0  294.9 

1.2  295.7 

1.5  295,7 

1.6  295.8 

1.7  296.0 

1.5  296.2 

1.4  296.7 

1.1  296.5 

1.4  296.6 


E POT  T 

MX  RTO 

DG  K 

GM/KG 

281,3 

3,0 

281.  1 

3.2 

280.7 

3.0 

261.3 

3.0 

280.6 

2.8 

281.8 

2.8 

282.1 

2.7 

282.7 

2.7 

282.8 

2.6 

283.6 

2.6 

286.0 

2,8 

286.4 

2.7 

287.3 

2.7 

287.9 

2.7 

288.9 

2,7 

289,9 

2.7 

291,2 

2.7 

292.3 

2.8 

293.6 

2.8 

294.8 

2.9 

296.0 

2.9 

296,0 

2.7 

296.2 

2.6 

297.2 

2.6 

297.5 

2.6 

298.1 

2.5 

293.5 

2,4 

298.4 

2.3 

298.9 

2.2 

298.4 

2.1 

298.7 

2.0 

298,9 

1.9 

299.4 

1.9 

299.2 

1.7 

299,0 

1.6 

299.9 

1.6 

299.2 

1.4 

299.8 

1.4 

299.5 

1.3 

299.3 

1.2 

299.3 

1.1 

299.4 

1.0 

299,8 

l.O 

299.3 

0.9 

299.1 

0.8 

RH  RANGE  AZ 
PCT  KM  OG 

68,0  0,0  0. 

09.0  0.2  174. 

100.3  0.2  176. 

100.7  0.4  179, 

100.3  0.5  183. 

100.3  0.6  189, 

100.2  0.7  193. 

100.2  0.8  195. 

100.1  0.9  198. 

100. 1 0.9  201. 

100.2  1.0  203. 

100.1  1.0  202. 

100.1  1.0  201. 

lOO.l  1.1  199. 

99.8  1.1  195. 

99.5  1.2  192. 

99.5  1.3  191. 

99.5  1.4  190. 

99.5  1.4  189. 

99.5  1.5  186. 

99.5  1.5  182. 

99.4  1.5  178, 

99.0  1.5  174. 

98.8  1.6  171. 

98.7  1.6  168. 

98.6  1.6  166. 

98.3  1.7  162. 

98.2  1.7  160. 

97.7  1.7  158. 

97.5  1.8  155, 

97.4  1.8  151. 

97.3  1.9  149. 

97.0  2.0  144. 

96.9  2.0  142. 

96.7  2,1  139. 

96.7  2.2  135. 

96.0  2.3  133. 

94.0  2.4  131. 

93.0  2.5  128. 

92.5  2.5  126. 

91.6  2.7  122. 

92.2  2.8  120. 

94.3  2.8  119. 

94.5  3.0  117, 

89.1  3.1  115. 


STATICN  NO.  637 
FLINT,  MICH 


6 FFBUOARY  1S75 

615  GMT  151  35.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEW  PT 

OIP 

SPEED 

U COMP 

V CJHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

15.2 

51.0 

5004.7 

525.0 

-25.7 

-27.2 

260.3 

10.1 

10.0 

1.7 

297.6 

300.0 

0.8 

87.0 

3.3 

113. 

15.6 

52.0 

5115.9 

517.0 

-26.5 

-28.5 

258.4 

11.2 

11.0 

2.3 

297,9 

300,1 

0,7 

83.2 

3.5 

111. 

16.0 

53.0 

5228.4 

509.0 

-27,6 

-29.9 

256.8 

12.1 

11.8 

2.8 

297.9 

299.9 

0.6 

80.1 

3.8 

109. 

16.3 

54.0 

5342.2 

501.0 

-28,1 

-31,4 

255.6 

12.5 

12.1 

3.1 

298.6 

300.4 

0.5 

72.8 

3.9 

107. 

16.8 

55.0 

5457.5 

493,0 

-29,3 

-33.4 

253,3 

13.1 

12.6 

3.8 

298,5 

300,0 

0,5 

67,4 

4.3 

104. 

17.2 

56.0 

5588. 8 

484,0 

-30.6 

-35.5 

251.4 

13.8 

13.0 

4.4 

298.5 

299.7 

0.4 

61.8 

4.6 

102. 

17.7 

57.0 

5707.0 

476.0 

-31.4 

-36.9 

249.9 

14.7 

13.9 

5.1 

298.9 

300.0 

0.3 

57.8 

4.9 

99. 

18.0 

58.0 

5811.7 

469.0 

-32.6 

-38.4 

249.5 

15.3 

14.4 

5.4 

298.7 

299,6 

0.3 

55.7 

5,2 

98. 

18.3 

59.0 

5932.7 

461.0 

-33.4 

-39,3 

248.6 

15,5 

14,5 

5.7 

299,1 

300,0 

0,3 

52.4 

5.4 

96, 

18.8 

60.0 

6040.0 

454,0 

-34.4 

-41.7 

246,2 

15,5 

14.2 

6.3 

299.3 

300.0 

0.2 

50.6 

5.9 

94. 

19.1 

61.0 

6148.4 

447.0 

-35.4 

-42.3 

244.6 

15.5 

14.0 

6.6 

299.2 

299.9 

0.2 

48.9 

6.1 

93. 

19.5 

62.0 

6258.1 

440.0 

-36.5 

-43.5 

242.9 

15.6 

13,9 

7,1 

299,2 

299.8 

0.2 

48.0 

6.4 

91. 

19.9 

63.0 

6369.0 

433.0 

-37.5 

-44.1 

242,7 

16.1 

14.3 

7,4 

299,4 

300,0 

0.2 

49.  1 

6.7 

90, 

20.2 

64.0 

6457.4 

425.0 

-38.  7 

-44.8 

242.7 

16.3 

14.5 

7.5 

299.6 

300.0 

0.2 

51.8 

7.0 

89. 

20.6 

65.0 

6611.2 

418.0 

-39.8 

-45.3 

242.7 

16.5 

14.7 

7.6 

299.4 

300.0 

0.2 

55.1 

7.4 

87. 

21.0 

66.0 

6743.1 

410.0 

-40.7 

99.9 

242.4 

16.5 

14.6 

7.6 

299.9 

999.9 

99,9 

999.9 

7.7 

86. 

21.3 

67.0 

6860.0 

403.0 

-41.9 

99,9 

242,5 

15,4 

14,5 

7.6 

300,0 

999.9 

99,9 

995,9 

8.0 

85. 

21.8 

6B.0 

6944.4 

398.0 

-43.0 

99.9 

242.8 

16.3 

14.5 

7.4 

299.6 

999.9 

99.9 

999.9 

8.4 

84. 

22.1 

69.0 

7080,9 

390.0 

-44.3 

99.9 

243.1 

16.2 

14.4 

7.3 

299.6 

599.9 

99.9 

999.9 

8.7 

83. 

22.5 

70.0 

7202.0 

383.0 

-45.4 

99.9 

243.3 

16.0 

14.3 

7.2 

299,7 

999,9 

99,9 

999,9 

9.  1 

82. 

23.1 

71.0 

7342.5 

375.0 

— 46.4 

99.9 

242.8 

16.1 

14,3 

7.4 

300.  1 

999.9 

99.5 

999.9 

9.6 

81. 

23.5 

72.0 

7449.4 

369,0 

-47,6 

99,9 

242.3 

16.2 

14.3 

7.5 

300.0 

999.9 

55.5 

999.9 

10.0 

81. 

23.9 

73.0 

7575.6 

362.0 

-48.7 

99.9 

241.9 

16.1 

14.2 

7.6 

300.2 

999.9 

55.5 

999.9 

10.4 

80. 

24.2 

74.0 

7685.2 

356.0 

-49.9 

99.9 

241.7 

15.9 

14.0 

7,5 

300,0 

999,9 

55,5 

999.9 

10.7 

79, 

24.7 

75.0 

7796.2 

350,0 

-50,6 

99.9 

241.2 

15.5 

13.5 

7.4 

300,5 

999.9 

55.9 

999.9 

11.  1 

79, 

25.1 

76.0 

7908.6 

344.0 

-51.7 

99.9 

243.7 

15.2 

13.3 

7.4 

300.5 

999.9 

55.9 

999.9 

11.4 

78. 

25.5 

77.0 

8022.4 

338.0 

-52.8 

99.9 

240.1 

15.3 

13.2 

7.6 

300.5 

999.9 

59.9 

999.5 

11.8 

77, 

26.0 

78.0 

8137.7 

332.0 

-54.1 

99.9 

238.5 

16.2 

13.8 

ri.5 

300,3 

995,9 

59.5 

595,5 

12.2 

77, 

26.2 

79.0 

8254.6 

326,0 

-54.6 

99.9 

237,7 

16.7 

14.1 

8,9 

301,2 

999.9 

95.9 

999.5 

12.4 

77. 

26.7 

80.0 

8373.3 

320.0 

-55.2 

99.9 

236.7 

17.7 

14.8 

9.7 

301.9 

999.9 

95.5 

955.9 

12.9 

76. 

27.2 

81.0 

8514.7 

313.0 

-54.6 

99.9 

237.9 

17.8 

15.0 

9.4 

304.7 

955.9 

95.9 

959.9 

13.4 

75. 

27.6 

82.0 

8638.6 

307.0 

-54.6 

99.9 

240.0 

17.5 

15.2 

8.7 

306.4 

999,5 

95,5 

999,5 

13.9 

74, 

28.  1 

83.0 

8743.7 

302.0 

-54,  fl 

99.9 

242.  3 

17.6 

15.5 

8.2 

307.5 

595.5 

95.5 

555.5 

14.3 

74. 

28.4 

84.0 

8871.9 

256,0 

-55.4 

99.9 

242.9 

17.8 

15.9 

8.1 

308.4 

595.5 

55.5 

555.5 

14.7 

74. 

28.8 

85.0 

9002.4 

290.0 

-55.7 

99.9 

243.8 

18.1 

16.2 

8.0 

309.8 

559.9 

55,5 

595.5 

15.1 

73. 

29.1 

86.0 

91,35.4 

284.0 

-56.2 

99,9 

244.6 

18,3 

16.5 

7,8 

310,9 

599,9 

99,9 

555,5 

15.4 

73, 

29.7 

87.0 

9271.0 

278,0 

-56,2 

99.9 

245.4 

19.0 

17,4 

7.5 

312.8 

999,9 

95,9 

599,5 

16.1 

73. 

30.1 

88.0 

9386.2 

273,0 

-56.8 

99.  V 

246.8 

19.6 

18,0 

7.7 

313.7 

999.9 

99.0 

595.9 

16.5 

73. 

30.5 

89.0 

9527.2 

267.0 

-56.4 

99.9 

246.5 

20.3 

18.6 

8.1 

316.2 

999.5 

99,9 

555,9 

17,0 

73* ** 

31.0 

90.0 

9647.2 

262.0 

-56.2 

99.9 

245,7 

21.1 

19.2 

8.7 

318.2 

995.9 

99.9 

995,5 

17,6 

72. 

31.3 

91.0 

9769.9 

257,0 

-55,4 

99.9 

245.  7 

21.5 

19,6 

0,9 

321.2 

595.9 

99.9 

995.5 

18.0 

72. 

31.9 

92.0 

9895.2 

252.0 

-55.4 

99.9 

246.3 

22.4 

20.5 

9.0 

323.0 

999.5 

99.9 

955.5 

18.8 

72. 

32.3 

93.0 

10023.2 

247.0 

-54.8 

99.9 

246.4 

23,2 

21.2 

9.3 

325.8 

995,9 

99,9 

999,9 

19,3 

72. 

32.8 

94.0 

10154,2 

242.0 

-54.3 

99.9 

245,1 

24.2 

21.9 

10.2 

328.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.0 

72. 

33.1 

95.0 

10288.2 

237.0 

-53.6 

99.9 

243.6 

24.7 

22.1 

11.0 

331.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

72. 

* BY  SPEEC  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  637 
FLINT,  NICH 


6 FEBRUARY  1975 

615  GMT  151  35.  0 * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OfP 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

PG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

no 

33.7 

96.0 

10425.3 

232.0 

-53.9 

99.9 

239.9 

25.3 

21.9 

12.7 

332.9 

999.9 

95.9 

999.9 

21.4 

71. 

34.2 

97.0 

10565.3 

227.0 

-53.6 

99.9 

237,7 

25.8 

21.8 

13.8 

335,5 

999,9 

99.9 

999,9 

22.  1 

71. 

34.6 

90.0 

10708.6 

222.0 

-53.3 

99.9 

237.2 

26.1 

21,9 

14.  1 

338.1 

909.9 

99.9 

999,9 

22.7 

70. 

35.0 

99.0 

10825.6 

218.0 

-53.5 

99.9 

237.6 

26.3 

22.2 

14.1 

339.7 

999.9 

99.9 

999.0 

23.3 

70. 

35.4 

100.0 

109 74.8 

213.0 

-53.8 

99.9 

237.9 

26.8 

22.7 

14,3 

341,4 

999,9 

99,9 

999.9 

24.0 

70. 

36.1 

101.0 

11127.5 

208.0 

-53.8 

99.9 

237.9 

28.3 

23.9 

15,0 

343.7 

999,9 

99,9 

999.0 

25.0 

69. 

36.5 

102.0 

11252.2 

204.0 

-53.9 

99,9 

237,9 

28.7 

24.3 

15.2 

345.4 

999.9 

99.9 

909.9 

25.8 

69. 

37.0 

103.0 

11411.7 

199.0 

-53.5 

99.9 

238.7 

28.1 

24,0 

14.6 

348.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

68. 

37.5 

104.0 

11542.4 

195.0 

-53.3 

99.9 

240.3 

28.4 

24.6 

14.1 

350.9 

999.9 

99.0 

999.0 

27.4 

68. 

33.0 

105.0 

11675.9 

191.0 

-53.3 

99.9 

242.6 

29.8 

26,4 

13.7 

353,0 

999,9 

99,9 

999.9 

23.2 

68. 

38.5 

106.0 

11846.7 

186.0 

-53.3 

99,9 

244,7 

30,8 

27.8 

13.2 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

68. 

39.0 

107.0 

11951.4 

183.0 

-53.3 

99.9 

245.5 

31.2 

28.4 

12.9 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

68. 

39.4 

108.0 

12093.7 

179.0 

-53.5 

99.9 

245.5 

31,7 

28.8 

13.1 

359.4 

999,9 

99.9 

999.9 

30.8 

68. 

39.9 

109.0 

12239.3 

175,0 

-53.0 

99.  9 

246.  1 

32.0 

29,3 

13,0 

362,5 

999,9 

99,0 

999.0 

31.9 

68. 

40.4 

110.0 

12388.5 

171.0 

-52.7 

99.9 

247.3 

31,8 

29.4 

12.3 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.8 

68. 

41.0 

111.0 

12580.3 

166.0 

-52.3 

99.9 

243.7 

31.7 

29.5 

11.5 

369.0 

999.9 

09.9 

999.9 

34.0 

68. 

41.5 

112.0 

12698.3 

163.0 

-52.3 

99,9 

248.7 

32.3 

30.1 

11.8 

371.0 

999.9 

99.9 

999,9 

34.9 

6 8, 

42.0 

113.0 

12859.0 

159,0 

-52,2 

99,9 

247,5 

32.2 

29.7 

12.3 

373.9 

999.9 

99,9 

909.9 

35.9 

68. 

42.5 

114.0 

13024.1 

155.0 

-51.9 

99.9 

245.6 

30.3 

27.6 

12.5 

377.2 

999.9 

09.9 

999.9 

37.0 

6 8. 

43.1 

115.0 

13150.9 

152.0 

-51.4 

99.9 

242.8 

29.6 

26.3 

13.5 

380.1 

999.9 

99.9 

999,9 

37,8 

68. 

43.8 

116.0 

12324.0 

140.0 

-51.7 

99.9 

240.9 

30.9 

27.0 

15,1 

382.4 

999.9 

99,9 

999,9 

39.  1 

67, 

44.2 

117.0 

13501.6 

144.0 

-51.9 

99.9 

240.7 

30.2 

26,3 

14.8 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

67. 

44.8 

118.0 

13630.1 

141.0 

-51.7 

99.9 

242.0 

28.1 

24.8 

13.2 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

67. 

45.2 

119.0 

13777.4 

138.0 

-52.3 

99.9 

242.6 

28.0 

24.9 

12.9 

389.1 

999,9 

99.9 

999.9 

41.5 

67, 

45.7 

120.0 

13967.9 

134,0 

-51,7 

99.9 

242.1 

29.1 

25,7 

13.6 

393,5 

999,9 

99,9 

999,9 

42.4 

67. 

46.1 

121.0 

14114.5 

131.0 

-52.7 

99.9 

241.2 

30.3 

26.6 

14.6 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

67. 

46.7 

122.0 

14263.8 

128.0 

-53.5 

99.9 

241.7 

33.3 

29.4 

15.8 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.2 

67. 

47.1 

123.0 

14416.2 

125.0 

-54.1 

99.  9 

243.2 

35.1 

31.3 

15.8 

397.1 

999,9 

90.9 

999,9 

45,0 

67. 

47.7 

124.0 

14571.9 

122.0 

-54,8 

99.9 

246.3 

33.3 

30.5 

13.4 

398,6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

66. 

48.1 

125.0 

14731.1 

I 19.  0 

-54,9 

99.9 

248.7 

31  .0 

28.9 

11.2 

401.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.3 

67. 

48.9 

126.0 

14949.3 

115.0 

-55.6 

99.9 

251.4 

33.5 

31.7 

10.7 

403.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.5 

67. 

49.4 

127.0 

15117.5 

112.0 

-56.2 

99,9 

252.0 

35.6 

33,9 

11. 0 

405,7 

999.9 

90.9 

999,9 

49.6 

67. 

49.9 

128.0 

15290.0 

109,0 

-56,4 

99,9 

253.4 

32.7 

31.3 

9,3 

408.6 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

67. 

50.4 

129.0 

15467.0 

106.0 

-56.8 

99.9 

254.3 

27.1 

26.1 

7.3 

411.2 

9Q9.9 

99.9 

999.9 

51.8 

67. 

51.0 

130.0 

15587.4 

104.0 

-57.9 

99.9 

251.8 

24.3 

23.1 

7.6 

411.1 

999.9 

99.0 

999,9 

52,3 

67. 

51.7 

131.0 

15834.9 

100.0 

-57.4 

99,  9 

247.6 

29.2 

27,0 

U.l 

416.8 

999,9 

99,9 

999,9 

53,6 

67, 

52.3 

132.0 

15962.6 

98,0 

-57.3 

99.  9 

246.4 

32.3 

29.6 

12.9 

419.5 

999.9 

99.9 

999,9 

54.7 

67. 

52.9 

133.0 

16159.1 

95.0 

-57.6 

99.9 

247.2 

30.8 

28.4 

12.0 

422.6 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

67. 

53.4 

134.0 

16361.4 

92.0 

-58.3 

99.9 

249.0 

26.9 

25.1 

9.6 

425.1 

999.0 

99.9 

999.9 

56,9 

67. 

54.0 

135.0 

16499.3 

90,0 

-59.5 

99,9 

250.7 

24.0 

22.7 

7,9 

425,3 

909,9 

99,9 

999.9 

57,5 

67, 

54.7 

136.0 

16711.1 

87.0 

-60.1 

99.9 

249.8 

28.2 

26.5 

9.8 

428.4 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

67. 

55.4 

137.0 

16929.9 

84.0 

-60.6 

99.  > 

250.5 

35.0 

33.0 

11.7 

431.6 

999.9 

99,9 

999.9 

60.1 

67. 

56.1 

138.0 

17156.2 

81.0 

-60.8 

99.9 

254.3 

35.5 

34.2 

9.6 

435.8 

999.9 

99,9 

999.9 

61, 6 

67, 

56.9 

139.0 

17390,8 

78.0 

-61.0 

99.9 

257.5 

28,6 

27,9 

5.2 

440,1 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

68. 

57.7 

140.0 

17635.1 

75.0 

-60.1 

99.9 

255,6 

23.8 

23.1 

5.9 

447.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

68. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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ST*riCN  NO.  637 
FLINT,  MICH 

6 FFBRUARY  1975 

615  GMT  151  35.  0 


TIMF. 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  FT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

58.3 

161.0 

17803.7 

73.0 

-60.6 

99.9 

252.9 

26.8 

23.7 

7.3 

669.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

68. 

59.1 

162.0 

18066.6 

70.0 

-61.3 

99.9 

269,6 

25.7 

26.0 

9,0 

653,2 

999,9 

99,9 

999,9 

66,  5 

68. 

60.0 

163.0 

18335.6 

67.0 

-62.9 

99,9 

252.0 

21.6 

20.6 

6.6 

655.6 

999.9 

99,9 

999.9 

67.6 

68. 

60.7 

166.0 

18521.6 

65.0 

-63.8 

99.  i 

259.0 

26.6 

26.1 

5.1 

657.5 

999.9 

99,9 

999.9 

68.6 

684 

61.5 

165.0 

18811.2 

62.0 

-66,0 

99.9 

262.2 

29.3 

29.1 

6.0 

663.3 

999,9 

99.9 

999.9 

70.1 

68. 

62.6 

166.0 

19011.2 

60.0 

-65.8 

99.  9 

257.9 

26.0 

23.5 

5.0 

663.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

69. 

63.3 

167.0 

19322.7 

57.0 

-65.6 

99,  = 

256.1 

25.7 

26,7 

7,0 

670.6 

999,9 

99,9 

999,9 

72,8 

69. 

66.2 

168.0 

19560.3 

55.0 

-66,6 

99.9 

253.1 

26.1 

25.6 

5,6 

678.0 

999,9 

99,9 

999.9 

76.1 

69. 

65.2 

169.0 

19883.5 

52.0 

-63.8 

99.9 

266.9 

25.0 

26.9 

2.2 

687.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

69. 

66.2 

150.0 

20126.0 

50.0 

-63.8 

99.9 

266.6 

29.0 

28.9 

1.7 

693.1 

999.9 

99,9 

999.9 

77.1 

69. 

67.6 

151.0 

20503.6 

67.0 

-63.6 

99.9 

268.8 

28.8 

28.8 

0.6 

502.6 

999,9 

99,9 

999.9 

79,5 

70, 

68.5 

152.0 

20769.6 

65.0 

-65.0 

99.9 

279.3 

22.3 

22.0 

-3.6 

505.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.6 

70. 

69.7 

153.0 

21190 .0 

62.0 

-65.2 

99.9 

270.9 

26.9 

26  .9 

-0.6 

516.9 

999.9 

99.9 

999.9 

82.2 

71. 

70.9 

156.0 

21688.1 

60.0 

-66.0 

99,  9 

267,5 

26.6 

26.6 

1.2 

525.1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.0 

71. 

72.2 

155.0 

21801.6 

38.0 

-65.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

529.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

73.8 

156.0 

22301.6 

35.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

560.9 

999,9 

99,9 

999,9 

999.9 

999. 
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STATICN  no.  €37 
FLINT,  MICH 

/ 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  139  79.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INI6RP0LATE0  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTn 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  f 

OG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.6 

236.0 

977.7 

-3.9 

-5.0 

360.0 

3.1 

l.l 

-2.9 

271.3 

278,2 

2,7 

92,0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

290.2 

971.0 

-5,1 

-6,6 

256,3 

1.6 

1* *•6 

0,6 

270.7 

276.9 

2.6 

90.5 

0.3 

152. 

0.6 

S.O 

379.6 

960.0 

-6,0 

-6.2 

270.6 

1.8 

1.8 

-0.0 

270.6 

277.1 

2.5 

98.5 

0.3 

150. 

0.9 

9.0 

678.1 

968.0 

-6.7 

-6.7 

301.5 

2.7 

2.3 

-1.6 

270.9 

277.1 

2,6 

99,6 

0,3 

165. 

1.3 

10.0 

577,7 

936,0 

-6,6 

—6.6 

317.0 

6.7 

3.2 

-3.6 

272.0 

278.6 

2.5 

99.9 

0.6 

163. 

1.7 

11.0 

695.6 

922.0 

-6.6 

-6.  6 

321.6 

6.3 

3.9 

-6.9 

273.2 

279.8 

2.5 

100.2 

0.6 

162. 

2.0 

12.0 

789.3 

911.0 

-7,1 

-7,3 

322.6 

7.0 

6,3 

-5.6 

273,5 

279,8 

2.6 

99,1 

0.7 

162. 

2.2 

13.0 

836.0 

900,0 

-7,9 

-8.1 

323,5 

7,1 

6,2 

-5.7 

273.7 

279,7 

2.3 

98,5 

0.8 

162. 

2.6 

16.0 

988.6 

888.0 

-8.2 

-8.3 

326.1 

7.0 

6.1 

-5.6 

276.6 

280.6 

2.3 

98.7 

0.9 

163. 

3.0 

15.0 

1085.2 

877.0 

-8.3 

-8.5 

319.2 

6.3 

6.1 

-6.8 

275.2 

231.3 

2.3 

98.6 

l.l 

163. 

3.6 

16.0 

1201.3 

866.0 

-8.2 

-8.5 

312.5 

6,6 

6.7 

-6.3 

276.6 

282.8 

2.6 

98.7 

1.2 

162. 

3.B 

17.0 

1300.8 

853.0 

-8,6 

-8,  a 

309.2 

6,6 

6.9 

-6.0 

277.  1 

283.3 

2.3 

98.8 

1.6 

160. 

6.1 

IB.O 

1601.5 

862.0 

-8.6 

-8.  8 

307.7 

5.6 

5.1 

-J.9 

278.2 

286.6 

2.3 

98.6 

1.5 

160. 

6.5 

19.0 

1696.2 

832.0 

-8.6 

-8.7 

306.7 

7.0 

5.6 

-6.2 

279.1 

285.5 

2.6 

99.1 

1.7 

138. 

6.7 

20.0 

1597..- 

821.0 

-8.9 

-9.1 

306.8 

7.2 

5.B 

-6.3 

279.9 

286.2 

2.3 

98.6 

l.B 

138. 

5.2 

21.0 

1721.1 

808.0 

-9.0 

-9.2 

306.8 

7,5 

6.0 

-6,5 

281.0 

287,3 

2.6 

98.5 

2.0 

137. 

5.6 

22.0 

1817.6 

790,0 

-9.0 

-9,2 

306.9 

7.7 

6.2 

-6,6 

232.0 

28  0,5 

2.6 

98.5 

2.  I 

136. 

5.9 

23.0 

1915.3 

780.0 

-9.2 

-9.6 

307.5 

7.9 

6.3 

-6.8 

282.9 

289.3 

2.6 

98.3 

2.3 

135. 

6.2 

26.0 

2016.1 

778.0 

-9.2 

-9.6 

30  7.6 

7.5 

5.9 

-6.6 

283.9 

290.5 

2.6 

98.3 

2.6 

135. 

6.5 

25.0 

2126.3 

767.0 

-9.5 

-9.  ? 

307.5 

5.7 

5.3 

6.1 

286.7 

291.3 

2.6 

98.2 

2.6 

136,' 

6.9 

26.0 

2236.0 

756,0 

-10,1 

-10.  3 

303.5 

, A.l 

5.1 

- 3,6 

285.3 

291.6 

2.3 

97,9 

2.7 

136. 

T.2 

27.0 

2338.6 

766.0 

-10.6 

-10.9 

300.2 

5.8 

5.0 

-2.9 

285.7 

291.9 

2.2 

97.6 

2.8 

136. 

7.7 

28.0 

2662.6 

736.0 

-11.2 

-11.6 

296.2 

5.7 

5.2 

-2.3 

236.2 

292.1 

2,1 

96.6 

3.0 

133. 

7.9 

29.0 

2558.0 

725.0 

-11.8 

-12.3 

291.5 

5.7 

5.3 

-2.1 

286.8 

292.5 

2.1 

95,9 

3.0 

132, 

8.3 

30.0 

2666.3 

715.0 

-12.3 

-12.9 

286.2 

5,7 

5.5 

-1.6 

287.3 

292.9 

2.0 

95.6 

3.2 

131. 

8.6 

31.0 

2761.2 

706,0 

-12.6 

-13.2 

282.6 

5.7 

5.6 

-1.2 

280.0 

293.6 

2.0 

95.6 

3.2 

130. 

8.9 

32.0 

2869.9 

696.0 

-13,6 

-16.1 

279.1 

5.7 

5.7 

-0.9 

288.1 

293.3 

1.8 

95.6 

3.3 

129. 

9.2 

33.0 

2968.9 

687.0 

-13.9 

-16.6 

275.8 

5.9 

5.9 

-0.6 

288,9 

296,0 

1.8 

95.6 

3.6 

129. 

9.7 

36.0 

3080.2 

677,0 

-16.7 

-15.  2 

270.6 

6.6 

6.6 

-0.0 

289,1 

296.  1 

1.7 

95.7 

3.6 

127, 

9.9 

35.0 

3181.5 

668.0 

-15.6 

-15,  9 

268.3 

7.0 

7.0 

0.2 

289.5 

296.2 

1.7 

95.8 

3.6 

126. 

10.3 

36.0 

3295.6 

658.0 

-15.8 

-16.3 

265.5 

8.0 

7.9 

0.6 

290.2 

296.9 

1.6 

95.9 

3.8 

125. 

10.6 

37.0 

3610.9 

668.0 

-16.2 

-16.6 

266.7 

8.B 

8.7 

0.8 

291.0 

295,7 

1.6 

96.5 

3.9 

123. 

10.9 

38.0 

3516.1 

639.0 

-16.9 

-1  7.3 

265.2 

9.7 

9.6 

0.8 

291.6 

295.9 

1.5 

97.1 

6.0 

122. 

11.3 

39.0 

3610.6 

631.0 

-17.5 

-17. a 

266.2 

10.7 

10.7 

0.7 

291.8 

296.2 

1.5 

97.0 

6.2 

120. 

11.6 

60.0 

3713.2 

622.0 

-18.1 

-18.6 

266.6 

11.6 

11.6 

0.7 

292.2 

296.6 

1.6 

96.2 

6.6 

118. 

12.0 

61.0 

3851.3 

611.0 

-19.2 

-19.  3 

265.5 

11.9 

11.8 

0.9 

292.5 

296,3 

1.3 

95,0 

4,7 

116. 

12.3 

62.0 

3969.3 

603.0 

-19,9 

-20,  a 

266.  1 

11.9 

11.8 

1.2 

292.8 

296.6 

1.2 

92.8 

6.8 

115. 

12.6 

63.0 

6068.2 

595,0 

-20.7 

-21.6 

263.0 

11.8 

11.7 

1.6 

293.0 

296.3 

l.l 

92.2 

5.0 

116. 

13.0 

66.0 

6160.9 

586.0 

-21.6 

-22.5 

262.1 

11.5 

11.6 

1.6 

293.6 

296.6 

l.l 

90.9 

5.3 

112. 

13.3 

65.0 

6262.1 

578.0 

-22.2 

-23.  7 

262,3 

11.6 

11.3 

1.5 

293.6 

296.6 

1,0 

87.3 

5,6 

111. 

13.6 

66.0 

6366.5 

570.0 

-23.0 

-26.7 

262,6 

11.3 

11.2 

1.5 

293,9 

296,6 

0.9 

85.5 

5.6 

110. 

16.0 

67.0 

6667.9 

562.0 

-23.8 

-25.6 

263.3 

11.3 

11.2 

1.3 

296.1 

296.7 

0.8 

85.2 

5.8 

109. 

16.3 

68.0 

6572.6 

556.0 

-26.3 

-26.  1 

263,8 

11.6 

11.3 

1.2 

296.7 

297.2 

0.8 

85.1 

6.0 

108. 

16.6 

69.0 

6678.5 

566,0 

-25,1 

-26.  3 

266,  1 

11,5 

11.6 

1.2 

296,9 

297.3 

0.8 

85.6 

6.  2 

107. 

16.9 

50.0 

6785.5 

538.0 

-26.1 

-27.7 

266.0 

11.5 

11.6 

1.2 

295.1 

297.3 

0.7 

85.9 

6.6 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bcEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  637 
FLiMT,  MICH 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  139  79.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INAcPPOLATED  FRCP  MHCLE  MINUTF  VALLES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEw  n 

DIP 

SPEED 

U CHMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.3 

51.0 

4921.2 

528.0 

-26.9 

-28.4 

263.1 

11.4 

11.3 

1.4 

295.7 

297,8 

0,7 

86.6 

5,7 

106. 

15.6 

52.0 

5031.1 

520,0 

-27,9 

-29.3 

262.0 

11.3 

11.2 

1.6 

295.7 

207.7 

0.6 

88.0 

. 6.9 

105. 

15.9 

53.0 

5128.4 

513.0 

-28.3 

-29.5 

260.7 

11.3 

11.1 

1.8 

296.3 

298.3 

0.6 

89.4 

7.1 

104. 

16.3 

54.0 

5241.0 

505.0 

-29.  1 

-30. 

259.8 

11.7 

11.6 

2.1 

296.7 

298.6 

0.6 

88.6 

7.3 

103. 

16.7 

55.0 

5340.6 

498.0 

-30.2 

-31,  5 

259.8 

12.5 

12.3 

2.2 

295.6 

298.3 

0.5 

88.4 

7.5 

102. 

17.0 

56.0 

5470.2 

489.0 

-31.0 

-32,3 

260.1 

13.1 

13.0 

2.3 

297.1 

20  8.8 

0.5 

88.3 

7,7 

102. 

17.3 

57.0 

5587.0 

481.0 

-31.9 

-33.3 

260.0 

13.5 

13.3 

2.4 

297,4 

298,9 

0,5 

87.4 

8.0 

101. 

17.6 

58.0 

5690.5 

474,0 

-32.5 

-33.7 

259,6 

13.8 

13.5 

2.5 

, 298.0 

299.4 

0.5 

88.9 

8.2 

101. 

17.9 

59.0 

5795.2 

467.0 

-33.4 

-34.9 

258.6 

13.8 

13.5 

2.7 

' 298.1 

299.4 

0.4 

86.1 

8.5 

100. 

18.2 

60.0 

5901.1 

460.0 

-34.2 

-36.4 

257.6 

13.6 

13.3 

2.9 

298.3 

299.5 

0.4 

80.5 

6.7 

99. 

18.6 

61,0 

6008.3 

453,0 

-34.9 

-37.5 

256.5 

13.4 

13.0 

3,1 

29R.8 

209,0 

0.3 

76.9 

9,0 

99. 

18.8 

62.0 

6116.7 

446.0 

-35.8 

-38.  5 

256.3 

13.2 

12.8 

3.1 

298.9 

209.9 

0.3 

76.3 

9.2 

98. 

19.2 

63.0 

6210.7 

440.0 

-36.9 

-39,  7 

256.3 

12.8 

12.4 

3.0 

208.7 

299.6 

0.3 

75.-2 

9.4 

97. 

19.5 

64.0 

6321.5 

433.0 

-37.6 

-40.3 

256.6 

12.6 

12.2 

2.9 

299.2 

300.1 

0.3 

76.0 

0,6 

97, 

19.8 

65.0 

6433.7 

426.0 

-30,6 

-41,2 

257.2 

12,7 

12,4 

2.8 

299.4 

300,2 

0,2 

75,8 

9.9 

96, 

20.2 

66.0 

6563.6 

418.0 

-39.8 

-42.5 

257.9 

13.2 

12.9 

2.8 

209,4 

300.1 

0.2 

75.6 

10.1 

96, 

20.6 

67.0 

6662.3 

412.0 

-40.8 

99.9 

258.4 

13.9 

13.6 

2.8 

299.4 

999.9 

99.0 

999.9 

10.4 

95. 

20.8 

68.0 

6778.6 

405.0 

-41.8 

99.  9 

258.4 

14.2 

13.9 

2.8 

299.5 

999.9 

00,0 

999,9 

10.6 

95. 

21.1 

69.0 

6879.6 

399.0 

-42.5 

99,  9 

258,3 

14.6 

14.3 

3,0 

300.0 

999,9 

99.9 

999,9 

10.9 

95, 

21.4 

70.0 

6901.8 

393,0 

-43,5 

99.9 

257.9 

14.3 

14.5 

3.1 

300.0 

999.0 

90.0 

999.0 

11.1 

94. 

21.6 

71.0 

7119.7 

385.0 

-44.8 

99.9 

257.2 

15.0 

14.7 

3.3 

300.0 

990.9 

90.9 

999,0 

11.5 

94. 

22.1 

72.0 

7224.6 

379.0 

-45.7 

99.9 

256.  i 

15.1 

14.7 

3.5 

300.2 

999,9 

00,0 

999,9 

11.7 

93, 

22.4 

73.0 

7330.7 

37  3.0 

-46,6 

99.9 

256,2 

15.0 

14.5 

3,6 

300.4 

909,0 

99.0 

999,0 

12.0 

93. 

22.7 

74.0 

7430.1 

367.0 

-47.6 

99.9 

255.8 

14.6 

14.2 

3.6 

300.5 

999.9 

09.9 

999.0 

12.3 

93. 

23.1 

75.0 

7546.8 

361.0 

-48.3 

99.9 

255,7 

14.0 

13.6 

3.5 

300.9 

999.9 

00.9 

999.9 

12.6 

92. 

23.4 

76.0 

7656.9 

355.0 

-49.4 

99.  9 

2 56.2 

13.6 

13,2 

3,2 

300,9 

999.0 

00,9 

999,9 

12.8 

92. 

23.7 

77.0 

7749,7 

350o0 

-50.3 

99,9 

257.3 

13.3 

13.0 

2.9 

300.0 

909.0 

09. 0 

909.9 

13.0 

92. 

24.0 

78.0 

7862.4 

344,0 

-51,0 

99.9 

258,6 

13.1 

12.8 

2.6 

301.5 

909.9 

90.9 

999.9 

13.3 

91. 

24.3 

79.0 

7976.6 

338.0 

-52.2 

99.9 

259.9 

13.0 

12.8 

2.3 

301.3 

999.9 

99.0 

999.9 

13.5 

91. 

24.7 

80.0 

8092.2 

332.0 

-53,2 

99.9 

261.0 

13,0 

12.8 

2.0 

301.5 

000,9 

90,0 

999.9 

13.8 

91, 

25.0 

81.0 

8209,4 

326.0 

-54,2 

99.9 

261.5 

13.0 

12.8 

1.9 

301,7 

999,9 

99.0 

999.9 

14.0 

91. 

25.3 

82.0 

8328,4 

320.0 

-55.0 

99.9 

261.4 

13.1 

12.9 

2.0 

302.2 

999.0 

90.0 

999.9 

14.3 

91. 

25.7 

83.0 

8428.9 

315.0 

-55.5 

99.  9 

261.3 

13.3 

13.2 

2.0 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

14.6 

90, 

26.0 

84.0 

8530.9 

310.0 

-55.5 

99,9 

261.2 

13.7 

13.5 

2.1 

304.3 

999,0 

09,0 

999,9 

14.8 

90, 

26.3 

85.0 

8634,5 

305,0 

-55,7 

99,9 

26  > . 2 

lA.l 

14.0 

2.2 

305.4 

999,0 

90,0 

999.9 

15.1 

90. 

26.7 

86.0 

8782.2 

298.0 

-56.2 

99.9 

261,2 

14.6 

14.4 

2.2 

306.8 

900.9 

99.9 

999.9 

15.4 

90. 

27.0 

87.0 

8889.6 

293.0 

-56.9 

99.9 

261.1 

14.9 

14.7 

2.3 

307.3 

999.9 

99.9 

999.0 

15.7 

90. 

27.3 

88.0 

8998.5 

288.0 

-57.6 

99.9 

261.3 

15,1 

15,0 

2.3 

307,8 

999,9 

99,9 

999,0 

15.9 

90, 

27.6 

89.0 

9108.9 

283.0 

-58.1 

99.9 

2.61,7 

15.5 

15,3 

2.2 

308.6 

990.9 

99.9 

999.9 

16.2 

89. 

27.9 

90.0 

9221.1 

278.0 

-58.6 

99,9 

262.3 

16.0 

15.9 

2.2 

309.4 

999.9 

99,9 

999.9 

16.5 

89. 

28.2 

91.0 

9335.1 

273.0 

-58.8 

99.9 

262.8 

16.6 

16.5 

2.1 

310.8 

099.9 

99.9 

999.9 

16.8 

89. 

28.5 

92.0 

9451.3 

268.0 

-58.4 

99.9 

263.3 

17.3 

17,2 

2.0 

312.9 

990,0 

99,9 

999,9 

17,1 

89, 

28.8 

93.0 

9569.7 

263.0 

-58.4 

99.9 

263.0 

17.9 

17.8 

2.2 

314.6 

099.9 

99.9 

999,9 

17.4 

89. 

29.1 

94.0 

9666.0 

259.0 

-58.6 

99.9 

262.2 

18.5 

18.3 

2.5 

315.7 

090.0 

99.9 

999.9 

17.7 

89. 

29.4 

95.0 

9788,5 

254,0 

-58,6 

99.9 

260,5 

19.1 

18.8 

3.2 

317.5 

999,0 

99.9 

999,9 

18.1 

99, 

* 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANGLE  BETWEEN  f AND  10  DEG 

* 

BY  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

OR  TIME 

HAVE  P5EN 

INTERPOLATED 

*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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,STAT!CN  NO.  637 
FLINT,  MICH 

6 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 

ANGLES  ON  the  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  IN’SRPCLATEO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALLES 


139  79.  1 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPTED 

U CCMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

r>G  K 

9G  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

29.8 

96.0 

9913.7 

249.0 

-57.9 

99.9 

257.0 

20.0 

19.5 

4.5 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

18.5 

89. 

30.1 

97.0 

10041.6 

244.0 

-57.7 

99.  9 

254.2 

20.7 

19.9 

5.7 

322.5 

999.9 

99,9 

999.9 

18,9 

88. 

30,4 

98.0 

10146.1 

240.0 

-56.9 

99,9 

251.6 

21.6 

20.5 

6.0 

325,3 

999,9 

99,9 

999,9 

19.2 

8B. 

30.7 

99,0 

10279.7 

235.0 

-56.2 

99.9 

250.1 

22.6 

21.2 

7.7 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.6 

88. 

31.0 

100.0 

10388,9 

231.0 

-56.0 

99,9 

249.2 

23,6 

22.1 

8.4 

330.2 

999,9 

99.9 

999.9 

20.0 

87. 

31.5 

101. 0 

10528.1 

226.0 

-55.8 

99.9 

250.3 

25.3 

23. B 

8.5 

332.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

87. 

31.7 

102.0 

10641  .9 

222.0 

-55.5 

99,9 

251.1 

25.8 

24.4 

8.3 

334.7 

999.9 

99,9 

999.9 

21.0 

86. 

32.2 

103.0 

10787.3 

217,0 

-54,8 

99.9 

252.8 

26.6 

25,4 

7.9 

338.0 

999,9 

99.9 

999,9 

21.8 

86. 

32.6 

104.0 

10906,4 

213.0 

-54,5 

99.) 

253.1 

26.9 

25.0 

7.0 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.4 

86. 

32.9 

105.0 

11027.9 

209.0 

-54.2 

99,  <3 

252.3 

27.1 

25.8 

B.2 

342.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

85. 

33.3 

106.0 

11152.0 

205.0 

-53.5 

99,9 

250.8 

27.4 

25.8 

9.0 

345.6 

999,9 

99,9 

999.9 

23.5 

85. 

33.7 

107,0 

11246.9 

202,0 

-53,5 

99.9 

247.5 

27.5 

25.8 

9.6 

347.0 

999,9 

99.9 

999.9 

24.  2 

85. 

34.0 

108.0 

11408.1 

197.0 

-53.5 

99.9 

248.8 

27.6 

25.7 

10. 0 

349,5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

84. 

34.4 

109.0 

11506.8 

194.0 

-53.8 

99.9 

249.0 

27.5 

25.7 

9.8 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

84. 

34.8 

110.0 

11640.7 

190.0 

-53.7 

99.9 

249.9 

27.5 

25,8 

9,5 

352.9 

999,9 

99.9 

999,9 

25,9 

83, 

35.2 

lll.O 

11812.0 

185.0 

-54,0 

99.  9 

250.6 

27.3 

25.8 

9,1 

355.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

83. 

35.7 

112.0 

11916.9 

182.0 

-53.8 

99.  9 

250.5 

26.5 

25.0 

0.8 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.4 

83. 

36.0 

113.0 

12059.7 

178.0 

-53.8 

99.  9 

249.8 

25.7 

24.1 

0.9 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.9 

83. 

36.5 

114.0 

12205.6 

174.0 

-54,2 

99.9 

243.6 

24.9 

23.2 

9,1 

361. 1 

999.9 

99,9 

999.9 

28.5 

82. 

36.8 

115.0 

12317,1 

171,0 

-54.5 

99,9 

249.1 

25.5 

23.8 

9.  1 

362.4 

999,9 

99.9 

999.9 

29.0 

82. 

37.3 

116.0 

12469.0 

167.0 

-53.5 

99.9 

250.1 

26.5 

24.9 

9.0 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

82. 

37.8 

117.0 

12625.0 

163.0 

-53.5 

99.9 

249.9 

26.9 

25.2 

9.2 

369.0 

999,9 

99,9 

999.9 

30.6 

81. 

38.1 

118.0 

12744.5 

160.0 

-53,4 

99,9 

249.3 

26.6 

24,9 

9.4 

371.2 

999,9 

99,9 

999,9 

31,  1 

81. 

38.6 

119,0 

12907,3 

156.0 

-53.8 

99.  9 

243.0 

25.6 

23.0 

9.6 

373.1 

999.9 

R9.9 

999.9 

31.8 

81. 

39.0 

120.0 

13032.0 

153.0 

-54.0 

99.  9 

247.8 

25.3 

23.4 

9.5 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

32.4 

81. 

39.4 

121.0 

13159.2 

150.0 

-53,8 

99,9 

248.2 

25,6 

23.8 

9.5 

377,3 

999.9 

99,9 

999.9 

33.0 

80. 

39.8 

122.0 

13289.0 

147.0 

-53.8 

99.9 

248.2 

26.1 

24.2 

9.7 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

80 

40.3 

123.0 

13466.3 

143.0 

-53.7 

99.9 

247.8 

26.6 

24.6 

10.1 

382.8 

999.9 

99,9 

999,9 

34.4 

80. 

40.7 

124.0 

13602.8 

140.0 

-52,9 

99.9 

247.5 

26.9 

24.8 

10,.  3 

386.5 

999,9 

99.9 

999,9 

35,0 

80. 

41.2 

125.0 

13742,7 

137,0 

-52.5 

99.9 

247.2 

26.8 

24.7 

?0.4 

389.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.8 

79. 

41.7 

126.0 

13934.1 

133.0 

-52.7 

99.9 

246.2 

25.9 

23.7 

10.5 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

79. 

42.2 

127.0 

14081.4 

130.0 

-52.7 

99.  9 

243.9 

24.9 

22.4 

tl.O 

395.1 

999,9 

99,9 

999.9 

37.3 

79. 

42.7 

128.0 

14232.0 

127.0 

-53.0 

99,9 

241.3 

25.4 

22.3 

12.2 

397.2 

999,9 

99.9 

999.9 

38.0 

79. 

43.1 

129.0 

14386.3 

124.0 

-52.5 

99.9 

239.6 

26.7 

23.0 

13.5 

400.8 

999,9 

99,9 

999.9 

38.5 

78, 

43.6 

130.0 

14544.5 

121.0 

-52.9 

99.9 

238.7 

28.0 

24.0 

14.5 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

78, 

44.2 

131.0 

14706.2 

118.0 

-53,5 

99.9 

239.8 

28,4 

24,5 

14,3 

404.7 

999,9 

99,9 

999,9 

40,3 

77. 

44.7 

132.0 

14871.9 

115.0 

-53,5 

99.9 

242.5 

20.3 

25.1 

13.1 

407.7 

999,9 

99.9 

999.9 

41.1 

77. 

45.1 

133.0 

15042.0 

112.0 

-53.4 

99,9 

244.9 

27.9 

25.3 

11.8 

411.1 

999.9 

99,9 

999.9 

41.8 

77. 

45.6 

134.0 

15216.5 

109.0 

-54.2 

99.9 

247.1 

26.9 

24.7 

10.4 

412.8 

999,9 

99,9 

999,9 

42.7 

77. 

46.1 

135.0 

15335,2 

107.0 

-54,3 

99.9 

247.8 

25.8 

23.9 

9.8 

414.7 

999,9 

99,9 

999.9 

43.4 

76. 

46.7 

136.0 

15578.9 

103.0 

-55.3 

99,7 

247,5 

25.5 

23.6 

9.8 

417.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44,3 

76. 

47.3 

137.0 

15767.2 

100.0 

-56.0 

99.9 

246.7 

26.2 

24.0 

?0.4 

419.5 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

76. 

47.8 

138.0 

15960.3 

97.0 

-57,4 

99,9 

245.4 

27,5 

25.0 

U.A 

420,5 

999.9 

99.9 

999,9 

46.0 

76, 

48.4 

139.0 

16158.2 

94.0 

-58.8 

99.9 

243.7 

28.6 

25.7 

12.7 

421.5 

999,9 

99.9 

999.9 

47.0 

76. 

49.0 

140.0 

16361.9 

91.0 

-58.6 

99.9 

243.1 

28.0 

25.0 

12.7 

425.8 

999,9 

99.9 

999,9 

48.1 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  i AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P£EN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO.  637 
FLINT,  MICH 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  139  79.  I 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN 

LINPARLV  IN’HRPGLATEO 

FRCM  WHOLE 

MINUTE 

VALUES 

TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

A9.7 

lAl.O 

15572.2 

88.0 

-59.3 

99.9 

246.1 

27.1 

24.8 

ll.O 

428.5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.1 

75. 

50.3 

142.0 

16789.6 

85.0 

-59.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

433.1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

50.9 

143.0 

17014.7 

82.0 

-59.3 

99.  9 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

437.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

51.6 

144.0 

17240.0 

79.0 

-59.5 

99,  9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

441.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

1255 


STATICN  NO.  C37 
FLINT,  MICH 

6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  159  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.6 

236.0 

978.7 

-3.3 

-6.1 

360.0 

3.1 

I.l 

-2,9 

271,8 

278.2 

2.5 

81,0 

0,0 

0. 

0.3 

7.0 

339.  1 

966.0 

-5.1 

-6,0 

285.0 

3.6 

3.5 

- 0.9 

271,1 

277.5 

2.5 

92.8 

0.  1 

113. 

O.S 

6.0 

628.9 

955.0 

-6.3 

-6.6 

281.9 

6.5 

6.6 

-0.9 

270.7 

277.1 

2.5 

99.0 

0.2 

110. 

Irl 

9.0 

519.6 

966.0 

-6.6 

-6.  5 

282.7 

5.5 

5.3 

-1.2 

271,3 

277.7 

2.5 

101.3 

0.3 

107. 

l.A 

10. 0 

628.0 

931,0 

-6,7 

-6.  7 

283.  1 

6,6 

6,1 

-2,0 

272.2 

278.6 

2.5 

99.9 

0.6 

105. 

1.9 

11.0 

756.9 

916.0 

-6.9 

-7,0 

293.6 

6.5 

5.7 

-3.1 

273.3 

279.7 

2.5 

98.9 

0.6 

109. 

2.2 

12.0 

860.6 

906,0 

-6,9 

-7.0 

303.7 

5.9 

6.9 

-3.3 

276,2 

280.7 

2.5 

98,9 

0,7 

111. 

2.5 

13.0 

909.9 

898.0 

-6.7 

-7.0 

303.7 

5.1 

6.0 

-3.2 

2T5.1 

281.7 

2.5 

98.2 

0.8 

112. 

2.9 

16.0 

997.5 

888.0 

-6.6 

-6.8 

316.7 

6.6 

3.0 

-3.2 

276.1 

282.9 

2.6 

98,6 

0.9 

115. 

3.1 

15.0 

1112.7 

875.0 

-7.2 

-7.6 

319.9 

6.6 

2.9 

-3.5 

276.6 

283.1 

2.5 

96.  B 

0.9 

116. 

3.6 

16.0 

1211.6 

866.0 

-7.0 

-7.5 

322.7 

5.9 

3.6 

-6.7 

277.8 

286.6 

2.5 

96.2 

1.1 

120. 

3.9 

17.0 

1302.1 

856.0 

-7.9 

-8,  8 

323.6 

6.9 

6.1 

-5.5 

277.3 

283.9 

2.3 

93.6 

1.2 

122. 

6.2 

18.0 

1393.7 

866,0 

-8,2 

-9,2 

326.7 

7.6 

6.3 

-6.1 

278.6 

286.6 

2.3 

92.7 

1.3 

126. 

6.5 

19.0 

1686.3 

836.0 

-8.5 

-9.6 

326.2 

7.8 

6.6 

-6.5 

279.0 

28  5.0 

2.2 

91.9 

1.6 

126. 

6.9 

20.0 

1598.7 

822.0 

-8.9 

-10.0 

326.3 

7.7 

6,3 

•6,6 

279.7 

285.5 

2.2 

91.8 

1.6 

129. 

5.3 

21.0 

1703,0 

811.0 

-9,6 

-10,5 

326.6 

7,9 

6.6 

- 6,6 

280.3 

286,1 

2.1 

91.9 

1.8 

130. 

5.7 

22.0 

1798.9 

801.0 

-9.8 

-10.9 

318.6 

8.2 

5.6 

-6.1 

280. B 

286.5 

2.1 

91.5 

2.0 

131. 

6.0 

23.0 

1895.8 

791.0 

-10.6 

-11. t 

311.7 

8.5 

6.3 

-5.6 

2B1.2 

286.7 

2.0 

92.1 

2.1 

132. 

6.3 

26.0 

1993.7 

781.0 

-10.8 

-11.  3 

299.6 

8.5 

7.6 

-6.2 

281.8 

287.6 

2.1 

96.1 

2.3 

131. 

6.6 

25.0 

2102.9 

770.0 

-10,8 

-11.  3 

290,0 

9.2 

8.6 

-3,1 

282,9 

288.6 

2.1 

96,1 

2.6 

130. 

7.1 

26.0 

2203.5 

760.0 

-10.6 

-10.9 

283.6 

10.9 

10.6 

-2.5 

286.5 

290.5 

2.2 

96.1 

2.7 

128. 

7.2 

27.0 

2305.5 

750.0 

-11.0 

-11.5 

2 82.7 

10.9 

10.6 

-2.6 

286.9 

290,8 

2.1 

96.0 

2.8 

127. 

7.7 

26.0 

2398.2 

761.0 

-11.6 

-11.9 

279,0 

10,7 

10.6 

-1,7 

285,6 

291,2 

2.1 

96.2 

3.1 

126. 

8.0 

29.0 

2502.6 

731.0 

-12.0 

-12.5 

276.9 

10.6 

10.6 

-1.3 

285,9 

29  1.5 

2.0 

95,9 

3.3 

123. 

8.3 

30.0 

2597.2 

722.0 

-12.6 

-12.9 

275.9 

10.6 

10.6 

-1.1 

286.6 

291.9 

2.0 

95.8 

3.6 

121. 

8.7 

31.0 

2693.1 

713.0 

-12.8 

-13.6 

275.1 

10.3 

10.3 

-0.9 

287.0 

292.6 

l.P 

95.8 

3.6 

119. 

9.0 

32.0 

27B9.9 

706.0 

-13.7 

-16,  2 

276,9 

10.3 

10.2 

-0,9 

287,1 

292.2 

1.8 

95,6 

3,8 

118. 

9.6 

33.0 

2898.7 

696.0 

-13.7 

-16,  2 

276.0 

10,6 

10.6  . 

• 0,7 

288.3 

293,6 

1.8 

95.6 

6.0 

117. 

9.7 

36.0 

2997.9 

685.0 

-16.5 

-15.  1 

273.0 

10.6 

10.6 

-0.6 

288.6 

293.3 

1.7 

95.5 

6.2 

116. 

10.1 

35.0 

3109.3 

675.0 

-15.1 

-15.6 

271.6 

11.0 

11.0 

•0.3 

289.0 

293.8 

1.7 

95.6 

6.5 

Its. 

10.6 

36.0 

2222.2 

665.0 

-15.5 

-16.0 

270.8 

11.6 

11.6 

-0.2 

209,7 

296,6 

1.6 

95,6 

6.6 

116. 

10.9 

37.0 

3325.0 

656.0 

-15.9 

-17.0 

270,2 

12.1 

12.1 

-0.0 

290.6 

296.8 

1.5 

90.7 

6.9 

112. 

11.1 

38.0 

3629.0 

667.0 

-17.0 

-17.9 

270.1 

12.3 

12.3 

-0.0 

290.3 

296.5 

1.6 

92.6 

5.1 

111. 

11.3 

39.0 

3536.0 

638.0 

-17.8 

-19.0 

270.2 

12.6 

12.6 

-0.0 

290.5 

296.6 

1.3 

90.3 

5.2 

111. 

11.8 

60.0 

3660.1 

629,0 

-18,9 

-19,  a 

270,3 

12.3 

12.3 

-0.1 

290.6 

296.1 

1.3 

92.5 

5.6 

109. 

12.1 

61.0 

3759.3 

619.0 

-20,0 

-20,6 

270.6 

12.1 

12.1 

-0.1 

290.5 

296.0 

1.2 

96.7 

5.8 

109, 

12.3 

62.0 

3855.7 

611.0 

-20.6 

-20.9 

270.6 

11.9 

11.9 

-0.1 

290.8 

296.3 

1.2 

97.8 

6.0 

108. 

12.7 

63.0 

3965.3 

602.0 

-21.6 

-21.8 

270.9 

11.6 

11.6 

-0.2 

291.0 

296.2 

1.1 

90,5 

6,2 

107. 

13.1 

66.0 

6063.9 

596.0 

-22.1 

-22,3 

272.0 

11.7 

11.7 

-0.6 

291.5 

296.6 

1.1 

98.6 

6,5 

107, 

13.6 

65.0 

6163.7 

586.0 

-21.7 

-23.2 

273.2 

11.9 

11,9 

- 0.7 

293,1 

2P6.1 

1.0 

87.9 

6.7 

106. 

13.7 

66.0 

6265.0 

578.0 

-21.8 

-23.9 

276.0 

12.2 

12.2 

-0.9 

296.0 

296.9 

1.0 

83.2 

6.9 

106. 

16.1 

67.0 

6606.6 

567.0 

-22.2 

-26.  9 

276.7 

12.7 

12.6 

-1.0 

295.2 

297.9 

0,9 

78.8 

7.2 

105. 

16.5 

68.0 

6697.6 

560,0 

-23,2 

-26,  2 

276,8 

13.2 

13.1 

-1.1 

295.1 

297.6 

0.8 

76.3 

7.5 

105. 

16.8 

69.0 

6576.6 

556.0 

-26.0 

-27.7 

2 75.1 

13.5 

13.5 

-1.2 

295.1 

297.3 

0.7 

71.0 

7.7 

105. 

15.1 

50.0 

6695.8 

565.0 

-26.5 

-28.9 

275.6 

16.0 

13,9 

-1.6 

295.8 

297,8 

0.6 

66.7 

8.0 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  C ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  CEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/N  6 OEG 
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STATICN  NO.  637 

FLINT,  MICH 


6 FEBRUARY  19T5 
1500  GMT 


159  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.6 

51.0 

4816.8 

536.0 

-25.8 

-30.8 

276.4 

14.8 

14.7 

-1.7 

295.7 

29  7,4 

0.5 

62.8 

8.4 

104. 

16.0 

52.0 

4925.6 

528,0 

-26,6 

-32.8 

275.9 

15,8 

15.7 

-1.6 

296,0 

297.4 

0.5 

55.6 

8.7 

104. 

16.2 

53.0 

5021.9 

521.0 

-27.3 

-33.6 

274.7 

16.2 

16.2 

-1.3 

296.3 

297.7 

0.4 

54.6 

8.9 

104. 

16.7 

54.0 

5133.2 

513.0 

-28.3 

-34.6 

271.6 

16.9 

16.8 

-0.5 

296.3 

297,5 

0,4 

54.4 

9,4 

103. 

17.0 

55.0 

5260.0 

504.0 

-28.  8 

-35.  2 

269.5 

16.8 

16.8 

0.  1 

297,2 

298,4 

0.4 

53,6 

9.8 

103. 

17.3 

56.0 

5374.3 

496.0 

-29.9 

-36,3 

267.4 

16.3 

16.3 

0.7 

297,3 

298.4 

0.3 

53.1 

10.  1 

102. 

17.8 

57.0 

5475.3 

489.0 

-30.9 

-37.  1 

264.3 

15.9 

15.8 

1.6 

297.2 

298.2 

0.3 

54.0 

10.5 

102. 

18.2 

58.0 

5577.5 

482.0 

-31.6 

-37.5 

263.1 

16.0 

15.9 

1.9 

297.6 

298.6 

0.3 

55.1 

10.8 

101. 

18.6 

59.0 

5695.8 

474.0 

-32.5 

-38.8 

263.1 

16.5 

16,4 

2.0 

297.9 

298,8 

0.3 

53.2 

11.2 

100. 

19.0 

60.0 

5800.4 

467.0 

-33.5 

-40.2 

263-6 

17.0 

16.9 

1.9 

297.9 

298.7 

0.2 

51.0 

11.6 

100. 

19.2 

61.0 

5906.2 

460.0 

-34.5 

-41.5 

263.5 

17.1 

17.0 

1.9 

298.0 

298.7 

0.2 

48.6 

11.8 

99. 

19.7 

62.0 

6013.2 

453.0 

-35.4 

-42.  2 

263.2 

17.2 

17.0 

2.0 

298.2 

298.8 

0.2 

49.0 

12.3 

99. 

20.0 

63.0 

6121.5 

446,0 

-36.3 

-43.2 

262.8 

17.1 

17.0 

2.1 

298,3 

298.9 

0.2 

48.6 

12.6 

98, 

20.3 

64.0 

6231.0 

439.0 

-37.2 

-44.1 

262.8 

17.0 

16.8 

2.1 

290.5 

299,1 

0.2 

48.1 

12.9 

98. 

20.8 

65.0 

6341.9 

432.0 

-38.3 

-45.  1 

253.2 

17.0 

16.9 

2.0 

298.5 

29*V.O 

Co  2 

48.0 

13.4 

97. 

21.2 

66.0 

6470.2 

424.0 

-39.2 

-46.0 

263.3 

17,4 

17,3 

2.0 

290,9 

299,4 

O.l 

48.0 

13.8 

97, 

21.5 

67.0 

6584,0 

417,0 

-40,2 

99,9 

263.3 

17,0 

17.7 

2.1 

290.2 

999.9 

99,9 

999.9 

14.1 

97, 

21.9 

68.0 

6682.7 

411.0 

-41.1 

99.9 

262.7 

18.0 

17.9 

2.3 

299.2 

999,9 

99,9 

999.9 

14.5 

96. 

22.2 

69.0 

6799.2 

404.0 

-42.2 

99.9 

262.3 

17.8 

17.7 

2.4 

299.3 

999.9 

99oE 

999.9 

14.9 

96. 

22.6 

70.0 

6917.2 

397.0 

-43,0 

99,  9 

261.8 

17.3 

17.1 

2.5 

299,7 

999,9 

99,9 

999.9 

15.3 

96, 

23.0 

71.0 

7036.8 

390.0 

-44,3 

99,9 

261.3 

16.6 

16.4 

2.5 

299.6 

999,9 

99,9 

999.9 

15.7 

95. 

23.3 

72.0 

7140.5 

384.0 

-45.1 

99.9 

260.8 

16.5 

16.3 

2.6 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.9 

95. 

23.8 

73.0 

7245.6 

378.0 

-45.8 

99.9 

259.9 

17.0 

16.7 

3.0 

300.3 

999.0 

99,9 

999,9 

16.4 

95, 

24.1 

74.0 

7351.9 

372.0 

-46.7 

99.9 

259.5 

17.5 

17.2 

3,2 

300,5 

999,9 

99,9 

999,9 

16.6 

94, 

24.5 

75.0 

7477,7 

365.0 

-47.4 

99.  9 

258.8 

18,3 

17.9 

3,5 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

94. 

24.9 

76.0 

7587.1 

359.0 

-48.3 

99.9 

258.8 

18.7 

18.3 

3.6 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

93. 

25.2 

77.0 

7697.9 

353.0 

-49.1 

99.  9 

259.0 

18.8 

18.5 

3.6 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

17.9 

93. 

25.6 

78.0 

7791.3 

348.0 

-50.0 

99.  9 

259.3 

18.9 

18.6 

3,5 

301.8 

999,9 

99,9 

999.9 

18.3 

93, 

26.0 

79.0 

7904,8 

342.0 

-50.8 

99,  9 

258,9 

18.7 

18.4 

3.6 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

18.8 

93. 

26.3 

80.0 

8039.3 

335.0 

-51.6 

99.9 

257.6 

13.6 

10.1 

^.0 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

92. 

26.8 

81.0 

8156.2 

329.0 

-52.7 

99.9 

255.5 

10.5 

17.9 

4*6 

303.0 

999.9 

99.9 

999,9 

19.6 

92, 

27.1 

82.0 

8274.8 

323,0 

-53.8 

99.9 

254.2 

18,4 

17,7 

3,0 

303.1 

999,9 

99,9 

999,9 

19.9 

92. 

27.4 

83.0 

8374.9 

318.0 

-54.4 

99.9 

252.9 

18.3 

17.5 

5.4 

303.6 

999.9 

99.9 

999.9 

20.3 

91. 

27.9 

84.0 

8496.6 

312.0 

-55.4 

99.9 

249.6 

17.6 

16,5 

6.1 

303.9 

999,9 

99.9 

999,9 

20,8 

91, 

28.1 

85.0 

8620,3 

306,0 

-56.0 

99.9 

248,1 

17.3 

16.0 

6.4 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

91. 

28.8 

86.0 

8746,2 

300.0 

-56.3 

99.  9 

244.5 

17.1 

15.5 

7.4 

306  .0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.6 

90. 

29.1 

87.0 

8852.9 

295.0 

-56.5 

99.9 

244.1 

17.6 

15.8 

7.7 

307.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.9 

89, 

29.5 

88.0 

8961.1 

290.0 

-57,5 

99,9 

244,6 

18.7 

16.9 

8.0 

307,3 

999,9 

99.9 

999,9 

22.2 

89. 

29.9 

89.0 

9093.0 

284,0 

-58.  1 

99.9 

246,4 

19.5 

17,9 

7.8 

308,2 

999,9 

99,9 

999.9 

22.7 

88. 

30.2 

90.0 

9204.7 

279.0 

-58.8 

99.9 

247.8 

19.7 

18.2 

7.4 

308.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

88. 

30.7 

91.0 

9318.1 

274.0 

-59.1 

99.9 

249.5 

19.4 

18.2 

6.8 

309.9 

999,0 

99,9 

999,9 

23.6 

88. 

31.1 

92.0 

9433.5 

269.0 

-59.3 

99.5 

250,3 

19,5 

18.4 

6.6 

311.3 

999,9 

99.9 

999.9 

24.0 

87. 

31.5 

93.0 

9551.3 

264,0 

-58,5 

99.  9 

250.9 

20.7 

19,6 

8 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

87. 

31.9 

94.0 

9671.6 

259.0 

-58.1 

99,9 

251.2 

22.4 

21.2 

7.2 

316.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.9 

87. 

32.2 

95.0 

9819,5 

253.0 

-57,5 

99,9 

250,9 

22.8 

21.5 

7.5 

319.5 

999.9 

99,9 

999,9 

25.4 

86. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMFERATURE  OR  TIME  HAVE  f,6EN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  637 
FLINT,  MICH 


6 FEBRUARY  1975 
1500  GMT * •* 


159  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPFS 

TEMP 

DEW  FT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

P.OT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

32.  a 

96.0 

9945.8 

248.0 

-56.5 

99.9 

249.7 

22.5 

21.1 

7.8 

322.8 

999,9 

99,9 

990,9 

26.2 

86. 

33.1 

9 7.0 

10075.6 

243.0 

-54.9 

99.9 

249,3 

22.4 

21.0 

7.9 

327,1 

999,9 

99,0 

999.9 

26.5 

86. 

33.5 

98.0 

10181.8 

239.0 

-54,3 

99.9 

249.5 

23.2 

21.8 

3.1 

329,6 

999.9 

99.9 

999.9 

27.0 

85. 

34.0 

99.0 

103W.4 

234.0 

-54.1 

99,9 

250.0 

24.4 

23.0 

9.3 

331.9 

999.9 

99,9 

990,9 

27.8 

85. 

34.4 

100.0 

10456.1 

229.0 

-53.9 

99.9 

250.7 

24.3 

23,0 

3,0 

334,2 

999,9 

99,9 

999,0 

28.4 

85. 

34.9 

101.0 

10598.0 

224.0 

-53.3 

99.  9 

252.6 

24.6 

23.5 

7,4 

337,2 

999,9 

99.9 

009.0 

29.0 

84. 

35.2 

102.0 

10714,1 

220.0 

-53.0 

99.9 

253.5 

25.1 

24.1 

7.1 

339.4 

999.9 

99.9 

090.0 

29.4 

84. 

35.8 

103.0 

10862.3 

215.0 

-53.2 

99.9 

253.9 

25.9 

24.8 

7.2 

341.4 

999.9 

99.9 

990.9 

30.4 

84. 

36.1 

104.0 

10983.3 

211.0 

-53.2 

99.9 

253.  7 

26,0 

25.0 

7,3 

343.3 

999,9 

99,9 

999,0 

30.9 

84. 

36.6 

105.0 

11106.6 

207,0 

-53,3 

99,9 

254,0 

26.6 

25.5 

7.3 

344.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

83. 

37.0 

106.0 

11232.2 

203.0 

-53.3 

99.9 

254.6 

27.6 

26.6 

7.3 

346.9 

999. Q 

99.9 

999.9 

32.2 

83. 

37.4 

107.0 

11360  .5 

199.0 

-52.9 

99.9 

254.3 

27.0 

26.0 

7.3 

349.6 

999.9 

99,9 

999.9 

33.0 

63. 

38.0 

108.0 

11524.6 

194.0 

-53.0 

99.9 

252.8 

24.5 

23.4 

7.3 

351.9 

999.9 

99,9 

990.0 

34,0 

83. 

38.5 

109.0 

11658.9 

190,0 

-53.3 

99.  9 

252.3 

24.4 

23,2 

7,4 

353.5 

999.9 

99.9 

909.9 

34.4 

83. 

38.9 

110.0 

11796.0 

186.0 

-53.0 

99.9 

251.9 

25.5 

24.2 

7.9 

356.1 

999.9 

99.0 

900.9 

35.1 

83. 

39.3 

111.0 

11971.7 

181.0 

-53.0 

99.9 

250.8 

25.7 

24.2 

9.4 

358.9 

999,9 

99.0 

999,0 

35.8 

82. 

39.8 

112.0 

12115.7 

177,0 

-53,3 

99,9 

249,3 

24,8 

23.2 

9.7 

360,7 

999,9 

90.9 

990.9 

36.5 

82. 

40.2 

113.0 

12262.8 

173,0 

-53.3 

99.9 

248.6 

24.1 

22.4 

3.8 

363.1 

999.9 

99.9 

990.9 

37.1 

82. 

40.7 

114.0 

12375.6 

170.0 

-53.0 

99.9 

249,0 

24.4 

22.7 

3.7 

365.4 

999.9 

99.0 

999.9 

37.8 

82. 

41.1 

115.0 

12529.1 

166.0 

-53.0 

99.9 

250.3 

25.4 

23.9 

8.5 

367,9 

ooQ.q 

90,0 

990,0 

38.3 

81. 

41.7 

116.0 

12686.8 

162.0 

-51,8 

99.  5 

253.7 

26,5 

25.4 

7.4 

372.5 

999.9 

00,0 

000.0 

39.3 

81. 

42.1 

117.0 

12848.9 

158.0 

-51.8 

99.9 

255.7 

26.3 

25.5 

6.5 

375.2 

999.9 

90.9 

000.0 

40.0 

81. 

42.7 

118.0 

12973.2 

155.0 

-51.8 

99.9 

255.6 

25.4 

24.6 

6.3 

377.3 

999.9 

99.9 

999.0 

40.8 

81. 

43.1 

119.0 

13142.6 

151.0 

-52.1 

99.9 

254.3 

25.0 

24.0 

6.8 

379.6 

999,9 

90,9 

900,9 

41  „ 5 

81. 

43.5 

120.0 

13272.5 

148.0 

-52,3 

99.9 

253.5 

24.2 

23.2 

6.9 

381.5 

999.9 

09.0 

990.9 

42  „ 1 

81. 

44.0 

121.0 

13405.1 

145.0 

-51.8 

99.9 

255.4 

22.6 

21.9 

5.7 

384.5 

999.9 

99.0 

999.9 

42 . 8 

81. 

44.5 

122.0 

13586.4 

141.0 

-52.0 

99.9 

256.4 

21.4 

20.8 

5.0 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

81. 

45.0 

123.0 

13725.5 

138.0 

-52.7 

99. 

252.9 

20.7 

19.8 

6.1 

388.4 

999,9 

99.9 

900,9 

44.  1 

81. 

45i4 

124.0 

13867.5 

135.0 

-52.6 

99.9 

248.0 

20.6 

19.1 

7.7 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

44.5 

80. 

46.0" 

125.0 

14061.6 

131.0 

-53.0 

99.9 

241.8 

21.5 

18.9 

10.2 

393.7 

999.9 

99.9 

999.0 

45.2 

80. 

46.5 

126.0 

14211.0 

128.0 

-53.0 

99.9 

240.2 

23.1 

20.0 

11.5 

396,3 

999,9 

99,9 

999,9 

45.9 

80. 

47.1 

127.0 

14364.2 

125,0 

-52.3 

99,9 

243.9 

25.2 

22,7 

It.  1 

400.4 

999.9 

99.9 

999,9 

46.6 

79. 

47.6 

128.0 

14521.5 

122,0 

-51.8 

99.9 

247.6 

26.7 

24.7 

10.1 

404.0 

999.9 

99.9 

990.9 

47.5 

79. 

43.1 

129.0 

14682.9 

119.0 

-51.8 

99.9 

240.9 

26.8 

25.0 

9.6 

406.9 

999.9 

99.9 

999.9 

48.2 

79. 

43.8 

130.0 

14904.6 

115.0 

-51.8 

99.9 

249.4 

24.9 

23.3 

3.8 

410.9 

999,9 

99.9 

999.9 

49,4 

79. 

49.5 

131.0 

15076.0 

112.0 

-51,8 

99.  9 

252.9 

24,8 

23.7 

7.3 

414,0 

999,9 

99,9 

999.9 

50.3 

79. 

50.1 

132.0 

15252.1 

109.0 

-51.8 

99.  9 

254.0 

25.3 

24.4 

7.0 

417.2 

999.9 

99,9 

999.9 

51,2 

79. 

50.7 

133.0 

15432.9 

106.0 

-52.0 

99.9 

253.3 

24.5 

23.5 

7,1 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

79. 

51.2 

134.0 

15618.5 

103.0 

-53.0 

99,9 

252,6 

24.1 

23,0 

7.2 

421,7 

999,9 

99,9 

900,9 

52.8 

78, 

51.9 

135.0 

15809.0 

100,0 

-53.2 

99.9 

252,3 

25.1 

23.9 

7.6 

425.0 

999,9 

99.9 

999.9 

53.8 

70. 

52.4 

136.0 

16004.9 

97.0 

-54.1 

99.9 

252.3 

25.8 

24.6 

7,8 

426.9 

999.9 

99.9 

999.0 

54.7 

78, 

53.1 

137.0 

16274.3 

93.0 

-55.4 

99,  9 

249.5 

24.5 

22.9 

8.6 

429.6 

999.9 

99.9 

999.0 

55.7 

78. 

53.9 

138.0 

16483.0 

90.0 

-56.3 

99.9 

244,9 

23.4 

21,2 

9,9 

431.7 

999.Q 

99,9 

999.9 

56,7 

78. 

54.8 

139.0 

16698.6 

87.0 

-55.8 

99,9 

249.0 

26.6 

24.8 

9.5 

436.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.1 

78. 

55.7 

140.0 

16921.8 

84.0 

-56.0 

99.9 

252.1 

28,7 

27,3 

8.8 

441.0 

999.9 

99,9 

999,9 

59,6 

77, 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.M  6 DEG 


1258 


STATtCN  NO.  637 
FLINT,  MICH 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  159  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

OIR 

SPEED 

u roMP 

V CJHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  f 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GH/1'’G 

PCT 

KM 

DG 

56.9 

141.0 

17153.3 

81.0 

-55.7 

9919 

243.7 

25.8 

24.1 

9.4 

446.3 

999.9 

99.9 

999.9 

60.9 

77. 

57.2 

142.0 

17393.2 

78.0 

-55.7 

99.9 

247.2 

23.6 

21.7 

9.1 

449,1 

999,9 

99.9 

999.9 

61,9 

77. 

58.1 

143.0 

17641.5 

75.0 

-57.3 

99.9 

254.0 

27.1 

26.0 

7.5 

452.8 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

77. 

58.9 

144.0 

17900.0 

72.0 

-56.7 

99.  i 

260.0 

27.9 

27.4 

4.8 

459.5 

999.9 

99.9 

999,9 

64,5 

77. 

59,8 

145.0 

18169.2 

69.0 

-57.8 

99.  9 

253.6 

26.9 

26.7 

3.0 

462.6 

999,9 

99,9 

999.9 

66.2 

77. 

60.7 

146.0 

18449.4 

66.0 

-58.1 

99,  9 

260.7 

23.9 

23.5 

3.8 

467.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.4 

77. 

61.7 

147.0 

18742.1 

63.0 

-58.5 

99,9 

258.2 

24.2 

23.7 

V.9 

473.4 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

77. 

62.5 

148.0 

19048.1 

60.0 

-59.  7 

99.9 

250.5 

23.6 

23.3 

3.9 

477,4 

999,9 

99,9 

999.9 

70.0 

77, 

63.5 

149.0 

19368.8 

57.0 

-59.7 

99.9 

258.7 

22.1 

21.6 

4.3 

484.4 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

77. 

64.5 

150.0 

19592.1 

55.0 

-59.8 

99.9 

255.7 

19.1 

18.5 

4.7 

489.0 

999.9 

99.9 

999.9 

72.5 

77. 

65.4 

151.0 

19942.6 

*2.0 

-59.8 

99.9 

262.6 

22.0 

21.8 

2.8 

496.9 

999.9 

99.9 

999.9 

73.7 

77. 

66.5 

152.0 

20313.9 

49.0 

-59.8 

99.9 

267.2 

26.3 

26,3 

1.3 

505.4 

999,9 

99.9 

999,9 

75.1 

77, 

67.7 

153.0 

20708.7 

46.0 

-59.8 

99.  9 

266.6 

23.0 

22,9 

1.4 

514.6 

999,9 

99,9 

999.9 

77.1 

78. 

68.9 

154.0 

21129.5 

43.0 

-60.4 

99,  9 

263.2 

23.8 

23.7 

2.8 

523.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

78. 

70.0 

155.0 

21579.0 

40.0 

-61.6 

99.9 

260.7 

30.8 

30.4 

5.0 

531.2 

999,9 

99,9 

999.9 

80.3 

78. 

71.1 

156.0 

22060.5 

37.0 

-63.0 

99.9 

257.1 

18.0 

17,5 

4.0 

539,5 

999,9 

99,9 

999,9 

82.4 

78, 

72,4 

157.0 

22401.3 

35.0 

-64.5 

99.9 

265.2 

18.3 

18.2 

1,5 

544.2 

999,9 

99.9 

999.9 

83.3 

78. 

73.9 

158.0 

22948.4 

32.0 

-64.9 

99,9 

262.3 

25.2 

25.0 

3.4 

557.3 

999.9 

99.9 

999,9 

85.3 

78. 

75.2 

159.0 

23549.7 

29.0 

-64.3 

99.9 

263.9 

26.9 

26.8 

2.9 

574,8 

999,9 

99,9 

999.9 

87,5 

78. 

76.8 

160.0 

24218.8 

26.0 

-63.6 

99.9 

264.5 

27,3 

27.2 

2.6 

595.2 

999,9 

99,9 

999.9 

90.0 

79, 

78.2 

161.0 

24974,4 

23.0 

-61.9 

99,9 

259.4 

33,6 

33.1 

6.2 

621.3 

999,9 

99.9 

999,9 

92.3 

79. 

80.0 

162.0 

25838.3 

20.0 

-62.3 

99.9 

257.3 

30.8 

30.1 

6.8 

645.5 

999,9 

99,9 

999.9 

95.8 

79. 

82.1 

163.0 

26487.3 

18.0 

-63.4 

99.9 

253.7 

33,9 

32.6 

9.5 

661.8 

999.9 

99,9 

999,9 

100.3 

79. 

84.4 

164.0 

27617.0 

15.0 

-59.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

709.1 

999,9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

1259 


STATICN  NO.  637 
FLINT,  MICH 


6 FEenUA'^Y  1975 

1800  GMT  156  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  TT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

CPM 

MB 

DG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.6 

236,0 

578,0 

-2.2 

-6,0 

280.0 

2.6 

2.6 

-0,5 

273.0 

279.5 

2.5 

75.0 

0.0 

0. 

0.1 

7.0 

276.7 

573,0 

-2.5 

-6.1 

238.3 

3.0 

2.5 

1.6 

273.1 

279.6 

2.5 

75.9 

o.l 

93. 

0.5 

8.0 

383.3 

960.0 

-3.7 

-6.1 

238.3 

3.0 

2.5 

1.6 

272.9 

279,6 

2.5 

83.1 

0,1 

93. 

0.9 

9.0 

682.5 

568.0 

-6,6 

“6#  2 

256.8 

3.7 

3.6 

0.8 

273,0 

279.5 

2,5 

88.6 

0.2 

81. 

1.2 

10.0 

576.6 

937.0 

-5.2 

-6,7 

269.9 

6.6 

6.#, 

0.0 

273.3 

279.7 

2.5 

89.6 

0.3 

82. 

1.7 

11.0 

701.1 

922.0 

-5.7 

-7.0 

286,3 

6.8 

6.6 

- 1.7 

276,1 

280,5 

2.5 

90,5 

0.6 

89, 

2.1 

12.0 

803,9 

910.0 

-5.5 

-6.5 

290.3 

8.5 

8.0 

-3.0 

275.3 

282.0 

2.6 

92.7 

0.6 

96. 

2.3 

13.0 

099.6 

899,0 

-5.6 

"•6  • '-i 

292.5 

9.0 

8.3 

-3.6 

276.6 

283.2 

2.6 

90.9 

0.7 

97. 

2.7 

16.0 

1006.9 

887.0 

-5.8 

-7.2 

296.1 

9.2 

8.6 

-3.8 

277.0 

283.6 

2.5 

90.2 

1.0 

101. 

3.1 

15.0 

1102.6 

876.0 

-6.7 

-7.8 

292.6 

9,2 

8.6 

- 3.5 

277,0 

283,6 

2,6 

91.9 

1.2 

106. 

3.6 

16.0 

1228.6 

862.0 

-7.2 

-8.0 

287,8 

10.6 

9.9 

-3.2 

277.8 

286.3 

2.6 

93.8 

1.6 

105. 

3.9 

17.0 

1337.5 

850.0 

-8.6 

-9.0 

285.6 

10.6 

10.2 

-2.3 

277.7 

283.7 

2.3 

95.2 

1.7 

105. 

6.1 

18.0 

1629.6 

860.0 

-8.6 

-9.  i 

283.8 

10.5 

10.2 

-2.5 

278.3 

286.6 

2.3 

96.2 

1.8 

105. 

6.6 

19,0 

1531.5 

829,0 

-9.6 

-9.9 

279.7 

10.0 

9,9 

-l.f 

278.6 

286.6 

2,2 

96.  1 

2.1 

106. 

6.9 

20.0 

1636.8 

810.0 

-9.8 

-10.3 

213,0 

9,8 

9.7 

-1.6 

279,2 

286.9 

2.1 

96.6 

2.3 

106. 

5.2 

21.0 

1768.0 

806.0 

-10.1 

-10.5 

277.2 

9.2 

9.2 

-i.2 

280.2 

286.0 

2.1 

96.8 

2.6 

106. 

5.7 

22.0 

1866.5 

796.0 

-10.8 

-11.6 

276.6 

8.7 

8.6 

-1.0 

280.5 

285.9 

2.0 

95.3 

2.7 

103. 

6.1 

23.0 

1971.7 

783.0 

-11.2 

-11.9 

275.6 

8.9 

8.9 

-0.9 

281.1 

286.5 

2.0 

96.7 

2.9 

102. 

6.3 

26.0 

2080.3 

772.0 

-11.7 

-12.6 

273.7 

8.9 

0.9 

-9.6 

281.8 

287.0 

1.9 

96.7 

3.0 

102. 

6.8 

25.0 

2180.1 

762.0 

-12.7 

-13.5 

269.8 

8.9 

8.9 

0.0 

281. n 

286.6 

1.8 

93.2 

3.3 

101. 

7.1 

26.0 

2311.6 

769.0 

-12.8 

-13. S 

268.1 

9.1 

9.1 

0.3 

283.0 

287.9 

1.8 

92.5 

3.6 

101. 

7.5 

27.0 

2616.  1 

739.0 

-12.8 

-13.  7 

266.7 

9,0 

9.8 

0.6 

286.1 

289,0 

1.8 

92.6 

3.6 

too. 

7.9 

28.0 

2528.5 

728,0 

-12,9. 

-16.2 

265.5 

10.9 

10.9 

0.9 

285.1 

290.0 

1.8 

90.5 

3.9 

99. 

8.2 

29.0 

2636.1 

718.0 

-12.8 

-16.2 

266.3 

11.8 

11.7 

1.2 

286.6 

ZR1.6 

1.8 

89.2 

6.1 

98. 

8.7 

30.0 

2761.1 

708.0 

-12. C 

-16.6 

262.2 

13.1 

12.9 

1.8 

287.6 

29  2.5 

1.7 

86.1 

6,6 

97. 

9.0 

31.0 

2838,7 

699.0 

-13,5 

-15,9 

260.9 

13.7 

13.5 

2.2 

287,8 

292,3 

1.6 

82.6 

6.6 

96. 

9.2 

32.0 

2968.2 

689.0 

-16.2 

-16,6 

259.8 

13.7 

13.5 

2.6 

288.2 

292.6 

1.5 

83.6 

6.8 

96, 

9.7 

33.0 

3058.9 

679.0 

-15.5 

-17.1 

256.8 

13.7 

13.3 

3.1 

288.0 

292.2 

1.5 

86.8 

5.3 

96. 

10.1 

36.0 

3170.9 

669.0 

-16.1 

-17.3 

256.6 

13.6 

12.9 

3,5 

288.5 

292,7 

1.5 

91.1 

5.6 

93. 

10.3 

35.0 

3286.2 

659.0 

-16.8 

-18.0 

256.0 

13.2 

12.7 

3.6 

288.9 

293,0 

1.6 

90.2 

5.7 

93. 

10.9 

36.0 

3610,5 

668.0 

-17.6 

-18.0 

256,  1 

12.5 

12.0 

3.6 

289.7 

293.6 

1.6 

89.9 

6.2 

91. 

11.1 

37.0 

3527.0 

638.0 

-18.1 

-20.1 

255.1 

12.3 

11.9 

3.2 

290.2 

293.7 

1.2 

83.8 

6.3 

91. 

11.6 

38.0 

3633.0 

629.0 

-19.1 

-21.0 

259.3 

12.1 

11.9 

2.2 

290.1 

293.5 

1.1 

86.9 

6.6 

90. 

12.0 

39.0 

3760,2 

620.0 

-19.5 

-21.5 

266.2 

12.5 

12.5 

1.3 

290,9 

296.1 

1.1 

86.3 

6.9 

89, 

12.2 

60,0 

3861,0 

610.0 

-20.0 

-23.1 

266.3 

13.0 

13.0 

0.6 

291.7 

296.6 

1.0 

75.7 

7.0 

89. 

12.8 

61.0 

3983.6 

600.0 

-20.8 

-26w  6 

269.6 

16.2 

16.2 

0.1 

292.2 

296,8 

0,9 

71,2 

7.6 

90. 

13.1 

62.0 

6107.7 

590.0 

-21.0 

-25.  6 

269.0 

16.7 

16.7 

0.3 

293.3 

295.7 

0.8 

67.8 

7,8 

90. 

13.5 

63.0 

6221.0 

581.0 

-22.1 

-26, 

266.6 

15.0 

15.0 

0,9 

293.3 

295.6 

0.8 

67.8 

8.2 

90. 

13.9 

66.0 

6335.8 

572.0 

-22.5 

-26,8 

263.2 

15.6 

15.3 

1.8 

296.1 

296.6 

0.7 

67,6 

8.5 

90. 

16.2 

65.0 

6652.1 

563.0 

-23.3 

-27.5 

260.9 

15.8 

15.6 

2.5 

296.5 

296.7 

0.7 

67.9 

8.8 

89. 

16.6 

66.0 

6556.8 

555.0 

-23.8 

-28.0 

258,3 

16.6 

16.1 

3,3 

295.1 

297.2 

0,7 

68.0 

9,2 

89. 

15.0 

67.0 

6675.9 

566.0 

-26.9 

-28,6 

256.7 

17.1 

16.6 

3.9 

295.2 

297.3 

0,7 

72.2 

9.6 

88. 

15.3 

68.0 

6783.2 

538.0 

-25.6 

-29.2 

256.6 

17.5 

17.0 

«.l 

295.8 

297.8 

0.6 

70.0 

9.9 

88. 

15.7 

69.0 

6891.7 

530.0 

-26.5 

-30.3 

256.6 

18.1 

17.6 

'..3 

295.8 

297.6 

0.6 

70.1 

10.3 

B7. 

16.1 

50,0 

5001.6 

522.0 

-27.5 

-31,  7 

256,7 

18.7 

18.2 

6.3 

295.8 

297.6 

0.5 

67.5 

10.7 

87, 

• B7  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OR  TIME  H»VE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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S TATI CM  NO,  637 

FLINT,  MICH 


6 FEBRUARY  l«375 

1800  GMT  15A  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE*>P 

DEW  Pf 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V rOMP 

POT  T 

6 POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.6 

51.0 

5156.6 

511.0 

-28.6 

-32.  3 

254.9 

19.5 

19.0 

6.6 

296,5 

298,0 

0.5 

65.6 

11.3 

86. 

17,0 

52,0 

5267,6 

503,0 

-29.2 

-36,  8 

257.  1 

19.9 

19,6 

6,6 

296,9 

298.1 

0.6 

58.2 

11.8 

86. 

17,2 

53.0 

5381.7 

695.0 

-30.3 

-35.9 

257.1 

20.0 

19.5 

6.5 

297.0 

298.1 

0.6 

57.3 

12.0 

86. 

17.7 

56.0 

5697.3 

687.0 

-31.5 

-37.6 

257.0 

20.5 

19.9 

6.6 

296.9 

297.9 

0.3 

55.2 

12.6 

85. 

18.1 

55.0 

5599.7 

680.0 

-32.1 

-38.6 

256.6 

21.0 

20.6 

6.9 

297,3 

298,2 

0.3 

52.3 

13,1 

85, 

18,5 

56.0 

5768.1 

6 70,0 

-32.9 

-39.3 

255.9 

21.5 

20.8 

5,2 

298,  1 

298.9 

0.3 

50.0 

13.7 

85. 

18,9 

57.0 

5868.6 

662.0 

-36.3 

-61.  2 

255.2 

21,9 

21.1 

5.6 

297.9 

298.6 

0.2 

68.8 

16.  1 

86. 

19.2 

58.0 

5975,2 

655.0 

-35.3 

-62.  7 

256.8 

22.3 

21.5 

5.8 

297.9 

298.5 

0.2 

66.2 

16.5 

86. 

19.7 

59.0 

6116.1 

666.0 

-36,2 

-63,6 

256.3 

23.1 

22,2 

6.3 

298.6 

299.0 

0,2 

66.2 

15.2 

86, 

20,1 

60.0 

6223,7 

639.0 

-37,2 

-66.5 

256.0 

23.5 

22.5 

6.5 

298.6 

299.1 

0.2 

65.8 

15.8 

83. 

20.3 

61.0 

6336.5 

632.0 

-38.3 

-65.7 

253.9 

23.3 

22.6 

5.5 

208.6 

299.1 

0.1 

65.2 

16.0 

83. 

20.9 

62.0 

6662.9 

626.0 

-39.3 

-66.8 

253.7 

22.7 

21.8 

6.6 

298.8 

299,2 

0.1 

66,3 

16.9 

83, 

21,1 

63.0 

6576,7 

617.0 

-60.2 

99,9 

253.5 

22.5 

21.6 

6,6 

299,2 

999.9 

99.9 

999,9 

17.1 

83. 

21,6 

66.0 

6691.8 

610,0 

-61.7 

99.9 

252.6 

22.5 

21.6 

6.8 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

82. 

21,9 

65.0 

6825.2 

602.0 

-62.6 

99.9 

251.6 

22.6 

21.2 

7.1 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

82. 

22.3 

66.0 

6960.8 

396.0 

-63.6 

99,9 

250.7 

22.6 

21.1 

7.6 

299,6 

999,9 

99,9 

999,9 

18.7 

82. 

22.8 

67.0 

7080.9 

387.0 

-66.9 

99,9 

251,2 

22.7 

21.5 

7,3 

299.5 

999.9 

99,9 

999,9 

19.3 

81. 

23,2 

68.0 

7202.8 

380.0 

-65.7 

99.9 

251.9 

23.1 

22.0 

7.2 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

19.9 

81. 

23.6 

69.0 

7326.3 

373.0 

-66.7 

99.9 

251.7 

23.6 

22.6 

7.6 

300.2 

909.9 

99.9 

999.9 

20.5 

81. 

26.0 

70.0 

7651.7 

366.0 

-67.9 

99.9 

250.2 

26.1 

22.7 

3.2 

300.3 

999.9 

99,9 

909,9 

20.9 

81. 

26,6 

71.0 

7597.0 

358.0 

-69.2 

99,9 

267,6 

26.6 

22.5 

7.6 

300.6 

999,9 

99,9 

999,9 

21.6 

80. 

26,9 

72,0 

7707.6 

352.0 

-50.3 

99.  9 

266.  1 

23.8 

21.6 

10.6 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

80. 

25.2 

73.0 

7838.5 

365.0 

-51.0 

99.9 

262.8 

23.2 

20.6 

JO. 6 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.7 

79. 

25.7 

76.0 

7971.5 

338.0 

-52.3 

99.9 

261.7 

22.8 

20.1 

'.0.8 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

79, 

26.1 

75,0 

8087.2 

332.0 

-53.2 

99.9 

262.2 

23.6 

20,7 

10.9 

301.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

79. 

26.6 

76.0 

8206.6 

326.0 

-56,  1 

99.9 

263.1 

26.2 

21.6 

i 1.0 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

78. 

26.9 

77.0 

8323.2 

320.0 

-55.7 

99.9 

266.2 

26.3 

21.8 

iO.5 

301.2 

990.9 

99.9 

999.9 

25.1 

78, 

27.3 

78.0 

8663.5 

316.0 

-56.6 

99,9 

266,5 

23,6 

21.1 

lO.l 

301.7 

999,9 

99,9 

999,9 

25.6 

78, 

27.7 

79.0 

8565.8 

308.0 

-56,9 

99,9 

266.6 

22.6 

20.6 

9,8 

302,9 

999.9 

99,9 

999.9 

26.  1 

77. 

28.  1 

80.0 

8690.3 

302.0 

-57.2 

99.9 

266.6 

22.5 

20.6 

9.7 

306.1 

990.9 

99.9 

999.9 

26.6 

77, 

28.6 

81.0 

8838.9 

295.0 

-56.6 

99.  9 

264.2 

23.7 

21.6 

9.6 

307.3 

999.9 

90,9 

909,9 

27.3 

77. 

29.0 

82.0 

8969.6 

289.0 

-56.6 

99.9 

269.1 

26.5 

22.8 

3.7 

309.1 

999.9 

99,9 

909,9 

27.8 

76. 

29.3 

83.0 

9102.3 

283,0 

-57.1 

99,9 

250.8 

26,0 

22,7 

7.9 

310,1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

76. 

29.8 

86.0 

9238.0 

277.0 

-57.1 

99.9 

251.2 

23.0 

21.8 

7.6 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

76. 

30.1 

85.0 

9353.3 

272.0 

-57.1 

99.9 

250.0 

22.6 

21.2 

7.7 

313.6 

909.9 

99.9 

999.9 

29.6 

76. 

30.6 

86.0 

9518.3 

265.0 

-57.1 

99,9 

267.0 

23,0 

21.2 

9.0 

315,9 

999,9 

99,9 

999,9 

30.1 

76, 

31.1 

87,0 

9639.2 

260,0 

-55,7 

99,9 

265,  5 

26.1 

22.0 

^0,0 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

76. 

31.6 

88.0 

9788.2 

256.0 

-56.9 

99.  9 

265.5 

26.7 

22.6 

.<0.2 

322,9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

76, 

31.9 

89.0 

9915,3 

269.0 

-56.9 

99.9 

266.9 

25.6 

23.3 

iO.O 

326.8 

999.9 

99,9 

999,9 

31.9 

75. 

32.2 

90,0 

10066.8 

266,0 

-55.3 

99.9 

268,5 

25.8 

26.0 

9.5 

326.2 

999,9 

99,9 

999,9 

32.6 

75. 

32.7 

91,0 

10177,2 

239.0 

-56,3 

99.9 

251.0 

26,3 

26,9 

8.6 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

75. 

33.1 

92.0 

10312.5 

236.0 

-55.1 

99.9 

251.6 

26.2 

26.9 

8.3 

330.6 

999.9 

99.9 

999.9 

33.9 

75. 

33.6 

93.0 

10650.7 

229.0 

-56.3 

99.9 

250.0 

25.5 

23,9 

9.7 

333.6 

999,9 

99,9 

999,0 

36.6 

75. 

36.0 

96.0 

10592,3 

226.0 

-56.3 

99.9 

268.3 

26.8 

23.1 

9.2 

335.7 

999.9 

99,9 

999.9 

35.2 

75. 

36.3 

95.0 

10737.0 

219.0 

-56.1 

99.  5 

263.6 

26.7 

23.0 

9,0 

338.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

75. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMF  HAVE  P>=EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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i 


) 


STATICN  no,  637 
FLINT,  MICH 


) 


6 FFBRUARY  1S75 
1800  GMT • •* 


154  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

SPEED 

U CDHP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

OG 

96,0 

10915.4 

213.0 

-53.8 

99.7 

250.8 

24,8 

23.4 

8.1 

341.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.5 

75. 

35.3 

97.0 

11037.3 

209.0 

-53.5 

99.9 

252.0 

25.3 

24,1 

7,8 

343,7 

999,9 

99,9 

999,9 

37.1 

75. 

35.8 

98.0 

11192,9 

204.0 

-54.0 

99,9 

251.  1 

26.2 

24.8 

8.5 

345.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

75. 

36.2 

99.0 

11320.1 

200.0 

-53.7 

99,9 

248.5 

27.0 

25.1 

9.9 

347.8 

999.9 

99,9 

999,9 

38.5 

75. 

36.7 

100.0 

11483.4 

195,0 

-52.  1 

99.9 

245.2 

28,0 

25.4 

11,7 

352.8 

999,9 

99,9 

999,9 

39,3 

74. 

37.2 

101.0 

11651.6 

190.0 

-52.3 

99.9 

244.8 

28.5 

25.8 

12.1 

355.2 

S99.9 

99.9 

999.9 

40.2 

74. 

37.7 

102.0 

11824.0 

185.0 

-52.6 

99.9 

247.9 

23.5 

26.4 

10.7 

357.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.1 

74. 

38. 1 

103.0 

11965.0 

181.0 

-53.3 

99.  5 

251.7 

28.4 

26,9 

^.9 

358,4 

999,9 

99,9 

999.9 

41,7 

74. 

33,7 

104.0 

12109.1 

177,0 

-52.7 

99,  9 

256,5 

27,6 

26,8 

5.5 

351.7 

999,9 

99.9 

999.9 

42.8 

74. 

39,2 

105,0 

12256,8 

173.0 

-52.3 

99.9 

253.8 

26.3 

25.8 

5.1 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.6 

74. 

39.7 

106.0 

12408.4 

169.0 

-51.6 

99.9 

259.8 

24.9 

24.5 

4.4 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.3 

74. 

40.1 

107.0 

12563.9 

165.0 

-51.3 

99,9 

259.6 

23,9 

23.6 

4,3 

371,4 

999,9 

99,9 

990,9 

45.0 

74. 

40.6 

108.0 

12723.1 

161.0 

-52.1 

99.9 

257.0 

23.7 

23.1 

5.3 

372.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

74. 

41.1 

109.0 

12886.3 

157.0 

-51.3 

99.  3 

251.8 

24.3 

23.1 

7.5 

376,7 

999,9 

99,9 

999.9 

46.2 

74, 

41,5 

110.0 

13053.8 

153.0 

-51.8 

99.9 

246,9 

24.6 

22.6 

9.6 

378.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

74. 

42.2 

111.0 

13225.3 

149.0 

-52.4 

99.9 

242.5 

24.4 

21.6 

11.3 

380.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

74. 

42.7 

112.0 

13401.2 

145.0 

-52.6 

99.9 

242.9 

24.7 

22.0 

11.2 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  6 

74. 

43.2 

113.0 

13536,1 

142.0 

-53.2 

99.9 

245.3 

25.1 

22.8 

i0.5 

384,4 

999.9 

99,0 

999,9 

49.3 

74. 

43.7 

114.0 

13720,1 

138.0 

-53,5 

99.9 

248,3 

25.5 

23.7 

9,4 

387.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.  1 

74. 

44.2 

115.0 

13861.5 

135.0 

-53.5 

99.9 

251.1 

26.2 

24.8 

3.5 

389.5 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

73. 

44.9 

116.0 

14104.3 

130.0 

-53.5 

99.9 

254.0 

27.6 

25.6 

7.6 

393.7 

999,9 

90,9 

999,9 

52,0 

73. 

45.4 

117.0 

14305.4 

126.0 

-53,5 

99.  9 

255.2 

27,1 

26.2 

5.9 

397.2 

999.9 

99.9 

999,9 

52.9 

73. 

46.1 

118.0 

14460.4 

123.0 

-53.3 

99.  9 

253.7 

24.5 

23.5 

6.9 

400.3 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

74. 

46.7 

119.0 

14619.7 

120.0 

-52.6 

99.  9 

249.6 

24.1 

22.6 

8.4 

404.5 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

74. 

47.2 

120.0 

14783.6 

117.0 

-51.8 

99.9 

247.6 

24.4 

22.6 

9.3 

408,9 

999.9 

99,9 

909,9 

55.6 

73. 

47.8 

121.0 

14951.9 

114.0 

-51,9 

99.9 

248,6 

24.7 

23,0 

9.0 

411.7 

999.9 

99,9 

999.9 

56.4 

73, 

48.5 

122.0 

15124.7 

111.0 

-52.1 

99.9 

250.9 

27.7 

26.2 

9.0 

414.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

73, 

49.0 

123.0 

15302.0 

108.0 

-52.4 

99.9 

251.0 

30.0 

28.4 

9.8 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

73, 

49.5 

124.0 

15483.9 

105.0 

-53.0 

99.9 

251.0 

27.8 

26.3 

9.0 

419,4 

999.9 

99.9 

999,9 

59,4 

73. 

50.1 

125.0 

15670.6 

102,0 

-53,5 

99.  3 

252.6 

23,9 

22.8  ■ 

7,1 

422.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

73. 

50.9 

126,0 

15927.8 

98.0 

-53.8 

99.9 

255.5 

25.1 

24.3 

6.3 

426.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

73. 

51.4 

127.0 

16127.4 

95.0 

-54.0 

99.9 

255.8 

25.5 

24.7 

6.3 

429.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

73. 

52.0 

123.0 

16264.0 

93.0 

-54.1 

99.9 

254.6 

25.0 

24.  1 

6.6 

432.0 

999.9 

99,9 

999.9 

62.9 

73. 

52.5 

129.0 

16474,3 

90.0 

-54.1 

99.9 

253.5 

26.2 

25.1 

7.4 

4 36.  1 

909,9 

99.9 

999,9 

63.7 

73. 

53.1 

130.0 

16618.3 

88.0 

-54.6 

99.9 

253.3 

27.8 

26.6 

8.0 

437.9 

999,9 

99.9 

999.9 

64.7 

73. 

53.9 

131.0 

16915.5 

84.0 

-55.6 

99.9 

253.3 

26.9 

25.8 

7.7 

441.8 

999.9 

99,9 

999,9 

66.2 

73, 

54.5 

132.0 

17069.5 

82.0 

-54.3 

99.9 

252.5 

25,8 

24,6 

7.8 

447,5 

999,9 

99.9 

999.9 

66.9 

73, 

55.1 

133.0 

17307.6 

79,0 

-55,7 

99.9 

250,5 

27.5 

25.9 

9.2 

449.3 

999,9 

99.9 

999.9 

67.9 

73. 

55.8 

134.0 

17470.6 

77.0 

-56.7 

99.9 

254.8 

29.0 

28.0 

7.6 

450.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

73. 

56.3 

135.0 

17722.1 

74.0 

-57.4 

99,9 

261.8 

27.3 

27.0 

3.9 

454.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.1 

73. 

57.1 

136.0 

17895.3 

72.0 

-57,4 

99,9 

267.8 

21,5 

21.5 

0.8 

457.9 

999,9 

99,9 

999,9 

71,2 

74. 

58.0 

137.0 

18164,7 

69.0 

-56,6 

99.9 

263.9 

20.1 

20.0 

2.1 

465.3 

999,9 

99.9 

999.9 

72.2 

74. 

58.9 

138.0 

18446.2 

66.0 

-57.4 

99.9 

260.4 

20.6 

20.3 

3.4 

469.4 

999.9 

99.9 

999,9 

73.3 

74. 

59.8 

139.0 

18739.7 

63.0 

-58,1 

99.9 

259.1 

22.3 

21.9 

4,2 

474,2 

999.9 

99.9 

999,9 

74.4 

74, 

60.6 

140.0 

18942.5 

61.0 

-59.1 

99.9 

254.5 

28.4 

27.4 

7.6 

475.3 

999.9 

99.9 

999,9 

75.4 

74. 

• BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIRE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  637 
FLINT,  NICH 

6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  154  17,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPFFO 

U COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPH 

M3 

PC  c 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

H/iEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

61.5 

141.0 

19367.7 

57.0 

-59.1 

99,  9 

246.8 

21.8 

20.0 

8.6 

485.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

74 

62.2 

142.0 

19591.7 

55.0 

-59.1 

99.9 

250.1 

17,3 

16.3 

5.9 

490,7 

999,9 

99,9 

999,9 

77,8 

74 

63.  1 

143,0 

19823,7 

53.0 

-59,5 

99,9 

262.  1 

23.9 

23.7 

3,3 

495.1 

999,9 

99.9 

999.9 

78.8 

74 

64.0 

144.0 

20063.9 

51.0 

-60.5 

99.9 

269.2 

25.7 

25.7 

0.3 

498.1 

999.9 

99.9 

999.9 

80.2 

74 

64.9 

145.0 

20440.9 

48.0 

-61.2 

99.9 

270.9 

22.3 

22.3 

•0.3 

505.  1 

999,9 

99,9 

999.9 

81.7 

74. 

65.8 

146.0 

20840.4 

45.0 

-62.3 

99.9 

263.4 

22.0 

21.8 

2.5 

511,8 

999,9 

99,9 

999.9 

8r.7 

75. 

66.5 

147.0 

21121.4 

43.0 

-62,0 

99.9 

256,4 

27.4 

26.7 

6,4 

519.4 

999,9 

99,9 

999.9 

83.2 

75 

67.2 

14R.0 

21415.6 

41.0 

-62.7 

99.  9 

253.9 

27.6 

26.6 

7.6 

524.7 

’9.9 

99.9 

999.9 

85.0 

75 

68.2 

149.0 

21882.3 

38,0 

-64.2 

99. -9 

249.7 

23.7 

22.3 

8.2 

532.4 

9=9.9 

99.9 

999.9 

86.7 

75, 

69.1 

150.0 

22212.8 

36.0 

-64.8 

99.9 

247,4 

18.3 

16.9 

7,0 

539.2 

9?  9,  9 

99,9 

999,9 

87.4 

74, 

70.1 

151.0 

22561.6 

34,0 

-64,8 

99,9 

253,6 

22.8 

21,9 

6.5 

548.1 

999.9 

99.9 

999.9 

88,7 

74. 

71.1 

152.0 

22931.6 

32.0 

-64.8 

99.9 

261.2 

25.5 

25.2 

3.9 

557.6 

999.9 

99.9 

999.9 

90.2 

74. 

72.1 

153.0 

23325.7 

30.0 

-64.6 

99.9 

263.3 

32.6 

32.4 

3.8 

568.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

75. 

73.1 

154.0 

23972.3 

27,0 

-62.7 

99.9 

260.2 

32,9 

32.4 

5,6 

591,3 

999,9 

99.9 

999,9 

94.  1 

75. 

74.4 

155.0 

24445.4 

25.0 

-63.8 

99.  9 

258.2 

28,2 

27.6 

5.8 

601.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.5 

75. 

75.7 

156.0 

24956.9 

23.0 

-63.6 

99.9 

262.6 

28.7 

28.5 

3.7 

616.3 

999.9 

99.9 

999.9 

98.5 

75. 

77.0 

157.0 

25230.6 

22.0 

-62.3 

99.9 

269.1 

27.6 

27.6 

0.4 

628.1 

999,9 

99.9 

999.9 

100.4 

75. 

78.4 

158.0 

26137.1 

19.0 

-61.8 

99.9 

278.6 

26.1 

25.8 

-3.9 

656.7 

999,9 

99,9 

999,9 

103.2 

75, 

80.1 

159.0 

26832.9 

17.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

691.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATtCM  NO,  6?7 
FLINT,  HICH 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  150  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  -.r  f 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

QG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

6.4 

236.0 

976.6 

0.0 

-3.9 

250.0 

4.6 

4.3 

1.6 

275,4 

283.0 

2.9 

75,0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

298.5 

969.0 

-0.6 

-4.8 

245.7 

6.2 

5.6 

2.5 

275.3 

28  2.5 

2.8 

73.3 

0.2 

69, 

0.7 

B.O 

406.3 

956,0 

-1.6 

-3.3 

245.6 

6.5 

5.9 

2.7 

275,5 

283.6 

3.1 

88.1 

0.3 

68. 

1.1 

9.0 

506.8 

944.0 

-2.8 

-4.4 

246.5 

7.3 

6.7 

2.9 

275.2 

282.8 

2.9 

89.0 

0.5 

67. 

1.4 

10.0 

608.1 

932.0 

-3.6 

—4  • 3 

249.6 

8.0 

7.5 

3.8 

275.4 

282.9 

2.9 

91,4 

0.6 

67. 

1.9 

11. 0 

736.0 

917.0 

-5.3 

—6  « I 

257.5 

8.6 

8.4 

1.9 

274.9 

281.8 

2.6 

93.9 

0.9 

69. 

2.3 

12.0 

839.5 

905.0 

-5.9 

-6.  ? 

263.0 

9.3 

9.2 

l.l 

275.4 

28  2.3 

2.7 

97,6 

l.l 

71, 

2.8 

13.0 

944.0 

893.0 

-6.7 

-7.1 

267.9 

10.1 

10. 1 

0.4 

275.5 

282.1 

2.5 

97.5 

1.3 

74. 

3.1 

14,0 

1049.6 

881.0 

-7.2 

-7.5 

269.4 

10.4 

10.4 

0.1 

276,1 

282.6 

2.5 

97.4 

1.5 

76. 

3.5 

15.0 

1147.5 

870.0 

-7.9 

-8.3 

268.9 

10.5 

10.5 

0.2 

276.3 

282.5 

2.3 

97.1 

1.8 

78. 

4.0 

16.0 

1282.6 

855.0 

-8.  7 

-9.0 

269.1 

10.8 

10.8 

0.2 

276.9 

282.9 

2.3 

97,0 

2.1 

79, 

4.3 

17.0 

1382.9 

844.0 

-9.4 

-9.3 

271.7 

10.9 

10,9 

-0,3 

277,1 

282.9 

2.1 

96.6 

2,3 

81. 

4.8 

18.0 

1484.3 

833.0 

-10.0 

-10.  4 

273.  7 

11.2 

11.2 

-0.7 

277.6 

28  3.1 

2.1 

96.7 

2.6 

82. 

5.1 

19.0 

1596.2 

821.0 

-10.2 

-10.  7 

273.2 

11.7 

11.7 

-0.6 

278.4 

284.0 

2.1 

96.7 

2.8 

83. 

5.5 

20.0 

1700.1 

810.0 

-10,8 

-11.2 

270.7 

12.6 

12.6 

-0.1 

278.9 

284.3 

2.0 

96.6 

3.1 

84. 

6.0 

21.0 

1833.8 

796.0 

-12.4 

-12.9 

267.7 

l*.l 

14.1 

’>.6 

278,6 

283.4 

i.e 

96.  1 

3.5 

84. 

6.4 

22.0 

1940.2 

785.0 

-12.7 

-13.4 

265.6 

13.2 

13.2 

1.0 

279.4 

284.1 

1.7 

94.5 

3.8 

85, 

6.9 

23.0 

2047.9 

774.0 

-12.9 

-13.9 

260.6 

11.6 

11.4 

1.9 

280.2 

284.8 

1.7 

92.7 

4.2 

85. 

7.3 

24.0 

2147.1 

764.0 

-13.2 

-13.9 

258.5 

12.1 

11.9 

2.4 

280.9 

285.6 

1.7 

94,4 

4.5 

84. 

7.7 

25.0 

2257.7 

753.0 

-12.9 

-13.9 

259,9 

12.6 

12,4 

2.2 

282,4 

287.2 

1.7 

92.3 

4,8 

04, 

8.1 

26.0 

2390,4 

740.0 

-13.5 

-15.3 

263,3 

12.6 

12,5 

1.5 

283.2 

287.7 

1.6 

88.4 

5.1 

84. 

8.6 

27.0 

2504.3 

729.0 

-14.2 

-15.4 

265.7 

13.3 

13.2 

1.0 

283.6 

288.0 

1.6 

90.3 

5.4 

84. 

9.1 

28.0 

2609.1 

719.0 

-14.1 

-15.8 

266.3 

14.4 

14.3 

0.9 

284,9 

289,3 

1.5 

86.2 

5.8 

84, 

9.4 

29.0 

2726.2 

708.0 

-14.3 

-16.2 

266.0 

15.0 

14,9 

1.1 

285,8 

290.2 

1.5 

85.7 

' 6,  1 

84. 

9,9 

30.0 

2834.0 

698.0 

-15.2 

-17.  1 

264.  7 

15,5 

15.4 

1.4 

2P6.1 

290.1 

1.4 

85.0 

6.6 

84. 

10.2 

31.0 

2943.0 

688.0 

-15.4 

-17.5 

263.6 

15.6 

15.5 

1.7 

286.9 

291.0 

1.4 

84.2 

6.9 

84. 

10.8 

32.0 

3053.5 

678.0 

-16.1 

-18.5 

261,2 

15.7 

15.5 

2.4 

287.4 

291.1 

1.3 

81.0 

7.4 

84. 

11.1 

33.0 

3165.3 

668.0 

-16.5 

-19.  3 

260,5 

15.6 

15.4 

2.6 

288.1 

291,7 

1.2 

79,3 

7.7 

84, 

11.6 

34.0 

3278.7 

658.0 

-17.0 

-19.3 

261.4 

15.2 

15.0 

2.3 

288.9 

292.4 

1.2 

78.6 

8.2 

84. 

12.0 

35.0 

3382.0 

649.0 

-17.8 

-21.0 

263.9 

14.0 

14.7 

1.6 

289.1 

29  2.3 

l.l 

75.9 

8.5 

83. 

12.5 

36.0 

3533.2 

636.0 

-18.6 

-22.4 

267.7 

14.7 

14.6 

0.6 

289.8 

292.8 

l.O 

71.9 

9,0 

84, 

12.9 

37.0 

3639.4 

627,0 

-19.3 

-24.9 

269,3 

14.7 

14.7 

0.2 

290,2 

292,6 

0.8 

60.5 

9.3 

84. 

13.2 

38.0 

3758.7 

617,0 

-20.2 

-26.  7 

269.7 

14,7 

14.7 

0.1 

290.4 

292.5 

0.7 

56.1 

9.6 

84, 

13.8 

39.0 

3867.6 

608.0 

-20.6 

-25.5 

268.7 

14.6 

14.6 

0.3 

291.2 

293.5 

0.  8 

64.6 

10.  1 

85. 

14.1 

40.0 

3977.7 

599.0 

-21.4 

-26.  j 

267.5 

14.7 

14.7 

1.6 

291.5 

293.7 

0.7 

52.5 

10,4 

85. 

14.7 

41.0 

4114,2 

588.0 

-22.2 

-28,  i 

264.4 

15,3 

15.2 

1.5 

292.  1 

294,1 

0.6 

58,7 

10,9 

85. 

15.1 

42.0 

4240.1 

578.0 

-23.2 

-28.9 

262.5 

16.1 

15.9 

2.1 

292.4 

294.3 

0.6 

59.0 

11.3 

85. 

15.5 

43.0 

4354.9 

569.0 

-23.8 

-29.4 

261.0 

17.0 

16.0 

2.7 

29  3.0 

294.8 

0.6 

59.7 

11.6 

84. 

15.9 

44.0 

4471.2 

560.0 

-24.8 

-30.6 

259.8 

17.4 

17. 1 

3.1 

293.2 

294.9 

0.5 

58.2 

12.1 

84. 

16.2 

45.0 

4588.9 

551.0 

-25.4 

-30,9 

259,0 

17.5 

17.1 

3.3 

293.8 

295.4 

0.5 

60.2 

12.4 

84. 

16.8 

46,0 

4694.9 

543.0 

-26.2 

-31.2 

258.5 

17.6 

17.2 

3.5 

294.1 

295.7 

0.5 

62.6 

13.0 

84. 

17.1 

47.0 

4815.6 

534.0 

-27.2 

-32.5 

253.5 

17,8 

17,5 

3.5 

294.3 

295.8 

0.5 

60.0 

13.3 

84. 

17.4 

48.0 

4924.2 

526.0 

-28.0 

-33.4 

258.6 

18.2 

17.8 

3,6 

294,6 

296,0 

0.4 

59.6 

13.7 

84. 

17.9 

49.0 

5047,9 

517.0 

-28. 9 

-37,4 

257,8 

18,4 

18.0 

3.9 

295,0 

295.9 

0.3 

43.2 

14.2 

84. 

18.2 

50.0 

5159.4 

509.0 

-29.6 

-37.7 

257.3 

18.5 

18.1 

4.1 

295.5 

296.4 

0.3 

44.7 

14.6 

83. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bEEN  INTERPOLATED 
♦*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THt'*  6 DEG 


1264 


STATICN  NO.  «37 

) FLfNT,  MICH 


6 FeSRUARV  i979 

?tOO  GMT  ISO  , iU  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  FT 

DIR 

SPPED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

6PM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

6M7KG 

PCT 

KM 

DG 

18.9 

51.0 

5300.7 

499.0 

-30.5 

-38.3 

256.5 

19,6 

19.0 

4.6 

296.0 

296,9 

0.3 

46.1 

15.3 

83, 

19.2 

52.0 

5429.8 

490.0 

-31.6 

-38.8 

256.5 

20.3 

19.7 

4.7 

296.2 

297.1 

0.3 

48.? 

15,7 

83, 

19.6 

53.0 

5546.0 

482.0 

-32.9 

-40,2 

256.  2 

20,9 

20.3 

5,0 

296,0 

296.0 

0.2 

47. T 

16.2 

83. 

20.0 

54.0 

56C3.5 

474.0 

-33.8 

-41.5 

25S.2 

20.8 

20.1 

5.3 

296.2 

296.9 

0.2 

45.6 

16.7 

82. 

20.4 

55.0 

5782.7 

466.0 

-34.6 

-42.3 

253.0 

20.4 

19.5 

6.0 

296.  T 

297.3 

0.2 

42.6 

17.2 

82. 

21.0 

56.0 

5918.6 

457.0 

-35.6 

-45.  5 

250.0 

20.9 

19.6 

7.1 

207.2 

297.6 

0.1 

35.0 

17.8 

82. 

21.4 

57.0 

6041.2 

449.0 

-36.9 

-46.  9 

249.6 

21.7 

20.4 

7.6 

297.0 

207.4 

0.1 

34.5 

18.4 

81. 

21.9 

58.0 

6149.8 

442.0 

-37.6 

-46.7 

250,3 

22.2 

20.9 

7.5 

297.4 

297,9 

0.1 

37,8 

19,0 

81. 

22.2 

59.0 

6275.5 

434.0 

-38.6 

-48.2 

251.1 

21.9 

20.7 

7.1 

297.8 

298.1 

0.1 

34.9 

19.4 

81. 

22.6 

60.0 

6403.1 

426.0 

-39.7 

-49.1 

252.3 

21.2 

20.2 

6.4 

297.9 

298.3 

0. 1 

35,5 

20.0 

81. 

23.1 

61.0 

6516.0 

419.0 

-41.1 

99.9 

253.4 

20.7 

19.9 

5.9 

297,6 

999,9 

99.9 

999,9 

20.6 

80. 

23.S 

62.0 

6630.3 

412.0 

-41.9 

99.9 

253,6 

21.2 

20.3 

6.0 

298,0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

SO. 

23.9 

63.0 

6746.2 

405.0 

-42.8 

99.9 

252.9 

22.1 

21.1 

6.5 

298.4 

990.9 

99.9 

999.9 

21.6 

80. 

24.2 

64.0 

6880.5 

397.0 

-43.9 

99,  9 

252.1 

22.2 

21.1 

6.8 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

80. 

24. a 

65.0 

6999.6 

390.0 

-45.2 

99,9 

249,7 

21.5 

20.1 

7.4 

298.4 

999.9 

99.9 

999,9 

22.8 

80. 

2S.2 

66.0 

7137.7 

382.0 

-46.2 

99,9 

247.8 

21.1 

19.6 

8.0 

298.8 

999,9 

99.9 

999,9 

23.3 

79. 

2S.S 

67.0 

7260.3 

375.0 

-47.3 

99.9 

245.9 

21.7 

19.0 

8. 8 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

79. 

26.1 

68.0 

7384.7 

368.0 

-48.3 

99.9 

245.6 

22.2 

20.2 

0.2 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24,4 

79. 

26.9 

69.0 

7492.7 

362.0 

-49.4 

99,9 

245.8 

23.0 

21.0 

9,4 

299,3 

999.9 

99,9 

999,0 

24.9 

78. 

27.0 

70.0 

7620.5 

355.0 

-50.1 

99.  9 

246,9 

24.4 

22,5 

9.6 

299,9 

990,9 

99,9 

999,9 

25.5 

78. 

27.5 

71.0 

7768.9 

347.0 

-51.7 

99.9 

248.1 

25.3 

23.5 

9.4 

299.8 

909.9 

99.9 

999.9 

26.4 

78. 

27.9 

72.0 

7900.7 

340.0 

-53.0 

99,9 

248.3 

24.9 

23.1 

•^.2 

299,8 

999,9 

99.9 

999,9 

27.0 

78, 

2B.2 

73.0 

8015.3 

334.0 

-53.9 

99.9 

248,4 

24.5 

22.3 

9,0 

300.0 

999,9 

99,9 

999,0 

27.4 

77, 

28.7 

74.0 

8131.5 

328.0 

-54,6 

99,9 

248.9 

24.5 

22.8 

8.8 

300.  T 

999,9 

99.9 

909,9 

25.  1 

77. 

29.1 

75.0 

8249.3 

322.0 

-55.9 

99.9 

250.1 

25.4 

23.9 

8.7 

300.4 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

77. 

29.5 

76.0 

8368.9 

316.0 

-56.3 

99.9 

251.5 

27.0 

25.6 

3.5 

301.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

77. 

29.9 

77.0 

8490.4 

310.0 

-57,3 

99.  ) 

252.9 

27.1 

25.9 

8.0 

301.8 

999,9 

99.9 

990.9 

30.0 

77, 

30.2 

78.0 

8613.8 

304.0 

-58.0 

99.9 

2S3.6 

26.2 

25.1 

7.4 

302.5 

999,9 

99.9 

999.9 

30.5 

77. 

30.8 

79.0 

8760.5 

297.0 

-58.3 

99.9 

2S4.0 

22.8 

21.9 

6.3 

304.0 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

77, 

31.1 

80.0 

8867.3 

292.0 

-58.3 

99.9 

253.1 

21.3 

20.4 

6.2 

305.5 

990,9 

99.0 

999.9 

31.8 

77, 

31.8 

81.0 

9042.3 

284.0 

-58,0 

99.9 

248.0 

21.4 

19,8  • 

8.0 

308.4 

999,9 

09,9 

999,9 

32.5 

77. 

32.1 

82.0 

9154.7 

279.0 

-56.3 

99,9 

246.5 

22.4 

20.6 

9.0 

312.5 

999,9 

99.9 

999.9 

32.9 

76. 

32.6 

83.0 

9292.8 

273.0 

-56.3 

99.9 

246.1 

24.2 

22.1 

9.8 

314.4 

999.9 

99,9 

999.9 

33.7 

76. 

33.1 

84.0 

9410.2 

268.0 

-56.3 

99.9 

247.4 

24.5 

22.6 

9.4 

316.1 

999,9 

99.9 

999.9 

34.4 

76. 

33.5 

85.0 

9554.1 

262.0 

-56.3 

99.  9 

249.1 

23.9 

22.4 

3.5 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

76. 

34.0 

86.0 

9701.3 

256.0 

-56.1 

99,9 

250.6 

23  .5 

22.1 

7.8 

320.5 

999.9 

99.9 

999,9 

35.6 

76. 

34.5 

87.0 

9852.1 

250.0 

-56.3 

99.9 

250.1 

24.1 

22.6 

8.2 

322.4 

999,9 

99.9 

999,9 

36.4 

76. 

34.9 

88.0 

9980.9 

245.0 

-54,6 

99.9 

248.8 

25.3 

23.6 

9.2 

326.8 

999,9 

99,9 

999,9 

36,9 

76. 

35.3 

89.0 

10113.3 

240.0 

-53.3 

99.9 

247.9 

26.2 

24.3 

9.9 

330,7 

999.9 

99,9 

999.9 

37.6 

75. 

35.8 

90.0 

10249.0 

235.0 

-53.0 

99.9 

247.7 

26.2 

24.3 

10.0 

333.2 

999.9 

99,9 

999.9 

38.5 

75, 

36.1 

91.0 

10387.7 

230.0 

-53,1 

99.9 

247,8 

25.8 

23.8 

9.7 

335.0 

999.9 

99,9 

999,9 

39.0 

75. 

36.6 

92.0 

10529.2 

225.0 

-53,4 

99.  9 

247.9 

25.1 

23.3 

9.4 

336.6 

999,9 

99.9 

999.9 

39.6 

75. 

37.1 

93.0 

10644.9 

221.0 

-52.3 

99.  9 

247.6 

26.0 

24.0 

9.9 

340.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.3 

75. 

37.6 

94.0 

10793.2 

216.0 

-51,7 

99,9 

247,7 

27,4 

25.3 

.0.4 

343.3 

999,9 

99.9 

999,9 

41.2 

75. 

38.1 

95.0 

10914.3 

212.0 

-52.3 

99.9 

248.8 

28.5 

26.6 

.0.3 

344.1 

999,9 

99.9 

999.9 

42.0 

75. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEBATUBE  OB  TIME  HAVE  LcEN  INTERPOLATED 
A*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


126S 


STATICN  MO.  637  ^ 

FlINT,  MICH 

6 FFPRIJARY  1975 

2100  GMT  ISO  2S*  0 


time 

cntct 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEw  rr 

OIR 

SPFFP 

U COMP 

V C1MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

PG  f 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  R 

OG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

38.7 

96.0 

11100.4 

206.0 

-51.2 

99,9 

251.7 

27.9 

26.5 

3.8 

348.7 

999,9 

99,9 

999,9 

43.  1 

74. 

39.1 

97.0 

11260.2 

201.0 

-51.2 

99.9 

254.1 

26.7 

25.7 

7,3 

351.2 

999,9 

99.9 

999.9 

43.8 

74. 

39.6 

98.0 

11390.8 

197.0 

-51.4 

99.9 

256.4 

26.2 

25.5 

6.2 

353.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.4 

74, 

40.0 

99.0 

115L  7 

192.0 

-51.7 

99.9 

257.1 

27,4 

26.7 

6.1 

355.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

74. 

40.4 

100.0 

11694.1 

188.0 

-52.0 

99,9 

257.1 

28.8 

28.1 

6.5 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

75. 

41.1 

101.0 

11869.0 

183.0 

-51.4 

99.9 

256.0 

20.5 

27.7 

6.9 

360.5 

999,9 

99,9 

999.9 

47.0 

75. 

41. S 

102.0 

12012.3 

179.0 

-52.3 

99.9 

254.8 

27,1 

26.2 

7,1 

361.2 

999,9 

99.9 

999,9 

47,  8 

75. 

42.1 

103.0 

12158.3 

175.0 

-52.6 

99,9 

252.9 

25.5 

24.4 

7.5 

363.0 

999.9 

99,9 

999.9 

48.5 

75. 

42.5 

104.0 

12307.6 

171.0 

-53.0 

99.9 

251.7 

24.8 

23.5 

7.8 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

40.4 

75. 

43.1 

105.0 

12460.2 

167.0 

-53.0 

99.9 

247.7 

22.2 

21.8 

3.0 

367.4 

999.9 

99,9 

999.9 

50.1 

75, 

43.4 

106.0 

12616.6 

163.0 

-53.0 

99.9 

249,3 

22.4 

20,9 

7.9 

369,9 

999,9 

99.9 

999.9 

50.5 

74. 

44.0 

107.0 

12776.8 

159.0 

-53.1 

99.9. 

249.2 

21.6 

20.2 

7.6 

372.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

74. 

44.4 

108.0 

12899.5 

156.0 

-53.1 

99.  9 

247.9 

22.4 

20.8 

3.4 

374.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.8 

74. 

44.9 

109.0 

13066.7 

152.0 

-53.8 

99.9 

246.7 

24.7 

22.7 

9,8 

376.0 

999,9 

99.9 

999,9 

52.5 

74. 

4S.2 

110.0 

13194.9 

149.0 

-53.6 

99.9 

247.1 

25.9 

23.9 

10.1 

378.5 

999.9 

99.9 

999,9 

52.9 

74. 

45.9 

111.0 

13414.0 

144.0 

-54.4 

99.9 

249.9 

27.0 

25.4 

9.3 

380.7 

999.9 

99.9 

999,9 

54.2 

74. 

46.3 

112.0 

13548.8 

141.0 

-54.4 

99,9 

251.3 

26.7 

25.3 

3.6 

383.0 

999,9 

99.9 

999.9 

54.  8 

74. 

46.9  , 

113.0 

13733.2 

137.0 

-54.6 

99,9 

252,5 

26,9 

25.7 

8.1 

385.9 

999,9 

99,9 

999,9 

55.6 

74, 

47.2 

114.0 

13874.9 

134.0 

-54.6 

99,9  • 

253,3 

26,9 

25.0 

7,7 

388,4 

999,9 

99,9 

999,9 

56.1 

74. 

47.8 

115.0 

14019.8 

131.0 

-54.7 

99.9 

255.5 

26.3 

25.5 

6.6 

390.6 

999.9 

99,9 

999.9 

57.2 

74. 

48.3 

116.0 

14218.4 

127.0 

-54.3 

99.9 

256.8 

27.1 

26.4 

6.2 

395,0 

999,9 

99.9 

999,9 

57,9 

74. 

48.9 

117.0 

14424.1 

123.0 

-53.3 

99.9 

256,4 

30.1 

29.2 

7.1 

400,4 

999,9 

99.9 

999,9 

58.8 

74, 

49.2 

118.0 

14583.0 

120.0 

-53.6 

99,9 

255.8 

30.5 

29.5 

7.5 

402.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

74. 

49.7 

119.0 

14745.8 

117.0 

-53.6 

99.9 

254.8 

28,9 

27.9 

7.6 

405.5 

999.9 

99,9 

999.9 

60.5 

74. 

50.1 

120.0 

14912.6 

114.0 

-54.3 

99.9 

254.3 

26.5 

25.6 

7.2 

407.4 

999.9 

99,9 

999.9 

61.  1 

74, 

50.8 

121.0 

15083.8 

lll.O 

-53.8 

99,  9 

255,2 

24,2 

23.4 

5.2 

411.4 

999.9 

99,9 

999,9 

62.  1 

74, 

51.3 

122.0 

15200.7 

109.0 

-53.6 

99.9 

257.3 

23.5 

23.0 

5,2 

413.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

74. 

51.9 

123.0 

15380.3 

106.0 

-53.1 

99,9 

259.5 

23.9 

23.5 

4.3 

418.1 

999,9 

99.9 

999.9 

63.6 

74. 

52.3 

124.0 

15565.5 

103.0 

-52.8 

99.9 

259.0 

24.6 

24.1 

4.7 

422.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

64.2 

74. 

52.9 

125.0 

15756.1 

100.0 

-53.1 

99.9 

257,5 

25.3 

24.7 

5.5 

425,1 

999.9 

99,9 

999.9 

65.1 

74. 

53.4 

126.0 

15952.1 

97.0 

-53.9’ 

99,9 

257.5 

25.6 

25.0 

5.5 

427.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

74. 

53.9 

127.0 

16153.5 

94.0 

-54.6 

99.9 

255.4 

25.2 

24.6 

5.1 

429.8 

999.9 

99,9 

999.9 

66.7 

74. 

54.3 

128.0 

16290.9 

92.0 

-55.6 

99,9 

255.8 

24,1 

23.6 

4.7 

430.5 

999,9 

99.9 

999.0 

67.3 

74. 

54.9 

129.0 

16501.9 

89.0 

-56.1 

99,9 

258.4 

21.2 

20.8 

4.3 

433,6 

999,9 

99,9 

999.9 

68.  1 

74. 

55.3 

130.0 

16646.4 

87.0 

-56.3 

99.9 

257.1 

20.2 

19.7 

4.5 

436.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68,7 

74. 

56.1 

131.0 

16869.1 

84.0 

-56.8 

99.9 

255.9 

24.6 

23.8 

6.0 

439.4 

999.9 

99.9 

909.9 

69.3 

74, 

56.6 

132.0 

17096.9 

81.0 

-58.0 

99.9 

258.3 

27.7 

27,2 

5.6 

441.6 

999,9 

99,9 

999,9 

70.5 

74. 

57.1 

133.0 

17256.5 

79.0 

-58.1 

99,9 

262.4 

27,0 

26.8 

3.6 

444.4 

999.9 

99.9 

999,9 

71.3 

75. 

57.7 

134.0 

17500.2 

76.0 

-58.3 

99.9 

266.0 

24.3 

24.2 

1.7 

448.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

75. 

58.2 

135.0 

17668.7 

74.0 

-56.4 

99.9 

266.5 

22.9 

22,9 

1.4 

456.4 

999,9 

99.9 

999.9 

72.9 

75. 

58.9 

136.0 

17842.2 

72.0 

-57.6 

99,9 

266.5 

23,9 

23,9 

t.4 

457.4 

999.9 

99.9 

999,9 

73,7 

75. 

59.5 

137.0 

18110.9 

69.0 

-57.6 

99.  9 

266.5 

24.8 

24.7 

1.5 

463.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.7 

75. 

60.1 

138.0 

18487.9 

65.0 

-57.6 

99.9 

262.8 

21.8 

21.6 

2.7 

471.0 

999.9 

99,9 

999,9 

75.5 

75. 

61.0 

139.0 

18685.6 

63.0 

-56.6 

99,9 

249.6 

18,8 

17.6 

5.6 

477.5 

999.9 

99.9 

999,9 

76.5 

75. 

61.7 

140.0 

18889.8 

61.0 

-57.6 

99.9 

249.8 

18.6 

17,4 

6.4 

479.6 

999,9 

99.9 

999.9 

77.3 

75. 

* BY  SPFED  MEANS  FLEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THIN  6 OEG 


STATItN  NO.  637 
FLINT,  NICH 


6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  ISO  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  FT 

DIP. 

SPRFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

H/SEC 

or,  X 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

■ KM 

OG 

62.2 

161.0 

19100.1 

59.0 

-58.0 

99.9 

258.1 

17.6 

17.1 

3.6 

683.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

75. 

63.0 

162.0 

19627.6 

56.0 

-59.8 

99.9 

271,6 

20.1 

20.1 

-0.6 

686,7 

999,9 

99,9 

999.9 

78,9 

75, 

63.7 

163.0 

19770,8 

53.0 

-61,0 

99.9 

266.8 

27.6 

27.6 

1.6 

691.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79,5 

75. 

66.3 

166.0 

20009.3 

51.0 

-62.0 

99.9 

263.3 

27.6 

27.6 

3.2 

696.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

76. 

65.1 

165.0 

20256.7 

69.0 

-62.0 

99.9 

260.5 

21.1 

20.8 

3.5 

500.6 

999.9 

99.9 

999.9 

82.1 

76. 

65.9 

166.0 

20666.8 

66.0 

-62.7 

99.9 

256.9 

23.8 

23.2 

5.6 

507.6 

999.9 

99,9 

999.9 

82.6 

76, 

66.8 

167.0 

20920.3 

66.0 

-63.5 

99.9 

256.0 

25.9 

26.9 

7.1 

512.2 

999.9 

99,9 

999.9 

86.6 

76. 

67.7 

163.0 

21205.3 

62.0 

-63.7 

99.9 

256.5 

22.2 

21.6 

5.2 

518.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.6 

76. 

68.7 

169.0 

21659.0 

39.0 

-65.1 

. 99.9 

255.9 

26.6 

23.6 

5.9 

526.2 

999.9 

99,9 

999.9 

87.1 

76. 

69.6 

150.0 

21980.1 

37.0 

-66.7 

99,9 

256.6 

22.3 

- 21.7 

5.2 

535.2 

999,9 

99,9 

999.9 

88.3 

76. 

70.5 

151.0 

22319.7 

35.0 

-66.3 

99.9 

259.3 

31.9 

31.3 

5.9 

566.8 

999.9 

99,9 

999,9 

89.7 

76. 

71.6 

152.0 

22866.9 

32.0 

-65.1 

99.9 

265.0 

32.2 

32.1 

2.8 

556.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

76. 

72.8 

153.0 

23261.5 

30.0 

-63.7 

99.9 

263.6 

26.2 

26.0 

2.9 

571.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96.1 

76. 

76.0 

156.0 

23686.9 

28.0 

-63.5 

99.  9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

582.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

75.1 

155.0 

26381.8 

25.0 

-62.9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

603.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1267 


STATICN  NO.  637 
FLINT,  MICH 

6 FEBRUARY  1^75 
2315  GMT 


144  54. 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

< MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.0 

6.4 

236.0 

977.3 

-l.l 

-3.3 

290.0 

8.8 

8.3 

-3.0 

274.2 

281,9 

3,0 

82.0 

0.0 

0.2 

7.0 

303.9 

969.0 

-2.7 

-5.7 

265.8 

12.2 

12.2 

0.9 

273.2 

279,9 

2.6 

80.2 

0.4 

0.6 

8.0 

402.5 

957.0 

-3.8 

-5.2 

266.0 

12.0 

11.9 

0.8 

273.1 

280.1 

2.7 

90.3 

0.4 

0.9 

9.0 

502.1 

945.0 

-4.6 

-5.6 

266.6 

11.2 

11. 1 

0.7 

273.3 

280.2 

2.7 

92.6 

0.6 

1.4 

10.0 

602.7 

933.0 

-5.3 

-6.0 

269,4 

11.9 

11.9 

0.1 

273.5 

280.3 

2.6 

94.8 

1.0 

1.7 

11.0 

721.2 

919.0 

-6.4 

-6.7 

270.5 

11.9 

11.9 

-0.1 

273.6 

280.1 

2.5 

97.4 

1.2 

2.1 

12.0 

823.9 

907.0 

-7.6 

-7.  7 

271.4 

11.5 

11.5 

-0.3 

273.4 

279,6 

2.4 

99.0 

1.  5 

2.6 

13.0 

918.8 

896.0 

-8.1 

-8.2 

272.0 

11.4 

11.4 

-3.4 

273.8 

279.7 

2.3 

99.1 

1.8 

2.8 

14.0 

1014.8 

895.0 

-8.6 

-8.7 

272.3 

11.7 

11.7 

-3.5 

274.3 

280.2 

2.2 

99,3 

2.0 

3.1 

15.0 

1120.6 

873.0 

-9.2 

-9.3 

272.2 

12.1 

12.1 

-0.5 

274.7 

280.4 

2.2 

99,2 

2.2 

3.6 

16.0 

1236.6 

860.0 

-9.6 

-9.7 

269.3 

13.1 

13.1 

0.2 

275.4 

281.1 

2.1 

98.9 

2.5 

3.9 

17.0 

1345.1 

848.0 

-10.3 

-10.3 

266.1 

14.2 

14.2 

1.0 

275.8 

281.2 

2.0 

98.8 

2.8 

4.3 

18.0 

1445.7 

837.0 

-10.6 

-10.3 

262.4 

14.2 

14.1 

1.9 

276.5 

281.9 

2.0 

98.3 

3.1 

4.7 

19.0 

1538.2 

827.0 

-11.0 

-11.8 

259.6 

14.2 

13.9 

2.6 

277.0 

282.0 

1.9 

93.6 

3.5 

5.0 

20.0 

1640.9 

816.0 

-12.2 

-13,2 

258.4 

14.5 

14.2 

2.9 

276.8 

281.4 

1.7 

92.2 

3.7 

5.3 

21.0 

1763.8 

803.0 

-12.2 

-13.3 

259.5 

14.1 

13.9 

2.6 

278.1 

282.7 

1.7 

91.2 

4.0 

5.7 

22.0 

1869.2 

792.0 

-12.9 

-13.8 

261.1 

13.3 

13.2 

2.1 

278.4 

283.0 

1.7 

92.5 

4.3 

6.0 

23.0 

1966.0 

782.0 

-13.7 

-14.4 

262.4 

12.5 

12.4 

1.7 

278.5 

282.9 

1.6 

94.0 

4.5 

6.4 

24.0 

2073.7 

771.0 

-14.3 

-14.7 

261.0 

13.0 

12.8 

2.0 

279,1 

283.4 

1.6 

96.2 

4.8 

6.7 

25.0 

2172.7 

761.0 

-14.7 

-15.2 

260.7 

13.3 

13.1 

2.2 

279.7 

283.9 

1.5 

96.1 

5.1 

7.1 

26.0 

2293.1 

749.0 

-14.5 

-15.  :* •• 

260.5 

13.8 

13.6 

2.3 

281.1 

285.5 

1.6 

96,2 

5.4 

7.6 

27.0 

2395.0 

739.0 

-15.0 

-15.4 

260.3 

14.9 

14.7 

2.5 

281,7 

286.0 

1.6 

96c  1 

5.8 

7.9 

28.0 

2498.1 

729.0 

-14.8 

-15.3 

260.5 

15.6 

15.4 

2.6 

283.0 

287.4 

1.6 

96.3 

6.1 

8.2 

29.0 

2602.8 

719.0 

-14.8 

-16.1 

261.1 

16.1 

15.9 

2.5 

284.1 

288.3 

1.5 

90.0 

6.4 

8.6 

30.0 

2697.8 

710.0 

-16.6 

-21.3 

262.1 

16.6 

16.5 

2.3 

283.0 

285.9 

1.0 

67.0 

6.8 

8.9 

31.0 

2804.4 

700.0 

-17.0 

-28.4 

263.0 

16.9 

16.7 

2.1 

283.7 

285.2 

0.5 

36.4 

7.  1 

9.3 

32.0 

2912.1 

690.0 

-18.0 

-35.7 

263.4 

17.2 

17.1 

2.0 

283.8 

284.6 

0.3 

19.4 

7.5 

9.7 

33.0 

3010.2 

681.0 

-18.2 

-34.8 

263.2 

17.5 

17.4 

2.1 

284.5 

-285.4 

0.3 

21.6 

7.9 

10.0 

34.0 

3120.7 

671.0 

-18.1 

-30.6 

262.8 

17.7 

17.5 

2.2 

285.9 

287.2 

0.4 

32.2 

8.2 

10.3 

35.0 

3221.6 

662.0 

-18.4 

-27.4 

261.8 

17.6 

17.4 

2.5 

286.7 

288.5 

0.6 

44.8 

8.6 

10.8 

36.0 

3346.6 

651.0 

-18.5 

-26.1 

259.7 

17.7 

17.4 

3.1 

288.0 

290.0 

0,7 

51.1 

9.1 

11.1 

37.0 

3450.4 

642.0 

-19.1 

-26.5 

258.5 

17.8 

17.5 

3.5 

288.5 

290.5 

0.7 

51.4 

9.4 

11.5 

38.0 

3555.3 

633.0 

-19.9 

-27.2 

257.5 

18.3 

17.8 

4.0 

288.7 

290.7 

0.6 

51.6 

9.8 

11.8 

39.0 

3661.5 

624.0 

-20.5 

-28.0 

257.8 

18.3 

17.9 

3.9 

289.1 

291.0 

0.6 

50.8 

10.1 

12.1 

40.0 

3756.9 

616.0 

-21.1 

-29.2 

258.2 

18.4 

18.0 

3.8 

289.6 

291,2 

0.5 

47.6 

10.5 

12.6 

41.0 

3889.7 

605.0 

-21.9 

-31.2 

259.0 

18.3 

18.0 

3.5 

290.1 

291.5 

0.5 

42.3 

11.0 

12.9 

42.0 

3999.9 

596.0 

-22.7 

-32.0 

259.0 

18.7 

18.3 

3.6 

290.4 

291.8 

0.4 

42.1 

11.3 

13.2 

43.0 

4099.0 

588.0 

-23.2 

-32.5 

258.9 

19.3 

18.9 

3.7 

290,9 

292.2 

0,4 

42.0 

11.6 

13.5 

44.0 

4211.7 

579.0 

-24.2 

-33,7 

259.6 

20.1 

19.7 

4.0 

291,1 

292,3 

0.4 

40.5 

12.0 

13.8 

45.0 

4313.1 

571.0 

-24.7 

-34.3 

258.3 

20.3 

19.8 

4.1 

291.6 

292.8 

0.4 

40.1 

12.4 

14.1 

46.0 

4415.5 

563.0 

-25.8 

-35.3 

257.9 

20.2 

19.8 

4.2 

291.6 

292.6 

0.3 

39.4 

12.8 

14.5 

47.0 

4532.1 

554.0 

-26.6 

-36.  i 

256.9 

19.5 

19.0 

4.4 

292.0 

292.9 

0.3 

39.6 

13.2 

14.8 

48.0 

4637.0 

546.0 

-27.5 

-37.4 

255.5 

18.9 

18.3 

4.7 

292.1 

292.9 

0.3 

37.9 

13.6 

15.1 

49.0 

4743.1 

538.0 

-28.0 

-41.9 

254.1 

18.5 

17.8 

5.1 

292.6 

293.2 

0.2 

25,0 

14.0 

15.4 

50.0 

4837.0 

531.0 

-28.7 

-42,3 

252.8 

18.3 

17.5 

5.4 

292.9 

293.5 

0.2 

25.4 

14.2 

0 

AZ 

DG 

0. 

85. 

85. 

85. 

86. 

87. 

88. 
88. 
89. 

89. 

90. 
89. 
89. 
88. 
87. 
87. 
86. 
86. 
86. 
86. 
85. 
85. 
85. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
84. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
83. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 
82. 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTEPPCLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH£.‘^  6 DEG 


STATKN  NO.  637 
FLtNT,  MICH 

6 FEPRIJARY  1S75 

2315  GMT  144  54.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  CT 

n|R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

9G 

M/SEC 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.9 

51.0 

4572.9 

521.0 

-29.9 

-43.2 

252.4 

18.7 

17.9 

5.7 

293.1 

293.6 

0,2 

25.8 

14,8 

81. 

16.2 

52.0 

5083.0 

513.0 

-30.6 

-41.0 

253.0 

19,2 

18.4 

5.6 

293.6 

294.3 

0.2 

34,9 

15.1 

81. 

16.6 

53,0 

5194.5 

505,0 

-31,2 

-39.2 

254,1 

19,9 

19,2 

5.5 

294.1 

294,9 

0.2 

44.8 

15.6 

81. 

16.9 

54.0 

5293.2 

498.0 

-32.3 

-41. 5 

254.7 

20.6 

19.9 

5.4 

294.0 

294.6 

0.2 

38,9 

16.0 

81. 

17.2 

55.0 

5407.3 

490.0 

-33.0 

-42.9 

255.0 

21.4 

20.7 

5.6 

294,5 

295.1 

0,2 

36.0 

16.3 

81. 

17.7 

56.0 

5537.5 

481.0 

-34.0 

-44,  3 

255,1 

22,5 

21.8 

5.? 

294,7 

295.2 

0.1 

32.5 

17.0 

80. 

17.9 

57.0 

5639,9 

474.0 

-35,1 

-46,0 

255.1 

22.8 

22.0 

5.9 

294,6 

295.1 

0.  1 

31.7 

17.3 

80. 

18.3 

58.0 

5743.4 

467.0 

-36.1 

-48.0 

255.1 

22.3 

21.6 

5.7 

294.7 

295.1 

0.1 

27.8 

17.8 

80. 

18.7 

59.0 

5863.3 

459.0 

-36.8 

-50.7 

254.9 

21.2 

20.5 

5.5 

295.3 

295.6 

o.l 

21.6 

18.4 

80. 

19.1 

60.0 

5969.5 

452.0 

-37.4 

-52.0 

254,4 

20,2 

19.5 

5,4 

295,8 

296.0 

0.1 

20.0 

18,9 

80. 

19.5 

61.0 

6077.1 

445.0 

-38.3 

-50,2 

253,5 

20,0 

19. » 

5.7 

296.0 

296.3 

0.1 

26.9 

19.2 

80. 

19,9 

62.0 

6186.0 

438.0 

-39.2 

-53.3 

252.4 

20.9 

19.9 

5.3 

296.2 

296.4 

0.1 

20.6 

19.8 

80. 

20.2 

63.0 

6280.3 

432.0 

-40.3 

99.  9 

251.5 

21.8 

20.6 

6.9 

296.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

79. 

20.7 

64.0 

6391.5 

425.0 

-40,9 

99,9 

250.1 

23.1 

21.7 

7.9 

296.7 

999.9 

99,9 

999,9 

20.8 

79, 

21.0 

65.0 

6504.3 

418.0 

-41.9 

99,9 

249.4 

23,7 

22.2 

8,3 

296,8 

999,9 

99.9 

999,9 

21.3 

79. 

21.4 

66.0 

6634.8 

410.0 

-43.0 

99.9 

243.6 

23.9 

22.2 

3.7 

297.0 

999.9 

99.9 

999,9 

21.8 

79. 

21.7 

67.0 

6734.0 

404.0 

-44.0 

99.9 

247.9 

24.1 

22.3 

9.0 

297.0 

999,9 

99,9 

999.9 

22.2 

78, 

22.1 

68.0 

6851.1 

397.0 

-45.0 

99.9 

247,1 

24.4 

22.5 

9.5 

297.1 

999.9 

99,9 

999,9 

22.  8 

78, 

22.5 

69.0 

6952.6 

391.0 

-46.1 

99.9 

246.4 

24.9 

22.8 

9.9 

297,1 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

78. 

22.8 

70.0 

7055.3 

385.0 

-46.8 

99.9 

246.6 

25.2 

23.1 

10.0 

257.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

78. 

23.2 

71.0 

7194.2 

377.0 

-47.8 

99,  9 

247.0 

25.5 

23.5 

10.0 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

77. 

23.6 

72.0 

7299.9 

371.0 

-48,6 

99,9 

247,9 

25.5 

23.6 

9,6 

298.2 

999.9 

99,9 

999,9 

25.0 

77. 

23.9 

73,0 

7406.9 

365.0 

-49.5 

99.9 

248.7 

25.0 

23.3 

9.1 

298.4 

999.9 

99.9 

999,9 

25.5 

77. 

24.3 

74.0 

7515.2 

359.0 

-50.6 

99.9 

249.8 

24.0 

22.5 

8.3 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

26.1 

77. 

24.7 

75.0 

7624.9 

353.0 

-51.4 

99.9 

250.7 

23.5 

22.2 

7.8 

298.7 

999.9 

99,9 

999,9 

26.6 

77, 

25.0 

76.0 

7736,0 

347,0 

-52,6 

99,9 

251.2 

23,6 

22.3 

7.6 

298.5 

599,9 

99,9 

999,9 

27,0 

77, 

25.3 

77,0 

7848.4 

341.0 

-53,6 

99.9 

250,9 

24.3 

23.0 

8.0 

298.7 

999,9 

99.9 

999.9 

27.5 

77, 

25.7 

78.0 

7962.3 

335.0 

-54.6 

99.9 

250.2 

25.1 

23.6 

8.5 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

76. 

26.0 

79.0 

8058.4 

330.0 

-55.2 

99.9 

249.5 

25.5 

23.8 

3.9 

299,2 

999,9 

69,9 

999,9 

28.5 

76. 

26.3 

80.0 

8175.3 

324.0 

-55.9 

99.9 

249.0 

25,2 

23.5 

9.0 

299,9 

999,9 

99,9 

999.9 

29,0 

76, 

26.7 

81.0 

8293.9 

318.0 

-57,3 

99,9 

249.1 

24.5 

22.9 

8.7 

299.6 

999.9 

99.9 

999,9 

29.6 

76. 

27.0 

82.0 

8414.1 

312.0 

-58.0 

99.9 

249.7 

23.9 

22.4 

8.3 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

76. 

27.3 

83.0 

8515.9 

307.0 

-58.2 

99.9 

250.9 

22.8 

21.5 

7.5 

301.4 

999.9 

99.9 

999,9 

30.5 

76, 

27.7 

84.0 

8619.6 

302.0 

-57.1 

99,9 

251.8 

21.3 

20,2 

6.7 

304.3 

999,9 

99.9 

999.9 

31.0 

76, 

28.0 

85.0 

8746.6 

256.0 

-56,9 

99.9 

251.9 

20.2 

19.2 

6.3 

306.3 

999,9 

99,9 

999.9 

31.4 

76, 

28.4 

86.0 

8876.1 

290.0 

-57.5 

99,9 

249.5 

19.7 

18.4 

6.9 

307.3 

999,9 

99,9 

999.9 

31.7 

76. 

28.7 

87.0 

8986.0 

205.0 

-57.5 

99.9 

247,9 

19.8 

18.4 

7.5 

308.9 

999,9 

99,9 

999.9 

32.1 

76, 

29.1 

88.0 

9057.8 

280.0 

-57,5 

99.9 

246.4 

20,6 

18,9 

3.2 

310,4 

999,9  • 

99.9 

999,9 

32.7 

75. 

29.4 

39.0 

9211.6 

275,0 

-57.6 

99,9 

246.7 

21.6 

19.8 

8.5 

311.8 

999,9 

99,9 

999.9 

32.9 

75. 

29.7 

90.0 

9327,5 

270.0 

-57.6 

99.9 

247.3 

22.7 

20.9 

8.7 

313.4 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

75. 

30.0 

91.0 

9446.0 

265.0 

-55.8 

99.9 

248.1 

23.8 

22.1 

8,9 

317.9 

999,9 

99.9 

999,9 

33.7 

75. 

30.3 

92.0 

9567.3 

260.0 

-55.6 

99,9 

247.9 

24.2 

22.5 

9.1 

319.8 

999,9 

99,9 

999,9 

34.3 

75. 

30.7 

93.0 

9691.0 

255,0 

-55.9 

99.  9 

247.4 

24.5 

22.6 

9.4 

321.1 

999,9 

99.9 

999.9 

34.9 

75. 

31.0 

94.0 

9791.8 

251.0 

-54.9 

99.9 

246,9 

24.6 

22.6 

9.7 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

75. 

31.3 

95.0 

9920.6 

246.0 

-54,4 

99,9 

247.1 

25.0 

23.1 

9.7 

326.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

75. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  tcEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  637 
FtINT,  MICH 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  164  54,  0 


TIME 

CNTCT 

ME IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  TT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

31.7 

96.0 

10052.2 

241.0 

-54,1 

99.9 

247.9 

25.6 

23.7 

9.6 

329.1 

999,9 

99,9 

999,9 

36.3 

75, 

32.1 

97.0 

10186.8 

236.0 

-54.1 

99.9 

249.2 

26.1 

24.4 

9.3 

331.1 

999,9 

99,9 

999.9 

37.0 

74. 

32.5 

98.0 

10296.7 

232.0 

-53.1 

99.9 

250.7 

26.7 

25.2 

3.8 

334.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

74. 

32.9 

99.0 

10408.9 

228.0 

-52.5 

99,9 

251.9 

28.2 

26.8 

8.8 

336.8 

999,9 

99,9 

999,9 

38.  1 

74. 

33.2 

100.0 

10552.3 

223.0 

-52.5 

99.9 

252.7 

29.2 

27.9 

8.7 

330.0 

999,9 

99,9 

999,9 

38.  7 

74, 

33.7 

101.0 

10698.9 

218.0 

-52,2 

99t  9 

254.  1 

30,2 

29,0 

8.3 

341,7 

999,9 

99.9 

999.9 

39.7 

74. 

34.0 

102.0 

10818.8 

214.0 

-52.2 

99,9 

255.0 

30  .2 

29.2 

7.8 

343.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

74. 

34.3 

103.0 

10941.1 

210.0 

-51.7 

99.9 

255.0 

28.9 

27.9 

7.5 

346.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

74. 

34.6 

104.0 

11097.4 

205.0 

-51.8 

99.9 

254.6 

27,5 

26.5 

7,3 

348,2 

999,9 

99.9 

999.9 

41.3 

74. 

34.9 

105.0 

11225.2 

201.0 

-51.7 

99.9 

253.6 

25.7 

24.6 

7.2 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

74. 

35.3 

106.0 

11322.6 

198.0 

-52.0 

99.9 

252.4 

24.8 

23,6 

7.5- 

351.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

74, 

35.7 

107.0 

11454.9 

194.0 

-51.8 

99.9 

251.7 

25.4 

24.1 

8.0 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.8 

74, 

36.0 

ie».o 

11589,9 

190,0 

-52.0 

99,9 

251,7 

26,6 

25.2 

a.'3 

355.6 

909.9 

99.9 

999.9 

43,2 

74. 

36.4 

109.0 

11727.7 

186.0 

-52.0 

99.9 

252.3 

27.1 

25.8 

8.2 

357.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.1 

74. 

36.7 

110,0 

11868.5 

182.0 

-52.2 

99.9 

252.8 

27.0 

25.8 

8.0 

359.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

74, 

37.1 

111.0 

12012.3 

178.0 

-52.5 

99.9 

253.5 

26,9 

25.8 

7.6 

361,5 

999,9 

99.9 

999.9 

45.  1 

74, 

37.6 

112.0 

12159.0 

174.0 

-53.0 

99.9 

254.0 

27,6 

26.5 

7.6 

363.1 

999.9 

99,9 

999.9 

45,8 

74. 

37.9 

113.0 

12309.0 

170.0 

-53.0 

99.9 

254.0 

27.7 

26.6 

7.6 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

74. 

38.2 

114.0 

12424.0 

167.0 

-52.6 

99.9 

253.6 

27.0 

25.9 

7.6 

367.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

74. 

38.6 

115. 0 

12580.3 

163.0 

-53.3 

99.9 

252.7 

25.9 

24.7 

7.7 

369,4 

999,9 

99.9 

999,9 

47,6 

74. 

39.1 

116.0 

12740.3 

159.0 

-53.4 

99.  5 

250,9 

25.7 

24.3 

a. 4 

371,8 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

74. 

39.4 

117.0 

12904.0 

155.0 

-54.1 

99.9 

250.3 

26.7 

25.1 

9.0 

373.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.8 

74. 

39.8 

118.0 

13029.3 

152.0 

-54.6 

99.9 

250.3 

27  .9 

26.3 

9.4 

374.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

74. 

40.1 

119.0 

13156.8 

149.0 

-54.9 

99.9 

250.5 

28,4 

26.8 

9,5 

376,2 

999,9 

99,9 

999,9 

49,9 

74, 

40.5 

120.0 

13330.7 

145.0 

-55.1 

99,9 

251,0 

27.8 

26.2 

9.1 

378.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.8 

74. 

40.9 

121.0 

13464.0 

142.0 

-55.8 

99.9 

251.7 

26.4 

25.1 

8.3 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

74. 

41.3 

122.0 

13600.1 

139.0 

-55.6 

99.9 

253.1 

26.1 

25.0 

7.6 

382. 6 

999.9 

99,9 

999,9 

51,9 

74. 

41.7 

123.0 

13739.0 

136.0 

-55,9 

99.9 

254.9 

26.3 

25,6 

6.8 

384,4 

999,9 

99,9 

999,9 

52,5 

74. 

42.0 

124.0 

13928,8 

132.0 

-56,3 

99.9 

256.3 

26,5 

25.fi 

6.3 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.1 

74. 

42.4 

125.0 

14074.9 

129.0 

-56.1 

99.9 

258.1 

25.9 

25.4 

3.3 

389.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

74. 

42.9 

126.0 

14275.3 

125.0 

-55.9 

99.9 

260.6 

25.9 

25.6 

4.2 

393.8 

999,9 

99,9 

999,9 

54.4 

74. 

43.3 

127.0 

14430.4 

122.0 

-54.3 

99.9 

262.3 

26,7 

26.4 

3.6 

399,5 

999.9 

99,9 

999,9 

55,0 

74. 

43.8 

128.0 

14590.3 

119.0 

-53.6 

99.9 

263.3 

26.9 

26.7 

3.1 

403.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

74. 

44.3 

129.0 

14754.4 

116.0 

-53.9 

99.9 

264.1 

24.5 

24.3 

2.5 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

74. 

44.7 

130.0 

14922.5 

113.0 

-54.3 

99.9 

265.7 

21.6 

21.6 

1.6 

408.4 

999,9 

99.9 

999,9 

57,3 

74. 

45.2 

131.0 

15095.0 

110.0 

-54.4 

99,9 

269.1 

19,8 

19,8 

0.3 

411.2 

999.9 

99.9 

999,9 

57.8 

75. 

45.8 

132.0 

15272.0 

107.0 

-54.7 

99,9 

270.7 

21.2 

21.2 

-0.2 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.4 

75. 

46.1 

133.0 

15453.7 

104.0 

-55.2 

99,9 

269.8 

21.8 

21.8 

0.1 

416.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.8 

75. 

46.6 

134.0 

15640.5 

101.0 

-55.4 

99,9 

266.4 

20.7 

20.7 

1.3 

419,5 

999,9 

99.9 

999.9 

59,6 

75, 

47.0 

135.0 

15832.6 

98.0 

-55,8 

99.9 

262.3 

19.0 

18.8 

2.6 

422.5 

999.9 

99,9 

999.9 

59.9 

75, 

47.7 

136.0 

16030.5 

95.0 

-56.1 

99.9 

258,4 

19.0 

18.7 

3.8 

425.6 

999.9 

99.9 

999.9 

60.7 

75. 

48.4 

137.0 

16304.0 

91.0 

-56.1 

99.9 

260.8 

22.4 

22.2 

3.6 

430.8 

999.9 

99.9 

999,9 

61.4 

75, 

48.9 

138.0 

16516.9 

88.0 

-56,6 

99.9 

262.1 

24.0 

23.8 

3.3 

434.0 

999,9 

99.9 

999.9 

' 62,4 

75. 

49.7 

139.0 

16736.4 

85.0 

-57.5 

99.9 

263.5 

21.9 

21.8 

2.5 

436.5 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

75. 

•10.3 

140.0 

16963.3 

82.0 

-57.6 

99.9 

264.9 

21.0 

20.9 

1.9 

440.7 

999.9 

99,9 

999.9 

64.2 

76. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

51.1 

141.0 

17278.5 

51.7 

142.0 

17525.4 

52.5 

143.0 

17782.3 

53.2 

144.0 

18049.9 

33.9 

145.0 

18329.2 

54.8 

146.0 

18621.4 

55.7 

147.0 

18926.9 

34.6 

148.0 

19245.5 

?.7.5 

149.0 

19579.5 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

MB 

DG  C 

DG  C 

78.0 

-58.3 

99.9 

75.0 

-58.2 

99.9 

72.0 

-58.5 

99.9 

69.0 

-58.5 

99.9 

66.0 

-58.7 

99.9 

63.0 

-58.7 

99.9 

60.0 

-60.1 

99.9 

57.0 

-62.0 

99.9 

54.0 

-62.6 

99.9 

STATtCN  NO.  ear 

FLINT,  MICH 

6 FEBRUARY  IS75 
2315  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

263.5 

22.6 

22.5 

262.3 

22.7 

22.5 

263.0 

20.7 

20.6 

259.9 

20.9 

20.6 

258.1 

23.3 

22.8 

263.4 

22.1 

22.0 

270.4 

17.0 

17.0 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1271 


lAA  54.  0 


V roMP 

priT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

2.6 

445.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

76. 

3.0 

451.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

76. 

2.5 

455.5 

999.9 

99,9 

999.9 

67.2 

76. 

3.7 

461.1 

999.9 

99.9 

999.9 

67.8 

76. 

4.8 

466.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

76. 

2.5 

472.9 

999.9 

99.9 

999.9 

70.2 

76. 

-O.l 

476.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.0 

76. 

99.9 

479.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

99.9 

485.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATfCN  NO.  637 

) FLINT,  MICH 

7 FFRRUARY  1975 

I 615  GMT 


TIMF. 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEM  PT 

OiR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

0.0 

5.8 

236.0 

983.6 

-8.9 

-12.2 

290.0 

7.2 

6.8 

0.2 

6.0 

256.9 

981.0 

-9.5 

-16.7 

296,2 

13.2 

12.0 

0.6 

7.0 

362.0 

970.0 

-10.2 

-12.9 

296,2 

13.2 

12.0 

0.6 

8.0 

637.8 

958.0 

-ll.l 

-12.6 

295.7 

13.1 

11.9 

0.9 

9.0 

526.6 

967.0 

-11.6 

-12,  8 

300,1 

13,2 

11.6 

1.3 

10.0 

626.1 

935.0 

-11.9 

-16.6 

306.2 

13.3 

10.7 

1.6 

11.0 

739.5 

921.0 

-12.6 

-16.2 

309.6 

13.1 

10.2 

1.9 

12.0 

831.1 

910.0 

-13.7 

-15,7 

310.0 

12.6 

9.5 

2.2 

13.0 

923.6 

899.0 

-16.6 

-15,7 

311.1 

11.8 

8.9 

2.5 

16.0 

1016.6 

888.0 

-15.3 

—16.6 

312.5 

11.3 

8.3 

2.7 

15.0 

1110.7 

877.0 

-16.1 

-17.5 

313.6 

11.6 

C.3 

3.2 

16.0 

1223.0 

866.0 

-17.2 

-18.  5 

316.2 

ll.l 

7.7 

3.6 

;i7.o 

1319.0 

853.0 

-17.9 

-18.9 

317.3 

10.5 

7.1 

3.7 

1.8.0 

1615.9 

862.0 

-18.8 

-19.1 

316.8 

10. 1 

6.9 

6.0 

19.0 

1513.8 

831.0 

-19.8 

-19.8 

315.1 

9.9 

7.0 

6.3 

20.0 

1612.6 

820.0 

-20,6 

-26.7 

305,0 

10,3 

8,5 

6.6 

21.0 

1731.0 

807.0 

-20,0 

-28,2 

296,6 

10,9 

9.7 

6.9 

22.0 

1823.3 

797.0 

-20.6 

-30.0 

290.0 

11.3 

10.6 

5.2 

23.0 

1916.8 

787.0 

-20.0 

-33.  0 

288.2 

11,9 

11.3 

5.5 

26.0 

2011.7 

777,0 

-19,8 

-32.8 

288.6 

12.6 

U.9 

5.8 

25.0 

2108.0 

767.0 

-19.1 

-32,3 

286.2 

13.6 

12.8 

6.2 

26.0 

2225.6 

755.0 

-18.3 

-32.1 

282.2 

13.6 

13.3 

6.6 

27.0 

2325.2 

765.0 

-18.1 

-31.8 

279.5 

13.3 

13.1 

6.7 

28.0 

2626.1 

735.0 

-18,1 

-32.0 

275,6 

13.1 

n.i 

7.1 

29.0 

2528.5 

725.0 

-17.9 

-31.7 

270.5 

13.3 

13.3 

7.6 

30.0 

2632.6 

715.0 

-17.9 

-31.7 

266.8 

13.6 

13.5 

7.7 

31.0 

2727.1 

706.0 

-18.0 

-31.9 

263.1 

13.9 

13.8 

8.1 

32.0 

2833.6 

696.0 

-18.5 

-32.3 

258.6 

16.6 

16.1 

8.6 

33.0 

2961.5 

686.0 

-19.1 

-31.6 

255.8 

15.0 

16,5 

8.7 

36.0 

3039.7 

677.0 

-19.5 

-26.9 

256.2 

15.6 

15.0 

9.0 

35.0 

3139.0 

668.0 

-20.3 

-26.3 

253.2 

16.3 

15.6 

9.6 

36.0 

3273.6 

656.0 

-20,2 

-25.  1 

251.6 

17,2 

16.5 

9.7 

37.0 

3375.7 

667,0 

-20,6 

-25.3 

256.2 

la.o 

17.3 

10.1 

38.0 

3679.3 

638.0 

-21.0 

-25.7 

255.1 

18.9 

18.3 

10.6 

39.0 

3586.1 

629.0 

-21.9 

-26.  5 

255.9 

19.5 

18.9 

10.6 

60.0 

3690.1 

620.0 

-22.3 

-26,3 

256,3 

19,8 

19.2 

11.1 

61.0 

3821.6 

609.0 

-23.3 

-26.8 

257.6 

19.9 

19.6 

11.6 

62.0 

3930.3 

600.0 

-26.1 

-26.9 

258.0 

19.6 

19.1 

11.7 

63.0 

6028.1 

592.0 

-26.6 

-27.5 

259.1 

19,1 

18.8 

12.1 

66.0 

6139.5 

583.0 

-25,5 

-28.1 

261.6 

18.6 

18.6 

12.5 

65.0 

6239.6 

575.0 

-26,1 

-29.3 

266.9 

18.5 

18.6 

12.8 

66.0 

6353.7 

566.0 

-26.7 

-30.8 

267.0 

18.6 

18.6 

13.2 

67.0 

6656.6 

558.0 

-27.3 

-30.  3 

268,6 

18.6 

IS. 6 

13.5 

68.0 

6560.2 

550.0 

-28.2 

-31.6 

269.0 

18.5 

18.5 

13.8 

69.0 

6678.5 

561.0 

-28.6 

-33.1 

268.2 

18.1 

18.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATFO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^  6 OEG 


1272 


139  65.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A? 

M73FC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-2.5 

265.7 

269,7 

1.5 

77.0 

0.0 

0. 

-5.6 

265.3 

26  8,5 

1.2 

65.6 

0,2 

105. 

-5.6 

265,6 

269.2 

1.5 

80.2 

0.2 

105. 

-5.7 

265.5 

259.6 

1.5 

88.5 

0.3 

107, 

-6.6 

265.8 

259.7 

1.5 

90.5 

0.6 

110. 

• 7.8 

266.5 

270.0 

1.3 

81.7 

0.9 

116. 

-8,3 

266.9 

270.0 

1.2 

76.3 

1.  1 

119. 

-7,9 

266.7 

259,9 

1.2 

86.9 

1.3 

120. 

-7.7 

266,9 

270.2 

1.2 

89.7 

1.5 

122. 

-7.6 

266.9 

270.0 

1.2 

89.1 

1.7 

123. 

-7.9 

257.0 

259.9 

1.1 

88.6 

1.9 

126. 

-3,0 

267,0 

26  9,7 

1.0 

87.6 

2.2 

125. 

-7.7 

267.3 

270.0 

1.0 

91.3 

2.6 

126. 

-7.6 

267.3 

269.9 

1.0 

97.6 

2.5 

127. 

-7.0 

267,3 

26  9.8 

1.0 

102.1 

2.7 

128. 

-5.9 

267,6 

269.1 

0.6 

69,3 

2.9 

128. 

-6.9 

259.2 

270.5 

0.5 

67.8 

3.1 

128. 

-3.9 

269.5 

270.7 

0.6 

62.3 

3.3 

126. 

3.7 

271.1 

272,0 

0.3 

30.1 

3,5 

125. 

-6.0 

272,6 

273,3 

0.3 

30.1 

3.7 

126. 

-3.7 

276.1 

275.1 

0.3 

29.8 

3.9 

123. 

-2.9 

275.2 

277.2 

0.3 

28.6 

6.2 

122. 

-2.2 

277.6 

278.5 

0.6 

28,7 

6.6 

121. 

-1.3 

278,5 

279,5 

0.6 

28.6 

6.6 

120. 

-O.l 

279.9 

281.0 

0.6 

28.6 

6.6 

US. 

3.8 

281.0 

282.1 

0.6 

28.6 

5.1 

117. 

1.7 

281.9 

283.0 

0.6 

28.6 

5.3 

U6. 

2.8 

282.6 

283.5 

0.6 

28.6 

5.6 

116. 

3.7 

283,0 

286.2 

0.6 

32.0 

5.8 

112. 

6.3 

283.6 

285.5 

0.6 

51.5 

6.0 

IIO. 

6.7 

283,8 

285.8 

0.7 

58.6 

6.2 

109. 

6,9 

285,5 

287,7 

0.8 

66,7 

6,5 

107, 

6.9 

286.1 

288.6 

0.8 

65.8 

6.8 

105. 

6.9 

286.8 

289.0 

0.7 

65.3 

7.2 

103. 

6.8 

286.9 

2C9.0 

0.7 

66.3 

7,5 

102. 

6.7 

287,6 

289,8 

0.7 

69,6 

7.7 

101. 

6.3 

288.0 

290.1 

0,7 

72.8 

8.3 

100. 

6.1 

288.3 

290,6 

0,7 

77.0 

8.6 

99. 

3.6 

288.8 

290.8 

0.7 

76,9 

9.0 

98. 

2.8  . 

289,0 

290.9 

0.6 

78.9 

9.6 

97. 

1.7 

289,5 

291.2 

0.6 

72.6 

9.8 

96. 

1.0 

290.0 

291.6 

0.5 

68.3 

10.1 

96. 

0.6 

290.6 

292,2 

0.5 

71.5 

10.6 

96. 

0.3 

290.6 

292.2 

0.5 

73.6 

10.9 

96. 

291.5 

292.9 

0.6 

65.0 

11.3 

95. 

STATION  NO.  637 
FLINT,  MICH 

7 FFBRUARY  1975 
615  GMT * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  rr 

DIR 

SPEED 

U CDMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

14.1 

50.0 

4785.0 

533.0 

-29.9 

-34.5 

267.1 

17.8 

17.8 

14.6 

51.0 

4919.7 

523.0 

-30.9 

-35.5 

264.3 

17,4 

17.3 

14.9 

52.0 

5029.0 

515.0 

-31.3 

-35.1 

262.0 

17,2 

17.1 

15.3 

53.0 

5139.7 

507.0 

-32.5 

-36.5 

258.5 

16.9 

16.6 

15.6 

54.0 

5251.7 

499.0 

-33.0 

-36.7 

256.0 

16,7 

16.2 

15,9 

55,0 

5365.1 

491.0 

-34.2 

-37,  7 

254.1 

16.5 

15.9 

16.3 

56.0 

5494.3 

482.0 

-35.3 

-38.  5 

253.0 

16  .4 

15.7 

16.7 

57.0 

5596.1 

475.0 

-35.8 

-39.3 

253.1 

16.6 

15.9 

17.1 

58.0 

5713.9 

467.0 

-36.  fl 

-41.2 

254.1 

17,1 

16.5 

17.5 

59,0 

5818.3 

460.0 

-37.9 

-42.5 

255.6 

17.8 

17.2 

17.9 

60.0 

5938.9 

452.0 

-39.0 

-43.7 

257.1 

18.3 

17.8 

18.3 

61.0 

6045.9 

445.0 

-39.4 

-44.3 

257.3 

18,7 

18.3 

18.6 

62.0 

6169.7 

437.0 

-40.7 

99.9 

256.8 

19.1 

18.5 

19.0 

63.0 

6279.5 

430.0 

-41.4 

99.  9 

255.4 

19.6 

19.0 

19.4 

64.0 

6390.8 

423.0 

-42.2 

99,9 

254.6 

20.3 

19.6 

19.9 

65.0 

6503.4 

416.0 

-43.1 

99.9 

254.4 

21.2 

20.4 

20.5 

66.0 

6634.1 

408.0 

-43.8 

99.9 

254.6 

21.9 

21.1 

20,8 

67.0 

6750.1 

401.0 

-44.9 

99.9 

254.9 

22.4 

21.6 

21.3 

68.0 

6867.5 

394.0 

-46.0 

99.9 

255.5 

23.3 

22.6 

21.7 

69.0 

6969.5 

388.0 

-46.6 

99.9 

255.6 

23.7 

22.9 

22.1 

70.0 

7107.6 

380.0 

-47.3 

99.  9 

255.2 

23.4 

22.7 

22.6 

71.0 

7230.3 

373.0 

-48.2 

99,9 

254.3 

22.5 

21.6 

23.1 

72.0 

7354 .9 

366.0 

-49.1 

99.9 

253.3 

21.9 

21.0 

23.5 

73.0 

7463.3 

360.0 

-49.6 

99.9 

252.6 

21.8 

20.8 

24.0 

74.0 

7573.0 

354.0 

-50.8 

99.9 

252.2 

21.4 

20.4 

24.5 

75.0 

7703.0 

347.0 

-51.3 

99.9 

252.4 

20.8 

19.8 

25.0 

76.0 

7816.0 

341.0 

-52.4 

99.9 

252.5 

20.3 

19.3 

25.5 

77.0 

7930.7 

335.0 

-53.0 

99.9 

2 52.  1 

20.0 

19.0 

26.0 

78.0 

8046.8 

329.0 

-54.3 

99.  9 

250.8 

18.1 

17.1 

26.4 

79.0 

8164.8 

323.0 

-54.5 

99.9 

245.4 

12.5 

11.4 

26.8 

80.0 

8284.6 

317.0 

-55.5 

99.9 

232.3 

7.2 

5.7 

27.3 

81.0 

8426,6 

310.0 

-56.3 

99.9 

240.7 

9.1 

7.9 

27,3 

82.0 

7237.1 

374.0 

-57.2 

99.9 

256.3 

24.2 

23.5 

28.2 

83.0 

8672.3 

298.0 

-57.7 

99.9 

259.3 

35.7 

35.0 

28.7 

84.0 

8779.0 

293.0 

-57.9 

99.9 

259.9 

37.0 

36.5 

29.1 

85.0 

8909.3 

287.0 

-58.4 

99.  9 

258.8 

30.0 

29.4 

29.8 

86.0 

9065.1 

280.0 

-57.0 

99,9 

2 56.6 

22.3 

21.7 

30.3 

87.0 

9179.4 

275.0 

-56.0 

99.9 

258.4 

22.3 

21.9 

30.9 

88.0 

9296.0 

270.0 

-56.3 

99.9 

261.0 

23.4 

23.1 

31.4 

89.0 

9438.8 

264.0 

-56.2 

99.9 

260.7 

23.8 

23,5 

32.0 

90.0 

9560.4 

259,0 

-55.8 

99.9 

259,0 

24.3 

23,9 

32.4 

91.0 

9685.0 

254.0 

-54.2 

99.9 

259.5 

25.4 

25,0 

33.0 

92.0 

9813.0 

249.0 

-52.4 

99,9 

261,5 

26,9 

26.6 

33.7 

93.0 

9944.4 

244.0 

-51.6 

99,9 

263.2 

25.4 

25.2 

34.4 

94.0 

10079.1 

239.0 

-50.5 

99,9 

263.3 

22.8 

22.6 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  faEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THi,N  6 OEG 


139  65.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

Mi  SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.9 

291.2 

292.4 

0.4 

64.2 

11.6 

95. 

1.7 

291,6 

292.7 

0,4 

63,6 

12.  1 

95. 

2.4 

292.4 

293,6 

0.4 

68.6 

12.4 

95. 

3.4 

292.3 

293.3 

0.3 

66,9 

12.8 

94. 

4.0 

293.0 

294,0 

0.3 

69,0 

13.  1 

94. 

4.5 

292.8 

293.8 

0.3 

70.7 

13.4 

93. 

4.8 

293.0 

293.9 

0.3 

72.2 

13.7 

93. 

4.8 

293,6 

294.4 

0.3 

69,9 

14.  1 

92. 

4.7 

293.8 

294,5 

0.2 

63.4 

14.5 

92. 

4.4 

293.7 

294.4 

0.2 

61.6 

14.9 

91. 

4.1 

293.8 

294.4 

0.2 

60.8 

15.3 

91. 

4.1 

294.6 

295,2 

0.2 

59,5 

15,7 

90. 

4.3 

294.6 

999.9 

99,9 

999,9 

16.0 

90. 

4.9 

295.1 

999.9 

99.9 

999.9 

16.5 

90, 

5.4 

295.4 

999.9 

■99.9 

999,9 

17.0 

89. 

5.7 

295,7 

999,9 

99.9 

999,9 

17.6 

89. 

5.8 

296,4 

999,9 

99.9 

999.9 

18.4 

88. 

5,8 

296.4 

999.9 

99.9 

999,9 

18.7 

88. 

5.9 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

87. 

5,9 

297,1 

999,9 

99,9 

999,9 

19.9 

87. 

5.0 

297,9 

999,9 

99,9 

999,9 

20.6 

87. 

6.1 

298,3 

999,9 

99.9 

999.9 

21.2 

86. 

6.3 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21.8 

86. 

6.5 

299.5 

999.9 

99,9 

999,9 

22.4 

86. 

6,5 

299,2 

999,9 

99.9  . 

999,9 

23.0 

85. 

6.3 

300.3 

999.9 

99.9 

999,9 

23.6 

85. 

6.1 

300.3 

999.9 

99,9 

999,9 

24.2 

85. 

6.2 

301,0 

999.9 

99.9 

999,9 

24.8 

84. 

5.9 

300.7 

999.9 

99.9 

999,9 

25.3 

84. 

5.2 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

84. 

4.4 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.3 

84. 

4.4 

303.1 

999,9 

99,9 

999,9 

25,9 

83. 

5.8 

286.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

83. 

6.6 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

83. 

6.5 

305.8 

999.9 

99,9 

999.9 

28.9 

83. 

5.8 

306,8 

999,9 

99.9 

999.9 

29,4 

83. 

5,1 

311.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

83. 

4.5 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

30.9 

82. 

3.6 

315.3 

999.9 

99,9 

999,9 

31.7 

82. 

3.8 

317.6 

999,9 

99.9 

999,9 

32,5 

82. 

4.6 

319.8 

999,9 

99.9 

999.9 

33,2 

82. 

4.6 

324.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

82. 

4.0 

328.6 

999,9 

99,9 

999,9 

34.8 

82. 

3.0 

331.7 

999,9 

99,9 

999.9 

36.0 

82. 

2.7 

335.3 

999.9 

99,9 

999,9 

37.0 

82. 

STATION  NO.  637 
FLINT,  MICH 

7 FEBRUARY  1975 

615  GMT  139  65.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEPP 

DEW  IT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SFC 

M/SEC 

H,  SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

35.0 

95.0 

10189.3 

235.0 

-50.2 

99.9 

261.2 

22.8 

22.5 

3.5 

337.4 

999,9 

99.9 

999.9 

37.7 

82. 

35.7 

96.0 

10357.9 

229.0 

-51.0 

99.9 

258,3 

25.2 

24.7 

5.1 

338,7 

999.9 

99,9 

999,9 

38,7 

82. 

36.2 

97.0 

10501.5 

224.0 

-51.1 

99.9 

257.8 

26.6 

26,0 

5.T 

340,6 

999,9 

99,9 

099,9 

39,5 

82. 

36.7 

98.0 

10643.3 

219.0 

-51.1 

99.9 

258.3 

27.5 

26.9 

5.6 

342.8 

999.9 

99.9 

050.9 

40.3 

82. 

37.3 

99.0 

10768.2 

215.0 

-51.1 

99.9 

258.5 

27.3 

26,8 

5.4 

344.6 

999,9 

99,9 

900,9 

41.4 

82. 

38.0 

100.0 

10921.3 

210.0 

-51.0 

99.9 

257.2 

24.9 

24.3 

5.5 

347,2 

999,9 

99,9 

009,9 

42.5 

82. 

38.9 

101. 0 

11078.1 

205.0 

-51.1 

99.  9 

258.4 

24.0 

23.5 

V.8 

349,4 

999,9 

99.9 

990.9 

43.7 

82. 

39.6 

102.0 

11239.1 

200.0 

-49.9 

99.9 

260.8 

24.1 

23.8 

3.9 

353.8 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

82. 

40.4 

103.0 

11371.4 

196.0 

-49.3 

99.9 

261.3 

24.0 

23.7 

3.6 

356.8 

999.9 

99.9 

909.9 

45.9 

82. 

41.0 

104.0 

11506.7 

192.0 

-49.  1 

99,9 

259,2 

24.1 

23.6 

4,5 

359,2 

999.9 

99.9 

909,9 

46.8 

82. 

41.5 

105.0 

11644.8 

188.0 

-49.3 

99.9 

255.0 

24.2 

23.4 

6.3 

361.1 

999.9 

9«».9 

999.9 

47.4 

82. 

42.0 

106.0 

11785.6 

184.0 

-50.0 

99.9 

250.6 

24.4 

23.0 

3.1 

362.1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

81. 

42.6 

107.0 

11928.9 

180.0 

-51.1 

99.9 

243.7 

25.6 

23.8 

9.3 

362.6 

999,9 

99,9 

999,9 

40.0 

81. 

43.3 

108.0 

12074.8 

176.0 

-51.9 

99,  9 

250,0 

20,4 

26,7 

9.7 

363.6 

999.9 

99,9 

999,9 

50.2 

81. 

43.9 

109.0 

12223.5 

172.0 

-52.5 

99,9 

253,2 

31.1 

29.8 

9.0 

365.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

81. 

44.6 

110.0 

12375.6 

168.0 

-52.5 

99.9 

259.0 

33.5 

32.9 

6.4 

367.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

81. 

45.5 

111.0 

12571.0 

163.0 

-52.1 

99.9 

266.6 

29.4 

29,3 

l.S 

371.4 

999,9 

99.9 

995,9 

54,5 

81. 

46.2 

112.0 

12691.3 

160.0 

-52.1 

99.9 

269.3 

28,9 

28.9 

0.4 

373.4 

999,9 

99,9 

999,9 

55.  5 

81. 

46.9 

113.0 

12855.1 

156.0 

-52.5 

99.9 

267.9 

32.9 

32.8 

1.2 

375.3 

999.9 

99.9 

995.9 

55.9 

81. 

47.7 

114.0 

13023.0 

152.0 

-52.4 

99.9 

267.0 

31.1 

31.1 

1.6 

378.4 

999.9 

99,9 

999,9 

58.4 

81. 

48.5 

115.0 

13151.9 

149.0 

-52.4 

99.9 

265.1 

26.4 

26.3 

2.3 

380.6 

999,9 

99.9 

909,9 

59.8 

81. 

49.6 

116.0 

13327.8 

145.0 

-52.7 

99.9 

261.6 

22.7 

22.4 

3.3 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

81. 

50.5 

117.0 

13507.9 

141.0 

-54.0 

99.9 

261.7 

25.3 

25.1 

3.7 

383.8 

999.9 

99.9 

990.9 

62.5 

81. 

51.3 

118.0 

13645.9 

138.0 

-54.2 

99.9 

263.5 

26.4 

26.2 

3.0 

385.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.0 

81. 

52.0 

119.0 

13786.7 

135.0 

-54.5 

99.9 

264.0 

26.8 

26.7 

2.8 

387.7 

999.9 

99,9 

999,9 

64.8 

81. 

52.9 

120.0 

13930.5 

132.0 

-54.8 

99.9 

262.8 

32.4 

32.1 

4.1 

389.5 

999,9 

99.9 

909.9 

66.5 

81. 

53.8 

121.0 

14127.3 

128.0 

-54.8 

99.9 

263.2 

27.8 

27.6 

3.3 

393.0 

999.9 

99.9 

905.9 

68.5 

82. 

54.7 

122.0 

14279.2 

125.0 

-54.2 

99.9 

2 59.2 

21.9 

21.5 

4.1 

395.9 

999,9 

99,9 

990,9 

60.5 

82. 

55.5 

123.0 

14435.0 

122.0 

-54.2 

99.9 

258.0 

23.2 

22.7 

4.B 

399.7 

999,9 

99.9 

999.9 

70.8 

81* ** 

56.3 

124.0 

14594.7 

119.0 

-54.2 

99.  9 

255.6 

24.8 

24.0 

6.2 

402.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.6 

81. 

57.0 

125.0 

14758.4 

116.0 

-54.3 

99.9 

256.0 

23.3 

27.4 

6.9 

405.2 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

81. 

58.1 

126.0 

14983.0 

112.0 

-55.0 

99,9 

260.3 

30.2 

29.8 

5.1 

408.0 

999,9 

99,9 

999,9 

74,9 

81. 

59.0 

127.0 

15156.7 

109.0 

-54.5 

99.9 

264,7 

23.3 

23.2 

2,1 

412.2 

999,9 

09.9 

905,9 

75,3 

81. 

60.0 

128.0 

15335.5 

106.0 

-54.3 

99.9 

265.3 

24.7 

24.7 

2.0 

415.8 

599.9 

99.9 

909,9 

77.9 

81. 

60.8 

129.0 

15457.6 

104.0 

-54.3 

99.9 

267.2 

22.1 

22.1 

l.l 

418.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.0 

81. 

61.6 

130.0 

15644.5 

101.0 

-56.0 

99.9 

267.4 

22.1 

22.1 

1.0 

418.3 

999,9 

99,9 

999,9 

70,5 

81. 

62.5 

131.0 

15835.9 

98.0 

-56.9 

99,9 

265,7 

22.3 

22.3 

1.7 

420.3 

999.9 

99.0 

999.9 

81.2 

82. 

63.3 

132.0 

16032.5 

95.0 

-57.6 

99,9 

261.3 

22.6 

22.3 

3.4 

422.7 

999.9 

09,0 

909.9 

82.1 

82. 

64.3 

133.0 

16166.9 

93.0 

-57.7 

99.9 

257.0 

19.4 

18.9 

4.3 

424.9 

999.9 

00.0 

909.9 

83.6 

82. 

65.5 

134.0 

16373.8 

90.0 

-57.7 

99,9 

263.1 

22,7 

22.5 

2.7 

428.9 

999,9 

90,9 

999,0 

84.6 

81. 

66.4 

135.0 

16515.6 

88.0 

-57.7 

99.9 

266.9 

23.9 

23.9 

1.3 

431.7 

999.9 

99,9 

090,9 

86.2 

82. 

67.2 

136.0 

16734.3 

85.0 

-57.9 

99.9 

266.1 

27,3 

27.2 

1.8 

435.6 

999,9 

09,9 

990.0 

87,2 

82. 

68.1 

137.0 

16960.4 

32.0 

-58.8 

99.  ) 

263,1 

26.9 

25.7 

3.2 

438.3 

999,9 

99,9 

990.0 

80.2 

82. 

69.6 

138.0 

17194.3 

79.0 

-59.0 

99,3 

263.8 

35.4* 

35.2 

3,8 

442.7 

999,9 

99,9 

000.9 

91.4 

82. 

72.0 

139.0 

17438.0 

76.0 

-57.6 

99.9 

277.3 

17.8* 

17.7 

2.3 

450.6 

999,9 

99.9 

999.9 

95.2 

82. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  <37 

> FtINT,  MICH 

7 FEBRUARY  1975 

) 615  GMT  139  65.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  FT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/3EC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

• KM 

OG 

73,1 

160.0 

17606.3 

76.0 

-57.9 

99.  9 

282.1 

16.5* 

16.1 

-3.6 

653.3 

999,9 

99.9 

999.9 

96.1 

82. 

76.3 

161.0 

17866.5 

71.0 

-59.2 

99.9 

273.3 

22.0* 

22.0 

-1.3 

656.0 

999.9 

99,9 

999,9 

97,7 

82. 

76*6 

162.0 

18065.6 

69.0 

-59.5 

99.9 

262.9 

65.0* 

66.7 

5.6 

659,0 

999.9 

99,9 

999.9 

102.1 

83. 

78.6 

163.0 

18619.3 

65.0 

-59.3 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V9.9 

667.3 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

I 
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> 


STATION  NO.  637 

) FLINT,  MICH 

7 FEBRUARY  IS75 

i Ills  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  RT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/sec 

M/SEC 

0.0 

5.6 

236.0 

585.8 

-13.3 

-20.  0 

260.0 

2.6 

2.6 

0.3 

6.0 

273.2 

981.0 

-13.0 

-15.6 

293.7 

11.8 

10,8 

0.6 

7.0 

367.2 

969.0 

-12.3 

-13.3 

294,2 

ii.a 

10.7 

0.9 

8.0 

454.5 

958.0 

-12.3 

-14.1 

295.8 

11.6 

10.4 

t.2 

9.0 

542.6 

947.0 

-13.0 

-15.7 

296,7 

11.3 

10.1 

1.5 

10.0 

631.5 

936.0 

-14.0 

-16.2 

297.2 

11.0 

9.8 

1.9 

11.0 

745.8 

922.0 

-14.8 

—16, a 

295.4 

10.7 

9,6 

2.2 

12.0 

836.6 

911.0 

-15.3 

-17.5 

293.2 

10.8 

9,9 

2.6 

13.0 

928.3 

900.0 

-16.2 

-18.4 

289.8 

11.2 

10.6 

2.9 

14.0 

1012.3 

890.0 

-17.1 

-19.0 

287.7 

11.7 

11.2 

3.2 

15.0 

1105.5 

879.0 

-17.7 

-19.5 

285.4 

12.1 

11.7 

3.6 

16.0 

1216.8 

866.0 

-18.7 

-20,3 

282.3 

12.3 

12.0 

3.9 

17.0 

1312.0 

855.0 

-19.2 

-20.5 

279.8 

11.9 

11.7 

4.2 

18.0 

1408.3 

844.0 

-19.9 

-21.1 

280.4 

12.0 

11.8 

4.6 

19.0 

1496.7 

834.0 

-20,2 

-23.3 

283.4 

12.3 

12.0 

4.8 

20.0 

1586.1 

824.0 

-19,9 

-25.  3 

285,4 

12.3 

11.9 

5.3 

21.0 

1704.1 

811.0 

-19,9 

-30,  S 

291.8 

12.2 

11.3 

5.7 

22.0 

1796,1 

801.0 

-20.6 

-31.5 

296.7 

12.0 

10.7 

5.9 

23.0 

1889.2 

791.0 

-19.5 

-34.4 

298,8 

12.0 

10.5 

6.3 

24.0 

1993.4 

730.0 

-19,2 

-34,2 

297,6 

12,3 

10,9 

6.7 

25.0 

2089.2 

770.0 

-19.9 

-35.2 

294,8 

12.8 

11.6 

7.0 

26.0 

2205.7 

758.0 

-20.0 

-35.6 

292.7 

13.2 

12.2 

7.3 

27.0 

2294.2 

749.0 

-20.3 

-35.  9 

293.5 

13.7 

12.6 

7.7 

28.0 

2393.7 

739.0 

-20,6 

-36.  1 

293,9 

14,4 

13.2 

8.0 

29.0 

2484.4 

730.0 

-20.8 

-36.3 

293.8 

14.9 

13.6 

8.3 

30.0 

2586.3 

720.0 

-21.0 

-36.4 

293.3 

15.2 

13.9 

8.7 

31.0 

2689.5 

710.0 

-21,5 

-37,0 

292.4 

15.6 

14.4 

9.0 

32.0 

2783.5 

701.0 

-21.5 

-37.2 

291.6 

15.9 

14.8 

9.3 

33.0 

2878.8 

692.0 

-21.4 

-37.3 

290.9 

16.4 

15.3 

9.7 

34.0 

2986.2 

682.0 

-21.1 

-37.3 

290.4 

16.8 

15.8 

9.9 

35.0 

3084.4 

673.0 

-20,  8 

-37,  2 

290,3 

17,0 

15,9 

10.4 

36.0 

3206.1 

662.0 

-21.0 

-37.5 

290.7 

17,1 

16.0 

10.7 

37.0 

3307.2 

653.0 

-21.2 

-37.8 

291,4 

17.2 

16.0 

11. 0 

38.0 

3409.7 

644.0 

-21.1 

-37,6 

292.2 

17.3 

16.0 

11.4 

39.0 

3501,9 

636.0 

-21.4 

-38.  1 

293,7 

17,4 

15,9 

11.8 

40.0 

3607,1 

627,0 

-21.2 

-37.8 

294.9 

17.5 

15.9 

12.1 

41.0 

3737.5 

616.0 

-21.9 

-37.9 

295.3 

17.7 

16.0 

12.5 

42.0 

3833.6 

608.0 

-22.4 

-38.5 

295.0 

17.0 

16.1 

12.8 

43.0 

3943.0 

599,0 

-23.2 

-38,7 

294,1 

17,8 

16.2 

13.1 

44.0 

4041.2 

591.0 

-24.0 

-39.0 

292.9 

17.7 

16.3 

13.3 

45.0 

4153.0 

582.0 

-24.8 

-39.7 

291.9 

17.5 

16.2 

13.8 

46.0 

4253.5 

574.0 

-25.9 

-40,2 

289,1 

17.1 

16.2 

14.1 

47,0 

4355,0 

566.0 

-26,7 

-40.9 

28  7,5 

17.0 

16.2 

14.4 

48.0 

4457.6 

558.0 

-27.5 

-40.8 

286.4 

17,2 

16.5 

14.8 

49.0 

4561.3 

550.0 

-28.4 

-41.3 

285.9 

17,5 

16.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BEThEEN  6 ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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Nt 


160  30.  0 


V COMP  POT  T E POT  T MX  RTO  RH  RANGE  A2 


M/SEC  OG  K DG  K 

B.S  261.0  263.1 

.8  261. T 26A.T 

,8  263.4  267.0 

-5.0  264.2  267. T 

-5.1  264.3  267.4 

-5.0  264.2  267.2 

-4.6  264.5  267.5 

-4.2  265,0  267.8 

-3.8  264.9  267.5 

-3.6  264.9  267.4 

-3.2  265.1  257.6 

-2.6  255.3  267.6 

-2.0  265.7  268.0 

-2.2  265.9  268.2 

-2.8  266.5  268.4 

-3.3  267,7  269.4 

-4.5  268.9  270.0 

-5.4  269.2  270.1 

-5.8  271.3  272.0 

-5.7  272.6  273.4 

-5.4  272.9  273.7 

-5.1  274.0  274.7 

-5.5  274.6  275.4 

-5.8  275.4  276.1 

-6.0  276.1  276.8 

-6.0  277.0  277.7 

-5.9  277,5  278.2 

-5.9  278,6  279.2 

-5.8  279.7  280.4 

-5.8  281.2  281.9 

-5.9  232.6  283.3 

-5.1  283.8  284.5 

-5.3  284.6  285.3 

-6.5  285.8  286.6 

-7.0  286.6  287.3 

-7.4  287.9  288.6 

-7.5  288.6  289.3 

-7.5  289.0  289.7 

-7,3  289.3  290.1 

-6.9  289.5  290.2 

-6.5  289.9  290.5 

-5.6  289.8  290.4 

-5.1  290.0  290.6 

-4.9  290.3  290.9 

-V.a  290.4  291.0 


GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.8 

57.0 

0.0 

0. 

1.2 

81.2 

0.2 

97. 

1.4 

92.1 

0.3 

102. 

1.3 

P6.8 

0.5 

107. 

1.2 

80.2 

0.7 

110. 

1.1 

83.3 

0.9 

112. 

l.l 

86.3 

1.  1 

113. 

1.1 

83.1 

1.3 

113. 

1.0 

82.9 

1.6 

113. 

0.9 

84.4 

1.8 

112. 

0,9 

85,7 

2,0 

112. 

0.9 

86.9 

2.3 

111. 

0.9 

89.6 

2.5 

110. 

0.8 

90.1 

2.7 

109. 

0,7 

75.8 

3.0 

108. 

0.6 

61.8 

3.2 

108. 

0,4 

37.8 

3.5 

108. 

0.3 

36.6 

3.8 

109. 

0,3 

25.2 

4,0 

109. 

0,3 

25.1 

4.2 

110. 

0.2 

24.0 

4.5 

110. 

0.2 

23.2 

4.8 

110. 

0.2 

23.2 

5,0 

110. 

0.2 

23.3 

5.3 

111. 

0.2 

23.3 

5.6 

111. 

0.2 

23.3 

5.9 

111. 

0.2 

22.9 

6.3 

111. 

0.2 

22.5 

6.5 

111. 

0.2 

22.1 

6.8 

111. 

0.2 

21.7 

7.2 

III. 

0,2 

21.2 

7.5 

111. 

0.2 

20.8 

7.9 

111. 

0.2 

20.8 

8.2 

111. 

0,2 

20.8 

8.6 

111. 

0.2 

20.4 

9.0 

111. 

0.2 

20.8 

9.4 

111. 

0.2 

21.7 

9.7 

111. 

0.2 

21.3 

10.  1 

112. 

0.2 

22.6 

10.5 

112. 

0.2 

23.5 

10.8 

112. 

0.2 

23.5 

11.0 

U2. 

0.2 

24,4 

11.5 

112. 

0.2 

24.4 

11.8 

112. 

0.2 

26.7 

12.1 

111. 

0.2 

27.4 

12.5 

111. 

STATtCN  NO.  «3T 
FLINT,  HICH 

T FEBRUARY  1975 

Ills  GNT  IBO  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  TT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

CG  C 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

06  K 

OG  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

no 

15.0 

50.0 

6666.3 

562.0 

-28.9 

-61.6 

285.8 

17.7 

17.0 

-6,8 

291.0 

291.5 

0,2 

28.1 

12.7 

111. 

15.A 

51.0 

6799.3 

532.0 

-29.9 

-62,1 

285,7 

17.6 

17.0 

-6,8 

291,6 

292,0 

0.2 

29.1 

13.2 

111. 

15. S 

52.0 

6907.1 

526.0 

-30.7 

-62.5 

285.8 

17.6 

16.7 

-6.7 

291.7 

292.3 

0.2 

30.0 

13.6 

111. 

U.l 

53.0 

5002.6 

517.0 

-31.6 

-63,  1 

286.0 

17.2 

16.6 

-6.7 

291.7 

292.2 

0.2 

30,7 

13.9 

111. 

16.5 

56.0 

5112.6 

509.0 

-32.6 

-63.7 

286.6 

17.3 

16.6 

-6.9 

292.1 

292.6 

0.2 

31.0 

16.3 

111. 

16.9 

55.0 

5226.0 

501.0 

-33.  7 

.-65.7 

286.7 

17.9 

17.2 

-5.1 

291.8 

292,2 

0.  1 

31,6 

16.7 

111. 

17.3 

56.0 

5350.9 

692.0 

-36,9 

-65.  i 

286.1 

18.3 

17.6 

-5.1 

291,8 

292.2 

0.  1 

32.1 

15.2 

110. 

17.7 

57.0 

5650. 7 

685.0 

-35.7 

-66.  1 

285.0 

18.6 

17.0 

—6  • 8 

292.0 

292.6 

0.1 

32.9 

15.6 

110. 

17.9 

58.0 

5551.6 

678.0 

-36.6 

-66.9 

286.3 

18.3 

17.7 

-6.5 

292.1 

292.5 

0.1 

33.6 

15.9 

110. 

18.3 

59.0 

5668.3 

670.0 

-37.6 

-67.6 

282.3 

18.0 

17.6 

-3,8 

292.3 

292, T 

0,1 

33.9 

16.3 

110. 

18.7 

60.0 

5771.8 

663.0 

-38,1 

-68.  1 

280.6 

18.0 

17.7 

-3.3 

292,9 

293,2 

0,1 

33.9 

16.7 

110. 

19.0 

61.0 

5876.5 

656.0 

-38.9 

-68.8 

279.8 

18.2 

17.9 

-3.1 

293.2 

293.5 

0.1 

33.9 

17,0 

110. 

19.3 

62.0 

5982.6 

669.0 

-39.7 

-69.6 

280.0 

18.7 

IB. 6 

-3.3 

293.6 

293.7 

O.l 

36.6 

17.3 

109. 

19.7 

63.0 

6089.6 

662.0 

-60,0 

99.9 

280.1 

19.3 

19.0 

-3.6 

293,6 

999.9 

99,9 

999,9 

17,8 

109, 

20.0 

66.0 

6198.0 

635.0 

-61.8 

99.9 

280.  1 

19.5 

19.2 

-3.6 

293.5 

999.9 

99.9 

999,9 

18.1 

109. 

20.3 

65.0 

6291.9 

629.0 

-62.9 

99.9 

279.6 

19.5 

19.3 

-3.2 

293.3 

999.9 

90.9 

999.9 

10.5 

109. 

20.8 

66.0 

6636.6 

620.0 

-63.6 

99.9 

2 78.8 

19.6 

19.6 

-3.0 

296.2 

999.9 

99,9 

999,9 

I9,l 

109. 

21.1 

67.0 

6567.6 

613.0 

-66.8 

99.9 

279,2 

19.7 

19,5 

-3.  1 

296,1 

999,9 

99.9 

999.9 

19,6 

108. 

21.5 

68.0 

6665.2 

607,0 

-65.0 

99.9 

280,9 

20.1 

19.7 

-3.8 

295.0 

999,9 

99,9 

999.9 

19.8 

108. 

21.8 

69.0 

6766.2 

601.0 

-66.0 

99.9 

262.8 

20.7 

20.2 

-6.6 

295.0 

999.9 

99.9 

999,9 

20.2 

108. 

22.1 

70.0 

6861.1 

396.0 

-66.9 

99.9 

286.2 

21.3 

20.6 

-5.2 

295,3 

999.9 

99,9 

999,9 

20.6 

108. 

22.6 

71.0 

6996.0 

386.0 

-67.8 

99,9 

286.6 

22.3 

21.6 

-5,5 

2<»5.9 

999.9 

99,9 

999.9 

21.2 

108. 

22.9 

72.0 

7100.0 

380.0 

-69.0 

99.9 

283.2 

22.7 

22.1 

-5.2 

295.7 

999,9 

99.9 

999.9 

21.7 

108. 

23.3 

73.0 

7206.2 

376.0 

-50.2 

99.9 

282.1 

23.0 

22.5 

-6.0 

295.6 

999,9 

99.9 

999,9 

22.2 

108. 

23.7 

76.0 

7309.7 

368.0 

-50.6 

99.9 

281.9 

23.2 

22.7 

-6.8 

296.2 

999.9 

99,9 

999.9 

22.8 

107. 

26.0 

75.0 

7616.7 

362.0 

-51.2 

99,9 

282.5 

23,6 

22.0 

-5,1 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23,2 

107. 

26.3 

76.0 

7563.5 

355.0 

-51.8 

99.9 

283.3 

23.9 

23.3 

-5.5 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

107. 

26.7 

77.0 

7653.9 

369.0 

-52.3 

99.  } 

283.6 

26.5 

23.0 

-5.7 

298.6 

999.9 

99*9 

999.9 

26.2 

107. 

25.1 

78.0 

7767.1 

366.0 

-52.9 

99.9 

282.3 

26.6 

26,0 

-5.2 

298,8 

999.9 

99,9 

999.9 

26.8 

107. 

25.6 

79.0 

7860.5 

338.0 

-53,6 

99.9 

280.6 

26.0 

23.6 

-6,6 

299,7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

107, 

25.8 

80.0 

7975,6 

372,0 

-53.9 

99.9 

277.6 

22.0 

22.6 

-2.9 

300,6 

999,9 

99.9 

999.9 

25,8 

107. 

26.3 

Sl.O 

8112.3 

325.0 

-56.6 

99.9 

273.5 

21.6 

21.5 

-1.3 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

107. 

26.7 

82.0 

8211.5 

320.0 

-55.3 

99.9 

271.8 

21.3 

21.2 

-0.7 

301,7 

999,9 

99.9 

999,9 

26.9 

106. 

27.0 

83.0 

8332.1 

316.0 

-55.8 

99.9 

271.6 

21.3 

21.3 

-0.5 

302,7 

999,9 

99,9 

999.9 

27.3 

106. 

27.3 

86.0 

8636.2 

309.0 

-56.3 

99.9 

272.9 

21.6 

21.5 

-l.l 

303.6 

999.9 

99,9 

999.9 

27.7 

106. 

27.7 

85.0 

8538.0 

306.0 

-55.5 

99.9 

275.6 

22.0 

21.9 

-2.1 

306.0 

999,9 

99.9 

999.9 

28.2 

106. 

28.1 

B6.0 

8686.6 

297.0 

-55.2 

99.9 

278.7 

22.5 

22.2 

-3.6 

300.5 

999,9 

99,9 

999,9 

28.7 

105. 

28.6 

87.0 

8795,1 

292,0 

-56,8 

99,9 

281.9 

23.0 

22.5 

-6.8 

310.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.6 

105. 

28.9 

88.0 

8927.8 

286.0 

-55.0 

99.9 

283.1 

23.3 

22.7 

-5.3 

312.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.8 

105. 

29.3 

89.0 

9060.5 

281.0 

-56.8 

99.9 

282.8 

23.7 

23.2 

-5.2 

313.9 

999.9 

99,9 

999.9 

30.3 

105. 

29.7 

90.0 

9155.6 

276.0 

-56,7 

99.9 

281.1 

26.0 

23.6 

-6,6 

315.7 

999,9 

99.9 

909.9 

31.0 

105. 

29.9 

91.0 

9272.5 

271.0 

-56.0 

99.9 

279.9 

26.1 

23.8 

-6.1 

318.3 

999.9 

99,9 

999.9 

31.3 

105. 

30.3 

92.0 

9392.1 

266.0 

-53.7 

99.9 

278.2 

26.6 

26.6 

-3.5 

320.5 

999.9 

99,9 

999,9 

31.8 

105. 

30.7 

93.0 

9689.8 

262.0 

-52.6 

99,9 

277.3 

25,5 

25.3 

-3.3 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

32.3 

105. 

31.1 

96.0 

9616.6 

257.0 

-51.8 

99.9 

277.0 

26.6 

26.2 

-3.2 

326.6 

999.9 

99,9 

999.9 

33.0 

105. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLF  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP,  TIME  HAVE  LEFN  INTERPOLATED 
*«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THEN  6 DEG 
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STATION  NO.  637 
FLINT,  MICH 


7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


160  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRES 

temp 

OFW  FT 

DIR 

SPEFD 

U -COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

f)G  C 

DC  r 

DQ 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

31.5 

95.0 

9742.0 

252.0 

-51.2 

99.9 

276.2 

27.1 

26.9 

-2.9 

329.2 

999,9 

99.9 

999.0 

33.7 

105. 

32.0 

96.0 

9898,7 

246.0 

-50.9 

99.9 

274.8 

27.0 

26,9 

-2.3 

331.9 

999,9 

99,9 

099,9 

34* **4 

105, 

32.3 

97,0 

10005.6 

242.0 

-50,5 

99.9 

2 74.6 

26.2 

26.1 

-2,1 

334.1 

999,9 

99,9 

909.9 

35.0 

104. 

32.7 

90.0 

10142.0 

237.0 

-49.6 

99.9 

274.5 

25.0 

24.9 

-2.0 

337.5 

999.9 

99,9 

999.9 

35.6 

104. 

33.1 

99.0 

10253.5 

233.0 

-49.4 

99.  9 

274.9 

24.0 

23,9 

-2.0 

339,4 

999,9 

99.9 

999,9 

36.2 

104. 

33.5 

100.0 

10367.0 

229.0 

-49.4 

99.9 

275.0 

24.2 

24,1 

-2.1 

341.1 

999,9 

99.9 

999.9 

36.6 

104. 

33.9 

101.0 

10541,2 

223.0 

-49,0 

99.9 

274,2 

25.3 

25.2 

-1.8 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

104. 

34.2 

102.0 

10659.9 

219.0 

-49.4 

99.9 

273.4 

25.5 

25.4 

-1.5 

345,5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.8 

104. 

34.7 

103.0 

10780.7 

215.0 

-49,6 

99g9 

272.5 

25.3 

25.3 

-1.1 

347.1 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

103. 

35.0 

104.0 

10903.6 

211.0 

-50.0 

99.9 

272.4 

25.3 

25.2 

-1.1 

348,2 

999,9 

99.9 

999,9 

38.7 

103. 

35.4 

105.0 

11060.2 

206.0 

-50.2 

99.9 

273.4 

26.1 

26.0 

-1.5 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

103. 

35.8 

106.0 

11188.1 

202.0 

-50.9 

99.9 

273.8 

26.3 

26.3 

-1.7 

351.1 

999.9 

99.9 

999.0 

40.2 

103. 

36.3 

107.0 

11318.2 

198.0 

-51.2 

99.9 

272.9 

26.2 

26.2 

-1.3 

352,7 

999,9 

99,9 

099,9 

41.0 

103. 

36.7 

108.0 

11411.5 

195.0 

-51.1 

99,9 

271.5 

26.5 

26.5 

-0.7 

354.5 

999,9 

99,9 

999.9 

41.5 

103. 

37.0 

109.0 

11552.1 

191.0 

-51,8 

99.9 

270.4 

27.2 

27.2 

-0.2 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

41.9 

103. 

37.4 

110.0 

11689.2 

187.0 

-52.0 

99.9 

270.9 

27.8 

27.3 

-0.4 

357.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.7 

102. 

37.9 

111.0 

11864.8 

182.0 

-51.8 

99,9 

273.1 

27,8 

27.8 

-1.5 

160.3 

999.9 

99.9 

999,9 

43.6 

102. 

38.3 

112.0 

11972.5 

179.0 

-52.2 

99,9 

2 74.1 

27,9 

27.8 

-2.0 

361.5 

999,9 

99,9 

999,9 

44.  1 

102. 

38.8 

113.0 

12118.9 

175.0 

-51.7 

99,9 

272.8 

28.2 

28.1 

-1.4 

36^.6 

999.9 

99.9 

999,9 

45.0 

102. 

39.2 

114.0 

12269.2 

171.0 

-50.9 

99.9 

270.6 

28.3 

28.3 

-0.3 

368.3 

999.9 

99.9 

999,9 

45,7 

102. 

39.7 

115.0 

12384.4 

168.0 

-50.8 

99.9 

268.5 

28,2 

28,2 

0.8 

370.4 

999,9 

09,9 

999,9 

46.4 

101. 

40.2 

116.0 

12581.3 

163.0 

-50,8 

99,9 

268,2 

28.4 

28.4 

0.9 

373.6 

999.9 

99.9 

999,9 

47.4 

lot. 

40.7 

117.0 

12702.3 

160.0 

-50.6 

99.9 

269.0 

29.5 

29.5 

0.5 

375.9 

999,9 

99.9 

999.9 

48.  1 

101. 

41.1 

118.0 

12825.7 

157.0 

-50.5 

99.9 

269.9 

30.8 

30.8 

0.0 

378.2 

999.9 

99.9 

999.9 

48.7 

101. 

41.5 

117.0 

12951.6 

154,0 

-50.5 

99,9 

271.0 

31.5 

31.5 

-0.5 

380.3 

990.9 

99.9 

999.9 

49.7 

101. 

41.9 

120.0 

13123.0 

150.0 

-50.9 

99.9 

271.4 

29.1 

29.1 

-0.7 

382.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.4 

100. 

42.3 

121.0 

13254.5 

147.0 

-51.1 

99.9 

270.8 

26.0 

26.0 

-0.4 

384.3 

999.9 

99.9 

999,9 

Sl.l 

100. 

42.7 

122.0 

13388.4 

144.0 

-51.8 

99.9 

268.6 

23.9 

23,9 

0.6 

385.2 

999.9 

99,9 

999,0 

51.6 

100. 

43.2 

123.0 

13524.7 

141.0 

-52.5 

99,9 

263.8 

23.6 

23.5 

2.5 

386.5 

999.0 

99.9 

900,9 

52.1 

too. 

43.6 

124.0 

13663.5 

138,0 

-53.2 

99,9 

260.2 

24.3 

23.9 

4.2 

387.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

100. 

44.0 

125.0 

13805.1 

135.0 

-53.1 

99,9 

258.0 

24.4 

23.9 

5.1 

390.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

100. 

44.7 

126.0 

13998.7 

131.0 

-53.7 

99,9 

262.8 

26.3 

26.1 

3.3 

392,4 

999,9 

09,9 

909,9 

54.2 

99. 

45.1 

127.0 

14147.5 

128.0 

-53.9 

99,9 

266,  1 

27.2 

27.2 

1.8 

394.  8 

990,9 

99,9 

999.9 

54.9 

99, 

45.6 

128.0 

14299.8 

125.0 

-54.0 

99.9 

263.0 

25,8 

25.8 

0.5 

397.2 

999,9 

99.9 

999.0 

56.0 

99. 

46.0 

129.0 

14403.2 

123.0 

-54.5 

99,9 

270.6 

24.1 

24.1 

-0.3 

398.1 

999,9 

99,9 

995,9 

56.1 

99, 

46.5 

130.0 

14561.0 

120.0 

-55.5 

99,9 

272,9 

25,2 

25.2 

-1.3 

399.2 

999,9 

99,9 

999,9 

57.1 

99. 

47.1 

131.0 

14722.4 

117,0 

-55.5 

99,9 

275.5 

20.4 

23.3 

-2,7 

402.1 

999.0 

99,9 

999,9 

57.9 

99. 

47.5 

132.0 

14888.0 

114.0 

-55.5 

99,9 

277.3 

29.7 

29.5 

-3.8 

405.1 

999.9 

99,9 

999.9 

58.8 

99. 

48.0 

133.0 

15057.9 

111.0 

-55.8 

99.9 

276.9 

23.0 

27.8 

-3.4 

407.5 

999,9 

99,9 

999.9 

59.5 

99. 

48.4 

134.0 

15232.4 

108.0 

-55.5 

99,9 

272.5 

25.0 

25.0 

-1.1 

411.4 

999,9 

99,9 

999.9 

60,5 

99. 

48.9 

135.0 

15351.7 

106.0 

-55.2 

99.9 

265,7 

23.5 

23.5 

1.8 

414.2 

999,9 

99.9 

999.9 

60.8 

99. 

49.3 

136.0 

15534.7 

103.0 

-56.0 

99.9 

263.1 

24.0 

23.9 

2.9 

416.0 

999,9 

99.9 

999.9 

61.3 

98. 

50.0 

137.0 

15786.0 

99.0 

-57.0 

99.9 

263.7 

24,1 

24.0 

2.6 

418.8 

999,9 

99,9 

999,9 

62.8 

98. 

50.6 

138.0 

15915.0 

97.0 

-58,0 

99.9 

263.6 

26,7 

26.7 

0,7 

419.3 

999.9 

99,9 

999.9 

63.0 

98. 

Sl.l 

139.0 

16113.2 

94.0 

-57,5 

99.9 

269.9 

30.1 

30.1 

0.1 

424.1 

999.9 

99.9 

999,9 

64.2 

98. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TINE  HAVE  CcEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


SUTICN  NO.  637 
FLINT,  NICH 


7 FFBRU4RY  1975 

Ills  GMT  160  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

P8ES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPFFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  8 TO 

8H 

8ANGF 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M«SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

51.7 

140.0 

16318.1 

91.0 

-57.3 

99.9 

267.3 

28.8 

28.8 

1.4 

428.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

98. 

52.3 

141.0 

16529.7 

88.0 

-58.2 

99.9 

267.0 

27.0 

27vO 

1.4 

430.8 

999,9 

49,9 

999,9 

66.  2 

97, 

53.0 

142.0 

16674.7 

86.0 

-57.3 

99.9 

268.4 

27.5 

27.5 

0.7 

435.4 

999.9 

99,9 

999.9 

67.1 

97, 

53.7 

143.0 

16899.3 

03.0 

-57.2 

99.9 

260.3 

23.1 

22.8 

3.9 

440.2 

999.9 

99,9 

999.9 

68.6 

97, 

54.2 

144.0 

17131.9 

80.0 

-57.7 

99.9 

256.0 

21.7 

21.1 

3.2 

443.8 

999,9 

99.9 

999.9 

68.9 

97. 

54.8 

145.0 

17373.3 

77.0 

-57.5 

99.9 

259.5 

22.9 

22.5 

•f.2 

449,0 

999,9 

99,9 

999,9 

69.8 

97. 

55.4 

146.0 

17539.0 

75.0 

-58.  7 

99.9 

263.9 

24.8 

24.7 

2.6 

449.9 

999.9 

99,9 

999.9 

70.4 

97. 

56.1 

147.0 

17795.4 

72.0 

-58.9 

99.9 

260.8 

24.8 

24.5 

4.0 

454.8 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

96. 

56.8 

143.0 

18062.7 

69.0 

-58.5 

99.9 

253.6 

22.6 

21.7 

6.4 

461.1 

999,9 

99,9 

999.9 

72,5 

96. 

57.3 

149.0 

18247.5 

67.0 

-58.9 

99.9 

256.2 

24.4 

23.7 

5.8 

464.3 

999,9 

99.9 

999.9 

73.0 

96. 

58.0 

150.0 

18436.9 

65.0 

-60.8 

99.9 

261.9 

28.2 

28.0 

4.0 

464.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

96. 

58.8 

151.0 

18729.9 

62.0 

-62.1 

99.9 

260.8 

27.4 

27.0 

4.4 

46T.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.6 

95. 

59.5 

152.0 

19036.5 

59.0 

-62.1 

99.9 

258.8 

24.1 

23.7 

4.7 

4T4.2 

999,9 

99.9 

999,9 

76.7 

95, 

60.2 

153.0 

19249.6 

57.0 

-62.3 

99.9 

260.7 

20.4 

20.1 

3.3 

478.5 

999,9 

99,9 

999.9 

77,6 

95. 

61.0 

154.0 

19470.6 

55.0 

-61.5 

99.9 

266.9 

26.7 

26.6 

1.5 

485.1 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

95. 

61.8 

155.0 

19817.9 

52.0 

-62.1 

99.9 

268.9 

29.7 

29.7 

0.6 

491.6 

999,9 

99,9 

999,9 

80.0 

95. 

62.7 

156.0 

20060.2 

50.0 

-62.3 

99.9 

272.1 

29.9 

29.9 

-1.1 

496.8 

999.9 

99,9 

999.9 

81.5 

95, 

63.5 

157.0 

20442.1 

47.0 

-62.6 

99.9 

269.1 

22.2 

22.2 

J.3 

504,7 

999.9 

99.9 

999.9 

83.5 

95. 

64.3 

158.0 

20709.1 

45.0 

-64.4 

99.9 

270.2 

17.1 

17.1 

-3.1 

506.9 

999.9 

99,9 

999.9 

83.7 

95. 

65.2 

159.0 

20987.5 

43.0 

-63.8 

99.9 

278.7 

20.2 

20.0 

-3.1 

514.9 

999.9 

99.9 

999,9 

84.6 

95. 

66.1 

160.0 

21429.6 

40.0 

-65.1 

99.9 

276.1 

19.9 

19.8 

-2.1 

522.3 

999,9 

99,9 

999,9 

86.0 

95. 

67.3 

161.0 

21742.0 

38.0 

-65.3 

99.9 

274.0 

21.8 

21.8 

-1.5 

529.5 

999,9 

99.9 

999.9 

87.1 

95. 

68.5 

162.0 

22241.4 

35.0 

-66.4 

99.9 

263.0 

12.9 

12.8 

1.6 

539.5 

999.9 

99,9 

999,9 

88.8 

95. 

69.7 

163.0 

22598.0 

33.0 

-66.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

49,9 

549.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

70.8 

164.0 

23177,5 

30.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

49.9 

567.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

1279 


STATIC^  MO.  645 

GREEN  BAY,  WtS 

5 FEBRUARY  1475 

2315  GMT  149  41.  0 


TIME 

CNTCT 

HE I6HT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEF.O 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

PC  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.0 

210.0 

986.1 

-2.2 

-4.4 

20.0 

4.2 

-1.4 

-3.9 

272.4 

279.6 

2.8 

85.0 

0,0 

0. 

0.4 

B.O 

291.7 

976.0 

-3.1 

-3.9 

24.7 

8.6 

-3.6 

-1.8 

272.3 

279.8 

2.9 

93.9 

0.2 

201. 

0.8 

9.0 

381.3 

965.0 

-4.3 

-4.7 

26.1 

8.6 

-3.8 

-7.7 

271.9 

279,1 

2.8 

96.9 

0.4 

203. 

1.1 

lO.O 

471.6 

954.0 

-5.1 

-5.. 

28.4 

8.7 

-4.2 

-7.7 

272.0 

278.9 

2.7 

97.8 

0.5 

204. 

1.6 

11.0 

587.8 

940.0 

-5.2 

-5.3 

34.0 

9.3 

-5.2 

-T.7 

273.0 

280.  1 

2.7 

99,7 

0.8 

206. 

1.9 

12.0 

671.8 

930.0 

-5.8 

-5.? 

35.9 

9.1 

-5.3 

-7.3 

273,2 

280.1 

2,7 

100.1 

l.O 

208. 

2.2 

13.0 

765.0 

919.0 

-6.6 

-6.6 

3 7.7 

9.0 

-5.5 

-’.1 

273.4 

280.0 

2.5 

99.7 

1.1 

209. 

2.6 

14.0 

859.0 

908.0 

-7.2 

-7.3 

40.4 

9.2 

-5.9 

-7.0 

273.7 

280.0 

2.4 

99.2 

1.3 

211. 

2.9 

15.0 

945.3 

898.0 

-7.9 

-8.1 

43.8 

9.8 

-6.7 

-7.0 

273.8 

279,9 

2.3 

99,1 

1.5 

212. 

3.4 

16.0 

1067.4 

884.0 

-8.5 

-8,  i 

48.9 

9.4 

-7.1 

-0.2 

274,4 

280,3 

2.2 

99.0 

1.8 

214. 

3.7 

17.0 

1155.8 

874.0 

-8.2 

-8.3 

50.9 

9.2 

-7.1 

-U.8 

275.6 

281.8 

2.3 

99* •*5 

1.9 

216. 

4.1 

18.0 

1245.3 

864.0 

-7.6 

-7.? 

53.1 

9.2 

-7.3 

.5 

277.2 

283.7 

2.5 

99.8 

2.1 

217. 

4.4 

19.0 

1345.1 

853.0 

-7.5 

-7.5 

55.1 

9.2 

-7.6 

-5.3 

270.3 

285.1 

2.5 

99,8 

2.3 

219. 

4.7 

20.0 

1437.0 

843.0 

— T • 6 

-7.9 

55.3 

9.1 

-7.5 

-5.2 

279.1 

285,8 

2.5 

98.2 

2.5 

220. 

5.2 

21.0 

1548.6 

831.0 

-8.1 

-8.5 

55.8 

8.7 

-7.2 

-4.9 

279.8 

286.3 

2.4 

97,0 

2.7 

221. 

5.5 

22.0 

1642.6 

821.0 

-8.7 

-9.0 

57.7 

8.5 

-7.1 

-4.5 

280.1 

286.4 

2.3 

97.1 

2.9 

222. 

5.9 

23.0 

1737.6 

811.0 

-9.3 

-9.  #■ 

63.2 

7.6 

-6.8 

-3.4 

280.5 

286.6 

2.3 

96.6 

3.1 

223. 

6.3 

24.0 

1833.5 

801.0 

-10.1 

-10.il 

63.7 

6.4 

-5.8 

-2.8 

280.5 

286.3 

2.1 

96.9 

3.2 

224. 

6.6 

25.0 

1930.4 

791.0 

-10.1 

-10., 

60.3 

5.2 

-4.5 

-2.6 

281.5 

287.5 

2.2 

97.7 

3.3 

225. 

7.0 

26.0 

2048.3 

779.0 

-10.0 

-10.’ 

41.0 

3.0 

-2.0 

-2.3 

282,9 

289.1 

2.3 

98.6 

3.4 

225. 

7.4 

27.0 

2148.0 

769.0 

-10.4 

-10.6 

4.7 

2.6 

-0.2 

-2.6 

283.5 

289.6 

2.2 

98.5 

3.5 

225. 

7.8 

28.0 

2248.8 

759.0 

-10.7 

-10.9 

344.1 

2.6 

0.7 

-2.5 

284.3 

290,3 

2.2 

98.0 

3,5 

224. 

8.1 

29.0 

2350.8 

749.0 

-11.0 

-11.3 

333.9 

2.7 

1.2 

-2.4 

235.0 

291.0 

2.2 

97.5 

3.5 

223. 

S.5 

30.0 

2443.7 

740.0 

-11.3 

-11.3 

324.1 

3.0 

1.8 

-2.4 

285.7 

291.6 

2.1 

97.^ 

3.5 

222. 

8.8 

31.0 

2537.7 

731.0 

-11.4 

-11.0 

317.3 

3.3 

2.2 

-:.4 

286.5 

292.5 

2.1 

96-.-! 

3.5 

221. 

9.1 

32.0 

2643.3 

721.0 

-12.1 

-12.3 

310.2 

3.6 

2.8 

-r.3 

286.9 

292,6 

2.1 

98, 

3.6 

220. 

9.5 

33.0 

2739.4 

712.0 

-12.5 

-12.? 

299.4 

4.2 

3.7 

-2.1 

287.4 

293.0 

2.0 

97.- 

3.6 

219, 

9.9 

34.0 

2836.5 

703.0 

-13.0 

-13.3 

291.1 

4.7 

4.4 

-1.7 

288.0 

293.5 

2.0 

97.7 

3.5 

217. 

10.3 

35.0 

2934.7 

694.0 

-13.4 

-13.8 

2 86.3 

5.1 

4.9 

-1.4 

288.6 

293.9 

1.9 

96.8 

3.5 

215. 

10.7 

36.0 

3067.6 

682.0 

-13.5 

-14.0 

283.4 

5.5 

5.3 

-1.3 

289.9 

295.2 

1.9 

96.0 

3.5 

213. 

11.1 

37.0 

3168.6 

673.0 

-14.  1 

-14.6 

281.5 

5.7 

5.6 

-1.1 

290.3 

295.6 

1.8 

96.1 

3.4 

211. 

11.4 

3B.0 

3270.8 

664.0 

-14.6 

-15.3 

200. 5 

5.9 

5.8 

-1.1 

290.8 

295.8 

1.8 

94.9 

3.4 

209. 

11.7 

39.0 

3362.5 

656.0 

-15.2 

-16.3 

27B.a 

6.0 

5.9 

-0.9 

291.2 

296.0 

1.7 

93.9 

3.3 

207. 

12.1 

40.0 

3466.8 

647.0 

-16.0 

-16.3 

275.9 

6.1 

6.0 

-0.6 

291,4 

296.0 

1.6 

93.6 

3.3 

205, 

12.6 

41.0 

3564.1 

637.0 

-16.9 

-17.- 

271.5 

6.1 

6.1 

-0.2 

291,7 

296.1 

1.5 

93,4 

3.2 

202, 

12.9 

42.0 

3690.9 

626.0 

-17.5 

-18.3 

270.3 

6.0 

6.0 

-i).0 

292.1 

296.3 

1.4 

93.7 

3.2 

200. 

13.3 

43.0 

3786.8 

620.0 

-18.2 

-19.0 

270.0 

5.9 

5.9 

J.O 

292.4 

296.4 

1.4 

93,3 

3.1 

198. 

13.6 

44.0 

3896.0 

611.0 

-18.8 

-19.6 

269.7 

5.8 

5.8 

0.0 

293.0 

296.9 

1.3 

92.8 

3.1 

196. 

14.0 

45.0 

3994.1 

603.0 

-19.7 

-20.5 

268.1 

5.8 

5.8 

‘-1.2 

293,0 

296,7 

1.2 

93.1 

3.1 

194, 

14.4 

46.0 

4093.2 

595.0 

-20.1 

-20.7 

265.6 

6.2 

6.2 

n.5 

293.7 

297.3 

1.2 

93.4 

3.0 

191. 

14.7 

47.0 

4193.4 

587.0 

-21.0 

-21.3 

264.6 

6.5 

6.5 

0.6 

293.7 

297.0 

1.1 

92.6 

3.0 

189. 

15.1 

48.0 

4294.7 

579.0 

-21.8 

-22.3 

265.1 

7.1 

7.0 

0.6 

293.9 

297.2 

1.1 

95.4 

3,0 

186. 

15.4 

49.0 

4409.9 

570.0 

-22.6 

-2  3.1 

266.7 

7.5 

7.4 

0,4 

294.3 

297.4 

1.0 

95.7 

2.9 

184. 

15.8 

50.0 

4500.4 

563.0 

-23.4 

-24.3 

269.5 

7.9 

7.9 

0.1 

294.4 

297.2 

0.9 

92.6 

2.9 

180. 

16.3 

51.0 

4631.3 

553.0 

-24.5 

-25.7 

271.4 

8.2 

8.2 

-3.2 

294.6 

297.2 

0.8 

89.8 

2.9 

175. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B2EN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'I  6 DEG 


1280 


STATICN  NO.  64S 
GREEN  RAY.  HIS 


5 FFBRUARV  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPFEO 

U COMP 

. MIN 

gP>i 

MB 

DG  C 

DG  C 

or. 

M/SEC 

M/sec 

16.6 

52.0 

4737.4 

545.0 

-25.0 

-26.3 

271.1 

0.3 

8.3 

17.0 

53.0 

4844.8 

537.0 

-25.7 

-26.9 

263.8 

8.4 

8.4 

17.3 

54.0 

4953.5 

529.0 

-26.4 

-27.7 

266.6 

8.7 

8.7 

17.8 

55.0 

5063.5 

521.0 

-27.3 

-29.0 

263.9 

9,3 

9.2 

18.2 

56.0 

5188.8 

512.0 

-28.1 

-30.0 

262.5 

9.8 

9.7 

18.6 

57.0 

5301.7 

504.0 

-29.0 

-31.2 

261.4 

10.3 

10.2 

19.0 

58.0 

5401.6 

497.0 

-29.9 

-31.8 

260.1 

10,7 

10,5 

19.4 

59.0 

5502.5 

490.0 

-30.7 

-32.5 

257.6 

10,7 

10.5 

19.8 

60.0 

5604.5 

483.0 

-31.7 

-33.7 

254.4 

10.7 

10.3 

20.2 

61.0 

5722.5 

475.0 

-32.4 

-34.5 

251.6 

10.9 

10.3 

20.6 

62.0 

5827.0 

468.0 

-33.2 

-35.3 

249.7 

11,3 

10.6 

21.0 

63.0 

5932.8 

461.0 

-34.0 

-36.  i 

248.7 

11.7 

10.9 

21.3 

64.0 

6039.8 

454.0 

-34.8 

-36.8 

248.0 

11.9 

11.0 

21.8 

65.0 

6148.1 

447.0 

-35.8 

-38.0 

247.2 

11.8 

10.9 

22.2 

66.0 

6273.4 

439.0 

-36.6 

-38.9 

246.8 

11.6 

10,7 

22.6 

67.0 

6384.6 

432.0 

-37.6 

-39.8 

246.  5 

11.3 

10.3 

23.0 

68.0 

6497.1 

425.0 

-38.5 

-40.7 

245.9 

10.9 

9.9 

23.4 

69.0 

6611.1 

418.0 

-39.3 

-41.7 

245.2 

10.8 

9.8 

23.8 

70.0 

6709.9 

412.0 

-40.3 

99.3 

245.1 

11,1 

10.1 

26.3 

71.0 

6843.3 

404.0 

-41.3 

99.0 

245.9 

11.3 

10.3 

26.7 

72.0 

6944.8 

398.0 

-42.2 

99.9 

246.4 

11.2 

10.3 

25.0 

73.0 

7064.6 

391.0 

-43.0 

99.9 

246.4 

11.0 

10. 1 

25.5 

74.0 

7168.6 

385.0 

-44.0 

99.9 

243.5 

11.3 

10.1 

25.8 

75.0 

7273.8 

379.0 

-45.0 

99.9 

241.7 

11.8 

10.4 

26.3 

76.0 

7398.2 

372.0 

-45.9 

99.  i 

240.7 

12.3 

10,7 

26.6 

77.0 

7506.2 

366.0 

-46.8 

99.9 

241.2 

12.3 

10.8 

27.0 

78.0 

7615.5 

360.0 

-47.8 

99.9 

243.0 

12.0 

10.7 

27.6 

79.0 

7726.2 

354.0 

-48.8 

99.9 

243.8 

11.4 

10,2 

27.8 

80.0 

7838.3 

348.0 

-49.9 

99.9 

243.3 

11.0 

9.8 

28.3 

81.0 

7970.8 

341.0 

-51.1 

99.9 

243.0 

10.7 

9.5 

28.7 

82.0 

8066.6 

336.0 

-52.3 

99.9 

244.6 

10,6 

9.6 

29.1 

83.0 

8183.0 

330.0 

-53.1 

99.9 

247.7 

10,7 

9.9 

29.5 

84.0 

8301.1 

324.0 

-53.8 

99.9 

251.3 

10.0 

10.3 

30.0 

85.0 

8400.8 

319.0 

-54.8 

99  . ■) 

253.4 

11.3 

10.8 

30.6 

86.0 

8542.5 

312.0 

-55.4 

99.  0 

251.1 

11.9 

11.3 

31.0 

87.0 

8666.2 

306.0 

-55.8 

99.9 

248.0 

12.2 

11.3 

31.5 

88.0 

8771.0 

301.0 

-56.1 

99.9 

245.2 

12.4 

11.2 

31.9 

89.0 

8877.4 

296.0 

-56.6 

99.9 

245.5 

12.6 

11.5 

32.6 

90.0 

8985.4 

291.0 

-57.1 

99.9 

247.6 

13.0 

12.0 

32.8 

91.0 

9094.9 

286.0 

-57.6 

99.9 

249.3 

13.1 

12.3 

33.2 

92.0 

9228.6 

280.0 

-58.2 

99.9 

249,8 

13.1 

12.3 

33.6 

93.0 

9341.9 

275.0 

-58.9 

99.  J 

248.7 

13.1 

12.2 

36.0 

94.0 

9457.0 

270.0 

-58.9 

99.9 

246.7 

13.5 

12.4 

36.5 

95.0 

9574.3 

265.0 

-58.9 

99.9 

245,7 

14.3 

13.0 

35.0 

96.0 

9718.1 

259.0 

-58.6 

99.9 

246,1 

15.0 

13.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1281 


1A9  41.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-0.2 

295.2 

297,7 

0.  8 

89.4 

3.0 

172. 

0.2 

295.7 

298.1 

0.8 

89.2 

3.0 

169. 

W.5 

296.1 

298.4 

0.7 

88.6 

3.0 

166. 

.0 

296.3 

298,4 

0,7 

85.3 

3.  1 

161. 

’ .3 

296.8 

290.8 

0.6 

83.4 

3.1 

157. 

’.5 

297,0 

298.8 

0.6 

81.3 

3.2 

153. 

1.8 

297.1 

298.0 

0.5 

83.1 

3,3 

148. 

2.3 

297.3 

290.9 

0.5 

83.6 

3.4 

144. 

2.9 

297.3 

298.7 

0.5 

82.5 

3.5 

140. 

3.4 

297.9 

299.2 

0.4 

81.2 

3.6 

137. 

3.9 

298.2 

299,4 

0.4 

81.2 

3,7 

133. 

4.3 

298.5 

299.7 

0.4 

81.1 

3.9 

129. 

4.4 

298.8 

299,9 

0.4 

81.3 

4.0 

126. 

4.6 

298.0 

299.8 

0.3 

80.1 

4.2 

122. 

4.6 

299,3 

300.3 

0.3 

79,3 

4.3 

119. 

(.5 

299,5 

300,4 

0.3 

79.4 

4.5 

116. 

>.4 

299.7 

300.5 

0.3 

79.4 

4.7 

114. 

4.6 

300.1 

300.8 

0.2 

78.1 

4,9 

112. 

4.7 

300.1 

999,9 

99.9 

999,9 

5.0 

110. 

4.6 

300.4 

999,9 

99.9 

999,9 

5.3 

107. 

h.5 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

5.5 

105. 

-♦.4 

301.1 

999,9 

99,9 

999.9 

5.7 

104. 

5.1 

301.1 

999,9 

99,9 

999,9 

5.9 

102. 

5.6 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

6.1 

101. 

6.0 

301.5 

999,9 

99,9 

999,9 

6.4 

98. 

5.9 

301.7 

999.9 

99,9 

999,9 

6.6 

97. 

5.4 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

6.  8 

96. 

5.0 

301.9 

999,9 

99.9 

999,9 

7.0 

95. 

4.9 

302.0 

999.9 

99.9 

999.9 

7.3 

94. 

4.9 

302.1 

999.9 

99.9 

999.9 

7.5 

92, 

4.6 

301,7 

999,9 

99,9 

999.0 

7.7 

91. 

4.1 

302.2 

999.9 

99,9 

999.9 

8.0 

90. 

3.5 

302.7 

999.9 

99,9 

999.9 

8.2 

90. 

3.2 

302.8 

999.9 

99,9 

999,9 

8.5 

89, 

3.9 

303.8 

990,9 

99,9 

999.  9' 

9.0 

89. 

4.6 

305.0 

999.9 

99,9 

999.9 

9.2 

88. 

5.2 

306.0 

999,9 

99,9 

999.9 

9.6 

87, 

5.2 

306.8 

999.9 

99,9 

999,9 

9,8 

86. 

4.9 

307.6 

999,9 

99,9 

999,9 

10.2 

86. 

4.6 

308.4 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

85. 

4.5 

309,3 

999,9 

99.9 

999,9 

10.8 

85. 

4.8 

309,9 

999.9 

99.9 

999,9 

11.1 

84. 

5.3 

311.6 

999.9 

99.9 

999,9 

11.4 

84. 

5,9 

313.2 

999,9 

99,9 

999,9 

11.8 

83. 

4.1 

315.8 

999,9 

99.9 

999.9 

12.3 

83. 

STATICN  NO.  CAS 
GREEN  BAYt  WtS 


5 FEBRUA«y  1975 
2315  GMT * •* 


149  41*  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

R/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

06 

35.5 

97.0 

9840.7 

254.0 

-58.6 

99.9 

245.6 

15.8 

14.4 

6.5 

317.6 

999,9 

99.9 

999.9 

12.7 

82. 

35.9 

98.0 

9940.6 

250.0 

-57.7 

99.9 

244.9 

16.5 

14.9 

7.0 

320,3 

999,9 

99.9 

999.9 

13.0 

82. 

36.4 

99.0 

10094,0 

244,0 

-57.6 

99,9 

245,2 

17,0 

15.4 

7.1 

322.7 

999.9 

99.9 

999,9 

13.5 

81. 

36.8 

100.0 

10198.4 

240.0 

-57.6 

99.9 

246.5 

17.2 

15.7 

6.9 

324.3 

999,9 

99.9 

999.9 

13.9 

80. 

37.4 

101.0 

10358.7 

234.0 

-56.4 

99.9 

248.7 

17.3 

16.2 

>.  3 

328.4 

999,9 

99,9 

909,9 

14.5 

80. 

37.9 

102.0 

10468.4 

230.0 

-55.4 

99.9 

250.5 

17.2 

16.2 

*>.7 

331,5 

999,9 

99,9 

999,9 

15.  1 

79. 

38.4 

103.0 

10580.3 

226.0 

-55.4 

99.9 

251,7 

17,0 

16.1 

5.3 

333,2 

999,9 

09.9 

999.9 

15.6 

79. 

38.9 

104.0 

10723.0 

221.0 

-55.3 

99.9 

250.2 

17.3 

16.3 

5.9 

335.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.1 

79. 

39.4 

105.0 

10839.7 

217.0 

-54.8 

99.9 

246,1 

18.3 

16.7 

7.4 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

16.6 

79. 

39.8 

106.0 

10988.7 

212.0 

-54,9 

99,9 

242,7 

19,2 

17,0 

.1.8 

340.1 

999,9 

99,9 

999,9 

17.0 

78. 

40.4 

107.0 

11110.5 

208.0 

-54,9 

99.9 

240.4 

20.4 

17.8 

n.i 

341.9 

999.9 

99.9 

999.9 

17.7 

78. 

40.9 

108.0 

11235.0 

204.0 

-53.5 

99.9 

242.2 

21.2 

18.8 

9.9 

346.1 

999.9 

99.9 

999.9 

18.3 

77. 

41.3 

109.0 

11362.4 

200.0 

-53.5 

99.9 

243.9 

21.8 

19.6 

9.6 

348,0 

999.9 

99.9 

999,9 

18.8 

77. 

41.9 

110.0 

11492,5 

196.0 

-52.9 

99.9 

244.4 

22.6 

20.4 

9,8 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

19.6 

76. 

42.7 

111.0 

11659,2 

191.0 

-53,1 

99,9 

244.9 

23.7 

21.5 

10.1 

353.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

76. 

43.1 

112.0 

11795.6 

187.0 

-53.2 

99.9 

245.8 

24.1 

22.0 

9.9 

355.3 

999.9 

99.0 

999.9 

21.2 

75. 

43.5 

113.0 

11934.8 

183.0 

-53,4 

99,9 

246.2 

24.1 

22.0 

9,7 

357.2 

999,9 

99.9 

999.9 

21.8 

75. 

44.0 

114.0 

12077,2 

179.0 

-53.1 

99.9 

245.1 

23,3 

21.2 

9,8 

360.0 

999,9 

99.9 

999,9 

22.6 

75. 

44.6 

115.0 

12222.7 

175.0 

-53.5 

99.9 

244.3 

22.9 

20.7 

9.9 

361.6 

999.9 

99,9 

999.9 

23.3 

74. 

45.3 

116.0 

12409.1 

170.0 

-53.8 

99.9 

246.6 

23.0 

21.1 

9.2 

364.1 

999.9 

99.9 

999,9 

24.3 

74. 

45.8 

117.0 

12523.4 

167.0 

-54.0 

99.9 

248.7 

23.3 

21.7 

8.4 

365.7 

999,9 

99.9 

999.9 

25.0 

74. 

46.3 

118.0 

12679.1 

163.0 

-53.8 

99,9 

250.3 

24.0 

22.6 

8.1 

368.5 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

74. 

46.9 

119.0 

12833.6 

159.0 

-54.0 

99.9 

251.7 

25.3 

24.0 

7.9 

370.8 

999.9 

99,9 

999.9 

26.6 

74. 

47.4 

120.0 

12960.8 

156.0 

-54.5 

99.9 

252.8 

25.5 

24.3 

7.5 

372.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

74. 

47.8 

121.0 

13127,3 

152.0 

-54.2 

99,9 

253.3 

24.7 

23.6 

7.1 

375.4 

999.9 

99,9 

999,9 

28,0 

74. 

48.6 

122.0 

13255,2 

149,0 

-54.0 

99.9 

253.6 

22.3 

21.4 

6.3 

377.8 

999,9 

99.9 

999.9 

29.1 

74. 

49.1 

123.0 

13429.9 

145.0 

-54.0 

99.9 

253.6 

21.4 

20.6 

6.1 

380.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29,8 

74. 

49.7 

124.0 

13563.8 

142.0 

-54.9 

99.  V 

253.1 

21.5 

20.5 

6.  2 

381.3 

999,9 

99,9 

999,9 

30,5 

74, 

50.2 

125.0 

13746.5 

138.0 

-54.8 

99.9 

252.2 

22.5 

21.4 

6.9 

384.8 

999,9 

99.9 

999.9 

31.1 

74. 

50.9 

126.0 

13934.6 

134.0 

-54.8 

99.9 

250.9 

24.9 

23.5 

8.1 

388.0 

999,9 

99.9 

999.9 

32.1 

74. 

51.5 

127.0 

14079.6 

131.0 

-54.5 

99.9 

251.5 

26.4 

25.0 

8.4 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

73, 

52.1 

123.0 

14278.1 

127.0 

-54.6 

99.9 

253.1 

26.4 

25,2 

7.7 

394.3 

999,9 

99.9 

999.9 

34.  1 

73. 

52.6 

129.0 

14430.9 

124.0 

-55.3 

99.9 

254.5 

25,3 

24.4 

6.  8 

395,8 

990,9 

99,9 

999.9 

34.8 

73, 

53.1 

130.0 

14586.7 

121.0 

-56.6 

99.9 

256.3 

24.2 

23.5 

5.7 

396.2 

909.0 

99.9 

999.9 

35.6 

73. 

54.0 

131.0 

14800.1 

117.0 

-56.4 

99.9 

253.9 

23.4 

22.9 

4.5 

400.4 

999,9 

99.9 

999.9 

36,9 

74, 

54.6 

132.0 

14965.0 

114.0 

-56.4 

99.9 

260.8 

22.1 

21.8 

J.S 

403.4 

999,9 

99,9 

999.9 

37.7 

74, 

55.3 

133.0 

15134.1 

111.0 

-57.1 

99.9 

263.4 

21.2 

21.1 

2.5 

405.2 

999.9 

09,9 

999.9 

38.5 

74. 

55.9 

134.0 

15307.5 

108.0 

-56.9 

99.9 

262.5 

21.0 

20.9 

2.8 

408.7 

999,9 

99,9 

999.9 

39,3 

74, 

56.5 

135.0 

15485.6 

105.0 

-57.7 

99.9 

253.4 

21.4 

21.0 

4.3 

410.4 

999.9 

99,9 

909.0 

40.0 

74. 

57.3 

136.0 

15668,6 

102.0 

-57,7 

99.9 

254.9 

23,8 

22.9 

6,2 

413.9 

999.9 

99,9 

990,9 

41.1 

74, 

58.0 

137.0 

15920.7 

98.0 

-58,2 

99.9 

254.3 

24.8 

23.9 

6.7 

417.6 

999,9 

99,9 

990.9 

42.2 

74. 

58.9 

138.0 

16116.1 

95.0 

-58.9 

99.9 

255.1 

24.0 

23.2 

6.2 

420.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

74, 

59.8 

139,0 

16385.8 

91.0 

-59.3 

99.9 

2 56.3 

25.0 

24.3 

5,9 

424.6 

999,9 

99,9 

999,9 

44.8 

74. 

60.5 

140.0 

16596.0 

88.0 

-59.1 

99,9 

256.6 

24.1 

23.5 

5.6 

429.0 

999.9 

99.9 

999.9 

45.9 

74. 

61.4 

141.0 

16813.3 

85.0 

-59.4 

99.9 

258.3 

25.1 

24.6 

5.1 

432.6 

999.9 

99,9 

999,9 

47.0 

74. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAiW  6 OEG 
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5 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  149  41*  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

62.3 

142.0 

17114.4 

81.0 

-60.3 

99.9 

257.4 

25.1 

24.5 

5.5 

436.8 

999.9 

99.9 

999.9 

48.6 

75, 

63.1 

143.0 

17349.6 

78.0 

-60.5 

99.9 

260.2 

23.7 

23.4 

4.1 

441.2 

999.9 

99.9 

999,9 

49.  7 

75. 

64.1 

144.0 

17593.5 

75.0 

-61.2 

99.9 

262.4 

28.7 

28.5 

3.B 

444.6 

999,9 

99.9 

999.9 

51.1 

75. 

65.0 

145.0 

17847.0 

72.0 

-61.2 

99.9 

263.2 

27.3 

27.1 

3.2 

449,9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

75. 

65.9 

146.0 

18201.7 

68.0 

-61.4 

99.9 

266.5 

31.5 

31.5 

1.9 

456.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

75. 

66.9 

147.0 

18481.0 

65.0 

-62.3 

99.9 

273.0 

22.1 

22.1 

-1.2 

460.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.0 

76. 

67.9 

148.0 

18772.5 

62.0 

-62.8 

99,9 

281.1 

21.2 

20.8 

-4.1 

465.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.1 

76. 

69.0 

149.0 

19077.4 

59.0 

-63.8 

99.9 

277.1 

24.9 

24,7 

-3.1 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

77. 

70.2 

150.0 

19397.9 

56.0 

-63.2 

99.9 

280.5 

20.9 

20.5 

-3.8 

478.8 

999.9 

99,9 

999.9 

60.2 

77. 

71.3 

151.0 

19735.8 

53.0 

-64.1 

99.9 

280.9 

20.2 

19.8 

-3.8 

484.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

78. 

72.5 

152.0 

20092.8 

50.0 

-63.8" 

99.9 

275.4 

19.0 

18.9 

-1.8 

493.3 

999.9 

99,9 

999.9 

62.6 

78. 

73,7 

153.0 

20471.6 

47.0 

-64.5 

99.9 

277.9 

22.3 

22.1 

-3.1 

500.2 

999.9 

99,9 

999.9 

64.0 

79. 

75.0 

154.0 

20873.8 

44.0 

-65.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

507.4 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

76«S 

155.0 

21303.1 

41.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

517.3 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

STATION  NO.  <45 
GREEN  BAVt  MIS 


6 FEBRUARY  1575 

516  GMT  148  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

JSG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.1 

210.0 

984.8 

-4.4 

-5.5 

285.0 

0.5 

0.5 

-0.1 

270.3 

276.8 

2.6 

92.0 

' 0.0 

0. 

0.4 

8.0 

288.8 

975.0 

-4.5* 

99.9 

244.7 

2.6 

2.3 

1.1 

270,6 

999.9 

99,9 

999.9 

0.2 

167, 

0.8 

9.0 

386.3 

963.0 

-4,6 

-4.9 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

271.8 

278.9 

2.8 

97.8 

999,9 

999. 

1.2 

10.0 

468.5 

953.0 

-4.9 

-5.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

272.3 

279.3 

2.T 

96.9 

999.9 

999. 

1.5 

11.0 

584.9 

939.0 

-5.5 

-6,0 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

272.9 

279.6 

2.6 

96,4 

999,9 

999, 

1.8 

12.0 

6 77,3 

S28.0 

-5,8 

-6.4 

999.9 

99,9 

99.9 

99,9 

273,5 

280.1 

2.6 

95.6 

999.9 

999. 

2.2 

13.0 

779.3 

916.0 

-6.4 

-6.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

273,9 

280.3 

2.5 

96.1 

999,9 

999, 

2.6 

14.0 

873.7 

905.0 

-7.1 

-7.5 

32.8 

6.0 

-3.3 

-5.1 

274,0 

280.3 

2.4 

97.1 

0.6 

184. 

3.0 

15.0 

969.1 

894.0 

-7.6 

-8.1 

37.1 

5.7 

-3.5 

-4.6 

274.5 

280.6 

2.3 

96.3 

0.7 

191. 

3.3 

16.0 

1083.1 

881.0 

-7.7 

-8.3 

25.8 

5.6 

-2.5 

-5.1 

275.5 

281.6 

2.3 

95.8 

0.8 

193, 

3.7 

17.0 

1180.9 

870.0 

-8.0 

-8.6 

13.4 

5.4 

-1.2 

-5.2 

276,2 

28  2.3 

2,3 

95,6 

1.0 

194. 

4.1 

18.0 

1270,7 

860,0 

-8.5 

-9.0 

5.0 

4.8 

-0.4 

-4.8 

276.6 

282.6 

2.2  > 

55.5 

1.1 

193. 

4.5 

19.0 

1370.6 

849.0 

-8,6 

-9,2 

4.3 

4,5 

-0,3 

-4,4 

277.5 

283.5 

2.2 

95.3 

1.2 

192. 

4.9 

20.0 

1471.7 

838.0 

-9.2 

-9.8 

4.8 

4.4 

-0.4 

-4.4 

277.9 

283.7 

2.2 

•;  94.9 

1.3 

192. 

5.3 

21.0 

1583.2 

826.0 

-9.9 

-10.6 

359.4 

4.4 

0.0 

-4.4 

278,3 

283,8 

2.I.,  ' 

94,5 

1.4 

191. 

5.7 

22.0 

1677.2 

816.0 

-10.3 

-11. 1 

351.3 

4,2 

0.6 

-4.1 

278.8 

284.2 

2.0 

' 94,5 

1.5 

190. 

6.0 

23.0  • 

1772,1 

806.0 

-10.8 

-11.4 

342.9 

3.7 

1.1 

-3.5 

279.3 

284,7 

2.0 

95.5 

1.6 

189. 

6.4 

24.0 

1868.1 

796.0 

-11.2 

-11.6 

328.1 

3.3 

1,7 

-2.8 

279.8 

285.2 

2.0 

96.9 

1.6 

188. 

6.8 

25.0 

1974.9 

785.0 

-11,9 

-12.4 

316.6 

3.3 

2.2 

-2.4 

280.2 

285.3 

1.9 

96.2 

1.7 

186. 

7.3 

26.0 

2092.8 

773.0 

-12.2 

-12.7 

312.2 

3.3 

2.5 

-2.2 

281.1 

286,2 

1.9 

96,2 

1.8 

183. 

7.6 

27.0 

2192.3 

763.0 

-12.9 

-13.4 

313.6 

3.5 

2.5 

-2.4 

281.4 

286.3 

1.8 

95.9 

l.B 

1S2. 

B.O 

28.0 

2282.8 

754.0 

-13.5 

-14.0 

317.3 

4.2 

2.8 

-3.1 

281.7 

286.4 

1.7 

95.6 

1.9 

180. 

8.4 

29.0 

2394.6 

743,0 

-13.6 

-14.2 

319,7 

4.8 

3.1 

-3.7 

282.7 

287,5 

1.7 

95.1 

2.0 

ITT. 

8.8 

30.0 

2487,4 

734.0 

-13.6 

-14.3 

321.6 

5.4 

3.4 

-4.3 

233.7 

288.5 

1.7 

94.8 

2.0 

175. 

9.2 

31.0 

2591,7 

724.0 

-14.0 

-14.7 

322.6 

6.0 

3.6 

-4.7 

284.4 

289.1 

1.7 

94.5 

2.2 

173. 

9.6 

32.0 

2686.6 

715.0 

-14.7 

-15.4 

322.4 

6.2 

3.8 

-4,9 

284.6 

289,1 

1.6 

94.6 

2.3 

172. 

9.9 

33.0 

2793,2 

705.0 

-15,3 

-15.9 

320,9 

6.0 

3.8 

-4.6 

285.2 

289,6 

1.6 

94.7 

2.4 

170. 

10.3 

34.0 

2901.1 

695,0 

-15,7 

-16,4 

317,0 

5,2 

3.6 

-3.8 

285,9 

290.2 

1.5 

94.6 

2.6 

168. 

10.7 

35.0 

2988.5 

687.0 

-15.6 

-16.3 

310.3 

4.4 

3.3 

-2.8 

287.0 

291,4 

1.6 

94.0 

2.6 

167. 

11.2 

36.0 

3121.5 

675.0 

-16.0 

-16,8 

297,7 

3.6 

3.2 

-1.7 

287,9 

292,3 

1.5 

93,2 

2.T 

166. 

11.6 

37.0 

3233.9 

665.0 

-16,8 

-17,8 

288.1 

3.5 

3.3 

-1.1 

288,2 

292,3 

1.4 

91.9 

2.8 

164. 

12.1 

38.0 

3336.1 

656.0 

-17,6 

-18.6 

284.3 

3.9 

3.8 

-1.0 

288  .4 

292.3 

1.3 

91.7 

2.8 

163. 

12.5 

39.0 

3427.9 

648.0 

-18.0 

-19.2 

285.9 

4,4 

4.3 

-1.2 

289.0 

292.7 

1.3 

90.8 

2.9 

161. 

12.9 

40.0 

3532.5 

639.0 

-18.3 

-19.  6 

287.9 

4.6 

4.4 

-1.4 

289.8 

293.5 

1.3 

85.7 

2.9 

159, 

13.4 

41.0 

3661.9 

628.0 

-19,2 

-20,  7 

288,5 

4.6 

4.3 

-1.4 

290,2 

293.6 

1.2 

88.2 

3.0 

157. 

13.8 

42.0 

3769.2 

619.0 

-20.1 

-21.6 

286.0 

4.6 

4.4 

-1.3 

290.4 

293.6 

1.1 

87.4 

3.1 

155. 

14.2 

43.0 

3877.7 

610.0 

-20.7 

-22.3 

282.3 

4.9 

4.7 

-l.O 

290.9 

293.9 

1.0 

87.1 

3.2 

154. 

14.7 

44.0 

3987.4 

601.0 

-21.8 

-23.0 

279.5 

5.3 

5.2 

-0.9 

290.8 

293.8 

1.0 

85.8 

3.3 

152. 

15.2 

45.0 

4086.0 

593.0 

-22.6 

-23.9 

280,3 

5.9 

5.8 

-1.1 

291.0 

293.8 

0.9 

88.9 

3.4 

149. 

15.6 

46.0 

4198,2 

534,0 

-23.0 

-24.4 

280.8 

6.4 

6.2 

-1.2 

291.8 

294.5 

0.9 

88.3 

3.5 

148. 

15.9 

47.0 

4312.0 

575.0 

-23.5 

-24.9 

279.4 

6.6 

6.5 

-l.l 

292.5 

295.1 

0.9 

87.9 

3.6 

146. 

16.3 

48.0 

4440.1 

565.0 

-24.2 

-25.7 

275,8 

6.8 

6.7 

-0.7 

293.2 

295.7 

0.8 

87,5 

3.7 

144. 

16.8 

49.0 

4544.0 

557.0 

-25.0 

-26.4 

271.1 

6.9 

6.9 

-O.l 

293.4 

295.9 

0.8 

88.0 

3.8 

142. 

17.3 

50.0 

4662.4 

548.0 

-25.4 

-26.8 

268.1 

7.1 

7,1 

0.2 

294.3 

296.7 

0.8 

87.9 

3.9 

139. 

17.8 

51.0 

4782.3 

539.0 

-26.7 

-28.1 

267.2 

7.4 

7.4 

0.4 

294.2 

296.3 

0.7 

87.7 

4.1 

137. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  ESEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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i 


I 


STATICN  NO.  645 
GRE6N  BAY,  WIS 


I 


6 FEBRUARY  1975 
516  GMT 


148  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

18.2 

52.0 

4903.7 

530.0 

-27.6 

-29.0 

267.5 

7.8 

7.8 

0.3 

294.5 

296.5 

0.6 

87.4 

4.2 

135. 

18.6 

53.0 

5013.0 

522.0 

-28.3 

-29.3 

263.0 

8.2 

8.2 

0.3 

295.0 

296.9 

0.6 

86.4 

4.3 

133. 

19.0 

54.0 

5123.6 

514.0 

-29.1 

-30.5 

268.2 

8.7 

8.7 

0,3 

295 ,3 

29  7.1 

0.6 

86.7 

4.4 

131. 

19.4 

55.0 

5221.5 

507,0 

-30.1 

-31.5 

267.6 

9.1 

9.1 

0.4 

295.2 

296.9 

0.5 

86.8 

4.6 

130. 

19.9 

56.0 

5363.1 

497.0 

-30.9 

-32.3 

267.7 

9.4 

9.4 

0.4 

295.9 

29  7,5 

0,5 

87,5 

4.8 

127. 

20.3 

57.0 

5478.1 

489.0 

-31.9 

-33.3 

269.6 

9.6 

9.6 

0.1 

296.0 

297.5 

0.5 

87.3 

5.0 

126. 

20.7 

58.0 

5579.8 

482.0 

-32.9 

-34.1 

271.8 

9.9 

9,9 

-0.3 

296,1 

297.5 

0.4 

88.4 

5.2 

124. 

21.1 

59.0 

5697.4 

474.0 

-33.5 

-35.1 

273.3 

10.2 

10.1 

-0.6 

296.7 

298.0 

0.4 

85.4 

5.4 

123. 

21.6 

60.0 

5816.7 

466.0 

-34.4 

-37.1 

272.9 

10.5 

10.5 

-0.5 

297.0 

298.0 

0.3 

.76.2 

5.7 

121. 

22.0 

61.0 

5937.6 

458.0 

-35.4 

-39.5 

271.7 

10.6 

10.6 

-0.3 

297,3 

298,1 

0.3 

65.5 

5.9 

120, 

22.4 

62.0 

6044.7 

451.0 

-36.2 

-40.8 

271.5 

10.8 

10.8 

-0.3 

297,6 

298,4 

0.2 

61.6 

6.1 

119. 

22.9 

63.0 

6153.1 

444,0 

-37.1 

-42,4 

272.5 

11.4 

11.4 

-0.5 

297.7 

298.4 

0.2 

57.2 

6.4 

118. 

23.3 

64.0 

6262.7 

437.0 

-38.2 

-43.7 

273.7 

12.0 

12.0 

-0.8 

297.7 

298.3 

0.2 

55.5 

6.7 

117. 

23.7 

65.0 

6389.7 

429.0 

-39.0 

-45,0 

274,6 

12.4 

12.3 

-1,0 

298,3 

298.8 

0.2 

52.4 

6.9 

116. 

24.3 

66.  0 

6534.7 

420,0 

-40,2 

99.9 

274,7 

12.3 

12.3 

-l.O 

298.6 

999.9 

99,9 

999,9 

7.4 

114. 

24.7 

67.0 

6649.2 

413.0 

-41.3 

99.9 

273.9 

12.0 

12.0 

-0.8 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

7.7 

114. 

25.2 

68.0 

6765.0 

406.0 

-42.4 

99.9 

272.7 

11.7 

11.7 

-0.5 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

8.0 

113. 

25.6 

69.0 

6882.3 

399.0 

-43.6 

99,9 

272.4 

11.5 

11.5 

-0.5 

298,6 

999.9 

99,9 

999.9 

8.3 

112. 

26.1 

70.0 

7001.0 

392.0 

-44.4 

99,9 

274,0 

11.2 

11.2 

-0,8 

299,0 

999,9 

99.9 

999.9 

8.6 

111. 

26.7 

71.0 

7138.8 

384.0 

-45.7 

99.9 

276.1 

11.3 

11.3 

-1.2 

299.1 

999.9 

99.9 

999.9 

8.9 

111. 

27.2 

72.0 

7261.1 

377.0 

-46.6 

99.9 

275.5 

11.6 

11.5 

-l.l 

299.5 

999,9 

99.9 

999.9 

9.3 

110. 

27.6 

73.0 

7367.4 

371.0 

-47.7 

99,9 

274,4 

11.5 

11.5 

-0,9 

299,4 

999,9 

99.9 

999.9 

9,6 

110. 

28.0 

74.0 

7492.9 

364.0 

-48,4 

99.9 

273,8 

11.1 

11. 1 

-0.7 

300.0 

999.9 

99.9 

■ 999.9 

9.9 

109. 

28.5 

75.0 

7620.5 

357.0 

-49.3 

99.9 

275.4 

10.5 

10.5 

-1.0 

300.5 

099.9 

99.9 

999.9 

10.1 

109. 

29.0 

76.0 

7731.4 

351.0 

-50.2 

99.9 

276.3 

10.6 

10.6 

-1.2 

300.8 

999.9 

99.9 

999,9 

10.4 

109, 

29.4 

77.0 

7843.8 

345.0 

-51,1 

99,9  , 

274.9 

11. 1 

11.1 

-0.9 

301.1 

999,9 

99,9 

999.9 

10.7 

108. 

29.9 

78.0 

7976.8 

338.0 

-52.3 

99,9 

271.6 

11.9 

11.9 

-0,3 

301,2 

999.9 

99.0 

999.9 

11. 0 

108. 

30.4 

79.0 

8092.4 

332.0 

-53.1 

99.9 

267.7 

12.6 

12.6 

0.5 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

11.4 

107. 

30.8 

80.0 

8209.7 

326.0 

-54.0 

99.9 

264.8 

12.9 

12.8 

1.2 

302.0 

999,9 

99.9 

999.9 

H.7 

107. 

31.3 

81.0 

8368.7 

318.0 

-55.4 

99,9 

262,0 

13.0 

12.9 

1.8 

302.1 

999,9 

99,9 

999,9 

12.0 

106. 

31.8 

82.0 

8489.9 

312.0 

-56,2 

99.  9 

260.8 

13.1 

12.9 

2.1 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

12.4 

105. 

32.3 

83.0 

8592.4 

307.0 

-57.2 

99.  9 

261.9 

13.4 

13.3 

1.9 

302.7 

999,9 

99.9 

999.9 

12.7 

104. 

32.7 

84.0 

8716.9 

301.0 

-58.1 

99.9 

264.0 

13.8 

13.8 

1.4 

303.2 

999,9 

99.9 

999.9 

13.0 

104. 

33.1 

85.0 

8643.5 

295,0 

-58.9 

99,9 

266.3 

14.4 

14,4 

0.9 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

13.4 

103. 

33.7 

86.0 

8994.0 

288.0 

-59.6 

99.9 

263.1 

15.5 

15.4 

0.5 

304.9 

999.9 

99.9 

999.9 

13.9 

103. 

34.1 

87.0 

9125.7 

282.0 

-59,8 

99.9 

260.1 

16.1 

16.1 

0.5 

306.5 

999,9 

99.9 

999.9 

14.3 

102. 

34.6 

88.0 

9237.3 

277.0 

-60.5 

99.9 

267.0 

16.7 

16.6 

0.9 

307.1 

999,9 

99,9 

999,9 

14.7 

102, 

35.1 

89.0 

9373.9 

271.0 

-59.8 

99.9 

264.6 

16,7 

16.7 

1* **6 

310.0 

999,9 

99,9 

999,  9 

15.2 

101. 

35.5 

90.0 

9513.9 

265.0 

-59,6 

99.9 

261.4 

16.3 

16.1 

2.4 

312.2 

999,9 

99,9 

999.9 

15.7 

101. 

36.0 

91.0 

9633.1 

260.0 

-59.4 

99.9 

257.1 

15.2 

14.9 

3.4 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

16.1 

100. 

36.5 

92.0 

9754.8 

255.0 

-59.1 

99.9 

254.6 

14.6 

14.1 

3.9 

316.5 

999,9 

99,9 

999,9 

16.5 

100. 

37.0 

93.0 

9878.9 

250,0 

-59.2 

99.9 

253.2 

15.0 

14.4 

4.3 

318.0 

999,0 

99.9 

999.9 

16.8 

99. 

37.4 

94.0 

10031.2 

244,0 

-58.9 

99.9 

251.1 

15.7 

14.8 

5.1 

320.7 

999,9 

99,9 

999.9 

17.2 

99. 

37.9 

95.0 

10161.1 

239.0 

-59.2 

99.9 

247.5 

16.4 

15.2 

6.3 

322.1 

999.9 

99,9 

999.9 

17.6 

98. 

38.6 

96.0 

10321.1 

233.0 

-57,2 

99.9 

243,5 

17,4 

15.6 

7.8 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

97. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATinN  NO.  645 
GREEN  BAY,  WIS 


6 FEBRUARY  1975 

516  GMT  148  23.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  FT 

01  R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

39.1 

97.0 

10658.6 

220.0 

-56.4 

99.9 

263.1 

18.3 

16.3 

3.3 

330.8 

999,9 

99,9 

999.9 

13.6 

96. 

39.5 

98.0 

10599.6 

223.0 

-55.8 

99,9 

263,8 

18,9 

16,9 

3.3 

333,9 

999,9 

99.9 

999,9 

19.0 

95. 

40.1 

99.0 

10744.2 

218.0 

-55.1 

99.9 

246.3 

19,3 

17,7 

r.B 

337.1 

999.9 

99.9 

999.9 

19.6 

94. 

40.7 

100.0 

10862.7 

214.0 

-54.3 

99.9 

250.0 

19.4 

18.3 

6.6 

360.1 

999,9 

99,9 

999,9 

20.3 

93, 

41.4 

101.0 

11045.1 

208.0 

-56.0 

99.9 

256.3 

19.0 

18.3 

5.1 

343.4 

999,9 

99,9 

999.9 

21.0 

92. 

41.9 

102.0 

11201.5 

203.0 

-53.6 

99.9 

255.6 

18.7 

18.1 

4.7 

346.8 

999,9 

99.9 

999.9 

21.6 

92. 

42.5 

103.0 

11329.7 

199.0 

-53.1 

99.9 

2 56.7 

18.9 

18.2 

5.0 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

91. 

43.1 

106.0 

11493.4 

194.0 

-53.9 

99.  9 

253.3 

19.4 

18.6 

5.6 

350.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

91. 

43.6 

105.0 

11627.2 

190.0 

-56.0 

99.9 

251.6 

18,9 

17,9 

6.0 

352,4 

999,9 

99,9 

999.9 

23.4 

90, 

44.2 

106.0 

11798.4 

185.0 

-53.9 

99,9 

249,0 

16.9 

15.8 

6.1 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24,1 

90. 

44.7 

107.0 

11938.9 

181.0 

-53.7 

99.9 

268.6 

15.5 

14.4 

5.7 

357.8 

999.9 

99,9 

999.9 

24.5 

89. 

45.3 

108.0 

12082.6 

177.0 

-53.4 

99.9 

250.5 

14.9 

14.1 

5.0 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.0 

89. 

45.9 

109.0 

12229.7 

173.0 

-53.7 

99,9 

250.6 

15.2 

14.3 

5.1 

362.5 

999,9 

99,9 

999,9 

25,5 

89, 

46.5 

110.0 

12380.3 

169.0 

-52.9 

99.9 

268.6 

16.0 

14.9 

5.9 

366.2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.0 

88. 

47.2 

111.0 

12574.3 

164.0 

-52.3 

99.  9 

250.0 

16.8 

15.8 

5.8 

370.4 

999.9 

99,9 

999.9 

26.7 

88. 

47.9 

112.0 

12733.9 

160.0 

-52.6 

99,9 

250,5 

17.0 

16.0 

5.7 

372.5 

999,9 

99,9 

999,9 

27,4 

87, 

48.4 

113.0 

12897,4 

156.0 

-52.9 

99,9 

247,6 

17.3 

16.0 

6.6 

374.7 

999,9 

99,9 

999,9 

27,9 

87. 

49.0 

114.0 

13064.9 

152.0 

-53.1 

99.9 

266.8 

18.8 

17.3 

7.4 

377.2 

999.9 

99,9 

999.9 

28.4 

86. 

49.6 

115.0 

13236.9 

148.0 

-52.9 

99.9 

252.0 

20.1 

19.1 

6.2 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.1 

86. 

50.2 

116.0 

13458.1 

143.0 

-53.9 

99.9 

257.2 

20.0 

19,5 

4.4 

382.5 

999,9 

99,9 

999,9 

29.9 

86. 

50.9 

117.0 

13iSi94.1 

140.0 

-54.3 

99,9 

258.6 

20.2 

19.8 

4.0 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

86. 

51.5 

118.0 

13779.8 

136.0 

-54.6 

99.9 

256.2 

21.0 

20  .4 

5.0 

386.6 

999.9 

99.9 

999,9 

31.4 

85. 

52.1 

119.0 

13971.2 

132.0 

-53.9 

' 99.9 

256.2 

20.9 

20.1 

5.7 

391.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

85. 

52.9 

120.0 

14119.2 

129,0 

-53.1 

99,9 

254.7 

20.9 

20.1 

5.5 

395,3 

999,9 

99,9 

999,9 

33.1 

85. 

53.4 

121.0 

14322.2 

125.0 

-53.1 

99.9 

255.1 

19.9 

19.2 

5.1 

398.9 

999,9 

99.9 

999.9 

33.8 

85. 

54.1 

122.0 

14478.6 

122.0 

-53.7 

99.9 

255.0 

18.6 

17.9 

4.8 

400.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

84. 

54.7 

123.0 

14638.3 

119.0 

-54.5 

99.9 

255.3 

19.9 

19.2 

5.1 

402.0 

999.9 

99,9 

999.9 

35.2 

84. 

55.3 

124.0 

14801.7 

116.0 

-55,0 

99.9 

255.1 

22.2 

21.4 

5.7 

404.0 

999,9 

99.9 

999.9 

35.9 

84. 

55.9 

125.0 

15025.8 

112.0 

-55.3 

99.9 

253.1 

23.3 

22.3 

6.8 

407.5 

999.9 

99,9 

999.9 

36.8 

84. 

56.7 

126.0 

15257.8 

108.0 

-55.4 

99.  9 

251.6 

21.3 

20.2 

6.B 

411.5 

999,9 

99.9 

999.9 

37.9 

83. 

57.6 

127.0 

15437.4 

105.0 

-55.6 

99,9 

257.0 

21.0 

20,5 

4.7 

414,5 

999,9 

99.9 

999,9 

38.6 

83. 

58.1 

123.0 

15622.1 

102.0 

-55.8' 

99,9 

262.1 

22.8 

22.6 

3.1 

417.6 

999,9 

99,9 

999,9 

39.6 

83. 

58.8 

129.0 

15812.0 

99.0 

-56.1 

99.9 

263.1 

23.3 

23.1 

2.8 

420,6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.6 

83. 

59.4 

130.0 

16007.3 

96.0 

-56.9 

99.9 

263.0 

22.9 

22.7 

2.8 

422,7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.5 

83. 

60.3 

131.0 

16276.2 

92.0 

-58.1 

99.9 

261.5 

21.0 

20.7 

3.1 

425.6 

999,9 

99.9 

999.9 

42.6 

83. 

61.0 

132.0 

16486,8 

89.0 

-58.6 

99.9 

260.9 

20,4 

20.1 

3.2 

428.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

83. 

61.8 

133.0 

16700.3 

86.0 

-58.7 

99.9 

262.5 

19,5 

19.4 

2.5 

432.5 

999.9 

99,9 

999.9 

44.4 

83. 

62.5 

136.0 

16923.0 

83.0 

-59.2 

99,9 

262.8 

17.2 

17.1 

2.2 

435.9 

999,9 

99.9 

999,9 

45.3 

83. 

63.3 

135.0 

17075.8 

81.0 

-59.4 

99,9 

259,8 

18.0 

17.7 

3.2 

438.6 

999,9 

99,9 

999,9 

46.0 

83. 

64.2 

136.0 

17392.8 

77.0 

-59.4 

99,9 

255.2 

19.3 

18,7 

4.9 

445.0 

999,9 

99,9 

999.9 

47.1 

83. 

65.1 

137.0 

17642.0 

74.0 

-58.7 

99.9 

253.9 

20.3 

19.5 

5.6 

451.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

83. 

66.1 

138.0 

17902.4 

71.0 

-57.9 

99.9 

2 53.1 

19.9 

19.5 

4.1 

458.7 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

83. 

67.0 

139.0 

18173.6 

68.0 

-59,6 

99,9 

266.4 

17.7 

17.7 

1.7 

460.7 

999.9 

99,9 

999,9 

50,3 

82. 

67.9 

140.0 

18551.4 

64.0 

-61.2 

99.9 

268.4 

17.0 

17.0 

0.5 

465.3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

S3. 

68.9 

141.0 

18748.5 

62.0 

-61.3 

99.9 

267.8 

16.0 

16.0 

0.6 

469,2 

999.9 

99,9 

999,9 

52.2 

83. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  645 
GMEFN  BAYt  WtS 


I 


6 F6BPUARY  1975 
516  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE  I6HT 

PMES 

TEMP 

OEM  rr 

OIP 

5PFEt> 

U CO  HP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  f 

OG 

M/SPC 

M/SEC 

69.9 

142.0 

19161.9 

se.o 

-61.7 

99.9 

264.9 

22.a 

22.7 

71.0 

143.0 

19490.3 

55.0 

-62.4 

99.9 

269.0 

22.8 

22.  B 

72.1 

144.0 

19836.8 

52.0 

-62.1 

99.9 

273.7 

22.3 

22.3 

73.2 

145.0 

20203.2 

49.0 

-63.2 

99.9 

275.4 

21.2 

21.1 

74.3 

146.0 

20590.6 

46.0 

-64.5 

99.9 

278.9 

22.1 

21.9 

75.6 

147.0 

21001.9 

43.0 

-65.5 

99,  9 

277.5 

20.9 

20.7 

76.9 

143.0 

21292.2 

41.0 

-64.7 

99.9 

279.0 

20.9 

20.7 

78.2 

149.0 

21755.1 

38.0 

-65.6 

99.9 

277.6 

20.7 

20.6 

79.8 

150.0 

22254.2 

35.0 

-66.2 

99.9 

273.8 

23.1 

23.0 

81.3 

151.0 

22798.9 

32.0 

-65.1 

99.9 

272.7 

23.7 

23.7 

83.1 

152.0 

23398.9 

29.0 

-65.1 

99.9 

275.7 

25.6 

25.5 

84.8 

153.0 

24061.7 

26.0 

-66.8 

99.9 

275.3 

24.5 

24.4 

87.1 

154.0 

24804. 1 

23.0 

•66*  0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

I 


t 
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148  29.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

2.0 

477.4 

999.9 

99.9 

999,9 

■ 53.5 

83. 

0.4 

483.0 

999.9 

99.9 

999,9 

55,1 

83. 

-l.A 

491.7 

999.9 

99,9 

999.9 

56.7 

83. 

-2.0 

497.5 

999.9 

99.9 

999,9 

57,8 

83. 

-3.4 

503.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

84. 

-2.7 

510.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

84. 

-2.9 

519.8 

999.9 

99,9 

999,9 

62.3 

85. 

-2.7 

528.7 

999.9 

99,9 

999,9 

63.9 

85. 

-1.5 

539.8 

999,9 

99,9 

999.9 

66.0 

85. 

-l.l 

556.9 

999.9 

99,9 

999.9 

68.1 

85. 

-2.6 

572.8 

999.9 

99.9 

999.9 

70.4 

-2.3 

585.9 

999.9 

99,9 

999.9 

73.1 

A6« 

99.9 

609.2 

999.9  • 

99,9 

999,9 

999.9 

999« 

STATION  NO.  645 
GREfrN  BAY,  HIS 

6 FEBRUARY  1975 


1115  GMT 

150 

16. 

. 1 

ANGLES 

ON  THE  HALF  MINUTE 

HAVE  SEEM  LINEARLY  INlcRPCLATEO 

FROM  WHOLE 

MINUTE 

VALLES 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  FT 

DIR 

SPEED  U 

CCMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

7.6 

210.0 

981.4 

-2.8 

-3.2 

260.0 

5.T 

5.6 

1.0 

272.2 

280.0 

3.1 

97.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

253.7 

976.0 

-3.5 

-4.3 

6.2 

6.8 

-0.7 

-6.7 

271.9 

279,2 

2.8 

93.8 

0,5 

73. 

0.5 

9.0 

343.1 

965,0 

-5,0 

-5.  5 

6,2 

6.8 

-0.7 

-6.7 

271.2 

278.0 

2.6 

96.3 

0.5 

T3. 

0.9 

10.0 

433.3 

954.0 

-5.2 

-5.5 

334.1 

6.7 

2.9 

"i.  1 

272.0 

278.8 

2.7 

97.1 

0.5 

91, 

1.3 

11.0 

549.5 

940.0 

-5.3 

-5,6 

315.1 

8.9 

6.3 

-S.3 

273.0 

279.9 

2.7 

97.5 

0.6 

103. 

1.6 

12.0 

633.5 

9 30.0 

-5.6 

-6.0 

309.2 

10.0 

7.8 

-6.3 

273.5 

280.3 

2.6 

97.3 

0.8 

108. 

1.9 

13.0 

726.7 

919.0 

-6.5 

-6.8 

307.4 

9.3 

7.4 

-5.6 

273.5 

280.0 

2.5 

97,8 

l.O 

114. 

2.2 

14.0 

820.9 

908.0 

-6.8 

-7.  1 

300,8 

8.3 

7,1 

-4.3 

274,1 

280,5 

2.5 

97.7 

1.1 

115. 

2.6 

15.0 

916.0 

897.0 

-7.3 

-7.6 

289,2 

7,5 

7,1 

-2,5 

274.6 

280,9 

2.4 

97.6 

1.3 

114. 

3.0 

16.0 

1029.7 

884.0 

-8.2 

-8.5 

285.6 

7.8 

7.5 

-2.1 

274.8 

280.8 

2.3 

97.5 

1.5 

114. 

3.3 

17.0 

1118.1 

874.0 

-8.4 

-9.9 

282.5 

8.0 

7.8 

-1.7 

275.4 

280.8 

2.1 

89.1 

1.6 

113. 

3.6 

18.0 

1216.3 

863.0 

-8.9 

-10.7 

279.5 

8.1 

8.0 

-1.3 

275.9 

281.1 

2.0 

86.8 

1.8 

112. 

3.9 

19.0 

1315.5 

852.0 

-9.8 

-11.4 

276,0 

7,9 

7.9 

-0,8 

276.0 

281.0 

1.9 

88.0 

1.9 

111. 

4.2 

20.0 

1406.6 

842.0 

-10.3 

-11.7 

272.6 

8.0 

8.0 

-0,4 

276.3 

281.2 

1.8 

89.5 

2.1 

110. 

4.6 

21.0 

1517.1 

830.0 

-11.2 

-12.1 

269.0 

8.2 

8.2 

0.1 

276.5 

281.4 

1.8 

92.7 

2.2 

108. 

4.9 

22.0 

1610.1 

820.0 

-11.9 

-12.6 

267.6 

8.3 

8.3 

0.3 

276,7 

281.5 

1.8 

94.6 

2.4 

107. 

5.2 

23.0 

1713.4 

809.0 

-12.6 

-13.2 

266.8 

8.8 

8.8 

0.5 

277.0 

281.6 

1.7 

95.1 

2.5 

106. 

5.6 

24.0 

1808.2 

799.0 

-13.3 

-13.9 

266.6 

9.6 

9.6 

0.6 

277.2 

281,7 

1.6 

95.4 

2.7 

104. 

5.8 

25.0 

1904.1 

789.0 

-14.0 

-14. 6 

266.9 

10.1 

10.1 

0.5 

277.5 

281.7 

1.6 

95.1 

2.8 

103. 

6.2 

26.0 

2020.4 

777.0 

-14.3 

-14.9 

266.4 

10.3 

10.3 

0,7 

278,4 

282.6 

1.5 

94.9 

3.  1 

102. 

6.5 

27.0 

2128.4 

766.0 

-15.1 

-15.8 

265,0 

9,9 

9.8 

0,9 

270.6 

282.6 

1.5 

94.6 

3.3 

101. 

6.9 

28.0 

2217,8 

757.0 

-15.6 

-16.2 

263.6 

10,3 

10.3 

3.3 

279.1 

283.0 

1.4 

94.5 

3.5 

100. 

T.2 

29.0 

2318.2 

747.0 

-15.7 

-16.4 

270.2 

10.8 

10.8 

-0.0 

280.0 

283.9 

1.4 

94.3 

3.7 

100. 

7.6 

30.0 

2419.8 

737.0 

-16.2 

-16.9 

271.2 

11.6 

11.6 

-0.2 

280.5 

284.3 

1.4 

94.6 

3.9 

99. 

7.9 

31.0 

2512.3 

728.0 

-16.1 

-16.7 

270.8 

12.3 

12.3 

-0.2 

281.6 

285.6 

1.4 

95.0 

4.2 

99, 

8.2 

32.0 

2616.7 

718.0 

-15.7 

-16.3 

270.0 

12.8 

12.8 

-0.0 

283.2 

287.4 

1.5 

95.1 

4.4 

98. 

8.6 

33.0 

2722.5 

708.0 

-16.0 

-16.7 

268.8 

13.5 

13.5 

0.3 

284.0 

288.2 

1.5 

94,5 

4.7 

98. 

8.9 

34.0 

2829.6 

698.0 

-16.7 

-17.6 

269.1 

13.8 

13,8 

0,5 

284.4 

288,3 

1.4 

92.7 

5.0 

97. 

9.2 

35.0 

2927.0 

689.0 

-17.3 

-18.4 

268.2 

14.1 

14.1 

0.5 

204.7 

2r8.4 

1.3 

91.7 

5.2 

97. 

9.7 

36.0 

3047.6 

678.0 

-17.9 

-18.9 

269.4 

14.5 

14.5 

0.1 

285.4 

289.0 

1.3 

91.4 

5.6 

96. 

10.0 

37.0 

3158.7 

668.0 

-18.3 

-19.4 

270.7 

14.8 

14.8 

-0.2 

286.2 

289.7 

1.2 

91.2 

5.9 

96. 

10.3 

38.0 

3259.9 

659.0 

-19,0 

-20.2 

271.5 

15.1 

15.1 

-0.4 

286.5 

289,8 

1.2 

90.0 

6.  1 

96. 

10.7 

39.0 

3362.1 

650.0 

-19.8 

-21.  i 

271.5 

15.3 

15.3 

-0.4 

286i7 

289.8 

1.1 

88.8 

6.5 

96. 

11.0 

40.0 

3465.6 

641.0 

-20.1 

-21.3 

270.8 

15.4 

15.4 

-0.2 

287.5 

290.7 

1.1 

89.4 

6.8 

96. 

11.4 

41.0 

3593.9 

630.0 

-20.5 

-21.  5 

268.8 

15.5 

15.5 

0.3 

288.5 

291.7 

l.l 

91,0 

7.2 

95. 

11.8 

42.0 

3700.4 

621.0 

-20.9 

-22.0 

267.2 

15,4 

15.4 

3.8 

289.2 

292,3 

Ul 

90.7 

7.5 

95. 

12.0 

43.0 

3796.1 

613.0 

-21.7 

-23.0 

266,4 

15,4 

15.4 

l.O 

289.4 

292.3 

1.0 

89,2 

7.7 

95. 

12.4 

44.0 

3905.0 

604.0 

-22.5 

-23.9 

265.8 

15.4 

15.4 

1.1 

289,7 

292.4 

0.9 

87.6 

8.1 

94. 

12.8 

45.0 

4015.1 

595.0 

-23.4 

-24.9 

265.9 

15.6 

15.6 

1.1 

289.8 

292.4 

0.8 

87.5 

8.4 

94. 

13.1 

46.0 

4114.1 

587.0 

-23.9 

-25.4 

266.4 

15,9 

15.9 

l.O 

290,3 

292,8 

0.8 

87.4 

8.7 

93. 

13.5 

47.0 

4226,7 

578.0 

-24.7 

-26.5 

267,6 

16.5 

16.4 

0.7 

290.7 

293.0 

0.8 

85.1 

9.1 

93. 

13.8 

48.0 

4340.8 

569.0 

-25.4 

-27.0 

268.6 

16  .6 

16.6 

0.3 

291.2 

293.4 

0.7 

85.8 

9.4 

93. 

14.1 

49.0 

4443.5 

561.0 

-26.2 

-27.3 

270.0 

16.6 

16.6 

0.0 

291.4 

293.5 

0.7 

85.7 

9,7 

93. 

14.4 

50.0 

4547,2 

553.0 

-27.1 

-29.1 

271.0 

16.4 

16.4 

-3.3 

291.6 

293,5 

0.6 

83.0 

10.0 

93. 

14.9 

51.0 

4692.0 

542.0 

-27.6 

-27.6 

271.9 

16.2 

16.2 

-7.5 

292.6 

294.8 

0.7 

119.8 

10.5 

93. 

• 

BY  SPEED 

MEANS  ELEVATION 

ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* 

8Y  TEMP 

MEANS  TEMPERATURE 

OP  TIME 

HAVE  BEEN 

INTER PCIATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA M 6 DEG 
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ST«TICN  NO.  «45 
GREFN  BAY,  MIS 


6 FEBRUARY  1S75 

Ills  GMT  ISO  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INIcRPOLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALU.-S 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

oew  P T 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M7SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.3 

52.0 

4798.8 

534.0 

-28.5 

-30.7 

271.9 

16.4 

16.4 

-0,5 

292,7 

294,4 

0,5 

80.9 

10.9 

93. 

15,7 

S3.0 

4906.8 

526.0 

-29,3 

-31.5 

271,7 

16,7 

16.7 

-3.5 

293,1 

294.7 

0.5 

80.8 

11.3 

93. 

16.0 

54.0 

5002.4 

519.Q 

-29.9 

-32.9 

271.5 

17.1 

17.1 

-0.5 

293.4 

294.8 

0.5 

74.9 

11.6 

93. 

16.3 

55,0 

5112.8 

511.0 

-31.3 

-35.4 

271,2 

17.2 

17.2 

-0.4 

293.1 

294.3 

0.4 

66.7 

11.9 

93. 

16.8 

56.0 

5252.5 

501.0 

-32.3 

-37.3 

270.5 

17.4 

17.4 

-0.1 

293.5 

294.5 

0.3 

60.7 

12.4 

93. 

17.1 

57.0 

5366, 0 

493.0 

-33.0 

-39,3 

270.0 

17.4 

17.4 

0.0 

294,0 

294,8 

0.3 

52.5 

12.7 

93. 

17,5 

58.0 

5480.9 

485.0 

-33,9 

-40,  3 

269,4 

17.4 

17.4 

0.2 

294,3 

295.0 

0.2 

49.4 

13.2 

92. 

17.9 

59.0 

5597.3 

477.0 

-34.5 

-41.9 

269.2 

17.5 

17.5 

0.3 

294.9 

295.5 

0.2 

46.4 

13.6 

92. 

18.3 

60.0 

5700.4 

470.0 

-35.4 

-42.7 

269.1 

17.8 

17.8 

0.3 

295.0 

29  5,6 

0.2 

46.8 

14.0 

92. 

18.7 

61.0 

5819.8 

462.0 

-36.4 

-43.5 

263,9 

18.3 

18.3 

0.4 

295.3 

295.8 

0.2 

47.0 

14.4 

92. 

19.0 

62.0 

5925.4 

455,0 

-37.4 

—44.  •» 

268.6 

18.8 

18.8 

0.4 

295.2 

295.8 

0.2 

47.9 

14.7 

92. 

19.4 

63.0 

6047.7 

447.0 

-38.2 

-44.7 

267.8 

19.0 

19.0 

0.7 

295.7 

296.2 

0.2 

50.2 

15.2 

92. 

19.8 

64.0 

6156.1 

440.0 

-39.3 

-45.2 

266.8 

19.0 

18.9 

1.1 

295.7 

296.2 

O.l 

53.0 

15.7 

92. 

20.2 

65.0 

6281.5 

432.0 

-40,2 

99.9 

265,9 

19.1 

19,0 

..4 

296,1 

909.9 

99,9 

999,9 

16.  1 

92, 

20.8 

66.0 

6424.8 

423.0 

-41.3 

99.9 

265.6 

19.8 

19.7 

:.5 

296.5 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

91. 

21.1 

67.0 

6537.9 

416.0 

-42.1 

99.9 

265.8 

20.3 

20.2 

1.5 

296.9 

999.9 

99.9 

995.9 

17.1 

91. 

21.5 

68.0 

6652.5 

409.0 

-43.2 

99.9 

266.1 

20.8 

20.8 

1.4 

296.9 

999,9 

99,9 

999.9 

17,7 

91, 

21.9 

69.0 

6768.5 

402,0 

-44,2 

99,9 

265.9 

21.0 

20.9 

1.5 

297.1 

999,9 

99,9 

999.9 

18.2 

91, 

22.3 

70.0 

6886.0 

395.0 

-45,2 

99.9 

265.3 

20.9 

20.8 

1.7 

297.4 

999,9 

99.9 

999.9 

18.7 

91. 

22.8 

71.0 

7022.3 

387.0 

-46.4 

99.9 

264.5 

20,5 

20.4 

2.0 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

91. 

23.1 

72.0 

7143.3 

380.0 

-47.3 

99.9 

264.1 

20.0 

19.9 

2.1 

297,9 

999,9 

99,9 

999,9 

19.7 

51. 

23.5 

73.0 

7266.0 

373,0 

-48.4 

99.9 

263.5 

19,4 

19.3 

2.2 

298,0 

999,9 

99,9 

999,9 

20.  1 

50, 

23.9 

74,0 

7372.5 

367,0 

-49,3 

99.9 

263.2 

19.4 

19.2 

2.3 

298.2 

999.9 

99.9 

995.9 

20.6 

50. 

24.3 

75.0 

7516.7 

359.0 

-50.3 

99.9 

263.2 

19.7 

19.5 

2.3 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

50* ** 

24.8 

76.0 

7626.4 

353.0 

-51.5 

99.9 

263.3 

19.9 

19.8 

2.3 

298.5 

999.9 

99.9 

999,0 

21.6 

50, 

25.1 

77.0 

7756.1 

346.0 

-52.7 

99,9 

263,5 

19.8 

19.7 

2.3 

298.6 

999.9 

99,9 

999,9 

22,0 

50. 

25.5 

78,0 

7868.8 

340.0 

-53.7 

99.9 

263.5 

19.4 

19.3 

2.2 

298.8 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

50. 

25.9 

79.0 

7983.0 

334.0 

-54.7 

99.9 

263.3 

19.0 

18.9 

2.2 

298.9 

999.9 

99.0 

999.9 

22.9 

50. 

26.3 

80.0 

8118.2 

327.0 

-55.5 

99.9 

262.6 

18.8 

18.6 

2.4 

299.6 

999,9 

99.9 

999.9 

23.4 

39. 

26.9 

81.0 

8255.7 

320.0 

-57.0 

99,9 

260.9 

19.0 

18.7 

3,0 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.0 

89. 

27.3 

82.0 

8375.3 

314.0 

-58,0 

99.9 

259.6 

19.1 

18.8 

3.5 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

24.5 

89. 

27.8 

83.0 

8496.6 

308.0 

-59.0 

99.9 

257.9 

18.8 

18.4 

3.9 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

25.1 

89. 

28.2 

84.0 

8619.7 

302.0 

-59.8 

99.5 

256.6 

18.4 

17.9 

4.3 

300.5 

990,9 

99,9 

995.5 

25,5 

89. 

28.8 

85.0 

8744,9 

296.0 

-60,5 

99.9 

254.8 

18.8 

18.1 

4,9 

301.2 

999,9 

99,9 

999.9 

26.1 

88. 

29.2 

86.0 

8894.1 

289.0 

-60,3 

99.9 

253.7 

19.6 

18.8 

5.5 

303.5 

999,9 

99.9 

999.9 

26.5 

88. 

29.7 

87.0 

9047.1 

282.0 

-59.8 

99.9 

252.6 

20.4 

19.5 

6.1 

306.4 

999,9 

99,9 

999,9 

27,2 

88. 

30.2 

88.0 

9181.5 

276.0 

-59.7 

99,9 

252.4 

20,9 

20,0  ■ 

6,3 

308.5 

999,9 

99,9 

999,9 

27,7 

87. 

30.8 

89.0 

9295,8 

271,0 

-60,0 

99,9 

253.8 

21.0 

20.2 

5.9 

309.7 

009,9 

99.9 

999,9 

28.5 

87. 

31.0 

90.0 

9435.6 

265.0 

-59.8 

99.9 

254.4 

20.9 

20.1 

5.6 

311.9 

909.9 

99.9 

999.9 

28.8 

87. 

31.4 

91.0 

9554.9 

260.0 

-58.8 

99.9 

255.7 

19.5 

18.9 

4.8 

315.1 

999,9 

99.9 

999.9 

29.3 

87. 

31.9 

92.0 

9701.5 

254,0 

-58,8 

99,9 

257,2 

17.8 

17.4 

3.9 

317,2 

999,9 

99,9 

999.9 

29.8 

86. 

32.4 

93.0 

9826.2 

249.0 

-59.3 

99.9 

258.4 

17.0 

16.7 

).4 

318.3 

599.9 

99.9 

999.9 

30.3 

86. 

32.9 

94.0 

9953.4 

244.0 

-58.6 

99.9 

253.8 

17.4 

17.1 

3.4 

321.1 

999.9 

99.9 

999,0 

30.8 

86. 

33.4 

95.0 

10083.8 

239,0 

-57.6 

99,9 

259,7 

18,7 

18.4 

3,4 

324.5 

999,9 

99,9 

999.9 

31.3 

86. 

34.0 

96.0 

10272.0 

232.0 

-56.5 

99.9 

262.2 

20.3 

20.1 

2.8 

329.0 

999.9 

99.9 

999.9 

32.0 

86. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO.  645 
GREEN  BAY,  WIS 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GHT  150  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  NINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

Dg  c 

OG 

H/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.4 

97.0 

10410.3 

227.0 

-56.3 

99.9 

264.0 

20.0 

19.9 

2.1 

331.3 

999.9 

99,9 

999,9 

32.5 

86. 

35.0 

98.0 

10551,7 

222.0 

-56,3 

99.9 

265.6 

18.2 

18.2 

1,4 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

86. 

35.5 

99.0 

10656.9 

217.0 

-54.7 

99.  9 

265.9 

17.4 

17.4 

1.2 

338.1 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

86. 

36.0 

100.0 

10846.4 

212.0 

-53.8 

99.9 

265.9 

18.3 

18.3 

1.3 

341.8 

999.9 

99.9 

999,9 

34,2 

86. 

36.7 

101.0 

11030.9 

206.0 

-53.7 

99.9 

265.9 

18.5 

18.4 

1.3 

344.9 

999.9 

99.9 

999,9 

35.  1 

86. 

37.2 

102.0 

11156.6 

202.0 

-55,1 

99.9 

265.9 

17,4 

17.3 

1.2 

344.6 

999.9 

99,9 

999,9 

35.6 

86. 

37.8 

103.0 

11316.4 

197.0 

-55.9 

99.9 

265.9 

16.5 

16.5 

-.2 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

86. 

38.2 

104.0 

11480.0 

192.0 

-55.9 

99.9 

265.9 

16.8 

16.7 

-.2 

348.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

86. 

38.8 

105.0 

11614.4 

188.0 

-54.6 

99.9 

265.9 

17.7 

17.7 

1.3 

352.5 

999,9 

99.9 

999.9 

37.2 

86. 

39.2 

106.0 

11787.2 

183.0 

-54,0 

99,9 

265.9 

18.1 

16.1 

1.3 

356.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

86. 

39.8 

107.0 

11929.0 

179.0 

-54.3 

99.  ) 

265.9 

17.7 

17.7 

1.3 

358.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

86. 

40.3 

108.0 

12074.2 

175.0 

-53.5 

99.9 

265.9 

17.0 

16.9 

1.2 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

86. 

40.9 

109.0 

12260.7 

170.0 

-53.5 

99,9 

265.8 

16,4 

16.4 

1.2 

364.6 

999,9 

99,9 

999,9 

39.4 

86. 

41.4 

110.0 

12414.0 

166.0 

-53.2 

99,9 

265.3 

16,5 

16.5 

1.4 

367.6 

999,9 

99,9 

999.9 

39.9 

86  • 

42.1 

111.0 

12611.1 

161.0 

-52.9 

99.9 

263.7 

IT. 7 

17.6 

1.9 

371.4 

999,9 

99.9 

999.9 

40.6 

86. 

42.7 

112.0 

12773.2 

157.0 

-53.5 

99.9 

262.6 

18.4 

18.3 

2.4 

373.0 

999.9 

99,9 

999,9 

41,3 

86. 

43.2 

113.0 

12939.5 

153.0 

-53.0 

99,9 

262,3 

18,0 

17,9 

2.4 

376.6 

999,9 

99,9 

999,9 

41,9 

86. 

43.8 

114.0 

13110.4 

149,0 

-52.7 

99,9 

263.1 

17,3 

17.2 

2.1 

380,0 

999,9 

99.9 

999.9 

42.5 

86. 

44.3 

115.0 

13285.9 

145.0 

-53.2 

99.9 

263.9 

17.6 

17.5 

i.9 

382.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

86. 

44,9 

116.0 

13466.0 

141.0 

-53.5 

99.'= 

263.8 

18.8 

18.7 

2.0 

384.7 

999.9 

99.9 

999,9 

43.6 

86. 

45.5 

117.0 

13650.8 

137.0 

-54,4 

99,9 

263.2 

19.1 

19,0 

2.3 

386.2 

999,9 

99,9 

999,9 

44.3 

86. 

46.1 

118.0 

13840.3 

133.0 

-55.1 

99.9 

263.8 

17.2 

17.1 

'..8 

388.4 

999,9 

99.9 

999,9 

45.1 

86. 

46.8 

119.0 

13986.0 

130.0 

-55.2 

99.9 

265.2 

16.2 

16.1 

1.4 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.6 

86. 

47.3 

120.0 

14186.0 

126.0 

-54.3 

99.9 

265.5 

16.6 

16.5 

1.3 

395,8 

999.9 

99,9 

999,9 

46.  1 

86. 

47.9 

121.0 

14340,5 

123.0 

-54,3 

99,9 

265.6 

16.8 

16.8 

1.3 

398.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.7 

86. 

48.5 

122.0 

14552,4 

119,0 

-54,3 

99.  5 

265.6 

16.2 

16.1 

1.2 

402.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

86  • 

49.1 

123.0 

14715.9 

116.0 

-54.9 

99.  V 

265.0 

16.2 

16.2 

1.4 

404.1 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

86. 

49.8 

124.0 

14883.5 

113.0 

-54,6 

99,0 

262.5 

19,2 

19,0 

2.5 

407,8 

999,9 

99.9 

909.9 

48.6 

86. 

50.3 

125.0 

15114.6 

109,0 

-54.0 

99,9 

261.0 

20,8 

20,5 

3.2 

413.2 

969,9 

99,9 

999.  9 

49.3 

86. 

51.1 

126.0 

15354.4 

105.0 

-54.4 

99.9 

261.3 

18.9 

18.7 

2.9 

416.7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

85. 

51.8 

127.0 

15539.7 

102.0 

-55.4 

99.9 

261.1 

18.3 

18.1 

2.8 

418.4 

999.9 

99,9 

999.9 

50,9 

85, 

52.4 

128.0 

15729.8 

99.0 

-56.0 

99,9 

259.2 

19.3 

19,0 

3.6 

420.7 

999,9 

99,9 

999,9 

51.7 

85. 

53.1 

129.0 

15925,5 

96.0 

-56.0 

99.  9 

258.8 

18.9 

18.6 

J.7 

424.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.5 

85. 

53.8 

130.0 

16127.1 

93.0 

-56.8 

99.7 

260.  1 

19.2 

18.9 

•J.3 

426.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

85. 

54.5 

131.0 

16405.6 

89.0 

-57.0 

99.9 

260.  7 

20.5 

20.3 

3.3 

431.8 

999.9 

99.9 

999.9 

54.1 

85, 

55.1 

132.0 

16622,7 

86.0 

-57.0 

99,9 

260.9 

21.1 

20,9 

1.3 

436.1 

99  9c  9 

99,9 

999,9 

54.8 

85, 

55,9 

133,0 

16847,1 

83.0 

-57.8 

99.9 

262.5 

21.0 

20.8 

2.8 

438.8 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

85. 

56.7 

134.0 

17079.0 

80.0 

-58.3 

99.9 

264.3 

18.5 

18.4 

1.8 

442.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

85. 

57,5 

135.0 

17238.5 

78.0 

-57.8 

99.9 

264.9 

16.9 

16.8 

1.5 

446.7 

999,9 

99,9 

999,9 

57,6 

85. 

58.4 

136.0 

17570,6 

74.0 

-57,8 

99.7 

264.9 

17.9 

17.8 

1.6 

453.5 

999,9 

99,9 

999.9 

58.6 

85. 

59.3 

137,0 

17831.0 

71.0 

-59,0 

99,  i 

267.1 

17.4 

17.3 

0.9 

456.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

85. 

60.1 

138.0 

18100.7 

68.0 

-60.7 

99.7 

274.5 

17.4 

17.3 

-1.4 

458.4 

999,9 

99,9 

999.9 

60.4 

85. 

61.1 

139.0 

18380.8 

65.0 

-61.7 

99,9 

278.2 

20,2 

20.0 

-2.9 

462.0 

999.9 

99,9 

999,9 

61.4 

85. 

62.1 

140,0 

18673.7 

62.0 

-61.4 

99.9 

281.0 

23.8 

23.3 

-4.5 

469.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

85. 

63.1 

141.0 

18980.8 

,59.0 

-62.1 

99.9 

279.2 

21.9 

21.6 

-3.5 

474.2 

999.9 

99,9 

999,9 

64.2 

86. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA«  6 DEG 
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STATICN  NO.  6A5 
GREi-N  BAY.  MIS 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  ISO  16.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINFARLY  INTcRPCLATFO  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PV 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

6A.0. 

162.0 

19302.7 

56.0 

-63.0 

99.9 

276,9 

18.9 

18.8 

-1.6 

679,2 

999,9 

99,9 

999,9 

65.2 

86. 

65.1 

163.0 

19661.6 

53.0 

-63.0 

99.9 

268.1 

19.0 

18.9 

3.6 

686.3 

999,9 

99.9 

999,9 

66.6 

86. 

66.1 

166.0 

20001.5 

50.0 

-61.6 

99.9 

266.9 

21.8 

21.7 

1.9 

698.6 

999.9 

99.9 

999,9 

67.6 

86  . 

67.6 

165.0 

20386.7 

67.0 

-61.9 

99.  V 

275.5 

20,7 

20,6 

-2.0 

506.5 

999,9 

99.9 

999.9 

69.3 

86. 

68.5 

166.0 

20791.6 

66.0 

-63.6 

99. -5 

280.8 

20.2 

19.8 

-3.8 

512.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

86. 

69.8 

167.0 

21223.3 

61.0 

-65.3 

99.9 

275.2 

22.5 

22,6 

-2,0 

518.3 

999,9 

99,9 

999,9 

72.  1 

8 7, 

71.1 

160.0 

21685.0 

38.0 

-66.2 

99.9 

277,9 

27,6 

27.3 

-J.8 

527,2 

999,9 

99,9 

999.9 

76.2 

87. 

72.5 

169.0 

22182.5 

35.0 

-67.0 

99.9 

278.0 

20.7 

20.5 

-’,9 

537.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

87. 

73.9 

150.0 

22537.0 

33.0 

-67.8 

99.9 

281.6 

23.1 

22.6 

-9.  6 

566.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

88. 

75.6 

151.0 

23108.8 

30.0 

-68.9 

99.9 

281.9 

28.2 

27.6 

556.9 

999,9 

99,9 

999.9 

80.1 

88. 

77.2 

152.0 

23761.8 

27.0 

-67.2 

99.9 

285.6 

30.6 

2V.5 

-8,2 

578.6 

999,9 

99,9 

999.9 

83.3 

89, 

79.2 

153.0 

26652.7 

26.0 

-67.0 

99,9 

271.3 

26.6 

26.6 

-0.6 

599.0 

999,9 

99.9 

999,9 

86.8 

89. 

81.2 

156.0 

26977.8 

22.0 

-67.2 

99.? 

269.0 

25.3 

25.3 

0.6 

613.5 

999,9 

99,9 

999,9 

89.3 

89. 

83.5 

155.0 

25866.3 

19.0 

-65.3 

99.9 

269.0 

28.3 

28.3 

).5 

665.9 

999.9 

99.9 

999,9 

93.5 

89. 

86.3 

156.0 

26921.6 

16.0 

-61.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

689.8 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 
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SUT!CN  NO.  645 
GREEN  BAY.  WTS 


6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

temp 

DEW  Pi 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/spr 

M/SEC 

0.0 

7.4 

210.0 

983.1 

-6.7 

-9.C 

290.0 

11.3 

10.6 

0.3 

B.O 

266.5 

976.0 

-7.4 

-11.9 

297,3 

13.2 

11.5 

0.7 

9.0 

362. 6 

964.0 

-9,0 

-13.  1 

299.3 

13.6 

11.9 

1.0 

10.0 

443.2 

954.0 

-10.0 

-13. <♦ 

299.2 

14.2 

12.4 

1.4 

11.0 

557.0 

940,0 

-11.1 

-13,3 

303.7 

14.0 

11.6 

1.7 

12.0 

647.4 

929.0 

-11.5 

-13.  T 

307.9 

13.9 

11.0 

2.1 

13.0 

738.8 

918.0 

-11.6 

-12.-. 

312.1 

13.7 

10.2 

2.3 

14.0 

822.9 

908.0 

-10.8 

-12.’ 

311.1 

13.0 

9,8 

2.6 

15.0 

916.7 

897,0 

-10.5 

-12,0 

308.2 

11.8 

9.3 

3.1 

16.0 

1029.1 

884.0 

-10.9 

-12.6 

297.2 

10.2 

9.0 

3.4 

17.0 

1125.4 

873.0 

-10.6 

-12.2 

2 87.4 

9.R 

9.2 

3.7 

IS.O 

1214.0 

863.0 

-10.9 

-11.^ 

276,8 

8.8 

8.7 

4.0 

19.0 

1303.6 

853.0 

-10.9 

-11.. 

258.7 

8.0 

7.9 

4.3 

20.0 

1403.4 

842.0 

-11.2 

-ll.i 

247.9 

B.O 

7.4 

4.7 

21.0 

1513.6 

830.0 

-11.8 

-12.1 

241.0 

8.5 

7.5 

5.0 

22.0 

1606.3 

820.0 

-12.6 

-13.C 

243.  1 

9,0 

8,0 

5.3 

23.0 

1699,9 

810.0 

-13.2 

-13.5 

244.4 

9,5 

8.6 

5.6 

24.0 

1794.6 

800.0 

-13.6 

-13.9 

247.4 

10.1 

9.3 

6.0 

25.0 

1B80.6 

791,0 

-14.2 

-14.  3 

255.0 

11.3 

10.9 

6.3 

26.0 

2006.3 

77B.0 

-14.6 

-15.J 

258.3 

11.2 

10,9 

6.6 

27.0 

2094.4 

769.0 

-15.1 

-15. > 

259.8 

10,9 

10.7 

7.0 

23.0 

2193.3 

759.0 

-15.7 

-15.9 

256.7 

10.1 

9.8 

7.3 

29.0 

2293.3 

749.0 

-16.4 

-16.6 

261.1 

11.7 

11.6 

7.7 

30.0 

2384.3 

740.0 

-16.5 

-16.8 

265.0 

13.5 

13,4 

S.O 

31.0 

2486.7 

730.0 

-16,2 

-16.5 

267.0 

14,4 

14.4 

B.3 

32.0 

2590.6 

720,0 

-16.1 

-16.6 

267.9 

15.0 

15.0 

8.7 

33.0 

2685.3 

711.0 

-16.6 

-17.  j 

268.1 

15.6 

15.6 

9.1 

34.0 

2781.0 

702.0 

-17.2 

-17,  i 

267,4 

16.1 

16.1 

9.4 

35.0 

2888.6 

692.0 

-17,3 

-21.? 

266.5 

16.6 

16.5 

9.9 

36.0 

3008.6 

681.0 

-17.9 

-29.0 

265.2 

17.3 

17.2 

10.3 

37.0 

3108.2 

672.0 

-17.5 

-34.6 

264.8 

17.8 

17.8 

10.6 

38.0 

3209.1 

663.0 

-18.0 

-34.4 

264.9 

18.3 

18.2 

11.0 

39.0 

3311.1 

654.0 

-18.3 

-35.1 

265.6 

18.9 

18.8 

11.3 

40.0 

3414.2 

645.0 

-19.4 

-35. a 

266.4 

19.3 

19.2 

11.7 

41.0 

3541.9 

634.0 

-20.0 

-36.  j 

267.3 

19.7 

19.6 

12.1 

42.0 

3647.9 

625.0 

-20,0 

-36, 

267,8 

20,0 

20.0 

12.5 

43.0 

3743.3 

617.0 

-20.8 

-37.' 

268.0 

20.5 

20.4 

12.9 

44.0 

3851.8 

608.0 

-21.6 

-37.': 

267.5 

21.4 

21.4 

13.3 

45.0 

3961.5 

599.0 

-22.0 

-37.  R 

266.4 

21.7 

21,7 

13.5 

46.0 

4060.3 

591.0 

-23.0 

-38.4 

265.7 

21.7 

21.7 

13.9 

47.0 

4172.6 

582.0 

-23.8 

-38.9 

264.8 

20.6 

20.5 

14.3 

48.0 

4273.5 

574.0 

-24.4 

-39. ^ 

264.5 

20.3 

20.2 

14.6 

49.0 

4375.7 

566.0 

-25.0 

-39,  / 

264.5 

20.7 

20,6 

15.0 

50.0 

4479.1 

558.0 

-25.5 

-40. 'i 

264.2 

22.4 

22^3 

15.3 

51.0 

4623.3 

547.0 

-26.0 

-41.’. 

263.2 

23.3 

23.1 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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157  13.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-^.9 

268.0 

272.7 

1.8 

78.0 

0.0 

0. 

-U.5 

267.8 

271,9 

1.6 

70.  1 

0,4 

117. 

-5.  6 

267.1 

270.9 

1.4 

72.2 

0.6 

118. 

-6,9 

266.9 

270.6 

1.4 

76.5 

0.8 

118. 

-7.7 

267,0 

270.8 

1.5 

83.4 

1.2 

118. 

-8.6 

267.4 

271.3 

1.5 

85.8 

1.4 

120. 

-7.2 

268.2 

272.3 

1.6 

92.1 

1.7 

122. 

-%s 

269,9 

274.3 

1.7 

89.2 

1.9 

123. 

-7.3 

271.2 

275,6 

1.7 

88.6 

2.2 

124. 

-4.7 

271.9 

276.2 

1.6 

87.5 

2.4 

124. 

-3.3 

273.1 

277.7 

1.7 

88.2 

2.6 

123. 

-l.O 

273.7 

278.5 

1.8 

92.2 

2.8 

122. 

i .6 

274.7 

279.8 

1.9 

98.2 

2.9 

121. 

^.0 

275.4 

280.4 

1.9 

98.0 

3.0 

118. 

i .0 

275.9 

280.8 

1.8 

97,2 

3.1 

115. 

A,1 

276,0 

280,6 

1.7 

97,1 

3.2 

113. 

4,1 

276,3 

280.8 

1.7 

97.2 

3.3 

111. 

3.9 

276.9 

2R1.3 

1.6 

97.4 

3.5 

109. 

2,9 

277.1 

281,4 

1.6 

97,1 

3.6 

106. 

2,3 

278,0 

282,2 

1.5 

96.8 

3.9 

105. 

1.9 

278.3 

282.4 

1.5 

96.7 

4.1 

104. 

2.3 

278.8 

282.8 

1.5 

98.0 

4.2 

102. 

1.8 

279.1 

282.9 

1.4 

98.2 

4.4 

101. 

1.2 

279,9 

283.7 

1.4 

97.9 

4.7 

100. 

0.8 

281,3 

285.3 

1.4 

97.7 

5.0 

99. 

0.6 

282.5 

286.6 

1.4 

95.8 

5.3 

99. 

U.5 

282.9 

286.8 

1.4 

94.2 

5.6 

98, 

0.7 

283.4 

28  7.1 

1.3 

94,5 

6.0 

98, 

-.0 

284.3 

287.1 

1.0 

68.3 

6.3 

97. 

’ .4 

285.0 

286.5 

0.5 

37.0 

6.8 

96. 

1,6 

286.5 

28  7.4 

0.3 

21.1 

7,2 

96, 

L.6 

287,0 

287,9 

0.3 

22.0 

7.5 

95. 

X.4 

287.2 

288.1 

0.3 

22.1 

7.9 

94. 

:.2 

237.7 

288.6 

0.3 

21.7 

8.3 

94, 

0.9 

288.4 

289.2 

0.3 

21.7 

8.8 

94. 

0,8 

239,5 

290,4 

0.3 

21.3 

9.3 

93, 

0.7 

289.7 

290.5 

0.2 

20.9 

9,7 

93. 

0.9 

290.0 

290.8 

0.2 

22.2 

10.2 

93. 

i.4 

290,7 

291.5 

0.2 

22.3 

10.7 

93, 

i.6 

290,8 

291.5 

0.2 

22.7 

11. 1 

93. 

1.9 

291.1 

291.8 

0,2 

23.2 

11.6 

92. 

?.9 

291.5 

292.2 

0.2 

23.2 

12.0 

92. 

2.0 

292,0 

292.7 

0.2 

23.3 

12.3 

92. 

2.2 

292.6 

293.2 

0.2 

22.9 

12.8 

91. 

2.8 

293.6 

294.3 

0.2 

22.5 

13.3 

91. 

« 
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$T»TICN  NO.  «* ••5 
GUfFN  BAY,  MIS 


6 FeeRIlABY  1S75 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  p: 

DIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

15.7 

52.0 

47?9.8 

539.0 

-27.0 

-42. ». 

261.6 

23.8 

23.6 

16.1 

53.0 

4837.5 

531.0 

-27.7 

-42.6 

259,9 

23.8 

23,4 

16.4 

54.0 

4946.4 

523.0 

-28.7 

-43,  3 

259,? 

23.7 

23.3 

16.7 

55,0 

5056.6 

515.0 

-29.5 

-43.  i 

259.1 

23.8 

23.3 

17.2 

56.0 

5182.1 

506.0 

-30.8 

-44,  ) 

259,8 

23.6 

23,2 

17.5 

57.0 

5295.0 

498.0 

-31.8 

-45,  ■ 

260.4 

23.3 

22.9 

17.8 

58.0 

5394.9 

491.0 

-32.5 

-45.'’ 

260.4 

22.9 

22.6 

18.2 

59.0 

5510.5 

483.0 

-33.6 

-46.*; 

260.1 

22.8 

22.4 

18.6 

60.0 

5612.7 

476,0 

-34.6 

-47.3 

259,1 

23.1 

22.7 

18.9 

61.0 

5730.9 

468.0 

-35.4 

-48,0 

257.9 

23.5 

23.0 

19.3 

62.0 

5850.8 

460.0 

-36.2 

-48.  f 

256.5 

23.8 

23.2 

19.6 

63.0 

5957.1 

453.0 

-37.0 

-49,  j 

255.7 

24.1 

23.3 

20.0 

64.0 

6064.5 

446.0 

-38.2 

-50.1 

255,6 

24,5 

23.17 

20.3 

65.0 

6173.1 

439.0 

-39.1 

-SO.? 

256.3 

24.7 

24.1) 

20.7 

66.0 

6330.8 

429.0 

-40.2 

99.9 

256.8 

24.6 

23. *» 

21.1 

67.0 

6458.9 

421.0 

-41.3 

99.9 

256.9 

24.0 

23.4 

21.5 

68.0 

6556.3 

415.0 

-42.1 

99,9 

256.8 

23,8 

23.1 

21.9 

69.0 

6687.7 

407.0 

-43.2 

99.9 

257.3 

25.0 

24.D 

22.2 

70.0 

6787.5 

401.0 

-44.2 

99.^ 

257.9 

25.6 

25.! 

22.6 

71.0 

6939.4 

39  2.0 

-45.2 

99.  , 

258,7 

25.8 

25.11 

23.1 

72.0 

7042.2 

386.0 

-46.0 

99,9 

259.4 

25.0 

24,  t 

23.4 

73.0 

7163.7 

379.0 

-47.1 

99.9 

259.3 

24.3 

23.1 

23.8 

74.0 

7286.9 

372.0 

-48.2 

99.9 

258.6 

23.5 

23.  ti 

24.1 

75.0 

7411.8 

365.0 

-49.1 

99,9 

258,1 

22,9 

22.1 

24.5 

76.0 

7520.3 

359,0 

-50,0 

99,9 

257.8 

22,5 

22.1 

24.9 

77.0 

7630.3 

353.0 

-50.8 

99.  > 

258.6 

23.4 

22.  < 

25.3 

78.0 

7760.5 

346.0 

-51.5 

99.  j 

259.3 

24.6 

24.2 

25.7 

79.0 

7873.9 

340.0 

-52.3 

99,9 

259.5 

25,4 

25,  I 

26.0 

80.0 

7988.8 

334,0 

-53.2 

99. « 

259,4 

25.6 

25.  • 

26.4 

81.0 

8125.0 

327.0 

-53.9 

99.9 

259.1 

24.8 

24.4 

26.9 

82.0 

8243.7 

321.0 

-54.7 

99.9 

259.3 

23.6 

23.1 

27.2 

83.0 

8364.4 

315.0 

-54,8 

99,9 

259,6 

22.9 

22.6 

27.6 

84.0 

8487.4 

309.0 

-54.8 

99. 

260.2 

22.4 

22.0 

27.9 

85.0 

8612.8 

303.0 

-55.0 

99.  ; 

260.5 

22.2 

21.9 

28.3 

86.0 

8761.9 

296.0 

-55.7 

99.9 

260.1 

22.4 

22.1 

28.8 

87.0 

8870.2 

291,0 

-56,7 

99,9 

258.6 

22,5 

22.0 

29.1 

88.0 

9002.1 

285.0 

-57,2 

99.9 

257,3 

22.2 

21.7 

29.5 

89.0 

9136.5 

279.0 

-57.8 

99.9 

255.1 

21.3 

20.6 

29.9 

90.0 

9250.4 

274.0 

-58.3 

99.9 

253.2 

20.6 

19*7 

30.3 

91.0 

9389.6 

268.0 

-58,7 

99,9 

253.0 

20,5 

19,6 

30.7 

92.0 

9507.8 

263.0 

-59.2 

99.  » 

254.7 

20.6 

19.9 

31.1 

93.0 

9628.2 

258.0 

-58.7 

99.9 

257.6 

20.7 

20.2 

31.5 

94.0 

9751.1 

253.0 

-58,9 

99.9 

260,9 

20,4 

20.1 

31.9 

95.0 

9876.5 

248.0 

-58.5 

99.9 

263.2 

20.5 

20.4 

32.4 

96.0 

10031.1 

242.0 

-56.7 

99.9 

265.6 

20.8 

20.8 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  8ETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  RcEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.,  6 DEG 
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157  13.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

PG 

•).5 

293.8 

294.3 

0.2 

22.1 

13.9 

91. 

<.2 

294.1 

294,6 

0.2 

22.6 

14,4 

90, 

4,5 

294.2 

294,8 

0.2 

22.6 

14.8 

90. 

4.5 

294.6 

295.1 

0.2 

23.5 

15.2 

90, 

4.2 

294,5 

294.9 

O.l 

23.9 

15,9 

89. 

3.9 

294.5 

295.0 

0.1 

24.4 

16.4 

89. 

-•’.8 

294.9 

295.3 

0.1 

24.8 

16.  8 

89. 

•»,9 

295,0 

295,4 

0,1 

25.6 

17,3 

89, 

4,4 

294,9 

295,3 

0.1 

26.0 

17.8 

88. 

4.9 

295.3 

295,7 

0.1 

26.0 

18.2 

88. 

5.6 

295.8 

296,1 

0.1 

26.1 

18.9 

88. 

3,9 

296,1 

296,4 

O.l 

26.5 

19.3 

87. 

6.1 

295,9 

296.2 

0.1 

27.2 

19.8 

87. 

5.9 

296.2 

296.5 

0.1 

27.2 

20.2 

87. 

5.6 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

87, 

5.4 

297.0 

999,9 

99,9 

999,9 

21.5 

86. 

5.4 

297.2 

999,9 

99.9 

999,9 

22.0 

86. 

5.5 

297.4 

999.9 

99.9 

999,9 

22.4 

86. 

•i.4 

297.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

66. 

5.1 

298,0 

999,9 

99,9 

999,9 

23.7 

85. 

4 .6 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

85. 

4.5 

298.4 

999,9 

99.9 

999.9 

24.8 

65. 

4.6 

298.5 

909.9 

99.9 

999.9 

25.4 

85. 

4.7 

298,9 

999,9 

99.9 

999.9 

25.9 

85. 

‘♦,7 

299,1 

999,9 

99,9 

999.9 

26.3 

85. 

4,6 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

85. 

4.6 

300.2 

999,9 

99,9 

999,9 

27.4 

85. 

4,6 

300,7 

.999,9 

99,9 

999,9 

2R.  1 

84. 

4,7 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

84. 

4.T 

301.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

84. 

’t,4 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

84. 

4,1 

303.8 

999,9 

99,9 

999,9 

30,3 

84, 

3,8 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

64. 

3.7 

306.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.2 

84. 

3.8 

308.1 

999,9 

99.9 

999.9 

31.7 

64. 

4.4 

308,2 

999,9 

99,9 

999.9 

32.  4 

84. 

4,9 

309.3 

999.9 

09.9 

999,9 

32.9 

84. 

'5,5 

310.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

84. 

3.9 

311. 1 

999.9 

99,9 

999,9 

33.8 

84, 

6.0 

312.6 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

83. 

9,5 

313.5 

999.9 

• 99.9 

999.9 

34.8 

83. 

4.4 

316.0 

999,9 

99.9 

999.9 

35.3 

83. 

3.2 

317,5 

999,9 

99,9 

999,9 

35,9 

83. 

2.4 

319,8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.2 

83. 

1.6 

324.9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.9 

S3. 

STATION  NO.  645 
GKEEN  BAY,  WIS 


6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


TIME 

CN7CT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P.' 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

32.  a 

97.0 

10163.6 

237.0 

-56.5 

99. P 

267.4 

20.0 

20.0 

33.3 

98.0 

10326.5 

231.0 

-56.0 

99,0 

269.4 

18.2 

18.2 

33.7 

99.0 

10438.0 

227,0 

-54.4 

99.9 

269.8 

17.5 

17.5 

34.1 

100.0 

10580,9 

222.0 

-53.9 

99,9 

2 69.1 

18.0 

18.0 

34.6 

101.0 

10727,8 

217.0 

-52,2 

99,9 

267.6 

19.2 

19.2 

35.1 

102.0 

10878.8 

212.0 

-52.0 

99.  , 

266.6 

19.2 

19.2 

35.5 

103.0 

11002.0 

208.0 

-52.5 

99. 'V 

265.5 

18.7 

18.7 

35.9 

104.0 

11159.3 

203.0 

-52.3 

99." 

262.9 

18.3 

18.2 

36.3 

105.0 

11288.0 

199.0 

-52.6 

99,9 

260,1 

17.5 

17.2 

36.8 

106.0 

11452.4 

194.0 

-52.6 

99.9 

258.2 

16.6 

16.3 

37.2 

107.0 

11587.0 

190.0 

-52.5 

99.9 

259.2 

16.5 

16.2 

37.7 

108.0 

11724.6 

186.0 

-52.3 

99.9 

262.3 

16.8 

16.6 

38.1 

109.0 

11865.3 

182.0 

-52.2 

99.  ; 

264,5 

17,1 

17.0 

38.5 

110.0 

12009.0 

178.0 

-52.6 

99.9 

265.9 

17.6 

17.6 

39.1 

111.0 

12230.6 

172.0 

-52.3 

99.9 

265.8 

17.6 

17,5 

39.6 

112.0 

12382.8 

168.0 

-52.3 

99.9 

265.1 

16.3 

16.2 

39.9 

113.0 

12499,3 

165.0 

-52.8 

99,9 

265,4 

15,5 

15,4 

40.4 

114.0 

12657.7 

161.0 

-52.6 

99.9 

267.9 

15.3 

15.3 

40.9 

115.0 

12820.0 

157.0 

-53.2 

99.9 

270.3 

17.5 

17.5 

41.4 

116.0 

12986.3 

153.0 

-53.2 

99.  } 

271.5 

21.0 

21.0 

41.9 

117.0 

13157.1 

149,0 

-52.8 

99.  / 

273.0 

22.2 

22.1 

42.4 

118.0 

13333.0 

145.0 

-52.0 

99.9 

275.4 

20.1 

20.0 

43.0 

119.0 

13468.5 

142.0 

-51.8 

99.9 

277,2 

18.1 

18.0 

43.5 

120.0 

13607.0 

139,0 

-51,7 

99,9 

275,8 

19.4 

19,3 

44.0 

121.0 

13796,7 

135.0 

-50.9 

99.9 

274.7 

20.4 

20.4 

44.3 

122.0 

13942.9 

132.0 

-51.2 

99.9 

274.3 

20.3 

20.2 

45.0 

123.0 

14092.0 

129.0 

-52.2 

99.9 

271.6 

19.3 

19.3 

45.4 

124.0 

14295,9 

125.0 

-52.3 

99.  > 

268,9 

17.7 

17.7 

45.8 

125.0 

14453.0 

122.0 

-52.3 

99.'; 

267.6 

15.6 

15.6 

46.4 

126.0 

14668.4 

118.0 

-52.8 

99.9 

263.5 

13.4 

13.4 

46.9 

127.0 

14834.4 

115.0 

-53.4 

99,9 

268,7 

13.6 

13.6 

47.5 

128.0 

15004.4 

112.0 

-53.7 

99,9 

266.4 

16.1 

16.0 

47.9 

129.0 

15179.1 

109.0 

-53.4 

99.9 

265.2 

17.9 

17.8 

48.4 

130.0 

15358.6 

106.0 

-53.7 

99.9 

264.5 

18.2 

18.1 

49,1 

131.0 

15543.0 

103.0 

-53.9 

99.9 

262,4 

15.5 

15.4 

49,7 

132,0 

15732,8 

100.0 

-54,2 

99,  > 

259,6 

14.4 

14.1 

50.3 

133.0 

15928.2 

97.0 

-54.0 

99.9 

259.1 

16.0 

15.7 

50.9 

134.0 

16129.7 

94.0 

-54.4 

99,9 

260.4 

17.8 

17.5 

51.6 

135.0 

16337.5 

91,0 

-54,4 

99.9 

261.2 

18.3 

18.1 

52.3 

136.0 

16552.4 

88.0 

-54.2 

99.9 

261.4 

18.3 

18.1 

52.9 

137.0 

16774.6 

85.0 

-54.7 

99.9 

265.3 

17.2 

17.1 

53.5 

138.0 

17004.1 

82.0 

-55.5 

99.9 

272.3 

15.9 

15.9 

54.1 

139.0 

17241.4 

79.0 

-56.2 

99.  , 

274.6 

15.1 

15,0 

54.8 

140.0 

17487.0 

76.0 

-57.0 

99.  > 

272.4 

15.6 

15.6 

55.8 

141.0 

17741.6 

73.0 

-57.7 

99.9 

271.6 

19,9 

19.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1294 


157  13.  0 


4 

i 


V C3MP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

M/3EC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

0.9 

327.1 

999,9 

99,9 

999,9 

37,4 

83. 

0.2 

330,2 

999,9 

99,9 

999.9 

38.0 

83. 

0.1 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38.4 

83. 

U.3 

337.2 

999,9 

99.9 

999.9 

38,7 

83. 

0,8 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

83. 

il 

344.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.0 

83. 

1 .5 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.3 

83. 

. 

348,5 

999.9 

99,9 

999,9 

40.8 

83. 

3.0 

350.0 

999.9 

99,9 

999.9 

41.3 

83. 

>.4 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

83. 

J.l 

354.9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

83. 

’.3 

357.3 

999,9 

99,9 

999.9 

42,7 

83. 

1.6 

359,8 

999,9 

99.9 

999.9 

43.1 

83. 

1.2 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43.4 

83. 

1.3 

365.4 

999.9 

99.9 

999.9 

44.2 

83. 

1.4 

367.8 

999,9 

99,9 

999,9 

44.7 

83. 

i.2 

369.0 

999,9 

99.9 

999.9 

44.9 

83. 

0.6 

371.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.4 

83. 

-r.i 

373.4 

999.9 

99.9 

999,9 

45,8 

83. 

-r,6 

376,2 

999,9 

99,9 

999,9 

46,3 

84. 

-1.2 

379.9 

999,9 

99.9 

999.9 

47.2 

04. 

-X.9 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

84. 

-2.3 

386.8 

999,9 

99,9 

999,9 

48.4 

84. 

-..0 

389.4 

999,9 

99,9 

999.9 

48.8 

84. 

- .7 

394,0 

99®. 9 

99.9 

999.9 

49.5 

84. 

-’.5 

396.0 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

84. 

-0.5 

397.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50,6 

85, 

0.3 

400,3 

999,9 

99.9 

999.9 

51.3 

85. 

0.6 

403.1 

999.9 

99,9 

999.9 

51.6 

85. 

3.4 

406.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

85. 

,1.3 

407.9 

999,9 

99.9 

9®9,9 

52.5 

85. 

:.o 

410.4 

999.9 

99.9 

999,9 

52.8 

85. 

*..5 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

85. 

1.7 

416.9 

999,9 

99,9 

999,9 

54,0 

85. 

2.1 

420,1 

999,9 

99,9 

999,9 

54.7 

85. 

2.6 

423.0 

999,9 

99.9 

999,9 

55.2 

85. 

3.0 

427.0 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

85. 

0.0 

430.3 

999.9 

99.9 

999,9 

56.3 

85, 

2.8 

434.3 

999,9 

99,9 

999,9 

57,  1 

84. 

2.7 

438.8 

999.9 

99.9 

999,9 

57.8 

84. 

1.4 

442.2 

999.9 

99.9 

999,9 

58.6 

84. 

-0.7 

445.1 

999,9 

99,9 

999.9 

59.0 

84. 

-1.2 

448.  S 

999,9 

99,9 

999.9 

59.7 

85. 

-3.6 

451.7 

999,9 

99.9 

999.9 

60.2 

85. 

-0.6 

455.5 

999,9 

99.9 

999.9 

61.3 

85. 

STATION  NO.  6A5 
GREFN  BAY.  WIS 


6 FEBRUARY  1975 

1415  GMT  157  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRFS 

TEMP 

OEW  Pi 

OIR 

SPEEO 

U COVP 

V CC  MO 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

HH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  C 

OG 

K/SEC 

M/SEC 

M/«^EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

or. 

56.3 

142.0 

18006.7 

70.0 

-57.3 

99. 

271.4 

20.9 

20.9 

-0.5 

461.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

85. 

57.2 

143.0 

18283.7 

67.0 

-57.2 

99.9 

272.1 

22.2 

22.2 

-0,8 

468.0 

999,9 

99,9 

999,9 

63.0 

85, 

58.1 

144.0 

18573.6 

64.0 

-57.2 

99.9 

274.2 

23.2 

23.2 

-1.7 

474.1 

999.9 

99.9 

999.9 

64.4 

85. 

58.9 

145.0 

18876.2 

61.0 

-58.7 

99.9 

277.0 

18.1 

18.0 

-2.2 

477.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

85. 

59.5 

146.0 

19085.6 

59.0 

-58.9 

99. » 

275.5 

17.8 

17.7 

-1.7 

481.4 

990.9 

99.9 

999.9 

65.7 

85. 

60.3 

147.0 

19411.9 

56.0 

-60.4 

99.  -i 

268.9 

21.3 

21.3 

9.4 

485.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

85. 

61.1 

14R.0 

19754,8 

53.0 

-60,6 

99.  V 

269.4 

19,4 

19.3 

0,2 

492.4 

999,9 

99.9 

999,9 

68.0 

85. 

62.1 

149.0 

19994.3 

51.0 

-60.6 

99.9 

278.6 

20.8 

20,5 

-3.1 

497.8 

999,9 

99.9 

999.9 

68.9 

86. 

63.1 

150.0 

20370.8 

48.0 

-61.5 

99.9 

274.7 

24.9 

24.8 

-2.0 

504.3 

999.9 

99.9 

999.9 

70.5 

86. 

64.0 

151.0 

20770.4 

45.0 

-62.1 

99.9 

271.7 

22.2 

22.1 

-0.7 

512.4 

999,9 

99.9 

999,9 

71.9 

86. 

64.8 

152.0 

21195.6 

42.0 

-63.4 

99.9 

273.1 

17.2 

17.2 

-0.9 

519.4 

999,9 

99.9 

999,9 

72.6 

86. 

65.7 

153.0 

21495.1 

40.0 

-63.8 

99.9 

274.5 

17.3 

17.2 

-1.3 

525.7 

999.9 

09.9 

999.0 

73.5 

86. 

66.7 

154.0 

21970.7 

37.0 

-65.9 

99.  V 

279.2 

18.0 

17.7 

-2.9 

532.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

86. 

67.7 

155.0 

22484.2 

34.0 

-65.7 

99.  y 

280.8 

24.6 

24.2 

-4.6 

545.5 

999.9 

99.9 

999,9 

75.7 

87, 

69.0 

156.0 

22852.1 

32.0 

-66.2 

99.  9 

278.7 

25.6 

25.3 

-3,9 

554.0 

999.9 

99.9 

999,9 

77,5 

87. 

70.1 

157,0 

23447.8 

29.0 

-67.0 

99.9 

277.0 

22,4 

22.3 

-2.7 

567.6 

999.9 

99.9 

999.9 

79.4 

87. 

72.6 

159.0 

24593.6 

24.0 

-65.9 

99.9 

278.9 

35.3 

34.9 

-5.5 

602.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

88. 

71.1 

158.0 

23880.1 

27.0 

-66.8 

99.9 

284.5 

36.5 

35.3 

-9.2 

579,9 

999,9 

99.9 

999,9 

80.4 

88. 

74.1 

160.0 

25418,7 

21.0 

-61.5 

99.9 

276,7 

25.0 

24.8 

-2.9 

638.9 

999,9 

99.9 

999,9 

86.5 

88. 

75.5 

161.0 

26038.3 

19.0 

-62.1 

99.9 

267.8 

82.4 

82.3 

3.1 

655.7 

999.9 

99,9 

999.9 

88.1 

88. 

70.0 

162.0 

27102.6 

16.0 

-61,4 

99.  a 

85.2 

265.5 

-264.6 

-22.1 

691.1 

999,9 

99.9 

999,9 

74.1 

88. 

79,2 

163.0 

28390.2 

13.0 

-61.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

732.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATICN  NO.  645 
GREfN  BAY»  WIS 


6 FEBRIIARV  1975 

1715  GMT  154  24.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P" 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

210.0 

984.4 

-11. 1 

-18.1 

270.0 

8.8 

8.8 

0.0 

263.4 

265.8 

0,9 

56,0 

0.0 

0, 

0.3 

8.0 

291.4 

974,0 

-12.2 

-19.8 

289.2 

12.8 

12.1 

-4.2 

263,1 

265,2 

0.6 

52.6 

0.3 

98. 

0.6 

9.0 

378.1 

963.0 

-13.0 

-20.* *• 

289,8 

12.5 

11.7 

-4.2 

263.1 

'265,2 

0.8 

55.2 

0.4 

100. 

0.9 

10.0 

465.6 

952.0 

-13.6 

-20.2 

291. .7 

11.5 

10.7 

-4.2 

263.4 

265.5 

Oc  a 

56,9 

0.6 

104. 

1.3 

11.0 

586.2 

937.0 

-14.7 

-20.3 

293.0 

9.2 

8.1 

-4,3 

263.4 

265.5 

0 - 

55.4 

0.8 

107. 

1.7 

12.0 

675.5 

926.0 

-15.7 

-21.'? 

308.0 

7.7 

6.1 

-4.8 

263,3 

255.2 

0.‘7 

59.2 

1.0 

110. 

2.2 

13.0 

765.6 

915.0 

-15.9 

-23.6 

316,7 

8.2 

5.6 

-6,0 

263,9 

265,5 

0.6 

51.4 

1.2 

114. 

2.6 

14.0 

856.9 

904.0 

-14.8 

-34.9 

317.8 

9.7 

6.5 

-7.2 

265.9 

266.6 

0.2 

16.1 

1.4 

118. 

2.9 

15.0 

949.8 

893.0 

-13.6 

-34.9 

313.0 

10.5 

7.0 

-7.0 

269.2 

268.8 

0.2 

14.5 

1.6 

120. 

3.3 

16.0 

1061.5 

880.0 

-12.7 

-35.5 

315.3 

11.2 

7.9 

-8.0 

270,1 

270.8 

0.2 

12.8 

1.8 

123. 

3.7 

17.0 

1157.5 

869.0 

-12.6 

-33.5 

311.3 

11.8 

8,9 

-7,8 

271.3 

272,0 

0.3 

15.5 

2.  1 

124. 

4.0 

18.0 

1254.7 

858.0 

-12.6 

-33.; 

303.0 

12.3 

9.7 

— f .6 

272.3 

273.1 

0.3 

16.0 

2.3 

124. 

4.3 

19.0 

1344.2 

848.0 

-12.7 

-34.3 

308.0 

11.7 

9.2 

-:.2 

273.0 

273.8 

0.2 

14.4 

2.6 

125. 

4.6 

20.0 

1443.7 

837.0 

-13.4 

-35.2 

307.5 

10.9 

8.6 

-.;.6 

273.3 

274.0 

0.2 

13.9 

2.8 

125. 

5.0 

21.0 

1553.3 

825.0 

-14.7 

-36.  1 

305,4 

9,7 

7,9 

-‘■..6 

273,1 

273.7 

0.2 

14.0 

3,0 

125. 

5.3 

22.0 

1654.8 

814,0 

-15.4 

-34.7 

302.4 

10.1 

8.6 

-5.4 

273.4 

274,2 

0.2 

17.2 

3.2 

125. 

5.7 

23.0 

1748.1 

804.0 

-15.4  , 

-35.0 

299.4 

11.9 

10.4 

-5.8 

274.4 

275.1 

0.2 

15.7 

3.4 

125. 

6.0 

24.0 

1842.7 

794.0 

-15.1= 

-37.7 

298.1 

14.2 

12.5 

-0,7 

275,7 

276,2 

0.2 

12.4 

3,6 

124. 

6.2 

25.0 

1938,4 

784,0 

-15.4 

-36.3 

296,3 

, 14,6 

13.1 

-0.5 

276.4 

277,0 

0.2 

14.6 

3.8 

124. 

6.6 

26.0 

2054.9 

772.0 

-15.4 

-33.9 

293,1  , 

15,3 

14.1 

-i.O 

277.6 

278.4 

0.3 

18.7 

4.2 

123. 

7,0 

27,0 

2153.4 

762.0 

-15.4 

-33 . 1 

290.0 

15.8 

14.8 

-5.4 

278.6 

279.6 

0.3 

20.1 

4.5 

122. 

7.3 

28.0 

2253.0 

752.0 

-16.1 

-32.0 

287.6 

■ t5.8 

15.0 

-4.8 

278.9 

280.0 

0.3 

23.6 

4,9 

121. 

7.7 

29.0 

2353.8 

742.0 

-16,2 

-25,0 

283,9 

15.7 

15.2 

-3,8 

279.9 

281.9 

0.7 

46.3 

5.2 

120. 

S.O 

30.0 

2445,6 

733.0 

-16.9 

-24.3 

280.6 

15.5 

15.2 

-2.9 

280.1 

282.2 

0.7 

52.1 

5.5 

120. 

8.3 

31.0 

2548.6 

723.0 

-17.6 

-23.9 

276.9 

15.4 

15.3 

-1.8 

280.5 

282.7 

0.8 

57.7 

5.8 

119. 

8.7 

32.0 

2642.4 

714.0 

-17.7 

-24.-, 

272.6 

15.5 

15.5 

-0.7 

281.4 

283.5 

0.7 

55.6 

6.1 

117. 

9.0 

33.0 

2748.0 

704.0 

-17,6 

-24.3 

270,0 

15.8 

15.8 

0,0 

282.6 

2B4.8 

0.8 

55.3 

6.4 

116. 

9.3 

34.0 

2844.3 

695.0 

-18.1 

-24.7 

269.7 

16.3 

16.3 

0.1 

283.1 

285.2 

0.7 

56.0 

6.6 

115. 

9.7 

35.0 

2941.7 

686.0 

-18.1 

-24.8 

270.5 

17.1 

17.1 

-0.2 

284.1 

286.3 

0.7 

55.4 

6.9 

113. 

10.1 

36.0 

3062.4 

675.0 

-18.4 

-25.2 

272.2 

18.0 

18.0 

-0,7 

285.1 

287.3 

0.7 

54.6 

T.3 

112. 

10.3 

37.0 

3173.7 

66  5.0 

-18.9 

-25.3 

273.0 

18.3 

18.3 

-*.o 

285.8 

287.9 

0.7 

56.8 

7.6 

111. 

10.7 

38.0 

3263.8 

657.0 

-19.5 

-25.0 

274.0 

18.8 

10.8 

-..3 

286.1 

288.3 

0.7 

58.2 

8.0 

111. 

11.0 

39.0 

3366.3 

648.0 

-19.7 

-26.  J 

274.3 

19.1 

19.1 

-;.4 

237.0 

289.1 

0.7 

57.4 

8.3 

110. 

11.3 

40.0 

3470.1 

639,0 

-20,1 

—26.  3 

274,4 

19.3 

19.3 

-:.5 

287.6 

289,7 

0.7 

56.3 

8.6 

109. 

11.7 

41.0 

3598.6 

628.0 

-20.8 

-27.5 

274,2 

19.5 

19.5 

-1.4 

288.3 

290,2 

0.6 

54.7 

9.1 

109. 

12.0 

42.0 

3705.2 

619.0 

-21.6 

-28.0 

273.8 

19.5 

19.5 

-1.3 

288.6 

290.4 

0.6 

56.1 

9.5 

108. 

12.3 

43.0 

3801.0 

611.0 

-21.8 

-28.5 

272.8 

19.4 

19.3 

-0.9 

289.5 

291,3 

0.6 

54,2 

9,8 

108. 

12.7 

44.0 

3897.9 

603.0 

-22.7 

-29.4 

271,0 

19.3 

19.3 

-0,3 

289,5 

291,2 

0.5 

53,9 

10,2 

107, 

13.0 

45.0 

4008.1 

594,0 

-23.5 

-30.1 

269.3 

19.3 

19.3 

0,2 

289.8 

291.4 

0.5 

54.0 

10.6 

106. 

13.3 

46.0 

4107.2 

586.0 

-24.1 

-30.8 

267.9 

19.6 

19.6 

1.T 

290.2 

291.7 

0.5 

54.0 

10.9 

106. 

13.7 

47.0 

4207.3 

578.0 

-24.8 

-31.3 

266.6 

19.9 

19.9 

'..2 

290.5 

292.0 

0.5 

54.  T 

11.3 

105. 

14.0 

48.0 

4321.3 

569.0 

-25,6 

-31.5 

266.0 

20,2 

20,1 

’.4 

290,9 

292,3 

0.5 

55.0 

11.7 

104. 

14.3 

49.0 

4424.0 

561.0 

-26.0 

-32.5 

265.6 

20.3 

20.2 

!..5 

291.6 

293.0 

0.4 

54.2 

12.0 

104. 

14.7 

50.0 

4527,8 

553.0 

-26.7 

-33,2 

265.0 

20.3 

20.3 

s 

292.0 

293.3 

0.4 

53.7 

12.5 

103, 

1S.1 

51.0 

4659.4 

543,0 

-27,3 

-33.9 

264,1 

20.3 

20.2 

2.1 

292,7 

294.0 

0.4 

53.0 

13.0 

102. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 OEG 


STATION  NO.  645 
GREFN  BAY* **  WIS 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COVP 

MIN 

GPM 

MB 

or,  c 

DG  C 

DC 

M/SEC 

P/SEC 

15,4 

52.0 

4766.2 

535.0 

-28.0 

-34.6 

263.3 

20.1 

20.0 

15.8 

53.0 

4860.7 

528.0 

-28.5 

-35,2 

262.5 

20.0 

19,9 

16.1 

54.0 

4969.9 

520.0 

-29.4 

-36.3 

262.3 

20.1 

19.9 

16.4 

55.0 

5080.4 

512.0 

-30.5 

-37. i 

262.6 

20.2 

20.1 

16.9 

56.0 

5206.2 

503,0 

-31,4 

-37. i 

263.8 

20.4 

20.3 

17.2 

57.0 

5319.5 

495.0 

-32.2 

-38.3 

264.6 

20.4 

20.3 

1T.5 

58.0 

5419.9 

488.0 

-33.0 

-39,  •> 

265,4 

20,3 

20,2 

17.8 

59.0 

5536.0 

480.0 

-33.8 

-40,0 

265.4 

20.2 

20.1 

18.1 

60.0 

5638.8 

473.0 

-34.7 

-40.8 

265.3 

20.1 

20.1 

18.4 

61.0 

5742.8 

466.0 

-35.5 

-41.5 

264.3 

20.2 

20.1 

18.7 

62.0 

5847.9 

459.0 

-36.5 

-42.4 

264,5 

20,5 

20,4 

19.0 

63.0 

5954.3 

452.0 

-37.4 

-43.3 

264.3 

20.7 

20.6 

19.3 

64.0 

6061.9 

445.0 

-38.1 

-44.0 

263.5 

20.9 

20.8 

19.6 

65.0 

6170.9 

438.0 

-38.7 

-44.? 

262.4 

20,9 

20,7 

20.0 

66.0 

6313.2 

429.0 

-39.8 

-45.8 

259.8 

20,5 

20,2 

20.3 

67.0 

6441.6 

421.0 

-40.8 

99.9 

258.9 

20.1 

19.7 

20.7 

68.0 

6539.0 

415.0 

-41.9 

99.9 

259.3 

19.5 

19.2 

21.0 

69.0 

6654.0 

408.0 

-42.9 

99.9 

261.0 

19,2 

19.0 

21.3 

70.0 

6T53.B 

402.0 

-43.6 

99.  ? 

262.8 

18,8 

18,7 

21.7 

71.0 

6905.7 

393.0 

-44.7 

99.2 

264.2 

18.3 

18.2 

22.1 

72.0 

7008.4 

387,0 

-45.7 

99.2 

264.6 

17.9 

17.9 

22.4 

73.0 

7112.3 

381.0 

-46.7 

99.0 

264.9 

18,1 

18.0 

22.7 

74.0 

7235.0 

374.0 

-47.6 

99,9 

266.  1 

18.6 

18.6 

23.1 

75.0 

7341.7 

368.0 

-48.3 

99.9 

263.4 

19.7 

19.7 

23.4 

76.0 

7449.8 

362.0 

-49.1 

99.9 

270.5 

20.6 

20.6 

23.7 

77.0 

7559.4 

356.0 

-49.3 

99.  J 

271.8 

21,2 

21.2 

24.1 

78.0 

7670.7 

350.0 

-50.1 

99.2 

272.6 

21.9 

21. R 

24.4 

79.0 

7783.4 

344.0 

-50,9 

99.9 

272.3 

22.0 

22.0 

24.8 

80.0 

7897.8 

338.0 

-51.8 

99.0 

271.5 

21.8 

21.8 

25.3 

81.0 

8033.1 

331.0 

-52.9 

99,9 

270,5 

22.0 

22.0 

25.6 

82.0 

8150.9 

325.0 

-54,0 

99.9 

270.1 

22.4 

22.4 

26.0 

83.0 

8250.3 

320.0 

-54  .'8 

99.9 

269.6 

23.1 

23.1 

26.3 

84.0 

8371.1 

314.0 

-55.6 

99.9 

269.4 

22.6 

22.6 

26.7 

85.0 

8493.8 

308.0 

-56.6 

99.2 

269,6 

21.4 

21.4 

27.1 

86.0 

8618.4 

302.0 

-57,2 

99.  9 

2 70.4 

19.7 

19.7 

27.5 

87.0 

8745.5 

296.0 

-56.4 

99.9 

272.0 

18.4 

18.4 

27.9 

88.0 

8853.6 

291.0 

-56.7 

99.9 

273.0 

18.1 

18.0 

28.2 

89.0 

8963.3 

286.0 

-57,2 

99,9 

273.2 

17.7 

17,7 

28.5 

90.0 

9097.2 

280.0 

-57.9 

99,9 

273.1 

17.3 

17.2 

28.9 

91.0 

9210.7 

275.0 

-58.4 

99.9 

271.1 

17.2 

17.2 

29.3 

92.0 

9326.0 

270.0 

-58.9 

99.9 

268,7 

13.6 

18.6 

29.7 

93.0 

9443.2 

265.0 

-58.9 

99,2 

267.2 

20.5 

20.5 

30.0 

94.0 

9562.8 

260.0 

-58.8 

99.3 

266.7 

22.1 

22.1 

30.4 

95.0 

9660.3 

256.0 

-58.1 

99,9 

257,1 

22,4 

22,4 

30.7 

96.0 

9835.0 

249.0 

-58.1 

99.9 

267.1 

22.0 

22.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  A AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1297 


154  26.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

m/.;ec 

DG  K 

OG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

DG 

2.4 

293.2 

204.4 

0,4 

53,0 

13.3 

102. 

2.6 

293,7 

294.8 

0,4 

52.3 

13.8 

101. 

2.7 

293.8 

294.9 

0.3 

51.1 

14.1 

101. 

2.6 

293,9 

294,8 

0.3 

51.8 

14.4 

100. 

2.2 

294.2 

295.2 

0.3 

52.9 

15.0 

100. 

1.9 

294,6 

29  5,5 

0.3 

54.2 

15,4 

99. 

1.6 

294.8 

295,  T 

0,3 

53.1 

15.  8 

99, 

1.6 

295.2 

296.0 

0.2 

52.8 

16.  1 

99. 

1.7 

295.3 

296.1 

0.2 

53.3 

16.4 

98. 

1.8 

295.6 

296.3 

0.2 

53.7 

16.8 

98. 

295,7 

296.3 

0.2 

53.5 

17.2 

98. 

2.1 

295.8 

296.4 

0.2 

53.4 

17.5 

98. 

•’..3 

296.3 

296.9 

0.2 

53.4 

17.9 

97. 

2.8 

296.8 

297.3 

0,2 

53.1 

18.3 

97. 

3.6 

297.2 

297.7 

0.1 

52.7 

18.8 

97. 

3.9 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.1 

96. 

3.6 

297.4 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

96. 

3.0 

297.6 

999,9 

99,9 

999,9 

19,8 

95. 

2,4 

297,9 

999.9 

99,9 

999.9 

20.2 

95. 

1.9 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

95. 

1.7 

298.4 

999.9 

99,9 

999,9 

21.1 

95. 

1.6 

298.4 

999,9 

99,9 

999,9 

21.4 

95. 

1.3 

298,9 

999.9 

99.9 

999.9 

21.7 

94, 

0.5 

299.3 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

94. 

-0.2 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

94, 

-n,6 

300,7 

999,9 

99.9 

999.9 

22.9 

94, 

-1.0 

301,2 

999,9 

99,9 

999.9 

23.4 

94. 

-0.9 

301.6 

999,9 

99.9 

999.9 

23.8 

94, 

-0.6 

301.9 

9«>9,9 

99,9 

999,9 

24,  4 

94, 

-0.2 

302.2 

999,9 

99,9 

999.9 

25.0 

94. 

-0.0 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.3 

94. 

0.1 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

94. 

0.2 

303.0 

999,9 

99,9 

999,9 

26.4 

94, 

0,2 

303.3 

999.9 

99,9 

999,9 

26.9 

94, 

-0,1 

304.1 

999.9 

99.9 

999,9 

27.4 

94. 

-0.6 

307.0 

999.9 

99.9 

999,9 

27,8 

94. 

-l.O 

308,1 

999,9 

99.9 

999.9 

28,2 

94, 

-t.O 

308.9 

999.9 

99,9 

999.9 

28.6 

94. 

-0.9 

309.8 

999,9 

99.9 

999.9 

29.0 

94, 

-0.3 

310.6 

999.9 

99,9 

999.9 

29.4 

94. 

0.4 

311.5 

999,9 

99.9 

999.9 

29.6 

94, 

1.0 

313.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.1 

93, 

1.3 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

93. 

l.l 

317,6 

999,9 

99,9 

999.9 

31.1 

93. 

1.1 

320.1 

999,9 

99,9 

999.9 

31.5 

93. 

STATICN  NO.  €45 
CREEN  SAYt  MIS 


6 FEBRUapY  1975 

1715  OHT  154  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

Otfi 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

31.1 

97.0 

9937.2 

245.0 

-57.4 

99.9 

266.4 

21.0 

20.9 

1.3 

322.6 

999.9 

99.9 

999.9 

32.1 

93, 

31. S 

98.0 

10067.5 

240.0 

-57.2 

99.9 

264,8 

20,0 

19.9 

1.8 

324,8 

999,9 

99,9 

999,9 

32.5 

93, 

31.9 

99.0 

10201.2 

235.0 

-55.6 

99.9 

263.6 

20.6 

20.4 

2,3 

329,2 

999.9 

99.9 

999.9 

, 33.0 

93. 

32.2 

100.0 

10310.7 

231.0 

-54.9 

99.9 

263.9 

21.6 

21.5 

2.3 

331.8 

999.9 

99.9 

999,9 

33.3 

93. 

32.7 

101. 0 

10479.3 

225.0 

-54.0 

99.9 

265.6 

23.6 

23.5 

1.8 

335.8 

999,9 

99,9 

999,9 

34.0 

93. 

33.0 

102.0 

10594.5 

221.0 

-53.8 

99.7 

266.9 

24.3 

24,3 

1.3 

33T.8 

999,9 

99.9 

999,9 

34.5 

92. 

33.3 

103.0 

10741,8 

216.0 

-53.2 

99.9 

267.5 

23,3 

23,2 

1,0 

341.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.0 

92. 

33.B 

104.0 

10862.2 

212.0 

-53.2 

99.9 

267.5 

20.9 

20.9 

0.9 

342.8 

999.0 

99.9 

999.9 

35.6 

92. 

34.1 

105.0 

10985.1 

208.0 

-52.5 

99.9 

267.1 

19  .6 

19.5 

l.O 

345.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

92. 

34.5 

106.0 

11110.6 

206. 0 

-52.5 

99,9 

266.7 

13.6 

18,6 

l.l 

347,6 

999,9 

99,9 

999,9 

36.4 

92. 

34.9 

107,0 

11238.7 

200.0 

-51,9 

99.9 

266.7 

19.2 

19.2 

1.1 

350.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

92. 

35.3 

108.0 

11369.8 

196.0 

-51.3 

99.9 

266.1 

20.1 

20.1 

1.4 

353.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

92, 

35.7 

109.0 

11537.7 

191.0 

-51.3 

99.7 

264.8 

20.7 

20.6 

1.9 

355.2 

999,9 

99.9 

999,9 

37,8 

92. 

36.1 

110.0 

11675.4 

187.0 

-51,0 

99,9 

262.8 

20.6 

20,4 

2.6 

358.8 

999,9 

99.9 

999.9 

38.3 

92. 

36.6 

111.0 

11851.9 

182.0 

-50,6 

99,9 

259.7 

19,7 

19.4 

3.5 

362.4 

999.9 

99.9 

999,9 

39.0 

92. 

37.1 

112.0 

11960.3 

179.0 

-50.2 

99.9 

258.1 

19.7 

19.3 

'4.1 

364.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

92. 

37.4 

113.0 

12107.5 

175.0 

-51.3 

99.9 

258.3 

20.2 

19,8 

4.1 

365,2 

999,9 

99,9 

999.9 

39,9 

91. 

37.8 

114.0 

12257,7 

171.0 

-51.6 

99.9 

253,9 

20.3 

19,9 

3.9 

367.1 

999.9 

99,9 

999,9 

40.3 

91. 

38.2 

115.0 

12411.2 

167.0 

-51.8 

99.9 

259.5 

19  .6 

19.3 

3.6 

369.4 

999.9 

99.9 

999.9 

40.7 

91. 

38.7 

116.0 

12568.1 

163.0 

-52.7 

99.9 

261.4 

18.5 

18.3 

2.8 

370.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

91. 

39.1 

117.0 

12728.1 

159.0 

-53.8 

99.9 

264.5 

18.2 

18. 1 

1.7 

371,1 

999.9 

99,9 

999,9 

41,7 

91, 

39.5 

118.0 

12850.4 

156,0 

-54,0 

99,9 

263.3 

18.8 

18.8 

0,5 

372,9 

999.9 

99.9 

999.9 

42.1 

91. 

39.9 

119.0 

13017.2 

152.0 

-54.1 

99.9 

271.3 

19.4 

19.4 

-0.4 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.6 

91. 

40.3 

120.0 

13144.9 

149.0 

-54.4 

99.9 

2 74.4 

19.3 

19.3 

-1.5 

377.0 

999.9 

99.9 

990.9 

43.1 

91. 

40.7 

121.0 

13319.5 

145.0 

-54,0 

99,9 

278,1 

19,3 

19.1 

-2.7 

380.8 

999,9 

99.9 

999,9 

43.6 

91. 

41.2 

122.0 

13454.0 

142.0 

-52,9 

99,9 

282.2 

19.8 

19.4 

-4.2 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.1 

91, 

41.7 

123.0 

13592.0 

139.0 

-52.4 

99.9 

284.3 

20.1 

19.5 

-5.0 

388.2 

999.9 

99.9 

999.9 

44.7 

91. 

42.2 

124.0 

13780.8 

135.0 

-52.4 

99.7 

284.3 

18.3 

. 17.7 

-4.5 

391.4 

999,9 

99.9 

999,9 

45.4 

91. 

42.7 

125.0 

13926.2 

132.0 

-51.9 

99,9 

280.8 

15.8 

15.5 

-2.9 

394.8 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

92, 

43.3 

126.0 

14126.1 

128.0 

-51.-3 

99,9 

271.9 

15.4 

15.4 

-J.5 

399.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.3 

92. 

43.8 

127.0 

14280.5 

125.0 

-50.6 

99.9 

266.5 

15.3 

15.7 

-.0 

403.5 

999.9 

99.9 

999.9 

46.8 

92. 

44.3 

128.0 

14438.9 

122.0 

-50.7 

99,9 

263.  7 

15.3 

15.2 

1.7 

406.0 

999,9 

99,9 

999,9 

47,3 

91. 

44.8 

129.0 

14601.1 

119.0 

-50.7 

99,9 

261.4 

15.2 

15.0 

2.3 

408.9 

999,9 

99,9 

999.9 

47.7 

91. 

45,3 

130.0 

14767.2 

116.0 

-51.5 

99.9 

259.2 

16.1 

15.8 

3.0 

410.5 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  1 

91, 

45.9 

131.0 

14994.9 

112.0 

-51.8 

99.7 

257.1 

16.3 

15.9 

3.6 

414.1 

999.9 

99,9 

999,9 

48.8 

91. 

46.4 

132.0 

15171.0 

109.0 

-51.6 

99.9 

258.0 

15.4 

15.1 

3.2 

417.6 

999,9 

99,9 

999.9 

49,2 

91, 

46.9 

133.0 

15352.1 

106.0 

-51.6 

99.9 

262,7 

14.7 

14.6 

1.9 

420.9 

999,9 

99.9 

999.9 

49.7 

91. 

47.4 

134.0 

15538.1 

103.0 

-52.2 

99.9 

263.8 

14.0 

14.0 

0,3 

423.2 

999.9 

99,9 

999.9 

50.0 

91. 

47.9 

135.0 

15728.9 

100.0 

-53.5 

99.9 

273.4 

12.7 

12.7 

-0.8 

424.4 

999.9 

99,9 

999.9 

50.6 

91. 

48.5 

136.0 

15924.5 

97.0 

-54,3 

99,9 

273.6 

11.7 

11.7  . 

-0.7 

426.6 

999,9 

99,9 

999,9 

50.9 

91. 

49.1 

137.0 

16125.4 

94.0 

-55.4 

99.9 

270.9 

14.6 

14.6 

-0.2 

423.2 

999,9 

99,9 

999.9 

51.3 

91. 

49.6 

138.0 

16332.2 

91,0 

-55.6 

99.9 

271.4 

17.7 

17.7 

-0.4 

431,9 

999,9 

99,9 

999,9 

51.9 

91. 

50.3 

139.0 

16545.6 

88.0 

-55.9 

99.7 

272.1 

20.1 

20.1 

-0.7 

435.4 

999.9 

99.9 

999,9 

52.6 

91. 

50.9 

140.0 

16841.7 

84.0 

-55.9 

99,9 

271.3 

20.1 

20.1 

-J.5 

441.2 

999,9 

99,9 

999.9 

53.5 

91. 

51.6 

141.0 

17072.7 

81.0 

-56.7 

99.9 

271.4 

20.7 

20.7 

-).5 

444.1 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

91. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEFN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1298 


STATICN  NO.  C45 
GREEN  BAY*  MIS 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

DG  C 

OC 

M/SRC 

M/SFC 

52.4 

142.0 

17311.9 

78.0 

-56.7 

99.9 

273.4 

25.6 

25.5 

53.3 

143.0 

17645.7 

74.0 

-56.6 

99.9 

279.1 

22.5 

22.2 

54.2 

144.0 

17819.5 

72.0 

-56.  7 

■ 99.9 

287.6 

16.3 

15.5 

55.1 

145.0 

10089.5 

69.0 

-56.4 

99.9 

278.7 

17.4 

17.2 

55.9 

146.0 

18371.4 

66.0 

-56.9 

99.9 

275.2 

18.7 

18.6 

56.7 

147.0 

18665.9 

63.0 

-57.1 

99.9 

274.6 

16.4 

16.4 

57.6 

148.0 

18974.6 

60.0 

-57.2 

99,9 

271.9 

16.1 

16.  1 

58.4 

149.0 

19298.2 

57,0 

-58.4 

99.9 

271.6 

17.3 

17.3 

59.4 

150.0 

19638.1 

54.0 

-58.6 

99.9 

273.5 

14.3 

14.3 

60.4 

151.0 

19995.5 

51.0 

-60.7 

99.9 

278.5 

14.8 

14.6 

6U4 

152.0 

20371.3 

48.0 

-62.4 

99.9 

282.6 

15.8 

15.4 

62.3 

153.0 

20634. 1 

46.0 

-62.4 

99.9 

278.7 

19.0 

18.8 

63.3 

154.0 

21040.5 

43.0 

-64.4 

99.9 

270.3 

21.8 

21.8 

64.3 

155.0 

21490.0 

40.0 

-65.0 

99.9 

269.4 

21.1 

21.1 

65.6 

156.0 

21965.9 

37,0 

-64.4 

99.9 

270.4 

21.0 

21.0 

66.8 

157.0 

22483.6 

34.0 

-63.9 

99.9 

269.7 

27.2 

27.2 

68.0 

158.0 

23049.1 

31.0 

-64.4 

99.9 

264.2 

25.5 

25.’4 

69*5 

159,0 

23669.9 

28.0 

-65.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

70.9 

160.0 

24122.5 

26.0 

-63.9 

99.  9 

999.9 

99.9 

99.9 

1299 


15A  ?6.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

DG 

-1.5 

448.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

91. 

-3.5 

456.1 

999.9 

99,9 

999.9 

56,9 

91. 

-4.9 

459.3 

999,9 

99.9 

999.9 

57.7 

91. 

-2.6 

465.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

92. 

-:.7 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.4 

92. 

-’..3 

475.5 

999.9 

99,9 

999,9 

60.4 

92. 

-0.5 

482.8 

999,9 

99,9 

999,9 

61.0 

92. 

-0.5 

487.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

92, 

-J.9 

494.4 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

92. 

-2.2 

497.6 

999.9 

99.9 

999,9 

63.9 

92, 

-3.4 

502.4 

999,9 

99.9 

999.9 

64.6 

92, 

-2.9 

508.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

92. 

-0.1 

513.3 

999.9 

99.9 

999.9 

66.8 

92. 

0.2 

522.6 

999.9 

99,9 

999,9 

68.  1 

92. 

-0.1 

535.9 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

92. 

0.1 

550.5 

999.9 

99,9 

999.9 

71.3 

92. 

2.6 

563.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

92. 

99.9 

577.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

594.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

STATION  NO.  645 
GREFN  BAY,  HIS 


6 FEBRUARY  1575 

2017  GNT  158  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/Scr. 

M/SEC 

M/JEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.2 

210.0 

984.1 

-10.6 

-17. i 

270.0 

6.2 

6.2 

0.0 

263.9 

266.4 

1.0 

56.0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

281.4 

975.0 

-11.2 

-19.2 

291.0 

12.9 

12.0 

-4,6 

264.0 

266.3 

0,9 

51,2 

0.3 

91. 

0.6 

9.0 

360.3 

965,0 

-12.6 

-20.0 

291.6 

12.6 

11.7 

-4,6 

263.3 

265,5 

0.8 

53.7 

0.3 

95. 

0.9 

10.0 

439.8 

955.0 

-13.4 

-20.4 

293.4 

11.7 

10.8 

-4.7 

263.3 

265.4 

0.8 

55.7 

0.6 

101. 

1.3 

U.O 

551,9 

941,0 

-14,5 

-20,9 

298.0 

10.4 

9.2 

-4.9 

263.2 

265.3 

0.8 

58.3 

0.8 

106. 

1.6 

12.0 

632.8 

931.0 

-15.2 

-20.9 

302.5 

9.7 

8.2 

-5.2 

263.3 

265.4 

0.8 

61.6 

l.O 

108. 

1.8 

13.0 

714.3 

921.0 

-16.1 

-21.4 

305.5 

9.6 

7,8 

-5,6 

263.3 

265.3 

0,7 

63.  1 

l.l 

no. 

2.1 

14.0 

804.7 

910,0 

-16.8 

-20,8 

310.1 

9,6 

7,4 

-6,2 

263.5 

265.6 

0.8 

70,6 

1.3 

112. 

2.4 

15.0 

887.6 

900,0 

-17.4 

-21,  i 

314.7 

10.1 

7.2 

-7.1 

263.6 

265.7 

0.8 

72.6 

1.4 

115. 

2.7 

16.0 

996.4 

887.0 

-18.5 

-21.6 

317.7 

11.1 

7.5 

-8.2 

263.6 

265.6 

0.8 

76.4 

1.6 

117. 

3.0 

17.0 

1081.0 

877.0 

-18.7 

-21.6 

319.6 

12.4 

8.0 

-9.4 

264.3 

266.4 

0.8 

77.3 

l.S 

120. 

3.3 

18.0 

1166.6 

867.0 

-17,7 

-22,9 

318.2 

13.3 

8.9 

-9.9 

266.2 

26  8.1 

0.7 

63.4 

2.0 

122. 

3.6 

19.0 

1253.7 

857,0 

-16.3 

-26.7 

315.9 

14.3 

9.9 

-10.3 

268.5 

269.9 

0.5 

40.1 

2.3 

124. 

4.0 

20.0 

1342.0 

847.0 

-16.3 

-28.9 

310.8 

15.5 

11.8 

-10.1 

269.3 

270.5 

0.4 

32.8 

2.6 

125. 

4.3 

21.0 

1449.3 

835.0 

-16.8 

-35.  J 

308.9 

15.3 

11.9 

-9,6 

270.0 

270,7 

0.2 

18.6 

2.9 

125. 

4.7 

22.0 

1539,7 

825.0 

-17.4 

-36,2 

306.7 

14.4 

11.6 

-8.6 

270.2 

270,8 

0,2 

17.6 

3.3 

126. 

5.0 

23.0 

1621.8 

816.0 

-17,7 

-35.3 

305.1 

13.3 

10.9 

-7.6 

270.8 

271.4 

0.2 

19.7 

3.5 

126. 

5.3 

24.0 

1714.1 

806.0 

-17.3 

-37.7 

301.2 

12.8 

10.9 

-6.6 

272.1 

272.7 

0.2 

14.9 

3.8 

126. 

5.6 

25.0 

1798.4 

797.0 

-16.9 

-39,5 

293.1 

12.6 

11.1 

-5.9 

273.5 

273.9 

0,2 

11.9 

4.0 

125. 

6.0 

26.0 

1921.7 

784,0 

-17,4 

-42.2 

296.5 

13.1 

11.7 

-5,8 

274.2 

274.5 

O.I 

9.4 

4.3 

125. 

6.2 

27.0 

2008.2 

775.0 

-17.4 

-42.2 

295.9 

13.1 

11.8 

-5.7 

275.1 

275,4 

0.1 

9.4 

4.4 

124. 

6.5 

28.0 

2095.6 

766.0 

-17.7 

—46.  if 

295.0 

13.2 

12.0 

-5,6 

275.7 

275.9 

0.1 

6.1 

4.7 

124. 

6.8 

29.0 

2194.0 

756.0 

-17.7 

-45.4 

292.0 

13.2 

12.2 

-4.9 

276.7 

277.0 

0.1 

6.8 

4.9 

123. 

7,1 

30.0 

2283.5 

747,0 

-18,0 

-45.6 

289.4 

13,3 

12.5 

-4.4 

277,4 

277.6 

0,1 

6.8 

5.1 

123. 

7.4 

31.0 

2374.1 

738.0 

-18.4 

-45.0 

287.6 

13.5 

12.8 

-V.l 

277.9 

278.2 

0.1 

7.5 

5.4 

122. 

7.7 

32.0 

2465.5 

729.0 

-18.9 

-46.2 

286.4 

13.9 

13.3 

-0.9 

278.3 

278.5 

0.1 

6.9 

5.6 

121. 

B.l 

33.0 

2568.4 

719.0 

-18.9 

-46.2 

285.1 

14.7 

14.1 

-1.8 

279,4 

279,6 

0.1 

6.9 

5.9 

121, 

8.4 

34.0 

2662.2 

710.0 

-18.7 

-47.0 

284.1 

15.5 

15.0 

-3,8 

280.7 

280.9 

0.1 

6.2 

6.2 

120. 

8.7 

35.0 

2757.3 

701.0 

-18.8 

-46.  1 

281.9 

16.3 

16.0 

-1.4 

281.6 

281.8 

0.1 

6.9 

6.4 

119. 

9.2 

36.0 

2875.1 

690.0 

-18.9 

-45.3 

276.9 

17.6 

17.5 

-2.1 

282.7 

283.0 

0.1 

7.6 

6.9 

118. 

9.5 

37.0 

2972.9 

681.0 

-19.1 

-40.  7 

273.4 

18.3 

18.3 

-l.l 

283.6 

284.1 

0.2 

12.7 

7,3 

117. 

9,9 

38.0 

3060.8 

673.0 

-19,5 

-3 1 . .6 

271.0 

18.7 

18.7 

-0,3 

284.1 

285.4 

0.4 

33.1 

7.6 

115. 

10.2 

39.0 

3160.8 

664.0 

-19.5 

-33.4 

2 70.7 

18.9 

18.9 

-0.2 

285.2 

285.9 

0.2 

16.7 

8.0 

114. 

10.6 

40.0 

3262.2 

655.0 

-19.6 

-42.5 

271.6 

19.1 

19.1 

-0.5 

286.2 

286.6 

0.1 

10.9 

8.4 

113. 

11.1 

41.0 

3376.3 

645.0 

-20.1 

-57.7 

273.2 

19,5 

19.5 

-l.l 

286.8 

286,9 

0.0 

1.9 

8.9 

112. 

11.5 

42.0 

3480.4 

636.0 

-20,4 

-55. i 

274.5 

20.1 

20.0 

-1.6 

287.6 

287.8 

0.0 

2.7 

9.4 

111. 

11.9 

43.0 

3574.1 

628.0 

-20.8 

-53.3 

275.7 

20,4 

20.3 

-2.0 

288.2 

288,4 

0.0 

3.5 

9.8 

no. 

12.2 

44.0 

3680.7 

619.0 

-20.8 

-53.5 

276.4 

20.0 

19,9 

-2,2 

289,4 

289,6 

0.0 

3.5 

10.2 

no. 

12.5 

45.0 

3776,8 

611.0 

-21.4 

-53,6 

276,9 

19,4 

19.3 

-2.3 

289,9 

290.0 

0.0 

3,6 

10.6 

109. 

12.9 

46.0 

3886.2 

602.0 

-21.8 

-52.2 

276.4 

18.1 

18.0 

-2,0 

290.6 

290.8 

0.0 

4.4 

11.0 

109. 

13.3 

47.0 

3984.6 

594.0 

-22.3 

-58.2 

275.7 

17.3 

17.U 

-2.T 

291.1 

291.2 

0.0 

2.2 

11.4 

108. 

13.6 

48.0 

4084.1 

586.0 

-22.8 

-56.1 

275.5 

17.1 

17.H 

-1.6 

291.6 

291.8 

0.0 

3,0 

11.7 

108. 

13,9 

49.0 

4184,7 

578,0 

-23,6 

-56,4 

276.0 

17,3 

17.2 

-1.8 

291.9 

292.0 

0.0 

3.1 

12.0 

107. 

14.3 

50.0 

4286.5 

570.0 

-24.3 

-55.0 

277.3 

17.7 

17.5 

-2.2 

292.2 

292.4 

0.0 

3.9 

12.4 

107. 

14.6 

51.0 

4415.4 

560.0 

-24.8 

-53.9 

277,9 

17.9 

17.7 

-2.5 

293.1 

293.3 

0.0 

4.7 

12.7 

107. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BFEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1300 


STATICN  NO.  645 
GREFN  BAY,  WIS 


6 FFBPOaBV  1975 

2017  GMT  158  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

K/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

or,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

14.9 

52.0 

4519.8 

552,0 

-25.7 

-59.3 

277.6 

18.0 

17.9 

-2.4 

293.2 

293.3 

0.0 

2.6 

13.1 

107. 

15.2 

53.0 

4625.5 

544.0 

-26.4 

-57.  •> 

276.4 

18.1 

18.0 

-2.0 

293.6 

293.7 

0,0 

3.4 

13.4 

107, 

15.5 

5<^.0 

4718.9 

537,0 

-27,5 

-58,1 

274.8 

18.2 

18.1 

-1.5 

293.5 

293.6 

0.0 

3.5 

13.7 

106. 

15.8 

55.0 

4826.7 

529,0 

-28.4 

-5  7.1 

273.8 

18,7 

18.7 

-1.2 

293.6 

293.7 

0.0 

4,4 

14.0 

106. 

16.2 

56.0 

4963.3 

519,0 

-29,4 

-56.5 

273.3 

19.5 

19,5 

-l.l 

294.0 

294,1 

0.0 

5.2 

14.4 

106. 

16.5 

57.0 

5060.0 

512.0 

-30.4 

-57.1 

273.4 

20.2 

20.2 

-1.2 

294.0 

294.1 

0.0 

5.3 

14.8 

105. 

16.6 

58.0 

5171.8 

504.0 

-31.4 

-57.  V 

273.5 

20.1 

20.1 

-1.2 

294.0 

294.1 

0.0 

5.4 

15.2 

105. 

17.1 

59.0 

5270.7 

497.0 

-32.1 

-58.  i 

273.3 

19.7 

19.7 

-l.l 

294.4 

294.5 

0.0 

5.5 

15.6 

105. 

17.4 

60.0 

5385.1 

489.0 

-32.7 

-48.  t 

272.4 

18.7 

18,7 

-9,8 

295.0 

295,3 

0.1 

19.7 

15.9 

104. 

17.8 

61.0 

5486.5 

482.0 

-33.4 

-44.3 

270.4 

17.5 

17.5 

-J.l 

295.4 

295.9 

0.1 

32.1 

16.3 

104. 

18.1 

62.0 

5589.1 

475.0 

-34.1 

-42.5 

268.7 

16.9 

16.9 

3.4 

295.8 

296.4 

0.2 

41.9 

16.6 

104. 

18.5 

63.0 

5707.8 

467.0 

-35,0 

-42,9 

266.8 

16.6 

16.6 

1.9 

296,1 

296,7 

0.2 

44.  1 

16.9 

104. 

18.7 

64.0 

5813.0 

460.0 

-35,8 

-42.5 

265.3 

15.7 

16.7 

l.l 

296,4 

297,0 

0.2 

45.8 

17.2 

103. 

19.1 

65.0 

5919.5 

453.0 

-36.6 

-43.  j 

265.4 

17.1 

17.0 

1.4 

296.6 

297.3 

0.2 

50.9 

17.6 

103. 

19.5 

66.0 

6058.3 

444.0 

-37.4 

-43.5 

264.7 

17.6 

17.5 

A.  • 6 

297,3 

297,9 

0.2 

52.4 

17.9 

103. 

19.8 

67.0 

6152.1 

438.0 

-38.3 

-44.3 

264.7 

18.0 

17,9 

1,1 

297,3 

297.9 

0.2 

52.8 

18.2 

102. 

20.2 

68.0 

6278.6 

430.0 

-39,4 

-44,8 

265.5 

18.6 

18.6 

1.5 

297.5 

298,0 

0.2 

56.0 

18.7 

102. 

20.5 

69.0 

6374.6 

424.0 

-40.4 

99.9 

266.7 

19.1 

19.1 

1.1 

297.5 

999.9 

99,9 

999.9 

19.0 

101. 

20.9 

70.0 

6487.8 

417.0 

-41.3 

99.9 

269.6 

19.9 

19.9 

0.1 

297.7 

999.9 

99,9 

999.9 

19.4 

101. 

21.3 

71.0 

6619.0 

409.0 

-42.5 

99.9 

272.  1 

20,4 

20,4 

-0.7 

297.9 

999,9 

99,9 

999,9 

19.9 

101. 

21.6 

72.0 

6735.4 

402.0 

-43.4 

99.9 

273.6 

20.8 

20.7 

-1.3 

298.1 

999.9 

99.9 

995.9 

20.3 

101. 

22.0 

73.0 

6853.4 

395.0 

-44.3 

99.9 

275.0 

21.0 

20.9 

-1.8 

298.5 

999.9 

99.9 

995.9 

20.8 

101. 

22.4 

74.0 

6973.0 

388.0 

-45.4 

99.9 

276.3 

21.5 

21.4 

-2.4 

298,6 

999.9 

99,9 

995.9 

21.3 

100. 

22.8 

75.0 

7076.8 

382,0 

-46,1 

99,9 

277,  1 

22.0 

21.8 

-2.7 

299.0 

999,9 

99,9 

995.9 

21.8 

100. 

23.1 

76.0 

7181.9 

376.0 

-46.8 

99,9 

277,3 

22.3 

22.1 

-2.8 

299.4 

999.9 

99.9 

995.9 

22.2 

100. 

23.5 

77.0 

7306.3 

369.0 

-47.4 

99.9 

276.7 

22.2 

22.0 

-2.6 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

100. 

23.9 

78.0 

7414.5 

363.0 

-48.3 

99,9 

275.6 

21,5 

21.4 

-2.1 

300.4 

999,9 

99,9 

999,9 

23.3 

100. 

24.3 

79.0 

7524.0 

357.0 

-49,3 

99.9 

274.8 

21.1 

21.0 

-1.7 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

100. 

24.8 

80.0 

7634.8 

351.0 

-50.4 

99.3 

274.4 

21.5 

21.4 

--.6 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

100, 

25.3 

81.0 

7784.9 

343.0 

-51.5 

99.9 

274.7 

22.4 

22.3 

-1.8 

301.1 

999.9 

99.9 

999,9 

25.1 

100. 

25.7 

82.0 

7899.3 

337.0 

-52.1 

99.9 

275.1 

22.6 

22.5 

-2.0 

301,7 

999.9 

99.9 

999,9 

25,6 

100, 

26.1 

83.0 

8015.5 

331.0 

-52,9 

99.9 

275,5 

22.4 

22.3 

-2.2 

302,2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

100. 

26.5 

84.0 

8133.4 

325.0 

-53.2 

99.9 

275.5 

22.1 

22  .0 

-2.1 

303.4 

999.9 

95.9 

999.9 

26.7 

100. 

26.9 

85.0 

8253.3 

319.0 

-54.0 

99.3 

274.9 

22.1 

22.0 

-1.9 

303.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.2 

100. 

27.3 

86.0 

8374.9 

313.0 

-54.9 

99,9 

275.  1 

22.2 

22.1 

-2.0 

304.2 

999,9 

99,9 

999,9 

27.7 

99. 

27.8 

87.0 

8498.4 

307.0 

-55,6 

99,  9 

275.8 

22.0 

21.8 

-2.6 

305.0 

999.9 

99,9 

999,9 

28.4 

99. 

28.2 

88.0 

8624.0 

301.0 

-56.4 

99.9 

278.5 

21.4 

21.1 

-3.2 

305.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

99, 

28.5 

89.0 

8730,2 

296.0 

-57,1 

99.9 

2 79.5 

20.7 

20.4 

-3.4 

306.1 

999,9 

99.9 

999.9 

29.4 

99, 

29.0 

90.0 

8859.5 

290,0 

-57.9 

99,9 

279.0 

20.7 

20.4 

-3,2 

306.7 

999,9 

99,9 

999,9 

29.9 

99. 

29.3 

91.0 

8969.0 

285.0 

-58,6 

99.9 

273.2 

21.8 

21.6 

-3,1 

307,2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.2 

99. 

29.7 

92.0 

9102.4 

279.0 

-59.5 

99.3 

277.1 

23.1 

23.0  . 

-J.8 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

99. 

30.2 

93.0 

9215.5 

274.0 

-60.0 

99.3 

275.4 

23.6 

23.5 

-2.2 

30R.7 

999,9 

99,9 

999.9 

31.6 

99, 

30.6 

94.0 

9330.4 

269.0 

-60,2 

99.9 

273.4 

22.8 

22.8 

-1.4 

310.1 

999,9 

99.9 

999.9 

32.2 

99. 

31.0 

95.0 

9447.5 

264.0 

-60.0 

99.9 

270.5 

21.9 

21.9 

-0,2 

312.0 

999,9 

99.9 

999.9 

32.7 

99. 

31.6 

96.0 

9616.1 

257,0 

-58,1 

99,9 

266.6 

22.4 

22.3 

1.3 

317.2 

999,9 

99,9 

999.9 

33.4 

99. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1301 


STATICN  NO.  645 
GREFN  BAY,  WIS 

6 FEBRUARY  1975 
2017  GNT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

32.0 

97.0 

9740.4 

252.0 

-56.2 

99.9 

265.1 

23.3 

23.2 

32.5 

98.0 

9867.9 

247.0 

-55,6 

99.9 

265.7 

23.8 

23.7 

32.9 

99.0 

9971.9 

243.0 

-55.9 

99.9 

263.2 

23.5 

23.4 

33.4 

100.0 

10104.4 

238.0 

-54.9 

99.9 

271.4 

22.9 

22.9 

33.9 

101.0 

10268.3 

232.0 

-53,3 

99,9 

271.9 

22.2 

22.2 

34.4 

102.0 

10409.0 

227.0 

-51,9 

99,  7 

269.5 

21.8 

21,8 

34.9 

103.0 

10553.1 

222.0 

-52.5 

99.9 

267.6 

22.0 

22.0 

35.4 

104.0 

10670.6 

218.0 

-52.4 

99.^ 

267.9 

22.6 

22.6 

35.9 

105.0 

10821.2 

213.0 

-50,7 

99,9 

268.9 

22,6 

22.6 

36.4 

106.0 

10944.9 

209.0 

-50.1 

99.9 

269.8 

22.0 

22.0 

36.9 

107.0 

1II03.6 

204.0 

-48.9 

99.9 

270.0 

20.9 

20.9 

37.4 

108.0 

11233.5 

200.0 

-49,3 

99.9 

268.9 

19.7 

19.7 

37.9 

109.0 

11365.8 

196.0 

-49.9 

99,9 

267,3 

19,0 

19.0 

38.3 

110.0 

11534.3 

191.0 

-51.0 

99.9 

266.5 

18.7 

18.6 

39.0 

111.0 

11707.0 

186.0 

-50.9 

99.9 

266.0 

18.1 

18.1 

39.5 

112.0 

11848.5 

182.0 

-50.9 

99.9 

266.  1 

19,2 

19,2 

40.0 

113.0 

11993.0 

178.0 

-51.6 

99,9 

266.9 

21.0 

21.0 

40.5 

114.0 

12140.5 

174.0 

-51.5 

99.9 

267.9 

21.2 

21.2 

41.1 

115.0 

12291.4 

170,0 

-51.9 

99.9 

268.4 

20.7 

20.6 

41.6 

116.0 

12484.8 

165.0 

-52.1 

99,  9 

268,6 

21.3 

21.3 

42.2 

117.0 

12643.5 

161.0 

-52.5 

99, -5 

269,3 

22.1 

22.1 

42.7 

118.0 

12806.1 

157.0 

-52.4 

99.9 

2 70.4 

20.7 

20.7 

43.3 

119.0 

12972.8 

153.0 

-52.9 

99.9 

272.8 

17,9 

17,9 

43.9 

120.0 

13143.8 

149.0 

-52,9 

99.9 

274.9 

16.7 

16.7 

44.6 

121.0 

13274.7 

146.0 

-53.8 

99.9 

276.0 

17.8 

17.7 

45.3 

122.0 

13453.3 

142.0 

-53.6 

99.9 

278.0 

17.4 

17.2 

46.0 

123.0 

13590.8 

139.0 

-52.9 

99,9 

278.6 

17.3 

17.1 

46.5 

124.0 

13779.3 

135.0 

-52.7 

99.9 

277.0 

18.6 

18.5 

47.1 

125.0 

13924.4 

132.0 

-52.7 

99.  •) 

276.7 

21.1 

20.9 

47.8 

126.0 

14173.8 

127.0 

-52.5 

99.9 

2.79.5 

23.2 

22.9 

48.4 

127.0 

14328.2 

124,0 

-52.9 

99.9 

280.8 

22,1 

21.7 

49.1 

128.0 

14486.4 

121.0 

-52.4 

99.9 

278.1 

19.8 

19.6 

49.8 

129.0 

14648.8 

118.0 

-52.2 

99.9 

275.0 

20.7 

20.6 

50.4 

130.0 

14815.5 

115.0 

-51.9 

99.9 

272.4 

22.4 

22.3 

51.2 

131.0 

15044.9 

111.0 

-51.9 

99,9 

273.6 

21.9 

21.9 

51.8 

132.0 

15282.5 

107.0 

-52.4 

99.  9 

274.8 

21,0 

20.9 

52.4 

133.0 

15466.2 

104.0 

-52.9 

99.9 

274.0 

19.0 

19.0 

53.0 

134.0 

15654.8 

101. 0 

-53.5 

99.9 

269,4 

16.1 

16.1 

53.5 

135.0 

15848.4 

98.0 

-54.3 

99,9 

264.3 

14.0 

13.9 

54.2 

136.0 

16047.4 

95,0 

-55,1 

99.9 

265.7 

13.8 

13.8 

54.9 

137.0 

16252.3 

92.0 

-55.3 

99.9 

272.6 

18.0 

18.0 

55.6 

138.0 

16535.5 

88.0 

-56.1 

99.9 

275.2 

20.6 

20.5 

56.4 

139.0 

16755.4 

85.0 

-57.2 

99.9 

275.4 

20.6 

20.5 

57.2 

140.0 

17060.0 

81.0 

-57.6 

99.9 

276.3 

20.1 

20.0 

58.0 

141.0 

17298.5 

78.0 

-57.2 

99.9 

279,6 

18.0 

17.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1302 


158  13.  0- 


V COUP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

dg 

2.0 

321.7 

999,9 

99,9 

999,9 

34.0 

99, 

I. 8 

324.6 

999,9 

99.9 

999.9 

34.7 

98, 

9.8 

325.6 

999.9 

99.9 

999.9 

35,2 

98, 

-9.5 

329.0 

99  9,9 

99.9 

999,9 

35,9 

98« 

-0,7 

333,9 

999.9 

99,9 

999,9 

36.6 

93. 

0.2 

338.1 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

98. 

0.9 

339.3 

999.9 

99.9 

999.9 

37.8 

97. 

0.8 

341.3 

999,9 

99,9 

995,9 

38,  5 

97. 

0.4 

346,2 

999,9 

99.9 

999.9 

39,3 

97, 

O.I 

349.0 

999,9 

99.0 

999.9 

39.8 

97, 

0.0 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

40.6 

97. 

0.4 

354.6 

909,9 

99,9 

999,9 

41.1 

97. 

0.9 

355,7 

999.9 

99.9 

999.9 

41,7 

97. 

1.1 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

42.2 

97. 

1.3 

359.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

96. 

-.3 

361,9 

999,9 

99,9 

999,9 

43.4 

96, 

1.1 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

96, 

0.8 

365.6 

999.9 

99,9 

999.9 

44.8 

96. 

0.6 

367,2 

999,9 

99,9 

999,9 

45.4 

96. 

0.5 

370.1 

999,9 

99,9 

999.9 

46.0 

96. 

0.3 

371.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.8 

96, 

-0.1 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

47.5 

96. 

-0,9 

376.9 

999,9 

99,9 

999.9 

48.2 

96. 

-1.4 

379.7 

999,9 

99.9 

999,9 

48.  8 

96. 

-1.9 

380.3 

999,9 

99.9 

999.9 

49.4 

96. 

-2.4 

383.6 

999.9 

99.9 

999,9 

50.3 

96, 

-2.6 

387.4 

999,9 

99,9 

999.9 

50,8 

96. 

-2.3 

390.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

96. 

-2.5 

393.4 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

96. 

-9.8 

398.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

96. 

-4,2 

400.2 

999,9 

99,9 

999,9 

54.0 

96, 

-2,8 

403.9 

999.9 

99.9 

995.9 

54.9 

96, 

-i.8 

407.1 

999.9 

99.9 

995.9 

55.6 

96. 

-1.3 

410.7 

999,9 

99,9 

999.9 

56.5 

96, 

-1.4 

414.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

96, 

-1.8 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.3 

96, 

-1.3 

420.9 

999.9 

99.9 

999.9 

59.1 

96, 

0.2 

423.2 

909.9 

99.9 

999.9 

59.8 

96, 

1.4 

425,3 

999.9 

99.9 

999,9 

60.1 

96. 

1.0 

427.5 

999,9 

99.9 

999.9 

60.7 

95. 

-0.8 

431.1 

999,9 

99,9 

999,9 

61,2 

95. 

-1.9 

435,0 

999,9 

99,9 

999,9 

62.2 

95, 

-1.9 

437,0 

999.9 

99.9 

999,9 

63.1 

95. 

-2.2 

442.4 

999.9 

99,9 

999.9 

64.1 

95. 

-3,0 

447.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

95. 

STATICN  NO.  645 
GREFN  BAY,  WIS 


6 FEBRUARY  1975 

2017  GMT  158  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P70 

RH 

range 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

or.  c 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

59.0 

142.0 

17546.0 

75,0 

-58.3 

99.  ) 

282.0 

21.4 

20.9 

-4.5 

450.8 

999,9 

90,9 

999.9 

66.  0 

96, 

60.0 

143.0 

17003.7 

72.0 

-57.1 

99,9 

281.8 

23,9 

23.4 

-t.9 

458.6 

999,9 

99.9 

999,9 

67.4 

96. 

61.0 

144.0 

10073.4 

69.0 

-56.6 

99.9 

207.2 

20.3 

19.4 

->.o 

465.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.9 

96. 

62.0 

145.0 

18355.5 

66.0 

-56.4 

99.9 

289.6 

22.4 

21.1 

-7.5 

471.6 

909,9 

90,9 

999.9 

70.0 

96. 

62.9 

146.0 

10650.5 

63.0 

-56,9 

99,9 

281.8 

26,2 

25.6 

-5,4 

476.8 

999,9 

99.9 

999,9 

71.5 

96. 

63.  B 

147.0 

18959.2 

60.0 

-57,4 

99.9 

277.7 

22.1 

22.0 

-3.0 

482.4 

999,9 

99.9 

999.9 

72.8 

96. 

64.8 

14B.0 

19283.6 

57,0 

-57.1 

99.9 

205.5 

17.1 

16.5 

— i.6 

490.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

96. 

65.8 

149.0 

19624.9 

54.0 

-58.3 

99.  J 

292.4 

17.7 

16.4 

-J.7 

495.2 

999,9 

99,9 

999,9 

74.8 

97, 

66.7 

150.0 

19984.1 

51.0 

-50,9 

99,9 

287.4 

11.6 

11.1 

-3,5 

501,7 

999,9 

09,9 

999.9 

75.9 

97. 

67.7 

151.0 

20363.5 

48.0 

-60.0 

99.9 

266.4 

9.5 

9.5 

9.6 

508.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

97. 

68.7 

152.0 

20627.9 

46.0 

-62.2 

99.9 

276.8 

20.3 

20.1 

-2.4 

509.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.3 

97. 

69.7 

153.0 

21044.3 

43.0 

-62.5 

99,9 

265,9 

20,0 

20.0 

1.4 

518.0 

999,9 

99.9 

999,0 

78,4 

97, 

70.8 

154.0 

21490,3 

40.0 

-62.7 

99.9 

272,3 

24,4 

24.3 

-l.O 

523.4 

909.9 

99.9 

999.9 

79.5 

96. 

71.9 

155.0 

21969.3 

37,0 

-64.1 

99,9 

276.3 

24.8 

24.6 

-2.7 

536.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

96, 

73.1 

156.0 

22309.5 

35.0 

-64.2 

99.9 

278.6 

23.6 

23.3 

-3.5 

545.0 

990,9 

99.9 

999,9 

83.1 

96. 

74.4 

157.0 

22857.1 

32.0 

-64,8 

99,9 

278,5 

26.2 

25,9 

-3,9 

557.5 

999,9 

99,9 

999,9 

85.  1 

97. 

75.7 

158.0 

23455,5 

29,0 

-66,4 

99,9 

276,5 

19,9 

19.8 

-2.3 

569.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.0 

97. 

76.8 

159.0 

23889.2 

27.0 

-65.4 

99.9 

276.5 

25.0 

24.8 

-2.8 

583.6 

999.9 

99.9 

999.9 

88.2 

97. 

78.3 

160.0 

24608.6 

24.0 

-63.9 

99.9 

276.7 

31.8 

31.6 

-1.7 

608.2 

999.9 

99,9 

999,9 

90.9 

. 97, 

79.7 

161.0 

25427.2 

21.0 

-63.9 

99,9 

283.7 

29.1 

28.3 

-0,9 

631.8 

999,9 

99.9 

999.9 

93.7 

97. 

81.3 

162.0 

26040.2 

19.0 

-64.2 

99.9 

303.9 

21.0 

17.4 

-li.7 

649,0 

999.9 

99.9 

999.9 

95.7 

97. 

83.3 

163.0 

27102.9 

16.0 

-59.8 

99.9 

292.5 

26.2 

24.2 

-n.o 

696.1 

999.9 

99.9 

999.9 

98.8 

98, 

85.5 

164.0 

28411.8 

13.0 

-56.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

9 9,9 

751.7 

999,9 

99.9 

999.9 

999,  9. 

999. 

1303 


STATICN  NO.  645 
GREFN  BAY,  MIS 


6 FEBRUAPY  1975 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  r. 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

0.0 

7.0 

210,0 

985.4 

-12.2 

-18.-^ 

270,0 

7.7 

7.7 

0.3 

8.0 

291.1 

975.0 

-12.7 

-20.5 

305.1 

14.7 

12,0 

0.7 

9,0 

377.5 

964.0 

-13,8 

-21.6 

305.4 

14.8 

12.1 

1.0 

10.0 

464.6 

953.0 

-14.5 

-21.9 

305.8 

14.9 

12.1 

1.3 

11.0 

568.5 

940.0 

-15.3 

-22.5 

308.3 

13.3 

10,4 

1.6 

12.0 

657.3 

929.0 

-16.2 

-22.7 

3U.I 

11.6 

8.7 

2.0 

13.0 

746.9 

918.0 

-16,7 

-22.6 

315,2 

9,2 

6,5 

2.3 

14.0 

829.1 

903.0 

-17.5 

-22.7 

318.0 

9.9 

6.6 

2.7 

15.0 

920.2 

897.0 

-18.2 

-22.8 

323.3 

11. 0 

6.6 

3.0 

16.0 

1029.1 

884.0 

-19.2 

-23.3 

328.0 

11.9 

6.3 

3.3 

17,0 

1113.7 

374,0 

• -19,6 

-23,8 

333.3 

13.3 

6.0 

3.6 

18.0 

1207,8 

863.0 

-19.6 

-24,5 

336,9 

14.8 

5.8 

3.9 

19.0 

1294.5 

853.0 

-19.0 

-26.3 

333.4 

16.4 

6.0 

4.2 

20.0 

1391.2 

842.0 

-18.8 

-26.9 

333.1 

16.7 

6.2 

4.5 

21.0 

1498.1 

830.0 

-19,2 

-28.5 

336,9 

16.3 

6.4 

4.8 

22.0 

1597.4 

819.0 

-19.2 

-29.7 

336.7 

14.8 

5.9 

5.2 

23.0 

1688.7 

809.0 

-19.4 

-30.5 

337.0 

13.7 

5.4 

5.6 

24.0 

1771.7 

800.0 

-20.2 

-31.8 

337.9 

13.8 

5.2 

5.9 

25,0 

1864.9 

790,0 

-20.5 

-34,2 

333,  1 

14.4 

5.4 

6.2 

26.0 

1987.7 

777.0 

-20.6 

-39.3 

336.1 

14.6 

5.9 

6.6 

27.0 

2073.9 

768.0 

-20.5 

-42.2 

331.0 

14.8 

7.2 

6.9 

28.0 

2170.8 

758.0 

-20,8 

-42.  V 

325,2 

15.3 

8.7 

7.2 

29.0 

2269.0 

748.0 

-20.6 

-42.3 

321,0 

15.1 

9.5 

7.5 

30.0 

2368.6 

738.0 

-20.2 

-42.0 

317.1 

14.4 

9.8 

7.9 

31.0 

2459.6 

729.0 

-20.1 

-42.9 

312.6 

14.6 

10.7 

8.2 

32.0 

2561.8 

719.0 

-20,6 

-44,4 

309.7 

14.8 

11.4 

8.5 

33.0 

2655.0 

710,0 

-20,8 

-44.5 

307.0 

15,0 

12.0 

8.9 

34.0 

2759.8 

700.0 

-20.9 

-44.0 

302.8 

15.2 

12.8 

9.2 

35.0 

2855.4 

691.0 

-21.2 

-44.  ii 

299.6 

15.3 

13.3 

9.7 

36.0 

2984.6 

679.0 

-21.7 

-45.2 

295.6 

15.3 

13.8 

10.1 

37.0 

3082.8 

670.0 

-22.1 

—45.  * •• 

294.6 

15.2 

13.8 

10.5 

38.0 

3182.1 

661.0 

-22.4 

-45.5 

295.7 

15.0 

13.5 

10.8 

39.0 

3271.5 

653.0 

-22.6 

-45.8 

296.1 

15.0 

13.5 

11.2 

40.0 

3373.3 

644.0 

-23,2 

-46.2 

295,8 

15.4 

13.9 

11.7 

41.0 

3499,6 

633.0 

-22.5 

-45.7 

294.7 

16.4 

14.9 

12.0 

42.0 

3604.7 

624.0 

-22.5 

-45. 

294.3 

17.2 

15.6 

12.4 

43.0 

3711.3 

615.0 

-23.0 

-46.  . 

294.3 

17.8 

16.2 

12.8 

44.0 

3807.3 

607.0 

-22,8 

-45,9 

293,5 

17.9 

16.4 

13.1 

45.0 

3916,7 

598.0 

-23,4 

-46,4 

292.3 

■ 17.9 

16.5 

13.5 

46.0 

4027.5 

589.0 

-23.7 

-46.6 

289.4 

17.7 

16.7 

13.9 

47.0 

4139.8 

580.0 

-24.8 

-47.3 

286.1 

18.1 

17.4 

14.3 

48.0 

4240,7 

572,0 

-25,4 

-47.8 

283.9 

19.0 

18.5 

14.7 

49.0 

4342.8 

564.0 

-26.1 

-48.3 

282.4 

19.9 

19.4 

15.0 

50.0 

4446.0 

556.0 

-26.7 

-41.9 

281.5 

20.3 

19.9 

15.4 

51.0 

4576.8 

546.0 

-27.7 

-40.  4 

279.7 

20.2 

19.9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1304 


156  14.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

PH 

RANGE 

M 

M/iEC 

OG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

3.0 

262.2 

264.5 

0,9 

58.0 

0.0 

0. 

-8.5 

262.5 

264,5 

0.8 

51.6 

0.3 

123. 

-8,6 

262.2 

264.0 

0.7 

51.5 

0.5 

124. 

-0.7 

262.3 

264.2 

0.7 

53.2 

0.8 

124. 

-8,2 

262.5 

264.3 

0.7 

54.0 

1.0 

125, 

-7.6 

262.5 

264.3 

0.7 

56.8 

1.3 

126. 

->.5 

262,9 

264.7 

0,7 

60.2 

1.5 

12T, 

-r.4 

262.8 

264.7 

0.7 

63.7 

1.6 

128. 

-J.8 

263.1 

264.9 

0.7 

66.9 

1.9 

129. 

-10.1 

263.2 

264,9 

0.7 

69.3 

2.  1 

131. 

-U.9 

263.6 

265.3 

0.6 

68.9 

2.3 

133. 

— 1 j .6 

264.6 

266.2 

0.6 

64.8 

2,5 

135. 

-1^.3 

266.0 

26  7.4 

0.5 

52.2 

2.8 

137. 

-15.5 

267.3 

268.7 

0.5 

4B.5 

3.  1 

140. 

-13.0 

267.9 

269,2 

0,4 

42,9 

3.4 

141. 

-13.6 

269.0 

270.1 

0.4 

3B.4 

3.7 

142. 

-12.7 

269.6 

270.7 

0.4 

36.2 

4.0 

143. 

-12.8 

269.6 

270.6 

0,3 

34,5 

4.3 

144. 

-i3,4 

270,3 

271,1 

0.3 

28.0 

4.5 

145. 

-13.3 

271.4 

271.9 

0.2 

16.8 

4.8 

146. 

-12.9 

272.5 

272.8 

0.1 

12.2 

5.1 

147. 

-12.6 

273.2 

273.6 

O.l 

12.2 

5.4 

147, 

-11.7 

274.4 

274.7 

0.1 

12.2 

5.7 

146. 

-10.6 

275.9 

276.3 

0.1 

12.2 

6.0 

146. 

-9.9 

277.0 

27  7.3 

0.1 

10.9 

6.3 

145. 

- 1.4 

277,5 

277.8 

0.1 

9.7 

6.5 

145. 

-).  1 

278.3 

278.7 

O.l 

9.7 

6.8 

144. 

-3.3 

279.3 

279.6 

0.1 

9.7 

7.1 

143. 

-7.6 

280.1 

280.4 

O.l 

9.8 

7.4 

142. 

-6.6 

280.9 

281.2 

0.1 

9.8 

7.8 

141. 

“6 . 3 

281.5 

281.8 

0.1 

9.9 

8.1 

139. 

-6.5 

282.3 

282.6 

O.l 

9.9 

8.5 

138. 

- 6.6 

283.0 

283.3 

O.l 

9.9 

8.7 

138. 

-6.7 

283,5 

283,8 

O.l 

10,0 

9.1 

137. 

-6.9 

285.6 

286.0 

0.1 

9.9 

9.5 

136. 

-7.1 

286.8 

287.1 

0.1 

9.9 

9.8 

136. 

-r,3 

287,4 

287.7 

O.l 

lO.O 

10.2 

135. 

-1.2 

288. S 

289,1 

0.1 

9.9 

10.6 

134. 

— o.  8 

289.2 

289.6 

0.1 

10.0 

10.9 

133. 

- 3.9 

290.2 

290.5 

0.1 

10.0 

11.3 

133. 

-3,0 

290.2 

290,5 

0.1 

10.1 

11.7 

132. 

— 't.6 

290.6 

290,9 

0.1 

10.2 

12.0 

131. 

-4.3 

291.0 

291.3 

0.1 

10.3 

12.5 

130. 

-4.0 

291.4 

292.0 

0.2 

22.1 

12.8 

120. 

-3.4 

291.9 

292.5 

0.2 

28. 2 

13.3 

128. 

STATfCN  NO.  645 
GREFN  BAY,  MIS 


6 FF8RUABY  1975 

2515  GMT  156  14.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

42 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/iEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.8 

52.0 

4682.7 

538.0 

-28.8 

-40.  i 

278.0 

20.0 

19.8 

-1.8 

291.7 

292.3 

0.2 

31.8 

13.  7 

127. 

16.2 

53.0 

4789.7 

530.0 

-30.0 

-39.7 

276.2 

19,9 

19.8 

-1.2 

291.5 

292,2 

0.2 

37.0 

14.1 

126. 

16.5 

54.0 

4911.4 

521.0 

-31.1 

-39.8 

275.0 

20.0 

20.0 

-1.7 

291.7 

292.4 

0.2 

41.6 

14.4 

125. 

16.8 

55.0 

5020.9 

513.0 

-32.0 

-37.7 

272.9 

20.0 

20.0 

- l.O 

291.9 

292.8 

0.3 

56.8 

14.7 

124. 

17.2 

56,0 

5145.7 

504.0 

-32.8 

-37.7 

270.0 

19. R 

19.8 

-J.O 

292,4 

293.3 

0,3 

61.4 

IS.  I 

123. 

17.5 

57.0 

5258.2 

496.0 

-33.  7 

-37.  d 

267,8 

19.6 

19.6 

0.8 

292,6 

293.5 

0.3 

66.1 

15.5 

123. 

17.8 

58.0 

5357.7 

489.0 

-34.5 

-38.2 

266.7 

19.7 

19.7 

1.1 

292.8 

293.7 

0.3 

69.0 

15.7 

122. 

18.2 

59.0 

5472.8 

481.0 

-35.6 

-39.  j 

265.8 

20  .0 

19.9 

1.5 

292.9 

2«>3.7 

0.3 

70.0 

16.  I 

121. 

18.5 

60.0 

5589.3 

473.0 

-36.5 

-39.7 

265.5 

20.3 

20.3 

1.6 

293.1 

293.9 

0.2 

71.5 

16.4 

120. 

18.9 

61.0 

5692.5 

466.0 

-37.3 

-40.4 

266.5 

21.0 

20.9 

2.0 

293.4 

294.2 

0.2 

72.5 

16.8 

119. 

19.2 

62.0 

5796.9 

459.0 

-38.1 

-41.2 

263.7 

21.4 

21.3 

2.4 

293.7 

294.4 

0.2 

72.2 

17.1 

119. 

19.6 

63.0 

5917.6 

451.0 

-39.3 

-42.3 

262.4 

21.9 

21.7 

2.9 

293.6 

204.3 

0.2 

73.1 

17,5 

117. 

19.9 

64.0 

6024.6 

444.0 

-40.0 

-42.9 

261.4 

22.1 

21.9 

).3 

294,1 

294.7 

0.2 

73.4 

17,9 

117. 

20.2 

65.0 

6133.0 

437,0 

-40.8 

99.  i 

260,7 

22.3 

22.1 

i.6 

294.4 

999,9 

99.9 

999,9 

18.2 

116. 

20.7 

66.0 

6274.3 

428.0 

-41.8 

99.7 

260.6 

22.5 

22.2 

3.7 

295.0 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

115. 

21.1 

67.0 

6386.0 

421.0 

-42.2 

99.  > 

261.5 

22.5 

22.2 

3.3 

295.8 

999,9 

99,9 

999,9 

19.2 

114. 

21.5 

68.0 

6499.1 

414.0 

-43.3 

99.9 

263.2 

22.1 

22.0 

2.6 

295.8 

999,9 

99.9 

999,9 

19.7 

113. 

21.9 

69.0 

6613.7 

407.0 

-44,4 

99.9 

265.3 

21.9 

21.8 

i.8 

295. fl 

999,9 

99,9 

999.9 

20.1 

112. 

22.3 

70.0 

6729.7 

400.0 

-45.2 

99.9 

267.2 

22.0 

22.0 

1.1 

296,2 

999.9 

99.9 

999.9 

20.6 

112. 

22.8 

71.0 

6864.3 

392.0 

-46,1 

99.9 

268.8 

22.6 

22.6 

1.5 

296,8 

999.9 

99,9 

999,9 

21.2 

111. 

23.2 

72.0 

6983.9 

385.0 

-47.1 

99.9 

269,3 

23.1 

23.1 

0,3 

297,0 

999.9 

99,9 

999.9 

21.7 

110. 

23.7 

73.0 

7087.6 

379.0 

-48.3 

99.  J 

268.7 

23.2 

23.2 

0.5 

296. B 

999,9 

99,9 

900,9 

22.4 

no. 

24.1 

74.0 

7210.2 

372.0 

-49.3 

99.  7 

267.2 

23,0 

22.9 

l.l 

297.1 

999,9 

99,9 

999,9 

22.9 

109, 

24.5 

75.0 

7334,5 

365.0 

-50,2 

99,9 

265.8 

22,4 

22.3 

1,6 

297.5 

999.9 

99,9 

999.9 

23.4 

109. 

25.0 

76.0 

7442.5 

359.0 

-51.2 

99.9 

266.8 

22.0 

21.9 

1.2 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

108. 

25.5 

77.0 

7570.3 

352,0 

-51.8 

99.9 

268.7 

22.3 

22.3 

0.5 

298.4 

990.9 

99.9 

999.9 

24.7 

108. 

26.0 

78.0 

7681.7 

346,0 

-52.3 

99.9 

269,9 

23.0 

23.0 

1.1 

299,2 

909,9 

99,9 

999.9 

25.2 

107. 

26.4 

79,0 

7794,6 

340,0 

-53,  1 

99.9 

271.2 

23.6 

23.6 

- t.5 

299,7 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

107. 

26.9 

80.0 

7909.3 

334.0 

-53.4 

99.9 

273.5 

23.8 

23.7 

-1.5 

300.8 

999.9 

99.9 

999.0 

26.4 

106. 

27.4 

81.0 

8065.2 

3 26.0 

-54.0 

99.  7 

275.2 

22.6 

22.5 

-2.0 

302.0 

999,9 

99,9 

999,9 

27.2 

106. 

27.9 

82.0 

8184.3 

320.0 

-54,5 

99,  y 

275.5 

20.5 

20,4 

-2,0 

302.9 

999,9 

99,9 

999.9 

27.9 

106. 

28.4 

83.0 

8305.4 

314.0 

-54,9 

99,9 

274.6 

19,6 

19.5 

-..6 

303.9 

999,9 

99.9 

999.9 

28.3 

106. 

28.8 

84.0 

8407.8 

309.0 

-55.8 

99.9 

2 72.7 

20.0 

20.0 

-0.9 

304.2 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

105. 

29.2 

85.0 

8532.4 

303.0 

-56.6 

99.9 

270.0 

20.6 

20.0 

-.1,0 

304.  8 

999,9 

99,0 

999,9 

29.3 

105, 

29.7 

86.0 

8701.8 

295,0 

-57,6 

99.9 

266.8 

20,9 

20,9 

1.2 

305,7 

999,9 

99,9 

999,9 

29.9 

105. 

30.2 

87.0 

8809.4 

290.0 

-58,7 

99.9 

265.7 

20.4 

20.3 

1.5 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

104. 

30.6 

88.0 

8940.5 

284.0 

-59.4 

99.  9 

267.0 

19.9 

19.9 

1.1 

306.3 

909.9 

99.9 

999.9 

31.0 

104. 

31.1 

89.0 

9051.5 

279.0 

-60.1 

99.'/ 

270.1 

20.1 

20.1 

-o.l 

306.9 

999,9 

99,9 

999.9 

31.6 

104. 

31.6 

90.0 

9187.4 

273,0 

-59,6 

99,  a 

272,7 

21,5 

21,4 

-l.O 

309.6 

999.9 

99.9 

999,9 

32.1 

104. 

32.0 

91.0 

9303.0 

268.0 

-59.4 

99.9 

273.8 

23.0 

22.9 

-i.5 

311.5 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

104. 

32.5 

92.0 

9444.8 

262.0 

-59.4 

99.9 

273.7 

24.0 

24.0 

-".5 

313.5 

999.9 

99.9 

999.9 

33.4 

103. 

32.9 

93.0 

9565.6 

257.0 

-58.7 

99.9 

272.0 

23.4 

23.4 

-D.8 

316.2 

999,9 

99,9 

999.9 

34.0 

103. 

33.4 

94.0 

9689.3 

252.0 

-57.7 

99.9 

268.4 

22,0 

21.9 

0.6 

319.5 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

103. 

33.9 

95.0 

9816.2 

24  7.0 

-56.1 

99.9 

265.0 

20.8 

20.8 

1.8 

323.8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

103. 

34.4 

96.0 

9999.7 

240.0 

-54,3 

99.  / 

265.0 

21.6 

21.5 

1.9 

329.2 

999,9 

99.9 

999,9 

35.  B 

102. 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*t  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO* ••  645 
G«EPK  BAY,  WfS 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  156  14.  0 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPFFD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  5 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

34.9 

97.0 

10134.7 

235.0 

-54.5 

99.  • 

268.2 

24.1 

24.1 

0,8 

330.9 

999,9 

99,9 

999,9 

36.3 

102. 

35*4 

98.0 

10272,4 

230.0 

-54.5 

99, 

272.1 

25.5 

25.5 

-0,9 

332.9 

999.9 

90,9 

999.9 

37.2 

102. 

35.9 

99.0 

10413.5 

225.0 

-53.4 

99.9 

275.4 

23.8 

23.7 

-2.2 

336.7 

999.9 

99.9 

999.9 

38.1 

102. 

36*4 

lOO.O 

10558.6 

220.0 

-52.1 

99,9 

277.3 

21,3 

21.1 

-2.7 

340.8 

999,9 

99.9 

999.9 

38.  7 

101. 

37.0 

101. 0 

10738.1 

214.0 

-51.1 

99.9 

2 76.9 

20.8 

20.7 

-2.5 

345.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

lOl, 

37.5 

102.0 

10860.9 

210.0 

-50.8 

99.9 

274.5 

22.5 

22.4 

-t.B 

347.5 

990,9 

99,9 

999.9 

40.0 

lOl. 

38.0 

103.0 

11017.7 

205.0 

-51.4 

99.  9 

272.9 

23.7 

23.6 

-1,2 

349,0 

999,9 

99,9 

999,9 

40.6 

101. 

38*4 

104.0 

11145.7 

201.0 

-51.4 

99.  ■} 

273.7 

23.0 

23.0 

-1.5 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

41.3 

101. 

38.9 

105.0 

11309.5 

196.0 

-50.9 

99.9 

277.7 

21.0 

20.8 

-2.8 

354.2 

999.9 

99.9 

900.9 

42.0 

101. 

39,4 

106.0 

11443.9 

192.0 

-50.2 

99,9 

284.1 

19,5 

18.9 

-4,7 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

101. 

39.9 

107.0 

11616.4 

187.0 

-49.7 

99.9 

288.4 

18.8 

17.9 

-5.9 

360.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.1 

101. 

40.4 

108.0 

11757.9 

183.0 

-49.9 

99.9 

287.6 

18.1 

17,2 

-5.5 

362.9 

999,9 

99,9 

999,9 

43.7 

101. 

40.9 

109.0 

11902.1 

179.0 

-50.9 

99,9 

282,5 

17.6 

17.2 

-3,8 

363.5 

900,9 

99.9 

999,9 

44.2 

101. 

41.5 

110.0 

12048.8 

175.0 

-52.3 

99.9 

276.5 

19.4 

19.3 

-2.2 

363.6 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

101. 

42.2 

111.0 

12274.1 

169.0 

-53.1 

99. 

276.4 

21.6 

21.5 

-2.4 

366.0 

099.9 

99.9 

999.9 

45.7 

101. 

42.7 

112.0 

12428.5 

165.0 

-52.9 

99.' 

277.6 

20.5 

20.3 

-2.7 

368,7 

999,9 

99,9 

999.9 

46.5 

ini. 

43.2 

U3.0 

12546.7 

162.0 

-53.5 

99.9 

278.2 

18.8 

18.6 

-2.7 

369.6 

999,9 

99.9 

990,9 

46.9 

101. 

43.8 

114.0 

12707.3 

158.0 

-54.3 

99.9 

278.3 

19.2 

19.0 

-2.8 

371.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

101. 

44.4 

115.0 

12913.4 

153.0 

-54.5 

99.9 

279.5 

21.0 

20.7 

-3.5 

374.1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.3 

101. 

45.1 

116.0 

13083.3 

149.0 

-53.8 

99,9 

280.7 

20.6 

20.3 

-3.8 

378,0 

999,9 

99,9 

999,9 

49,3 

101. 

45.7 

117.0 

13258.3 

145.0 

-53.4 

99.9 

280.1 

18.8 

18.5 

-3.3 

381.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

101. 

46.3 

118.0 

13438.0 

141.0 

-54.3 

99.  y 

277.4 

18.4 

18.3 

-2.4 

383.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

101. 

46.9 

119.0 

13576.0 

138.0 

-53.8 

99.'- 

274.2 

20.4 

20.4 

-1.5 

386.4 

999,9 

99,9 

999,9 

51,2 

101. 

47.6 

120.0 

13764.9 

134.0 

-53.8 

99.9 

271.5 

22.2 

22.2 

— 3.6 

389.7 

999,9 

99.9 

999,9 

52.2 

101. 

48.2 

121.0 

13959.6 

130.0 

-53.8 

99,9 

270,9 

22.6 

22.6 

-0.4 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

101. 

48.8 

122.0 

14109.6 

127.0 

-53.8 

99.9 

273.7 

23.1 

23.0 

-1.5 

395.7 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

too. 

49.3 

123.0 

14263.2 

124.0 

-53.7 

99,9 

276.3 

22,3 

22.2 

-2.5 

398,7 

999,9 

99,9 

999,9 

54.5 

100, 

49.9 

124.0 

14474.2 

120.0 

-53.2 

99,9 

277.2 

20,6 

20,  1 

-2.6 

403.3 

999,9 

99,9 

999,9 

55.3 

100. 

50.5 

125.0 

14637.2 

117.0 

-53.7 

99.. 

277.5 

21.3 

21.1 

-2.8 

405.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.9 

100. 

51.2 

126.0 

14860.3 

113.0 

-54.6 

99. -y 

278.7 

23.7 

23.4 

-3.6 

407.7 

999.9 

99,9 

999,0 

56.9 

100. 

51.8 

127.0 

15032.5 

110. 0 

-54.6 

99.9 

277.9 

22.6 

22.3 

-3.1 

410.B 

999,9 

99.9 

999.9 

57.8 

100. 

52.5 

128.0 

15269.5 

106.0 

-54.9 

99.9 

276.9 

21.0 

20.9 

-’.5 

414.6 

909.9 

99.9 

999.9 

58.7 

100. 

53.1 

129.0 

15391.3 

104.0 

-54.6 

99.9 

277.4 

22.7 

22.5 

-2.9 

417.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59.3 

100. 

53.8 

130.0 

15642.2 

100. 0 

-54.8 

99.9 

278.0 

21.3 

21.1 

-3.0 

421.9 

999.9 

99.9 

999,9 

60.5 

100. 

54.6 

131.0 

15E36.6 

97.0 

-55.9 

99.9 

282.2 

17.6 

17.2 

-3,7 

423.4 

999,9 

99,9 

999,9 

61.3 

100. 

55,2 

132.0 

16036.3 

94.0 

-56.2 

99.9 

282.7 

18.1 

17.7 

-4.0 

426.6 

999.9 

99.9 

999,9 

61.9 

ino. 

55.8 

133.0 

16241.9 

91.0 

-57.2 

99.  y 

281.2 

18.6 

18.3 

-3.6 

428.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

100. 

56.4 

134.0 

16453.7 

88.0 

-57.7 

99.  ■) 

281.8 

17.4 

17.0 

-3,5 

431,7 

999,9 

99.9 

999,9 

63.3 

100. 

57.0 

135,0 

16599.0 

86.0 

-56.9 

99.9 

283.8 

18.7 

18.2 

-4,4 

4 36,2 

999,9 

99.9 

999.9 

63.8 

100. 

57.8 

136.0 

16901.2 

82.0 

-56.2 

99.9 

282.5 

20.0 

19.5 

-4.3 

443.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.9 

100. 

58.5 

137.0 

17138.1 

79.0 

-56.1 

99.9 

280.6 

15.8 

15.6 

-2.9 

448.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

100. 

59.3 

138.0 

17383.6 

76.0 

-57.2 

99.9 

280,2 

16.5 

16.2 

-2,9 

451.2 

999,9 

99,9 

999.9 

66.3 

100. 

60.1 

139.0 

17637.6 

73.0 

-58.4 

99.  V 

280.2 

19.6 

19.3 

-3.5 

454.0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.3 

100. 

60.9 

140.0 

17900.7 

70.0 

-60.0 

99.9 

280.2 

19.0 

18.7 

-3.4 

456.2 

999,9 

99.9 

999,9 

68.3 

100. 

61.9 

141.0 

18174.3 

67.0 

1 

• 

m 

99,0 

279.9 

19.1 

18.8 

-3.3 

462.3 

999.9 

99,9 

999,9 

69.3 

100. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTFRPOLATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  «45 
GREFN  RAY.  WIS 


6 FEBRUARY  1R75 
2315  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

oc  r 

OC 

M/SEC 

M/SFC. 

62.  A 

162.0 

18661.3 

66.0 

-58.7 

99,  V 

277.6 

23.2 

23.0 

63.8 

163.0 

18763.2 

61.0 

-58.2 

99.9 

277.3 

18.5 

18.3 

66.8 

166.0 

19079.3 

58.0 

-60.1 

99.9 

279.9 

13.1 

12.9 

65.9 

165.0 

19297,7 

56.0 

-61.2 

99.9 

279.7 

17.2 

16.9 

66.9 

166.0 

19639.6 

53.0 

-61.6 

99.9 

276.6 

23.0 

23.0 

6T.9 

167.0 

20000.1 

50.0 

-62.3 

99.9 

270.9 

19.3 

19.3 

69.0 

168.0 

20251.7 

68.0 

-63.2 

99.  i 

271.6 

16,5 

16.5 

70.1 

169,0 

20667.7 

65.0 

-66.  1 

99.7 

277,8 

20.6 

20,2 

71,5 

150.0 

21069.9 

62.0 

-66.3 

99.  T 

279.7 

17.9 

17.6 

72.7 

151.0 

21367.7 

60.0 

-65.3 

99.9 

279.7 

26,9 

26.5 

73.8 

152.0 

21861.6 

37.0 

-66.1 

99.9 

279.7 

23,5 

23.  1 

75,0 

153.0 

22178.2 

35.0 

-66.5 

99.9 

279.7 

21.0 

20.7 

76.6 

156.0 

22718.8 

32.0 

-67.9 

99.9 

279.7 

21.8 

21.5 

78.1 

155.0 

23106.9 

30.0 

-67.7 

99.9 

275.3 

21,3 

21.2 

79.6 

156.0 

23523.8 

28.0 

-66.1 

99.  7 

283,7 

16.7 

16.2 

81.0 

157.0 

23975.8 

26.0 

-63.8 

99.9 

295.0 

19,8 

17.9 

82.9 

158.0 

26728.6 

23.0 

-63.6 

99.9 

287.5 

17.1 

16.3 

86.9 

159.0 

25289.9 

21.0 

-61.5 

99. «> 

296.8 

16.5 

15.0 

86.9 

160.0 

25908.3 

19.0 

-62.8 

99.9 

290.8 

13.8 

12.9 

89.3 

161.0 

26978.6. 

16.0 

-58.2 

99.9 

296.2 

12.6 

11.5 

91.8 

162.0 

27817.6 

16.0 

-59.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

1307 


156  16.  0 


V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

-3.1 

670.6 

999,9 

99,9 

999.9 

70,6 

100. 

-2.6 

678.3 

999.9 

99,9 

999.9 

72.0 

100. 

-2.2 

681.0 

999,9 

99,9 

999,9 

72.6 

100. 

-2.9 

683,6 

999,9 

99,9 

999.9 

73.6 

100. 

-1.7 

6901 6 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

100. 

-0.3 

696.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

100. 

-0,6 

500.6 

999,9 

99,9 

999.9 

77,1 

100. 

-2.8 

507.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.6 

100. 

-J.O 

517.1 

999,9 

99.9 

999.9 

80.2 

100. 

- 1.5 

571.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.6 

100. 

-v.o 

531.6 

999.9 

99.9 

999,9 

83.6 

100. 

-3,5 

539,  1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.9 

100. 

-3,7 

569.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.9 

100. 

-2.0 

560.1 

999,9 

99,9 

999.9 

89.1 

100. 

-6,0 

575.8 

999,9 

99,9 

999,9 

90.6 

too. 

-8.6 

596.7 

999,9 

99.9 

999.9 

92.3 

100. 

-5.1 

617.0 

999,9 

99.9 

999.9 

96.6 

100. 

-5.9 

638.8 

999,9 

99.9 

999,9 

95.9 

100. 

-6,9 

653.6 

999.9 

99.9 

999.9 

97,7 

101. 

-3.2 

701.3 

999.9 

99,9 

999,9 

100.3 

101. 

99,9 

725.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

I 

i 

I 


STATION  MO.  «45 
GREEA  HAY,  WIS 


7 FFBRIIARY  1975 

515  GMT  151  IT,  0 


TIME 

CNTCT 

ME IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  BTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

M/STC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCX 

KM 

DG 

0,0 

6,7 

210,0 

588,5 

-17.8 

-23,3 

270,0 

7.7 

7,7 

J.O 

256,3 

257.8 

0.6 

62.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

228.9 

586.0 

-18.1 

-22.' 

298.3 

14.5 

12.8 

- 1.9 

256.2 

25  7.8 

0.6 

68.7 

0.3 

109. 

0.5 

a.o 

320.5 

974.0 

-18.0 

-22.5 

298.3 

14.5 

12.8 

-i,9 

257.2 

258,9 

0.6 

67.1 

0.3 

109, 

0.8 

9.0 

405.5 

963.0 

-17.7 

-22.4 

298.3 

13.5 

11.9 

-6.4 

258.3 

260.0 

0,7 

66.4 

0.6 

113. 

1.2 

10.0 

491.7 

952.0 

-16.2 

-21.5 

299.2 

11.8 

10.3 

-5.8 

260.7 

262.6 

0.7 

63.0 

0.9 

115. 

1.6 

11.0 

603,4 

938.0 

-15.5 

-21.  f 

302.8 

10.2 

8.6 

-5.6 

262.5 

264.4 

0.7 

58.8 

1.1 

116. 

1.9 

12.0 

692.5 

927.0 

-15.9 

-21.7 

309.3 

9.8 

7.5 

-6.2 

263.4 

265.3 

0,7 

58.7 

1.3 

117. 

2.2 

13.0 

782.7 

916.0 

-15.2 

-22, 

3 14,  2 

10. 0 

7.1 

-6,9 

264,6 

266.5 

0.7 

56.1 

1.5 

119. 

2.6 

14.0 

874.0 

905,0 

-14,9 

-25,'! 

317,6 

10.4 

7.0 

-7,7 

265.8 

267.3 

0.6 

41.7 

1.7 

122. 

2.9 

15.0 

966.5 

894.0 

-15.2 

-25.9 

317.4 

10.1 

6.9 

-7.5 

266.4 

267.9 

0.5 

40.6 

1.9 

123. 

3.3 

16.0 

1085.6 

880.0 

-16.2 

-26.9 

319.5 

10.2 

6.7 

-7.8 

266.6 

267.9 

0,5 

38.8 

2.1 

125. 

3.7 

17.0 

1180.1 

869.0 

-17.1 

-27.5 

321.6 

10,7 

6.6 

-9,4 

266.6 

267,8 

0.5 

39.9 

2,4 

127. 

3.9 

18.0 

1275,5 

858.0 

-18,0 

-27.8 

322,2 

11. 0 

6.7 

-8.7 

266.7 

267.9 

0.5 

41.7 

2.5 

127. 

4.3 

19.0 

1371.9 

847.0 

-18.6 

-27.2 

318.4 

11.1 

7.4 

- i.3 

267.0 

268.3 

0.5 

46.6 

2.7 

129. 

4.6 

20.0 

1469.2 

836.0 

-19.2 

-26.3 

314.4 

11.4 

8.1 

-’.9 

267.4 

268.8 

0.5 

51.5 

2.9 

129. 

5.0 

21.0 

1576.6 

824,0 

-20,2 

-26,9 

310.0 

12.6 

9.6 

-1.  1 

267.4 

268.8 

0.5 

57.4 

3.2 

129, 

5.3 

22.0 

1676.1 

813.0 

-20.9 

-25.3 

310.3 

14.1 

10.8 

-9,1 

267.7 

269.3 

0.6 

64.8 

3.5 

130. 

5.7 

23.0 

1767.5 

803.0 

-21.2 

-29.5 

311.3 

15.2 

11  o4 

-10.0 

268.3 

269.4 

0.4 

45.4 

3.8 

130. 

5.9 

24.0 

1869.2 

792.0 

-21.9 

-31.4 

312.1 

15.2 

11.3 

-10.2 

268.7 

269,7 

0,3 

41.4 

4,0 

130. 

6.3 

25.0 

1962.6 

782,0 

-22.7 

-33.4 

311.9 

15,0 

11.2 

-10.0 

268.8 

269.6 

0.3 

36.4 

4.4 

130. 

6.7 

26.0 

2076.1 

770.0 

-22.5 

-37.5 

310.2 

15.1 

11.5 

-9.7 

270.1 

270,7 

0.2 

23.9 

4.7 

130. 

7.0 

27.0 

2181,7 

759.0 

-22.4 

-41.  V 

303.4 

15.5 

12.1 

-9.6 

271.3 

271.7 

0.1 

15.7 

5.0 

130. 

7.3 

28.0 

2279.1 

749.0 

-22.9 

-42.5 

309.2 

14.6 

11.3 

-9.2 

271.8 

272.2 

0.1 

14.7 

5.3 

130. 

7.8 

29.0 

2377.4 

739,0 

-23,6 

-42.6 

310,3 

14.3 

10.9 

-9.2 

272.1 

272.5 

0.1 

15.3 

5.7 

130. 

B.l 

30.0 

2467,0 

730.0 

-23.6 

-43.3 

310.6 

14.8 

11.2 

-9.6 

273.1 

273.4 

0.1 

14.2 

5.9 

130. 

8.5 

31.0 

2567.9 

720.0 

-23.6 

-46.2 

310.8 

15.8 

12.0 

-10.3 

274.1 

274.4 

O.l 

10.4 

6.3 

130. 

8.8 

32.0 

2670.1 

710.0 

-23.6 

-46.2 

310.3 

16.4 

12.5 

—1  J.6 

275.2 

275.5 

O.l 

10.4 

6.  6 

130. 

9.2 

33.0 

2773.8 

700.0 

-23.6 

-44,4 

309.5 

17.1 

13.2 

-n.9 

276.4 

276.7 

0.1 

12.6 

7.0 

130. 

9.6 

34.0 

2878. 8 

690.0 

-24.3 

-45.5 

308.5 

17.8 

13.9 

-1.1 

276.8 

277.1 

O.l 

12.1 

7.4 

130. 

10.0 

35.0 

2974.7 

681.0 

-23.3 

-46.5 

307.3 

18.5 

14.7 

-11.2 

27R.8 

279.1 

0.1 

9.8 

7.8 

130. 

10.4 

36.0 

3104.9 

669.0 

-23.1 

-49,  3 

306.8 

19.0 

15,2 

-1  1,4 

280.5 

280,7 

O.l 

6.7 

8.3 

130. 

10,7 

37.0 

3215,3 

659.0 

-22.9 

-49,  5 

306.7 

19.4 

15.6 

-11.6 

281.9 

282.1 

0.1 

6.7 

8.6 

130. 

11.1 

38.0 

3316.2 

650.0 

-22.4 

-49.2 

306.9 

20.0 

16.0 

-12.0 

283.6 

283.8 

0.1 

6.6 

9.1 

129. 

11.5 

39.0 

3418.6 

641.0 

-22.1 

-49.0 

307.1 

20.9 

16.7 

-12.6 

205.1 

285.3 

0.1 

6.6 

9,5 

129. 

11.7 

40.0 

3522.6 

632.0 

-22.0 

-48.9 

307.1 

21.2 

16.9 

-12.8 

286.4 

286.6 

0.1 

6.6 

9.8 

129, 

12.2 

41.0 

3651.6 

621.0 

-22.7 

-49.  j 

307,5 

21,5 

17.1 

-13.1 

287,0 

287,3 

0.1 

6.6 

10.5 

129, 

12.5 

42.0 

3758.7 

612.0 

-23.1 

-49.6 

308.0 

21.3 

16.8 

-13.1 

287,8 

288.0 

0.1 

6.7 

11. 0 

129. 

12.9 

43.0 

3854,9 

604.0 

-23.7 

-50.0 

309.8 

21.0 

16.1 

-n.4 

288.1 

288.3 

O.l 

6.8 

11.4 

129. 

13.2 

44.0 

3964.5 

595.0 

-24,4 

-50.5 

311.1 

21.1 

15.9 

-11.9 

288.6 

288.8 

O.l 

6.R 

11.7 

129. 

13.6 

45,0 

4087.8 

585.0 

-25.2 

-49.6 

312.7 

21.3 

15.7 

-l4,5 

289,0 

289.3 

0.1 

8.1 

12.3 

129. 

14.0 

46.0 

4187.6 

577.0 

-26.1 

-48.5 

313.4 

21.4 

15.5 

-1>.7 

289.1 

289.4 

0.1 

10.0 

12.8 

129. 

14.3 

47,0 

4301.2 

568.0 

-27.0 

-49.2 

312.9 

20.9 

15.3 

-1  >.2 

289.3 

289.6 

o.l 

10.1 

13.2 

130. 

14.7 

48.0 

4403.3 

560.0 

-27.7 

-49.6 

311.6 

20.3 

15.2 

-13.5 

289,7 

290,0 

0.1 

10.2 

13.7 

130. 

15.1 

49.0 

4519,5 

551.0 

-28.7 

-50.4 

309.9 

19.7 

15.1 

-12.6 

289.8 

290.0 

0.1 

10.3 

14.1 

130. 

15.4 

50.0 

4624.1 

543.0 

-29.5 

-49,7 

308.5 

19.5 

15.2 

-12.1 

290.1 

290.3 

0.1 

12.1 

14.5 

130. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPENATUAE  OB  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATinN  NO,  645 
GREEN  BAY,  MIS 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  X5l  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEPP 

OEM  PT 

DIP 

SPFEO 

U CCMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SPC 

M/SEC 

H/5EC 

00  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.9 

51,0 

4756.6 

533,0 

-30.2 

-48.  i 

306.3 

19.2 

15.5 

-li.4 

290,8 

291.1 

O.l 

15.3 

15.1 

130. 

16.2 

52.0 

4877.5 

524.0 

-31.1 

—4  7 . j 

304.8 

19.0 

15.6 

-13.0 

291.1 

291.5 

0.1 

17.4 

15.4 

130. 

16.7 

53,0 

4986.4 

516.0 

-32.2 

-48,2 

301,9 

18.4 

15.6 

-9.7 

291.1 

291.5 

0.1 

18.4 

16.0 

129. 

17.1 

54.0 

5056.5 

508.0 

-32.8 

-48.5 

299.4 

17.8 

15.5 

-8.7 

291.6 

292.0 

0.1 

18.9 

16.4 

129. 

17,4 

55.0 

5222.1 

499,0 

-33.9 

-49.0 

297.4 

17.5 

15.6 

-8.1 

291.8 

292.1 

O.l 

19.9 

16.8 

129. 

18.0 

56.0 

5349.3 

490.0 

-35.1 

-49.4 

294.6 

18.5 

16.8 

-7.7 

291.9 

292.2 

0.1 

21.3 

17.2 

128. 

1B.4 

57.0 

5463.9 

482.0 

-36,0 

-50.0 

293.5 

19.9 

18.3 

-7.9 

292,1 

292.4 

0.1 

21.8 

17.8 

128. 

IS.7 

58.0 

5579,9 

474.0 

-36,8 

-50.2 

293,0 

20,4 

18.8 

-8,0 

292.5 

292,8 

0,1 

23.1 

18.1 

128. 

19.1 

59.0 

5697.5 

466.0 

-38.0 

-51. i 

293.0 

20.3 

18.7 

-7.9 

292.5 

292.7 

0.1 

23.1 

18.7 

127. 

19.5 

60.0 

5801.5 

459.0 

-39.1 

-51.  V 

294.2 

19.4 

17.7 

-3.0 

292.4 

292.6 

0.1 

24.0 

19.1 

127. 

19.9 

61.0 

5921.8 

451.0 

-39.9 

-52.5 

296.8 

19,0 

17.0 

-8,6 

292.8 

293,0 

O.l 

24.4 

19,5 

127. 

20.3 

62.0 

6043.9 

443.0 

-40.6 

99,9 

298.1 

19.5 

17.2 

-9.2 

293.5 

999.9 

99.9 

99,9.9 

19.9 

126. 

20.7 

63.0 

6152.2 

436.0 

-41.4 

99.9 

297.7 

20.2 

17.9 

-9.4 

293.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.4 

126. 

21.1 

64.0 

6277.6 

428.0 

-42.3 

99.9 

296.2 

20.8 

18.7 

-9.2 

294.3 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

126. 

21.5 

65.0 

6388.9 

421.0 

-43.2 

99.9 

294.6 

21.1 

19.2 

-9.8 

294,5 

999,9 

99,9 

999.9 

21.4 

126. 

21.9 

66.0 

6534.0 

412.0 

-44.5 

99.5 

294.4 

21.3 

19.4 

-8.8 

294.7 

999.9 

99.9 

909.9 

22.0 

126. 

22.4 

67.0 

6648.5 

405.0 

-45.6 

99.0 

295.0 

21.5 

19.5 

-9.1 

294.6 

909.9 

99.9 

999.9 

22.6 

125. 

22. S 

68.0 

6764.5 

398.0 

-46.5 

99.9 

294.1 

21.5 

19.3 

-9.5 

295.0 

999,9 

99,9 

999.9 

23.1 

125. 

23.2 

69.0 

6882.0 

391,0 

-47,4 

99,9 

297.4 

21.5 

19.1 

-9.9 

295.3 

999,9 

99,9 

999.9 

23.6 

125. 

23.6 

70.0 

7001.3 

384.0 

-48.3 

99,9 

298.8 

21.4 

18.8 

-11.3 

295.7 

999.9 

99.9 

999,9 

24.1 

125. 

24.1 

71.0 

7157.1 

375.0 

-49.3 

99.9 

299.2 

21.1 

18.4 

-13.3 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

125. 

24.4 

72.0 

7280.5 

368.0 

-50.2 

99,9 

293.1 

20,7 

18.3 

-9,8 

296.8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.2 

125. 

24.9 

73.0 

7387.6 

362.0 

-50,9 

99,9 

293.8 

21.0 

19.2 

-8.5 

297,2 

999,9 

99,9 

999,9 

25.7 

124. 

25.3 

74,0 

7514.6 

355.0 

-51.4 

99.9 

289.6 

22.4 

21.1 

-7.5 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

124. 

25.7 

75.0 

7625.3 

349.0 

-51.6 

99.9 

285.9 

23.0 

22.9 

-6.5 

299.5 

999.9 

99.9 

999,9 

26.7 

124. 

26.2 

76.0 

7756.5 

342.0 

-52.5 

99.9 

281.8 

24.6 

24.1 

-5,0 

209.9 

9oq,9 

99,9 

999,9 

27,5 

123. 

26.6 

77.0 

7870,7 

336.0 

-53,3 

99.9 

278,7 

24.0 

23,7 

-3.6 

300,4 

909.9 

99.9 

999.9 

28.1 

123. 

27.1 

78,0 

7986.6 

330.0 

-54.1 

99.9 

275.0 

22.5 

22.5 

-».o 

300.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.6 

122. 

27.9 

79.0 

8123.9 

323.0 

-55.0 

99.9 

272.2 

21.7 

21.6 

-0.8 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

122. 

27.9 

80.0 

8243.4 

317.0 

-55.8 

99.9 

270,9 

21.6 

21.6 

-0.4 

301.9 

999,9 

99.9 

999,9 

29.5 

121. 

20.5 

81.0 

8405,7 

309.0 

-57.2 

99,  5 

272.1 

21.9 

21 .9 

-0.8 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

120. 

29.2 

82.0 

8529.4 

303.0 

-58.2 

99.9 

275.6 

21.8 

21.7 

-2.1 

302.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

120. 

29.7 

83.0 

8655.2 

297.0 

-58.9 

99.9 

277.3 

21.3 

21.1 

-2.7 

303.3 

999,9 

99.9 

999,9 

31.7 

119. 

30.3 

84.0 

8783.4 

291.0 

-58,3 

99.9 

278.9 

21.2 

21.0 

- 3.3 

305.8 

999,9 

99,9 

999,9 

32.3 

119. 

30,8 

85.0 

8914.9 

285.0 

-57,2 

99.9 

280.1 

21.9 

21.5 

-3.8 

309.3 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

118. 

31.3 

86.0 

9072.8 

278.0 

-55.7 

99.9 

280.8 

22.5 

22.1 

-4.2 

313.7 

999,9 

99.9 

999.9 

33.6 

IIS. 

31. e 

87.0 

9212.2 

272.0 

-54.2 

99.9 

282.1 

22. C 

22.3 

-4,8 

317,7 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

118. 

32.3 

88.0 

9331.3 

267.0 

-54,1 

99,9 

284.5 

23.7 

22.9 

-5.9 

319,7 

999,9 

99,9 

999,9 

34.9 

117. 

32.7 

89.0 

9477.1 

261.0 

-54.1 

99.9 

286.7 

24.4 

23.4 

-7.0 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

117. 

33.2 

90.0 

9601.4 

256.0 

-53.6 

99.9 

288.4 

24.4 

23.1 

-7.7 

324.2 

999.9 

99.9 

999,9 

36.3 

117. 

33.6 

91.0 

9754.0 

250.0 

-53.4 

99.9 

288.6 

23.2 

22.0 

-7,4 

326.7 

999,9 

99,9 

999,9 

36,9- 

117. 

34.2 

92.0 

9884.1 

245.0 

-52,9 

99.9 

267,4 

21,4 

20.4 

-6.4 

329.3 

999.9 

99.9 

999,9 

37.6 

117. 

34.7 

93.0 

10017.2 

240.0 

-52.8 

99.9 

286.3 

21.7 

20.8 

-6.1 

331.4 

999,9 

99.9 

999.9 

38.2 

117. 

35.3 

94.0 

10153.3 

235.0 

-52,2 

99,9 

286.3 

23.6 

22.6 

-6.6 

334.4 

999,9 

99,9 

999.9 

38.9 

116. 

35.8 

95.0 

10292.5 

230.0 

-52.2 

99,9 

2B7.1 

23.7 

22.6 

-7,0 

336.5 

999.9 

99,9 

999.9 

39.8 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATION  NO,  645 

> GREEN  BAY,  WIS 

7 FEBPUARV  1975 

) 515  GMT  151  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

or.  c 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SCC 

OG  K 

OG  X 

GP/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.4 

96.0 

10493.0 

223.0 

-51.1 

99. 

287.9 

21.4 

20.3 

-6.6 

341.1 

999,9 

99,9 

999.9 

40.6 

116. 

37.0 

97,0 

10640.6 

218.0 

-50.9 

99.  V 

287.6 

20.6 

10.6 

-6,2 

343.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.2 

116. 

37.4 

98.0 

10761.1 

214.0 

-50.9 

99.9 

286.3 

21  .9 

21.1 

-6.1 

345  .4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

116. 

37.9 

99.0 

10914.9 

209.0 

-51.2 

99.9 

283.4 

22.5 

21.9 

-5.2 

.347.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.5 

116. 

38.5 

100.0 

11072.4 

204.0 

-50.9 

99.9 

278.4 

21.5 

21.2 

-l.l 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.2 

115. 

39.1 

101.0 

1I26(.8 

198.0 

-50.6 

99.9 

275.4 

21.5 

21.4 

-2.0 

353.6 

999,9 

99,9 

999,9 

43,9 

115. 

39.7 

102.0 

11400.1 

194.0 

-49.6 

99.9 

275.6 

22.8 

22.7 

-2.2 

357.4 

999,9 

99,9 

999,9 

44,7 

115. 

40.3 

103.0 

11571.1 

189.0 

-49.6 

99.9 

274.9 

24.2 

24.1 

-2.0 

360.0 

909.9 

99.9 

999.9 

45.5 

114. 

40.9 

104.0 

11711.2 

185.0 

-49.  7 

99.  i 

272.7 

24.3 

24.3 

-'  .2 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.4 

114. 

41.4 

105.0 

11890.3 

180.0 

-50.2 

99.9 

272.4 

22.7 

22.7 

-0.9 

364.1 

999,9 

99,9 

999.9 

47,1 

113. 

42.0 

106.0 

12036.9 

176.0 

-50.8 

99.9 

274.9 

20.6 

20.5 

-1.8 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.7 

113. 

42.5 

107.0 

12186.4 

172.0 

-51.2 

99.9 

278.2 

20.5 

20.3 

-2.9 

367.1 

999.9 

99.9 

999.9 

48.  3 

113. 

43.1 

108.0 

12378.5 

167.0 

-50.6 

99.9 

281.3 

20.5 

20.1 

-'..0 

371.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.0 

113. 

43.6 

109.0 

12536.1 

163.0 

-51.7 

99.9 

282.5 

20.6 

20.1 

-4,5 

372,0 

999,9 

99,9 

999,9 

49.6 

113. 

44.2 

110.0 

12697.0 

159.0 

-52.3 

99.  J 

281.7 

22.9 

22.4 

-4.6 

373,7 

999.9 

99.9 

999.9 

50.3 

113. 

44.9 

111.0 

12903.6 

154.0 

-52.6 

99.9 

281.5 

26.0 

25.4 

-5.2 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.4 

112. 

45.6 

112.0 

13073.4 

150.0 

-53.1 

99.  J 

283.0 

25.1 

24.4 

-5.6 

378.6 

999,9 

99,9 

999,9 

52.6 

112. 

46.2 

113.0 

13203.8 

147.0 

-52.5 

09.  <9 

283.6 

25.1 

24,4 

-5,9 

381,9 

999,9 

99.9 

995.9 

53.3 

112. 

46.8 

114.0 

13382.4 

143.0 

-51.7 

99.9 

284.3 

26.0 

25.2 

-0.4 

386.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.3 

112. 

47.3 

115.0 

13613.2 

138.0 

-51.9 

99.9 

284.4 

26.3 

25.5 

- j.5 

389.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.0 

112. 

48.1 

116.0 

13803.7 

134.0 

-52.2 

99.0 

279.9 

26.9 

26.5 

-'* •*,6 

392.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

56.3 

112. 

48.7 

117.0 

13999.7 

130.0 

-52.5 

99.9 

276.6 

27.6 

27.5 

-3.2 

395,5 

999,9 

99,9 

999.9 

57.2 

111. 

49.3 

113.0 

14150.3 

127.0 

-53.6 

99.  . 

277.3 

27.6 

27.4 

-3.5 

396.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

111. 

49.9 

119.0 

14356.2 

123.0 

-53.3 

99.  ; 

278.7 

25.0 

25.5 

-3.9 

400.4 

999.9 

99.9 

999,9 

59.3 

111. 

50.6 

120.0 

14515.3 

120.0 

-53.1 

09.  'I 

279.8 

23.3 

22.9 

-,,.0 

403.5 

999.9 

99.9 

995,9 

60.  1 

111. 

51.2 

121.0 

14733.8 

116.0 

-53.3 

99.0 

282.8 

23.0 

22.4 

-5.1 

407.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.0 

110. 

51.7 

122.0 

14902.5 

113.0 

-53.4 

99.9 

284.9 

23.2 

22.4 

-5.0 

410.0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.7 

110. 

52.2 

123.0 

15075.4 

110.0 

-54.1 

99.9 

285.4 

23.0 

22.1 

-6.1 

411.9 

999,9 

99.9 

999,9 

62.4 

no. 

52.8 

124.0 

15252.7 

107.0 

-54.4 

99.9 

283.4 

21.8 

21.2 

-5.0 

414.6 

599,9 

99,9 

999.9 

63.2 

no. 

53.4 

125.0 

15496.6 

103.0 

-54.9 

99.^ 

277.3 

18.6 

18.5 

-2.4 

418.2 

999.9 

99.9 

999.9 

64.1 

no. 

54.6 

126.0 

15685.9 

100.0 

-54.4 

99.9 

269.4 

16.3 

16.3 

0.2 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.0 

no. 

55.3 

127.0 

15880.8 

97.0 

-55.0 

99.9 

270.8 

19,0 

19.0 

-0.3 

425.1 

999,9 

99,9 

999,9 

65.7 

no. 

56.0 

128.0 

16081.2 

94.0 

-55.7 

99.9 

269.  1 

20.3 

20.3 

3.3 

427.7 

999.9 

95.9 

999.9 

66.5 

109, 

56.8 

129.0 

16281.6 

91.0 

-56.2 

99.9 

270.3 

20.9 

20.9 

-3.1 

430.7 

999.9 

99.9 

999.9 

67.4 

109. 

57.4 

130.0 

16500.5 

88.0 

-56.5 

99.9 

271.8 

20.6 

20.6 

-0.6 

434.2 

999.9 

99,9 

999.9 

68.2 

109. 

58.3 

131.0 

16720.3 

85.0 

-57.2 

99.9 

274.6 

20.4 

20.4 

-1.7 

437.2 

999,9 

99,9 

999,9 

69.2 

109, 

59,0 

132.0 

16947.0 

82.0 

-58.3 

99.9 

277.9 

23.6 

23.4 

-3.3 

439.3 

999,9 

99.9 

999.9 

70.1 

109. 

59.8 

133.0 

17101.4 

79.0 

-58.7 

99.  i 

275.8 

26.1 

25.9 

-2.6 

443.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

108. 

60.6 

134.0 

17424.7 

76.0 

-58.5 

99.5 

269.0 

21.4 

21.4 

3.4 

448.6 

999,9 

99,9 

999,9 

72.5 

108. 

61.5 

135.0 

17592.5 

74.0 

-58.0 

99.9 

267.0 

20.3 

20.3 

1.1 

453.1 

999,9 

99,9 

999.9 

73.2 

108. 

62.5 

136.0 

17854.3 

71.0 

-56.5 

99.9 

265.8 

22.9 

22.9 

1.7 

461.7 

999,9 

99.9 

999.9 

74.3 

107. 

63.2 

137.0 

18127.5 

68.0 

-57.7 

99.9 

269.8 

24.8 

24.8 

0.1 

464.9 

999,9 

99.9 

999.9 

75.7 

107. 

64.0 

138.0 

18410.8 

65.0 

-59.9 

99.9 

272.6 

20.8 

20.7 

-0,9 

466.0 

999,9 

99,9 

999.9 

76.6 

107. 

64.7 

139.0 

18704.8 

62.0 

-61.7 

99.9 

2 79.0 

26.3 

26.0 

-4,1 

468.4 

999.9 

99,9 

999.9 

77.4 

107. 

65.5 

140.0 

19012.0 

59.0 

-61.7 

99.9 

282.2 

29.4 

28.7 

-6.2 

475.1 

999.9 

99.9 

999.9 

79,1 

107. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATtON  NO.  645 
GKEEN  DAY,  HIS 


7 FFBRttARY  1475 

515  GMT  151  17.  0 


TINE 

CNTCT 

height 

PR'S 

TEMP 

OEM  OT 

018 

SPEED 

U COHP 

V C 3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

or  c 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

H/>EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

66.6 

141.0 

19334.6 

56.0 

-62.4 

99.  ) 

287.3 

22.2 

21.2 

-i.6 

480,6 

999,9 

99,9 

999,9 

81.1 

107. 

67.7 

142.0 

19559,4 

54.0 

-61.9 

99,  i 

291.2 

15.1 

14.1 

-5,5 

486.9 

999,9 

99,9 

999,9 

81.4 

107. 

66.7 

143.0 

19914.2 

51.0 

-60.6 

99,9 

286.9 

24,9 

23.8 

-7.2 

497.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.2 

107, 

69.6 

144.0 

20291.5 

48.0 

-60.8 

99,9 

286.5 

20.3 

19.5 

-5.8 

506.1 

999,9 

99,9 

999,9 

84.7 

107. 

70.7 

145.0 

20692.6 

45.0 

-61.1 

99.9 

279.7 

18.0 

17.7 

-3.0 

514,7 

999.9 

99,9 

999.9 

85.9 

107. 

71.8 

146.0 

20974.1 

43.0 

-62,4 

99.9 

273.1 

14.9 

14.8 

-2.1 

518.3 

999.9 

99,9 

999.9 

86.5 

107. 

73.0 

147.0 

21420.6 

40.0 

-62.2 

99.9 

286.5 

18.0 

17.2 

-5.1 

529.6 

999,9 

99.9 

999.9 

87.5 

107. 

74.2 

148.0 

21899.9 

37.0 

-64.3 

99.9 

288.1 

14.6 

13.9 

-4.5 

536.2 

999,9 

99.9 

999,9 

89.2 

107, 

75.3 

149.0 

22238.4 

35.0 

-66.1 

99.9 

293.6 

13.4 

12.3 

-5,4 

540.1 

999,9 

09,9 

999,9 

89.8 

107. 

76.8 

150.0 

22783.2 

32.0 

-65.1 

99.9 

283.8 

12.1 

11.7 

-2.9 

556.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91.2 

107. 

78.5 

151.0 

23177.2 

30.0 

-66.3 

99.9 

279,7 

20.1 

19.8 

-3.4 

569.3 

999.9 

99,9 

999.9 

92.5 

106. 

00.2 

152.0 

23822.9 

27.0 

-63.6 

99.9 

303.3 

14.1 

11.8 

-7,7 

588,9 

999.9 

99,9 

999,9 

94,7 

107. 

81.7 

153.0 

24296.0 

25.0 

-63.0 

99.9 

305.7 

20.0 

16.2 

-li.7 

603.6 

999,9 

99.9 

999,9 

95.5 

107. 

83.4 

154.0 

25085.4 

22.0 

-61.7 

99,9 

311.6 

8.2 

6*1 

-5.4 

630.0 

999.9 

99.9 

999.9 

98.5 

107. 

85.3 

155.0 

25677.0 

20.0 

-60.8 

99.9 

287.4 

16.7 

1549 

-5.0 

650.1 

999.9 

99.9 

999,9 

98.8 

107. 

87.0 

156.0 

26604.0 

17.0 

-62.4 

99.9 

999.9 

99.9 

9999 

99,9 

675.8 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATIC»I  no.  645 
BAY.  WIS 


7 FEBBUARY  1975 

1115  GMT  143  38.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  TNT«=RECL ATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MB 

TFMP 
PG  C 

OEW  PT 
OG  C 

DIR 

OG 

SPFEO  U 

H/SFC 

COMP 

M/SFC 

V C1MP 
M/SEC 

POT  T 
OG  K 

E POT  T 
OG  K 

NX  RTO 
GM/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

A2 

DG 

0.0 

6.7 

210.0 

987.8 

-20^6 

-24.  J 

230.0 

5.1 

3.9 

3.3 

253.5 

254.8 

0.5 

68.0 

0.0 

0. 

0.1 

7.0 

231.0 

985.0 

-20.8 

-22.5 

117.4 

2.9 

-2.6 

1.3 

253.5 

255.1 

0.6 

86.3 

0.6 

85. 

0.4 

8.0 

321.6 

973.0 

-20.9 

-21.3 

117.4 

2.9 

-2.6 

i.3 

254.4 

256,2 

0.7 

95.5 

0.6 

85. 

0.6 

9,0 

405.8 

962.0 

-20.1 

-20.2 

130.4 

1.7 

-1.1 

..2 

255.9 

258.0 

0.8 

99.2 

0.6 

85. 

1.0 

10.0 

458.9 

950.0 

-20.3 

-20.3 

259.8 

4,9 

4.8 

3.9 

256,7 

258.8 

0.8 

100,7 

0.6 

81. 

1.3 

11.0 

609.0 

936.0 

-19.6 

-19.6 

268.7 

9.1 

9.1 

3.2 

258.5 

260.7 

0,9 

102.4 

0.8 

83. 

1.6 

12.0 

704.9 

924.0 

-19.7 

-19.5 

269.2 

12.3 

12.3 

0.2 

259,3 

261.3 

0,9 

99.2 

1.0 

84. 

1.9 

13.0 

794.1 

913.0 

-17.8 

-19.3 

264.2 

13.4 

13.4 

1.3 

262.1 

264.5 

0,9 

86.  8 

1.2 

86. 

2.1 

14.0 

885.1 

902.0 

-16.3 

-24.9 

260.1 

14.1 

13.9 

2.4 

264.6 

266.1 

0.6 

47.5 

1.4 

86. 

2.3 

15.0 

985.9 

890.0 

-16.2 

-25.5 

255.2 

14.6 

14.2 

3.7 

265.7 

26  7.2 

0.5 

44.5 

1.6 

84. 

2.7 

16.0 

1096.7 

877.0 

-16.3 

-26.5 

249.6 

15.0 

14.0 

3.2 

266.7 

268.1 

0.5 

40.7 

1.9 

82. 

3.0 

17.0 

1191.6 

866.0 

-16.8 

-27.4 

247.9 

14.5 

13.4 

3.5 

267,2 

268.5 

0.5 

39.0 

2.2 

80. 

3.3 

18.0 

1287.5 

855,0 

-17.2 

-28.9 

248.0 

15.0 

13.9 

3.6 

267.8 

268,9 

0.4 

35.1 

2.4 

79, 

3.7 

19.0 

1384.6 

844.0 

-17.4 

-28.4 

249.3 

15.6 

14.6 

5.5 

268.5 

269.7 

0.4 

37.5 

2.8 

77. 

6.0 

20.0 

1482.8 

833.0 

-17.7 

-28.7 

251.1 

16.0 

15.1 

5.2 

269,2 

270.4 

0.4 

37,5 

3.  1 

76. 

6.3 

21.0 

1600.4 

820.0 

-18.1 

-29.  I 

253.3 

14,9 

14.2 

4.3 

270.0 

271,2 

0,4 

37.2 

3.4 

76. 

6.6 

22.0 

1701.2 

809.0 

-18.9 

-28.0 

256.5 

13.7 

13.3 

3.2 

270.2 

271,5 

0.5 

44.3 

3.6 

76. 

5.0 

23.0 

1793.7 

799.0 

-19.6 

-29.8 

263.6 

12.2 

12.1 

1.4 

270.4 

271.5 

0.4 

39,5 

3.9 

76. 

5.3 

24.0 

1887.3 

789.0 

-19.3 

-33.2 

269,7 

12.3 

12.3 

0.1 

271.6 

272.5 

0.3 

28.0 

4.  1 

77, 

5.6 

25.0 

1992.0 

778.0 

-18.0 

-31.3 

275.1 

12.6 

12.6 

-1.1 

274.2 

275.2 

0.4 

29.8 

4,4 

78. 

6.0 

26.0 

2118.0 

765.0 

-18.0 

-30. <3 

280.2 

13.3 

13.0 

-2.4 

275.5 

276.6 

0.4 

31.5 

4.6 

79. 

6.3 

27.0 

2216.3 

755.0 

-18.3 

-30.5 

282.1 

13.7 

13.4 

-2.9 

276.3 

277.4 

0.4 

33.1 

4.9 

80. 

6.6 

28.0 

2315.7 

745.0 

-18.8 

-30.  3 

283.2 

14.1 

13.7 

-3.2 

276,7 

277,9 

0,4 

35.4 

5.  1 

81. 

6.9 

29.0 

2416.3 

735.0 

-19.5 

-30.7 

283.2 

14.4 

14.1 

-3.3 

277,1 

278.2 

0.4 

35.9 

5.3 

83. 

7.2 

30.0 

2518.0 

725.0 

-20.0 

-31.2 

282.8 

14.8 

14.4 

-3.3 

277.6 

278.7 

0.4 

35,9 

5.6 

84. 

7.5 

31.0 

2610.5 

716.0 

-20.8 

-31.9 

282.1 

15.1 

14.8 

-3.2 

277.7 

278.7 

0.4 

35.9 

5.3 

84. 

7.8 

32.0 

2714.3 

706.0 

-21.6 

-31.0 

282.4 

15.4 

15.1 

-3.3 

277.9 

279,1 

0,4 

42.3 

6.1 

85, 

8.1 

33.0 

2819.3 

696.0 

-22.6 

-31.6 

282.8 

15.8 

15.4 

-3.5 

278,0 

279.1 

0.4 

43.1 

6.4 

86. 

8.6 

34.0 

2925.4 

686.0 

-23.0 

-32.0 

283.6 

16.3 

15.8 

-J.B 

278.7 

279.8 

0.4 

43.1 

6.7 

87. 

8.8 

35.0 

3032.9 

676.0 

-23.9 

-33.5 

284.3 

17.1 

16.6 

-4.2 

278.8 

279.8 

0.3 

40.3 

7.0 

88. 

9.1 

36.0 

3152.5 

665.0 

-24.8 

-34.9 

284.7 

17.9 

17,3 

-4.5 

279.1 

280.0 

0.3 

38.1 

7.3 

88. 

9.6 

37.0 

3251.4 

656.0 

-25.6 

-34.4 

284,8 

18,7 

18.  1 

-4,8 

279.3 

280.2 

0.3 

43.4 

7.6 

89. 

9.7 

38.0 

3362.7 

646.0 

-26.4 

-34.4 

285.0 

19.5 

18.8 

-5.0 

279.6 

280.6 

0.3 

46.6 

8.0 

90. 

10.0 

39.0 

3464.0 

637.0 

-26.9 

-35.5 

285.1 

20.2 

19.5 

-5.2 

280.1 

281.0 

0,3 

43.5 

8.3 

90. 

10.3 

40. 0 

3577.9 

627.0 

-27.7 

-32.6 

285.1 

20.5 

19.8 

-5.3 

280,5 

281.7 

0,4 

62.5 

8.7 

91. 

10.7 

41.0 

3705.0 

616.0 

-28.5 

-31.6 

284.9 

20.8 

20.1 

-5.4 

281  .0 

282.3 

0.4 

73.1 

9.2 

92, 

11.0 

42.0 

3810.4 

607.0 

-29.2 

-30.5 

284.8 

20.8 

20.1 

-5.3 

281.5 

282.9 

0.5 

88.2 

9.5 

92. 

11.3 

43.0 

3917.0 

599.0 

-29.7 

-31.0 

284.8 

20.6 

20.0 

-5.3 

282.0 

283.5 

0.5 

88.1 

9.9 

93. 

11.6 

44.0 

4025.1 

589.0 

-30.1 

-30.3 

285,0 

20.5 

19,8 

-3,3 

282.8 

284.3 

0,5 

93,3 

10.3 

93. 

12.0 

65.0 

4134.8 

580.0 

-30.1 

-31.5 

285.5 

20.5 

19.7 

-5.5 

284.1 

285.5 

0.5 

87.2 

10.7 

94. 

12.3 

46.0 

4246.2 

571.0 

-29.7 

-31.4 

235.7 

20.7 

19.9 

-5.6 

285.8 

287,3 

0.5 

85.3 

11. 1 

94. 

12.6 

47.0 

4366.8 

563.0 

-30.4 

-32.4 

285,7 

21.0 

20.2 

-5,7 

286.2 

287.5 

0.4 

82.4 

11.5 

94, 

12.9 

68.0 

4461.2 

554.0 

-31.1 

-32.7 

285,2 

21.4 

20,7 

-3.6 

286.5 

287.9 

0.4 

85.8 

11.8 

95. 

13.3 

69.0 

4564.2 

546.0 

-31.9 

-33,3 

284.4 

22.2 

21.5 

-5,5 

286.8 

288.1 

0.4 

90,5 

12.3 

95. 

13.6 

* 

* 

•« 

50.0  6681.7  537.0 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 
8V  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-31.7  -32.8  284.0  22.8 
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1312 

22.2 

-5,5 

288.5 

289,9 

0.4 

90.0 

12.7 

95. 
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ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINCARLY  INTERRCLATEO  FRCM  WHOLF  MINUTE  VALU'^S 


TIME 

CNTCT 

FCIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C?MP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

GM/tcr. 

PCT 

KM 

DG 

14.0 

51.0 

4814.6 

52T.0 

-31.8 

-32.9 

284.0 

23.8 

23.0 

-5.8 

289.9 

291.3 

0,4 

89.5 

13.3 

96. 

14.4 

52.0 

4936.3 

518.0 

-32.2 

-33.7 

284.7 

24.5 

23.8 

-0.2 

290.8 

292.1 

0.4 

86.4 

13,9 

96, 

14.6 

53.0 

5046.0 

510,0 

-33,0 

-34,8 

285.3 

25.6 

24.7 

— j.  8 

291.2 

292.4 

0,4 

83.4 

14.5 

97. 

15.1 

54.0 

5157.1 

502.0 

-33.5 

-35.5 

285.7 

26.4 

25.4 

-7.2 

291.8 

293.0 

0.4 

82.2 

14.9 

97. 

15.5 

55,0 

5269.7 

494.0 

-34,3 

-37,  1 

286.0 

2T.5 

26.4 

-7,6 

292.2 

293,2 

0,3 

75.3 

15.5 

97, 

15.8 

56.0 

5412.5 

484.0 

-35.4 

-38.3 

285.8 

27.9 

26.9 

-7.6 

292.6 

293.5 

0.3 

72.6 

16.1 

98, 

16.3 

57.0 

5528.4 

476.0 

-36.3 

-39. a 

284.9 

28.4 

27. E 

-7.3 

292.8 

293.6 

0.2 

69.9 

16.9 

98. 

16.6 

58.0 

5631.0 

469.0 

-37.0 

-40.9 

284.0 

28.5 

27.7 

-6,9 

293,2 

294,0 

0.2 

66.4 

17.4 

98, 

17.0 

59,0 

5749,8 

461.0 

-38,  1 

-42.2 

282.4 

28.7 

28.1 

-5,2 

293.3 

294.0 

0.2 

64.4 

18.1 

98. 

1T.3 

60.0 

5870.1 

453.0 

-38.9 

-43.1 

231.4 

28.6 

28.1 

-5.5 

293,8 

294.4 

0.2 

63.9 

18.6 

98. 

1T.7 

61.0 

5976.8 

446.0 

-39.7 

-44.  1 

280.4 

28.1 

27.7 

-5.1 

294.1 

294.6 

0.2 

62.5 

19.3 

98. 

18.0 

62.0 

6100.3 

438.0 

-40,8 

99.4 

279,9 

27.5 

27.Z 

-4,8 

294.2 

999,9 

99,9 

994,0 

19.9 

99. 

18.4 

63.0 

6209.8 

431,0 

-41.3 

99,  9 

280,0 

27.2 

25.7 

-4.7 

294.9 

999,9 

99,9 

999.9 

20.5 

99. 

18.8 

64.0 

6320.7 

424.0 

-42.3 

99.9 

280.6 

26.9 

26. « 

-5  .0 

295.0 

999.9 

99.9 

999.9 

21.1 

99. 

19.1 

65.0 

6449.2 

416.0 

-43.6 

99.9 

281.4 

25.8 

26. D 

-3.3 

295.0 

999,9 

99,9 

999.9 

21.6 

99. 

19.5 

66.0 

6595.9 

407,0 

-44,6 

99.9 

283.2 

26.8 

26.1 

-i.l 

295.6 

999.9 

99,9 

999.0 

22.3 

99. 

20.0 

67.0 

6711 .8 

400.0 

-45.6 

99.9 

286.8 

28.1 

26.9 

-T.l 

295.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.0 

99. 

20.4 

68.0 

6829.3 

393.0 

-46.6 

99,9 

289.6 

30.4 

28.6 

-10.2 

296,0 

999.9 

99.9 

904,9 

23.7 

99. 

20.7 

69.0 

6948.4 

386.0 

-47.3 

99.4 

291.4 

31.9 

29,7 

-11.5 

296,6 

999,9 

99,9 

999.9 

24.3 

99. 

21.1 

70.0 

7051,8 

300.0 

-48.3 

99.9 

293.5 

33.9 

31.1 

-13.5 

295.5 

990,9 

99.9 

999.9 

25.1 

100. 

21.5 

71.0 

7209.2 

371.0 

-49.5 

99.  ) 

295.3 

35.9 

32.4 

-15.4 

297.0 

999,9 

99,9 

999,9 

25.9 

100. 

21.9 

72.0 

7333.8 

364.0 

-50.2 

99,9 

296.7 

39.0 

34.8 

-17.5 

297,6 

999.9 

99,9 

999,9 

26.6 

101. 

22.3 

73,0 

7460.3 

357,0 

-51.3 

99,9 

297.7 

42.0 

37  .? 

-IP. 5 

297.8 

999.9 

99.9 

949.9 

27.6 

101. 

22.6 

74.0 

7570.2 

351.0 

-52.1 

99.9 

298.2 

44.0 

38.8 

-20.8 

298.3 

999.9 

99.9 

949.9 

28.4 

102. 

23.0 

75.0 

7700.4 

344.0 

-52.9 

99.9 

298.5 

45.3 

40.12 

-21.9 

298.9 

999.9 

99.9 

999,9 

29.5 

103. 

23.5 

76.0 

7813.8 

338.0 

-53.6 

99,9 

298.5 

47,1 

41.3 

-22.5 

299,4 

999,9 

99,9 

999.9 

30.7 

103. 

23.9 

77.0 

7948. 1 

331.0 

-54.3 

99.9 

298.6 

47.6 

41.8 

-2?. 8 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

104. 

24.2 

78.0 

8065.2 

325.0 

-54.9 

99.3 

298.8 

47.5 

41.6 

-22.9 

301.0 

999,9 

99.9 

949.9 

32.8 

104. 

24.7 

79.0 

8204.1 

318.0 

-55.7 

99.9 

299.4 

47j.l 

40,2 

-22,7 

301,7 

999.9 

99,9 

999.9 

34.  1 

105. 

25.0 

80.0 

8345,9 

311.0 

-55.6 

99,9 

300.0 

44.8 

38.8 

-22.4 

303.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

105. 

25.6 

81.0 

8491.0 

304.0 

-55.7 

99.9 

300.5 

41.7 

35.9 

-21.2 

305.6 

9P9.9 

99.9 

999.9 

36.4 

106. 

25.9 

82.0 

8617.9 

298.0 

-55.6 

99.9 

300.3 

40.2 

34.7 

-2J.3 

307.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37,2 

106. 

26.4 

83.0 

8747.7 

292,0 

-55.3 

99,9 

299,8 

37.3 

32.4 

-18.6 

309,9 

999,9 

99.9 

999,9 

38.3 

106. 

26.7 

84,0 

8880.2 

286.0 

-55.3 

99.9 

299.7 

35,3 

30,7 

-17.5 

311.7 

999.9 

99.9 

994.9 

38.9 

107. 

27.0 

85.0 

8992.8 

281.0 

-55.3 

99.9 

299,7 

33.2 

28.0 

-16.5 

313.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.6 

107. 

27.5 

86.0 

9177.1 

273.0 

-55.3 

99.9 

298.8 

30.5 

26.7 

-14.7 

315.9 

999,9 

99,9 

999,9 

40.5 

107. 

27.9 

87.0 

9295.0 

268.0 

-55.6 

99,9 

296.0 

30.4 

27,3 

-13,3 

317.1 

999.9 

99,9 

944,9 

41.  1 

107, 

28.2 

88.0 

9439.3 

262.0 

-55.6 

99,9 

293,8 

31.2 

28.6 

-12.6 

319.1 

999.9 

99.9 

999,9 

41.6 

108. 

28. 6 

89.0 

9562.2 

257.0 

-55.1 

99.9 

291.3 

32.9 

30.7 

-12.0 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

108. 

29.0 

90.0 

9713.4 

251.0 

-54.3 

99.9 

290.0 

34.7 

32.6 

-11.9 

325.0 

999.9 

99,9 

999,9 

43.2 

108. 

29.4 

91.0 

9842.5 

246,0 

-53,8 

99,9 

290.1 

35.1 

32.9 

-12.1 

327.6 

999.9 

99,9 

999,9 

44.  I 

108. 

29.8 

92.0 

9974.5 

241.0 

-53.5 

99.5 

290.8 

33.6 

31.4 

-li.9 

330.0 

999,9 

99.9 

999,9 

45.0 

108. 

30.1 

93.0 

10109.5 

236.0 

-53.3 

99. 'S 

291.5 

31.8 

29.6 

-11,7 

332.2 

999,9 

99,9 

999,9 

45.7 

108. 

30.5 

94.0 

10247.6 

231.0 

-52,4 

99.9 

292,6 

29,1 

26,9 

-11.2 

335,7 

999,9 

99,9 

999,9 

46.3 

108. 

31.0 

95.0 

10389.4 

226.0 

-51.6 

99.9 

293.3 

28.5 

25.2 

-11.3 

339.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.0 

108. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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38. 

1 

TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

PH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

or,  c 

OG  C 

00 

M/SEC 

M/S6C 

M/SEC 

OG  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

31.5 

96.0 

10564.3 

220.0 

-50.9 

99.9 

292.8 

30.1 

27.8 

-U.7 

342.8 

999,9 

99,9 

999,9 

48.0 

108. 

32.0 

97,0 

10714,0 

215.0 

-50.9 

99,9 

291,9 

31.1 

28.9 

-11,6 

345.0 

999.9 

99.9 

999,9 

48.9 

108. 

32.4 

98.0 

10867,4 

210.0 

-50.2 

99,9 

291.1 

30.4 

28.4 

-10.9 

348.3 

999,9 

99.9 

999.9 

49.7 

108. 

32.9 

99.0 

1099?. 9 

206.0 

-50.4 

99.9 

290.0 

28,7 

26.9 

-7.8 

350.0 

999,9 

99,0 

999,9 

50.6 

108. 

33.3 

100.0 

11153.1 

201.0 

-50.9 

99.9 

289.5 

27.9 

26.3 

-7.3 

351.8 

999,9 

99,9 

999,9 

51,2 

108. 

33.9 

101.0 

11317.1 

196.0 

-50.9 

99,9 

289,7 

29.0 

27,3 

-•7.8 

354,3 

999,9 

99.9 

999.9 

52.1 

108, 

34.3 

102.0 

11485.1 

191.0 

-51.6 

99.9 

289.9 

30.0 

28.2 

-10.2 

355.7 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

108. 

34.7 

103.0 

11622.4 

107.0 

-51.6 

99.9 

289.0 

30.2 

20.4 

-10.3 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.7 

108. 

35.2 

104.0 

11762.6 

183.0 

-51.9 

99,9 

288.'8 

29,8 

28.2 

-9,6 

359.6 

999,9 

99.9 

999,9 

54.6 

108. 

35.7 

105.0 

11905.8 

179.0 

-52.1 

99,9 

286.6 

29.5 

28.3 

-0.4 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.4 

108. 

36.0 

106.0 

12089.2 

174.0 

-52.1 

99.9 

284.9 

29.4 

28.4 

-7.6 

364.5 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

108. 

36.4 

107.0 

12239.7 

170.0 

-52.4 

99.9 

282.1 

28.1 

27.5 

-5.9 

366.5 

999,9 

99,9 

999,9 

56.7 

108. 

36.9 

108.0 

12393.6 

166.0 

-52.7 

99,9 

278,1 

26.5 

26.3 

-3.8 

368.4 

999,9 

99,9 

999,9 

57.5 

108. 

37.3 

109.0 

12551.0 

162.0 

-53.0 

99.9 

276.0 

26.4 

26.2 

-?.7 

370.5 

999.9 

99,9 

999.9 

58.1 

108. 

37,9 

110.0 

12712.6 

158.0 

-51.8 

99.9 

275.9 

28.5 

28.4 

-2.9 

375.3 

999.9 

99.0 

999.9 

58.9 

108. 

38.6 

111.0 

12921.2 

153.0 

-51.6 

■ 99,9 

278.4 

32.1 

31.7 

-9,7 

379,0 

999,9 

99,9 

999,9 

60.2 

100. 

39.0 

112.0 

13093,2 

149.0 

-51.5 

99,9 

279.4 

32.6 

32.1 

-3.3 

382.1 

999.9 

99,9 

999.9 

61.2 

10  7. 

39.6 

113.0 

13225.0 

146.0 

-52.4 

99.9 

279.5 

31.7 

31.2 

-5.2 

382.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

107. 

40.1 

114.0 

13404.7 

142.0 

-52.2 

99.9 

279.1 

31.6 

31.2 

-5.0 

386.1 

999,9 

99,9 

999,9 

63.2 

107. 

40.7 

115.0 

13542.9 

139.0 

-52.1 

99,9 

280.5 

32.0 

31.5 

-5,8 

388.7 

999,9 

99,9 

999.9 

64.3 

107, 

41.4 

116.0 

13780.1 

134.0 

-52.1 

99.9 

283.8 

30.9 

30.0 

-7.4 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

107. 

42.0 

117.0 

13926.7 

131.0 

-52.2 

99.9 

204.6 

28.8 

27.9 

-7.3 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

107. 

42.6 

118.0 

14126.9 

127.0 

-53.2 

99.9 

283.4 

28.0 

27.3 

-6.5 

396.9 

999,9 

99,9 

999,9 

67,7 

107, 

43.0 

119.0 

142 80.8 

124.0 

-53.6 

99,9 

282.9 

28.6 

27.8 

-6.4 

398,8 

999.9 

99.9 

999,9 

68.4 

107. 

43.5 

120.0 

14438.2 

121.0 

-53.8 

99.9 

283.0 

31.0 

30.2 

-7.0 

401.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

107. 

44.0 

121.0 

14653.9 

117.0 

-54.4 

99.9 

283.4 

33.9 

33.0 

-7.8 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.2 

107. 

44.5 

122.0 

14819.9 

114.0 

-55.4 

99.  9 

283.8 

33.2 

32.2 

-7.9 

405.2 

999,9 

99,9 

999,9 

71,3 

107, 

44,9 

123.0 

14989.6 

111.0 

-56.4 

99.9 

284.2 

28.5 

27.7 

-7.0 

406.5 

999.9 

99.9 

999.9 

72.3 

107. 

45.5 

124.0 

15163.5 

108.0 

-56.4 

99.9 

284.6 

22.2 

21.5 

-3.6 

409.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72.9 

107. 

46.0 

125.0 

15342.6 

105.0 

-55.9 

99.9 

283.7 

22.4 

21.8 

-3.3 

413.9 

999.9 

99.9 

999,9 

73.4 

107. 

46.7 

126.0 

15589.6 

101.0 

-56.2 

99.9 

281.7 

22.9 

22.4 

- t.6 

417.9 

999,9 

99,9 

999,9 

74,6 

107. 

47.2 

127,0 

15780.7 

98.0 

-57,2 

99,9 

279,5 

19,3 

19.1 

-3.2 

419.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

106. 

47.8 

128.0 

15977.2 

95.0 

-57.6 

99.9 

2 74.8 

15.3 

15.2 

-1.3 

422.7 

999.9 

99,9 

999.9 

75.8 

106. 

48.4 

129.0 

16111.1 

93.0 

-58.9 

99.9 

272.5 

17.9 

17.8 

-0.8 

422.5 

999.9 

99,9 

999,9 

75,2 

106. 

48.9 

130.0 

16316.8 

90,0 

-59,1 

99.9 

273.9 

24.8 

24.8 

-1.7 

426.2 

099,9 

99,9 

999,9 

76,7 

106, 

49.8 

131.0 

16600.7 

86.0 

-60.7 

99.9 

274.0 

27,4 

27.3 

-1.9 

428.5 

999.9 

99.9 

999.9 

78.5 

106. 

50.3 

132.0 

16821.7 

83.0 

-60.7 

99.9 

273.1 

21.2 

21.2 

-1.2 

432.9 

909,9 

99,9 

999,9 

79,4 

106. 

51.0 

133.0 

16973.8 

81.0 

-59.8 

99.9 

277.4 

16.4 

16.2 

-2,1 

437,8 

999,9 

99.9 

999.9 

79,7 

106. 

51.8 

134,0 

17209,8 

78,0 

-59,5 

99.9 

284,5 

21.0 

20.4 

-5.3 

443.3 

999.9 

99.9 

999.9 

80.8 

106. 

52.5 

135.0 

17372.3 

76.0 

-59.6 

99.9 

285,7 

26.6 

25.6 

-7.2 

446.2 

999,9 

99.9 

999.9 

81.5 

106. 

53.2 

136.0 

17710,7 

72.0 

-59.3 

99.9 

284.8 

29.0 

28.1 

-7.4 

453.9 

999,9 

99.9 

999.9 

83.0 

106. 

54.0 

137.0 

17977,3 

69.0 

-59.3 

99.9 

280,1 

26.2 

25.8 

-9,6 

459,4 

999,9 

99.9 

999.9 

84.3 

106. 

54.8 

138.0 

18255.6 

66.0 

-59.6 

99.9 

272,0 

23.0 

23.0 

-0.8 

464.6 

999.9 

99.9 

999,9 

85.5 

106. 

55.7 

139.0 

18447.8 

64.0 

-60.0 

99.9 

272.7 

25.9 

25.9 

-1.2 

467.9 

999.9 

99.9 

999,9 

86.6 

105. 

56.9 

140.0  18851.0  60.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-59,8  99,9  278.9  27.6 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

27.3 

-4,3 

477.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.0 

105. 

1314 


STATITN  NO*  645 
6RE€N  BAY,  NTS 


7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  143  38.  I 

ANGLFS  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  8FEN  LINEARLY  INTERPCLATEO  FRCK  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEir.HT 

PRES 

TEMP 

DEW  RT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M7SEC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

57.9 

141.0 

19063.1 

58.0 

-59.3 

99.9 

273.1 

23.8 

23.7 

-1.3 

482.8 

999.9 

99.9 

999.9 

90.1 

105. 

58.8 

142.0 

19395.2 

55.0 

-60.0 

99.9 

270.5 

26.4 

26.4 

-0.2 

488.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.6 

105. 

59*9 

143.0 

19743.8 

52.0 

-62.0 

99.9 

272.7 

26.7 

26.7 

-i.3 

491.9 

999,9 

99.9 

999.9 

93.2 

105. 

60.9 

144.0 

20111.2 

49.0 

-62.2 

99.^ 

277.3 

25.6 

25.4 

-3.2 

499.9 

999.9 

99.9 

999.9 

94.9 

104. 

62*2 

145.0 

20502.2 

46.0 

-61.6 

99.9 

230.0 

21.6 

21.3 

-3.8 

510.3 

999.9 

99.9 

999.9 

96.7 

104. 

«3*6 

146.0 

20919.9 

43.0 

-61.8 

99.9 

281.3 

8.2 

8.1 

-1.6 

519.8 

999.9 

99.9 

999.9 

98.1 

104. 

64.9 

147.0 

21213.5 

41.0 

-63.5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

522.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

66*3 

148.0 

21680.6 

38.0 

-63.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

535.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

1315 
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5 FEBRUARY  1975 

2315  6NT  144  26.  1 

ANOLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INT^RPOLATEP  FROM  WHOLE  MINUTE  VALU'S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANG* ••^ 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.4 

392.0 

979.0 

-15.6 

-21.2 

320.0 

10.3 

6.6 

-7,9 

289.2 

261.1 

0,7 

62.0 

0.0 

0. 

0.3 

8.0 

539.4 

960.0 

-17.4 

-20,2 

126.8 

5,1 

-4,1 

3,0 

258.9 

260,9 

0.8 

78.2 

1.0 

143. 

0.6 

9.0 

625.7 

949.0 

-17.9 

-20.2 

119.7 

3.7 

-3.2 

1.8 

289.2 

261.3 

0.8 

82.0 

1.0 

143. 

0.9 

10.0 

728.7 

936.0 

-18.9 

-21.3 

16.6 

1,9 

-0.6 

-1.8 

259.2 

261.2 

0.8 

82.9 

0.9 

145, 

1.3 

11.0 

824.7 

924.0 

-19.7 

-21.6 

336.1 

9.2 

3.7 

-8.4 

259.4 

261.3 

0.7 

84.8 

1.1 

147. 

1.7 

12.0 

913.5 

913.0 

-20.6 

-22.1 

333.3 

14.6 

6.6 

-13.1 

289.3 

261.1 

0.7 

87,7 

1.4 

148. 

1.9 

13.0 

1003.1 

902.0 

-21,2 

-22,2 

333,3 

15.9 

7.1 

-14,2 

259,6 

261.5 

0,7 

90,9 

1.6 

149. 

2.1 

14.0 

1093.8 

891.0 

-20,2 

-21,0 

333.5 

16.0 

7,1 

-1  4,3 

261.5 

263.6 

0.8 

93.4 

1.8 

149. 

2.3 

15.0 

1211.5 

877.0 

-19.0 

-20.0 

333.8 

14.9 

6.6 

-13.4 

264.0 

266.3 

0.9 

92.0 

2.0 

150. 

2.7 

16.0 

1297.0 

857.0 

-18.7 

-19.5 

333.9 

13.5 

5,9 

-12.1 

265.1 

26  7.6 

0,9 

91.2 

2.3 

150. 

3.0 

17.0 

1392.1 

856.0 

-19.1 

-20.3 

333,4 

13.0 

5,8 

-U.6 

265,7 

268.0 

0,9 

90.6 

2.5 

151. 

3.3 

18.0 

1488.6 

645.0 

-17.8 

-18.2 

332.1 

13.3 

6.2 

-11.7 

268.1 

271.0 

1.1 

96.8 

2.8 

151- 

3.S 

19.0 

1587.1 

834.0 

-15.6 

-15.8 

331.2 

13.4 

6.5 

-11.8 

271.4 

275.0 

1.3 

98.3 

3.0 

151. 

3.8 

20.0 

1696.7 

822.0 

-15.0 

-15.2 

331.3 

11.0 

5.3 

-9.7 

273.2 

277.0 

1.4 

98.4 

3.2 

151. 

4.2 

21.0 

1808.4 

810.0 

-13.2 

-13.3 

331.6 

8,7 

4.1 

-7,6 

276.3 

280,8 

1.  7 

99,7 

3,4 

151. 

4.5 

22.0 

1903.1 

800.0 

-12.8 

-12. Y 

331.7 

7.6 

3.6 

-6.7 

277.7 

282.5 

1.8 

99.5 

3.5 

151. 

4.7 

23.0 

1999.2 

790.0 

-12.8 

-13.3 

328.0 

3.0 

4.2 

-6.8 

278,7 

283.6 

1.8 

98.7 

3.6 

151. 

5.0 

24.0 

2086.6 

781.0 

-12.9 

-13.3 

323.2 

8.7 

5.2 

-f.O 

279.5 

284.2 

1,7 

95,4 

3.5 

151. 

5.3 

25.0 

2214.6 

768.0 

-13,4 

-14.7 

317.5 

3.8 

5,9 

-0,5 

2R0.3 

284.7 

1.6 

89.3 

4.0 

150. 

5.7 

26.0 

2314.3 

758.0 

-13.8 

-15.3 

315.2 

8,3 

5.9 

-■>.9 

280.9 

285.2 

1.5 

88.0 

4.2 

150. 

5.9 

27.0 

2425.4 

747.0 

-14.2 

-15.8 

316.8 

7.B 

5.4 

-i.7 

281.6 

285.8 

1.5 

87.9 

4.3 

149. 

6.3 

23.0 

2527.6 

737.0 

-14.3 

-15.9 

321.0 

7.0 

4.4 

-5.4 

282.6 

286.8 

1.5 

88.0 

4.4 

149. 

6.5 

29.0 

2631.2 

727.0 

-15.0 

-16.  t 

323,6 

6.6 

3.9 

-5.3 

282.9 

28  7.1 

1,5 

91.2 

4.5 

149. 

6.8 

30.0 

2725.3 

718.0 

-15,5 

-16.3 

330.2 

6,4 

3.2 

-5.6 

283.5 

287.7 

1.5 

93.3 

4.6 

148. 

7.1 

31.0 

2831.4 

708.0 

-14,9 

-15.; 

336.6 

6.4 

2.6 

-5.9 

285.2 

289.9 

1.7 

98.4 

4.7 

148. 

7.4 

32.0 

2939.2 

698.0 

-14.8 

-15. 2 

341.8 

6.6 

2.1 

-6.3 

2R6.6 

291.4 

1.7 

97.7 

4.8 

149. 

7.7 

33.0 

3037.5 

689,0 

-14,8 

-15,0 

344,4 

6.8 

1.8 

-5.5 

287.6 

29  2.5 

1.7 

97.7 

4.9 

149. 

8.0 

34.0 

3148.2 

679.0 

-14.9 

-15.4 

345.9 

6.9 

1.7 

-S.7 

208.7 

29  3.5 

1.7 

96.1 

5.1 

150. 

8.3 

35.0 

3271.7 

668.0 

-15.6 

-16.2 

345.1 

6.7 

1.7 

-5.4 

289.2 

293.9 

1.6 

95.4 

5.2 

150. 

8.7 

36.0 

3385.5 

658.0 

-16.3 

-16.9 

343.3 

5.3 

1.8 

-5.1 

289.7 

294.1 

1.5 

95.1 

5.4 

151. 

9.0 

37.0 

3489.1 

649.0 

-16.7 

-17.^ 

341.3 

6.1 

1.9 

-5.7 

290.4 

294.7 

1,5 

93.9 

5.5 

151. 

9.3 

38.0 

3582.2 

641.0 

-17.5 

-18.0 

338.6 

6.1 

2.2 

-i.7 

290.5 

294.4 

1.4 

90.8 

5.5 

151. 

9.7 

39.0 

3699.9 

631.0 

-18.2 

-19.  i 

335.2 

6.4 

2.7 

- i.8 

291.0 

294.8 

1.3 

91.1 

5.7 

151. 

10.0 

40.0 

3831.1 

620.0 

-19.1 

-20.'. 

332.9 

5.7 

3.1 

-6.0 

291.3 

295,0 

1.3 

92,7 

5.8 

151. 

tO.3 

41.0 

3939.7 

611.0 

-20,1 

-20,4 

329,8 

7.0 

3,5 

-5.0 

2*1.5 

295.0 

1.2 

95. R 

6.0 

151. 

10.6 

42.0 

4049.6 

602.0 

-21.0 

-21.4 

326.1 

7,2 

4.0 

-5.0 

291.6 

295.0 

1.1 

96.8 

6.1 

151. 

11.0 

43.0 

4148.4 

594.0 

-21.7 

-22.2 

320.0 

7.5 

4.8 

-8.8 

291,9 

295.2 

l.l 

96.0 

6.2 

151. 

11.3 

44.0 

4260.7 

585.0 

-22.6 

-23.0 

315.1 

7.9 

5.6 

-5.5 

292.1 

29  5.2 

1.0 

96.8 

6.4 

151. 

11.5 

45.0 

4361.7 

577.0 

-22.9 

-23,3 

312,2 

8.2 

5.1 

-5,5 

2*3,0 

295,9 

1.0 

94.9 

6.5 

151. 

11.8 

46.0 

4476.8 

568.0 

-23.7 

-24.3 

309.1 

8.7 

6.7 

-5.5 

293.3 

296.1 

0.9 

92.7 

6.6 

150. 

12.2 

47.0 

4593.4 

559.0 

-24.5 

-25.  i 

306.6 

9.4 

7.5 

-S.6 

293.7 

296.3 

0.9 

91.9 

6.8 

149. 

12.5 

48.0 

4698.3 

551.0 

-25.1 

-26,? 

305.6 

10.0 

8.1 

-5.8 

294,2 

296.6 

0.8 

91.1 

7,0 

149. 

12.8 

49.0 

4804.5 

543.0 

-25,8 

-26.5 

305.1 

10.1 

8.3 

-8,8 

294.6 

297.0 

0.8 

91,3 

7.1 

148. 

13.1 

50.0 

4938.9 

533.0 

-26.7 

-28.6 

304.1 

10,2 

8.4 

-3.7 

295.0 

297.1 

0.7 

83.9 

7.3 

148. 

13.4 

51.0 

5061.6 

524.0 

-27.8 

-29,9 

302.2 

10,0 

8.5 

-5.3 

295.2 

297,1 

0.6 

82.3 

7.5 

147. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B2EN  INTEREOLATEO 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^-  6 OEG 
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srarirN  no.  654 

HURON.  S 0 
5 FEBRUARY  1575 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  minute 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTZRPOLATEO 

2315  GMT 
FRCP  WHOLE 

MINUTE 

VALUFS 

144 

26, 

1 

TIME 

CNTCT 

HE ighT 

PRES 

TFHP 

DEW  PT 

OIR 

SPEFO  U 

CCMP 

V CJMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or.  c 

OG 

P/SEC 

H/SFC 

H/i  = C 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

13.8 

52.0 

5172.0 

516.0 

-28.7 

-30. d 

298.1 

9.9 

8.7 

-4,6 

295,4 

29  7,1 

0.6 

81,8 

7,7 

146. 

14.2 

53.0 

52B3.8 

508.0 

-29,5 

-31.0 

293,4 

9,9 

9,1 

-3.9 

295,7 

29  7.4 

0.5 

81.9 

7.9 

145. 

14.4 

54.0 

5396.9 

500.0 

-30.3 

-32.  •» 

291.0 

10.0 

9.4 

-3.6 

296.1 

297.7 

0.5 

81.5 

8.0 

145. 

14.B 

55.0 

5525.9 

491.0 

-31.2 

-33,9 

286,9 

10.1 

9.7 

-2.9 

296.5 

297,9 

0.4 

76.7 

8.2 

144. 

15.2 

56.0 

5656.8 

402.0 

-32.1 

-35.3 

283.4 

10.2 

9.9 

-2.3 

297.0 

298.2 

0.4 

73,2 

8.4 

143. 

15.4 

57.0 

5759.9 

475.0 

-32.9 

-36.0 

281.8 

10.1 

9.9 

-2.1 

297.2 

298.4 

- 0.4. 

73.7 

8.5 

142. 

15.3 

58.0 

5864.2 

468.0 

-33.9 

-36.5 

280.0 

10.3 

10,2 

■"1*8 

297.3 

298.5 

0.4 

76.3 

8.7 

141. 

16.2 

59.0 

5984.9 

460.0 

-34,0 

-37,9 

280.0 

10.9 

10.7 

-1.9 

297.6 

298.6 

0.3 

72.6 

8.8 

140. 

16.4 

60.0 

6107.1 

452.0 

-35.8 

-38.  t 

280.6 

11.3 

11.1 

-2.1 

297.8 

298.8 

0.3 

77.4 

9.0 

140. 

16.7 

61.0 

6215.4 

445.0 

-36.9 

-38. S 

282.6 

12.4 

12.1 

-2.7 

297.8 

298.7 

0.3  ■ 

82.3 

9.1 

139. 

17.1 

62.0 

6324.9 

438.0 

-37,9 

-40.9 

285,0 

13.9 

13.5 

-3.6 

297,9 

298.7 

0,2 

75.0 

9,3 

138. 

17.6 

63.0 

6451.6 

4 30.0 

-39.1 

-43. C 

284.9 

14.5 

14.0 

-3.7 

297.9 

298.6 

0.2 

65.6 

9.8 

136. 

17.8 

64.0 

6564.0 

423.0 

-39.9 

-44.0 

282.7 

13.8 

13.4 

-3.0 

298.3 

298.9 

0.2 

64.4 

10.0 

136. 

18.2 

65.0 

6710.5 

414.0 

-41.1 

99.9 

276.2 

12.0 

11.9 

-1.3 

298,6 

999,9 

99.9 

999,9 

10.3 

135. 

18.6 

66.0 

6826.2 

407.0 

-42,1 

99.9 

267.7 

10,5 

10.5 

0,4 

298,8 

999,9 

99»9 

999.9 

10.4 

134. 

19.0 

67.0 

6943.4 

400.0 

-43.1 

99,  5 

264.0 

10.5 

10.4 

1.1 

299.0 

999.9 

99.9 

999.9 

10.5 

133. 

19.4 

68.0 

7062.1 

393.0 

-44.2 

99. « 

267.1 

11.7 

11.7 

3.6 

299.1 

999.0 

99.9 

909.9 

10.7 

132. 

19.7 

69.0 

7182.3 

386.0 

-45.2 

99.9 

268.3 

12.4 

12.4 

3,4 

299.3 

999,9 

99.9 

999,9 

10.8 

131. 

20.0 

70.0 

7321.9 

378.0 

-46,0 

99.9 

269,0 

12.9 

12.9 

3,2 

300,0 

909.9 

99,9 

999.9 

11.  t 

130. 

20.4 

71.0 

7446.0 

371.0 

-47.2 

99.9 

266.6 

12.9 

12.9 

0.8 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

11.3 

129. 

20.9 

72.0 

7553.6 

365.0 

-48.5 

99.9 

262.6 

13.0 

12.9 

1.7 

299.7 

999.9 

99.9 

099.9 

11.6 

128. 

21.3 

7,3.0 

7680.7 

358.0 

-49.5 

99.9 

259.5 

13.4 

13.2 

2.4 

300.0 

999,9 

99,9 

999,9 

11.8 

127, 

21.6 

74.0 

7791.2 

352.0 

-50,4 

99,  . 

257,5 

. 13.8 

13.4 

>.0 

300.3 

999,9 

09,9 

999.9 

11.9 

126. 

22.0 

75.0 

7921.9 

345.0 

-51.6 

99.9 

254.9 

14.3 

13.8 

3.7 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

12.2 

125. 

22.3 

76.0 

8035.5 

339.0 

-52.6 

99.9 

253.2 

14.6 

13.9 

4.2 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

12.3 

124. 

22.6 

77.0 

8150.6 

333.0 

-53.5 

99.9 

251.9 

14.7 

14,0 

4.6 

300.8 

999,9 

99,9 

999,9 

12.5 

123. 

23.0 

78.0 

8267.3 

327.0 

-54.5 

99.9 

251.0 

14.9 

14.0 

4.8 

301.1 

999.9 

99.9 

999.9 

12.7 

121. 

23.4 

79.0 

8385.6 

321.0 

-55.7 

99.9 

251.6 

15.2 

14.4 

4.8 

300.9 

909.9 

99.9 

999.9 

12.9 

120. 

23.8 

80.0 

8546.0 

313.0 

-56.7 

99.9 

252.5 

15.7 

14.9 

4.7 

301  .7 

999.9 

99.9 

999.9 

13.2 

119. 

24.2 

81.0 

8668.3 

307.0 

-57.9 

99,  9 

253,8 

16.1 

15.5 

4,5 

301.7 

999,9 

99.9 

999,9 

13,5 

118. 

24.5 

82.0 

0792.5 

301,0 

-58,9 

99.': 

255.  1 

16.4 

15.9 

4.2 

302.0 

999.9 

99.9 

999,9 

13.7 

117. 

24.8 

83.0 

8897.3 

296.0 

-60.0 

99.9 

257.6 

16.5 

16.1 

3.5 

302.0 

999.9 

99.9 

909.9 

13.9 

116. 

25.3 

84.0 

9025.2 

290,0 

-60.0 

99.9 

261.4 

16.2 

16.0 

2.4 

303.7 

999.9 

99,9 

999.9 

14.3 

115. 

25.6 

85.0 

9177.9 

203.0 

-59.6 

99.9 

262.6 

15.9 

15.7 

2.0 

306.4 

999,9 

99,9 

999,9 

14.6 

114. 

26.1 

86.0 

9311.8 

277,0 

-60,0 

99,9 

261.8 

14.8 

14.6 

2.1 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

15.0 

113. 

26.3 

87.0 

9425.5 

272.0 

-60.2 

99.9 

261.1 

14.3 

14.2 

2.2 

309.1 

999.9 

99.9 

999.9 

15.1 

113. 

26.7 

88.0 

9564.6 

266.0 

-60.2 

99.  9 

261.0 

13.7 

13.5 

2.2 

311.1 

999.9 

99.9 

999.9 

15.4 

112. 

27.1 

89.0 

9683.0 

261.0 

-60,2 

99,  i 

263.  1 

13.5 

13.4 

1.6 

312.8 

999,9 

99,9 

999,9 

15.6 

112. 

27.5 

90.0 

9828.1 

255.0 

-60.2 

99,0 

267.1 

13.5 

13.5 

0.7 

314.9 

999,9 

99,9 

999,9 

16.0 

111. 

27.9 

91.0 

9927.2 

251.0 

-50.2 

99.9 

271.4 

13.5 

13.5 

-0.3 

319.1 

999,9 

99.9 

999.9 

16.2 

111. 

28.3 

92.0 

10079.6 

245.0 

-57.9 

99.9 

275.9 

13.3 

13.2 

-1.4 

321.8 

999,9 

99,9 

999,9 

16,  6 

no. 

28.6 

93.0 

10209.8 

240.0 

-57,2 

99,9 

279,3 

13.0 

12.9 

-2.1 

324.8 

999,9 

99,9 

999,9 

16.8 

110. 

29.0 

94.0 

10343.3 

235.0 

-56.4 

99.9 

284.2 

12.7 

12.3 

-3.1 

326. 0 

999.9 

99.9 

995.9 

17.1 

110. 

29.4 

95.0 

10507.5 

229.0 

-56.2 

99.9 

287.7 

12.3 

ll.B 

-3.7 

330,7 

999,9 

99,9 

999,9 

17,4 

110, 

29.9 

96.0  10647.6  224.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-56,9  99. > 289,2  12.0 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

11.4 

-4.0 

331,7 

999.9 

99,9 

999,9 

17.8 

110. 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  T!ME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIfN  NO.  «54 
HURCNf  S 0 


5 FFBPHARY  1975 

2315  GHT  144  26.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INT'iRPCLATEO  FROM  WHOLE  MINUTE  VALUcS 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

. OIR 

SPEED 

U CO«P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGF 

AZ 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

DG  C 

or. 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

30.3 

97.0 

10790.5 

219.0 

-57.1 

99.  t 

288.2 

12.0 

11.4 

-3.8 

333.6 

999.9 

99,9 

999,9 

18.0 

110. 

30.7 

98.0 

10937.1 

214.0 

-55.7 

99.  j 

286,7 

12.3 

It.R 

-3.5 

337,9 

999,9 

99,9 

999.9 

18.3 

110. 

31.2 

99.0 

11057.7 

210.0 

-54.1 

99.9 

285.6 

12.8 

12.3 

-3.4 

342.2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.7 

110. 

31.7 

100.0 

11244.0 

204.0 

-53.3 

99.9 

206.9 

12.8 

12.3 

-3.7 

346.3 

999.9 

99,9 

999,9 

19,1 

110. 

32.1 

101.0 

11403.7 

199.0 

-53.7 

99.9 

289.2 

12.2 

11.5 

-4.0 

348.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

110. 

32.4 

102.0 

11533.8 

195.0 

-54.9 

99.9 

291.2 

11.4 

10.6 

-4.1 

348.3 

999,9 

99,9 

999.9 

19.7 

110. 

32.9 

103.0 

11666.1 

191.0 

-55.7 

99.9 

292.5 

10.4 

9.7 

-4.0 

349.1 

999.0 

99.9 

999.9 

19.9 

110. 

33.4 

104.0 

11335.3 

186.0 

-55.1 

99.  -t 

291.4 

10.0 

9.3 

-J.6 

352.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.3 

110. 

33.8 

105.0 

11974.5 

182.0 

-54.0 

99.  : 

290.3 

9.7 

9.1 

-•-..4 

356.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

110. 

34.4 

106.0 

12117.3 

178.0 

-53.5 

99.9 

28  3.2 

9.9 

9,4 

-%l 

359,9 

999.9 

99,9 

999,9 

20.8 

110. 

34.8 

107.0 

12263.6 

174.0 

-53.3 

99,9 

286.3 

10.7 

10.3 

-3.0 

362.5 

999,9 

99.9 

999,9 

21.0 

110. 

35.4 

108.0 

12451.7 

169.0 

-52.4 

99.9 

284.6 

11.9 

11.5 

-3.1 

367.1 

. 999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

no. 

35.8 

109.0 

12606.6 

165.0 

-52.3 

99.9 

285.7 

12.0 

11.5 

-3.2 

369.8 

999.0 

99,9 

999.9 

21.8 

no. 

36.4 

110.0 

12805.6 

160.0 

-52.6 

99.9 

286.2 

11.4 

11.0 

-3.2 

372.6 

999.9 

99.9 

999,9 

22.2 

no. 

37.0 

111.0 

12968.9 

156.0 

-53.2 

99,  , 

281.7 

11.8 

11.6 

-2.4 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

110. 

37.5 

112.0 

13094.0 

153.0 

-53.3 

99.  i 

279.5 

13.2 

13.1 

-2.2 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

109. 

38.0 

113.0 

13264.6 

149.0 

-53.3 

99.9 

282.0 

14.4 

14.1 

-3.0 

378.9 

999,9 

99,9 

999.9 

23,4 

109, 

38.5 

114.0 

13439.7 

145.0 

-S3.  7 

09, 

281.8 

14.8 

14.5 

-3,0 

3B1.3 

999,9 

99,9 

999,9 

23.8 

109, 

39.0 

115.0 

13665.0 

140.0 

-54.1 

99.9 

274.4 

14.8 

14.8 

-1,1 

384.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3 

109, 

39.6 

116.0 

13804.1 

137.0 

-53.8 

99.9 

271.7 

14.3 

14.3 

-3.4 

387.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.8 

108. 

40.2 

117.0 

13994.5 

133.0 

-53.7 

99.9 

233.4 

13.3 

13.0 

-3,1 

390,9 

999,9 

99,9 

999,9 

25.3 

lOB. 

40.7 

llB.O 

14141.2 

130.0 

-53.8 

99,9 

291.9 

12.8 

11.9 

— .8 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

108. 

41.3 

119.0 

14341.9 

126.0 

-54.0 

99.7 

290.2 

12.0 

11.3 

-4.1 

396.4 

999.9 

99.9 

999,9 

26.1 

lOB. 

41.8 

120.0 

14496.7 

123.0 

-53.7 

99.9 

285.0 

11.6 

11.2 

-3.0 

399.7 

999.9 

99.9 

909,9 

26.4 

108. 

42.4 

121.0 

14655.5 

120.0 

-53,5 

99.9 

280.5 

11.8 

11.6 

-2,2 

402.8 

999,9 

99,9 

999,9 

26,0 

108. 

43.0 

122.0 

14873.4 

116.0 

-54.0 

99,9 

277.  1 , 

12.4 

12.3 

-X.5 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

108. 

43.5 

123.0 

15041.4 

113.0 

-54.5 

99.9 

274.9 

12.9 

12.9 

-i.l 

408.0 

999.9 

99.9 

999.9 

27.7 

108. 

44.1 

124.0 

15213.8 

110.0 

-54.5 

99.9 

274.0 

13.9 

13.8 

-1.0 

411.2 

999,9 

99.9 

999,9 

28.1 

108. 

44.7 

125.0 

15451.5 

106.0 

-53.7 

99,9 

273.3 

14,7 

14.6 

-0,8 

417,  1 

999,9 

99,9 

999,9 

28.0 

108. 

45.4 

126.0 

15635.8 

103.0 

-54.3 

99.  i 

271.7  , 

15.7 

15.7 

-0.5 

419.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.2 

107. 

45.9 

127.0 

15825.4 

100.0 

-54.1 

99.9 

-270.6 

16.5 

16.5 

-0.2 

423.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29,7 

107. 

46.5 

128.0 

16087.3 

96.0 

-54.1 

99.9 

• 268.6 

16.5 

16.5 

0.4 

428.1 

999,9 

09,9 

999.9 

30,3 

107. 

47.2 

129.0 

16290.6 

93.0 

-54.9 

99,9 

267.1 

15,6 

15.6 

0.8 

430.4 

999,9 

99.9 

999.9 

30.9 

106. 

47.8 

130.0 

16500.3 

90.0 

-54.6 

99.9 

263.8 

15.0 

15.0 

0.3 

435.1 

999,9 

99.9 

999.9 

31.4 

106. 

48.6 

131.0 

16716.8 

87.0 

-55.7 

99.9 

274.8 

14.7 

14.7 

-'.2 

437.1 

999.0 

99.9 

999.9 

32.1 

106. 

49.3 

132.0 

16940.1 

84.0 

-55,9 

99.9 

279,6 

15.5 

15.2 

-2.6 

441.2 

999,9 

99,0 

999,9 

32.7 

105. 

50  .0 

133.0 

17171.6 

81.0 

-55,9 

99.9 

281.0 

16.6 

16.3 

-3.4 

445.8 

999.9 

99,9 

999.9 

33.4 

105. 

50.6 

134.0 

17411.3 

78.0 

-56.7 

99.5 

282.0 

17,4 

17.0 

-3.6 

448.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.0 

105. 

51.3 

135.0 

17659.9 

75.0 

-56.7 

99.9 

282.3 

17.5 

17.1 

-3.7 

454.0 

999.9 

99,9 

999,9 

34,8 

105. 

52.1 

136.0 

18006.8 

71,0 

-57,4 

99.9 

283.5 

15.8 

15,4 

-3.7 

459,  T 

999,9 

99,9 

999,9 

35.6 

105. 

53.0 

137.0 

18279,3 

68.0 

-57.9 

99.9 

285.1 

14.5 

14,0 

-3.8 

464.4 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

105. 

54.0 

138.0 

18563.6 

65.0 

-58.2 

99.9 

287.4 

18.8 

18.0 

-5.6 

469.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37.2 

105. 

54.9 

139.0 

IS963.2 

61.0 

-58,4 

99.9 

297.0 

19,6 

17.4 

-8,9 

477,9 

999.9 

99,9 

999.9 

38.5 

105. 

56.0 

140.0 

19280.5 

58.0 

-58.2 

99.9 

309.6 

16.2 

12.5 

-10.3 

485.2 

999,9 

99.9 

999.9 

39.6 

106. 

57.1 

141.0 

19613.9 

55.0 

-59.5 

99.  ) 

299.9 

14.3 

12.4 

-7.1 

489.9 

999,9 

99.9 

999.9 

40.5 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  654 
HURON t S D 


5 FEBRUARY  1975 

2315  GNT  144  26.  1 

ANGLES  ON  THF  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  FRCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/1.EC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

58.2 

142.0 

19965.0 

52.0 

-59.5 

99.  t 

296.1 

14.4 

12.9 

- 3 

497.8 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

107. 

59.4 

143.0 

20335.8 

49.0 

-60.9 

99.9 

303.6 

16.4 

' 13.6 

-9.0 

503.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42.4 

107. 

60.7 

144.0 

20664.1 

45.0 

-61.8 

99.9 

299.6 

16.2 

14.0 

-9.0 

513.2 

999.9 

99.9 

999.9 

43.7 

107. 

62.1 

145.0 

21290.6 

42.0 

-62.5 

99.9 

307.8 

15.5 

12.2 

-9.5 

521.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

108. 

63.5 

146.0 

21T47.2 

39.0 

-63.1 

99.9 

307.4 

15.7 

12.5 

-9.5 

531.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.2 

108. 

65.1 

147.0 

22238.9 

36.0 

-63.8 

99.9 

296.7 

15.0 

13.4 

-6.7 

541.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

109. 

66.8 

148.0 

22772.9 

33.0 

-63.4 

99.  9 

296.9 

18.5 

16.5 

-3.4 

556.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

109. 

68.7 

149.0 

23565.5 

29.0 

-64.0 

99. 'j 

306.7 

19.4 

15.5 

-1?..6 

575.7 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

110. 

70.7 

150.0 

24233.5 

26.0 

-64.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

592.3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATION  MO.  65A 
HURON.  S 0 


I 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


142  40.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A? 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/->FC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

0.0 

7.6 

392.0 

979.0 

-18.5 

-24.5 

300.0 

7.7 

6.7 

-3.8 

256,3 

25  7,7 

0,5 

59,0 

0.0 

0. 

0.2 

8.0 

430.2 

974,0 

-18,3 

-22.7 

312.6 

15.5 

11.4 

-10,5 

256.7 

258.3 

0,6 

69.2 

0.3 

125. 

0.5 

9.0 

514.9 

963.0 

-19.0 

-23.2 

312.6 

15.5 

11.4 

-10.5 

256.9 

258.5 

0.6 

69.7 

0.3 

125. 

o.e 

10.0 

608.2 

951.0 

-19.2 

-23.0 

317.0 

16.1 

11.0 

-li.8 

257,7 

259,4 

0.6 

71,7 

0,5 

129. 

1.2 

11.0 

726.3 

936.0 

-20.0 

-23.4 

326.1 

16.3 

9.1 

-13.6 

258.1 

25R.7 

0.6 

74.1 

0.9 

133. 

1.5 

12.0 

814.2 

925.0 

-19.2 

-26.  i 

335.9 

16.4 

6.7 

-14.9 

259,8 

261.1 

0.5 

54.2 

1.3 

137, 

US 

13.0 

903.3 

914.0 

-18.8 

-28,.^ 

34  2,6 

15,4 

4.6 

-14.7 

261.1 

262,1 

0.4 

40.4 

1.5 

142. 

2.1 

14.0 

993,5 

903.0 

-18,5 

-27.3 

34  7.6 

14,7 

3.2 

-14.4 

262.2 

263.4 

0.4 

43.6 

1.7 

146. 

2.4 

15.0 

1085.0 

892.0 

-18.2 

—26.4 

348.0 

14.2 

3.0 

-13.9 

263.5 

264.8 

0.5 

48.4 

2.0 

149. 

2.8 

16.0 

1194.6 

879.0 

-18.6 

-25.8 

346,7 

14,8 

3,4 

-1  ».4 

264.1 

265.6 

0,5 

52,8 

2.3 

151. 

3.2 

17.0 

1288.5 

868.0 

-18.9 

-25.7 

344,5 

15,4 

4.1 

-1  1.9 

264.8 

266,3 

0,5 

55.0 

2,7 

153. 

3.5 

18.0 

1383.4 

857.0 

-19,0 

—26.3 

342.7 

15.8 

4.7 

-15.0 

265.6 

267.0 

0.5 

51.7 

3.0 

154. 

3.9 

19.0 

1479.5 

B46.0 

-19.4 

-27. ^ 

342.9 

16.1 

4.8 

-15.4 

266.2 

267.4 

0.5 

46.8 

3.3 

155. 

4.2 

20.0 

1568.0 

836.0 

-19.0 

-23.3 

343.6 

16.0 

4.5 

-15.3 

267,5 

268.8 

0.4 

43.5 

3.6 

156. 

4.7 

21.0 

1694.0 

822.0 

-17,8 

-28,1 

343.9 

14.6 

4.0 

-14.0 

270,1 

271,4 

0.5 

39.9 

4.1 

157. 

5.0 

22.0 

1785.6 

812.0 

-17.7 

-26.5 

342.5 

13.0 

3.9 

-12.4 

271.2 

272.7 

0.5 

45.6 

4.3 

157. 

5.4 

23.0 

1378.4 

802.0 

-17.4 

-25.8 

337.4 

13.4 

5.2 

-12.4 

272.5 

274.1 

0.6 

47.5 

4.6 

157. 

5.7 

24.0 

1981.9 

791.0 

-17.4 

-26.7 

333.7 

14.9 

6.6 

-13.3 

273.5 

275.1 

0.5 

44.2 

4,9 

157, 

6.0 

25.0 

2077.5 

781.0 

-15.9 

-27.9 

330,7 

16,9 

8.2 

-14.7 

276.1 

277.6 

0.5 

34.5 

5.1 

157. 

6.3 

26.0 

2204.1 

768.0 

-15,5 

-30.. 

325.3 

15.4 

8.8 

-12.7 

277.9 

279.1 

0.4 

26.3 

5.5 

157. 

6.6 

27.0 

2303.1 

758.0 

-15.2 

-31.9 

319.6 

14.3 

9.3 

-10.9 

279.2 

280.3 

0.3 

22.3 

5.8 

156. 

T.O 

2S.0 

2413.6 

747.0 

-15.1 

-34.  1 

313.1 

13.6 

9,9 

-9.3 

280.6 

281.4 

0.3 

17.8 

6.0 

155. 

7.3 

29.0 

2505.3 

738.0 

-14,  8 

-27,4 

310,4 

13.5 

10.3 

-U7 

281.9 

283.5 

0,5 

33,1 

6,2 

154. 

7.6 

30.0 

2608.5 

728.0 

-15.2 

-25.8 

308.4 

13.4 

10.5 

-3.3 

282.5 

284.4 

0.6 

39.6 

6.5 

153. 

8.0 

31.0 

2713.1 

718.0 

-14.9 

-25.1 

307.7 

13.5 

10.7 

-8.2 

283.9 

286.0 

0.7 

41.5 

6.7 

152. 

8.4 

32.0 

2819.2 

708.0 

-15.4 

-26.3 

307.5 

13.6 

10.8 

-8.3 

284.6 

286,5 

0.6 

38.4 

7,0 

151. 

8.8 

33.0 

2915.8 

699,0 

-15.5 

-22.  t 

306,7 

13,7 

11.0 

-8.2 

285.5 

288,1 

0.9 

53.9 

7.4 

150. 

9.1 

34.0 

3024.5 

689.0 

-15.8 

-22.3 

305.7 

13.6 

11.1 

-il.O 

286.4 

289.0 

0.9 

54.0 

7.6 

149. 

9.5 

35.0 

3123.6 

680.0 

-16.2 

-22.7 

303.9 

13.4 

11.2 

-7.5 

287.0 

289.7 

0.9 

57.1 

7.9 

148. 

10.0 

36.0 

3257.5 

668.0 

-17.0 

-23. ' 

300.5 

13.1 

11.3 

— J.6 

287.6 

280.2 

0,9 

58.4 

8.2 

147. 

10.4 

37.0 

3359.2 

659.0 

-17.8 

-22.? 

297.3 

12.9 

11.4 

-5.9 

287.8 

290.6 

1.0 

68.3 

8.5 

146. 

10.7 

38.0 

3473.4 

649.0 

-18.6 

-22.5 

295.5 

13.0 

11.7 

-5.6 

288.1 

290.9 

1.0 

71.1 

8.7 

145. 

11.1 

39.0 

3577.5 

640.0 

-19.2 

-21.1 

294.2 

13.4 

12.2 

-5.5 

288.7 

291.9 

1.1 

S4.6 

9,0 

144. 

11.4 

40.0 

3682.7 

631.0 

-20.1 

-21.3 

294.3 

14.0 

12.8 

-5.8 

288.7 

291.8 

1.1 

86.2 

9,2 

143. 

11.9 

41.0 

3812.9 

620.0 

-20.8 

-22.2 

295.  1 

14,7 

13.3 

-6,2 

289.4 

29  2.5 

1.0 

88.8 

9.6 

142. 

12.1 

42.0 

3920.9 

611.0 

-21.6 

-22.  i 

295.4 

14.7 

13.3 

-5.3 

289.7 

292.7 

1.0 

91.6 

9.7 

141. 

12.5 

43.0 

4030.1 

602.0 

-22.5 

-23.4 

295.5 

14.5 

13.1 

- 5.  2 

289,8 

292,7 

1.0 

92,2 

10.  1 

141. 

12.9 

44.0 

4140.6 

593.0 

-23,2 

-24,0 

294,6 

14.1 

12.9 

-5,9 

290,3 

293,1 

0.9 

93,3 

10.4 

140. 

13.3 

45.0 

4252.4 

584.0 

-24.4 

-24,9 

293.3 

14.2 

13.0 

-5.6 

290.2 

292.8 

0.9 

95.8 

10.7 

139. 

13.7 

46.0 

4352.8 

576.0 

-25.2 

-25.3 

292  = 0 

14.6 

13,5 

-5.5 

290.4 

292.9 

0.8 

99.4 

11.0 

138. 

14.1 

47.0 

4454.3 

568.0 

-25.6 

-25.9 

291.1 

15.2 

14.2 

-i.5 

291.1 

293.5 

0.8 

97.1 

11.3 

137, 

14.4 

4B.0 

4570.1 

559,0 

-26.0 

-27.  T 

290,6 

15.5 

14.6 

->.5 

291.9 

294.1 

0.7 

85.6 

11.5 

137, 

14.8 

49.0 

4687.4 

550.0 

-26.9 

-30.5 

290.4 

15.6 

14.7 

-3.4 

292.2 

293.9 

0.5 

71.2 

11.9 

136. 

15.1 

50.0 

4792.9 

542.0 

-28.0 

-32.5 

290.4 

15.6 

14.7 

-5.4 

292.1 

293.6 

0.5 

65.2 

12.2 

135. 

15.8 

51.0 

4926.5 

532.0 

-28,8 

-34,2 

290,6 

16.1 

15.1 

-5,7 

292.7 

294.0 

0.4 

59.2 

12.7 

134. 

* BY  SRFEO  MEANS  EtEVATlON  ANGCE  BETMEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  EtEVATlON  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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654 


STATIFN  NO. 

HUP ON* **  S 0 

6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  142  40.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.1 

52.0 

5048.4 

523.0 

-29.7 

-36.0 

290.2 

16.4 

15.4 

-5.7 

293,0 

294,1 

0.3 

54.1 

13.0 

134. 

16.5 

53.0 

5158.2 

515.0 

-30.2 

-38.7 

289.0 

16.5 

15.6 

-3,4 

293.7 

294.5 

0,3 

43.1 

13.4 

133. 

16.9 

54.0 

5269.5 

507.0 

-31.0 

-40.6 

283.0 

16.4 

15.6 

-3.0 

294.0 

294.7 

0.2 

38.0 

13.7 

132. 

17.2 

55.0 

5396.2 

498.0 

-32.2 

-42.3 

287.7 

16.3 

15.5 

-5.0 

294,1 

294,  T 

0.2 

35,5 

14,0 

132. 

17.B 

56.0 

5524.6 

489.0 

-33.3 

-44.2 

288.4 

16.4 

15.6 

-5.2 

294.3 

294.8 

0.2 

32.2 

14.5 

131. 

18.1 

57.0 

5640.4 

481.0 

-33.9 

-44.5 

283.8 

16.6 

15.7 

-5.3 

294,9 

2P5.4 

0.1 

33.0 

14.8 

130. 

18.4 

5S.0 

5742.8 

474.0 

-35.1 

-45.5 

2 89.1 

16.7 

15.8 

-5,5 

294,6 

295.1 

0.1 

33.0 

15.  1 

130. 

18.9 

59.0 

5861.2 

466.0 

-36.3 

-46.7 

289.0 

16.8 

15.8 

-5.5 

294.6 

295.0 

0.1 

33.0 

15.6 

129. 

19.2 

60.0 

5981.0 

458.0 

-37.6 

-47.5 

283.8 

16,8 

15.9 

-5.4 

294.5 

294.9 

O.l 

34.0 

15.9 

129. 

19.7 

61.0 

6102.4 

450.0 

-38.5 

-48.3 

283.5 

17.1 

16.2 

-5,4 

294.8 

295.1 

0.1 

34.5 

16.3 

128. 

20.1 

62.0 

6209.9 

443.0 

-39.3 

-48.  8 

288.4 

17.5 

16.6 

-5,5 

295,1 

29  5,4 

0.1 

35.4 

16.7 

128. 

20.4 

63.0 

6334.5 

435.0 

-40.4 

99.7 

283.4 

17.8 

16.9 

-5.6 

295.3 

909.9 

99.9 

999.9 

17.0 

127. 

20.9 

64.0 

6460.7 

427.0 

-41.7 

99.9 

288.3 

18.0 

17.1 

-3.6 

295.3 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

127. 

21.3 

65.0 

6588.7 

4.19.0 

-42.4 

99.9 

283.2 

17.8 

16.9 

-i.5 

296.0 

999,9 

99,9 

999.9 

17.9 

126. 

21.9 

66.0 

6735.2 

410.0 

-43.3 

99.9 

288.6 

17.3 

16.4 

-5,5 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

18.6 

126. 

22.4 

67.0 

6850.8 

403.0 

-44.6 

99.9 

289.9 

17.6 

16.6 

-5.0 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

19.0 

125. 

22.8 

68.0 

6967.8 

396.0 

-45.6 

99.9 

291.4 

18.5 

17.2 

-5.7 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

19.4 

12s. 

23.1 

69.0 

7086.4 

389.0 

-46.8 

99.9 

292.4 

19.1 

17,7 

-7.3 

296.6 

999,9 

99,9 

999,9 

19.8 

125, 

23.5 

70.0 

7206.5 

382.0 

-47.7 

99.9 

293.7 

19.7 

18.1 

-7.9 

296.9 

999.9 

09,9 

999.0 

20.2 

125. 

24.1 

71.0 

7345.9 

374.0 

-49.0 

99.9 

293.9 

19.5 

17,8 

-7.9 

297.0 

999.9 

99.9 

999.9 

20.9 

124. 

24.6 

72.0 

7469.6 

367.0 

-50.4 

99.9 

293.1 

18.7 

17.2 

-7.4 

295.8 

909.9 

99,9 

999,9 

21.5 

124, 

25.1 

73.0 

7595.0 

360.0 

-51.3 

99.9 

292.8 

17.5 

16.1 

-6.8 

297.2 

999.9 

99.9 

999.9 

22.1 

124. 

25.4 

74.0 

7722.4 

353.0 

-52.1 

99.9 

293.7 

16.5 

15.1 

-5.6 

297.8 

990.9 

99.0 

999,9 

22.4 

123. 

25.9 

75.0 

7833.3 

347.0 

-52.2 

99.9 

297.8 

14,3 

12.6 

-6,6 

299.1 

999.9 

99.9 

999,9 

22.9 

123. 

26.4 

76.0 

7946.1 

341.0 

-52.8 

99.9 

304.5 

12,5 

10.3 

-7.1 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

123. 

26.9 

77.0 

8079.7 

334.0 

-53.5 

99.5 

310.3 

11.9 

9.1 

-7.7 

300.6 

999.9 

99.9 

999.9 

23.5 

123. 

27.3 

78.0 

8196.2 

328.0 

-54.0 

99.9 

314.2 

12.1 

8.6 

-J.4 

301,5 

999,9 

99,9 

999.9 

23.8 

123. 

27.8 

79.0 

8314.5 

322.0 

-54.9 

99.9 

320.7 

12.4 

7.9 

-9.6 

301.8 

999.9 

99,9 

999.9 

24.2 

124. 

28.1 

80.0 

8454.9 

3 1 5.0 

-55.2 

99,9 

325.5 

12.7 

7.2 

-10.5 

303.2 

999.9 

99.9 

999.9 

24.4 

124. 

28.6 

81.0 

8598.0 

308.0 

-56.2 

99.9 

333.0 

12.9 

5.9 

-11.5 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.8 

124. 

29.1 

82.0 

8722.8 

302.0 

-56.9 

99.9 

333.2 

12.1 

4.5 

-11.2 

304.6 

999.9 

99,9 

999,9 

25.1 

125. 

29.5 

83.0 

8850.0 

296.0 

-56.  7 

99.  5 

341.4 

10.7 

3.4 

-10,1 

306.6 

999,9 

99,9 

999.9 

25.4 

125. 

29.9 

84.0 

8979.7 

290.0 

-57.1 

99.3 

340.3 

9.8 

3.3 

-9.2 

307.9 

999.9 

99.9 

999.9 

25.5 

125. 

30.4 

85.0 

9089.5 

285.0 

-57.9 

99.9 

332.9 

10.4 

4.7 

-9.3 

308.2 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

126. 

30,9 

86.0 

9246.2 

278.0 

-58.3 

99.9 

326.1 

12,4 

6.9 

-10,3 

309,9 

999,9 

99,9 

999,9 

26,0 

126. 

31.3 

87.0 

9383.7 

272.0 

-57.8 

99.9 

325.0 

13.3 

7.6 

-10.9 

312.6 

999.9 

99,9 

999.9 

26.4 

126. 

31.7 

88.0 

9524.2 

266.0 

-58.4 

99.9 

326.8 

13.3 

7.3 

-11. 1 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

126. 

32.2 

89.0 

9643.5 

261.0 

-58.4 

99.9 

330.3 

12.5 

6,2 

-10.9 

315.3 

999.9 

99,9 

999.9 

27.1 

127. 

32.7 

90.0 

9765.2 

256.0 

-58.4 

99,5 

3 30,2 

12.3 

6.1 

-10,7 

317.0 

909.9 

99,9 

999,9 

27,3 

127. 

33.2 

91.0 

9914.3 

250.0 

-58.4 

99'.  3 

325,7 

12.6 

7,1 

-n.4 

319,2 

999,9 

99.9 

999.9 

27.7 

127. 

33.8 

92.0 

10041.5 

245.0 

-57.9 

99,? 

318.5 

12.8 

8.5 

-9.6 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

28.1 

128. 

34.2 

93.0 

10171.9 

240.0 

-56.7 

99.9 

313.9 

12.8 

9.2 

-8.8 

325.5 

999,9 

99,9 

999,9 

28.5 

128. 

34.7 

94.0 

10305.8 

235.0 

-55.2 

99.9 

308.3 

12.7 

9.9 

-7.8 

329.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.9 

128. 

35.3 

95.0 

10443.0 

230.0 

-55.2 

99.9 

302.4 

12.8 

10.8 

-6.9 

331.8 

999.9 

99.9 

999,9 

29.3 

128. 

35.9 

96.0 

10612.3 

224.0 

-53.8 

99,9 

299.4 

13.2 

11.5 

-6.  5 

336.5 

999,9 

99,9 

999,9 

29,8 

128. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EIEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'i  6 DEG 
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STATION  NO.  65« 

HUPnN,  S D 

6 Fe(0»UAftY  1975 

515  GMT  142  40.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTD 

»H 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

H/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

36.4 

97.0 

10757.5 

219.0 

-53.5 

99.9 

299.7 

13.3 

11.5 

-3.6 

339.2 

999,9 

99,9 

999,9 

30,2 

127. 

37.0 

98.0 

10906. 1 

214,0 

-53.5 

99.9 

301,0 

13.0 

11.2 

-6.7 

341.4 

999,9 

99.9 

999.9 

30.6 

127. 

37.5 

99.0 

11058.2 

209.0 

-53.6 

99.9 

301.7 

13.3 

11.3 

-^.0 

343.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.0 

127. 

38.1 

100.0 

11182.4 

205.0 

-53.5 

99.9 

302.9 

14.7 

12.4 

-a.o 

345.4 

999,9 

99,9 

999,9 

31.5 

127. 

38.8 

lOl.O 

11373.4 

199.0 

-53,6 

99,9 

304.5 

16.2 

13.4 

-9.2 

348.4 

990,9 

99.9 

999,9 

32.2 

127. 

39.2 

102.0 

11504.0 

195.0 

-53.6 

99,9 

305.3 

16.1 

13.1 

-9.3 

350.4 

999.9 

99.9 

999.9 

32.6 

127. 

39.8 

103.0 

11670.9 

190.0 

-53.8 

99.9 

306.5 

14.9 

11-9 

-3.8 

352.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

127. 

40.4 

104.0 

11807.6 

186.0 

-54.0 

99.9 

307.1 

14.8 

11.8 

-3.9 

354.6 

999,9 

99.9 

999,9 

33.6 

127, 

40.9 

105.0 

11982.3 

181.0 

-54.5 

99,9 

307.1 

16.6 

13.2 

-10.0 

356.4 

999.9 

99,9 

999,9 

34.1 

127, 

41.5 

106.0 

12125.4 

177.0 

-54.4 

99.9 

306.9 

18.9 

15.1 

-11.4 

358.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

127. 

42.0 

107.0 

12271.9 

173.0 

-54.4 

99.9 

305.9 

19.0 

15.4 

-11.2 

361.3 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

127, 

42.5 

108.0 

12422.0 

169.0 

-53.6 

99.9 

303.5 

17.0 

14.2 

-9,4 

365.0 

999,9 

99,9 

999,9 

36,0 

127, 

43.1 

109.0 

12576.2 

165.0 

-53.2 

99.9 

300.4 

14,5 

12.5 

-7,3 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36c5 

127. 

43.7 

110.0 

12734.2 

161.0 

-53.5 

99.9 

300.9 

13.8 

11.8 

- '.1 

370.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.9 

127. 

44.4 

111.0 

12937.0 

156.0 

-53.8 

99.9 

304,7 

14.3 

11.8 

-3.1 

373.2 

999.9 

99.9 

999,9 

37.5 

127, 

45.0 

112.0 

13103.7 

152.0 

-54.1 

99,9 

306.6 

14.8 

11.9 

-3.8 

375,4 

999,9 

99,9 

999,9 

38.0 

127. 

45.5 

113.0 

13276.7 

148.0 

-54,4 

99,  V 

306.8 

14.5 

11.6 

-0.7 

377.8 

999.9 

99.9 

999.9 

38.5 

127. 

46.1 

114.0 

13450.1 

144.0 

-54,0 

99.9 

306.7 

13.9 

11.2 

-J.3 

380.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

127. 

46.7 

115.0 

13585.0 

141.0 

-54.1 

99,9 

306.1 

14.8 

11.9 

-J.7 

383.6 

999,9 

99,9 

999,9 

39.4 

127. 

47.5 

116.0 

13316.5 

136,0 

-54,4 

99,9 

303.7 

15.4 

12.8 

-3,6 

387.0 

999.9 

69.9 

999,9 

40.3 

127. 

48.1 

117.0 

13959.5 

133.0 

-54.0 

99.9 

300,9 

13.7 

11.7 

-7.0 

390.3 

999,9 

99.9 

999.9 

40.8 

127. 

48.9 

118.0 

14155.7 

129.0 

-53.6 

99.9 

295.1 

13.5 

12.3 

-5.7 

394.3 

999,9 

99.9 

999,9 

41.4 

12T. 

49.4 

119.0 

14306.7 

126.0 

-54,8 

99,9 

293,0 

14.6 

13.5 

-5,7 

395.0 

99'-,  9 

99,9 

999.9 

41.8 

126. 

50.0 

120.0 

14460.8 

123.0 

-54,  8 

99,  9 

293.1 

15.8 

14.6 

-6,2 

397,7 

999,9 

99.9 

999.9 

42.3 

126. 

50.5 

121.0 

14672.8 

119.0 

-53.8 

99.9 

294.1 

15.7 

14.3 

• 6.4 

403.2 

999,9 

99.9 

999.9 

42.9 

126, 

51.2 

122.0 

14836.9 

116.0 

-53,6 

99.9 

298.5 

15.2 

13.3 

- 7.2 

406.5 

999,9 

99,9 

999,9 

43.4 

126. 

51.7 

123.0 

15005.3 

113.0 

-53,8 

99,9 

30  2,  3 

15.6 

13.2 

-8,3 

409,3 

999,9 

99,9 

999,9 

43,9 

126. 

52.4 

124.0 

15236.5 

109.0 

-54,4 

99.9 

305.3 

15.6 

12.7 

-9.0 

412.3 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

126. 

52.9 

125.0 

15415.1 

106.0 

-55.1 

99.9 

305.6 

14.3 

11.6 

-8.3 

414.4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.1 

126. 

53.7 

126.0 

15558.8 

103.0 

-54.3 

99.9 

303.2 

12.7 

10.6 

-r.o 

419,3 

999,9 

99,9 

999,9 

45.6 

126. 

54.5 

127.0 

15787.9 

100.0 

-55,2 

99,9 

302.2 

14.5 

12.3 

-'.7 

421,0 

999,9 

99,9 

999.9 

46.2 

126. 

55.0 

128.0 

15982.4 

97.0 

-55.1 

99.9 

302.4 

15.7 

13.2 

- 3.4 

425.0 

999.9 

99.9 

999.9 

46.8 

126. 

55.7 

129.0 

16183.4 

94.0 

-54.3 

99.0 

300.3 

15.7 

13.5 

-•^.9 

430.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.4 

126. 

56.3 

130.0 

15391.5 

91.0 

-54.0 

99,9 

301,2 

15.1 

12.9 

-7,8 

435,1 

999,9 

99,9 

999,9 

48.0 

126. 

57.1 

131.0 

16606.1 

88.0 

-55.2 

99,9 

308,2 

13.9 

10.9 

-3.6 

436.7 

999.9 

99.9 

999.9 

48.6 

126. 

57.7 

132.0 

16827.3 

85.0 

-55.7 

99.9 

311.2 

13.4 

10.1 

-0,8 

440.0 

999.9 

99.9 

999.9 

49.1 

126. 

58.4 

133.0 

17055.9 

82.0 

-56.1 

99.9 

310.1 

13.9 

10.6 

-1.0 

443.9 

999,9 

99.9 

999.9 

49.7 

126. 

59.1 

134.0 

17292.9 

79,0 

-56,1 

99,9 

307.4 

13.7 

10,9 

-.3,3 

448.7 

999,9 

99.9 

999,9 

50.3 

126. 

59.9 

135.0 

17455.8 

77,0 

-56,6 

99,9 

306,2 

14.3 

11.5 

-8,4 

450.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.9 

126. 

60.6 

136.0 

17707.7 

74.0 

-56.9 

99.9 

307.9 

15.6 

12.3 

-9.6 

455.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

126. 

61.4 

137.0 

17969.8 

71.0 

-56.9 

99.9 

309.8 

15.0 

11.5 

-9.6 

460.8 

999.9 

99,9 

999,9 

52.3 

126. 

62.4 

138.0 

18243.3 

68.0 

-56.9 

99,9 

311.7 

14.4 

10.7 

-9.6 

466.5 

999,9 

99,9 

999.9 

53.2 

126. 

63.3 

139.0 

18529.1 

65.0 

-56,9 

99.9 

313.2 

12.5 

9.1 

-3,5 

472.6 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

126. 

64.3 

140.0 

18828.0 

62.0 

-57.4 

99,9 

299.5 

11.6 

10.1 

-5.7 

477.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.6 

126. 

65.1 

141.0 

19141.2 

59.0 

-57,8 

99.9 

297,9 

12,9 

11.4 

- >.l 

483.9 

999.9 

99,9 

999.9 

55.1 

126. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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srArrcN  no.  654 

HUAON,  S 0 


6 F6R41JARY  1975 

515  GMT  142  40.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

UIR 

SPEED 

U COMP 

V CTMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

6PM 

MB 

06  C 

06  C 

06 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

06  K 

06  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

66.2 

142.0 

19469.8 

56.0 

-58.6 

99.9 

305.4 

12.4 

10.1 

-7.2 

489.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

126. 

67.3 

143.0 

19698.2 

54.0 

-58.8 

99.  9 

307.9 

11.9 

9.4 

-7.3 

494.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.8 

126. 

68.6 

144.0 

20055.8 

51.0 

-60.4 

99.9 

314.2 

14.2 

10. 1 

-9.9 

498.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

126. 

69.8 

145.0 

20432.8 

48.0 

-61.3 

99.9 

308.8 

14.4 

11.3 

-9.0 

504.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

126. 

71.2 

146.0 

20832.6 

45.0 

-62.0 

99.9 

313.8 

12.7 

9.2  1 

- 8.8 

512.5 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

126. 

72.4 

147.0 

21112.7 

43.0 

-63.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

515.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

73.8 

148.0 

21554.4 

40.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99,9 

99.9 

99.9 

520.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO. 
MUBON,  S 


6 FPBBUaRY 
1115  GMT 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

01 R 

SPEED 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

0.0 

7.9 

392.0 

975.6 

-19.4 

-27.1 

290.0 

5.7 

0.1 

8.0 

404.2 

974,0 

-19.8 

-24.9 

309.7 

14.9 

0.3 

9.0 

488.5 

563.0 

-20.0 

-24.7 

309.7 

14.9 

0.7 

10.0 

581.4 

951.0 

-20.3 

-24.7 

313.4 

14.7 

1.0 

11. 0 

683.6 

938.0 

-19.1 

-23.4 

319.1 

14.5 

1.3 

12.0 

771.7 

927.0 

-18.0 

-23.6 

326.3 

14.9 

1.7 

13.0 

861.2 

516.0 

-16.1 

-26.3 

330.6 

16.1 

1.9 

14.0 

952.3 

905.0 

-15.5 

-29.9 

330.5 

16.9 

2.2 

15.0 

1044.6 

894.0 

-15.8 

-30.5 

329.5 

16.4 

2.4 

16.0 

1154.9 

881.0 

-16.1 

-31. i 

328.6 

15.6 

2.8 

17.0 

1249,5 

8 70.0 

-16,6 

-32,3 

326.9 

14.3 

3.1 

18.0 

1345.0 

859.0 

-17.0 

-32.6 

325.4 

13.5 

3.3 

19.0 

1441.7 

848.0 

-17.3 

-33.0 

324.2 

13.2 

3.7 

20.0 

1530.5 

838.0 

-17.5 

-34.1 

321.4 

12.4 

4.1 

21.0 

1647.4 

825.0 

-18.4 

-36.4 

3H.7 

12.2 

4.4 

22.0 

1738.4 

815.0 

-18.8 

-36.7 

317.8 

13.3 

4.7 

23.0 

1830.3 

805.0 

-18.9 

-37.1 

317.3 

14.6 

5.0 

24.0 

1923.3 

795.0 

-19,8 

-37.5 

317,2 

15.9 

5.3 

25.0 

2026,5 

784.0 

-20,4 

-37.3 

317.7 

16,7 

5.7 

26.0 

2150.3 

771.0 

-20.6 

-37.0 

317.2 

16.7 

6.0 

27.0 

2246.9 

761.0 

-20.4 

-37.1 

313.8 

15.8 

6.3 

28.0 

2344.9 

751.0 

-20.4 

-39,  i 

314.0 

16.0 

6.6 

29.0 

2444.1 

741,0 

-20,2 

-39.3 

312.3 

16.3 

7.0 

30.0 

2534.9 

732.0 

-18.8 

-42.0 

310,2 

17.2 

T.3 

31.0 

2637.5 

722.0 

-18.7 

-47.0 

308.9 

18.1 

7.6 

32.0 

2741.6 

712.0 

-17,7 

-44,0 

308.0 

19.0 

7.9 

33.0 

2847,4 

702.0 

-17,7 

-44,  6 

307.4 

19.6 

8.3 

34.0 

2943.9 

693.0 

-18.0 

-43.  2 

307.3 

19.8 

8.6 

35.0 

3041.5 

684.0 

-18.7 

-35.2 

307.5 

19.8 

9.0 

36.0 

3173.2 

672,0 

-19,6 

-34,1 

308,0 

19,5 

9.4 

37.0 

3273.4 

663.0 

-19.8 

-24,4 

308.0 

19.1 

9.7 

38.0 

3386.2 

653.0 

-19.8 

-23.9 

307.5 

18.9 

10.0 

39.0 

3489.2 

644.0 

-20.2 

-24.4 

306,0 

18.6 

10.4 

40.0 

3593.5 

635.0 

-20,6 

-24.9 

304,8 

18,3 

10.7 

41.0 

3722.7 

624.0 

-20.8 

-25. : 

303.2 

18.3 

11.1 

42.0 

3830.1 

615.0 

-21.1 

-25.6 

301.2 

19.5 

11.5 

43.0 

3938.8 

606.0 

-22.2 

-26,5 

300.4 

19,0 

11.8 

44.0 

4048.6 

597.0 

-23.1 

-27,1 

301.5 

19,3 

12.1 

45.0 

4159.8 

588.0 

-23.8 

-27.5 

302.9 

19.5 

12.6 

46.0 

4272.3 

579.0 

-24.7 

-28.0 

306.1 

19.6 

12.8 

47.0 

4373.4 

571.0 

-25,7 

-28.2 

307,1 

19,5 

13.2 

48.0 

4488.4 

562.0 

-26.4 

-28.3 

303.6 

19.0 

13.5 

49.0 

4591.9 

554.0 

-27.2 

-29. T 

309.3 

18.5 

13.9 

50.0 

4696.6 

546.0 

-27.7 

-30.2 

310.0 

17.8 

14.3 

51.0 

4842.9 

535.0 

-28.0 

-30.5 

311.2 

17.6 

I • BY  SPfEO  MEANS  ELFVATION  ANGLE  BETWEEN  5 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIM?  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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COMP 

V C7MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A7 

M/SEC 

H/5FC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PET 

KN 

OG 

6.3 

-2,3 

255.6 

256,7 

0.4 

50.0 

0.0 

0, 

11. •: 

-9.5 

255.4 

256.7 

0.5 

63.4 

0.3 

120. 

11.5 

- 9.5 

255.9 

25  7.3 

0.5 

66.3 

0.3 

120. 

10.7 

-10. 1 

256.6 

258.0 

0.5 

67,4 

0,5 

123. 

9.5 

-J  l.O 

258.8 

260.5 

0.6 

68.5 

0.8 

126. 

8.2 

-12.4 

260.8 

262.5 

0.6 

61.5 

1.0 

131. 

7.9 

-14.0 

263,7 

255.0 

0.5 

40.0 

1.4 

136. 

8.3 

-14.7 

265.1 

266.1 

0.4 

27.9 

1.6 

138. 

8.3 

-14.2 

265.8 

266.7 

0.3 

25.7 

1.9 

140. 

8.1 

-13.3 

266.6 

25  7,5 

0.3 

25,9 

2.  1 

141. 

7.8 

-n,9 

267.0 

267.8 

0,3 

24.3 

2.4 

142. 

7.7 

-n.i 

257.5 

258.3 

0.3 

24.3 

2.6 

142. 

7.7 

-10.7 

268.2 

269.0 

0.3 

23.9 

2.8 

143. 

7.8 

-9.7 

259.0 

269.7 

0.2 

21.6 

3.1 

143. 

8.0 

- >.2 

269.2 

269.8 

0.2 

18.7 

3.4 

142. 

8.9 

-1.9 

259.7 

270.3 

0.2 

18.8 

3.6 

142. 

9.9 

-19.7 

270.5 

271.1 

0.2 

18.3 

3.9 

142. 

10.1 

-11.6 

270,6 

271,2 

0.2 

18.8 

4.1 

142. 

11.2 

-J2.3 

270,9 

271.5 

0.2 

19.4 

4.5 

141. 

11.3 

-12.2 

272.1 

272.7 

0.2 

19,9 

4.9 

141. 

11.1 

-il.4 

273.3 

273.9 

0.2 

20.8 

5.2 

141. 

11.5 

-il.l 

274.3 

274.8 

0.2 

16.8 

5.4 

140. 

12.1 

-U.O 

275.6 

276,2 

0,2 

16.2 

5.7 

140. 

13.1 

-Il.l 

278.1 

278,5 

O.l 

10.6 

6.1 

140. 

14.1 

-11.4 

279,3 

279,6 

O.l 

6.2 

6.4 

139. 

15.0 

-11.7 

281,5 

281.8 

0.1 

7.4 

6.7 

138. 

15.5 

-li.9 

282.5 

282.9 

0.1 

7.4 

7.1 

138. 

15.8 

-12.0 

283.4 

28  3.7 

0.1 

8.8 

7.6 

137. 

15.7 

-12.1 

283.7 

284,5 

0.3 

21.7 

7.9 

137. 

15.4 

-12.0 

284.1 

285,0 

0.3 

26.1 

S.4 

136. 

15.1 

-11.8 

285.1 

287.4 

0.8 

66.5 

8.8 

136. 

15.0 

-11.5 

285.3 

288.8 

0.8 

69.1 

9.2 

136. 

14,9 

-Il.l 

287.0 

289.4 

0.8 

68.6 

9,5 

135. 

15,1 

-10.5 

2P7.7 

290.1 

0.8 

68.2 

10.0 

135. 

15.3 

-iO.O 

288.8 

291.2 

0.8 

68.2 

10.3 

135. 

15.8 

-9.6 

289.7 

292.0 

0.8 

67.0 

10,7 

134. 

15,4 

-9,5 

289.7 

291.9 

0.7 

67.4 

11.1 

134. 

16.4 

-n.i 

289.9 

291.9 

0.7 

69.2 

11.5 

133. 

16.4 

-10.6 

290.3 

292.4 

0.7 

71.0 

11.9 

133. 

15.8 

-11.6 

290.5 

292.5 

0.7 

73.7 

12.4 

132. 

15,5 

-11.8 

290,5 

292.4 

0.6 

79,3 

12.6 

132. 

14,9 

-li.9 

291.0 

292.9 

0.6 

79.8 

13.1 

132. 

14.3 

-11.7 

291.3 

293.1 

0.6 

79.2 

13.5 

132. 

13.6 

-11.5 

291.8 

293.6 

0.6 

79.0 

13.9 

132. 

13.2 

-11.6 

293.2 

295.0 

0.6 

78.6 

14.3 

132. 

STATICN  MO.  «54 
HUROMt  S 0 
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1115  GMT  146  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PV 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CDMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RAHGF 

M 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

06 

M/$cc 

H/SEC 

M/SFC 

DC.  K 

DC,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

14.7 

52.0 

4951.1 

527.0 

-28.2 

-31.4 

312.5 

17.9 

13.2 

-12.1 

294.2 

295.8 

0.5 

73.7 

14.7 

132. 

15.2 

53.0 

5060.7 

519.0 

-28.8 

-32.3 

313.4 

13.6 

13,5 

-12,8 

294,8 

296.3 

0.5 

71.0 

15.2 

132. 

15.5 

54,0 

5171,7 

511.0 

-29,7 

-33,8 

313.7 

19,0 

13.8 

-13,2 

295.0 

296,4 

0.4 

67.0 

15.6 

132. 

15.9 

55.0 

5284.1 

503.0 

-30.7 

-34.6 

314.0 

18.7 

13.5 

-13.0 

295.1 

29  6.3 

0.4 

68.3 

16.  1 

132. 

16.4 

56.0 

5426.3 

493.0 

-32.0 

-35.7 

314,6 

17.5 

12.5 

-T2.3 

295,2 

296.3 

0.4 

65.4 

16.7 

132. 

16.9 

57,0 

5541.7 

485.0 

-32.8 

-36.  5 

314.9 

16.4 

11.6 

-11.6 

295.6 

296.7 

0.3 

69.0 

17.2 

132. 

17.4 

58.0 

5658.7 

477.0 

-33.2 

-37.  1 

314.2 

16.3 

11.7 

-11.4 

296.5 

297.6 

0.3 

67.7 

17.6 

132. 

17.8 

59.0 

5762.4 

470.0 

-34.3 

-38.1 

313.3 

17.0 

12.4 

-a. 7 

296.4 

297,4 

0.3 

67,7 

18. 0 

132. 

18.2 

60.0 

5882.3 

462.0 

-35.2 

-39,0 

312,7 

18.0 

13.2 

-V2.2 

296.7 

297.7 

0.3 

68.1 

18.4 

132. 

18.6 

61.0 

5988.5 

455.0 

-36.0 

-39.7 

312.4 

19.0 

14.0 

-;,2.8 

297.0 

297.9 

0.3 

68.6 

18.8 

132. 

18.9 

62.0 

6111.5 

447.0 

-37.0 

-40.8 

312.2 

19.4 

14.4 

-13.1 

297.2 

298.0 

0.2 

67.8 

19.2 

132. 

19.4 

63.0 

6220.5 

440.0 

-37,8 

-42.5 

311.7 

19.3 

14.4 

-1.2.8 

297,5 

298,2 

0.2 

61.2 

19.8 

132. 

19.8 

64.0 

6346.7 

432.0 

-38.9 

-44.2 

310,9 

18.6 

14,0 

-12.2 

297.7 

298.3 

0.2 

56.8 

20.3 

132. 

20.2 

65.0 

6458.5 

425.0 

-40.0 

-45.3 

310.1 

17.8 

13.6 

-11.5 

297.8 

298.3 

0.2 

56.2 

20.7 

132. 

20.8 

66.0 

6604.4 

416.0 

-41.1 

99.9 

309.5 

17.1 

13.2 

-13.9 

298.2 

999,9 

99,9 

999.9 

21.3 

132. 

21.2 

67.0 

6719,5 

409,0 

-42.0 

99,9 

309.7 

17,2 

13.2 

-1  1.0 

298,5 

999,9 

99.9 

969,9 

21.7 

132. 

21.7 

68.0 

6836.1 

402.0 

-43.1 

99.9 

310.3 

17.6 

13.4 

-11.4 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.2 

132. 

22.2 

69.0 

6954.2 

395.0 

-43.8 

99.9 

311.4 

18.0 

13.5 

-11.9 

299.1 

999.9 

99.9 

999.0 

22.8 

132. 

22.6 

70.0 

7074,0 

388.0 

-44.9 

99,9 

312.9 

18.2 

13.3 

-12.4 

299,2 

999,9 

99,9 

999.9 

23.  2 

132. 

23.2 

71.0 

7213.0 

380.0 

-46.  1 

99.9 

316.4 

19.2 

13.2 

-13.9 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.8 

132. 

23.6 

72.0 

7336.5 

373.0 

-46.6 

99.9 

319.1 

20.0 

13.1 

-15.1 

300.3 

999.9 

99.9 

999.9 

24.3 

132. 

24.1 

73.0 

7461.9 

366.0 

-47.5 

99.9 

322.3 

20.4 

12.5  . 

-;6.i 

300.8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.0 

132. 

24.6 

74.0 

7589,4 

359.0 

-48,2 

99.9 

324.3 

20.8 

12.1 

-16,9 

301,5 

999,9 

99,9 

999,9 

25.6 

133. 

25.0 

75.0 

7700.2 

353.0 

-49.1 

99.9 

324.8 

21.7 

12.5 

-!  7.7 

301.8 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

133. 

25.5 

76.0 

7831.4 

346.0 

-50.0 

99.9 

324.2 

22.9 

13.4 

-18.5 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.8 

133. 

26.0 

77.0 

7945.5 

340.0 

-50.9 

99.9 

323.2 

23,3 

14.1  ‘ 

-18,7 

302.6 

999,9 

99,9 

999,9 

27,4 

134. 

26.4 

78.0 

8061.1 

334.0 

-51.9 

99.9 

322.6 

23.0 

14.  » 

-13.3 

302.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.9 

134. 

26.8 

79.0 

8198.0 

327.0 

-53.0 

99.  9 

322.1 

22.5 

13.8 

-17.7 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.5 

134. 

27.2 

80.0 

8317.2 

321.0 

-53.9 

99.9 

321.2 

22.6 

14.: 

-17.6 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

134. 

27.8 

81.0 

8458.6 

314.0 

-54,6 

99,9 

319.4 

25.2 

16.4 

-n.i 

304.5 

999,9 

99,9 

999.9 

29.7 

134. 

28.3 

82.0 

8581,8 

308.0 

-55,5 

99,9 

318.7 

27,4 

18. i 

-20,6 

304.8 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

134. 

28.5 

83.0 

8707.0 

302.0 

-56.3 

99.9 

318.6 

28.0 

18.  •; 

-21.0 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

31.1 

134. 

29.0 

84.0 

8834.2 

296.0 

-57.1 

99.9 

319.1 

27.2 

17.8 

-20.5 

306.0 

999,9 

99,9 

999.9 

31.8 

134. 

29.5 

85.0 

8963. 5 

290.0 

-58,0 

99.9 

319.2 

26.8 

17.5 

-20.3 

306.6 

999,9 

99.9 

999.9 

32.5 

135. 

29.9 

86.0 

9117.3 

283.0 

-58,5 

99.9 

319.5 

26  .9 

17.5 

-20.5 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.3 

135. 

30.2 

87.0 

9251.9 

277.0 

-59.0 

99.9 

319.8 

27.3 

17.6 

-20.9 

309.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.8 

135. 

30.6 

88.0 

9366.3 

272.0 

-58.5 

99.9 

320.1 

28.3 

18.  1 

-21.7 

311.5 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

135. 

31.1 

89.0 

9506.8 

266.0 

-58,0 

99,9 

319.6 

29,4 

19.1 

-22,4 

314,3 

999.9 

99,9 

999,9 

35,2 

135. 

31.7 

90.0 

9626.3 

261.0 

-58.0 

99,9 

317.9 

27.8 

18.6 

-20.6 

316.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

135. 

32.2 

91.0 

9772.9 

255.0 

-58.0 

99.9 

317.4 

26.2 

17.7 

-19.3 

318.1 

999.9 

99.9 

999.9 

37,1 

135. 

32.7 

92.0 

9898.0 

250.0 

-57.0 

99.9 

319,4 

27.0 

17* •*5 

-20,5 

321.4 

999,9 

99,9 

999,9 

37,8 

135. 

33.0 

93.0 

10026.1 

245.0 

-56,3 

99,9 

321.3 

28.3 

17.7 

-22.1 

324.2 

999,9 

99,9 

999.9 

38.4 

135. 

33.3 

94.0 

10157.1 

240.0 

-56.2 

99.9 

322.8 

28.9 

17.5! 

-23.1 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

38.9 

135. 

33.7 

95.0 

10318.1 

234.0 

-56,0 

99,9 

323,9 

28,5 

16.  8< 

-23.0 

329,0 

999.9 

99,9 

999,9 

39.6 

135. 

34.0 

96.0 

10483.2 

228.0 

-56,3 

99.9 

324.0 

27.1 

15.9 

-21.9 

330.9 

999,9 

99,9  . 

999.9 

40.2 

136. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  bEEN  INTERFOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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146  ?9.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEN  7 7 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

P/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

34.3 

97.0 

10623.6 

223.0 

-57.8 

99.9 

322.6 

24.6 

14.9 

-19.5 

330.8 

999,9 

99,9 

999.9 

40.7 

136. 

34.7 

98.0 

10766.4 

218.0 

-58.3 

99.9 

319.9 

21.9 

14.1 

-16.7 

332,2  . 

999,9 

99,9 

999.9 

41.2 

136. 

35.1 

99,0 

10912.4 

213.0 

-58,3 

99,9 

316,5 

20.4 

14.1 

-14.8 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.6 

136. 

35.6 

100.0 

11062.3 

208. 0 

-57.3 

99.9 

313.9 

20.4 

14. *i 

-14.2 

338.2 

999.9 

99,9 

999.9 

42.2 

136. 

36.0 

101.0 

11217.0 

203.0 

-54.9 

99.9 

313.3 

20.2 

14.1 

-13.9 

344.4 

999,9 

99,9 

999.9 

42,8 

136. 

36.5 

102.0 

11377.0 

198.0 

-53.3 

99.9 

313.1 

18.8 

13.  t 

-12,8 

349,4 

999,9 

99,9 

999.9 

43.4 

136. 

37.1 

103,0 

11508.3 

194,0 

-53.8 

99.  9 

311.1 

19,2 

14.  » 

-12.6 

350.7 

999.9 

99.9 

999.9 

43.9 

136. 

37.7 

104.0 

11675.8 

189.0 

-54.6 

99.9 

309.2 

20.7 

16.  ( 

-13.1 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

44.7 

136. 

3B.2 

105.0 

11812.8 

185.0 

-54.4 

99.9 

308.4 

20.7 

16.  • 

-J2.9 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.4 

135. 

3B.8 

106.0 

11953.4 

181.0 

-52.7 

99.9 

308.8 

20,9 

16.  1 

-13.1 

359.5 

999,9 

99,9 

999,9 

46.0 

135, 

39.5 

107.0 

12134.4 

176.0 

-52.4 

99.9 

310.8 

23.0 

17.  J 

-15.0 

362.8 

999,9 

99.9 

999.9 

47.0 

135. 

40.0 

108.0 

12283.3 

172.0 

-51.6 

99.9 

311.7 

23.9 

17.  1 

-15.9 

366.5 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

135. 

40.6 

109.0 

12435.9 

168.0 

-51.9 

99.9 

311.9 

24.5 

18.  1 

-i.6.4 

368.5 

999.9 

99,9 

999.9 

48.6 

135. 

41.1 

110. 0 

12592.3 

164.0 

-51,0 

99.  9 

Sl’.S 

24,4 

18.  1 

-16.5 

372.5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

135. 

41.8 

lll.O 

12793.2 

159.0 

-52.4 

99.9 

316.1 

21.8 

15.1 

-1.5.7 

373.5 

999,9 

99.9 

999.9 

50.3 

135. 

42.4 

112.0 

12957.6 

155.0 

-53.2 

99.9 

319.8 

19.8 

12.  1 

-15.1 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.0 

135. 

43.0 

113.0 

13126.1 

151.0 

-53,2 

99.9 

319.3 

19,4 

12,  » 

-14.7 

377.8 

999,9 

99,9 

999,9 

51.6 

135. 

43.5 

114.0 

13298.9 

147,0 

-53.8 

99.9 

316.9 

18.7 

12.  1 

-13,6 

379.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

135. 

44.1 

115.0 

13431.6 

144.0 

-52.8 

99.9 

314.7 

17.6 

12.5 

-12.4 

383.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.9 

135. 

44.9 

116.0 

13659.8 

139.0 

-52.7 

99.9 

309.1 

17.0 

13.  ^ 

-10.7 

337.6 

999,9 

99,9 

999,9 

53.8 

135, 

45.5 

117.0 

13800.5 

136.0 

-53.2 

99.  9 

302.8 

16.9 

14.2 

-9.1 

389.3 

999,9 

99.9 

999,9 

54.3 

135. 

46.3 

118.0 

13992.9 

132.0 

-53.2 

99.9 

304.7 

19.7 

16.2 

-11.2 

392.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.1 

135. 

47.0 

119.0 

14140.8 

129.0 

-53.8 

99.9 

310.3 

22.1 

16.9 

-!4.3 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

135. 

47.6 

120.0 

14342.8 

125.0 

-54.7 

99.9 

313.4 

20.5 

14.9 

-14,1 

395,9 

999,9 

99,9 

999,9 

56.9 

135. 

48.2 

121.0 

14498.0 

122,0 

-55.4 

99,9 

315.4 

17.8 

12.5 

-12.7 

397.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

135. 

48.8 

122.0 

14656.9 

119.0 

-55.2 

99.9 

317.8 

15.7 

10.5 

-11.6 

400.7 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

135. 

49.5 

123.0 

14874.6 

115.0 

-56.3 

99.9 

318.6 

16.1 

10.6 

-12.1 

402.5 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

135. 

50.0 

124.0 

15042.5 

112.0 

-56,3 

99,  9 

316.4 

18.4 

12.7 

-13.4 

405,6 

999,9 

99.9 

999,9 

59.3 

135, 

50.6 

125.0 

15214.8 

109.0 

-56.5 

99.9 

315.0 

19.8 

14.0 

-14.0 

408.4 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

135. 

51.3 

126.0 

15452.2 

105.0 

-56.3 

99.9 

314.6 

19.0 

13.5 

-13.3 

413.1 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

135, 

52.1 

127.0 

15636.6 

102.0 

-55.7 

99.9 

311.9 

18.0 

13.4 

-12.0 

417.3 

999.9 

99,9 

999,9 

61.7 

135. 

52.7 

128.0 

15826.8 

99.0 

-55,5 

99,9 

307.7 

18.3 

14.5 

-11.2 

421,7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.3 

135. 

53.5 

129.0 

16023.3 

96.0 

-54.7 

99.9 

305.8 

19.5 

15.8 

-11.4 

427.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.1 

135. 

54.1 

130.0 

16226.5 

93.0 

-54.6 

99.9 

308.0 

20.3 

16.0 

-12.5 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.9 

135. 

54.8 

131.0 

16436.6 

90.0 

-54.2 

99,9 

310.2 

20.5 

15.7 

-13.2 

435,9 

999,9 

99.9 

999,9 

64.8 

134. 

55.5 

132.0 

16653,7 

87.0 

-54,9 

99.9 

312,4 

20,2 

14.9 

-13.7 

438.8 

999,9 

99,9 

999,9 

65.6 

134, 

56  .2 

133.0 

16877.9 

84.0 

-55.2 

99.9 

311.2 

16.3 

12.3 

-10. a 

442.6 

999,9 

99,9 

999,9 

66.5 

134. 

56.9 

134.0 

17109.9 

81.0 

-55.5 

99.9 

308.2 

11.4 

9.0 

-7.0 

446.6 

999,9 

99.9 

999.9 

67,0 

134. 

57.9 

135.0 

17269.2 

79,0 

-55.7 

99.9 

313.4 

13.7 

9,9 

-9,4 

449,5 

999.9 

99,9 

999,9 

67.6 

134. 

59.1 

136.0 

17600.2 

75.0 

-55.7 

99,9 

314.3 

16.3 

ii.r 

-11.4 

456.2 

999.9 

99,9 

999.9 

68.8 

134. 

60.2 

137.0 

17859.8 

72.0 

-56.3 

99.9 

314.3 

9.9 

7.i 

-6,9 

460.2 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

134. 

61.7 

138.0 

18129.4 

69.0 

-57.5 

99.9 

312.5 

12.3 

9.1 

-8,3 

463.3 

999.9 

99.9 

999,9 

70.5 

134. 

62.8 

139,0 

18409.6 

66.0 

-58,5 

99,9 

306.3 

17.6 

14.2 

-10.4 

467.1 

999,9 

99,9 

999,9 

71.5 

134. 

63.8 

140.0 

18701.4 

63.0 

-59.5 

99.9 

307.1 

19.0 

15.2 

-11.5 

471.1 

999,9 

99,9 

999,9 

72.6 

134. 

64.8 

141.0 

19006.0 

60.0 

-60,5 

99.9 

310.3 

15.1 

11.5 

-9,8 

475,4 

999,9 

99,9 

999,9 

73.8 

134. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  654 
HURON,  S 0 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  146  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/sec 

M/SEC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

65.8 

142.0 

19324.8 

57.0 

-61.4 

99.9 

313.8 

12.4 

8.9 

-8.6 

480.4 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

134. 

67.0 

143.0 

19545.9 

55.0 

-62.1 

99,9 

310.8 

14.6 

11.1 

- 9.5 

483.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.4 

134. 

68.3 

144.0 

19894.6 

52.0 

-59.7 

99.9 

300.8 

20.9 

18.0 

- 0.7 

497.3 

999.9 

99.9 

999.9 

76.7 

134. 

69.3 

145.0 

20264.7 

49.0 

-61.4 

99.9 

305.2 

24.2 

19.8 

-"4.0 

501.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

134. 

70.3 

146.0 

20655.3 

46.0 

-62.7 

99.9 

311.0 

25.1 

18.9 

-f6.4 

507.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.6 

134. 

71.3 

147.0 

21070.0 

43.0 

-63.8 

99.9 

311.8 

22.0 

16.4 

-14.7 

514.9 

999.9 

99.9 

999.9 

81.1 

134. 

72.9 

148.0 

21512.9 

40.0 

-64.4 

99.9 

304.5 

19.9 

16.  ( 

-11.3 

524.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.9 

133. 

74.3 

149.0 

21990.3 

37.0 

-63.8 

99.9 

310.6 

25.1 

19.  j 

-16.3 

537.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.8 

133. 

75.4 

150.0 

22507.2 

34.0 

-65.1 

99,9 

312.8 

20.6 

15. i 

-14.0 

547.1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

133. 

77.3 

151.0 

22876.0 

32.0 

-65.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  1 

99.9 

555.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

78.9 

152.0 

23473.6 

29.0 

-66.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.1 

99.9 

569.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATICN  NO.  654 
HIIPONt  S D 


) 


6 FfBRUARY  1575 
1415  GMT 


156  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  ET 

OIR 

SPEED 

U COMI 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SPI 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

7.9 

392,0 

975.6 

-19,4 

-26,  1 

290,0 

5.1 

4,8 

-1.7 

255,6 

256.8 

0.5 

55.0 

0.0 

0. 

0.3 

9.0 

473.3 

965.0 

-19.1 

-24,1 

313.0 

12.9 

9.4 

- 8.8 

256.7 

258.2 

0.6 

64.1 

0.3 

113. 

0.6 

10.0 

550.9 

955.0 

-10.4 

-23.4 

315.1 

13.0 

9.2 

-9.3 

258.2 

259.8 

0.6 

64.8 

0.4 

117, 

1.0 

11.0 

661.2 

941.0 

-18.1 

-23.0 

322.7 

13.6 

8.2 

-’0,8 

259.6 

261.3 

0.6 

65.3 

0.7 

124. 

1.3 

12.0 

741.1 

931.0 

-17.6 

-22.6 

331.3 

13.3 

6.4 

-U.7 

260  .9 

262.7 

0.7 

65.0 

0.9 

131. 

1.6 

13.0 

830.2 

920.0 

-17.5 

-22.6 

337.4 

13.2 

5.0 

-i2.1 

261.9 

263.8 

0.7 

64.1 

1.2 

136. 

1.9 

14.0 

912.0 

910.0 

-17.5 

-22.8 

338.6 

12.7 

4.7 

-i.1.9 

262.8 

264.6 

0.7 

63.1 

1.4 

140. 

2.2 

15,0 

1003.2 

899.0 

-17.5 

-23,  S 

333.8 

12.7 

5.6 

-11.4 

263.7 

265.4 

0.6 

59.0 

1.6 

143^ 

2.5 

16.0 

1112.4 

886.0 

-16.9 

-23.  3 

326.4 

13.1 

7.4 

-10.9 

265.3 

267.0 

0.6 

54.6 

1.8 

144. 

2.8 

17.0 

1197.7 

876.0 

-16.6 

-25.2 

321.0 

13.2 

8.1 

-10.2 

266.5 

268.0 

0.6 

47,6 

2.1 

144. 

3.1 

18.0 

1284.0 

866.0 

-16,6 

-27.7 

316.8 

13.3 

9.1 

-9.7 

267.3 

268.6 

0.4 

37.5 

2.3 

143, 

3.4 

19,0 

1371,3 

856.0 

-16.5 

-31.1 

314.9 

13,4 

9.* ** 

-9,5 

268.4 

269.3 

0.3 

26.8 

2.5 

142. 

3.8 

20.0 

1468.6 

845.0 

-16.5 

-22.6 

312.1 

13.8 

10. i 

-3.3 

269.4 

271.4 

0.7 

59.1 

2.9 

141. 

4.1 

21.0 

1576.0 

833.0 

-16.9 

-21.2 

310.5 

14.0 

10.  I 

-3,1 

270.1 

272.4 

0.8 

69.4 

3.  1 

141. 

4.4 

22.0 

1666.6 

823.0 

-17.5 

-21.  7 

309,7 

13.6 

10.! 

-3.7 

270,4 

272.7 

0.8 

69.5 

3,4 

140. 

4.7 

23.0 

1758,1 

813.0 

-18.0 

-23,5 

310,7 

13,8 

10.! 

- 9.0 

270.8 

272.7 

0.7 

61.8 

3.6 

139. 

5.1 

24.0 

1841.3 

804.0 

-18.5 

-33.7 

313.1 

14.7 

10.1 

-10.0 

271.0 

271.8 

0.3 

24.8 

3.9 

138. 

5.3 

25.0 

1934.6 

794.0 

-18.9 

-35.4 

314.3 

15.3 

10.  ) 

-10,7 

271.6 

272.3 

0.2 

21.7 

4.1 

138. 

5.7 

26.0 

2048.0 

782.0 

-18,9 

-35.8 

317,2 

16.2 

11.  t 

1,9 

272.7 

273.4 

0.2 

20.8 

4.5 

138. 

6.1 

27.0 

2134.0 

773.0 

-19.8 

-25.9 

319.0 

17.2 

11.  t 

-.3.0 

272.8 

274.5 

0.6 

57.6 

4.9 

138. 

6.3 

28.0 

2230.7 

763.0 

-20.0 

-30.5 

317.9 

18.3 

12.  1 

-13.6 

273.5 

274.7 

0.4 

38.3 

5.1 

138. 

6.7 

29.0 

2328.5 

753.0 

-20.2 

-25.2 

316.7 

19.0 

13. li 

-’  3.8 

274,4 

276.3 

0.6 

63,7 

5.6 

138. 

7,0 

30.0 

2417.6 

744.0 

-20.3 

-22,3 

316.3 

18.5 

12.  i 

-13.4 

275.3 

277,6 

0.8 

80.4 

5.9 

138. 

7.4 

31.0 

2507.8 

735,0 

-19.9 

-21.3 

316.5 

18.4 

12.7 

-13.3 

276.7 

279.3 

0.9 

88.2 

6.3 

138. 

7.6 

32.0 

2609.5 

725.0 

-19.9 

-21.5 

316.6 

18.5 

12.7 

-13.4 

277.8 

280. 4 

0.9 

87,2 

6.6 

138. 

8.0 

33.0 

2702.2 

716.0 

-20.3 

-21.7 

317.  1 

18.8 

12.  1 

-13.8 

278,3 

280.9 

0.9 

88.3 

7.0 

138. 

8.3 

34.0 

2795.9 

707,0 

-20,6 

-21,4 

317,  1 

19.3 

13.  1 

-16.1 

279,0 

28  1.8 

1.0 

93,0 

7.3 

138. 

8.7 

35.0 

2901.1 

697.0 

-21.6 

-22.0 

316.4 

19.7 

13.6 

-16.3 

279.0 

281.6 

0.9 

96.5 

7.8 

138. 

9.1 

36.0 

3018.2 

686.0 

-22.3 

-22.  3 

314.8 

19.9 

14.2 

-14.1 

279.5 

282.1 

0.9 

102.0 

8.3 

13  8. 

9.3 

37.0 

3115.1 

677.0 

-23.4 

-23.4 

313.6 

19.9 

14.4 

-J3.7 

279,4 

281.8 

0.9 

102.3 

8,5 

138. 

9.6 

38.0 

3213.1 

668.  0 

-23.0 

-23.0 

312.0 

20,0 

14.8 

-13,4 

280.9 

283.4 

0.9 

102.3 

8.9 

137. 

10.0 

39.0 

3301.6 

660.0 

-22.2 

-22.2 

310.6 

20.1 

15.3 

-13.1 

232.8 

285.6 

1.0 

102.4 

9.4 

137. 

10.3 

40.0 

3402.7 

651.0 

-21.8 

-26.9 

311.3 

20.3 

15.3 

-13.4 

284.3 

286.2 

0.6 

63.2 

9.7 

137, 

10.7 

41.0 

3528.7 

640.0 

-19.9 

-30.7 

312.8 

20,4 

15,0 

-L3.9 

287,8 

289.2 

0,5 

37,2 

10.2 

136. 

tl.O 

42.0 

3633,7 

631.0 

-20.4 

-31.3 

314.4 

20.4 

14.6 

-.'4.3 

208.3 

289.7 

0,4 

36.9 

10.6 

136. 

11.3 

43.0 

3739.8 

622.0 

-21.4 

-32.2 

315.8 

20.3 

14.1 

-14.5 

288.4 

289.7 

0.4 

36.9 

11.0 

136. 

11.7 

44.0 

3835.2 

614.0 

-21.9 

-32,6 

317.2 

20.3 

13.8 

-14.9 

288,9 

290.1 

0.4 

37.1 

11.4 

136. 

12.0 

45.0 

3943,8 

605.0 

-22.4 

-31.7 

317.9 

20,4 

13.7 

-15.1 

289.5 

290,9 

0.4 

42,3 

11.8 

136. 

12.3 

46.0 

4041.4 

597,0 

-23.2 

-31.7 

317.2 

20.5 

13.9 

-15.0 

209.7 

291.0 

0.4 

45.2 

12.2 

136. 

12.7 

47.0 

4140.1 

589.0 

-23.9 

-32.4 

315.5 

20.3 

14.2 

-14.5 

290.0 

291.3 

0.4 

44.9 

12.7 

137. 

13.0 

48.0 

4252.4 

580.0 

-24.7 

-31.7 

313.7 

19.9 

14,4 

-13,7 

290.4 

291.8 

0.5 

51.6 

13.1 

137. 

13.3 

49,0 

4353.3 

572.0 

-25.6 

-32.4 

312,0 

19.1 

14.2 

-12.8 

290.4 

291,8 

0,4 

52.5 

13.4 

136. 

13.7 

50.0 

4455.3 

564.0 

-26.4 

-31.4 

310.5 

10.2 

13.8 

-11.8 

290.7 

292.2 

0.5 

62.5 

13.9 

136. 

14.1 

51.0 

4584.4 

554.0 

-27.1 

-31.  5 

310.2 

17.8 

13.6 

-11.5 

291.4 

292.9 

0.5 

65.6 

14.2 

136. 

14.5 

52.0 

4689.3 

546.0 

-27,2 

-30,3 

311,0 

18.4 

13.9 

-12.1 

292.5 

294.1 

0.5 

71.3 

14.6 

136. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUBE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 
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654 


STATION  NO. 
HURON,  S D 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

14.9 

53.0 

4795.4 

15.2 

54.0 

4916.4 

15.6 

55.0 

5025.4 

16.0 

56.0 

5163.6 

16.4 

57.0 

5275.7 

16.7 

58.0 

5374.8 

IT.O 

59.0 

5489.4 

17.3 

60.0 

5605.7 

17.7 

61.0 

5723.6 

IB.l 

62.0 

5828.2 

18.4 

63.0 

5934.0 

18.7 

64.0 

6041.0 

19.1 

65.0 

6164.9 

19.4 

66.0 

6306.4 

19.9 

67.0 

6417.9 

20.1 

68.0 

6530.8 

20.6 

69.0 

6645.2 

20.9 

70.0 

6760.9 

21.2 

71.0 

6895.1 

21.5 

72.0 

7014.4 

21.9 

73.0 

7135.3 

22.2 

74.0 

7257.9 

22.7 

75.0 

7364.5 

23.1 

76.0 

7472.3 

23.4 

77.0 

7599.8 

23.9 

78.0 

7710.7 

24.2 

79,0 

7842.2 

24.6 

80.0 

7956.7 

25.1 

81.0 

8112.0 

25.5 

82.0 

8230.5 

25.9 

83.0 

8350,0 

26.3 

84.0 

8452.3 

26.7 

85.0 

8575.9 

27.1 

86.0 

8722.9 

27.5 

87.0 

8851.4 

28.0 

88.0 

8982.4 

28.3 

89.0 

9116.0 

28.9 

90.0 

9229.4 

29.2 

91.0 

9367,8 

29.8 

92.0 

9485.2 

30.1 

93.0 

9628.7 

30.5 

94.0 

9750.8 

30.9 

95.0 

9875.6 

31.4 

96.0 

10029.1 

31.9 

97.0 

10186.2 

PRES 

TEMP 

DEW  FT 

MB 

OG  C 

OG  C 

538.0 

-28.2 

-31.3 

529,0 

-28.8 

-32.5 

521.0 

-29.3 

-32.7 

511.0 

-30.2 

-33.1 

503.0 

-31.2 

-33.8 

496,0 

-32,2 

-34.3 

488.0 

-32.8 

-35.  7 

480.0 

-33.3 

-37,3 

472,0 

-33.9 

-38,  1 

465.0 

-34.7 

-38.3 

458.0 

-35.5 

-39.4 

451.0 

-36.5 

-40.6 

443,0 

-37.3 

-41.3 

434.0 

-38.4 

-42.2 

427.0 

-39.5 

-43.9 

420,0 

-40.4 

99,9 

413,0 

-41.5 

99.9 

406.0 

-42.4 

99,9 

398,0 

-43.3 

99.9 

391,0 

-44,2 

99.9 

384.0 

-45.1 

99.  9 

377.0 

-45.9 

99,9 

371.0 

-46,9 

99,9 

365,0 

-47.8 

99,9 

358.0 

-48.8 

99.9 

352.0 

-49.5 

99.9 

345,0 

-50.0 

99.9 

339.0 

-50.6 

99.  9 

331.0 

-51.6 

99.  9 

325.0 

-52.4 

99.9 

319.0 

-53,3 

99,9 

314.0 

-54.1 

99.9 

308.0 

-54.7 

99.9 

301.0 

-55.0 

99,9 

295,0 

-55.4 

99.  7 

289.0 

-55.7 

99.  9 

283.0 

-55.8 

99,  9 

278.0 

-56,3 

99.9 

272,0 

-56.0 

99,9 

267.0 

-57.3 

99.9 

261.0 

-57.8 

99.9 

256.0 

-57.5 

99.9 

251.0 

-56.8 

99.  9 

245.0 

-56.5 

99,  9 

239.0 

-57,0 

99,9 

6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


niR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SFC 

H/SFC 

312.0 

19.4 

14.4 

312.9 

19,9 

14.6 

314.3 

20.4 

14.6 

315.9 

20.7 

14.4 

316.8 

21.3 

14.6 

316.8 

21.8 

14,9 

316.5 

22.3 

15.3 

315.2 

22.6 

15.9 

312,9 

22.9 

16.8 

309.9 

23.1 

17.7 

307.5 

23.3 

18.5 

305.7 

23.6 

19.2 

303.8 

24.0 

19.9 

303.0 

24.1 

20.2 

301.6 

23.8 

20.2 

301.2 

23.6 

20,2 

301.0 

23.2 

19.9 

301.6 

23.2 

19.8 

302.7 

23.3 

19.6 

304.0 

23,5 

19,4 

305.9 

23.9 

19.4 

307.1 

24.2 

19.3 

303.  6 

24,7 

19.  1 

309,6 

25.2 

19.5 

310.1 

26.1 

20.0 

310.6 

28.4 

21.5 

310.6 

29.1 

22.1 

310.1 

29.1 

22.  ( 

308.0 

27.0 

21.2 

305.4 

25,3 

20.6 

304.0 

25.7 

21.3 

304.4 

26.8 

22.1 

305.7 

27.8 

22.6 

307.2 

28,3 

22,5 

308.2 

28.0 

22.0 

308.2 

26.7 

21.0 

307.7 

25.8 

20.4 

305.9 

25.4 

20.5 

304.9 

26.3 

21.6 

304.1 

28.4 

23.6 

304.6 

28.7 

23.7 

306.3 

28.1 

22.6 

308.6 

27.7 

21.6 

310.9 

27.3 

20.7 

312.9 

26.2 

19.2 

V COMP 

POT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

DG  R 

OG  K 

-13.0 

292.4 

294,0 

-13.5 

293.2 

294.7 

-14.2 

293.9 

295.3 

-14.9 

294.4 

295.8 

-15.5 

294,4 

295.8 

-15.9 

294.5 

295.8 

-16.1 

295.1 

296.2 

-’6.0 

295.8 

296.9 

-15,6 

296.6 

29  7,5 

-14.8 

296.9 

297.8 

-14.2 

297.1 

298.0 

-13.7 

297.1 

297,9 

-13.3 

297.6 

298.4 

-13.1 

298.0 

298.7 

-12.5 

298,0 

298.6 

-12,2 

298.3 

999.9 

-12,0 

298.3 

999.9 

-12.2 

298.6 

999.9 

-12.6 

299,2 

999,9 

-13.1 

299,4 

999,9 

-!4.0 

299.9 

999.9 

-14.6 

300.4 

999,9 

-15.4 

300,4 

999,9 

— a6 . 1 

300.7 

999,9 

-16.8 

301.0 

999.9 

-18.4 

301.4 

999.9 

"?8,9 

302.6 

999,9 

-18.8 

303.3 

999,9 

-16.6 

303.9 

999.9 

-14,7 

304.5 

999,9 

-14,4 

304.8 

999.9 

-15.2 

305.1 

999.9 

-16.3 

305.9 

999.9' 

-57.1 

307,5 

999,9 

-17,3 

308.8 

999,9 

-16.5 

310.2 

999.9 

-15.8 

311.8 

999,9 

-.4.9 

312.7 

999,9 

-15.1 

313.9 

999.9 

-!5.9 

314.9 

999.9 

-16.3 

316.2 

999,9 

-16.6 

318.5 

999.9 

-17.3 

321.2 

999.9 

-17.9 

324.0 

999.9 

-17,8 

325.5 

999.9 

156  13 


MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

0.5 

71,1 

15.1 

0.5 

70.0 

15.5 

0.5 

72.3 

16.0 

0.5 

75,8 

16.4 

0.4 

77.9 

16.9 

0.4 

77.3 

17.3 

0.4 

75.5 

17.8 

0.3 

69.6 

18.  1 

0.3 

65.0 

18.7 

0.3 

69.3 

19.3 

0.3 

66.4 

19.7 

0,2 

65,3 

20.1 

0.2 

66. 1 

20.6 

0.2 

66.6 

21.1 

0.2 

62.5 

21.8 

99.9 

999.9 

22.1 

99,9 

999,9 

22.7 

99.9 

999.9 

23.1 

99,9 

999,9 

23.6 

99.9 

999,9 

24.0 

99.9 

999.9 

24.5 

99.9 

999.9 

24.9 

99,9 

999,9 

25,7 

99.9 

999,9 

26.2 

99.9 

999.9 

26.7 

99.9 

999,9 

27.5 

99,9 

999,9 

28.0 

99.0 

999.9 

28.8 

99.9 

999.9 

29.7 

99,9 

999,9 

30.2 

99.9 

999,9 

30.8 

99.9 

999.9 

31.4 

99.9 

999.9 

32.1 

99,9 

999,9 

32,8 

99.9 

999.9 

33.5 

99.9 

999.9 

34.3 

99,9 

999,9 

34.8 

99,9 

999.9 

35.6 

99.9 

999.9 

36.0 

99.9 

999.9 

37.1 

99,9 

999,9 

37,7 

99,9 

999.9 

38.4 

99.9 

999.9 

38.9 

99.9 

999,9 

39.8 

99.9 

999,9 

40.7 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1329 


0 

AZ 

DG 

136. 

136. 

135. 

135. 

135. 

136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
135. 
135. 
135. 
135. 
134. 
134, 
134. 
133. 
133. 
133. 
133. 
133. 
133. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 


» 


STATION  NO, 
HURON,  S 


6 FFBRUARY 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  t-T 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

32,3 

98.0 

10293.2 

235.0 

-56.5 

99,9 

313.8 

25.8 

32.0 

99.0 

10429.7 

230.0 

-56,5 

99.9 

313.3 

26,7 

33.3 

100.0 

10569.7 

225.0 

-54.9 

99.9 

311.6 

27.4 

33.9 

101. 0 

10742.8 

219,0 

-54.2 

99,9 

308.3 

28.3 

34.4 

102.0 

10891.1 

214.0 

-53.6 

99.9 

306.2 

28  .9 

34.9 

103.0 

11043.1 

209.0 

-53.5 

99.9 

306.3 

27.8 

35.2 

104.0 

11167,6 

205.0 

-53.0 

99.9 

307.4 

26.4 

35.8 

105.0 

11294.5 

201.0 

-53.6 

99.  9 

311.1 

23.9 

36.1 

106.0 

11457.0 

196.0 

-52.2 

99,9 

313.4 

23.1 

36.7 

107.0 

11624.7 

191.0 

-51.0 

99.9 

317.8 

21.8 

37.1 

1C8.0 

11762.4 

187.0 

-50.9 

99.9 

320.0 

21.0 

37.7 

109.0 

11903.1 

183.0 

-51.3 

99.9 

121.6 

20.1 

38.1 

110.0 

12046.9 

179.0 

-50.7 

99.9 

321.9 

19.7 

38.9 

111.0 

12231.2 

174.0 

-51.2 

99.9 

318.4 

21.3 

39.5 

112.0 

12420.8 

169.0 

-51.2 

99.9 

316.3 

25.0 

40.1 

113.0 

12576.4 

165.0 

-51.6 

99,9 

317.0 

25.2 

40.5 

114.0 

12735.5 

161.0 

-52.1 

99.9 

317.5 

23.1 

41.1 

115.0 

12898.4 

157.0 

-52.1 

99,9 

315.3 

20,5 

41.8 

116.0 

13065,3 

153.0 

-52.7 

99.9 

312.4 

21.2 

42.2 

117.0 

13236.2 

149.0 

-53.0 

99.9 

311.7 

21.7 

42.8 

118.0 

13411.4 

145,0 

-53.6 

99.9 

311.4 

21.3 

43.3 

119,0 

13545.9 

142.0 

-53.5 

99.  9 

310.6 

21.0 

43.9 

12Q.0 

13729.5 

138.0 

-54.1 

99,  9 

309.0 

21.0 

44.5 

121.0 

13918.5 

134.0 

-53.6 

99.9 

303.6 

20.6 

45.1 

122.0 

14064.2 

131.0 

-53.3 

99.9 

310.3 

21.1 

45.7 

123.0 

14263.4 

127.0 

-54.2 

99.9 

311.3 

21.9 

46.1 

124.0 

14416.5 

124.0 

-54.7 

99.9 

311.5 

21.8 

46.7 

125.0 

14573.5 

121.0 

-54,1 

99.9 

311.5 

21.1 

47.4 

126.0 

14789.2 

117.0 

-53.9 

99.9 

311.5 

21.1 

48.0 

127.0 

14956.0 

114.0 

-54.1 

99,  9 

311.5 

21.9 

48.6 

128.0 

15185.4 

110.0 

-53.6 

99,9 

211.5 

21.3 

49.3 

129,0 

15363,4 

107.0 

-53.2 

99.9 

311.5 

19,0 

50.0 

130.0 

15546.6 

104.0 

-53.2 

99.9 

311.9 

17.2 

50.8 

131.0 

15735.3 

101.0 

-53.2 

99.9 

315.8 

15.0 

51.5 

132.0 

15929.6 

98.0 

-53.2 

99.9 

319.9 

17,0 

52.1 

133.0 

16197,5 

94.0 

-54,1 

99.9 

316.7 

18.2 

52.8 

134.0 

16335,2 

92.0 

-55.0 

99,  9 

313.1 

14.3 

53.5 

135.0 

16546.7 

89.0 

-55.7 

99,9 

311.7 

12.0 

54.4 

136.0 

16764,7 

36.0 

-56,5 

99,9 

311.2 

II.O 

55.3 

137,0 

16989.9 

83.0 

-56.8 

99,9 

306.6 

11.5 

56.5 

13B.0 

17222.9 

80.0 

-57.3 

99.9 

306.3 

15.0 

57.5 

139.0 

17465.3 

77.0 

-56.0 

99.9 

304.1 

20.3 

58.2 

140.0 

17718.3 

74,0 

-55.7 

99.9 

306.8 

22.7 

59.0 

141.0 

17981.7 

71.0 

-56.0 

99.  9 

307.1 

21.6 

59.7 

142.0 

18255.7 

68.0 

-57.0 

99,9 

305,  1 

19.4 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH*,N  6 DEG 


1330 


654 


COMP 

V ( OMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

PH 

range 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.6 

-17.9 

327,8 

999,9 

99,9 

999,9 

41.2 

131. 

19.1. 

-18.3 

329,9 

999,9 

99,9 

999.9 

42.  1 

131. 

20.5 

-18.2 

334.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

131. 

22.2 

-17.5 

338.0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

131. 

23.3 

-17.1 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

44.6 

131. 

22.4 

-16.5 

343,8 

999,9 

99,9 

999.9 

45,7 

131. 

21.0 

i -16.0 

346.4 

999,9 

99.9 

999.9 

46.  1 

131. 

18.0 

1 --5.7 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

131. 

16.8 

-r.5.8 

352.1 

999.9 

99.9 

999.0 

47.4 

131. 

14.7 

1 -16.2 

356.6 

999,9 

99.9 

999,9 

48.2 

131. 

13,5 

1 -i6.1 

359,1 

999.9 

99.9 

999.0 

48.7 

131. 

12.5 

-15.8 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

49.4 

131. 

12.2 

! -15.5 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.9 

131. 

14.1 

-■5.9 

366.0 

999,9 

09,9 

999,9 

50.7 

131. 

17.2 

-!8.0 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

131. 

17.2 

-18.5 

370.9 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

131. 

15.6 

-17.1 

372,7 

999.9 

99,0 

999.9 

53.2 

132. 

14.4 

-14,6 

375,4 

999,9 

99,9 

999.9 

53.9 

132. 

15.7 

-14.3 

377.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.7 

132. 

16.2 

-14.4 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.3 

132. 

16.0 

-14,1 

381.4 

999,9 

99,0 

999.9 

56.  1 

132. 

15.9 

-13.7 

3P3.9 

999,9 

99,9 

999.9 

56.7 

132. 

16.3 

-13.2 

386.0 

999.0 

09.9 

999.9 

57.4 

132. 

l«.l 

-12.8 

390.1 

999,9 

99.9 

999,9 

58.2 

132. 

16.x 

-13.7 

393.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

132. 

16.5 

-14.5 

395.0 

909.9 

99.9 

999.9 

59.7 

132, 

16.4 

-14.5 

396,8 

999,0 

99,9 

999.9 

60.3 

132. 

15.8 

-?4.0 

400.8 

990,0 

99.9 

999,9 

61.0 

132. 

15.8 

-14.0 

404.9 

990.0 

99.9 

999.9 

61.9 

132. 

16.4  ’ 

-14.5 

407.7 

999.0 

99.9 

999.9 

62.6 

132. 

15.9 

-14.1 

412.7 

999,9 

99,9 

999,9 

63,5 

132. 

14.2 

-12.6 

416.9 

999,0 

99,9 

999,9 

64.3 

132. 

12.8 

-11.5 

420.3 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

132. 

10.3 

-11.0 

423.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

132. 

10.9 

-13.0 

427,5 

999,9 

99.9 

999,9 

66.2 

132. 

12.5 

-13.3 

430,8 

999.9 

99.9 

999.9 

67,2 

132. 

10.4 

-9,8 

431.6 

999,9 

99.9 

999,9 

67,9 

132. 

8.9 

-8.0 

434.4 

999,9 

99.9 

999.9 

68.2 

132. 

8.3 

-7.3 

437.1 

909,0 

99,9 

999,9 

69.1 

132. 

9.2 

-6.9 

440.6 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

132. 

. 12.1 

-8.9 

444,5 

999,9 

99.9 

999.9 

70.5 

132. 

16.8 

-11.3 

452.1 

999,9 

99.9 

999.9 

71.4 

132. 

18. i 

-13.6 

45B.0 

999.9 

99.9 

999,9 

72.4 

131. 

17.2 

-13.0 

462.7 

999,9 

99.9 

999,9 

73.5 

131. 

15.8 

-11. 1 

466.4 

999,9 

99.9 

999.9 

74.4 

131. 

STATtCN  NO,  654, 
HURON,  S D 


6 FEBRUARY  1975 
1415  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

OEM  FT 

OtR 

SPEED 

u r.OMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

60.5 

143.0 

18540  .5 

65.0 

-58.3 

99.9 

305.3 

22.4 

18. 

6U2 

144.0 

18837,1 

62.0 

-59,3 

99,9 

302,0 

20,5 

17,4 

62.1 

145.0 

19147.8 

59.0 

-59.3 

99.9 

293.9 

14.9 

13.1> 

63.1 

146.0 

19363.6 

57.0 

-59.7 

99.9 

297.7 

18.9 

16.57 

64.1 

147,0 

19701,3 

54,0 

-60,2 

99,9 

305.1 

20,7 

16.1 

65.0 

148.0 

20056.9 

51.0 

-61,2 

99,9 

310,2 

22,3 

17. 

65.8 

149.0 

20433.9 

48.0 

-60.5 

99.9 

310.6 

22.8 

17.t 

66.5 

150.0 

20834.5 

45.0 

-62.0 

99,  9 

311.2 

12.9 

9.7 

67.4 

151.0 

21114.6 

43.0 

-63,6 

99,  9 

319,2 

13.5 

8.B 

68.4 

152.0 

21557,5 

40.0 

-64.6 

99,9 

320.6 

18.1 

11.5 

69.4 

153.0 

2X870.9 

38.0 

-64.6 

99.9 

315.2 

24.4 

i7.e 

70.3 

154.0 

22373.3 

35.0 

-64.6 

99.9 

310.6 

31.7 

24.1 

71,4 

155.0 

22920.1 

32,0 

-65.1 

99.9 

305,8 

26.0 

21.il 

72.7 

156.0 

23314.0 

30.0 

-64.4 

99,  9 

308.3 

21.3 

16.7 

73.8 

157.0 

23956.9 

27.0 

-65.3 

99.  9 

322.7 

14.4 

8.7 

74.9 

158.0 

24424.3 

25.0 

-66.3 

99.  9 

314,7 

19,3 

13.7 

76.3 

159.0 

25199,5 

22.0 

-65.9 

99,9 

310,9 

29.8 

22  .5 

77.5 

160.0 

25781.0 

20.0 

-63.8 

99.9 

306.0 

20.5 

16.6 

79.1 

161.0 

26428.8 

18.0 

-62.7 

99.9 

304.3 

23.4 

19.3 

81.3 

162.0 

27557.1 

15.0 

-61.1 

99,9 

302.1 

2B«6 

24.8 

83.4 

163.0 

28449.7 

13.0 

-59.3 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

1331 


156  13.  0 


’ COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

DG  X 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-1’.9 

469,5 

999,9 

99,9 

999,9 

75.2 

131. 

-10.9 

473,6 

999,9 

99.0 

999.9 

76.4 

131. 

-6.0 

480.4 

999.9 

90.9 

999.9 

77.1 

131. 

• 8.8 

484,4 

999,9 

99,9 

999,9 

78,0 

131. 

-.1,9 

490,7 

999,9 

99,9 

999,9 

79.4 

131t> 

-'4.4 

496.4 

990.9 

99.9 

999.9 

80.2 

131. 

-•4.8 

506.7 

999.9 

99.9 

999.9 

81.7 

131. 

-8,5 

512.7 

999,9 

99.9 

999,9 

82.6 

131. 

-10,2 

515,3 

999,9 

99,9 

999,9 

82,7 

131. 

-13.9 

523.7 

999.9 

99.9 

999.9 

84.2 

131. 

-17.3 

531.5 

999.9 

99.9 

999.9 

84.9 

131. 

-2  0.6 

544.1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.7 

131. 

-15,2 

556,7 

999,9 

99.9 

999.9 

88.8 

131. 

-13.2 

569.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

131. 

-1  1.4 

583.9 

999.9 

99.9 

999.9 

91.7 

131. 

-13,6 

594.1 

999.9 

99,9 

999.9 

92.7 

131. 

-19.5 

617.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

131. 

-12.0 

640.9 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

131. 

-53.2 

664.0 

999.9 

99,9 

999,9 

98.8 

131. 

-5.2 

704.9 

999,9 

99,9 

999,9 

102.1 

130. 

99.9 

740.4 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 

STATICN  NO. 
HURON,  S 0 


654 


6 FEBRUARY  1975 
1715  GMT 


159  11.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  <-T 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MP 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0,0 

7.8 

392.0 

975,3 

-13,9 

-22.  0 

280.0 

7.2 

7.1 

-1.3 

261.2 

263,0 

0.7 

50.0 

O.o 

0. 

0.4 

9.0 

472.4 

965.0 

-15.6 

-23,4 

292,7 

9,2 

8,4 

-3.5 

260.3 

261,9 

0.6 

51.1 

0.2 

112. 

O.T 

10.0 

550.9 

955.0 

-16.3 

-23.2 

296.6 

9.4 

8.4 

•4.2 

260.3 

262.0 

0.6 

55.1 

0.3 

112. 

1.1 

11.0 

653.9 

942.0 

-17.1 

-23.6 

305.5 

9.8 

8.0 

-5.7 

260.5 

262.1 

0.6 

56.9 

0.6 

114. 

1.4 

12.0 

733.9 

932.0 

-17,5 

-23.7 

315,3 

10. 1 

7.1 

-7,1 

260,9 

262.5 

0.6 

58,3 

0.8 

118. 

1.7 

13.0 

822.7 

921.0 

-18.1 

-23.6 

323.4 

10.3 

6.2 

-8.3 

261.2 

262.9 

0.6 

61.5 

0.9 

123. 

2.1 

14.0 

904.2 

911.0 

-18,6 

-24.0 

330.5 

10.6 

5.2 

-9.3 

261.5 

263.1 

0.6 

62.6 

1.2 

128. 

2.4 

15.0 

986.4 

901.0 

-19.3 

-24.4 

330.3 

10.5 

5.2 

-9.1 

261.6 

263.2 

0.6 

63.8 

1.3 

132. 

2.8 

16.0 

1094.6 

688.0 

-19.0 

-24.0 

321.7 

11.3 

7.0 

-8.9 

263.0 

264.6 

0.  6 

64.4 

1.6 

134. 

3.1 

17.0 

1179.1 

878.0 

-18.1 

-24.3 

314.8 

12.5 

8,9 

-8.8 

264.8 

266.5 

0.6 

57.6 

1.8 

135. 

3.4 

13.0 

1256,2 

869.0 

-17.0 

-24.9 

309.4 

14.1 

10.9 

-8.9 

266,  7 

268.3 

0.6 

49.9 

2.0 

134. 

3.7 

19.0 

1343.3 

859.0 

-16.0 

-22.9 

307.1 

14.7 

11.7 

-8.9 

268.6 

270.6 

0.7 

55.4 

2.3 

134. 

4.0 

20.0 

1431.4 

849.0 

-16.6 

-23.5 

305.8 

14.8 

12.0 

-8.7 

269.0 

270.8 

0.7 

54.7 

2.6 

133. 

4.4 

21.0 

1538.3 

837.0 

-17.4 

-24.5 

306.8 

15.2 

12.2 

-9,1 

269,2 

270,9 

0.  6 

53.6 

2.9 

132. 

4.7 

22.0 

1619,3 

828.0 

-17.7 

-23.4 

307,6 

15.4 

12.2 

-9.4 

269.7 

271.7 

0.7 

60.8 

3.2 

132. 

5.0 

23.0 

1710.2 

818.0 

-17.9 

-31.  9 

308.4 

15.6 

12.2 

- 9.7 

270.3 

271.3 

0.3 

28.0 

3.5 

131. 

5.4 

24.0 

1792.9 

809.0 

-18.1 

-26.  2 

303.9 

17.0 

13.2 

-10.7 

271.1 

272.6 

0.6 

48.8 

3.8 

131. 

5.7 

25.0 

1885.8 

799.0 

-18,2 

-30,4 

308.0 

18.0 

14.2 

-!  l.l 

271,9 

273.0 

0.4 

33,1 

4.2 

131. 

6.1 

26.0 

1998.8 

76  7,0 

-18,2 

-36,5 

306.5 

19.0 

15.3 

-5  1.3 

273,0 

273.7 

0.2 

18.2 

4.6 

131. 

6.4 

27.0 

2084.7 

778.0 

-18.5 

-39.8 

306.4 

19.4 

15.6 

-11.5 

273.6 

274.1 

0.2 

13.2 

5.0 

130. 

6.7 

28.0 

2171.4 

769.0 

-19.0 

-39.8 

306.8 

19.7 

15. e 

-11.8 

274,0 

274.4 

0.2 

13.9 

5.3 

130. 

7.0 

29.0 

2268.8 

759.0 

-19,4 

-38.“, 

307,4 

20,0 

15.9 

-12,1 

274.6 

275,1 

0.2 

16.7 

5.7 

130. 

7.3 

30.0 

2357,4 

750.0 

-19,4 

-24.  3 

308.7 

21.0 

16.4 

-13.2 

275.6 

277.6 

0.7 

65.0 

6.0 

130. 

7.7 

31.0 

2447.1 

741.0 

-20.1 

-22.2 

309.5 

22.2 

17.1 

-14.1 

275.8 

27  8.2 

0.9 

82.9 

6.6 

130. 

8.0 

32.0 

2537.6 

732.0 

-20.6 

-22.0 

309.6 

22.7 

17.5 

-14.5 

276.2 

278.7 

0.9 

88.8 

7,0 

130. 

8.4 

33.0 

2629.0 

723.0 

-21,3 

-22.7 

309,0 

22,8 

17.7 

-14.3 

276,4 

278.8 

0.8 

88.1 

7,5 

130. 

8.7 

34.0 

2721,4 

714.0 

-21.7 

-23.0 

309.1 

22.4 

17.4 

-14.2 

276.9 

279.3 

0.8 

88.9 

8.0 

130. 

9.1 

35.0 

2814.8 

705.0 

-22.1 

-26.7 

310.2 

21.6 

16.5 

-13.9 

277.5 

279.2 

0.6 

66.3 

8.5 

129. 

9.5 

36.0 

2930.4 

694.0 

-22.3 

-41.0 

312.9 

20.6 

15.1 

-14.0 

278.5 

279,0 

0.1 

15.3 

9.0 

129. 

9.9 

37.0 

3026.7 

685.0 

-20.5 

-40.2 

316.4 

20.3 

14.0 

-L4.7 

281,5 

282.0 

0.2 

15.1 

9.5 

130. 

10.2 

38.0 

3113,9 

677,0 

-18.8 

-38,  9 

318.8 

20.6 

13.5 

-15.5 

284.4 

285.0 

0.2 

15.0 

9.8 

130. 

10.6 

39.0 

3213.7 

668.0 

-18.6 

-38.4 

321.5 

21.3 

13.2 

-16.7 

285.7 

286.3 

0.2 

15.5 

10.3 

131. 

11.0 

4J.0 

3303.5 

' 660.0 

-18.9 

-37.9 

323.6 

22.2 

13,2 

-17,8 

286.4 

287.0 

0.2 

16.7 

10.8 

131. 

11.4 

41.0 

3428.6 

649,0 

-19.2 

-38.  1 

324,5 

22.6 

13.1 

-18.4 

287,4 

288.1 

0.2 

16.7 

11.4 

132. 

11.8 

42.0 

3520.8 

641.0 

-19.8 

-38.7 

324.6 

22.7 

13.1 

-18.5 

287.7 

288.3 

0.2 

16.7 

11.9 

133. 

12.1 

43.0 

3625.6 

632.0 

-20.2 

-39,0 

324,4 

22.5 

13.1 

-18.3 

288.4 

289.0 

0.2 

16.8 

12.3 

133. 

12.4 

44.0 

3719,9 

624.0 

-20.8 

-38.  3 

324,2 

21.9 

12.8 

-17.8 

288.8 

289,5 

0.2 

18.9 

12.7 

133. 

12.8 

45.0 

3815.2 

616.0 

-21,4 

-37,5 

323.7 

20,9 

12.4 

-16.9 

289.1 

289.9 

0.2 

21.8 

13.2 

134. 

13.2 

46.0 

3923.6 

607,0 

-21,8 

-36.0 

322.8 

20.1 

12.^ 

-16.0 

289,9 

290.8 

0.3 

26.1 

13.7 

134. 

13.5 

47.0 

4008.8 

600.0 

-23.2 

-38.0 

321.8 

19  .7 

12.2 

-15. S 

289.3 

290.0 

0.2 

24.1 

14.0 

134. 

13.8 

48.0 

4119.3 

591.0 

-23,9 

-39,  1 

320,8 

19,8 

12.5 

-15.3 

239.8 

290,4 

0.2 

22.9 

14.4 

134. 

14.2 

49.0 

4218.7 

583,0 

-24,8 

-36.3 

320.2 

20.0 

12.3 

-15,4 

289.8 

290.7 

0.3 

33.0 

14.9 

135. 

14.6 

50.0 

4319.0 

575.0 

-25.7 

-34.1 

320.7 

20.3 

12.9 

-15. T 

289,9 

291.0 

0.4 

45.1 

15.3 

135. 

15.0 

51.0 

4445.9 

565.0 

-26.8 

-34.2 

321,9 

20.6 

12,7 

-16,3 

290.1 

291.2 

0.4 

49,2 

15.8 

135. 

15.3 

52.0 

4548.8 

557.0 

-26.9 

-33.4 

322.5 

20.7 

12.6 

-16.5 

291.1 

292.4 

0.4 

54.0 

16.2 

135. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1332 


STATION  NO.  65A 
HURON.  S D 

6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  159  11.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  FT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  r 

OG 

M/SEC 

15.6 

53.0 

6639.9 

550.0 

-27.7 

-33.8 

322.8 

20.7 

16.0 

56.0 

6765.1 

562.0 

-28,5. 

-36.3 

322.9 

20.2 

16.3 

55.0 

6851.5 

536.0 

-29.3 

-36,8 

322.7 

19.6 

16.6 

56.0 

6972.8 

525.0 

-30,1 

-35.5 

322.5 

19.2 

17,2 

57.0 

5081.9 

517.0 

-30,8 

-36,2 

322.6 

19.6 

17.5 

58.0 

5178.6 

510.0 

-31.3 

-36.6 

322.9 

20.2 

17.8 

59.0 

5290.5 

502.0 

-32.0 

-37.  2 

323.2 

20.8 

18.2 

60.0 

5389,6 

695,0 

-32,8 

-37.6 

323,  1 

21.5 

18.6 

61.0 

5689.7 

688.0 

-33,7 

-37,9 

322.6 

21.8 

19.0 

62.0 

5605.5 

680.0 

-36.5 

-38.6 

321.6 

21.7 

19.3 

63.0 

5693.3 

676.0 

-35.3 

-39.1 

321.6 

21.5 

19.7 

66.0 

5811,7 

666.0 

-36,0 

-39.8 

321.6 

21.6 

20.1 

65.0 

5916.8 

659.0 

-36.5 

-60.3 

321.7 

21.7 

20.6 

66.0 

6053.8 

650.0 

-37.3 

-61.  7 

321.9 

22.7 

20.9 

67. 0 

6166.3 

666.0 

-38.3 

-62.5 

322.6 

23.5 

21.3 

68.0 

6255.6 

6 37.0 

-39.6 

-63.7 

323.6 

26.2 

21.7 

69.0 

6365.8 

630.0 

-60.3 

99.9 

326.3 

26.6 

22.1 

70.0 

6677.5 

623.0 

-61.2 

99.9 

326.7 

26.6 

22.6 

71.0 

6607.0 

615.0 

-62.1 

99,9 

323.9 

26.6 

22.9 

72.0 

6721.9 

608.0 

-62.8 

99.9 

323.0 

26.6 

23.3 

73.0 

6839.3 

601.0 

-66.1 

99.9 

321.9 

26.2 

23.7 

76.0 

6939.3 

395.0 

-66.8 

99. 

321.0 

23.5 

26.0 

75.0 

7058.6 

388.0 

-65.  7 

99,9 

320.2 

22.8 

26.6 

76.0 

7162.3 

382.0 

-66.6 

99,9 

319,6 

21,9 

26.9 

77.0 

7267.3 

376.0 

-67.2 

99.9 

319.2 

22.6 

25.3 

78.0 

7373.5 

370.0 

-68.1 

99.9 

319,9 

26.0 

25.7 

79,0 

769n.3 

363.0 

-68.7 

99,9 

320.5 

26.0 

26.2 

80.0 

7608.7 

357.0 

-69.6 

99 . 9 

320.8 

28,3 

26.7 

81.0 

7738.1 

350.0 

-50.6 

99.9 

320.6 

28.9 

27.1 

82.0 

7888.6 

362.0 

-51.7 

99.9 

320.3 

27.9 

27,5 

83.0 

8002.9 

336.0 

-52.7 

99,9 

320,0 

25.9 

27.9 

86.0 

8119.1 

330.0 

-53.5 

99.9 

319.6 

26.9 

28.2 

85.0 

8217.3 

325.0 

-53.9 

99.9 

319.1 

26.2 

28.7 

86.0 

8356.8 

318.0 

-56.8 

99.  9 

319.  1 

23.0 

29.1 

87.0 

8678.5 

312.0 

-55.2 

99.9 

319.6 

22.5 

29.6 

88.0 

8602.6 

306.0 

-55.6 

99,9 

320.1 

26,8 

30.0 

89.0 

8707.6 

301.0 

-55.6 

99.9 

319.7 

28.9 

30.3 

90.0 

8835.9 

295,0 

-55,1 

99,9 

313,6 

31.0 

30.8 

91.0 

8966,9 

290.0 

-55.7 

99,9 

316,5 

32.1 

31.2 

92.0 

9078.0 

286.0 

-56.1 

99.9 

315. 1 

31.0 

31.7 

93.0 

9190.8 

279.0 

-56.6 

99.  5 

316.0 

29.3 

32.1 

96.0 

9305.6 

276,0 

-56.6 

99,9 

315,  7 

28.7 

32.5 

95,0 

9622.6 

269,0 

-56.6 

99.9 

316.7 

29.0 

33.0 

96.0 

9590.2 

262.0 

-55.1 

99.9 

316.7 

29.0 

33.3 

97,0 

9713.5 

257,0 

-56.6 

99,9 

316.7 

27,8 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  LcEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH/“N  6 DEG 


U COM? 

V COMP 

POT  T 

e POT  T 

MX  BTO 

RH 

rSnsf- 

A2 

M/SE  ; 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM'^ 

DG 

12.  i 

-15.5 

291.2 

292.5 

0.6 

55.5 

16.6 

135. 

12.  ( 

-16.1 

291.5 

292,7 

0.6 

57.3 

17.1 

136. 

11.4 

-15.6 

291,8 

292.9 

0.6 

58.5 

17.6 

136. 

11.7 

-15,2 

292.2 

293,6 

0,3 

58,9 

18.0 

136. 

11.9 

-15.6 

292.7 

293.8 

0.3 

58.3 

18.4 

136. 

12.2 

-16.1 

293.2 

296.2 

0.3 

58.8 

18.8 

136. 

12.5 

-16.7 

293.  7 

296.7 

0,3 

59^6 

19,2 

136. 

12.9 

-17.2 

293.9 

296,9 

0.3 

62.9 

19.7 

137. 

13.  ♦ 

-17.2 

296.0 

296.9 

0.3 

65.3 

20.2 

137. 

13.  i 

-17.0 

296.6 

295.3 

0.3 

66.9 

20.8 

137. 

13.  ? 

-16,8 

296,5 

205.3 

0,3 

67,6 

21.  1 

137. 

13.  f 

-16,3 

295.0 

295,9 

0.3 

67,1 

21.6 

137. 

13.  » 

-17.0 

295.6 

296.6 

0.2 

66.3 

22.1 

137. 

16.  1 

-17.9  _ 

296.3 

297.0 

0.2 

63.0 

22,7 

137, 

16.4 

-18.6 

296,2 

296,9 

0,2 

63.3 

23.2 

137. 

16.  i 

-19,6 

296.2 

296.8 

0.2 

62.8 

23.8 

137. 

16.  1 

-19.8 

296.6 

999.9 

99.9 

995.9 

26.6 

138. 

16. 

-19.9 

296.7 

999.9 

99.9 

9R9.0 

26.9 

138. 

16.  1 

-19,7 

297.1 

999,9 

99,9 

999,0 

25,7 

138. 

16.  ♦ 

-19.5 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.1 

138. 

16  .9| 

-19.0 

297.6 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

138. 

16.8' 

-18.3 

297,8 

999,9 

99,9 

908,9 

27,3 

138. 

16.6 

-17.5 

298.2 

999,9 

99.9 

999.9 

27.7 

138. 

16.3 

-16.7 

298.6 

999.9 

99.9 

995.9 

28.3 

138. 

16.6 

-17.0 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

28.8 

138. 

15.5 

-18,3 

299.1 

999.9 

99,9 

999,0 

29,6 

138. 

16.5 

-20,0 

300,0 

999,9 

99,9 

999,9 

30,0 

138. 

17.9 

-21.9 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

138. 

18.6 

-22,6 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.7 

138. 

17.8 

-21,5 

301.0 

999.9 

99,9 

999,9 

32.5 

139. 

16,7 

-19,9 

301.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.1 

139. 

16.2 

-18.9 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

139. 

15.9J 

-18.3 

302.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.1 

139. 

15.1 

-17.6 

303.1 

999,9 

99.9 

999.9 

36,9 

139. 

16.6 

-17.1 

306.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.6 

139. 

15.9 

-19.0 

305.3 

999.9 

99.9 

999.9 

35.9 

139. 

18.7 

-22.1 

307.0 

999.9 

99,9 

999,9 

36.6 

139, 

20,5 

-23.3 

309.2 

999,9 

99,9 

999,9 

37.2 

139, 

22.1 

-23.3 

309.8 

999,9 

99.9 

999.9 

38.2 

139. 

21.9 

-22.0 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

39.0 

139. 

20.8 

.3.6 

312.3 

999,9 

99,9 

999.9 

39.9 

138. 

20.0 

-2  3.5 

313.6 

999,9 

99,9 

999,9 

60.6 

I3B. 

19.9 

-21.1 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

136. 

19.9  i 

-21.1 

319,9 

999.9 

99.9 

999.9 

62.2 

138. 

19.1 

-20.3 

322.6 

999,9 

99.9 

995,9 

62.7 

138. 

STATICN  NO.  65« 

HURON.  S 0 

6 FfBRUARY  1975 

1715  GHT  159  ll 


IME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

33.7 

98.0 

9839.5 

34.1 

99,0 

9968, 1 

34.5 

100.0 

10099.5 

35.1 

101.0 

10261.6 

35.5 

102.0 

10399.8 

36.0 

103.0 

10561.3 

36.6 

104.0 

10656.9 

37.0 

105.0 

10806.3 

37.5 

106.0 

10926.7 

38.0 

107,0 

11078.8 

38.4 

108.0 

11206.8 

38.9 

109.0 

11333.6 

39,3 

110.0 

11698,3 

39,9 

111.0 

11667.2 

40.3 

112.0 

11805.6 

40.9 

113.0 

11966.9 

41,4 

114,0 

12091,5 

42.0 

115.0 

12239.3 

42.7 

116.0 

12629.4 

43.2 

117.0 

12586.0 

43.8 

118.0 

12766.3 

64.3 

119.0 

12910.1 

44.8 

120.0 

13035.6 

45.3 

121.0 

13205.9 

45.9 

122.0 

13381.1 

46.4 

123.0 

13515.4 

46.9 

124.0 

13698.7 

47,4 

125.0 

13839.6 

48.1 

126.0 

16031.5 

48.6 

127.0 

16228.3 

49.2 

128.0 

16379,5 

49.8 

129.0 

16536.3 

50.5 

130.0 

16693.6 

51.3 

131.0 

14912.8 

52.0 

132.0 

15083.1 

52.6 

133.0 

15257.8 

53.1 

134.0 

15698.1 

53.7 

135.0 

15686.2 

54.5 

136.0 

15875.9 

55.3 

137.0 

16160.7 

56.1 

138.0 

16366.6 

57.1 

139,0 

16559,5 

57.7 

140.0 

16856,5 

58.6 

141.0 

17084.1 

59.4 

142.0 

17321.1 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

MB 

DG  C 

DG  r 

252.0 

-53.9 

99.9 

267.0 

-56.3 

99,9 

262.0 

-53.3 

99.  V 

236.0 

52.8 

99.  } 

231.0 

-52.2 

99.  9 

226,0 

-52,5 

99.9 

222.0 

-51.9 

99.9 

217.0 

-52.5 

99.9 

213,0 

-51.9 

99.9 

208.0 

-51.7 

99.9 

206.0 

-51.2 

99.9 

200.0 

-51.1 

99.9 

195.0 

-51.1 

99.9 

190.0 

-51.1 

99,9 

186.0 

-51.2 

99.9 

182.0 

-51.1 

99,9 

178.0 

-51.1 

99,9 

174.0 

-51.1 

99.9 

169.0 

-50.0 

99.9 

165,0 

-49,9 

99.9 

161.0 

-50,5 

99.9 

157.0 

-51.2 

99.9 

156.0 

-51.9 

99.9 

150.0 

-51.9 

99.9 

166.0 

-52.0 

99.9 

163.0 

-52.5 

99.9 

139.0 

-52.7 

99.9 

136.0 

-52.8 

99,9 

132.0 

-56.4 

99.9 

128.0 

-55.2 

99.9 

125.0 

-55.9 

99.9 

122.0 

-55.2 

99.9 

119.0 

-56.8 

99.9 

115.0 

-53.3 

99.9 

112.0 

-53.3 

99,  9 

109.0 

-53.6 

99.9 

105.0 

-53.8 

99.9 

102.0 

-56.3 

99.9 

99.0 

-53,6 

99.9 

95.0 

-56.3 

99.9 

92.0 

-53.9 

99.  9 

89.0 

-53.8 

99.  9 

85.0 

-56.6 

99.9 

82.0 

-55.6 

99.9 

79,0 

-56,6 

99,9 

OIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SEt 

M/SEC 

311.0 

26.2 

17.9 

317,6 

25.0 

16.9 

318.1 

25.2 

16.3 

31.3.0 

27.2 

18.  ’ 

317.6 

23,0 

19,0. 

316.3 

28.5 

19.7 

315.3 

29.6 

20.7 

316.5 

29.6 

21. L 

313,1 

28,9 

21.1 

311.3 

27.7 

20.8 

310.7 

26.6 

20.0 

311.8 

25.6 

19'.  1 

313.5 

26,2 

19.0 

315.1 

27.7 

19.5, 

315.6 

27.0 

19.0- 

316.2 

23.7 

16.6 

316.9 

21.3 

16. 6i 

315.9 

20.9 

16.5 

311.3 

22.1 

16.6' 

308.  1 

22.9 

18.0 

307.1. 

24.8 

19.8 

309.1 

27.6 

21.3 

311.6 

28.6 

21.5 

312.6 

27.1 

20. 0 

311.3 

26.6 

18.6 

303.8 

26.0 

18.7 

306.6 

23.7 

19.0 

305.6 

21.6 

17.6 

306.6 

13.2 

16.6 

303.8 

17.9 

13.9 

311.3 

19,0 

16.3 

313.6 

19.2 

13.9 

313.6 

19.3 

16.0 

305.5 

20.5 

16.6 

302.8 

22,7 

19.1 

306.2 

22.8 

18.9 

303.2 

19.6 

16.2 

299,0 

16,5 

12.7 

293.6 

14.8 

13.0 

296.8 

15.3 

13.6 

299.0 

13.9 

12.2 

311.2 

21.8 

16.4 

312.5 

19.6 

14.4 

303,0 

12.0 

10.1 

299.6 

13.6 

11.6 

V COMP 

POT  T 

E POT  ■ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

-19.2 

325,1 

999,9 

-5  3,5 

326.5 

909,9 

-13.7 

329.9 

999,9 

-20.2 

333.0 

999,9 

-20,6 

336,0 

999,9 

-20,6 

337.6 

999.9 

-23.9 

360.3 

999.9 

-23.7 

361.6 

999.9 

-19.7 

366.6 

999.9 

-18.3 

367.0 

999.9 

-17.2 

369.6 

999.9 

-5.7,0 

351.9 

999,9 

-28,1 

356.6 

990.0 

- 9.6 

357.1 

909.9 

-19.2 

359.0 

999.9 

-17.1 

361.5 

90  9,9 

-15.6 

363.8 

999.9 

-15.0 

366.2 

999.9 

— 16,6 

371.0 

999.9 

-U,l 

373.8 

999.9 

-16.9 

375.6 

999.9 

-17.3 

376.8 

999.9 

-18,9 

377.9 

999,9 

-13,3 

380.7 

999,9 

-16.1 

383.6 

999.9 

-15.1 

386.9 

999.9 

-•6.1 

337.7 

999,9 

-'2.6 

389.9 

999.9 

-10.8 

390.3 

999.9 

-n.2 

392.3 

999,9 

-12.5 

393.8 

999,9 

-13.2 

397.7 

999.9 

-13,3 

601.5 

999.9 

-11.9 

608.1 

999,9 

-12,3 

611.2 

999.9 

-12.8 

613.8 

909.9 

-10.6 

618.0 

909.9 

-7.0 

620.5 

999.9 

-7.0 

625.6 

999,9 

-6,9 

629.2 

999.9 

-6.8 

633.8 

999.9 

-16,6 

638.2 

999.0 

-13.2 

662.6 

999.9 

-6,5 

665.3 

999.9 

-6.6 

467,6 

999.9 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/K6 

PCT 

KM 

99,9 

999,9 

63.3 

99.9 

999.9 

63.9 

99.9 

999.9 

66.5 

99.9 

999,9 

65.3 

99,9 

999,9 

66.2 

99.9 

999.9 

66.9 

99.9 

999,9 

67.9 

99.9 

999.9 

68.8 

99,9 

999,9 

69,6 

99.9 

999.9 

50.5 

99.9 

909.9 

51.1 

99,9 

999.9 

51.8 

99.9 

999.0 

52.6 

99.9 

999.9 

53.3 

99.9 

999.9 

56.1 

99,9 

999,9 

55,0 

99.9 

999.9 

55.7 

99.9 

999.9 

56.6 

99,9 

999,9 

57.3 

99,9 

999.9 

58.0 

99.9 

999.9 

58.8 

99.9 

999.9 

59.5 

99,9 

999.9 

60.6 

99.9 

999.9 

61.6 

99.9 

999.9 

62.2 

99.9 

999.9 

62.9 

99,9 

999,9 

63.7 

99.9 

999.9 

66.3 

99.9 

999.9 

65.2 

99,9 

999,9 

65.5 

99,9 

999.9 

66.3 

99.9 

999.9 

67.0 

99.9 

999.9 

67.7 

99,9 

999,9 

68,7 

99,9 

999.9 

69.5 

99.9 

999,9 

70.6 

99,9 

999.9 

71.3 

99,9 

999,9 

71,7 

99,9 

999.9 

72.0 

99.9 

999.9 

73.1 

99.9 

999,9 

73.5 

99,9 

999,9 

76,6 

99.9 

999.9 

75.6 

99.9 

999,9 

76.2 

99.9 

999.9 

76.7 

* BY  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EeEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THM  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

13B. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
138. 
13  8. 
137, 
137. 
137. 
137, 
137. 
13  7. 
137. 
137. 
137. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
136. 
135. 
135. 
135. 
135. 
135. 
135. 


1334 


STATION  NO.  «54 
HUPDN,  S D 

6 FfBPUARY  1975 

1715  GMT  159  ll 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

60.3 

143.0 

17566.7 

61.9 

199.0 

17821.7 

62.9 

195.0 

18086.2 

63.3 

196.0 

18361.1 

69.2 

147.0 

18648.1 

65.1 

148.0 

18999.0 

66.0 

149.0 

19264.5 

66.9 

150.0 

19595.1 

67.9 

151.0 

19999.1 

69.1 

152.0 

20315.5 

70.1 

153.0 

20711.0 

71.1 

154.0 

20987.7 

72.1 

155.0 

21425.0 

73.1 

156.0 

21892.9 

79.9 

157.0 

22395.9 

75.9 

158.0 

22755.7 

77.0 

159.0 

23339.3 

78.1 

160.0 

23979.1 

79.7 

161.0 

24695.1 

81.9 

162.0 

25233.5 

83.0 

163.0 

26150.1 

89.8 

169.0 

27223.2 

87.1 

165.0 

28530.3 

90.0 

166.0 

29592.1 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

DG  C 

OG  C 

76.0 

-56.6 

99.9 

73.0 

-57.4 

99.9 

70.0 

-58.5 

99.9 

67.0 

-59.4 

99.9 

64.0 

-59.2 

99.0 

61.0 

-59.2 

99.9 

58.0 

-60.1 

99.9 

55.0 

-61.2 

99.9 

52.0 

-60.3 

99.9 

99.0 

-59.4 

99.9 

46.0 

-59.5 

99.9 

49.0 

-61.7 

99.9 

41.0 

-61.7 

99.9 

38.0 

-64.2 

99.9 

35.0 

-64.  8 

99.9 

33.0 

-63.4 

99.9 

30.0 

-64.8 

99.9 

27.0 

-66.9 

99.9 

29.0 

-64.4 

99.9 

22.0 

-59.4 

99.9 

19.0 

-60.1 

99.9 

16.0 

-59.9 

99.9 

13.0 

-56.6 

99.9 

11.0 

-55,7 

99.9 

DIR 

SPEED 

U COMP 

or. 

M/SFC 

M/SFC 

310.0 

17.1 

13.1 

312.4 

18.4 

13.6 

303.4 

21.3 

17.7 

300.4 

23.4 

20.1 

304.5 

22.4 

t’  18.5, 

301.6 

18.1 

15.5 

306.6 

19.0 

15.3 

312.6 

18.1 

13.3 

310.1 

21.9 

16.8 

310.6 

11.8 

9.0 

313.  8 

3.0 

2.2 

312.7 

15.2 

11.2 

310.0 

25.4 

19.5 

308.3 

18.2 

14.3 

304.7 

17.3 

14.2 

306.7 

23.3 

18.7 

306.9 

24.9 

19.9 

306.6 

14.9 

11.9 

313.2 

21.9 

16.0 

313.2 

20.7 

15.1 

313.2 

17.5 

12.8 

313.2 

22.8 

16.6 

319.8 

20.6 

13.3 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

PriT  T 

E PDT  ' 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

-1  l.O 

452.6 

999.9 

-12.9 

456.0 

999.9 

-11.7 

959.3 

999.9 

-11.8 

463.2 

999.9 

-12.7 

469.7 

999.9 

-9,5 

476.2 

999,9 

-U.3 

481.1 

999,9 

-12.3 

485.9 

999.9 

-U.l 

495.9 

999.9 

-7.7 

5v36.6 

999.9 

-2.1 

515.9 

990.9 

-13.3 

516.6 

999.9 

-IS. 3 

527.1 

999.9 

-11.3 

532.9 

999,9 

-9.8 

543.5 

999.9 

-13.9 

556.9 

999.9 

-14.9 

568.0 

999.9 

-8.9 

579.6 

999,9 

-15.0 

606.6 

999.9 

-19.2 

636.9 

999.9 

-12.0 

662.0 

999,9 

-15.6 

695.9 

999.9 

-15.7 

799.9 

999.9 

99.9 

789.7 

999,9 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99,9 

999,9 

77.7 

99.9 

999.9 

78.8 

99.9 

999,9 

80.0 

99.9 

999.9 

81.2 

99.9 

999.9 

82.9 

99,9 

999.9 

83.6 

90,9 

999.9 

84.4 

99.9 

999.9 

85.3 

99.9 

999.9 

86.7 

09.9 

999.9 

88.2 

99,9 

999,9 

88.  9 

99.9 

999.9 

88.9 

99.9 

999.0 

90.2 

09,9 

999,9 

91,4 

99.9 

999.9 

92.7 

99.9 

999.9 

99.3 

99.9 

099.9 

■95,9 

99.9 

999,9 

97.6 

99.9 

999.9 

99.1 

99.9 

999.9 

100.8 

99,9 

999,9 

103.9 

99.9 

999.9 

105.2 

99.9 

999.9 

108.6 

99.9 

999,9 

999,9 

. 0 

AZ 

DG 

135. 

135. 

135. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

139. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

133. 

999. 


1335 


SmiPN  NO. 
HlIRCN.  S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

0.0 

8.2 

392.0 

973.6 

0.2 

9.0 

451.9 

966.0 

O.A 

10.0 

538.7 

955.0 

0.7 

11.0 

642.3 

942.0 

1.0 

12.0 

730.8 

931.0 

1.3 

13.0 

811.9 

921.0 

1.6 

14.0 

901.8 

910,0 

1.9 

15.0 

984.3 

900.0 

2.2 

16.0 

1092.9 

887.0 

2.4 

17.0 

1177.7 

877.0 

2.7 

18. 0 

1272.2 

866.0 

3.0 

19.0 

1350.4 

857,0 

3.3 

20.0 

1447.2 

846.0 

3.6 

21.0 

1554.1 

834.0 

3.9 

22.0 

1644.3 

824.0 

4.1 

23.0 

1735,3 

814.0 

4.5 

24.0 

1827.2 

804.0 

4.7 

25.0 

1910.8 

795.0 

5.1 

26.0 

2023.6 

783.0 

5.4 

27.0 

2119,1 

773.0 

5.7 

28.0 

2216.3 

763.0 

6.1 

29.0 

2305.1 

754.0 

6.3 

30.0 

2404.9 

744.0 

6.7 

31.0 

2495,9 

735,0 

7.1 

32.0 

2588.1 

726.0 

7.4 

33.0 

2691.9 

716.0 

7.8 

34.0 

2786.6 

707.0 

8.1 

35.0 

2882.5 

698.0 

8.5 

36.0 

3001.4 

687.0 

8.9 

37.0 

3100.1 

678.0 

9.2 

38.0 

3199.9 

669.0 

9.5 

39.0 

3301.0 

660.0 

9.9 

40.0 

3403.3 

651.0 

10.2 

41.0 

3518,2 

641.0 

10.5 

42.0 

3622.9 

632.0 

10.9 

43.0 

3728.7 

623.0 

11.1 

' 44.0 

3835.7 

614.0 

11.4 

45.0 

3931.9 

606.0 

11.8 

46.0 

4041,5 

597,0 

12.1 

47,0 

4140.2 

589,0 

12.5 

48.0 

4240.0 

581.0 

12.8 

49.0 

4353.7 

572.0 

13.1 

50.0 

4455.9 

564.0 

13.5 

51.0 

4572.3 

555.0 

13.9 

52.0 

4690.0 

546.0 

6 f=EBRUABY 
2015  GMT 


TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPEED 

PG  C 

DG  C 

OG 

M7SFC 

-10.6 

-19.0 

280.0 

8,8 

-14,2 

-22.  1 

294,8 

7,3 

-14.7 

-21.3 

294.8 

7.3 

-15.7 

-20.3 

295.6 

7.7 

-16.5 

-21,2 

296.8 

8.5 

-17.3 

-21.2 

299.1 

9.2 

-18,0 

-21.2 

300,3 

9,9 

-18.7 

-21.2 

300,0 

10.8 

-18.2 

-20.0 

301.7 

11.3 

-17.8 

-19. i 

303.5 

11.5 

-17.6 

-18.7 

306.0 

11.8 

-17.8 

-18.7 

308,5 

12.1 

-17.6 

-18.8 

309.7 

12.7 

-17.8 

-19.0 

311.4 

13.0 

-18.6 

-19.9 

314.5 

12.8 

-19,1 

-20,  1 

315.0 

12.7 

-19.7 

-20.8 

312.8 

12.9 

-19.9 

-24.3 

311.3 

14.1 

-20.3 

-30.  2 

309.5 

16.3 

-18.6 

-39,5 

309.7 

17.4 

-17.9 

-38.9 

309.1 

IB. 4 

-17.9 

-38.9 

308,7 

19.3 

-17.8 

-38.8 

309.6 

19,4 

-17.9 

-38.9 

310.8 

19.8 

-17.6 

-38.7 

311.5 

20.4 

-17.6 

-38.7 

311.4 

20.7 

-17,6 

-38.7 

311.  1 

20.4 

-17.6 

-39.2 

311.2 

19.9 

-17.6 

-40.1 

312.2 

18.8 

-17.9 

-40.3 

314.5 

18.4 

-18.4 

-39.4 

316.  1 

18.5 

-18.4 

-39.4 

317.4 

18.8 

-19.2 

-40.3 

317.4 

20.0 

-20,2 

-40,7 

316.9 

21.2 

-20.6 

-41,0 

316.2 

22.5 

-21.8 

-41.9 

315.9 

23.6 

-22.7 

-42.6 

316.0 

23.8 

-23.0 

-31,8 

316.5 

23.6 

-23,0 

-30,3 

317,3 

23.4 

-23.9 

-30.8 

317.7 

23.5 

-24.3 

-30.9 

317.5 

24.3 

-25.0 

-31.3 

316.9 

25,1 

-25.8 

-31.3 

316.5 

25.7 

-27.0 

-31.7 

316.2 

26.2 

-27.9 

-33,1 

316.7 

26,4 

• BY  SPFfO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  T^EMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EiEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'l  6 DEG 
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COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/5EC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

8.7 

-1.5 

264,7 

267.0 

0,9 

50,0 

0.0 

0. 

6.6 

-3,0 

261,6 

263.4 

0,7 

50.8 

0.3 

114. 

6.6 

-3.0 

261.9 

263.9 

0.7 

56.9 

0.3 

114. 

7.0 

-3.3 

262.0 

264.0 

0.8 

64.4 

0.4 

114. 

7.6 

-3.8 

262.0 

264.0 

0.8 

67.2 

0.5 

115. 

8.0 

-4.5 

262.0 

264.0 

0.8 

72,0 

0.7 

115. 

8.6 

-5.0 

262.2 

264.2 

0.8 

76.2 

0.8 

116. 

9,3 

-5.4 

262.3 

264.4 

0.8 

80.3 

l.O 

117. 

9.6 

-5.9 

264.0 

266.3 

0.9 

85.3 

1.2 

118. 

9.6 

-6.3 

265.3 

26  7,8 

l.O 

89.1 

1.4 

IIB. 

9.6, 

-5.9 

266,4 

269.1 

l.O 

90,9 

1.6 

119. 

9.5 

-7.5 

267.0 

269.7 

1.0 

92.0 

1.8 

120. 

9.8 

-3.1 

268.2 

270.9 

1.0 

90.3 

2.0 

121. 

9.8 

-8.6 

269.1 

271.9 

1.0 

90.1 

2.2 

122. 

9,1 

-9,0 

269.2 

271.8 

0,9 

88.9 

2.5 

123. 

9.0 

-9.0 

269.5 

272.1 

0.9 

91.5 

2.6 

124. 

9.5 

-8.8 

259.9 

272.4 

0.9 

90.6 

2.9 

125. 

10.6 

-9.3 

270.5 

272.3 

0,7 

67.6 

3.1 

125. 

12.6 

-10.4 

271.2 

272.3 

0.4 

40.5 

3.4 

126. 

13.4 

-11.1 

274.0 

274.5 

0.2 

13.8 

3.8 

126. 

14.3 

-11.6 

275.8 

276.3 

0.2 

13.8 

4.1 

126. 

15,1 

-12.1 

276,7 

277.3 

0.2 

13.8 

4.5 

127, 

14.9 

-12.3 

277,9 

278,5 

0.2 

13.8 

4.8 

127. 

14.9 

-12.9 

278.8 

279.3 

0.2 

13.8 

5.2 

127. 

15.3 

-13.5 

280.0 

280.6 

0.2 

13.7 

5.7 

127. 

15.5 

-13.7 

281.2 

281.7 

0.2 

13.7 

6.1 

128. 

15.4 

-13.4 

282.2 

282,8 

0.2 

13.7 

6.6 

128. 

15.0 

-13.1 

283.2 

283.8 

0.2 

13.2 

7.0 

128. 

14.0 

-12.6 

284.5 

285.0 

0.2 

12.0 

7.4 

128. 

13.1 

-12.9 

285.3 

285.8 

0.2 

12.0 

7,8 

128. 

12.8 

-13.3 

285.7 

286.3 

0.2  ' 

13.8 

8.2 

129. 

12.7 

-13.9 

285.9 

287.5 

0.2 

13.8 

3.5 

129. 

13.6 

-14.7 

287,1 

287.6 

0.2 

13.9 

3.9 

130, 

14.5 

-15.5 

287,3 

28  7.8 

0,2 

14.0 

9.3 

130. 

15.6 

-16,2 

288.0 

288.5 

0.2 

14.0 

9.7 

130. 

16.4 

-16.9 

287.8 

288.3 

0,2 

14.1 

10,2 

131, 

16.5 

-17.1 

287,9 

288.4 

0,1 

14.2 

10,5 

131. 

16.2 

-17.1 

288.7 

290.1 

0.4 

43.9 

11.0 

131. 

15.8 

-17.2 

290.0 

291.5 

0.5 

51.0 

11.6 

131. 

15.B 

-17.3 

290.0 

291.5 

0.5 

52.8 

11.9 

131. 

16.4 

-17.9 

290.7 

292.2 

0.5 

54,2 

12.5 

132. 

17.1 

-18.3 

291.2 

292.6 

0,5 

52,5 

13.0 

132. 

17.7 

-13.7 

291.4 

293.0 

0.5 

59.5 

13,4 

132. 

18.1 

-13.9 

291.4 

292.9 

0.5 

63.8 

14.0 

132. 

IB.l 

-19,2 

291.6 

293.0 

0.4 

60.7 

14.7 

132. 

STaTION  NO.  654 

HU*»ON,  S 0 


6 FEBRUARY  1975 

2015  GNT  155  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S^C 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14,2 

53.0 

4796.0 

538.0 

-28.3 

-36.2 

317.2 

26.6 

18.1 

-19,5 

292.4 

293,4 

0,3 

46.2 

15.2 

132. 

14.5 

54.0 

4903.4 

530,0 

-28.5 

-39.2 

317.7 

26.9 

18.1 

-19.9 

293.3 

294,1 

0.2 

34.9 

15.6 

133. 

14.9 

55.0 

5012.1 

522.0 

-29.6 

-38.5 

317.2 

28.2 

19.1 

-20.7 

293.3 

294.2 

0.3 

41.4 

16.2 

133. 

15.2 

56.0 

5136.1 

513.0 

-30,1 

-38.2 

316.0 

29,1 

20.2 

-21.0 

294,2 

295.0 

0.3 

44.7 

16.7 

133. 

15.6 

57.0 

5247.8 

505.0 

-30.9 

-37.: 

313.9 

30.0 

21.6 

-23.8 

294.5 

295.5 

0.3 

54.1 

17.5 

133. 

15.9 

58.0 

5361.0 

497.0 

-31.5 

-37.4 

312.0 

29  .8 

22.1 

-19.9 

295,1 

296,1 

0,3 

55.8 

18.1 

133. 

16.2 

59.0 

5461.3 

490.0 

-32.2 

-38.6 

310.6 

28.6 

21.7 

-18.6 

295.5 

296.4 

0.3 

52,8 

18,7 

133. 

16.5 

60.0 

5577.2 

432.0 

-33.3 

-40,0 

309.5 

27.0 

20.8 

-17.2 

295.6 

296.3 

0.2 

50.2 

19.2 

133. 

16.9 

61.0 

5679.8 

475.0 

-34.2 

-41.4 

310.7 

25.2 

19.1 

-16.5 

295.7 

29  6.3 

0.2 

47.7 

19.7 

133. 

17.2 

62.0 

5798.6 

467.0 

-35.0 

-43.4 

312.5 

24.8 

18.3 

-16.8 

296.1 

29  6.7 

0.2 

41,3 

20.  1 

133. 

17.6 

63.0 

5888.6 

461.0 

-35.9 

-44,0 

315.1 

25.2 

17.8 

-17,8 

296,0 

296.6 

0.2 

42.  S 

20.7 

133. 

17.9 

64.0 

6010.1 

453.0 

-36.7 

-44.2 

316.3 

25.9 

17.9 

-18.7 

296.5 

297.1 

0.2 

45.0 

21.2 

133. 

18.3 

65.0 

61  17.8 

446.0 

-37.5 

-44.5 

316.9 

27.1 

18.5 

-19.8 

296.8 

297.4 

0.2 

47.3 

21.8 

133. 

18.8 

66.0 

6258.1 

437.0 

-38.8 

-45.5 

316.7 

28.9 

19.8 

-21.0 

296.9 

297.4 

O.l 

49.0 

22.6 

133. 

19.1 

67.0 

6368.7 

4 30.0 

-39.6 

-45.4 

316.3 

29,9 

20,7 

—2  1 .6 

297.2 

297.7 

0.1 

53.9 

23.1 

133. 

19.4 

68.0 

6480.8 

423.0 

-40.4 

99.9 

315.6 

30.6 

21.4 

-21.9 

297.6 

909.9 

99.9 

999.9 

23.8 

133. 

19.8 

69.0 

6594.3 

416.0 

-41.5 

99.9 

314.7 

30.6 

21.8 

-21.5 

297.7 

999.9 

99.9 

999,9 

24.6 

133. 

20.1 

70.0 

6709.2 

409.0 

-42,2 

99,  ? 

314.1 

30.5 

21.9 

-21.2 

298,2 

999,9 

99,9 

999,9 

25.1 

133. 

20.6 

71.0 

6842.6 

401.0 

-43,2 

99.9 

313.3 

30,9 

22,4 

-21.2 

298.7 

999,9 

99.9 

999,9 

25,9 

133. 

21.0 

72.0 

6960,9 

394.0 

-44.3 

99.9 

312.8 

32.4 

23.7 

-22.0 

298.7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.7 

133. 

21.4 

73.0 

7063.5 

388.0 

-45.4 

99.9 

312.2 

33.5 

24.8 

-22.5 

298,6 

999,9 

99,9 

999,9 

27,4 

133. 

21.8 

74.0 

7184.8 

381.0 

-46ol 

99,9 

311.7 

33.0 

24.6 

-21.9 

299,2 

999,9 

99,9 

999,9 

28.4 

133. 

22.0 

75.0 

7307,8 

374.0 

-47,1 

99.9 

311.5 

32.5 

24.3 

-21.5 

299.5 

999,9 

99.9 

999,9 

28.9 

133. 

22.5 

76.0 

7414.6 

368.0 

-48.4 

99.9 

311.7 

31.4 

23.4 

-23.9 

299.1 

999,9 

99.9 

999.9 

29.6 

133. 

22.9 

77.0 

7540.8 

361.0 

-49.0 

99.9 

312.1 

32.8 

24.3 

-22.0 

300.0 

999,9 

99,9 

999,’9 

30,3 

133. 

23.2 

78.0 

7650,6 

355,0 

-50,0 

99,9 

312.  1 

33,9 

25,2 

-22.8 

300,0 

999,9 

99.9 

999.9 

31.0 

133. 

23.6 

79,0 

7761.8 

349.0 

-50.8 

99.9 

311.9 

35.2 

26.2 

-23.5 

300.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

133. 

24.0 

80.0 

7874.6 

343.0 

-51.5 

99.9 

311.7 

35.3 

26.4 

-23.5 

301.0 

999,9 

99,9 

999.9 

32.8 

133. 

24.5 

81.0 

8027,3 

335.0 

-53.  1 

99,9 

311.6 

35,0 

26,2 

-23,2 

300,9 

999,9 

99,9 

999,9 

33,7 

133. 

24.9 

82.0 

8143.6 

329.0 

-53.9 

99.9 

311.9 

35.3 

26.3 

-2  3.6 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

34.7 

133. 

25.3 

83.0 

8261.5 

323.0 

-54.8 

99.9 

312.7 

36.4 

26.8 

-24.7 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

133. 

25.8 

84.0 

8381.1 

317.0 

-55.9 

99.9 

313.6 

38.7 

28.0 

-26.7 

301,7 

999,9 

99,9 

999,9 

36.5 

133. 

26.2 

85.0 

8502,5 

311.0 

-56,6 

99,  9 

314,0 

40,2 

28." 

-2  7.9 

302.5 

990.9 

99.9 

999.9 

37.5 

133. 

26.7 

86.0 

8646.5 

304,0 

-57.9 

99,0 

313.9 

40.0 

28.8 

-27.7 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

133. 

27.1 

87.0 

8751.0 

299.0 

-58.1 

99.9 

313.5 

38.2 

27.7 

-26.3 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

133. 

27.5 

88.0 

8878.6 

293.0 

-58,6 

99,9 

313.3 

36.0 

26.2 

-24,7 

304.9 

999,9 

99.9 

999.9 

40.6 

133. 

28.0 

89.0 

9008.9 

287.0 

-57.9 

99,9 

313.8 

33.5 

24.2 

-23.2 

307.6 

999,9 

99.9 

999.9 

41.6 

133. 

28.3 

90.0 

9142.2 

281.0 

-57.4 

99.9 

314.2 

32,7 

23.4 

-22.8 

310.2 

999.9 

99.9 

999.9 

42.3 

133. 

28.9 

91.0 

9255.8 

276.0 

-57.1 

99.9 

314.4 

32.9 

23.5 

-23.0 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

43,2 

133. 

29.3 

92.0 

9371.4 

271.0 

-57.2 

99.9 

313.6 

34,0 

24.6 

-23.4 

313,7 

999,9 

99.9 

999.9 

44.2 

133. 

29.7 

93.0 

9489.3 

266.0 

-57,1 

99.9 

312.6 

34.5 

25.4 

-23.4 

315.6 

999.9 

99.9 

999.9 

45.1 

133. 

30.1 

94.0 

9633.9 

260.0 

-56.2 

99.9 

311.6 

34.2 

25.6 

-22.7 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.8 

133. 

30.6 

95.0 

9757.8 

255.0 

-54,5 

99.9 

310,9 

32.3 

24.4 

-21.1 

323.2 

999,9 

99.9 

999.9 

46.9 

133. 

31.1 

96.0 

9910.5 

249.0 

-53.9 

99.9 

311.0 

29.3 

22.1 

-19.2 

326.4 

999.9 

99.9 

999.9 

47.9 

133. 

31.6 

97.0 

10041.0 

244.0 

-53.2 

99.9 

312.4 

27.6 

20.4 

-13.6 

329,2 

999,9 

99.9 

999,9 

48.6 

133. 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EcEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO. 
HURON.  S I 

6 FERRUARY 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

MIN 

GPM 

MB 

32.1 

98.0 

10174.4 

239.0 

32.6 

99.0 

10310.6 

234.0 

33.0 

100.0 

10449.9 

229.0 

33.5 

101.0 

10621.2 

223.0 

34.1 

102.0 

10768.0 

218.0 

34.5 

103.0 

10880.1 

214.0 

35.1 

104.0 

11041.6 

209.0 

35.5 

105.0 

11167.2 

205.0 

36.1 

106.0 

11328.0 

200.0 

36.5 

107.0 

11459.6 

196.0 

37.1 

108.0 

11628.2 

191.0 

37.7 

109.0 

11T66.5 

187.0 

38.1 

110.0 

11907.9 

183.0 

38.9 

111.0 

12089.4 

178.0 

39.3 

112.0 

12238.6 

174.0 

39.9 

113.0 

12391.3 

170.0 

40.4 

114.0 

12547.2 

166.0 

40.9 

115.0 

12706.2 

162.0 

41.6 

116.0 

12909.9 

157.0 

42.1 

117.0 

13077.2 

153.0 

42.7 

118.0 

13248.7 

149.0 

43.2 

119.0 

13380.3 

146.0 

43.9 

120.0 

13560.0 

142.0 

44.2 

121.0 

13697.9 

139.0 

44.9 

122.0 

13886.2 

135.0 

45.3 

123.0 

14031.1 

132.0 

46.0 

124.0 

14179.2 

129.0 

46.5 

125.0 

14381.8 

125.0 

47.3 

126.0 

14537.5 

122.0 

48.1 

127.0 

14750.8 

118.0 

48.7 

128.0 

14915.4 

115.0 

49.4 

129.0 

15083.7 

112.0 

50.0 

130.0 

15256.8 

109.0 

$0.8 

131.0 

15495.4 

105.0 

51.3 

132.0 

15679.8 

102.0 

5U9 

133.0 

15869.3 

99.0 

$2.5 

134.0 

15998.8 

97.0 

$3.2 

135.0 

16198.5 

94.0 

$4.0 

136.0 

16405.5 

91.0 

54.7 

137.0 

16653.1 

87.0 

55.4 

138.0 

16917.0 

84.0 

56.1 

139.0 

17147.9 

81.0 

57.0 

140.0 

17386.3 

78.0 

57,9 

141.0 

17633.4 

75.0 

58.6 

142.0 

17890.7 

72.0 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

-53.2 

99.9 

314.5 

28.6 

-53.1 

99.9 

315.6 

29,4 

-53.1 

99.  K 

315.7 

28.5 

-52.6 

99.5 

314.1 

28.1 

-51.7 

99.9 

310.6 

31.4 

-51.7 

99.9 

308.9 

33.8 

-51.4 

99.9 

307,7 

33.7 

-51.1 

99.9 

307.2 

32.7 

-50.6 

99.9 

306.8 

29.9 

-50.8 

99.5 

306.8 

27.5 

-50.0 

99.5 

307.8 

27.3 

-49.9 

99.9 

308.0 

28.9 

-49.9 

99.0 

308.2 

28.4 

-49.2 

99.9 

311.6 

24,8 

-49.0 

99.9 

313.8 

24.6 

-49.0 

99.9 

315.2 

25.1 

-50.0 

99.  i 

315,2 

25.2 

-51.1 

99.9 

315,6 

23.5 

-51.7 

99.9 

315.7 

19.7 

-51.8 

99.0 

313.9 

20.5 

-52.5 

99.9 

311.9 

25,3 

-52.3 

99.9 

310.2 

30.1 

-52.3 

99.9 

306.8 

29.5 

-52.9 

99.9 

305.9 

27.9 

-53.1 

99.9 

306,6 

22.4 

-53.1 

99.0 

308.5 

19.0 

-53.2 

99.0 

311.9 

17.3 

-54.0 

99.9 

312.3 

19,4 

-54.6 

99.9 

310.8 

20.4 

-54.6 

99.9 

305.8 

21.9 

-55.3 

99.9 

303.0 

24.1 

-56.2 

99.9 

303.6 

29,4 

-54.  8 

99.9 

304.7 

31.2 

-55.8 

99.9 

300.9 

22.7 

-56.2 

99.9 

296.6 

19.4 

-56.6 

99.0 

296.5 

19.8 

-56.4 

99.9 

300.9 

21.7 

-55.9 

99.9 

306.0 

23.2 

-54.6 

99.9 

307,3 

26.2 

-54.8 

99.9 

304,  5 

23.4 

-55.9 

99.3 

299.0 

18.9 

-56.9 

99.9 

295.4 

16.9 

-58.1 

99.9 

300.6 

14.8 

-58.1 

99.9 

305.9 

20.6 

-57.9 

99.9 

306.1 

17.4 

♦ BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BC-EN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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15$  20.  0 


COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

20.4 

-20,0 

331.2 

999.9 

99,9 

999.9 

49.3 

133, 

20.6 

-21.0 

333.4 

999.9 

99,9 

999,9 

50.4 

133. 

19.1 

-20,4 

335.5 

999,9 

99,9 

999,9 

51.1 

133. 

20.  < 

-19.5 

338.8 

999,9 

99,9 

999.9 

51.9 

133. 

23.1 

-20.5 

342.4 

999,9 

99,9 

999.9 

52.8 

133. 

26.1 

-21.2 

344.2 

999,9 

99,9 

999,9 

53.7 

133. 

26,  r 

-20,6 

347.0 

99  9, Q 

99.9 

999.9 

55.0 

133. 

25.  t 

-19.8 

349.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

133. 

23. 1 

-17.9 

352.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57,0 

133. 

22.) 

-1  ..5 

354,4 

999,9 

99,9 

999,9 

57.6 

133. 

21. 1 

-li.7 

358.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.5 

133. 

22.  i 

-17.8 

360.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

133. 

22.  i 

-17.5 

362,9 

999,9 

99,9 

999,9 

60.4 

132. 

18. 1 

-16.5 

367,0 

999.9 

9«1.9 

999.9 

61.5 

132. 

17.1 

-17.0 

369.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

132. 

17.* 

-IT. 8 

372.1 

999.9 

99.9 

999,9 

52.9 

132. 

17.  i 

-17,9 

372,9 

999.9 

99,9 

999,9 

63.7 

133. 

16.  1 

-16,8 

373.7 

999,9 

99.9 

999.9 

64.5 

133. 

13. j 

-14.1 

376.1 

999.9 

99.9 

999.9 

65.5 

133. 

14.4 

-14,2 

378,5 

999,9 

99.9 

999.9 

65.8 

133. 

19,5 

-17,6 

380.4 

999,9 

99,9 

999.9 

66.7 

133. 

23.0 

-19.4 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

133. 

23.6 

-17.7 

386.0 

999.9 

99.9 

999.9 

69.0 

133. 

22.6 

-16,4 

337.3 

999.9 

99.9 

999,9 

69,5 

132. 

18.0 

-13.3 

390,2 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

132. 

14.8 

-11,8 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

71.2 

132. 

12.8 

-11.5 

395.1 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

132. 

14.4 

-13.1 

397.2 

999.9 

99,9 

999,9 

72,4 

132. 

15.4 

-13.3 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

73.2 

132. 

17.8 

-12.8 

402.7 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

132. 

20.2 

-13.1 

404.5 

999.9 

99,9 

999,9 

75,0 

132. 

24.5 

-16,3 

405.  7 

999,9 

99.9 

999.9 

75.9 

132. 

25.6 

-17.7 

411.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

132. 

19.5 

-11.7 

414.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.7 

132. 

17,3 

-3.7 

416.7 

999.9 

99.9 

999,9 

79.  1 

132. 

17,7 

-8,8 

419,7 

999.9 

99,9 

999,9 

79.8 

132. 

18,6 

-11.2 

422.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.5 

131. 

18.8 

-13.7 

427,2 

999.9 

99,9 

999,9 

81.5 

131. 

20,9 

-IS. 9 

433.7 

999.9 

99,9 

999,9 

82.5 

131. 

19.3 

-13.2 

439.0 

999.9 

99.9 

999,9 

83.9 

131. 

16.5 

-9.2 

441.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.4 

131. 

15.3 

-7.3 

443.8 

999.9 

99,9 

999,9 

B5.4 

131. 

12.8 

-7,5 

446.2 

999.9 

99,9 

999,9 

85,8 

131. 

16.6 

-12.1 

451.2 

999.9 

99,9 

999.9 

87.0 

131. 

14.0 

-10.2 

456.9 

999.9 

99,9 

999.9 

88.1 

131. 

STATION  NO,  654 
HUPON,  S 0 

6 FEBRUARY  1975 

2015  GMT  155  20, 


IME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

59.5 

143.0 

18159.9 

60.4 

144.0 

18346.2 

61.1 

145.0 

18635.5 

61.9 

146.0 

18937.6 

62.7 

147.0 

19253.7 

64.1 

148.0 

19474,9 

65.5 

149.0 

19824.5 

66.5 

150.0 

20192.2 

67.3 

151.0 

20448.1 

68.2 

152.0 

20850.8 

69.2 

153.0 

21278.1 

70.4 

154.0 

21577.9 

71.6 

155.0 

22055.3 

72.7 

156.0 

22393.5 

74.0 

157.0 

23128.0 

75.3 

159.0 

23327.9 

76.5 

159.0 

23976.0 

78.1 

160.0 

24453.6 

79.9 

161.0 

25245.5 

02.0 

162.0 

25836.0 

PRES 

TEPP 

OEM  PT 

MB 

DG  C 

DG  C 

69.0 

-56.6 

99.9 

67.0 

-57,2 

99,  i 

64.0 

-57.9 

99.  3 

61.0 

-58.7 

99. 9 

58.0 

-59.6 

99.9 

56.0 

-56.2 

99.9 

53.0 

-56.6 

99.9 

50.0 

-58.9 

99.9 

48.0 

-59,4 

99,9 

45.0 

-60.8 

99.3 

42.0 

-62.6 

99.9 

40.0 

-64.1 

99.9 

37.0 

-64.1 

99.9 

35.0 

-66.6 

99.9 

31.0 

-66.4 

99.9 

30.  G 

-63.5 

99.9 

27.0 

-62.8 

99.9 

25.0 

-59,8 

99.3 

22.0 

-63.5 

99.9 

20.0 

-59.8 

99.9 

DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SFC 

M/src 

313.4 

13.7 

10.0 

320.9 

13.2 

8.3 

318.3 

17.9 

11.9 

313.3 

23.9 

17.4 

311.2 

21.4 

16.  1 

306.2 

16.2 

13.1 

302.1 

24.3 

20.6 

300.8 

22.8 

19.6 

295.  1 

14.4 

13.0 

292.4 

16.6 

15.4 

287.8 

13.8 

13.1 

305.6 

18.8 

15.3 

310.0 

18.1 

13.8 

310.0 

27.3 

20.91 

310.0 

17.1 

13.1- 

314,5 

9.8 

7.o! 

16.2 

5.5 

-1.5 

317.9 

20,6 

13.8 

310.6 

11.9 

9,0! 

999.9 

99,9 

99.9) 

V COMP 

POT  T 

E POT  ' 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

-9.4 

465.3 

999.9 

-10.2 

467.8 

999.9 

-13.4 

472.5 

999.9 

- 15. 4 

477,2 

999,9 

-14.1 

482.2 

999,9 

-9.6 

494,7 

999.9 

-12.9 

501.8 

999.9 

-11.7 

504.7 

999,9 

-6.1 

509.4 

999,9 

-6.3 

515.5 

999,9 

-4.2 

521.3 

999.9 

-11.0 

524.9 

999,9 

-11.6 

536.7 

999.9 

-l.'.S 

538.7 

999.9 

-l-.O 

558.3 

999,9 

- ,,8 

571.4 

999,9 

-■■>•3 

591.0 

999,9 

-15.3 

612.9 

999,9 

-7,7 

624.5 

999,9 

99.9 

653.3 

999,9 

MX  RTO 

EH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999.9 

88.8 

99.9 

999.9 

89.  1 

99.9 

999.9 

90.1 

99,9 

999,9 

90,9 

99.9 

999,9 

92.3 

99.9 

999.9 

93.5 

99.9 

999.9 

95.1 

99,9 

999,9 

96.8 

99,9 

999.9 

97.6 

99,9 

999.9 

98.2 

99.9 

999.9 

99.3 

99,9 

999,9 

100.0 

99,9 

999.9 

101.9 

99.9 

999.9 

102.9 

99,9 

999.9 

105.2 

99,9 

999.9 

105.8 

99.9 

999.9 

106.4 

99,9 

999.9 

107.6 

99,9 

999,9 

110.1 

99,9 

999.9 

999,9 

0 

AZ 

OG 

131. 

131. 

131. 

131. 

131. 

131. 

131. 

131. 

131. 

13C. 

130. 

130. 

130. 

130. 

130. 

130. 

130. 

130. 

130. 

999. 
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STATICN  NO.  654  , 

HURON,  S 0 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  144  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEG 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

8.3 

392.0 

971.9 

-12.8 

-20.3 

300.0 

6.2 

5.4 

-3.1 

262.  6 

264,6 

0.8 

53,0 

0.0 

0. 

0.3 

9.0 

454.2 

964.0 

-13.2 

-19.6 

285.4 

8.8 

8,5 

-2.3 

262.8 

265.0 

0,8 

58.6 

0.2 

116. 

0.5 

10.0 

533.5 

954.0 

-14.2 

-19.4 

285.4 

8.8 

8.5 

-2.3 

262.6 

264.8 

0.9 

64.4 

0.2 

116. 

0.9 

11.0 

645.5 

940.0 

-15.0 

-19.2 

285.9 

8.6 

8.3 

-2.4 

262. S 

265.? 

0,9 

70,5 

0.4 

111. 

1.2 

12.0 

734.4 

929.0 

-16.0 

-19.i 

287.0 

e.3 

8.0 

-2.4 

262.7 

265.0 

0.9 

74.1 

0.6 

110. 

1.5 

13.0 

815.9 

919.0 

-16.4 

-18.7 

288.5 

8.0 

7.5 

-2.5 

263.1 

265.6 

0.9 

82.6 

0.  7 

109. 

1.9 

14.0 

906.4 

908.0 

-16.8 

-19.  I 

297.  1 

8.3 

7,4 

-<.8 

263,6 

266.1 

0.9 

82.5 

0.9 

109. 

2.1 

15.0 

99B.2 

897.0 

-15.7 

-20.8 

302.1 

8.7 

7.4 

— t ,6 

265.6 

26T.0 

0.8 

64.7 

1.0 

110. 

2.5 

16.0 

1108.4 

884.0 

-15.2 

-21.3 

312.1 

10.1 

7.5 

- J.7 

267.3 

269.5 

0.8 

59,3 

1.2 

113. 

2.8 

17.0 

1194.3 

874.0 

-16.0 

-21.4 

314.0 

10.7 

7.7j 

-^.4 

267,3 

269.5 

0.8 

62.8 

1.4 

116. 

3.1 

IB.O 

1281.0 

864.0 

-16.  1 

-24. S 

314.7 

11.0 

7,e; 

-7,8 

268.0 

269,7 

0.6 

47.2 

1.6 

119. 

3.4 

19.0 

1377.5 

853.0 

-16.1 

-24.3 

313.4 

10.9 

7.'J 

-7.5 

269.0 

270.8 

0.6 

50.5 

1.8 

120. 

3.6 

20.0 

1466.1 

843.0 

-17.4 

-23.5 

313.4 

10.6 

7.7j 

-7.3 

268.7 

270.5 

0.7 

58.7 

1.9 

121. 

4.0 

21.0 

1582.5 

830.0 

-17.5 

-22.7 

315.4 

9.9 

7.W 

-7,1 

269,7 

2?U7 

0.7 

63.5 

2.2 

123. 

4.4 

22.0 

1673.2 

820.0 

-18.3 

-23.6 

315.5 

II. 8 

8.3i 

-8.4 

269.8 

271.7 

0.7 

63.1 

2.4 

l?4. 

4.7 

23.0 

1764.7 

810.0 

-18.7 

-27.9 

315.1 

13.2 

9.S 

-9.4 

270.3 

271.6 

0.5 

44.0 

2.6 

125, 

4.9 

24.0 

1848.2 

801.0 

-17.5 

-44.2 

314.8 

14.1 

10. 4 

-10.0 

272.4 

272.7 

0.1 

7.6 

2.8 

126. 

5.2 

25.0 

1951.8 

790.0 

-17.0 

-48.3 

314.9 

14.8 

10.  i 

-10.5 

274.0 

274.2 

0.1 

4.6 

3.  1 

126. 

5.5 

26.0 

2057.1 

779.0 

-17.0 

-57.3 

315.4 

15.1 

10. 

-10.8 

275.1 

275.2 

0.0 

1.5 

3.3 

127. 

5.8 

27.0 

2154.1 

769.0 

-16.6 

-57.5 

317.3 

15.0 

10. 7j 

-1..6 

276.6 

276.7 

0.0 

1.4 

3.6 

128. 

6.2 

28.0 

2252.5 

759.0 

-16.3 

-57.5 

320.0 

16.3 

10.5 

-IJ.5 

277,9 

278.0 

0.0 

1.4 

4.0 

129. 

6.4 

29.0 

2352.2 

749.0 

-16.6 

-57.6 

321.5 

16.4 

10. 2| 

-12,8 

278.7 

278,8 

0.0 

1.4 

4.2 

129, 

6.7 

30.0 

2443.1 

740.0 

-16.6 

-57.6 

321.7 

16.6 

10.3 

-n.i 

279.  T 

279.7 

0.0 

1.4 

4.5 

130. 

7.0 

31.0 

2545.5 

730.0 

-15.9 

-57.5 

321.0 

16.9 

10.6 

-13.1 

281.5 

281.6 

0.0 

1.4 

4.8 

131. 

7.3 

32.0 

2639.0 

721.0 

-15.9 

-57.3 

320.4 

17.2 

ll.O 

-13.3 

282.5 

28  2.6 

0.0 

1.4 

5.  1 

132. 

7.7 

33.0 

2744.2 

711.0 

-16.1 

-57.3 

319,4 

17.5 

11.4 

-13.3 

283,3 

283,4 

0.0 

1.4 

5.5 

132. 

7.9 

34.0 

2840.0 

702.0 

-16.6 

-40.3 

318.8 

17.6 

11.6 

-13.2 

283.9 

284.4 

0.2 

10.3 

5.7 

132. 

8.2 

35.0 

2947.6 

692.0 

-17.6 

-32.3 

313.0 

17.5 

11.7  i 

-13.0 

283.9 

285.0 

0.4 

26.4 

6.0 

133. 

8.5 

36.0 

3067.4 

681.0 

-18.3 

-29.0 

317.2 

17.3 

It. 8 

-12.7 

284.5 

286.0 

0,5 

38.3 

6.3 

133. 

8.8 

37.0 

3166.6 

672.0 

-19.1 

-28.5 

316.6 

17.5 

12.1 

-12.7 

284.6 

286.3 

0.5 

43.2 

6.6 

133. 

9.2 

38.0 

3266.8 

663.0 

-19.7 

-27.8 

315.9 

18.3 

12.7,  i 

-13.1 

285.1 

286,9 

0.6 

48.0 

7.0 

133. 

9.5 

39.0 

3356.9 

655.0 

-20.2 

-28.8 

315.4 

19.2 

13.5 

-13.6 

285,5 

287,1 

0.5 

46.1 

7.3 

134. 

9.7 

40.0 

3459.4 

646.0 

-20.6 

-29.0 

315.0 

19.0 

14.0 

-1^.0 

286.2 

287.8 

0.5 

46.7 

7.6 

134. 

10.1 

41.0 

3586.2 

635.0 

-21.7 

-29.3 

314.6 

20.9 

14.9  ' 

-1.7 

286.4 

287.9 

0.5 

48.3 

8.  1 

134. 

10.4 

42.0 

3691.2 

6 26.0 

-22.4 

-27.3 

314.6 

21.5 

15,3 

-n.i 

286.8 

288.6 

0.6 

61.2 

8.5 

134. 

10.7 

43.0 

3797.5 

617.0 

-22.9 

-26.3 

315.0 

21.8 

15.4 

-15,4 

287.4 

289.5 

0.7 

73.3 

8.9 

134. 

11.0 

44.0 

3893.3 

609.0 

-22.8 

-25.7 

315.7 

22.1 

I5,4|  • 

-15.8 

288.6 

290.9 

0.8 

76.6 

9,3 

134. 

11.3 

45.0 

4002.4 

600.0 

-23.2 

-27.5 

316.5 

22.3 

15.3 

-16.2 

289.4 

291,4 

0.7 

67.0 

9.7 

134. 

11.6 

46.0 

4100.6 

592.0 

-23.7 

-28.8 

317.2 

22.4 

15.3 

-16.5 

289.8 

291,7 

0.6 

62.2 

10.  1 

134. 

11.9 

47.0 

4212.4 

583.0 

-24.5 

-29.2 

317,5 

22.6 

15,3, 

-16.7 

290.2 

292,0 

0.6 

64.5 

10.5 

134. 

12.3 

48.0 

4312.9 

575.0 

-25.4 

-29.0 

317.8 

23.3 

15.6 

-17.2 

290.3 

292.1 

0.6 

71.7 

11.0 

134. 

12.7 

49.0 

4414.5 

567.0 

-26.2 

-29. i 

3X8.3 

24.4 

16.3 

-18.2 

290.5 

292.3 

0.6  . 

76.1 

11.6 

134. 

13.0 

50.0 

4517.1 

559.0 

-27.0 

-30.- 

318.8 

25.6 

16.9  ( 

-19.3 

290,7 

292.4 

0.5 

73.3 

12.0 

135. 

13.3 

51.0 

4647.1 

549.0 

-27.7 

-31.2 

319.7 

27.0 

17.^  * •* 

-20.6 

291.4 

293.0 

0.5 

71.7 

12.5 

135. 

13.7 

52.0 

4752.6 

541.0 

-28.3 

-32.0 

320,6 

28.4 

18.0 

-21,9 

291,9 

293.4 

0.5 

70,1 

13.2 

135. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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Sr«riON  NO.  654 

HURON,  SO 

6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  144  37.  0 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEf 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

14.0 

53.0 

4872.7 

532.0 

-29.0 

-37.9 

321.1 

29.2 

18.4 

-2’. 7 

292.5 

293.3 

0.3 

4t.6 

13.7 

135. 

14.4 

54,0 

4967,4 

525.0 

-29,5 

-41.4 

320,8 

29,8 

18.8  ^ 

-23,  1 

292.9 

293,6 

0.2 

30.2 

14.4 

136. 

14.7 

55.0 

5076.9 

517.0 

-29.8 

-42.7 

320.3 

29.8 

19.0 

-22.9 

293.9 

294.5 

0.2 

26.9 

14.9 

136. 

15.1 

55.0 

5215.8 

507.0 

-30.9 

-45.1 

319.6 

29.2 

18.9 

-22.2 

294.1 

294,5 

O.l 

23.2 

15,7 

136. 

15.3 

57,0 

5314.2 

500.0 

-32.1 

-46,  i 

319.5 

28.4 

18.4 

-21.6 

293.8 

294,2 

0.1 

23.3 

16.1 

136. 

15.6 

58.0 

5427.9 

492.0 

-32.9 

-46.7 

319,9 

27,2 

17.5 

-20.8 

294.2 

294.6 

O.l 

23.4 

16.6 

136. 

16.0 

59.0 

5543.0 

484.0 

-34.0 

-47.2 

322.1 

25.5 

15.6 

-2J.I 

294.3 

294.7 

0.1 

24.6 

17.2 

136. 

16.3 

60.0 

5644.9 

477.0 

-35.0 

-47.9 

325.4 

25.6 

14.5 

-21.0 

294.  2 

294,6 

O.l 

25.4 

17,6 

136. 

16.6 

61.0 

5747.7 

470.0 

-36,1 

-48,2 

328,5 

26.2 

13.7 

-22.4 

294.1 

294.5 

0.1 

27.1 

18.0 

137. 

17.0 

62.0 

5867.0 

462.0 

-36.0 

-49.3 

332.1 

28.4 

13.3 

-25.1 

295.  T 

296.0 

0.1 

23.5 

18.6 

137. 

IT.4 

63.0 

5973.0 

455.0 

-36.2 

-51.2 

333.3 

30.7 

13.8 

-27.4 

296.7 

296.9 

0.1 

19.5 

19,3 

138. 

17.7 

64.0 

6055.9 

447.0 

-36.9 

-53.2 

333.2 

31.8 

14,4 

-2H.4 

297,4 

297.6 

0.1 

16.3 

19.9 

138. 

IB.O 

65.0 

6189.2 

441,0 

-38.0 

-54.  5 

332.6 

32.7 

15.1 

-21,0 

297.1 

29  7.3 

0.0 

15.0 

20.5 

139, 

IB.5 

66.0 

6330.9 

432.0 

-38.9 

-55.5 

330.1 

33.2 

16.5 

-21.8 

297.7 

297.9 

0.0 

15.1 

21.4 

139. 

18.8 

67.0 

6442.8 

425.0 

-39.9 

-56.3 

328.5 

33.5 

17.5 

-23.5 

297.9 

298.0 

0.0 

15.2 

22.0 

140. 

19.3 

68.0 

6555.9 

418.0 

-41.3 

99.9 

326.2 

34.0 

18.9 

-23.2 

297,6 

999,9 

99.9 

999.9 

23.0 

140. 

19.6 

69.0 

6670.4 

411.0 

-42,1 

99.9 

325.4 

34.4 

19.5 

-28.3 

298.0 

999,9 

99.9 

999.9 

23.6 

140. 

19.9 

70.0 

6786.4 

404.0 

-43.2 

99.9 

325.1 

34.8 

19.9 

-28.6 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

24.2 

140. 

20.4 

71.0 

6920.9 

395.0 

-44.2 

99.  } 

325.8 

35.8 

20.1 

-29.6 

298,4 

999,9 

99,9 

999,9 

25.3 

140. 

20.7 

72,0 

7040. 1 

389,0 

-45,4 

99,  ; 

326.5 

36.5 

20.  1 

-30,4 

298,3 

999,9 

99.9 

999.9 

26.0 

140. 

21.1 

73.0 

7161.0 

382.0 

-46.4 

99,9 

327.3 

37,6 

20.3 

-31.6 

298.5 

999.9 

99,9 

999,9 

26.8 

141. 

21.5 

74.0 

7265.9 

376.0 

-47.5 

99,9 

327.5 

38.7 

20.8 

-32.7 

298.6 

999.9 

99.9 

999,9 

27.7 

141. 

21.9 

75.0 

7389.9 

369.0 

-48.3 

99,9 

327.2 

39,4 

21.3 

-33,1 

299,0 

999.9 

99.9 

999,9 

28,7 

141. 

22.3 

76.0 

7497,6 

363.0 

-49.1 

99,9 

326.7 

39,5 

21.7 

-33,  1 

299,4 

999,9 

99,9 

999,9 

29.6 

141. 

22.6 

77,0 

7625,2 

356.0 

-50.0 

99,9 

326.4 

39.4 

21.8 

-32,8 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

30.3 

141. 

23.1 

78.0 

7735.0 

350.0 

-51.0 

99.9 

326.1 

38.7 

21.6 

-32.1 

299.9 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

142. 

23.5 

79.0 

7848.3 

344.0 

-51.8 

99.9 

326.0 

38.2 

21.4 

-3  ..7 

300,4 

999,9 

99,9 

999,9 

32,4 

142. 

23.9 

80.0 

7962,1 

338.0 

-52.9 

99,9 

326.4 

37,7 

20.8 

-31.4 

300,4 

999,9 

99.9 

999.9 

33.3 

142. 

24.4 

81.0 

8116.3 

330.0 

-54.0 

99.9 

327.6 

36  .4 

19.5 

-30.8 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

142. 

24.7 

82.0 

8214.2 

325.0 

-54.6 

99.9 

328.5 

35.8 

18.7 

-30.5 

301.4 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

142. 

25.2 

83.0 

8333.3 

319,0 

-55.3 

99,9 

329,6 

35,4 

17.9 

-30.5 

302,1 

999,9 

99,9 

999,9 

36.  1 

142. 

25.5 

84.0 

8454,3 

313.0 

-55,7 

99,9 

329.7 

35.6 

18.0 

-iO.8 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.7 

143. 

25.8 

85.0 

8577.8 

307.0 

-54.9 

99.9 

328.8 

35.8 

18.5 

-:o.7 

305.9 

999.9 

99,9 

999.9 

37.4 

143. 

26.3 

86.0 

8725.1 

300.0 

-55.3 

99.3 

327.2 

35.4 

19.2 

-29.8 

307.5 

999,9 

99,9 

999,9 

38,5 

143. 

26.6 

87,0 

8853.9 

294,0 

-55.7 

99,  5 

326,2 

34,8 

19,4 

-23,9 

308.6 

999.9 

99,9 

999,9 

39,2 

143. 

27.1 

88.0 

8963.2 

289,0 

-55,7 

99,9 

324,6 

33,8 

19.6 

-27,6 

310.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

143. 

27.5 

89.0 

9096.9 

283.0 

-55.4 

99.9 

323,6 

33.2 

19.7 

-26.8 

312.4 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

143. 

27.9 

90.0 

9210.5 

278.0 

-55.7 

99.9 

323.  1 

33.7 

20,2’ 

-26,9 

313.5 

999,9 

99,9 

999.9 

41.8 

143. 

28.3 

91.0 

9349.4 

272,0 

-55,7 

99,9 

322.9 

35,7 

21.6 

-2  1.5 

315.5 

999,9 

99,9 

999,9 

42.5 

143. 

28.7 

92.0 

9467.7 

267.0 

-55.3 

99.9 

322.5 

38.1 

23.2 

-33.3 

317.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

143. 

29.3 

93.0 

9613.0 

261.0 

-54.6 

99.9 

321.3 

38.7 

24. 2j 

-30.2 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

143. 

29,7 

94.0 

9762.2 

255.0 

-53.5 

99.9 

319.8 

36.5 

23.6 

-27,9 

324.7 

999.9 

99.9 

999,9 

45.9 

143. 

30.2 

95.0 

9889.6 

250,0 

-53.5 

99,9 

317.2 

33,. 

22.8 

-24,6 

326.5 

999,9 

99.9 

999.9 

46.8 

143. 

30.7 

96.0 

10072.6 

243.0 

-52.9 

99.9 

315.0 

32.0 

22.6 

-22.6 

330.1 

999,9 

99,9 

999,9 

47.8 

143. 

31.1 

97.0 

10179.7 

239.0 

-53.0 

99,9 

314.1 

31.0 

22.3 

-21.6 

331.5 

999.9 

99.9 

999,9 

48.5 

142. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.'J  6 DEG 
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STATION  NO.  654 
HURON.  SO 

6 FEORUARY  1975 

2315  GMT  144  37. 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

31.6 

98.0 

10315.9 

32.0 

99.0 

10454.9 

32.5 

lOO.O 

10597.2 

33.1 

101.0 

10772.4 

33.6 

102.0 

10921.9 

34.1 

103.0 

11044.1 

34.6 

104.0 

11200.1 

35.1 

105.0 

11327.9 

35.5 

106.0 

11491.7 

36.1 

107.0 

11625.9 

36.5 

108.0 

11797.6 

37.0 

109.0 

11938.2 

37.5 

110.0 

12082.0 

38.3 

111.0 

12266.6 

38.8 

112.0 

12418.1 

39.5 

113.0 

12573.0 

40.0 

114.0 

12731.9 

40.5 

115.0 

12894.6 

41.1 

116.0 

13061.4 

41.6 

117.0 

13232.4 

42.1 

118.0 

13407.8 

42,6 

119.0 

13587.6 

43.2 

120.0 

13725.7 

43.8 

121.0 

13914.5 

44.6 

122.0 

14059.8 

45.2 

123.0 

14258.5 

45.8 

124.0 

14411.5 

46.4 

125.0 

14568.1 

47.0 

126.0 

14837.2 

47.5 

127,0 

15003.8 

48.1 

128.0 

15174.8 

48.7 

129.0 

15350.5 

49.4 

130.0 

15530.9 

50.3 

131.0 

15779.1 

51.0 

132.0 

15971.9 

51.6 

133.0 

16171.6 

52.3 

134,0 

16377.6 

52.9 

135.0 

16589,7 

53.7 

136.0 

16883.7 

54.5 

137.0 

17113.5 

55,6 

138. 0 

17433,7 

56.5 

139.0 

17684.6 

57,3 

140.0 

17944.5 

58.3 

141.0 

18215.2 

59.2 

142.0 

18594.4 

PRES 

TEMP 

OEM  PY 

MB 

OG  C 

OG  C 

234.0 

-53.3 

99.9 

229.0 

-53.3 

99.9 

224,0 

-52,9 

99.9 

218.0 

-52.9 

99.9 

213.0 

-53.3 

99.9 

209,0 

-53.2 

99.9 

204.0 

-53.0 

99,9 

200.0 

-52.6 

99,9 

195.0 

-52.1 

99.9 

191.0 

-52.1 

99.9 

186.0 

-52.3 

99,9 

182.0 

-52.4 

99.9 

178.0 

-51.9 

99.  9 

173.0 

-51.9 

99,9 

169.0 

-52.4 

99,9 

165.0 

-52.1 

99.9 

161.0 

-52.3 

99.9 

157.0 

-52.4 

99.9 

153.0 

-52.6 

99.9 

149.0 

-53.0 

99.9 

145.0 

-53.3 

99.9 

141.0 

-54.0 

99.9 

138.0 

-53.8 

99.9 

134.0 

-54.1 

99.9 

131.0 

-54.1 

99.9 

127.0 

-54.6 

99.9 

124.0 

-54.8 

99,9 

121.0 

-54.9 

99.5 

116.0 

-55.9 

99.5 

113.0 

-56.2 

99,9 

110.0 

-56.2 

99.9 

107.0 

-56.2 

99.9 

104.0 

-56.9 

99.9 

100.0 

-57.4 

99.9 

97.0 

-56.6 

99.9 

94.0 

-55.  V 

99.5 

91,0 

-56,9 

99,9 

88.0 

-57.4 

99,9 

84.0 

-57.4 

99.9 

81.0 

-57.4 

99.9 

77,0 

-57,2 

99,9 

74.0 

-58.1 

99.5 

71.0 

-59.3 

99.9 

68.0 

-58.9 

99.9 

64.0 

-60.3 

99.9 

DIR 

SPEED 

U COMP 

or, 

M/SFC 

M/SEC 

314.4 

29.2 

20.9 

315,0 

27,3 

19.3 

315.2 

27.1 

19.1 

313.8 

29.7 

21.4 

312.7 

31.9 

23.4 

313.4 

33.8 

24.6 

315,2 

34.6 

24.4 

316.8 

32.3 

22.1 

319.0 

29.4 

19.7 

318.8 

30.8 

20.3 

318.4 

34.2 

22.7 

317.7 

35.5 

23.9 

319.1 

30.9 

20.6 

319,2 

23.3 

15.2 

317.4 

22,4 

15.2 

314.2 

26.6 

19.1 

313.2 

31.7 

23.1 

312.0 

32.7 

24.3 

311.2 

30.1 

22.6 

311.6 

28.8 

21.5 

311.6 

27.9 

20.9 

309.8 

26.1 

20.1 

307.0 

23.7 

19.0 

305.6 

21.9 

17.8 

305.3 

22.3 

18.2 

307.6 

23.6 

18,7 

311.5 

25.3 

19.0 

313.6 

28.6 

20.7 

313.3 

29.9 

21.8 

311.5 

27.8 

20.8 

306.0 

25.4 

20.5 

300.7 

24.5 

21.1 

299.9 

24.0 

20.8 

304.0 

24.3 

20.2 

309.6 

25.4 

19.5 

312.4 

26.3 

19.4 

312.1 

27.2 

20.2 

310.3 

25.6 

19.5 

304.7 

19.3 

15.8 

297,7 

17,4 

15.4 

292,9 

16.4 

15.1 

293.0 

16.7 

15.3 

293.2 

20.5 

18.8 

298.5 

25.7 

22.6 

300.5 

20.2 

17,4 

V COMP 

POT  T 

E POT  • 

M/oEC 

DG  K 

OG  K 

-2  ).4 

333.0 

999.9 

-n.3 

335.1 

999.9 

-l»,2 

337.9 

999.9 

-20.6 

340.6 

999.9 

-21.6 

342.1 

999.9 

-23.2 

344.2 

999.9 

-24,5 

346.8 

999,9 

-23.5 

349.5 

999.9 

-21.9 

352.8 

999.9 

-23.1 

354,9 

999,9 

-25.5 

357.4 

999,9 

-2o.2 

359.4 

999.9 

-2J.0 

362.4 

999.9 

-1^.6 

365.4 

999,9 

-16.5 

367,1 

999.9 

-18.6 

370.1 

999.9 

-21.7 

372.4 

999.9 

-21.9 

374.9 

999,9 

-19.8 

377.4 

999.9 

-19.1 

379.4 

999.9 

-18.5 

381.9 

999,9 

-16.7 

383.8 

999.9 

-14.3 

306.5 

999,9 

-12.8 

389.2 

999,9 

-12.9 

391.7 

999.9 

-1^.4 

394,3 

999.9 

-IS. 8 

396.7 

999.9 

-n.7 

399.2 

999.9 

-20.5 

402.3 

999.9 

-18.4 

404,7 

999.9 

-14.9 

407.8 

999.9 

-12.5 

411.1 

999.9 

-12.0 

413.1 

999,9 

-13.6 

416.8 

999.9 

-16.2 

422.1 

999.9 

-17.7 

427.5 

999,9 

-13.2 

429.2 

999,9 

-16,5 

432,4 

999,9 

-n.o 

438.2 

999,9 

-3.1 

442,  T 

999,9 

-6,4 

449.5 

999,9 

-6.5 

452.9 

999.9 

-8.1 

455,7 

999,9 

-12.2 

462.1 

999,9 

-10,3 

467.2 

999,9 

MX  PTC 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999,9 

49.5 

99,9 

999,9 

50,2 

99.9 

999,9 

50.9 

99.9 

999.9 

51.8 

99.9 

999.9 

52.9 

99.9 

999,9 

53.7 

99,9 

999.9 

54,9 

99.9 

999.9 

56.0 

99.9 

999.9 

56.7 

99,9 

999,9 

57.5 

99,9 

999.9 

58.3 

99.9 

999.9 

59.5 

99,9 

999,9 

60.  8 

99,9 

999,9 

61.8 

99.9 

999.9 

62.4 

99.9 

999.9 

63.3 

99,9 

999,9 

64.  1 

99,9 

999.9 

65.5 

99.9 

999.9 

66.4 

99.9 

999.9 

67.2 

99,9 

999,9 

68.1 

99.9 

999.9 

69.0 

99,9 

999,9 

69.8 

99,9 

999.9 

70.6 

99.9 

999.9 

71.5 

99.9 

999.9 

72.4 

99.9 

999.9 

73.2 

99.9 

999.9 

74.1 

99,9 

999,9 

75.3 

99,9 

999. «> 

76.2 

99.9 

999.9 

77.1 

99.9 

999.9 

77.9 

99,9 

999.9 

78,9 

99.9 

999.9 

eo.  1 

99.9 

999.9 

81.1 

99,9 

999,9 

82.0 

99,9 

999,9 

83.  1 

99,9 

999.9 

84.2 

99.9 

999.9 

85.3 

99,9 

999.9 

86.0 

99.9 

999,9 

86.8 

99.9 

999.9 

88.1 

99.9 

999.9 

88.5 

99,9 

999.9 

89.9 

99.9 

999.9 

91.3 

'*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•P  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

142. 

142. 

142. 

142. 

142. 

142. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

141. 

140. 

140. 

140. 

140. 

140. 

140. 

140. 

139. 

139. 

139, 

139. 

139. 

139. 

139, 

138. 

136. 
138, 
138. 
138. 
138. 
138. 

137. 
137. 
137. 
137. 
136. 
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STATICN  NO.  «54 
HURON,  S 0 


6 FEB»IJARY  1?75 

2315  GMT  IA4  37.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MP 

OG  C 

DG  C 

OG 

P/SEf 

M/src 

H/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

60.2 

143.0 

18893.0 

61.0 

-61.2 

99.9 

305.9 

20.6 

16.7 

-12.1 

471.6 

999,9 

99,9 

999,9 

92,3 

136. 

61.6 

144.0 

19206.5 

58.0 

-60.  7 

99.9 

305.0 

23.2 

19.0 

-13.3 

479,7 

999,9 

99.9 

999.9 

93.8 

136. 

62.5 

145.0 

19538.0 

55.0 

-59.5 

99.9 

299.5 

22.3 

19.4 

-lX.O 

489.9 

999.9 

99.9 

999.9 

95.4 

136. 

63.5 

146.0 

19889.2 

52.0 

-59.3 

99.9 

302.7 

13.2 

11.1 

-/.2 

498.2 

999.9 

99,9 

999.9 

96.2 

136. 

64.7 

147.0 

20261.0 

49.0 

-59.8 

99.9 

313.4 

15.1 

10.9 

-10.3 

505.5 

999.9 

99.9 

999.9 

97.1 

136. 

66.2 

148.0 

20654.4 

46.0 

-61.4 

99.  i 

315.6 

15.0 

10.5 

-13.7 

510.8 

999,9 

99,9 

999,9 

99.0 

136. 

67.7 

149.0 

21072.1 

43.0 

-62.0 

99.'5 

315.6 

16.8 

11. 

-12.0 

519.4 

999.9 

99.9 

999.9 

100.1 

136. 

69.2 

150.0 

21519.3 

40.0 

-62.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

529.8 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

70.5 

151.0 

21998.8 

37.0 

-64.2 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

536.5 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999, 

STATION  NO.  654 
HURON,  S D 


7 FFBRUARY  1975 

515  GHT  151  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C IMP 

PPT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

m/:ec 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

8.8 

392.0 

966.8 

-18.9 

-24.5 

180.0 

3.6 

0.0 

3.6 

256.8 

25  8,2 

0.5 

61.0 

0.0 

0. 

O.l 

9.0 

405.9 

965.0 

-18.3 

-21.7 

274,0 

18.2 

18.2 

-1.3 

257.6 

259,4 

0.7 

74.1 

0.2 

358. 

0.3 

10.0 

492.2 

954.0 

-14.5 

-19.7 

274.0 

18.2 

18.2 

-1.3 

262.2 

264.4 

O.P 

64.7 

0.2 

358. 

0.7 

11.0 

588.6 

942.0 

-11.9 

-18.5 

273.2 

15.3 

15.3 

-0.9 

265.9 

268.4 

0.9 

57,9 

0,3 

47. 

1.0 

12.0 

678.5 

931.0 

-12.0 

-18.4 

271.3 

10.9 

10.9 

'0.2 

266.6 

269.2 

1.0 

58.6 

0.6 

72. 

1.2 

13.0 

761.1 

921.0 

-12.0 

-18.3 

265.6 

0.7 

8.7 

0,7 

267.5 

270,0 

t.O 

58.4 

0.6 

72. 

1.5 

14.0 

844.7 

911.0 

-12,0 

-18.0 

249.2 

5.8 

5.4 

2.1 

268.3 

270,9 

0.9 

56.9 

0.7 

73. 

1.9 

15.0 

937.5 

900,0 

-12.9 

-19. B 

249,8 

8.5 

8.0 

2.9 

268.4 

270.7 

0.9 

56.1 

0.9 

71, 

2.1 

16.0 

1048.4 

887.0 

-13.3 

-20.5 

251.7 

9.2 

8.8 

2.9 

269.0 

271.4 

0.9 

55.6 

1.0 

71. 

2.4 

17.0 

1134.7 

877.0 

-13.3 

-22.4 

257.1 

9,5 

9,2 

2.1 

269,9 

271,9 

0.7 

46.2 

1.2 

72. 

2.7 

18.0 

1222.1 

867.0 

-13.3 

-27.2 

264,2 

10.4 

10.3 

-.0 

270,7 

272,1 

0.5 

29.7 

1.3 

73. 

3.0 

19.0 

1310.4 

857,0 

-13,0 

-58.2 

270.9 

11.7 

11.7 

-).2 

271.9 

271.9 

0.0 

1.0 

1.5 

74. 

3.3 

20.0 

1400.0 

847.0 

-12.2 

-57.6 

274.4 

12.3 

12.2 

-0.9 

273.7 

273.7 

0.0 

1.0 

1.7 

77. 

3.5 

21.0 

1509.1 

835.0 

-12.3 

-57.  ? 

276.6 

12.6 

12.6 

-1.5 

274.6 

274.7 

0.0 

l.O 

1.9 

79, 

3.8 

22.0 

1591,8 

826.0 

-12.4 

-57.3 

277,6 

12.5 

12.4 

-S.7 

275,3 

275.4 

0.0 

1.0 

2.  1 

81. 

4.1 

23.0 

1684.7 

816.0 

-13.3 

-58.3 

279.9 

12.8 

12.6 

-2.2 

275.4 

275.5 

0.0 

l.O 

2.3 

82. 

4.3 

24.0 

1778.5 

806.0 

-13.4 

-58. A 

283.0 

13.5 

13.2 

-3.0 

276.2 

276.3 

0.0 

1.0 

2.5 

83. 

4.5 

. 25.0 

1864.0 

797.0 

-13.4 

-58.4 

285.8 

14.3 

13.7 

- 3.9 

277.1 

277,2 

0.0 

1.0 

2.6 

84. 

4.8 

26.0 

1979.4 

785,0 

-13.2 

-58.3 

290,'3 

14,9 

13,9 

-5.1 

278.6 

278,7 

0.0 

1.0 

2.9 

87. 

5.1 

27.0 

2067.2 

776,0 

-13.4 

-58,4 

293,3 

15.7 

14.4 

-6.2 

279.2 

279.3 

0.0 

1.0 

3.1 

89. 

5.4 

28.0 

2165.9 

766.0 

-13.4 

-59.4 

293.8 

16  .9 

15.4 

-6.8 

280.3 

280.  3 

0.0 

1.0 

3.4 

91. 

5.7 

29.0 

2265.8 

756.0 

-13.4 

-58.4 

294.3 

18.7 

17,0 

-7.7 

281.3 

281.4 

0.0 

l.O 

3.7 

93. 

6.0 

30.0 

2356.9 

747,0 

-13.7 

-21.  > 

294,7 

20.8 

18.9 

-8.7 

282.1 

284.6 

0.9 

49.8 

4.0 

95. 

6.3 

31.0 

2448.9 

738,0 

-14.8 

-20.9 

296.3 

20.4 

18.3 

-0.0 

281.9 

284.7 

l.O 

59.5 

4.4 

97. 

6.5 

32.0 

2552.1 

728.0 

-15.4 

-20.7 

297.3 

20.1 

17.9 

-"1.2 

282.4 

285.3 

1.0 

63.7 

4.6 

98. 

6.9 

33.0 

2645.9 

719.0 

-16.1 

-20.! 

299.0 

20.3 

17.7 

-■’.O 

232,6 

285,7 

l.l 

70,7 

5.0 

100. 

7.1 

34.0 

2740,3 

710,0 

-16.5 

-23.4 

299,9 

20,4 

17.7 

-in, 2 

283,2 

285,5 

0.8 

55.1 

5.2 

101. 

7.4 

35.0 

2836.7 

701.0 

-16.5 

-21.5 

301.2 

20.6 

17.7 

-10.7 

284.2 

287.0 

1.0 

65.0 

5.6 

102. 

7.9 

36.0 

2955.7 

690.0 

-16.3 

-20.2 

302.7 

21.5 

18.1 

— 1 . .6 

285.7 

288.9 

l.l 

71.9 

6.2 

104. 

8.2 

37.0 

3054.4 

631.0 

-17.2 

-20.5 

303.  1 

22,3 

18,7 

-12.2 

285.8 

289,1 

1.1 

78,7 

6.5 

105. 

8.5 

38.0 

3142.9 

673.0 

-18.1 

-20. 

303.  3 

23,1 

19.3 

-12.7 

285.7 

289.0 

l.l 

84.5 

6.9 

106. 

8.7 

39.0 

3243.3 

664.0 

-19.1 

-20.  1 

303.3 

23.5 

19.6 

-!2.9 

285.8 

289.1 

1.2 

91.2 

7.2 

107. 

9.1 

40.0 

3344.8 

655.0 

-20.0 

-25.  1 

303.4 

24.2 

20.2 

-13.3 

285.8 

288.0 

0.8 

63.8 

7.8 

108. 

9.4 

41.0 

3470.8 

644.0 

-18,3 

-27,8 

303.4 

24.6 

20,5 

-13.5 

289.1 

291.0 

0.6 

42,7 

8.2 

109. 

9.7 

42.0 

3564,1 

636.0 

-18.7 

-27.3 

303.4 

24,9 

20,8 

-13,7 

280,7 

291.6 

0.6 

46.2 

8.6 

110. 

10.1 

43.0 

3658.4 

628.0 

-19.1 

-25.9 

303.6 

25,3 

21.1 

-14,0 

290.3 

292.5 

0.7 

54.7 

9.2 

110. 

10.3 

44.0 

3765.8 

619.0 

-19.9 

-25.  i 

304.2 

25.3 

20.9 

-14.2 

290.6 

293.0 

0.8 

63.1 

9.6 

111. 

10.5 

45.0 

3862.3 

611.0 

-20.0 

-25,5 

304,8 

25.3 

20,7 

-li.4 

291.5 

293.9 

0.8 

61.4 

9.9 

111. 

10.9 

46.0 

3972.3 

602.0 

-20,3 

-25,5 

307.9 

25.0 

19.7 

-15.3 

292,4 

294.8 

0.8 

62.9 

10.4 

112. 

11.2 

47.0 

4071.4 

594.0 

-20.7 

-25.9 

310,2 

25.2 

19.3 

-16.3 

293.1 

295.4 

0.8 

62.5 

10.8 

113. 

11.4 

48.0 

4171.5 

586.0 

-21.6 

-25.7 

311.6 

25.6 

19.1 

-17.0 

293.1 

29  5.6 

0.8 

69.3 

11.1 

113. 

11.8 

49.0 

4272.7 

578.0 

-22.3 

-26.4 

312.9 

26.9 

19.7 

-lrt,3 

293.5 

295.8 

0.8 

69.2 

11.7 

114. 

12.1 

50.0 

4375.1 

570,0 

-22.4 

-27.0 

312.9 

27.9 

20.5 

-1  ».0 

294,5 

296.7 

0.7 

66.3 

12.1 

115. 

12.4 

51.0 

4505.0 

560.0 

-23.0 

-28.0 

311.8 

28.9 

21.6 

-13.3 

295.4 

297,4 

0.7 

63.1 

12.6 

116. 

12.8 

52.0 

4597.0 

553.0 

-23.9 

-30,4 

309.9 

29.4 

22.5 

-13.9 

295.3 

297,0 

0.5 

54.7 

13.3 

117. 

* BY  SPrEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  65A 

HURON* •*  S 0 


7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


151  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

01 R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

13.1 

53.0 

6703.3 

565.0 

-26.6 

-30.3 

308,7 

29.2 

22.8 

-n.3 

295,7 

297,5 

0,5 

57,4 

13.9 

117. 

13.3 

56.0 

6826.3 

536.0 

-25.6 

-31.6 

308.4 

28.7 

22.5 

-1  r.8 

295,9 

297.5 

0.5 

57.9 

14.3 

117. 

13.6 

55.0 

6919.5 

529.0 

-26.8 

-32.5 

308.2 

28.0 

22.0 

-1  /.3 

295.6 

297.1 

0.5 

59.1 

14.8 

118. 

16.1 

36.0 

5063.1 

520.0 

-27.6 

-33.0 

310.0 

27,2 

20,9 

-1  .'.5 

296.0 

297.5 

0.5 

59.9 

15.4 

118. 

16.3 

57.0 

5156.5 

512.0 

-28.3 

-33.3 

311.2 

27.3 

20.6 

-1  ;.o 

296.6 

290.0 

0-.4 

62.5 

15.8 

118. 

16.6 

53.0 

5267.6 

506.0 

-28.8 

-33.6 

312.6 

27.7 

20.6 

-n,8 

297.3 

290,7 

0,4 

62.7 

16.4 

119, 

15.0 

59.0 

5367.6 

697.0 

-28.6 

-32,6 

313.9 

28.8 

20,7 

-20.0 

298,9 

300,5 

0.5 

66.6 

16.9 

120. 

15.3 

60.0 

5683.8 

689.0 

-28.9 

-33.2 

313.9 

30.2 

21.8 

-21.0 

299.7 

301.2 

0.5 

66.0 

17.4 

120. 

15.6 

61.0 

5586.8 

632.0 

-29.9 

-36,2 

313.8 

31.7 

22.8 

-21.9 

299.8 

301.2 

0.4 

65.5 

18.0 

120. 

16.0 

62.0 

5690.9 

675.0 

-30.7 

-36,5 

313.8 

33.5 

26.2 

-23.2 

300.0 

301,4 

0.4 

66,0 

18.7 

121. 

16.3 

63.0 

5796.3 

668.0 

-31.2 

-35.3 

313.9 

36.2 

26.7 

-23.7 

300.6 

301.9 

0.4 

66.4 

19.4 

121. 

16.6 

66.0 

5902.9 

661.0 

-32.1 

-36.8 

313.9 

35.0 

25.2 

-24.2 

300.8 

301.9 

0.3 

63.0 

20.0 

122. 

17.0 

65.0 

6010.7 

656.0 

-33.2 

-38.9 

313.7 

36.1 

26.1 

-24,9 

300,8 

301,7 

0.3 

55,9 

20.7 

122. 

17.3 

66.0 

6151.2 

665.  0 

-36.0 

-60.6 

313.6 

36.9 

26.7 

-25,5 

301,5 

302.3 

0.2 

50.5 

21.5 

123. 

17.7 

67.0 

6262.1 

638.0 

-36.8 

-61.6 

313.8 

37.6 

27.1 

-25.1 

301.8 

302.6 

0.2 

50.5 

22.4 

123. 

13.1 

63.0 

6376.6 

631.0 

-35.7 

-62. «* 

316.5 

37.6 

26.8 

-2».3 

302.0 

302.7 

0.2 

49.7 

23.2 

123. 

18.3 

69.0 

6688.1 

626.0 

-36.5 

-63.1 

316,9 

37.2 

26.3 

-2c3 

302.4 

303.1 

0.2 

50.3 

23.7 

124. 

18.8 

70.0 

6603.3 

617.0 

-37.6 

-6  3.9 

316.1 

35.9 

26.9 

-25.9 

302.5 

303.1 

0.2 

51.2 

24.8 

124. 

19.2 

71.0 

6736.5 

609.0 

-39.0 

-66.8 

316.7 

36.8 

23.9 

-23.3 

302.4 

303.0 

0.2 

53.2 

25.6 

125. 

19.6 

72.0 

6856.8 

602.0 

-39.3 

-66.0 

316.8 

33.9 

23.2 

-24.7 

302,8 

303,3 

0.1 

51.0 

26.5 

125. 

20.0 

73.0 

6976.6 

395.0 

-60.6 

99,9 

316.3 

33.9 

23.5 

-24.5 

303,3 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

125. 

20.3 

76.0 

7078.6 

389.0 

-61.7 

99,9 

315.7 

35,2 

26,6 

-25,2 

303.2 

999,9 

99,9 

999,9 

27.7 

125, 

20.6 

75.0 

7183.8 

383.0 

-62.7 

99,9 

315.3 

36.2 

25.5 

-25.7 

303.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

126. 

21.0 

76.0 

7308.1 

3 76.0 

-63.5 

99.5 

316.8 

36  .9 

26.2 

-26.0 

303.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

126. 

21.6 

77.0 

7616.0 

370.0 

-66.5 

99.3 

316.7 

35.9 

25.5 

-25.3 

303.8 

999.9 

99.9 

999,9 

30.3 

126. 

21.7 

78.0 

7525.2 

366.0 

-65.7 

99.  ? 

316.7 

35.8 

25.  i 

-25,2 

303.7 

999.9 

99.9 

999.9 

30.8 

126. 

22.1 

79.0 

7635.9 

358.0 

-66.1 

99.9 

316.8 

36.3 

25.  1 

-25.6 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

127. 

22.6 

80.0 

7768.0 

352.0 

-67.1 

99.9 

315.5 

37.2 

26.  i 

-26.5 

304.7 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

127. 

23.0 

81.0 

7899.9 

366.0 

-68.0 

99.9 

316.9 

36.6 

26.  1 

-26.6 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

34,0 

127. 

23.6 

82.0 

8015.8 

338.0 

-68.6 

99,9 

317,5 

37,1 

25.  1 

-27.3 

306.2 

999,9 

99.9 

999.9 

34.5 

127. 

23.9 

83.0 

8133.6 

332.0 

-69.2 

99.  9 

316.3 

60.7 

28.  t 

-25.4 

307.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

128. 

26.2 

84.0 

8252.8 

326.0 

-50.3 

99.5 

315.6 

61  .8 

29.  < 

-23.9 

307.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

128. 

26.5 

85.0 

8353.6 

321.0 

-51.3 

99.? 

315.1 

62.2 

29. 

-29,9 

307,0 

999.9 

99,9 

999,9 

37,5 

128. 

25.1 

86.0 

8517.1 

313.0 

-52.0 

99,9 

316.5 

60,6 

27.  i 

-29,3 

308.3 

999,9 

99.9 

999.9 

38.6 

128. 

25.5 

87.0 

8621.3 

308.0 

-52.8 

99.9 

316.7 

62.8 

29.  1 

-3i.2 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

39.1 

129. 

25.9 

33.0 

8768.1 

302.0 

-53.5 

99.9 

315.7 

65.9 

32.1 

-32.9 

309.3 

999.9 

99.9 

999,9 

40.6 

129, 

26.1 

89.0 

8876.8 

296.0 

-56.8 

99.9 

315,5 

66.6 

32.*: 

-33,1 

309.2 

999,9 

99,9 

999,9 

41,3 

129, 

26.6 

90.0 

8985.5 

291.0 

-55.7 

99,9 

315,7 

66.6 

31.1 

-31.9 

309,6 

999,9 

99,9 

999.9 

42.7 

129. 

27.0 

91.0 

9095.6 

286.0 

-56.7 

99.9 

316.8 

63.0 

29.6 

-31.3 

309.7 

999,9 

99.9 

999.9 

43.5 

129. 

27.6 

92.0 

9229.7 

280.0 

-57.8 

99.  ? 

317.6 

66.0 

29.7 

-33,5 

309.9 

999,9 

99.9 

999.9 

44,5 

129. 

27.8 

93.0 

9363.2 

275.0 

-58.  5 

99,9 

310.6 

66.0 

29.3 

-32,9 

310,5 

999,9 

99,9 

999,9 

45.7 

130. 

28.1 

96.0 

9658.2 

270.0 

-59.8 

99.9 

319.2 

63.6 

28.6 

-32.9 

310.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

130. 

28.5 

95.0 

9576.9 

265.0 

-60.3 

99.9 

320.9 

61,6 

26.2 

-32,3 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

130. 

28.9 

96.0 

9761.8 

258.0 

-60.3 

99.9 

322.2 

63.6 

26.7 

-3^.4 

313.6 

999,9 

99.9 

999.9 

48.4 

130. 

29.3 

97.0 

9863.8 

253.0 

-60.3 

99.9 

321. 7 

68.1 

29.8 

315.3 

999.9 

99.9 

999.9 

49.2 

131. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PiEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA’j  6 OEG 


6S4 


S TAT! CM  MO. 
HURON,  S 0 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  151  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  RT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

H/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

29.9 

98.0 

9988.3 

248.0 

-60.1 

99.9 

319.3 

51.6 

33.6 

-39,1 

317.4 

999,9 

99,9 

999,9 

51.4 

131. 

30.1 

99.0 

101 15,3 

243.0 

-60,1 

99.9 

318.3 

50,4 

33.5 

-37.6 

319,3 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

131. 

30.5 

100.0 

10245.0 

238.0 

-60.3 

99.9 

315.8 

44.8 

31.2 

-32,2 

320.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.4 

131. 

31.0 

101.0 

10404.3 

222.0 

-60.0 

99.  i 

312.9 

39.9 

29.2 

-2/.  2 

323.8 

999.9 

99.9 

999,9 

54.2 

131. 

31.3 

102.0 

10540.9 

227.0 

-58,4 

99.9 

312.2 

39.8 

29,5 

-2j.7 

328.2 

999,9 

99.9 

999.9 

54,9 

131. 

31.6 

103.0 

10652.8 

223,0 

-58.4 

99,9 

312.0 

39.3 

29.2 

-2. .3 

329.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.7 

131. 

31.9 

104.0 

10795.4 

218.0 

-58.5 

99.9 

312.6 

38.2 

28.1 

-25.8 

331.8 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

131. 

32.4 

105.0 

10911.7 

214.0 

-58.7 

99,9 

314,4 

35.1 

25.1 

-2* •*.  5 

333,3 

999,9 

99,9 

999.9 

57,6 

131. 

32.7 

106.0 

11060,9 

209,0 

-56.  8 

99,9 

314.7 

35.3* 

25.1 

-24.8 

331.5 

999,9 

99.9 

999.9 

58.2 

131. 

33,1 

107.0 

11183.5 

205.0 

-56.3 

99.9 

313.9 

38.7* 

27.9 

-26.8 

341.2 

999.9 

99.9 

999.9 

58.9 

131. 

33.6 

108.0 

11340.7 

200.0 

-55.2 

99.  , 

211.3 

48,4* 

36.4 

-31.9 

345,4 

999.9 

99,9 

999,9 

60,0 

131. 

34.1 

109.0 

11469.8 

196.0 

-54.8 

99.  9 

309.9 

54,9* 

42.7 

-34.5 

347,9 

999,9 

99,9 

999,9 

61.9 

131. 

34.5 

110,0 

11601.6 

192.0 

-55.0 

99.9 

306.8 

52,6* 

42.1 

-?!.6 

349.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.6 

131. 

35.1 

111.0 

11770.3 

187.0 

-54.8 

99.9 

303.0 

36.1* 

30.3 

-19.7 

352.7 

999,9 

99.9 

999.9 

65.2 

131. 

35.6 

112.0 

11944.1 

182.0 

-53.5 

99.9 

302.1 

24.6* 

20.8 

-13.1 

357.5 

999,9 

99,9 

999.9 

65.9 

131. 

36.  1 

113.0 

12051.0 

179.0 

-53.5 

99.9 

306.4 

22.7* 

18.3 

-13,5 

359,2 

999,9 

99.9 

999,9 

66.1 

131. 

36.5 

114.0 

12196.4 

175.0 

-53.5 

99.9 

308.5 

26.2* 

20.5 

-16.3 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

131. 

36.9 

115.0 

12345.0 

171.0 

-53.9 

99.  J 

307.5 

29  ,0* 

23.0 

-17.6 

363.4 

999.9 

99.9 

909.9 

67.7 

131. 

37.5 

116.0 

12535.8 

166.0 

-53.5 

99,  i 

306.0 

31.5* 

25.5 

-n,5 

367,0 

999.9 

99,9 

999,9 

68.7 

131. 

3S.  1 

117.0 

12692.7 

162.0 

-53,4 

99.9 

306.5 

33.1* 

26.6 

-19.7 

369.9 

999,9 

99.9 

999.9 

69.8 

131. 

38.6 

118.0 

12854.0 

158.0 

-52.4 

99.9 

307.1 

31.1* 

24.8 

-18.7 

374.1 

999,9 

99.9 

999.9 

71.1 

131. 

39.2 

119.0 

12978.1 

155.0 

-52.0 

99.9 

308.2 

26.6* 

20.9 

-16,5 

3T7.0 

999,9 

99.9 

999.9 

71.9 

131. 

39.8 

120,0 

13147.5 

151.0 

-51.8 

99,9 

309,9 

25.3* 

19,5 

-16.2 

300.1 

999,9 

99.9 

999.9 

72.8 

131. 

40.4 

121.0 

13321.5 

147.0 

-52.0 

99,  9 

310.3 

25.9* 

19.7 

-16.8 

382.8 

999,9 

99.9 

999.9 

73.7 

131. 

40.9 

122.0 

13454.9 

144.0 

-52.4 

99.} 

308.9 

26  .9* 

21.0 

-16.9 

384.2 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

131. 

41.4 

123.0 

13591.0 

141.0 

-52.8 

99.  } 

305,5 

28.7* 

23,4 

-16,7 

386,0 

999,9 

99.9 

999.9 

75.3 

131. 

41.9 

124.0 

13776.5 

13  7.0 

-53.4 

99.  ? 

301.6 

30,1* 

25.6 

-J5.8 

388,0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

131. 

42.3 

125.0 

13918.9 

134.0 

-53.7 

99.9 

300.0 

30.5* 

26.4 

-15.3 

389.9 

999.9 

®9.9 

999.9 

77.0 

130. 

43.0 

126.0 

14113.1 

130.0 

-55.0 

99.® 

300.2 

30.9* 

26.7 

-15,5 

391,0 

999,9 

99,9 

999,9 

78,  1 

130. 

43.5 

127.0 

14312.7 

126.0 

-55.3 

99,9 

299.9 

30,8* 

26.7 

-15,3 

393,9 

999.9 

99,9 

999,9 

79.2 

130. 

44.0 

128.0 

14465.9 

123.0 

-56.8 

99.9 

297.9 

29.3* 

25.® 

-13.7 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

130. 

44.5 

129.0 

14622.3 

120.0 

-57.0 

99.5 

296.0 

26.5* 

23. n 

-13.6 

396.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

130. 

45.1 

130.0 

14782.2 

117.0 

-58.0 

99.5 

293.4 

21.4* 

19.6 

-8.5 

397,4 

999,9 

99,9 

999.9 

81.8 

130. 

45.9 

131.0 

15001.2 

113.0 

-58,5 

99.-, 

294,  7 

19.5* 

17.7 

-8.  1 

400.4 

999.9 

99.9 

999.9 

82.3 

129. 

46.4 

132.0 

15170.2 

110.0 

-58.9 

99.9 

299.8 

26.0* 

22.6 

-12.9 

402.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

129. 

47.0 

133.0 

15343.7 

107.0 

-58.9 

99.9 

300.6 

34.6* 

29.0 

-17.6 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

129, 

47.6 

134.0 

15522.3 

104.0 

-58.7 

99,9 

296,8 

34,3* 

30.6 

-15.5 

409,7 

999,9 

99.9 

999,9 

85.8 

129. 

48.2 

135.0 

15644,3 

102.0 

-58.5 

99.9 

?94.4 

29.6* 

27.0 

-12.2 

412.3 

999.9 

99.9 

999.9 

86.6 

129. 

48.8 

136.0 

15895.9 

98.0 

-58.4 

99.9 

295.9 

23.8* 

21.4 

-JO. 4 

417.4 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

129. 

49.4 

137.0 

16091.5 

95.0 

-58.2 

99.5 

298.6 

21.1* 

18.6 

-10. 1 

421.4 

999,9 

99,9 

999.9 

88.2 

129, 

50.1 

138.0 

16293,4 

92,0 

-58.5 

99.5 

300.9 

26,3* 

22.6 

-13,5 

424.6 

999.9 

99,9 

999.9 

89.2 

129. 

50.8 

139,0 

16572.6 

88.0 

-58.9 

99.5 

302.5 

27.8* 

23.4 

-14.9 

429,4 

999.9 

99.9 

999.9 

90.5 

129. 

51.6 

140.0 

16791.0 

85.0 

-57.5 

99.9 

304.5 

19.4* 

16.0 

-li.O 

436.5 

999.9 

99.9 

999.9 

91.8 

128. 

52.5 

141.0 

17018.2 

82.0 

-57.2 

99.9 

316.0 

11.6* 

8.1 

-J.4 

441.7 

999,9 

99,9 

999,9 

92,1 

128. 

53.2 

142.0 

17253.3 

^9,0 

-58.4 

99.9 

314.1 

13,7* 

9.8 

-9.6 

443.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.0 

129. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURF  OR  TIME  HAVE  R=EN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'\’  6 DEG 
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STATICS  MO.  t54 
HURON.  S 0 

7 FEOPUARY  1975 

515  GHT  151  36 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

59.1 

193.0 

17996.8 

59.9 

199.0 

17750.0 

55.8 

195.0 

17929.7 

56.7 

196.0 

18196.3 

57.6 

197.0 

18979.9 

58.7 

193.0 

18776.2 

59.9 

199.0 

18980.9 

60.9 

150.0 

19299.8 

61.7 

151.0 

19636.1 

62.8 

152.0 

19870.9 

69.0 

153.0 

20238.8 

65.1 

159.0 

20996.5 

66.9 

155.0 

20905.6 

67.8 

156.0 

21^93.9 

69.1 

157.0 

21652.9 

70.9 

158.0 

22196.7 

PRES 

TERR 

OEM  PV 

MB 

OC  C 

OG  C 

76.0 

-58.5 

99.9 

73.0 

-58.5 

99.9 

71.0 

-58,2 

99.9 

68.0 

-58.5 

99.9 

65.0 

-58.7 

99.9 

62.0 

-59.9 

99.9 

60.0 

-60,5 

99.9 

57.0 

-61,9 

99.9 

59.0 

-60.1 

99.9 

52.0 

-61.9 

99.9 

99.0 

-62.1 

99.9 

97.0 

-62.0 

99.9 

99.0 

-60.9 

99.9 

91.0 

-62.1 

99.9 

39.0 

-62.3 

99.9 

36.0 

-62,3 

99.9 

OIR 

SPEEO 

U COMP 

OG 

N/SFC 

H/SEC 

303.8 

21.2* 

16.5 

308.5 

22.5* 

17,6 

303.5 

22.7* 

17.8 

308.3 

25.8* 

20.3 

306.0 

25.5* 

20.6 

3U2.0 

25.1* 

21.3 

301.9 

26,2* 

22,3 

301.4 

25.2* 

21,5 

207.6 

14.1* 

13.5 

257,4 

11. 1* 

10,8 

289,0 

18.9* 

17.8 

304.0 

15.5 

12.8 

322.6 

10.0 

6.1 

310,6 

22.3 

16.9 

999.9 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

V C3MP 

POT  T 

E POT 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

-13.3 

448.5 

999.9 

-14.0 

453.7 

999,9 

-14.1 

458.0 

999.9 

-IS.O 

463.0 

999.9 

-15.0 

468.6 

999.9 

-13,3 

473,4 

999.9 

-13,8 

475.5 

999.9 

-13.1 

480.5 

999.9 

-».3 

490.9 

999.9 

3,4 

493.2 

999,9 

- >.2 

499,9 

999,9 

-1.7 

506.4 

999.9 

-3.0 

518.7 

999,9 

-14.5 

526.1 

999.9 

59.9 

533.2 

999.9 

59,9 

545.5 

999,9 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.5 

999.9 

93.8 

90,9 

999,9 

95,0 

99,9 

999,9 

96.1 

no.  5 

999.9 

97.5 

99,9 

999.9 

98.9 

99,9 

995,9 

100.5 

99.9 

999.9 

101.6 

99.9 

999.9 

103.2 

99.9 

999.9 

104.9 

99,9 

999,9 

105.2 

99,9 

999,9 

106.1 

99.9 

999.9 

107.4 

99.9 

999.9 

107.7 

99.9 

999.9 

109.7 

99.9 

999.9 

999.5 

99.9 

999,9 

999,9 

. 0 

A7 

OG 

129. 

129. 

129. 

129. 

129. 

128. 

128. 

128. 

128. 

128. 

128. 

127. 

127. 

128. 
999. 
999. 


STATTCN  NO.  45« 

HURCN,  S 0 

7 FEBRUARY  1975 

1200  GMT  151  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  FV 

DIR 

SPFFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

‘<B 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

DG 

0.0 

9.1 

392.0 

961.4 

-18.8 

-24.8 

180.0 

2.1 

0.0 

2.1 

257,3 

258,7 

0,5 

59.0 

0,0 

0. 

0.3 

10.0 

450.1 

954.0 

-14.5 

-19.2 

999.9 

99.9 

99,9 

R9.9 

262.2 

264,5 

0.9 

67.4 

999.9 

999. 

0.7 

11.0 

562.8 

940.0 

-11.3 

-16.7 

999.9 

99,9 

99.9 

9). 9 

266.7 

269.6 

1.1 

64.4 

999.9 

999, 

I.O 

12.0 

645.1 

930.0 

-9.9 

-16.3 

999.9 

99.9 

99.9 

97.9 

269.0 

272.0 

l.l 

59.2 

999,9 

999. 

1.4 

13.0 

737.1 

919.0 

-8.8 

-15.4 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

270.9 

274.3 

1.3 

58.8 

999.9 

999. 

1.7 

14.0 

822.0 

909.0 

-8.6 

-15.3 

310.0 

11.6 

8.9 

-7.4 

272.1 

275.5 

1.3 

58.1 

l.l 

124. 

1.9 

15.0 

916.7 

898.0 

-6.6 

-13.9 

306.9 

11. 0 

8.8 

-6,6 

275,0 

279,0 

1.5 

56.1 

1.2 

125. 

2.3 

16.0 

1030.7 

885.0 

-6.3 

-14.1 

301.0 

11.6 

9,9 

-6,0 

276.5 

280,4 

1.5 

54.1 

1.5 

124. 

2.6 

17.0 

1119.6 

675.0 

-6.5 

-14.5 

298.2 

12.5 

11.0 

-5.9 

■277.2 

281.1 

1.4 

52.6 

1.7 

123. 

2.9 

13.0 

1209.4 

865.0 

-6.6 

-16.5 

297.3 

13.7 

12.1 

-6.3 

278.0 

231.3 

1.2 

45,1 

1.9 

123. 

3.3 

19.0 

1309.3 

854.0 

-7.1 

-17.7 

298.7 

15.6 

13.7 

-7.5 

278,5 

281,6 

1.1 

42.2 

2.3 

122, 

3.7 

20.0 

1401.1 

844.0 

-7.7 

-17.5 

300.2 

17,8 

15,4 

-9.0 

278  .8 

282.0 

1.1 

45.0 

2.7 

121. 

4.0 

21.0 

1512.4 

832.0 

-8.3 

-17. a 

301.1 

19.6 

16.8 

-10.1 

279.3 

282.5 

l.l 

46.0 

3.0 

122. 

4.3 

22.0 

1606.2 

822.0 

-8.8 

-18.3 

299.3 

20.0 

17.5 

-9.8 

279.7 

28  2.6 

1.0 

44.0 

3.4 

121. 

4.6 

23.0 

1701.0 

812.0 

-8.8 

-35.3 

297.8 

20,3 

17,9 

-9,5 

280,5 

281.3 

0.2 

9.6 

3.7 

121. 

4.9 

24.0 

1796.9 

802.0 

-9.0 

-35.4 

296.9 

20.2 

18.0 

-9.1 

281.4 

282.1 

0.2 

9.6 

4.1 

121. 

5.3 

25.0 

1894.0 

792.0 

-9.1 

-33.8 

297.9 

22.6 

19.9 

-13.6 

232.2 

283.1 

0.3 

11.3 

4.6 

120. 

5.7 

26.0 

2012.0 

780.0 

-9.3 

-32.9 

298.9 

25.4 

22.2 

-12.3 

283.3 

284.3 

0.3 

12.5 

5.2 

120. 

6.0 

27.0 

2111.7 

770.0 

-9.7 

-26.0 

299.3 

27,3 

23.8 

-13,4 

283.9 

285,7 

0.6 

25.0 

5.7 

120. 

6.4 

28.0 

2212.4 

760.0 

-10.6 

-23.2 

298.1 

26.1 

23.1 

-12.3 

234.1 

286.4 

0.8 

34.5 

6.3 

120. 

6.6 

29.0 

2304.0 

751.0 

-11.0 

-28.2 

297.9 

25.8 

22.8 

-12.0 

284.6 

286.0 

0.5 

22.5 

6.6 

120. 

7.0 

30.0 

2406.8 

741.0 

-11.7 

-25.:. 

298.2 

25.4 

22.4 

-12.0 

284.9 

286.8 

0,7 

31.4 

7,2 

120, 

7.3 

31.0 

2500.3 

732.0 

-12.3 

-24.0 

299.0 

26.1 

22.8 

-12.7 

285.3 

287.5 

0,7 

37,0 

7.6 

119. 

7.6 

32.0 

2605.3 

722.0 

-13.1 

-25.4 

299.8 

26.8 

23.2 

-13.3 

235.5 

28  7.4 

0.7 

34.7 

8.1 

119. 

7.9 

33.0 

2700.8 

713.0 

-13.4 

-29.6 

300.4 

27.5 

23.7 

-13.9 

286.2 

. . 287.5 

0.5 

23.9 

8.6 

120. 

8.3 

34.0 

2797.3 

704.0 

-14.4 

-30.5 

300.0 

27.6 

23.9 

-13.8 

236.1 

28  7.4 

0.4 

24.0 

9.3 

120. 

8.5 

35.0 

2894.7 

695.0 

-15.2 

-30.3 

299.6 

27.5 

23.*’ 

-13.6 

286.2 

287,6 

0,4 

26.0 

9.7 

120. 

9.0 

36.0 

3026.0 

683.0 

-16.5 

-30.? 

296.6 

26.9 

24.0 

-12.1 

286.3 

287.6 

0.4 

28.0 

10.4 

120. 

9.3 

37.0 

3125.6 

674.0 

-17.3 

-30.2 

295.0 

27.3 

24.7 

-lx. 5 

286.5 

287.8 

0.5 

31.4 

10.9 

120. 

9.7 

38.0 

3215.0 

666.0 

-18.0 

-28.6 

293.6 

27.9 

25.6 

-lx. 2 

286.7 

288.3 

0.5 

3 8.7 

11.6 

119. 

9.9 

39.0 

3316.6 

657.0 

-18.7 

-29.3 

293.2 

28.3 

26,0 

-11.2 

287.0 

288.6 

0.5 

38.2 

11.9 

119, 

10.3 

40.0 

3419.4 

64  8.0 

-19.1 

-31.2 

293.3 

28.4 

26.1 

-11.2 

287.7 

289.0 

0.4 

32.9 

12.6 

119. 

10.7 

41.0 

3546.7 

637.0 

-19.3 

-33.5 

293.7 

28. 1 

25.7 

-U.3 

288.8 

289.9 

0.3 

26.9 

13.3 

118. 

11.0 

42.0 

3640.6 

629.0 

-20.0 

-34.4 

294.1 

27,5 

25.1 

-U.3 

289,1 

290.1 

0.3 

26.2 

13,9 

118. 

11.4 

43.0 

3747.3 

620.0 

-20.9 

-35.2 

294.8 

27.3 

24,8 

-11,4 

289,2 

290,1 

0.3 

26.2 

14.4 

118. 

It.S 

44.0 

3855.2 

611.0 

-21.7 

-35.*:< 

295.4 

27.5 

24.8 

-11.8 

289.5 

290.4 

0.3 

26.6 

15.0 

118. 

12.2 

45.0 

3952.1 

603.0 

-22.7 

-36. T 

296.1 

28.0 

25.1 

-12.3 

289,5 

290.3 

0.3 

26.3 

15.8 

118. 

12.5 

46.0 

4050.0 

595.0 

-22.9 

-37.4 

296.8 

28,5 

25,4 

-12,8 

290,3 

291.1 

0,3 

25,2 

16.4 

lie. 

13.0 

47.0 

4162.0 

586.0 

-21.7 

-35.9 

297. 7 

30.9 

27.3 

-14.4 

292.9 

293.9 

0.3 

26.3 

16.9 

118. 

13.3 

48.0 

4263.4 

578.0 

-20.7 

-41.1 

297.6 

32.6 

28.9 

-15.1 

295.3 

295.9 

0.2 

14.0 

17.6 

118. 

13.7 

49.0 

4366.3 

570.0 

-21.6 

-37.6 

297.5 

34.2 

30.3 

-15.8 

295,4 

296.3 

0.3 

21. B 

18.6 

118. 

14.2 

50.0 

4470.4 

562.0 

-22.1 

-32.5 

297.7 

34.7 

30.7 

-16,1 

296.0 

297,4 

0,4 

3B.1 

19.6 

118. 

14.6 

51.0 

4602.2 

552.0 

-23.1 

-32.0 

298.5 

34,9 

30.7 

-15,7 

296.4 

297.9 

0.5 

43.7 

20.4 

118. 

15.0 

52.0 

4722.6 

543.0 

-23.3 

-30.5 

299.8 

36.1 

31.3 

-17.9 

297.5 

299.2 

0.5 

51.5 

21.3 

iia. 

15.4 

53.0 

4830.9 

535.0 

-24.5 

-30.7 

300.5 

37.9 

32.7 

-19.3 

297,3 

299.1 

0.5 

56.4 

21.9 

lie. 

* SY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURC  OR  TIME  HAVE  RcEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  654 
HURON,  S 0 

7 FFBRU4RV  1975 

1200  GMT  151  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PPES 

TEMP 

OEM  PT 

OIP 

SPIED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/S^C 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

15.8 

54.0 

4926.8 

528.0 

-24.9 

-31,3 

301.1 

38.8 

33.2 

-2  7.0 

298.0 

299.7 

0,5 

55.3 

23,  1 

118. 

16.2 

55.0 

5037,7 

520,0 

-25.7 

-31.8 

301.5 

39.1 

3 3,.  4 

-20.4 

298.3 

300.0 

0.5 

56.5 

24.1 

118. 

16.7 

56.0 

5178.2 

510.0 

-26.6 

-32.5 

301.7 

39.8 

33.9 

-20.9 

298.9 

300.4 

0.5 

57.1 

25.1 

118. 

17.2 

57.0 

5292.2 

502,0 

-27.4 

-32.5 

301.2 

41.1* •• 

35.2 

-21.3 

299.3 

300.8 

0.5 

59.6 

26.4 

lie. 

17.5 

5B.0 

5393.1 

495.0 

-28.5 

-33.2 

300.6 

41.7* 

35.9 

-21.2 

299.2 

300,7 

0.5 

63.7 

27.2 

119, 

18.0 

59.0 

5509,7 

487,0 

-29,0 

-33.  f. 

298,9 

42,0* 

36.  7 

-20.2 

299.9 

301.4 

0.5 

64.2 

28.3 

119. 

18.4 

60.0 

5613,2 

480.0 

-29,3 

-33.  8 

297,7 

41,8* 

37.0 

-17.5 

300.8 

302.3 

0.5 

64.8 

29.4 

119. 

18.8 

61.0 

5718.0 

473.0 

-30.2 

-34.5 

297.2 

40.7* 

36.2 

-19.6 

301.0 

302.3 

0.4 

65.  1 

30.4 

119. 

19.3 

62.0 

5839.2 

465.0 

-31.1 

-35.5 

297.2 

38.6* 

34.3 

-17,6 

301.3 

302.6 

0,4 

65.0 

31,7 

118. 

19.6 

63.0 

5962.1 

457,0 

-31.9 

-36.4 

29  7,3 

37,8* 

33.6 

-17.4 

301.8 

303,0 

0.4 

64.2 

32.3 

118. 

20.0 

64.0 

6071.0 

450,0 

-32,7 

-37,9 

297.5 

38.3* 

34.0 

-17.7 

302.1 

303.2 

0.3 

59.4 

33.0 

118. 

20.4 

65.0 

6181.1 

443.0 

-33.9 

-38.8 

297.4 

38.7* 

34.4 

-17.8 

302.0 

303.0 

0.3 

60.4 

33.9 

118. 

20.9 

66.0 

6324.7 

434.0 

-34.9 

-39.9 

297.3 

37.3* 

33.; 

-17.1 

302.4 

303.3 

0.3 

60.3 

35.7 

118. 

21.5 

67.0 

6437.9 

427.0 

-36.0 

-40.2 

297.7 

38,9* 

34,  ■» 

-18,1 

302,5 

303,4 

0.3 

64.8 

35.9 

118. 

21.8 

68.0 

6552.5 

420.0 

-37,1 

-41.0 

297,7 

42,2* 

37,' 

-F9.6 

302.5 

303,4 

0.2 

66.3 

37.2 

118. 

22.2 

69.0 

6651.8 

414.0 

-38,0 

-43.0 

2*57,3 

44,3* 

39,4 

-20,3 

302.6 

303,3 

0.2 

59.2 

38,5 

118. 

22»7 

70,0 

6769.1 

407.0 

-38.7 

-43,8 

296.5 

42.1* 

37.  • 

-18.8 

303.2 

303.8 

0.2 

58.1 

39.8 

118. 

23.0 

71.0 

6922.4 

393.0 

-39.5 

-44.7 

296.0 

39,0* 

35. ol 

-17,1 

304.1 

304,7 

0.2 

57.1 

40,8 

118. 

23.5 

72.0 

7026.2 

392.0 

-40.3 

99,9 

296.4 

38.8* 

34,8 

-17,2 

304.4 

999,9 

99,9 

999,9 

41.4 

118. 

23.9 

73.0 

7148.9 

385,0 

-41,3 

99,9 

296.  8 

44.6* 

39. 8i 

1 -21.1 

304.7 

999.9 

99.9 

999,9 

42.2 

118. 

24.4 

74.0 

7273.2 

378.0 

-42.4 

99.9 

296.6 

49.9* 

44. 6{ 

-2?. 3 

304.8 

999.9 

99.9 

590.9 

44.  1 

118. 

24.8 

75.0 

7381,1 

372.0 

-43.3 

99.9 

295.8 

49.5* 

44. 

-21.6 

305.0 

999.9 

99.9 

995.9 

45.4 

US. 

25.3 

76.0 

7490.4 

366.0 

-44.0 

99.9 

294.8 

45.9* 

41.6 

-19,2 

305.4 

999,9 

99.9 

999,9 

46,7 

118. 

25.7 

77.0 

7619.8 

359,0 

-44.  7 

99,9 

293.9 

42,6* 

39,  d 

-17,3 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.8 

118. 

26.2 

78.0 

7732.3 

353.0 

-45.9 

99,  9 

293.1 

39,8* 

36. 

-13.6 

306.2 

999,9 

99,9 

999.9 

49.0 

US. 

26.6 

79.0 

7846.2 

347.0 

-46.7 

99.9 

293.2 

38.9* 

35.8 

-19.3 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

118. 

27.1 

80.0 

7961.7 

341.0 

-47.4 

99.9 

294.8 

39,8* 

36.1 

-16.7 

307,1 

999,9 

99,9 

999,9 

51.1 

US. 

27.6 

81.0 

8118.4 

333,0 

-48.3 

99.9 

297,4 

40,8* 

36.2 

-18,8 

307,9 

999,9 

99.9 

999,9 

52.  1 

118. 

28.1 

82.0 

8238.0 

327.0 

-48,9 

99.9 

299.2 

40.0* 

34.9 

! -19.5 

308. T 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

118. 

28.6 

83.0 

8359.4 

321.0 

-49.8 

99.9 

299.6 

41.4* 

35.0 

i -20.4 

309.2 

999.9 

99.9 

999.9 

54.8 

118. 

29.1 

84.0 

8482.6 

315.0 

-50.7 

99.9 

300.2 

49.4* 

42.7 

1 -24.9 

309.6 

995.9 

99.9 

959.9 

55.4 

US. 

29.5 

85.0 

8607.6 

309.0 

-51.6 

99.9 

301.9 

56,3* 

47.8 

-27.7 

310,0 

999,5 

99.9 

999.9 

57.3 

118. 

30.1 

86.0 

8756.0 

302.0 

-52.5 

99.9 

305.4 

53.9* 

43.9 

1 -31.3 

310.8 

595.5 

99.9 

999.9 

59.7 

118. 

30.6 

87.0 

8863.8 

297.0 

-53.3 

99.9 

307.1 

51.9* 

41.4 

j -31.3 

311.1 

555.5 

99.9 

999.9 

60.6 

118. 

31.1 

88.0 

8995.1 

291.0 

-53.6 

99.9 

307.4 

56.1* 

44.5 

-34.1 

312.5 

595.5 

99,9 

999,9 

62.3 

118. 

31.5 

89,0 

9128.9 

285.0 

-54.2 

99.9 

307.7 

61  .1* 

48.3 

1 -37,4 

313.5 

555.9 

99.9 

999.9 

63.8 

119. 

32.0 

90.0 

9242.1 

280.0 

-55.2 

99.9 

307,4 

62.9* 

50,0 

-38.2 

313,7 

999.9 

99,5' 

999.9 

65.4 

119. 

32.5 

91,0 

9356.9 

275.0 

-56.3 

99.9 

306.6 

59.1* 

47.4 

1 -35.2 

313.7 

959.9 

59.5 

999.9 

68.0 

119. 

33.0 

92.0 

9496.7 

269.0 

-57.3 

99.9 

306.2 

57.7* 

46.5  -34.1 

314.2 

599,9 

55,5 

999,9 

69.0 

119. 

33.5 

93.0 

9615.1 

264.0 

-58.2 

99.5 

305.9 

57.3* 

54.5 

-39.4 

314.7 

959.9 

95.9 

999.9 

70.7 

119. 

34.0 

94.0 

9735.2 

259,0 

-59.2 

99,9 

305.3 

78,0* 

63.6 

-45,0 

314,9 

999,9 

99.9 

999,9 

72.6 

120. 

34.5 

95.0 

9857,1 

254.0 

-60.0 

99.9 

305.8 

67.7* 

54.9 

-39.6 

315.4 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

120. 

35.1 

96.0 

10031.3 

247.0 

-60,6 

99.9 

315,4 

25.0* 

17.5 

-17,8 

317.1 

999.9 

99,9 

999.9 

77.9 

120. 

35.5 

97.0 

10158.5 

242.0 

-61.1 

99.9 

66.0 

8.2* 

-7.5 

-3.3 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

120. 

36.0 

98.0 

10288.0 

237.0 

-61  .6 

99.9 

77.6 

10.0* 

-9.8 

-2.2 

319.3 

999.9 

95.9 

999.9 

75.7 

120. 

* BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  ( 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfrN  NO.  65<> 

HURON*  S 0 

7 FEBRUARY  1975 

1200  GMT  151  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

HB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

36.5 

99.0 

10620.0 

232.0 

-62.0 

99,9 

313.7 

29.6* 

37.0 

100.0 

10527.5 

228.0 

-62.2 

99.3 

306.8 

83.0* 

37.7 

101. 0 

10692.6 

222.0 

-61.8 

99.3 

302.3 

161.7** 

38.2 

102.0 

10833.5 

217.0 

-61.6 

99.9 

301.6 

161.3** 

3S.7 

103.0 

10978.5 

212.0 

-60.0 

99.9 

300.9 

102,1** 

39.3 

106.0 

11097.6 

208.0 

-59.3 

99.9 

299.2 

50.6** 

39.8 

105.0 

11269.7 

203.0 

-59.9 

99.9 

298.6 

30.2** 

60.2 

106.0 

11373.9 

199.0 

-60.6 

99.9 

293.2 

25,2** 

60.7 

107.0 

11532.6 

196.0 

-60.6 

99.3 

296.7 

26.6** 

61.2 

108.0 

11663.1 

190.0 

-57.6 

99,  3 

296.3 

27.9** 

61.8 

109.0 

11797.8 

186.0 

-56.3 

99.9 

291.6 

19.7* 

62.3 

110.0 

11970.8 

181. 0 

-56.5 

99.9 

290.6 

9.9* 

63.0 

111.0 

12168.7 

176.0 

-56.2 

99.9 

299.7 

12.0* 

63.6 

112.0 

12295.1 

172.0 

-55.3 

99,9 

300.6 

26,1* 

6 *.2 

113.0 

12665.5 

168.0 

-56.6 

99,9 

299.7 

33.6* 

66.8 

116.0 

12600.0 

166.0 

-56.6 

99.5 

298.0 

35.7* 

65.3 

115.0 

12758.6 

160.0 

-53.9 

99.9 

29  7.6 

35.5* 

66.1 

116.0 

12962.5 

155.0 

-53.3 

99.9 

299.1 

33.7* 

66.8 

117.0 

13130.8 

151.0 

-53.6 

99,9 

300,  1 

36,0* 

67.3 

118.0 

13259.9 

168.0 

-53.6 

99.9 

299.1 

36.6* 

67.9 

119.0 

13636.0 

166.0 

-56.1 

99.9 

296.8 

63.3* 

68.5 

120.0 

13616.9 

160.0 

-53.8 

99.9 

295.8 

51.9* 

69.1 

121.0 

13755.6 

137.0 

-55.2 

99.3 

297,2 

69.7* 

69.8 

122.0 

13966.8 

133.0 

-55.3 

99.3 

299.2 

61.2* 

50.3 

123.0 

16090.1 

130,0 

-56.0 

99,9 

298,9 

39,9* 

50.9 

126.0 

16288.3 

126.0 

-57.1 

99.9 

296.5 

65.3* 

51.5 

125.0 

14^660.6 

123.0 

-58.3 

99.9 

295.5 

56.6* 

52.2 

126.0 

16668.6 

119,0 

-58.5 

99,9 

296.6 

69.2* 

52.8 

127.0 

16809.2 

116.0 

-57.6 

99.9 

295.1 

37.8* 

53.6 

128.0 

16976.3 

113.0 

-58.5 

99.3 

291.8 

31.0* 

56.3 

129.0 

15201.7 

109.0 

-57.0 

99.3 

293.6 

20.1* 

55.1 

130.0 

15:5  78.8 

106.0 

-56,2 

99.9 

299,3 

18.6* 

55.9 

131.0 

15623.6 

102.0 

-55.5 

99.9 

299,8 

33.2* 

56.6 

132.0 

15813.5 

99,0 

-56.5 

99,9 

299.7 

36.0* 

57.3 

133.0 

160C8.3 

96.0 

-57.6 

99.9 

296.2 

12.2* 

57.9 

136.0 

16161.2 

96.0 

-57.6 

99.9 

123.0 

37.5* 

58.6 

135.0 

16365.9 

91.0 

-57,6 

99,9 

121.6 

73.9* 

59.6 

136.0 

16629.8 

87.0 

-57.5 

99.9 

120.6 

35.0* 

60.3 

137.0 

16851.2 

86.0 

-58,0 

99,9 

116.6 

8.3* 

61.2 

138.0 

17080.1 

81.0 

-58.7 

99.9 

306.3 

20.0* 

62.1 

139.0 

17316.3 

78.0 

-60.2 

99.9 

301.2 

38.6* 

63.0 

160.0 

17666.6 

76.0 

-60.6 

99.9 

299.8 

61.7* 

63.9 

161.0 

17902.0 

71.0 

-60,8 

99,9 

299.7 

78,2* 

66.8 

162.0 

18170.3 

68.0 

-61.1 

99.9 

297.6 

96.1* 

65.7 

163.0 

18650.6 

65.0 

-61.1 

99.9 

289,7 

55,8* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURE  OR  TIME  HAVE  PcEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U CDMp 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

R ANGE 

A 7. 

M/SEC, 

M/5EC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

21.3 

-20,3 

320,7 

999,9 

99,9 

999.9 

76.7 

120. 

68.21 

-67.3 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

121. 

119.8) 

-75.8 

325.0 

999.9 

99,9 

999.9 

83.2 

121. 

120. 3I 

-76,1 

327.6 

999,9 

99,9 

999.9 

88.9 

121. 

87.6' 

-52,6 

332.1 

999.9 

99.9 

999.9 

93.8 

121. 

66.2: 

-26.7 

335.0 

999.9 

99.9 

999.9 

95.0 

121. 

26.6 

-16.3 

336.5 

999.9 

99.9 

999.9 

96.2 

121. 

22.2 

-11,9 

337,3 

999.9 

99.9 

999.9 

96,7 

121. 

23.51 

-11.9 

360.1 

999.9 

99,9 

999,9 

97,  1 

121. 

25.6 

-11.5 

366.5 

999.9 

99.9 

999,9 

98,2 

121. 

18.3 

-7.2 

350.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.6 

121. 

9.3 

-3.5 

353.3. 

999.9 

99.9 

999.9 

99.7 

121. 

10.5 

-6.0 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

99.2 

121. 

22.5 

-13.2 

360,3 

999,9 

99,9 

999,9 

100.6 

121. 

29.2 

-16.6 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.6 

121. 

31.5 

-16.8 

366.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.9 

121. 

31.6 

-16,3 

370,3 

999,9 

99.9 

999,9 

106,0 

120. 

29.6 

-16.6 

376.7 

999.9 

99,9 

999,9 

105,7 

120. 

29.6 

-17.1 

377.0 

999,9 

99,9 

999,9 

107.0 

120. 

31.8 

-17.7 

379.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.1 

120. 

38.6 

-19.5 

381.6 

999.9 

99,9 

999.9 

109.6 

120. 

66.7 

-22.6 

385.0 

999.9 

99,9 

999,9 

110. B 

120. 

66.2' 

-22.7 

386,9 

999.9 

99,9 

999.9 

113.5 

120. 

35. 9| 

-21.1 

387.8 

999,9 

99,9 

999.9 

115.0 

120. 

36.9' 

-19.3 

389.2 

999.9 

99.9 

999.9 

116.1 

120. 

60.5 

-20.2 

390.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.6 

120. 

69.2' 

-23.5 

301.2 

999.9 

99,9 

999,9 

118.8 

120, 

66.1 

-21.9 

396,6 

999,9 

99,9 

999,9 

122.  1 

120. 

36.3 

-16.1 

399.1 

999.9 

99.9 

999.9 

123.3 

120. 

28.8 

■ -11.5 

600.5 

999.9 

99.9 

999.9 

126.8 

120. 

18.6 

-3.1 

607.5 

999.9 

99.9 

999.9 

126.6 

120. 

16.2' 

-9.1 

612,3 

999.9 

99.9 

999.9 

126.2 

120. 

28,8*  1 

1 -16.5 

618.1 

999,9 

99,9 

999,9 

128,0 

120. 

29.5  ' 

-16.9 

619.8 

999.9 

99.9 

999.9 

129.5 

120. 

11.0 

-5.6 

621.3 

999.9 

99.9 

999.9 

130.9 

120. 

-31.6 

20.6 

623.8 

999,9 

99,9 

999,9 

132.0 

120. 

-63.1 

33.5 

627,7 

999,9 

99,9 

999,9 

127.6 

120. 

-30.2 

17.7 

633.6 

999.9 

99.9 

999.9 

126.1 

120. 

-7.5(  ; 

3.6 

637.0 

999.9 

99.9 

999.9 

123.6 

120. 

16.1' 

-11. 8 

660.1 

999.9 

99.9 

999.9 

126.0 

120. 

33.0 

-20.0 

661.7 

999,9 

99,9 

999,9 

125.6 

120. 

53.6) 

-3.0.7 

667.6 

999,9 

99,9 

999.9 

127.8 

120. 

68.0^ 

-38,7 

652.6 

999,9 

99.9 

999.9 

132.5 

120. 

85.3. 

-66.3 

657.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.8 

120. 

52.  5| 

-13.8 

663.6 

999,9 

99.9 

999.9 

162.7 

120. 

i 

f 

I 
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STATICN  NO.  654  i 
HURON,  S 0 


7 FEBRUARY  1975 

1200  GHT  151  20.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGHT 

PRES 

TEMP 

OFW  PT 

0!R 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGF 

A2 

NIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C ■ 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

06  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

66.7 

144.0 

13743.1 

62.0 

-62.6 

99.9 

168.1 

8.7* 

-i.e 

8.6 

466.5 

999,9 

99,9 

999,9 

142.3 

119. 

67.7 

145.0 

19049.8 

59.0 

-61.5 

99.9 

121.7 

22.4* 

-19.1. 

11.8 

475.6 

999,9 

99,9 

999,9 

141,9 

119. 

68.7 

146.0 

19373.5 

56.0 

-61,3 

99,9 

116.0 

44.2* 

'-39.7 

19,3 

483.2 

999,9 

99,9 

999.9 

139.9 

119. 

69.9 

147.0 

19599.6 

54.0 

-60.6 

99,9 

61.0 

9.9* 

-P.6> 

-4.8 

489.9 

999.9 

99.9 

999.9 

136.6 

119. 

71.0 

146.0 

19956,5 

51.0 

-59,3 

99,9 

304.3 

33.0* 

27.21 

-18.6 

500.8 

999,9 

99.9 

999,9 

138.5 

120. 

72.2 

149.0 

20334.9 

48.0 

-60.8 

99.9 

307.8 

36,0* 

28.5- 

31.8* 

-22.1 

506.2 

999.9 

99.9 

999.9 

141.0 

120. 

73.4 

150.0 

20737.3 

45.0 

-59,9 

99.9 

302,4 

37,7* 

-20,2 

517.8 

999,9 

99,9 

999,9 

143.7 

120. 

74.6 

151.0 

21168.0 

42.0 

-60.2 

99.9 

299.9 

27,7* 

24.  o; 

-13,8 

527.2 

999,9 

99.9 

999,9 

146.5 

120. 

75.9 

152.0 

21627.7 

39.0 

-62.6 

99,9 

299,9 

20,8* 

18.0' 

25.9, 

-10.4 

532.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.7 

120. 

77.3 

153.0 

21951.7 

37.0 

-63.5 

99.9 

299.9 

29.9* 

-14.9 

530.3 

999.9 

99.9 

999.9 

149.9 

120. 

78.9 

154.0 

22471.7 

34.0 

-62.9 

99.9 

299.9 

5.5* 

4.8| 

-2.8 

553.0 

999,9 

99.9 

999.9 

153.2 

120. 

80.6 

155.0 

23039.2 

31.0 

-63.9 

99.9 

5.9 

9.0* 

-0.9* 

-9,9 

565.2 

999.9 

99.9 

999.9 

149,9 

120. 

82.6 

156.0 

23665.9 

28.0 

-62.0 

99,9 

319.7 

9,2* 

6,0' 

-7.0 

587,1 

999,9 

99,9 

999,9 

153.7 

120. 

84.3 

157.0 

24122.8 

26.0 

-63.3 

99.9 

349.1 

9.3* 

1.8 

-9.2 

596.0 

999,9 

99.9 

999.9 

152.3 

121. 

86.3 

158.0 

24877.1 

23.0 

-62.9 

99.9 

314.6 

14.1* 

10.0 

-9.9 

618.4 

999,9 

99.9 

999.9 

156.0 

121. 

88.9 

159.0 

25732.7 

20.0 

-65.4 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

S9.9 

636.0 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

STATICN  NO,  *55 
ST  CLOUD,  MINN 


5 FFBPUARY  1975 


ANGLES 

ON  THE 

HALF  MINUTE 

HAVE  BEEN  LINEARLY  INTcRPOLATEO 

2315  GMT 
FRCM  whole 

'i 

MlMUTEtJ 

7ALU^S 

163 

22, 

1 

TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED  U 

1 COMP  ( 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

4Z 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SfC  - 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

G»*/KG 

PC^ 

KM 

OG 

0.0 

7.9 

316.0 

981.0 

-11.7 

-15.2 

320.0 

5.7 

3.7  l| 

-6.6 

263.0 

266.1 

1.2 

75.0 

0.0 

0. 

0.1 

8.0 

323.8 

980.0 

-11.5 

-15.7 

273.8 

1.5 

1.5 

-O.l 

263.3 

266.3 

l.l 

70,8 

0.6 

137. 

0.2 

9.0 

396.5 

971,0 

-12.1 

-15.2 

273.8 

1,5 

1.5 

-O.l 

253.6 

266.5 

1.2 

77.3 

0.6 

137. 

0.6 

10.0 

665.6 

962.0 

-12.9 

-15.1 

305.6 

2,2 

1.8 

-1.2 

263.3 

265.6 

1.2 

83.6 

0.6 

137. 

0.8 

' 11. 0 

553.2 

951.0 

-16.1 

-15.2 

327.6 

6.2 

2.3 

-3.5 

263.0 

266.2 

1.2 

91.6 

0.7 

136. 

l.l 

12.0 

625.3 

962.0 

-16.2 

-16.7 

339.7. 

7.9 

2.8 

-’.6 

263.6 

266.9 

1.3 

95,8 

0.7 

137, 

1.6 

13.0 

698.3 

933.0 

-13.5 

-13. 

366.6 

12.3 

2.9  1 

-U.9 

265.0 

268.7 

1.6 

97.6 

0,9 

163. 

1.6  . 

16.0 

772.6 

926.0 

-11.2 

-11.2 

368,6 

13.2 

2.7  ' 

-12.9 

268.1 

272,6 

1.7 

100.3 

1.  1 

166. 

i.B 

15.0 

867.7 

915.0 

-10.5 

-10.5 

369.7 

12.0 

2.1 

-U.B 

269.5 

276.5 

1.9 

100.6 

1.3 

150. 

2.1 

16.0 

960.8 

906.0 

-10.5 

-10.5 

350,5 

10.3 

1.7  : 

-IJ,  1 

270.5 

275.5 

1.9 

100.6 

1.5 

153. 

2.5 

17.0 

1017.9 

895.0 

-10.6 

-10, „ 

365.6 

7.8 

1.9 

-’.6 

271.5 

276.5 

1.9 

100.6 

1.6 

155. 

2.7 

18.0 

1095.8 

886.0 

-10.7 

-10.  ; 

361.1 

7.6 

2.5 

-7.2 

272,0 

277.0 

1.9 

100.3 

1.7 

155. 

3.0 

19.0 

1176,3 

877,0 

-10,7 

-10. 

336.1 

7,5 

3,3 

-3.7 

272.8 

277,8 

1.9 

100.3 

1.9 

156. 

3.2 

20.0 

1266.9 

869.0 

-10.7 

-10.7 

327.5 

6.8 

3.7 

-5.8 

273.5 

278.5 

1.9 

100.3 

2.0 

155. 

3.6 

21.0 

1362.9 

858.0 

-10.7 

-10. T 

316.6 

6.2 

6.6 

-6.3 

276.5 

279.7 

2.0 

100.3 

2.1 

156. 

3.9 

22.0 

1626.0 

869.0 

-11. 1 

-11. 1 

311.2 

6.6 

6.8 

-6.2 

276.8 

280.0 

1.9 

100.3 

2.2 

153. 

6.1 

23.0 

1505.9 

860.0 

-11. 1 

-ll.l 

309.1 

6.5 

5.1 

-6.1 

275.7 

280.9 

1.9 

100.3 

2.3 

152. 

6.6 

26.0 

1579.6 

832.0 

-11.6 

-11. <« 

306,2 

6.8 

5.5 

-6,0 

276.1 

281.3 

1.9 

100.2 

2.6 

151. 

6.7 

25.0 

1662.9 

823.0 

-11.6 

-11.^ 

303.2 

6.6 

5.6 

-3.5 

277.0 

282.2 

1.9 

100.2 

2.5 

150, 

5.0 

26.0 

1756.8 

813.0 

-11.6 

-11.  V 

299.7 

5.8 

5.0 

-2.9 

278.0 

283.3 

2.0 

100.2 

2.6 

169. 

5.3 

27.0 

1862.2 

806.0 

-11.6 

-11.  ^ 

295.8 

5.1 

6.6 

-2.2 

278.9 

286.2 

2.0 

100.2 

2.7 

168. 

5.6 

28.0 

1918.9 

796.0 

-11.5 

-11.5 

292.8 

6.9 

6.5 

-i.9 

279.5 

286.9 

2.0 

100.2 

2.8 

167, 

5.9 

29,0 

1996.6 

788.0 

-12.1 

-12.1 

292.9 

5.5 

5,0 

-2.1 

279,7 

286.9 

1.9 

100,1 

2.8 

166. 

6.1 

30.0 

2086.2 

779,0 

-12.8 

-12.8 

291.8 

5.7 

5.3 

-’.1 

279.8 

286.8 

1.8 

100.0 

2.9 

165. 

6.6 

31.0 

2162.9 

771.0 

-13.1 

-13,1 

208.2 

5.7 

5,6 

-'..S 

280.6 

285.3 

1.8 

100.0 

3,0 

166. 

6.7 

32.0 

2262.6 

763.0 

-13.5 

-13.5 

285.5 

5.9 

5.7 

-1.6 

280.7 

285.6 

1.8 

99.7 

3.1 

163. 

7.1 

33.0 

2332.6 

756.0 

-16.2 

-16.3 

203.3 

6.3 

6.2 

-1.5 

280.9 

285.5 

1.7 

99.5 

3.2 

161. 

7.3 

36.0 

2613.5 

766.0 

-16.6 

-16.7 

283.1 

6.8 

6.6 

-1.5 

281.3 

285.8 

1.6 

99,2 

3.2 

160. 

7.7 

35.0 

2695.2 

738,0 

-16.9 

-15.! 

281.7 

7.6 

7.3 

-i.5 

281.9 

286.3 

1.6 

98.6 

3.6 

138. 

8.0 

36.0 

2598.6 

728.0 

-16.3 

-16.5 

2 80.1 

7.9 

7.7 

-1.6 

283.6 

288.3 

1.7 

98.7 

3.5 

137. 

8.2 

37,0 

2682.6 

720.0 

-13.5 

-13.6 

279,2 

8.0 

7.9 

-1.3 

285.6 

290.6 

1.8 

98.9 

3.6 

136. 

8.6 

38.0 

2767.6 

712.0 

-13.8 

-16.0 

277.9 

8.3 

8.2 

-'.1 

286.0 

291.1 

1.8 

98.1 

3.7 

136. 

8.9 

39.0 

2853.5 

706.0 

-16.2 

-16.  y 

277.8 

8.3 

8.2 

-l.l 

286.5 

201,6 

1.7 

96.2 

3.8 

133. 

9.2 

60.0 

2960.2 

696.0 

-16.9 

-15.5 

278.0 

8.3 

8.2 

-i.l 

286.6 

291,3 

1.6 

95,1 

6.0 

131. 

9.6 

61.0 

3069.6 

686.0 

-15.5 

-16,  : 

278,1 

8.2 

6.1 

-..2 

287,2 

291,7 

1.6 

96,8 

6.1 

130. 

9.9 

62.0 

3138.2 

678.0 

-16.0 

-16.7 

277.7 

8.0 

8.0 

--.1 

287.5 

291.9 

1.5 

96.6 

6.3 

129. 

10.2 

63.0 

3216.3 

671,0 

-16.6 

— 1 7.  1 

276.9 

7.9 

7.8 

-0.9 

287,9 

292,2 

1.5 

96,1 

6.6 

128. 

10.5 

66.0 

3306.5 

663.0 

-17.0 

-17.6 

275.9 

7.7 

7.6 

-0.0 

288.3 

292.6 

1.6 

95.0 

6.5 

127, 

10.8 

65.0 

3397.6 

655.0 

-17.6 

-18.1 

2 76.8 

7.3 

7.3 

-0.6 

288.5 

292.5 

1.6 

96.1 

6.6 

126. 

11.0 

66.0 

3689.5 

667.0 

-18.3 

-18.6 

276.0 

7.1 

7.1 

-0.5 

288.8 

292.7 

1.6 

97.6 

6.7 

126. 

11.3 

67.0 

3570.7 

660.0 

-18.9 

-18.  y 

272.7 

6.9 

6.9 

-0,3 

289.0 

292,9 

1.3 

99,5 

6.8 

125. 

11.6 

68.0 

3652.5 

633.0 

-19.7 

-19,3 

271.6 

6.7 

6.7 

-0,2 

289.0 

292.7 

1.3 

99.3 

6.9 

126. 

11.9 

69.0 

3766.9 

625.0 

-20,0 

-20,'! 

270,1 

6.7 

6.7 

-0,0 

289.8 

293.6 

1.2 

99.3 

5.0 

123. 

12.2 

50.0 

3862.6 

617.0 

-20.9 

-21.0 

268.5 

6.9 

6.9 

0.2 

289.7 

293.1 

1.2 

99.2 

5.1 

123. 

12.7 

51.0  3950.9  608.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-21.3  -21.6  266.8  7.5 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

7.6 

0.7 

290.5 

293.8 

l.l 

99.1 

5,3 

121. 

• BY  TFMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTEPPCLATEO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.i  6 DEG 
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2315  GMT  163  22.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVF  BEEN  LINEARLY  INTERPOLATED  ERCM  WHOLE  MINUTE  VALUi.-S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  Pf 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

PDT  T 

e POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

12.9 

52.0 

4036.5 

601.0 

-21.0 

-21.3 

262.9 

7.7 

7.7 

L.O 

291.8 

295.2 

1.2 

97,5 

5.4 

121. 

13.1 

53.0 

4122.9 

594,0 

-21.7 

-22.1 

261.0 

8.0 

7.9 

1.2 

291.9 

295.2 

1.1 

96.2 

5.4 

120. 

13.4 

54.0 

4222.7 

586.0 

-22.4 

-22.8 

258.2 

8.3 

8.1 

1.7 

292.3 

295.4 

1.0 

96.3 

5.6 

119. 

13.7 

55.0 

4311.0 

579.0 

-23.0 

-23.0 

256.6 

8,5 

8,3 

2.0 

292,5 

295,4 

1.0 

94,9 

5.7 

118. 

14.0 

56.0 

4425.6 

570,0 

-23.7 

-24.  V 

255.4 

8.6 

8.4 

2,2 

293.0 

295.8 

0,9 

93,6 

5,8 

117. 

14.3 

57.0 

4515.8 

563.0 

-24,5 

-25.2 

256.4 

8,5 

8,3 

2.0 

293.1 

29  5.8 

0.9 

93.7 

5.9 

116. 

14.6 

58.0 

4606.9 

556.0 

-25.3 

-25.9 

258.0 

8.4 

8.2 

1.7 

293.2 

295.8 

0.8 

94.6 

6.0 

115. 

14.9 

59.0 

4698.7 

549.0 

-26.2 

-26.  T 

260.8 

8.2 

8.1 

i.3 

293.2 

295.6 

0.8 

95.6 

6.  1 

114. 

15.2 

60.0 

4791.4 

542.0 

-27.0 

-27,4 

263.5 

8.1 

8.0 

0,9 

293.3 

295,6 

0.7 

96.2 

6.3 

113. 

15.6 

61.0 

4885.1 

535.0 

-27.7 

-23.0 

266.3 

8.2 

8.1 

0.5 

293.6 

295.8 

0.7 

97.1 

6.4 

113. 

15.9 

62.0 

4966.1 

529.0 

-28.4 

-28.  J 

266.8 

8.4 

8.4 

n.5 

293.6 

295.7 

0.7 

96.7 

6.6 

112. 

16.1 

63.0 

5061.5 

522.0 

-29.0 

-29.  ■» 

267.2 

8.6 

3.6 

0.4 

294.1 

29  6.1 

0.6 

96.1 

6.6 

112. 

16.5 

64.0 

5157.9 

515.0 

-29.8 

-30,2 

26  7.9 

9.2 

9.2 

0.3 

294,3 

296.1 

0.6 

96.0 

6.8 

111. 

16.9 

65.0 

5255.3 

508.0 

-30.7 

-31. •» 

271,4 

9.8 

9.8 

-0,2 

294,3 

296.0 

0.6 

95.6 

7,0 

110. 

17.3 

66.0 

5367.9 

500.0 

-31.5 

-31.9 

274.8 

10.4 

10.3 

-0.9 

294.7 

296.3 

0.5 

95.5 

7.3 

110. 

17.6 

67.0 

5467.6 

493.0 

-32.3 

-32.8 

276.5 

10.8 

10.7 

-1.2 

294.9 

296.4 

0.5 

95.1 

7.5 

109. 

18.0 

68.0 

5553.9 

487.0 

-32.9 

-33.3 

277,1 

11.4 

11.3 

-1.4 

295.1 

296.6 

0.5 

94.6 

7.7 

109, 

18.3 

69.0 

5655.6 

480.0 

-33,6 

-34,-, 

276.5 

11.9 

11.8 

-1.3 

295.5 

296.9 

0.4 

92.5 

7.9 

109. 

18.7 

70.0 

5758.6 

473.0 

-34.4 

-36.: 

275.8 

12.7 

12,6 

-i.3 

295.8 

206.9 

0.4 

84.2 

0.2 

108. 

19.1 

71.0 

5862.7 

466.0 

-35.3 

-38.: 

275.0 

13.6 

13.5 

-1.2 

295.9 

296.8 

0.3 

75.4 

8.5 

108. 

19.4 

72.0 

5967.9 

459.0 

-36.2 

-40.9 

274.0 

14.3 

14.2 

-:.o 

296.0 

296.7 

0.2 

62.3 

8.8 

107, 

19.8 

73.0 

6059.1 

453,0 

-36,9 

-42,5 

271,4 

14.9 

14.9 

-n.4 

296.2 

296,9 

0.2 

55.5 

9.1 

107, 

20.1 

74.0 

6151.2 

447.0 

-37.6 

-43  • 6 

269.4 

15.3 

15.3 

0,2 

296,5 

297.1 

0.2 

52.9 

9,4 

107. 

20.5 

75.0 

6260.0 

440.0 

-38.  3 

-44.5 

267.0 

15.6 

15.6 

0.8 

297.0 

297.6 

0.2 

51.3 

9.7 

106, 

20.9 

76.0 

6354.3 

434.0 

-39.2 

-45.  o 

266.9 

15.8 

15.8 

0.9 

297.0 

297.5 

0.1 

49.3 

10.  1 

105. 

21.1 

77.0 

6449.6 

428.0 

-39.8 

-46.  j 

267.1 

15.9 

15.9 

0.8 

297.5 

297.9 

0.1 

47.8 

10.3 

105. 

21.5 

78.0 

6545.9 

422.0 

-40,7 

99.9 

268.1 

15.9 

15.9 

0.5 

297,5 

990.9 

99,9 

999,9 

10,7 

104. 

21.9 

79.0 

6643.2 

416.0 

-41.7 

99.0 

263.4 

15.8 

15.8 

J.4 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

11.0 

104. 

22.3 

80.0 

6741.5 

410.0 

-42.4 

99,9 

268.5 

15.8 

15,8 

0.4 

297.8 

999.9 

99.9 

999.9 

11.4 

103. 

22.7 

81,0 

6874.4 

402.0 

-43.6 

99.9 

268.8 

15.9 

15.9 

0.3 

297.9 

999.9 

99.9 

999.9 

11.7 

103. 

23.1 

82.0 

6975.3 

396.0 

-44.3 

99.9 

269.1 

16.2 

16.2 

0.3 

298,3 

909,9 

99,9 

999.9 

12.1 

102. 

23.5 

83.0 

7060.4 

391.0 

-45.2 

99,9 

269.3 

16,7 

16,7 

0.2 

298.2 

909,9 

99,9 

999.9 

12.5 

107. 

23.9 

34.0 

7163.4 

385.0 

-46.0 

99.; 

263.7 

17.2 

17.2 

0.4 

298.4 

999.9 

99.9 

999.9 

12.9 

101. 

24.2 

85.0 

7267.7 

379.0 

-46.9 

99.9 

268.0 

17.4 

17.4 

0.6 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

13.2 

101. 

24.8 

86.0 

7391.0 

372.0 

-47.9 

99.9 

266.6 

17.6 

17.6 

:.o 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

13.8 

100. 

25.1 

87.0 

7498.1 

366.0 

-48.8 

99.9 

266.2 

17.7 

17.6 

^.2 

299,1 

999.9 

99,9 

999,9 

14.1 

100, 

25.5 

88.0 

7588.3 

361.0 

-49,  7 

99,9 

265,7 

17,8 

17.8 

t.3 

299,1 

999,9 

99,9 

999.9 

14.5 

100. 

25.8 

89.0 

7697.7 

355.0 

-50,9 

99,9 

265.4 

la.o 

18.0 

1.4 

298.9 

999,9 

99,9 

999,9 

14.9 

99. 

26.3 

90.0 

7789,9 

350,0 

-51.8 

99.  9 

264.7 

18,2 

18.2 

1.7 

298.9 

999.9 

99,9 

999,9 

15.4 

99. 

26.7 

91.0 

7901.8 

344.0 

-52.6 

99.  ; 

263.9 

18.3 

18.2 

:.9 

299.3 

999.0 

09.9 

999.9 

15.6 

98. 

27.1 

92.0 

8015.2 

338.0 

-53.5 

99.9 

263.2 

10.3 

18.2 

2.2 

299,6 

999,9 

99,9 

999.9 

16.3 

98. 

27.6 

93.0 

8110.9 

333.0 

-54,3 

99,9 

262.2 

18,4 

18.2 

2.5 

299.8 

999,9 

99,9 

999.9 

16.8 

98. 

27.9 

94.0 

8207.7 

328.0 

-55.3 

99.9 

261,7 

18.4 

18,2 

2.7 

299.7 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

97. 

28.3 

95.0 

8305,5 

323.0 

-56.4 

' 99.9 

260,9 

18.2 

18.0 

2.9 

299,5 

999.9 

99.9 

999.9 

17.5 

97. 

28.8 

96.0 

8444.3 

316.0 

-57.4 

99.9 

259,8 

17.6 

17,4 

3.1 

300.0 

999.9 

99,9 

999* ••9 

18.  1 

96. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PIEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'.  6 OEG 
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ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTIRPOLATEP  ERCM  WHOLE  MINUTE  VALU'-'S 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P’- 

OIR 

• SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPH 

M8 

OG  C 

or.  c 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

29.3 

97.0 

8544.9 

311.0 

-58.2 

99. y 

253.7 

17.2 

16.8 

3.4 

300,1 

999,9 

99,9 

999,9 

18.5 

96, 

29.6 

98.0 

8646.7 

306.0 

-59.1 

99,  V 

258.1 

17,1 

16.7 

3,5 

300.3 

999,9 

99.9 

999.9 

18.8 

96. 

30.0 

99.0 

8749.8 

301.0 

-59.8 

99.0 

257.3 

17.3 

16.9 

?.8 

300.8 

999,9 

99.9 

999.9 

19.2 

95. 

30.4 

100.0 

8854.5 

296.0 

-59.8 

99.  <• 

256.5 

17.7 

17.2 

4.1 

302.2 

999,9 

99.9 

999.9 

19.6 

95. 

30.9 

101.0 

9003.9 

289.0 

-60.3 

99,9 

255,9 

18,2 

17,7 

4.4 

303,5 

999,9 

99,9 

999.9 

20.  1 

94. 

31.3 

102.0 

9112.4 

284.0 

-61.2 

99.9 

256,0 

18.6 

18.0 

4.5 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.5 

94, 

31.8 

103.0 

9223.0 

279.0 

-60.2 

99.9 

257.1 

19,0 

18,5 

■,z 

306.9 

999,9 

99.9 

999.9 

21.1 

93. 

32.2 

104.0 

9313.1 

275.0 

-60.2 

99. V 

258,7 

19.2 

18.9 

3.8 

308.1 

999.9 

99.9 

999.9 

21.5 

93. 

32.6 

105.0 

9427.6 

270.0 

-60.0 

99.  » 

26J.6 

19.1 

18.0 

3.1 

310,0 

999,9 

99.9 

999.9 

22.0 

93. 

33.0 

106.0 

9544.3 

265.0 

-60.0 

99.0 

262.4 

18.5 

18.3 

2.4 

311.7 

999.9 

99.9 

999.9 

22.5 

93. 

33.4 

107.0 

9663.2 

260.0 

-60.0 

99,9 

263.5 

17.4 

17.3 

2.0 

313.4 

999.9 

99,9 

999,9 

22.9 

92. 

33.9 

108.0 

5760.1 

256.0 

-59.8 

99.9 

263.7 

16.7 

16.6 

1.8 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

23.3 

92. 

34.3 

109.0 

9883.4 

251.0 

-59.8 

99.9 

263.1 

16.3 

16.2 

2.0 

316.8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

92. 

34.8 

110.0 

10009.1 

246.0 

-59.6 

99.9 

261.9 

15,6 

15.4 

2.2 

318.9 

999.9 

99,9 

999.9 

24.2 

92, 

35.3 

111.0 

10137.8 

241.0 

-58.9 

99.9 

260.9 

14.6 

14.5 

2.3 

321.8 

999.9 

99.9 

999.9 

24.7 

92. 

35.8 

112.0 

10269.3 

236.0 

-59.1 

99.  9 

260,9 

14,2 

14.0 

2.3 

323.5 

999,9 

99.9 

999,9 

25,  1 

92, 

36.2 

113.0 

10376.6 

232,0 

-58.4 

99.0 

261.4 

14.3  ' 

14.2 

2.1 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.4 

91. 

36.7 

114.0 

10486.1 

228.0 

-58.1 

99.9 

262.2 

14.7 

14.6 

2.0 

328.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.8 

91. 

37.2 

115.0 

10626.3 

223.0 

-56.6 

99.9 

262.8 

14.8 

14.7 

..9 

332.7 

999.9 

99.9 

999,9 

26.3 

91. 

37.9 

116.0 

10770.4 

218.0 

-55.9 

99.0  ^ 

264,5 

14.6 

14.5 

'..4 

335.9 

999,9 

99,9 

999,9 

26.9 

91. 

38.3 

117.0 

1C88B.2 

214.0 

-55.7 

99.9 

265.8 

14.3 

14.3 

'■-.1 

337.9 

999.9 

99.9 

999.9 

27.3 

91. 

38.9 

113.0 

11008.4 

210.0 

-55.7 

99.9  , 

266.9 

14.1 

14.1 

0.8 

339.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.8 

91. 

39.6 

119.0 

11161.8 

205.0 

-55.7 

99;.  * •• 

.165.1 

14.8 

14.8 

1.3 

342.1 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

91. 

39.8 

120.0 

11255.8 

202.0 

-55.  3 

99.V?  ‘ 

264.0 

15,0 

14.9 

i.6 

344.3 

999,9 

99,9 

999.9 

28.5 

91, 

40.3 

121.0 

1141C.1 

197.0 

-54.5 

99.9 

261.5 

15.2 

15.1 

2.2 

348.1 

999,9 

99,9 

999,9 

29.0 

91. 

40.9 

122.0 

11547.5 

193.0 

-54.5 

99,0 

261.  1 

15.4 

15.2 

2.4 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

90. 

41.3 

123.0 

11681.6 

189.0 

-54.8 

99.9 

262.7 

15.4 

15-2 

1.9 

351.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

90. 

41.9 

124.0 

11818.3 

185.0 

-55.1 

99.9 

265.5 

14.6 

14.6 

1.2 

353.3 

999.9 

99.9 

999.9 

30.5 

90. 

42.4 

125.0 

11922.7 

182.0 

-55.3 

99.^ 

265.4 

14.0 

13.9 

1.1 

354.7 

999,9 

99,9 

999.9 

30,9 

90. 

43.1 

126.0 

12100.8 

177.0 

-54.5 

99.  i 

259,5 

13.9 

13.7 

2.5 

358,9 

999,9 

99,9 

999.9 

31.4 

90. 

43.5 

127.0 

12247.5 

173.0 

-53.5 

99.'! 

255.7 

14,0 

13.6 

3.5 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

31.8 

90. 

44.1 

128.0 

12398.3 

169,0 

-52.9 

99.9 

255.5 

14.2 

13.7 

3.6 

366.3 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

90. 

44.6 

129.0 

12552.8 

165.0 

-52.9 

99.0 

257.9 

14.5 

14.2 

3,0 

368.8 

999,9 

99,9 

999.9  '■ 

32.7 

89. 

45.2 

130.0 

12671.2 

162.0 

-52.9 

99.9 

261.3 

15.4 

15.2 

2.3 

370.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

89. 

45.8 

131.0 

12873.1 

157.0 

-53.  8 

99,9 

264.5 

16,4 

16.3 

1.6 

372.5 

999,9 

Oq.9 

999.9 

33.8 

89. 

46.4 

132.0 

13038.8 

153.0 

-54.0 

99. V 

266.4 

16.9 

16.9 

>.l 

375.0 

999.9 

99.9 

999.9 

34.4 

89. 

47.0 

133.0 

13165.9 

150.0 

-54.1 

99.  ; 

265.3 

17.0 

16,9 

1.4 

376.8 

999.9 

99.9 

999.9 

35.0 

89, 

47.5 

134.0 

13339.3 

146.0 

-54.1 

99.0 

262.5 

16.8 

16.7 

2.2 

379.7 

999.9 

99,9 

999,9 

35.5 

89, 

48.0 

135.0 

13472.6 

143.0 

-53.8 

99, 

260,3 

16.5 

16.2 

2.8 

382.6 

999.9 

99.9 

999,9 

36.0 

89, 

46.8 

136.0 

13701.3 

138.0 

-53.7 

99,9 

261,5 

15.3 

15.1 

2.3 

386.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

89. 

49.4 

137.0 

13890.2 

134.0 

-54.1 

99.9 

264.7 

13.9 

13.8 

1.3 

389.2 

999.9 

99.9 

999.9 

37.3 

89. 

50.2 

138.0 

14084.5 

130.0 

-54.5 

99.9 

265.0 

13.9 

13.8 

1.2 

392.0 

999.9 

99.9 

999.9 

37.9 

89, 

51.0 

139.0 

14284.8 

126.0 

-54.3 

99,  y 

262.5 

15.7 

15.6 

2.0 

395.8 

999,9 

99,9 

999.9 

38.6 

88. 

51.7 

140.0 

14491.3 

122.0 

-54.8 

99.  i 

261.8 

15.6 

15.4 

2.2 

398.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.3 

88. 

52.4 

141.0 

14704.1 

118.0 

-55.7 

99,5 

263.2 

14.1 

14.0 

:..7 

400.6 

999.9 

99,9 

999.9 

39,9 

88. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LISEARIV  INTFRPCLATED  FPCM  WHOLE  MINUTE  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PI 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

AM 

RANGE 

AT 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  r 

OG 

M/SEC 

M/Srt 

M/iEC 

OG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

S3. 1 

162.0 

16867.8 

115.0 

-56.6 

99.7 

266.1 

16.7 

16.6 

l.O 

602,1 

999,9 

99,9 

999,9 

60.6 

88. 

53.9 

163.0 

15092.6 

111.0 

-56.  1 

99.9 

268.0 

17.0 

17.0 

0.6 

607.1 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

88. 

56.6 

166.0 

15325.7 

107.0 

-56.6 

99.9 

268.2 

17.6 

17.6 

0.5 

610,6 

999,9 

99,9 

999,0 

62.0 

88. 

55.5 

165. Q 

15567.1 

103.0 

-57.2 

99.9 

268.2 

16.9 

16.9 

J.5 

613.7 

999.9 

99.9 

999.9 

62.9 

88. 

56.6 

166.0 

15817.6 

99.0 

-57.2 

99.9 

267.5 

17.6 

17.6 

0.8 

618.6 

999.9 

99.9 

999.9 

63.8 

88. 

5T.2 

167.0 

16078.3 

95.0 

-57.6 

99.9 

265.5 

17.5 

17.6 

r.6 

623.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  7 

88. 

58.1 

163.0 

16281.5 

92.0 

-56.6 

99.  > 

266.  7 

19.3 

19.2 

1.8 

620,5 

999,9 

99.9 

999,9 

65,6 

88. 

59.0 

169.0 

16563.8 

88.0 

-56.1 

99.? 

268.5 

19.5 

19.5 

U.5 

635,0 

99  9,9 

99,9 

999,9 

66.8 

88. 

59.9 

150.0 

16786.1 

85.0 

-56.7 

99.’'' 

277.9 

18.0 

17.8 

-X.5 

633.0 

999.9 

99,9 

999.9 

67.7 

88. 

60.9 

151.0 

17089.1 

Bl.O 

-57.6 

99.9 

285.1 

16.6 

15.9 

-(.3 

662.7 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

88. 

61.9 

152.0 

17327.2 

78.0 

-58.2 

99.9 

280.0 

15.1 

15.9 

- !.8 

665.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

89. 

62.9 

153.0 

17658.0 

76.0 

-58.9 

99.9 

276.7 

15.8 

15.8 

-’.,3 

651.1 

999,9 

99,9 

999.9 

50,7 

89, 

66.0 

156.0 

17917.3 

71.0 

-59.6 

99.  y 

273.0 

12.6 

12.6 

-0.7 

655.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.5 

89. 

65.0 

155.0 

18187.3 

68.0 

-59.6 

99.  ) 

277.9 

15,7 

15.5 

-2.1 

660.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

89. 

66.0 

156.0 

18565.7 

66.0 

-60.5 

99.'. 

285.9 

18.6 

17.8 

-5.1 

666.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.6 

89. 

67.1 

157.0 

18865.0 

61.0 

-60.2 

99.9 

292.6 

16.5 

15.2 

-6,3 

676.0 

999.9 

99,9 

999.9 

56.6 

90. 

68.3 

158.0 

19178.3 

58.0 

-62.0 

99.9 

296.5 

16.2 

16.5 

-7.2 

676.8 

999.9 

99.9 

999,9 

55.5 

90, 

69.6 

159.0 

19620.2 

56.0 

-62.1 

99.9 

291.1 

15.7 

16.6 

-5,7 

686.2 

999,9 

99,9 

999.9 

56.7 

91, 

70.9 

160.0 

19973.1 

51.0 

-62.5 

99.9 

291.6 

16.9 

15.7 

-6.2 

693.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

91. 

T2.2 

k6l.O 

20367.0 

68.0 

-62.7 

99.7 

297.3 

18.8 

15.7 

-3.6 

501.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.2 

92, 

73.6 

162.0 

20766.0 

65.0 

-63.6 

99.  > 

295.7 

25.1 

22.6 

-10,9 

508.6 

999.9 

99,9 

999,9 

60.  8 

92. 

75.1 

163.0 

21315.3 

61.0 

-63.6 

99.? 

295.6 

21.8 

19.7 

-9.6 

522.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

93. 

76.6 

166.0 

21781.0 

38.0 

-66.2 

99.9 

306.2 

18.0 

16.9 

-10.1 

532.6 

999,9 

99,9 

999,9 

66.6 

96, 

78.6 

165.0 

22286.1 

35.0 

-66.6 

99.9 

295.1 

19.3 

17.5 

-8.2 

566.5 

999.9 

99.9 

999.9 

66.  1 

95. 

80.2 

166.0 

22832.3 

32.0 

-66.2 

99.9 

296.2 

20.2 

16.1 

-8.9 

559.2 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

95. 

82.0 

167.0 

23665.7 

28.0 

-66.2 

99.9 

291.6 

23.2 

21.6 

-3.5 

575.5 

999,9 

99.9 

999.9 

70.3 

96. 

84.1 

168.0 

26330.7 

25.0 

-67.6 

99.7 

297.8 

17.5 

15,5 

-3.2 

590.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.8 

97. 

86.4 

169.0 

25106.9 

22.0 

-65.4 

99.  J 

999.9 

99.9 

99.9 

99,9 

619.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  Pi 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

At 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/5CC 

OG  K 

nr.  K 

GM/KG 

PCT  - 

KM 

DG 

0.0 

6.4 

316.0 

982.1 

-17.0 

-20,1 

310,0 

5,1 

3.9 

-J.3 

257.6 

259,6 

0.8 

77.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

370.6 

975.0 

-15.9 

-20,0 

294.1 

8.7 

7.9 

—J  . 6 

259.2 

261.3 

0.8 

70.3 

0.3 

130. 

0.5 

8.0 

463.8 

963.0 

-17,0 

-19,3 

294,1 

8.7 

7.9 

-3,6 

259,1 

261,3 

0,9 

81.8 

0.3 

130. 

1.0 

9.0 

557.8 

951,0 

-17.4 

-18,9 

305,1 

11.7 

9.6 

-6.7 

259.6 

261.9 

0.9 

07.5 

0.5 

122. 

1.2 

10.0 

644.9 

940,0 

-18.3 

-20.0 

311.4 

12.7 

9.6 

-5,4 

259.5 

261.6 

0.3 

86.8 

0.7 

124. 

1.9 

11.0 

756.8 

926.0 

-18.7 

-20.4 

325.7 

15.9 

8.9 

-13.1 

260.2 

262.3 

0.8 

86.5 

1.3 

132. 

2.2 

12.0 

854.5 

914.0 

-16.4 

-21.0 

327.5 

16.3 

8.8 

-13.8 

263,5 

265.6 

0.8 

67,6 

1.6 

135. 

2.6 

13.0 

945.6 

903.0 

-16.3 

-22.3 

323.1 

15.4 

8.6 

-13.9 

264.6 

266.5 

0.7 

59.5 

2.0 

137. 

3.0 

14.0 

1037.8 

892.0 

-16.6 

-22.5 

328,7 

16.2 

8.4 

-13,9 

265.2 

267,1 

0.7 

60.  1 

2.3 

139. 

3.3 

15.0 

1139,4 

880.0 

-17.7 

-23.5 

323.6 

16.3 

B.5 

-13.9 

265.1 

266.8 

0.6 

59.9 

2.6 

140. 

3.8 

16.0 

1250.9 

867.0 

-17.7 

-23.5 

325.5 

15.7 

8.9 

-13.0 

266.2 

268.0 

0.7 

59.9 

3.  1 

142. 

4.1 

17^0 

1346.7 

856.0 

-16.6 

-23.2 

323.1 

15.3 

9.2 

-12.2 

268.3 

270.2 

0.7 

56.0 

3.4 

142. 

4.4 

IB.O 

1444.0 

845.0 

-15,9 

-24.4 

322.2 

15.2 

9.3 

-12.0 

270,0 

271.7 

0.6 

45.4 

3.7 

142. 

4.8 

19.0 

1542.9 

834,0 

-15.5 

-25.5 

322,3 

13,5 

8.3 

-10.8 

271,5 

273,1 

0.6 

41.8 

4.0 

142. 

5.1 

20.0 

1643.2 

823,0 

-15,0 

-26.2 

321.1 

12.8 

G.O 

-10.0 

273.0 

274.5 

0.5 

37.7 

4.3 

142. 

5.6 

21.0 

1763.7 

810.0 

-14.9 

-27.3 

313.3 

13.9 

10.1 

-9.5 

274.3 

275.8 

0.5 

33.7 

4.6 

142. 

5.9 

22.0 

1857.8 

800.0 

-14.1 

-27.9 

308.1 

14.7 

11.5 

-9.1 

276,2 

277.6 

0.5 

29,9 

4.9 

141. 

6* •*  3 

23.0 

1962.9 

789,0 

-13.9 

-26,5 

300,1 

13.9 

12.0 

-7,0 

277.5 

279.1 

0.5 

33.4 

5.2 

140. 

6.T 

24.0 

2059.6 

779„0 

-15.0 

-23.1 

293.6 

13.5 

12.4 

-5.4 

277.3 

279.5 

0.8 

49.9 

5.5 

138. 

7.1 

25.0 

2157.4 

769e0 

-14,6 

-19.^ 

291.2 

14.3 

13.3 

-5.2 

278.8 

281.8 

1.1 

67.0 

5.8 

137. 

7.5 

26.0 

2286.6 

756.0 

-14.8 

-18.4 

291.5 

15.3 

14.3 

-5.6 

200.0 

283.3 

1.2 

73.4 

6.2 

135. 

7.9 

27.0 

2387.4 

746.0 

-14.8 

-21.8 

288,5 

15.6 

14.8 

-4,9 

281.1 

283.6 

0.9 

54,9 

6.5 

134. 

8.1 

28.0 

2489.6 

736.0 

-15.2 

-15.7 

287.1 

15.7 

15.0 

-4,6 

281.8 

86.  0 

1.5 

96.1 

6,7 

134. 

8.5 

29.0 

2593.1 

726,0 

-15,0 

-15.0 

284.4 

15,7 

15.2 

-3,9 

283.0 

28  7.6 

1.6 

100.3 

7.0 

132. 

8.9 

30.0 

2698.0 

716.0 

-15.0 

-15.2 

282.6 

15.4 

15.0 

-3.3 

284.2 

288.8 

1.6 

98.9 

7.4 

130. 

9.2 

31.0 

2793.6 

707.0 

-15.7 

-15.9 

281.8 

15.2 

14.9 

-3.1 

284.4 

288.8 

1.6 

90,3 

7.6 

129. 

9.6 

32.0 

2901.1 

697,0 

-15.9 

-17.1 

281.4 

15,2 

14.9 

-".,0 

285,4 

289,5 

1.4 

90.5 

7,9 

128. 

10.0 

33.0 

3010,0 

687.0 

-16.4 

-19.5 

201.4 

15.7 

15.4 

-3.1 

285.9 

289.3 

1.2 

76.3 

8.2 

127. 

10.3 

34.0 

3109.2 

678.0 

-16.7 

-18,4 

281.4 

16.3 

Ib.O 

-9,2 

286,7 

290,5 

1.3 

86.4 

8.5 

126. 

10.7 

35.0 

3209.5 

669.0 

-17.4 

-19.9 

281.5 

17.1 

15.7 

-3.4 

287.1 

290.4 

1.2 

80.6 

8.8 

125. 

11.1 

36.0 

3345.1 

657.0 

-17.8 

-22.0 

281.4 

17.7 

17.3 

-3.5 

2D8.1 

291.0 

1.0 

69.5 

9.2 

124. 

11.5 

37.0 

3448.1 

648.0 

-18.6 

-22.1 

280.7 

18.0 

17.7 

-3.4 

288.3 

291.2 

1.0 

74.0 

9.7 

123. 

11.9 

38.0 

3564.0 

638.0 

-19.3 

-21.0 

278.3 

18.2 

10.0 

-2.6 

288.8 

291.9 

1.1 

81.4 

10.1 

122. 

12.3 

39.0 

3669.6 

629.0 

-20,0 

-21.2 

275.7 

18.5 

18.4 

-1.8 

289.2 

292.5 

1.1 

89.9 

10.4 

121. 

12.7 

40.0 

3776.4 

620.0 

-20.5 

-22.3 

273.7 

18.8 

18.8 

-1.2 

289.8 

292.8 

1.0 

85.2 

10.8 

120. 

13.1 

41.0 

3908.7 

609.0 

-21.4 

-23.6 

273.0 

19.1 

19.0 

-1.0 

290.2 

292.9 

0,9 

82,7 

11.3 

119, 

13.5 

42.0 

4018.3 

600.0 

-22.5 

-24.8 

273,5 

19.1 

19.1 

-1.2 

290.1 

292.7 

0.8 

81.1 

11.6 

118. 

13.9 

43.0 

4129.2 

591.0 

-23.3 

-25.9 

274.0 

18.7 

18.7 

-1.3 

290.5 

292.8 

0.8 

79,1 

12.1 

117. 

14.2 

44.0 

4228,8 

583.0 

-24.2 

-28.0 

273,9 

18.4 

18.4 

-..2 

290,5 

292.5 

0.6 

70.8 

12.4 

117. 

14.7 

45.0 

4342.1 

574.0 

-24.9 

-28.0 

272.9 

18.5 

18.5 

-;..0 

291.0 

293.0 

0,7 

74.9 

12.9 

116. 

15.1 

46.0 

4444.0 

566.0 

-25.8 

-28.2 

272.3 

19.3 

19.3 

-0.8 

291.1 

293.1 

0.7 

80.4 

13.2 

115. 

15.3 

47.0 

4559.9 

557.0 

-26,8 

-29.  i 

272.1 

19.9 

19.9 

-0.7 

291.3 

293.2 

0.6 

79,8 

13.5 

114. 

15.9 

48.0 

4664.2 

549.0 

-27,4 

-29,6 

271.6 

21.2 

21.2 

-0.6 

291.7 

293.6 

0.6 

81.4 

14.2 

113. 

16.3 

49.0 

4769.7 

541.0 

-28.5 

-32.3 

271.0 

21.4 

21.4 

-0.4 

291.7 

29  3.1 

0.5 

69.4 

14,7 

113. 

16.7 

50.0 

4889.9 

532.0 

-28.9 

-34.4 

270.6 

21.5 

21.5 

-3.2 

292.6 

293.8 

0.4 

58.2 

15,2 

112. 

• BV  SPF60  MFANS  FiFV'grf'IN  *NGLE  BFTHEEN  6 ANC  10  OEG 

♦ ar  TEMP  MgANS  rgi-'?£«CrUBF  or  time  have  BcEN  interpolated 

•*  BY  SPEED  MEANS  EiEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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S TATI  CM  NO,  6f!5 

ST  CinUO,  MINN 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

n 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

CM /kg 

PCT 

KM 

OG 

17.2 

51.0 

5025.4 

522.0 

-29.8 

-36.9 

270.8 

21.6 

21.6 

-0,3 

293,1 

294.1 

0,3 

49.6 

15.8 

111. 

17.7 

52.0 

5135.4 

514.0 

-30.3 

-39.5 

271.6 

22.1 

22.1 

-0,6 

293.  7 

294,5 

0.? 

39.8 

16.4 

110. 

18.1 

53.0 

5246.7 

506.0 

-31.4 

-40.6 

272.1 

22.7 

22.7 

-0.8 

293.0 

294.5 

0.2 

39.5 

16.9 

110. 

18,6 

54.0 

5359.4 

498.0 

-32.4 

-41.  j 

272,0 

23,3 

23.3 

-0,8 

293.8 

294,5 

0.2 

39.7 

17.6 

109. 

19.1 

55.0 

5473.4 

490.0 

-33.1 

-42.  i 

271.9 

23.9 

23.9 

-0.8 

294.3 

294.9 

0.2 

37.7 

18.3 

108. 

19.6 

56.0 

5603.4 

481.0 

-34.3 

-44.3 

272.3 

24.8 

24.7 

-1.0 

294.4 

294,9 

0.2 

35.3 

18.9 

108. 

20.1 

57.0 

5720.6 

473.0 

-35.1 

-45,4 

271,9 

25.1 

25.1 

-0,8 

294,9 

295,3 

0.1 

33.0 

19.7 

107, 

20.6 

58.0 

5824.4 

466.0 

-35.6 

-46.3 

270,7 

24.6 

24.6 

-0.3 

295.4 

295.9 

0.1 

32.3 

20.2 

107. 

20.9 

59.0 

5929.5 

459.0 

-36.6 

-4  7.  1 

267.8 

23.3 

23.3 

0.9 

295.5 

295.9 

0.1 

32.3 

20.8 

106. 

21.3 

60.0 

6051.1 

451.0 

-37.8 

-48.1 

266.1 

23,0 

22.9 

1.6 

295.5 

295.9 

0.1 

32.5 

21.4 

106. 

21.9 

61.0 

6158.7 

444.0 

-38.7 

-48.  i 

266.  1 

24.0 

23.9 

i 

295,6 

296.0 

0.1 

32.8 

22.0 

105. 

22.3 

62.0 

6283.4 

436.0 

-39.4 

-49.3 

267.1 

24.6 

24.6 

1.2 

296.3 

296.6 

0.1 

33.0 

22.7 

104. 

22.8 

63.0 

6393.9 

429.0 

-40.5 

99.  ■: 

268.0 

24.3 

24  .3 

0.8 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

23.4 

104. 

23.2 

64.0 

6505.7 

422.0 

-41.6 

99.9 

263.4 

23.8 

23.8 

0.7 

296,3 

' 999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

104, 

23.8 

65.0 

6619.1 

415.0 

-42.0 

99.9 

268.8 

24,0 

24,0 

0.5 

297,2 

999,9 

99,9 

999.9 

24.7 

103. 

24.5 

66.0 

6750.5 

407.0 

-43.3 

99,9 

268,5 

25.0 

25.0 

0.7 

297.3 

999.9 

99.9 

999,9 

25.7 

103. 

25.1 

67.0 

6867.0 

400.0 

-44.4 

99.9 

267.3 

25.5 

25.5 

;.2 

297.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

102. 

25.7 

68.0 

6985.1 

393.0 

-45.0 

99.} 

266.3 

25.8 

25.8 

1.7 

298,0 

999,9 

99,9 

999,9 

27,5 

101, 

26.1 

69.0 

7104.9 

386.0 

-46.1 

99, 3 

266.0 

25.5 

25.4 

1.8 

298.0 

599,9 

09.9 

999.9 

28.2 

101. 

26.7 

70.0 

7208.9 

380.0 

-47.0 

99.9 

266.2 

24.3 

24.3 

1.6 

298.2 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

lOl. 

27.2 

71.0 

7349.6 

372.0 

-47.9 

99.9 

266.5 

23.7 

23.5 

1.5 

298.9 

999.9 

99.9 

999.9 

29.7 

100. 

27.8 

72.0 

7474.6 

365.0 

-49.1 

99.9 

266.7 

23.4 

23.4 

1.4 

298.9 

999,9 

99.9 

999.9 

30.5 

100. 

28.1 

73.0 

7583.0 

359.0 

-50.3 

99,9 

267,0 

23.5 

23.4 

1.2 

298.7 

599,9 

99,9 

999.9 

30,9 

100. 

28.6 

74.0 

7711.4 

352.0 

-50.9 

99.  V 

268.5 

23.7 

23.7 

0.& 

299.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.6 

99, 

29.0 

75.0 

7823.1 

346.0 

-52.0 

99.5 

271.0 

24.3 

24.3 

-0.4 

299.6 

999.9 

95.9 

999.9 

32.1 

99. 

29.3 

76.0 

7936.3 

340.0 

-52.5 

99.9 

273.9 

24.5 

24.6 

-1.7 

300,5 

999,9 

99,9 

999.9 

32.5 

99. 

29,7 

77.0 

8051.1 

334.0 

-53.4 

99. Q 

278.0 

24.0 

23.8 

-3.4 

300.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

99. 

29.9 

78.0 

8187.3 

327.0 

-54,0 

99.9 

280.5 

23.2 

22.8 

-4.2 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.6 

99. 

30.3 

79.0 

8305.8 

321.0 

-55.2 

99.9 

286.4 

20.3 

19.5 

-5.7 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.2 

99. 

30.7 

80.0 

8426.0 

315.0 

-56,2 

99,9 

292.9 

18.0 

16.6 

-7.0 

302,0 

999,9 

99.9 

999,9 

34.5 

99. 

31.3 

81.0 

8568.6 

308.0 

-57.0 

99.9 

297.7 

17.6 

15,5 

-3.2 

302.7 

999.9 

99,9 

999,9 

35.0 

100. 

31.7 

82.0 

8672.1 

303.0 

-57.5 

99.  5 

296.8 

18.1 

16.1 

-8.2 

303.4 

999.9 

99.9 

999.9 

35.4 

100. 

32.1 

83.0 

8798.4 

297.0 

-57.7 

99.  ? 

294.6 

18.1 

16.5 

-7.5 

304.9 

999.9 

99,9 

999,9 

35,9 

100. 

32.7 

84.0 

8927.1 

291.0 

-58.0 

99.9 

291,4 

16.2 

15.1 

-5.9 

306.2 

999,9 

99,9 

999.9 

36,5 

100. 

33.1 

85.0 

9036.2 

286.0 

-58.5 

99,9 

289.8 

14.6 

13.8 

-4,9 

307.0 

999.9 

90.9 

999.9 

36.9 

100. 

33.9 

86.0 

9191.9 

279.0 

-58.7 

99.9 

285.3 

14.9 

14.3 

-3.9 

309.0 

599.9 

99.9 

999.9 

37.4 

101. 

34.4 

87.0 

9305.5 

274.0 

-58.7 

99.9 

282.6 

16.6 

16.2 

-3.5 

310.6 

999.9 

99.9 

999,9 

38.0 

101. 

34.9 

88.0 

9421.1 

269,0 

-58,9 

99,9 

282.0 

17.4 

17,0 

-3,6 

311.9 

999,9 

99,9 

999,9 

38.5 

101. 

35.5 

89.0 

9538.9 

264.0 

-58,  7 

99,9 

283.0 

17.3 

15.9 

-3.9 

313.9 

599,9 

99.9 

999.9 

39.0 

101. 

35.9 

90.0 

9683.4 

, 258.0 

-58.4 

99.9 

283.2 

16.3 

15.8 

-3,7 

316.5 

599,9 

99.9 

999.9 

39.7 

101. 

36.2 

91.0 

9806.6 

253.0 

-58.4 

99.9 

282.9 

15.3 

14.9 

-3.4 

318.2 

999.9 

99.9 

999,9 

39,9 

lot. 

36,9 

92.0 

9932.0 

248.0 

-58,9 

99.9 

282.3 

13,7 

13.3 

-2.9 

319,3 

999,9 

99,9 

999,9 

40.4 

101. 

37.4 

93.0 

10059.8 

243.0 

-58.9 

99.9 

282.3 

13.2 

12.9 

-2.8 

321.1 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

101. 

38.1 

94.0 

10164.2 

239.0 

-58.2 

99,9 

279.7 

13.6 

13.4 

-2.3 

323.7 

999,9 

99.9 

999.9 

41.4 

lot. 

38.8 

95.0 

10297.7 

234.0 

-57.0 

99,9 

276,6 

17,0 

15,9 

-1.9 

327.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.9 

101. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETNEFN  A AND  10  DEC 
' • BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURF  OR  TIMF  HAVE  B^EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO.  655 
ST  CIOUO,  MINN 

6 FE6PUARY  1975 

515  GMT  163  13, 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRPS 

Tf  MP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V cnMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

m/-;fc 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

39.5 

96.0 

10662.6 

228.0 

-55.7 

99.9 

275.3 

18.7 

18.6 

-..7 

332.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.9 

60.1 

97.0 

10606.0 

223.0 

-55.3 

99.9 

276.1 

15.0 

15.0 

-i.l 

336.6 

999,9 

99,9 

999,9 

63.5 

60.7 

98.0 

10719.9 

219.0 

-53.9 

99.  / 

270,6 

12.6 

12.6 

-3.1 

338.6 

999,9 

99,9 

999,9 

63.9 

61.1 

99.0 

10838.3 

215.0 

-53.7 

99.5 

267.7 

12.6 

12.6 

3.5 

360.6 

999.9 

99,9 

999.9 

66.  1 

61.9 

100.0 

10989.5 

210.0 

-56.0 

99.9 

266.6 

16.8 

16,8 

0.9 

362.6 

999,9 

99,9 

999.9 

66.8 

62.6 

101.0 

11 166.2 

205.0 

-53.7 

99.9 

268,7 

16.2 

16.2 

0,6 

365.3 

999,9 

99,0 

999.9 

65,6 

63.2 

102,0 

11303.6 

200.0 

-52.5 

99.9 

272.5 

16.3 

16.3 

-0.7 

369.7 

999.9 

99.9 

909.9 

66.0 

63.  a 

iC3.0 

11633.7 

196.0 

-53.6 

99.9 

279.0 

15.7 

15.5 

-2.6 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

66.6 

106.0 

11566.6 

192.0 

-53.7 

99.9 

286.9 

16.0 

15,6 

-6,1 

351,8 

999,9 

99,9 

999.9 

67.  1 

65.0 

105.0 

11701.7 

188.0 

-53.7 

99.9 

287.9 

17.5 

16.6 

-5.6 

353.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.7 

65.6 

106.0 

11875,0 

183.0 

-53.6 

99.  i 

290.0 

17.9 

16.8 

-5.1 

356.9 

999.9 

99.9 

909.9 

68.6 

66.1 

107.0 

12017.1 

179.0 

-53.7 

99.9 

290.7 

16.5 

15.6 

-5.8 

358.9 

999.9 

99,9 

999.9 

69.0 

66.9 

108.0 

12162.6 

175.0 

-53.7 

99.9 

285,2 

16,5 

16.0 

-3.8 

361.3 

999,9 

99.9 

999.9 

69.6 

67.6 

109.0 

12273.5 

172.0 

-53.7 

99.9 

281.9 

16.8 

16.5 

-j.O 

363.0 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

6S.1 

110.0 

12626.8 

168.0 

-53.6 

99.9 

282.9 

15.9 

15.5 

-3.6 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

68.9 

111.0 

12619.2 

163.0 

-53.6 

99.9 

286,9 

16.6 

15.7 

—'I.  8 

369,2 

999,9 

99.9 

999,9 

51,5 

69.5 

112.0 

12779.1 

159.0 

-53.6 

99.  i 

288.6 

16,0 

13.2 

-6.5 

371.6 

999.9 

99.9 

999,9 

52.  1 

50.  1 

113.0 

12901.6 

156.0 

-53.6 

99.  i 

291.1 

10.9 

10.2 

-3.9 

373.6 

999.9 

99.9 

999,9 

52.5 

50.9 

116.0 

13068.6 

152.0 

-53.9 

99.9 

289.5 

10.6 

10.0 

-3.5 

375.8 

999.9 

99.9 

999,9 

52.9 

51.6 

115.0 

13196.6 

169.0 

-53.9 

99.9 

287.6 

9.8 

9.6 

-2,9 

378.0 

999,9 

99.9 

999.9 

53.6 

52.6 

116.0 

13371.6 

165.0 

-53.9 

99.9 

285.0 

12.6 

12.0 

-3.2 

380.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

53.0 

117.0 

13551.1 

161.0 

-53.7 

99.9 

280.7 

13.2 

13.0 

-2.5 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

53.7 

113.0 

13689.6 

138.0 

-53.7 

99.9 

275.2 

10. 1 

to.i 

-0,9 

386.7 

999,9 

99,9 

999,9 

56.9 

56.3 

119.0 

13330.6 

135.0 

-53.7 

99.9 

276.5 

10.1 

10.  1 

-0.8 

389.1 

999,9 

99,9 

999,9 

55.2 

56.9 

120.0 

13975.1 

132.0 

-53.7 

99.  , 

273.5 

12.9 

12.9 

-0.8 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

55.6 

55.5 

121.0 

16172.9 

128.0 

-53.6 

99.9 

270.7 

15.5 

15.5 

-0.2 

395.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  1 

56.1 

122.0 

16325.6 

125.0 

-53.7 

99.9 

268.8 

15.0 

15.0 

•J.3 

397,8 

990,9 

99,9 

999.9 

56.7 

56.8 

123.0 

16629.0 

123.0 

-56.0 

99.9 

270.5 

16.5 

16.5 

-n.  1 

399,0 

999,9 

99.9 

999.9 

57.2 

57.6 

126.0 

16587.2 

120.0 

-56.8 

99.9 

271.8 

15.6 

15.6 

-0.5 

600.6 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

58.1 

125.0 

16769.1 

117.0 

-56.8 

99.9 

269.9 

16.6 

16.6 

0.0 

603.3 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

58.9 

126.0 

16971.3 

113.0 

-55.3 

99.  9 

268.0 

16.6 

16.6 

0.6 

606.6 

909,9 

99,9 

999.9 

59.2 

59.6 

127.0 

15085.3 

111.0 

-55.2 

99.  ; 

263.8 

17.1 

17.1 

0.6 

608.8 

999.9 

99.9 

999.9 

59.8 

60.2 

120.0 

15319.5 

107.0 

-55.3 

99.9 

270.2 

16,3 

16.3 

-0.1 

612.8 

999.9 

99.9 

909.9 

60.6 

60.9 

129.0 

15660.0 

105.0 

-55.2 

99.9 

271.6 

13.0 

13.0 

-0.3 

615.3 

999.9 

99,9 

999,9 

61.2 

61.5 

130.0 

15625.5 

102.0 

-56.2 

99.9 

276,5 

12.6 

12.6 

-1.0 

620.6 

999,9 

99,9 

999,9 

61.6 

62.2 

131.0 

15816.7 

99.0 

-56.7 

99.9 

281.6 

13.3 

13.0 

-2.7 

623.3 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

62.9 

132.0 

15967.2 

97.0 

-55.0 

99.9 

288.2 

11.6 

10.8 

-3.6 

625.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.7 

63.6 

133.0 

16167.8 

96.0 

-55.3 

99.9 

292.2 

11.8 

10.9 

-6,5 

628.6 

999,9 

99,9 

999,9 

63.0 

66.2 

136.0 

16285.0 

92.0 

-55.3 

99.  9 

295.0 

12.7 

11.5 

-5,6 

631,0 

999,9 

99,9 

999,9 

63.6 

66.9 

135.0 

16696.5 

89.0 

-55.5 

99.7 

297.5 

12.3 

10.9 

-5.7 

636.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

65.8 

136.0 

16715.1 

86.0 

-55.5 

99,9 

297.2 

16.3 

12.7 

-5.5 

639.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

66.  6 

137.0 

16866.7 

86.0 

-56.7 

99.9 

298.2 

15.6 

13.8 

-7,6 

639.7 

999,9 

99.9 

999,9 

65.6 

67.6 

138.0 

17095.1 

81.0 

-57.0 

99.9 

296.6 

16,0 

12.8 

-5.8 

663.6 

999,9 

99.9 

999.9 

66.2 

68.2 

139.0 

17336.1 

78.0 

-57.0 

99.9 

290.6 

16.1 

13. J 

-*,.9 

668.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.7 

69.1 

160.0 

17581.8 

75.0 

-58.2 

99,9 

293.3 

16.9 

13.7 

-5.9 

650.9 

999,9 

99.9 

999,9 

67.6 

« BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

101. 

101. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

101. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

100. 

101. 

101. 

101. 
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STATION  NO.  655 
ST  CLO«JOf  MINN 


6 FEBRUART  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIP 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

70.0 

141.0 

17751.9 

73.0 

-58.4 

99.9 

294.4 

13.2 

12.1 

70.9 

142.0 

17926.7 

71.0 

-58.2 

99.9 

290,5 

15.7 

14.7 

71.8 

143,0 

18198.5 

68.0 

-58.4 

99,  i 

287.0 

16.2 

15.5 

72.b 

144.0 

18386.1 

66.0 

-58.9 

99.9 

283.6 

11.9 

11.6 

73.5 

145,0 

18578,6 

64.0 

-60,  1 

99.9 

277.7 

10.8 

10.7 

74.5 

146.0 

18878.2 

61.0 

-60.1 

99.9 

277.0 

16.4 

16.3 

75.4 

147.0 

19086.1 

59,0 

-60,5 

99,9 

286.5 

17.7 

17.0 

76.4 

148.0 

19411.2 

56.0 

-60.5 

99,9 

293.2 

19,6 

18.0 

77.4 

149.0 

19523.5 

55.0 

-60.1 

99.9 

295.2 

18.9 

17.1 

78.4 

150.0 

19873.3 

52.0 

-60.5 

99.9 

298.1 

19.8 

17.5 

79.3 

151.0 

20116.8 

50.0 

-61.9 

99.9 

297.8 

15,5 

13.7 

80.3 

152.0 

20369.1 

48.0 

-62,3 

99,9 

295.7 

10,0 

9,0 

81.4 

153.0 

20631.4 

46.0 

-63.2 

99.9 

288.8 

14.6 

13.8 

82.5 

154.0 

20904.4 

44.0 

-63.6 

99.9 

282.6 

18.1 

17.7 

83.8 

155,0 

21337,2 

41.0 

-64.'’ 

99,9 

282.2 

17.8 

17,4 

85.1 

156.0 

21643.0 

39.0 

--4 .6 

99.9 

282.2 

16.5 

16.2 

86.2 

157.0 

21963.5 

37.0 

-66.0 

99.9 

280.8 

16.5 

16.2 

87.6 

158.0 

22300.6 

35.0 

-66.2 

99.9 

276,8 

15.0 

14.9 

89.1 

159,0 

22657,1 

33.0 

-66.4 

99.9 

282.2 

15.9 

15,5 

90.5 

160.0 

23035.9 

31.0 

-66.2 

99.9 

286.7 

20.2 

19.4 

92.0 

161.0 

23438.1 

29.0 

-68.3 

99.9 

287.6 

19.2 

18.3 

93.8 

162.0 

23867.4 

27.0 

-67,9 

99.9 

2 82  ..4 

27,9 

27,2 

95.5 

163.0 

24577.4 

24.0 

-66,  8 

99,9 

283,7 

36,9 

35.9 

97.4 

164.0 

25102.5 

22.0 

-67.4 

99. S 

293.3 

24  .0 

22.1 

100.0 

165.0 

25680.0 

20.0 

-65.2 

99.} 

282.7 

28.8 

28.1 

102.3 

166.0 

26323.6 

18.0 

-64.0 

99.9 

289.9 

32.2 

30.3 

105.3 

167.0 

27446.1 

15.0 

-61,9 

99.9 

282.8 

30.7 

29.9 

108.8 

168.0 

28331.4 

13.0 

-61,9 

99,9 

999.9 

99.9 

99.9 

' 1359 


163  13.  0 


■■•'sum 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/JEC 

DG  K 

OG  K 

gm/kg 

PCT 

KM 

DG 

-3.5 

454.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

101. 

-'J.S 

458,1 

999,9 

99,9 

999,9 

69.0 

lOl. 

7 

463.4 

999.9 

99.9 

999.9 

69.9 

101. 

-2.8 

466.2 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

101. 

-1.5 

467.6 

999,9 

99.9 

999.9 

70.9 

101. 

-2.0 

474.1 

999.9 

99.9 

999. R 

72.0 

101. 

-5.0 

477,8 

999.9 

99,9 

999.9 

72.9 

101. 

-7,7 

485.0 

999.9 

99,9 

999.9 

74.0 

101. 

-8.0 

488.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.1 

101. 

-9.3 

495.4 

999.9 

99.9 

999,9 

76,3 

102. 

-7,2 

497.6 

990. 

99,9 

999,9 

77.3 

102. 

- 'i.4 

502.5 

CO  9.9 

99.9 

999.9 

77.9 

102. 

-f,7 

506.4 

99^.3 

99.9 

999.9 

78.7 

102. 

-'♦.0 

511.9 

990,9 

99.9 

999,9 

79,7 

102. 

-3,8 

520,9 

999.9 

99,9 

999,9 

81.3 

102. 

-J.5 

527.5 

999.9 

99.9 

999.9 

82.5 

102. 

-J.l 

531.9 

999.9 

99.9 

999.9 

83.7 

102. 

-..0 

539,9 

999.9 

99.9 

999.9 

85,0 

102. 

-3.4 

548.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

102. 

-5.8 

558.9 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

102. 

-5.8 

563.9 

999.9 

99.9 

999.9 

89,9 

102. 

-6,0 

576.8 

999.9 

99.9 

999.9 

91,9 

102. 

-8,7 

599.6 

999.9 

99.9 

999.9 

95.5 

102. 

-9.5 

612.8 

■ 999.9 

99.9 

999.9 

98.9 

102. 

-6.  3 

636.6 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

103. 

-11.0 

659.8 

999.9 

99.9 

999.9 

107.1 

103. 

-6,8 

702.1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.6 

103. 

99,9 

731.4 

999,9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

ST»TICN  NO.  C55 
ST  CLODOt  «INN 


6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  158  ?5.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPFEP 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KH 

OG 

0.0 

6.3 

316.0 

980.6 

-20.2 

-22.9 

310.0 

5.7 

6.6 

-3.7 

256.5 

256.1 

0.6 

79.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

372.2 

973.0 

-20.2 

-23.6 

296.7 

9.9 

8.8 

-6.6 

255,0 

256,5 

0.6 

73.8 

0.3 

111. 

0,5 

8.0 

666.1 

961.0 

-20,5 

-22.3 

296,7 

9,9 

8.8 

-6.6 

255.7 

257.6 

0.7 

85.3 

0.3 

111. 

0.8 

9.0 

569.3 

950.0 

-20.6 

-22.0 

305.3 

ll.O 

9.0 

-0.6 

2S6.6 

2S8.2 

0.7 

88.2 

0.5 

113. 

1.2 

10.0 

635.5 

939,0 

-20,9 

-22.3 

318.7 

12.9 

8.5 

-9.7 

257.0 

258.7 

0.7 

88.6 

0.8 

119. 

1.6 

11.0 

766.3 

925.0 

-21.8 

-23.2 

330.3 

15.2 

7.5 

-13.2 

257.1 

258.8 

0.6 

88.6 

1.1 

127. 

1.9 

12.0 

836.6 

916.0 

-20.9 

-22.1 

333.5 

16.3 

7.3 

-16.6 

258.9 

260.8 

0.  7 

90,0 

1.6 

133. 

2.2 

13.0 

926.2 

903.0 

-20,3 

-22.5 

331.0 

17.5 

8.5 

-IS.  3 

260.6 

262,2 

0.7 

82.6 

1.6 

137, 

2.5 

16.0 

1015,0 

892.0 

-20.3 

-23.6 

326.5 

19.0 

10.5 

-IS. 8 

261.3 

263.0 

0.6 

76.9 

2.0 

139. 

2.8 

15.0 

1107.3 

881.0 

-18.0 

-20.2 

322.7 

20.0 

12.1 

-l-5.9 

266.6 

267.0 

0.9 

83.1 

2.3 

160. 

3.2 

16.0 

1210.0 

869.0 

-17.2 

-17.2 

318.6 

20.6 

13.5 

-13.2 

266.6 

269,6 

1.1 

100.0 

2.8 

160, 

3.5 

17.0 

1305,7 

858.0 

-16.7 

-16,3 

315.2 

19.0 

13.9 

-16,0 

268,1 

271.3 

1.2 

98.7 

3.2 

160. 

3.9 

18.0 

1602.8 

867.0 

-16.2 

-16.6 

311.0 

17.9 

13.5 

-11.8 

269.5 

272.8 

1.2 

97.2 

3.  6 

139. 

6.2 

19.0 

1692.6 

837.0 

-15.1 

-17.6 

309.2 

17.7 

13.8 

-11.2 

271.6 

276.8 

1.2 

82.9 

3.9 

138. 

6.6 

20.0 

1583.6 

827.0 

-16.7 

-18.2 

307,9 

18.6 

16,5 

-11.3 

273,0 

276,0 

1.1 

76,9 

6.6 

137. 

5.0 

21.0 

1703,3 

816.0 

-15.1 

-20,8 

307,0 

19,6 

15.5 

-11.6 

273.8 

276.2 

0,9 

62.0 

6.8 

136, 

5.3 

22.0 

1796,7 

806.0 

-15,6 

-31.2 

306.3 

19.6 

15.8 

-11.6 

276.6 

275.6 

0.3 

26.6 

5.2 

135. 

5.7 

23.0 

1891.1 

796.0 

-16.0 

-31.0 

305.7 

20.7 

16.8 

-12.1 

276.8 

275.8 

0.6 

26.0 

5.6 

135. 

6.  0 

26.0 

1996.1 

783.0 

-16,7 

-31. S 

305,6 

22.1 

18.0 

-13,8 

275.1 

276.1 

0.3 

26.0 

6.0 

136, 

6.3 

25.0 

2092.7 

773.0 

-16,8 

-30,9 

303.7 

2(.6 

17,8 

-11.9 

276,0 

277.1 

0.6 

28.2 

6.6 

133. 

6.7 

26.0 

2210.1 

761.0 

-16.9 

-30.2 

300.3 

20.3 

17.5 

-10.3 

277.1 

278.3 

0.6 

30.3 

6.9 

133. 

7.1 

27.0 

2299.3 

752.0 

-17.6 

-31.6 

295.9 

19.1 

17.2 

-3.6 

277.3 

278.6 

0.6 

28.6 

7,3 

132. 

7.6 

28.0 

2399.5 

762.0 

-17.6 

-32.3 

293.6 

18.5 

16.9 

-7.3 

278,3 

279,6 

0,3 

26.6 

7.7 

131. 

7.7 

29.0 

2501.1 

732.0 

-17,6 

-27.2 

291.2 

17.8 

16.6 

-5.5 

279,6 

281.1 

0.6 

62.8 

8.0 

130. 

8.0 

30.0 

2593.6 

723.0 

-18.3 

-28. i 

289.2 

17.3 

16.3 

-5.7 

279.7 

281.2 

0.5 

61.6 

8.3 

129. 

8.6 

31.0 

2697.6 

713.0 

-19.2 

-29.3 

288.0 

16.8 

16.0 

-5.2 

279.7 

281.1 

0.5 

60.6 

8.6 

128. 

8.7 

32.0 

2791.8 

706.0 

-20.1 

-28,3 

287.5 

16.8 

16.0 

-5.0 

279,9 

281.6 

0,5 

68.8 

8,9 

128. 

9.0 

33.0 

2807.0 

695.0 

-21.0 

-28.5 

287.2 

16.0 

16.1 

-5.0 

279.8 

281.6 

0.5 

50.8 

9.2 

127. 

9.6 

36.0 

2983.1 

686.0 

-21.9 

-25.8 

287.5 

17.6 

16.8 

-5.3 

279.9 

281.8 

0.7 

70.7 

9.6 

126. 

9.7 

35.0 

3091.0 

676.0 

-22.9 

-25.8 

287.8 

18.2 

17.3 

-5.6 

280.0 

282.0 

0.7 

76.6 

9,9 

126. 

10.1 

36.0 

3211.5 

665.0 

-22.3 

-23,  7 

288.3 

18.8 

17.8 

-3.9 

281,9 

286.6 

0.8 

88.9 

10.3 

125. 

10.6 

37.0 

3311.5 

656.0 

-22,9 

-23.5 

283.8 

18.8 

17.8 

-5.  1 

282.6 

286.9 

0.8 

91.3 

10.7 

126, 

10.7 

38.0 

3612.8 

667.0 

-23.1 

-26.0 

289.3 

18. R 

17.7 

—6 . 2 

283.2 

285.7 

0.8 

92.5 

11.0 

126. 

11.1 

39.0 

3515.6 

638.0 

-22.5 

-23.  i 

290.0 

18.9 

17.8 

-6.5 

285.1 

287.8 

0,9 

96,2 

11.6 

123. 

11.5 

60.0 

3608.2 

630.0 

-22.9 

-23.9 

290,3 

19,8 

18.5 

—6,8 

285,7 

288.3 

0,9 

91.1 

11.8 

123. 

11.8 

61.0 

3737.6 

619.0 

-23,0 

-26,5 

289.3 

20.5 

19.6 

—0.8 

287.0 

289.5 

0.8 

87.7 

12.2 

123. 

12.2 

62.0 

3832.6 

611.0 

-23.8 

-25.2 

287.9 

21.3 

20.3 

- 3.5 

287.1 

289.5 

0.8 

87. 6 

12.7 

122. 

12.5 

63.0 

3960.8 

602.0 

-26.6 

-25.6 

286.5 

21.7 

20.8 

-3.2 

287.6 

239,8 

0.8 

91,1 

13.2 

122. 

12.8 

66.0 

6038.2 

596.  0 

-25.0 

-26.  i 

286.6 

22,2 

21.3 

-6.3 

288.1 

290,3 

0.8 

90,9 

13.6 

121. 

13.2 

65.0 

6136.7 

586.0 

-25.5 

-27.0 

287.2 

22.8 

21.8 

-6.8 

288.6 

290.7 

0.7 

87.6 

13.9 

120. 

13.5 

66.0 

6268.8 

577.0 

-26.3 

-28.0 

288.6 

23.3 

22.1 

-7.6 

288.9 

290.9 

0.7 

85.6 

16.6 

120. 

13.8 

67.0 

6369.6 

569.0 

-27.0 

-28.9 

289.6 

22.9 

21.6 

-7,7 

289,3 

291.1 

0.6 

86.0 

16,9 

120. 

16.2 

68.0 

6651.6 

561.0 

-27.7 

-30,  1 

291.0 

22.1 

20.7 

-7,9 

289.6 

291.3 

0.6 

79.6 

15.6 

119. 

16.6 

69.0 

6556.8 

553.0 

-28.3 

-31.1 

292.3 

21.1 

19.5 

-3.0 

290.0 

291.6 

0.5 

77.2 

15.9 

119. 

16.9 

50.0 

6659,3 

565.0 

-28.6 

-31.8 

293,5 

20.6 

18.7 

-9.1 

290,9 

292.6 

0.5 

73.6 

16.2 

110. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OP.  TIME  HAVE  E2EN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA ')  6 DEG 
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SfAflEN  Hii.  m 

ir  €LtjU6»  MtNN 


TIME 

CNTGT 

hllGHT 

P8ES 

TEMP 

MIN 

CPM 

MR 

m f. 

If.l 

91.0 

6791.9 

939.0 

=28.7 

IS.T 

92.0 

6886.1 

§28.0 

=29.7 

16.  i 

53.0 

6996.8 

920.0 

=30.3 

U.4 

96.0 

9106* **9 

912.0 

= 31.6 

16.V 

99.0 

9202.3 

909.0 

=31.8 

IT.2 

96.0 

9363.9 

699.0 

=32.7 

lf.6 

9T.0 

9661.6 

698.0 

=33.6 

II.O 

98. 0 

9966,9 

681.0 

= 36,3 

11.6 

99.0 

9667.3 

676.0 

=39.3 

II. T 

60.0 

9769.7 

666.0 

= 36.0 

11.0 

61.0 

9870*8 

699.0 

=36,9 

tf*3 

62.0 

9977.1 

692.0 

=37.6 

Il.T 

63.0 

6086.7 

669,0 

=38.6 

XO.t 

66.0 

6193.9 

638.0 

= 39.2 

tO.6 

69.0 

6287.9 

632*0 

=39,8 

X0.9 

66.0 

6631.6 

623*0 

=60.8 

Xl.S 

67.0 

6966.9 

616.0 

“61.6 

11.6 

68.0 

6699,8 

609.0 

=62,6 

21.0 

69.0 

6799.9 

603.0 

=63*3 

22*6 

TO.O 

6877,3 

396.0 

= 66.0 

22.6 

71.0 

7013,9 

388.0 

=69.1 

23.6 

72.0 

7117,7 

382.0 

=66.2 

23.  T 

73.0 

7222.8 

376*0 

=66.9 

26.1 

76.0 

7367,1 

369.0 

=67,9 

26. S 

79.0 

7636,9 

366.0 

=68.8 

2S.0 

76.0 

7966,2 

397.0 

=69*  8 

29.6 

77.0 

7676*8 

391.0 

= 90.8 

29.1 

78.0 

7768.1 

366.0 

= 91.6 

26.2 

79,0 

7881.3 

360,0 

=92.7 

26.  T 

80.0 

7996,0 

336,0 

= S3.7 

2T.I 

81,0 

8131.8 

§27,0 

“96,8 

2T.9 

82.0 

8230.2 

322.0 

= 99.7 

28.0 

83.0 

8369,8 

316.0 

= 96.3 

XB.3 

86.0 

8691.0 

311.0 

= 97,0 

21.6 

89.0 

8976,9 

309.0 

=96,3 

29.6 

86.0 

8700*6 

299.0 

= 96,7 

29.  T 

87.0 

8828.8 

293.0 

= 97.9 

30.0 

88.0 

8937.6 

288.0 

= 98.1 

30.6 

89.0 

9067.9 

283.0 

= 99.1 

30.8 

90.0 

9181.6 

277,0 

=99.8 

31.1 

91.0 

9272.6 

273.0 

=60.2 

31.9 

92.0 

9387.6 

268.0 

=60.7 

31.8 

93.0 

9906.6 

263.0 

=61.1 

32.3 

96.0 

9623.7 

298.0 

•61.7 

32.  T 

99.0 

9769.1 

293.0 

=60.9 

h I9t§ 

lli%  fiMf 


OIW  PT 

018 

SPEPO 

u eoMP 

V e-iMP 

06  6 

06 

M/5E6 

M/SEfe 

=32,9 

295.3 

19.7 

17.8 

=8,4 

=33.3 

297,6 

19,1 

17,1 

=J,7 

=33.9 

299.1 

19.0 

16.7 

= 4.9 

=36,  i 

298.0 

19.2 

16.9 

-9,0 

=36.7 

296.5 

19.5 

17.6 

= 4.7 

=39.7 

295.8 

19.6 

17,6 

=•8,5 

= 16.  Cl 

295,6 

19.7 

17.8 

=■8,6 

=37,8 

296,1 

20.3 

18.2 

=8.9 

=38.0 

297,6 

21.2 

18.7 

= 9.8 

=38.7 

298.5 

21.6 

19.0 

= l3.3 

=39.  j 

299,2 

2U9 

19.1 

= 13,7 

=60,1 

298.7 

21.9 

19.3 

= 13.5 

=61. 

297.6 

22.1 

19.6 

= 10.2 

=62.9 

297i.l 

22.3 

20,0 

=0,8 

=63*7 

295,6 

22.3 

20,1 

= >,6 

99.9 

296.6 

22.0 

19.7 

= ).B 

99,9 

298,6 

21.3 

18.7 

= l).l 

99,9 

299,7 

20,6 

17,9 

= 13.2 

99,? 

300.9 

19.6 

16,6 

=9,9 

99,'? 

299,8 

18.7 

16,2 

=9,3 

99.9 

296.7 

18.5 

16.5 

= 8.3 

99,9 

292.7 

18.6 

17,1 

= 7.2 

99,9 

290.6 

18.6 

17,6 

» 6.  § 

99,9 

288.2 

19.6 

17,7 

= 5.8 

99.9 

286.5 

18.6 

17.9 

=5.3 

99,  9 

286.1 

18.9 

18,2 

= 5.3 

99,  9 

286.6 

19.6 

18.6 

“5*5 

99.9 

286.3 

19.6 

18.8 

= .> . 5 

99.9 

285.1 

19.6 

18.7 

= UO 

99,9 

281.9 

18.9 

18.5 

= 3.9 

99,9 

279,2 

18.8 

18.6 

=3.0 

99.9 

277.5 

19.1 

19.0 

=2.5 

99.  ? 

274.7 

19.1 

18*8 

=2.9 

99,9 

280,8 

18,6 

18,2 

= 3.5 

99.9 

285,5 

18.2 

17.5 

= >.9 

99.9 

289.8 

ltt.9 

17.9 

= 6.1 

99.9 

289.7 

19.6 

18.2 

= 6.5 

99,9 

290,3 

19.8 

18,6 

=6.9 

99,9 

289.0 

20.6 

19.5 

=6.7 

99,9 

287,2 

21.1 

20.2 

=6*2 

99,? 

285*9 

21.2 

20*3 

= 5.8 

99,9 

286*8 

20.2 

19.6 

“5.2 

99.9 

285.9 

19.7 

18.9 

-5.6 

99.9 

289.1 

20.2 

19.1 

“6.6 

99,9 

291.5 

21.8 

20.3 

“8.0 

158 

25 

0 

P07  T 

1 POT  T 

MA  A70 

PM 

AANGE 

A2 

06  A 

06  A 

6M/A6 

PET 

AM 

00 

292.3 

293.8 

0,5 

70,6 

16. 

7 

119, 

292.3 

293,6 

0,6 

70,2 

17. 

2 

119. 

292.8 

296.1 

0,6 

70.3 

If. 

6 

119, 

292,8 

296.5 

0,4 

75.2 

18. 

0 

119, 

293,6 

296,7 

0,6 

75.2 

10. 

5 

119. 

296,0 

295.1 

0.6 

76,7 

18. 

9 

119* 

296,6 

295,6 

0,3 

73.7 

19, 

6 

119* 

296.6 

295.6 

0,3 

70.3 

19. 

8 

119, 

296.5 

295,6 

0, 3 

76,1 

20. 

3 

119. 

295.1 

296,0 

0*3 

75,6 

20, 

7 

119. 

295,  7 

296,6 

0,3 

75,2 

21, 

2 

119, 

295.0 

296.6 

0.3 

76.0 

21, 

5 

119. 

295.9 

296,6 

0,2 

71.6 

22, 

0 

119. 

296.2 

296.8 

0.2 

68,3 

22, 

6 

119. 

296.6 

297.2 

0.2 

65.5 

23, 

0 

118. 

297,2 

999.9 

99,9 

999.9 

23, 

6 

118. 

297.6 

999,9 

§9.9 

999.9 

26, 

2 

118. 

297,8 

999,9 

99,9 

999,9 

26, 

6 

118. 

298,1 

999,9 

99*9 

999,9 

25. 

0 

118. 

298,7 

999,9 

99,9 

999,9 

25, 

5 

118, 

298,9 

999.9 

99,9 

999.9 

26. 

0 

119. 

298,9 

a89,9 

99,9 

999,9 

26, 

6 

118, 

299,3 

999,9 

99,9 

999,9 

26, 

9 

118. 

299.8 

999,9 

99.9 

999,9 

27. 

3 

U8, 

299.5 

999.9 

a9.9 

999,9 

27. 

1 

118. 

299,9 

999,9 

99,9 

999,9 

28. 

3 

118. 

299,9 

999.9 

99.9 

999.9 

28. 

8 

118. 

100,1 

999,9 

99,9 

999,9 

29. 

3 

117. 

300,1 

999.9 

99,9 

999,9 

29, 

8 

117. 

300.3 

999.9 

99,9 

999.9 

30. 

3 

117. 

300,6 

999,9 

99.9 

999.9 

30. 

7 

117. 

300,8 

999,9 

99.9 

999.9 

31. 

2 

117, 

301,6 

999,9 

99.9 

999.9 

31, 

6 

116. 

301,9 

999,9 

99,9 

999,9 

32, 

1 

116* 

306.5 

999,9 

99,9 

999.9 

32. 

6 

116. 

305.8 

999. a 

99.9 

999.9 

33. 

2 

116. 

306,3 

999,9 

99,9 

999.9 

33, 

6 

115. 

307,1 

999.9 

99,9 

999.9 

33. 

9 

115. 

307.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36, 

3 

115. 

308.0 

999,9 

99,9 

999,9 

36. 

8 

U5. 

308.7 

999.9 

99,9 

999,9 

35, 

3 

115. 

309.6 

999,9 

99.9 

999,9 

35. 

9 

115. 

310.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36. 

1 

115. 

311.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36, 

6 

115, 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

37. 

1 

115, 

* 8V  Sf*eCD  MEIl^t8  HEVAriON  ANGLE  BETWeeN  & ANfi  10  DIG 

• BV  TINE  MEANS  TfMPIAATUAf  OA  TIME  HAVE  BtEM  INTEAPftLATEn 

**  BV  SMEEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA^  6 0§6 
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StATfCM  N0.  . 

ST  CtfiUfl#  MTNM 


6 FtflmiAftV  WT5 

Ills  6MT  ISi  25.  0 


TIME 

CNTCT 

HI IGMT 

PPES 

TEMP 

OEM  Pf 

DIP 

SPflP 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

1 PDT  T 

M«  PTO 

PH 

PANOI 

At 

MIN 

CPM 

M0 

00  C 

06  C 

06 

M/SIC 

M/SPC 

M/sec 

00  P 

DO  K 

6M/K6 

PCT 

KM 

DO 

33«2 

96.0 

9094. « 

247.0 

-59,3 

99.9 

291.0 

24.6 

22.6 

“9.5 

319.0 

999.9 

99,9 

999,9 

37.0 

115. 

33.7 

97.0 

9997.. 

243.0 

-59.7 

99.9 

293.0 

26.4 

24.3 

-10.3 

320.0 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

US* ** 

34.1 

90.0 

10127.6 

238.0 

-58.1 

99.9 

293,2 

26.3 

24.2 

-10,4 

324.3 

999.9 

99.9 

999.9 

39.4 

115. 

34.6 

. 99.0 

10235.0 

234.0 

-55.9 

99.9 

293.9 

23.2 

21.2 

“9.4 

329.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.1 

US. 

35.0 

100.0 

10372.0 

229.0 

-55.3 

99.9 

294.2 

19,4 

17.7 

-7,9 

332.1 

999.9 

99.9 

999*9 

40.7 

US. 

35.5 

101. 0 

10514.4 

224.0 

-53.0 

99.9 

292.9 

14.9 

13.7 

“5,0 

337,7 

999,9 

99.9 

999,9 

41.2 

US. 

36.0 

102.0 

10659.8 

219.0 

-53,2 

99.9 

209,6 

11.3 

12.5 

-4,5 

339.6 

999,9 

99.9 

999.9 

41.5 

115. 

36.4 

103.0 

10778.6 

215.0 

-53.4 

99.9 

200.6 

14.1 

13.3 

-4.5 

341.1 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

115. 

36.« 

104.0 

10099.5 

211.0 

-53.2 

99.9 

209.2 

14.0 

13.2 

-4.6 

343.2 

999.9 

99.9 

999,9 

42.4 

114. 

37.4 

105.0 

11022.6 

207.0 

“53.8 

99,9 

290,3 

12.9 

12.1 

“4.5 

344.  1 

9«9.9 

99,9 

999.9 

42.7 

114. 

37.6 

106.0 

11147.9 

203.0 

-54.2 

99,9 

290.0 

13.6 

12.7 

“4,0 

345.5 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

114. 

3B.3 

107.0 

11275.4 

199.0 

-54.5 

99.9 

291.4 

16.1 

15.0 

-i.9 

347,0 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

114. 

3P.B 

lOB.O 

11405.7 

195.0 

-53.0 

99.9 

292.7 

10.0 

16.6 

-/.O 

350.0 

999,9 

99.6 

999,9 

44.0 

114. 

39.3 

109.0 

11530.7 

191.0 

-54.0 

99,9 

294.  S 

10.9 

17.2 

“7.0 

351.9 

999,9 

99,9 

999.9 

44.4 

114. 

39.B 

110.0 

11674.5 

107.0 

-54.2 

99.9 

296.4 

19,4 

17.3 

“5.6 

353.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

114. 

40.3 

111.0 

11013.3 

103.0 

-53.0 

99.9 

297.0 

10.9 

16.7 

-0.0 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.7 

114. 

40.9 

112.0 

11455.5 

179.0 

■ -53.2 

99.9 

290.6 

17.3 

15.2 

“0.3 

359.8 

999,9 

99,9 

999,9 

46.3 

114. 

41.4 

113.0 

12101.5 

175.0 

-52.1 

99,9 

290.  1 

15.9 

14.1 

-7.5 

363,9 

999.9 

99,9 

999,9 

46.0 

114. 

41.9 

114.0 

12213.5 

172.0 

-51.9 

99.9 

296.0 

14.9 

13.3 

*6.7 

366 .0 

999.9 

99,9 

999.9 

47,3 

US. 

42.4 

115.0 

12366.1 

160.0 

-51.6 

99.9 

296.7 

IS.l 

13,0 

-6.0 

369.0 

999.9 

99.9 

999,9 

47.6 

US. 

43.0 

116.0 

12561.6 

163.0 

-52.7 

99.9 

299,6 

16.5 

14.3 

“5.2 

370,3 

999.9 

99,9 

999,9 

40.3 

115. 

43.5 

117.0 

12601.6 

160.0 

-52,7 

99.9 

303.5 

17.4 

14.5 

-9.6 

372.3 

999,9 

99,9 

999,9 

48,7 

US. 

44.0 

118.0 

12003. B 

157.0 

-52.7 

99.9 

305..0 

17.7 

14.5 

-10.1 

374.3 

999.9 

99*9 

999.9 

49.2 

US. 

44.5 

119.0 

12970.3 

153.0 

-52.9 

99.9 

303.3 

16.4 

13.7 

-9.0 

376.8 

999.9 

99.9 

999,9 

49.9 

US. 

45.0 

120.0 

13090.1 

150.0 

“53.0 

99,  9 

300.0 

14.0 

12.1 

-7.2 

370.7 

999,9 

99.9 

999.9 

50.3 

US. 

45.5 

121.0 

13220.2 

147.0 

-53.5 

99.  7 

300.1 

12.4 

10.7 

-4.2 

300.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.5 

US. 

46.0 

122.0 

13405.4 

143.0 

-54.0 

99.9 

299.3 

12.3 

10.0 

-4.0 

302.2 

999.9 

99.9 

999,9 

51.2 

US. 

46.4 

123.0 

13541.3 

140.0 

“54.7 

99.9 

297.3 

13.5 

12.0 

-6,2 

303.4 

999.9 

99,9 

999,9 

51.1 

US, 

46.9 

124.0 

13679.0 

137.0 

-55,1 

99,9 

295.6 

14.6 

13.2 

“6*  3 

304.6 

999.9 

99.9 

999.9 

51.8 

US. 

47.3 

125.0 

13020.9 

134.0 

-55.0 

99.9 

295.4 

14.9 

13.4 

-6.4 

306.2 

999.9 

• 99,9 

999.9 

52.1 

US. 

4P.1 

126.0 

14014.3 

130.0 

-54. 7 

99.9 

297.0 

17.3 

15.4 

-7.0 

391.6 

999.9 

99,9 

999.0 

52.8 

US. 

4B.7 

127.0 

14163.7 

127.0 

-54,7 

99,9 

297,9 

20.2 

17,9 

-9.5 

394.2 

999.9 

99,9 

999,9 

53.5 

115. 

49.3 

120.0 

14316.7 

124.0 

-54.5 

99,  9 

290.1 

19.2 

16.9 

-9,0 

397,2 

999,9 

99.9 

999.9 

54.3 

115. 

49.8 

129.0 

14473.5 

121.0 

-54.7 

99.9 

299.1 

16.0 

14.0 

-7.0 

399.7 

999.9 

99.9 

999.9 

54.9 

US. 

55.3 

130.0 

14633.0 

110.0 

-55.8 

99.9 

300.0 

14.1 

12.1 

-7,2 

400.5 

999.9 

99,9 

999.9 

55.2 

US. 

51.0 

131.0 

14790.0 

115.0 

-55.0 

99.9 

301.0 

16.1 

13*0 

- 3.  3 

405.0 

999,9 

99.9 

999,9 

55.7 

US, 

91A5 

132.0 

14966.9 

112.0 

-55,2 

99.9 

300.6 

17.5 

15.1 

-9.9 

407,7 

999.9 

99.9 

999.9 

56  * 4 

115. 

52.1 

133.0 

15140.4 

109.0 

-54.7 

99.9 

300.6 

15,9 

13.7 

-0.1 

411.8 

999.9 

99,9 

999.9 

57.0 

US. 

5^.7 

134.0 

15250.0 

107.0 

-55,2 

99.9 

299.2 

13.3 

11.6 

-6.5 

413.1 

999,9 

99,9 

999,9 

57.5 

115. 

5,1.3 

135.0 

15440.2 

104.0 

-55,5 

99.9 

296,9 

12,2 

10.9 

-5.5 

415.8 

999,9 

99,9 

999.9 

57,9 

US. 

54.0 

136.0 

15626.6 

101.0 

-56.2 

99,7 

297.6 

13.0 

12.2 

-6*4 

418.0 

999,9 

99.9 

999.9 

50.4 

US. 

54.B 

137.0 

15818.1 

98.0 

-56.3 

99.9 

301.1 

14.0 

12.7 

-7.6 

921.3 

999.9 

99.9 

999,9 

59.1 

115. 

55.7 

138.0 

16015.7 

95.0 

-56.2 

99,9 

300.9 

15.5 

13.3 

-0,0 

425.4 

999,9 

99,9 

999,9 

59.9 

116. 

56.4 

139.0 

16219.4 

92.0 

-56,5 

99.9 

290.2 

15.9 

13.2 

-7,1 

420.7 

999,9 

99,9 

999,9 

60.7 

116. 

57.2 

140.0 

16501.6 

00.0 

-56.3 

99.9 

295.9 

13.7 

12.3 

-6*0 

434.9 

999.9 

99.9 

999,9 

61.2 

116. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  OETMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OP  TIME  HAVE  EeEN  INTEPPOLATEO 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATtrN  NO.  699 
ST  CLOUO.  MINN 


6 FEWWJARY  KTS 

ms  GNT  15S  29.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

P8ES 

TEMP 

OEM  PT 

018 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

EH 

8ANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

nc  c 

OG  C 

OG 

M/S<=C 

M/SfC 

N/SFC 

OG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

00 

98.0 

161.0 

16721.6 

85.0 

-97.0 

99.9 

295.6 

8.3 

7.5 

-3.6 

637.6 

999.9 

99,9 

999.9 

62.1 

116. 

98.8 

162.0 

16872.2 

83.0 

-57.6 

99.9 

298.3 

3.3 

7.3 

-J.9 

639.  T 

999.9 

99i’0 

999,9 

62.0 

116. 

59.9 

163.0 

17106.6 

80.0 

-58.2 

99.9 

300.5 

13.7 

11.8 

-£,.9 

662.6 

999.9 

99,9 

999.9 

62.7 

116. 

60.3 

166.0 

17365.1 

77.0 

-58.1 

99.9 

298.7 

15.1 

13.2 

-7.2 

667.8 

999,9 

99.9 

999,9 

63.3 

116. 

61.0 

169.0 

17595.5 

76.0 

-58.1 

99.9 

296.1 

17.9 

16.0 

-7.8 

653.0 

999,9 

99,9 

999,9 

66.0 

116. 

61.8 

166.0 

17856.2 

71.0 

-98.2 

99.9 

295.7 

17.1 

15.6 

-7.6 

658.0 

999.9 

99.9 

999.9 

66.9 

116. 

62.7 

167.0 

18128.1 

68.0 

-58.1 

99.9 

295.9 

13.0 

11.7 

-5.7 

666.0 

909,9 

99.9 

999.9 

69.7 

116. 

63.9 

168.0 

18315.6 

66.0 

-59.8 

99.9 

29/. 8 

16.3 

16.6 

7.6 

666.2 

999.9 

99,9 

999.9 

66.2 

116. 

66.9 

169.0 

18606.0 

63.0 

-59.8 

99.9 

302.7 

15.3 

12.9 

-B.3 

670.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.2 

116. 

69.9 

190.0 

18910.7 

60.0 

-60.2 

99.9 

301.1 

16.2 

13.9 

-8.6 

676.2 

999,9 

99,9 

999.9 

68.3 

116. 

66.6 

151.0 

19121.8 

58.0 

-60.9 

99.9 

300.2 

18.2 

15.7 

-9.2 

679.1 

999,9 

99.9 

999,9 

69.1 

116. 

67.J 

192.0 

19651.3 

59.0 

-6)  .7 

99.^ 

298.3 

20.2 

17.8 

-9.6 

686.8 

999.9 

99.0 

999.9 

70.2 

116. 

68.3 

193.0 

19798.8 

52.0 

-61.7 

99.5 

292.6 

17.2 

15.9 

-ci.  5 

692.6 

999,9 

99,9 

999,9 

71.6 

116. 

69.6 

196.0 

20061.2 

50.0 

-62.6 

99.9 

286.7 

15.9 

15.3 

"•  f «6 

695.9 

999,9 

99.9 

999.9 

72.6 

116. 

TO.T 

199.0 

20621.2 

67.0 

-66,6 

99.9 

291.1 

18.6 

17.3 

-V.7 

900.6 

999.9  . 

99.9 

090.9 

73.7 

116. 

71.9 

196.0 

20829.3 

66.0 

-63.6 

99.9 

297.9 

17.1 

15.1 

-1.0 

912.0 

999.9 

99.0 

099,9 

79.1 

116. 

73.1 

197.0 

21109.8 

62.0 

-65.2 

99.9 

306.6 

17.8 

16.7 

-10.1 

519.0 

999.9 

99.9 

999,9 

76.2 

116. 

76.6 

198.0 

21960.8 

39.0 

-65.6 

99.9 

296.9 

26.2 

21.7 

-10.8 

526.9 

999.9 

99,9 

999.9 

77.8 

116. 

76.0 

159.0 

22066.9 

36.0 

-67.7 

99.9 

293.2 

15.6 

16.3 

—6.1 

931.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

118. 

77.7 

160.0 

22387.8 

36.0 

-69.0 

99.® 

296.6 

23.2 

21.1 

-9.6 

937.0 

999.9 

99.9 

999.9 

81.9 

116. 

7««6 

161.0 

22961.7 

31.0 

-67,9 

99,9 

292.6 

26.6 

26.6 

-10.0 

556.3 

999.9 

99.9 

999,9 

86.6 

116. 

■ 1.2 

162.0 

23993.9 

28.0 

-67.7 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

f9.9 

971.3 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

•2.8 

163.0 

26232.3 

29.0 

-69.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

583.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STITICN  NO.  «55 
ST  C 101)0 1 MINN 


6 FEBRUARY  1975 

1500  GMT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGMT 

PRES 

TFMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DC 

0.0 

6.3 

316.0 

980,7 

-19,1 

-21,7 

310.0 

5.7 

4,4 

-3.7 

255.6 

25  7.3 

0.7 

80.0 

0.0 

0. 

0.2 

7.0 

390.0 

971.0 

-19.3 

-22.5 

318.1 

12.6 

8.4 

-9.4 

256.1 

257.8 

0.6 

75.5 

0.2 

127. 

0.6 

8.0 

474.6 

960.0 

-19.8 

-21.9 

320.5 

12.9 

8.2 

-9.9 

256.4 

258.2 

0,7 

83.5 

0.3 

130. 

1.0 

9.0 

575.8 

947.0 

-20,1 

-21.0 

329,1 

14,0 

7,2 

-12.1 

257.1 

259,0 

0,7 

86.1 

0.6 

135. 

1.3 

10.0 

670.4 

935.0 

-20.1 

-21.0 

331.5 

15.1 

6.7 

-13.5 

258.1 

260.0 

0.7 

87.3 

0.8 

142. 

1.8 

11.0 

790.2 

920.0 

-20.5 

-21.  J 

335.1 

15.7 

6.6 

-14.2 

258.8 

260.7 

0.7 

88.4 

1.3 

147. 

2.1 

12.0 

887.5 

908.0 

-20.0 

-21.4 

335.1 

15.5 

6.5 

-14.1 

260.4 

262.4 

0.8 

80. 1 

1.6 

148. 

2.5 

13.0 

978.4 

897.0 

-1  7.6 

-19.0 

338.4 

15.1 

5.6 

-14.1 

263.7 

266.2 

0.9 

89,2 

2.0 

149. 

2.9 

14.0 

1079.7 

885.0 

-15.2 

-24,0 

342.6 

15.2 

4.5 

-14,5 

267.2 

268,9 

0.6 

46.6 

2.3 

152. 

3.1 

15.0 

1183.0 

873.0 

-14.6 

-24.0 

343,5 

14,9 

4.3 

-14.3 

268.8 

270.6 

0.6 

44.7 

2.5 

152. 

3.6 

16.0 

1305.2 

859.0 

-15.7 

-25.5 

341.4 

14.0 

4.5 

-13.3 

268.9 

270.5 

0.6 

42.6 

2.9 

154. 

4.0 

17.0 

1402.3 

848.0 

-16.3 

-27.5 

337.4 

14.6 

5.6 

-13.5 

269.3 

270,6 

0,5 

37.2 

3.2 

155. 

4.3 

18.0 

1500.4 

837.0 

-17.0 

-28.3 

337.6 

15.6 

5.9 

-14.4 

269.6 

270,8 

0,4 

35.9 

3.5 

155, 

4.7 

19.0 

1599.6 

826.0 

-17,4 

-28.1 

337.3 

16.3 

6.3 

-13.0 

270.2 

271.5 

0.5 

38.3 

3.9 

155. 

5.1 

?0.0 

1709.1 

814.0 

-18.3 

-27.5 

335.6 

16.2 

6.7 

-14.8 

270.3 

271.7 

0.5 

44.1 

4.3 

155. 

5.5 

21^0 

1829.1 

801.0 

-19.1 

-27.7 

331.1 

15.8 

7.6 

-13.8 

270.7 

272.1 

0.5 

46.5 

4.7 

155. 

6.0 

22.6 

1931.9 

790.0 

-19,8 

-20.6 

329,7 

17.3 

0.8 

-15.0 

271.0 

272.3 

0.5 

45.4 

5.1 

155. 

6.2 

23.0 

2035.8 

779.0 

-20.8 

-29.5 

328.5 

10.0 

9.4 

-13.4 

271.1 

272.3 

0.4 

45.1 

5.4 

154. 

6.7 

24.0 

2140.8 

768.0 

-21.4 

-29.  i 

324.6 

18.2 

10.5 

-14.8 

271.5 

272.8 

0.4 

49.7 

6.0 

154. 

7.0 

25.0 

2237.3 

758.0 

-22.4 

-27.  J 

320.7 

16.8 

10.6 

-13.0 

271.5 

273.0 

0.5 

60.5 

6.3 

153. 

7.5 

26.0 

2364.1 

745.0 

-23.6 

-28,2 

318.9 

16,9 

11.1 

-12.7 

271,6 

273.0 

0.5 

65.3 

6.7 

152. 

7.9 

27.0 

2472.7 

734.0 

-24.4 

-27.9 

317.8 

17.3 

11.6 

-12.8 

271.8 

273.3 

0.5 

72.2 

7.1 

151. 

8.2 

28.0 

2572.6 

724.0 

-25.1 

-27.4 

317.8 

17.9 

12.0 

-13.3 

272.0 

273.6 

0.6 

81.2 

7.4 

151. 

8.7 

29.0 

2673.4 

714.0 

-26.3 

-2  7,5 

313.8 

19.3 

12.7 

-14.5 

271.8 

273,4 

0.6 

90.2 

7.9 

150. 

9.1 

30.0 

2775.4 

704.0 

-26,2 

-31.1 

319.5 

20.1 

13.0 

-15,3 

273,0 

274.2 

0.4 

62.8 

8.4 

149. 

9.6 

31.0 

2889.8 

693.0 

-24.4 

-35.9 

319.5 

20.0 

13.0 

-15.2 

276.3 

277.1 

0.3 

33.1 

8.9 

149. 

10.0 

32.0 

2996.0 

683.0 

-22.9 

-39.0 

317.1 

19.0 

13.0 

-13.9 

279.1 

279.7 

0.2 

21.1 

9,5 

148. 

10.4 

33.0 

3093.6 

674.0 

-21.2 

-37.3 

313.5 

18.0 

13.0 

-n.4 

282.1 

282.8 

0.2 

21.0 

10.0 

148. 

10.  e 

34.0 

3203.9 

664.0 

-21,3 

-37.T 

310.1 

16.7 

12.8 

-10.8 

283.2 

283.8 

0.2 

21.0 

10.4 

147. 

11.1 

35.0 

3315.7 

654.0 

-22,1 

-38.4 

300.0 

15.9 

12.5 

-9.8 

283.5 

284.1 

0.2 

21.0 

10.7 

146. 

11.7 

36.0 

3440.1 

643.0 

-23.7 

-39.5 

306.7 

15.5 

12.4 

-1.3 

283.0 

283.6 

0.2 

21.6 

11.1 

145, 

12.0 

37.0 

3554.5 

633.0 

-24,0 

-39.7 

306.7 

15.9 

12.8 

-1,5 

284.0 

284.6 

0.2 

21.6 

11.4 

145. 

12.3 

38.0 

3659.1 

624.0 

-23.8 

-39.6 

305.2 

16.4 

13.4 

-9,5 

285.3 

285.9 

0.2 

21.6 

11.7 

145, 

12.7 

39.0 

3777.2 

614.0 

-23.3 

-39.2 

302.3 

16.7 

14.1 

-3.9 

287.3 

287,9 

0.2 

21.5 

12.1 

144. 

13.1 

40.0 

3885.5 

605.0 

-22.5 

-38. 5 

290.9 

16.6 

14.5 

-8.0 

289,4 

290.1 

0.2 

21.5 

12.5 

143. 

13.7 

41.0 

4020.1 

594,0 

-22.9 

-38.3 

296,8 

16* •*3 

14.5 

-7.3 

290.5 

291,2 

0.2 

22.8 

13.0 

142. 

14.1 

42.0 

4131.9 

585.0 

-23,7 

-39,0 

298.8 

16.2 

14.2 

-7.8 

290.8 

291.5 

0.2 

22.8 

13.3 

141. 

14.5 

43.0 

4244.9 

576.0 

-25.0 

-40.1 

302.9 

16.2 

13.6 

-8.8 

290.5 

291.2 

0.2 

22.9 

13.6 

141. 

15.0 

44.0 

4359.2 

567.0 

-25.8 

-40,7 

307.4 

15.9 

12.6 

-9.7 

290.9 

291.5 

0.2 

22.9 

14.2 

140. 

15.5 

45.0 

4462.0 

559.0 

-26.5 

-41,3 

308,4 

15.6 

12.2 

-9.7 

291.3 

291.9 

0.2 

23.0 

14.6 

140. 

15.9 

46.0 

4579,0 

550.0 

-27.5 

-41.9 

305.9 

15.7 

12.7 

-9.2 

291.4 

292.0 

0.2 

23.8 

15.0 

140. 

16.3 

47.0 

4697.5 

541.0 

-28.4 

-42.7 

302.6 

16.1 

13.6 

-8,7 

291.7 

292.2 

0.2 

23.9 

15.3 

139, 

16.9 

48.0 

4804.1 

533.0 

-29.2 

-43,  3 

299,7 

17.1 

14.9 

-8.5 

292.0 

292,5 

0.1 

23.5 

15.9 

138. 

17.2 

49.0 

4911.9 

525.0 

-30.3 

-44,4 

299,9 

17.6 

15.3 

-8.8 

292.0 

292.4 

0.1 

23.6 

16.2 

138. 

17.6 

50.0 

5034.7 

516.0 

-31.2 

-45.3 

300.9 

18.1 

15.5 

-9.3 

292.3 

292.7 

0.1 

23.3 

16.6 

138. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  OEG 

• BY  TEMP  NEANS  temperature  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 DEG 
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STATION  NO,  655 
ST  ClOUf>.  MINN 

6 FEBRUARY  1975 

1500  r.MT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  Rtn 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

mb 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SPC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

CM /kg 

PCT 

KM 

06 

18.1 

51.0 

5173.1 

506.0 

-32.3 

-46.2 

302.1 

18.3 

15.5 

-9.7 

292,7 

293,1 

0.1 

23.3 

17,2 

137, 

IB.S 

52.0 

5285.4 

498.0 

-33.1 

-46,9 

302.6 

18.4 

15.5 

-9,9 

293.0 

293,4 

0.1 

23.4 

17,6 

137. 

19.0 

53.0 

5399.0 

490.0 

-34.3 

-46.1 

302.7 

19,3 

16.2 

-10.4 

292.9 

293.3 

0.1 

28,7 

18.1 

136. 

19.3 

54.0 

5513.9 

482.0 

-35.4 

-43.? 

302.5 

20.3 

17.1 

-U.9 

292.8 

293.4 

0.2 

42.2 

18,4 

136. 

19.8 

55.0 

5615.7 

475.0 

-35.7 

-40.0 

302,3 

21.5 

18.2 

-i:.5 

293,7 

294.5 

0.2 

64.2 

19.0 

136. 

20.1 

56. 0 

5808.4 

462.0 

-36.5 

-38.9 

302,  1 

21.7 

18.4 

-1.5 

295.1 

296.0 

0.3 

78.5 

19.5 

135. 

20.5 

57.0 

5914.2 

455.0 

-36.9 

-39.3 

301.5 

20  .9 

17.9 

-10.9 

295.9 

296.8 

0.3 

78.6 

20.0 

135. 

20.9 

58. 0 

6036.7 

447.0 

-37.9 

-40.4 

298,9 

19.9 

17,4 

-9,6 

296,2 

297,0 

0.2 

76.5 

20,5 

135. 

21.3 

59.0 

6145.3 

440.0 

-38.5 

-41.5 

295.5 

19.9 

18.0 

-8.6 

296.7 

297.4 

0.2 

72.9 

20,9 

134. 

21,7 

60.0 

6271.1 

432.0 

-39.6 

-42.8 

292.8 

20.7 

19.1 

-1.0 

296.9 

297.5 

0.2 

71.0 

21.3 

134. 

22.1 

61.0 

6382.6 

425.0 

-40.7 

99.9 

291.0 

21.5 

20.1 

-7.7 

296.9 

999.9 

99.9 

999.9 

21.8 

133. 

22.3 

62. p 

6495.5 

418.0 

-41.5 

99.9 

290.2 

21.5 

20.2 

-7.4 

297.3 

999.9 

99,9 

999.9 

22.1 

1-3  3. 

22.9 

63.0 

6609.9 

411.0 

-42.4 

99.? 

287,5 

20,4 

19,5 

-6,2 

297,6 

999,9 

99.9 

995.9 

22.8 

132. 

23.1 

64.0 

6725.6 

404.0 

-43.8 

99.9 

287.0 

20.2 

19.3 

-5.9 

297.3 

999.9 

99.9 

995.9 

23.0 

132. 

23.6 

65.0 

6825.9 

398.0 

-44.9 

99.9 

287.3 

20.3 

19.4 

-6.1 

297.1 

999.9 

99.9 

999,9 

23.5 

131. 

24.1 

66.0 

6978.5 

389.0 

-45.9 

99.9 

289.2 

21.1 

20.0 

-6.9 

297.7 

999,9 

99.9 

999.9 

24.0 

131. 

24.4 

67.0 

7099.2 

382.0 

-46.7 

99,9 

289,7 

21.4 

20.2 

-7.2 

298.2 

999.9 

99.9 

959.9 

24.5 

130. 

24.9 

68.0 

7221.5 

375.0 

-48.0 

99.9 

289.0 

21.7 

20.5 

- 7,1 

298.0 

999.9 

99.9 

995.9 

25.0 

130. 

25.4 

69.0 

7327.5 

369.0 

-49.7 

99.  V 

287.1 

22.0 

21.1 

-6.5 

297.2 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

129. 

25.6 

70.0 

7452.8 

362.0 

-49.7 

99,9 

286.4 

22.1 

21.2 

-6.2 

298,9 

999,9 

99,9 

995,9 

25.9 

129. 

26.1 

71.0 

7598.7 

354.0 

-51.0 

99.9 

285.5 

22.0 

21.2 

-5.9 

298.9 

999,9 

99.9 

999.9 

26.5 

129. 

26.5 

72. 0 

7709.7 

348.0 

-51.9 

99.9 

286.7 

22.3 

21.4 

-0.4 

299.2 

999.9 

99.9 

995.9 

27.0 

128. 

27.0 

73.0 

7822.2 

342.0 

-52.7 

99.9 

291.4 

24.0 

22.3 

-.1.7 

299.6 

999,9 

99,9 

999,9 

27,6 

128. 

2T.3 

74.0 

7955.6 

335.0 

-52.9 

99.9 

293.0 

24.5 

22.5 

-0,9 

301.2 

999,9 

99,9 

995,9 

20.1 

127. 

27.8 

75.0 

8072.0 

329,0 

-53.8 

99,9 

296.0 

24.2 

21.7 

-10.6 

301.4 

999,9 

99.9 

999.9 

28.8 

127. 

28.1 

76.0 

8190.1 

323.0 

-54.3 

99.9 

296.4 

23.3 

20.9 

-10.4 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

127. 

28.6 

77.0 

8310.0 

317.0 

-55.4 

99.9 

296.3 

21.9 

19.7 

— J.7 

302.4 

999.9 

99.9 

999.9 

29.9 

127. 

29.1 

78.0 

8431.8 

311.0 

-55.7 

99.9 

296.7 

22.1 

19.7 

-9.9 

303.6 

999,9 

99.9 

999,9 

30.5 

127. 

29.5 

79.0 

8555.5 

305.0 

-56.7 

99.9 

297.3 

22.9 

20.4 

-10.5 

303.9 

999.9 

99,9 

999.9 

31.1 

126. 

29.9 

80.0 

8660.2 

300.0 

-57.4 

99.9 

298.0 

23.9 

21.1 

-I  1.2 

304.4 

999,9 

99.9 

999.9. 

31.7 

126. 

30.4 

81.0 

8809.2 

293.0 

-57.9 

99.9 

299.0 

25.8 

22.5 

-J2.5 

305.8 

999.9 

99,9 

999,9 

32.2 

126. 

30.9 

82.0 

8939.4 

287.0 

-58.6 

99.9 

299,7 

26.7 

23,2 

-J3.2 

306.6 

999.9 

99,9 

955.9 

33.2 

126. 

31.2 

83.0 

9072.1 

281.0 

-58.9 

99.9 

300.0 

26.0 

2?. 5 

-13.0 

308.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

126. 

31.6 

84.0 

9184.8 

276.0 

-58.9 

99.9 

300.5 

24.1 

20.8 

-12.3 

309.6 

999.9 

99.9 

999.9 

34.3 

126. 

32.1 

85.0 

9299.5 

271.0 

-58,9 

99.9 

301.6 

21.8 

18.5 

-li.4 

311.2 

999,9 

99,9 

995.9 

34.9 

126. 

32.T 

86.0 

9463.8 

264.0 

-58.8 

99,9 

302.3 

20.1 

16,9 

-D.7 

313.8 

999,9 

99.9 

999,5 

35,7 

126. 

33.1 

87.0 

9584.2 

259.0 

-57.4 

99.9 

302.0 

19.1 

16.2 

-n.i 

317.5 

999.9 

99,9 

995.9 

36.2 

126. 

33.6 

88.0 

9732.4 

253.0 

-57.1 

99.9 

300.9 

18.9 

16.3 

-0.7 

320.1 

999.9 

99.9 

999,9 

36.7 

125. 

34.1 

89.0 

9833.7 

249.0 

-55.4 

99.9 

300.0 

20,3 

17.6 

-10,2 

324.1 

999,9 

99,9 

995,9 

37.2 

125. 

34.4 

90.0 

9963.4 

244.0 

-54,1 

99,9 

299,7 

21.1 

18.3 

-10,4 

327.9 

999,9 

99,9 

999.9 

37,6 

125. 

34.9 

91.0 

10096.3 

239.0 

-54.1 

99.9 

298.7 

20.3 

17.8 

-7.7 

329.8 

999.9 

99,9 

999.9 

38.4 

125. 

35.2 

92.0 

10231.9 

234.0 

-54.1 

99.9 

297,4 

19.5 

17.3 

-9.0 

331.8 

999.9 

99.9 

999,9 

38.7 

125. 

35.7 

93.0 

10342.5 

230.0 

-54,1 

99,9 

294,5 

19.1 

17,3 

-7,9 

333,5 

999,9 

99,9 

999,9 

39.1 

125. 

36.1 

94.0 

10483.5 

225.0 

-54,1 

99,9 

292.6 

19.8 

18.3 

-7,6 

335.6 

999,9 

99,9 

999,9 

39* •*6 

125. 

36.4 

95.0 

10598.5 

221.0 

-54.5 

99.9 

292.3 

20.7 

19.2 

-7.9 

336,8 

999.9 

99,9 

999,9 

40,0 

125. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  655 
ST  CtOUD,  MINN 


6 FEBO.IJARY  1975 

1500  GMT  163  13.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C 3HP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

H/5EC 

nr>  K 

OG  K 

f.M/KG 

PCT 

KM 

DG 

37.1 

96.0 

10774.9 

215.0 

-54.3 

99.9 

295.2 

21.6 

19.5 

-9.2 

339.7 

999,9 

99.9 

999.9 

40.8 

124. 

37.5 

97.0 

10895.5 

211.0 

-53.5 

99.9 

297.9 

21.1 

18.6 

-9,9 

342.8 

999.9 

99.9 

999,9 

61,5 

124. 

38.1 

98.0 

11050.1 

206.0 

-52.6 

99.9 

302.5 

19.4 

16,3 

-n.4 

346.6 

999.9 

99,9 

999.9 

42.1 

124. 

38.5 

99.0 

11177.2 

202.0 

-51.2 

99.9 

305.4 

18  .8 

15.3 

-13.9 

350.7 

999.9 

99,9 

999.9 

42.6 

124. 

39.0 

100.0 

11307.3 

198,0 

-51.0 

99.9 

306.5 

19.4 

15.6 

-11.5 

353,0 

999,9 

99.9 

999.9 

43.1 

124. 

39.5 

101.0 

11473.2 

193.0 

-52.4 

99.9 

305.1 

19.2 

15.7 

-11.0 

353.4 

999.9 

99.9 

•799.9 

43.7 

124. 

40.0 

102.0 

11642.9 

188.0 

-52.4 

99.9 

301.6 

17.0 

14,5 

-8,9 

356,0 

999,9 

99,9 

999,9 

44.4 

124. 

40.5 

103.0 

11746.9 

185.0 

-52.4 

99.9 

296.5 

15.7 

14.0 

-7.0 

357.7 

999,9 

99.9 

999.9 

44.8 

124. 

41.0 

104.0 

11888.2 

181.0 

-52.6 

99,9 

294.8 

17.7 

16.0 

-7,4 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

45.0 

124. 

41.5 

105.0 

12032.6 

177.0 

-52.4 

99.9 

297.1 

20.3 

18.1 

-J.2 

362.2 

999,9 

99,9 

999,9 

45,9 

124. 

42.1 

106.0 

12180.9 

173.0 

-51.0 

99,9 

300.5 

20.3 

17,5 

-n,3 

366.9 

999.9 

99,9 

999,9 

46.5 

124. 

42.7 

107.0 

12295.1 

170,0 

-49.5 

99.9 

302.1 

17.6 

14.9 

-9.4 

371.2 

999.9 

99,9 

999.9 

47.3 

124. 

43.1 

108.0 

12450.9 

166.0 

-49.8 

99.9 

301.2 

15.9 

13.6 

-8.2 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.7 

124. 

43.6 

109.0 

12570.1 

163.0 

-50.4 

99.9 

298.2 

16.0 

14.1 

-7.6 

374.2 

999,9 

99,9 

999,9 

48.0 

124. 

44.1 

110.0 

12732.1 

159.0 

-50.7 

99.9 

296.3 

18.2 

16.3 

"H  • 1 

376,4 

999,9 

99,9 

999.9 

48.6 

124. 

44.7 

111.0 

12897.8 

155.0 

-51.3 

99.9 

295.4 

19.4 

17.5 

--.3 

378.1 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

124. 

45.1 

112.0 

13067.5 

151.0 

-51.9 

99.9 

294.8 

18.7 

16.9 

-".8 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

49.8 

124. 

45.6 

113.0 

13197.4 

148.0 

-52.4 

99,9 

294,5 

17.3 

15.8 

-7,2 

381.2 

999,9 

99.9 

999,9 

50,3 

124. 

46.1 

114.0 

13374.3 

144.0 

-52.9 

99.9 

296.5 

18.1 

16.2 

-8.0 

383.4 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

123. 

46.5 

115.0 

13510.1 

141.0 

-53.2 

99.9 

299.2 

20.0 

17.5 

-9.8 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

123. 

47.1 

116.0 

13695.3 

137.0 

-53.7 

99.9 

302.2 

20.6 

17.6 

-11.1 

387.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.0 

123. 

47.6 

117cO 

13838.0 

134.0 

-52.6 

99,9 

303.2 

19,1 

16,0 

-id, 5 

392.0 

999,9 

99,9 

999,9 

52.8 

123. 

48.1 

118.0 

13984.1 

131.0 

-53.3 

99,9 

303,3 

18.2 

15.2 

-10. 0 

393.1 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

123. 

48.5 

119.0 

14132.9 

128.0 

-54.1 

99.9 

303.1 

18.8 

15.8 

-10.3 

394.3 

999,9 

99.9 

999.9 

53.6 

123. 

49.0 

120.0 

14285.1 

125.0 

-54.1 

99.9 

301.9 

19,4 

16.5 

-10,3 

397.0 

999,9 

99,9 

999,9 

54,2 

123, 

49.5 

121.0 

14441.1 

122.0 

-53.7 

99.9 

300.1 

17.6 

15.2 

-8.8 

400.6 

999.9 

99,9 

999,9 

54.8 

123. 

50.0 

122.0 

14601.2 

119.0 

-53.7 

99.9 

299.4 

14.7 

12. P 

-/.2 

403.5 

999.9 

oq.9 

999.9 

55.4 

123. 

50.4 

123.0 

14710.1 

117.0 

-53.7 

99.9 

300.9 

14.2 

12.1 

-7.3 

405.4 

999.9 

99.9 

999.9 

55.5 

123. 

51.0 

124.0 

14877.1 

114.0 

-53.7 

99.9 

303.0 

16.3 

13.7 

-3.9 

408.5 

999,9 

99,9 

999,9 

56.0 

123. 

51.4 

125.0 

14990.9 

112.0 

-53.8 

99.9 

303.2 

17.7 

14.8 

-7.7 

410.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.5 

123. 

52.1 

126.0 

15224.4 

108.0 

-54,1 

99.9 

303.3 

16.3 

13.6 

-'7.0 

413.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

123. 

52.6 

127.0 

15344.3 

106.0 

-54.1 

99.9 

303.3 

14.2 

11.9 

-7.8 

416.2 

999.9 

99.9 

999.9 

57.7 

123. 

53.1 

128.0 

15528.5 

103.0 

-54.1 

99.9 

303.3 

14.5 

12.1 

-7.9 

419.6 

999.9 

99.9 

999,9 

58.0 

123. 

53.7 

129.0 

15654.3 

101.0 

-54.1 

99,9 

303.2 

16.9 

14.2 

-9,3 

421.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.6 

123. 

54.2 

130.0 

15847.6 

98.0 

-54,5 

99.9 

302.4 

17.0 

14.4 

-9.1 

425.0 

999.9 

99,9 

999.9 

59.2 

123. 

54.9 

131.0 

16046.5 

95.0 

-54.9 

99.9 

298.9 

13.1 

11.4 

-6.3 

427.8 

999,9 

99.9 

999,9 

60.0 

123. 

55.5 

132.0 

16182.4 

93.0 

-55.4 

99.9 

297,8 

11.6 

10.3 

-5,4 

429,5 

999,9 

99,9 

999.9 

60.1 

123. 

56.0 

133.0 

16321.4 

91.0 

-54.3 

99.9 

300.7 

12.3 

10.6 

-6.3 

434.4 

999.9 

99,9 

999.9 

60.6 

123. 

56.5 

134.0 

16463.8 

89.0 

-54.3 

99.9 

302.7 

11.2 

9.5 

-6.  1 

437.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

123. 

57.0 

135.0 

16609.6 

87.0 

-54.1 

99.9 

303.2 

10,4 

8.7 

-5.7 

440.3 

999,9 

99.9 

999,9 

61.2 

123. 

57.6 

136.0 

16834.5 

84.0 

-54.5 

99,9 

302.3 

13.4 

11.4 

-?.2 

444.1 

999,9 

99,9 

999.9 

61.6 

123. 

58.2 

137.0 

16988.7 

82.0 

-55.1 

99.9 

300.3 

16.8 

14.5 

- !.5 

445,9 

999.9 

99,9 

999.9 

62.3 

123. 

58.9 

138.0 

17226.3 

79.0 

-55.9 

99.9 

298.0 

18.2 

16.1 

-8.5 

449.0 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

123. 

59.6 

139.0 

17389.4 

77.0 

-56.1 

99.5 

298,7 

18.7 

16.4 

-‘7,0 

452.0 

999,9 

99.9 

999,9 

63.7 

123. 

60.2 

140.0 

17642.0 

74.0 

-56.2 

99,9 

302.5 

18.0 

15.2 

-9.7 

456.8 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5. 

123. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPCLATEO 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1366 


STATirM  NO.  655 
ST  CLOUn,  MINN 


6 FFBWIARY  1575 
1500  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TE  MP 

OFW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

61.0 

141.0 

17815.8 

72.0 

-57.1 

99.  j 

306.7 

16.9 

13.5 

61.6 

142.0 

17993.9 

70.0 

-57.4 

99.9 

303.8 

17.B 

14.8 

62.2 

143.0 

18177.2 

68.0 

-57.2 

99,9 

298.3 

17.8 

15.6 

62.5 

144.0 

18462.3 

65.0 

-57.6 

99.9 

289.7 

17.7 

16.7 

63.6 

145.0 

18659.0 

63.0 

-59.1 

99.9 

287.4 

13.5 

17,7 

6A.  1 

146.0 

18861.2 

61.0 

-59.  1 

99.9 

289.6 

18.7 

17.7 

66.8 

147.0 

19070.1 

59.0 

-59.5 

99.9 

294,6 

18.9 

17.2 

65.5 

143.0 

19285.5 

57.0 

-60.3 

99.9 

293,4 

21.0 

18.5 

66.1 

149.0 

19508.0 

55.0 

-60.7 

99,9 

297.1 

23.7 

21.1 

66.9 

150.0 

19857.0 

52.0 

-60.7 

99.9 

297.5 

24,7 

21.9 

67.5 

151.0 

20101.1 

50.0 

-60.7 

99.9 

300.4 

23.2 

20.0 

68.2 

152.0 

20354.7 

48.0 

-61.4 

99,9 

304.2 

21,0 

17.4 

69.0 

15  3.0 

20617.8 

46.0 

-62.9 

99,9 

313.8 

13.0 

13.0 

69.8 

154.0 

20890.4 

44.0 

-64.6 

99.9 

320.3 

16.0 

10.2 

70.6 

155.0 

21174.6 

42.0 

-64.6 

99.9 

314.8 

17.6 

12.5 

71.5 

156.0 

21472.7 

40.0 

-64.6 

99,9 

310,7 

15,4 

11.7 

72.4 

157.0 

21786.0 

38.0 

-64.6 

99,9 

301.5 

18,5 

15.8 

73.2 

158.0 

22287.9 

35.0 

-65.0 

99.9 

293.2 

18.7 

16.5 

74*2 

159.0 

22645.5 

33.0 

-66.4 

99.9 

293.9 

16.7 

15.3 

75.3 

160.0 

23024.0 

31.0 

-66.6 

99,9 

298.7 

20,3 

17.8 

76.7 

161.0 

23429.5 

29.0 

-64.6 

99.9 

303.9 

20.6 

17.1 

77.8 

162.0 

23866.2 

27.0 

-64.4 

99.9 

312.1 

1770' 

12.6 

79.0 

163.0 

24338.1 

25.0 

-63.3 

99.-} 

303.5 

17,0 

13.3 

80.3 

164.0 

25124.0 

22.0 

-63.3 

99,9 

305.4 

25,0 

20.4 

82.0 

165.0 

25710.8 

20.0 

-62.7 

99.9 

302.9 

11.7 

9.8 

83.6 

166.0 

26360.3 

18.0 

-62.7 

99.9 

302.9 

18.4 

15.4 

85.7 

167.0 

27489.1 

15.0 

-60.9 

99.9 

302.9 

20.3 

17.1 

•7.9 

168.0 

28382.7 

13.0 

-59.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

1367 


163  13.  0 


V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTQ 

RH 

RANGE 

A2 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-10.1 

. 458.6 

999,9 

99.9 

995.9 

65.2 

123. 

-»,9 

461.6 

999,9 

99.9 

999,9 

65,9 

123, 

-^.4 

465.8 

999.9 

99,9 

999.9 

66.6 

123. 

-4.0 

471.1 

999.9 

99,9 

999,9 

67,2 

123. 

-5,5 

472.0 

999.9 

99,9 

999,9 

67.8 

123. 

-6.3 

476.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.6 

123. 

-7.9 

480.1 

999.9 

90.9 

999.9 

69.3 

123. 

-10,0 

482.9 

909,9 

99,9 

909.9 

70.1 

123. 

-10,8 

487,0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.9 

122. 

-11.4 

494.9 

999.9 

99.9 

999.9 

72.2 

122. 

-11.8 

500.5 

999.9 

99.9 

999.9 

73.1 

122. 

-11.8 

504.6 

999,9 

99,9 

999,9 

74,0 

122. 

-12,5 

507.3 

999,9 

99.9 

999.9 

74.9 

122. 

-12.3 

509.6 

999.9 

99.9 

999.9 

'75.6 

123. 

-12.4 

516.4 

999,9 

99,9 

999,0 

76.4 

123. 

-10,0 

523.7 

999,9 

99,9 

999,9 

77,5 

123. 

-9.7 

531.4 

999.9 

99.9 

999.9 

78.1 

123. 

-8.9 

543.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.2 

123. 

-6.8 

548.5 

999.9 

99,9 

999,9 

80.0 

123. 

-9.7 

557.9 

909,9 

99,9 

999,9 

81.3 

123. 

-li.5 

574.1 

999.9 

99.9 

999.9 

83.4 

123. 

-11.4 

586.5 

999.9 

99.9 

999.0 

84.3 

123. 

-10,6 

602.8 

999,9 

99,0 

999.9 

85.4 

123. 

-J4.5 

625.3 

990.9 

90.9 

999.9 

87.4 

123. 

-6.3 

644.3 

999.9 

99,9 

999.9 

89.0 

123. 

-10.0 

664.0 

999.9 

99,9 

999.9 

90.0 

123* 

-11,0 

705.6 

999.5 

99,9 

999,9 

93.2 

123. 

99.9 

741.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

099, 

ST»TICN  NO.  655 
ST  CLOUO,  MINN 


6 FEBRUARY  1975 

1800  GMT  154  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.4 

316.0 

981.0 

-16.1 

-19.3 

290.0 

4.1 

3.9 

-1.4 

258.6 

260,7 

0.8 

73,0 

0,0 

0. 

0.2 

7.0 

377.5 

973.0 

-17.3 

-22.7 

283,6 

6.3 

6.1 

-1,5 

257.9 

259.6 

0.6 

62.3 

0.2 

lOT. 

0.5 

8.0 

470.4 

961.0 

-18.4 

-22.2 

233.6 

6.3 

6.1 

-1.5 

257.8 

259.5 

0.7 

71.6 

0.2 

107. 

0.8 

9.0 

556.2 

950.0 

-19.2 

-21.6 

293.4 

6.5 

6.0 

-2.6 

257.8 

259.6 

0,7 

80.8 

0.3 

106. 

l.l 

10.0 

650.6 

938.0 

-20.3 

-22.1 

304.6 

7,2 

6.0 

-4,1 

257.6 

259.4 

0.7 

84.9 

0.5 

108. 

1.5 

11.0 

769.9 

923.0 

-21.0 

-22.1 

318.9 

9.6 

6.3 

-7.2 

258.1 

260.0 

0.7 

90.8 

0.6 

115. 

l.S 

12.0 

858.4 

912.0 

-21.2 

-22.1 

323,0 

10.9 

6.6 

-3,7 

258.7 

260.6 

0.7 

93,0 

0.8 

122. 

2.2 

13.0 

956.4 

900.0 

-20.2 

-20.7 

328.2 

11.2 

5.9 

-7.5 

260.8 

263.0 

0.8 

95.3 

1.1 

128. 

2.5 

14.0 

1039.7 

890.0 

-17.4 

-19.  t 

333.4 

10.4 

4.6 

-9.3 

264.5 

267.0 

0.9 

86.1 

1.3 

131. 

2.8 

15.0 

1141.7 

878.0 

-16.2 

-21.1 

336.9 

9.1 

3.6 

-3.4 

266.8 

269.0 

O.fi 

65.5 

1.4 

134. 

3.3 

16.0 

1254.1 

865.0 

-15.8 

-26.4 

334.3 

8.9 

3.9 

-8.0 

268.3 

269.7 

0.5 

39.3 

1.7 

138. 

3.6 

17.0 

1350.5 

854.0 

-16.3 

-27.8 

330.8 

9.5 

4.6 

-8.3 

268.7 

270,0 

0.4 

36.2 

1.8 

139. 

3.9 

18.0 

1447.9 

843.0 

-16.9 

-28.3 

330.1 

9.9 

4.9 

-8.6 

269.1 

270.4 

0.4 

36.2 

2.0 

140. 

4.3 

19.0 

1546.4 

832.0 

-17.6 

-28. i 

331.1 

10,3 

5,0 

-9.0 

269.4 

270.6 

0.4 

36.2 

2.2 

141. 

4.6 

20.0 

1645.9 

821.0 

-18.3 

-28.9 

330.6 

10.8 

5.3 

-9.4 

269.7 

270.9 

0.4 

38.5 

2.4 

142. 

5.1 

21.0 

1755.8 

809.0 

-18.8 

-28.fi 

324.6 

12.1 

7.0 

-9.8 

270.3 

271.5 

0.4 

40.8 

2.8 

143. 

5.4 

22.0 

1857.7 

798.0 

-19.3 

-28.2 

319.2 

12.5 

8.2 

-9.5 

270.8 

272.1 

0.5 

45.2 

3.0 

143. 

5.7 

23.0 

1951.3 

788.0 

-20.0 

-29.1 

313.8 

13,0 

9,4 

-9,0 

271.0 

272,3 

0.4 

43.8 

3.2 

142. 

6.1 

24.0 

2045.9 

778.0 

-20.7 

-28.8 

308.0 

13.5 

10.6 

-3,3 

271,3 

272,6 

0,5 

47.9 

3.5 

141. 

6.5 

25.0 

2141.5 

768.0 

-21.5 

-28. 

305.7 

13.4 

10.9 

-?.9 

271.4 

272.8 

0.5 

53.4 

3.8 

140. 

6.8 

26.0 

2257.3 

756.0 

-22.6 

-28.6 

307.4 

13.6 

10.8 

-3.2 

271.5 

272.8 

0.5 

57.5 

4.1 

139. 

7.2 

27.0 

2355.0 

746.0 

-23.2 

-28.7 

303.6 

14.2 

11. 1 

-3,9 

271.8 

273.2 

0,5 

60.3 

4.4 

138. 

7.6 

28.0 

2453.6 

736.0 

-24.3 

-28.  ? 

308.7 

15,3 

11,9 

-9,6 

271,7 

273.1 

0.5 

69.8 

4.7 

138. 

7.9 

29.0 

2553.2 

726.0 

-24.8 

-26.7 

308.9 

15.8 

12.3 

-9.9 

272.2 

273.9 

0.6 

84.5 

5.0 

137. 

8.3 

30.0 

2644.1 

717.0 

-24.3 

-29.4 

309.2 

16.2 

12.6 

-10.3 

273.7 

275.1 

0.5 

62.4 

5.4 

13T. 

8.6 

31.0 

2746.9 

707.0 

-22.4 

-39.3 

309.6 

16.5 

12.7 

-10.5 

276,9 

277,4 

0,2 

19.6 

5.7 

136. 

8.9 

32.0 

2840.8 

698.0 

-23.1 

-39.5 

310.1 

16.7 

12.8 

-10.8 

277.1 

277.7 

0.2 

20.5 

6.0 

136. 

9.3 

33.0 

2935.9 

689.0 

-23.1 

-39.7 

311.0 

17.3 

13.1 

-li.4 

278.2 

278.7 

0.2 

20.1 

6.4 

136. 

9.6 

34.0 

3032.4 

680.0 

-22.0 

-38.8 

311.9 

17.8 

13.2 

-11.9 

280.4 

281.0 

0.2 

20.0 

6.7 

135. 

lO.O 

35.0 

3141.3 

670.0 

-22.4 

-39.3 

313.2 

18.2 

13.3 

-12.5 

281.1 

281,7 

0.2 

19.6 

7,2 

135. 

10.5 

36.0 

3262.8 

659.0 

-22.7 

-39.8 

315,4 

18.0 

12.6 

-12.8 

282.2 

282.7 

0.2 

19.2 

7.7 

135. 

10.9 

37.0 

3363.7 

650.0 

-22.7 

-40.0 

316.6 

17.6 

12.1 

-12.8 

283.3 

283.9 

0.2 

18.8 

8.2 

135. 

11.3 

3B.0 

3466.0 

641.0 

-22.6 

-39.9 

316.3 

17.6 

12.1 

-12.7 

284.6 

285.2 

0.2 

18.8 

8.6 

135. 

11.6 

39.0 

3558. 2 

633,0 

-22.6 

-39,9 

315,4 

17,8 

12.5 

-12.6 

285,6 

286.2 

0.2 

18.8 

8.8 

135. 

12.0 

40.0 

3663.4 

624.0 

-22.4 

-39.5 

313.3 

18.3 

13.3 

-12.6 

286.9 

287.5 

0.2 

19.2 

9.3 

135. 

12.4 

41.0 

3793.9 

613.0 

-22.8 

-39.9 

311.9 

18.3 

13.7 

-12.2 

287.9 

288,5 

0,2 

19.2 

9.8 

135. 

12.7 

42.0 

3890.1 

605.0 

-23.5 

-40.  2 

311.2 

18.4 

13.8 

-12.1 

288.2 

288.8 

0.2 

19.7 

10.  1 

135. 

13.1 

43.0 

3999.6 

596.0 

-23.9 

-40,5 

310.7 

18.6 

14.1 

-12.1 

289.0 

289.6 

0.2 

19.7 

10.5 

135. 

13.S 

44.0 

4098.2 

588.0 

-24.3 

-40.8 

310.5 

19.6 

14.9 

-12.7 

289.  T 

290.2 

0.2 

19.8 

10.9 

135. 

13.8 

45.0 

4210.5 

579.0 

-25.0 

-41.4 

310.5 

20.3 

15.5 

-13.2 

290.2 

290.7 

0.2 

19.8 

11.3 

134. 

14.2 

46.0 

4311.6 

571.0 

-25.6 

-41,9 

310.  1 

20.8 

15.9 

-13.4 

290.5 

291.1 

0.2 

19,9 

11.8 

134. 

14.6 

47.0 

4413.6 

563.0 

-26,7 

-43.0 

308.8 

20.6 

16.1 

-12.9 

290,5 

291.0 

0.1 

19.5 

12.3 

134. 

14.9 

48.0 

4516.8 

555.0 

-27.3 

-43.5 

306.6 

19.9 

16.0 

-11.9 

290.9 

291.3 

0.1 

19.6 

12.7 

134. 

15.3 

49.0 

4621.2 

547.0 

-28,0 

-43.5 

302.5 

19.1 

16.1 

-10.3 

291.3 

291.8 

0.1 

20.9 

13.2 

134. 

15.6 

50.0 

4726.8 

539.0 

-29.1 

-42.5 

299.2 

18.7 

16.3 

-9.1 

291.3 

291.8 

0.2 

25.7 

13.5 

133. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

• BY  TEMP  WANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEA^IS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  «5S 
ST  CtOUf* *•.  MINN 

6 FEBRUARY  1975 

IflOO  GMT  ' 154  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HFIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

16.1 

51.0 

4846.9 

530.0 

-30.1 

-42.3 

294,6 

18.8 

17.1 

-7.8 

291.4 

292,0 

0.2 

29.1 

14.0 

133. 

16.5 

52.0 

4955.1 

522.0 

-30.9 

-41.1 

292.0 

19,4 

18.0 

-7.3 

291,7 

292.4 

0,2 

35.9 

14.5 

132. 

16,8 

53.0 

5050,7 

515.0 

-31,8 

-41.8 

290,9 

19,7 

18.4 

-7,0 

291.7 

292,3 

0.2 

36.3 

14.8 

132. 

ir.3 

54.0 

5161.2 

507.0 

-32.4 

-39.0 

290.3 

20.1 

18.9 

-7.0 

292.4 

293.2 

0.3 

51.4 

15.4 

131. 

17.5 

55.0 

5259.1 

500.0 

-33.4 

-37.6 

290.3 

20.2 

18,9 

-7,0 

292.3 

293,2 

0.3 

65.6 

15.6 

130. 

18.1 

56.0 

5386.4 

491,0 

-34.2 

-36.4 

292.3 

20.7 

19.2 

-7.9 

292,8 

293.9 

0.3 

80.1 

16.2 

130. 

18.6 

57,0 

5501,2 

483.0 

-35.0 

-36.3 

293.2 

21,2 

19,5 

-8.3 

293.2 

294,2 

0.3 

83.5 

16.6 

129. 

18.8 

58.0 

5602 .9 

476.0 

-35.7 

-37,3 

293.3 

21.5 

19.7 

-8.5 

293.6 

294.6 

0.3 

85.0 

17.1 

129. 

19.2 

59.0 

5705.8 

469.0 

-36.5 

-37.9 

292.8 

21.2 

19.6 

-8.2 

293.8 

294.8 

0.3 

87.2 

17.7 

128. 

19,5 

60.0 

5809.9 

462.0 

-37,2 

-38,9 

292,1 

20,8 

19,3 

-i'.B 

294.  2 

295.2 

0.3 

84.0 

18.  1 

128. 

19,9 

61.0 

5915.3 

455,0 

-37.5 

-39,4 

292,5 

20,9 

19.3 

-3.0 

295.2 

296.1 

0.3 

82.1 

18.4 

128. 

20.3 

62.0 

6022.2 

448.0 

-38.3 

-41. t 

293.6 

21.6 

19.8 

-3.6 

295.5 

296.2 

0.2 

74.3 

18.9 

127. 

20.6 

63.0 

6130.4 

441.0 

-38.8 

-41. i 

294.1 

22.1 

20.2 

-9.0 

296.1 

296.8 

0.2 

74,5 

19.3 

127. 

21.0 

64.0 

6224.3 

435.0 

-39.6 

-41.7 

293,9 

22,4 

20.4 

-9,  1 

296.2 

297,0 

0.2 

80.1 

19,9 

127, 

21.4 

65.0 

6335.1 

428.0 

-40.  2 

99,9 

292,4 

21.8 

20.1 

-8,3 

297.0 

909.9 

99.9 

999.9 

20.4 

126. 

21.9 

66.0 

6463.5 

420.0 

-41.6 

99.9 

291.0 

21.4 

20.0 

-7.7 

296.8 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

126. 

22.3 

67.0 

6577.2 

413.0 

-42.7 

99.0 

291.1 

21.7 

20.2 

-7.8 

295,8 

999,9 

99,9 

099.9 

21.5 

125. 

22.6 

68.0 

6675.9 

407.0 

-43.4 

99,9 

291,3 

22.1 

20.6 

-3.0 

297,1 

999,9 

99,9 

999.9 

21.9 

125. 

23.0 

69.0 

6775.6 

401.0 

-44.4 

99,9 

291.4 

23  .0 

21.5 

-3.4 

297.1 

909.9 

99.9 

999.9 

22.4 

125. 

23.5 

70.0 

6893.4 

394.0 

-45.3 

99.9 

289.5 

23.9 

22.5 

-3.0 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.1 

125. 

23.9 

71.0 

7012.7 

387.0 

-46.4 

99.9 

286.5 

23.2 

22.2 

-6.6 

297.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.7 

124. 

24.4 

72.0 

7133.7 

380.0 

-47.3 

99.9 

283,8 

21,7 

21.1 

-5.  2 

297,9 

999,9 

99,0 

999,9 

24,3 

124, 

24.8 

73.0 

7221.2 

375.0 

-48.0 

99.9 

284.7 

21.0 

20.3 

-5.3 

298.0 

999.9 

99.9 

099.9 

24.7 

123. 

25.2 

74.0 

7327.4 

369.0 

-48.6 

99.9 

287.3 

20.5 

19.6 

-5.1 

298.6 

999.9 

99.9 

999.9 

25.2 

123. 

25.5 

75.0 

7453.4 

362.0 

-48.8 

99.9 

289.8 

20.2 

19.0 

-5.9 

300.1 

999,9 

99.9 

999.9 

25.7 

123. 

26.0 

76.0 

7544,7 

357.0 

-49,2 

99,9 

293,1 

19,4 

17.8 

-7.6 

300,7 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

122. 

26.4 

77.0 

7655.7 

351.0 

-49,8 

99.  j 

295.3 

19.4 

17.5 

-8.3 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

122. 

26.8 

78.0 

7768.5 

345.0 

-49.8 

99.9 

297.3 

19  .9 

17.6 

-9.1 

302.8 

999.9 

99.9 

999.9 

27.1 

122. 

27.2 

79.0 

7863.9 

340.0 

-50.1 

99.9 

298.4 

20.2 

17.8 

-9,6 

303.7 

999.9 

99,9 

999.9 

27,6 

122. 

27.5 

80.0 

7980,0 

334,0 

-51,2 

99,9 

298.7 

20.4 

17.9 

-9.8 

303.7 

999,9 

99,9 

999,9 

27.9 

122. 

28.1 

81.0 

8117.4 

327.0 

-52.1 

99.9 

297.7 

19.8 

17.5 

-9.2 

304.3 

999.9 

99.9 

999.9 

28.7 

122. 

2B.5 

82.0 

8216.9 

222.0 

-53.1 

99.9 

296.9 

19.3 

17.2 

-8.7 

304.3 

999.9 

99.9 

999,9 

29,2 

122. 

28.9 

83.0 

8317.7 

317.0 

-53.7 

99.9 

295.8 

19,3 

17,2 

-3.7 

304.8 

909,9 

00,9 

999,9 

29.6 

122. 

29.3 

84.0 

8440,2 

311.0 

-54.7 

99.9 

297,1 

19.6 

17.5 

-3,9 

305.1 

999.9 

99.9 

990.9 

30.0 

122. 

29.6 

85.0 

8543.7 

306.0 

-55.7 

99.9 

297.4 

19.7 

17.5 

-9.1 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

30.4 

122. 

30.1 

86.0 

8669.5 

300.0 

-56.8 

99.9 

297.9 

19.4 

17.2 

->.l 

305.3 

999,9 

99.9 

999.9 

31.1 

122. 

30.5 

87.0 

8775.9 

295.0 

-57.3 

99,9 

297.7 

19.2 

17.0 

-3,9 

306.0 

999.9 

99.9 

999,9 

31.5 

122. 

30.9 

88.0 

8883.8 

290.0 

-58,0 

99,9 

296.7 

19.8 

17.7 

-3.9 

306.5 

999,9 

99.9 

999,9 

31.8 

121. 

31.3 

89,0 

8993.3 

285.0 

-58.4 

99,9 

295.2 

20.0 

18.1 

-8.5 

307.6 

999.9 

99.9 

999,9 

32.4 

121. 

31.6 

90.0 

9104.5 

280.0 

-58.7 

99.9 

293.8 

19.9 

18.2 

-fl.l 

308.6 

909.9 

99,9 

990,9 

32.8 

121. 

32.1 

91.0 

9217,4 

275,0 

-59.8 

99,5 

292.1 

19,5 

18.0 

-7.3 

308,7 

999,9 

99,9 

999,9 

33,3 

121. 

32.4 

92.0 

9332.0 

270,0 

-60,3 

99.  5 

292.7 

19.8 

18.3 

-7.6 

309,5 

999,9 

99.9 

999.9 

33.7 

121. 

32.9 

93.0 

9448.5 

265.0 

-60.3 

99,7 

295.7 

21.1 

19.0 

-9.1 

311.2 

999.9 

99,9 

999.9 

34.2 

121. 

33.3 

94.0 

9567.8 

260.0 

-58.5 

99.9 

297.8 

20.9 

18.5 

-9,8 

315.5 

999.9 

99.9 

999,9 

34.9 

121. 

33.5 

95.0 

9690.0 

255.0 

-58.0 

99c9 

298.7 

20.6 

18.1 

-9.9 

318.0 

999.9 

99,9 

999.9 

35.3 

121. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATIOM  no.  65S 
ST  cmiio,  NINN 


A FEORUARY  1975 
1800  GMT * •* 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U CCPP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SfC 

34.2 

96.0 

9815.2 

250.0 

-56.5 

99.9 

300.1 

19.6 

16.9 

34.6 

97.0 

9943.6 

245.0 

-56.0 

99,9 

301.0 

20.8 

17,8 

35.0 

98.0 

10048.4 

241.0 

-55.5 

99.9 

301.8 

23.0 

19.5 

35. S 

99.0 

10155.4 

237.0 

-54.2 

99.9 

302,4 

23.9 

20.1 

35.9 

100.0 

10292.4 

232.0 

-53.5 

99.9 

303.6 

22,4 

18.6 

36.4 

101.0 

10432.5 

227.0 

-53.5 

99.9 

305.6 

20.2 

16.4 

36.9 

102.0 

10546.9 

223.0 

-53.5 

99, -7 

305,9 

19,4 

15.7 

37.3 

103.0 

10663.3 

219.0 

-53,4 

99.9 

303.6 

19.4 

16.2 

37.6 

104.0 

10812.1 

214.0 

-53.2 

99.9 

300.9 

19.4 

16.7 

3B.1 

105.0 

10933.6 

210.0 

-53.1 

99.9 

295.8 

19.3 

17,4 

38.5 

106.0 

11057.9 

206.0 

-52.0 

99,9 

293,2 

19.8 

18.2 

39.0 

107.0 

11185.0 

202.0 

-51.8 

99.9 

293.6 

21.2 

19.5 

39.4 

108.0 

11314.7 

198.0 

-51.7 

99.9 

294.8 

21.3 

19.3 

39.9 

109.0 

11447.1 

194.0 

-51.7 

99.9 

296.6 

20,5 

18.3 

40.4 

110.0 

11582.3 

190.0 

-51.5 

99.  5 

297.4 

20.5 

18.2 

41.0 

111.0 

11720.7 

186.0 

-50.7 

99.9 

294,4 

21.3 

19.4 

41.4 

112.0 

11862.2 

182.0 

-51.2 

99,9 

290,1 

21.0 

19,7 

41.9 

113.0 

12006.5 

178.0 

-51.7 

99.9 

287.2 

20.0 

19.2 

42.3 

114.0 

12116.9 

175.0 

-51.3 

99.9 

288.6 

19.5 

18.5 

42.8 

115.0 

12267.4 

171.0 

-50.4 

99.9 

292.6 

19.4 

17.9 

43.3 

116.0 

12421.8 

167.0 

-50.4 

99,9 

296.  1 

20,4 

18.3 

43.8 

117.0 

12579.8 

163.0 

-51.0 

99.  3 

298.2 

22.1 

19.5 

44.3 

118.0 

12700.7 

160.0 

-50.9 

99.9 

299.4 

23.1 

20.1 

44.7 

119.0 

12865.6 

156.0 

-50.  7 

99.9 

299.7 

22.4 

19.5 

45.2 

120.0 

12992.1 

153.0 

-50,6 

99.9 

299,2 

20.5 

17.9 

45.6 

121.0 

13121.2 

150.0 

-50.6 

99.9 

298.2 

19.2 

16.9 

46.2 

122.0 

13297.3 

146.0 

-51.0 

99.9 

297.1 

19.3 

17.2 

46.7 

123.0 

13432.1 

143.0 

-51.7 

99,9 

297.9 

22.1 

19.6 

47.3 

124.0 

13569.8 

140.0 

-51.2 

99.9 

299,3 

26.9 

23.4 

47.7 

125.0 

13758.0 

136.0 

-51.8 

99.9 

299.8 

27.5 

23.8 

48.4 

126.0 

13951.7 

132.0 

-51.5 

99.9 

300.9 

22.6 

19.4 

48.9 

127.0 

14101.0 

129.0 

-51.5 

99,9 

302.6 

18.5 

15.6 

49.4 

128.0 

14253.6 

126.0 

-51.8 

99.9 

303.6 

15.3 

12.7 

49.9 

129.0 

14409.8 

123.0 

-52.0 

99.9 

302.4 

13.5 

11.4 

50.5 

130.0 

14569.5 

120.0 

-52.9 

99.9 

300.3 

13.7 

11.8 

51.1 

131.0 

14787.4 

116.0 

-54.4 

99.9 

298.5 

16.4 

14.4 

51.7 

132.0 

14955.4 

113.0 

-54.4 

99.9 

294.3 

18.3 

16.7 

52.2 

133.0 

15127.8 

110.0 

-54.5 

99.9 

289.6 

17.8 

16.7 

52.7 

134.0 

15304.5 

107.0 

-55.5 

99.9 

287.4 

16.5 

15.7 

53.3 

135.0 

15485.8 

104.0 

-55.3 

99.9 

291,5 

17.1 

16.0 

53.9 

136.0 

15673.2 

101.0 

-53.9 

99.9 

295.3 

19.1 

17.3 

54.5 

137.0 

15866.6 

98.0 

-54.5 

99.9 

294,4 

20.0 

18.2 

55.2 

138.0 

16065.9 

95.0 

-54.0 

99.9 

294,0 

21.4 

19.6 

55.9 

139.0 

16341.7 

91.0 

-54.5 

99.9 

297.1 

21.8 

19.4 

56.5 

140.0 

16556.7 

88.0 

-54,0 

99.9 

298,7 

19.9 

17.5 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETNEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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I 


154  30.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

m/=;ec 

DG  tC 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-9.8 

322.1 

999,9 

99,9 

999.9 

35.8 

121. 

-D.7 

324,7 

999,9 

99,9 

999.9 

36.3 

121. 

-12.1 

327.0 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

121. 

-12.8 

330.5 

999.9 

99.9 

999,9 

37,6 

121. 

-12.4 

333.5 

999.9 

99.9 

999.9 

38.3 

121. 

-11.8 

335.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

121. 

-11.4 

337,3 

999,9 

99,9 

999.9 

39,3 

121. 

-10.7 

339.3 

999,9 

99,9 

999.9 

39.8 

121. 

-13.0 

341.8 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

121. 

-3,4 

343,9 

999,9 

99,9 

999,9 

40.8 

121. 

-7.8 

347,5 

999,9 

09,9 

999,9 

41.2 

121. 

-8.5 

349,7 

999.9 

99.9 

999.9 

41.7 

121. 

-8.9 

352.0 

999.9 

99.9 

999.9 

42,4 

121. 

-9.2 

354.1 

999.9 

99.9 

999.9 

43.0 

121. 

-9.5 

356.4 

999.9 

99.9 

999.9 

43.5 

121. 

8 

359.8 

999,9 

99,9 

999,9 

44.4 

121. 

-•.2 

361,3 

999,9 

99.0 

999,9 

44.9 

121. 

-'5.9 

362.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

120. 

-'i.2 

365.2 

999.9 

99.9 

999,9 

45.9 

120. 

-7.5 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

120. 

-9,0 

371,6 

999.9 

99,9 

999,9 

47.1 

120. 

-10.5 

373.2 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

120. 

-11.3 

375.4 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

120. 

-11. 1 

378.4 

999,9 

99.9 

999,9 

49.0 

120. 

-10,0 

380,8 

999.9 

99,9 

999,9 

49,6 

120. 

-9.1 

382.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.1 

120. 

—3.8 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

120. 

-10.4 

386.3 

999.9 

99,9 

999,9 

51.2 

120. 

-n.2 

389,5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.1 

120. 

-10.6 

391.6 

999.9 

99,9 

999.9 

53.0 

120. 

-l’.6 

395.5 

999.9 

99,9 

999,9 

54.1 

120. 

-10,0 

398.2 

999,9 

99,9 

999,9 

54.6 

120. 

-3.5 

400,3 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

120. 

-U2 

402.8 

999.0 

99.9 

999.9 

55.5 

120. 

-6.9 

403.9 

999.9 

99.9 

999,9 

56.0 

120. 

-7.8 

405,2 

999,9 

99,9 

999,9 

56.4 

120. 

-7.5 

408.2 

999,9 

99,9 

999.9 

57,2 

120. 

-6,0 

411.1 

999.9 

99,9 

999.9 

57.8 

120. 

-4.9 

412,5 

999,9 

99,9 

999,9 

58.3 

120. 

—6.3 

416.1 

999,9 

99.9 

999,9 

58.7 

120. 

-3,2 

422.5 

999.9 

99.9 

999.9 

59,4 

120. 

-3.3 

424.9 

999.9 

99.9 

999,9 

60.2 

120. 

-3.7 

429,6 

999,9 

99,9 

999,9 

61,0 

119. 

-9.9 

434.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

119. 

-9,5 

439,1 

999,9 

99,9 

999,9 

62,8 

119. 

STATtCN  NO.  655 
ST  CLOUD,  MINN 


6 FEBRUARY  1975  • 

1800  GMT  15A  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEN  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

57. A 

141.0 

16778.7 

85.0 

-55.2 

99.9 

295.9 

19.8 

17.8 

-3.7 

441.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

119. 

58.2 

142.0 

17086.3 

31.0 

-55.5 

99.9 

294.0 

19,6 

17,9 

-3,0 

446,6 

999,9 

99.9 

999.9 

64.7 

119, 

59.0 

143.0 

17326.4 

78.0 

-56,3 

99,9 

294,1 

14,9 

13.6 

-5,1 

449.8 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

119. 

59.8 

144.0 

17575.3 

75.0 

-56.7 

99.9 

297.7 

15.5 

13. 8 

-7.2 

454,1 

999.9 

99,9 

999,9 

66.2 

119, 

60.7 

145.0 

17834.2 

72,0 

-56.7 

99,9 

296.7 

21.0 

18,7 

-9.4 

459,5 

999,9 

99,9 

999.9 

67.  1 

119, 

61.7 

146.0 

18104.1 

69.0 

-56.7 

99.9 

296.6 

23.4 

20.9 

-10.5 

465.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.7 

119. 

62.5 

147.0 

18385.3 

66.0 

-57.7 

99.  } 

293.7 

20.8 

18.2 

-li(.0 

468.8 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

119. 

63.A 

148.0 

18678.2 

63.0 

-58.7 

99.9 

299.0 

14.9 

13.0 

-.',2 

472.8 

999,9 

99,  9i 

999.9 

70.8 

119. 

64.4 

149.0 

18983.4 

60.0 

-60.5 

99,9 

301.7 

11.5 

9.8 

-3,1 

475,5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

119. 

65.4 

150.0 

19302.8 

57,0 

-60.7 

99.9 

303.7 

16.2 

13.5 

-9.0 

482.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

119. 

66.5 

151.0 

19639.9 

54.0 

-60.0 

99.9 

301.4 

19.5 

16.6 

-10.2 

491.3 

999.9 

99.9 

999.9 

73.4 

119. 

67.6 

152.0 

19996.4 

51.0 

-60.5 

99.9 

303.2 

17,3 

14,5 

-9,5 

498.1 

999,9 

99,9 

999.9 

74.7 

119. 

68.6 

153.0 

20373.0 

48.0 

-61.6 

99,9 

299.7 

11.2 

9,7 

-5.6 

504.2 

999.9 

99.9 

999,9 

75.5 

119. 

69.7 

154.0 

20772.3 

45.0 

-62.3 

99.  i 

297.6 

15.0 

13.3 

-6.9 

511.8 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

119. 

70.8 

155.0 

21197.2 

42.0 

-63,5 

99.9 

291.4 

19.0 

17.7 

-5.9 

519.2 

999.9 

99,9 

999.9 

77,5 

119. 

72.0 

156.0 

21651.7 

39.0 

-64.1 

99,9 

296.5 

19,1 

17,1 

-3,5 

528.8 

999.9 

99.9 

999,9 

79,2 

119. 

73.4 

157.0 

22141.5 

36.0 

-64,4 

99.9 

299,0 

20.1 

17,6 

-9.7 

540.1 

999,9 

99.9 

999.9 

80.4 

119. 

74.9 

158.0 

22671.9 

33.0 

-65,6 

99.9 

299.0 

21.4 

18.7 

-10.4 

550.5 

999,9 

99.9 

999.9 

82.3 

119. 

76.5 

159.0 

23251.2 

30.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

565.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

1371 


STATICN  NO.  «55 
ST  CLOUD,  MINN 

6 FEBRUARY  1975 

2100  GMT  15A  17, 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GEM 

0.0 

6.4 

316.0 

0.3 

7.0 

386.0 

0.6 

8.0 

464.1 

0.9 

9.0 

566.6 

1.3 

10.0 

662.0 

1.6 

11.0 

782.6 

2.0 

12.0 

871.9 

2.4 

13.0 

970.9 

2.7 

14.0 

1063.5 

3.1 

15.0 

1165.9 

3.5 

16.0 

1287.2 

3.9 

17.0 

1383.9 

4.2 

18.0 

1481.6 

4.5 

19.0 

1580.5 

4.8 

20.0 

1680.4 

5.3 

21.0 

1800.0 

5.6 

22.0 

1911.7 

5.9 

23.0 

2005.9 

6.3 

24.0 

2110.7 

6.6 

25.0 

2206,9 

7.0 

26.0 

2333.5 

7.3 

27.0 

2432.4 

7.7 

28.0 

2542.9 

8.0 

29.0 

2644.6 

8.4 

30.0 

2747.8 

8.6 

31.0 

2852.8 

9.0 

32.0 

2959.4 

9.4 

33.0 

3056.8 

9.9 

34.0 

3166.5 

10.3 

35.0 

3266.8 

10.7 

36.0 

3402.4 

11.1 

37.0 

3505.5 

11.5 

38.0 

3621.3 

11.8 

39.0 

3726.9 

12.2 

40.0 

3833.8 

12.6 

41,0 

3966.2 

12.9 

42.0 

4076.0 

13.3 

43.0 

4187.2 

13.6 

44.0 

4299.7 

14.0 

45.0 

4413.9 

14.4 

46.0 

4516.7 

14.7 

47.0 

4620,7 

15.2 

48.0 

4739.0 

15.6 

49.0 

484S.6 

15.9 

50.0 

4953.4 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

OG  C 

OG  C 

979.0 

-13.7 

-21.0 

970.0 

-15.3 

-21.-- 

960.0 

-16,4 

-21.4 

947.0 

-17.2 

-21.3 

935.0 

-18.2 

-21.0 

920.0 

-19.4 

-21.0 

909.0 

-20.1 

-21.0 

897,0 

-17,8 

-19,1 

886.0 

-16.7 

-21.5 

874.0 

-16.8 

-23.2 

860.0 

-16.8 

-24.8 

849,0 

-17.  1 

-26.  1 

838.0 

-17.5 

-23.4 

827.0 

-18.0 

-28.7 

816.0 

-18,8 

-27.6 

803.0 

-19,4 

-27,^ 

791.0 

-20.2 

-28.3 

781.0 

-20.6 

-31.0 

770.0 

-21.5 

-29.9 

760,0 

-22.2 

-28.2 

747.0 

-23.3 

-27.6 

737.0 

-22.1 

-39.3 

726.0 

-22.5 

-40.3 

716.0 

-23,1 

-40.3 

706.0 

-22.3 

-40.7 

696.0 

-21.7 

-40.7 

686.0 

-21,5 

-40,9 

677.0 

-21.4 

-40.5 

667.0 

-21.3 

-39.3 

658.0 

-21.3 

-39.3 

646.0 

-21.9 

-39,0 

637,0 

-22.9 

-40,  , 

627.0 

-23.4 

-40.  3 

618.0 

-24.3 

-41.1 

609,0 

-24.7 

-39,3 

598.0 

-25.7 

-38,7 

589.0 

-26.2  . 

-36.^ 

580.0 

-27.3 

-35.9 

5T1.0 

-27,6 

-36.3 

562.0 

-28.0 

-36.  V 

554.0 

-28.7 

-37.1 

546.0 

-29,6 

-37.8 

537.0 

-30.6 

-37.9 

529.0 

-31.2 

-38.7 

521. G 

-32.1 

-38.3 

niR 

SPEED 

U COMP 

06 

M/SFC 

M/SFC 

290.0 

4.1 

3.9 

283.7 

7.2 

7,0 

283,0 

7.2 

7.0 

201.2 

7.2 

7.1 

282.3 

7.1 

6.9 

287.3 

6,9 

6,5 

302.  T 

6.8 

5.7 

306.7 

7,4 

6.0 

303.7 

7.7 

6.4 

296.9 

7.9 

7.1 

291.4 

7.7 

7,2 

289.0 

8,2 

7,8 

288.9 

8.6 

8.1 

2 89.6 

9.0 

8.5 

290.5 

9,3 

3.7 

293,2 

10.5 

9,7 

295.4 

11.4 

10.3 

298.2 

11.8 

10.4 

301.3 

12.3 

10.6 

302.8 

12.8 

10.8 

303.3 

13.6 

11.4 

305.8 

14.0 

11.4 

310.0 

14.7 

11.3 

313.7 

15.4 

11.1 

317.5 

16.4 

11.1 

318.8 

16,8 

11.1 

320.4 

17.3 

11.0 

320,7 

17.4 

11.0 

320,0 

18.0 

11.5 

313.9 

18.7 

12.3 

317.9 

19.3 

12.9 

317.0 

19.6 

13.4 

315.9 

19.8 

13.8 

314.6 

20.1 

14.3 

313.1 

20.6 

15.0 

312.0 

21,2 

15.7 

311.5 

21.5 

16.1 

310.7 

21.5 

16.3 

310.1 

21.3 

16.3 

309.1 

20.9 

16.3 

308.6 

20.8 

16.3 

303.4 

20,9 

16.3 

308.3 

21.1 

16.6 

303.3 

21.5 

16.9 

308.2 

21. n 

17,2 

' COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

-..4 

261.1 

263.1 

-L.7 

260.2 

262.0 

-1.6 

259,9 

261. B 

-1.4 

260.0 

262.0 

-1.5 

260.0 

262,0 

-2.0 

260.  0 

262.0 

-3.7 

260.2 

262.2 

-'♦.4 

263.6 

266.0 

-4,3 

265.6 

267.6 

-3.6 

266.5 

268.3 

-2.8 

267,7 

269,3 

-2,7 

268.4 

269.9 

-2.8 

269.0 

270.2 

- J.O 

269.4 

270.6 

-3.3 

269.6 

270.9 

-4.2 

270,2 

271.7 

-4.9 

270.5 

271.8 

-5.6 

271.1 

272.1 

-6.4 

271,2 

272,4 

-6,9 

271,5 

272.9 

-7.5 

271.7 

273.2 

-8.2 

274.0 

274.5 

-9.5 

274,7 

275.2 

-10,6 

275.1 

275.5 

-12.1 

277.1 

277.5 

-U.7 

278.9 

279.4 

-15.3 

280.2 

280,7 

-13.5 

281.5 

282.0 

-13.8 

282.8 

283.4 

-1-4.1 

283.9 

204,5 

-14,3 

284.6 

285,2 

-14.4 

284.7 

285.3 

-14.2 

285.4 

286.0 

-14.1 

295.5 

286.1 

-14.1 

286.3 

286,9 

-14.2 

286.7 

287.4 

-14.2 

287.3 

288.2 

-14,0 

287.4 

288.3 

-U.7 

288,2 

289.1 

-15.2 

289.0 

290,0 

-n.o 

289.4 

290.3 

-13.0 

289.5 

290.4 

-13. 1 

289.8 

290.7 

-13.3 

290.3 

291.0 

-1J.5 

290.4 

291.2 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

0,7 

54.0 

0.0 

0.7 

56.9 

0.2 

0.7 

65.0 

0.2 

0.7 

70.4 

0.4 

0.8 

78,6 

0.5 

0.8 

87.0 

0.7 

0.8 

92,3 

0.8 

0.9 

89.0 

1.0 

0.7 

63.8 

l.l 

0.7 

56.9 

1.3 

0.6 

49.5 

1.5 

0.5 

45.3 

1.7 

0.4 

37.9 

1.8 

0.4 

38.5 

2.0 

0,5 

45.5 

2.1 

0,5 

48.8 

2.4 

0.4 

45.9 

2.6 

0.4 

38.4 

2.8 

0.4 

46.7 

3.1 

0.5 

58.1 

3.3 

0.5 

67.3 

3.7 

0.2 

19.2 

3.9 

0,2 

17,8 

4,3 

0.2 

18.4 

4.5 

0.2 

16.9 

4.9 

0.2 

15.9 

5.1 

0.2 

15.4 

5.5 

0.2 

15.9 

5.9 

0.2 

17.7 

6.3 

0,2 

17.7 

6.8 

0.2 

18.2 

7.2 

0.2 

18.3 

7.7 

0.2 

19.3 

8.1 

0.2 

19,3 

8.5 

0.2 

24.3 

9.0 

0.2 

28.0 

9.5 

0.3 

37.1 

9.9 

0.3 

43.5 

10.4 

0.3 

44.2 

10. B 

0.3 

44.2 

11.3 

0.3 

44.0 

11.8 

0.3 

44.7 

12.2 

0.3 

48.4 

12.8 

0.2 

47.0 

13.3 

0.2 

51.2 

13.7 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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km 

06 
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^1.0 

5089.9 

lll.O 

-)).i 

=39.0 

307.1 

22,0 

17,5 

=13*6 

290,9 

291,7 

0.3 

55*1 

16,3 

128, 

lA.t 

12.0 

5200*8 

103*0 

»)).7 

=38.  7 

306.1 

21.6 

17.6 

=13.9 

291,6 

292*2 

0.3 

60«3 

16.8 

128, 

lt»l 

ISiO 

ms.o 

991.0 

-)9.7 

= 39.3 

109.1 

20.9 

17,2 

=r»8 

291,6 

292,6 

0,2 

60,9 

15,3 

121, 

in$ 

19.0 

1926.7 

987.0 

-)1»3 

=38.5 

301.9 

20,2 

17,1 

=10,7 

292,1 

293,0 

0,3 

69.9 

15.7 

128, 

rt»^ 

15.0 

1191.8 

979.0 

-36.9 

= 39. n 

300 . 1 

20.5 

17.7 

=lo.3 

292.2 

293.1 

0.3 

76.5 

16.2 

128, 

la.i 

5&.0 

167S.1 

%7O.0 

= 37.2 

= 39.0 

299,2 

20.8 

Id.  2 

=l>>»2 

292.8 

293.7 

0.3 

83.6 

16.7 

128, 

ii.t 

57»0 

1791.6 

962.0 

= 38.2 

=39.6 

299.9 

20.5 

18.0 

= )»9 

293,0 

293,9 

6,3 

86,1 

17,2 

127, 

i*a 

10.0 

1896.5 

911.0 

=39.0 

=90.8 

299,6 

19,6 

17,2 

= 1*6 

293,3 

296,1 

0.2 

82.9 

17.7 

127, 

l«.S 

59.0 

6017.9 

997.0 

= 39*9 

=92.2 

297.9 

18.5 

16.3 

-3.6 

293,6 

296.3 

0,2 

78.5 

18.2 

127, 

lY.A 

60.0 

6125.6 

990.0 

=90.6 

99.  3 

296.7 

18.6 

16.6 

=8.3 

296.1 

985.9 

99*9 

999.9 

18.1 

127, 

to.) 

61.0 

62 19. 6 

933.0 

=91*7 

99.3 

296,0 

19,6 

17,6 

=8,6 

296,0 

999,9 

99,9 

999.9 

19,0 

126, 

tOi’^ 

62.0 

6S99.9 

926.0 

=92*9 

99*  r 

295,9 

20,6 

18,5 

-9,0 

296,1 

999,9 

99,9 

999,9 

19,6 

126, 

tl.O 

6S.0 

6916.6 

919.0 

=93.7 

99.5 

296.6 

22.0 

19.7 

=9,8 

296.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.8 

126, 

21. 1 

69.0 

6169.6 

912.0 

= 99.1 

99.9 

296.8 

22.3 

19.9 

= 10.1 

296.6 

999.9 

99.9 

999,9 

20,3 

126, 

tl.A 

61.0 

6689.2 

901.0 

=91.2 

99.9 

297.2 

22.6 

19,9 

= 18,2 

291,2 

9»9,9 

99,9 

999*9 

20,7 

126, 

tt.t 

66.0 

68SS.9 

396.0 

=96.1 

99*9 

297, 5 

21,1 

19,0 

=9*9 

291.9 

999*9 

99.9 

999,9 

21,1 

121, 

tl.A 

67.0 

69)1.2 

390.0 

=97.9 

99,3 

298.3 

21.2 

18.7 

= 10.0 

291.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.0 

121, 

t).0 

66.0 

7019.7 

383.0 

=98.1 

99.  i 

300.0 

21.8 

18.9 

=lv>.9 

296.1 

999.9 

99.9 

999.9 

22.6 

121, 

tS.A 

69.0 

7176.9 

376.0 

=97,8 

99* 

302,  2 

23,2 

19,6 

= 12,3 

298,1 

999,9 

99*9 

999.9 

23,0 

121, 

tl.Y 

70.0 

7282.1 

370.0 

=97.8 

99.9 

303.5 

23.6 

19.7 

=13,0 

299,6 

999.9 

99.9 

999.9 

23,6 

121, 

2A.) 

71.0 

7926.7 

362.0 

=98.0 

99,9 

305,3 

22.6 

18.6 

= U.l 

301.1 

999.9 

99.9 

999*9 

26,6 

121, 

2A.6 

72.0 

71)6.8 

316.0 

=98.9 

99.9 

305. 7 

21.3 

17.3 

= 12.6 

301.6 

999,9 

99,9 

999,9 

26,8 

121, 

2S.0 

7S.0 

7698.) 

310.0 

=99*1 

99,9 

355.2 

19,3 

11*8 

= 11,1 

302*0 

999,9 

99,9 

999*9 

21*2 

121, 

2$.A 

79.0 

7780.9 

39).  0 

= 10.2 

99.3 

302,9 

18.6 

11,6 

= 10,1 

302*7 

999,9 

99.9 

999.9 

21.6 

121, 

2S.A 

71.0 

7895.9 

337.0 

=11.1 

99.  i 

300.1 

18,6 

16.1 

= 9»3 

303,0 

999*9 

99.9 

999.9 

26.0 

121, 

2A.2 

76.0 

8012.0 

331.0 

= 12.1 

99.  ■: 

297.5 

18,8 

16,6 

= 8*7 

303,3 

999,9 

99,9 

999.9 

26,1 

121* 

24.A 

77.0 

81)0.1 

321.0 

=13.3 

99,9 

295,6 

18,7 

16,9 

= 3,0 

303*2 

999,9 

89,9 

999.9 

27,0 

121, 

27.0 

76.0 

8299.9 

319.0 

= 19.0 

99.9 

293.7 

18.7 

17,1 

-7.1 

303.9 

999,9 

99.9 

999.9 

27.6 

126, 

27.A 

79.0 

8)11.1 

319.0 

= 19,9 

99.9 

292.6 

19.9 

18.6 

=7.6 

306,0 

989,9 

99,9 

999.9 

27.8 

126, 

27.A 

80.0 

8979.) 

308.0 

= 11.6 

99.9 

291.5 

21.6 

20.O 

= f’,9 

3v36.7 

999,9 

99,9 
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28,3 
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2§.) 

81.0 

3620.) 
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99*  9 

290.0 

22,5 
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= ,7 
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306.1 
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■=■*,1 
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30,7 
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293,9 

21,0 

19,2 
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309.1 

999,9 
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999,9 

31*2 

123, 

SO.  7 
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99.9 

299.0 

21.6 

18.7 
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999,9 
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=U,8 
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SI.  7 
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302,1 

23,7 

20*1 

= 12,6 
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999,9 

99,9 
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33,3 
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S2»S 
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=11.9 

99.3 

301,8 

22*9 

19,1 

= 2,1 

120,6 

999,9 

99,9 
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36,3 

122, 

S2.A 

90.0 

9793.8 

212.0 

= 11.6 

99.  . 

302.2 

22.0 

18.7 

=!!.? 

322,7 

999,9 

99,9 

999,9 

36.7 

122, 

SS.2 

91.0 

9871.6 

297.0 

= 11.1 

99.9 

306.7 

21.3 

17,1 

=12.1 

321,3 

999,9 

99,9 

999*9 

31,3 

122, 

SS.7 

92.0 

10002.6 

292.0 

=13.8 

99,9 

307,6 

21,3 

16.9 

= 12,9 

329,1 

999,9 

99.9 

999,9 

36,1 

123, 

19.1 

9S.0 

10109.8 

238.0 

= 1),1 

99,9 

309.7 

20.7 

11,9 

= 13.2 

1)1,2 

999,9 

99,9 

999,9 

36.6 

121, 

19.6 

99.0 

10296.9 

2)).0 

= 13.6 

99,9 

311.7 

19,1 

16.3 

“12,7 

))),0 

999,9 

99.9 

999.9 

37. 1 

123, 

IS.I 

91.0 

10)18.1 

229*0 

= 12.2 

99,9 

309,6 

18,2 

16,1 

*1.,6 

)36,l 
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99,9 

999,9 

37.8 
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99.9 

300.5 

20.0 

17.3 

“lv1,2 

390.1 

999,9 

99,9 

999*9 

30*3 

123 

36.2 

9t,0 

10977.1 

210.0 

“81. 

9 
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9 
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3T.I 
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10930.9 
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7 

99,  > 
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29.7 
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90.9 

I22i 

3t.S 

100.0 
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“30. 

5 

99.9 

297.7 

29,3 

25,9 

“13,9 
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999.9 

99*9 
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91.3 
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3B.2 
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5 

99,9 
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122 

99.7 

113.0 

13022.7 

132.0 

“51. 

9 

99.9 

290.7 

23.9 

20.5 

“U.3 

300.0 

999.9 

99.9 

999.9 

51.7 

122 

93.2 

119.0 

13132.1 

199.0 

-81. 

6' 

99.9 

297.0 

22*9 

20*9 

“10.9 

301*9 

999,9 

99,9 

999.9 

52.5 

122. 

93,7 

113.0 

13320.2 

193.0 

“32. 

7 

99.9 

293,9 

20*7 

10.7 

“0*9 

363.0 

999.9 

99,9 

999,9 

53.1 

122 

99.9 

119.0 

13300.0 

191.0 

“82. 

7 

99.9 

290.3 

19.9 

10.2 

“9.7 

309.1 

999.9 

99.9 

999,9 

53,9 

122 

97.0 

117.0 

13697.0 

130.0 

“82. 

2 

99,9 

200.0 

21.2 

20.2 

= 6.5 

369.3 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

122. 

97.9 

118.0 

13790.1 

135.0 

“32. 

2 

99.9 

291.9 

21,0 

20,3 

“vi.O 

391,7 

999,9 

99.9 

999.9 

55.9 

121. 

98.3 

119.0 

13909.7 

131.0 

“82. 

2 

99,  9 

290,0 

22,2 

19*9 

“D.9 

395,1 

999,9 

99.9 

999.9 

39.2 

121 

91.9 

120.0 

19139.7 

126.0 

“51. 

9 

99.3 

300.6 

22.5 

19.3 

-1  .5 

396.1 

999.9 

99.9 

999.9 

57.1 

121 

99.3 

121.0 

19260.1 

123.0 

“32. 

7 

99.) 

301.3 

22.9 

19.3 

“1’.7 

399,9 

999.9 

99.9 

999.9 

37,9 

121. 

30.1 

122.0 

19999.9 

122.0 

“83. 

0 

99,9 

301,9 

29,3 

20.7 

“12.9 

901.0 

999.9 

99.9 

999*9 

30*9 

121. 

30.6 

123.0 

19605.3 

119.0 

“S3. 

3 

99.9 

301.0 

29.7 

21.0 

-ll.O 

909.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

121 

31.2 

129.0 

19799.9 

119.0 

-S3. 

0 

99.9 

309.0 

23.2 

19.2 

“12.9 

909.2 

999.9 

99.9 

999.9 

90. 3 

121 

31.6 

123.0 

19937.7 

113.0 

“59. 

9 

99.9 

309.0 

22*1 

17,9 

“13.0 

900*0 

999,9 

99.9 

999.9 

60.9 

121. 

32.9 

129.0 

15190.0 

109.0 

“55. 

9 

99.9 

309.  6 

19.7 

19,2 

“1L.2 

910*9 

999,9 

99.9 

999,9 

91.9 

121. 

33.0 

127.0 

15396.0 

106.0 

“S3. 

9 

99.) 

293.9 

19.9 

15.0 

“7.1 

913.9 

999,9 

99.9 

999,9 

92.9 

122 

33.7 

120.0 

13320.9 

103.0 

“39. 

9 

99.  J 

269.3 

19  .9 

15.9 

“9.9 

915.2 

999.9 

99.9 

999.9 

61.1 

121 

39.3 

129.0 

13633.0 

101.0 

“59. 

9 

99.9 

290,1 

21,9 

20.1 

“7.1 

917,3 

999,9 

99,9 

999.9 

93*7 

121. 

39.9 

130.0 

13093.0 

90.0 

“35. 

1 

99.9 

299,5 

25.9 

23.1 

“10,5 

923.8 

999,9 

99,9 

999.9 

99 .9 

121 

33.7 

131.0 

16093.9 

95.0 

“53. 

1 

99.9 

299,6 

23.9 

21.7 

“10.0 

927.8 

999.9 

99.9 

999,9 

99.0 

121 

36.9 

132.0 

19290.6 

92.0 

“39* 

9 

99.9 

299.0 

21.9 

19.9 

“W7 

932.9 

999,9 

99.9 

999,9 

69.0 

121. 

37.0 

133.0 

19990.9 

09.0 

“88. 

9 

99.9 

292,5 

19*3 

10,0 

“*,5 

939.9 

999,9 

99.9 

999.9 

97.7 

121. 

37.7 

139.0 

19903.2 

07.0 

“39. 

9 

99.) 

260.9 

20,2 

19.1 

-1.5 

913.0 

999.9 

99.9 

999,9 

90.3 

121 

38.9 

133.0 

19027.0 

09.0 

-39. 

7 

99.) 

291.2 

20.9 

25.9 

-9,1 

939.3 

999.9 

99,9 

999.9 

99.1 

120 

39.9 

139.0 

17050.2 

01.0 

-57. 

1 

99.  S 

292.9 

27.7 

25.5 

“lO.i 

993.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.1 

120 

60.2 

137.0 

17297.3 

78.0 

“59. 

7 

99.9 

290.1 

23,2 

21.0 

“ i’*9 

990*9 

999,9 

99.9 

999*9 

72*2 

120 

61,0 

138.0 

17399.5 

73,0 

“55. 

7 

99,9 

290.9 

21.9 

20.1 

“?,5 

939.1 

999,9 

99,9 

999.9 

71.2 

120 

61.0 

139.0 

17005.9 

72.0 

-39. 

9 

99.9 

291.9 

19.0 

15,9 

“1.2 

959.7 

999.9 

99.9 

999,9 

79.2 

120 

62.7 

190.0 

18075.9 

99.0 

-57. 

1 

99.9 

293.1 

19,0 

13.9 

“i.l 

999.2 

999.9 

99.9 

999.9 

79.8 

120 

• BV  S»fEO  MBANS  ELIVATtON  ANCLE  BETNIEN  A ANC  10  DEC 

• BV  TEMN  MEANS  TEMMEMATUAE  OA  TIME  HAVE  8=EN  INTEAAOLATEO 

**  BV  SAEEO  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEC 


STATICN  NQ»  699 
ST  CinUOt  MtNN 


6 rf^anuARV  i«ts 

2100  OMT  ISA  IT*  0 


TIME 

CNTCT 

HEfCHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEFO 

U CflPP 

V COMP 

POT  7 

E POT  T 

MR  RTO 

PM 

RANCr 

67 

MIN 

GPM 

M8 

OS  C 

OS  C 

OS 

M/S  EC 

■ M/SfC 

M/56C 

OS  K 

OS  K 

SM/K6 

PCT 

RM 

OS 

63.7 

141.0 

18357.5 

66.0 

>56.2 

99.9 

293.4 

16.5 

15.1 

“4.6 

472.0 

999,9 

99,9 

999,9 

75,9 

120. 

64.7 

142.0 

18552.1 

64.0 

-98,3 

99.9 

284.2 

18.5 

17.9 

“‘*.5 

471.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.8 

120. 

68.7 

143.0 

10853.9 

61.0 

-58,8 

99.9 

294.6 

21.3 

19.4 

-t,.9 

477.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

119. 

66.5 

144.0 

19169.3 

58.0 

-60.5 

99.9 

304.0 

18.5 

15.3 

“1  ).3 

480.0 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

119. 

67. S 

145.0 

19499.3 

55.0 

-61.5 

99.5 

305.7 

20.5 

16.6 

-1-.9 

485.3 

999.9 

99.9 

999,9 

80.0 

120. 

69.5 

146.0 

19047.0 

52.0 

-61.6 

99.9 

301.6 

16.1 

13.7 

“8,5 

492,7 

999,9 

99.9 

999.9 

80*8 

120. 

69.6 

147.0 

20090.5 

90.0 

-60.7 

99.9 

294.9 

22.2 

20.1 

“9,4 

500.4 

999,9 

99.9 

999.9 

82.5 

120. 

70.6 

148.0 

20475.0 

47.0 

-61.3 

99.9 

294,0 

22.9 

20.9 

“9,3 

508.0 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

119. 

71.8 

149.0 

20884.0 

44.0 

-61.6 

99.9 

299.0 

16.0 

14.1 

“7.5 

516.8 

999.9 

99.9 

999.9 

85.2 

119. 

73.0 

190.0 

21171.7 

42.0 

-62.4 

99.9 

302.6 

14.3 

12.1 

“7.7 

521.9 

999,9 

99,9 

999.9 

86.1 

119. 

74.5 

151.0 

21628.2 

39.0 

-63.3 

99.9 

305,3 

23.9 

19.5 

-13.8 

530.7 

999.9 

99.9 

999,9 

88.0 

120. 

75.7 

152.0 

22118.8 

36.0 

-64.5 

99,9 

300.8 

25.1 

21.5 

“12.8 

540.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

120. 

77.0 

153.0 

22648.6 

33.0 

-66.1 

99.9 

299.6 

14.9 

13.0 

“7.4 

549.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

120. 

79.S 

1S4.0 

23029.5 

31.0 

-64.3 

99.9 

300.1 

20.4 

17.7 

-10.2 

564.1 

999.9 

99,9 

999.9 

92.9 

120. 

tO.2 

155.0 

23693.1 

28.0 

-63.7 

99.9 

321.6 

17,5 

10.9 

-13.7 

582.4 

999,9 

99.9 

999.9 

95.1 

120. 

11.9 

156.0 

24390.2 

25.0 

-62.6 

99.9 

327.6 

15.1 

8.1 

-l‘.8 

604.8 

999,9 

99.9 

999.9 

96.6 

120. 

•4.1 

157.0 

24866.1 

23.0 

-61 .3 

99.9 

331.0 

13.1 

6.3 

-U.4 

623.2 

999.9 

99.9 

999,9 

97,9 

121. 

•6.2 

158.0 

29733.2 

20.0 

-61.9 

99.9 

329.0 

21.2 

10.9 

-18.2 

648.1 

999,9 

99,9 

999.9 

99.2 

121. 

•••7 

159.0 

26749.4 

17.0 

-97.9 

99.9 

999,9 

99,9 

99,9 

99,9 

690.3 

999,9 

99,9 

999.9 

999.9 

999, 

1373  i 


ST»TICM  NO,  655 

ST  CiOUDt  HINN 

6 FennuARV  1975 

2315  GMT  166  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

P6  C 

DG  C 

OG 

M/src 

0.0 

6.1 

316.0 

578.3 

-15.7 

-21.3 

280.0 

5.1 

0.3 

7.0 

603.6 

967,0 

-16,0 

-20.7 

273.6 

6.5 

0.6 

8.0 

505.6 

996.0 

-16.8 

-21.3 

273.8 

6.8 

1.0 

9.0 

600.3 

962.0 

-17.8 

-21.3 

275.2 

8.2 

1.3 

10.0 

696.1 

930.0 

-18.7 

-21.: 

276.6 

9.3 

1.7 

11.0 

817.0 

915.0 

-19.9 

-21.3 

279.2 

9.9 

2.1 

12.0 

916.9 

903.0 

-20.6 

-21.^ 

282.5 

9.6 

2.6 

13.0 

1022.3 

890.0 

-19.8 

-20.6 

282.3 

9,2 

2. a 

16.0 

1123.9 

878.0 

-15.7 

-25.1 

277.9 

9.5 

3.1 

19.0 

1227.7 

866.0 

-15.9 

-25.6 

275.6 

9,9 

3.5 

16.0 

1350.6 

852.0 

-16.7 

-27,. 

276,9 

10. 1 

3.9 

17.0 

1656. B 

860.0 

-17.2 

-26.  *3 

282.3 

10. 0 

6.2 

IB.O 

1555.5 

829.0 

-18.1 

-27.7 

288.9 

10.6 

6.6 

19.0 

1666.6 

817.0 

-18,3 

-29.6 

297,6 

11.5 

9.0 

20.0 

1776.7 

805.0 

-19.1 

-25.8 

303.9 

12.9 

9.6 

21.0 

1895.7 

792.0 

-20.2 

-25.6 

307.0 

16.6 

9.7 

22.0 

2008.7 

780.0 

-20.6 

“26.1 

308.3 

15.2 

6.0 

23.0 

2106.1 

770.0 

-21,6 

-26.0 

309,2 

15.6 

6.6 

26.0 

2210.6 

799,0 

-20.6 

-36.3 

309,2 

15.2 

6.S 

25.0 

2318.6 

768.0 

-20.8 

-37.3 

311.6 

15.5 

7.2 

26.0 

2668.1 

735.0 

-20.8 

-37.6 

310.5 

16.2 

7.6 

27.0 

2559.6 

726.0 

-20.6 

-37.7 

323.1 

16.9 

7.9 

2B.0 

2662.9 

716.0 

-20.5 

-36,9 

326.2 

17.6 

S.3 

29.0 

2766.9 

706.0 

-20.5 

-36.0 

329.0 

17.9 

S.7 

30.0 

2883.3 

693.0 

-21.2 

-35. a 

330.0 

18.6 

9.0 

31.0 

2990.5 

683.0 

-21.6 

-35.  , 

330.0 

18.6 

9.6 

32.0 

3099.3 

673.0 

-21.6 

-36,3 

327.7 

18.6 

9.B 

33.0 

3209.5 

663.0 

-22.2 

-36.7 

326.5 

18.6 

10.2 

36.0 

3320.9 

653.0 

-23.3 

-36.2 

32U0 

18.9 

10.9 

35.0 

3622.6 

666.0 

-23.8 

-33.  7 

310.3 

19.1 

11.0 

36.0 

3559.7 

632.0 

-26.2 

-33.6 

316.8 

19,9 

11.6 

37.0 

3675.9 

622.0 

-26.6 

-36.3 

313.3 

20.6 

11. B 

39.0 

3781.9 

613.0 

-25.3 

-39.3 

313.0 

21.1 

12.2 

39.0 

3901.3 

603.0 

-25.7 

-36.2 

313.7 

21.6 

12.6 

60.0 

6010.2 

596.0 

-26.3 

-36.9 

315.2 

21.3 

13.1 

61.0 

6165.2 

983.0 

-26.7 

-39.3 

316.9 

21.0 

13.9 

62.0 

6257.6 

976.0 

-27.5 

-36.1 

317.7 

20.8 

13.9 

63.0 

6371.0 

565.0 

-27.9 

-60,  i 

317.8 

20.2 

16.3 

66.0 

6686.2 

596.0 

-28.8 

-62.0 

317.5 

19.6 

16.B 

65.0 

6602.7 

967.0 

-30.0 

-66.3 

317,2 

10.8 

15.2 

66.0 

6720.7 

538.0 

-30.8 

-66.3 

317,5 

10.9 

19.7 

67.0 

6826.8 

930.0 

-31.6 

-66,6 

319.1 

19.6 

16.1 

68.0 

6967.8 

921.0 

-32.6 

-67. ^ 

321.0 

19.3 

16.9 

69.0 

9056. B 

513.0 

-33.3 

-68.0 

322.8 

18.8 

16.9 

50.0 

5167.0 

909.0 

-36.2 

-68.8 

323.7 

18.6 

* BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OP  TIME  HAVE  E'CEN  INTERPOLATED 
*P  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PPT  T 

MK  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

M/SbX 

M/SFC 

PG  P 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

5.0 

-J.9 

259,2 

261.0 

0.7 

62.0 

0.0 

0. 

6.5 

-).6 

259,7 

261.7 

0.8 

66.7 

0.3 

91. 

6.8 

-0.5 

259.9 

261.8 

0.7 

68.0 

0.3 

91. 

8.2 

-0,7 

259,9 

261.8 

0,7 

73.9 

0.5 

92, 

9,3 

-l.O 

259.8 

261.8 

0.8 

80.7 

0.6 

93. 

9.0 

- A • 6 

259.8 

261.8 

0.8 

89.2 

0.9 

96. 

9.6 

-2.1 

260,1 

262.1 

0.8 

96.6 

1.1 

95. 

9.0 

-2.0 

262.0 

266.2 

0.8 

93.7 

1.3 

97, 

9.6 

-1.3 

267.2 

268.8 

0.  6 

66.3 

1.5 

97. 

9,8 

-l.O 

268.2 

269,7 

0.5 

62.7 

1.7 

97, 

10.1 

-1.2 

268,5 

269.9 

0.5 

38.6 

1.9 

97. 

9.7 

-2.1 

269.1 

270.5 

0.5 

66.2 

2.1 

97. 

9.8 

-J.6 

269.2 

270.5 

0.5 

62.5 

2.3 

98. 

10.2 

-5.3 

270.0 

271.2 

0,6 

36.1 

2.6 

99, 

10.7 

-7.2 

270.3 

271.9 

0.6 

55.2 

2.8 

lot. 

11.6 

-H.8 

270.6 

272.1 

0.6 

61.9 

3.1 

106. 

12.0 

-V.6 

271.2 

273.0 

0.7 

69.8 

3.6 

106. 

12.1 

- 1,9 

271,3 

271.0 

0.6 

66.6 

3,7 

108. 

11. H 

-7.6 

273,6 

276.2 

0.2 

21.2 

6.0 

109. 

11.3 

-1').7 

276.3 

276.9 

0.2 

20.8 

6.6 

111. 

10.7 

-12.1 

275.6 

276,3 

0.2 

20.6 

6.7 

113. 

10.1 

-13.5 

277,0 

277.6 

0.2 

19.9 

5.1 

115. 

9,7 

-16.6 

278.2 

278.9 

0.2 

2U-? 

5.3 

IIT. 

9.2 

-15.6 

279.6 

280.1 

0.2 

23.3 

5.7 

119. 

9.2 

-1’5.9 

279.9 

280.7 

0.3 

25,? 

6.1 

121. 

9.3 

-16.1 

280.6 

281.6 

0.3 

27.  L 

6.6 

123.  . 

9.9 

-15.7 

281.8 

282.7 

0.3 

30.5 

6.8 

125. 

10.8 

-15.2 

282.2 

283.2 

0.3 

32.6 

7.2 

126. 

11.9 

-16.6 

282.3 

283.2 

0.3 

35.8 

7.6 

127. 

12.7 

-It. 3 

282.8 

283.8 

0.3 

39,3 

7.9 

128. 

16.  1 

-1  t.O 

283,9 

285.0 

0.6 

42.0 

8.5 

128. 

15.0 

-16.1 

286.7 

285.5 

0.3 

32.6 

9.0 

128. 

15.5 

-16.6 

285.1 

286.1 

0,3 

39,3 

9.5 

128. 

15.6 

-16,8 

286.0 

287,  1 

0.3 

66.6 

to.o 

129. 

15.0 

-13.1 

286,5 

287.5 

0.3 

66.1 

10.6 

129. 

16.6 

-15.6 

287.6 

288.6 

0.3 

63.7 

11.2 

129. 

16.0 

-15,6 

287,9 

288,9 

0.3 

63.3 

11.7 

130, 

13.6 

-15,0 

288.7 

289.6 

0.2 

29,0 

12.2 

130. 

13.1 

-16.3 

289.0 

289.5 

0.2 

26.9 

12.7 

130. 

12.8 

-13.8 

288.9 

289.6 

0.1 

23.1 

13.2 

131. 

12.8 

-16.0 

289.3 

289,7 

0.1 

20.7 

13.6 

131. 

12. t 

-16,6 

289.6 

290.0 

0.1 

20.8 

16.2 

131. 

12.2 

-13.0 

290.1 

290.5 

0.1 

20.9 

16.7 

131. 

11.6 

-15.0 

290.3 

290*6 

0.1 

20,9 

15.  1 

132. 

10.9 

-16.8 

290.5 

290.8 

0.1 

21.0 

15.6 

132. 
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STATICN  NO.  <55 
ST  Ciouni  MfNN 


6 f=EHWIARY  1975 

2315  GMT  14*  38.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

sprro 

U COMP 

V C3MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

. OG  C 

OG  C 

OG 

M/SCC 

M/SEC 

M/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

Pf,T 

KM 

DG 

IT.4 

51.0 

5306.6 

495.0 

-35.5 

-49.9 

324.0 

18.1 

10.7 

-14.7 

290.5 

290.8 

O.l 

21.1 

16.1 

133. 

17.9 

52.0 

5434.0 

^ « A 

-36.6 

-50.8 

323.5 

17.6 

10.5 

-14.1 

290.7 

291,0 

0.1 

21.2 

16.6 

133. 

18.3 

53.0 

554G»8 

478.0 

-37.7 

-51.5 

322.5 

16.9 

10.3 

-13.4 

290,8 

291.0 

0.1 

21.7 

17.1 

133. 

18.7 

54.0 

5650.4 

471.0 

-38.2 

-51.5 

320.9 

16.6 

10.5 

-12.9 

291.4 

291.6 

0.1 

22.5 

17.4 

133. 

19.2 

55.0 

5768.1 

463.0 

-39.3 

-52.3 

319.2 

i7.3 

11.3 

-n.i 

291.5 

291,7 

0.1 

23.3 

17,9 

134. 

19.8 

56.0 

5917.4 

453.0 

-40.1 

99.9 

318.8 

ltt.7 

12.3 

-14,1 

292,3 

999,9 

99,9 

999,9 

18.6 

134. 

20.1 

57.0 

6038.9 

445.0 

-40.5 

99,9 

319,0 

19.2 

12.6 

-14.5 

293.3 

999.9 

99.9 

999.9 

18.9 

134. 

20.6 

58.0 

6146.7 

438.0 

-41.6 

99.9 

319.6 

19.5 

12.6 

-14.8 

293.3 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

134. 

ZliO 

59.0 

6271.6 

430.0 

-42.1 

99.9 

320.3 

19. A 

12.4 

-1  (.9 

294.1 

999.9 

99,9 

999.9 

20.0 

134. 

21.4 

60.0 

6382.4 

423.0 

-43.1 

99.9 

321.4 

19,3 

12.0 

-1  .,l 

294.  3 

999.9 

99,0 

909,9 

20.4 

134. 

2:. 9 

61.0 

6494.6 

416.0 

-44.2 

99.3 

322.6 

19.1 

11.6 

-15.2 

294.2 

999.9 

99.9 

999.9 

21.0 

134. 

22.S 

62.0 

6624.6 

408.0 

-44.9 

99.0 

323.4 

18.9 

11.3 

-15.2 

295.0 

999.9 

99,9 

999.9 

21.5 

135. 

22.8 

63.0 

6740.0 

401.0 

-46.0 

99.9 

323.9 

IJ.9 

11.1 

-15.3 

295.0 

999,9 

99,9 

999,9 

22.0 

135. 

23.4 

64.0 

6857.0 

394.0 

-46.9 

99,9 

323,6 

19.1 

11.3 

-15.3 

295.3 

989,9 

. 99,9 

999,9 

22.6 

135. 

23.8 

65.0 

6975.5 

38  7.0 

-47.9 

99,9 

322.8 

18.7 

11.3 

-14.9 

295.5 

999.9 

99.9 

999.9 

23.2 

135. 

24.9 

66.0 

7113.0 

379.0 

-48.9 

99.9 

319.8 

18.3 

11.8 

-14.0 

295.9 

999.9 

99.9 

999,9 

23.8 

136. 

29.0 

67.0 

7235.5 

372.0 

-40.8 

99.9 

316,9 

20.1 

13.8 

-14.7 

297,7 

'999,9 

99,9 

999,9 

24,4 

136. 

29.4 

68.0 

7360.3 

365.0 

-48.9 

99,  9 

315.4 

21.6 

15.2 

-15.4 

299,2 

999,9 

99.9 

999,9 

24,9 

136. 

26.0 

69.0 

7487.3 

358.0 

-49.7 

99.9 

313.4 

21.7 

15.8 

-14.9 

299.8 

999.9 

99.9 

999.9 

25. B 

136. 

26.4 

70.0 

7597.7 

352.0 

-50.7 

99.9 

311.6 

20.2 

15.1 

-13.4 

299,9 

999,9 

99,9 

999.9' 

26.3 

136. 

27.1 

71.0 

7747.1 

344.0 

-51.6 

99.9 

308.3 

18.2 

14.3 

-If..  3 

300.6 

999,9 

99.9 

999.9 

27.1 

135. 

2T.T 

72.0 

7880.3 

337.0 

-52.4 

99,9 

306.5 

19.2 

15.4 

-1  ..4 

301.4 

999,9 

99,9 

999.9 

27.7 

135. 

28.2 

73.0 

7996.1 

331.0 

-53.8 

99,9 

305.5 

20.6 

16.8 

-1  :.o 

301.0 

999.9 

99.9 

999.9 

28.3 

135. 

28.6 

74.0 

8113.9 

325.0 

-54.4 

99,9 

304.9 

21.0 

17.3 

-n.o 

301.7 

999,9 

99.9 

999.9 

28.8 

135. 

29.2 

75.0 

8252.8 

318.0 

-55.2 

99,  9 

304.0 

20.5 

17,0 

-1  1.5 

302.5 

999.9 

99,9 

999,9 

29.6 

135. 

29.6 

76.0 

8374.1 

312.0 

-56.3 

99,  i 

303.2 

20.5 

17.1 

-11.2 

302.6 

999.9 

99.9 

999.9 

30.0 

134. 

30.1 

77.0 

8497.2 

306.0 

-57.1 

99.9 

302.4 

21.6 

18.2 

-11.6 

303.1 

999.9 

99.9 

999.9 

30.6 

134. 

30.6 

78.0 

8622.2 

300.0 

-58.0 

99.9 

3 02. '8 

22.8 

19.1 

-12.3 

303.6 

999,9 

99,9 

999,9 

31.2 

134. 

31.0 

79.0 

8749.3 

294.0 

-58.7 

99,9 

303.7 

22.6 

18,8 

-L2.5 

304.4 

999,9 

99.9 

999,9 

32.0 

134. 

31.6 

80.0 

8900.7 

287.0 

-58.7 

99.9 

305.2 

21.3 

17.4 

-12.3 

306.5 

999.9 

99.9 

999,9 

32.6 

133. 

32.1 

81.0 

9055.9 

280.0 

-58.7 

99.9 

306.6 

21.9 

17.6 

-13.0 

308.7 

999.9 

99.9 

999.9 

33.2 

133. 

32.7 

82.0 

9192.0 

274.0 

-58.7 

99.9 

308.4 

24,2 

'19,9 

-15.0 

310.6 

999,9 

99.9 

999,9 

34.0 

133. 

33.1 

83.0 

9307.7 

269.0 

-58.7 

99,9 

309.6 

25.6 

19.7 

-16,3 

312.3 

999,9 

99,9 

999,9 

34.6 

133, 

33.7 

84.0 

9449.8 

263.0 

-57.3 

99.9 

310.5 

26.2 

19.9 

-l/.O 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

35.6 

133. 

34.1 

85.0 

9571.5 

258.0 

-56.2 

99.9 

309.9 

25.6 

19.6 

-Ij.4 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

133. 

34.9 

86.0 

«»746.7 

251.0 

-55.4 

99.9 

304.9 

23.6 

19,4 

-1  i.5 

323.4 

999.9 

99,9 

999,9 

37.5 

133. 

39.4 

87.0 

9875.1 

246.0 

-55.2 

99,9 

302,9 

22.8 

19.2 

-1  ’.4 

325.5 

999.9 

99,9 

999.9 

38.1 

133. 

36.0 

88.0 

10006.4 

241.0 

-54.6 

99.9 

303.1 

23.5 

19.7 

-12.9 

328.4 

999.9 

99,9 

999.9 

38.9 

132. 

36.7 

89.0 

10140.9 

236.0 

-53.8 

99.9 

303.3 

26.8 

22.4 

-14.7 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

132. 

37.2 

90.0 

10278.7 

231.0 

-53.0 

99.  ? 

301.8 

27.4 

23.3 

-lu5 

334.8 

999,9 

99,9 

999.9 

40.8 

132. 

37.8 

91.0 

10420.0 

226.0 

-52.5 

99.9 

290.6 

25.5 

22.4 

-12.2 

337.6 

999,9 

99,9 

999.9 

41.8 

132. 

38.4 

92.0 

10564.8 

221.0 

-51.9 

99.9 

298.2 

24.7 

21.8 

-11. 7 

340.7 

999.9 

99,9 

999,9 

42.6 

131. 

39.0 

93.0 

10713.0 

216.0 

-52.1 

99.9 

302.5 

27.5 

23.2 

-14.8 

342.T 

999,9 

99,9 

999.9 

43.3 

131. 

39.6 

94.0 

10833.9 

212.0 

-52.5 

99,9 

305.8 

29,2 

23,7 

-17,1 

343.8 

999.9 

99,9 

999,9 

44.5 

131. 

40.1 

95.0 

10988.1 

207.0 

-52.7 

99.9 

306.0 

27  .3 

22.1 

-16.0 

345.9 

999.9 

99.9 

999.9 

45.5 

131. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  B:EN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'I  6 DEG 
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STATICN  NO.  655 
ST  Cl nun,  MINN 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  U4  3«.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PEES 

TEMP 

OEM  PV 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C'IMP 

POT  T 

E POT  7 

NX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/5Er, 

OG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

40.9 

96.0 

11146.2 

202.0 

-52.1 

99.9 

302.6 

23.7 

19.1 

-12.8 

349.3 

999.9 

99.9 

999.9 

46.5 

131. 

41.5 

97.0 

11308.5 

197.0 

-52.1 

99,9 

302,0 

24,1 

20,1 

-12.8 

351,9 

999,9 

99.9 

999,9 

47,5 

131* ** 

42.1 

98.0 

11441.6 

193.0 

-51.5 

99,9 

303.5 

26.0 

21. f 

-14,4 

354.9 

999.9 

99,9 

999,9 

48.2 

130. 

42.7 

99.0 

11612.2 

108.0 

-50.9 

99.9 

304.0 

26.7 

22. i 

-14.9 

358.5 

999.9 

99.9 

999,9 

49.3 

130. 

43.3 

100.0 

11752.1 

184.0 

-51.5 

99.9 

302.9 

25.4 

21. ^ 

-13.8 

359,8 

999,9 

99,9 

999,9 

50.2 

130. 

44.0 

101.0 

11930.8 

179.0 

-51.9 

99.9 

300.5 

24.2 

20.  t 

-12.3 

341.9 

999.9 

99.9 

999.9 

51.3 

130. 

44.7 

102.0 

12077.4 

175.0 

-51.5 

99,9 

299.3 

• 25.7 

22.4 

-12,6 

345,0 

999.9 

99.9 

999,9 

52.2 

130. 

45.4 

103.0 

12227.6 

171.0 

-51,5 

99,9 

298,3 

26,5 

23. p 

-12.6 

367,4 

999.9 

99.9 

999,9 

53.4 

130. 

46.0 

104.0 

12381.3 

167.0 

-51.5 

99.9 

297.8 

25.4 

22.4 

-li.8 

369.9 

999.9 

99.9 

999.9 

54.2 

129. 

46.7 

105.0 

12538.7 

163.0 

-51.5 

99,9 

298.2 

23.9 

21.U 

-U.3 

372.5 

999,9 

99,9 

999.9 

55,3 

129, 

47.3 

106.0 

12690.8 

159.0 

-52.1 

99,9 

300.6 

24,4 

21.jf1 

-n,4 

374,1 

999,9 

09,9 

999,9 

56.0 

129, 

47.B 

107.0 

12823.2 

156.0 

-51.8 

99.9 

303.6 

24,8 

20.7 

-13.8 

376.7 

999.9 

99.9 

999.9 

56.9 

129. 

48.6 

loe.o 

12091.5 

152.0 

-52.4 

99.9 

305.9 

23.3 

18.6 

-14.0 

378.4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

129. 

49.0 

109.0 

13163.7 

148.0 

-53.0 

99.9 

308.4 

22.4 

I7.|. 

-U.9 

380.2 

999,9 

99,9 

999,9 

58. 5 

129. 

49.6 

lio.o 

13295.7 

145.0 

-53.1 

99, -7 

306.8 

24,3 

19.5 

-14,6 

382.2 

999,9 

99,9 

999.9 

59.2 

129. 

50.4 

111.0 

13521.4 

140.0 

-53.9 

99.9 

302.1 

22.9 

19  .4 

-12.2 

384.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

129. 

51.0 

112.0 

13660.4 

137.0 

-54.4 

99.9 

299.2 

20.9 

18.2 

-10.2 

386.3 

999.9 

99.9 

999.9 

61.3 

129, 

51.6 

113.0 

13850.1 

133.0 

-54,7 

99,9 

298.1 

19.6 

17.3 

-9,2 

389.0 

999,9 

99.9 

999,9 

62.  1 

129. 

52.2 

114.0 

13996.0 

130.0 

-54,9 

99,9 

298.5 

19.0 

16.7 

-9,1 

391.2 

999.9 

99,9 

999,9 

62.  7 

128. 

53.0 

115.0 

14145.3 

127,0 

-54.9 

99.9 

303.7 

22.8 

19.0 

-12.7 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

63.4 

128. 

53.8 

116.0 

14350.1 

123,0 

-54.6 

99.9 

30  7.5 

25.4 

20.2 

-15.5 

398.1 

999.9 

99,9 

999,9 

64.8 

128, 

54.6 

117.0 

14508.2 

120,0 

-54,6 

99,9 

303.3 

23.2 

18.2 

~l»,4 

400.9 

999,9 

99,9 

999,9 

66.2 

128. 

55.2 

118.0 

14670.2 

117,0 

-54,7 

99.9 

308.0 

20.2 

15.9 

-12.5 

403.5 

999.9 

99,9 

999.9 

66.8 

128. 

55.9 

119.0 

14836.4 

114.0 

-54.9 

99.9 

304.9 

19.0 

15.6 

-n.9 

406.2 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

128. 

56.6- 

120.0 

15006.9 

111.0 

-54.9 

99,9 

297.6 

20.4 

18.1 

-9,5 

409,3 

999,9 

99,9 

999,9 

68.4 

128. 

57.2 

121.0 

15181.7 

108,0 

-55,8 

99.9 

292.8 

20.8 

19.2 

-3.1 

410.7 

999.9 

99,9 

999,9 

69.2 

128. 

57.8 

122.0 

15360.7 

105,0 

-56.5 

99.9 

289.6 

19.5 

18.4 

-6.5 

412.8 

999,9 

99,9 

999.9 

69.9 

128. 

58.5 

123.0 

15482.6 

103.0 

-57.1 

99.9 

286.8 

19.2 

18.3 

-5.6 

413.8 

999.9 

99.9 

999,9 

70.6 

128. 

59.2 

124.0 

15669.5 

100.0 

-57.3 

99.9 

287.5 

22.1 

21.1 

-6.7 

417.0 

999.9 

99,9 

999.9 

71.4 

127. 

59.9 

125.0 

15861.9 

97,0 

-57,8 

99,9 

292.7 

25.7 

23.7 

-9,9 

419.7 

999.9 

99.9 

999.9 

72,2 

127. 

60.8 

126.0 

16060.4 

94.0 

-57.0 

99.9 

298.6 

24.5 

21.^ 

-11.7 

425.1 

999.9 

99,9 

999.9 

73.8 

127. 

61.4 

127.0 

16265.7 

91.0 

-57.1 

99.9 

298.8 

21.2 

18.6 

-10.2 

428.7 

999,9 

99.9 

999,9 

74.7 

127. 

62.1 

126.0 

16406.4 

89,0 

-57.0 

99.9 

296.4 

21.1 

18.9 

-9,4 

431.8 

999,9 

99,9 

999,9 

75. 4 

127. 

62.8 

129.0 

16623.4 

86.0 

-57.1 

99.9 

297.5 

25.2 

22.4 

-11.6 

435.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.3 

127. 

63.5 

130.0 

16772.1 

84.0 

-57.8 

99.  9 

298.5 

27.3 

23.9 

-13.0 

437.3 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

127. 

64.3 

131.0 

17001.9 

81.0 

-57.0 

99.9 

293.6 

24  .9 

22.8 

-7.9 

443.6 

999,9 

99,9 

999.9 

78.7 

126. 

65.0 

132.0 

17241,1 

78,0 

-56,7 

99,9 

289,2 

22,8 

21.6 

. -7,5 

449,1 

999,9 

99.9 

999.9 

79.8 

126. 

65.7 

133.0 

17405,0 

76,0 

-56.7 

99.9 

290.6 

20.9 

19.6 

-7.4 

452.4 

999,9 

99,9 

999,9 

80.6 

126. 

66.3 

134.0 

17574.5 

74.0 

-57,8 

99.9 

296,5 

20.3 

18.2 

-9.1 

453.5 

999,9 

99.9 

999,9 

81.3 

126. 

67.0 

135.0 

17747.0 

72.0 

-58.5 

99,9 

302,9 

20,3 

17.1 

-11. 1 

455.6 

999,9 

99,9 

999.9 

82.1 

126. 

67.9 

136.0 

18014.5 

69.0 

-58,7 

99,9 

300.2 

15.8 

13.6 

-7.9 

460.8 

999,9 

99,9 

999,9 

83.3 

126. 

68.  8 • 

137.0 

18293.2 

66.0 

-59.5 

99.9 

296.4 

14.8 

13.2 

-6.6 

464.8 

999.9 

99.9 

999.9 

83.8 

126. 

69.7 

138.0 

18486.2 

64.0 

-58.7 

99.9 

295.6 

16.5 

14,9 

-7.1 

470.8 

999.9 

99.9 

999,9 

84,8 

126. 

70.7 

139.0 

18685.4 

62.0 

-59.3 

99,9 

291.0 

18.0 

16.8 

-6.5 

473.6 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

125. 

71.7 

140.0 

18995.4 

59.0 

-60.2 

99.9 

287.2 

16.5 

15.7 

-4.9 

478.4 

999.9 

99,9 

999.9 

86.8 

125. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  EfEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATION  NO,  «55 
ST  CLOUD.  MINN 


6 FEBRUARY  1975 

2315  GMT  144  38.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OTR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MS 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

72.7 

141.0 

19320.2 

56.0 

-61.1 

99,9 

289.9 

22.3 

21.0 

-/.6 

483.6 

999.9 

99.9 

999.9 

87.7 

125. 

73.7 

142.0 

19546.6 

54.0 

-60.0 

99.9 

293.4 

22.0 

20.2 

-).7 

491.1 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

125. 

74.7 

143.0 

19782.1 

52.0 

-60.4 

99.9 

301.1 

23.7 

20.3 

-12.3 

495.6 

999.9 

99,9 

999,9 

90.6 

125. 

75.6 

144.0 

20025.8 

50.0 

-61.6 

99,9 

304.3 

24.3 

20.0 

-13.7 

498.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91. T 

125. 

76.6 

145.0 

20408.5 

47.0 

-62.4 

99.7 

302.0 

22.2 

18.9 

-11,8 

505.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.3 

125. 

77.8 

146.0 

20677.2 

45.0 

-62.0 

99,9 

299.5 

19,9 

17.3 

-9.8 

512.6 

999,9 

99.9 

999.9 

94.6 

125. 

7S.8 

147.0 

20957.4 

43.0 

-63.5 

99.9 

299.1 

25.7 

22.5 

-12.5 

515.7 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

125. 

79.9 

148.0 

21400.9 

40.0 

-64.2 

99.9 

999.9 

99.9 

99<9 

59,9 

524.6 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

• U1 

149.0 

21713.8 

38.0 

-65.6 

99.9 

999.9 

99,9 

99*9 

59.9 

528.9 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  655 
ST  CLOUD.  MINN 

7 FEBRUARY  1575 

515  GMT  158  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COM  * • 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

> PM 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

— M/SFC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.3 

316.0 

976.6 

-21.5 

-25,5 

240.0 

3.1 

2.7 

1.5 

253.4 

254.7 

0,5 

70.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

350.9 

972.0 

-19.9 

-21.0 

236,2 

13.6 

13.1 

-3.8 

255.4 

257,3 

0,7 

90,5 

0.2 

51. 

0.6 

8.0 

443.4 

960.0 

-18,4 

-18.5 

286.2 

13,3 

12.7 

-3.7 

257.9 

260.2 

0.9 

99.0 

0.2 

69. 

0.9 

9.0 

537.5 

948.0 

-17.3 

-17.4 

2 86.4 

12.2 

11.7 

-3.4 

• 259.9 

262.6 

1.0 

99.4 

0.4 

89. 

1.3 

lO.O 

625.0 

937.0 

-17.7 

-17,9 

286.9 

10,7 

10.  * 

-3.1 

260.4 

262.9 

1.0 

98.5 

0.7 

95. 

1.6 

11.0 

737.6 

921.0 

-18.0 

-18.3 

287.4 

10.0 

9.  i 

-3.0 

261.2 

26  3.8 

1.0 

97.7 

0.9 

98. 

2.0 

12.0 

827.2 

912.0 

-18.4 

-18.5 

288.1 

10.7 

10.  < 

-...3 

261,7 

264.1 

0,9 

95,5 

1.1 

100. 

2.3 

13.0 

917.7 

901.0 

-18.8 

-19,5 

286.8 

10.9 

10.  1 

-3.2 

262.2 

264.5 

0.9 

93.0 

1.3 

101. 

2.6 

14.0 

1009.6 

890.0 

-17.3 

-17.6 

285.5 

10.9 

10.  t 

-7.9 

264.6 

267,5 

1.1 

97.3 

1.5 

102. 

3.0 

15.0 

1102.9 

879.0 

-16.8 

-21.4 

203.9 

10.4 

10.  i 

-7.5 

266.1 

268.2 

0.8 

66.8 

1.8 

102. 

3.6 

16.0 

1214.8 

866.0 

-17.0 

-30.9 

282.4 

11.0 

10.  f 

-i.4 

266.9 

267.9 

0.3 

28,7 

2.0 

102. 

3.7 

17.0 

1310.8 

855.0 

-16.6 

-30,3 

281,9 

10,8 

10.  t 

-2.2 

268.3 

269.3 

0.4 

29,4 

2.2 

102. 

4.0 

13.0 

1408.1 

844.0 

-16.5 

-29.9 

281.6 

10.2 

10.  1 

-2.0 

269.5 

270.5 

0.4 

30.0 

2.4 

102. 

4.4 

19.0 

1497.7 

834.0 

-16.9 

-30.0 

284.3 

11.1 

10.  » 

-2.7 

270.0 

271.0 

0.4 

31.0 

2.6 

102. 

4.7 

20.0 

1597.4 

823.0 

-16.5 

-29.3 

284.9 

11.0 

10.  i 

-2.8 

271.4 

272.5 

0,4 

30.4 

2.9 

102. 

5.0 

21.0 

1717.3 

810.0 

-16.1 

-29.? 

284,9 

10,6 

in.  1 

-2.7 

273.1 

274,2 

0.4 

29.3 

3.1 

103. 

5.4 

22.0 

1810.9 

800.0 

-15.8 

-29.  S 

288,4 

9,3 

8.  1 

-2.9 

274.4 

275.5 

0.4 

28.6 

3.3 

103. 

5.6 

23.0 

1905.8 

790.0 

-15.5 

-29.* 

289.7 

9.5 

8.  1 

-3.2 

275.6 

276.9 

0.4 

30.0 

3.4 

103. 

5.4 

24.0 

2001.9 

780.0 

-15.7 

-29.0 

290.2 

11. 0 

10.  i 

-3,8 

276.5 

277,8 

0.4 

30.7 

3.6 

104. 

6.3 

25.0 

2109.1 

769.0 

-15.7 

-28.8 

286.6 

12.0 

11. 1 

-3.4 

277.6 

279,0 

0,5 

31.3 

3,9 

104. 

6.7 

26.0 

2237.5 

756.0 

-16.5 

-29.4 

283.7 

12.7 

12.  j 

-:,.o 

278.1 

279.4 

0.4 

31.6 

4.2 

104. 

7.0 

27.0 

2337.4 

746.0 

-17.4 

-29.7 

282.8 

13.3 

13.  1 

- .0 

278.1 

279.4 

0.4 

33.2 

4.4 

104. 

7.3 

28.0 

2428.3 

737.0 

-13.0 

-30.3 

282.2 

13.8 

13.  j 

-■-'.9 

278.5 

279.7 

0.4 

33,7 

4.7 

104. 

7.6 

29.0 

2530.3 

727.0 

-18.8 

-30.6 

281.8 

14,2 

13.  i 

-2,9 

278.7 

279,9 

0.4 

34.3 

6.9 

104. 

8.0 

30.0 

2633.3 

717.0 

-19.7 

-31.3 

281.7 

15.0 

14.  » 

-).0 

278.7 

279.9 

0.4 

34.8 

5.2 

104. 

8.3 

31.0 

2726.9 

708.0 

-20.6 

-31.9 

281.8 

15.6 

15.  j 

-3.2 

278.8 

279.9 

0.4 

35.3 

5.5 

103. 

8.6 

32.0 

2832.0 

698.0 

-21.2 

-32.3 

281.8 

16.2 

15.  i 

-3.3 

279,2 

280.3 

0,4 

35.8 

5.8 

103. 

8.9 

33.0 

2938.4 

688.0 

-21.8 

-32.7 

281.8 

16.6 

16.  1 

-3.4 

279,8 

280.8 

0.3 

36.1 

6.1 

103. 

9.2 

34.0 

3046.1 

678.0 

-22,4 

-33,5 

281 -'7 

16.8 

16.  1 

-3.4 

280.2 

281.2 

0.3 

35.6 

6.4 

103. 

9.5 

35.0 

3144.1 

669.0 

-23.2 

-32.5 

281.6 

16  .8 

16.  1 

-3.4 

280.4 

281.5 

0.4 

42.1 

6.7 

103. 

9.9 

36.0 

3265.3 

658.0 

-24,0 

-32.3 

281.8 

17.1 

16.  ! 

-3.5 

280.8 

282.0 

0.4 

46.0 

7,1 

103. 

10.3 

37.0 

3365.6 

649.0 

-25.4 

-32.9 

232.5 

17.9 

17./ 

-3,9 

280.4 

281.6 

0.4 

53.3 

7.5 

103. 

10.6 

38.0 

34 66.8 

640.0 

-25.9 

-33.4 

283.4 

18.6 

18.1 

-4.3 

280.9 

282.0 

0.4 

48.9 

7.8 

103. 

10.9 

39.0 

3569.2 

631.0 

-26.8 

-31.5 

284.9 

19.5 

18.! 

-5.0 

281.0 

282.3 

0.4 

64.1 

8.2 

103. 

11.3 

40.0 

3672.9 

622.0 

-27.1 

-30.5 

287.9 

20.2 

19.} 

-i.2 

281,9 

283.3 

0,5 

72.4 

8.7 

103. 

11.6 

41.0 

3801.4 

611.0 

-27.6 

-29,0 

290,6 

20.7 

19.1 

-7,3 

282.7 

284.3 

0.5 

82.7 

9.1 

103. 

12.0 

42.0 

3908.1 

602.0 

-27.9 

-28.7 

294.8 

21.0 

19.1 

-8.8 

283.6 

285.4 

0.6 

92.5 

9.6 

104. 

12.3 

43.0 

4004.2 

594.0 

-28.1 

-29.3 

297.8 

21.4 

18.9 

-10.0 

284.4 

28  6.1 

0.6 

90.0' 

9,9 

104. 

12.7 

44.0 

4113.6 

585.0 

-28.8 

-30.2 

300,9 

22.0 

18.9 

-li.3 

284.9 

286.5 

0.5 

87.3 

10.4 

105. 

13.0 

45.0 

4224.7 

576.0 

-28,4 

-30.0 

302.6 

22.5 

19.0 

-12.1 

286.6 

288,3 

0.5 

86.3 

10.8 

106. 

13.3 

46.0 

4325.0 

568.0 

-28.4 

-30.1 

302.4 

23.0 

19.4 

-12.3 

287.8 

289.4 

0.5 

85.3 

11.2 

106. 

13.6 

47.0 

4426.6 

560.0 

-28.9 

-30.7 

301.8 

23.4 

19,9 

-12.3 

288.3 

289,9 

0.5 

84.  4 

11.6 

lOT. 

14.0 

48.0 

4529.5 

552.0 

-29.5 

-31.  i 

2*'9,8 

23.9 

20,7 

-11.9 

288.9 

290.4 

0.5 

85.9 

12.1 

108. 

14.3 

49.0 

4646.9 

543.0 

-29.5 

-31.2 

298.5 

24.2 

21.3 

-11.6 

290.2 

291.8 

0.5 

64.5 

12.6 

108. 

14.7 

50.0 

4752.8 

535.0 

-29.7 

“31#  6 

297,0 

24.8 

22.1 

-11*3 

291.1 

292,7 

o.s 

83.3 

13.2 

108, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
«*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  655 
ST  CLOUD,  MINN 


7 FPBRUARY  1975 

515  GMT  158  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PR'S 

TE  MP 

OE  M Pf 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPH 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/iEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

PG 

15.1 

51.0 

4887.1 

525.0 

-30.8 

-32.5 

295.8 

25.5 

23.0 

-11. 1 

291.4 

292.8 

0.5 

82.5 

13.7 

109. 

15.5 

52.0 

4995.9 

517.0 

-31.6 

-33.5 

294.  7 

26.5 

24.1 

-11.1 

291.7 

293.1 

0.4 

83.3 

14.3 

109, 

15.8 

53.0 

5106.1 

509.0 

-32.5 

-34,2 

294.4 

27.1 

24.7 

-11,2 

291.9 

293.2 

0.4 

85.0 

14.9 

109. 

16.2 

54.0 

5217.6 

501.0 

-33.3 

-34.7 

294.8 

27.6 

25.1 

-11.6 

292.3 

293.5 

0.4 

86.7 

15.5 

109. 

16.5 

55.0 

5330.5 

493.0 

-34.2 

-36.2 

295,7 

27,8 

25.0 

-12.1 

292.5 

293.6 

0.3 

82.0 

16.0 

110. 

17.1 

56.0 

5459.3 

404.0 

-34.8 

-37.0 

299.2 

28.5 

24.9 

-13.9 

293.3 

294.4 

0.3 

79.7 

17.0 

110. 

17.5 

57.0 

5575.5 

476.0 

-35.4 

-37.  3 

301.1 

29.4 

25.2 

-15.2 

293.9 

294.9 

0.3 

77.7 

17.6 

110. 

17.9 

58.0 

5678.5 

469.0 

-36.3 

-39.3 

302.1 

30,4 

25.7 

-16,2 

294.2 

295.0 

0.3 

75.7 

18.4 

111. 

18.2 

59.0 

5782.7 

462.0 

-36,9 

-40,4 

302.9 

30.3 

25,8 

-16.7 

294.6 

295.4 

0.2 

69.7 

18.9 

111. 

18.5 

60.0 

5903.4 

454.0 

-37.6 

-41.1 

303.6 

31.0 

25.8 

-17.2 

295.2 

295.9 

0.2 

69.2 

19.5 

112. 

18.9 

61.0 

6010.6 

447.0 

-38.0 

-41.6 

305.3 

31.0 

25.3 

-17.9 

296.0 

296.7 

0.2 

68.7 

20.3 

112. 

19.3 

62.0 

6119.2 

440.0 

-38.4 

-42. <» 

307.2 

31.7 

25,2 

-19,1 

296.8 

297,5 

0.2 

65.3 

20.9 

112. 

19.6 

63.0 

6229.3 

433.0 

-39,2 

-43.2 

308.5 

32,6 

25.5 

-29.3 

297,1 

29  7,8 

0.2 

65.8 

21.4 

113. 

20.0 

64.0 

6340.7 

426.0 

-40.2 

99.5 

309.8 

34.5 

26.5 

-22.1 

297.4 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

113. 

20.4 

65.0 

6453.5 

419.0 

-41.3 

99.5 

310.3 

36.3 

27.7 

-2'5.5 

297,4 

999,9 

99.9 

999,9 

23.0 

114. 

20.8 

66.0 

6600.6 

410.0 

-42.4 

99,9 

310.5 

37.4 

28.4 

-24.3 

297,8 

999.9 

99.9 

999.9 

23.9 

115. 

21.3 

67.0 

6716.8 

403.0 

-43.1 

99.9 

310.8 

37.7 

28.6 

-24.7 

298,3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.  1 

115, 

21.6 

68.0 

6817.6 

397.0 

-44.2 

99.9 

311.4 

37.9 

28.4 

-25,0 

298,1 

999.9 

99.9 

999.9 

25.7 

116. 

22.0 

69.0 

6936.7 

390.0 

-45.0 

99.9 

312.5 

38.4 

28.3 

-25.9 

298.7 

999.9 

99,9 

999,9 

26.5 

116. 

22.4 

70.0 

7057.5 

383.0 

-46.0 

99,9 

313.9 

39,7 

28.7 

-27,5 

298.9 

999,9 

99,9 

999.9 

27,5 

IIT. 

22.8 

71.0 

7197.6 

375.0 

-47.3 

99.9 

314.8 

41.1 

29.1 

-?8.9 

299.0 

999,9 

99.9 

999.9 

28.4 

117. 

23.2 

72.0 

7304.1 

369.0 

-48.0 

99.; 

315.5 

41.9 

29.4 

-29.9 

299.4 

999.9 

99,9 

999.9 

29,3 

118. 

23.6 

73.0 

7430.3 

362.0 

-48.5 

99.9 

316.1 

42.1 

29,2 

-30.3 

300,5 

999,9 

99,9 

999.9 

30.3 

119. 

24.0 

74.0 

7540.1 

356.0 

-49,1 

99,9 

317,0 

41.9 

28.6 

-30.6 

301.  1 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

119. 

24.4 

75.0 

7651.5 

350.0 

-50.0 

99.9 

318.0 

43.2 

28.9 

-32.1 

301.4 

999,9 

99.9 

999.9 

32.1 

120. 

24.7 

76.0 

7764.4 

344.0 

-50.4 

99.9 

318.5 

44.4 

29.4 

-31.2 

302.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.9 

120. 

25.2 

77.0 

7878.9 

338.0 

-51.5 

99.9 

319.0 

45,9 

30.1 

-3  ,7 

302,3 

999,9 

99,9 

999,9 

34,3 

121. 

25.6 

78.0 

7995.0 

332.0 

-52,1 

99.5 

319.3 

46,2 

30,1 

-3".0 

303.0 

999,9 

99,9 

999,9 

35.4 

122. 

26.1 

79.0 

8112.9 

326.0 

-52,9 

99.5 

319.3 

46.3 

30.2 

-S'--.! 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

122. 

26.5 

80.0 

8232.5 

320.0 

-53.5 

99.9 

319.0 

46.7 

30.6 

-35.2 

304.2 

999.9 

99,0 

999.9 

37,6 

123. 

27.0 

81.0 

8374.4 

313.0 

-54.7 

99,9 

318.7 

46,3 

30,6 

-3n,,0 

304,6 

999.9 

99,9 

999,9 

39.3 

123. 

27.5 

82.0 

8498.2 

307,0 

-55,2 

99,9 

317.6 

47,3 

31,9 

-35.0 

305.6 

999.9 

99.9 

999.9 

40.2 

124. 

27.9 

83.0 

8602.9 

302.0 

-55.5 

99.9 

316.4 

49.1 

33.9 

-35.6 

306.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41.4 

124. 

28.3 

84.0 

8730.7 

296.0 

-56.2 

99.9 

315.9 

50.1 

34.9 

-35.0 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

42,9 

124. 

28.6 

85.0 

8860.7 

290,0 

-56,7 

99,5 

315,9 

50.6 

35.2 

-36,4 

308,5 

999,9 

99.9 

- 999,9 

43.8 

125. 

29.2 

86.0 

8993.2 

284,0 

-56.8 

99,5 

316.8 

51.1 

34.9 

-37.2 

310.1 

999.9 

99.9 

999.9 

45.2 

125. 

29.5 

87.0 

9128.3 

278.0 

-57.7 

99. -5 

317.5 

50.6 

34.2 

-37.3 

310.8 

999.9 

99,9 

999.9 

46.6 

125. 

30.0 

88.0 

9242.6 

273.0 

-58.5 

99.9 

318.8 

46.2 

30.4 

-34,8 

311.1 

999,9 

99.9 

999,9 

48.0 

126. 

30.4 

89.0 

9358.6 

268.0 

-59,2 

99.9 

318.5 

44.5* 

29,5 

-33,3 

311,7 

999,9 

99.9 

999.9 

48.6 

126. 

30.9 

90.0 

9476.6 

263.0 

-59,2 

99.9 

316.0 

46  .0* 

32.0 

-33.1 

313.4 

999,9 

99.9 

999.9 

50.1 

126. 

31.3 

91.0 

9597.0 

258.0 

-58.5 

99.9 

313.8 

47.1* 

34.0 

-32,5 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.2 

127. 

31.8 

92.0 

9745.1 

252.0 

-58.0 

99.9 

311,7 

45.0* 

33.6 

-29,9 

319.1 

999.9 

99,9 

999.9 

52.8 

127. 

32.2 

93.0 

9846.2 

248.0 

-57.0 

99.5 

310.4 

41.3* 

31.5 

-26,7 

322.1 

999.9 

99.9 

. 999.9 

53.8 

127. 

32.6 

94.0 

9975.2 

243.0 

-56.8 

99.5 

309.3 

37,7* 

29.2 

-23.9 

324.2 

999.9 

99.9 

999,9 

54.6 

127. 

33.1 

95.0 

10107.4 

238.0 

-55.2 

99,9 

308.7 

35.7* 

27.9 

-22.3 

328.7 

999.9 

99.9 

999,9 

55.8 

127. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEHPEBATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  MO.  655 
ST  CLOUD,  MINN 

7 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OTR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

33.7 

96.0 

10271.3 

232.0 

-53.1 

99,-; 

303.0 

34.6* **1 

27.0 

34.1 

97,0 

10411.9 

227,0 

-52,4 

99,9 

308.6 

32.8* 

25,7 

34.6 

98.0 

10526.8 

223.0 

-52.6 

99,9 

307.4 

29.7* 

23.6 

35.0 

99.0 

10673.5 

218.0 

-52.0 

99.9 

305.8 

28.0* 

22,7 

35.5 

100. 0 

10793.5 

214.0 

-52,0 

99,9 

303,5 

29.6* 

24.7 

36.1 

101.0 

10977,7 

208.0 

-52.0 

99,9 

301.6 

33.5* 

28.5 

36.6 

102.0 

11103.7 

204.0 

-51.5 

99.9 

300.5 

34.4* 

29.6 

37.1 

103.0 

11264.8 

199.0 

-51.5 

99,9 

299,2 

33.8* 

29.5 

37.5 

104.0 

11396.6 

195.0 

-51.7 

99,9 

298.4 

34,0* 

29,9 

38. 1 

105.0 

11497.4 

192.0 

-50.7 

99.9 

299.7 

33.6* 

29.2 

38.5 

106.0 

11669.5 

187.0 

-50.1 

99.9 

301.9 

32.2* 

27,3 

39.0 

107.0 

11810.7 

183.0 

-50.4 

99,9 

304.6 

32.2* 

26.5 

39.5 

108.0 

11954.6 

179,0 

-51,0 

99,9 

304.8 

34.2* 

28.1 

40.0 

109.0 

12101.4 

175.0 

-52.0 

99.9 

303.0 

33,6* 

28.2 

40.5 

110.0 

12213.2 

172.0 

-52.8 

99.  } 

301.4 

30.4* 

26.0 

41.1 

111.0 

12403.4 

167.0 

-53.2 

99,9 

302.7 

28,0* 

23.6 

41.6 

112.0 

12559.7 

163.0 

-53.1 

99.9 

304.7 

27  .4* 

22.5 

42.1 

113.0 

12679.4 

160.0 

-53.1 

99.9 

305.3 

27.2* 

22.2 

42.6 

114.0 

12842.7 

156,0 

-52.9 

99,9 

303,7 

26.3* 

21.9 

43.1 

115.0 

12968.1 

153.0 

-52.3 

99,9 

300.0 

23.2* 

20.1 

43.7 

116.0 

13183.2 

148.0 

-52.0 

99.9 

294.6 

19.5* 

17.7 

44.3 

117.0 

13315.9 

145.0 

-52.1 

99.9 

293.3 

19.7* 

10.1 

44.7 

118.0 

13451.0 

142.0 

-52,8 

99.5 

293.9 

20.2* 

18.4 

45.3 

119.0 

13635.7 

138.0 

-52.3 

99,9 

294.8 

20.4* 

10.5 

45.7 

120.0 

13777.9 

135.0 

-52.3 

99.9 

294.6 

21.9* 

19.9 

46.3 

121.0 

13923.0 

132.0 

-52.9 

. 99.9 

292.6 

24.7* 

22.8 

46.7 

122.0 

14071.1 

129,0 

-53.7 

99.9 

290.6 

24,5* 

23.0 

47.4 

123.0 

14222.1 

126.0 

-54.5 

99.9 

289.4 

23.4* 

22.0 

47.8 

124.0 

14376.2 

123.0 

-55.0 

99. -J 

292.3 

26.1* 

24.1 

48.4 

125.0 

14533.9 

120.0 

-55.2 

99.  } 

295.1 

29.2* 

26.5 

49.0 

126.0 

14750.0 

116.0 

-56.0 

99.9 

293.4 

24.1* 

22.1 

49.6 

127.0 

14916.2 

113.0 

-57.2 

99.9 

290.8 

21.3* 

19.9 

50.1 

128.0 

15086.2 

110.0 

-57.8 

99.9 

290.7 

24.2* 

22.6 

50.6 

129.0 

15201.8 

108.0 

-58.0 

99.9 

290.6 

26.9* 

25.2 

51.1 

130.0 

15379.4 

105.0 

-58,0 

99.9 

291.5 

27.3* 

25.4 

51.8 

131.0 

15562.2 

102.0 

-57.7 

99.9 

296.5 

26.5* 

23,7 

52.4 

132.0 

15750.6 

99.0 

-57.7 

99,5 

301.4 

26.5* 

22.6 

52.9 

133.0 

15879.6 

97,0 

-57.2 

99,9 

303.5 

27.0* 

22.5 

53.5 

134.0 

16078.2 

94.0 

-57,3 

99.9 

304.4 

27.7* 

22.9 

54.0 

135.0 

16214.1 

92.0 

-57.7 

99.9 

305.8 

27.5* 

22.3 

54.6 

136.0 

16423.1 

89.0 

-58,2 

99.9 

308,3 

23,3* 

18.3 

55.3 

137.0 

16638.7 

86.0 

-58.7 

99,9 

307.6 

19.3* 

15.3 

56.0 

138.0 

16861.6 

83.0 

-58.9 

99.9 

304.2 

24.0* 

19.8 

56.7 

139.0 

17092.8 

80.0 

-58.7 

99.9 

300.5 

26.7* 

23.0 

57.5 

140.0 

17333.1 

77.0 

-58,4 

99.9 

293,4 

24.3* 

22.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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158  22.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SFC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

-21.7 

334,3 

999,9 

99.9 

999.9 

56.9 

127, 

-20.5 

337,3 

999.9 

99.9 

999,9 

58.0 

127. 

-18.0 

338.8 

999.9 

99.9 

999.9 

58.7 

127. 

-16.4 

342.0 

999,9 

99.9 

999,9 

59,5 

127, 

-li,4 

343.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.2 

127. 

-IT. 5 

346.6 

999,9 

99.9 

999.9 

61.3 

127. 

-1^.4 

349.2 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

127. 

-1..5 

351,7 

999,9 

99.9 

999,9 

63.4 

127, 

-16,2 

353,5 

999,9 

99.9 

999.9 

64.1 

127, 

-16.7 

356.6 

999,9 

99.9 

999.9 

65.5 

126. 

-l/.O 

360.3 

999,9 

99.9 

999,9 

66.4 

126. 

-U.3 

362.0 

999,9 

99.9 

999.9 

67.1 

126. 

-19.5 

363.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.0 

126. 

-n.3 

364.1 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

126. 

-15.8 

364.6 

999,9 

99.9 

999,9 

70.2 

126. 

-15.1 

366,9 

999.9 

99,9 

999.9 

71.2 

126. 

-15.6 

369.8 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

126. 

-15.7 

371.7 

999,9 

99.9 

999.9 

72.8 

126. 

-14.6 

374.7 

999,9 

99,9 

999,9 

73,7 

126. 

-11.6 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

74.5 

126. 

-5.1 

382.0 

999.9 

99,9 

999.9 

75.2 

126. 

-7.8 

384.0 

999,9 

99,9 

999.9 

75.7 

126. 

-8.2 

385.2 

999.9 

99.9 

999.9 

76.4 

126. 

-1.6 

389.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

126. 

-?.l 

391.6 

999.9 

99.9 

999.9 

77.4 

126. 

-7.5 

393.0 

999,9 

99,9 

999.9 

78,3 

125. 

-8,6 

394.2 

999,9 

99,9 

999.9 

79.0 

125. 

-7.8 

395.4 

999.9 

99.9 

999.9 

80.0 

125. 

-9.9 

397,2 

999,9 

99,9 

999,9 

80.2 

125. 

-12.4 

399.8 

999,9 

99,9 

999,9 

81.5 

125. 

-9.6 

402.1 

999.9 

99.9 

999.9 

82.8 

125. 

-7.6 

403.0 

999.9 

99.9 

999.9 

83.0 

125. 

-8.5 

404.8 

999.9 

99,9 

999,9 

83.8 

125. 

-9,5 

406.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84,5 

124. 

-13,0 

409.9 

999.9 

99,9 

999.9 

85.4 

124. 

-11.8 

414.0 

S99.9 

99,9 

999.9 

86.5 

124. 

-U.8 

417,5 

999,9 

99,9 

999,9 

87.4 

124. 

-U.9 

420.9 

999.9 

99,9 

999,9 

88.2 

124. 

-15.7 

424.4 

999.9 

99.9 

999.9 

89,3 

124. 

-16.1 

426.4 

999,9 

99.9 

999,9 

90.0 

124. 

-14,4 

429.4 

999.9 

99,9 

999.9 

91.1 

124. 

-11.8 

432.6 

999,9 

99.9 

999,9 

91.8 

124. 

-13.5 

436.6 

999.9 

99,9 

999.9 

92.6 

124. 

-13.5 

441.6 

999.9 

99,9 

999.9 

93.8 

124. 

-9.6 

447.2 

999.9 

99.9 

999,9 

95.1 

124. 

iiummunujwiMii 


Sr«riON  NO.  «55 
ST  CLOUn,  MINN 

7 FR6RUARV  1975 

515  GMT  150  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

06  C 

OG 

M/SEC 

M/SC-C  ■ 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

58.3 

161.0 

17699.0 

75.0 

-57.5 

99. i 

292.3 

26.9* 

23.1 

-9,5 

652.6 

999.9 

99.9 

999.9 

96,1 

126. 

59.1 

162.0 

17756.6 

72.0 

-57.8 

99.  J 

291,0 

22.2* 

20.7 

-7,9 

657,0 

999,9 

99,9 

999,9 

97,6 

126. 

59.8 

163.0 

18025.0 

69.0 

-57,8 

99.9 

280,5 

15,6* 

15.3 

-2.8 

662,5 

999,9 

99.9 

999.9 

98,2 

126. 

60.5 

166.0 

18210.1 

67.0 

-58.9 

99.9 

287,8 

20.6* 

19.6 

-6.3 

666.2 

999.9 

99.9 

999.9 

97.9 

126. 

61.2 

165,0 

18696.9 

66.0 

-60.0 

99.9 

292.7 

21.9* 

20.2 

-3.6 

668.0 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

123. 

61.9 

166.0 

13696.5 

62.0 

-61.2 

99.9 

287.0 

16.5* 

15,7 

•"1*8 

669,5 

999,9 

99,9 

999,9 

100,5 

123. 

62.7 

167.0 

19002.6 

59.0 

-61.0 

99,9 

2H6.6 

15,7* 

15.0 

-6.5 

676.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.0 

123. 

63.6 

168.0 

19216.3 

57,0 

-62.  1 

99,9 

286.2 

12.0* 

11.6 

-2.9 

678,0 

999.9 

99.9 

999.9 

102.0 

123. 

66.5 

169.0 

19637.2 

55.0 

-61.8 

99.7 

295.1 

20.5* 

18.5 

-3.7 

686.5 

999.9 

99.9 

999.9 

102.6 

123. 

65.5 

150.0 

19786.2 

S2.0 

-59.8 

99.9 

302.5 

27.7 

23,3 

-16.9 

697.0 

999,9 

99.9 

999,9 

106.2 

123. 

66.6 

151.0 

20031.0 

50.0 

-60,3 

99,9 

302,9 

32,6 

27.2 

-17.6 

501,6 

999,9 

99,9 

999,9 

105.5 

123. 

67.1 

152.0 

20616.6 

67.0 

-60,7 

99.9 

302.9 

30.1 

25.3 

-IS. 6 

509.5 

999.9 

99.0 

999.9 

107.3 

123. 

68.1 

153.0 

20687.1 

65.0 

-60.7 

99.9 

306.3 

16.6 

11.9 

-3.1 

515.8 

999.9 

99.9 

999.9 

108.6 

123. 

69.1 

156.0 

20970.6 

63.0 

-59.8 

99.9 

311.0 

16.9 

12.6 

-11. 1 

526,8 

999,9 

99,9 

999,9 

109.2 

123. 

70.3 

155.0 

21621.1 

60.0 

-61.2 

99,9 

310.3 

20.1 

15.3 

-13,0 

532.1 

999,9 

99.9 

999,9 

110.6 

123. 

71.6 

156.0 

21738.6 

38.0 

-62.5 

99.7 

306.2 

18.7 

15.6 

-10.5 

536.7 

999.9 

99.9 

999.9 

112.0 

123. 

72.7 

157.0 

22071.5 

36.0 

-63.3 

99.5 

306.  8 

17.7 

16.5 

-10.1 

563.1 

999.9 

99.9 

999.9 

112.8 

123. 

76.1 

158.0 

22605.9 

33.0 

-63.7 

99,9 

312.8 

18.7 

13.7 

-12.7 

555,7 

999,9 

99,9 

999,9 

115.3 

123. 

75.5 

159.0 

22988.9 

31.0 

-66,6 

99.9 

321.2 

6.1 

2.5 

-3.2 

563.7 

999,9 

99,9 

999.9 

115.2 

123. 

77,2 

160.0 

23395.6 

29.0 

-65.6 

99.9 

316.5 

16.6 

11.6 

-12,0 

571.2 

999,9 

99.9 

999.9 

116.2 

123. 

78.9 

161.0 

26058.2 

26.0 

-66.3 

99.9 

317.7 

16.9 

10.0 

-ll.O 

587.6 

999.9 

99.9 

999.9 

118.6 

126. 

•0.9 

162.0 

26568.5 

26.0 

-61.8 

99.9 

303,7 

7.0 

5.8 

-3*9 

616.2 

999,9 

99,9 

999.9 

120.6 

126. 

82.  S 

163.0 

25087.0 

22.0 

-62.0 

99.  9 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

629.2 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 
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STATICN  NO.  655 
ST  CimiD,  MINN 


TIME 

NIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

0.0 

6. a 

316.0 

0.2 

7.0 

330.5 

0.5 

8.0 

415,2 

0.9 

9.0 

501.6 

1.2 

10. 0 

597.7 

i.r 

11.0 

703.2 

2.0 

12.0 

793.7 

2.3 

13.0 

885.2 

2.7 

14.0 

977.9 

3.0 

15.0 

1071.6 

3.4 

16.0 

1184.0 

3.8 

17.0 

1271.5 

4.1 

18.0 

1368.8 

4.4 

19.0 

1458.6 

4.7 

20.0 

1549.4 

5.1 

21.0 

1669.1 

5.4 

22.0 

1762.3 

5.7 

23.0 

1856.7 

6.1 

24.0 

1942,5 

6.4 

25.0 

2038.7 

6.8 

26.0 

2155.7 

7.1 

27.0 

2254.5 

7.4 

28.0 

2344,2 

7.7 

29.0 

2445.0 

8.1 

30.0 

2536.5 

8.4 

31.0 

2639,4 

8.8 

32.0 

2732,9 

9.1 

33.0 

2327.3 

9.5 

34.0 

2922.7 

9.8 

35.0 

3019.4 

10.2 

36.0 

3139.5 

10.6 

37.0 

3239.3 

11.0 

33.0 

3329.0 

11.4 

39.0 

3431,1 

ll.B 

40.0 

3522.7 

12.1 

41.0 

3650.3 

12.5 

42.0 

3744.3 

12.9 

43.0 

3839,1 

13.2 

44.0 

3946.9 

13.5 

45.0 

4031.9 

13.9 

46.0 

4130.2 

14.2 

47.0 

4229.7 

14.5 

48.0 

4330.7 

14.9 

49.0 

4433.0 

15.2 

50.0 

4536.5 

RRFS 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

OG  C 

DO  C 

572.9 

-20.4 

-23.  7 

971,0 

-20.0 

-22,3 

960.0 

-18.8 

-19.3 

949.0 

-15.9 

-17.2 

937.0 

-15.2 

-16.7 

924.0 

-15.6 

-17.3 

913.0 

-15.5 

-17.0 

902.0 

-15.5 

-17.. 

891.0 

-15.6 

-17.2 

880.0 

-15.6 

-19.1 

867.0 

-15.5 

-20. 

857.0 

-16.2 

-20.4 

846.0 

-15.6 

-26.5 

836.0 

-15.5 

-31.9 

826.0 

-15,6 

-32.2 

813.0 

-15.8 

-32.5 

803.0 

-16.0 

-32.3 

793.0 

-16,3 

-32.5 

784.0 

-17.0 

-31.3 

774.0 

-17.4 

-22.9 

762.0 

-17.8 

-20. P 

752.0 

-18,5 

-19.9 

743.0 

-19,2 

-20.  1 

733.0 

-19.8 

-20.  4 

724.0 

-20.6 

-21.5 

714.0 

-21.2 

-21.4 

7C5.0 

-22.0 

-22.1 

696.0 

-23.0 

-23.1 

687.0 

-22.8 

-22.8 

678,0 

-22.9 

-23.0 

667.0 

-22.4 

-22.5 

658.0 

-22.8 

-22.9 

650.0 

-23,0 

-23.5 

641.0 

-23.6 

-24.5 

633.0 

-24.6 

-25.7 

622.0 

-25.0 

-26.0 

614.0 

-25.8 

-26.3 

606.0 

-26,9 

-27.3 

597.0 

-27.7 

-27.5 

590.0 

-27.0 

-27.5 

582.0 

-27.7 

-28.3 

574.0 

-27.8 

-28.3 

566.0 

-27.7 

-28.3 

558.0 

-28.2 

-29.6 

550.0 

-28.7 

-30.  i 

7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


DIR 

SPEED 

U COMP 

OG 

M/SFC 

M/sec 

180.0 

3.1 

0.0 

230.5 

11.1 

8.6 

230.5 

11.1 

8.6 

230.1 

9.6 

7.4 

232.5 

8. 8 

7.0 

242.7 

9.1 

8.1 

249.6 

10.5 

9.9 

255.8 

11.9 

11.5 

260.0 

13.4 

13.2 

261.3 

14.1 

13.9 

261.5 

14,5 

14.4 

260.1 

15.9 

15.7 

259.0 

17.0 

16.7 

258.2 

18.0 

17,6 

259.5 

18.5 

18.2 

263.0 

18.7 

18.6 

267.5 

IP. 2 

18.2 

272.1 

18.0 

18.0 

277.5 

17.9 

17.8 

279.2 

18.2 

17.»' 

281.9 

19.2 

18.7 

283.4 

19,9 

19,13 

284.0 

20.2 

19.6 

284.4 

20.5 

19.9 

285.0 

20.9 

20.2 

285.5 

21.1 

20.4 

286.6 

21.6 

20.7 

288.2 

22.2 

21.1 

290.6 

23.3 

21.1 

292.6 

24,3 

22.1 

295.2 

25.3 

22. 

297.9 

26.1 

23. 

300.5 

26.4 

22. 

302.1 

26.6 

22. 

302.6 

26.5 

22. 

302.7 

26.4 

22. 

302.5 

26.5 

22. 

302.1 

27.9 

23. 

301.6 

29.5 

25. 

301.1 

31.4 

26. 

299,9 

33.2 

28. 

298.8 

34.3 

30. 

297.6 

35.2 

31. 

295.9 

36.8 

33. 

295.1 

30.0 

34.1 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

3.1 

254,8 

256,3 

7.1 

255,4 

257.0 

7.1 

257,5 

259.6 

6.2 

261.3 

264.0 

5.4 

262.9 

265.8 

4.2 

263.6 

266.3 

3.7 

264.6 

267,5 

2.9 

265.5 

268.4 

2.3 

266.3 

269,2 

2.1 

267.2 

269,8 

2.2 

268,5 

270,8 

2.7 

268.7 

271.1 

3.2 

270.2 

271.7 

3.7 

271.2 

272.2 

3.4 

272.0 

272.9 

2.3 

273.1 

274.0 

0.8 

273.8 

274.7 

-3,7 

274.5 

275,4 

-2.3 

274,7 

275,6 

-2.9 

275.3 

277.5 

-3.9 

276,1 

278.8 

-4.6 

276,4 

279,3 

-4.9 

276.6 

279.5 

-3.1 

277.0 

279.8 

-3.4 

277.0 

279,8 

-5,6 

277,6 

280,3 

—6.3 

277.7 

280.3 

-6.9 

277.5 

279.9 

-0.2 

278.8 

281.3 

-9.3 

279.7 

282.3 

-10.8 

281,7 

284.3 

-12.2 

282.3 

284.9 

-13,4 

283.0 

285,5 

-14.1 

283.5 

285.8 

-14.3 

283.3 

285.5 

-14.3 

284.3 

286.4 

-14.2 

284.4 

286.5 

-14.8 

284.3 

286.2 

-15.5 

284.6 

286.5 

-16.2 

286.3 

288.3 

-16.6 

286.6 

288,5 

-16.5 

287.6 

289.5 

-lo.3 

286.9 

290,9 

-1j,1 

289.5 

291.2 

-16.1 

290.0 

291.8 

164 

18. 

0 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

CM /KG 

PCT 

KM 

OG 

0.6 

75,0 

0.0 

0. 

0.6 

78.1 

0.1 

33. 

0.8 

91.1 

0.1 

33. 

i.n 

89,5 

0.4 

45. 

1.1 

88.1 

0.5 

47, 

1.1 

87.2 

0.8 

49. 

l.l 

67.7 

0.9 

52. 

1.1 

87.3 

1.1 

56. 

1.1 

87.5 

1.4 

61. 

1.0 

74.2 

U7 

64. 

0.9 

64.8 

2.0 

6 7. 

0.9 

69.9 

2.3 

69. 

0.5 

38.6 

2.6 

70. 

0.3 

22.9 

3.0 

71, 

0.3 

22.5 

3.3 

72. 

0.3 

22.1 

3.7 

73. 

0.3 

23.0 

4.1 

74. 

0.3 

23.0 

4.4 

75. 

0.3 

26.2 

4.6 

77. 

0.6 

62.2 

5.1 

78. 

1.0 

77.6 

5.5 

80, 

1.0 

88.7 

5.8 

81. 

l.O 

92.6 

6.2 

83. 

1.0 

95.1 

6.5 

84. 

l.O 

96.6 

6.9 

85. 

1.0 

96.0 

7.3 

86. 

0.9 

99.0 

7.8 

88. 

0.9 

99.7 

8.2 

88. 

0,9 

99.7 

8.7 

89, 

0.9 

99.4 

9.1 

91. 

0.9 

99.2 

9.6 

92. 

0.9 

99.2 

10.2 

93. 

0.9 

96.4 

10.8 

95, 

0.8 

89.3 

11.4 

96. 

0.7 

90.5 

11.9 

98. 

0.7 

91,7 

12.4 

99, 

0.7 

93.8 

13.0 

too. 

0.7 

96.4 

13.5 

101. 

0.6 

97.9 

13.9 

102. 

0,7 

95.9 

14.5 

102. 

0.6 

93,9 

15.3 

103. 

0.6 

95.0 

15,9 

104. 

0,7 

94.6 

16.5 

105. 

0.6 

87.5 

17.2 

105. 

0.6 

87.9 

17.9 

106. 

1384 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVF  BSEN  INTFRPOLATFD 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATH3N  NO,  655  | 

ST  CIOOD,  MINN  \ 


7 FERRU4RY  1975 
1115  GMT 


f 

166  IB.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMi 

V CHMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

M9 

DG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/Sff 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

r.M/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.6 

51.0 

4654.4 

541,0 

-29,6 

-30.9 

294.4 

39.4 

35.1 

-16.3 

290.3 

291.9 

0.5 

88.5 

18,9 

106. 

16.0 

52.0 

4747.2 

534.0 

-30.6 

-31.1 

294.5 

40.2 

36.| 

-16.7 

290,3 

291.8 

0,5 

89,5 

19,  fl 

106. 

16.  3 

53,0 

4854. 3 

526.0 

-31,5 

-32.6 

294.3 

40.7 

37.1 

-16,8 

290,4 

29  1.9 

0.5 

90.1 

20.6 

107. 

16.6 

54.0 

4949.0 

519.0 

-32.3 

-33.2 

294.0 

41.2 

37. V -lo.8 

290.6 

292.0 

0.4 

91.6 

21.3 

107. 

16.0 

55.0 

5044.6 

512.0 

-33.2 

-34.0 

293.1 

42.0 

3B.( 

-li.5 

290,6 

291,9 

0.4 

92.  T, 

22.0 

107, 

17.3 

56.0 

5169.1 

503.0 

-34.0 

-34.7 

291.8 

42.8 

39. 

-1=^.9 

291,1 

292.4 

0.4 

93.2 

23.0 

107, 

17.7 

57,0 

5267,2 

496.0 

-34.5 

-35.1 

290.9 

43.0 

40.1 

-15,4 

291.6 

292.8 

0.4 

93.8 

24.1 

108. 

IB.l 

58.0 

5366.4 

489.0 

-35.3 

-36.0 

291.1 

42.8 

40.1 

-15.4 

291.8 

293.0 

0.4 

93.7 

25.1 

108. 

1B.5 

59.0 

5466.7 

482. 0 

-36.0 

-36,/ 

292.6 

42.9 

39.1 

-16.5 

292.2 

29  3.3 

0.3 

92.7 

26.2 

108. 

1B.9 

60.0 

5568.3 

475.0 

-36.6 

-37.9 

295.4 

45,0 

40,1 

. -19.3 

292.6 

293.6 

0.3 

87,6 

27.1 

108. 

19.3 

6.1.0 

5671,1 

468.0 

-36.5 

-38.'/ 

297.8 

48.3* 

42.1 

' -22.5 

294.0 

295,0 

0.3 

85.6 

28.2 

108. 

19.6 

62.0 

5760.7 

462.0 

-36.1 

-38.2 

299.1 

50.9* 

44. |5  -24.8 

295.6 

296.6 

0.3 

80.7 

29.1 

109. 

19.9 

63.0 

5866.7 

455.0 

-36.1 

-39.2 

300.0 

53.1* 

46.1 

-26.5 

296,9 

297,8 

0,3 

72,4 

30.0 

109, 

20.3 

64.0 

5974.3 

448.0 

-36.2 

-39,7 

300.7 

54,8* 

47.11  -27,9 

298.1 

298.9 

0.3 

70.1 

31.5 

109, 

20.6 

65.0 

6067.8 

442.0 

-36,8 

-40.5 

301.0 

55.6* 

47.  1 

' -28.6 

298.5 

299.3 

0.2 

67.6 

32.5 

110. 

21.1 

66.0 

6194.1 

434.0 

-37.6 

-41. S 

300.9 

55.8* 

48. |l 

’ -29.1 

299.1 

299.8 

0.2 

66.1 

33.8 

110. 

21.4 

67.0 

6306.1 

427.0 

-39.4 

-42.1 

300,  4 

57.9* 

49.V  -29.3 

299,4 

300.2 

0.2 

67.1 

35,2 

111. 

21.9 

68.0 

6403.3 

421.0 

-38.9 

-42.8 

299.2 

60.4* 

52.1 

f -29.5 

300.0 

300,7 

0.2 

66.5 

36.5 

111. 

22.2 

69.0 

6501.6 

415.0 

-39.9 

-43. S 

298.8 

61.3* 

53.  j 

1 -29.5 

300.0 

300.6 

0.2 

65.7 

37.7 

111. 

22.6 

70.0 

6617.7 

408.0 

-40.7 

99.9 

298.6 

61,5* 

54.  1 

1 -29.4 

300.4 

999.9 

99,9 

999,9 

39.5 

112. 

23.2 

71.0 

6735.3 

401.0 

-41.6 

99.9 

293,6 

59.3* 

52.  1 

-28,4 

300.7 

999,9 

99,9 

999.9 

41,5 

112. 

23.6 

72.0 

6837.4 

395.0 

-42,2 

99,9 

298.3 

57,5* 

50.  j 

-2/. 3 

301.3 

999.9 

99.9 

999.9 

42.9 

112. 

23.9 

73.0 

6940.8 

389.0 

-42.9 

99.9 

297.7 

56,8* 

50. 1 

-2o.4 

301.7 

999.9 

99.9 

999.9 

44.1 

112. 

24.3 

74.0 

7045.5 

383.0 

-43.7 

99.9 

296.5 • 

57.2* 

51.  ! 

-25.6 

301.9 

999.9 

99.9 

999,9 

45.2 

113. 

24.8 

75.0 

7133.9 

378,0 

-43,0 

99,9 

295.0 

59.5* 

53.  1 

-25,1 

304.0 

999,9 

99.9 

999,9 

46.9 

113. 

25.2 

76.0 

7259,4 

371.0 

-45.1 

99.9 

293.9 

61.1* 

55.  1 

1 -24.8 

302.8 

999.9 

99.9 

999.9 

48.4 

113. 

25.6 

77.0 

7349.8 

366.0 

-45.9 

99.9 

293.3 

61.9* 

55.  1 

1 -24.5 

302.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.0 

113. 

25.9 

78.0 

7459.6 

360.0 

-46.8 

99.9 

293.4 

52.0* 

56.  i 

1 -24,5 

303,2 

999,9 

99.9 

999.9 

51.1 

113. 

26.3 

79,0 

7570.8 

354.0 

-47,7 

99,9 

294,2 

63.3* 

57.1  -26.0 

303.5 

999.9 

99.9 

999.9 

52.4 

113. 

26.7 

80.0 

7683.6 

348.0 

-48.1 

99.9 

295.5 

64.3* 

58. f' 

' -27.7 

304.4 

999.9 

99.9 

999.9 

54.0 

113. 

27.1 

81.0 

7798.0 

342.0 

-49.1 

99.9 

297.0 

64.1* 

57.  :i 

1 -29.1 

304.5 

999.9 

99.9 

999.9 

55.8 

113. 

27.5 

82.0 

7914.0 

336,0 

-49.9 

99,9 

298.5 

62.1* 

54.16 

. -29,7 

305,0 

999,9 

99,9 

999,9 

57,2 

113. 

27.9 

83.0 

8011.8 

331,0 

-50,8 

99,9 

299.6 

60.0* 

52. t 

’ -29,6 

305.1 

999,9 

99.9 

999.9 

58.6 

113. 

28.2 

84.0 

8110.8 

326.0 

-51.5 

99.9 

300.4 

58.3* 

50  .E 

1 -29.5 

305.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

113. 

28.7 

85.0 

8231.2 

320.0 

-52.3 

99.9 

302.1 

55.3* 

46,5 

• -29,3 

306.0 

999,9 

99,9 

999.9 

61.5 

113. 

29.1 

86.0 

8353.4 

314,0 

-53.1 

99.9 

303.6 

53,6* 

44,1/  -29,6 

306,5 

999.9 

99,9 

999,9 

62.8 

114, 

29.5 

87.0 

8456.7 

309.0 

-54,0 

99.9 

304.5 

54.5* 

44,19  -33.9 

306.6 

999.9 

99,9 

999.9 

63*6 

114. 

29.9 

88.0 

8561.3 

304.0 

-54.5 

99.9 

304.5 

59.0* 

48.16 

1 -33.4 

307.4 

999.9 

99.9 

999.9 

65.1 

114. 

30.3 

89.0 

8667.3 

299,0 

-55.3 

99.9 

304.7 

63.3* 

52.10 

1 -35.1 

307,7 

999,9 

99,9 

999,9 

66.6 

114. 

30.7 

90.0 

8774,7 

294,0 

-56.1 

99,9 

305.2 

66,1* 

54.Q 

1 -38,1 

308.1 

999,9 

99.9 

999,9 

68.2 

115. 

31.1 

91.0 

8883.6 

289.0 

-56.7 

99.9 

305.9 

66.4* 

53./  -38.9 

308.T 

999.9 

99.9 

999*9 

69.8 

115. 

31.5 

92.0 

8994.1 

284.0 

-57.6 

99.9 

305.7 

63.2* 

50.1  -37.8 

309.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.4 

115. 

31.9 

93.0 

9106.1 

279.0 

-58.2 

99,9 

307.9 

56.1* 

44. i -34,5 

309.6 

999,9 

99,9 

999,9 

73,1 

US. 

32.3 

94.0 

9197,0 

275.0 

-58.2 

99,9 

308,9 

50,8* 

39.1  -31.9 

310.9 

999.9 

99,9 

999.9 

74.  1 

116. 

32.7 

95.0 

9312.5 

270.0 

-58.2 

99.9 

308.9 

49.2* 

38.  1 

j -30.9 

312.6 

999.9 

99.9 

999,9 

75,0 

116. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


i 


13BS 


ST4TICN  NO.  «55 
ST  CLOUP.  MtNN 

7 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  164  10.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

Olfi 

SPEED 

U COM* 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S'=C 

M/Sf<; 

M/SEC 

nr,  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.2 

96.0 

9453.8 

264.0 

-58.6 

99.  y 

307.2 

52.0* 

41.  i 

-31.4 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.5 

116. 

33.6 

97.0 

9549.9 

260.0 

-53.1 

99.9 

305.0 

54.6* 

44*  1 

-21.3 

316.2 

999.9 

99,9 

999,9 

78.0 

116. 

34.0 

98. 0 

9672.8 

255.0 

-56.2 

99.9 

302,5 

55.2* 

46.  1 

-.'9,6 

320,6 

Q99.9 

99.9 

999.9 

78.9 

116. 

34.4 

99.0 

9773.4 

251.0 

-55.3 

99.9 

300.6 

52.5* 

45.  r 

-26.7 

323.5 

999.9 

99,9 

999.9 

80.7 

116. 

34.8 

100.0 

9902.0 

246.0 

-54.6 

99.9 

299.2 

50.1* 

43.  1 

-24.4 

326.4 

999,9 

99.9 

999.9 

81.  8 

116. 

35.3 

101.0 

10033.4 

241.0 

-54,9 

99.9 

297.8 

49,9* 

44.  ; 

-23.3 

327,8 

999.9 

99,9 

999.9 

82.9 

117, 

35.8 

102,0 

10140,5 

237.0 

-54.3 

99.  9 

296.9 

50,5* 

45.  I 

-22,9 

330.3 

999.9 

99.9 

999.9 

84.7 

117. 

36.2 

103.0 

10277.3 

212.0 

-53.8 

99.  ) 

296,5 

48.2* 

43.  1 

-2  ..5 

333.1 

999,9 

99.9 

999.9 

86.1 

117. 

36.6 

104.0 

10389.0 

228.0 

-54.0 

99.9 

296.1 

43.4* 

39.  I 

-n.i 

334.5 

999,9 

99.9 

999.9 

87.1 

IIT. 

37.0 

105.0 

10502.6 

224.0 

-54.0 

99.9 

295.3 

38,5* 

34.  i 

-16,5 

335,2 

999.9 

99,9 

999,9 

88,0 

117, 

37.4 

106.0 

10618.2 

220.0 

-54.3 

99.9 

294,1 

36,4* 

33,  ! 

-14,9 

317,4 

999,9 

99,9 

999.9 

88.9 

117. 

37.9 

107.0 

10735.6 

216.0 

-55.1 

99.9 

293.8 

35.9* 

32.  » 

-14.5 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

89.9 

116. 

38.4 

108.0 

10854.9 

212.0 

-55.4 

99.9 

294.9 

36.2* 

32.  i 

-15.2 

339,3 

999,9 

99.9 

999.9 

90.9 

116. 

38.8 

109.0 

11007.2 

207.0 

-55.1 

99.9 

295,7 

35.2* 

31.  » 

-15.3 

342.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

92.0 

116. 

39.2 

110.0 

lltOO.9 

204.0 

-53.2 

99.5 

296,2 

34.0* 

30.  i 

-15.0 

346.5 

990.9 

99.9 

999.9 

92.8 

116. 

39.9 

111.0 

11228.6 

200.0 

-52.7 

99.5 

296.4 

35.2* 

31.  i 

-15.6 

349.3 

999.9 

99.9 

999.9 

94.0 

116. 

40.3 

112.0 

11359.0 

196.0 

-52.6 

99.9 

296.4 

37.7* 

33.  ^ 

-16.8 

351.5 

999.9 

99.9 

999,9 

94.9 

116. 

40.8 

113.0 

11492,4 

192.0 

-52.0 

99,9 

296.2 

39,2* 

35.  ! 

-17.3 

354,6 

999.9 

99,9 

999,9 

95.2 

116. 

41.1 

114.0 

11628.8 

188.0 

-52.0 

99.9 

295.9 

39.1* 

35.1 

-17.0 

356.7 

999.9 

99.9 

999.9 

97.0 

116. 

41.6 

115.0 

11732.9 

185.0 

-52.4 

99.9 

294.3 

38.2* 

34.  1 

-15.7 

357.5 

999.9 

99.9 

999.9 

98.0 

116. 

42.2 

116.0 

11910.1 

180.0 

-52.4 

99.9 

291.8 

39.4* 

36.  i 

-14.6 

360.4 

999,9 

99,9 

999,9 

99,4 

116. 

42.6 

117.0 

12018,7 

177.0 

-52.6 

99.9 

291,3 

40.2* 

37.  i 

-14,6 

361.9 

999,9 

99.9 

999.9 

100.3 

116. 

43.0 

118.0 

12166.3 

173.0 

-52.9 

99.9 

292.3 

39.7* 

36.  1 

-15.1 

363.8 

999.9 

99.9 

999.9 

101.4 

116. 

43.4 

119.0 

12279.1 

170.0 

-53.1 

99.9 

294.0 

37.2* 

34.  1 

-15,2 

365,4 

999,9 

99,9 

999,9 

102.3 

116. 

44.0 

120.0 

12432.5 

166.0 

-53,2 

99,9 

295.9 

33.8* 

30.il 

-14.8 

367.5 

999.9 

09.9 

999.9 

103.6 

116. 

44.5 

121.0 

12549.9 

163.0 

-53,7 

99,9 

296,2 

33.7* 

30.  ! 

-14.9 

168.7 

999.9 

99.9 

999.9 

104.5 

116. 

45.0 

122.0 

12669.5 

160.0 

-53.1 

99.9 

295.9 

35.4* 

31.  i 

-15.4 

371.7 

999.9 

99.9 

999.9 

105.5 

116. 

45.5 

123.0 

12832.4 

156.0 

-53.7 

99.9 

294.6 

35,9* 

32.  F 

-15,0 

373.4 

999.9 

99,9 

999.9 

106.7 

116. 

46.0 

124.0 

12957.3 

153.0 

-53.7 

99.  9 

292.9 

34.8* 

32.1- 

-13.5 

375.5 

999,9 

99.9 

999.9 

107.7 

116. 

46.5 

125.0 

13084.6 

150.0 

-53.7 

99.9 

292.8 

33.8* 

31  .2 

-13.1 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

108.7 

116. 

47.2 

126.0 

13258.6 

146.0 

-52.9 

99.9 

294.9 

34.6* 

31.41 

-14.6 

381,9 

999.9 

99,9 

999.9 

110.  1 

116. 

47.7 

127.0 

13392.3 

143.0 

-53.7 

99.9 

295,1 

36,2* 

32.8 

-15.3 

382.8 

999.9 

99,9 

999,9 

111.2 

116. 

48.2 

128.0 

13528,5 

140.0 

-54.0 

99.9 

293.9 

37.2* 

34.  •' 

-15.0 

384.6 

999.9 

99.9 

999.9 

112.3 

116. 

4S.8 

129.0 

13714.5 

136.0 

-54.3 

99.9 

292.4 

32.3* 

29  .'J| 

-12.3 

387.2 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

116. 

49.2 

130.0 

13857.5 

133.0 

-54,2 

99.9 

292.2 

24.9* 

23.11 

-9,4 

390.0 

999,9 

99,9 

999,9 

114,7 

116. 

49.9 

131.0 

14003.9 

130.0 

-54,0 

99.5 

294.3. 

17,7* 

16.1 

-7*3 

392.8 

999.9 

99.9 

999.9 

114.8 

116. 

50.4 

132.0 

14153.8 

127.0 

-53.8 

99.9 

293.4 

24.5* 

22.5' 

-9,7 

395.7 

999.0 

99.9 

999.9 

115.5 

116. 

51.0 

133.0 

14307.6 

124.0 

-53.4 

99.9 

289.8 

32.0* 

30.1 

-19,8 

399.3 

999.9 

99,9 

999.9 

115.7 

116. 

51.6 

134.0 

14465.0 

121.0 

-54.2 

99.9 

283,8 

26.0* 

25.2 

-6,2 

400.7 

999,9 

99,9 

999,9 

118.0 

116. 

52.1 

135.0 

14625.8 

118.0 

-54.8 

99.9 

279.4 

19.3* 

19,0 

-3.2 

402.4 

999,9 

99.9 

999.9 

118.8 

116. 

52.8 

136.0 

14790.1 

115.0 

-55.8 

99.9 

284.9 

24.9* 

24. li 

-6,4 

403.6 

999,9 

99,9 

999.9 

118.9 

116. 

53.5 

137.0 

15015.5 

111.0 

-55.9 

99.9 

287.5 

34.2* 

32.7) 

-10.3 

407.4 

999.9 

99,9 

999,9 

120.6 

116. 

54.1 

138.0 

15189,2 

108.0 

-57,4 

99,9 

285,9 

27.6* 

26,5 

-T.5 

407.8 

999.9 

99.9 

999.9 

121.9 

116. 

54.8 

139.0 

15367,1 

105.0 

-57.9 

99.9 

285.4 

27.0* 

26.  iJ 

-7,2 

410.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

115. 

55.4 

140.0 

15611.8 

tOl.O 

-58.2 

99.9 

289.7 

37,2* 

35.1 

-12.6 

414.1 

999,9 

99.9 

999.9 

123.3 

Its. 

« BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATEO 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 OEG 
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TIMF, 

CNTCT 

HEIGHT 

IRf-S 

TIMR 

OEM  er 

OIR 

U COWP 

V C1MR 

ROT  T 

t ROT  T 

MX  XTO 

RH 

RRNGT- 

62 

MIN 

COM 

MB 

00  c 

06  C 

06 

M/SOC 

M/SGf 

OG  X 

DO  X 

Rf.T 

XM 

OS 

$6.1 

161.0 

i$ao2.o 

98.0 

“57.2 

99.9 

293.3 

31. 2» 

28.  t 

-12,3 

619.6 

999.9 

99.9 

999,9 

126.2 

115, 

$6.9 

l‘62.0 

IS999.3 

95.0 

-55.8 

99.9 

296.8 

26,36 

22.' 

-D.2 

626,2 

999,9 

99,9 

999,9 

126,1 

11$. 

$7.7 

163.0 

16203.0 

92.0 

-57.1 

99.9 

292,3 

31,1* 

28*3 

•*11,8 

627,1 

999,9 

99,9 

999.9 

127.8 

11$. 

S8.$ 

166.0 

16612.3 

69.0 

-58.2 

99.9 

291.1 

32.9* 

30.7 

-11.8 

629.3 

999,9 

99,9 

999,9 

129.6 

11$. 

$9.3 

16$. 0 

16628.3 

86.0 

-58,1 

99,^ 

293,9 

32.5* 

29.8 

-13.2 

633,9 

999,9 

99*9 

999,9 

131.0 

11$. 

60.1 

166.0 

16852.3 

83.0 

-57.6 

99.  » 

292.2 

29.16 

27.0 

-ll.O 

639.7 

099.9 

99,9 

999.9 

132.6 

11$. 

61.3 

167.0 

17086.8 

80.0 

-57.7 

99.9 

276.8 

16.7* 

16.6 

-l.t 

663.6 

900. 0 

99.9 

999.9 

136,6 

11$. 

62.2 

168.0 

17325.8 

77.0 

-58.1 

99.9 

275.6 

18.9* 

18.8 

-1.8 

667.8 

999,9 

99.9 

999,9 

136,6 

11$. 

63.1 

169.0 

17575.6 

76.0 

-S9.3 

99.9 

287,6 

29,0* 

28.6 

-.1.9 

650.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.2 

11$. 

66.0 

ISO.O 

17836.6 

71.0 

-59.6 

99.9 

285.6 

16.9* 

16.3 

655.6 

999.9 

99.9 

999.9 

138.1 

11$. 

66.9 

ISI.O 

18105.2 

68,0 

-58.9 

99.9 

289.6 

16.3* 

15.6 

-■»«6 

662,2 

999,9 

99.9 

999*9 

138.2 

11$. 

65.9 

IS2.0 

18307.6 

65.0 

-60.1 

99,9 

295,3 

15,6* 

13,9 

-6,6 

665.5 

999.9 

99.9 

999.9 

138.9 

11$. 

66.9 

153.0 

18661.8 

62.0 

-61,0 

99,9 

299,3 

29,2* 

25.5 

-16.3 

669,9 

999,9 

99.9 

999,9 

160.6 

11$. 

61.0 

156.0 

18990.0 

59.0 

-61.0 

99.  i 

303.6 

16.7* 

13.9> 

-'1.3 

676.6 

999,9 

99.9 

999.9 

162.7 

115. 

69.0 

1S5.0 

19316.3 

56.0 

-61.0 

99.  J 

301.3 

25,8* 

22.1 

-H.6 

683.8 

999.9 

99,9 

999.9 

163,2 

11$. 

70.2 

156.0 

19657.8 

53.0 

-59,3 

99.9 

306.1 

16,6* 

11.8' 

-1.6 

695.5 

999,9 

99,9 

999,9 

165,5 

115. 

7 US 

157.0 

19898.6 

51.0 

-59.6 

99,9 

291.6 

18.0* 

16.8 

-6.6 

500.2 

999.9 

99.9 

999.9 

165.6 

115. 

72.6 

158.0 

20277.2 

68.0 

-60.3 

99.9 

289,6 

20.3* 

19.1 

-6.8 

507.3 

999,9 

99,9 

999.9 

168.1 

11$. 

76.0 

IS9.0 

20679.1 

65.0 

-60.8 

99,9 

295.6 

21.9* 

19.8 

-9,5 

515.5 

999,9 

99.9 

999,9 

169.0 

11$. 

7S.3 

160.0 

20961.5 

63.0 

-61,6 

99,9 

302.8 

28.3* 

23.7 

-15.3 

520.9 

990.9 

99,9 

999.9 

150.9 

US. 

76.9 

161.0 

21610.5 

60.0 

-6l.O 

99.  i 

315.9 

16.1* 

11.2 

-11.5 

532.7 

999,9 

99.9 

999.9 

153.9 

11$. 

76.$ 

162.0 

21896.6 

37.0 

-61.5 

99.  J 

302.5 

13.1* 

11.1 

-7.1 

563.3 

990.0 

99.9 

999.9 

155.3 

11$. 

60.0 

163.0 

22617.6 

36.0 

-62.3 

99.9 

26.1 

2,8* 

-1.2 

->.6 

556,7 

999.9 

99,9 

999,9 

155.1 

11$. 

61.6 

166.0 

22790,2 

32.0 

-66.3 

99.9 

330.9 

6.6* 

J.2 

-3.7 

558.9 

999,9 

99,9 

999.9 

156.7 

11$. 

■$.$ 

165.0 

23392.1 

29.0 

-66.5 

99.0 

306.8 

17.7* 

16.5 

-10. 1 

576.3 

999.9 

99.9 

999.9 

155.9 

116. 

IS.$ 

166.0 

26059.1 

26.0 

-66.7 

99.0 

312.6 

27.2* 

20.0 

-18.6 

592.0 

999,9 

99,9 

999,9 

160.1 

116. 

17.9 

167.0 

26551.5 

26*0 

-61.5 

99,9 

59,5 

6.3* 

-5.6 

-1.2 

616,9 

999.9 

99,9 

999,9 

160.0 

116. 

90.6 

166.0 

25376.7 

21.0 

-62.8 

99.9 

296.3 

l2^6* 

lt.l> 

99.9 

-J.5 

635.0 

999,9 

99.9 

999r^ 

159.7 

116. 

93.1 

169.0 

26328.1 

18.0 

-62.1 

99.  ') 

999.9 

99.9 

9 U9 

665.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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2315  GMT  129  53.  I 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTFRPCLATEO  FRCM  WHOLE  MINOTI  VALUES 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MR  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

nr.  c 

OG 

M/SEC 

M/src 

M/SCC 

DG  K 

OG  R 

CM/RG 

PCT 

RM 

DG 

0.0 

13.3 

966.0 

913.3 

-16.7 

-23.5 

390.0 

10.3 

3.'* *• 

-1.7 

263.3 

269,9 

0.6 

59.0 

0.0 

0. 

0.1 

19.0 

1050.8 

903.0 

-19.1 

-72.3 

189.8 

5.6 

O.'i 

'•.5 

261.7 

263,5 

0,7 

72,5 

1.0 

159. 

0.4 

15.0 

1191.9 

892.0 

-19.9 

-23.6 

184.8 

5.6 

0.  • 

5.5 

261.7 

263.5 

0.6 

72.3 

1.0 

159. 

0.7 

16.0 

1259.2 

878.0 

-20.9 

-29.1 

217.6 

2.8 

1.7 

2,3 

262.9 

269.0 

0.6 

72.2 

0,9 

152, 

1.0 

17,0 

1352.7 

867.0 

-19.9 

-23.7 

306.1 

9.5 

3.'. 

-2.7 

263.9 

265.6 

0.6 

71.2 

0.9 

199. 

1.3 

10.0 

1997.5 

856.0 

-19.6 

-23.. 1 

324.0 

10.6 

6..: 

-8.6 

265.1 

266.9 

0.7 

70.5 

l.l 

199. 

1.6 

19.0 

1593.6 

895.0 

-19.5 

-21,  . 

12  7.0 

19.9 

8.1 

-12.5 

266.3 

268.1 

0,7 

70.7 

1.3 

198. 

1.8 

20.0 

1690.9 

839.0 

-19.8 

-23.9 

325.8 

15.0 

8.9 

-12,9 

267.0 

268.9 

0.7 

72. T 

1.6 

198. 

2.1 

21.0 

1798.9 

822.0 

-20.3 

-23.' 

323.7 

19.8 

fl.7 

-11.9 

267.5 

269.9 

0.7 

T5.6 

1.6 

196. 

2.9 

22.0 

1857.3 

810.0 

-20.6 

-23.0 

320.8 

13.9 

8.8 

-10,8 

260.9 

2T0.9 

O.T 

B0.6 

2*1 

19T, 

2.6 

23.0 

1999.3 

800.0 

-20.7 

-22.6 

320.9 

13.2 

8.3 

-10.2 

269.2 

271.3 

0.8 

B9.9 

2.2 

197. 

2.8 

29.0 

2051.8 

789,0 

-19.9 

-21.7 

323.5 

12.9 

7.9 

-9.9 

271.1 

2T3.5 

0.9 

85.6 

2.9 

196. 

3.1 

25.0 

2196.9 

779.0 

-20.9 

-21.  •> 

328.6 

11.9 

5.9 

-9.7 

271.5 

273, B 

0.8 

87.7 

2.6 

196. 

3.5 

26.0 

2271.2 

766.0 

-19.6 

-20.5 

337.7 

11.0 

9.2 

-10.2 

273.7 

276.9 

1.0 

92.9 

2.8 

197. 

3.7 

27.0 

2360,1 

756.0 

-18,8 

-19,; 

337.5 

11.2 

9,3 

-n.3 

275.6 

278.7 

1.1 

97,8 

3.0 

197. 

9.0 

28.0 

2968.5 

796.0 

-17.9 

-17.9 

337.1 

11.9 

9.9 

-10.5 

277.7 

281.2 

1.3 

99. B 

3.2 

19B. 

6.3 

29.0 

2569,5 

736.0 

-17.9 

-18.0 

33  7,  3 

10.6 

9.1 

-0.8 

278  .B 

28  2.3 

1.3 

99.0 

3.9 

198. 

9.5 

30.0 

2672.0 

726.0 

-17.0 

-17.2 

337.9 

10.2 

3.9 

-9.9 

280.8 

289.6 

1*9 

99.1 

3.5 

199, 

9.7 

31.0 

2776,2 

716.0 

— 16.6 

-16.  7 

393.5 

0,8 

3.3 

-9,2 

282.9 

206.9 

1.9 

99,7 

3.6 

199. 

5.0 

32.0 

2882.3 

706.0 

-15.9 

-15.  ■» 

395.5 

9.2 

2.  ( 

-0.9 

289.9 

289.5 

1.6 

100.2 

3.8 

199. 

5.3 

33.0 

2990.3 

696.0 

-19.6 

-19.0 

396.7 

9.6 

2.  i 

-7.1 

287.0 

292.0 

l.B 

lot. 8 

9.0 

150, 

5.6 

39.0 

3099.9 

686.0 

-15.0 

-15.1 

397.0 

9,9 

2.  1 

-9.7 

287.7 

292.6 

1.7 

98.9 

9. 1 

151* 

5.8 

35.0 

3211.1 

676.0 

-19.8 

-16..-> 

396.2 

10.1 

2.  3 

-9.8 

289.1 

293.6 

1.6 

89.2 

9.2 

152. 

6.1 

36.0 

3335.2 

665.0 

-15.9 

-17. H 

399.5 

10. 5 

2.  i 

-10. 1 

289.8 

293.9 

1.9 

81.9 

9.9 

153. 

6.9 

37.0 

3999,5 

655.0 

-16.9 

-19.0 

392,0 

10.8 

3.  t 

-10,3 

290.0 

293,7 

1.3 

80.1 

9.6 

153. 

6.7 

38.0 

3553.9 

696.0 

-17,2 

-20,0 

339.8 

11.0 

3.  1 

-10,3 

290,2 

293.7 

1.2 

78.5 

9.8 

153. 

6.9 

39,0 

3670.9 

636.0 

-17.7 

-20,  d 

338.9 

11.0 

9.1 

-10.3 

290.8 

299.2 

1.1 

76.9 

9.9 

153. 

7.2 

90.0 

3776.9 

627.0 

-18.7 

-21.7 

336.5 

10.9 

9.  V 

-n.o 

290.9 

299.1 

1.1 

76.6 

5.2 

159. 

7.5 

91.0 

3920.8 

615.0 

-19.9 

-22. '5 

339.6 

10.7 

9.  !» 

-1,7 

291,7 

299,8 

1.0 

76.2 

5,9 

159. 

7.8 

92.0 

9030.3 

606.0 

-20,3 

-23.5 

332,3 

10.8 

5.1 

-0,6 

291,9 

299.7 

0.9 

75.1 

5.5 

159, 

8.1 

93.0 

9190.9 

597.0 

-21.2 

-29.9 

330.1 

11.1 

5.  i 

-0.5 

292.0 

299.7 

0.9 

75.3 

5.7 

159. 

8.5 

99.0 

9253.0 

588.0 

-21.5 

-25.0 

327.7 

11.9 

6.9 

-10.1 

293.0 

295.6 

0.9 

73.9 

5.9 

153. 

8.7 

95.0 

9366.5 

579.0 

-22.6 

-27.2 

327,0 

12.3 

6.7 

-1  J.3 

293.0 

295.2 

0,7 

65.9 

6.  1 

153. 

8.9 

96.0 

9981.9 

570,0 

-23.2 

-29,3 

326.3 

12.6 

7.0 

-11.5 

293.5 

295.3 

0.6 

56.1 

6.3 

153. 

9.3 

97.0 

9597.8 

561.0 

-23.9 

-30. o 

325.5 

12.8 

7.3 

-19.6 

299.1 

295.7 

0.5 

53.9 

6.6 

153. 

9.5 

98.0 

9702.5 

553.0 

-25.0 

-31.5 

325.1 

12.9 

7.9 

-10.6 

299.0 

295.6 

0.5 

59.9 

6.7 

152. 

9.8 

99.0 

9821.5 

599.0 

-26.0 

-32.9 

329.8 

12.8 

7,9 

-10,5 

299,2 

295.6 

0.5 

59,9 

7.0 

152. 

10.0 

50.0 

9928.6 

536.0 

-26,9 

-33.1 

329.6 

12.7 

7.9 

-10.9 

299.3 

295.7 

0.9 

55.9 

7.1 

152. 

10.3 

51.0 

5077.8 

525.0 

-28.3 

-39.2 

329.3 

12.9 

7.2 

-10.1 

299,5 

295.7 

0.9 

56.1 

7.9 

152. 

10.6 

52.0 

5187.7 

517.0 

-29.9 

-35.2 

329.0 

12.0 

7.1 

-9.7 

299.3 

295.5 

0.9 

56,9 

7.6 

152. 

10.9 

53.0 

5298.8 

509.0 

-30.5 

-36.i 

323.9 

11.6 

6,9 

-9.3 

299.9 

295,9 

0.3 

56.5 

7.8 

151. 

11.2 

59.0 

5925,9 

500.0 

-31.3 

-37.2 

323.0 

11.9 

6.B 

-0,1 

299.9 

295,9 

0.3 

56.3 

8.0 

151. 

11.5 

55.0 

5539.9 

992.0 

-32.5 

-38.; 

322.7 

11.3 

6.8 

-9,0 

299.8 

295.7 

0.3 

56.9 

8.2 

151. 

11.8 

56.0 

5683.9 

982.0 

-33.5 

-39,9 

322.8 

11.6 

7.0 

-9,2 

295,2 

296,1 

0,3 

57,5 

8,9 

151. 

12.1 

57.0 

5786.9 

975.0 

-39.6 

-39.7 

322,9 

11.9 

7.2 

-9,5 

295.2 

296.0 

0.3 

59.3 

8.6 

151. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.^  6 DEG 
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STATICN  NO.  66? 

66PI0  CITY.  S D 


5 FEBRUARY  1975 

?315  GMT  129  53.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  HINUTE  HAVE  BEEN  LINEARLY  INTrABOLATEO  FROM  WHOLE  MlNtiTI  VALUES 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFM" 

OEW  PT 

DIR 

SPFEn 

U COMP 

V COMP 

PflT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

M 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

Og  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/JEC 

HG  K 

PG  K 

CM /KG 

PCT 

KM 

00 

12.3 

58.0 

5904.7 

467.0 

-36.0 

-40.9 

322,9 

12.0 

7.2 

-9.6 

294.8 

295.5 

0.2 

60.7 

8.7 

150. 

12.6 

59.0 

6024  .5 

459.0 

-37.1 

-41.8 

322.9 

12.1 

7.3 

-9.6 

294.9 

29  5.6 

0.2 

61.2 

9,0 

150. 

12.9 

60.0 

6145.8 

451.0 

-38.2 

-4  2.9 

322.6 

11.9 

7.2 

-0,4 

295.0 

295,7 

0,2 

60.8 

9.2 

150. 

13.1 

61.0 

6768.7 

443.0 

-39.1 

-43.  J 

322.0 

a. 7 

7.2 

-9.2 

295.4 

295.9 

0.2 

60.5 

9.3 

150. 

13.4 

62.0 

6377.6 

436.0 

-40.3 

99.!; 

320,7 

11.5 

7.3 

-a.  9 

295,2 

999.9 

99.9 

999.9 

9.5 

150. 

13.7 

63.0 

6487.8 

4 29,0 

-41.2 

99,9 

318.5 

11.3 

7.5 

- ..5 

295.5 

999,9 

99,9 

999.9 

9.7 

150. 

13.9 

64.0 

6615.4 

421.0 

-42.4 

99.9 

316.7 

11.2 

7.7 

-n.2 

295.5 

999.9 

99.9 

999.9 

9.9 

150. 

14.2 

65.0 

6728. 4 

414.0 

-43.5 

99.9 

314.3 

11.3 

8.1 

-!'.9 

295.5 

999.9 

99.9 

999.9 

10.1 

149. 

14.6 

66.0 

6875.9 

405,0 

-44,  8 

99,9 

311.9 

11.5 

8.6 

-7.7 

295.8 

999,9 

99,9 

999,9 

10.3 

149. 

14.9 

67.0 

6992.2 

398.0 

-46,  1 

99.9 

311.4 

11.8 

8.8 

-7.8 

295.6 

999,9 

99.9 

999.9 

10.5 

148. 

15.2 

68.0 

7109.9 

391.0 

-47.1 

99.  i 

311.5 

12.0 

9.0 

-(t.O 

295.8 

999.9 

99.9 

999.9 

10.  7 

148. 

15.5 

69.0 

7229.3 

384.0 

-48.2 

99.  V 

311.8 

12.2 

9.1' 

-3.2 

295.8 

999.9 

99.9 

999,9 

10.9 

148. 

15.8 

70.0 

7350.2 

377.0 

-49.1 

99.9 

311.8 

12.3 

9.2 

-1.2 

296.2 

999,9 

99,9 

999,9 

11.  1 

147. 

16.2 

71.0 

7508.3 

368.0 

-50,4 

99.9 

311.6 

12.3 

9.2 

-8.2 

296.4 

999.9 

99.9 

999,9 

11.4 

147, 

16.5 

72.0 

7615.3 

362.0 

-51.5 

99.0 

311.4 

12.3 

9.V 

-8.2 

296.4 

999.9 

99.9 

999.9 

11.6 

147. 

16.9 

73.0 

7741.8 

355.0 

-52.6 

99.9 

311.6 

12.5 

9.3 

-8.3 

296.6 

999.9 

99.9 

999,9 

11.9 

146. 

17.2 

74.0 

7870.1 

348.0 

-53,8 

99.9 

311.7 

12.6 

9,4' 

-8.4 

296.6 

999.9 

99,9 

999,9 

12.1 

146. 

17.4 

75.0 

7981.5 

342.0 

-54,9 

99,^ 

311.7 

12.6 

9.4’ 

-8.4 

296.6 

999.9 

99.9 

999.9 

12.3 

146. 

17.8 

76.0 

8113.4 

335.0 

-55.9 

99. V 

311.3 

12.8 

9.6 

-8.4 

297.0 

999.9 

99.9 

999.9 

12.6 

146. 

18.1 

77.0 

8228.2 

329.0 

-56.7 

99.'! 

310.9 

13.0 

9.8 

-8.5 

297.4 

999.9 

99,9 

999,9 

12.8 

145. 

18.4 

78.0 

8344.6 

323.0 

-57.7 

99,9 

310.6 

13.4 

10.  2> 

-n.7 

297.6 

999,9 

99,9 

999,9 

13.0 

145. 

18.7 

79,0 

8482.5 

316.0 

-58.9 

99,9 

310.5 

13.9 

10,6’ 

-9.0 

297.8 

999,9 

99,9 

999.9 

13.3 

145. 

19.0 

80.0 

8602.6 

310.0 

-59.6 

99.9 

310.6 

14.5 

11.  r 

-9.4 

298.5 

999.9 

99.9 

999.9 

13.5 

145. 

19.4 

81.0 

8745.1 

303.0 

-60.5 

99.9 

311.5 

14.8 

11. 1' 

- >,8 

299.2 

999,9 

99.9 

999.9 

13.9 

144. 

19.7 

. 82.0 

8869.6 

297.0 

-60.5 

99.9 

312.4 

14.6 

10.  1 

-1.9 

300.4 

999,9 

99.9 

999,9 

14.1 

144. 

20.0 

83.0 

8996,5 

291.0 

-60,8 

99. -5 

311.5 

14.3 

10.  1 

-1,8 

302.2 

999,9 

99.9 

999,9 

14.4 

144. 

20.3 

86.0 

9126.5 

285.0 

-59.3 

99.9 

313.9 

14.0 

10. 1 

-9.7 

306.3 

999,9 

99.9 

999.9 

14.6 

144. 

20.7 

85.0 

9260.6 

279.0 

-56.7 

99.9 

313 .5 

14.0 

10.  • 

-9.6 

311.8 

999.9 

99.9 

999,9 

15.0 

143. 

21.0 

86.0 

9422.1 

2 72.0 

-55,6 

99.0 

312.6 

14.2 

10.  f 

-9.6 

315.7 

999,9 

99.9 

999.9 

15.2 

143. 

21.3 

87.0 

9564.3 

266.0 

-55.6 

99.9 

312.6 

14.2 

10.  1 

-1.6 

317.8 

999.9 

99.9 

999.9 

15.5 

143. 

21.7 

88.0 

9685.2 

261.0 

-55.7 

99.9 

314.3 

13.9 

10.  ( 

-1.7 

319.2 

999.9 

99.9 

999.9 

15.8 

143. 

21.9 

89.0 

9833.0 

255.0 

-56.4 

99.9 

316.0 

11.6 

9.'< 

-9,8 

320.4 

999.9 

99.9 

999.9 

16.0 

142. 

22.3 

90.0 

9959,1 

250.0 

"55,3 

99.  i 

319.9 

13.2 

8.  «, 

-10,1 

321.9 

999.9 

99.9 

995.9 

16.3 

142. 

22.7 

91.0 

1008n, 1 

245.0 

-55.1 

99.9 

321.8 

13.3 

8. ; 

-10,4 

326.0 

999,9 

99.9 

999.9 

16.6 

143. 

23.0 

92.0 

10246.6 

239.0 

-54.6 

99.0 

321.5 

13.7 

8.  < 

-10.7 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

16.8 

143. 

23.4 

93.0 

10382.3 

234.0 

-53,4 

99,9 

318.3 

14.5 

9,  * •* 

-10.9 

333.0 

999,9 

99.9 

995,9 

17,2 

143. 

23.8 

94.0 

10521.3 

229.0 

-53,8 

99,9 

315.6 

15.3 

10.7 

-1  ,.o 

334.3 

999,9 

99.9 

999,9 

1T.5 

142. 

24.3 

95.0 

10663.1 

224.0 

-53.8 

99,9 

313.7 

16.0 

-ll.l 

336.5 

999,9 

99.9 

995.9 

18.0 

142. 

24.9 

96.0 

10837.3 

218.0 

-54.3 

99.'* 

314.0 

15.8 

11.^, 

-11.0 

338.3 

999,9 

99,9 

999,9 

18.6 

142. 

25.3 

97.0 

10985.9 

213.0 

-54.6 

99,9 

315.0 

15,3 

10.  1 

-10.8 

340.1 

999.9 

99,9 

999,9 

19.0 

142. 

25.8 

98.0 

11138.2 

208.0 

-54,0 

99,9 

315.5 

14.8 

10.  i 

-10.6 

343.4 

999.9 

99.9 

999,9 

19.4 

142. 

26.3 

99.0 

11262.9 

204.0 

-53,8 

99.9 

314.3 

15.1 

10.  % 

-10.6 

345.6 

999,9 

99.9 

999.9 

19.8 

142. 

26.7 

100.0 

11422.4 

199.0 

-53.5 

99,9 

312.3 

15.5 

11.41 

-10,4 

348.5 

999.9 

99.9 

999.9 

20.2 

141. 

27.4 

101.0 

11619.4 

193.0 

-53.5 

99.9 

309.0 

15.T 

12.:? 

-9.9 

351.8 

999,9 

99.9 

999.9 

20.9 

141. 

27.9 

102.0 

11754.1 

189.0 

-53.7 

99,9 

309.2 

15.7 

12.  ! 

-9,9 

353.5 

999.9 

99.9 

999.9 

21.3 

141. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BV  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIMF  HAVE  BIEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA*;  6 OEG 
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ST«riCN  NO.  662 
«*?I0  CtTV,  S 0 


5 FCaWIARY  1^75 

2315  GMT  129  53.  1 

ANGLES  ON  THE  HALF  MINUTE  HAVE  BEEN  LINPAALV  INT'AECLATEO  FACE  WHOLE  MlNUTI  VAltlFS 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  P» 

OIP 

SPFFP 

U COM  • 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MO 

or.  f. 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEG 

M/5FC. 

PG  K 

nr,  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

28.5 

103.0 

11926.1 

186.0 

-S6.5 

99.9 

310.5 

15.8 

12.  • 

-10.3 

356.9 

999.9 

99,9 

999.9 

21.9 

160. 

29.0 

106.0 

12067.0 

180.0 

-56.3 

99.  1 

309.6 

15.9 

12. ^ 

-10,2 

357,6 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

160. 

29.9 

105.0 

12211.1 

176.0 

-56.1 

99,-; 

308.5 

15.6 

12.2 

-0.7 

360.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.8 

160. 

30.1 

106.0 

12358.8 

172.0 

-53.6 

99.'!^< 

309.5 

15.3 

11.8 

-9.7 

363.6 

999,9 

99,9 

999,9 

23.6 

160. 

30.6 

107.0 

12510.3 

168.0 

-53.5 

99. 

309.2 

15.8 

12.3, 

-10.0 

365.8 

999,9 

99,9 

999,9 

23.8 

160. 

31.1 

108.0 

12706.7 

163.0 

-53.5 

99,0 

306.8 

16.7 

13.6' 

-10,0 

369.0 

999,9 

09,9 

999.9 

26.3 

139. 

31.7 

109.0 

12866.2 

159.0 

-56.3 

99.9 

305.6 

16.5 

13.  ♦ 

-9.6 

370.3 

999.9 

99.9 

999.9 

26.9 

139. 

32.2 

110.0 

13027.6 

155.0 

-56.1 

99.9 

307.8 

15.5 

12.  » 

-9,5 

373.3 

999.9 

99.9 

999.9 

25.6 

139. 

32.9 

111.0 

13195.3 

151.0 

-56.3 

99. V 

313.3 

15,6 

11.  V 

-10.7 

375.8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.9 

139. 

33.9 

112.0 

13367.6 

167.0 

-56.1 

99.  , 

315.9 

17,0 

11.  l’ 

-12.2 

379.0 

999.9 

99.9 

999.9 

26.5 

138. 

36.1 

113.0 

13566.3 

163.0 

-56.3 

99.-^ 

316.7 

17.1 

11.7 

-1?.6 

381.7 

999.9 

99.9 

999.9 

27.2 

138. 

36.6 

116.0 

13725.7 

139.0 

-55.6 

99.0 

315.9 

16.8 

11. 7 

-l?.0 

382.8 

999,9 

99.9 

999,9 

27.7 

138. 

39.1 

115.0 

13866.7 

136.0 

-55.9 

99.9 

313.6 

16.8 

12.2 

-11.5 

386.6 

999.9 

99.9 

999,9 

28.2 

138. 

39.0 

116.0 

16103.0 

131.0 

-56.1 

99.9 

310.1 

16.5 

12.  * 

-10.6 

388.2 

999,9 

99.9 

999.9 

28.9 

138. 

36.6 

117.0 

16250.6 

128.0 

-55.9 

99.9 

308.0 

15.5 

12.  ? 

-'•.5 

391.1 

999,9 

99.9 

999.9 

29.5 

138. 

37.1 

119.0 

16652.8 

126.0 

-56.9 

99. 

306.5 

16.8 

11.  > 

— 1>.  8 

396,6 

999.9 

99,9 

999,9 

30.  1 

138. 

37.7 

119.0 

16609.5 

121.0 

-56.5 

99.  » 

307,9 

16.1 

11. 1 

-0.7 

600.1 

999.9 

99,9 

999,9 

30.6 

138. 

38.3 

120.0 

16770.2 

118.0 

-56.9 

99.' 

310.5 

12.9 

9,n 

-0.6 

602.1 

999,9 

99.9 

999.9 

31.1 

137. 

38.9 

121.0 

16936.9 

115.0 

-56.6 

99.9 

308.6 

12.0 

9.6 

-7.6 

605.7 

999,9 

99.9 

999,9 

31.5 

137* 

39.6 

122.0 

15106.6 

112.0 

-53.8 

99.9 

301.9 

12.9 

11.  •: 

-6.8 

610,2 

999,9 

99,9 

999.4 

32.0 

137* 

60.2 

123.0 

15338.1 

108.0 

-53.7 

99.9 

300.  1 

16.6 

12.6 

-7,2 

616.8 

999.9 

99,9 

99P.9 

32.5 

137. 

60.8 

126.0 

15519.0 

105.0 

-56.3 

99.9 

300.8 

16.7 

12.  • 

-V.5 

617,0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.0 

137. 

61.6 

125.0 

19706.8 

102.0 

-56.3 

99.9 

302.1 

16.3 

12.1' 

-7.6 

620.6 

999.9 

99,9 

999.9 

33.5 

136. 

62.3 

126.0 

15961.6 

98.0 

-56.0 

99.  t 

302,2 

16.9 

12,6' 

-■^.9 

625.9 

999.9 

99,9 

999,9 

36.2 

136. 

62.9 

127.0 

16161.1 

95.0 

-53.9 

99.1 

303,0 

15.8 

13.3 

-8.6 

630.0 

999.9 

99.9 

999.9 

36.8 

136. 

63.6 

128.0 

16367.0 

92.0 

-56.3 

99.0 

305.2 

16.7 

13.6 

-9,6 

633.0 

999.9 

99.9 

999.9 

35.5 

136. 

66.6 

129.0 

16579.5 

89.0 

-56.3 

99.  c 

306.2 

16.8 

13.  • 

-9.9 

637.2 

999.9 

99,9 

999,9 

36.3 

135. 

69.0 

130.0 

16799.6 

86.0 

-56.1 

99.9 

303,2 

15,5 

12.  * 

-8.5 

661.8 

999,9 

99,9 

999,9 

36.9 

135. 

69.8 

131.0 

17026.7 

83.0 

-55.1 

99.9 

299,7 

16.3 

12.6 

-7.1 

666.3 

999,9 

99.9 

999.9 

37.5 

135. 

66.9 

132.0 

17261.2 

80.0 

-56.2 

99.9 

300.1 

16.8 

12.  r 

-7,6 

666.7 

999,9 

99.9 

999.9 

38.1 

135. 

67.2 

133.0 

17503.7 

77.0 

-56.9 

99.9 

297.5 

13.6 

12.1' 

-6,3 

650.2 

999,9 

99,9 

999,9 

38.7 

135. 

67.9 

136.0 

17670.3 

75.0 

-57.2 

99.  V 

296.8 

13.5 

12.  li 

-6,1 

652.9 

999.9 

99,9 

999.9 

39,2 

136. 

68.7 

135.0 

17928.5 

72.0 

-57.1 

99.'-. 

298.1 

15.8 

13.9 

-7.6 

658.6 

999,9 

99,9 

999.9 

39.9 

136. 

69.7 

136.0 

18198.0 

69.0 

-56.9 

99.0 

299.7 

18,9 

16.6 

-9,6 

666.6 

999,9 

99,9 

999,9 

60.9 

136. 

90.8 

137.0 

18576.9 

65.0 

-56.2 

99.9 

306.8 

20.8 

16.  • 

-12.6 

676.0 

999,9 

99.9 

999,9 

62.2 

133. 

51.8 

138.0 

18877.6 

62.0 

-55.9 

99.9 

307,7 

19.6 

15.  i 

-li.9 

6BI.2 

999,9 

99.9 

999.9 

63.5 

133. 

92.9 

139.0 

19192.0 

59.0 

-57.2 

99.9 

305.0 

16.6 

11.  ( 

-E.3 

685.1 

999.9 

99,9 

999.9 

66.6 

133. 

96.0 

160.0 

19521.6 

56.0 

-58.1 

99.9 

999,9 

99,9 

99.  *; 

90.9 

690.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

95.1 

161.0 

19867.2 

53.0 

-59.6 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99,9 

695*1 

999*9 

99,9 

999.9 

999,9 

999. 

S.r«rfCN  NO.  «62 
RAPID  CITY,  S D 


6 FFBPUARY  1975 
515  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE ICHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

PIR 

SPFEO 

U COM  * ** 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/src 

M/SPG 

0.0 

13.2 

966.0 

913.6 

-19.4 

-25.:. 

260.0 

1.5 

1.  • 

0.2 

14.0 

1036.4 

905.0 

-19.2 

-23.^ 

999.9 

99.9 

99,  • 

0.6 

15.0 

1127.3 

894.0 

-19.  3 

-24.1 

999.9 

99,9 

99,  • 

0.8 

16.0 

1236.1 

881.0 

-20.0 

-24.1 

999.9 

99.9 

99.  1 

Ut 

17.0 

1329.5 

870.0 

-19.2 

-23.4 

999.9 

99.9 

99.0 

1.5 

la.o 

1432.8 

858.0 

-19.2 

-23.4 

999.9 

99.9 

99.9 

l.B 

19.0 

1520.0 

848.0 

-19.6 

-23.9 

999.9 

99.9 

99,  • 

2.3 

20.0 

1608.0 

838.0 

-20.1 

-25.2 

999.9 

99.9 

99.9 

2.7 

21.0 

1723.9 

825.0 

-20.5 

-26. C 

999.9 

99.9 

99.9- 

3.0 

22.0 

1823.2 

814.0 

-20.5 

-26.1 

999.9 

99.9 

99.9, 

3.4 

23.0 

1924.0 

803.0 

-20.0 

-26.^ 

325.8 

13.5 

7.6 

3.6 

24.0 

2017.3 

793.0 

-18.5 

-27.5 

326.2 

13.7 

7.4 

4.0 

25.0 

2112.1 

783.0 

-17.6 

-26.9 

32  7.5 

14.9 

8.  1 

4.4 

26.0 

2237.4 

770.0 

-17.8 

-27.4 

324.2 

16.1 

9.4 

4.6 

27.0 

2335.3 

760.0 

-17.6 

-27.  t 

322.2 

16.3 

10,  • 

5.0 

2R.0 

2434.6 

750.0 

-16.7 

-28.  i 

317.0 

15,7 

10.  ' 

5.4 

29.0 

2535.5 

740.0 

-16.3 

-29.2 

314.8 

16.4 

11.^, 

5.7 

30.0 

2638.1 

730.0 

-15.5 

-25.4 

313.2 

16.8 

12.;: 

6.0 

31.0 

2742.2 

720,0 

-15.6 

-24.4 

311.7 

17.0 

12.  ' 

6.4 

32.0 

2847.6 

710.0 

-16.3 

-25.5 

311.0 

17.5 

13.2] 

6.6 

33.0 

2943.5 

701.0 

-16.6 

-25.0 

310.9 

17.6 

13.3) 

7.0 

34.0 

3051.4 

691.0 

-17.2 

-26. 'j 

310.9 

17.5 

13.?' 

7.4 

35.0 

3160.6 

681.0 

-18.1 

-27.C 

309.3 

15,9 

13.  l‘ 

7.8 

36.0 

3282.0 

670.0 

-19.2 

-28.  T 

307.5 

16.2 

12.81 

8.2 

37.0 

3393.7 

660.0 

-20.0 

-30.2 

306.2 

15.3 

12.3' 

8.6 

38.0 

3495.4 

651.0 

-20.7 

-34.1 

306.2 

14.3 

11.6 

8.9 

39.0 

3598.3 

642.0 

-21.2 

-43. U 

307.0 

13,9 

11.1 

9.5 

40.0 

3702.3 

633.0 

-21.9 

-45,2 

308.1 

14,3 

11.3 

9.8 

41.0 

3843.0 

621.0 

-22.5 

-44.7 

307.7 

15.0 

11. ■> 

10.2 

42.0 

3950.1 

612.0 

-23.1 

-46.' 

307.0 

15.6 

12.  i 

10.5 

43.0 

4058.5 

603.0 

-23.6 

-48.4 

306.3 

15.9 

12.  1 

10.8 

44.0 

4156.0 

595.0 

-24.5 

-49.6 

305,5 

16.0 

13.0 

11.3 

45.0 

4266.8 

586.0 

-25.2 

-49.4 

304.5 

16.2 

13.3 

11.5 

46.0 

4379.1 

577.0 

-26.0 

-49.9 

304.1 

16.3 

13.5 

ll.S 

47.0 

4492.7 

568.0 

-26.9 

-51.  . 

303,4 

16.1 

13.5 

12.3 

48.0 

4594.8 

560.0 

-27.7 

-50.  S 

301.5 

16.1 

13.8 

12.6 

49.0 

4711.1 

551.0 

-28.6 

-50.7 

300.2 

16.4 

14.2 

13.0 

50.0 

4815.7 

543.0 

-29.3 

-52.6 

298.5 

17.1 

15.0 

13.4 

51.0 

4948.3 

533.0 

-30.3 

-53.8 

296,7 

18.1 

16.2- 

13.7 

52.0 

5055.6 

525.0 

-31.2 

-54.4 

294.8 

18.8 

17.  If 

14.1 

53.0 

5178.0 

516.0 

-31.9 

-54.  j 

292.0 

19.6 

18.2. 

14.5 

54.0 

5288.3 

508.0 

-32.4 

-53.7 

289.3 

20.2 

19.  1‘ 

15*0 

55.0 

5400.0 

500,0 

-33.3 

-55.' 

289.0 

20.6 

19,5' 

15.4 

56.0 

5527.5 

491.0 

-34.0 

-55.7 

291,7 

20.9 

19,4 

15.7 

57.0 

5656.8 

482.0 

-35.0 

-56.4 

294.6 

20.8 

18,9) 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BtEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LFSS  THAr;  6 DEG 


1391 


i 


138  30.  0 


V CPMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PET 

KM 

PG 

0.3 

260.5 

261.9 

0.5 

58.0 

0.0 

0. 

9‘i,9 

261.4 

263.1 

0.6 

70.0 

999,  9 

999. 

97.9 

262.2 

263.8 

0.6 

64.8 

999.9 

999. 

99.9 

262.6 

264.2 

0.6 

69.8 

999.9 

999, 

99.9 

264.4 

266.2 

0.7 

69.4 

999.9 

999, 

99.9 

265.4 

267.2 

0.7 

69.4 

999.9 

999, 

99.9 

265.9 

267.6 

0.6 

68.2 

999,9 

999. 

99,9 

266.2 

267.8 

0.6 

63.9 

999,9 

999, 

99.9 

267.0 

268.5 

0.5 

61.1 

999.9 

999, 

99,9 

268.0 

269.5 

0.6 

60.7 

999,9 

999, 

-11.1 

269.6 

271.1 

0.5 

55,9 

1.9 

146. 

-11.4 

272,2 

27  3.6 

0.5 

45.0 

2.0 

146. 

-12.5 

274.2 

275.7 

0.5 

43.6 

2.3 

146. 

-13.1 

275.2 

276.7 

0.5 

42.8 

2.7 

146. 

-12.9 

276.5 

278.0 

0.5 

40,5 

2,9 

146. 

-1!.5 

278,4 

279.9 

0.5 

36.5 

3,3 

145. 

-11.6 

280.0 

?81.3 

0.5 

31. B 

3.7 

144. 

-11.5 

282.0 

283.9 

0.7 

42.2 

4.0 

143. 

-11,3 

282.9 

285.1 

0.7 

46.9 

4,3 

143. 

-1L.5 

283.3 

285.3 

0,7 

44. a 

4.7 

142. 

-U.5 

284. 0 

286.0 

0,7 

45.6 

4.9 

141. 

-U.4 

284.6 

286.5 

0.6 

43.8 

5.3 

140. 

-10.7 

284.7 

286.4 

0,6 

42.8 

5,7 

140. 

-9.8 

284.9 

286.4 

0.5 

42.4 

6.1 

139. 

-9.0 

285.1 

286,5 

0.5 

39.4 

6.5 

138. 

-8.5 

235.5 

286.5 

0.3 

2B.7 

6.8 

137. 

-8,3 

286.0 

286.4 

0.1 

11.9 

7.1 

137, 

-8.8 

286.4 

286.7 

0.1 

9.9 

7.5 

137. 

-9.2 

287.2 

287.5 

0.1 

11.1 

7.8 

136. 

-9.4 

287.8 

288.1 

0,1 

9.6 

8.2 

136. 

-9.4 

288.4 

288.6 

0.1 

8.0 

8.5 

136. 

-9,3 

288.4 

288.6 

0.1 

7.6 

8.7 

135. 

-9,2 

288.9 

289.1 

0.1 

8.3 

9.2 

135. 

-9.1 

289.2 

289,5 

0.1 

8.4 

9.4 

134. 

-8.9 

289.5 

289.7 

0.1 

8.0 

9,7 

134, 

-8.4 

289.7 

289.9 

0.1 

9.2 

10.2 

134. 

-B.2 

290.0 

290.2 

0.1 

9.8 

10.5 

133. 

-r,.2 

290.4 

290.6 

0.1 

8.3 

10.  R 

133. 

-B.l 

290,7 

290.9 

0.0 

7.9 

11.3 

132. 

-7.9 

290.9 

291.0 

0.0 

8.1 

11.6 

132. 

-7.3 

291.5 

291.7 

0.0 

8.7 

12.0 

131. 

-6.7 

292.2 

292.3 

0.0 

9.8 

12.5 

130. 

-6.7 

292.4 

292.5 

0.0 

8.9 

13.0 

129. 

-T.7 

293.1 

293.2 

0.0 

9.0 

13*5 

128. 

-6.7 

293.3 

293.5 

0.0 

9.2 

13.9 

128. 

ST4T1CN  NO.  662 
RAPID  CITY,  S 0 


6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


138  30 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TERP 

OEW  P^ 

OIR 

SPEED 

U coop 

V CCMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

r.PM 

MB 

PG  C 

DG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC' 

M/5FC 

PG  K 

DG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

16.1 

58.0 

5758.6 

A75.0 

-36.0 

-57.0 

299.2 

20. A 

17.8 

->?,9 

293.A 

293.6 

0,0 

9.3 

lA.A 

16.A 

59.0 

5861,6 

A6S.0 

-36.6 

-57,3 

303.  A 

19,5 

16.3 

-10,7 

293,9 

29A.0 

0,0 

9. A 

lA.S 

16.8 

60.0 

5981.0 

A60.0 

-37.1 

-57,., 

310.8 

17.8 

13.5 

-1..6 

29A.6 

294. 8 

10.0 

15.2 

17.2 

61.0 

6102.1 

A52.0 

-37.7 

-5  7..'; 

320.3 

16. A 

10. A 

-U.6 

295.5 

295.6 

10.1 

15.6 

17.5 

62.0 

6225.2 

AAA.O 

-37.9 

-57.'-. 

328,6 

15.7 

8.2 

-I’.A 

296.6 

296.8 

0.0 

10.1 

15.9 

17.8 

63.0 

633A.5 

A37.0 

-38.7 

-58.9 

335.3 

15.6 

6.5 

-l«.2 

297.0 

29  7.1 

0.0 

9.7 

16.1 

18.3 

6A.0 

6AA5.1 

A30.0 

-39.8  ■ 

-59,3 

3AA.6 

15.9 

A, 2 

-15,3 

297,0 

297,1 

0.0 

lO.A 

16.5 

18.6 

65.0 

6557.2 

A23.0 

-AO. A 

99,9 

3A9.2 

16.1 

3.0‘ 

-15.8 

297.7 

999,9 

99,9 

999.9 

16.8 

19.1 

66.0 

6703. A 

AlA.O 

-A1.6 

99. >7 

356.5 

16. A 

1.0 

-16. A 

298.0 

999.9 

99.9 

999.9 

17.1 

19.5 

67.0 

6819.9 

A07.0 

-A2.3 

99. '> 

2.1 

15.9 

-0.6 

-It. 9 

298.6 

999.9 

99.9 

999,9 

17. A 

19.9 

68.0 

6936.2 

AOO.O 

-A2.7 

99.  »■ 

5.3 

17.7 

-1.6 

-r  ,6 

299.5 

999,0 

99,9 

999,9 

17.6 

20.  A 

69.0 

7055.0 

393.0 

-A3.0 

99." 

5.5 

18.6 

-1.8 

-ir..5 

299.6 

999.9 

99.9  • 

999.9 

17.9 

20.8 

70.0 

7175.6 

386.0 

-AA.5 

99.0 

3.8 

19.0 

-1.3 

-lfl.9 

300.2 

999.9 

99.9 

999.9 

18.2 

2>.«3 

71.0 

7333,3 

377.0 

-A5.3 

99.9 

2.6 

19.2 

-0.91 

-19.2 

301.2 

999.9 

99,9 

999,9 

18.7 

<1.6 

72.0 

7AA0.2 

371.0 

-A6.2 

99,9 

3.0 

19.2 

-1.0* 

301,  A 

999,9 

99,9 

999.9 

18.9 

22$>0 

73.0 

7566.5 

36A.0 

-A7.A 

99.  V 

A. 9 

19,3 

-1.6 

-lv.3 

30  l.A 

999.9 

99.9 

999.9 

19.3 

22.A 

76.0 

76  76.1 

358.0 

-A8.5 

99.', 

6.0 

19.8 

-2.1' 

-M.7 

301  .A 

999.9 

99.9 

999.9 

19.5 

22.7 

75.0 

7806.0 

351.0 

-A8.9 

99. C 

5.9 

20.2 

-2.1' 

-20,0 

302.6 

999,9 

99,9 

999,9 

19.8 

23.1 

76.0 

7918.9 

3A5.0 

-50.2 

99," 

5,2 

20.5 

-1.9 

-20,5 

302,3 

999,9 

99,9 

999,9 

20,  1 

23.5 

77.0 

8052.6 

338.0 

-50.7 

99.0 

A. 7 

20,5 

' -l.7| 

-20. A 

303  .A 

999,9 

99.9 

999.9 

20.6 

23.7 

78.0 

8169.1 

332.0 

-51.6 

99.9 

A. 8 

20.1 

-1.7* 

-20.1 

303.8 

999.9 

99.9 

999.9 

20.7 

2A.3 

79.0 

8287.2 

326.0 

-52.6 

99.9 

A.O 

19.5 

-l.A 

-19. A 

303.9 

999.9 

99,9 

999,9 

21.2 

2A.6 

80.0 

8A06.9 

320.0 

-53.6 

99,*, 

3.2 

19,3 

-l.lj 

-19.3 

30A.2 

999,9 

99,9 

999,9 

21.5 

25.1 

81.0 

8569.2 

312.0 

-55.0 

99." 

l.S 

19.1 

-0.61 

-19.1 

30  A.  A 

999.9 

99,9 

999.9 

21.9 

25.A 

82.0 

8693.1 

306.0 

-55.8 

99.0' 

1.5 

18.6 

-0.5j 

-IP.. 6 

305.0 

999.9 

99.9 

999.9 

22.3 

25.7 

83.0 

8819.0 

300.0 

-56. A 

99.0 

1.3 

18.3 

-O.A' 

-18.3 

305.8 

999,9 

99,9 

999,9 

22.5 

26.2 

8A.0 

8925. A 

295.0 

-57.7 

99,9 

1.2 

18.3 

-O.a! 

-18,3 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

22.9 

26.5 

85.0 

905A.9 

289.0 

-58. A 

99,9 

1.5 

18.7 

-0.5j 

-It. 7 

306.3 

999-,9 

99.9 

999.9 

23.2 

26.9 

86.0 

9208.9 

282.0 

-58.9 

99.9 

3. A 

18.9 

-1.1 

-IP.  8 

307.7 

999.9 

99.9 

999.9 

23.6 

27.6 

87.0 

93AA.2 

276.0 

-58.1 

99.9 

A.  8 

18.1 

-l.si 

-Ifi.O 

310.8 

999,9 

99,9 

999.9 

2A.  1 

27.6 

88.0 

9A59.5 

271.0 

-57.A 

99," 

A.l 

17,7 

-1.3^ 

-17.7 

313. A 

999.9 

99,9 

999,9 

2A.3 

28.1 

89.0 

9601.0 

265.0 

-57.6 

99.0 

358. A 

17.2 

0.5; 

-17.2 

315.2 

999.9 

99.9 

999.9 

2 A.  6 

28.5 

90.0 

9721.1 

260.0 

-58.1 

99.0 

350.9 

17.6 

2.6- 

-IJ.A 

316.2 

999.9 

99.9 

999,9 

25.0 

28.8 

91.0 

98A3.A 

255.0 

-58.1 

99.9 

3A6.0 

18.0 

A.3, 

-17.A 

318,0 

999.9 

99,9 

999,9 

25.3 

29.3 

92.0 

9968.3 

250.0 

-57.6 

99,9 

3 AO.  3 

17.9 

6.0  1 

-It. 9 

320.5 

999.9 

99.9 

999.9 

25.9 

29.6 

93.0 

10122.0 

2AA.0 

-56.7 

99.9 

337.8 

17.7 

6.7 

-le.A 

32A.O 

999.9 

99.9 

999.9 

26.2 

29.9 

9A.0 

10253.3 

239.0 

-56.6 

09.9 

335.8 

17.5 

7.2i 

-16.0 

326.1 

999.9 

99.9 

999.9 

26.6 

30.5 

95.0 

10387.5 

23A.0 

-56. A 

99," 

329.A 

19.2 

9,8' 

-16.6 

328, A 

999,9 

99,9 

999,9 

27.0 

30.8 

96.0 

10552.5 

228.0 

-56,2 

99,9 

326.1 

20.5 

11.5 

-n.o 

331,1 

999,9 

99,9 

999.9 

27.5 

31.3 

97.0 

10693.3 

223.0 

-56. A 

99.9 

322. A 

21.5 

13.1 ' 

-li.O 

332.9 

999,9 

99.9 

999,9 

28.2 

31.6 

98.0 

10837.3 

218.0 

-56.  A 

99.9 

321.2 

21.3 

13.  A 1 

-16.6 

335.1 

999.9 

99,9 

999,9 

28.6 

32.1 

99.0 

1098A.6 

213.0 

-56, A 

99.9 

321. A 

20.5 

12.8) 

-16,0 

337.3 

999.9 

99,9 

999,9 

29.2 

32.5 

100.0 

11105.A 

209.0 

-5A.8 

99.9 

323.3 

20  .A 

12.2 

-16. A 

3A1.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.5 

32.9 

101.0 

11291.7 

203.0 

-5A.6 

99.0/ 

326.2 

20.3 

ll.3f 

-16.9 

3AA.5 

999.9 

99,9 

999,9 

30.2 

33.6 

102.0 

tlASl.l 

198.0 

-55.0 

99," 

329.0 

20.1 

I0.3i 

-17.2 

3A6.7 

999.9 

99,9 

999,9 

30.8 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATURI  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•R  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANCLE  LESS  THAN  6 DEG 


1392 


0 

AZ 

DC 

128. 

127. 

127. 

128. 
128. 
128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

n3. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 
lAO. 
I AO. 
Ml. 
1A2. 
M3. 
MA. 
M5. 
M6. 
IA6. 
M7. 
IA7. 
lAB. 
lAB. 
M9. 
150. 

150. 

151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
151. 
ISO. 
150. 


STATtCN  KlO.  662  H 
HAPfO  CITY,  S 0 > 

6 FEBRUARY  1975  ! 
515  GMT 


138  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COPPl  V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

M8 

or,  c 

or,  c 

OG 

M/SFC 

M/SEC ' 

; M/SEC 

DG  K 

D6  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

33.6 

103.0 

11581.7 

196.0 

-.56.3 

99. 

329.6 

20.2 

10.2, 

-ri.6 

369.8 

999,9 

99.9 

999.9 

31.0 

150. 

36.2 

106.0 

11715.2 

190.0 

-56.6 

99.5 

330.2 

21.1 

10.6| 

1 -If. 3 

351,6 

999.9 

99,9 

999,9 

31,7 

150, 

36.5 

105.0 

11885.7 

185,0 

-55,1 

99.*; 

330.5 

21.6 

10.5! 

1 -IP. 7 

353.3 

999,9 

99,9 

999.9 

32.1 

150. 

36.9 

106.0 

12025.3 

181.0 

-55.0 

99.9 

331,1 

20.8 

10.1 

-15.2 

355,8 

999.9 

99.9 

999.9 

32.7 

150. 

35.6 

107.0 

12168.3 

177,0 

-56.3 

99,9 

330.3 

20.0 

9.7 

1 -17.5 

359,1 

999,9 

99,9 

999,9 

33.2 

150. 

35.8 

108.0 

12315.0 

173.0 

-53,9 

99,9 

329.6 

19,6 

9.9 

-16.7 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

33.7 

150. 

36.3 

109.0 

12503.5 

168.0 

-53.6 

99. V 

326,6 

18.6 

10.3 

-1  J.6 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

36.3 

150. 

36.7 

110.0 

12619.3 

165.0 

-56.0 

99.*. 

325.0 

13.6 

10.7 

-1>,Z 

366.9 

999,9 

99.9 

999,9 

36.7 

150. 

37.3 

111.0 

12816.8 

160.0 

-56,0 

99.', 

325.3 

19,8 

ll.l 

-K.6 

370.1 

999,9 

99,9 

999.9 

35,3 

150. 

37.6 

112.0 

12979,5 

156.0 

-53.6 

99.9 

327.6 

20.3 

10.9 

-17.1 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

35.7 

150. 

38.2 

113.0 

13166.7 

152,0 

-53.6 

99.^ 

330.7 

19.8 

9.7 

t -17.2 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.5 

150. 

38.5 

116.0 

13318.2 

168.0 

-53.7 

99.9 

332.0 

19.2 

9.0] 

, -17.0 

379.0 

999.9 

99,9 

999.9 

36.9 

150. 

39.2 

115.0 

13669.9 

165.0 

-53,2 

99,9 

332.1 

20,5 

9,61 

1 -16,1 

382.0 

999.9 

99,9 

999.9 

37.6 

150. 

39.6 

116.0 

13675.9 

160.0 

-53.6 

99. V 

331.8 

21,0 

9.9 

-If. 5 

385.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

150. 

60.0 

117.0 

13862.0 

136.0 

-56.5 

99.*. 

331.6 

20.3 

9.7}  -IT. 8 

9.6,  -ir,7 

386.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

150. 

60.5 

118.0 

16006.8 

133.0 

-56.8 

99.6 

330.0 

19,3 

388.8 

999,9 

99.9 

999,9 

39,2 

150. 

61.0 

119.0 

16200.0 

129.0 

-55,0 

99,'; 

327.7 

19.8 

10.6* 

-16.7 

391.9 

999,9 

99.9 

999.9 

39.8 

150. 

61.5 

120.0 

16350.3 

126.0 

-55.3 

99.9 

326.9 

20.1 

11. 6i 

-lft.6 

396.0 

999.9 

09.9 

999.9 

60.5 

150. 

62.0 

121.0 

16556.2 

122.0 

-55.1 

99.9 

321.9 

19.1 

11. B; 
11.2, 

-li.O 

398.0 

999.9 

99,9 

999,9 

61.1 

150. 

62.5 

122.0 

16715.3 

119.0 

-56.8 

99.9 

320.9 

17.8 

-13.8 

601.6 

999.9 

99,9 

999,9 

61.5 

150. 

62.9 

123.0 

16878.6 

116.0 

-55,0 

99,9 

321.6 

17.1 

10.71 

i -13.6 

606.0 

999.9 

99,9 

999.9 

62.0 

150. 

63.5 

126.0 

15066.0 

113.0 

-55.1 

99.6 

321.1 

17.5 

11. o| 

[ -n.6 

606.8 

999.9 

99.9 

999.9 

62.5 

150. 

66.2 

125.0 

15276.3 

109.0 

-56.8 

99.*, 

319.6 

20.0 

13.0 

! -15.2 

611.6 

999,9 

99,9 

999.9 

63.3 

150. 

66.6 

126.0 

15515.7 

105.0 

-56.3 

99. 

319.5 

20,9 

13.5' 

-15,9 

616.9 

999,9 

99.9 

999,9 

63.9 

169. 

65.2 

127.0 

15701.3 

102.0 

-56.6 

99. «• 

320.9 

19.6 

12.31 

-15.2 

619.8 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

169. 

65.5 

128.0 

15891 .7 

99.0 

-56.2 

99.9 

322.3 

18.0 

11. o| 

-16.2 

620.3 

999.9 

90.9 

999,9 

65.  1 

169. 

66.2 

129.0 

16087.1 

96.0 

-56.6 

99.9 

325.3 

16.8 

8.6' 

-12.2 

623.7 

999,9 

99,9 

999.9 

65.6 

169. 

66.7 

130.0 

16288.3 

93.0 

-57,2 

99,9 

326.6 

15.0 

8.7; 

-1?,2 

625,9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.0 

169. 

67.6 

131.0 

16566.5 

89.0 

-57.1 

99.6 

319.6 

16.6 

10.0! 

-12.7 

631.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

169. 

67.8 

132.0 

16783.7 

86.0 

-56.7 

99.6 

315.7 

16.8 

11.7; 

-l?.0 

636.6 

999.9 

99.9 

999.9 

67.1 

169. 

68.6 

133.0 

17008.5 

83.0 

-57.2 

99.'; 

312.0 

15.6 

11.6 

( -10. 5 

660,0 

999,9 

99.9 

999.9 

67.6 

169. 

68.9 

136.0 

17260,9 

80.0 

-58.1 

99.'- 

315.2 

16.7 

10.3  1 

1 -K..6 

663.0 

999.9 

99.9 

999.9 

68.2 

169. 

69.6 

135.0 

17600.2 

78.0 

-58.6 

99.9 

321.7 

17.6 

10.9! 

’ -li.8 

665.1 

999.9 

99.9 

999.9 

68.  5 

168. 

50.6 

136.0 

17730.9 

76.0 

-58.9 

99.9 

323.5 

22.8 

13.6; 

-l'J.3 

651.2 

999,9 

99,9 

999,9 

69,7 

168. 

51.1 

137.0 

18079.9 

70.0 

-58,6 

99.9 

323.2 

22,5 

13.5 

, -n.i 

659,1 

999,0 

99,9 

999.9 

50.7 

168. 

52.0 

138.0 

18355,8 

67.0 

-57.7 

99.6 

319,8 

16.7 

10.8; 

-12.8 

666.7 

999.9 

99,9 

999.9 

51.8 

168. 

52.8 

139.0 

18665.7 

66.0 

-56,6 

99.6 

311.7 

13.1 

9.0 

, -8.7 

675.8 

999,9 

99.9 

999.9 

52.6 

168. 

53.8 

160.0 

18969.9 

61.0 

-57.2 

99.5 

309.6 

16,7 

11. 3< 

1 -9.3 

680.5 

999,9 

99,9 

999,9 

53.2 

168, 

56.5 

161.0 

19378,7 

57.0 

-57,6 

99.'' 

310.6 

15.8 

12.01 

[ -IC.3 

689.6 

999,9 

99.9 

999.9 

53.9 

16T. 

55.7 

162.0 

19720.2 

56.0 

-57,7 

99.9 

316.6 

15,1 

10.6 

1 -ll.O 

696.6 

999,9 

99,9 

999.9 

56.9 

167. 

56.8 

163.0 

20079.5 

51.0 

-59.6 

99.9 

319.7 

13.9 

9.0 1 

1 -1C. 6 

500.7 

999,9 

99,9 

999.9 

55.9 

16T, 

57.7 

166.0 

20657.3 

68.0 

-61.3 

99.9 

310.6 

11.1 

8.6; 

1 -7.2 

506.8 

999,9 

99,9 

999.9 

56.5 

167. 

58.7 

165.0 

20857.2 

65.0 

-61.9 

99.6 

307.8 

12.8 

10.  l; 

[ -7.9 

512.9 

999,9 

99,9 

999,9 

57.  2 

167. 

59.8 

166.0 

21282.8 

62.0 

-63.3 

99.6 

309.0 

16.6 

11. 2I 

1 -9,1 

519.6 

999,9 

99.9 

999.9 

58.0 

166. 

61.3 

167.0  21736.2  39.0 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  i 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION 

-65.2  99.S  307,3  16,2 

ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 
OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 

12.9j 

1 

1 -5.8 

1 

1 

1 

525.9 

999,9 

99.9 

999,9 

59,3 

166. 

1393  1 


STATIOM  NO. 

RAPID  CITY.  S D 


! 

4 


6 FEBRUARY  1975  ] 

515  GHT  138  30.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEH  PT 

OTR 

SPEEO 

u cnwp ' 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

06  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

K/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

62.7 

148.0 

22223.7 

36.0 

-65.2 

99.9 

310.0 

15.6 

11. 9^ 

-ic.o 

538.1 

999.9 

99.9 

999,9 

60.7 

146( 

64.0 

149.0 

22753.7 

33,0 

-65.2 

99. 

999.9 

99.9 

99.9  f 

99.9 

551.6 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

65.6 

150.0 

23334.7 

30.0 

-64.8 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

567.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

’ 1394 


time 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

0.0 

13.7 

966.0 

0.2 

16.0 

992.8 

0.6 

15.0 

1075.8 

0.7 

16.0 

1186.0 

17.0 

1280.5 

1.6 

18.0 

1367.6 

1.7 

19.0 

1666.7 

1.9 

20.0 

1556.1 

2.6 

21.0 

1662.6 

2.6 

22.0 

1756.2 

2.9 

23.0 

1866.8 

3.2 

26.0 

1960.6 

3.5 

25.0 

2036.9 

3.8 

26.0 

2169.8 

6.2 

27.0 

2267.0 

6.5 

28. 0 

2365.6 

6.7 

29.0 

2635.5 

5.1 

30.0 

2536.9 

5.6 

31.0 

2629.3 

5.6 

32.0 

2763.7 

6.0 

33.0 

2838.3 

6.3 

36.0 

2936.2 

6.6 

35.0 

3031.2 

7.0 

36.0 

3162.6 

7.3 

37.0 

3262.1 

7.6 

38.0 

3363.0 

8.0 

39.0 

3665.1 

8.3 

60.0 

3556.8 

8.6 

61.0 

3696.3 

9.0 

62.0 

3802.6 

9.3 

63.0 

3897.8 

9.6 

66.0 

6006.5 

9.9 

65.0 

6116.6 

10.3 

66.0 

6215.7 

10.5 

67.0 

6328.6 

10.9 

68.0 

6630.2 

11.3 

69.0 

6533.1 

11.8 

50.0 

6637.2 

12.0 

51.0 

6769.2 

12.6 

52.0 

6876.1 

12.7 

53.0 

6997.9 

13.1 

56.0 

5107.6 

13.6 

55.0 

5206.7 

13.8 

56.0 

5365.0 

16.2 

57.0 

5658,7 

PRES 

TE  MP 

DEW  Pi 

MB 

OG  C 

DG  C 

910.3 

-22.2 

-27. K 

907.0 

-19.5 

-25.9 

897.0 

-15.8 

-22.8 

886.0 

-15.6 

-23.3 

873.0 

-15.5 

-26. U 

863.0 

-16.9 

-23.  . 

852.0 

-16.  7 

-26.: 

862.0 

-16.0 

-26,' 

830.0 

-15.2 

-25.7 

820.0 

-15.5 

-25.6 

810.0 

-15.6 

-25.1 

800.0 

-16.3 

-25.  / 

790.0 

-17.1 

-28. d 

778.0 

-16.9 

-33.  V 

768.0 

-16.3 

-33.'' 

758.0 

-16.5 

-36.9 

769.0 

-15.9 

-36.0 

739.0 

-15.8 

-35.2 

730.0 

-15.6 

-33.6 

719.0 

-16,3 

-33.  j 

710.0 

-17.0 

-25.: 

701.0 

-16.7 

-28.' 

692.0 

-16.9 

-25.’ 

680.0 

-17,6 

-25.3 

671.0 

-18.2 

-26.8 

662.0 

-18.5 

-21.6 

653.0 

-18.9 

-21.6 

665.0 

-19.6 

-21... 

633.0 

-20.1 

-22.' 

626.0 

-20.5 

-22.0 

616.0 

-21.1 

-23.5 

607.0 

-21.5 

-23,8 

598.0 

-21.9 

-26.6 

590.0 

-22.3 

-26. 

581.0 

-22.0 

-25.: 

573.0 

-23.2 

-25.’ 

565.0 

-23.7 

-26.’ 

557.0 

-26.1 

-26.7 

567.0 

-25.2 

-27,8 

539.0 

-25.9 

-28.5 

530.0 

-26,7 

-29,  / 

922.0 

-27.3 

-31.1 

515.0 

-28.2 

-32.0 

505.0 

-29.6 

-33.’ 

697.0 

-30.6 

-36.3 

STATION  NO.  662  ! 
RAPIC  city,  S 0 

I 

6 FEBRUARY  l«J75  ! 
1115  GMT 


OIR 

SPEED 

U COMP  j 

OG 

M/SEC 

M/SFC  j 

360.0 

2.1 

0.0  I 

308.3 

2.6 

2.1  j 

303.3 

2.6 

2.1 

309.0 

2.9 

2.2  / 

309,9 

3.2 

2.5  ' 

322.7 

9.0 

5.6 

326.8 

12.8 

7,6 

325,5 

15,2 

8.6 

32  7.  5 

9.5 

5.1 

327.0 

9.8 

5.2 

326.9 

15.7 

8.6t 

326.6 

21.1 

11.6 

326.5 

26.3 

16  .6 

327.0 

20.5 

11.2 

326,5 

17.0 

9,6 

325,0 

17.6 

10.1 

326.7 

18.3 

10.6 

326.5 

19.2 

ll.2| 

326.8 

18,7 

10,8' 

326,8 

18.5 

10.7’ 

326.7 

18.5 

10.7 

326.5 

20.0 

11.6 

326.3 

21.3 

12.5 

323.7 

22.5 

13.3 

323.3 

22.9 

13.7 

323.0 

23.3 

16.0 

322.7 

23.7 

16.6 

322.7 

26.0 

16.5 

322.9 

26.2 

16.6! 

323.6 

26.6 

16.6 

326.6 

25.1 

16.6! 

325.1 

25.5 

16.6* •• 

325.6 

25.5 

16.5' 

326,7 

26.7 

16.3, 

326.1 

26,2 

16.2 

322.1 

23.5 

16.5 

320,8 

26.2 

15.3 

320.1 

25.5 

16.6 

320,0 

26.1 

16.8 

319.6 

26.0 

16.9 

318,7 

25.8 

17.0i 

317.7 

25.5 

17.2i 

317.1 

25.6 

17.6* 

317.2 

25.8 

17,5* 

317,8 

25.8 

17.31 

V roMP 

POT  T 

E POT  ' 

M/SEt 

or,  K 

DG  K 

-2.1 

257.8 

259.0 

-t.6 

260.8 

262.2 

-:..6 

265.6 

267,6 

-I  .8 

266.8 

268.6 

-2.1 

267.9 

269.7 

-7.1 

269.6 

271.2 

-10,5 

270,7 

272,6 

— Ir-  • 6 

271,6 

273,2 

-I..0 

272.1 

273,8 

-f  .3 

272.8 

276.6 

-13.2 

273.6 

275.3 

-17,7 

273,8 

275.5 

-22.0 

273.9 

275.2 

-17.2 

275.6 

276.2 

-It, 2 

277,0 

277,8 

-16.6 

277.9 

278.5 

-15.0 

279.6 

280.1 

-15.6 

280.7 

281.6 

-15.3 

281.8 

282.7 

-15.1 

282.3 

28  3,2 

-IS.l 

282.6 

286.6 

-1C. 3 

283.9 

285.6 

-17.3 

286.8 

286.8 

-IP.l 

285.6 

287.7 

-lfi.6 

285.8 

288.0 

-18.5 

286.6 

289.7 

-16,9 

287.3 

290.6 

-19.1 

287.7 

290.7 

-19.3 

288.5 

291.6 

-19.0 

289,2 

29  2.0 

-20,6 

2B9.6 

292.6 

-20.9 

290.6  , 

293.1 

-2..0 

291.2 

293.8 

-20.2 

291.8 

296,6 

-19,6 

292.5 

295.0 

-1P.6 

293.2 

295.7 

-18.7 

293.7 

296.2 

-19,6 

296.6 

296.8 

-20.0 

296.7 

296.9 

-lE.T 

295.1 

297,2 

-19.6 

295.6 

297,5 

-18.8 

296.1 

297.8 

-18,7 

296.1 

297.7 

-18,9 

296.2 

297.6 

-19,1 

296.2 

297.5 

132  60. 


MX  RTO 

PH 

RANGE 

GM/KG 

PC’ 

KM 

0,6 

60.0 

0.0 

0.5 

57,1 

0.0 

0,7 

56.6 

0.0 

0.7 

51.6 

0.1 

0.6 

67.8 

0.1 

0.6 

66.7 

0.2 

0.6 

63,6 

0.6 

0.6 

62.7 

0,6 

0.6 

61.8 

1.1 

0.6 

62.2 

1.2 

0.6 

66.0 

1.2 

0.6 

66.1 

1.6 

0.6 

35.6 

2.3 

0.3 

21.6 

2.6 

0.3 

20.1 

3.0 

0.2 

15.0 

3.3 

0.2 

16.6 

3.5 

0.3 

16.8 

6.0 

0.3 

19.6 

6.3 

0.3 

21.6 

6.5 

0.7 

69.8 

6.9 

0.5 

36.0 

5.3 

0.7 

66.1 

5.7 

0.7 

69.8 

6.2 

0.8 

56.1 

6.7 

1.0 

77.7 

7.1 

1.1 

81.6 

7.6 

1.0 

81.7 

8.1 

1.0 

81.8 

8.5 

l.O 

81.1 

9.  1 

0.9 

80.6 

9.5 

0.9 

80,9 

10.0 

0.9 

80.1 

10.6 

0,9 

79,7 

11. 1 

0.8 

79,9 

11.6 

0.8 

79.9 

11.9 

0.8 

80.7 

12.6 

0.8 

79.6 

13.2 

0.7  , 

78.6 

13.5 

0.7 

78,1 

16.2 

0.6 

75.0 

16.6 

0.5 

69.8 

15.2 

0.5 

70.1 

15.7 

0.5 

70.1 

16.3 

0.6 

69.9 

16.9 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG  \ 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BdEN  INTERPOLATED  ! 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THArj  6 OEG  I 


0 

AT 

DG 

0. 

126. 

126. 

127. 

128. 
129. 
13T. 
160. 
163. 
163. 
166. 
166. 
165. 
165. 

165. 

166. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 
165. 

165. 

166. 
166. 
166. 
166. 
166. 
165. 
165. 

165. 

166. 
166. 
166. 
166. 
166. 
163. 
163. 
163. 
163. 
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STATtON  NO.  662  ! 
RAPID  CITY,  S D 

6 PE8P.IJAP.V  1975  i 
1115  GMT 


I 

I 

j 

♦ 

132  60.  0 ^ 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P^ 

niR 

SPEED 

U CDMP 

V COMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

HR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

H/SETJ 

] 

M/.SEC 

OG  K 

DR  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.5 

58.0 

5573.8 

689.0 

-31.6 

-35.2 

318.5 

25.7 

I7.0i 

296,6 

297.9 

0,6 

68.7 

17.5 

163. 

16.9 

59.0 

5675.7 

682.0 

-32.6 

—36.6 

319.0 

25.6 

16.8, 

-19.3 

296.6 

297,5 

0.3 

67.1 

18.0 

163. 

15.2 

60.0 

5793.6 

676.0 

-33.6 

-37.3 

318.6 

25.5 

16.9 

-19.1 

296.8 

29  7.8 

0.3 

66.1 

18.6 

162. 

15.5 

61.0 

5657.9 

667.0 

-33.5 

-37.  ; 

318.0 

25.3 

16. 9( 

-18.8 

297,9 

298.9 

0.3 

65.4 

18.9 

162. 

15.8 

62.0 

6019.1 

659.0 

-36.1 

-38. 

316.9 

26.6 

16.6) 

-IV. 8 

298.7 

299.6 

0.3 

61.2 

19.6 

162. 

16.2 

63.0 

6126.6 

652.0 

-36.6 

-60.0 

316.3 

23.0 

15. 9 j 

-1  J,  6 

299.3 

300.2 

0,3 

57.8 

20.0 

162. 

16.5 

66.0 

6235,6 

665.0 

-35.7 

-60.fi 

316.5 

21.8 

15.01 

-13.8 

299,3 

300.1 

0.2 

58.8 

20.6 

162, 

16.8 

65.0 

6365.5 

638.0 

-36.5 

-61.2 

319.7 

21.6 

n.9‘ 

-16.6 

299,7 

300.6 

0.2 

61.1 

20.7 

162. 

17.2 

66.0 

6689.2 

629.0 

-37.3 

-61.7 

325.1 

21.6 

12.31 

-17.7 

300.6 

301.2 

0.2 

62.8 

21.2 

162. 

17,5 

67.0 

6602.7 

622.0 

-38.0 

-62.2 

329.6 

22.1 

11.2 

-19,1 

301,0 

301,7 

0.2 

63.7 

21.6 

162. 

17.8 

68.0 

6717.7 

615.0 

-39.1 

-62.3 

332.9 

22.7 

10. 3< 

-20.2 

301.0 

301.7 

0.2 

66.9 

22.0 

162. 

18.2 

69.0 

6836.2 

608.0 

-39.7 

-63.3 

335.6 

23.6 

9.7| 

-2i.6 

301.6 

302.3 

0.2 

70,9 

22.6 

162, 

18.5 

70.0 

6952.6 

601.0 

-60.3 

99.9 

336.6 

26.0 

9,6i 

-22.0 

302,6 

999,9 

99,9 

999,9 

23.0 

163. 

19.0 

71.0 

7089,5 

393.0 

-61.6 

99.9 

336.9 

26.0 

11.0‘ 

-23.6 

302,7 

999,9 

99.9 

999.9 

23.6 

163. 

19.6 

72.0 

7211.3 

386.0 

-62.6 

99.9 

336.3 

27.9 

12.11 

-2‘ .1 

303.0 

999.9 

99.9 

999,9 

26.3 

163. 

19.7 

73,0 

7316.9 

380.0 

-63.6 

99,9 

336.6 

28,5 

12. 2( 

-25.8 

302.7 

999.9 

99,9 

999.9 

26.8 

166. 

20.1 

76,0 

7661.6 

373.0 

-66.8 

99,9 

335.6 

28.6 

ll.9< 

-26,0 

302,8 

999,9 

99,9 

999,9 

25.6 

166. 

20.6 

75.0 

7569,8 

367,0 

-65.9 

99,9 

335.8 

2fl.l 

11.  t 

-25,6 

302.7 

999,9 

99.9 

999,9 

26.1 

166. 

20.8 

76.0 

7677.6 

360.0 

-66.9 

99.9 

335.5 

27.9 

11.5 

-25.6 

303.0 

999.9 

99.9 

999,9 

26.6 

166. 

21.2 

77.0 

7788.9 

356.0 

-67.5 

99.0 

336.7 

27.9 

11.9, 

-23.2 

303.7 

999,9 

99.9 

999,9 

27.3 

165. 

21.5 

78.0 

7939,6 

346.0 

-68.6 

99,9 

336.0 

27,9 

12.2* ** 

-25.0 

306.5 

999,9 

99.9 

999.9 

27,9 

165. 

21.9 

79.0 

8056.5 

360.0 

-69.5 

99,9 

333,7 

26,6 

11.7' 

-23.7 

306.6 

999,9 

99,9 

999.9 

23.6 

165. 

22.2 

80.0 

8171.1 

336.0 

-69.8 

99,9 

333.9 

25.6 

11.2 

-22.8 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

29.0 

165. 

22.7 

81.0 

8329.6 

326.0 

-50.7 

99.9 

336.7 

26.6 

10.  »' 

-22.1 

306.6 

999,9 

99.9 

999.9 

29.6 

165, 

23.1 

82.0 

8650.3 

320.0 

-51.6 

99,  ) 

335.6 

26,8 

10.  i 

-22.6 

307,1 

999,9 

99,9 

999.9 

30.2 

166. 

23.6 

83.0 

8552.6 

315.0 

-52.2 

99.3 

336.2 

25.6 

10.  V; 

-23.6 

307.5 

999.9 

99.9 

999.9 

30.7 

166. 

23.8 

86.0 

8676.6 

309.0 

-53.2 

99.9 

335.6 

26.9 

10.,'! 

-25.7 

307.8 

999.9 

99.9 

999.9 

31.3 

166. 

26.2 

85.0 

8802.7 

303.0 

-53.8 

99.9 

336.5 

28.5 

11.  t* 

-26.1 

308,7 

999,9 

99,9 

999,9 

31.9 

166. 

26.6 

86.0 

8952.5 

296.0 

-55,1 

99,9 

335,8 

30.1 

12,  •; 

-27.5 

308.9 

999,9 

99,9 

999.9 

32.6 

166. 

25.0 

87.0 

9061.1 

291.0 

-55.9 

99.9 

336.9 

31.6 

13.  1 

-2H.6 

309.2 

999.9 

99,9 

999.9 

33.3 

167. 

25.3 

88.0 

9193.6 

285.0 

-56.7 

99.9 

336.8 

31.5 

13.  » 

-25.5 

309.9 

999.9 

99.9 

999.9 

33.9 

167. 

25.7 

89.0 

9328.0 

279.0 

-57.6 

99,  > 

336,7 

31.1 

13.  » 

-2R.1 

310.6 

999.9 

99,9 

999.9 

36.7 

167, 

26.1 

90.0 

9662.0 

276,0 

-58.6 

99.3 

336.5 

30,5 

13.1 

-2V.5 

310.9 

999.9 

99,9 

999.9 

35.6 

167. 

26.5 

91.0 

9557.7 

269.0 

-58.6 

99.9 

333.7 

30.3 

13.1 

-27.2 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

36.1 

167. 

26.8 

92.0 

9699.1 

263.0 

-59.7 

99.9 

332.6 

31.2 

16.  » 

-27.6 

312.8 

999.9 

99.9 

999,9 

36.6 

167. 

27.2 

93.0 

9819.2 

258.0 

-59.5 

99,9 

330,6 

32.0 

15.  } 

-27,8 

316.8 

999,9 

99,9 

999,9 

37.6 

167, 

27.5 

96.0 

9961.9 

253.0 

-58.8 

99.9 

328.6 

32.6 

16.  » 

-27,6 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

38.0 

167. 

27.8 

95.0 

10067.1 

268.0 

-59.1 

99.9 

325.9 

31.3 

17.  i 

-25.9 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

38.7 

168. 

28.3 

96.0 

10266.1 

261.0 

-60.6 

99.  i 

322.0 

30.1 

18.  i 

-23,7 

319.6 

999,9 

99,9 

999.9 

39,6 

167, 

28.6 

97.0 

10350.2 

237.0 

-60.9 

99. 

321.1 

30,0 

18.  r 

-23.6 

320,3 

999,9 

99,9 

999,9 

60.0 

167. 

28.8 

98.0 

10682.6 

232,0 

-61.5 

99.9 

321.9 

30.6 

18.  7 

-26.1 

321.5 

999,9 

99.9 

999.9 

60.3 

167. 

29.2 

99,0 

10617.5 

227.0 

-62.0 

99.9 

326.6 

31.2 

18.  I' 

-25,6 

322.6 

999.9 

99,9 

999,9 

61.1 

167, 

29.6 

100.0 

10755.2 

222.0 

-62.0 

99.9 

326.5 

31.2 

17,  1 

-26,0 

326.  T 

999.9 

99,9 

999.9 

61.6 

167, 

29.S 

101.0 

10925.8 

216.0 

-59.1 

99.9 

328.7 

29.9 

15.  » 

-25.6 

331.7 

999.9 

99.9 

999,9 

62.6 

167. 

30.2 

102.0 

11063.6 

212.0 

-56.9 

99.9 

328.6 

28.9 

15.  1 

-26.7 

337.0 

999,9 

99,9 

999.9 

63.0 

167, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  Ri^EN  INTERPOLATED  i 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG  ' 

■ i 
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STATION  NO.  65^ 

RAPID  CITY,  S 0 i 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  132  60.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  Pr 

DIR 

SPEFO 

U COMP' 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

crM 

MB 

nr.  c 

or.  c . 

OG 

M/SFC 

M/SFCI 

1 

M/SEC 

or,  K 

OR  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

30.6 

103.0 

11196.9 

207.0 

-56.6 

99.'! 

326.5 

29.2 

1 

16.1 

-26.6 

339.8 

999.9 

99.9 

999.0 

63.6 

167. 

30.9 

106.0 

11319.5 

203.0 

-53.6 

99,9 

326.9 

30.6 

17.6 

-25.0 

366,6 

999,9 

99.9 

999.9 

66.1 

167. 

31.3 

105.0 

11680.5 

198.0 

-52.1 

99,9 

326.6 

30.6 

17.7^ 

-26.9 

351.6 

999,9 

99,9 

999,9 

66,9 

167. 

31.T 

106.0 

11613.2 

196.0 

-50.2 

99.9 

325.1 

28.0 

16. Ot 

-23.0 

356.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

167. 

32.0 

107.0 

11786.2 

189.0 

-69.0 

99.9 

325.6 

26.6 

13.9' 

-20.3 

361.0 

999.9 

99.9 

999,9 

66.6 

167, 

32.6 

108.0 

11926.3 

185.0 

-69.9 

99.9 

322.7 

19,9 

12.  1* 

-15,9 

361.7 

999,9 

99,9 

999,9 

66.7 

167, 

32.7 

109.0 

12067.0 

181.0 

-50.3 

99,  i 

318.6 

18.2 

12.  1 

-13.7 

362.5 

999,9 

99.9 

999.9 

67.0 

167. 

33.1 

110.0 

12212.1 

177.0 

-52.1 

99.  3 

312.3 

18.0 

13... 

-12.1 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

67.6 

167. 

33.6 

111.0 

12397.0 

172.0 

-53.6 

99.9 

307.9 

20.2 

16. :» 

-12.6 

363.2 

999.9 

99.9 

999,9 

67,9 

167. 

36.0 

112.0 

12567.9 

168.0 

-56.8 

99.9 

307.1 

22.1 

17.7' 

-13.6 

363.8 

999,9 

99,9 

999,9 

68.5 

167. 

36.3 

113.0 

12701.9 

166.0 

-55.2 

99.9 

303.8 

23.6 

18.6 

-14.7 

365.5 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

166. 

36.8 

116.0 

12859.6 

160.0 

-55.1 

99.9 

311.8 

25.6 

19.0' 

-17.0 

368.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.6 

166. 

35.2 

115.0 

13021.2 

156.0 

-55.2 

99.9 

313.7 

26.0 

18.  8< 

-18.0 

370.7 

999,9 

99,9 

999i9 

50.2 

166. 

35.7 

116.0 

13186.8 

152.0 

-55.7 

99,  1 

316,9 

25,3 

18. o' 

-17.9 

372.6 

999,9 

99.9 

999.9 

51.0 

166. 

36.1 

117.0 

13356.3 

168.0 

-56.7 

99.9 

315.2 

25.2 

17. 8j 

-17.9 

373.8 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

166. 

36.6 

118.0 

13529.9 

166.0 

-56.9 

99.9 

315.3 

26.8 

18.9' 

-19.1 

376.6 

999.9 

99.9 

999.9 

52.2 

165. 

37.1 

119.0 

13663.6 

161.0 

-56.2 

99,9 

316.6 

27.5 

19.7' 

-19.3 

379,9 

999.9 

99,9 

999,9 

53.1 

165. 

37.5 

120.0 

13866.5 

137.0 

-55.7 

99,9 

312.9 

26.8 

19.6' 

-18,2 

383.9 

999,9 

99,9 

999,9 

53.8 

165. 

38.0 

121.0 

13987.6 

136.0 

-55.6 

99.9 

312.3 

25.6 

18. 9‘ 

-17.2 

386.9 

999.9 

99.9 

999,9 

56.6 

165. 

38.6 

122.0 

16180.9 

130.0 

-55.6 

99.9 

313.8 

25.1 

18,  l' 

-17,6 

390.3 

999.9 

99.9 

999,9 

55.1 

165. 

38.9 

123.0 

16329.7 

127.0 

-55.7 

99,  ) 

317.6 

25,0 

16.  S' 

-18,5 

392,3 

999,9 

99.9 

999.9 

55,8 

165. 

39.6 

126.0 

16681.9 

126.0 

-55.9 

99,-3 

322.3 

25.5 

15.6' 

-20.2 

396.7 

999.9 

99,9 

999.9 

56.5 

165. 

39.8 

125.0 

16691.1 

120.0 

-56.8 

90.9 

326.8 

25.1 

16.5' 

-20.5 

600.5 

999.9 

99.9 

999.9 

57.2 

165. 

60.6 

126.0 

16908.0 

116.0 

-56.6 

99.9 

326.9 

23.1 

12.6 

-19,3 

606,7 

999,9 

99,9 

999.9 

58.2 

165. 

60.8 

127.0 

15075.6 

113.0 

-55.6 

99,9 

327.7 

22,3 

11.9- 

-18.8 

606,2 

999.9 

99.9 

999,9 

58.5 

165. 

61.6 

128.0 

15267.0 

110.0 

-55.6 

99.9 

328.6 

21.9 

U.6' 

-13.7 

609.1 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

165. 

61.8 

129.0 

15623.0 

107.0 

-56.1 

99.9 

328.2 

22.0 

11. 6| 

-18.7 

611.6 

999.9 

99.9 

999.9 

59.9 

165. 

62.6 

130.0 

15603.8 

106.0 

-56.1 

99,  3 

326.5 

22.9 

12.  6' 

-19.1 

616,7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

165. 

62.9 

131.0 

15853.2 

100.0 

-56.1 

99.9 

326.7 

22.8 

13.2’ 

-10.6 

619.6 

999,9 

99.9 

999.9 

61.5 

165. 

63.6 

132.0 

16066.7 

97.0 

-56.6 

99.0 

320.6 

20.7 

13.2! 

-15.0 

622.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.1 

165. 

63.7 

133.0 

16265.8 

96.0 

-56.9 

99.9 

315.2 

19.0 

13.6^ 

-13.5 

625.2 

999,9 

99,9 

999,9 

62.5 

165. 

66.3 

136.0 

16382.0 

92.0 

-57.1 

99.9 

300,2 

16.6 

16.3 

-8,3 

627,5 

999,9 

99,9 

999.9 

63.  1 

165. 

66.7 

135.0 

16592.0 

89.0 

-56,7 

99,9 

293,5 

16.6 

15.0 

-6.5 

632.3 

999,9 

99.9 

999.9 

63.6 

166. 

65.6 

136.0 

16883.3 

85.0 

-57.1 

99.9 

298.1 

17.5 

15.6' 

-8.2 

637.3 

999.9 

99.9 

099.9 

63.9 

166, 

66.1 

137.0 

17110.8 

82.0 

-56.7 

99.  ■; 

306.6 

IS.O 

16.6 

-13.7 

662.5 

999,9 

99,9 

999.9 

66.7 

166. 

66.8 

138.0 

17366.9 

79.0 

-57.1 

99,9 

306,6 

13.6 

15.6: 

-1.9,5 

666.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.3 

166. 

67.5 

139.0 

17592.1 

76.0 

-56.9 

99.9 

307,1 

23.7 

18.91 

-16.3 

651.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

163. 

67.9 

160.0 

17866.5 

73.0 

-57,9 

99.9 

313.6 

25.6 

18.  » 

-17.7 

655.0 

999.9 

99,9 

999.9 

66.7 

163. 

68.5 

161.0 

18201.5 

69.0 

-58.3 

99.9 

327.6 

25.8 

13.8 

-21,8 

661.6 

999,9 

99.9 

999,9 

66.0 

163. 

69.1 

162.0 

18681.2 

66.0 

-58,6 

99,9 

999,9 

99,9 

99,9' 

9?, 9 

667.2 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 

69.7 

163.0 

18773.6 

63.0 

-58.6 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9*) 

99.9 

673.0 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999, 

50.6 

166.0 

19079.2 

60.0 

-60.0 

99.5 

999.9 

99.9 

99. 9U  1 

1 99.9 

676.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

ST4TICN  NO,  662 
RAPID  CITY,  S 0 


6 FEBRUARY  W75 

1415  GMT  • 150  20.  0 

j 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P- 

019 

SPEED 

U COMP  j 

V CGMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

P/SEC 

M/SFC 

M/sec 

DG  1C 

DG  K 

GM/EG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

14.0 

966.0 

909.6 

-18.3 

-24.3 

270.0 

1.5 

1.5, 

0.0 

261.9 

263,5 

0.6 

59.  D 

0.0 

0. 

0.4 

IS.O 

1046.0 

900,0 

-13.6 

-19.8 

999,9 

99,9 

99.9 

99,9 

26T.5 

269,9 

0.9 

59.3 

999,9 

999, 

0.7 

16.0 

1148.0 

888.0 

-13.8 

-21.0 

999.9 

99,9 

99,9,  99.9 

258,4 

270.6 

0.8 

54.3 

999,9 

999. 

0.9 

17.0 

1234.1 

878.0 

-13.5 

-22.  ’ 

999.9 

99.9 

99.9' 

* 99,9 

269.6 

271.5 

0.7 

44.9 

999.9 

999, 

1.2 

IB.O 

1321.3 

868.0 

-13,4 

-23,5 

999,9 

99.9 

99.9  j 

99,9 

270,6 

272,4 

0.7 

41.9 

999.9 

999. 

1.5 

19.0 

1409,4 

858.0 

-14.  1 

-24,  3 

999.9 

99,9 

99,9 

99,9 

270.8 

272,5 

0.6 

41.5 

999.9 

999, 

1.8 

20.0 

1498.4 

848.0 

-14.3 

-24.6 

999.9 

99.9 

99.9' 

' 97.9 

271.4 

273.1 

0.6 

41.3 

999.9 

999. 

2.2 

21.0 

1606.4 

836.0 

-14.8 

-25.2 

316.4 

9.5 

6.6 

-i.9 

272,0 

273.7 

0.6 

40.5 

0.5 

143. 

2.5 

22.0 

1688.2 

827.0 

-15,2 

-25,0 

316.3 

14,0 

9,7 

-n.2 

272,4 

274.1 

0.6 

40.3 

0.7 

142. 

2.8 

23.0 

1780,2 

817.0 

-15,3 

-26,0 

317,3 

16.7 

11.3 

' -17.3 

273.2 

274.7 

0.5 

37.2 

1.0 

140. 

3.1 

24.0 

1873.1 

807.0 

-15.7 

-27.5 

313.8 

19.1 

12.6 

1 -14.4 

273.8 

275.2 

0.5 

35.5 

1.4 

139. 

3.4 

25.0 

1957.7 

798.0 

-15.9 

-31.3 

321.3 

21,0 

13.1  1 

i -16.4 

274.5 

275.5 

0.3 

24,9 

1.  7 

139. 

3.8 

26.0 

20  71,9 

786.0 

-15.7 

-36.5 

320,9 

22.2 

14,0  ' 

-17.2 

275.8 

276.4 

0.2 

14.2 

2.3 

140. 

4.1 

27,0 

2158.9 

777.0 

-15.2 

-36.4 

319.0 

22.0 

15.0 

* -17.3 

277.3 

278.0 

0.2 

14.2 

2.7 

140. 

4.5 

28.0 

2247.0 

768.0 

-14.6 

-36.4 

314.4 

24.4 

17.4 

■ -1^.1 

278.8 

279.5 

0.2 

13.6 

3.2 

140. 

4.7 

29.0 

2336.3 

759.0 

-14.8 

-36.9 

313.9 

23.9 

17.2  ' 

i -16,6 

279,6 

280,3 

0.2 

13.1 

3,5 

139. 

5.0 

30.0 

2436,7 

749,0 

-14,8 

-32.3 

313.1 

23.2 

16,9  ' 

' -15,9 

280,7 

281,7 

0,3 

20.7 

4.0 

138. 

5.3 

31.0 

2528,2 

740.0 

-14,6 

-30,3 

314.8 

22.6 

16.0  |l 

' -15.9 

281.8 

283.1 

0.4 

24.8 

4.3 

138. 

5.7 

32.0 

2620.7 

731.0 

-15.5 

-27.9 

317.4 

23.4 

15.8 

-17.2 

281.9 

283.5 

0.5 

33.3 

4.9 

138. 

5.9 

33.0 

2714.1 

722.0 

-16,1 

-23.6 

313.7 

24.5 

16.2  f 

-13.4 

282.2 

284.5 

0.  8 

52.5 

5.2 

138. 

6.2 

34,0 

2808.6 

713.0 

-16,1 

-21.9 

319,8 

25.4 

16, 4j 

-19,4 

283,2 

285,9 

0,9 

61.0 

5.6 

138. 

6.5 

35.0 

2904.3 

704.0 

-16.4 

-24.5 

320.5 

26.0 

16.5J 

-20.0 

283.9 

286.1 

0,7 

49.5 

6.1 

138. 

6.8 

36.0 

3011.9 

694.0 

-16.3 

-39.6 

322.7 

25.9 

15.7* ** 

-20.5 

285.2 

285.7 

0.2 

11.3 

6.6 

138. 

7.1 

37.0 

3110.0 

685.0 

-16.  7 

-41.^ 

324.6 

25.7 

14.9  j 

-21,0 

285.8 

286.2 

0.1 

9,2 

7.0 

139, 

7.4 

39.0 

3209.4 

676.0 

-16.8 

-27,  » 

326.  1 

25.4 

14.2^ 

; -21.1 

286,7 

288.5 

0.6 

39.4 

7,5 

139. 

7.7 

39,0 

3298.6 

668.0 

-17.8 

-25. 1 

327.1 

25.0 

13.61 

f -21.0 

286.7 

288.9 

0.7 

52.4 

8.0 

140. 

8.0 

40.0 

3400.0 

659.0 

-18.5 

-24.3 

327.8 

24.7 

13.1  ‘ 

-27.9 

287.0 

289,4 

0.8 

60.0 

8.4 

140. 

8.4 

41.0 

3513.9 

649.0 

-19,5 

-24,7 

327.9 

24.3 

13.2  i -21.0 

287.1 

289,4 

0.8 

63.3 

8.9 

141. 

8.7 

42.0 

3605.9 

641.0 

-20.6 

-25,3 

327.5 

25.4 

13.7  ! 

' -21.4 

286.9 

289.1 

0.8 

65.8 

9.4 

141. 

9.0 

43.0 

3710.3 

632.0 

-21.6 

-25.8 

327.0 

26.3 

14.3  ! 

-22.1 

286.9 

289.1 

0.7 

68.6 

9.8 

141. 

9.4 

44.0 

3815.9 

623.0 

-22.5 

-25.5 

326.1 

27.8 

15.5'  -23. 1 

287.1 

209.3 

0.8 

76.3 

10.4 

142. 

9.7 

45.0 

3910,7 

615.0 

-22.9 

-25,3 

325,9 

28.2 

15.8^  -23,4 

287,7 

290,0 

0.8 

80.7 

11.0 

142. 

9.9 

46.0 

4006.7 

607.0 

-23,3 

-25.’ 

325.9 

28.3 

15.9! 

-23.5 

288.3 

290.7 

0.8 

84.4 

11.4 

142. 

10.2 

47.0 

4103.8 

599.0 

-23.4 

-25.7 

326.4 

27.9 

15. 5S 

1 -23.3 

289.2 

291.6 

0.8 

81.4 

11.9 

142. 

10.5 

48.0 

4202.1 

591.0 

-23.8 

-26.2 

327.2 

27.3 

14.8  I 

-22.9 

289.9 

292.1 

0.8 

80.6 

12.4 

142. 

10.8 

49.0 

4301,7 

583.0 

-23,7 

-26,2 

327.  7 

27,0 

14.4 

S -22.8 

291.2 

293.5 

0.8 

79.3 

12,9 

142. 

11.1 

50.0 

4402.6 

575.0 

-24.2 

-27,3 

327.9 

26.9 

14.3 

1 -22.8 

291.7 

293.0 

0.7 

75.2 

13,3 

143. 

11.6 

51.0 

4530.5 

565.0 

-24.6 

-28.4 

326.4 

27.1 

15.0  * 

' -22.6 

292.7 

294.6 

0.6 

70.2 

14.1 

143. 

11.8 

52.0 

4621.2 

558.0 

-25.3 

-30.5 

325.3 

27.0 

15,3  1 

1 -22.2 

292,9 

294.6 

0,5 

61.5 

14.5 

143. 

12.1 

53.0 

4726.0 

550.0 

-25.5 

-34.9 

323.6 

26.7 

15.8  ' 

‘ -21.5 

293.8 

294.9 

0,4 

40.7 

15.P 

143. 

12.4 

54.0 

4832.3 

542.0 

-25.7 

-39.9 

321.7 

26.2 

16.3 

-2-7,6 

294.9 

295,6 

0.2 

24.8 

15,5 

143. 

12.8 

55.0 

4926.4 

535.0 

-26.2 

-41.6 

319.4 

26,5 

17.2 

-20,1 

295,3 

295,9 

0.2 

21.7 

16.0 

143. 

13.1 

56.0 

5062.9 

525.0 

-26,3 

-50.2 

313,2 

27,0 

18.0  \ 

-20.1 

296.7 

297.0 

0.1 

8.4 

16.4 

143. 

13.4 

57.0 

5159.8 

518.0 

-27.0 

-50.6 

317.5 

27.6 

18.7V 

' -2J.4 

297.1 

297.3 

0.1 

8.5 

17.0 

143. 

13.7 

58.0 

5257.7 

511.0 

-28.0 

-51.3 

317.7 

27.8 

18,  7 \ 

; -20.5 

297.0 

297*2 

0.1 

8,7 

17.6 

142. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIP 

1415  GMT 
SPEED  U 

COM* 

V CDHP 

POT  T 

E POT  T 

NX  RTO 

150 

PH 

20. 

RANGE 

. 0 
A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SEC 

M/src 

\ 

H/SFC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

13.9 

59.0 

53  70 . 8 

503.0 

-28.8 

-51.3 

313.0 

27.8 

18.6 

-20,7 

297,4 

29  7,6 

0.1 

8.8 

17,9 

142. 

IA.3 

60.0 

5471.0 

496.0 

-29.5 

-51.7 

319.5 

27,4 

17,8 

-20,8 

297,7 

298,0 

0.1 

9.4 

18.5 

142. 

14.6 

61.0 

5586.9 

488.0 

-30.1 

-52.2 

320.9 

27.1 

17.1 

-21.0 

298.3 

298.5 

0.1 

9.5 

19.0 

142. 

14.9 

62.0 

5689.5 

481.0 

-31.0 

-47.5 

322.2 

26.9 

16.5 

■? 

-21.2 

298.4 

298,8 

0.1 

17,9 

19.5 

142, 

15.1 

63.0 

5793.3 

474.0 

-31.7 

-41.5 

323.0 

25.8  ■ 

16.1 

( 

J 

-21.4 

298,9 

299,6 

0,2 

36.7 

19,9 

142, 

15.5 

64.0 

5898.4 

467,0 

-32.6 

-42.6 

324,5 

27,0 

15.7 

-22.0 

299,0 

299,6 

0.2 

35. T 

20.4 

142. 

15.8 

65.0 

6004.8 

460.0 

-32.8 

-43.1 

324.7 

27.2 

15.7 

,l 

-22.2 

300.1 

300.8 

0.2 

34.5 

20.9 

142. 

16.1 

66.0 

6123.1 

452.0 

-33.4 

-44.  2 

324.5 

27.2 

15.8 

-22.1 

300.8 

301.4 

0.2 

32.6 

21.5 

142, 

16.5 

67.0 

6237.6 

445.0 

-34.1 

-46.  1 

323.2 

25.9 

16.1 

-21.5 

301,3 

301.8 

0.1 

28.0 

22.  1 

143, 

16.8 

6S.0 

6348.4 

438.0 

-34.9 

-47.8 

322.2 

27.0 

16.6 

u 

-21.4 

301.7 

302.1 

0.1 

25.0 

22.6 

142. 

17.1 

69.0 

6460.7 

431.0 

-35.5 

-48.4 

321.5 

27.4 

17.1 

!| 

-21.5 

302.2 

302.6 

0.1 

25.1 

23.0 

142. 

17.5 

70.0 

6558.1 

425.0 

-36.7 

-48.5 

321.4 

28.6 

17.9 

-22.4 

301.9 

302.3 

0.1 

27.8 

23.6 

142. 

17.8 

71.0 

6705,9 

416.0 

-37.9 

-49.4 

321.6 

29,0 

18.0 

) 

-22.7 

302.2 

302.6 

0,1 

28.5 

24.2 

142. 

18.2 

72.0 

6805.9 

410.0 

-38.7 

-50,3 

321.8 

28.7 

17.8 

1 

-22.6 

302.5 

302.8 

0.1 

27.9 

25.0 

142. 

18.5 

73.0 

6923.8 

403.0 

-39.8 

-50.5 

321.9 

27.9 

17.2 

1 

h 

! 

-21.9 

302.5 

302.9 

0.1 

30.3 

25.5 

142, 

18.9 

74.0 

7026.1 

397.0 

-40.9 

99,9 

321,7 

27,0 

16,7 

-21,2 

302,5 

999,9 

99,9 

999,9 

26.  1 

142. 

19.3 

75.0 

7129,5 

391,0 

-42.0 

99.9 

321.0 

27.5 

17.3 

-21.3 

302,4 

999,9 

99,9 

999.9 

26.7 

142. 

19.6 

76.0 

7251.5 

384.0 

-43.1 

99.9 

320.5 

28,4 

18.1 

-21.9 

302.5 

999,9 

99.9 

999.9 

27.2 

142. 

19.9 

77.0 

7357.4 

378.0 

-44.1 

99.9 

320.0 

29.9 

19.2  V 

-22.9 

302.6 

999.9 

99.9 

999,9 

27,8 

142. 

10.2 

76.0 

7464.6 

372.0 

-44.8 

99.9 

320.1 

31.3 

20.  1 

1 

-24,0 

303.0 

999,9 

99,9 

999,9 

28.3 

142. 

10.6 

79,0 

7573.1 

366.0 

-45.8 

99.9 

320.6 

32.9 

20.9 

li 

1- 

-25,4 

303.1 

999,9 

69.9 

999.9 

29.0 

142. 

»0.9 

80.0 

7683.0 

360.0 

-46.9 

99.9 

321.5 

33.6 

21.0 

-26.3 

303.1 

999.9 

99.9 

999,9 

29.6 

142. 

!1.4 

81.0 

7831.5 

352.0 

-48.0 

99.9 

322.6 

32,9 

20.0 

1 

-26.1 

303.5 

999.9 

99.9 

999,9 

30.8 

142. 

21.6 

82.0 

7944.7 

346.0 

-48.9 

99.9 

322,6 

32.3 

19.5 

* 

-25.6 

303.8 

999.9 

99,9 

999,9 

31.2 

142. 

!2.0 

83.0 

8059.4 

340.0 

-49.5 

99.9 

321.9 

30.8 

19.0 

•l' 

-24.2 

304.5 

999,9 

99.9 

999,9 

31.9 

142. 

22.4 

84.0 

8156.2 

335.0 

-50.6 

99.9 

319.8 

31.5 

20.3 

'1 

-24.1 

304,4 

969,9 

99,9 

999,9 

32.5 

142. 

22.7 

85.0 

8273.8 

329,0 

-51.5 

99,9 

318.6 

32,9 

21.8 

-24,7 

304,7 

999.9 

99,9 

999.9 

33.1 

142. 

23.2 

86.0 

8413.3 

322.0 

-52,1 

99,9 

317.8 

35.8 

24.0 

'j 

-26.5 

305.7 

999.9 

99.9 

999.9 

34.2 

142. 

23.5 

87.0 

8535.0 

316.0 

-52.4 

99.9 

317.9 

37.2 

25.0 

. i 

‘,1 

-27.6 

306.9 

999.9 

99.9 

999.9 

34.8 

142. 

23.8 

88.0 

8638.0 

311.0 

-52.8 

99.9 

317,8 

37,8 

25.4 

-25.0 

307,7 

999.9 

99,9 

999,9 

35.6 

142. 

24.3 

89,0 

8763.6 

305.0 

-53.5 

99,9 

317.3 

38.9 

26.4 

,1 

-28.6 

308.6 

999.9 

99.9 

999.9 

36.6 

142. 

24.7 

90.0 

3869.7 

300.0 

-54.6 

99.9 

316.8 

40.0 

27.4 

1 

-29.1 

308.5 

999.9 

99.9 

999.9 

37.6 

142. 

25.0 

91.0 

8977.2 

295.0 

-55.0 

99.9 

316.5 

40.9 

28.1 

1 

-29.7 

309.3 

999.9 

99,9 

999,9 

33.4 

142. 

25.4 

92.0 

9108.3 

289.0 

-55.5 

99,9 

317,5 

42,0 

28,4 

-3i,0 

310.4 

999,9 

99.9 

999,9 

39.3 

141. 

25.7 

93,0 

9219.4 

284.0 

-56,3 

99,9 

318,5 

43.1 

28.5 

:i 

-32.3 

310.8 

599.9 

99.9 

999.9 

40.  1 

141. 

26.0 

94.0 

9354.7 

278.0 

-57.1 

99.9 

319.5 

44.4 

20.8 

:1 

-33.7 

311.5 

999.9 

99.9 

999.9 

40.9 

141. 

26.3 

95.0 

9469.4 

273.0 

-57.8 

99.9 

319.4 

45,5 

29,6 

; 

-34.6 

312.2 

999,9 

99,9 

999.9 

41.6 

141. 

26.7 

96.0 

9609.2 

267.0 

-58.8 

99,9 

318,6 

45,9 

30,3 

1 

-34,4 

312.7 

999,9 

99,9 

999.9 

42.8 

141. 

27.0 

97,0 

9727.8 

262.0 

-59.2 

99.9 

317.5 

45.2 

30.6 

u 

1 

-33.3 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

43.8 

141. 

27.4 

98.0 

9848.5 

257.0 

-59.5 

99.9 

315.7 

41.8 

28.6 

-30.4 

315.1 

999.9 

99,9 

999.9 

44.8 

141. 

27,7 

99.0 

9971.2 

252.0 

-60.2 

99.9 

317.2 

39.5 

26., 

-29,0 

315,9 

999,9 

99,9 

999,9 

45.5 

141. 

28.1 

100.0 

10071.0 

248.0 

-60.0 

99.9 

319,0 

37,5 

24.5 

1 

-28,3 

317,6 

999,9 

99,9 

999.9 

46.4 

141. 

28.5 

101.0 

10223.8 

242.0 

-60.4 

99.9 

321.1 

37.9 

23.3 

7 

-29.5 

319.3 

999.9 

99.9 

999.9 

47.1 

141. 

28.9 

102.0 

10354.1 

237.0 

-59.9 

99.9 

321.5 

40.2 

25.0 

-31.4 

322.0 

999.9 

99.9 

999.9 

48.1 

141. 

29.3 

103.0 

10487.3 

232.0 

-59.7 

99.9 

321.6 

41.1 

25.5 

-32,2 

324,2 

999,9 

99,9 

999,9 

49.1 

141. 

i 


* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATWE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1399  I 


STATICN  MO.  66\ 

RAPID  CITY,  S D i. 

6 ffORLiARV  1975  !' 

1415  GMT  ' 150  20.  0 


INE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  P7 

DIR 

SPEfP 

U CDMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

Al 

IIN 

GPM 

MB 

OG  C 

PG  C 

OG 

M/SFC 

M/SPC  , 

; H/sec 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

OG 

*9.7 

104.0 

10623.9 

227.0 

-58.7 

99.9 

322.2 

39.9 

2v.5  i 

, -31.6 

327,8 

999,9 

99,9 

999,9 

50,2 

141. 

10.0 

105.0 

10735.8 

223.0 

-57,8 

99.9 

323.2 

37.7 

22.  S ■ 

1 -30,2 

330,8 

999,9 

99.9 

999.9 

51.0 

141. 

10.3 

106.0 

10879.4 

218.0 

-56.3 

99.9 

324.4 

35.0 

20.4) 

-28.4 

335.2 

999.9 

99.9 

999.9 

51.6 

141. 

10.7 

107,0 

10997,3 

214.0 

-55.2 

99,9 

325.2 

32.5 

18,6'il  -26.7 

338.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.3 

141. 

11. 0 

loa.o 

11143.6 

209.0 

-54.1 

99.9 

325.0 

31.6 

18.1  ’ 

-25.9 

342.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.6 

141. 

11.4 

109.0 

11272.5 

205.0 

-54.4 

99.9 

324.0 

32.0 

18,8 

, -25,9 

344.2 

999.9 

99,9 

999,9 

53.7 

141. 

»1.7 

110. 0 

11430.9 

200.0 

-53.9 

99,9 

323.8 

32.4 

19.1 

1:  -26.  1 

347.4 

99“,9 

99,9 

999.9 

54.2 

141. 

12.2 

111.0 

11593.2 

195,0 

-54.6 

99.9 

324.7 

32.5 

18.8 

-25.5 

348.9 

999.9 

99.9 

999.9 

55.  1 

141. 

12.6 

112.0 

11725.9 

191.0 

-54.7 

99.9 

325.9 

31.6 

17.7  s 

-25.1 

350.7 

999.9 

• 99.9 

999.9 

56.  1 

141. 

13.0 

113.0 

11861.9 

187.0 

-53.0 

99.9 

326.3 

29.7 

16.51  -24,7 

355.6 

999,9 

99,9 

999,9 

56.8 

141. 

13.5 

114.0 

12001.3 

183.0 

-53.0 

99.9 

323.4 

28,4 

16.9  1 -22.8 

357,8 

999,9 

99.9 

999.9 

57.5 

141. 

13.9 

115.0 

12143.8 

179.0 

-53.1 

99.9 

321.4 

23.5 

17.8 

' -22.3 

359.9 

999.9 

99.9 

999.9 

58.2 

141. 

14.4 

116.0 

12326.6 

174.0 

-52.4 

99.9 

321.1 

26.9 

16-9  \ 

; -20.9 

364.1 

999.9 

99,9 

999.9 

59.1 

141. 

14.8 

117.0 

12477.2 

170.0 

-51.9 

99,9 

320.8 

23.4 

14.  vt  -;e,2 

367,3 

999,9 

99,9 

999,9 

59.8 

141. 

15.3 

113.0 

12631.3 

166.0 

-52.4 

99,9 

316.8 

19.5 

13.  • 1 

-’4.2 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.4 

141. 

15.6 

119.0 

12749.1 

163.0 

-53.1 

99.9 

312.6 

18.6 

13.7  1 

-12.6 

369.6 

999,9 

99.9 

999.9 

60.6 

141. 

16.0 

120.0 

12909.1 

159.0 

-53.5 

99.9 

307.4 

19,8 

15. 7« 

1 -12.1 

371.7 

999,9 

99,9 

999,9 

60.9 

141. 

16.5 

121.0 

13072,8 

155.0 

-54,1 

99,9 

306.8 

24.2 

19,3- 

-14,5 

373.4 

999,9 

99,9 

999.9 

61.8 

141. 

16.8 

122.0 

13197,8 

152.0 

-55.5 

99.9 

307.0 

27.6 

2?.% 

1 -16.6 

373.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

141. 

17.3 

123.0 

13367.4 

148.0 

-56.5 

99.9 

307.4 

32.8 

26.1 

" -23.0 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.0 

141. 

C7.7 

124.0 

13497.4 

145.0 

-56.5 

99,9 

308.6 

35.2 

27.5il  -21,9 

376.4 

999,9 

99,9 

999,9 

63.9 

141. 

IS.2 

125.0 

13674.9 

141.0 

-56.7 

99,9 

311.9 

34.3 

25. 6| 

i -22.9 

379,1 

999,9 

99,9 

999,9 

64.9 

140. 

1S.9 

126.0 

13858.0 

137.0 

-55.0 

99.9 

318.3 

27.3 

18.2 

] -20.4 

385,1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.3 

140. 

19.4 

127.0 

14047.4 

133.0 

-54.9 

99.9 

321.9 

21.6 

13.3 

,1  -17.0 

388.7 

999.9 

99,9 

999,9 

67.2 

140. 

19.9 

128.0 

14193.1 

130.0 

-55.4 

99,9 

324,8 

20.0 

11.5 

\ -16.4 

390,4 

999,9 

99,9 

999,9 

67.4 

140. 

tO.4 

129,0 

14342.3 

127.0 

-54,9 

99,9 

326,6 

22.0 

12.1 

' - ! 8 . 3 

393.9 

999.9 

99.9 

999.9 

68.1 

140. 

• 0.8 

130.0 

14495.4 

124.0 

-53.9 

99.9 

325.9 

23.3 

13.1 

-:9.3 

398.3 

999.9 

99.9 

999.9 

68.8 

140. 

• 1.4 

131.0 

14705.7 

120.0 

-54.6 

99.9 

322.8 

23.8 

14.4 

f -'9.0 

400.9 

999,9 

99,9 

999,9 

69.4 

14U 

• 1.7 

132.0 

14867.5 

117,0 

-55.4 

99.9 

322.6 

23.6 

14.3 

1 -18,7 

402,3 

999,9 

99,9 

999,9 

70,0 

141. 

• 2.2 

133.0 

15089.3 

113.0 

-55.5 

99.9 

324.8 

23.3 

13.4 

-19.0 

406.0 

999.9 

99.9 

999.9 

70.8 

141. 

•2.7 

134.0 

15260.4 

110.0 

-56.7 

99.9 

328.5 

24.2 

12.6  ' 

1 -20.6 

407.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

141. 

•3.2 

135.0 

15435.8 

107.0 

-56,5 

99.9 

330,8 

26.1 

12.7 

-22,8 

410.6 

999,9 

99,9 

999.9 

72.1 

141. 

• 3.8 

136.0 

15616.8 

104,0 

-55,4 

99.  9 

331,8 

26.5 

12.5  i 

'1  -23.3 

416.1 

999.9 

99.9 

999.0 

73.1 

141. 

•4.4 

137.0 

15867.0 

100.0 

-55.4 

99.9 

328.6 

23.4 

12.'  ( 

1 -29.0 

420.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

141. 

• 5.0 

138.0 

16061.3 

97.0 

-55.4 

99.9 

321.6 

20.8 

12.9  , 

' -16.3 

424.5 

999.9 

99,9 

999,9 

74.5 

141. 

•5.6 

139.0 

16329,9 

93.0 

-55,5 

99,9 

317.5 

19.0 

12. 8('  -14.0 

429,3 

999,9 

99,9 

999,9 

75.7 

141. 

•6.1 

140,0 

16538,8 

90.0 

-55.7 

99,9 

310,7 

17,4 

13.  2 f 

; -U.3 

433.0 

999.9 

99.9 

999.9 

76.0 

141. 

•6.7 

141.0 

16827.8 

86.0 

-56.7 

99.9 

301.4 

19.0 

16.2 

-7.9 

436.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.6 

141. 

•7.2 

142.0 

17052.8 

83.0 

-57.0 

99.9 

300.8 

20,4 

17,5 

-13,4 

440.5 

999,9 

99,9 

999,9 

77.2 

141. 

•7.8 

143.0 

17285.7 

80.0 

-57.3 

99.9 

304.0 

19,6 

16.3 

1 -11,0 

444.5 

999,9 

99,9 

999,9 

77.9 

141. 

•8.5 

144.0 

17527.0 

77,0 

-58,0 

99.9 

304.6 

20.1 

16.5 

; -ri.4 

448.0 

999,9 

99.9 

999.9 

78.8 

140. 

•9.1 

145.0 

17777.1 

74.0 

-58.7 

99.9 

302.4 

21.0 

17.8 

-U.3 

451.7 

999.9 

99.9 

999.9 

79.3 

140. 

•9.8 

146.0 

18126.5 

70.0 

-58.3 

99,9 

303.9 

17.2 

14,). 

-9,6 

459.6 

999,9 

99,9 

999,9 

80.4 

140. 

•0.7 

147.0 

18402.1 

67.0 

-58.3 

99,9 

312.6 

19.6 

14.4 

-13.3 

465.4 

999.9 

99.9 

999,9 

80.9 

140. 

>1.2 

148.0 

18690.1 

64.0 

-58.8 

99,9 

313.8 

22.7 

16.  It 

|l 

-15,7 

470.5 

999.9 

99.9 

999.9 

81.8 

140. 

♦ BY  SPFFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  t AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  PEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


STATICN  NCI.  662 
»6PT0  CTTV,  S 0 


6 FfSRUARV  1ST5 
1615  GMT 


•ME 

CNTCT 

HEIGHT 

OOES 

TE  HP 

OEM  PT 

01" 

SPFPO 

u cn*<p 

IIN 

GPM 

MO 

DG  C 

06  C 

nc 

M/SEC 

M/SCC 

‘il.S 

149.0 

10991.0 

61.0 

-59.5 

99.9 

315.8 

20.8 

14.5 

i2.6 

150.0 

19306.6 

50.0 

-59.5 

99.9 

316.7 

14.4 

9,8 

• 3.2 

151.0 

1963a. 4 

55.0 

-60.2 

99.  1 

317.1 

12.7 

8,7 

'••3.9 

152.0 

19987.0 

52.0 

-60.7 

99,9 

317.6 

17.9 

12.0 

14.7 

153.0 

20358.6 

49.0 

-59.5 

99,9 

311.2 

20.8 

15.6 

iS.S 

154.0 

20618.9 

47.0 

-60.4 

99.9 

308.6 

14,7 

11.5 

■i6.4 

155.0 

21028.0 

44.0 

-62.4 

99.9 

307.3 

14.5 

11.6 

•iT.3 

156.0 

21464.4 

41.0 

-62.0 

99.9 

315.3 

19.6 

13.8 

'iO.2 

157.0 

21934.0 

30.0 

-62.4 

99.9 

322.0 

21.7 

13.3 

•59.2 

15B.0 

22441.0 

35.0 

-62.4 

90,  9 

324.1 

24.3 

14.2 

•0.3 

159.0 

22993.0 

32.0 

-64.0 

99.9 

344.8 

9.8 

2.6 

•.l.o 

160.0 

23595.7 

29.0 

-64.2 

99.9 

329.4 

24.9 

l».7 

.2.9 

161.0 

24264.3 

26.0 

-64.0 

99.9 

334.8 

24.7 

10.. 

'.4.6 

162.0 

25010.0 

23.0 

-67.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.  V 

'•».9 

163.0 

25060.2 

20.0 

-64.0 

99.9 

999.9 

99,9 

99.4 
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STATIC*!  NO.  652 
AAPIP  CITY,  S f) 


6 FFRAUARV  l«»75  (, 

1715  GMT  151  26.  0 


?ME 

CNTCT 

HE IGHT 

PBES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

U CIMP  , 

V COMP 

PDT  T 

C POT  T 

MJI  RTD 

RM 

RANGE 

A2 

ItN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

DG 

M/SEC 

M/src  ! 

M/SEC 

DG  K 

or.  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

14.5 

966.0 

908.9 

-13.3 

-21. i 

110.0 

1.5 

-1*  5 1, 

0.5 

27>7.1 

269.2 

0.8 

50.0 

0.0 

0. 

0.2 

15.0 

1007.2 

905.0 

-12.9 

-22.  t 

999,9 

99.9 

99,9 

99.9 

268.0 

269.9 

0.7 

53.5 

999.9 

999, 

0.6 

15.0 

1109.2 

892.0 

-12.6 

-22.  3 

999.9 

99,9 

99,9* 

99.9 

269,3 

271,3 

0,7 

53.7 

999.9 

999, 

0«B 

17.0 

1195.2 

882.0 

-13.0 

-22.7 

999,9 

99,9 

99 .9 

99,9 

269.  7 

271,7 

0,7 

53.7 

999.9 

999, 

1.0 

18.0 

1282.0 

872.0 

-13.9 

-23.3 

999.9 

99.9 

99.9  \ 

99.9 

269.7 

271.6 

0.7 

55.5 

999.9 

999. 

1.3 

19.0 

1361.1 

863.0 

-11.5 

-26,1 

999.9 

99.9 

99.  j ' 

99.9 

273.0 

275.5 

0.5 

28.5 

999.9 

999. 

1.5 

20.0 

1550.7 

853.0 

-10.6 

-26.6 

999.9 

99.9 

99.  i , 

99.9 

2 75.8 

276.3 

0.5 

25,8 

999,9 

999, 

l.B 

21.0 

1550,5 

852.0 

-10.9 

-28.5 

999.9 

99,9 

99. 1 f 

09,9 

275,5 

276,8 

0,5 

21.7 

999.9 

999. 

2.1 

22.0 

1652.1 

832.0 

-11.6 

-30.2 

999,9 

99,9 

99,3 

99.9 

275.7 

276,8 

0.5 

19.6 

999.9 

999, 

2.5 

23.0 

1725.5 

823.0 

-12.0 

-31.3 

909.9 

99  .9 

99. ft 

99  .9 

276.1 

277.1 

0.3 

18.7 

999.9 

999. 

2.7 

25.0 

1809.5 

815.0 

-12.9 

-32.0 

316.5 

17.8 

12.1 

-12.9 

276.1 

277.0 

0.3 

18.3 

1.2 

129. 

2.9 

25.0 

1903.6 

805.0 

-13.0 

-33.2 

319,2 

18.2 

ll.< 

-13.7 

276,9 

277.8 

0.3 

16,5 

1.5 

130. 

3.3 

26.0 

2008.5 

793.0 

-13.6 

-35.6 

322.0 

20.5 

12.4 

-16.1 

277.5 

278.1 

0.2 

13.5 

1.8 

133. 

3.5 

27.0 

2095,3 

786.0 

-13.6 

-35,2 

321.9 

22.3 

13.) 

-17.5 

278.3 

279.0 

0.2 

15.1 

2.2 

135. 

3.9 

28.0 

2183.0 

775.0 

-15.0 

-35.5 

319.5 

23.8 

15.5  . 

-IB.l 

278.8 

279.5 

0.2 

15.1 

2.6 

136. 

5.0 

29.0 

2271.6 

766.0 

-15.5 

-36.  2 

318.7 

25,3 

16.1 

-18.3 

279,3 

279,9 

0.2 

13.7 

2.8 

136. 

5.5 

30.0 

2361.2 

757.0 

-15.7 

-36.  3 

316.5 

25.1 

16.5 

-17.5 

279.9 

280.6 

0.2 

13.2 

3.3 

136. 

5.5 

31.0 

2551.7 

758.0 

-15.0 

-37.3 

315.8 

25.3 

16.  * , 

-17.6 

280.6 

281.2 

0.2 

12.7 

3.6 

136. 

5.9 

32.0 

2553.1 

739.0 

-15.5 

-37.7 

315.5 

25.0 

17,6< 

-17.8 

280,9 

281.5 

0.2 

12.8 

5.1 

136. 

5.2 

33.0 

2635.5 

730.0 

-16.2 

-37,5 

316.6 

25.3 

17,6 

-18.6 

281.2 

281,8 

0.2 

13.9 

5.5 

136. 

9.5 

35.0 

2718.5 

722.0 

-16.5 

-37.7 

318.6 

25.6 

16.  1 

-19.1 

281.7 

282.5 

0.2 

13.9 

5.0 

136. 

9.8 

35.0 

2812.6 

713.0 

-16.9 

-26.5 

320.2 

25.7 

15.  ^ 

-19.0 

282.3 

285.2 

0.6 

53.0 

5.5 

136. 

5.2 

36.0 

2929,1 

702.0 

-18,1 

-25.  . 

321.0 

26.5 

15,6 

-17.1 

282.3 

285.3 

0.7 

52.5 

6.0 

137. 

5.5 

37.0 

3015.8 

696.0 

-18.0 

-30,  ? 

320.7 

26.9 

15. « 

-19,3 

283,3 

285.6 

0,5 

33.3 

6.5 

137. 

5.8 

38.0 

3112.5 

685.0 

-17.2 

-39.3 

321.5 

25.1 

15. f 

-19.6 

285.2 

285.8 

0.2 

12.5 

6.9 

137. 

7.1 

39.0 

3200.6 

677.0 

-17.3 

-39.6 

322.5 

25.3 

15.6 

-20.0 

286.0 

286.6 

0.2 

12.5 

7.5 

13  7. 

7.5 

50.0 

3280.5 

669.0 

-18.0 

-35.3 

323,2 

25.5 

15.3 

-20.5 

286.3 

28  7.1 

0,3 

20.2 

7,5 

138. 

7.8 

51.0 

3502.0 

659.0 

-18.6 

-33.  1 

323.6 

26.0 

15.6 

-Z0.9 

287.0 

288.1 

0.5 

25.9 

8.5 

138. 

8.0 

52.0 

3505.6 

650.0 

-18.9 

-33.0 

323.8 

26.2 

15.5 

-:i.2 

287.6 

288.6 

0.3 

25.9 

8.8 

139. 

8.3 

53.0 

3585.1 

653.0 

-19.3 

-31.5 

323.6 

27.1 

16.  « 

-;i.8 

288.0 

289.3 

0.5 

32.8 

9,2 

139. 

8.7 

55.0 

3689.8 

635.0 

-20.2 

-31,3 

323.5 

28.3 

16.  « 

-?2,7 

288.2 

289,6 

0.5 

37.2 

9.8 

139. 

8.9 

55.0 

3783.8 

626.0 

-20.7 

-26.5 

323.5 

28.8 

17.1  : 

-23.2 

288.7 

290.8 

0.7 

60.0 

10.2 

139. 

9.1 

56.0 

3878.9 

618.0 

-21.6 

-26.5 

323.5 

29.0 

17.3  1 

-23.3 

289.0 

291.6 

0.9 

76.3 

10.6 

139. 

9.5 

57.0 

3975.9 

610.0 

-22.2 

-23.1 

323.5 

28,7 

17.  1 

-23,0 

289.2 

292.1 

1.0 

92.3 

11.3 

150. 

9.8 

58.0 

5071.9 

602.0 

-22.7 

-23,5 

323,5 

27.6 

1*..6  ‘ 

-22,0 

289,7 

292.5 

1.0 

95.8 

11.8 

150. 

10.0 

59.0 

5169.9 

595.0 

-23.2 

-26.7 

323.3 

26.6 

15.9! 

-21.3 

290.1 

292.7 

0.9 

87.9 

12.2 

150. 

10.5 

50.0 

5269.1 

586.0 

-23.9 

-26.5 

323.3 

26.9 

15.9 

-20.0 

290.5 

292.6 

0.7 

75.9 

12.7 

150, 

10.7 

51.0 

5382.0 

577.0 

-26.8 

-28.5 

323.0 

25,2 

15.1 

-17,3 

290,7 

292.6 

0,6 

71.1 

13.1 

150. 

11.0 

52.0 

5583.5 

569.0 

-25.6 

-33,7 

322.6 

23.6 

15.5 

-19,8 

291.2 

292.5 

0.5 

55.5 

13.6 

150. 

11.3 

53.0 

5573.3 

562.0 

-25.6 

-37.0 

321.7 

23.6 

15.6 

-18.5 

291.9 

292.8 

0.3 

33.3 

15.0 

150. 

11.7 

55.0 

5677.2 

555.0 

-25.5 

-62.  1 

320.5 

23.7 

15.1 

-18.2 

293,2 

293.8 

0.2 

19.2 

15.6 

150. 

12.0 

55.0 

5782.7 

556.0 

-25,6 

-62. ^ 

3 19,  2 

23.9 

15.6  1, 

-18.1 

295.3 

295,8 

0.2 

18.8 

15.0 

150. 

12.5 

56.0 

5903.2 

537.0 

-26.0 

-6  3.3 

317.5 

25.7 

16.7  ' 

-18.2 

295.2 

295.7 

0.2 

18.4 

15.6 

150. 

12.7 

57.0 

5998.1 

530.0 

-26.0 

-62.  3 

316.5 

25.6 

17,9  ' 

-18.5 

296.3 

296.9 

0.2 

18.9 

16.0 

150. 

13.0 

58.0 

5095.3 

523.0 

-26,7 

-61,9 

315,5 

26.2 

18.  <1 

1 f 

-18.7 

296.6 

29T.2 

0.2 

21.9 

16.5 

150. 

• BY  SPFEO  MEANS  ELEVATION  ANCLT  BETWEEN  6 AND  10  OEG  { 

* BY  TE"P  means  TEMPEAATURF  OB  TIM'  HAVE  BcEN  INTERPOLATED  ) 

••  BV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG  > 
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STATtCN  NO.  662 
AA»tO  CITY,  S 0 


6 FFBRUARY  1* *•»75 

1715  GMT  151  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HF IGMT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PV 

018 

SPFFn 

u rnFP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

M0 

or,  c 

or.  c 

OG 

M/src 

M/s  'Ct 

M/SEC 

OG  K 

OG  R 

GM/KG 

PCT 

RM 

DC 

13.2 

59.0 

5191.4 

516.0 

-27.5 

-38.6 

315.1 

26.4 

in.  6 

-13.7 

296.0 

297.7 

0.3 

33.6 

16.0 

140. 

13.6 

60.0 

53G3.7 

508.0 

-28.4 

-37.6 

314.5 

26.3 

in.i 

-13.5 

297.0 

290,0 

0.3 

40.7 

17,5 

140. 

13.9 

61.0 

5403.0 

501.0 

-29.2 

-37.5 

314.3 

25.5 

18.3 

-17.8 

297.3 

290.2 

0.3 

44.1 

10.0 

140. 

14.1 

62.0 

5503.6 

494.0 

-28.9 

-40.3 

314.2 

24.8 

17.1 

-17.3 

290.0 

299.5 

0.2 

32.3 

18.3 

140, 

14.4 

63.0 

5605.6 

487.0 

-29.6 

-41.  7 

314.3 

23.5 

16.8 

-16,5 

299,2 

299,0 

0.2 

29.5 

18,7 

139, 

14.8 

64.0 

5708.7 

480.0 

-30.4 

-42.  T 

314.7 

22.6 

16.  !'• 

-15.9 

299.4 

300.1 

0.2 

29.5 

19,2 

139. 

19.0 

65.0 

5813.0 

4?3iO 

-31.0 

-42.7 

314.9 

22.2 

15.7. 

-15.7 

299.9 

300.5 

0.2 

30.4 

19.4 

139. 

15.3 

66.0 

5933.7 

465^0 

-32.2 

-4  3.6 

314.9 

22.7 

16.1 

-16.0 

299.9 

’00.4 

0.2 

31.0 

19,9 

139. 

15.7 

67.0 

6040.6 

458,0 

-32.9 

-43,7 

314.9 

23.7 

16,8' 

-’6,7 

300.3 

300.9 

0,2 

32.6 

20.4 

139, 

16.0 

6B.0 

6148.8 

451.0 

-33.7 

-44.3 

314.9 

24.7 

17.51 

-17.4 

300.6 

301.2 

0.2 

32.4 

20.8 

139. 

16.3 

69.0 

6258.3 

444.0 

-34.6 

-43.6 

315.2 

25.8 

18.1 

-18.3 

300.0 

301.4 

0.2 

39.1 

21.3 

139. 

16.6 

70.0 

6353.2 

438.0 

-35.4 

-43.9 

315.7 

26.8 

18,?'' 

-19,2 

301.0 

301.6 

0.2 

41.4 

21.8 

139. 

16.9 

71.0 

6481.3 

4 30.  0 

-36.4 

-44.  5 

316.7 

28,0 

19.?, 

-2.1.4 

301.4 

301,9 

0.2 

42.5 

22.2 

139. 

17.2 

72.0 

6594.9 

423.0 

-37.3 

-45.7 

317.6 

29.2 

19.7 

-2-1.6 

301  .6 

302.1 

0.1 

40.7 

22.7 

139. 

17.6 

73.0 

6693.4 

417.0 

-38.3 

-46.5 

313.5 

30.6 

20.3  ■ 

-22.9 

301.6 

302.1 

0.1 

41.2 

23.4 

139. 

17.B 

74.0 

6309,7 

410.0 

-39,1 

-46,7 

318.4 

30,8 

20.4; 

-23,0 

302,0 

302.5 

0.1 

44.1 

23,9 

139. 

IB.l 

75.0 

6910.5 

404,0 

-40,2 

99,9 

318.1 

30,8 

20,  i 

-22.9 

301,9 

999,9 

99.  n 

999,9 

24.5 

119. 

1B.9 

76.0 

7012.4 

398.0 

-41,0 

99.9 

316.8 

30.2 

20. » * 

-22.0 

302.1 

999,9 

99.9 

999,9 

25.1 

139. 

IB.B 

77.0 

7115.5 

392,0 

-42.1 

99. 1 

313.2 

30.0 

20.  1 

-?.l,7 

302.0 

999,9 

99,9 

999.9 

25.7 

139, 

19.1 

78.0 

7219,6 

386.0 

-43.1 

99.  ■) 

316,0 

29,9 

20.81, 

-a. 5 

302.0 

999,9 

99,9 

999,9 

26.2 

138, 

19.4 

79,0 

7342.7 

379.0 

-44,0 

99.9 

316.4 

29.9 

20.6 1 

-ri.7 

302.5 

999,9 

99,9 

999.9 

26.8 

138. 

19.0 

80.0 

7449.7 

373.0 

-44.5 

99.9 

317.0 

30.0 

20.4 

-a.  9 

303.  t 

999,9 

99.9 

999.9 

27.5 

138. 

20.2 

81.0 

7576.2 

366.0 

-45.8 

99.9 

317.2 

30.5 

20.7 

-22.4 

303.0 

999,9 

99.9 

999,9 

28.2 

138. 

20.5 

82.0 

7686.1 

360.0 

-46,6 

99,9 

317.2 

31.2 

21, 7 

-22,9 

303.5 

999,9 

99,9 

999.9 

28.8 

138. 

20.9 

83.0 

7797.4 

354.0 

-47,6 

99.9 

317.0 

32.5 

22.' 

-23.8 

303.6 

999.9 

99.9 

999.9 

29.4 

138. 

21.2 

84.0 

7891.1 

349.0 

-48.0 

99.9 

316,8 

33.0 

2?. 6 

-21.1 

303.2 

999,9 

99.9 

999.9 

30.1 

138. 

21.5 

85.0 

8005.0 

343.0 

-49.1 

99.  -) 

316.7 

33.2 

22,8" 

-21.2 

304.3 

999.9 

99.9 

999,9 

30.9 

130, 

22.0 

86.0 

8139.9 

336.0 

-50,6 

99.  9 

316.6 

32.7 

22,4' 

-23.7 

304.1 

999.9 

99,9 

999,9 

31.7 

138. 

22.3 

87.0 

0257.1 

330.0 

-51.7 

99.9 

316.6 

33.0 

22.7, 

-23.9 

304.1 

999.9 

99.9 

999.9 

32.3 

138. 

22.7 

88.0 

8355.9 

325.0 

-52.0 

99.9 

316.5 

34.2 

23.5  ' 

-24.8 

304.0 

999.9 

99.9 

999.9 

33.  1 

138. 

23.0 

89.0 

84  76.0 

310.0 

-53.5 

99,9 

316.5 

35.7 

24.6 

-25.9 

304,5 

999.9 

99,9 

999,9 

33.  7 

138. 

23.3 

90.0 

8577,4 

314.0 

-54,5 

99,9 

316.6 

37,7 

2 1.9 

-27,4 

304.5 

999.9 

99.9 

999.9 

34.3 

136. 

23.7 

91.0 

8700.7 

308.0 

-55.3 

99.9 

316.8 

39  .4 

2/.0 

-23.7 

305.1 

999.9 

99.9 

999.9 

35.3 

138. 

24.0 

92.0 

8825.9 

302.0 

-56.3 

99.  J 

316.9 

39.9 

27.3 

-29,2 

305.4 

999,9 

99.9 

999.9 

36.  1 

138. 

24.4 

93.0 

8931,7 

297.0 

-57.3 

99,  9 

316.9 

38.6 

26.  4 

-?8,2 

305.4 

999,9 

99,9 

999,9 

37.1 

138. 

24.7 

94.0 

9038.8 

292.0 

-58,4 

99.9 

316.7 

38.5 

26.4 

-20,0 

305.4 

999.9 

99.9 

999,9 

37.7 

138. 

25.0 

95.0 

9147.3 

207.0 

-58.9 

99.9 

316.4 

38,7 

2 •♦.7 

-tB.O 

306.2 

999.9 

99.9 

999.9 

38.2 

138. 

25.4 

96.0 

9301,9 

280.0 

-60.0 

99.9 

316.4 

40.8 

20.  * 

-L9.6 

306.8 

999,9 

°9,9 

999.9 

39.2 

138. 

25.7 

97,0 

9414.2 

275,0 

-60.7 

99,  J 

316,9 

41.3 

28,  • 

-:o,i 

307.4 

999,9 

99,9 

999.9 

40.1 

138. 

26.0 

98.0 

9528.3 

270.0 

-61.2 

99.9 

317.5 

41.1 

27.1 

-70,3 

300.2 

999.9 

99,9 

999.9 

41.0 

138. 

26.4 

99.0 

9644.8 

265.0 

-59.4 

99.  9 

318.6 

30.4 

25.4 

-20.0 

312.5 

999.9 

99.9 

999.9 

41.8 

138. 

26.  S 

100.0 

9740.1 

261.0 

-59.1 

99,9 

J19.1 

36.7 

24.  > 

-27.0 

314.4 

999,9 

99.9 

999,9 

42.7 

138. 

27.1 

101.0 

9886.3 

255.0 

-57,8 

99,9 

319.3 

36.5 

23.  I 

-27.7 

318.3 

999,9 

99.9 

999,9 

43.3 

138. 

27.6 

102.0 

10011.1 

250.0 

-58.4 

99.9 

319.7 

38.7 

25.1! 

-29.5 

319.3 

999,9 

99,9 

999.9 

44.2 

138. 

27.9 

103.0 

10138.1 

245.0 

-58.5 

99.9 

320.4 

39.9 

25.4! 

-30.7 

320.9 

999,9 

99,9 

999,9 

45,2 

138. 

* BY  SPFED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  £ AND  10  DEG 

• BY  TEMP  NEANS  TEMPEAATURF  OR  TIME  HAVE  FtF.N  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  TH*N  6 DEG 
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6 FEBRUARY  1975 

1715  GMT  151  26.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

01  R 

SPEED 

11  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  7 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

PC  C 

OG  C 

OG 

M/srr 

M/sr ; 

M/SEC 

OG  R 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

28.3 

104.0 

10242.1 

241.0 

-56.3 

99.9 

322.0 

30.7 

23.  1 

-30.5 

325.T 

999,9 

99,9 

999,9 

46.2 

138. 

2B.8 

105.0 

10375.7 

236.0 

-55.0 

99,9 

324.7 

35.1 

20.3 

-20,4 

329. T 

999,9 

99.9 

999.9 

47.4 

138. 

29.1 

106.0 

10512.4 

231.0 

-55.3 

99.  J 

326.2 

33.1 

10.4 

-27.5 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

138. 

29,7 

107.0 

10623. 8 

227,0 

-55.5 

99.9 

327.3 

32.9 

17,0 

-?7.7 

332.6 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

138. 

29.9 

108.0 

10765.8 

222.0 

-55.5 

99.9 

327.1 

33.8 

18.4 

-29.3 

334.8 

999.9 

99.9 

999.9 

49.3 

139. 

30.3 

109.0 

10881.9 

218.0 

-54.8 

99.9 

325.1 

35.5 

20,3 

-29,1 

33T.5 

999,9 

99,9 

999.9 

50.2 

139, 

30.7 

110.0 

11000,7 

214.0 

-53.5 

99,9 

322.5 

36.3 

22,1 

-29.8 

341.3 

999,9 

99,9 

999.9 

51.1 

139. 

31.1 

111.0 

11  183.7 

208.0 

-53.4 

99.9 

319.5 

35.7 

23.2' 

-27.2 

344.4 

999.9 

99.9 

999.9 

51.9 

139. 

31.9 

112.0 

11308.5 

204.0 

-54.2 

99.9 

316.6 

33.6 

23.1' 

-24.4 

345.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.0 

139, 

31.9 

113.0 

11435.6 

200.0 

-53.9 

99.9 

314.7 

31.9 

22.7 

i -22.5 

347.5 

999.9 

99,9 

999.9 

53.6 

139, 

32.3 

114.0 

11565.6 

196.0 

-53.1 

99.  9 

314.4 

32.8 

23.5 

i -22,9 

350.8 

999,9 

99.9 

999.9 

54.2 

139. 

32.B 

115.0 

11698.4 

192.0 

-53.2 

99.9 

315.7 

36.8 

20.7?  -25.3 

352.6 

999.9 

99,9 

999.9 

55.2 

139. 

33.4 

116.0 

11868.4 

187.0 

-53.2 

99.9 

318.0 

40.9 

27.4 

' -’0.4 

355.3 

999.9 

99.9 

999.9 

56.  7 

139. 

33.B 

117.0 

11972.7 

1S4.0 

-52.8 

99.9 

3H.9 

39,3 

25.9 

’ -29.6 

357.7 

999,9 

99,9 

999,9 

57,9 

139. 

34.1 

118.0 

12150,9 

179,0 

-51.8 

99.9 

319.1 

36,7 

24.1  i 

-27.7 

362.0 

999.9 

99,9 

999.9 

58.7 

139. 

34.6 

119.0 

12297.5 

175.0 

-51,8 

99,9 

317.7 

31.3 

21.11 

-23.1 

364.4 

999.9 

99.9 

999.9 

59.5 

139. 

35.0 

120.0 

12409.4 

172.0 

-52.6 

99.9 

315.4 

28.8 

20.2 

-20,5 

364,9 

999,9 

99,9 

999.9 

60.1 

139. 

35.4 

121.0 

12561.0 

168.0 

-53,5 

99.9 

314.5 

28,7 

20. 5| 

-23.1 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

60.8 

139. 

35.9 

122.0 

12716.2 

164.0 

-53,2 

99.9 

315.7 

28.6 

20.01 

-20.4 

369.8 

999.9 

99,9 

999.9 

61.7 

138. 

36.3 

123.0 

12875.7 

160.0 

-51.8 

99.9 

317.3 

27.2 

18. si 

( -20.0 

373.8 

999.9 

99,9 

999.9 

62.4 

138. 

36.8 

124.0 

12998.6 

157,0 

-51.3 

99,9 

31R.0 

24.3 

16.2] 

[ -13,1 

376.  T 

999,9 

99.9 

999.9 

63.3 

138. 

37.1 

125.0 

13166.1 

153.0 

-51.0 

99,9 

317.3 

22.5 

15.31 

i -16.6 

378.7 

999,9 

99.9 

999,9 

63.7 

138. 

37.7 

126.0 

13337.4 

149.0 

-52.9 

99.9 

313.6 

20.7 

15.0' 

-14.3 

379.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.3 

138. 

38.1 

127.0 

13468.3 

146.0 

-53.9 

99.9 

310.9 

19.6 

14.8 

-12.0 

380.2 

999,9 

99.9 

999,9 

64.9 

138. 

38.7 

123.0 

13646.4 

142.0 

-54,8 

99.  9 

307,1 

17,2 

13.7 

-10.4 

381.5 

999,9 

99,9 

999,9 

65.5 

138. 

39.2 

129.0 

13782.8 

139.0 

-55.3 

99.9 

308.1 

17.8 

14.( 

-11.0 

383.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

138. 

39.8 

130.0 

13921.9 

136.0 

-55.5 

99.9 

314.6 

23.4 

16.7 

-16.4 

385.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

138. 

40.5 

131.0 

14112.4 

132.0 

-55.2 

99.9 

319.0 

32.1 

21.41 

-24.2 

389,0 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

138. 

41.0 

132.0 

14309,4 

128.0 

-54.0 

99,9 

318.7 

32.3 

21. r 

— 24.  3 

3P4.5 

999.9 

99.9 

999.9 

69.1 

138. 

4l.r» 

133.0 

14461.4 

125.0 

-54.7 

99.9 

315.4 

25.1 

17.1 

-17.9 

396.0 

999.9 

99.9 

999,9 

69.9 

138. 

42.0 

134.0 

14617.0 

122.0 

-54.4 

99.9 

310.6 

20.0 

15. ( 

-13.5 

399.4 

999.9 

99,9 

999.9 

70.7 

138. 

42.6 

135.0 

14776,3 

119.0 

-55.0 

99,  9 

304.7 

21.0 

17.1 

-12.0 

401.0 

999,9 

99.9 

999,9 

70,9 

138. 

43.1 

136.0 

14994.7 

115.0 

-55.2 

99.9 

303.9 

20.9 

17.1 

-11.6 

404.7 

999,9 

99,9 

999.9 

71.9 

138. 

43.7 

137.0 

15163.3 

112.0 

-55.5 

99.9 

304.9 

16.7 

13.7 

-9.6 

407.1 

999.9 

99.9 

999.9 

72.6 

138. 

44.3 

138.0 

15394.7 

108.0 

-56.5 

99.9 

3 07. '9 

17.6 

13.1 

-10.8 

409.5 

999.9 

99,9 

999.9 

72.8 

138. 

44.9 

139.0 

15573.5 

105.0 

-56.3 

99,9 

309.4 

24.1 

18.1 

-15,3 

413.1 

999.9 

99.9 

999.9 

73.6 

138. 

45.4 

140.0 

15819,8 

101.0 

-57.0 

99.9 

309.8 

24,9 

19  .b 

-15.0 

414.4 

999,9 

99.9 

999.9 

74.6 

137. 

46.1 

141.0 

16010.1 

98.0 

-58.4 

99.9 

3U.3 

20.2 

14.4 

-14.1 

417.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75,5 

137. 

46.8 

142.0 

16272.8 

94.0 

-57.5 

99.9 

320.2 

22.1 

14,1 

-16.9 

424.1 

999,9 

99.9 

999,9 

76.1 

137. 

47.5 

143.0 

16477.4 

91.0 

-58.2 

99,9 

320,3 

27.5 

17.h 

-21.1 

426.7 

999.9 

99.9 

999.9 

77.2 

137, 

48.2 

144.0 

16760.8 

87.0 

-57.7 

99.9 

320.4 

28.5 

18. !l 

-21.9 

433.2 

999.9 

99,9 

999.9 

78.5 

137. 

48.9 

145.0 

16982.2 

84.0 

-57.7 

99.9 

318.3 

24.7 

16.M 

-18.4 

437.6 

999.9 

99.9 

999,9 

79,7 

137. 

49,5 

146.0 

17212.1 

81.0 

-57.0 

99.9 

315.4 

17.2 

12J1 

-12.2 

443.6 

999,9 

99.9 

999.9 

80.7 

138. 

50.2 

147.0 

17450.6 

78.0 

-57.8 

99.9 

318.5 

13.8 

-10.4 

446.6 

999.9 

99.9 

999.9 

80.9 

137. 

50.9 

148.0 

17697.6 

75.0 

-58.5 

99,  9 

317.5 

16.1 

10.9 

-11,9 

450.2 

999.9 

99,9 

999,9 

81.7 

138. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED  j 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG  > 
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STATiaN  MO.  662 
66PI0  CfTY.  S 0 


6 FPeWIARV  H7f 
1715  GHT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

REM  PT 

01 R 

SPEED 

U COfP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SFf 

M/SI  C 

51.6 

169.0 

in061.8 

71.0 

-58.9 

99. 'i 

310.6 

13.7 

1 ».6 

52.3 

150.0 

18316.0 

68.0 

-57,0 

99,9 

311.0 

15,7 

li,8 

53.1 

151.0 

18600.0 

65.0 

-56.5 

99,9 

317.6 

26.6 

1 1.7> 

53.9 

152.0 

18899.6 

62.0 

-56.8 

99.9 

317.6 

22.5 

15.2 

56.7 

153,0 

19213.3 

59.0 

-57.7 

99,9 

307.6 

8.6 

55.5 

156.0 

19562.3 

56.0 

-58,2 

99.9 

312.3 

8.9 

56.3 

155.0 

19887.1 

53,0 

-60.5 

99.9 

316.8 

19.0 

13.0 

57.2 

156.0 

20269.3 

50.0 

-61.6 

99.9 

316.0 

19.5 

16.8 

sa.o 

157.0 

20633.6 

67.0 

-61,0 

99,9 

311.3 

17.3 

13.  • 

59.0 

15S.0 

21062.0 

66.0 

-62,3 

99.9 

305.7 

9.0 

V.  1 

60.0 

159.0 

21676.5 

61.0 

-63.9 

99,9 

317.2 

17.8 

IV.L 

61.1 

160.0 

21963.6 

38.0 

-62.9 

99,9 

325.5 

19.3 

10.9  . 

62.9 

161.0 

22650.8 

35.0 

-62.1 

99,9 

332.9 

13.2 

«..0r 

63.7 

162.0 

23006.1 

32.0 

-62.5 

99,9 

333.0 

20.1 

v.i, 

69.0 

163.0 

23606.7 

29.0 

-65.8 

99.9 

999.9 

99,9 

93.  N 

66.5 

166.0 

26270.1 

26.0 

-65,6 

99,9 

999,9 

99.9 

9‘.| 

160S 


STATIPN  NO.  66? 
RAMO  CITY,  S D 


6 FFBRUARV  1975 

2015  GMT  166  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  pr 

Of  R 

SPEED 

U CPWP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MR 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/srr. 

M/,',rc 

PG  K 

OG  K 

GM/KG 

pr.T 

KM 

or. 

0,0 

16.0 

966.0 

906.9 

-10.0 

-18.  ? 

170.0 

2.6 

-0.  » 

2.6 

270.7 

273,5 

1.0 

51.0 

0.0 

0. 

0.3 

15.0 

1050,6 

897,0 

-10,6 

-20.3 

999.9 

99,9 

99.  » 

99,9 

271.1 

273,3 

0.8 

62,0 

999.9 

999. 

0.6 

16.0 

1162.9 

886.0 

-10.6 

-21.0 

999.9 

99  .9 

99  . », 

99.9 

272.1 

276.3 

0.8 

61.8 

999.9 

999. 

O.B 

17.0 

1259.1 

873.0 

-11.6 

-20.1 

999.9 

99  .9 

99,  1, 

99,9 

272.2 

276.6 

0,9 

68.3 

999,9 

999. 

1.1 

18.0 

1367.6 

863.0 

-11.9 

-20.1 

999,9 

99,9 

99,  » 

59,9 

272.6 

275.1 

0,9 

50.3 

999.9 

999. 

1.6 

19.0 

1636,7 

853.0 

-12.0 

-20.3 

999,9 

99,9 

99,  t 

99.9 

273.6 

275.9 

0.9 

69.8 

999.9 

999. 

l.T 

20.0 

1527.1 

863.0 

-11.1 

-21.. 

999.9 

99.9 

99.  »| 

99.9 

275.2 

277.6 

0.8 

63.5 

999.9 

999. 

2.1 

21.0 

1637.2 

831.0 

-10.9 

-26.0 

999,9 

99.9 

99. 

90.9 

276.6 

278.2 

0.5 

27.3 

999.9 

999. 

2.S 

22.0 

1730.2 

821.0 

-10.9 

-26.5 

999,9 

99,9 

99,  » 

99,9 

277,6 

279.1 

0.5 

26.2 

999.9 

999. 

2.8 

23.0 

1826.6 

811.0 

-10.9 

-27.3 

316.7 

15.3 

10.  If 

-10.8 

278.5 

280.0 

0.5 

26.2 

1.2 

167, 

3.0 

26.0 

1919,6 

801.0 

-11.6 

-27.9 

311.7 

15.6 

.1.) 

-1J.6 

278. B 

280.2 

0,5 

26.3 

1.3 

165. 

3.3 

25.0 

2015.8 

791.0 

-12.0 

-29.2 

309.3 

16.2 

1^.6 

-1  1.3 

279.3 

280.6 

0.6 

22.3 

1.6 

162. 

3.7 

26.0 

2132.7 

779,0 

-12.6 

-30.3 

307,2 

16.7 

I..5 

-n.i 

279,9 

281.1 

0.6 

21.0 

2.0 

139. 

3.9 

27.0 

2221.2 

770.0 

-13.6 

-31.0 

306,7 

16.7 

13.6 

-19.0 

279.9 

281.0 

0.6 

21.1 

2.2 

138. 

6.3 

28.0 

2320.6 

760.0 

-16.0 

-33.: 

30/. 6 

17.2 

1 <.6 

-10.5 

280.6 

281.3 

0.3 

18.0 

2.6 

136. 

6.6 

29.0 

2610.9 

751.0 

-16.7 

-32.'-> 

309.6 

17.6 

1 ’.8 

-11.3 

280.6 

281.5 

0.3 

19,9 

2.9 

135. 

6.9 

30.0 

2512.3 

761.0 

-15,2 

-32.0 

311. 5 

18.8 

16.1 

-12.5 

281.0 

282.1 

0.3 

22.1 

3.2 

135. 

5.2 

31.0 

2606.6 

732.0 

-15,6 

-31.3 

313.6 

19.6 

16.9 

-13.3 

281.6 

282,7 

0.6 

26.6 

3.6 

135. 

5.5 

32.0 

2708.3 

722.0 

-16.1 

-29.  r 

315.6 

19.7 

13.9 

-16.1 

282.2 

283.6 

0.6 

29.6 

3.9 

135. 

5.8 

33.0 

2802.7 

713.0 

-16.6 

-33.1 

316.2 

20.6 

lV.3i, 

-16.9 

282.6 

283.6 

0.3 

22.2 

6.3 

135. 

6.1 

36.0 

2898.0 

706.0 

-17,6 

-32.3 

316.8 

21.6 

16,8*1 

-15,7 

282.8 

283.8 

0.6 

25.8 

6.7 

135. 

6.5 

35.0 

2996,3 

695.0 

-17.8 

-32.3 

317.3 

23.1 

15.7 

-l/.O 

283.3 

286.6 

0.3 

25.5 

5.2 

135. 

6.8 

36.0 

3113,6 

686.0 

-18.0 

-33.1 

317.8 

23.8 

16.01, 

-1/.7 

286.5 

285.5 

0.3 

25.1 

5.6 

135. 

T.l 

37.0 

3212.6 

675.0 

-18.1 

-25. T 

318.3 

26.5 

i6,r^ 

-1  1,3 

285.6 

287.5 

0,7 

51.0 

6.1 

136. 

7.6 

38.0 

3312.8 

666.  0 

-18.8 

-22.1 

318.7 

25,0 

16.  S' 

-n,8 

285.8 

288.6 

1.0 

76.9 

6.5 

136. 

7.7 

39.0 

3616.1 

657,0 

-19.6 

-20.1 

313.8 

25.6 

16.  »L- 

-10.2 

286.0 

289.6 

1.2 

95.7 

7.0 

136. 

1.0 

60.0 

3505.2 

669.0 

-19.3 

-20.9 

318.7 

26.2 

17.  I> 

-10.7 

287.3 

290.6 

1.1 

87.5 

7.6 

136. 

8.5 

61.0 

3632.3 

638.0 

-19.6 

-21.0 

317.9 

2^.5 

18.  t 

-20,6 

288.6 

291.5 

1.1 

83.9 

fl.2 

136. 

8.8 

62.0 

3737.7 

629.0 

-20.3 

-26.2 

317.7 

27.9 

18.E 

-20.7 

288.8 

291,6 

0.9 

70.8 

8.8 

136. 

9.1 

63.0 

3866.5 

620.0 

-20.7 

-27.  > 

317.9 

28.3 

19.6 

-21.0 

289.5 

291.5 

0.6 

56.5 

9.3 

136. 

9.5 

66.0 

3960.6 

612.0 

-21.2 

-29.9 

318.6 

28.5 

18.** 

-21.6 

290.0 

291.6 

0,5 

65.2 

9,9 

137. 

9.8 

65.0 

6069.7 

603.0 

-21.5 

-32.1 

319,6 

28.5 

18.5 

-ri.7 

290.9 

292.2 

0.6 

3 7,6 

10,5 

137, 

10.1 

66.0 

6168.3 

595.0 

-21,2 

-35.8 

320.5 

28.5 

18.1 

-22.0 

292,3 

293.2 

0.3 

25.3 

11.0 

137. 

10.6 

67.0 

6268.1 

587.0 

-21.5 

-36.2 

321.6 

28.2 

l‘.6 

-22..1 

293.1 

296.0 

0.3 

25.0 

11.5 

137. 

10.8 

68.0 

6369.2 

579.0 

-21.9 

—36.  j 

322.2 

27.9 

17.1 

-22.0 

293.8 

206. T 

0.3 

25.0 

12.2 

13  7, 

11. 1 

69.0 

6666.6 

570.0 

-22.5 

-36.  7 

322,6 

27.7 

16.* 

-?1,9 

296.3 

295,2 

0.3 

25.6 

12.7 

138. 

11.6 

50.0 

6555.0 

563.0 

-23.1 

-31.3 

322.2 

27.6 

16.5 

-21,8 

296.8 

296.2 

0,5 

66.3 

13.1 

138. 

11.8 

Sl.O 

6699.3 

552.0 

-26.0 

-31.2 

321.3 

27.3 

17.1 

-2‘..3 

295.3 

296.9 

0.5 

50,9 

13.8 

138. 

12.1 

52.0 

6805.7 

566.0 

-26.6 

-31.9 

320,5 

27.1 

I7.i 

-29,9 

295.6 

297.1 

0.5 

51.6 

16.6 

138. 

12.5 

53.0 

6899.8 

537,0 

-25.7 

-32.2 

319,6 

26.8 

17.? 

-20.6 

295,6 

297.1 

0.5 

56.3 

16.9 

138. 

12.9 

56.0 

5008.6 

529.0 

-26.8 

-31.5 

319.0 

27.6 

I’l.O 

-20.7 

295.6 

297.2 

0.5 

66.0 

15.6 

138. 

13.1 

55.0 

5118.3 

521.0 

-27.2 

-32.  7 

318.9 

27.9 

18.3 

-2..0 

296.6 

297.9 

0.5 

59.0 

15.9 

138. 

13.6 

56.0 

5263.7 

512.0 

-27,8 

-36,2 

318.8 

29.6 

19  ,(6 

-22,1 

297.1 

298.6 

0.6 

56.2 

16.7 

138. 

13.9 

57.0 

5356.8 

506.0 

-28.3 

-37.: 

318.5 

30.2 

vo.o 

-2?.6 

297.8 

298.8 

0.3 

62.6 

17.3 

138. 

16.1 

58.0 

5671.6 

696.0 

-29.0 

-38.’ 

318.3 

30.6 

5052 

-22.7 

298.6 

299.3 

0.3 

60.5 

17.7 

138. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA.'  6 OEG 


1606 


STATICN  NO. 

CITY, 

6 FEBRUARY 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  pr 

OIR 

SPEED 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

or,  C 

OG 

M/SFC 

14.4 

59.0 

5573.0 

489.0 

-29.6 

-37.1 

318.0 

30.3 

14.8 

60.0 

5690.4 

481.0 

-30.6 

-37.4 

317,9 

29.5 

15.0 

61.0 

5794.4 

474.0 

-31.5 

-37.9 

317.0 

29,1 

15.3 

62.0 

5899.5 

467.0 

-32.5 

-38.2 

317.4 

29.2 

15.7 

63.0 

6005.7 

460.0 

-33.6 

-39,3 

316.3 

29.9 

16.0 

64.0 

6128.6 

452.0 

-34.8 

-40.2 

315.2 

30.9 

16.3 

65.0 

6237.5 

445.0 

-35.2 

-39." 

313.6 

31.6 

16.7 

66.0 

6379.6 

436.0 

-36.2 

-40,0 

311.8 

32.1 

17.1 

67.0 

6475.7 

430.0 

-36.6 

-40,6 

310,5 

31.9 

17.5 

68.0 

6589.3 

423.0 

-37.4 

-42.3 

309.8 

31.1 

17.8 

69.0 

6704.3 

416.0 

-30.2 

-43.4 

309.5 

30.7 

18.1 

70.0 

6820.9 

409.0 

-38.9 

-44.  J 

309.  3 

30.8 

18.6 

71.0 

6956.1 

401.0 

-40.1 

99.  ) 

309,1 

33.3 

18.9 

72.0 

7076.1 

394.0 

-41.0 

99.9 

309.1 

35.4 

19.3 

73.0 

71B0.2 

388.0 

-42.0 

99.9 

309.0 

36.6 

19.7 

74.0 

7303.2 

381.0 

-43.1 

99,9 

309,0 

36,3 

20.0 

75.0 

7427.9 

374.0 

-44.2 

99,9 

309,3 

35.5 

20.4 

76.0 

7536.1 

368.0 

-45.2 

99.9 

310.7 

35.3 

20.8 

77.0 

7645.7 

362.0 

-45.9 

99.  i 

312.0 

35.5 

21.1 

78.0 

7775.4 

355.0 

-46.9 

99, 'J 

312.6 

35.6 

21.5 

79.0 

7888.2 

349.0 

-47.6 

99.9 

312.7 

35.1 

21.8 

80.0 

8002.5 

343.0 

-48.5 

99.9 

312.6 

35.1 

22.2 

81.0 

8137.8 

336.0 

-49.9 

99.9 

312.8 

36.3 

22.6 

82.0 

8275.1 

329.0 

-51.0 

99,9 

313.3 

38,3 

22.9 

83.0 

8394.7 

323.0 

-51.7 

99.  , 

313.7 

39.8 

23.2 

84.0 

8516.0 

317.0 

-52.8 

99.  i 

313.7 

39,8 

23.6 

85.0 

8639.0 

311.0 

-54.0 

99,9 

313.2 

38.2 

23.9 

86.0 

8784.8 

304.0 

-55,0 

99,9 

312.3 

35.6 

24.2 

87.0 

8911.9 

298.0 

-56.1 

99.9 

311.3 

34.1 

24.7 

88.0 

9019.2 

293.0 

-57.2 

99.9 

310.5 

34.7 

25.0 

89.0 

9169.9 

287.0 

-57,9 

99.9 

310,7 

37,3 

25.2 

90.0 

9260.6 

282.0 

-58,1 

99.9 

311.4 

39.0 

25.6 

91.0 

9396.1 

276.0 

-58.2 

99.3 

312.7 

41.5 

25.9 

92.0 

9510.9 

271.0 

-59.4 

99.9 

313.7 

40.9 

26.2 

93.0 

9627.3 

266.0 

-59.9 

99.9 

314.6 

39,6 

26.7 

94.0 

9745.8 

261.0 

-60.1 

99.9 

316.3 

37.8 

27.0 

95.0 

9891.0 

255.0 

-59.8 

99.9 

317.5 

37.6 

27.5 

96.0 

10015.3 

250.0 

-58.1 

99.9 

319.3 

3B.8 

27.8 

97.0 

10169.3 

244.0 

-55,4 

99.  J 

319,5 

38.9 

28.1 

98.0 

10301.7 

239.0 

-54.0 

99.9 

319.6 

38.4 

28.5 

99.0 

10437.5 

234.0 

-53.7 

99.9 

319.3 

36.3 

29.0 

100.0 

10548.4 

230.0 

-53,6 

99,9 

319,6 

33.9 

29.7 

101.0 

10718.1 

224.0 

-54.5 

99.9 

319.3 

37.7 

30.0 

102.0 

10862.7 

219.0 

-54.3 

99.9 

318.9 

39.7 

30.3 

103.0 

11011.2 

214.0 

-53.1 

99.9 

318.3 

38.1 

* BY  SPEED  MEANS  EIFVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIPE  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  means  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 


1407 


STATICN  NO.  6f>?. 
n/kPin  CITY,  S D 


6 FCCRUARY  1975 

2015  GNT  196  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PPES 

TF«*P 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

II  COMP 

V CIMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PM 

PAMGE 

A2 

MIN 

GPM 

**B 

OG  C 

OG  C 

00 

M/SEC 

P/SEC 

M/sec 

DG  K 

DG  K 

r,«>/(<G 

PCT 

KM 

DG 

30,8 

104.0 

11133.0 

210.0 

-52.3 

99.  / 

317.7 

34.1 

22.9 

-25.2 

345.1 

999,9 

99.9 

999.9 

53.1 

136. 

31.2 

105.0 

11288.5 

205.0 

-53.2 

99,  ] 

317. P 

31.8 

21.4 

-23.5 

346.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.8 

136. 

31.6 

106.0 

11415.3 

201.0 

-53.9 

99,9 

318.0 

31.9 

21.3 

-23.7 

347.0 

999.9 

99.9 

999.9 

54.5 

136. 

32.0 

107.0 

11544.6 

197.0 

-53.1 

99.9 

317.4 

34.0 

23.0 

-2  >.0 

350.2 

999.9 

99.9 

999.9 

55.2 

136. 

32.5 

108.0 

11710.4 

192.0 

-52.9 

99.9 

315,7 

34.8 

24.3 

-27.9 

353.1 

999,9 

• 99,9 

999,9 

56.5 

136. 

32.9 

109.0 

11845.9 

188.0 

-54.0 

99.9 

315.6 

33.3 

23.3 

-23,8 

353,4 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

136. 

33.2 

110.0 

11983,7 

184.0 

-54.6 

99.9 

316.1 

31.8 

22.0 

-22.9 

354,6 

999.9 

99.9 

999.9 

57,8 

136. 

33.8 

111.0 

12160.4 

179.0 

-53.7 

99.9 

316.3 

28.5 

19.7 

-20,6 

358.9 

999,9 

99,9 

999,9 

58.9 

136. 

34.1 

112.0 

12305.9 

175.0 

-52.9 

99,  3 

315.  1 

27.4 

19.3 

-1  1.4 

362.5 

999,9 

99,9 

999,9 

59.5 

136. 

34.7 

113.0 

12455.3 

171.0 

-52.3 

99.  <: 

311.4 

28.4 

21.3 

-1  1.8 

366.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.3 

136. 

39.0 

114.0 

12608.5 

167.0 

-52.0 

99.9 

310.3 

30.6 

23.3 

-17.8 

369.0 

999.9 

99.9 

999.9 

60.6 

136. 

35.5 

115.0 

12765.5 

163.0 

-52.0 

99.9 

310.6 

34.3 

26.0 

-22.3 

371.5 

999,9 

99.9 

999.9 

61.9 

135. 

36.0 

116.0 

12967.0 

158.0 

-52.8 

99.9 

311.7 

33.6 

25.1 

-22.3 

373,6 

999,9 

99.9 

999.9 

62.9 

135. 

36.4 

117.0 

13132.0 

154.0 

-54.0 

99.9 

313.4 

31.7 

23.0 

-21.8 

374.2 

999.9 

99.9 

999.9 

63.7 

135. 

36.9 

118.0 

13258.2 

151.0 

-54.2 

99.4 

316.0 

31,2 

21.7 

-22.5 

376.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

135. 

37.3 

119.0 

13430.2 

147.0 

-54.8 

99.9 

316.9 

31.9 

21.8 

-23.2 

377.8 

999,9 

99,9 

999,9 

65.3 

135, 

37.7 

120.0 

13606.6 

143.0 

-55.0 

99.7 

316.3 

31.9 

22.1 

-23.1 

380.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.1 

135. 

38.1 

121.0 

13742.1 

140.0 

-55.0 

99.7 

314.4 

30.8 

22.0 

-21.5 

382.9 

999.9 

99,9 

999.9 

66.9 

135. 

38.6 

122.0 

13927.3 

136.0 

-55.1 

99.9 

310.5 

27.7 

21.1 

-1‘3.0 

385.8 

999,9 

99.9 

999.9 

67.8 

135. 

39.0 

123.0 

14069.3 

133.0 

-56.2 

99.9 

306.9 

25.7 

20.5 

-15.4 

386.2 

999,9 

99,9 

999,9 

68.5 

135. 

39.5 

124.0 

14263.3 

129.0 

-56.4 

99.9 

306.2 

27.6 

22.3 

-16.3 

389.3 

999.9 

99,9 

999.9 

68.9 

135. 

39.8 

125.0 

14412.7 

126.0 

-56.2 

99.9 

308.3 

29.6 

23.3 

-1J.3 

392.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.5 

135. 

40.6 

126.0 

14618.0 

122.0 

-55.6 

99.9 

311.2 

26.4 

19.9 

-1  f.4 

397,1 

999,9 

99,9 

999.9 

71.4 

135. 

41.1 

127.0 

14176.8 

119.0 

-55.1 

99.9 

309.7 

20,6 

15.9 

-1  1,2 

400.8 

999,9 

99.9 

995,9 

72.0 

135. 

41.8 

128.0 

14940.1 

116.0 

-54.5 

99.9 

309.5 

25.3 

19.5 

-14.1 

404.9 

999.9 

99.9 

995.9 

72.4 

135. 

42.3 

129.0 

15107.8 

113.0 

-54.8 

99.9 

309.5 

30.9 

23.9 

-19.7 

407.4 

999.9 

99,9 

999.9 

73,5 

135. 

42.9 

130.0 

15279.5 

110.0 

-55.8 

99.9 

309.8 

29,8 

22.9 

-19,1 

408.7 

999,9 

99,9 

955,9 

74,7 

135. 

43.5 

131.0 

15515.1 

106.0 

-56.2 

99.9 

312.8 

23.4 

17.2 

-15.9 

412.1 

999.9 

99.9 

999.9 

75.9 

135. 

44.0 

132.0 

15697.3 

103.0 

-56.9 

99.9 

315.2 

19.0 

13.4 

-13.5 

414.3 

999,9 

99.9 

999.9 

76.1 

135. 

44.5 

133.0 

15984.4 

100.0 

-57.2 

99.9 

311.3 

13.5 

10.2 

-3.9 

417.2 

999.9 

99.9 

999.9 

77.0 

135. 

45.0 

134.0 

16076.9 

97.0 

-57.6 

99.  7 

293.5 

9,8 

9.0 

-3.9 

420.2 

999.9 

99,9 

999.9 

77,3 

135. 

45.5 

135.0 

16275.0 

94.0 

-58.2 

99.-? 

291.6 

12.4 

11.6 

-4.6 

422.7 

999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

135. 

46.0 

136.0 

16478.8 

91.0 

-59.1 

99.9 

305.1 

18.1 

14.1 

-10.4 

424.9 

999.9 

99.9 

999.9 

77.9 

134. 

46.6 

137.0 

16760.2 

87.0 

-59.8 

99.9 

312.3 

25.2 

18.6 

-16,9 

429.0 

999.9 

99.9 

999,9 

78.4 

134. 

47.0 

138.0 

16979.6 

84.0 

-59.6 

99.9 

312.7 

29,9 

22.1 

-2  ).3 

433.7 

999,9 

99.9 

999.9 

78.9 

135. 

47.7 

139.0 

17207.0 

81.0 

-59.8 

99.9 

313.8 

30.1 

21.7 

-27.8 

437,9 

999.9 

99,9 

999.9 

80.7 

134. 

48.4 

140.0 

17443.1 

78.0 

-59,4 

99.9 

316.5 

24  .6 

16.* 

-l’.8 

443.4 

999,9 

99.9 

999.9 

81.8 

134. 

49.3 

141.0 

17774,0 

74.0 

-57.7 

99.9 

315.8 

22.2 

15.! 

-15,9 

453.6 

999,9 

99,9 

999.9 

83.1 

134. 

50.2 

142.0 

18035.6 

71.0 

-57.1 

99.7 

318.6 

14,5 

9.1 

-10,9 

460.5 

999,9 

99,9 

999.9 

84.0 

134. 

51.0 

143.0 

18309.8 

68.0 

-55.6 

99.9 

321.6 

11.2 

7.1 

-8.8 

469.3 

9®9.9 

99.9 

999.9 

84.5 

135. 

51.8 

144.0 

18596.6 

65.0 

-56.6 

99.9 

313.8 

16.1 

ll.l> 

-11.2 

473.3 

999,9 

99,9 

999.9 

85.1 

135. 

52.6 

145.0 

18895.0 

62.0 

-58.6 

99.9 

315.8 

13.2 

9.1 

-7,5 

475,3 

999,9 

99,9 

999,9 

86.2 

135. 

53.4 

146.0 

19205.9 

59.0 

-59.8 

99.9 

313.3 

17.1 

12.4 

-11.7 

479.5 

999.9 

99,9 

999.9 

86.5 

135. 

54.3 

147.0 

19532.1 

56.0 

-59.8 

99.9 

320.5 

22.0 

14.0* 

-17.0 

486.7 

999,9 

99.9 

999.9 

87.6 

134. 

55.2 

148.0 

19875.3 

53.0 

-61.0 

99.9 

324.3 

8,5 

4.9 

-6.9 

491.6 

999.9 

99.9 

999.9 

89,2 

135. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1A08 


STATION  NO,  66S 
AAPIO  CITY,  S D 


A FCBWiARY  1975 

2015  GMT  146  22.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

P9ES 

TEMP 

DEW  PT 

DIP 

SPEEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AT 

MIN 

r.PM 

mb 

OG  C 

06  C 

06 

P/SEC 

M/SFC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

S6.3 

169.0 

20113.6 

51.0 

-62.6 

99.9 

316.3 

6.5 

6.» 

—+.6 

693.6 

999,9 

99,9 

999,9 

88.  6 

135. 

S7.0 

150,0 

20687.0 

68.0 

-63.3 

99.9 

323.3 

16.6 

9.  1 

-D.l 

500,1 

999,9 

99.9 

999.9 

89.6 

135, 

57.9 

151.0 

20883.3 

65.0 

-63.7 

99,9 

321.0 

26.1 

16.  « 

-20.3 

508.5 

999.9 

99.9 

999,9 

90.6 

135. 

98.9 

152.0 

21307.9 

62.0 

-62.6 

99,9 

327.5 

25.5 

15.3 

-26.0 

521.8 

999,9 

99,9 

999.9 

92.2 

135. 

60.2 

153.0 

21767.9 

39.0 

-60.1 

99,9 

329.9 

17.2 

8.7 

-16.9 

538.8 

999,9 

99,9 

999.9 

96.0 

135. 

61.5 

156.0 

22268.6 

36.0 

-59.1 

99,9 

10.3 

7,6 

-l.f 

-7.2 

556.0 

999.9 

99,9 

999.9 

96.9 

135. 

62.7 

155.0 

22625.6 

36.0 

-61.0 

99,9 

363.3 

8.7 

2.3 

-3.3 

558.1 

999,9 

99,9 

999,9 

95.0 

136. 

66,0 

156.0 

23196.1 

31.0 

-63.5 

99.9 

316.2 

18.8 

13.3 

-13.6 

566.2 

999.9 

99.9 

999,9 

96.6 

136. 

65.7 

157.0 

23820.9 

28.0 

-63.7 

99.9 

309.9 

12.5 

9.6 

-8,0 

582.6 

999,9 

99.9 

999.9 

9T.1 

136. 

67.0 

158.0 

26516.6 

25.0 

-66.6 

99,9 

999,9 

99.9 

99,6 

99,9 

598.9 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

66.8 

159.0 

25298.8 

22.0 

-62.8 

99,9 

999,9 

99.9 

99.1 

99,9 

626.7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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6 FfcnWIAnY  1975 

2315  GMT  1611  18.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

OIR 

SPP'O 

11  COMP 

■V  COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

H 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OC 

M/SEC 

M/SPC 

M/SEC 

DG  X 

OG  X 

6M7KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

16.5 

966.0 

903,8 

-10.0 

-16,? 

160.0 

?,b 

-0,  ♦ 

2.6 

271.0 

276,1 

t.l 

58.0 

0.0 

0. 

0.1 

15.0 

1007.0 

899.0 

-10.8 

-18.3 

216.3 

0.9 

0.  1 

' 0.8 

270.6 

273.3 

1.0 

56.1 

O.l 

356. 

0.5 

16.0 

1119.3 

886.0 

-9.2 

-22.2 

216.3 

0.9 

0.  i 

0.8 

273.3 

275.3 

0.7 

33.7 

0.1 

356. 

0.9 

17.0 

1216.1 

875.0 

-8.7 

-20,  « 

212.6 

1.0 

0.  i 

3.8 

276.9 

277.2 

0.8 

36.6 

0.1 

3. 

1.2 

18.0 

1305.0 

865.0 

-9.2 

-20.6 

219.2 

1.9 

l.I 

1.5 

275.2 

277.6 

0.9 

39.5 

0.1 

7. 

1.5 

19.0 

1396.9 

855.0 

-9.7 

-21.5 

222.6 

3.3 

?.l 

2.5 

275.6 

277.9 

0.8 

37.3 

0.2 

10. 

1.9 

20.0 

1695.1 

866.0 

-8.6 

-21.2 

2P8.3 

6.6 

6.1 

-•*.0 

278.0 

280.6 

0.8 

36.6 

0.3 

26. 

2.3 

21.0 

1606.6 

832.0 

-6.7 

-22.  j 

307.7 

11.5 

9.1 

-7.0 

280.9 

283.2 

0.8 

28,6 

0.3 

75. 

2.6 

22.0 

1691.6 

823.0 

-7.5 

-21,0 

311.7 

16.2 

10.6 

-9,6 

281.0 

283.6 

0.8 

31.2 

0.5 

100. 

3.0 

23.0 

1796.1 

812.0 

-7.6 

-20,0 

307.5 

16,3 

11. A 

-.t.7 

231.9 

286.5 

0.9 

36.3 

0.8 

112. 

3.6 

26.0 

1892.6 

802.0 

-8.6 

-20.6 

305.6 

16.5 

11.8 

-.1.6 

282.1 

286.8 

0.9 

36.3 

1.2 

115. 

3.8 

25.0 

1989.6 

792.0 

-9.6 

-20.3 

306.2 

16.8 

12.2 

-1.3 

282.1 

286.8 

l.O 

60.6 

1.5 

118. 

6.2 

26.0 

2117.3 

779.0 

-10.3 

-20.6 

302.6 

15.6 

15.  t 

-3.6 

282.5 

285.2 

l.O 

62.9 

1.9 

119. 

6.5 

27.0 

2206.7 

770.0 

-11.1 

-20,8 

301.2 

16.5 

16.1 

-3.5 

232.5 

285.2 

0.9 

66.5 

2.2 

119. 

6.9 

28.0 

2306.9 

760.0 

-12.1 

-21.0 

301.9 

19.0 

16.1 

-10.0 

232.5 

285.1 

0.9 

67.3 

2.6 

119. 

5.1 

29.0 

2398.0 

751.0 

-12.5 

-20. a 

302.3 

19.9 

16.* 

-10.6 

283.0 

28  5.7 

1.0 

69.7 

2.8 

120. 

5.6 

30.0 

2500.2 

761.0 

-13.6 

-23.  r 

303.0 

20.8 

17.* 

-11.3 

283.1 

285.3 

0.8 

61.6 

3.2 

120. 

5.8 

31.0 

2603.7 

731.0 

-12.8 

-28.0 

303.6 

20.9 

17.5 

-11.5 

286.8 

286.3 

0.5 

25.2 

3.7 

121. 

6.1 

32.0 

2698.2 

722.0 

-13.0 

-39.2 

306.6 

21.0 

17.1 

-U.9 

285.6 

286.2 

0.2 

8.9 

6.1 

121. 

6.6 

33.0 

2793.6 

713.0 

-13.8 

-60.  3 

307.1 

21.5 

17.  * 

-13.0 

235.7 

286.2 

0.2 

8.5 

6.5 

121. 

6.8 

36.0 

2900.9 

703.0 

-16.1 

-60,5 

311.5 

21.6 

16.  1 

-16.2 

286.5 

287.0 

0.2 

8.5 

5.0 

122. 

7.1 

35.0 

2998.5 

696.0 

-16.8 

-39,  3 

316.0 

21.6 

15.5 

-15.0 

286.8 

287.6 

0.2 

10.2 

5.3 

123. 

7.6 

36.0 

3119.3 

683.0 

-15.3 

-38. a 

316.6 

22.9 

16.6 

-l9.0 

237.5 

288.1 

0.2 

11.3 

6.0 

126. 

7.9 

37.0 

3219.3 

676.0 

-16.2 

-35.5 

316.7 

23.5 

16.7 

-1  i.6 

287.7 

288.5 

0.3 

16.9 

6.6 

125, 

B.2 

38.0 

3320.5 

665.0 

-16.6 

-29,? 

315.0 

26.1 

i7.  1 

-17.0 

288.5 

290.0 

0,5 

30.7 

6.8 

125. 

B.6 

39.0 

3622.9 

656.0 

-17.0 

-26.6 

315.2 

26.9 

17.  i 

-17.6 

289.0 

291.0 

0.7 

62.9 

7.6 

126. 

9.0 

60.0 

3516.8 

668.0 

-18.1 

-26.0 

315.6 

25.9 

IP.  »' 

-13.6 

288.8 

290.9 

0.7 

69.7 

8.0 

127. 

9.6 

61.0 

3662.6 

637.0 

-18.8 

-25.9 

315.8 

27.0 

18.  1 

-19.3 

289,5 

291,7 

0.7 

53.2 

8.6 

128. 

9.8 

62.0 

3768.6 

628.0 

-19,0 

-26.3 

316.3 

27.8 

19.  : 

-20.1 

290,3 

292.5 

0,7 

52.6 

9.3 

128. 

10.1 

63.0 

3856.0 

619.0 

-19.6 

-32.? 

316.8 

28.3 

19.  , . 

-20.6 

291.0 

292.3 

0.6 

29.5 

9.8 

129. 

10.5 

66.0 

3952.6 

611.0 

-20.0 

-hn.i. 

317.7 

29.0 

19.5  ’ 

-21.5 

291.5 

292.1 

0.2 

16.6 

10.6 

129. 

10.9 

65.0 

6062.6 

602.0 

-20.6 

-37,0 

318.8 

29,9 

19.7  1 

-2  2.5 

292.3 

293.1 

0.2 

20.0 

11.2 

130. 

11.1 

66.0 

6161.7 

596.0 

-20,0 

-33.3 

319.3 

30.3 

19.8  1 

-23.0 

293.9 

295.0 

0.6 

27.8 

11.5 

130. 

11.5 

67.0 

6262.2 

586.0 

-20.6 

-25.'’. 

320.1 

30.9 

19.8  ' 

-23.7 

296.3 

296.8 

0.8 

65.5 

12.2 

131. 

11.9 

68.0 

6363.8 

578.0 

-21.3 

-26.2 

320.7 

30.7 

19.6 

-23.7 

296.6 

297.0 

0.8 

66.6 

13.0 

131. 

12.2 

69.0 

6679.6 

569.0 

-22,1 

-26.  / 

320.7 

30.6 

19.2 

-2J.5 

295.0 

29  7,3 

0.8 

66.2 

13.6 

132* 

12.6 

50.0 

6583.6 

561.0 

-23,0 

-27,0 

320.3 

30.1 

19,3  , 

-2J.2 

295.1 

297.6 

0,7 

69.7 

16.3 

132. 

13.2 

51.0 

6716.9 

551.0 

-26.2 

-27.7 

313.6 

30.8 

20.5 

-23.1 

295.2 

297,6 

0.7 

72.5 

15.3 

133. 

13.5 

52.0 

6821.5 

563.0 

-26.8 

-27.  ■) 

317.5 

31.5 

21.3  . 

-23,3 

295.8 

298.0 

o.> 

76.6 

16.0 

133, 

13.9 

53.0 

6929.6 

535.0 

-25,0 

-28.3 

317,7 

32.8 

22.  L 

-26,3 

296.8 

298.8 

0.7 

70.6 

16.6 

133. 

16.3 

56.0 

5038.8 

527.0 

-25,7 

-30.7 

318.2 

33.8 

22.5 

-25.2 

297.2 

299.0 

0.6 

62.7 

17,6 

133. 

16.7 

55.0 

5135.7 

520.0 

-26.2 

-32.0 

318.7 

36.1 

22.5 

-25.6 

297.7 

299.3 

0.5 

57.8 

18.3 

133, 

15.1 

56.0 

5275.9 

510.0 

-27.1 

-33.6 

319.1 

33.6 

22.0  ' 

-25.6 

298.3 

299.7 

0.6 

56.9 

19.2 

136. 

15.5 

57.0 

5375.3 

503.0 

-28.0 

-33.9 

319.7 

32.5 

21.0 

-26.8 

298.3 

299.7 

0.6 

S6.T 

19.9 

136. 

15.9 

58.0 

5690.3 

695.0 

-29.0 

-36.., 

320.7 

31.2 

19.8 

-26.1 

298.6 

299.9 

0.6 

58.  B 

20.7 

136. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•«  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN'  6 DEG 
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STArtON  NO.  662 
666IC  r.fTV,  S 0 


6 FFBRIJARY  1075 

2315  OMT  16S  IS.  0 


TINE 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  P’ 

OIR 

SPEED 

U cowp 

V CPMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPH 

MB 

or.  C 

OG  C 

OG 

M/SEG 

M/SFG 

M/'-.ec 

DG  K 

DG  K 

CM/KG 

PCT 

KM 

OG 

16.3 

59.0 

5592.0 

488.0 

-29.9 

-34.8 

321.4 

30.0 

18.7 

-23.5 

298.7 

300.0 

0.4 

61.7 

21.4 

134. 

16.7 

60.0 

5709.6 

480,0 

-30,4 

-35,7 

322.1 

29.8 

18.3 

-23,5 

299,4 

300,7 

0.4 

59.1 

22cl 

135. 

17.1 

61.0 

5813.9 

473.0 

-31.3 

-37.2 

322.7 

30,8 

18.7 

-24.5 

299.6 

300.6 

0.3 

55.9 

22.7 

135. 

17.5 

62.0 

5919.4 

466.0 

-32.2 

-38.3 

323.6 

32.9 

19.6 

-26.5 

299.7 

300,7 

0.3 

56.1 

23.5 

135. 

17.9 

63.0 

6026.1 

459.0 

-32.8 

-37.-' 

324.5 

34,3 

19,9 

-28,0 

300,3 

301.4 

0.3 

60.6 

24.4 

135. 

1S.2 

64.0 

6149.8 

451.0 

-33.0 

-40.0 

324.8 

35,0 

20.2 

' -28.6 

301.5 

302.4 

0.3 

48.9 

25.0 

136. 

1S.6 

65.0 

6259.7 

444.0 

-33.7 

-41.7 

324.6 

35.7 

20.7 

' -2<7.1 

302,0 

302.8 

0.2 

43.9 

25.8 

136. 

19.1 

66.0 

6403.0 

435.0 

-34.9 

-43.8 

323.6 

35.8  . 

21.2 

, -28.8 
! -2/.  6 

302,3 

302,9 

0.2 

35.4 

26.8 

136. 

19.5 

67.0 

6516.1 

428.0 

-35,5 

-44,h 

322.8 

34,6 

21.0 

302.9 

303.4 

0.2 

39,2 

27.9 

137. 

19.9 

60. 0 

6630.7 

421.0 

-36.4 

-45.9 

322.1 

33.0 

20.3 

' -2>.l 

303.1 

303.6 

0.1 

36.6 

28.5 

137. 

20.3 

69.0 

6746.6 

414.0 

-37.8' 

-47.: 

321.8 

32.6 

20.1 

. -23.6 

302.9 

303.3 

0.1 

36.5 

29.3 

137. 

20.7 

70.0 

6863.9 

407.0 

-38.8 

-48. : 

321.9 

32.5 

20.1 

> -25.6 

302.9 

303.4 

0.1 

36.5 

30.0 

137. 

21.2 

71.0 

6999.9 

399,0 

-39,9 

-49.  1 

322,6 

32.5 

19.7 

-25,8 

303.3 

303.6 

0.1 

36.3 

31.1 

137. 

21.5 

72.0 

7120.6 

392.0 

-40.6 

99.9 

323.3 

32.2 

19.2 

-’5,8 

304.0 

999.9 

09.9 

999.9 

31.8 

137* ** 

22.0 

73.0 

7225.4 

386.0 

-41.7 

99.9 

324.8 

33.2 

19.1 

-27.1 

303.9 

999.9 

99,9 

999.9 

32.3 

137. 

22.4 

74.0 

7349.3 

379.0 

-42.6 

99,9 

327,  1 

33.4 

18. 1 

-28,0 

304.3 

999.9 

99,9 

999,9 

33,4 

137. 

22.9 

75.0 

7475.1 

372.0 

-42.9 

99,9 

331.2 

31.5 

15.2 

-27.6 

305.5 

999.9 

99.9 

999.9 

34.5 

138. 

23.3 

76.0 

7566.1 

367.0 

-44.0 

99.3 

333.7 

30.3 

13.4 

-27.1 

305.2 

999.9 

99.9 

999.9 

35.1 

138. 

23.7 

77.0 

7695.2 

360.0 

-44.6 

99.9 

334.1 

30.8 

13.4 

-27.7 

306.2 

999.9 

99.9 

999,9 

35.7 

139, 

24.1 

78.0 

7807.5 

354.0 

-45,7 

99.9 

332.9 

33.3 

15.  ! 

-29.6 

306.1 

909,9 

99,9 

999,9 

36.4 

139, 

24.5 

79.0 

7921.2 

348.0 

-46.3 

99.9 

331,5 

36.7 

17.  * 

-32.3 

306.9 

999.9 

99.9 

999,9 

37.2 

139. 

24.9 

80.0 

8036.5 

342.0 

-47.2 

99.9 

330.5 

38  .8 

19.  . 

-33.8 

307.0 

999.9 

99.9 

995.9 

38.2 

139, 

25.3 

81.0 

8173.1 

335.0 

-48.3 

99.9 

329.2 

39.4 

2f'>.  ! 

—33.8 

307.5 

999,9 

99,9 

999,9 

39.  I 

140. 

25.7 

82.0 

8291.9 

329,0 

-49,0 

99,9 

327.8 

38.8* 

20,7 

-3  3.9 

308,1 

909.9 

99,9 

999,9 

40.  1 

140. 

26.1 

83.0 

8412.5 

323.0 

-50,0 

99.  i 

326.6 

37.5* 

20,7 

-1  ..3 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

41.0 

140. 

26.4 

84.0 

8534.8 

317.0 

-50.9 

99.  •; 

326.2 

36.3* 

20.2“ 

-io.i 

308.7 

999.9 

99.9 

999.0 

41.6 

140. 

26.8 

85.0 

8659.0 

311.0 

-51.6 

99.9 

326.1 

33.P* 

18.  » 

-2:t.O 

309.4 

999.9 

99,9 

999.9 

42.6 

140. 

27.3 

86.0 

8806.3 

304,0 

-52.9 

99,9 

325.8 

30.8* 

17.  i 

-25.5 

309.7 

999,9 

99.9 

999.9 

43.5 

140. 

27.7 

87.0 

8913.1 

299.0 

-53.8 

99.9 

325.5 

31.0* 

17.5 

-25.5 

309.8 

909.9 

99.9 

999.9 

44.1 

141. 

28. 1 

83.0 

9021.1 

294.0 

-55.0 

99.9 

325.3 

34.3* 

19.5 

-*3.2 

309.5 

999.9 

99.9 

999.9 

44.8 

141. 

28.5 

89.0 

9152.5 

288.0 

-56.2 

99,9 

325.6 

40.5* 

22,9 

-’3.4 

309.8 

999,9 

99,9 

999,9 

45.4 

141. 

28.9 

90.0 

9286.3 

287.0 

-56.3 

99.3 

325.3 

44.2* 

-36.3 

311.4 

999.9 

99.9 

999.9 

46.9 

141. 

29.3 

91.0 

9399.8 

277.0 

-56.8 

99.-7 

324.5 

44.?'« 

2".’ 

-36.1 

312.3 

999.9 

99.9 

999.9 

48.0 

141. 

29.7 

92.0 

9515.0 

272.0 

-57.5 

99i9 

324.1 

42.8* 

•”.o  1 

-34.6 

313.0 

599,9 

99,9 

999,9 

49.0 

141. 

30.2 

93.0 

9632.1 

267.0 

-57,8 

99,9 

325,2 

40,8* 

-33.5 

314.2 

999.9 

99.9 

999.9 

50.2 

141. 

30.6 

94.0 

9751.2 

262.0 

-58,5 

99,9 

327,3 

40.1* 

2*  .7 

-33.8 

314.9 

909.9 

99.9 

999.9 

51.2 

141. 

31.0 

95.0 

9896.5 

256.0 

-59,5 

99,9 

329.3 

39.3* 

'O.o 

-33.8 

315.5 

999.9 

99,9 

999.9 

52.0 

141. 

31.4 

96.0 

10044.8 

250.0 

^59,0 

99.9 

329.2 

35.1* 

18.0 

-n,2 

317.1 

999,9 

99,9 

999,9 

53.2 

141. 

31.8 

97.0 

10145.6 

246.0 

-59,8 

99,3 

327,4 

31.3* 

«6.9 

-.'6,4 

318.6 

999,9 

99,9 

999.9 

54.0 

142. 

32.2 

98.0 

10273.6 

241.0 

-60.7 

99,9 

324.7 

31.7* 

*8.4 

•25.9 

319.2 

999.9 

99.9 

999  .9 

54.4 

142. 

32.7 

99.0 

10403.9 

236.0 

-61.2 

99.9 

322.0 

39,3* 

24.2 

•3t,0 

320,3 

999.9 

99.9 

999,9 

55.2 

142. 

33.1 

100.0 

10537.2 

231.0 

-60.2 

99.9 

321.1 

45.,' 

28.6 

-35.7 

323.9 

999,9 

99,9 

999.9 

56.4 

142. 

33.6 

101.0 

10702.0 

225,0 

-58.5 

99,9 

320,9 

45,8* 

28.9 

-35.6 

328.9 

909,9 

99.9 

999.9 

58.3 

142. 

34.0 

102.0 

10815.4 

221.0 

-56.2 

99.9 

321.6 

40.2' 

25.0 

-31.5 

334.2 

999,9 

99,9 

999.9 

59.0 

142. 

34.5 

103.0 

10961.2 

216.0 

-55.2 

99,9 

320.6 

34,1* 

21.6 

-26,3 

337.8 

999,9 

99.9 

999.9 

60.5 

142. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETmEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPESATUSE  OR  TIME  HAVE  R^EN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATfON  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATTCN  NO, 

•APIO  CtTYt  S J 


6 FPPRllARy  1975 

2315  r.MT  140  18.  0 


IME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES' 

TEMP 

OEM  P7 

01 R 

SPFEP 

U CDM» 

V r.DMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

06 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

34.9 

104.0 

11080.8 

212.0 

-54.1 

99.9 

316.7 

33.8* 

23.i2 

-2*. 6 

341.4 

999.9 

99,9 

999.9 

60.7 

142. 

35.3 

105.0 

11233.9 

207.0 

-54.3 

99.9 

313,7 

35.5* 

25.’6 

-24,6 

343.  S 

999,9 

99.9 

999.9 

61.7 

141. 

35.8 

106.0 

11358.8 

203.0 

-55.0 

99.  ■> 

313.4 

37. 5*  ' 

27.2 

-25.7 

344.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.8 

141. 

36.3 

107.0 

11485.9 

199.0 

-55.0 

99.9 

315.1 

37.8* 

26.7 

-26,8 

346.1 

999,9 

99,9 

999.9 

64.0 

141. 

36.8 

108.0 

11648.5 

194.0 

-54.9 

99.9 

314.9 

38,8* 

27.5 

-27,4 

348.9 

999,9 

99.9 

999.9 

65.2 

141. 

3T.3 

109.0 

11781.9 

190.0 

-54.3 

99,9 

312.8 

39,8*  ■ 

29.2 

-27.1 

352.0 

999,9 

99.9 

999.9 

66.0 

141. 

3T.7 

110.0 

11918.3 

186.0 

-54.6 

99.9 

311.5 

37.2* 

27.8 

-24.6 

353.6 

999.9 

99,9 

999.9 

67.4 

141. 

38.2 

111.0 

12092.5 

181.0 

-55.0 

99.9 

311.5 

31.0* 

23.2 

-20.5 

355.6 

999.9 

99.9 

999,9 

68.7 

141. 

38.7 

112.0 

12235.0 

177.0 

-55.8 

99,9 

313,9 

30.2* 

21. T 

-20.9 

356.6 

999.9 

99,9 

999,9 

68.7 

141. 

39.1 

113.0 

12380.5 

173.0 

-55.8 

99.  i 

316.4 

34.7* 

.*,.9 

-25.1 

358,9 

999.9 

99,9 

999.9 

69.6 

l40< 

39.6 

114.0 

12529.3 

169.0 

-56.2 

99.  , 

319.2 

39.8* 

26.) 

-30.1 

360.8 

999.9 

99,9 

999.9 

71.2 

140. 

40.0 

115.0 

12643.1 

166.0 

-56.3 

99.9 

321.3 

40.5* 

25.4 

-31.6 

342,4 

999.9 

99.9 

999,9 

71.8 

140. 

40.8 

116.0 

12338.0 

161.0 

-54,9 

99,9 

322.5 

36.5* 

22.2 

-28.9 

368.0 

999.9 

99.9 

999.9 

74.0 

141. 

41.2 

117.0 

13041.0 

156.0 

-52.0 

99.9 

322.4 

33.7* 

20.) 

-25.7 

376.3 

999.9 

99.9 

999.9 

74.8 

141. 

41.8 

113.0 

13167.1 

153.0 

-51.2 

99.9 

322.0 

29.0* 

18.  4 

-20.6 

379,7 

999,9 

99,9 

999.9 

75,8 

141. 

42.2 

119.0 

13295.7 

150.0 

-51.6 

99,9 

321,9 

27.7* 

17.1 

-21.8 

381.1 

999.9 

99,9 

999.9 

76.6 

141. 

42.6 

120.0 

13471.1 

146.0 

-51.5 

99,9 

321.6 

25,4* 

15.1 

-19.9 

384.3 

999,9 

99,9 

999,9 

77.3 

141. 

43.0 

121.0 

13605.7 

143.0 

-52.1 

99,* 

320.6 

23.2* 

14.7 

-17.9 

385.5 

999.9 

99,9 

999.9 

77.5 

141. 

43.4 

122.0 

13789.0 

139.0 

-53.0 

99,9 

317,1 

22.0* 

15. E 

-16,7 

387,1 

999.9 

99.9 

999,9 

78.5 

141. 

44.0 

123.0 

13929.5 

136.0 

-53,6 

99,9 

3U.9 

25.5* 

18. ( 

-17,0 

388.4 

999,9 

99,9 

999.9 

78.6 

141. 

44.5 

124.0 

14072.7 

133.0 

-54.3 

99.9 

309.1 

27,5* 

21.4 

-17.4 

389.8 

999.9 

99.9 

999.9 

80.3 

140. 

45.0 

125.0 

14268.2 

129.0 

-54.9 

99.9 

305.1 

27,6* 

22.6 

-15,9 

392.1 

999.9 

99,9 

999,9 

80.6 

140. 

45.6 

126.0 

14469.1 

125.0 

-56.0 

99,9 

300.6 

29.6* 

25.5 

-15,1 

393,6 

999,9 

99,9 

999,9 

81.7 

140. 

46.2 

127.0 

14623.5 

122.0 

-56,3 

99,9 

300.5 

32.9* 

28,4 

-14.7 

395.7 

999,9 

99,9 

999.9 

82.7 

140. 

46.8 

128.0 

14781.7 

119.0 

-56.0 

99.5 

305.3 

30.6* 

24.9 

-17.7 

399.2 

999,9 

99.9 

999.9 

84.  1 

139. 

47.3 

129.0 

14943.8 

116.0 

-57.0 

99. •> 

311.7 

26.1* 

19.5  > 

-l*.4 

400.3 

999,9 

99.9 

999.9 

84.8 

139. 

47.9 

130.0 

151 10.0 

113.0 

-56,0 

99,^ 

314.6 

26,3* 

18.7  ' 

-1..5 

405.1 

999,9 

99,9 

999.9 

85.5 

139. 

48.6 

131.0 

15338.9 

109.0 

-56.7 

99.9 

312.3 

30.0* 

22.2  ‘ 

- * ).2 

408.1 

999.9 

99.9 

999.9 

86.8 

139. 

49.1 

132.0 

15515.6 

106.0 

-57.3 

99.9 

311.9 

26.4* 

19.7  i 

-1  ’.6 

410.1 

999.9 

99.9 

999.9 

87.8 

139. 

49.6 

133.0 

15697.0 

103.0 

-57,8 

99.9 

309,4 

18.3* 

14.1  ! 

- n.6 

412.6 

999,9 

99.9 

999,9 

88.7 

139. 

50.1 

134.0 

15882.8 

100.0 

-59,1 

99,9 

297.1 

12,2* 

10.8 

-5.5 

413.5 

999.9 

99.9 

999.9 

88.8 

139. 

50.7 

135.0 

16073.4 

97.0 

-59.8 

99.9 

286,4 

11. 1* 

10.6  '' 

-3.1 

415,7 

999.9 

99.9 

999.9 

89.2 

139. 

51.3 

136.0 

16269.0 

94.0 

-61.4 

99.9 

298.9 

15.8* 

13.8  ' 

-7,6 

416.4 

999,9 

99,9 

999.9 

89.2 

139. 

52.2 

137.0 

16539.6 

90,0 

-60,0 

99,9 

309,4 

25,5* 

19.7  . 
18.2  ’ 

-14,2 

424.4 

999,9 

99.9 

995.9 

90.9 

139. 

52.9 

138.0 

16751.8 

87.0 

-59,0 

99,9 

313,8 

25.1* 

-17.4 

430.6 

999.9 

99.9 

999.9 

91.4 

139. 

53.6 

139.0 

16971.5 

84.0 

-59.8 

99.9 

315.8 

22.8* 

15.9 

-15.4 

433.2 

999.9 

99.9 

999.9 

93.1 

138. 

54.3 

140.0 

17198.8 

81.0 

-59.7 

99,9 

317.5 

21.3* 

14.4  ; 

-15.7 

438.1 

999.9 

99,9 

999.9 

93.6 

138. 

55.0 

141.0 

17434.7 

78.0 

-59,8 

99,9 

318.8 

30,7* 

20.2  ■ 
17.5  \ 

-23.1 

442.5 

999,9 

99.9 

999,9 

94.0 

138. 

55.9 

142.0 

17765.0 

74.0 

-58.1 

99.5 

322.6 

28  .8* 

-22.9 

452.8 

999.9 

99.9 

999.9 

96.7 

138. 

56.9 

143.0 

18025.6 

71.0 

-58.1 

99.5 

317.7 

15.8* 

10.6  • 

-11.7 

458.2 

999.9 

99.9 

999,9 

97.4 

139. 

57.8 

144.0 

18297.5 

68.0 

-58.1 

99,9 

316.1 

15.0* 

10.4  i 

-10,8 

463.9 

999.9 

99.9 

999,9 

98.7 

138. 

58.6 

145.0 

18581.6 

65.0 

-58.3 

99,9 

319.8 

9.5* 

6,1  1 

-7.3 

469.5 

999,9 

99,9 

999.9 

99.1 

139. 

59.6 

146.0 

18878.6 

62.0 

-58.8 

99.9 

305.7 

18. 1* 

14.7 

-10.6 

474.8 

999.9 

99.9 

999.9 

99.9 

139. 

60.5 

147.0 

19188.7 

59.0 

-60.5 

99,9 

299,9 

18,1* 

15.7 

-9,0 

477.7 

999.9 

99,9 

999.9 

100.6 

138. 

61.5 

148.0 

19512.8 

56.0 

-61.8 

99,9 

307,9 

8.0* 

6.3  ' 

-4.9 

482.1 

999,9 

99.9 

999.9 

102.3 

138. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETNEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•4  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  662 
RAPID  CITY,  S D 


IMF 

NIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPH 

62,5 

149.0 

19853.3 

63.6 

150.0 

20213.0 

64.7 

151.0 

20595.2 

65.9 

152.0 

21003.6 

67.1 

153.0 

21441.7 

68.2 

154.0 

21752.3 

69.6 

155.0 

22247.3 

71.1 

156.0 

22782.8 

72.6 

157.0 

23366.0 

74.3 

158.0 

24006.3 

76.1 

159.0 

24721.0 

78.4 

160.0 

25544.2 

80.8 

161.0 

26503.8 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

MB 

no  c 

OG  C 

53.0 

-62.3 

99.9 

50,0 

-62.5 

99.  7 

47.0 

-62.1 

99.9 

44.0 

-61.4 

99.9 

41.0 

-61.2 

99.9 

39.0 

-61.1 

99.9 

36.0 

-63.0 

99,9 

33.0 

-63.0 

99.9 

30.0 

-65.5 

99.9 

27.0 

-65.9 

99.  ? 

24.0 

-66.1 

99,9 

21.0 

-59.3 

99.9 

18.0 

-61.9 

99.9 

6 FEftRUARV  l«7S 
2315  GMT 


OtR 

SPEED 

U COMP' 

DG 

M/SFC 

M/SEC ! 

307.5 

15.2* 

12. oi 

316.0 

28.3* 

19.7' 

324.8 

22.0* 

12.7’ 

325.3 

23.8* 

13.5 

325.7 

10.1 

5.7 

355.5 

3.3 

0.3 1 

322.2 

19.8 

12, 

17. 

315.8 

25.4 

331.1 

16.1 

330.3 

19.9 

9.9 

353.2 

17.8 

2.  r 

319.6 

29.5 

19.1! 

999.9 

99.9 

99.9! 

1413 


148  18.  0 


V i*LMP 

POT  T 

E POT  T 

NX  PTO 

RH 

RANGE 

A2 

M*SEC 

DC  K 

OG  K 

GM/KG 

PGT 

KM 

DG 

-9.2 

488,5 

999,9 

99,9 

999,9 

102.1 

138. 

-20,3 

496,3 

999,9 

99.9 

999.9 

103.2 

138. 

-IH.O 

506.0 

999.9 

99.9 

999.9 

105.6 

138. 

-17,5 

517,4 

999.9 

99.9 

999.9 

107.1 

138. 

-1.3 

528.4 

999.9 

99,9 

999,9 

108.3 

13  8. 

-3.3 

536,4 

999,9 

99,9 

999,9 

108.5 

138. 

-15,6 

543,7 

999,9 

99,9 

999,9 

110.1 

138. 

-18.2 

557,4 

999.9 

99.9 

999.9 

110.4 

138. 

-14.1 

566.1 

999.9 

99,9 

999.9 

113.6 

138. 

-17.3 

582.4 

999,9 

99,9 

999,9 

114.9 

139. 

-17,7 

601.7 

999,9 

99,9 

999,9 

117.1 

139. 

-22.4 

645.6 

999.9 

99.9 

999.9 

120.1 

139. 

99.9 

666.4 

999.9 

99.9 

999,9 

• 999,9 

999. 

i 

..mar 


STATICN  NO.  662 
RAPTO  CITY,  S 0 


7 FFfiRUARV  1975 

515  GHT  126  61.  0 


TIME 

cntct 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CO’'P 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DC  C 

OG  C 

OG 

M/SFC 

M/s  ;c 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/tCG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

12.9 

966.0 

899.8 

8.0 

320.0 

1.5 

1,0 

-l.l 

290.2 

299.9 

3.5 

47.0 

0.0 

0. 

O.l 

13.0 

982.2 

898.0 

-1.5 

-11. i 

999,9 

99,9 

99,9 

99.9 

280.3 

285.3 

I. 8 

47.9 

999.9 

999, 

O.S 

14.0 

1089,4 

886.0 

-1.  5 

-14.6 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.4 

285.2 

1.4 

36.0 

999.9 

999. 

O.B 

15.0 

1206.9 

873.0 

-2.3 

-16.3 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

281.7 

2R5.2 

1.2 

33.3 

999.9 

999. 

1.2 

16.0 

1344.6 

B58.0 

-2.0 

-16.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99.9 

283.4 

206.9 

1.2 

31.6 

999,9 

999, 

1.5 

17.0 

1465.7 

845.0 

-2.9 

-17.4 

999.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

283.7 

287.0 

1.2 

31.7 

999,9 

999, 

2.0 

18.0 

1578.8 

833.0 

-3.7 

-17.6 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

284.1 

28  7,3 

t.l 

33.0 

999.9 

999. 

2.4 

19.0 

1693.2 

821.0 

-4.7 

-18.2 

303.2 

16.9 

14.2 

-7.3 

284.1 

287.3 

1.1 

33.9 

1.3 

115. 

2.7 

20.0 

1808.8 

809.0 

-5.6 

-18.7 

304.4 

18.1 

15.0* ** 

-13.2 

284.3 

287.4 

l.l 

34.8 

1.6 

117. 

3.1 

21.0 

1955.3 

794.0 

-6.0 

-19.  j 

307.3 

18.9 

15.0^ 

-i:.5 

204.6 

287.5 

l.O 

34.8 

2.1 

119, 

3.5 

22.0 

2064.0 

783,0 

-7.7 

-20,1 

310.9 

18.6 

14.0  ' 

-1’.2 

284. S 

287.6 

1.0 

36.2 

2.5 

121. 

3.9 

23.0 

2183.8 

771.0 

-9.0 

-20.9 

312.4 

19.1 

14.1  ' 

-12.9 

284.6 

287.3 

0.9 

37.4 

3.0 

122. 

4.3 

24.0 

2305.1 

759.0 

-9.7 

-21.4 

313.3 

19.3 

14.0 

-14.2 

285.1 

28  7.8 

0.9 

37.9 

3.4 

124. 

4.6 

25.0 

2417.7 

748.0 

-10.0 

-22.6 

313.8 

19,7 

14.2  / 

-IJ.7 

286.0 

288.4 

0.8 

34.8 

3.8 

125, 

5.1 

26.0 

2563.2 

734.0 

-10,6 

-24.6 

313.6 

21.6 

15.7) 

-1  ..9 

266.9 

289.0 

0.7 

30,4 

4,4 

126, 

5.4 

27,0 

268R.9 

722.0 

-11.3 

-25. i 

312.3 

22,7 

16.8* 

-11.2 

287.5 

289,5 

0.7 

29.8 

4.8 

127. 

5.7 

28,0 

2807.6 

711.0 

-11. 7 

-25.7 

311.1 

22.4 

16.9  ' 

-14,7 

288.3 

290.2 

0.7 

30.1 

5.2 

127, 

6.1 

29.0 

2926.9 

700.0 

-12.3 

-26.: 

309.8 

21.6 

16.61 

-13.8 

288.9 

290.9 

0.6 

30.5 

5.7 

127, 

6.5 

30.0 

3047.7 

689.0 

-13.3 

-26.5 

309,7 

22.2 

17,1 

-14.1 

289.1 

291.0 

0.6 

31.8 

6.2 

128. 

6.6 

31.0 

3159,0 

679,0 

-13.6 

-26.7 

310.3 

21.8 

16.6 

-14.1 

290.0 

291.9 

0.6 

31.8 

6.7 

128. 

7.2 

32.0 

3283.3 

668.0 

-13.2 

-32.2 

311.9 

21.3 

15.8 

-14.2 

291.8 

293.0 

0.4 

18.3 

7.2 

128. 

7.6 

33.0 

3409.6 

657.0 

-13,9 

-32.8 

314.5 

21.0 

15.0' 

-14.7 

292.4 

293.6 

0.4 

18.3 

7.6 

128. 

8.0 

34.0 

3537.7 

646.0 

-14,7 

-33,7 

317.0 

21.4 

14.6; 

-11,6 

292,9 

294.0 

0.3 

18.0 

8.1 

129. 

8.4 

35.0 

3655.8 

636.0 

-14.8 

-34.  J 

317.7 

22.4 

15.1. 

-14.6 

294.0 

295.0 

0.3 

16.1 

8.6 

129. 

8.8 

36.0 

3799.7 

624.0 

-15.7 

-36.5 

317.0 

23.6 

16.1' 

-1^.2 

294,7 

295.5 

0.3 

14,7 

9.2 

130. 

9.2 

37.0 

3921.4 

614.0 

-16,2 

-35,9 

315.7 

24.8 

17.3. 

-l/.7 

295,4 

296.3 

0.3 

16.2 

9.8 

130. 

9.7 

38.0 

4044.9 

604,0 

-16,9 

-35.9 

313.8 

26,2 

18.9 

-1.  >.  1 

296.0 

297.0 

0.3 

17.3 

10.5 

130. 

10.0 

39.0 

4170.0 

594.0 

-17.6 

-36.2 

312.8 

27.0 

19.8 

-1  .3 

296.6 

297,6 

0.3 

17.8 

il.l 

131. 

10.5 

40.0 

4296.9 

594.0 

-18.0 

-37.4 

311.2 

27.5 

20,7. 

-n.2 

296.6 

297,5 

0.3 

17.5 

11.3 

131. 

10.9 

41.0 

4451.3 

572.0 

-19.6 

-38.0 

309.9 

27.4 

21.0 

-17.6 

297,4 

298,3 

0.2 

17.6 

12.6 

131. 

il.4 

42.0 

4569.0 

563,0 

-20,2 

-38.5 

308.7 

27.4 

21.4 

-17,1 

298.2 

299.0 

0.2 

17.6 

13.3 

131. 

11.7 

43.0 

4701.5 

553.0 

-21.2 

-39.3 

308.3 

27.7 

21.7 

-17.2 

298.4 

290.2 

0.2 

17.7 

13.6 

131. 

12.2 

44.0 

4822.4 

544.0 

-22.3 

-35.2 

303.5 

28.5 

22.3 

-17.8 

298,5 

299.7 

0.3 

29,8 

14.7 

130. 

12.5 

45.0 

4944.7 

535.0 

-23.4 

-30,4 

309,0 

29,1 

22.6 

-18.3 

298.7 

300,5 

0.6 

52.2 

15.2 

130. 

12.9 

46.0 

5082.5 

525.0 

-24.3 

-30.2 

310.3 

29.2 

22,2  J 

-18.9 

299.2 

301.1 

0.6 

58.1 

15.9 

130. 

13.3 

47.0 

5208.3 

516.0 

-25.5 

-31.9 

311.5 

28.5 

21.3; 

-10.8 

299.2 

300.8 

0.5 

54.7 

16.6 

130. 

13.7 

48.0 

5335.8 

507,0 

-26,3 

-31,0 

312.3 

27.5 

20.3  : 

-48.  5 

299,8 

301,5 

0.6 

64.1 

17.3 

130. 

14.1 

49,0 

5450,7 

499,0 

-26.7 

-30.8 

312.8 

27.0 

19.8  j 

-18.4 

300.6 

302.5 

0.6 

68.2 

17.9 

130. 

14.5 

50.0 

5581.9 

490.0 

-27.5 

-32. a 

313.1 

27.8 

20.3  1 

-19.0 

301.2 

302.8 

0.5 

60.5 

18.5 

131. 

15.0 

51.0 

5745.1 

479.0 

-28.1 

-34.0 

312.2 

30.5 

22. f 

-20.5 

302.5 

304.0 

0.4 

56.4 

19.3 

131. 

15.4 

52.0 

5881.1 

470,0 

-28.7 

-35.  S 

310.5 

31.5 

23,9^ 

-20,5 

303.3 

304.6 

0,4 

50.0 

20.2 

131. 

15.8 

53.0 

6003.8 

462.0 

-29.5 

-37.5 

303.9 

31.0 

24.1 1 

-10.5 

303.  B 

304.9 

0.3 

45.6 

21.0 

131. 

16.2 

54.0 

6128.3 

454.0 

-30.5 

-38.8 

307.8 

30.0 

23,71 

-18.4 

304.1 

305.1 

0.3 

43.5 

21.7 

131. 

16.7 

55.0 

6270.3 

445,0 

-31.5 

-40,5 

307,7 

29.2 

23.  t ; 

-17.8 

304.5 

305.4 

0.2 

40.3 

22.5 

130. 

17.1 

56.0 

6431.0 

435.0 

-32.2 

-42.2 

308.3 

29.3 

23.0  * 

-13.2 

305.7 

306.4 

0.2 

35.9 

23.3 

130. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  OETMEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P^EN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  662 
H6PID  CITY,  S 0 


7 FEBRUARY  1975 

515  GMT  126  61.  0 


IME 

CMTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COVP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MR  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

AIN 

CPU 

MB 

DC  C 

DG  C 

r*G 

M/SFC 

M/S'“C 

H/,iFC 

9G  M 

DC  K 

GM/MG 

PCT 

KM 

OG 

17.6 

57.0 

6561  .6 

627.0 

-33.6 

-63.0 

309.0 

30.1 

23.6 

-1  ,0 

305.6 

306.2 

0.2 

37,6 

26.1 

130. 

17.9 

58.0 

6696.0 

619,0 

-36.9 

-63,8 

309,1 

30.6 

23.7 

-n.3 

305,5 

306.1 

0,2 

39,3 

26.7 

130. 

18.3 

59.0 

6828.1 

611.0 

-36.3 

-66.7 

308.7 

31.1 

26.3 

-19.5 

305.6 

306.0 

0.2 

61.2 

25.6 

130. 

18.8 

60.0 

6967.0 

606.0 

-37.  7 

-65.’ 

308.1 

31.6 

26.9 

-19.5 

305.1 

305.7 

0.2 

62.6 

26.6 

130. 

19.2 

61.0 

7086.6 

396.0 

-38.8 

-66.5 

307.9 

31.5 

26.8 

-19.3 

305.6 

305.9 

0,1 

63,3 

27,1 

130, 

19.6 

62.0 

7206.9 

389,0 

-39,5 

-67,3 

308.0 

30.8 

26,2 

-13.9 

306,1 

306.6 

O.l 

62.7 

27.9 

130. 

!0.0 

63.0 

7368.8 

381.0 

-60,6 

99.9 

308.2 

29.9 

23.5 

-n.5 

306.7 

999.9 

99.9 

999.9 

28.  7 

130. 

!0.A 

66.0 

7676.9 

376.0 

-61  .6 

99.9 

308.6 

30.7 

26.9 

-19.2 

306.8 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

^30. 

*0.8 

65.0 

7602.9 

367.0 

-62.3 

99,9 

309,2 

32.6 

25.2 

-20.6 

307.5 

999,9 

99.9 

999.9 

^J.O 

130. 

!1.3 

66.0 

7770.6 

358,0 

-63,6 

99.9 

309,6 

35.2 

27.1 

-22.6 

308.2 

999.9 

99.9 

999,9 

31.1 

130. 

*1.7 

67.0 

7902.9 

351.0 

-66.7 

99.5 

309.1 

37.0 

28.7' 

-23.3 

308.2 

999.9 

99.9 

999.9 

31.9 

130. 

!2.1 

68.0 

8037.3 

366.0 

-65.9 

99.9 

307.9 

38.1 

30.  t’ 

-23.6 

300.6 

999,9 

99,9 

999.9 

32.7 

130. 

•2.5 

69.0 

8173.8 

337,0 

-66,9 

99,9 

306.6 

38.2 

30,7 

-22.8 

308.8 

999.9 

99,9 

999.9 

36.0 

130. 

!3.0 

70.0 

8292.8 

331,0 

-67,2 

99,9 

306.2 

36.6 

29.6' 

-2-. 7 

309.9 

999,9 

99.9 

999.9 

36.9 

130. 

!3.5 

71.0 

8616.5 

322.0 

-68.9 

99.9 

307.6 

35.8 

28.1 

-2  .6 

310.1 

999.9 

99.9 

999.9 

36.0 

130. 

!3.9 

72.0 

8597.9 

316.0 

-69.5 

99.9 

309,0 

35,9 

27.9 

-2-!.6 

310,9 

999.9 

99.9 

999.9 

36.  9 

130. 

!6.3 

73.0 

8766.2 

309,0 

-50,8 

99.9 

309,7 

37.6 

28.8 

-23,9 

311.1 

999,9 

99,9 

999,9 

37.6 

130. 

!4.7 

76.0 

8871.5 

303.0 

-52.2 

99.9 

309.9 

38.9 

27.9 

-?t.9 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

■-  38.6 

130. 

Z5,0 

75.0 

9000.8 

297.0 

-52.7 

99.9 

309.7 

39.9 

3.*.  7 

-2^.6 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.5 

130. 

76.0 

9132.2 

291.0 

-56.0 

99.9 

310.0 

39.3 

30.2 

-2j.3 

3U.9 

999,9 

99.9 

999,9 

60.7 

130. 

77.0 

9265.6 

295.0 

-55.2 

99.9 

310,7 

39,2 

29.7 

-25,6 

312.1 

999,9 

99.9 

999.9 

61.6 

130. 

’6.1 

78.0 

9601.1 

279.0 

-56.2 

99.9 

311.3 

39.6 

29.7  i 

-25.2 

312.6 

999.9 

99.9 

999.9 

62.0 

130. 

;*6.7 

79.0 

9538.9 

273.0 

-57.6 

99.9 

312.8 

63.3 

31.8  : 

-2=;.  6 

312. B 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

130. 

27.1 

80.0 

9679.3 

267.0 

-57.6 

99,9 

313.2 

66i3 

33.7 

-?».7 

316.8 

999,9 

99.9 

999,9 

66,5 

130. 

:7.$ 

81.0 

9867.2 

260.0 

-57,6 

99.  . 

313.2 

68.1 

35.1  ’ 

-'M.O 

316.9 

999.9 

99.9 

999.9 

65.6 

130. 

7.8 

82.0 

9996.2 

256.0 

-58.7 

99.  J 

313.1 

67.2 

36.6 

-o2.3 

317.6 

999.9 

99.9 

999.9 

66.5 

130. 

28.2 

83.0 

10119.0 

269.0 

-59.2 

99.9 

313.2 

65.1 

32.8  ' 

-•3.9 

318.6 

999,9 

99,9 

999,9 

67.7 

130. 

-’8.5 

86.0 

10271.6 

263.0 

-60,5 

99,9 

313.5 

62.9 

31.1 

-23.5 

318.7 

999,9 

99,9 

999,9 

68.6 

130. 

’8.9 

85.0 

10600.7 

238.0 

-61.0 

99,9 

316.1 

61.3 

29.7 

-2  *.7 

319.8 

999.9 

99,9 

999.9 

69.3 

130. 

^9.6 

86.0 

10586.1 

231.0 

-61.2 

99.9 

316.8 

60.8 

29.0  ' 

-23.8 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

50.7 

130. 

29.7 

87.0 

10721.9 

226.0 

-61.2 

99.9 

315.1 

61.0 

28.9  1 

-2:..0 

326,3 

999.9 

99,9 

999,9 

51.6 

130. 

’0.0 

88.0 

10860.7 

221.0 

-61.6 

99.9 

315.3 

61.2 

2*.0  ’ 

-2.3 

325.8 

999,9 

99,9 

999,9 

52.1 

130. 

B0.3 

89.0 

11002.7 

216.0 

-60.9 

99.'. 

316.5 

63.2 

30.8  ' 

“i  .'.3 

329.1 

999.9 

99.9 

999.9 

52.8 

130. 

ro.7 

90.0 

11168.6 

211.0 

-60.1 

99.9 

313.1 

66.3 

33.0  ' 

-3  -.7 

332.5 

999.9 

99.9 

999, « 

53.7 

131. 

’0.9 

91.0 

11268.0 

207.0 

-60.3 

99. 9 

312.3 

68.1 

3 i.6 

- i',6 

336.0 

999.9 

«9,9 

999,9 

56.2 

131. 

n.2 

93.0 

11621.0 

202,0 

-58.8 

99.9 

311.1 

68.6 

3 1,6 

•»,o 

338,6 

999.9 

90.9 

999.9 

55.6 

131. 

T1.6 

9 ^0 

11578,2 

197.0 

-59.0 

99.9 

309,9 

67.2 

3 '<.2 

-'0.3 

360.8 

999.9 

99,9 

999.9 

56.9 

131. 

32.0 

96.0 

11706.9 

193.0 

-59.0 

99.9 

309.6 

63.6 

33.5  , 

-i?.6 

362.8 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

131. 

32.5 

95.0 

11871.6 

188.0 

-58.8 

99,9 

310.6 

60.9 

3U  1 

-26.5 

365,7 

999.9 

99,9 

999,9 

59.0 

131. 

3 2.9 

96.0 

12061.6 

183.0 

-57.6 

99.9 

311.0 

39.6 

29.*- 

-;6,o 

350.7 

999.9 

99.9 

999,9 

59.8 

131. 

33.6 

97.0 

12131.7 

179.0 

-55.5 

99.9 

310.2 

35.1 

76.8 

-22.6 

356,0 

999.9 

99.9 

999.9 

61.2 

131. 

33.8 

98.0 

12362.6 

176.0 

-56.8 

99.9 

307.8 

30.6 

26.1 

-1S.7 

360.0 

999,9 

99,9 

999.9 

62,0 

131. 

’6.6 

99.0 

12511.6 

170.0 

-56.0 

99,9 

306.8 

30, 8A 

2*.  3 

-17,6 

363.8 

999,9 

99,9 

999.9 

62.6 

131. 

’6.7 

100.0 

12666.2 

166.0 

-56.7 

99.9 

305.8 

36.8* 

20*2 

-20,6 

365.2 

999,9 

99,9 

999,9 

63.0 

130. 

35.3 

101.0 

12859.7 

161.0 

-55.2 

99.9 

303.6 

60.2* 

3Nf 

-2  J.I 

367.5 

999.9 

99,9 

999.9 

66,9 

130. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  P;EN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA'J  6 DEG 
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ST«TtCN  MO.  662 
RAPID  city,  S D 


7 FCBRUARY  1975 

515  GMT  126  61.  0 


' « 
w(N 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

P«ES 

MB 

TEMP 
OG  C 

OEM  PT 

or.  c 

01 R 
or. 

SPEED 

M/SFC 

U CDMP 
M/SEC 

V tJMP 
M.SEC 

PDT  T 
or>  R 

E POT  T 

OG  K 

M*  RTO 
GP/KG 

RH 

PCT 

RANGE 

KM 

AZ 

DG 

3t.S 

102.0 

13019.9 

157.0 

-56.2 

99. SI 

308.7 

36.2* 

28.3 

-?2.7 

368.4 

999.9 

99,9 

999,9 

66.2 

130. 

3 1.3 

103.0 

13142.6 

154.0 

-55.9 

99,  Y 

307,8 

30,7* 

24,3 

-18,8 

371.1 

999.9 

09,9 

999.9 

67.0 

130. 

3 1.8 

104.0 

13310.1 

150.0 

-55.9 

99.  ) 

309.4 

29.1* 

22.5 

-18.4 

373.9 

999.9 

99,9 

999.9 

67.8 

130. 

31.3 

105.0 

13482.4 

146.0 

-55.2 

99.  > 

310,7 

29.6* 

22.4 

-19,3 

377.9 

999,9 

99.9 

999.0 

68.7 

130. 

ir.T 

106.0 

13615.1 

143.0 

-55.0 

99.9 

309.2 

29.8* 

23.1 

-U.9 

380.5 

999,9 

99.9 

999.9 

60.4 

130. 

3 i.2 

107.0 

13796.3 

139.0 

-55.2 

99,9 

305.6 

29,7* 

24.1 

-1^.3 

383.3 

999.9 

99,9 

999.9 

70.3 

130. 

3 I.T 

108.0 

13935.4 

136.0 

-55.7 

99,9 

303.0 

29,2* 

24.5 

-n.9 

384.  8 

999,9 

99,9 

999.9 

71.2 

130. 

1.2 

109.0 

14125.2 

132.0 

-56.5 

99.9 

301.3 

27.8* 

23.8 

-14.5 

386.6 

999.9 

99.9 

999.9 

72.1 

130. 

- ».7 

110.0 

14270.9 

129.0 

-57.1 

99.9 

299.3 

25.9* 

22,.' 

-12. > 

388.2 

999.9 

99,9 

999,9 

73,0 

130. 

4 1.3 

111.0 

14469.9 

125.0 

-57,9 

99.9 

297,2 

25,2* 

22.4 

' -It. 5 

390,1 

999.9 

99,9 

999.9 

73.6 

130. 

<V).7 

112.0 

14623.2 

122.0 

-57.4 

99,  t 

296,8 

25.1* 

22.4 

i 

' -U.3 

393.8 

999.9 

99.9 

999.9 

74.3 

130. 

41.3 

113.0 

14780.9 

119.0 

“56.4 

99.9 

297.9 

24.3* 

21.5 

1 

-11.4 

398.5 

999.9 

99.9 

999.9 

75.2 

130. 

41.8 

114.0 

14942.9 

116.0 

-56.7 

99.9 

301.5 

25.1* 

21.4 

1 

-(...1 

400.8 

999.9 

99,9 

999.9 

75.8 

129. 

1.2 

115.0 

15108.6 

113.0 

-57.9 

99,9 

304.8 

26,4* 

21.7 

-)5,1 

401.5 

999.9 

99,9 

999.9 

76.5 

129. 

4 !.8 

116.0 

15278.1 

UO.O 

-58.3 

99.9 

307.6 

27.5 

21.8 

•.6.8 

404.0 

999.9 

99.9 

999.9 

77.5 

129. 

41.4 

117.0 

15452.1 

107.0 

-58,3 

99,9 

307.6 

27.4 

21.7 

1 

; -16.7 

407,2 

999.9 

99,9 

999.9 

78,5 

129. 

4 1.8 

118.0 

15631.2 

104.0 

-57.9 

99.9 

307.5 

27.2 

21.6 

, -16.5 

411.2 

999.9 

99,9 

999.9 

79.2 

129. 

4».4 

119.0 

15753.4 

102.0 

-59.8 

99.9 

306.0 

27.1 

21.9 

\ 

-15.9 

411.7 

999.9 

99.9 

999.9 

80.1 

129. 

41.9 

120.0 

15940.3 

99.0 

-59.9 

99.9 

301.6 

25.1 

21.4 

-1J.2 

413.1 

999.9 

99.9 

999,9 

81,0 

129. 

4 {.4 

121.0 

16132.5 

96.0 

-59.9 

99,9 

297.1 

20.7 

18. .s 

] 

->.5 

416.8 

999.9 

99,9 

999.9 

81.9 

129. 

41.9 

122.0 

16263.9 

94.0 

-60.3 

99.9 

293.5 

20.3 

17.9 

1 

i 

-9.7 

418.6 

999.9 

99.9 

909.9 

82.0 

129. 

4i.5 

123.0 

16397.6 

92.0 

-61.4 

99.9 

300.5 

27.6 

23.8 

-14.0 

418.9 

999.9 

99.9 

909.9 

82.6 

129. 

4 7.0 

124.0 

16603.2 

89.0 

-61.4 

99.9 

298,0 

31.9 

28.2 

# 

-15,0 

422.9 

999,9 

99,9 

999.9 

84.4 

129. 

4 7.5 

125.0 

16744.3 

8 7.0 

-61.0 

99.9 

300.2 

30.0 

26.0 

t 

-1  ;.i 

426.5 

999,9 

99,9 

999.9 

84.3 

129. 

4 1.0 

126.0 

16962.5 

84.0 

-60.7 

99.9 

311.1 

24.9 

18.8 

— li».4 

431.5 

999.9 

99.9 

999.9 

86.3 

129. 

4 1.6 

127.0 

17112.8 

82.0 

-59.7 

99.9 

320.8 

22.1 

13.0 

-17.1 

436.4 

999,9 

99.9 

999.9 

86.3 

129, 

4>.t 

128.0 

17267,7 

80.0 

-58.1 

99,  9 

316.4 

23.8 

16.4 

-.7.3 

442.8 

999.9 

99.9 

999,9 

87.0 

129. 

4).6 

129.0 

17427,1 

78.0 

-58.5 

99.9 

308.9 

27.2 

21.1 

-17.1 

445.3 

999,9 

99.9 

999,9 

87.9 

129. 

5 3.1 

130.0 

17590.4 

76.0 

-58.7 

99.9 

305.8 

29.1 

23.6 

-17,0 

448.3 

999.9 

90.9 

999.9 

88.7 

129. 

5 3.8 

131.0 

17844.1 

73.0 

-57.4 

99.9 

307.6 

26.9 

21.3 

-16,4 

456.1 

999.9 

99.9 

999,9 

90.0 

129, 

M.3 

132.0 

18019.6 

71.0 

-57,6 

99,9 

309.8 

21.2 

16.3 

I 

/ -13.5 

459.3 

999,9 

99,9 

999.9 

90.9 

129. 

5 1.8 

133.0 

18199,9 

69.0 

-57.9 

99.9 

316.6 

13.9 

9.5 

‘ -n.i 

462.4 

999.9 

99.9 

999.9 

91.3 

129. 

5!.5 

134.0 

18385.5 

67.0 

-57.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

467.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999, 

5 2.9 

135.0 

18480.6 

66.0 

-57.4 

99.9 

999,9 

99.9 

99.9 

99.9 

469.4 

999,9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

53.6 

136.0 

18773.4 

63.0 

-59.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

472.2 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

54.1 

137.0 

18975,4 

61.0 

-59.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99*9 

474.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 
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I AE 

CNTCT 

HEIGHT 

PBES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COME 

V C IMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MR 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

» /";ec 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

3.0 

14.9 

966.0 

898.4 

-7.2 

-18.5 

320.0 

3.1 

2.0 

-2.4 

274.3 

277.1 

1.0 

40.0 

0.0 

0. 

3.1 

15.0 

978.2 

897.0 

-4.6 

-19.5 

327.6 

11.2 

6,0 

-9,4 

277,2 

279.7 

0,9 

30.0 

0,2 

144. 

3.5 

16.0 

1093.8 

884.0 

-1.5 

-16,4 

327.6 

11.2 

6.0 

-9,4 

281.6 

285.0 

1.2 

30.9 

0.2 

144. 

0.8 

17.0 

1184.4 

874.0 

-1,5 

-16.  3 

327.2 

11.4 

6.2 

-9.6 

282.5 

286.0 

1.2 

31.3 

0.4 

146. 

1.2 

IR.O 

1285.1 

863.0 

-2.3 

-16.  i 

326.8 

12.3 

6.8 

-10.3 

282.7 

286.2 

1.2 

32.6 

0.7 

146. 

1.5 

19.0 

1377.5 

853.0 

-3.2 

-16.8 

326.5 

13.5 

7.4 

-11.2 

282.7 

286.1 

1.2 

33.9 

0.9 

146. 

1.8 

20.0 

1470,6 

843.0 

-4,1 

-17,2 

325.4 

14,5 

8,2  -11.9 

282.6 

286.0 

1.2 

35.1 

1.2 

146. 

2.2 

21.0 

1593.0 

8 30.0 

-4.9 

-17,3 

323.2 

14,9 

8,9 

-IU9 

283.1 

286,5 

1.2 

37,0 

1.6 

146. 

2.5 

22.0 

1688.2 

820.0 

-5,6 

-17.5 

321.0 

14.5 

9.1 

-li.3 

283.3 

286.6 

1.2 

38.5 

1.8 

146. 

2.9 

23.0 

1784.3 

810.0 

-6.4 

-18.0 

320.6 

14.7 

9,3 

-li.4 

283.5 

286.7 

1.1 

39.0 

2.2 

145. 

3.1 

24.0 

1891  .0 

799.0 

-7.3 

-18.3 

320.5 

15.0 

9.5 

-1-.6 

283.6 

286.9 

1.1 

40.7 

2.3 

144. 

3.4 

25.0 

1979,2 

790,0 

-8,0 

-18.5 

320.3 

15.7 

10,0 

-n.i 

283.8 

287.0 

l.I 

42.4 

2.6 

144. 

3,9 

26.0 

2097,9 

778.0 

-9,2 

-18.9 

313.0 

17.4 

11.7 

1 -n.o 

283.7 

286.9 

t.l 

45.1 

3.1 

143. 

4.2 

27.0 

2197.8 

768.0 

-10.0 

-19.? 

316.3 

18.2 

12.5 

-*-.i 

283.9 

287,0 

1.1 

46. B 

3.4 

143. 

4.5 

28.0 

2298.8 

758.0 

-10.5 

-19.8 

314.6 

18.7 

13.3 

-U.l 

284.5 

287.5 

1.0 

46.2 

3.6 

142. 

4.B 

29.0 

2390,7 

749,0 

-10.9 

-20.2 

312.4 

19,1 

14.1 

' -»2.9 

285,0 

287.9 

1.0 

46.3 

4.1 

141. 

5.2 

30.0 

2493.9 

739,0 

-11.3 

-20,8 

309,8 

19,7 

15.1 

-12.6 

285.6 

288,4 

1.0 

45.3 

4.6 

140. 

5.4 

31.0 

2587.8 

730.0 

-11.8 

-21.3 

303.6 

19.9 

15.6 

-12.4 

286.1 

288.8 

0.9 

44.1 

4.  B 

140. 

5.8 

32.0 

'2693.4 

720.0 

-12.3 

-21.7 

306.0 

19.6 

15.8 

-U.5 

286.6 

289,3 

0.9 

45.2 

5,3 

139. 

6.1 

33.0 

2800.1 

710.0 

-13.2 

-22.4 

303,7 

19,8 

16.5 

^ -U.O 

286.8 

289.4 

0.9 

45.6 

5.6 

138. 

6.4 

34.0 

2897.2 

701.0 

-13.7 

-23.0 

301.2 

21.5 

18.4 

-11.1 

287.2 

289.8 

0.9 

45.4 

6.0 

137. 

6.7 

35.0 

2995.4 

692.0 

-14.0 

-23.6 

293.5 

22.9 

20.1 

-10.9 

288.0 

290.4 

0.8 

43.8 

6.3 

136. 

7.0 

36.0 

3117. 1 

681.0 

-14.2 

-24.4 

295.3 

24.1 

21.7 

-10.5 

289.2 

291.5 

0.8 

41.5 

6.8 

135. 

T.2 

37.0 

3218.0 

672.0 

-14.3 

-26.7 

293.9 

24,2 

22.1 

-9.8 

290.1 

292.0 

0.6 

33.9 

7.1 

134. 

7.5 

39.0 

3320.2 

663.0 

-14.6 

-28.2 

291.2 

24  .4 

22.8 

-1.8 

290.9 

292.6 

0.6 

30.2 

7.6 

133. 

7.9 

39.0 

3423.7 

654.0 

-14.7 

-32.3 

283.4 

24.3 

23.1 

-7.7 

291.8 

293.1 

0.4 

20.7 

8.0 

131. 

8.2 

40.0 

3528.5 

645.0 

-15.3 

-33.5 

237.7 

24.5 

23.3 

-7.5 

292.4 

293.4 

0.3 

18.9 

8.4 

130. 

8.6 

41.0 

3658.4 

634.0 

-15.8 

-35.4 

283.2 

24.9 

23.6 

-7,8 

293.2 

294.1 

0.3 

16.7 

9.0 

128. 

9.0 

42.0 

3766.3 

625.0 

-14.8 

-33.8 

290.1 

25.1 

23.6 

-3.5 

295.5 

296.6 

0.3 

18.0 

9.5 

127. 

9.3 

43.0 

3876.1 

616.0 

-15.0 

-33.7 

291.1 

24.7 

23.1 

-8.9 

296.5 

29  7.7 

0.4 

18.5 

10.0 

126. 

9.6 

44.0 

3974.8 

6G8.0 

-15.7 

-33.3 

291.6 

24,3 

22.6 

-8.9 

296.9 

298.1 

0.4 

20.3 

10.5 

126. 

1 0.0 

45.0 

4087.3 

599.0 

-15.8 

-34,  i 

290.5 

23.7 

22.2 

-t.3 

298.0 

299.1 

0.4 

19.0 

11.0 

125. 

10.4 

46.0 

4201.4 

590.0 

-16.1 

-35.0 

287.8 

23.2 

22.1 

-7.1 

298.9 

300.0 

0.3 

17.6 

11.5 

124. 

10.7 

47.0 

4304.0 

582.0 

-16.9 

-35.4 

286.0 

23.1 

22.2 

-6,4 

299.1 

300.2 

0.3 

18.2 

U.9 

124. 

11.1 

48.0 

4407,7 

574.0 

-18,1 

-36,  : 

284.2 

23.2 

22.5 

'f  -5.7 

298,9 

299,9 

0,3 

18.8 

12.5 

123. 

11.5 

49.0 

4512.3 

566.0 

-19,2 

-35,9 

283.4 

23.7 

23.0 

' -5.5 

298.8 

299.8 

0.3 

21.1 

12.9 

122. 

11.8 

50.0 

4631.4 

557.0 

-19.8 

-35.1 

283.3 

23.9 

23.2  , 

-5.5 

299.5 

300.7 

0.3 

24.0 

13.4 

121. 

12.2 

51.0 

4765.5 

547,0 

-21.1 

-35.5 

283.2 

23.5 

22.1^  1 

-5.4 

299,5 

300.6 

0.3 

26.0 

14.0 

121. 

12.5 

52.0 

4874,1 

539.0 

-22.0 

-35,9 

283.1 

22.9 

2?,/  ! 

-5.2 

299.7 

300.7 

0,3 

27,1 

14.4 

120. 

12.9 

53.0 

4983.9 

531.0 

-23,2 

-36.3 

283.2 

22.2 

21.6 

, -5.1 

299.5 

300.5 

0.3 

28.8 

14.8 

119. 

13.2 

54.0 

5094.8 

523.0 

-24.2 

-36.6 

283.8 

22.3 

21.6  ; 

' -5.3 

299.7 

300.7 

0.3 

30.5 

15.2 

119. 

13.6 

55.0 

5192.9 

516.0 

-25.1 

-36,9 

285.1 

23.1 

22.3  ! 

-6.0 

299.7 

300,7 

0.3 

32.2 

15,7 

119. 

14.1 

56.0 

5334.8 

506.0 

-26.0 

-37.4 

287.1 

25.0 

23.9  . 

-7,3 

300.3 

301.3 

0.3 

33.3 

16.4 

118. 

14.4 

57,0 

5450.2 

498.0 

-26.3 

-38.8 

288.3 

26.0 

24.7  ' 

t -8.2l 

301.3 

302.2 

0.3 

29.3 

16.9 

IIB. 

14.8 

56. 0 

5552.3 

491.0 

-27.2 

-39.5 

289,5 

27.1 

25.5 

-9.0, 

301.4 

302.2 

0.2 

29.9 

17,5 

IIT. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BFTMEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED  1 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  5 DEG  1 
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T'ME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

Tcpp 

OEM  PT 

OIR 

SPEfO 

U CPMP 

( 

V LOMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AT 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEr 

M/SEC 

My  SEC 

OG  K 

OG  K 

6M/KG 

PCT 

KM 

OG 

15.1 

59.0 

5670.5 

483.0 

-28.0 

-40.1 

290.0 

27.7 

26.1 

1 

-V.5 

301.8 

302.6 

0,2 

30.3 

18.0 

117. 

(5.4 

60.0 

5775.2 

476.0 

-28,5 

-40,9 

290,  1 

23,2 

26.5 

f i 

-J.7 

302,4 

303.2 

0.2 

29.1 

18.5 

117. 

15.8 

61.0 

5896.6 

468.0 

-28.8 

-41.7 

290.3 

28.5 

26.8 

h 

-9.9 

303.6 

304.3 

0.2 

27.4 

19.2 

117. 

16.2 

62.0 

6004.3 

461.0 

-29,7 

-42,  7 

290,9 

29.1 

27.2 

f 

-10.4 

303.7 

304.4 

0.2 

26.8 

19.9 

117. 

16.5 

63.0 

6113.3 

454.0 

-30.0 

-43. % 

291.7 

29.7 

27.6 

-11.0 

304.7 

305.3 

0.2 

25.4 

20.3 

116. 

16.8 

64.0 

6223.8 

447.0 

-30.9 

-44.5 

292.6 

30,7 

28.3 

t 

] 

-11.8 

304,9 

305.5 

0.2 

24.8 

20.9 

116. 

17.2 

65.0 

6335.6 

440.0 

-31.8 

-45.0 

293,3 

32.0 

29,4 

-12,7 

305.1 

305.7 

0.2 

25,5 

21.7 

116. 

?7.6 

66.0 

6481.3 

431.0 

-33.0 

-45.9 

293.5 

33,3 

30.5 

-13.3 

305.4 

305.9 

0.1 

26.0 

22.5 

116. 

18.0 

67.0 

6596.3 

424.0 

-34.0 

-46.5 

293.0 

34.7 

32.0 

-13.5 

305.7 

306.1 

O.l 

26.7 

23.2 

116. 

8.3 

68.0 

6712.7 

417.0 

-34.9 

-U7.Z 

292.1 

35.3 

32.7 

! 

-13.3 

305.9 

306,4 

0.1 

27,1 

23.9 

116. 

(8.7 

69.0 

6830.6 

410,0 

-36.0 

-4  7,9 

291,0 

35,3 

32.9 

1 

-12.6 

306.0 

306,5 

0.1 

27.8 

24.8 

116. 

19.1 

70.0 

6950.0 

403.0 

-36.9 

-47.7 

290.0 

34.2 

32.1 

j 

-11.7 

306.3 

306.8 

0.1 

31.1 

25.7 

116. 

19.7 

71.0 

7088.3 

395.0 

-38.5 

—48 . 4 

289.6 

33.1 

31.2 

I 

-11. 1 

306.0 

306.4 

0.1 

34.0 

26.8 

115. 

20.1 

72.0 

7211.0 

388.0 

-39.1 

-46.3 

290,3 

34.0 

31.8 

1 

-K.8 

306.8 

30  7.4 

0.1 

45.4 

27.5 

115. 

^0.5 

73.0 

7335.7 

381.0 

-39,6 

-44,8 

291.5 

35.8 

33.3 

i 

-n.i 

307.7 

308.3 

0.2 

57.3 

28.4 

115. 

^0.9 

74.0 

7444.1 

375.0 

-40.3 

99.9 

292.4 

36.6 

33..* 

-14.0 

308.3 

999.9 

99.9 

999.9 

29.3 

115. 

21.2 

75.0 

7553.9 

369.0 

-41.4 

99.9 

292.8 

37.0 

34.1 

3 

-14.  3 

308.2 

999,9 

99,9 

999,9 

30.0 

115. 

’1.5 

76.0 

7683.9 

362.0 

-41.5 

99,9 

293.0 

37,2 

34.3 

1 

-14,‘. 

309,7 

999,9 

99,9 

999.9 

30.7 

115. 

21.9 

77.0 

7797.1 

356.0 

-42.1 

99,9 

293.0 

38.7 

35.6 

-15.1 

310.5 

999.9 

99.9 

999.9 

31.4 

115. 

22.2 

78.0 

7912.0 

350.0 

-42.6 

99.9 

293.2 

40.0 

36.7 

i 

-n.7 

311.2 

999.9 

99.9 

999.9 

32.2 

115. 

22.6 

79.0 

8048.2 

343.0 

-43.5 

99.9 

293.3 

41.6 

38.2 

-16.5 

311.9 

999,9 

99.9 

999.9 

33.2 

115. 

23.0 

80.0 

8166.5 

337.0 

-44.9 

99,9 

293.2 

42.9 

39.4 

1 

-.6.9 

311.6 

999,9 

99,9 

999,9 

34.3 

115. 

r3.4 

81.0 

8306.4 

330.0 

-46.3 

99.9 

292.2 

43.6 

4*3.4 

/ 

-.6.5 

311.5 

999.9 

99.9 

999.9 

35.2 

115. 

23.8 

82.0 

8428.1 

324.0 

-47.3 

99.9 

291.4 

43.9 

40.9 

-J6.0 

311.7 

999.9 

99.9 

999.9 

36.4 

115. 

24.2 

83.0 

8551.4 

318.0 

-48.5 

99.9 

291.4 

44.2 

41.2 

1 

-16.1 

311.7 

999.9 

99.9 

999,9 

37,5 

114. 

24.7 

84.0 

8676.4 

312.0 

-49,6 

99.9 

293.0 

44.8 

41,3 

r 

-IT, 5 

312.0 

999,9 

99,9 

999.9 

38.6 

114. 

75.1 

85.0 

8803.2 

306.0 

-50.8 

99.9 

295.0 

44.4 

40.2 

1 

-18.7 

312.0 

999.9 

99.9 

999.9 

39.8 

114. 

75.5 

86.0 

8953.6 

299.0 

-51.8 

99.9 

297.4 

41.3 

36.7 

i! 

-19.0 

312.6 

999.9 

99.9 

999.9 

41.1 

114. 

2 5.9 

87.0 

9062.7 

294,0 

-52.9 

99,9 

299,0 

37.8 

33.0 

-18.3 

312.6 

999,9 

99,9 

999,9 

42.0 

114. 

?6.3 

88.0 

9195.4 

288.0 

-53.9 

99.9 

298.8 

39.5 

34.6 

-19.0 

313.0 

999.9 

99,9 

999.9 

42.5 

115. 

76.7 

89.0 

9330.3 

282.0 

-54.8 

99.9 

297.7 

44.2 

39.2 

f 

-20.6 

313.6 

999.9 

99.9 

999.9 

43.3 

115. 

27.1 

90.0 

9444.5 

277.0 

-55.5 

99.9 

296.7 

48.5 

43.3 

-21.7 

314.2 

999,9 

99,9 

999.9 

44,7 

115. 

"7.4 

91.0 

9560.4 

272.0 

-56.5 

99.  9 

296.3 

47.5 

42.6 

1 

-21.0 

314.4 

999,9 

99,9 

999.9 

46.0 

115. 

77.8 

92.0 

9701.7 

266.0 

-57.3 

99,9 

296.5 

44.7 

40.0 

i 

-19.4 

315.2 

599.9 

99.9 

999.9 

47.0 

115. 

78.2 

93.0 

9845.4 

260.0 

-58.9 

99.9 

297.2 

44.9* 

40.0 

1 ‘ 

-20.  ». 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

47.6 

115. 

28.5 

94.0 

9967.0 

255.0 

-59.7 

99,9 

297,8 

47,7* 

42.2 

-22.J 

315,5 

999.9 

99,9 

999,9 

48.0 

115. 

78.8 

95.0 

10090.6 

250.0 

-60.4 

99.9 

293.1 

51.0* 

45.0 

-24.0 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

49,5 

115. 

29.2 

96.0 

10241.5 

244.0 

-61.7 

99.9 

297.9 

51.9* 

45.8 

1 

,3 

316.5 

999,9 

99,9 

999.9 

51.0 

115. 

79.6 

97.0 

10369,4 

239.0 

-62,6 

99.9 

297.3 

49,0* 

43.5 

t 

1 

T 

-»2.5 

317.0 

999.9 

99,9 

999.9 

52.1 

115. 

"0.0 

98.0 

10499.8 

234.0 

-62.8 

99.9 

296.8 

44.7* 

39,9 

-20.2 

318.6 

999.9 

99,9 

999.9 

53.3 

115. 

30.3 

99.0 

10632.4 

229.0 

-64.0 

99.9 

297.9 

43.1* 

38.1 

« 

-20.2 

318.9 

999.9 

99.9 

999.9 

53.9 

115. 

30.7 

100.0 

10767,7 

224.0 

-64,0 

99,9 

299,8 

41,0* 

35.6 

/■ 

-20,4 

320,9 

999,9 

99.9 

999.9 

54.9 

115. 

31.1 

101.0 

10906.5 

219.0 

-62.6 

99.9 

301.3 

38.0* 

33.2 

-20.2 

325.0 

999.9 

99.9 

999.9 

56.1 

115. 

31.4 

102.0 

11048.9 

214.0 

-62.6 

99.9 

301.0 

36.8* 

31./ 

5 

-19,0 

327.2 

999.9 

99.9 

999.9 

56.7 

lis. 

31.9 

103.0 

11165.2 

210.0 

-62.6 

99.9 

298,7 

34,8* 

30,/ 

f 

-16,7 

328.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.5 

116. 

{ 
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* BY  SPFEP  MEANS  ELEVATION  ANGLE  RETMEEN  6 AND  10  DEG 
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I 


STITICN  NO.  662  »* ** 

BA»*!0  CtTY,  S D ! 

7 F6BPUARY  1975 

Ills  GMT  145  25.  0 


TME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

V C!3*P 

PDT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

«IN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DC 

M/SEC 

M/SCC 

M/S£C 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

?2,3 

104.0 

11314.0 

205.0 

-62.1 

99,9 

297,2 

34.1* 

30,3 

-It. 6 

332.1 

999,9 

99.9 

999.9 

58.6 

116. 

»2.7 

105,0 

11436.2 

201.0 

-60.8 

99.9 

296.7 

33.4* 

29.8 

-<5.0 

336.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59,3 

116. 

33.1 

106.0 

11593.7 

196.0 

-58.5 

99.9 

297.3 

32.6* 

29.0 

-15,0 

342.1 

999,9 

99.9 

999,9 

59,9 

116. 

33.4 

107.0 

11723,7 

192.0 

-57.3 

99,9 

298,3 

32.2* 

28.4 

, -»5.3 

346.0 

999,9 

99.9 

999.9 

60.9 

115. 

33.9 

108.0 

11856.8 

188.0 

-57.2 

99.9 

298.0 

33.6* 

29,7 

348.4 

999.9 

99,9 

999.9 

6l . 4 

116. 

34.3 

109.0 

11993.0 

184.0 

-56.8 

99,9 

296.9 

36.8* 

32.9 

-16.7 

351.1 

999.9 

99.9 

999.9 

62.4 

116. 

34.7 

110.0 

12132.6 

180.0 

-56.0 

99,9 

296.7 

40,0* 

35,8 

H 

' -18.0 

354.6 

909,9 

99.9 

999,9 

63.4 

116. 

35.2 

111.0 

12312.0 

175,0 

-55.3 

99,9 

298.2 

41.4* 

36.5 

-19.5 

358.6 

999.9 

99.9 

999.9 

64.6 

116. 

35.6 

112.0 

12459.7 

171.0 

-55.0 

99.9 

299.5 

39.7* 

34.5 

■f| 

-19.5 

361.5 

999.9 

99.9 

999.9 

65.8 

116. 

36.0 

113.0 

12610.8 

167.0 

-55.3 

99.9 

299.5 

36.6* 

31.9 

-18,1 

363.4 

999,9 

99.9 

999,9 

66.  6 

116. 

36.5 

U4.0 

12765,2 

163.0 

-56.0 

99.9 

296,9 

36,9* 

32.9 

-16,7 

364.9 

999.9 

99.9 

999.9 

67.5 

116. 

’6.9 

U5-.0 

12923.5 

159.0 

-55.3 

99.9 

295.6 

39,7* 

35,8 

-IM 

368.6 

999.9 

99.9 

999.9 

68.3 

116. 

37.4 

116.0 

13086.0 

155.0 

-55.5 

99.9 

295.9 

39.1* 

35.2 

i 

-I’.l 

371.0 

999.9 

90,9 

999.9 

69.9 

116. 

37.8 

117.0 

13252.4 

151.0 

-56.2 

99,9 

297.1 

35,1* 

31.3 

-16.0 

372.6 

999,9 

90,9 

999,9 

70,9 

116. 

38.2 

118.0 

13423.0 

147.0 

-56.3 

99.9 

297.9 

32.5* 

28,7 

' -15.2 

375,2 

999,9 

99,9 

999.9 

71.5 

116. 

’8.6 

119.0 

13553.9 

144.0 

-56.7 

99.9 

297.1 

33.3* 

29.6 

-»5.1 

376.9 

999.9 

99.9 

999.9 

71.9 

116. 

39.0 

120.0 

13732.5 

140.0 

-56.8 

99.9 

294.8 

38.0* 

34,5 

i 

-16,0 

379.6 

999,9 

90,9 

999,9 

72,9 

116. 

39.5 

121.0 

13870.1 

137.0 

-55,5 

99,9 

292.1 

40,5* 

37.5 

-15,3 

384.3 

999,9 

99,9 

999,9 

74,3 

116. 

’9.9 

122.0 

14058.8 

133.0 

-56.2 

99.9 

291.8 

35.9* 

33.3 

-13.3 

386.4 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

116. 

40.3 

123.0 

14203.4 

130.0 

-57.2 

99.9 

293.6 

30.0* 

27.5 

-12.0 

387.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.2 

116. 

40.7 

124.0 

14351  .0 

127.0 

-57.7 

99.9 

296.6 

25.9* 

23.*^ 

-li.6 

388.8 

999.9 

99,9 

999,9 

76,7 

116. 

41.3 

125,0 

14552,8 

123.0 

-58.0 

99,9 

297.7 

24,8* 

21.' 

-1U5 

391,8 

990,9 

99.9 

999.9 

77.4 

116. 

41.8 

126.0 

14760.8 

119.0 

-58.7 

99.9 

295.0 

25.4* 

22.9 

-ll.l 

394.2 

999.9 

99.9 

999.9 

78.4 

116. 

42.4 

127.0 

14921.2 

116.0 

-58.7 

99.9 

297.4 

27.2* 

24.2 

-12.5 

397.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.8 

116. 

• 2.8 

128.0 

15085.7 

113.0 

-59.0 

99,9 

301.1 

28.4* 

24.3 

-.4.7 

399,5 

999.9 

99,9 

999,9 

79.9 

116. 

• 3.3 

129.0 

15254,5 

110.0 

-58.9 

99.9 

305.3 

28.8* 

23.5 

*16.6 

402.9 

999.9 

99.9 

999,9 

80.8 

116. 

43.7 

130.0 

15423.1 

107.0 

-58.9 

99.9 

306.8 

28.7* 

23.0 

' -17.' 

406.1 

999.9 

99.9 

999.9 

81.3 

116. 

44.4 

131.0 

15666.6 

103.0 

-60.1 

99.9 

307.9 

27.2* 

21.5 

i 

' -1.6.V 

408.2 

999,0 

99,9 

999,9 

82.6 

116. 

44.8 

132.0 

15789,1 

101.0 

-59.6 

99.9 

308.9 

24.7* 

19.2 

' 

-15,6 

411.5 

990.9 

99.9 

999.9 

83.4 

116. 

•5.3 

133.0 

15977,7 

98.0 

-59,6 

99.9 

306.4 

22.6* 

18.2 

■ -M.4 

415.1 

909.9 

99.9 

999.9 

83.8 

116. 

45.9 

134.0 

16172.0 

95.0 

-60.1 

99.9 

296.9 

22.5* 

20.1 

-16.2 

417.7 

999.9 

99.9 

999.9 

84.6 

116. 

46.4 

135.0 

16372.1 

92.0 

-60.4 

99.0 

290.9 

22.4* 

20.9 

; -...0 

420,9 

999.9 

99.9 

999,9 

85.6 

116. 

47.1 

136.0 

16578.7 

89.0 

-60.3 

99.9 

289.5 

26.4* 

24.9 

-3,8 

425,2 

999.9 

99.9 

999.9 

85.9 

116. 

47.8 

137.0 

16865.3 

85.0 

-60.4 

99.9 

288.1 

25.6* 

24.3 

i -3.0 

430.5 

999.9 

99,9 

999.9 

87.9 

116. 

48.4 

138.0 

17089.4 

82.0 

-60.1 

99.9 

283.5 

17.9* 

17.4 

-4,2 

435.7 

999,9 

99.9 

999,9 

88.  1 

116. 

49.0 

139.0 

17321.5 

79.0 

-61.0 

99.9 

281.6 

20.3* 

19,9 

-4,1 

438.5 

999,9 

99,9 

999,9 

89,0 

116. 

49.7 

140.0 

17562.3 

76.0 

-60,6 

99.9 

292.2 

30.1* 

27,0 

-11.4 

444,1 

999,9 

99,9 

999.9 

89.8 

116. 

50.4 

141.0 

17812.7 

73.0 

-61.2 

99,9 

302.8 

30.4* 

25.6 

-16.5 

448.1 

999.9 

99.9 

999,9 

91.5 

116. 

•1.1 

142.0 

18073.0 

70.0 

-61.5 

99.9 

306., 6 

27.7* 

22.2 

-16,\ 

452.8 

999.9 

99,9 

999,9 

92.2 

116. 

■>1.8 

143.0 

18344.1 

67.0 

-62,3 

99.9 

310.0 

19.1* 

14.6 

-12. V 

456,9 

999,9 

99,9 

999.9 

93.8 

116. 

52.5 

144.0 

18627.5 

64.0 

-61.5 

99.9 

325.9 

13.9* 

7,8 

\ 

-11.5 

464.5 

999,9 

99.9 

999.9 

94.0 

116. 

53.2 

145.0 

18927.4 

61.0 

-58.3 

99.9 

318.0 

21.1 

l*.l 

1 

-16,7 

478.0 

999.9 

99.9 

999,9 

94.6 

117. 

'•4.0 

146.0 

19244,7 

58.0 

-58.3 

99,9 

304.6 

30.0 

2*.7 

-li.O 

485.0 

999,9 

99.9 

999.9 

95.4 

117. 

*4  .8 

147.0 

19577.8 

55.0 

-59.7 

99.9 

302.3 

29.5 

25.0 

V 

-’v.8 

489.2 

999,9 

99.9 

999.9 

97.4 

117. 

55.7 

148.0 

19927.2 

52.0 

-61.2 

99.9 

308.8 

13.8 

10.8 

1 

-8.7 

493.8 

999,9 

99.9 

999.9 

99,0 

117. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  “rHAN  6 DEG 
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STATION  NO,  662  i 
6APIO  CITY,  S 0 I 

T FF8RUARY  197* 
1115  GMT 


145  25.  0 


t:me 

CNTCT 

HEIGHT 

9»PS 

TEMP 

OEM  PT 

OTR 

SPEED 

U COMP 

V C7MP 

POT  7 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

IIN 

COM 

MR 

OG  C 

Or.  c 

OG 

P/SFC 

M/Sif. 

'*/  ifcC 

or,  K 

DG  K 

GM/XG 

PCT 

KM 

DG 

•6.5 

149.0 

20295.9 

49.0 

-61.5 

99.0 

311.5 

8.5 

6.  3 

-5,6 

501,4 

999,9 

99.9 

999,9 

98.9 

117. 

IT.4 

150.0 

20554,1 

47.0 

-61.7 

99.9 

326.1 

10,6 

'.o 

-6.8 

507,0 

999,9 

99.9 

999.9 

99,5 

117. 

18.2 

151.0 

20963.1 

44.0 

-61.2 

99,9 

320,0 

15.0 

9.6 

-!I  .5 

517.9 

999.9 

99,9 

999.9 

100.0 

117. 

19.2 

152.0 

21401.2 

41.0 

-61.5 

99.9 

316.1 

13.6 

9.4 

-^8 

527.6 

999,9 

99.9 

999,9 

101.2 

117. 

•0.3 

153.0 

21870. B 

38.0 

-62.8 

99.9 

322.5 

9.8 

6.0 

-2»7 

535.9 

999,9 

99,9 

999,9 

101.5 

118. 

• 1.3 

154.0 

22204,7 

36.0 

-61.7 

99,9 

325.2 

16.1 

9,2 

-li.2 

547,1 

999,9 

99.9 

999,9 

102.3 

118. 

12.9 

155.0 

22744.3 

33.0 

-61.2 

99,9 

323.3 

32.5 

1^,4 

— .5. 1 

562.4 

999.9 

99.9 

999,9 

104.3 

118. 

13.7 

196.0 

23336.9 

30.0 

-60.6 

99,9 

336,9 

16.2 

6.3  < 

-14,9 

579.4 

999,9 

99.9 

999.9 

105.8 

119. 

19.0 

157.0 

23991.4 

27.0 

-61,5 

99,9 

999,9 

99,9 

99.9 

. V9.9 

594,6 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

999. 

M.S 

158.0 

24465.2 

25.0 

-64,4 

99.9 

999,9 

99.9 

99  .*■ 

09.9 

599,7 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 
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/ 

STATICM  NO.  11001  . 
NARSHAU  SOAr.E  FLIGHT  CWFR 


5 FEBRUARY  IS75 

2315  GHT  110  R5.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

05W  PT 

OIR 

SPEED 

U COMP  . V CUM' 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

4IN 

GPM 

MB 

OG  C 

06  C 

OG 

M/srr 

M/SFC  M/IE* **. 

DC  K 

DC  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DC 

0.0 

6.2 

180. 0 

991.2 

13.4 

9.1 

270.0 

2.1 

/.I  0.0 

288.2 

307.3 

7.3 

75.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

275.6 

980.0 

12.2 

7.^ 

279.1 

7.7 

7,6  -i,2 

287,9 

305.2 

6.6 

72,3 

0,2 

107, 

0.8 

8.0 

376.8 

968.0 

11.3 

7.; 

283.2 

8.3 

8.1  \ 

288.0 

305.2 

6.6 

75.9 

0.4 

104. 

1.2 

9.0 

491.7 

955.0 

10.5 

6.'* 

287.5 

9.2 

B • 8 j “ -J.*  8 

288.3 

305,3 

6,5 

77,6 

0.6 

105. 

1.6 

10.0 

597.0 

943.0 

9.4 

6.7 

289.6 

10.4 

288.2 

305,3 

6.6 

83.1 

O.B 

106. 

2.1 

11.0 

730.0 

928.0 

8.5 

7.1 

287.3 

12.0 

11.5  * V ,6 

288.6 

306,5 

6.8 

90.T 

1.2 

107. 

2.3 

12.0 

846.6 

915.0 

7.2 

6,5 

285.3 

12.0 

11.6  -J.2 

208.5 

305.9 

6.7 

94.9 

1.3 

107. 

2.8 

13.0 

955.2 

903.0 

6.0 

5.5 

278.4 

12.2 

12.0  -1.3 

268.2 

304.7 

6.3 

96.3 

1.7 

106. 

3.2 

14.0 

1064.9 

891.0 

5.5 

5.U 

272.6 

12.5 

12.5  > -0,6 

288.8 

305.0 

6.2 

96.8 

2.0 

104. 

3.5 

15.0 

1185.2 

878.0 

4.8 

4.  j 

268.7 

12.9 

12.9  0,3 

289.2 

304.9 

5.9 

96.4 

2.2 

103. 

4.2 

16.0 

1315.3 

864.0 

3.9 

3.: 

260.4 

14.7 

J4.5  2.5 

289.6 

304.5 

5.6 

94.9 

2.7 

99. 

4.7 

17.0 

1429.9 

852.0 

2.7 

2.C 

260.4 

15.0 

l#.8  2.5 

289.5 

303.4 

5,2 

94.8 

3.2 

96. 

5.2 

18.0 

1544.8 

840.0 

2.1 

1.7 

259.1 

14.5 

1..3  ?.0 

289.9 

303.3 

5.0 

93,9 

3.6 

94. 

5.6 

19.0 

1660.9 

828.0 

1.3 

-2.4 

256.9 

15.0 

15.5-  3.6 

290.1 

300.7 

3.9 

76.6 

3.9 

93. 

5.9 

20.0 

1778.3 

816.0 

0.4 

-2.3 

254.0 

16.6 

16..'  4.3 

290.5 

301.3 

4.0 

81.9 

4.2 

92. 

6.4 

21.0 

1916.9 

802.0 

-1.2 

-3.3 

249.7 

14.0 

13.1'^'  4,8 

290.2 

300.4 

3.7 

85.2 

4.7 

90. 

6.9 

22.0 

2027.1 

791.0 

-1.8 

-6.  / 

248.9 

13.0 

12.1  J ‘*.7 

14.6  , 3.0 

290.5 

298.7 

2.9 

69.2 

5.0 

88. 

7.6 

23.0 

2148.6 

779.0 

-2.7 

251.1 

15.4 

290.8 

298,8 

2.9 

72,2 

5,6 

06. 

8.1 

24.0 

2281.8 

766.0 

-3.8 

-6.3 

250.8 

16.9 

16.0  r.6 

291.0 

299.7 

3.1 

62. 8 

6.1 

85. 

8.5 

25.0 

2395.9 

755.0 

-4.9 

-6.7 

249.8 

IB.O 

16.0  ' 6*2 

291.1 

299.6  • 

3.1 

86.9 

6.5 

84. 

9.1 

26.0 

2543.1 

741.0 

-5.4 

-6.6 

248.3 

19.0 

17./*  7.0 

292.1 

300.9 

3.2 

91.2 

7.  1 

83. 

9.6 

27.0 

2660.5 

730.0 

-5.8 

-14.1 

249,4 

20.1 

18..'  ; r,i 

292.7 

297,8 

1.8 

51.9 

7.7 

82. 

10.2 

28.0 

2779.5 

719.0 

-6.1 

-18.9 

253.2 

22.8 

21.-'  6.6 

293.6 

297.1 

1.2 

35.4 

8.4 

81. 

10.6 

29.0 

2900.0 

708.0 

-6.7 

-20.  . 

255.6 

25.1 

24.4  C.2 

294.2 

297.3 

1.0 

31.7 

9.0 

80. 

11.0 

30.0 

3022.2 

697.0 

-7.0 

-22.3 

257.5 

27.6 

27,0  6,0 

295,2 

297,9 

0,9 

28.1 

9.6 

80. 

11.5 

31.0 

3169.0 

684.0 

-7.3 

-23.' 

259.2 

30.0 

29.5  5,6 

296.4 

299.0 

0.8 

25.7 

10.5 

SO. 

11.9 

32.0 

3295.0 

673.0 

-8.3 

-23.7 

259.8 

31.5 

ai.T  ! 5.6 

296.7 

299.3 

0.9 

28.9 

11.3 

80. 

12.3 

33.0 

3411.1 

663.0 

-9.1 

-22.6 

259.6 

32.7 

22./  : 5.9 

297.1 

300.0 

0.9 

32.3 

12.0 

80. 

12.7 

34.0 

3540,3 

652.0 

-9.9 

-20.9 

258.7 

33.8 

33. / 1 6.6 

297,6 

300.9 

l.l 

40.0 

12.8 

80. 

13.3 

35.0 

3671.3 

641.0 

-11.0 

-22.4 

256.5 

35.2 

34.2  ! 3.2 

297,9 

300.9 

1.0 

38,0 

14.1 

80. 

13.8 

36.0 

3816.4 

629.0 

-11.4 

— 24.0 

254.9 

36.0 

34.7  9.4 

299.0 

301.5 

0.8 

32.3 

15.2 

79. 

14.3 

37.0 

3939.1 

619.0 

-12.4 

-27. w 

254.1 

36.3 

35.0  ' 9.9 

299.2 

301.3 

0,7 

28.2 

16.2 

79, 

14.8 

38.0 

4075.9 

608.0 

-13.4 

-28.1 

254.1 

36.3 

34,9  1 10, 0 

299,6 

301.5 

0.6 

27.5 

17.3 

79, 

15.4 

39.0 

4201.9 

598.0 

-14.2 

-28.# 

254.3 

36.4 

35.0  9.8 

300.0 

301.9 

0.6 

28,3 

18.6 

78. 

16.0 

40.0 

4329.7 

588.0 

-15.0 

-29.? 

255.0 

37.7 

36.4  9.7 

300.5 

302.3 

0.6 

28.3 

19.8 

78. 

16.7 

41.0 

4485,5 

576.0 

-15.6 

-22.9 

256.4 

40.0 

#8.9  9.4 

301.7 

304,9 

1.0 

53.3 

21.6 

78. 

17.2 

42.0 

4617.5 

566.0 

-16.1 

-28.6 

257.3 

42.9* 

41,9  ■ 9,5 

302,5 

304.5 

0.6 

32.9 

22.7 

78, 

17.8 

43.0 

4738.1 

557.0 

-16.8 

-25. ^ 

257.8 

47.4* 

*6.3  10.1 

303.1 

305.9 

0.9 

48.0 

24.4 

78. 

18.3 

44.0 

4874.2 

547.0 

-16,8 

-26.1 

257.9 

48.3* 

47.3  10.1 

304.7 

307.3 

0.8 

44.2 

26.0 

78. 

18.9 

45.0 

5013.0 

537.0 

-15.9 

-29.? 

257.0 

47,1* 

46.r  9,9 

307,4 

309,4 

0.6 

30.4 

27.7 

78. 

19.7 

46.0 

5168.9 

526.0 

-16.1 

-60.7 

257.0 

50.1* 

48./'  11.3 

308.8 

30B.9 

0.0 

1.0 

29,8 

78, 

20.2 

47.0 

5298.6 

517.0 

-17.2 

-31.7 

255.7 

50.5* 

48.9  12.4 

309.1 

310.8 

0.5 

26.9 

31.5 

78. 

20.7 

48.0 

5444.7 

507.0 

-18,3 

-30.6 

253.9 

47.5* 

45.6  13.1 

309.5 

311.4 

0.6 

32.9 

33.1 

78. 

21.2 

49.0 

5578.2 

498.0 

-19.5 

-29.8 

252.3 

46,5* 

44. 3 ; 14, 1 

309.6 

3tt.T 

0.6 

39.3 

34.2 

78. 

21.7 

50.0 

5713.4 

489.0 

-20.5 

-30.6 

251.8 

50.1* 

47.6  * 15. T 

310.1 

312.0 

0.6 

39.5 

35.6 

77. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEC 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  8FEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  11001 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  Cr 

5 FEBRUARV  1975 
2315  GMT 


I ME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TFMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEPD 

U COMP 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

22.3 

51.0 

5881.4 

478.0 

-21.8 

-31.  j 

252.1 

55.4* 

52.7 

22.8 

52.0 

6021.1 

469.0 

-22.8 

-32. S 

252.8 

59,6* 

56.9 

23.3 

53.0 

6163.0 

460.0 

-23,9 

-33.'' 

253.6 

63.1* 

60.6 

24.0 

54.0 

6307.0 

451.0 

-24.6 

-34.  T 

253.9 

60.1* 

57,7,1 

24.7 

55.0 

6437.1 

443.0 

-25,5 

-36,3 

251.2 

46.6* 

44.  • 1 

25.4 

56.0 

6619.1 

432.0 

-26.6 

-38.3 

241.9 

37.2* 

34.# 

26.0 

57.0 

6753.8 

424.0 

-27.9 

-39,5 

246,7 

33,3* 

30.6 

26.6 

58.0 

6890.3 

416.0 

-29,2 

-40. <t 

248.2 

40,1* 

37,2*’ 

27.2 

59.0 

7046.3 

407.0 

-30.3 

-41.0 

243.3 

53.2* 

49.4 

27.8 

60.0 

7187.1 

399.0 

-31.6 

-42.:- 

246.6 

61.?* 

56.2 

28.4 

61.0 

7366.1 

309.0 

-33,4 

-44.'’ 

246.2 

65.3* 

59,7, 

28.9 

62.0 

7511,7 

381.0 

-34.6 

-44.6 

246,4 

70.0* 

64. l’ 

29.5 

63.0 

7659.5 

373.0 

-36.1 

-46.5 

245.9 

71 .5* 

65.3 

30.0 

64.0 

7809.7 

365.0 

-37.1 

-46.9 

244.2 

65.7* 

59. 2> 

30.6 

65.0 

7943.3 

358,0 

-33,2 

-4  7,8 

242,0 

62.2* 

54.0 

31.2 

66.0 

3118.1 

349.0 

-39.5 

-48. V 

240.3 

63.1* 

54.8 

31.8 

67. 0 

8276.4 

341.0 

-40.6 

99.', 

237.9 

57. B* 

49.0 

32.5 

68.0 

8417.2 

334.0 

-42.0 

99.*'' 

232.6 

45.4*  . 

36.0 

33.2 

69.0 

8580.9 

326.0 

-43.4 

99.9 

224.0 

31.9* 

22.2 

33.8 

70.0 

8726.5 

319.0 

-44.8 

99.9 

222.0 

25.8* 

17.2i 

34.5 

71.0 

8895.9 

311.0 

-46.2 

99.9 

220.5 

26.6* 

20, 2< 

35.0 

72.0 

9046.8 

304.0 

-47,6 

99.9 

231.2 

26.4* 

2'#.  6, 

35.6 

73.0 

9200,2 

297.0 

-48,9 

99.9 

235,4 

31,2* 

25,7 

36.2 

74.0 

9356.3 

290.0 

-50.6 

99.0 

238.5 

35.8* 

30.*  ^ 

36.7 

75.0 

9492.2 

284.0 

-52.1 

99.0 

233.1 

33.8* 

28.7 

37.4 

76.0 

9676,7 

276.0 

-53.3 

99,'’ 

239,2 

38.2* 

32.8 

38.0 

77.0 

9842.0 

269.0 

-53,8 

99.0 

242.0 

55.5* 

49.0  ' 

38.6 

78.0 

10011.3 

262.0 

-53.9 

99.9 

241.9 

65.8* 

58.0 

39.1 

79.0 

10159.8 

256.0 

-54.7 

99.9 

239.9 

66. 0* 

57.1* 

39.6 

80.0 

10311.3 

250,0 

-55,5 

99, V 

237,5 

65,1** 

54,9 

40.2 

81.0 

10491.7 

243.0 

-57.1 

99.0 

236.4 

69.5** 

57.8, 

40.7 

82.0 

10649.6 

237.0 

-57.8 

99. <■ 

236.9 

76.9** 

64.4  ' 

41.2 

33.0 

10811.2 

231.0 

-58.1 

99,0 

237.0 

84.0** 

70.5 

41.8 

34.0 

10977,7 

225.0 

-56.2 

99.9 

236,6 

91.2** 

76.1 

42.5 

85.0 

11120. B 

220.0 

-55.5 

99.9 

237.4 

101.3** 

8>.3 

43.4 

86.0 

11326.9 

213.0 

-55.5 

99.9 

237.8 

76.4** 

64,7 

44.2 

87,0 

11508.8 

207.0 

-56.2 

99.9 

239.1 

47,1** 

40.4: 

44.8 

88.0 

11696.0 

201.0 

-55,5 

99.0 

242.2 

41,9** 

37. 1» 

45.4 

89.0 

11856.9 

196.0 

-54.7 

99. <■ 

244.8 

41.7** 

37.  7* 

46.0 

90.0 

12022.4 

191.0 

-54,4 

99,0 

246.2 

42.9** 

39.3 

46.7 

91,0 

12226.4 

185.0 

-55.4 

99,9 

246.5 

46.5** 

42.6 

47.2 

92.0 

12401.0 

180.0 

-56.0 

99.9 

246.5 

48.2** 

44.2' 

47.7 

93.0 

12580.1 

175.0 

-56.2 

99.9 

246.5 

48,6** 

44, 6| 

48.3 

94.0 

12764.2 

170,0 

-56,5 

99,  i 

246.5 

51.9** 

47.6' 

48.9 

95.0 

12953.2 

165.0 

-57.5 

99.0 

246.5 

59.9** 

55.0* 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  0E6 

♦ BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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ItO  85.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

range 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

IV.  1 

310.4 

312.3 

0.6 

41.0 

37.6 

77. 

W.7 

310.9 

312.T 

0.5 

40.2 

39.3 

77. 

n.B 

311.2 

312.9 

0.5 

42.8 

41.1 

77. 

15.7 

312.1 

313.6 

0.4 

38.4 

44.1 

76. 

15.0 

312.5 

313.8 

0.4 

35.6 

46.2 

76. 

14.0 

313.4 

314.5 

0.3 

31.7 

48.0 

76. 

li.l 

313.4 

314,4 

0,3 

31.7 

49.1 

76. 

1**.9 

313.5 

314.4 

0,3 

32.6 

50.1 

76. 

i:  .7 

314.1 

314.9 

0.2 

31.8 

51.7 

75. 

?'.l 

314.1 

314.9 

0.2 

32.3 

54,1 

75, 

2(.4 

314.0 

314.T 

0.2 

33.4 

56.3 

75. 

28.0 

314.3 

315.0 

0.2 

34.9 

58.1 

74. 

29.2 

314.3 

314.8 

0.2 

32.9 

61.1 

74. 

28. 6 

314.8 

315.4 

0.1 

34,9 

63.1 

74, 

29.2 

315.1 

315.6 

0.1 

35.3 

65.2 

73. 

31.3 

315.6 

316.1 

0.1 

35.7 

67.3 

73. 

30.8 

316.3 

999.9 

99.9 

999.9 

69.7 

73. 

2^,6 

316.3 

999,9 

99.9 

999,9 

72.0 

72. 

22,9 

316.6 

999.9 

99.9 

999.9 

73.3 

72. 

19.1 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

73.9 

71. 

I V.  3 

317,0 

999,9 

99,9 

999.9 

74.8 

Tl. 

16.6 

317.1 

999.9 

99.9 

999.9 

76.1 

71. 

ir,7 

317,3 

999,9 

99,9 

999.9 

76.2 

70. 

18.7 

317.2 

999,9 

99.9 

999.9 

77.9 

70. 

17.8 

316.9 

999.9 

99,9 

999,9 

79.2 

70. 

19.6 

317,7 

999,9 

99.9 

999,9 

80.0 

70, 

26.0 

319.4 

999.9 

99,9 

999.9 

81.4 

70. 

31.0 

321.6 

999.9 

99.9 

999.9 

84.1 

69. 

33,1 

322.5 

999,9 

99,9 

999.9 

86.3 

69, 

35,0 

323.6 

999,9 

99.9 

999.9 

87.8 

69. 

38.5 

323.7 

999.0 

99.9 

999.9 

90.3 

69, 

42.0 

325.1 

999.9 

99.9 

999.9 

92.2 

68. 

45.7 

326.9 

999.0 

99,9 

999,9 

94.8 

68. 

50.2 

332.5 

990.9 

99.9 

999.9 

97.9 

68. 

54.5 

335.6 

999.9 

99.9 

999.9 

101.3 

67. 

40.7 

338.7 

999.9 

99,9 

999,9 

107.7 

67, 

24.2 

340.5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.7 

67. 

19.5 

344.4 

999,9 

99.9 

999.9 

111.3 

67. 

n.B 

348.1 

999,9 

99,9 

999.9 

112.7 

66. 

17.3 

351.2 

999.9 

99.9 

999.9 

114.2 

66. 

18.5 

352.9 

999.9 

99.9 

999.9 

116.1 

66. 

19.2 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

117.5 

66. 

19.4 

357,2 

999,9 

99.9 

999,9 

119.1 

66. 

20.7 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

120.7 

66. 

23.9 

361.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.4 

66. 
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STATION  NO.  11001 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CEITER 

S FEBRUARY  IS*5 

2315  GHT  110  85.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PV 

DIR 

SPE'^D 

u r.oMPi 

V Ct  MP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

R4NGP 

az 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

no  K 

OG  R 

GM7KG 

PCT 

KM 

no 

49,  T 

96.0 

13147.0 

160.0 

>58.8 

99.9 

246.5 

56  .0^* 

51.3* 

22.3 

362.0 

999.9 

99.9 

999.9 

126.1 

66. 

50.4 

97.0 

13345.8 

155.0 

-59.9 

99.9 

246.5 

46.2*-» 

42.4 

18.4 

363,5 

999,9 

99.9 

999.9 

127,8 

66. 

51.  1 

98.0 

13550.4 

150.0 

-60.6 

99,9 

245.6 

58.9** 

53.6 

24.3 

365.8 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

66. 

51.T 

9R.0 

13718.5 

146.0 

-61.1 

99.9 

244.0 

80.3** 

72.1 

35,2 

367,7 

999,9 

99.9 

999.9 

131,9 

66. 

52.3 

100.0 

13890.7 

142.0 

-61.8 

99.'; 

242.8 

81.5** 

72.5 

3T.2 

369,4 

999,9 

99.9 

999.9 

136.0 

66. 

53.0 

101.0 

14112.1 

137.0 

-62.9 

99.'- 

242.9 

61.5** 

54.7, 

28.1 

371.2 

999.9 

99.9 

998.9 

138.8 

66. 

53.7 

102.0 

14293. B 

133.0 

-64.6 

99.*^^ 

244.2 

79.0** 

71,1. 

34.5 

371.4 

999.9 

99.9 

999.9 

140.5 

66. 

54.3 

103,0 

14480.9 

129,0 

-63.5 

99.9 

245.  1 

93.2** 

84.  6 

39.2 

376.7 

999,9 

99,9 

999.9 

144.9 

66. 

54.9 

104,0 

14674,4 

125.0 

-63.3 

99.9 

245.8 

73.3** 

66.9 

30.0 

380.4 

999.9 

99.9 

999.9 

148.4 

66. 

55.7 

105.0 

14873.9 

121.0 

-64.2 

99.9 

246.2 

54.2** 

49.6 

21.9 

382.3 

999.9 

99.9 

998.9 

150.4 

66. 

56.4 

106.0 

15132.9 

116.0 

-63.1 

99.9 

246,2 

66.8** 

61.1 

2 7.0 

389,0 

999,9 

99,9 

999,9 

152.5 

66. 

57.2 

107,0 

15294,2 

113.0 

-62.7 

99., 

246,2 

58,7** 

53.7 

23.7 

392.6 

999,9 

99,9 

999.9 

156.8 

66. 

57.8 

108.0 

15516.2 

109.0 

-63.1 

99.-: 

246.2 

32.1** 

/9.4 

1?.9 

396.0 

999.9 

99.9 

999.9 

158.6 

66. 

58.5 

109.0 

15745.9 

105.0 

-63.6 

99.9 

246.2 

9,5** 

■».7 

3.8 

399.2 

999.9 

99,9 

999,9 

158.2 

66. 

59.1 

110.0 

15923.5 

102.0 

-64.4 

99,0 

246.2 

7.1** 

6.5', 

2.9 

401.0 

999,9 

99.9 

999,9 

159.3 

66. 

59.8 

lll.O 

16168.2 

98.0 

-64.2 

99.0 

246.2 

9,3** 

8.5j 

5.8 

406.0 

999.9 

99,9 

999.9 

159,5 

66. 

60.5 

112.0 

16423.1 

94.0 

-64.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  o' 

95,9 

410.5 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.2 

113.0 

16621.2 

91.0 

-65.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

9«-  ,9 

413.2 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

61.8 

114.0 

16824.8 

88.0 

-66.6 

99. 

999.9 

99,9 

99.9 

90,9 

414.0 

999.9 

99.9 

999.9 

999,9 

999. 

62.4 

115.0 

17034.8 

85.0 

-66.4 

99.'^; 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

418.5 

999.9 

99,9 

999.9 

999.9 

999. 
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STATtCN  NO.  llOOl 
NAItSHAU  SPACE  ElIGHT  CE(  TER 


6 FEBRUARY  1975 

515  GMT  165  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

11  COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

HIN 

GPM 

MB 

06  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

N/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KC 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

6.3 

180.0 

993.0 

6.3 

5.- 

240.0 

0.5 

0,4 

3.3 

280.8 

295.5 

5,8 

96.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

254.9 

984.0 

7.1 

6.  • 

275.4 

9,5 

2.4 

-0.9 

282.3 

297.8 

6.0 

93.6 

0.2 

71. 

0.7 

8.0 

356.0 

972.0 

7.3 

5.8 

274.4 

10.5 

l<».5 

-0,8 

283.5 

298.9 

6.0 

90.6 

0.3 

80. 

1.1 

9.0 

458.3 

960.0 

6.9 

5.5 

272.6 

12.2 

12.  ! 

-0,6 

284.1 

299,4 

5.9 

90.6 

0.6 

86. 

1.4 

10.0 

553.2 

949.0 

6.9 

2.6 

270.7 

12.8 

12.  i 

-G.2 

284,9 

297,7 

4.9 

74.1 

0.8 

88. 

2.0 

11.0 

675.3 

935.0 

6.4 

2.x 

268.7 

12.1 

12.1 

0.3 

285.6 

298.1 

4.8 

74.0 

1.2 

88. 

2.4 

12.0 

772.3 

924.0 

5.3 

1.. 

269.0 

12.0 

12.  • 

C.2 

205.4 

29  7.3 

4.5 

74.4 

1.6 

89. 

2.8 

13.0 

870.1 

913.0 

4.6 

0,' 

267.8 

II.? 

11.  ! 

0,4 

285.6 

29  7.2 

4.4 

75.3 

1.8 

89. 

3.3 

14.0 

968.8 

902.0 

3.5 

0.^ 

264.5 

11.0 

10.  1 

l.O 

285.5 

297.3 

4.5 

81.3 

2.1 

88. 

3.8 

15.0 

1077.5 

890.0 

2.5 

0.9 

259.7 

11.6 

11.4 

2.1 

285.6 

297.7 

4.6 

89.2 

2.5 

88. 

4.3 

16.0 

1196.5 

877.0 

1.8 

0.9 

256.1 

12.0 

11.  ' 

2.9 

286.1 

298.4 

4.7 

93.7 

2.8 

86. 

4.7 

17.0 

1298.3 

866.0 

1.2 

-0.8 

256.7 

12.2 

11.  » 

2.8 

286.4 

297.5 

4.2 

86.7 

3.1 

85, 

5.2 

IR.O 

1401.1 

855.0 

0.7 

-2.^ 

259.9 

12.3 

12,1 

;».i 

286.8 

297.1 

3.8 

81.1 

3.5 

84. 

5.6 

19.0 

1505.1 

844.0 

-0.2 

-3.:, 

261.6 

12.5 

12.4 

1.8 

287,0 

296.6 

3.6 

79.3 

3.8 

84. 

5.9 

20.0 

1600.4 

834.0 

-0.8 

-4.: 

262.3 

12.9 

12.  1 

1.7 

287.3 

296.4 

3.4 

78.2 

4.0 

84. 

6.4 

21.0 

1725.8 

821.0 

-2.0 

-5.^ 

264.8 

12.0 

12.  • 

l.l 

287.3 

295.8 

3.1 

76.9 

4.4 

84. 

6.8 

22.0 

1832.9 

810.0 

-3.1 

-6.5 

265.9 

11.6 

11.4 

0.8 

287,2 

295.2 

2.9 

77.3 

4.7 

84. 

7.3 

23.0 

1931.2 

800.0 

-3.7 

-5.4 

265.9 

12.1 

12.1 

0.9 

287,6 

296,3 

3.2 

87.9 

5.0 

84. 

7.7 

24.0 

2030.6 

790.0 

-3.9 

-9.6 

266.0 

13.3 

13.3 

0.9 

288.4 

294.9 

2.3 

64.4 

5.3 

84. 

8.1 

25.0 

2141.4 

779.0 

-3.5 

-12. p 

266.0 

14.8 

14.8 

1.0 

289.8 

295.1 

1.9 

49.6 

5.7 

64. 

8.6 

26.0 

2264.1 

767.0 

-4.0 

-10.:, 

264.8 

16.7 

16.6 

i.5 

290,6 

297.0 

2.3 

61.2 

6.1 

85. 

8.9 

27.0 

2378.1 

756.0 

-4.3 

-10. 

264.8 

17.2 

17.1 

J.6 

291.5 

29  7.9 

2.2 

61.2 

6.5 

84. 

9.3 

28.0 

24  72.3 

747.0 

-5.2 

-11.' 

265.6 

17.5 

17.4 

1.3 

291.5 

297.5 

2.1 

61.5 

6.9 

84. 

9.7 

29.0 

2578.0 

737.0 

-6.2 

-12.3 

266.6 

17.8 

1* *•.? 

1.1 

291.6 

297.3 

2.0 

61.9 

7.3 

85. 

10.2 

30.0 

2684.8 

727.0 

-7.1 

-U.  1 

267.0 

18.5 

li.5' 

x.O 

291,7 

297.2 

1.9 

62.  1 

7.8 

"5, 

10.6 

31.0 

2792.7 

717.0 

-7.8 

-23.2 

266.4 

19.1 

19,  l! 

1.2 

201,9 

294.4 

0.8 

27,7 

8.3 

85. 

10.9 

32.0 

2901.8 

707.0 

-8.6 

-24. i> 

265.3 

19.4 

19. 3‘ 

t 

292.2 

294.6 

0.8 

27.4 

8.7 

85. 

11.3 

33.0 

3000.9 

698.0 

-9.4 

-25.2 

263.6 

19.2 

19.1 

2.1 

292.3 

294,5 

0.7 

26.2 

9.1 

85. 

11.8 

34.0 

3112.3 

688.0 

-10.0 

-25.? 

261.7 

lv8.9 

•8,7 

2.7 

292.9 

295.0 

0,7 

26.2 

9.7 

85. 

12.3 

35.0 

3225.1 

678.0 

-10.6 

-27.3 

260.6 

19,2 

18.9 

3.1 

293,5 

295.3 

0.6 

23.8 

10.3 

85. 

12.8 

36.0 

3350.8 

667.0 

-11.2 

-31.4 

260.2 

19.9 

19.6 

1.4 

294.2 

295.5 

0.4 

16.9 

10.8 

84. 

13.3 

37.0 

3466.5 

657.0 

-11.9 

-34.9 

259.9 

20.3 

20.0 

j.6 

294.6 

295.6 

0.3 

12.7 

11.5 

84. 

13.8 

38.0 

3572.0 

648.0 

-12.5 

-37.2 

2 59.6 

19.9 

19.6 

1.6 

295,1 

295,9 

0.2 

10.5 

12.  1 

84. 

14.2 

39.0 

3678.6 

639.0 

-13.2 

-40.2 

259.6 

19.7 

19.3 

'.6 

295.5 

296.1 

0.2 

8.2 

12.5 

84. 

14.7 

40.0 

3786.6 

630.0 

-13.8 

-39.  , 

260.3 

20.5 

20,2 

3.5 

296.0 

296.7 

0.2 

8.8 

13.1 

84. 

15.3 

41.0 

3920.1 

619.0 

-14.7 

-40.5 

261.6 

23.3 

23.1 

3.4 

296.4 

29  7,0 

0.2 

6.9 

13.8 

83. 

15.7 

42.0 

4030.9 

610.0 

-15.  1 

-38.' 

261.9 

25.5 

25.2 

^•6 

297.2 

297,9 

0.2 

11.3 

14.4 

83. 

16.2 

43.0 

4143.2 

601.0 

-15.7 

-35.C 

261.3 

27,6 

27.2 

•<.2 

297.8 

298.9 

0.3 

17.2 

15.3 

S3. 

16.7 

44.0 

4244.2 

593.0 

-15.7 

-33.9 

260.3 

29.8 

29.4 

f>.0 

299.0 

300,1 

0,4 

19.2 

16.1 

83. 

17.2 

45.0 

4359.6 

584.0 

-15.7 

-34.4 

259,3 

33,8 

33.2; 

3 

300.3 

301,4 

0.3 

18.2 

16.9 

83. 

17.6 

46.0 

4463.6 

576.0 

-16.0 

-35.  > 

258,3 

37,7 

36,  9 1 

7.6 

301.1 

302.2 

0.3 

16.7 

17.8 

83. 

17.9 

47.0 

4582.2 

567.0 

-16.0 

-36.0 

257.1 

40.3 

39.3! 

9.0 

302.5 

303.4 

0.3 

14.7 

18.7 

83. 

18.3 

48.0 

4689.3 

559.0 

-15.7 

-31.' 

255.3 

43.2 

41.8. 

11.0 

304.1 

305.6 

0.5 

24.0 

19.6 

82. 

18.7 

49.0 

4798.0 

SSl.O 

-16.1 

-28.-’ 

253.8 

45.1 

43,3- 

12.6 

304.8 

307.0 

0.7 

34.4 

20.6 

82. 

19.1 

50.0 

4907.9 

543.0 

-17.1 

-25.3 

252.7 

45.2 

43.l' 

13.4 

305.0 

307.8 

0.9 

48.  5 

21.8 

81. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  . OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BcEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THA';  6 OEG 
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STATION  NO.  11001  t 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CEl TFR 


6 FEBRUARY  iS75 

51S  r.MT  165  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TE  MP 

DEW  P"^ 

DIP 

SPEED 

U COMP. 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MO 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC! 

1 

j M/'.ec 

DG  K 

or,  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

06 

19.5 

51.0 

5047.1 

533.0 

-18.2 

-24.0 

251.7 

42.6 

40.4 

1 13.3 

305.3 

308.6 

1.0 

60.1 

23.1 

81. 

19.8 

52.0 

5174.2 

524.0 

-19.1 

-24.x 

251.4 

40.6 

38.5 

IJ.O 

305,7 

308,7 

1.0 

60.1 

23.7 

81. 

20.3 

53.0 

5274.1 

517.0 

-20.3 

-25.  V 

252.0 

41.2 

39.2 

12.7 

305.4 

308.3 

0.9 

62.1 

24.6 

80. 

20.7 

54.0 

5389.4 

509.0 

-21.1 

-26.9 

253.4 

45.0 

43.?' 

12.8 

305.8 

308.4 

0.8 

59.4 

25.6 

80. 

21.2 

55.0 

5506,2 

501.0 

-21.9 

-25.4 

254,7 

48,9 

47,2 

12,9 

306,2 

309.2 

1.0 

72.9 

27,  1 

80. 

21.7 

56.0 

5654.5 

491.0 

-22.5 

-24.6 

254.3 

46.2 

44.5, 

12.5 

307.3 

310.7 

1.0 

82.2 

28.9 

79. 

22.2 

57.0 

5759.9 

484.0 

-23.0 

-26.4 

252.4 

40.9* *• 

38.9' 

12.4 

307.9 

310.8 

0.9 

73.6 

30.1 

79. 

22.8 

58.0 

5882.1 

476.0 

-23.2 

-27.8 

250.2 

42.0* 

39,5' 

14.2 

309,1 

311.7 

0.8 

65,7 

31.  1 

79, 

23.3 

59.0 

5990.4 

469.0 

-24.0 

— 28.  & 

2A9.4 

46,6* 

43.6 

lu.4 

309.4 

312.0 

0.8 

68.6 

32.6 

78. 

23.8 

60.0 

6115.7 

461.0 

-25.1 

-29.^ 

243.6 

46.5* 

43. 3j 

1".0 

309.6 

311.9 

0.7 

66.0 

34.2 

78. 

24.3 

61.0 

6226.8 

454.0 

-25.7 

-30." 

2A  :.3 

41.4* 

38.2! 

16.0 

310.1 

312.3 

0.7 

65.4 

35.6 

78. 

24.8 

62.0 

6339.3 

447.0 

-26,1 

-34.3 

244.8 

35,3* 

32.0' 

15,1 

311.0 

312.5 

0.5 

46.0 

36.6 

77. 

2S.2 

63.0 

6453.4 

440.0 

-27.0 

-35.7 

241.5 

30,8* 

27.0 

I 

14.7 

311.2 

312.6 

0.4 

43.4 

37.3 

77. 

25.7 

64.0 

6585.5 

432.0 

-27.7 

-36.7 

237.2 

27.0* 

22.7* 

14.6 

312.0 

313.3 

0.4 

41.7 

38.3 

77. 

26.1 

65.0 

6685.9 

426.0 

-28.3 

-37.7 

237.2 

28.3* 

23.8 

IJ.3 

312.4 

313.6 

0.3 

39,9 

38,  7 

76. 

26.6 

66.0 

6838.7 

417,0 

-29.5 

-41. f 

242.0 

38.7* 

>4.2 

11.2 

312.8 

313,7 

0.2 

30.2 

38.9 

76. 

27.1 

67.0 

6959.3 

410.0 

-30.5 

-42.:, 

245.0 

49.2* 

44.5' 

21.8 

313.0 

313.8 

0.2 

30.6 

41.1 

75. 

27.4 

68.0 

7063.8 

404.0 

-31.6 

-43.  r 

245.6 

51.6* 

4*.0 

21.3 

313.0 

313.7 

0.2 

30.9 

42.0 

75. 

27.8 

69.0 

7187.2 

397.0 

-32.9 

-44."' 

246.1 

53.4* 

48.'' 

21.7 

312.9 

313.5 

0.2 

29.4 

43.0 

75, 

28.3 

70.0 

7312.1 

390.0 

-33.9 

-45.2 

246.5 

56.6* 

51.9 

22.5 

313.1 

313,7 

0.2 

30.6 

44.6 

75. 

28.8 

71.0 

7456.9 

382.0 

-35.3 

-46.0 

246.8 

60.4* 

55.,  . 

23.8 

313.1 

313.7 

0.2 

32.3 

46.4 

74. 

29.3 

72.0 

7567.0 

376.0 

-36.5 

-46.6 

246.9 

63.5* 

58.5  !! 

! 2>.9 

313.0 

313.5 

0.1 

33.9 

48.3 

74. 

29.8 

73.0 

7696.9 

369.0 

-3  7.6 

—46.  4 

246.8 

65,9* 

60.6  il 

' 76.0 

313.3 

313.8 

0.2 

38.6 

50,2 

74. 

30.3 

74.0 

7809.8 

363.0 

-38.9 

-46.  V 

246.6 

67.1* 

61.6 

26.6 

313.0 

313.5 

0.2 

42.9 

52.2 

74. 

30.7 

75.0 

7923.8 

357.0 

-40.2 

99.  <■ 

246.4 

66  .8* 

61.3 

f, 

f 

26.7 

312.8 

999.9 

99.9 

999.9 

53.9 

73. 

31.2 

76.0 

8039.3 

351.0 

-41.0 

99.9 

246.3 

66.1* 

60.5 

26.6 

313.2 

999,9 

99,9 

999.9 

55.8 

73. 

31.6 

77.0 

8156.4 

345.0 

-41.6 

99.9 

246.4 

65.7* 

60.2 

26.3 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

57.3 

73. 

32.1 

78.0 

8275. 1 

339.0 

-42.7 

99.9 

246.7 

63.7* 

58,5  ! 

2 3.2 

314.0 

999,9 

99.9 

999.9 

59.5 

73. 

32.5 

79.0 

8395.3 

333.0 

-43.9 

99.9 

246.8 

59.9* 

55.1 

23.6 

314.0 

999.9 

99.9 

995.9 

60.9 

72. 

33.0 

80.0 

8517.1 

327.0 

-44.7 

99.  V 

245.5 

50.2* 

45,7 

; 23.8 

314.5 

999,9 

99,9 

909.9 

62.6 

72, 

33.5 

81.0 

8661.8 

320.0 

-45.3 

99, 'i 

242.7 

36.1* 

32.1 

' 16.6 

315,7 

999.9 

99,9 

999,9 

64.4 

72. 

34.0 

82.0 

8787.9 

314.0 

-46.  1 

99.9 

240.1 

24.1* 

20.9 

12.0 

316.2 

999.9 

99.9 

999.9 

64.5 

72. 

34.5 

93.0 

8916.0 

308.0 

-46.8 

99.9 

240.7 

19.9* 

17.4 

9.8 

317.0 

999.9 

99.9 

999.9 

65.4 

72. 

34.9 

84.0 

9024.4 

303.0 

-47.1 

99.9 

241.5 

22.1* 

19.4  1 

10.5 

318.1 

999,9 

99,9 

999,9 

65.6 

72. 

35.3 

85.0 

9134.4 

298.0 

-48.1 

99.9 

242.1 

25.7* 

22,7;, 

12.0 

318.2 

999,9 

99,9 

999.9 

66.2 

72. 

35.9 

86.0 

9290.6 

291.0 

-49,3 

99,9 

243.2 

29.7* 

26.51 

n.4 

318.6 

599.9 

99.9 

999.9 

67.3 

72. 

36.4 

87.0 

9427.0 

285.0 

-50.0 

99,9 

244.0 

26  .8* 

24.0; 

11.7 

319.5 

599.9 

99,9 

999.9 

68.3 

72. 

36.8 

88.0 

9542.4 

280.0 

-51.2 

99.  V 

244.3 

20.7* 

18,6' 

9,0 

319,4 

999,9 

99,9 

999,9 

69,0 

71. 

37.3 

89.0 

9659.2 

275.0 

-52.4 

99,'’ 

245,3 

16.4* 

14.9 

6.8 

319,4 

999,9 

99.9 

999,9 

69,4 

71, 

37.8 

90.0 

9777.6 

270.0 

-53.3 

99.9 

246.9 

25.0* 

23.0- 

9.8 

319,8 

599.9 

99.9 

999.9 

69.3 

71. 

38.3 

91.0 

9897.8 

265.0 

-54.2 

99,9 

247.4 

43.8* 

40.4, 

16.8 

320.2 

999,9 

99,9 

999.9 

70,4 

71. 

38.8 

92.0 

10019.7 

260.0 

-54.9 

99,9 

247,2 

56,7* 

52,3 

22,0 

320.8 

999.9 

99,9 

999,9 

72.1 

71. 

39.2 

93.0 

10143.6 

255,0 

-55.7 

99.9 

246.1 

57  i8* 

52.9 

1 

23.4 

321.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

71. 

39.6 

94.0 

10269.5 

250.0 

-56.8 

99.9 

244.3 

56.1* 

50.6< 

24.3 

321.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

71. 

39.9 

95.0 

103S7.4 

245.0 

-57.3 

99.  > 

243,1 

59.5* 

53,0 

26,9 

322.8 

999.9 

99,9 

999.9 

75.4 

71. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  CESS  THAN  6 DEG 
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STATtCN  NO.  llOOl  ] 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CENTER 


6 FE0RUARY  M75 

515  GMT  165  17.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

u COMP : 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SEC 

M/iEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

pcf 

KM 

DG 

40.4 

96.0 

10527.7 

240.0 

-57.4 

99.9 

243.4 

73.7* 

65.9 

33.0 

324.5 

999.9 

99.9 

999.9 

77.6 

71. 

40.8 

97.0 

10660.8 

235.0 

-57.3 

99.9 

244.6 

82,4* 

74,5 

35,3 

326.7 

999.9 

99,9 

999,9 

80.1 

71. 

41.3 

98.0 

10769.5 

231.0 

-56.6 

99.9 

245.9 

86.9* 

79.3 

35.6 

329.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.6 

70. 

41.7 

99.0 

10908.3 

226.0 

-56,6 

99.9 

246.0 

83.0* 

75,8 

3J,8 

331.3 

999,9 

99,9 

999,9 

84.3 

70, 

42.1 

100.0 

11021,4 

222.0 

-57.3 

99.9 

245.1 

69.5* 

63.0 

21.2 

332.0 

999.9 

99.9 

995.9 

86.6 

70. 

42.6 

101. 0 

111«4.6 

216.0 

-57.3 

99.  i 

241.3 

38.1* 

33.4 

13.3 

334.6 

999.9 

99.9 

995.9 

90.1 

70, 

43.0 

102.0 

11312.8 

212.0 

-57.3 

99.^ 

232.9 

21.2* 

16.9 

12.8 

336.4 

999,9 

99.9 

999.9 

88.  1 

70. 

43.4 

103.0 

11433.1 

208.0 

-57.9 

99.9 

236.  I 

35,4* 

29,4  ! 

19.7 

337.3 

999.9 

99.9 

999.9 

88.0 

70. 

43.9 

104.0 

11555,3 

204.0 

-58.9 

99.9 

238.5 

54.4* 

46.4  < 

28.4 

337.6 

999.9 

93. Q 

999.9 

90.7 

70, 

44.3 

105.0 

11679.3 

200.0 

-59.5 

99.9 

238.3 

55.0* 

46.8 

20.9 

338,5 

999,9 

99.9 

999.9 

92.7 

70. 

44.8 

106.0 

11P05.6 

196.0 

-60.2 

99,9 

238.5 

51.4* 

43.8  ■ 

26.8 

339.4 

999.9 

99.9 

999.9 

93.5 

69. 

45.3 

107.0 

11934.2 

192.0 

-60,2 

99,9 

242.2 

67.8* 

59,9  ' 

31.7 

341.4 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

69. 

45.7 

108.0 

12067.2 

188.0 

-54.8 

99.  } 

244.9 

99.0** 

90.1 

42.2 

352.2 

999.9 

99.9 

999.9 

96.2 

69. 

46.2 

109.0 

12204.7 

184.0 

-54.8 

99.0 

246,5 

136.0** 

124.7 

54,3 

354.4 

999,9 

99,9 

999,9 

99,5 

69, 

46.7 

110.0 

12345.3 

lao.o 

-54,8 

99.9 

247.0 

127,2** 

117.1 

49,8 

356.6 

999,9 

99.9 

999.9 

106.4 

69. 

47.3 

lll.O 

12525.5 

175.0 

-54.9 

99.9 

246.7 

69.1** 

63.5  ^ 

27 . 3 

359.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.6 

69. 

47.8 

112.0 

12636.0 

172.0 

-54.8 

99.9 

246.0 

47,5** 

43.4  'I 

i 19,3 

361,3 

999.9 

99,9 

999,9 

109,4 

69, 

48.3 

113.0 

12786.8 

168.0 

-54,2 

99.9 

245,7 

64.7** 

59,0  ' 

26.6 

364.7 

999.9 

99.9 

999,9 

111.5 

69, 

48.8 

114.0 

12902.3 

165.0 

-54.3 

99,9 

245.5 

108.3** 

90,6 

44.9 

366.4 

999,9 

99,9 

999.9 

113.2 

69. 

49.3 

115.0 

13059.4 

161.0 

-54.8 

99.9 

245.5 

161.0** 

146.5 

66 . 8 

368.2 

999,9 

99.9 

999.9 

116.5 

69. 

49.8 

116.0 

13220.2 

157.0 

-55.1 

99.9 

245.6 

168.1** 

153.0  ‘ 

' 69.6 

370.3 

999,9 

99,9 

999,9 

123,6 

6 8, 

50.3 

117.0 

13343.3 

154,0 

-55.5 

99,9 

244.2 

92,3** 

83.1 

40.2 

371.6 

999,9 

99,9 

999.9 

131.6 

68. 

50.8 

118.0 

13510.6 

150.0 

-56.9 

99.9 

163.4 

7,4** 

-2.1 

7.1 

372.0 

999.9 

99.9 

999,9 

130.5 

68, 

51.2 

119.0 

13638.3 

147.0 

-57.7 

99.9 

94,4 

20.6** 

-20,5  1 

l.b 

372.8 

999.9 

99.9 

999,9 

126.9 

68, 

51.7 

120.0 

13812.1 

143.0 

-58.4 

99,9 

230,1 

31.8** 

24,4 

29,4 

374,6 

999,9 

99,9 

999,9 

126.6 

68. 

52.2 

121.0 

13900.6 

141.0 

-58.9 

99.9 

243.3 

90.8** 

81.1 

40.8 

375.2 

999.9 

99.9 

999.9 

129.6 

6 8. 

52.6 

122.0 

14035.3 

138.0 

-59.5 

99.  i 

245.6 

108.3** 

98.6  ! 

1 44.8 

376.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.6 

68. 

53.7 

123.0 

14172.5 

135.0 

-60,7 

99.9 

246.6 

89,3** 

82.0 

35.4 

376,7 

999,9 

99,9 

999,9 

137.1 

68. 

53.4 

124.0 

14359,0 

131.0 

-62,1 

99. '5 

245,7 

48,1** 

43.B 

' 19.8 

377.5 

999.9 

99.9 

999.9 

138.6 

68. 

54.0 

125.0 

14454.0 

129.0 

-62,6 

99.9 

236.0 

18.8** 

15.6  i 

10.5 

378.2 

999.9 

9S.9 

999,9 

137.5 

6 6, 

54.6 

126.0 

14648.3 

125.0 

-62.6 

99.9 

237.4 

26,9** 

22,7 

[ 14,5 

381,7 

999,9 

99.9 

999,9 

137.9 

68, 

55.3 

127,0 

14798,3 

122.0 

-62.2 

99.9 

75.5 

14,4** 

-14,0 

[ -3.6 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

141.3 

68. 

55.9 

128.0 

14900.6 

120.0 

-61.2 

99.9 

71.0 

20.4** 

-19.2  1 

-6.6 

380.7 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

68. 

56.5 

129.0 

15111.1 

116.0 

-61.2 

99.9 

240.9 

35.7** 

31.2  1 

1 17.4 

392.5 

999.9 

99.9 

999.9 

136.9 

68. 

57.1 

130.0 

15219.1 

114.0 

-61,2 

09,9 

241.4 

53,7** 

47,2  j 

25,7 

394.4 

999.9 

99,9 

999,9 

141.7 

67. 

57.7 

131.0 

15440.9 

110.0 

-61.0 

99,9 

237.0 

36,7** 

30,8 

20.0 

398.8 

999.9 

99.9 

999.9 

141.6 

67. 

58.2 

132.0 

15554.9 

108.0 

-61.0 

99.9 

216.5 

14.6** 

8.T  ' 

11.8 

400.9 

999.9 

99.9 

999.9 

143.6 

67. 

58.7 

133.0 

15729.7 

105.0 

-61.6 

99.0 

106.4 

10.6** 

-10.1  1 

3.0 

403.2 

999,9 

99.9 

999,9 

143.6 

67. 

59.2 

134.0 

15848,7 

103.0 

-62,4 

99,9 

111.5 

6.3** 

-5.  9 i 

2.3 

403,7 

999,9 

99,9 

999.9 

141.1 

67, 

59.7 

135.0 

16030.9 

100.0 

-62.9 

09,9 

240.6 

13.3** 

11.6  i 

6.5 

406.1 

999.9 

99.9 

999.9 

142.4 

67. 

60.3 

136.0 

16218.3 

97.0 

-63.3 

99.9 

255.4 

19,3** 

18.7  ; 

•»,9 

409.0 

999,9 

99.9 

999.9 

144.0 

67. 

60.9 

137.0 

16411.0 

94.0 

-64.0 

99.9 

257.2 

23.6** 

23.  1 , 

5.2 

411.3 

999.9 

99,9 

999,9 

142,2 

67. 

61.6 

138.0 

16609.4 

91.0 

-64.7 

99.9 

221.0 

5.8** 

3.8 

4.4 

413,7 

999.9 

99.9 

999,9 

146.8 

67, 

62.2 

139.0 

16814.2 

88.0 

-64.4 

99.9 

03.9 

21.8** 

-21.7  1 

-2.3 

418.4 

999.9 

99.9 

999.9 

144.2 

67. 

62.8 

140.0 

16954.6 

86.0 

-65.1 

99,9 

87,7 

12.7** 

-12.7' 

-J.5 

419.7 

999,9 

99.9 

999,9 

143.  1 

67, 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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SrATION  NO.  ItOOl 
MARSHALL  SPACF  FLIGHT  CFRTER 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

63.4 

141.0 

17171.1 

64.1 

142.0 

17396.0 

64.8 

143.0 

17550.5 

65.4 

144.0 

17769.0 

66.0 

145.0 

17953.7 

66.  8 

146.0 

18210.4 

67.5 

147.0 

18387.9 

68.2 

148.0 

18663.9 

68.8 

149.0 

18854.6 

69.6 

150.0 

19051.9 

70.4 

151.0 

19360.3 

71.1 

152.0 

19574.3 

71.9 

153.0 

19795.2 

72.8 

154.0 

20141.0 

73.6 

155.0 

20383.0 

74.5 

156.0 

20635.3 

75.3 

157.0 

20857.9 

76.2 

158.0 

21172.1 

77.1 

159.0 

21461.1 

78.1 

160.0 

21766.9 

79.3 

161.0 

22257.9 

80.3 

162.0 

22609.4 

81.4 

163.0 

22981.1 

82.6 

164.0 

23580.4 

83.8 

165.0 

24014.3 

85.3 

166.0 

24481.8 

86.7 

167.0 

24990.8 

88.5 

168.0 

25551.2 

90.5 

169.0 

26174.0 

92.6 

170.0 

26872.6 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

MB 

DG  C 

OG  C 

83.0 

-64.7 

99.9 

80.0 

-64.4 

99.9 

78.0 

-65.5 

99.9 

75.0 

-65.5 

99.9 

73.0 

-64.7 

99.9 

70.0 

-64.0 

99.9 

68.0 

-64.0 

99.9 

65.0 

-64.7 

99.9 

63.0 

-64.7 

99.9 

61.0 

-64.0 

99.  9 

38.0 

-64.7 

99.9 

56.0 

-65.3 

99,9 

54.0 

-66.2 

99.9 

51.0 

-67.0 

99.9 

49.0 

-66.2 

99.9 

47.0 

-66.6 

99.9 

45.0 

-67.4 

99.9 

43.0 

-67.2 

99.9 

41.0 

-64.7 

99.9 

39.0 

-64.0 

99.9 

36.0 

-63.5 

99.9 

34.0 

-62.9 

99.9 

32.0 

-64.7 

99.9 

29.0 

-65.9 

99.9 

27.0 

-65.9 

99.9 

25.0 

-65.7 

99.9 

23.0 

-63.8 

99.9 

21.0 

-61.9 

99.9 

19.0 

-59.5 

99.9 

17.0 

-57.9 

99.9 

6 FEBRUARY  1975 
515  GMT 


PTR 

SPEED 

0 COMP 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

73.8 

11. 2»* 

-10.8 

63.3 

42.5*4 

-38,0  ' 

61.2 

41.7* 

-36.5 

62.2 

9.1* 

-8.1- 

196.6 

3.0* 

O.S 

89.9 

11.3* 

-11.3' 

199.4 

10.4* 

3.4 

223.9 

14,2* 

9.9 

104.0 

5.6* 

-5.5 

75.0 

19.0* 

-18,4 

75.8 

17.0* 

-I6.5f 

77.7 

9.8* 

-9.6  ( 

298.8 

0.7* 

0.7  , 

184.0 

1.2* 

O.l' 

48.2 

5.1* 

-3.8 

36.4 

6.4* 

-3.8 

252.1 

45,4* 

43,21, 

245.4 

89.0* 

80.9 

249.0 

67.9* 

63.4 

255.0 

51.5* 

49.8  ,1 

250.4 

82,1* 

77,4  1 

238.7 

36.8* 

31.5  ; 

246.2 

28.4* 

26.0 

253.8 

44,0* 

42.3* 

250.5 

50.8* 

47.9 

247.7 

62.1* 

57.4  (' 

257.5 

27.8-f« 

27. 1 j! 

262.3 

34,1* 

33.8  1| 

247.8 

34.0* 

31.5*1 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

E POT 

M/5EC 

OG  K 

DG  K 

-3.1 

424.7 

999.9 

-19.1 

429,9 

999,9 

-20.  1 

430. 8 

999.9 

-'..3 

435.6 

999,9 

7.8 

440.6 

999,9 

-0.0 

447,5 

999.9 

9,8 

451.2 

999.9 

10.2 

455,4 

999,9 

1.4 

459.5 

999.9 

-4.9 

465.4 

999,9 

-4,2 

470,5 

999,9 

-7.1 

474.0 

999.9 

-0.4 

476.8 

999.9 

1.2 

482.9 

999,9 

-3.4 

490.3 

999.9 

-5.1 

495.2 

999.9 

13.9 

499,5 

999,0 

37.1 

506.6 

999.9 

24.4 

519.6 

999.9 

13.3 

528.9 

999,9 

27,5 

542.6 

999,9 

19.1 

552.9 

999.9 

11.5 

557.8 

999.9 

12.3 

570,6 

999,9 

17.0 

582.4 

999,9 

23.5 

595.9 

999.9 

6.0 

615,7 

999,9 

4.6 

637.8 

999.9 

12.8 

663.6 

999,9 

99,9 

690.3 

999.9 

165  17. 


MX  PTO 

RH 

RANGE 

GM/KG 

PCT 

KM 

99.9 

999.9 

143.8 

99.9 

999.9 

142.8 

99.9 

999.9 

139.3 

99.9 

999.9 

138.6 

99,9 

999.9 

139.9 

99.9 

999.9 

13S.8 

99,9 

999.9 

137,7 

99.9 

999.9 

139.6 

99.9 

999.9 

139.9 

99,9 

999.9 

138.6 

99,9 

999.9 

137,9 

99.9 

999.9 

137.1 

99.9 

999.9 

137.3 

90,9 

999,0 

136.9 

99,9 

999,9 

137.6 

99,9 

999.9 

136.4 

99,9 

999.9 

136,5 

99,9 

999.9 

141.3 

99.9  • 

990.9 

147.  7 

99,9 

999,9 

148,7 

99,9 

999.9 

152.1 

99,9 

999.9 

159.4 

99.9 

999.9 

160.7 

99,9 

999,9 

161.5 

99.9 

999.9 

166.  1 

99.9 

999.9 

170.3 

99.9 

999,9 

175.5 

99.9 

999.9 

175,9 

99.9 

999.9 

181.9 

99,9 

999.9 

999.9 
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0 

A7 

nc 

67. 

67. 

67, 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

67. 

68. 

999. 


STATICN  NO.  1 1001  ! 

MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CFWTER 

6 FEBRUARY  1975 

1115  GMT  161  28,  0 


IME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SOCFD 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

PG  C 

OG 

M/SEC 

0.0 

6.6 

180.0 

992,4 

5.4 

3.3 

300.0 

0.5 

0.2 

7.0 

232.9 

986.0 

5.0 

2.9 

307.9 

8.1 

0.6 

8.0 

332.8 

974.0 

4.5 

2.2 

307.8 

8.1 

0,9 

9.0 

433.7 

962.0 

3.4 

1.2 

307,7 

e.i 

1.3 

10.0 

527.0 

951.0 

2.7 

1.4 

305.0 

8.2 

1.8 

11.0 

655.5 

936,0 

1.4 

0.4 

301.0 

8.0 

2.2 

12.0 

750.6 

925,0 

0.4 

-0.2 

293.8 

8.4 

2.6 

13.0 

846.6 

914.0 

-0.3 

-0.6 

283.3 

9.7 

2.9 

14.0 

943.6 

903.0 

-0.1 

-0.5 

273,9 

10.8 

3.3 

15.0 

1042.1 

892.0 

0.9 

0.8 

257.2 

II. 6 

3.8 

16.0 

1169.5 

878.0 

1.5 

-3.e 

266.4 

13.5 

4.2 

17.0 

1271.0 

867.0 

0.7 

-3.9 

263.1 

15.1 

4.5 

18.0 

1373.5 

856.0 

-0.1 

-0,4 

257,5 

16.0 

4.9 

19.0 

1477.1 

845.0 

-0,3 

-3.2 

251.5 

15.7 

5,3 

20.0 

1582.0 

834.0 

-0.8 

-6.1 

248.9 

16.2 

5.8 

21.0 

1697.7 

822.0 

-1.4 

-8.8 

249.0 

15.8 

6.2 

22.0 

1805.0 

811.0 

-1.6 

-9.7 

252.3 

16.8 

6.6 

23.0 

1913.7 

800,0 

-1.9 

-9.*, 

256.3 

18.7 

6,9 

24.0 

2013.6 

790.0 

-3.0 

-10. 0 

257,2 

19.4 

7.3 

25.0 

2124.6 

779.0 

-3.7 

-9.P 

257.2 

19.3 

7.8 

26.0 

2247.0 

767.0 

-4.9 

-10.6 

257.8 

18.9 

8.3 

27.0 

2360.4 

756,0 

-5,q 

-11. 1 

259.0 

19.2 

8.8 

2B.0 

2464.7 

746.0 

-6.6 

-11.2 

259.2 

20.1 

9.2 

29.0 

7570.1 

736.0 

-6.9 

-13.2 

253.4 

21.0 

9.6 

30.0 

2666.1 

727.0 

-7.5 

-15.4 

257.0 

21.7 

10.0 

31.0 

2773.8 

717,0 

-a.i 

-18.0 

255.2 

21.9 

10.5 

32.0 

2883.0 

707. 0 

-8.1 

-17. C 

253.3 

22. 1 

10.9 

33.0 

2982.4 

698.0 

-8.7 

-19.1 

252.9 

22.4 

11.3 

34.0 

3094.1 

688.0 

-9.4 

-19.7 

253.2 

22.6 

11.7 

35.0 

3195.8 

679,0 

-10,1 

-20.4 

254.4 

22.6 

12.3 

36.0 

3333.1 

667.0 

-10.7 

-20.9 

257.3 

22.0 

12.7 

37.0 

3437.5 

658.0 

-11.2 

-21.6 

259.4 

21.8 

13.2 

38.0 

3554.8 

648.0 

-12.2 

-20.7 

260.9 

21.9 

13.7 

39.0 

3661.6 

639,0 

-13.0 

-21.4 

261.3 

22.7 

14.2 

40.0 

3769.6 

630.0 

-13.7 

-23.0 

261.4 

23.9 

14.7 

41.0 

3903.4 

619.0 

-14.4 

-23.7 

261.  7 

?4.9 

15.1 

42.0 

4014,2 

610.0 

-15,4 

-23.9 

261.9 

25.5 

15.6 

43.0 

4113,7 

602.0 

-16.5 

-24.3 

262.0 

26.6 

15.9 

44.0 

4226.9 

593.0 

-17.2 

-25.6 

262.0 

27.3 

16.3 

45.0 

4341.4 

584.0 

-17.9 

-25.6 

261.8 

28.1 

16.7 

46.0 

4444.5 

576,0 

-18.5 

-25.9 

261.6 

29.2 

17.2 

47.0 

4561.8 

557,0 

-19,4 

-25.9 

261.0 

31.2 

17,5 

48.0 

4667.4 

559.0 

-19.9 

-25.2 

260.5 

32.6 

17.8 

49.0 

4774.3 

551.0 

-20.4 

-24.8 

259.3 

33,9 

18.3 

50.0 

4882.4 

543.0 

-21.4 

-24.1 

256.3 

36.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  PEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


COMP 

V CPMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/K6 

PCT 

KM 

OG 

0,4 

-C.2 

279,0 

292,3 

4,9 

86.0 

0.0 

0. 

5.4 

-5.0 

279.9 

292,2 

4.8 

86.2 

0.2 

120. 

6.4 

-5.0 

280.3 

292.2 

4,6 

85,0 

0.2 

121. 

6,4  • 

-5.0 

280,2 

291.5 

4,4 

85.7 

0.4 

124. 

6.7 

-4.7 

280.4 

292.0 

4.5 

91.0 

0.6 

125. 

6.'l 

-4.1 

280.3 

291.2 

4.2 

93.4 

0.8 

124. 

7.6 

-3.4 

280.2 

290.8 

4.1 

96.0 

1.0 

123. 

9,5 

-2.2 

280,5 

290,9 

4,0 

97.5 

1.2 

122. 

10,3 

-P.7 

281  ,6 

292.3 

4.1 

97.2 

1.4 

118. 

11.6 

0.6 

283.7 

295.6 

4.6 

99.6 

1.6 

113. 

13.5 

0.9 

285.5 

294.4 

3.3 

67.6 

2.0 

108. 

15.0  ! 

i.8 

285.7 

294.6 

3.3 

71.0 

2.3 

105. 

15.  ' ' 

3,5 

286.0 

297,5 

4.3 

97.9 

2.6 

103. 

15./  1 

5.3 

286.8 

296.4 

3,6 

80.4 

2.9 

99. 

15.1 

5.8 

287.3 

295.2 

2.9 

67.3 

3.3 

95. 

14.7  ' 

5.7 

287.7 

294.3 

2.4 

57.0 

3.7 

92, 

15.0  1 

5.1 

788.6 

294.9 

2.2 

53.6 

4.0 

90. 

18, f 1 

4.4 

289,4 

296,0 

2,4 

56,7 

4.5 

89. 

18./  ' 

4.3 

289. 2 

295.6 

2.3 

58.7 

4.8 

88. 

18.9  ‘ 

4.3 

289.7 

296.3 

2.3 

62.  1 

5.3 

87. 

18.5  1 

4.0 

289,7 

295,9 

2,2 

64.4 

5.8 

66. 

18,8  • 

3,7 

289,9 

295.9 

2.2 

66.0 

6.4 

85. 

19.8 

3.8 

290.1 

296.3 

2.2 

69.8 

6.9 

85. 

20.6 

4.2 

290.9 

296.2 

1.9 

60.6 

7.4 

84. 

21.1 

4.9 

291.2 

295.8 

1.6 

53.1 

8.0 

84. 

21.2 

5.6 

291.7 

295.4 

1.3 

44.5 

8.5 

84. 

21.1 

6.3 

292.8 

295.8 

1.3 

45.2 

9.1 

83. 

21.4 

6.6 

293.2 

295.8 

1.2 

42.5 

9.6 

82. 

21.7 

6.5 

293,6 

29  7.1 

1.2 

42.8 

10.2 

82. 

21.7 

6.1 

293.9 

297,2 

1.1 

42.6 

10.8 

Bl. 

21.5 

4.R 

294.8 

298.0 

1.1 

42.6 

11.5 

81. 

21.4 

4.0 

295.4 

298,5 

1.0 

41,5 

12.1 

81. 

21.7^ 

3.5 

295.6 

299,0 

1.1 

48.9 

12.7 

81. 

22.5 

3.4 

295.8 

299.1 

1.1 

49.4 

13.4 

81. 

23.6 

3.6 

295.2 

299.0 

0.0 

45.0 

14.0 

81. 

24.6 

3.6 

296.9 

299.6 

0.9 

45.1 

14.8 

81. 

25.3 

3.6 

297,0 

299.8 

0.9 

48.1 

15,4 

81. 

26.4 

3.7 

296.  n 

299,5 

0.9 

50,6 

16.1 

81. 

27.0 

3.H 

297.3 

299.8 

0.8 

47.9 

16.7 

81. 

27.8 

4.0 

297,8 

300.3 

0.8 

50,4 

17.4 

81. 

28.9 

4,3 

298,2 

300.7 

0.8 

52.3 

18.0 

81. 

30.8 

4.9 

298.6 

301.1 

0.8 

56.0 

18.9 

61. 

32.2 

5.4 

299.2 

301.9 

0.9 

62.6 

19.4 

81. 

33,3 

6.3 

299,8 

302.6 

0.9 

6Bol 

20.1 

81. 

35.3 

8.6 

299.9 

303.0 

1.0 

78.2 

21.1 

81. 

1428 


STATION  NO.  llOOl 
KAASHALL  SP*Cr  FLIGHT  ceNTER 

6 FTBRUARY  1975 
Ills  r.NT 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

la.n 

51.0 

5019.5 

19.2 

52.0 

5131.0 

19.6 

S3.0 

5243.8 

20.0 

54.0 

5358.3 

20.4 

55.0 

5474.5 

20.9 

56.0 

5607.4 

21.4 

57,0 

5727,6 

21.8 

56.0 

5834.3 

22.2 

59.0 

5957.8 

22.6 

60.0 

6067.3 

22.9 

61.0 

617?,3 

23.3 

62.0 

6306.9 

23.7 

63.0 

6421.0 

24.2 

64.0 

6536.4 

24.6 

65.0 

6653.3 

25.1  . 

66.0 

6766.7 

25.5 

67.0 

6908.9 

25.9 

68.0 

7030.6 

26.4 

69.0 

7136.3 

26.8 

70.0 

7261.0 

27,3 

71.0 

7405.6 

27.8 

72.0 

7515.4 

28.2 

73.0 

7645.2 

28.7 

74.0 

7756. 0 

29,0 

75.0 

7872.2 

29.4 

76.0 

7988.0 

29.8 

77.0 

8125.0 

30.2 

78.0 

8244.1 

30.7 

79.0 

8344.6 

31.2 

80.0 

8466.6 

31.7 

81. 0 

86U.0 

2 

82.0 

8736.7 

32.L' 

83.0 

8842.6 

32.9 

84.0 

8971.4 

33.3 

85.0 

9102,2 

33,8 

86.0 

9234.9 

34.2 

87.0 

9369.7 

34.7 

88.0 

9483.5 

35.1 

89,0 

9598.9 

35.5 

90.0 

9715.8 

35.9 

91.0 

9834.4 

36.3 

92.0 

9954.7 

36.7 

93.0 

10076.9 

37.2 

94.0 

10201.3 

37.6 

9S.0 

10327,9 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

M8 

no  c 

or.  c 

533.0 

-21.4 

-23,3 

525,0 

-22.2 

-23.7 

517.0 

-22.7 

-23.2 

509.0 

-22.6 

-25.9 

501.0 

-23.1 

-33.5 

492.0 

-23.0 

-36.2 

484,0 

-22.6 

-34.9 

477.0 

-23.6 

-34.9 

459.0 

-24.4 

-34.8 

462.0 

-24,9 

-33.7 

455,0 

-25.2 

-33.1 

447.0 

-26.0 

-33.5 

440.0 

-27.0 

-33.5 

433.0 

-27,9 

-33.2 

426,0 

-29.0 

-33.8 

416.0 

-29.7 

-34.2 

411.0 

-30.8 

-35.3 

404.0 

-31.7 

-36.2 

398.0 

-32.7 

-40.3 

391.0 

-33.8 

-41.3 

381,0 

-35,0 

-42.5 

377.0 

-36.2 

-41.6 

370.0 

-37.3 

-44.1 

364.0 

-38,2 

-44.9 

358.0 

-39.0 

-46.4 

352.0 

-39.7 

-47.6 

345,0 

-40,0 

99.9 

339.0 

-41.9 

99,9 

334.0 

-42.8 

99.9 

328.0 

-43.9 

99.9 

321.0 

-45.2 

99.9 

315.0 

-46.5 

99.9 

310.0 

-47.6 

99.9 

304.0 

-48.7 

99,9 

298,0 

-49.8 

99,9 

292.0 

-51.0 

99.9 

286.0 

-52,0 

99,9 

281.0 

-53.3 

99.9 

276.0 

-54,3 

99,9 

271.0 

-55.3 

99.9 

266.0 

-36.4 

99.9 

261.0 

-57,0 

99,9 

256.0 

-57,7 

99.9 

251.0 

-58.0 

99,9 

246,0 

-58.8 

99.9 

0!R 

SPEED 

U COMP 

r>G 

M/SFC 

M/src 

252.3 

30.5 

37.6 

249.8 

42.5 

39,8 

24<.6 

45.3 

41.0 

246.9 

47.3 

43.5 

24’. 5 

47.2 

43.6 

240.2 

47,2 

44.1 

251.8 

51,4* 

98.3 

253.9 

57.9* 

55.6“ 

255.2 

63,1* 

61,0 

?55.7 

64,4* 

62.4 

255,5 

61.2* 

59.2; 

25A.6 

95.8* 

53.8 

253. ^ 

52,9* 

50.3' 

252.6 

54,7* 

52.  2 ' 

2.52.2 

57.7* 

54.9^ 

252.0 

58,1* 

55.2 

252.  1 

55,0* 

52,3  f 

257.0 

48.3* 

46.0' 

251.8 

39.4* 

37.3  , 

251  0 

36.1* 

34.1' 

251,4 

39.7* 

37.7  ' 

252.5 

51.0* 

48.6 

252.7 

62.0* 

59,2  , 

252.7 

74,6* 

71.2 

252.6 

81.0* 

77.3  • 

2*2.5 

86.2* 

82.2  ' 

252.4 

89.2* 

85,0 

252.1 

90.4* 

86.0  ' 

251.2 

39.7- 

85.0  1 

250.2 

87.0* 

81.9 

249,6 

83.9* 

78.6 

249.  j 

80.8* 

75.6 

249.. 

78.7* 

73.6 

248,:; 

72,7* 

67,5 

246.  ’ 

63,0* 

57.6  t 

242.0 

47.2* 

41.6 

236.4 

35,6* 

29,7’ 

230,0 

23.5* 

21.8  ' 

230.9 

29.3* 

22.7 

236.2 

34.1* 

28.4 

240. C 

37.7* 

32, 7(* 

241.6 

38.3* 

34.2' 

242.3 

37.4* 

33. i: 

243.3 

30,5* 

27,2,1 

245.9 

21.2* 

19.4' 

V CllMP 

POT  T 

F POT  T 

M/SFE. 

OG  R 

OG  K 

12.0 

301,5 

304,9 

14,9 

301,9 

305,2 

17.3 

:02.6 

306.1 

18.5 

?04.0 

306.9 

18.0 

304.7 

306.2 

16.7 

306.4 

307,6 

16.0 

308.4 

309.7 

16.0 

308.4 

309.7 

16.1 

338,9 

310,3 

15,8 

309.6 

311.1 

15.3 

3'0.6 

3X2.3 

14.8 

3U.2 

312.9 

I5,f> 

311.3 

313.0 

16.3 

3il.5 

313.3 

17.7 

3a. 7 

313.4 

18.0 

312.4 

314.1 

16.9 

312.5 

314.1 

14.9 

312.9 

314.3 

12.6 

312.9 

313.9 

11.7 

313. 1 

314.0 

12.5 

313.3 

314.1 

15.4 

313.1 

313.9 

18.4 

313.4 

314.1 

22.2 

313.7 

314.3 

24.2 

319.1 

314.7 

25.9 

314.6 

315.1 

26,9 

315.0 

999,9 

21.9 

31  5.2 

999.9 

28.9 

315.2 

999,9 

29,5 

315,4 

999,9 

29.3 

315.4 

999.9 

28.5 

315.4 

999.9 

27.9 

315.3 

999.9 

27,0 

313.5 

999.9 

25.3 

3f.7 

999,9 

22.2 

315.9 

999.9 

19.7 

316.3 

999,9 

18.3 

316,0 

999,9 

18,5 

316.3 

999.9 

19.0 

316.5 

999.9 

18.9 

316.6 

599.9 

18.5 

317.4 

999,9 

17.4 

318,2 

999.9 

13,7 

319,5 

999,9 

8.7 

320.1 

999.9 

161  2S.  0 


MX  RTO 

• RH 

RANGE 

A2 

GM/X6 

PCT 

KM 

OG 

1.1 

84.4 

22,3 

01. 

1.1 

87.6 

23.2 

80. 

1.1 

95.5 

24.2 

80. 

0.9 

73,7 

25.4 

79. 

0.4 

37.8 

26.5 

79. 

0,3 

28.4 

27.9 

78. 

0.4 

31.2 

29.2 

78. 

0.4 

34.2 

30.3 

77. 

0,4 

37.2 

31.9 

77. 

0.5 

43.4 

33.8 

77. 

0,5 

47.4 

35.0 

77. 

0.5 

49.0 

36.4 

77. 

0.5 

53.6 

37.5 

77. 

0.5 

60.1 

38,9 

77. 

0.5 

62.9 

40.3 

. « • 

0.5 

54,9 

42.3 

77. 

0,5 

64.0 

43.4 

76. 

0.4 

63.6 

45.0 

76. 

0.3 

46.4 

46.4 

76. 

0.3 

46.3 

46.9 

76, 

0.2 

46.1 

47.9 

76. 

0.2 

46.2 

49.0 

76. 

0.2 

48.3 

50,4 

76. 

0.2 

48.6 

52.7 

76. 

0.2 

44.8 

53.7 

76. 

0.1 

42.6 

56.2 

75. 

99,9 

999.9 

58.4 

75. 

99.9 

999.9 

60.4 

75. 

99.9 

999.9 

63.2 

75. 

99,9 

999.9 

66.0 

75. 

99.9 

999.9 

68.3 

75. 

99.9 

995.9 

70.9 

75. 

99.9 

999.9 

72.3 

74. 

99.9 

999,9 

74,2 

74, 

99,9 

999,9 

76.0 

74. 

99.9 

999.9 

77.7 

74. 

99,9 

999,9 

78.6 

74, 

99,9 

999,9 

79.2 

74. 

99.9 

999.9 

79.4 

73. 

99.9 

999.9 

80.3 

73. 

99.9 

999.9 

81.3 

73. 

99,9 

999.9 

82.2 

73. 

99.9 

999.9 

83.2 

73. 

99.9 

999,9 

84.3 

73. 

99.9 

999.9 

85.1 

72. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  r.EG 

* by  temp  means  "ENPERATURF  or  time  have  been  INTER'=OLATEn 
*♦  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1A29 


ST4TICN  MO.  1 100 1 
»'«PSH*U  SP*CF  FUGf-T  CENTER 


6 FEep.UARY  1975 

H15  r.Mr  I6i  zb.  o 


TIME 

CNTCT 

ME IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U COMpi 

V COMP 

POT  i 

E POT  T 

MX  RTQ 

PH 

RANGE 

A? 

MIN 

GPM 

MB 

06  C 

DG  r 

DG 

w/SEC 

M/Scr' 

M/SEC 

or,  t 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.2 

96.0 

10456.8 

241.0 

-58.6 

99.9 

257.7 

12.64 

12.3 

2.7 

322,0 

999,9 

99,9 

999,9 

85.4 

72, 

38.6 

97.0 

10588.3 

236.0 

-59.5 

99.9 

258.1 

18.24 

17.8 

3.8 

323.0 

999,9 

99,9 

999.9 

84.9 

73. 

39.0 

98.0 

10722.3 

231.0 

-59.5 

99.9 

253.3 

33.94 

32.5' 

9.  7 

325.0 

999.9 

99.9 

999,9 

86.0 

73. 

39.4 

99.0 

10831.8 

227.0 

58.8 

99.9 

250,7 

51.14 

48,4- 

16.9 

327.6 

999.9 

99,9 

999,9 

86.8 

73. 

39.8 

100.0 

10943.3 

223.0 

-59.3 

99.9 

249.7 

61.1* 

57./ 

21.2 

323.5: 

999.9 

99.9 

999.9 

88.4 

73. 

40.3 

101.0 

11114.7 

217.0 

-57.8 

99.9 

248.6 

60,7* 

56. 

22.2 

-133.: 

999,9 

99,9 

999,9 

90.9 

72. 

40.7 

102.0 

11232.4 

213.0 

-56.7 

99.9 

246,7 

54,64 

50,2- 

21.6 

336,  n 

99  9,9 

99,9 

999,9 

92.3 

72. 

41.2 

103.0 

11352.6 

209.0 

-56.6 

99.9 

243,0 

53.04 

47.2 

24.0 

338.9 

999.9 

99.9 

999.9 

93.4 

72. 

4 1 .6 

104.0 

11475.3 

205.0 

-56.4 

99.9 

241.1 

61.3* 

53.7 

29.7 

341.0 

999.9 

99.9 

999.9 

94.3 

72. 

42.0 

105.0 

11632.5 

200.0 

-55.2 

99.9 

240.7 

75.0* 

65.-5  ' 

.36.7 

345,4 

999,9 

99,9 

999,9 

95.5 

72. 

42.4 

106.0 

11761.5 

196.0 

-55.2 

99,9 

241.3 

81,6* 

71,6 

39,2 

347.4 

999.9 

99.9 

999.9 

98.7 

72. 

42.8 

107.0 

11891.1 

192.0 

-55.2 

99.9 

242.6 

95.2*4 

75.6 

39,3 

349.5 

999.9 

99.9 

999.9 

100.3 

71. 

43.3 

108.0 

12027.6 

188.0 

-55.2 

99.9 

244.9 

87, 9*4 

79.6 

37.2 

351.6 

999.9 

99.9 

999,9 

102.4 

71. 

43.7 

109.0 

12164.8 

184.0 

-55.3 

99.9 

246.8 

84,94* 

78.0 

33,5 

353.5 

999,9 

99,9 

999.9 

105.  1 

71. 

44.2 

110.0 

12269.6 

181.0 

-55.8 

99.9 

248.8 

73.1*4 

68.2 

26.4 

354.4 

999.9 

99.9 

999.9 

108.0 

71, 

44.8 

111.0 

12448.0 

176.0 

-55.8 

99.9 

250.5 

62.7*4 

59.1; 

20.9 

357.3 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

71. 

45.3 

112.0 

12594.3 

172.0 

-55.8 

99.9 

251.1 

64,3*4 

60,9 

20.8 

359,6 

999,9 

99,9 

999.9 

111.6 

71. 

45.8 

113.0 

12744.2 

168.0 

-55.6 

99.9 

251,7 

69,2** 

65.7 

21.7 

362.3 

999.9 

99.9 

999.9 

113.4 

71. 

46.3 

114.0 

12859.0 

165.0 

-55.6 

99.9 

252.5 

76.0*4 

72  .5 

22.8 

364.2 

999.9 

99.9 

999.9 

115.6 

71. 

46.7 

115.0 

13015.3 

161.0 

-55.8 

99.9 

253.2 

79,7*4 

76,3 

23.1 

366,5 

999,9 

99.9 

999,9 

117.4 

71, 

47.2 

116.0 

13175.5 

157.0 

-55.8 

99.9 

254.2 

74.2*4 

71,4 

20,  3 

369.1 

999,9 

99.9 

999.9 

120.2 

71. 

47.7 

117.0 

13298.2 

154.0 

-56.2 

99.9 

255.3 

57.3*4 

55.5 

14.1 

370.4 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

71. 

48.1 

118.0 

13423.0 

151.0 

-57.0 

99.9 

256.8 

45.8** 

44.6 

10.5 

371.1 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

71. 

48.5 

119.0 

13592.9 

147.0 

-57.2 

99,9 

255.5 

43.94* 

42.5 

11.0 

373.7 

999,9 

99.9 

999.9 

124.1 

71. 

48.9 

120.0 

11723.3 

144.0 

-57.3 

99.9 

251,8 

51,6*4 

49.0 

16.1 

375.6 

999.9 

99.9 

999.9 

125.3 

71. 

49.3 

121.0 

13856.3 

141.0 

-57.3 

99.9 

248.5 

59.0*4 

54.9 

21.6 

377.9 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

71. 

49.8 

122.0 

13992.2 

138.0 

-57.5 

99.9 

244.7 

62.4*4 

56.4 

26.6 

380,0 

999,9 

99,9 

999,9 

128.7 

71. 

50.3 

123.0 

14130.8 

135.0 

-58.5 

99,9 

241,0 

57,0*4 

49.9 

27.7 

380,7 

999,9 

99,9 

999.9 

130.6 

71. 

50.8 

124.0 

14271.7 

132.0 

-59.6 

99.9 

218.0 

48.84* 

41.4 

25.9 

381.1 

999.9 

99.9 

999.9 

131.9 

71. 

51.2 

125.0 

14415.2 

129.0 

-60.4 

99.9 

236.6 

42.2** 

35.3 

23.2 

382.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

131.0 

71. 

51.8 

126.0 

14610.9 

125.0 

-61.6 

99,9 

237.0 

14,9*4 

29,3 

19,0 

383,4 

999,9 

99,9 

999,9 

134.7 

71. 

52.3 

127.0 

14761.0 

122.0 

-62.8 

99.9 

240.5 

40.8*4 

35.5 

20.1 

383.9 

999.9 

99.9 

999.9 

134.7 

71. 

52.7 

128.0 

14862.7 

120.0 

-63.2 

99.9 

243.4 

54.2*4 

48.5 

24.3 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

135.7 

71. 

53.2 

129.0 

15018.5 

117.0 

-63.0 

99.9 

245.7 

70.1*4 

63.9  1 

28.9 

388.1 

999,9 

99,9 

999.9 

138.2 

70. 

53.6 

130.0 

15178.3 

114.0 

-63.0 

99,9 

246.7 

71.6*4 

65.7' 

28.3 

391.0 

999.9 

99,0 

999,9 

139.9 

70. 

54.1 

131.0 

15342.5 

111.0 

-63.0 

99.9 

247.1 

53.644 

49.4 

20.9 

394.0 

999.9 

09.9 

999.9 

143.0 

70. 

54.6 

132.0 

15454.6 

109.0 

-62.3 

99.9 

245.5 

29.9*4 

27.2  i' 

12.4 

397.4 

990.9 

99.9 

999,9 

143.  7 

70, 

55.0 

133.0 

15627.4 

106.0 

-61.1 

99,9 

242,1 

18.244 

16.1 

8.5 

402,9 

999,9 

99.9 

999,9 

143.3 

70, 

55.5 

134.0 

15805.9 

103.0 

-60.6 

99,9 

244.7 

16.0*4 

14.4' 

6.8 

407.2 

999.9 

99,9 

999.9 

144.8 

70. 

56.0 

135.0 

15990.2 

100.0 

-59.9 

99.9 

250.6 

14.54* 

13. 7( 

4.8 

411.9 

990,9 

99,0 

999,9 

144.2 

70. 

56.4 

136.0 

16181.0 

97.0 

-58.6 

99.9 

249.2 

10.24* 

9,5 

3.6 

418.1 

999,9 

99,9 

999,9 

145.6 

70. 

57.3 

137.0 

16378.3 

94.0 

-59.0 

99,9 

84.7 

4,1*4 

-4.  1 , 

-0,4 

421.2 

999.9 

99.9 

999,9 

145.4 

70. 

57.9 

138.0 

16581.3 

91.0 

-60.1 

99.9 

67.9 

15.7*4 

-14.5  ■ 

-5.9 

422.9 

999,9 

99.9 

999.9 

145.2 

70. 

58.5 

139.0 

16719.5 

89.0 

-61.3 

99,9 

58,7' 

13.2*4 

-11.2 

423.2 

999.9 

99,9 

999,9 

143.9 

70, 

59.1 

140.0 

16931.5 

86.0 

-63.0 

99,9 

263.6 

10.4*4 

10.4 

l.Z 

423.9 

999,9 

99.9 

999,9 

143.6 

70. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGIE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


1430 


station  "JO.  liool 

marshall  spacf  plight  center 

6 FrRPUARY  1<375 

1*15  GMT  161  28.  0 


time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

DIP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/S^C 

59.7 

141.0 

17149.4 

83.0 

-64.1 

99.9 

253.2 

20.4** 

60.2 

142.0 

17298.5 

81.0 

-64.8 

99.9 

252.6 

16,2** 

60.8 

143.0 

17528.8 

78,0 

-64.8 

99.9 

252,8 

11.8** 

61.4 

144.0 

17687.9 

76.0 

-63.4 

99.9 

239.5 

6.7** 

62.1 

145.0 

17851.9 

74.0 

-63.0 

99.9 

84.3 

7.0* 

62.8 

146.0 

18106.7 

71.0 

-62.8 

99.9 

41.0 

4.6* 

63.5 

147.0 

18283.3 

69,0 

-61.6 

99,9 

27.4 

7.0* 

64.2 

148.0 

18550.6 

66.0 

-61.8 

99.9 

339.1 

5.4* 

65.0 

149.0 

18748.3 

64.0 

-63.4 

99.9 

275.9 

11.5* 

65.7 

150.0 

18943.3 

62.0 

-63.  7 

99,9 

250.3 

17. P* 

66.9 

151.0 

19248,9 

59.0 

-61.8 

99.9 

243.0 

Zi> . 3* 

67.3 

152.0 

19462.6 

57.0 

-61.5 

99.9 

242.8 

4 3.4* 

68.0 

153.0 

19683.8 

55.0 

-62.0 

99.9 

246,0 

36.6* 

68.8 

154.0 

19912.2 

53,0 

-63.2 

99.9 

256.  5 

25,  «• 

69.7 

155.0 

20147.0 

51.0 

-64.8 

99.9 

2.53.0 

57.8* 

70.4 

156.0 

20391.6 

49.0 

-65.6 

99.9 

250.0 

78,7* 

71.2 

157.0 

20645.3 

47.0 

-65,0 

99,9 

250.6 

39,9* 

72.1 

158.0 

20910,8 

45.0 

-64.5 

99,9 

248,6 

4i,4* 

73.1 

159.0 

21189.5 

43.0 

-63.2 

99.9 

256.0 

43.7* 

74.1 

160.0 

21482.3 

41.0 

-63.4 

99.9 

260,4 

4:. 2* 

75.2 

161.0 

21950.4 

38.0 

-62.3 

99,9 

255.1 

45,3* 

76.2 

162.0 

22283,7 

36.0 

-63.0 

99.9 

254.2 

5T.5* 

77.2 

163.0 

22636.4 

34.0 

-62.0 

99.9 

255.0 

61,0* 

78.2 

164.0 

23011,1 

32.0 

-62.3 

99,9 

258.1 

42.8* 

79.4 

165.0 

23408.1 

30.0 

-63.9 

99.9 

999.9 

9v,9 

80.8 

166.0 

23830.1 

26.0 

-64.8 

99,9 

999.9 

9V.9 

COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

A2 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.5  . 

5.9 

426.0 

999.9 

99.9 

999.9 

145.2 

70. 

15.5 

4,9 

427,5 

999,9 

99,9 

999,9 

145,7 

70. 

11.3 

3,5 

432.1 

999.9 

99.9 

999.9 

146.1 

70. 

5.7 

3.4 

438.4 

999.9 

99.9 

999,9 

145.8 

70. 

-7.0  j 

-0,7 

442.5 

999,9 

99,9 

999,9 

147.6 

70. 

-3.1! 

-3.4 

448,1 

999,9 

99,9 

999,9 

145.8 

70, 

-3.2‘ 

-6,3 

454,4 

999.9 

99,9 

999,9 

146.0 

70. 

l.P 

-5.0 

459.9 

9P0.9 

99.9 

999.9 

145.2 

70. 

11.8 

-1.2 

460.5 

999.9 

99.9 

999,9 

147.5 

71. 

16.8* 

6.0 

463,9 

999,9 

99,9 

999,9 

146.0 

71. 

23. 4t 

11.9 

474.8 

999.9 

09.9 

999.9 

147.3 

71. 

35.9* 

18.5 

480.3 

999.9 

99,9 

999.9 

148.9 

71. 

31.6 

14.1 

484.1 

999.9 

99,9 

999,0 

152.3 

70. 

25.  1 

6.0 

486.4 

999.9 

99.9 

999.9 

152,0 

70. 

55.3! 

16.9 

488.0 

990,9 

99.9 

999.9 

153.7 

71- 

74,3* 

26.0 

491,8 

999,9 

99.9 

999,9 

156.9 

71. 

37.7 

13.3 

499,1 

999,9 

99,9 

999.9 

161.5 

71. 

38.6 

15.1 

506.7 

909.9 

99.9 

999.9 

161.4 

71. 

42.4 

10.6 

516.4 

S99.9 

99.9 

999.9 

165.1 

71. 

41.6 

7,0 

523.0 

909,9 

09.9 

999.9 

167.2 

71. 

43.7 

11.6 

537.2 

999,9 

99,9 

999.9 

170.3 

71. 

55.3 

15.6 

543.7 

999.9 

99,9 

999.9 

172.8 

71. 

58.9 

15.8 

555,5 

999,9 

99.9 

999.9 

177.5 

71. 

41,9 

8.9 

564,2 

999.9 

99,9 

999.9 

180.1 

71, 

99.9 

99.9 

570.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999, 

99.9 

99.9 

579,3 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999. 

STATION  NO.  llOOl 
NABSHALL  SPACF  FLIGHT  CFATER 


6 FEQiillSRY  1975 
1415  GMT 


TINE 

MIN 

CNTCT 

HE IGHT 
GPM 

PRES 

MR 

TEMP 
OG  C 

DEN  PT 

06  r. 

DIR 

OG 

. spe»:d 

^M/SFC 

U COMP 
M/SFC 

V COMP 
M/SEC 

POT  T 

nc  K 

E POT  T 
OG  K 

MX  PTO 
GM/KG 

0.0 

6.2 

180.0 

99?. 8 

5.5 

2.5 

290.0 

3.1 

2.9 

-1.1 

279.8 

291.7 

4.6 

0.4 

7.0 

260.9 

983.0 

3.4 

0.9 

305,4 

6.5 

5.3 

-3,8 

278,5 

289,2 

4.2 

0.7 

B.  0 

352.1 

972.0 

2.4 

0.9 

303.2 

6.4 

5.4 

-3,5 

278.4 

289,? 

4.2 

1.1 

9,0 

452.5 

960.0 

1.8 

0.9 

300.4 

6,4 

5.5 

-3.2 

278,7 

289.7 

4.3 

1.5 

10.0 

545.4 

949.0 

0.8 

0.3 

302.1 

6,6 

5.6 

-3,5 

270,6 

289,? 

4.  1 

1.9 

ll.O 

664 . 7 

935.0 

-0.4 

-0,8 

307,9 

6.0 

4.8 

-3,7 

278,6 

288,5 

3.9 

2.3 

12.0 

759.3 

924.0 

-1.2 

-1.3 

310.0 

5,4 

4.2 

-3.5 

278.7 

288.4 

3.8 

2.7 

13.0 

854.8 

913.0 

-l.U 

-1.9 

314.0 

5.6 

4, .7  1 

-3,9 

279.0 

28  8.5 

3.  7 

3.0 

14,0 

951.2 

902.0 

-2.6 

-2.6 

317,9 

6.3 

-4.7 

279,1 

288.2 

3.5 

3.3 

15.0 

1048.6 

891.0 

-3.1 

-3,1 

315.0 

6,4 

4.5‘ 

-4.5 

279.6 

288.5 

3.4 

3.B 

16.0 

1174.0 

877.0 

-3.5 

-3.5 

297.7 

7.2 

6.4 

-3.3 

280.4 

289.2 

3.4 

4.3 

17.0 

1264.7 

867.0 

-3.7 

-14.5 

293.5 

9.2 

8.9 

-2.1 

280.9 

284.8 

1.4 

4.7 

18.0 

1365.7 

856.0 

-3.1 

-15,4 

284,2 

10  1 

9.8 

-2.5 

232.5 

286,3 

1.3 

5.1 

19.0 

1468.4 

845.0 

-1.3 

-13.0 

282.4 

10-7 

10.4 

-2.3 

205.4 

290.1 

1.7 

5.5 

20.0 

1572,8 

834.0 

-1.0 

-12.4 

260.0 

13,6 

13.4! 

2.4 

286.0 

291.0 

1.8 

6.0 

21.0 

1697.7 

821.0 

-2.0 

-12.1 

244.5 

17.4 

15.7  ' 

7.5 

287.1 

29  2.3 

1.8 

6.4 

22.0 

1795.0 

811.0 

-2.9 

-10.5 

247.4 

15.6 

14.6 

5,5 

287.2 

293,1 

2.1 

6.8 

23.0 

1903,1 

800.0 

-3.5 

-10.6 

250.9 

15,1 

14.3  • 

4.9 

237,6 

203.6 

2.1 

7.2 

24.0 

1992,4 

791.0 

-4.5 

-10.8 

250.9 

15.4 

14.6 

5.1 

287.6 

293.5 

2.1 

7.6 

25.0 

2102.7 

780.0 

-4.8 

-11.2 

250.2 

16 .1 

15.2 

5.5 

288.4 

294.3 

2.1 

8.1 

26.0 

2234.8 

767.0 

-5.5 

-11.6 

243.0 

17,3 

16.1  1 

6.5 

289,0 

294,8 

2.1 

8.4 

27.0 

2337.7 

757.0 

-6,3 

-12.0 

247.1 

17.3 

16.4  ' 

6,9 

289.? 

294.9 

2.0 

8.8 

28.0 

2431.1 

748.0 

-7.2 

-12.4 

246.4 

18,4 

16.0 

7.4 

289.? 

294.8 

2.0 

9.3 

29.0 

2536.0 

738.0 

-7.8 

-14.6 

245.9 

19.7 

17. o' 

8.0 

289.7 

;o4.^ 

1.7 

9.7 

30.0 

2642.0 

720,0 

-8.2 

-13.7 

245,6 

21.1 

19.2 

8,7 

290,3 

295.5 

1.8 

10.1 

31.0 

2749.4 

718.0 

-8.7 

-12.4 

245.0 

22.5 

20.4 

9.5 

291.0 

296.8 

2.0 

10.5 

32.0 

2847.2 

709.0 

-8.9 

-13.9 

244.2 

23.7 

21.4'' 

10.3 

291.7 

297.0 

1.8 

10.9 

33.0 

2957.1 

699.0 

-9.7 

-16.2 

24.3.1 

24  5 

21.9 

11.1 

29?,  1 

2.96.  5 

1.5 

11.3 

34.0 

3057.1 

690.0 

-10.4 

-16,1 

242.0 

25.3 

22.2  , 

11.8 

29?,  3 

296.9 

1.6 

11.7 

35.0 

3158.1 

681.0 

-11. 1 

-14.0 

241.3 

25.8 

22.71 

12.4 

29?.  7 

297.8 

1.8 

12.2 

36.0 

3294.5 

669.0 

-11.7 

-14.8 

241.1 

26.8 

23.4' 

13.0 

293.5 

298.7 

1.8 

12.6 

37.0 

3398.2 

660.0 

-12.4 

-15.4 

241.4 

27.8 

24.4 

13.3 

293,8 

298,9 

1.8 

13.0 

38.0 

3503.0 

651.0 

-13.2 

-16.2 

242.  1 

29.1 

25.7  ‘ 

13.6 

294,0 

298,9 

1.7 

13.3 

39.0 

3609,0 

642.0 

-13.9 

-16.7 

243.0 

29,  t? 

26,6 

13.5 

294.4 

299.1 

1.6 

13.8 

40.0 

3716,2 

633.0 

-14.4 

-16.9 

244.3 

30.  5 

27.5 

13.2 

295.1 

299,8 

1.6 

14.2 

41.0 

3849.1 

622.0 

-14.6 

-16.9 

245.1 

30,9 

28, Ol' 

1.3.0 

296.3 

201.1 

1.6 

14.7 

42.0 

3959,4 

613.0 

-15.3 

-17,7 

245,5 

32.3 

29.4' 

13.4 

296.7 

301.3 

1.5 

15.1 

43.0 

4058.6 

605.0 

-15.9 

-18.2 

245,8 

34.1 

31.1' 

14.0 

297.2 

301.7 

1.5 

15.4 

44.0 

4171.5 

596.0 

-16.6 

-18,6 

246.3 

35.6 

32..' ,1 

14.3 

297.7 

302.1 

1.5 

15.8 

45.0 

4285.8 

507,0 

-17,3 

-19,2 

247.3 

36,7 

33./ 

14.2 

293,1 

302.4 

1.4 

16.2 

46.0 

4388.6 

579.0 

-17.8 

-20.3 

248.4 

37,4 

34.7  ; 

13.7 

298.7 

202.6 

1.3 

16.6 

47.0 

4505,7 

570.0 

-18.8 

-21.6 

249.2 

37.0 

35.5! 

13.4 

298.9 

202.5 

1.2 

17.0 

48.0 

4610.9 

562.0 

-19.3 

-22.3 

249.4 

39.0 

36,5  i' 

13.7 

299,4 

202.9 

l.t 

17.4 

49.0 

4717,5 

554.0 

-20.1 

-23,1 

249.0 

40,7 

38.0  ' 

14.6 

299,7 

393.0 

1.1 

17.8 

50.0 

4825.2 

546.0 

-20.6 

-23.8 

248.7 

42.1 

39.7)' 

15.3 

300.3 

303.5 

1.0 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  06G 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTER POLATEC 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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RH 

RANGE 

A2 

PET 

KM 

OG 

81.0 

0.0 

0. 

83.6 

0.2 

127, 

89,6 

0.3 

127. 

94.4 

0.4 

125. 

96,4 

0.6 

122. 

96.6 

0.7 

124. 

98.7 

0.9 

125. 

99,5 

1.0 

125. 

100.4 

1.1 

126. 

100.8 

1.2 

128. 

100.7 

1.4 

128. 

42.6 

1.6 

125. 

37.8 

1.9 

122. 

40.4 

2.1 

120. 

44.0 

2.3 

120. 

45.5 

2.T 

109. 

55.6 

3.0 

105. 

58.1 

3.3 

101. 

61.0 

3.6 

98. 

60.8 

3.9 

96. 

62.3 

4,4 

93. 

64.0 

4.7 

91. 

66.1 

5.1 

89. 

57,7 

5.6 

87. 

64.5 

6.  1 

85. 

74.0 

6.6 

84. 

67.1 

7.1 

82. 

58.6 

7.7 

81. 

62.8 

8.2 

80. 

74.3 

8.8 

78. 

77.4 

9.6 

77. 

78,5 

10.2 

76. 

78.6 

10.8 

75. 

79.3 

11.4 

74. 

81.3 

12.3 

73. 

02.7 

13.0 

73. 

81.8 

13.9 

73. 

82.6 

14.6 

72. 

84,5  . 

15.3 

72. 

84,7 

16.2 

72. 

80.6 

17.1 

71. 

77.8 

18.0 

71. 

77.1 

18.9 

71. 

77.0 

19.9 

71. 

75.9 

20.9 

71. 
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TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEM  PT 

OIR 

SPEPD 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SPf 

M/SEC  ' 

M/SEC 

nr,  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

18.3 

51.0 

4961.8 

536.0 

-21.4 

-24.7 

248,4 

43.6 

40.5 

16.0 

300.9 

303.9 

1.0 

75.1 

22.2 

71. 

18.7 

52.0 

5072.6 

528.0 

-22.1 

-25.2 

243.5 

44.6 

41,5  ' 

16.3 

301.4 

304,3 

0,9 

75.7 

23.2 

71, 

19.1 

53.0 

5170.6 

521,0 

-23.2 

-26.0 

248.6 

AS.’ 

42,6  ‘ 

16,5 

301.3 

304.0 

0,9 

77.4 

24.2 

71, 

19.4 

54.0 

5298.0 

512.0 

-24.1 

-27.1 

249.3 

46.4 

43.6  1 

16.5 

301.7 

304.2 

0.8 

75.8 

25.  1 

71. 

19.8 

55.0 

5398,3 

505.0 

-24,6 

-27.7 

249.7 

47.7 

44.7  ! 

16.5 

302.2 

304.6 

0.8 

75.4 

26.3 

71. 

20.3 

56.0 

5543.7 

495.0 

-25.5 

-28.2 

249.7 

49.8* 

46.7 

17.2 

302.8 

305.2 

0.7 

78.1 

27.7 

71. 

20.7 

57.0 

5647.2 

488.0 

-25.2 

-2  7.6 

249.4 

52.6* 

49.4 

18.6 

304.5 

30  7,1 

0.8 

75,6 

28.9 

70. 

21.2 

58.0 

5767.5 

480.0 

-24,  1 

-26.4 

243,5 

57.  ,* 

53,. • 1 

21.2 

3P7.3 

310.2 

0.9 

81.3 

30.5 

70. 

21.7 

59.0 

5874.8 

473.0 

-24.1 

-26.4 

247.3 

60.:* 

56. ?i 

23.4 

308.6 

311.5 

0.9 

80.8 

32.4 

70. 

22.1 

60.0 

5983.4 

466.0 

-25.2 

-27,9 

246.3 

60,'  * 

55.  . 

24.2 

308.6 

311.2 

0.8 

77,7 

34.0 

70. 

22.5 

61.0 

6109.0 

458.0 

-25.9 

-29.1 

245,3 

5B.9* 

52.9  < 

24,4 

309.1 

311.5 

0,7 

74.5 

35.5 

70. 

22.9 

62.0 

6220.4 

451.0 

-26,9 

-30,1 

244,6 

58,6* 

52.9' 

25.1 

309.3 

3:1.6 

0.7 

74.1 

36.5 

70. 

23.3 

63.0 

6333.0 

444.0 

-27.9 

-31.1 

244.1 

59.9* 

53.9', 

26.1 

309.4 

3X1.5 

0*6 

74.1 

38.0 

70. 

23.8 

64.0 

6447.0 

437.0 

-28.8 

-32.1 

243.7 

60.  t* 

53.8  I 

26.6 

309.6 

311.5 

0.6 

72.8 

40.0 

69. 

24.2 

65.0 

6562.5 

430.0 

-29,4 

-32,5 

243,7 

59..;* 

53.1 

26.2 

310.4 

312.3 

0.6 

73.6 

41.4 

69, 

24.7 

66.0 

6696.4 

422.0 

-30.3 

-33.4 

244.2 

59.-^* 

53.  . 

25.8 

310.9 

3 i 2 • 6 

0.5 

73.7 

43.0 

69. 

25.2 

67.0 

6815.2 

415.0 

-31.2 

-34.1 

244.9 

60.?* 

54.6  ' 

25.5 

311.2 

312.9 

0.5 

75.0 

44.8 

69. 

25.6 

68.0 

6935.5 

408.0 

-32.2 

-35.4 

245.4 

59,6* 

54.2  ’ 

24.8 

311.3 

312.8 

0.5 

72.8 

46.4 

69. 

26.0 

69.0 

7039,9 

402.0 

-33,4 

-37,6 

245.9 

57.2* 

52.3 

23.4 

311.1 

3X2.3 

0.4 

65.5 

48.0 

68. 

26.4 

70.0 

7145.2 

396.0 

-34.5 

-39.1 

246.6 

55.2* 

50.7j( 

21.9 

311.1 

312.2 

0.3 

62.7 

48.8 

68. 

26.8 

71.0 

7305.6 

387.0 

-35.7 

-40.7 

247.1 

52,6* 

48,7 

20,6 

311.5 

312.5 

0.3 

59,6 

50,5 

68. 

27.3 

72,0 

7432.3 

380.0 

-36.8 

-42.2 

247.  1 

50.'* 

46.9 

19.8 

311.6 

312.4 

0.2 

56.9 

52.0 

68. 

27.7 

73.0 

7542,2 

374,0 

-38.0 

-43.4 

246,9 

53.6* 

49.3:! 

21.0 

311.4 

312.2 

0.2 

56.5 

53.0 

68. 

28.2 

74.0 

7653.3 

368.0 

-39.2 

-44.7 

246.4 

63.4* 

58.1 

25.4 

311.3 

311.9 

0.2 

55.5 

54.5 

68. 

28.6 

75.0 

7765.8 

362.0 

-39.8 

-45.1 

245.9 

73.1* 

66.7  , 

29,8 

312.0 

312,7 

0.2 

56.4 

56.  1 

68. 

29.0 

76.0 

7899.0 

355.0 

-40,6 

99,9 

245.4 

81.4* 

74.0  /' 

33,9 

312.7 

999,9 

99.9 

999,9 

58.9 

68. 

29.4 

77.0 

8014.9 

349.0 

-41.5 

99.9 

245.5 

86.2* 

78.5  1 

35.8 

313.0 

999.9 

99.9 

999.9 

59.7 

68. 

29.8 

78.0 

8132.3 

343.0 

-42.5 

99.9 

246.0 

84.5- 

77.6,; 

34.5 

313.2 

999.9 

99,9 

995,9 

62.6 

68. 

30.2 

79.0 

8251.4 

337.0 

-43.2 

99.9 

246,7 

79.r- 

73.0  |l 

31.4 

313,9 

999,9 

99,9 

999,9 

65.  1 

68. 

30.7 

80.0 

0351.9 

332,0 

-44.0 

99,9 

247.5 

75.6* 

69,9  - 

28.9 

314.1 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

68. 

31.2 

81.0 

8515.1 

324.0 

-45.3 

99.9 

247.9 

82.7* 

76.6 

31.2 

314.6 

999.9 

99,9 

999.9 

68.5 

68. 

31.7 

82.0 

8618.8 

319.0 

-46.0 

99.9 

247.9 

89 .3** 

82.8  ’ 

33.6 

315.0 

999.9 

99.9 

999.9 

71.8 

68. 

32.2 

83.0 

8744.8 

313.0 

-47.2 

99,9 

247.9 

84.6** 

78.3 

31.9 

314.9 

999,9 

99,9 

999,9 

74,7 

68. 

32.6 

84.0 

8851.1 

308.0 

-48.4 

99.9 

247.8 

72  .f.-* 

67.4 

27.5 

314.8 

9' 9.9 

99.9 

999.9 

76.0 

68. 

33.2 

85.0 

8980.2 

302.0 

-49.6 

99.9 

249.3 

33.5-!<* 

31.7 

12.0 

314.9 

999.9 

99.9 

999.9 

79.5 

68. 

33.8 

86.0 

9133.3 

295.0 

-51.0 

99.9 

52.0 

16, S’** 

-13.3 

-10,4 

314.9 

999,9 

99,9 

999.9 

79,3 

68. 

34.3 

87,0 

9244,3 

290,0 

-52.1 

99.9 

55.5 

34. P** 

-28.0 

-19.2 

315.0 

999.9 

99,9 

999,9 

77,5 

68. 

34.8 

88.0 

9356,6 

285,0 

-53.3 

99.9 

52,5 

25. 7** 

-20.4 

-15.6 

314.8 

999.9 

99,9 

995.9 

76.2 

68  . 

35.3 

89.0 

9470.3 

280.0 

-54.1 

99.9 

45.5 

13.0* 

-9.2 

-9.1 

315,3 

999.9 

99,9 

999.9 

76.2 

68. 

35.8 

90.0 

9585,7 

275.0 

-54,9 

99,9 

35.3 

7.2* 

-4.2. 

-5.9 

315,7 

99  9,9 

99,9 

999.9 

75.9 

69. 

36.3 

91,0 

9702.9 

270,0 

-55,5 

99.9 

314.1 

4,2- 

3.0 

-2.9 

316.5 

999,9 

99,9 

999.9 

76.0 

69. 

36.7 

92.0 

9821.8 

265.0 

-56.3 

99.9 

261.9 

19.5- 

19.4 

2.8 

317.0 

999.9 

99,9 

999.9 

75.6 

69. 

37.2 

93.0 

9942.6 

260.0 

-57.0 

99.9 

254.9 

55.4* 

53.5 

14.4 

317,8 

999,9 

99.9 

999.9 

76.0 

69. 

37.6 

94,0 

10065.5 

255.0 

-57.1 

99,9 

253.4 

85.9* 

82.3 

24.5 

319.3 

999,9 

99.9 

999.9 

78.7 

69. 

38.0 

95,0 

10190.5 

250.0 

-58.1 

99.9 

252.6 

106.6* 

101.7 

31.9 

319,6 

999,9 

99.9 

999.9 

T9.  6 

69. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPEPATUPE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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time 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEFO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E PC!T  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

MIN 

GPM 

MS 

DC  C 

OG  C 

DG 

M/SCC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM7KG 

PCT 

KM 

38.6 

96.0 

10343.1 

244.0 

-59.1 

99.9 

251.5 

104.9- 

99.5 

33.3 

320.4 

999,9 

99.9 

999.9 

86.3 

39.0 

97.0 

10446.6 

240.0 

-59.7 

99.9 

25J.6 

97,8- 

92.2 

32,4 

321.1 

999,9 

99,9 

999.9 

86.2 

39.4 

98.0 

10578,2 

235,0 

-60.0 

99,9 

249,4 

93.9:  * 

87,9 

33.0 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

90.3 

39.8 

99.0 

10712.3 

230.0 

-60.5 

99.9 

247.9 

90. S’”* 

83.9 

34.1 

323.7 

999,9 

99,9 

999,9 

92,0 

40.3 

100.0 

10821,7 

226.0 

-59,8 

99,9 

246.1 

87,3** 

79.8 

35,3 

326.4 

999,9 

99,9 

999.9 

94.8 

40.8 

101.0 

10961.9 

221.0 

-58.5 

99.9 

245.5 

35.5** 

77.8 

35.5 

330.6 

999,9 

99.9 

999.9 

97,0 

41.3 

102.0 

11106.2 

216.0 

-57.3 

99.9 

245.8 

83.5*»> 

76.1 

34.2 

334.6 

000,9 

99.9 

999.9 

100.0 

41.8 

103.0 

11224.4 

212.0 

-57.1 

99,9 

246.2 

87,4»* 

00,0 

35.3 

336,6 

999,9 

99.9 

999,9 

102.2 

42.3 

104.0 

11345,1 

208.0 

-56,5 

99.9 

246.3 

112.8*^0 

103.3 

45.4 

339.5 

999.9 

99.9 

999.9 

104.2 

42.8 

105.0 

11468.7 

204.0 

-55.5 

99.9 

246.3 

155.7C'* 

142.6 

62.6 

342.9 

999.9 

99.9 

999.9 

107.9 

43.3 

106.0 

11595.2 

200.0 

-54.4 

99,9 

246.  1 

174.2'^ 

159.3 

70,5 

346,6 

995,9 

99,9 

999,9 

113.7 

43.8 

107.0 

11724.7 

196,0 

-54,3 

99,9 

245,6 

142.0** 

129.4 

58.6 

348.9 

99C.9 

99.9 

999.9 

121.9 

44.3 

108.0 

11856.9 

192.0 

-54.3 

99.9 

245.0 

104 .0** 

94.3 

44.0 

350.9 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

44.7 

109.0 

11991.7 

188.0 

-54.9 

99.9 

245.0 

97.0** 

87.9 

40.9 

352.0 

999,9 

99.9 

999,9 

123.  1 

45.2 

110.0 

12129.2 

184.0 

-54,9 

99,9 

245.3 

96, 1** 

87.3 

40,2 

354.2 

990.0 

99.9 

999.9 

128.8 

45.7 

111.0 

12305.3 

179,0 

-54,9 

99.9 

244.6 

66.5** 

60.1 

28.5 

357.0 

999.9 

99.9 

999.9 

132.1 

46.2 

112.0 

12449.8 

175.0 

-54.9 

99.9 

242.3 

27.lt* 

24.0 

12.6 

359.3 

990.0 

90,9 

999.9 

132.2 

46.6 

113.0 

12  560.2 

172.0 

-55.4 

99,9 

242.6 

13,4** 

11.9 

6.2 

360,3 

999,9 

99,9 

999.9 

132.9 

47.1 

114.0 

12710.1 

168.0 

-56,0 

99.9 

248.7 

35,5** 

33,1 

12.9 

361,7 

999,9 

99.9 

999.9 

132.1 

47.5 

115.0 

12824.5 

165.0 

-56.8 

99.9 

245.7 

74.9** 

69.9 

27.2 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

131.4 

48.0 

116.0 

13019.3 

160.0 

-57.1 

99.9 

248.4 

lio.i** 

102.4 

40,5 

364.8 

999,9 

99,9 

999.9 

137.7 

48.5 

117.0 

13139.0 

157.0 

-57,5 

99.9 

249,2 

106.1** 

99,1 

37,7 

366.3 

999,9 

99,9 

999.9 

141.2 

48.9 

118.0 

13260.7 

154.0 

-58.1 

99.9 

250.8 

91. 6‘* 

86.5 

30.1 

367.2 

999.9 

99.9 

999.9 

142.5 

49.4 

119.0 

13426.3 

150.0 

-58.5 

99.9 

252.8 

71,6** 

68.3 

21.2 

369.4 

999.9 

99,9 

999,9 

145,9 

50.1 

120.0 

13553.5 

147.0 

-58.1 

99.9 

254,3 

31.0*« 

29,9 

8.4 

372.1 

999,9 

99,9 

999,9 

147.9 

50.6 

121.0 

13683.5 

144.0 

-57.5 

99.9 

255,3 

11. 1** 

10.8 

2.8 

375.4 

999,9 

99.9 

999.9 

148.5 

51.1 

122.0 

13816.7 

141.0 

-57.0 

99.9 

249.1 

24.3** 

22.7 

8.7 

378.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.3 

51.5 

123.0 

13952.9 

138.0 

-56.7 

99.9 

247.7 

51.7** 

47.8 

19.6 

381.5 

999,9 

99,9 

999.9 

146.6 

51.9 

124.0 

14092.2 

135,0 

-57.1 

99,9 

247.  1 

66,4*- 

61.1 

25.8 

383,0 

999.9 

99,9 

999.9 

152.0 

52.4 

125.0 

14234.1 

132.0 

-58.0 

99.9 

245.7 

75.8*» 

69.1 

31.2 

384.0 

999.9 

99.9 

999.9 

152.4 

52.8 

126.0 

14427.8 

128.0 

-58.5 

99.9 

245.3 

88.0* > 

30.0 

36.7 

386.5 

999.9 

99.9 

999.9 

153.4 

53.3 

127.0 

14576.7 

125.0 

-59,1 

99,0 

247.5 

' 9l.9*» 

84,9 

35,2 

387,9 

990,9 

99.9 

999,9 

158.3 

53.8 

128.0 

14728.9 

122.0 

-59,5 

99.9 

253.3 

52.0** 

49.8 

15.0 

390.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.4 

54.2 

129.0 

14884.5 

119,0 

-59.8 

99.9 

316.5 

4.6** 

3.1 

-3.3 

392.1 

999.9 

99.9 

999.9 

162.8 

54.7 

130.0 

15043.7 

116.0 

-60.9 

99.9 

81.3 

20,4** 

-20.2 

-3,1 

393.1 

999,9 

99,9 

999.9 

160.4 

55.2 

131.0 

15205.9 

113,0 

-62.7 

99,9 

229.3 

40.1** 

30.4 

26,2 

392.7 

999.9 

99.9 

999.9 

155.0 

55.7 

132.0 

15371.5 

110.0 

-63.4 

99,9 

241.5 

91.8*« 

80.6 

43.9 

394.3 

999.9 

99.9 

999.9 

163.6 

56.2 

133.0 

15484.4 

108.0 

-62.9 

99.9 

247.9 

73.9*« 

68.5 

27.8 

397,5 

999.9 

99,9 

999.9 

166.5 

56.8 

134.0 

15658.1 

105.0 

-62.5 

99.9 

261.4 

39.2** 

38.7 

5.8 

401.4 

999,9 

99.9 

999.9 

166.5 

57.3 

135.0 

15837.3 

102.0 

-61.6 

99,9 

258.9 

41,9** 

41.1 

8.0 

406.4 

999.9 

99,9 

999.9 

166.9 

57.9 

136.0 

16022.4 

99.0 

-61.4 

99.9 

254.1 

33.0** 

31.7 

9.0 

410,3 

999«9 

99.9 

999.9 

170.9 

58.6 

137.0 

16214.0 

96.0 

-59.8 

99.9 

295.8 

4.8** 

4,3 

-2.1 

417.0 

999.9 

99,9 

999,9 

169,9 

59.2 

138.0 

16413.2 

93.0 

-58.1 

99.9 

259.4 

16.7*» 

16.5 

3.1 

424.1 

999„9 

99.9 

999.9 

169.5 

59.9 

139.0 

16619.2 

90.0 

-59.1 

99.9 

247.4 

43.0*- 

39.7 

16.5 

426.1 

999,9 

99,9 

999.9 

171.4 

60.5 

140.0 

16830.9 

87.0 

-60.7 

99.9 

246.9 

50.8*  : 

46,7 

19.9 

427.1 

999.9 

99,9 

999,9 

173.3 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTFPPCLATFO 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


0 

AZ 

DG 

69. 
69, 
69, 
69. 
69. 
69. 
69. 
69, 
69. 
69. 
69, 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6 8. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
6 8. 
68  . 
68  . 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 
68. 


STATICN  NO.  1 1001 
MARSHALL  SPACF  FLIGHT  CEATCR 


TIME 

CNTf.T 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPH 

MB 

OG  C 

61.2 

141.0 

17048.4 

84.0 

-62,5 

61.8 

142.0 

17197.0 

82.0 

-62.7 

62.4 

143.0 

17427.9 

79.0 

-60.7 

63.1 

144,0 

17668.5 

76.0 

-61,2 

63.8 

145.0 

17833.5 

74.0 

-62.5 

64.4 

146.0 

18089.2 

71.0 

-61.9 

65.2 

147.0 

18266.2 

69.0 

-61.6 

65.8 

148.0 

18541.6 

66.0 

-61,6 

66.6 

149.0 

18732.0 

64.0 

-62.3 

67.4 

150.0 

19028.4 

61.0 

-62.5 

68.2 

151.0 

19234,1 

59,0 

-62.5 

69.0 

152.0 

19556.8 

56.0 

-61.6 

69.9 

153.0 

19781.5 

54.0 

-62.9 

70.7 

154,0 

20132.8 

51.0 

• -63,8 

71.6 

155.0 

20377.3 

4‘>,0 

-65,3 

72.5 

156.0 

20763.3 

46.0 

-63.8 

73.4 

157.0 

21035.8 

44.0 

-64.  0 

74.3 

158.0 

21320,6 

42.0 

-64,3 

75.4 

159,0 

21774.5 

39.0 

-63.8 

76.4 

160.0 

22096.5 

37.0 

-64.9 

77.5 

161.0 

22613.0 

34.0 

-64.3 

78.6 

162.0 

22984,3 

32.0 

-63,8 

79.8 

163.0 

23379.0 

30.0 

-64.9 

81.2 

164.0 

24025.2 

27.0 

-62.7 

82.4 

165.0 

24498.8 

25.0 

-63.4 

83.9 

166.0 

25010.4 

23.0 

-64.0 

85.6 

167.0 

25868.7 

20.0 

-63.0 

87.5 

168.0 

26520.5 

18.0. 

-60.9 

89.7 

169.0 

27665.9 

15.0 

-56.5 

92.1 

170.0 

28576.8 

13.0 

-55.2 

6 FE6RU4PV  1975 
1415  GHT 


OEW  PT 

OIR 

SPEED 

11  COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

M/sec 

K/SPC 

M/SEC 

99,9 

250.5 

57.6** 

54,3 

19,2 

99.9 

251.7 

33.3** 

31.6 

10.4 

99.9 

70.0 

27,2** 

-25,6 

-9.3 

99,9 

72,3 

45,8»* 

-43.7 

-13.9 

99.9 

72.1 

15.9**^ 

-15.1 

-4.9 

99.9 

65.1 

6l.3*< 

-55.  i 

-25.8 

99,9 

65,5 

112,1** 

-102, 1 

-46,4 

99,9 

65.0 

52.6** 

-47.  Z 

-22.2 

99.9 

63.2 

21.2** 

-19.  1 

-9.6 

99.9 

64.0 

22.2** 

-20.  1 

-9.8 

99,9 

73,5 

20,1** 

-19.  » 

-5.7 

99.9 

67.1 

46.4** 

-42.  « 

-18.0 

99.9 

282.5 

6.1** 

5,  1 

-1.3 

99.9 

280.5 

4.5* 

4,4 

-0,8 

99.9 

63,7 

53.1* 

-47,6 

-23.5 

99.9 

242.2 

44.4* 

39.3 

20.7 

99.9 

244.2 

39,7* 

35,7 

17.3 

99,9 

38.8 

22,6* 

-14.2 

-17.6 

99.9 

253.1 

54.7* 

52.3 

15.9 

99.9 

256.0 

34.4* 

33,4 

8,3 

99,9 

248.0 

119,3* 

tlO.6 

44,7 

99,9 

253.3 

53.3* 

51.5 

15.5 

99.9 

248.1 

72.6* 

67.3 

27.1 

99.9 

255.5 

60.8* 

58.8 

15.2 

99,9 

252.2 

51,3* 

48.9 

15,7 

99.9 

259.2 

53.9* 

52.9 

10.1 

99.9 

254.7 

49.1* 

47.4 

13.0 

99.9 

294,8 

14,6* 

13.3' 

-6.1 

99.9 

277.2 

16.4* 

16.3 

-2.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

165  13 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

427.8 

999,9 

99.9 

999.9 

175.2 

430.4 

999,9 

99.9 

999.9 

178.5 

439,1 

999,9 

99,9 

999,9 

179,3 

442.9 

999.9 

99.9 

999.9 

174.7 

443.6 

999.9 

99.9 

999.9 

174.2 

450.1 

999.9 

99.9 

999.9 

176=1 

454,5 

999,9 

99,9 

999,9 

167.9 

460.3 

999.9 

99.9 

999.9 

163.8 

462.8 

999.9 

99.9 

999.9 

165.6 

468.8 

999,9 

99,9 

999.9 

162.3 

473.3 

999.9 

99.9 

999.9 

162.8 

482.5 

999.9 

99.9 

999.9 

161.6 

484.6 

999,9 

99,9 

999,9 

157.5 

490.4 

999.9 

99.9 

999.9 

161.5 

492.5 

999.9 

99.9 

999.9 

158.1 

505.1 

999.9 

99.9 

999.9 

156.0 

511.1 

599.9 

99,9 

999.9 

163.  1 

517.0 

999,9 

99.9 

999.9 

160.7 

529.5 

999.9 

99.9 

999.9 

163.4 

534.7 

999,9 

99,9 

999.9 

163.7 

549,2 

999,9 

99,9 

999.9 

170.8 

560.4 

999.9 

99.9 

999.9 

175.5 

567,7 

999.9 

99.9 

999.9 

178.3 

591.4 

999,9 

99,9 

999,9 

187.2 

602.4 

999,9 

99.9 

999,9 

188.2 

615.3 

999.9 

99.9 

999.9 

194.2 

643.3 

999.9 

99.9 

999.9 

200.0 

669.7 

999,9 

99,9 

999.9 

204.6 

720.2 

999,9 

99.9 

999,9 

206.3 

754.7 

999.9 

99.9 

999,9 

999.9 

0 


AZ 

DG 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

68. 

69. 

69. 

68. 

69. 

69. 

69. 

69. 

68. 

69. 

69. 

69. 

69. 

69. 

69. 

69, 

69. 

69. 

70. 
70. 
70. 

999, 


143^ 


ST* *•TfCN  NO.  I 1001 
MARSHALL  SPACF  FLiGHT  CCRTER 


6 FEBRUARY  l«J75 

1715  GMT  159  27.  q 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

11  COMP 

V CDMP 

pnr  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

DC  C 

DG 

M/SEC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT- 

KM 

DG 

0.0 

6.3 

180.0 

994.0 

3.1 

2.4 

290.0 

5.2 

4.9 

-1,8 

277.3 

289.C 

4.6 

95.0 

0.0 

0. 

0.3 

7.0 

245.4 

586.0 

1.9 

1.5 

293,3 

9,6 

8,!l 

-3.8 

276,8 

287.8 

4.3 

97.2 

0,3 

108. 

0.7 

8.0 

352.5 

573.0 

1.1 

0.8 

294.1 

10.0 

9.1 

-4.1 

277.0 

287.6 

4.2 

97.7 

0.4 

110. 

1.2 

9.0 

443.9 

962.0 

0.5 

0.3 

294.8 

10.4 

9.  • 

-4.4 

277.2 

287.6 

4.1 

98.5 

0.7 

112. 

1.5 

10.0 

544.7 

950.0 

-0.0 

-0.2 

294.4 

10.4 

9.  i 

-4.3 

277.7 

287,9 

4.0 

98.5 

0.9 

113. 

2.0 

11.0 

663.6 

936.0 

-0.8 

-l.l 

290.0 

10.1 

9.-J 

-3.4 

278.0 

28  7.8 

3.8 

98.2 

1.2 

113. 

2.4 

12.0 

766.6 

924.0 

-1.6 

-1.8 

2B'U4 

10.  1 

9.  • 

-3,2 

278.2 

287,6 

3,6 

98.2 

1.4 

U2. 

2.8 

13.0 

861.9 

913.0 

-2.2 

-2.5 

286.0 

9.7 

9.  . 

-2.1 

27B.5 

287.6 

3.5 

98.2 

1.7 

111. 

3.2 

14.0 

958.2 

502.0 

-3.0 

-3.3 

283.6 

9.5 

9.  ! 

-2.2 

278.6 

287.3 

3.3 

97,9 

1.9 

111. 

3.6 

15.0 

1055.4 

891.0 

-3.5 

-3.7 

281.3 

9.7 

9.5 

-1.9 

279.1 

28  7,7 

3.3 

98,0 

2.1 

110. 

4.1 

16.0 

1180.7 

877,0 

-3.8 

-4.1 

276.5 

9,7 

9.6 

-l.l 

280,1 

288.6 

3,2 

97.7 

2.4 

109. 

4.4 

17.0 

1280.4 

866.0 

-4.2 

-4.6 

270.2 

8.7 

8„7 

-0.0 

280.6 

288.5 

3.2 

97.7 

2.6 

108. 

4.8 

18.0 

1381.2 

855.0 

-4.7 

-5.0 

261.7 

7.2 

7.1 

1.0 

281.1 

289.3 

3.1 

97.6 

2.8 

106. 

5.2 

19.0 

1483.1 

844.0 

-5.0 

-5.3 

257.5 

6.5 

6.3 

1.4 

281.8 

290.  C 

3.1 

97.8 

2.9 

104. 

5.7 

20.0 

1586.2 

833.0 

-5.5 

-5.8 

264.5 

7.6 

7.6 

0,7 

252.4 

290,4 

3.0 

97.7 

3.1 

103. 

6.2 

21.0 

1709.6 

820.0 

-6.2 

-6,5 

267.5 

ll.O 

ll-O 

0,5 

282.9 

290,6 

2.9 

98.2 

3.3 

102. 

6.5 

22.0 

1815.3 

809.0 

-6.5 

-6.8 

264.8 

13.6 

13.5 

1.2 

283.7 

291.3 

2.8 

98.2 

3.5 

101. 

6.8 

23.0 

1912.8 

799.0 

-5,6 

-5,8 

257.5 

15.8 

15,5 

3,4 

285.7 

294,0 

3.1 

98,3 

3.8 

100. 

7.3 

24.0 

2021.8 

788.0 

-5,0 

-5,2 

250,3 

19.0 

17.9 

6.4 

287.5 

296.4 

3.3 

98.4 

4,3 

96. 

7.7 

25.0 

2122.2 

778.0 

-5.3 

-5.5 

247.6 

20.4 

18.9 

7.8 

288.2 

297.1 

3.3 

98.5 

4.7 

94. 

8.2 

26.0 

2254.6 

765.0 

-5.8 

-6.0 

246.5 

21.5 

19.7 

8.6 

289.1 

297.9 

3.2 

98.5 

5.3 

90, 

8.7 

27.0 

2357.7 

755.0 

-6.5 

-6.7 

247.0 

22.6 

20.  I 

8.8 

289.3 

297,8 

3.1 

98.4 

5.9 

88. 

9.2 

28.0 

2472.5 

744.0 

-6,7 

-6.9 

249.1 

23.6 

22.1 

8,4 

290.4 

298,9 

3.1 

98.4 

6.5 

85. 

9.6 

29.0 

2578.2 

734.0 

-7.1 

-7.3 

251.0 

24.4 

23.  • 

7.9 

291.0 

299.3 

3.0 

98.3 

7,1 

84. 

9.9 

30.0 

2674.4 

725.0 

-7.8 

-8.1 

251.9 

24.7 

23.  i 

7.7 

291.2 

299.2 

2.9 

98.0 

7.5 

84. 

10.3 

31.0 

2782.4 

715.0 

-8.4 

-8.9 

252.3 

24.6 

23,  t 

7.5 

291,7 

299,3 

2.7 

96.4 

8.1 

83. 

10.7 

32.0 

2891.6 

705,0 

-9.5 

-10.3 

252.4 

24.4 

23,3 

7.4 

291,7 

298.7 

2.5 

93.8 

8.7 

82. 

11.2 

33.0 

2990,8 

696.0 

-10,3 

-11. 1 

252.6 

24.4 

23.  » 

7.3 

291.8 

298.4 

2.3 

93.7 

9.4 

81. 

11.5 

34.0 

3102.2 

686.0 

-11. 0 

-11.6 

252.8 

24.7 

23. h 

7.3 

292.2 

298.7 

2.3 

95.3 

9.8 

81. 

11.8 

35.0 

3203.5 

677.0 

-12.0 

-12.8 

252.7 

25,2 

24,1 

7,5 

292,2 

298.2 

2.1 

94,1 

10.3 

81. 

12.3 

36.0 

3340.3 

665.0 

-12.6 

-13.5 

251,9 

26.4 

25.1 

8,2 

293.0 

298,9 

2.0 

93.3 

11. 1 

80. 

12.7 

37.0 

3444.2 

656.0 

-13.6 

-16.6 

250,8 

27.9 

26.3 

9.2 

293.0 

297.6 

1.6 

78.1 

11.7 

80. 

13.2 

38.0 

3560.9 

646.0 

-14.4 

-22.6 

249.3 

30.6 

23.6 

10.8 

293.3 

296.1 

1.0 

49.7 

12.5 

79, 

13.5 

39.0 

3667.2 

637.0 

-15.1 

-28.5 

248.4 

32.6 

30,3 

12.0 

293,6 

295.4 

0.6 

30.8 

13.1 

79. 

13.9 

40.0 

3774,7 

628.0 

-15.1 

-26.5 

247,6 

35,8 

33.1 

13.6 

294.8 

297.0 

0.7 

37.1 

13.9 

78. 

14.4 

41.0 

3908.4 

617.0 

-15.0 

-23.9 

247.3 

39.4 

36.4 

15.2 

296.5 

299.2 

0,9 

46.2 

15.0 

77, 

14.9 

42.0 

4019.6 

608.0 

-15.0 

-19.8 

247.0 

41.7 

38.4 

16.3 

297.8 

301.7 

1.3 

66.6 

16.3 

76. 

15.4 

43.0 

4132.3 

599.0 

-15.5 

-20.9 

246.1 

42.8 

39,2 

17.3 

298,4 

302.0 

1.2 

63.2 

17,4 

76. 

15.9 

44.0 

4246.4 

590.0 

-16.5 

-22.0 

244.8 

43.8 

39.7 

IB. 6 

298.6 

301.9 

1.1 

62.5 

18.8 

75. 

16.3 

45.0 

4349.1 

582.0 

-16.6 

-21.2 

243,7 

44.1 

39.6 

19.6 

299.6 

303.2 

1.2 

67.3 

19.6 

74. 

16.8 

46.0 

4466.2 

573.0 

-17.0 

-20.7 

242.3 

43.2 

33.  • 

20.1 

300.4 

304.3 

1.3 

73.2 

21,2 

74. 

17.2 

47.0 

4571,6 

565.0 

-17.6 

-20,1 

241.1 

41,7 

36,5 

20.1 

301.0 

305,2 

1.4 

80.8 

22.2 

73. 

17.6 

48.0 

4678.3 

557.0 

-18.5 

-21.8 

240.1 

40.4 

33.n 

20.2 

301.1 

304.8 

1.2 

75.6 

23.2 

73. 

18.0 

49.0 

4799.6 

548.0 

-19.4 

-22.2 

239.5 

40,8 

35,1 

20,7 

301.5 

305.1 

1.2 

78,0 

24.0 

72, 

18.4 

50.0 

4908.8 

540.0 

-20.4 

-23.0 

240.0 

45.5* 

39,4 

22.7 

301.5 

304.9 

1.1 

79,6 

24.9 

72. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  !1001 
NAASHALL  SPACE  FLIGHT  CINTRR 


6 FEflPUARV  IS75 

1715  GMT  159  27,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

i;  COM! 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/S^C 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

la.B 

51.0 

5047.1 

530.0 

-21.0 

-23.6 

240.8 

52.4* 

45.1 

25.5 

302,5 

305.8 

l.l 

79.3 

26.0 

71. 

19.2 

52.0 

5159.3 

522.0 

-21.9 

-25.1 

241.3 

58,9* 

51.1 

28.3 

302.7 

305.6 

0,9 

75.3 

27.3 

71. 

19.5 

53.0 

5287.3 

513.0 

-22.3 

-28,8 

241.5 

62.9* 

55,! 

30.0 

303.6 

305.8 

0.7 

55.0 

28.6 

70. 

19.9 

54.0 

5402.7 

505.0 

-22.8 

-32.1 

241.2 

60.9* 

53. < 

29.4 

304.3 

306.0 

0.5 

42.2 

30.1 

70. 

20.3 

55.0 

5505,2 

498.0 

-22.2 

-29.5 

240.6 

54.2* 

47,1 

26.6 

306.4 

30  8.5 

0,7 

51.1 

31.8 

69. 

20.9 

56.0 

5654.2 

488.0 

-22.7 

-29.3 

240.8 

45,4* 

39. < 

22.2 

.307,  5 

309,7 

0,7 

54.3 

33.2 

69. 

21.3 

57,0 

5760.1 

481.0 

-23.4 

-29,6 

242,6 

50,0* 

44,  < 

23.0 

308.0 

310.2 

0.7 

56,3 

34.1 

69. 

21.6 

5B.0 

5882.6 

473.0 

-24.6 

-30,7 

244.9 

64.3* 

58  .i 

27.3 

308.0 

310.0 

0.6 

56.2 

35.4 

68. 

22.3 

59.0 

6006.7 

465.0 

-25,1 

-29.8 

246.2 

73.5* 

67.2 

29.7 

308.8 

311.1 

0.7 

64.4 

38.1 

68. 

22.7 

60.0 

6116.9 

458.0 

-25.5 

-29,8 

246.7 

68.6* 

63. C 

27,1 

309,7 

312,0 

0.7 

' 67,0 

40.3 

68. 

23.2 

61.0 

6228.5 

451.0 

-26.0 

-30,1 

246.8 

51  .5* 

47.? 

20.3 

310.4 

312.6 

0.7 

68.2 

42.2 

68. 

23.5 

62.0 

6358.0 

443.0 

-26.5 

-29.0 

246.3 

40.3* 

36.  1 

16.2 

311.3 

313.9 

0.8 

79.8 

42.9 

68. 

23.9 

63.0 

6473.0 

436.0 

-27.1 

-28.8 

245.3 

34.6* 

31,4 

14.4 

312.1 

314.7 

0.8 

85.1 

43.2 

68. 

24.3 

64.0 

6589.5 

429.0 

-28,0 

-29,7 

244,9 

35,2* 

31.  ' 

14.9 

312.3 

314.8 

0.7 

84.9 

44.2 

68. 

24.7 

65.0 

6707.4 

422.0 

-29.0 

-30.8 

245.0 

41.5* 

37./. 

17.5 

312.4 

314.7 

0.7 

85.0 

45.0 

68. 

25.2 

66.0 

6844.1 

414.0 

-30.0 

-31.8 

245.5 

57.2* 

52.1 

23.7 

313,0 

315.1 

0.6 

84.2 

46.  1 

68. 

25.6 

67,0 

6965.4 

407. 0 

-30,8 

-32,8 

245.9 

74.3* 

67.  1 

30,4 

313.5 

315.4 

0.6 

81.8 

47.7 

68. 

26.1 

68.0 

7088.3 

400.0 

-31.9 

-34,1 

246.0 

97.5* 

89.1 

39.6 

313.5 

315.2 

0.5 

80.7 

50.1 

68. 

26.5 

69.0 

7212.9 

393.0 

-32.6 

-36.6 

246.0 

114.9* 

104.  • 

46.7 

314.2 

315.6 

0.4 

67.0 

53.1 

68. 

26.9 

70.0 

7321.2 

387.0 

-33.3 

-39.5 

245.8 

127.4* 

116. : 

52.1 

314,7 

315,8 

0,3 

52.8 

55.6 

68,^ 

27.5 

71.0 

7467,8 

379,0 

-33.9 

-42,1 

245.0 

129,7* 

117.  1 

54.8 

315.7 

316.6 

0.2 

42.8 

61.3 

67. 

27.9 

72.0 

7598.2 

372.0 

-34.7 

-44.1 

243.4 

112. 3** 

100.  • 

50.2 

316.3 

317.0 

0.2 

37.3 

64.5 

67. 

20.3 

73.0 

7711.6 

366.0 

-35.6 

-45.0 

241.5 

88,1** 

77.  • 

42.1 

316.6 

317.2 

0.2 

37.0 

66.7 

67. 

28.7 

74,0 

7845.7 

359,0 

-36.4 

-45,4 

238,8 

61.5** 

52.  • 

31.8 

317.2 

317.9 

0,2 

38.4 

68.5 

67. 

29.2 

75,0 

7962.3 

353.0 

-37,6 

-46.4 

233.8 

33.2** 

26-  1 

19.6 

317.1 

317.7 

0.2 

39.1 

70.0 

67. 

29.5 

76.0 

8080.2 

34  7.0 

-38.9 

-47.1 

227.9 

20.7** 

15.  1 

13.9 

31T.I 

317.6 

0.2 

40.9 

70.2 

67. 

29.9 

77,0 

8199.7 

341.0 

-39.9 

-48.1 

227.7 

19.8** 

14. < 

13.3 

317.2 

317.7 

0.  1 

40.6 

69.5 

67, 

30.3 

78.0 

8320.6 

335,0 

-41.0 

99.9 

233.2 

25.5** 

20.! 

15.3 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

70.7 

66. 

30.7 

79.0 

8443.2 

329.0 

-42.3 

99.9 

237.8 

33.2* 

28.1 

17.7 

317.3 

999.9 

99.9 

999.9 

71.3 

66. 

31.1 

80.0 

8567.4 

323.0 

-43.4 

99.9 

240.4 

37.8* 

32.1 

18.7 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

71.5 

66. 

31.6 

81.0 

8714,4 

316.0 

-44,  8 

99.9 

241,3 

30.6* 

26.1 

14,7 

317,5 

999,9 

99,9 

999.9 

74.2 

66. 

32.0 

82.0 

8842.3 

310.0 

-46,1 

99.9 

241.2 

15.7* 

13.? 

7.5 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.4 

66. 

32.5 

83.0 

8950.2 

305.0 

-47.1 

99.9 

36.1 

1.1* 

-0.? 

-0.9 

317.5 

999.9 

99.9 

999.9 

74.2 

66. 

33.0 

84.0 

9081.4 

299.0 

-48.4 

99.9 

21.6 

1,9* 

-0.? 

-1.8 

317,5 

999.9 

P9.9 

900,9 

74.2 

66. 

33.4 

85.0 

9192.1 

294,0 

-49.5 

99,9 

252.8 

12.6* 

12.1 

3,7 

317.4 

999.9 

99.9 

999.9 

73.5 

66. 

33.8 

86.0 

9349.6 

287.0 

-50,6 

99,9 

249,9 

31.2* 

29.1 

10. 8 

318,1 

999.9 

99.9 

999.9 

74.1 

66. 

34.3 

87.0 

9463.7 

282.0 

-52.1 

99.9 

249.5 

55.5* 

52. C 

■19.5 

317.5 

999.9 

99.9 

999,9 

75,9 

66. 

34.7 

88.0 

9602.6 

276.0 

-53.2 

99,9 

249,4 

74,2* 

69.! 

26.1 

317.9 

999,9 

99,9 

999.9 

77.1 

66, 

35.2 

89.0 

9720.1 

271.0 

-54.3 

99.9 

249.4 

97.0** 

90,1 

34.2 

317,9 

999,9 

99,9 

999,9 

79,6 

66. 

35.6 

90.0 

9839.3 

266.0 

-55.3 

99.9 

249.6 

112.7** 

105.1 

39.4 

318.2 

999.9 

99.9 

999.9 

82.7 

66. 

36.0 

91.0 

9960.1 

261.0 

-56.1 

99.9 

250.1 

122,9** 

U5,! 

41,9 

318,8 

999,9 

99,9 

999.9 

84,7 

66. 

36.4 

92.0 

10083.1 

256.0 

-56.1 

99.9 

251.1 

114,5** 

108.4 

37,1 

320,5 

999,9 

99,9 

999,9 

88.7 

67. 

36.9 

93.0 

10208.4 

251.0 

-56,4 

09,9 

252.5 

91.4** 

07.1 

27.4 

321.9 

999.9 

99.9 

999.9 

92.9 

67. 

37.3 

94.0 

10310.3 

247,0 

-56.9 

99.9 

251.9 

85.6** 

31. « 

26.6 

322.6 

999,9 

99.9 

999.9 

93.4 

67. 

37.8 

95.0 

10439.7 

242.0 

-57.4 

99,9 

249,1 

105.6** 

98.1 

37,7 

323,7 

999,9 

99.9 

999,9 

94,9 

67. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  MO.  1100 1 
MARSHALL  SPACF  FLICHT  CiNTFR 


6 FCnRUARY  l‘)75 

I?!*;  GMT  159  27.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPEED 

U COM! 

V COMP 

POT  T 

F POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

r.pM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

'i/sec 

M/5EC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

38.3 

96.0 

10598.3 

236.0 

-57.6 

99.9 

247.2 

133.3** 

122.1 

51,7 

325.8 

999,9 

99,9 

999,9 

99.5 

67, 

38.8 

97.0 

10733.5 

231,0 

-57.6 

99.9 

246.3 

138.4** 

126. e 

55.7 

327,8 

999,9 

99.9 

999.9- 

104.7 

67. 

39.3 

9B.0 

10844.0 

227.0 

-56.9 

99.9 

245.4 

133.6** 

121.  J 

55.5 

330.5 

999.9 

99.9 

999.9 

108.3 

67. 

39.7 

99.0 

10985.6 

222.0 

-55.4 

99.9 

245.1 

142,3** 

129,  1 

50.0 

334.9 

999,9 

99,9 

999.9 

110.8 

67. 

40.1 

100.0 

11101.6 

218.0 

-55.1 

99.9 

245.1 

161. 8*T^ 

145.1 

68.1 

337.1 

999,9 

99.9 

999.9 

113.9 

67. 

40.6 

101.0 

11250.1 

213.0 

-54.3 

99.9 

245,3 

178.4** 

162,  ! 

74,5 

349.6 

999,9 

99,9 

999.9 

119,9 

67. 

40.9 

102.0 

11402.3 

203.0 

-54.3 

99.9 

245.2 

172.7** 

155.  I 

72.5 

342.9 

999.9 

99.9 

999.9 

125.0 

67. 

41.3 

103.0 

11526.9 

204.0 

-54.1 

99.9 

244.7 

153.7** 

133.  1 

65.8 

345.1 

999.9 

99.9 

999.9 

127.6 

67. 

41.7 

104.0 

116S3.8 

200.0 

-54.3 

99.9 

243.9 

128,9** 

115,  1 

56.6 

346.8 

999,9 

99,9 

999,9 

130.7 

67, 

42.2 

105.0 

11783.1 

196.0 

-55.1 

99.9 

242,  7 

90.8** 

80.  I 

41,6 

347.5 

999.9 

99.9 

999.9 

135.2 

67. 

42.5 

106.0 

11914.9 

192.0 

-54.8 

99.9 

241.4 

63.7** 

55.  J 

• 30.5 

350.1 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

67. 

42.9 

107.0 

12049.4 

188.0 

-55.3 

99.9 

236.5 

28,0** 

23.  j 

15.5 

351.4 

9«»9,9 

99,9 

999,0 

137.7 

67, 

43.5 

108. 0 

12106.9 

184.0 

-54.6 

99,9 

224,8 

9,4** 

6.  i 

6.7 

354.6 

999.9 

99.9 

999.9 

136.7 

66. 

43.8 

109,0 

12327,8 

180.0 

-54.0 

99.9 

241.6 

36.1** 

31.1 

17.2 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

136.4 

66. 

44.3 

110.0 

12471.9 

176.0 

-54.3 

99.9 

245.2 

90.9** 

82.  i 

38.1 

359.7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.1 

66. 

44.9 

111.0 

12656.3 

171.0 

-55.3 

99.9 

246,6 

122.6** 

112.  i 

48.7 

361.1 

999.9 

99,9 

999,9 

145.0 

66. 

45.4 

112.0 

12769,0 

168.0 

-56,1 

99.9 

246.5 

88,8** 

Bl.  i 

35.4 

361.6 

999.9 

99.9 

999.9 

147.8 

66. 

45.9 

113.0 

12922.1 

164.0 

-56.4 

99.9 

243.0 

38.0** 

33.1 

17.3 

363.5 

999.9 

99.9 

999.9 

149.2 

66. 

46.4 

114.0 

13039.3 

161.0 

-56.4 

99.9 

125.3 

2.7** 

-2.! 

1.6 

365.4 

999,9 

99,9 

999.9 

150,6 

66. 

46.9 

115.0 

13198,9 

157,0 

-56.9 

99.9 

65.4 

16,1** 

-14.  f 

-6.7 

367.2 

999,9 

99,9 

999,9 

147,9 

66. 

47.4 

116.0 

13362,1 

153.0 

-57.6 

99.9 

57.3 

6.9** 

-5.  I 

-3.7 

368.8 

999.9 

99.9 

999.9 

148.4 

66. 

47.8 

117.0 

13487.1 

150.0 

-57.7 

99.9 

245.0 

8,9** 

fi.l 

3.6 

370,6 

999.9 

99,9 

999,9 

148.1 

66. 

48.3 

118.0 

13614.3 

147.0 

-58.6 

99.9 

245.4 

20.0** 

26.  i 

12.1 

371.3 

999,9 

99,9 

999,9 

148.5 

66. 

48.8 

119,0 

13787,5 

143.0 

-59,3 

99,9 

243.1 

46,1** 

42.  1 

17.2 

373.1 

999.9 

99.9 

999.9 

150.0 

66. 

49.2 

120.0 

13920.3 

140.0 

-59.3 

99.9 

249.7 

61.7** 

57.  » 

21.4 

375.3 

999.9 

99.9 

999.9 

151.3 

66. 

49.7 

121.0 

14C56.0 

137.0 

-59.3 

99.9 

250.6 

87. 0** 

82.0 

28.9 

377.7 

999,9 

99.9 

999,9 

152.7 

66. 

50.2 

122.0 

14194.7 

134.0 

-59.3 

99.9 

251.3 

104.0** 

98.5 

33.4 

380,1 

999,9 

99.9 

999.9 

156.2 

66. 

50.7 

123.0 

14336.3 

131.0 

-60.1 

99.9 

251.5 

94.5** 

89.  i 

29.9 

381.0 

999.9 

99.9 

999.9 

160.8 

67. 

51.2 

124.0 

14481.0 

128.0 

-59.4 

99.9 

249.3 

77.4** 

72.1 

27.4 

384. S 

999.9 

99.9 

999.9 

162.3 

67. 

51.7 

125.0 

14629,5 

125.0 

-59.4 

99.9 

245.4 

81,7** 

76,  » 

34.8 

387,4 

999,9 

99,9 

999,9 

163.8 

67. 

52.3 

126.0 

14833.3 

121.0 

-58.9 

99.9 

244.1 

107.3** 

95.1 

46.8 

391.9 

999.9 

99.9 

999.9 

167.5 

67. 

52.8 

127.0 

14990.8 

118.0 

-59.3 

99.9 

244.9 

107.5** 

92.  f 

43.5 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

172.0 

67. 

53.4 

128.0 

15152.0 

115.0 

-59.4 

99.9 

245.5 

71.7** 

65.  if 

28.5 

396.7 

999,9 

99,9 

999,9 

174.9 

66. 

53.8 

129,0 

15261,7 

113.0 

-60.1 

99.9 

244.4 

57.6** 

51.9 

24.9 

397.4 

999.9 

99.9 

999.9 

176.0 

67. 

54.4 

130.0 

15429.4 

110.0 

-60.5 

99.9 

239.1 

53.1** 

45.6 

27.3 

399.8 

999,9 

99.9 

999.9 

177.7 

66. 

54.9 

131.0 

15601.7 

107.0 

-60.3 

99.9 

243.3 

55.3** 

49.4 

24.8 

403,3 

999,9 

99,9 

999.9 

179,4 

66. 

55.4 

132.0 

15778.9 

104.0 

-60.7 

99.9 

252.0 

55.1** 

52.4 

17,0 

405.9 

999.9 

99.9 

999.9 

181.2 

66. 

55.9 

133.0 

15961.0 

lOl.O 

-60.8 

99.9 

257.3 

52.0** 

50.7 

11.4 

409,0 

999.9 

99.9 

999.9 

182.9 

67. 

56.4 

134.0 

16085.5 

99.0 

-60.3 

99.9 

255.9 

49.0** 

47.7 

11.1 

412.4 

999.9 

99,9 

999.9 

184.2 

67. 

56.9 

135.0 

16212.8 

97.0 

-60.  1 

99.9 

254.3 

47,1** 

45,4 

12.7 

415.1 

999,9 

99.9 

999,9 

185.5 

67. 

57.7 

136.0 

16476.4 

93.0 

-58,8 

99,9 

255.5 

20,6** 

20.0 

4.8 

422,9 

999.9 

99.9 

999.9 

188.1 

67. 

58.3 

137.0 

16682.9 

90.0 

-57.6 

99.9 

63.0 

20.0** 

-17.3 

-9.1 

429.3 

999.9 

99.9 

999.9 

188.1 

67. 

58.9 

138.0 

16897.4 

87.0 

-56.7 

99.9 

70.4 

46.0** 

-43,4 

-15,5 

435.1 

999,9 

99.9 

999.9 

186.3 

67. 

59.5 

139.0 

17044.4 

85.0 

-57.9 

99,9 

73.6 

33,2** 

-32.5 

-6,6 

435.7 

999.9 

99.9 

999,9 

184.0 

67. 

60.2 

140.0 

17270.2 

82.0 

-59.3 

99.9 

242.4 

51.2** 

45.4 

23. S 

437.4 

999.9 

99.9 

999.9 

183.2 

67. 

* BV  SPEFO  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETMEEN  6 ANO  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATfCN  NO.  liOOl 
MARSHALL  SPACF  FLlGh'T  CENTER 


TINE  " 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

PRES 

MR 

TEMP 

OG  C 

60.8 

161.0 

17503.2 

79.0 

-60.3 

61.S 

162.0 

17663.0 

77.0 

-60.5 

62.2 

163.0 

179 10.5 

76.0 

-60,5 

62.9 

166.0 

10081.0 

72.0 

-61.0 

63.6 

165,0 

18365.1 

69.0 

-61,6 

66.3 

166.0 

18527.6 

67.0 

-61.0 

66.9 

167.0 

18813.1 

66.0 

-59.3 

65.6 

160.0 

19010.9 

62.0 

-61.0 

66.3 

169.0 

19216.6 

60.0 

-61,0 

67.0 

150.0 

l‘»532.5 

57.0 

-62.1 

67.7 

151.0 

19752.7 

55.0 

-63.2 

68.6 

152.0 

19980.1 

53.0 

-66.0 

69.2 

153,0 

20215,9 

51.0 

-63,8 

70.0 

156.0 

20587.7 

68.0 

-63  .8 

70.9 

155.0 

20869.1 

66.0 

-63.0 

71,7 

156.0 

21122.8 

66.0 

-62,9 

72.5 

157.0 

21609.6 

62.0 

-62.9 

73.6 

158.0 

21710.2 

60.0 

-62.5 

76.3 

159,0 

22191,7 

37,0 

-62.1 

75,3 

160.0 

22535,6 

35.0 

-61.9 

76.2 

161.0 

22898.6 

33.0 

-62.9 

77.2 

162.0 

23286.8 

31.0 

-61,7 

78.2 

163.0 

23697.6 

29.0 

-62.1 

79.6 

166.0 

26139.3 

27.0 

-61.9 

6 FFBRUARV  1575 
1715  RMT 


OEM  PT 

OIR 

SPEED 

(1  COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

'•/src 

M/SEC 

99.9 

267.6 

126.8** 

115.2 

67.9 

99.9 

267,7 

130,2** 

120,5 

69.3 

99,9 

250,0 

60. 8«* 

57,1 

20,8 

99.9 

23.1 

12.3** 

-6.8 

-11.3 

99,9 

60.0 

68.1** 

• 61.6 

-26.1 

99.9 

23.2 

3.1** 

-1.2 

-2.9 

99,9 

267.9 

35.1*« 

32.5 

13.2 

99.9 

61.6 

6,2** 

-5,5 

-3.0 

99,9 

65.2 

96.7** 

-87.8 

-60.6 

99.9 

66.6 

107.5** 

-96.9 

-66.6 

99.9 

66.3 

78,8** 

-71.0 

-36.1 

99.9 

.65.6 

116.0** 

-.05.5 

-68,6 

99.9 

66.6 

56.2** 

- 50.7 

-26.2 

99.9 

267.8 

32.3** 

3”. 9 

12.2 

99,9 

62.8 

16,1** 

-12.6 

-6,5 

99,9 

63.0 

30.5** 

-27.6 

-13.5 

99.9 

63.3 

27.6** 

-26.5 

-12.3 

99.9 

63.8 

73.6** 

-65,9 

-32.6 

99.9 

52.7 

10.6* 

• i6,6 

-11,2 

99.9 

269.9 

19.5* 

10.6 

6.7 

99.9 

250.0 

37.5* 

35.1 

12.8 

99,9 

253,3 

67,1* 

65.  < 

13,5 

99.9 

999.9 

99.9 

99.  * 

99.9 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

159  27, 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PC* 

KM 

639.9 

999.9 

99.9 

999.9 

186.9 

662,0 

099,9 

99.9 

999.9 

196,3 

667.8 

999.9 

99.9 

999.9 

198,5 

650.2 

999,9 

99,9 

999,9 

200,3 

656,6 

999,9 

99,9 

999,9 

198.0 

659.6 

999.9 

99.9 

999.9 

196.9 

668.3 

990.9 

99.9 

999.9 

197.1 

669,9 

999.9 

99,9 

999,9 

199,  1 

676.  3 

999.9 

99.9 

999.9 

197.3 

678.8 

999.9 

99.9 

999.9 

188.6 

681.2 

999,9 

99,9 

999.9 

187.7 

686.6 

900.9 

99.9 

999.9 

185.2 

690.6 

999.9 

99.9 

909.9 

175.9 

699.0 

999.9 

99.9 

909.9 

178.7 

506,9 

999,9 

99,9 

999.9 

180.8 

513.8 

999.9 

99.9 

999.9 

177.0 

520.7 

999.9 

99.9 

999.9 

177.7 

529,0 

999.9 

99.9 

999,0 

176.  1 

561.8 

999.9 

99,9 

999,9 

169.8 

551.0 

999.9 

99.9 

999.9 

171.2 

557.9 

999.9 

99,9 

999.9 

172.8 

570.9 

999.9 

99,9 

999.9 

175.6 

580.9 

999,9 

99.9 

999.9 

999.9 

593.6 

999,9 

99,9 

999.9 

999,9 

0 

AZ 

OG 

67. 

67, 

67. 

67, 

67. 

67. 

67. 

67, 

67. 

67. 

67, 

67. 

67. 

67. 

67, 

67. 

67. 

67, 

67, 

67. 

67. 

68. 
999. 
999. 


STATIQM  NO.  IIMI 
M«RSfULL  SPACE  FLIGHT  C- 


6 FEBRUARY  1«J75 
2015  GMT 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PP.ES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

(I  CO'IP 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

DG 

M/SFC 

K/SFC 

0.0 

6.1 

180.0 

993.6 

2.2 

-0.5 

290.0 

3.6 

3.4 

0.2 

7.0 

258.3 

584.0 

1.1 

-0.8 

302.5 

8.1 

6.  8 

0.6 

8.0 

348.7 

973.0 

0.4 

-0.9 

302.3 

7.9 

6.7 

0.9 

9.0 

448.2 

961.0 

-0.7 

-1.5 

301.6  • 

7.4 

6.3 

1.3 

10.0 

548.5 

949.0 

-1.7 

-1.9 

299.0 

7.1 

6.2 

l.B 

11.0 

666.7 

935.0 

-2.8 

-2.8 

296.0 

7.0 

6.3 

2.3 

12.0 

760.5 

924.0 

-3.5 

-3.5 

294.  8 

6,8 

6.2 

2*7 

11.0 

655.1 

913.0 

-4.3 

-4.3 

296.6 

7.5 

6.7 

3.1 

14.0 

959.4 

901.0 

-4.9 

-4.9 

299.4 

0.9 

7.7 

3.A 

15.0 

1055.9 

890.0 

-5.7 

-5.7 

301.1 

9.4 

8.1 

3.9 

16.0 

1180.3 

8 76.0 

-5.7 

-9,  7 

300.7 

9.8 

8.5 

A.  3 

17.0 

1279.4 

86  5.0 

-6.0 

-6.0 

299.  1 

10.7 

9.4 

4.7 

18.0 

1379.7 

854.0 

-6.6 

-6.6 

297.4 

11.9 

*0.6 

5.1 

19.0 

1471.8 

844.0 

-6.7 

-6.7 

295.8 

12,8 

iU5 

5.5 

20.0 

1574.2 

833.0 

-7.2 

-7,2 

294.5 

12.8 

U.7 

6.1 

21.0 

1696.7 

820.0 

-8.1 

-8.1 

294.8 

14.3 

:3.o 

6.5 

22.0 

1801.8 

809.0 

-8.1 

-8.1 

295.2 

12.4 

11.2 

6.9 

23.0 

1908.1 

798.0 

-8.7 

-8.7 

292.4 

9.5 

8.8 

7.3 

24.0 

2005.9 

788.0 

-8.9 

-9.0 

289,8 

9,8 

9.2 

7.B 

25.0 

2104.9 

778.0 

-8.9 

-9.  1 

282.3 

12.5 

i2.2 

8.3 

26.0 

2235.5 

765.0 

-8.7 

-9.0 

275.2 

16.0 

.5.9 

8.7 

27.0 

2337.6 

755.0 

-8.8 

-12.8 

272.6 

18.5 

•.8.4 

9.1 

28.0 

2440.9 

745.0 

-9.2 

-15.6 

271.7 

20.2 

■’0,2 

9.4 

29.0 

2545.4 

735.0 

-9,4 

-17.2 

271.5 

20.8 

20,8 

9.9 

30.0 

2651.2 

725.0 

-9.7 

-18.3 

271.1 

21.2 

21.2 

10.3 

31.0 

2758.4 

715.0 

-10.1 

-19.7 

270.7 

21.8 

21,8 

10.7 

32.0 

2866.9 

705.0 

-10.4 

-20.9 

270.7 

22.9 

22.9 

11.1 

33.0 

2965.7 

696.0 

-11.5 

-21.9 

270.9 

24.4 

24.4 

11.4 

34.0 

3076.4 

636.0 

-12.4 

-23.8 

271.1 

25.5 

25.4 

11.8 

35.0 

3188.6 

676.0 

-12.8 

-28.2 

271.1 

26.1 

’6.1 

12.3 

36.0 

3325.0 

664.0 

-13.4 

-31.7 

2 70,8 

26,0 

26,0 

12.8 

37.0 

3428.7 

655.0 

-14.1 

-32.3 

270.7 

25.5 

25.5 

13.2 

33.0 

3533.6 

646.0 

-14.8 

-34.7 

271.2 

25.3 

25.3 

13.7 

39.0 

3639.6 

637.0 

-15,8 

-36.7 

272.0 

25,6 

25.5 

14.1 

40.0 

3746.7 

628.0 

-16.6 

-37,4 

272.5 

25.9 

25.9 

14.6 

41.0 

3879.3 

617.0 

-17.4 

-38.0 

272.2 

26.3 

26.3 

15.1 

42.0 

3989.3 

608. C 

-17.8 

-40.6 

270.7 

27.4 

?7.4 

15.4 

43.0 

4100.8 

599.0 

-18,4 

-41,0 

269,1 

28,6 

28,6 

15.8 

44.0 

4213.6 

590.0 

-19,0 

-41.5 

266,5 

30.3 

30,2 

16.3 

45.0 

4315.2 

582.0 

-19.4 

-43.1 

263.6 

32.1 

31.9 

16.7 

46.0 

4431.0 

573.0 

-19.3 

-43.1 

262,3 

33.9 

33.6 

17.0 

47.0 

4535.6 

56  5.0 

-19,4 

-43,  1 

261,9 

35.4 

35,1 

17.3 

48.0 

4654.7 

556.0 

-20.1 

-43,6 

262.1 

37.5 

37.1 

17.7 

49.0 

4762.0 

548.0 

-21.0 

-44.3 

261.9 

39.7 

39.3 

18.2 

50.0 

4884.0 

539.0 

-22.0 

-44,9 

260,7 

41,5 

40,9 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  means  TEMPERATURE  CR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  « OEG 


1A40 


155  36.  0 


CDMP 

PDT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

-1.2 

276.3 

285.8 

3.7 

82.0 

0.0 

0. 

-4.4 

276.0 

285.4 

3,7 

87,3 

0.2 

130. 

-4.2 

276.2 

285.6 

3.7 

90.5 

0.2 

128. 

-3.9 

276.0 

28  5.2 

3.6 

94.5 

0.4 

126. 

-3.5 

276,0 

285.1 

3.5 

98,5 

0.5 

124. 

-3.1 

276.1 

284.7 

3.3 

100.9 

0.8 

122. 

-2.9 

276,2 

284.4 

1.2 

100.8 

1.0 

121. 

-3.4 

276,3 

284.2 

3.0 

100.7 

1.1 

120. 

-4.3 

276.7 

284.4 

2.9 

100.6 

1.3 

119. 

-4.9 

275.9 

284,3 

2.8 

100.5 

1.5 

120. 

-5.0 

278,2 

285,7 

2.9 

100,5 

1.8 

120. 

-5.2 

278.8 

286.3 

2.8 

100,5 

2.0 

120. 

-5.5 

279.2 

286.5 

2.7 

100.4 

2.3 

120. 

-5,6 

280.0 

28  7.3 

2.7 

100.4 

2.6 

119. 

-5.3 

280.6 

287,7 

2.7 

100,3 

2,9 

119. 

-6.0 

280.9 

287.7 

2.5 

100.2 

3.4 

118. 

-5.3 

282.0 

288.9 

2.6 

100.2 

3.8 

118. 

-3.6 

282.4 

289.2 

2.5 

100.1 

4.0 

118. 

-3.3 

283,1 

289,8 

2,5 

99.8 

4.2 

117. 

-2.7 

284.2 

290.9 

2.5 

98.8 

4.5 

117. 

-1.5 

285.9 

292.8 

2.5 

97.4 

4.9 

115. 

-0.8 

286.7 

292.0 

l.O 

72.7 

5.3 

113. 

-0.6 

287.3 

291.6 

1.5 

6G.0 

5.8 

111. 

-0.5 

288.2 

292.1 

1.3 

52.9 

6.2 

no. 

-0.4 

289.0 

292.6 

1.2 

49.4 

6.7 

109. 

-0.3 

289,5 

292,9 

1.1 

45.1 

7.2 

107, 

-0,3 

290.5 

29  3.5 

1.0 

41,7 

7,7 

106. 

-0.4 

290.3 

293.1 

0.9 

41.7 

8.2 

105. 

-0.5 

290.5 

292.9 

0.8 

37.8 

8.7 

104. 

-0,5 

291,2 

292,9 

0.6 

26,  2 

9.4 

103, 

-0.4 

292.1 

293.3 

0.4 

19.5 

10.1 

103. 

-0.3 

292.4 

293.6 

0.4 

19.6 

10.9 

102. 

-0.5 

292.8 

291.8 

0.3 

16.4 

11.5 

101. 

-0.9 

292.8 

293.7 

0.3 

14.5 

12.2 

100. 

-l.l 

293.1 

293.9 

0.2 

14.5 

12.8 

100. 

-1.0 

293.5 

294.4 

0.2 

14.6 

13.7 

100. 

-0.3 

294.4 

295.0 

0.2 

11.5 

14.3 

99, 

0,4 

295,0 

295.6 

0.2 

11.6 

14,9 

99. 

1.8 

295.5 

296.1 

0.2 

11.6 

15.6 

99. 

3.6 

296.2 

296.7 

0.1 

10.1 

16.5 

98. 

4.6 

297.7 

298,2 

0,1 

10.  0 

17.3 

97, 

5.0 

298.7 

299,2 

0.1 

10.1 

17,7 

97, 

5.2 

299,3 

299.8 

0.1 

10.1 

18.4 

96. 

5.6 

299.4 

299,9 

O.l 

10.2 

19.4 

95. 

6.7 

299,7 

300.1 

0.1 

10.3 

20.6 

95, 

STATION  NO.  llOOl 
f'/IRSHALL  SPACE  FLIGHT  CFNTER 


6 FKHRUARY  1575 

2015  GMT  155  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

P»ES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SP'^ED 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

OH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M/SEC 

OG  X 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

1B.6 

51.0 

5021.6 

529.0 

-22.6 

-45.4 

259.0 

42.5 

41.7 

8.1 

300.5 

300,9 

0.1 

10.4 

21.6 

94. 

19.0 

52.0 

5133.3 

521.0 

-23.2 

-45.8 

257.0 

44.0 

*2.0 

9,9 

301.2 

301.6 

O.l 

10.4 

22,5 

93, 

19.4 

53.0 

5246.6 

513.0 

-23.2 

-45.8 

255.3 

46.4 

44.9 

11.8 

302.5 

302.9 

0.1 

10.4 

23.6 

92 

19.9 

54.0 

5361.7 

505.0 

-23.3 

-42.8 

253.4 

50.0 

47.9 

14.3 

303.7 

304,3 

0.2 

14.6 

24.9 

91. 

20.3 

55.0 

5463.8 

498.0 

-23.8 

-41.1 

251.7 

52.2 

49.6 

16.4 

304.3 

305.0 

0.2 

16.5 

26.  1 

91. 

21.0 

56.0 

5611.7 

488.0 

-24.6 

-39.8 

248.6 

55.3 

51.5 

20.2 

305.1 

305.9 

0,2 

2.2.9 

28.4 

89. 

21.4 

57.0 

5716.7 

481.0 

-25,3 

-35.3 

247,8 

60, 0* 

55.6 

22.6 

305.6 

306.9 

0.4 

38.4 

29.4 

88, 

21.8 

58.0 

5838.6 

473.0 

-25.2 

-30.5 

247.6 

65.2* 

60.3 

24.8 

307.2 

309.3 

0.6 

60.9 

30.8 

87, 

22.3 

59.0 

5962.6 

465.0 

-25.0 

-31.7 

247.1 

67.2* 

61,9 

26.2 

308.9 

310,8 

0.6 

53.4 

33.0 

86. 

22.7 

60.0 

6072.7 

408,0 

-25,7 

-32.9 

246.1 

64,0* 

58.5 

25.9 

309.4 

311.1 

0.5 

50.4 

34.7 

85, 

23.1 

61.0 

6200,3 

450,0 

-26,5 

-33.4 

245.1 

59.5* 

54.0 

25.1 

310.0 

311.6 

0.5 

51.8 

36.  1 

84. 

23.5 

62.0 

6313.4 

443.0 

-27.3 

-36.3 

245.4 

58.3* 

53.0 

24.3 

310.4 

311.7 

0.4 

41.7 

36.8 

83. 

23.9 

63.0 

6428.0 

436.0 

-27.8 

-35.3 

247.2 

63,1* 

50.2 

24.5 

311.1 

312.6 

0.4 

48.1 

38.4 

S3. 

24.3 

64.0 

6544,2 

429,0 

-28,6 

-36.6 

247,7 

65,7* 

60.8 

25.0 

311.5 

312.9 

0.4 

45,7 

39.9 

82. 

24.7 

65.0 

6661.9 

422.0 

-29.1 

-38.9 

246.3 

62.9* 

57.6 

25.2 

312.3 

313.4 

C.3 

37.7 

41,7 

82, 

25.2 

66.0 

6758.8 

414.0 

-41.2 

241.5 

52.3* 

45.9 

24.9 

314.0 

314.9 

0.2 

29,5 

43.  7 

81. 

25.7 

67.0 

6920.6 

407.0 

-29.4 

-46.5 

235.7 

43.1* 

35.6 

24.3 

315,2 

315.7 

0.1 

17,1 

44.6 

80. 

24.1 

68.0 

7044,2 

400.0 

-30.5 

-47.4 

234,8 

41.7* 

34.1 

24.1 

315,3 

315,7 

O.l 

17.2 

45,3 

80 

26.5 

69.0 

7169.5 

393.0 

-31.4 

-46.0 

230.2 

46.4* 

3". 4 

24.5 

315.7 

316.2 

0.2 

22.1 

46.1 

79, 

26.9 

70.0 

7278.1 

307.0 

-32.5 

-44.2 

242.9 

58.2* 

51.8 

26.5 

315.7 

316.4 

0.2 

29.6 

47.3 

79, 

27.3 

71.0 

7425.0 

379.0 

-33.8 

-44,3 

246.2 

74.4* 

68.  t 

.10,0 

315.8 

316.5 

0,2 

33.6 

48.6 

78. 

27.8 

72.0 

7555.4 

372,0 

-34,9 

-44,3 

248.3 

94.9* 

88.2 

35.1 

316.1 

316.8 

0.2 

37.2 

51.2 

78, 

28.3 

73.0 

7668,7 

366.0 

-35.8 

-45.0 

248.8 

106.8* 

■'9.6 

38.7 

316.4 

317,0 

0.2 

37.6 

54.7 

77 

28.7 

74.0 

7783.4 

360.0 

-37.0 

-44.8 

248.7 

109.1* 

:ai.7 

39,7 

316.3 

317.0 

0,2 

43.8 

57.4 

77. 

29.2 

75.0 

7918,9 

353,0 

-38,0 

-46,  1 

243,2 

108.0* 

•00.3 

40.  1 

316.6 

317.2 

0.2 

41.6 

60.5 

76 

29.6 

76.0 

8036.7 

347,0 

-39,2 

-46,3 

247,7 

105.8* 

97.9 

40.1 

316.5 

317.1 

0.2 

46.4 

62.8 

76, 

30.0 

77,0 

8155.9 

341.0 

-40.3 

99.9 

247.0 

00.7* 

91.8 

38.9 

316.7 

999.9 

99.9 

999.9 

65.9 

76, 

30.4 

78.0 

8276.7 

335.0 

-41.5 

99.9 

246.2 

85.5* 

78.3 

34,5 

316,7 

999.9 

99,9 

999,9 

68.4 

75. 

30.8 

79.0 

8398,9 

329,0 

-42.  8 

99,9 

244.8 

71.6* 

64.8 

30,5 

316,6 

999,9 

99,9 

999,9 

69.7 

75. 

31.2 

80.0 

8522.8 

323.0 

-43.9 

99.9 

242.3 

60.1* 

53.2 

27.9 

316.8 

999,9 

99.9 

999.9 

71.1 

75 

3 i.  7 

81.0 

0669.6 

316.0 

-45.1 

99.9 

233.0 

49,6* 

42.1 

26.3 

317,0 

999,9 

99,9 

999.9 

72.9 

75, 

32.2 

82.0 

8797.6 

310.0 

-45.1 

99.9 

233.8 

40,4* 

32.6 

23.9 

318.8 

999.9 

99,9 

999,9 

74.0 

74, 

32.6 

83.0 

8906,1 

305.0 

-45.5 

99,9 

230.8 

33.3* 

25,8 

21.0 

319.7 

999.9 

09.9 

999.9 

74.9 

74. 

33.1 

84.0 

9038.4 

299.0 

-46.1 

99.9 

227.6 

26.0* 

19.2 

17.5 

320.7 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

74, 

33.5 

85.0 

9150.3 

294.0 

-47.2 

99.9 

226.1 

22.4* 

16.2 

15.6 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

75.8 

73, 

34.1 

86.0 

9309.4 

287,0 

-48.1 

99,9 

233,6 

25,0* 

20,8 

15.3 

321.6 

999,9 

99,9 

999,9 

76,9 

73, 

34.5 

87.0 

9425,0 

282,0 

-49,1 

99,9 

249. 8 

35.7* 

31.2 

17.4 

321.8 

-999.9 

99.9 

999.9 

76.9 

73 

34.9 

88.0 

9565.8 

276.0 

-50.3 

99.9 

245.9 

56.8* 

51.9 

23.2 

322.1 

999.9 

99.9 

999.9 

78.0 

73 

35.4 

89.0 

9684.7 

271.0 

-51.6 

99.9 

243.7 

81.3* 

75,7 

29,6 

321.8 

999.9 

99,9 

999,9 

79.9 

73, 

35.9 

90,0 

9805.3 

266.0 

-52,6 

99,9 

249.6 

87, R** 

82.3 

30.6 

322.2 

999.9 

99.9 

999.9 

84.0 

73 

36.3 

91.0 

9927,6 

261.0 

-53.6 

99.9 

249.6 

82.3** 

77.1 

28.7 

322.3 

999.9 

99.9 

999.9 

85.7 

73 

36.7 

92.0 

10051.7 

256.0 

-54.7 

99.9 

249.4 

78.1** 

73.1 

27.5 

322.5 

999.9 

99.9 

999.9 

87.1 

73 

37.3 

93.0 

10177.6 

251.0 

-55,5 

99.9 

249.6 

85,4*» 

80.0 

29.8 

323.2 

999,9 

99,9 

999.9 

89.9 

72, 

37.7 

94.0 

10279.9 

247,0 

-56.3 

99,9 

249,8 

97.0** 

91.0 

33.5 

323.4 

999,9 

99,9 

999.9 

91.9 

72 

38.1 

95.0 

10409.7 

242.0 

-56.5 

99.9 

249.8 

109.1** 

-.02.4 

37.8 

325.1 

999,9 

99.9 

999.9 

94.3 

72 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  InTERPOLATFD 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  liOOl 
MARSHALL  SPACE  FLIG'-^T  CENTER 


6 FEBRUARY  1575 
?015  GMT 


155  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEH  PT 

DIR 

spied 

u roMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  P.TO 

PH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

VSFC 

H/SFC 

OG  K 

DG  K 

GH2KG 

PCT 

KM 

DG 

38.6 

96.0 

10569.2 

236.0 

-56.0 

99.9 

249.6 

119.5** 

U2.0 

41.7 

328.2 

999.9 

99.9 

999,9 

98.3 

72 

39.0 

97.0 

10677.9 

232.0 

-55.8 

99.9 

249.5 

122.6** 

114,8 

43.0 

330.0 

999.9 

99,9 

999,9 

100.6 

72 

39.4 

98.0 

10816.8 

227,0 

-55,2 

99,9 

249,2 

1 16,3** 

100.6 

41,4 

333.1 

999.9 

99.9 

999.9 

104.4 

72 

39.3 

99.0 

10930.4 

223.0 

-54.9 

99.9 

243.8 

108.3** 

101.0 

39.1 

335,3 

999,9 

99.9 

999,9 

107.3 

72 

40.2 

100.0 

11075.4 

218.0 

-54.7 

99,9 

248.8 

105.5** 

90,3 

30.2 

3 37.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.1 

72 

40.8 

101.0 

11224.1 

213.0 

-54.1 

99.9 

249.0 

113.2** 

i05.7 

40.6 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

112.9 

72 

41.2 

102.0 

11345,7 

209.0 

-54.1 

99,9 

248,8 

116,4** 

i 08 . 5 

42.1 

342.8 

999.9 

99.9 

999,9 

116.1 

72 

41.7 

103.0 

11469.7 

205.0 

-54.1 

99.9 

247.8 

109.6** 

•01.5 

41.4 

344.7 

999.9 

99.9 

999.9 

119.4 

72 

42.2 

104.0 

11626.1 

200.0 

-54.3 

99.9 

246.5 

92.2** 

84.6 

36,7 

346.9 

909,0 

99.9 

999,9 

122.8 

72 

42-7 

105.0 

11725.0 

197.0 

-54.3 

99.9 

245.3 

73,0** 

66.4 

30,5 

343,4 

990.9 

99.9 

999.9 

125.3 

71 

43.1 

106.0 

11856.4 

193.0 

-54.  7 

99,9 

244.8 

66.3** 

60.0 

20.2 

349.7 

999,9 

99.9 

999.9 

126.4 

71 

43.6 

107.0 

11990.3 

189.0 

-54.9 

99.9 

245.6 

BO. 7** 

73.5 

33.3 

351.5 

999.9 

99,9 

999.9 

127.8 

71 

44.0 

108.0 

12127.0 

185. 0 

-55.0 

99.9 

246.2 

102.2** 

93.5 

41.2 

353,4 

999,9 

99,9 

999,9 

129.  1 

71 

44.4 

109.0 

12266.7 

131.0 

-54.9 

99,9 

245,6 

103.7** 

99.0 

44,9 

355.9 

999,9 

99.9 

999.9 

134.1 

71 

44.9 

110.0 

12409,5 

177.0 

-55.0 

99.9 

243.4 

93.3** 

03.4 

41.3 

357.9 

999.9 

99.9 

999.9 

136.5 

71 

45.4 

111.0 

12555.2 

173.0 

-56.0 

99.9 

238.1 

58.1** 

49.4 

30.7 

358.7 

099.9 

99.9 

999.9 

140.0 

71 

45.  B 

112.0 

12703,8 

169.0 

-56.7 

99.9 

222.  1 

22.1** 

14.0 

16.4 

360.0 

999,9 

99,9 

999,9 

140.3 

71 

46.3 

113.0 

12855.3 

165,0 

-57.8 

99.9 

34.3 

23.4** 

-23  .3 

-2.3 

360.5 

999.9 

99.9 

999.9 

140. B 

70 

46. B 

114.0 

12971.0 

162.0 

-58.0 

99.9 

74.1 

30.3** 

-29.2 

-0.3 

362.2 

999.9 

99.9 

999.9 

137.8 

70 

47.2 

115.0 

13088.8 

159.0 

-59.1 

99.9 

134.3 

2.4** 

-1.7 

1.7 

363.8 

909,9 

99,9 

999.9 

136.  1 

71 

47.8 

116.0 

13289.7 

154.0 

-58.8 

99.9 

246.0 

63.1** 

62.2 

27.7 

366.0 

999.0 

99.9 

999.9 

138.0 

70 

48.2 

117.0 

13413.1 

151.0 

-59.1 

99.9 

247.1 

92.5** 

05.2 

36.0 

367.5 

999.9 

99.9 

999.9 

140.9 

70 

48.8 

118.0 

13539.2 

148.0 

-58.1 

99.9 

243.5 

82.0** 

76.3 

30.1 

371,4 

999,0 

99,9 

999.9 

145.4 

70 

49.2 

119.0 

13711.9 

144.0 

-57,  8 

99,9 

248.3 

63,8** 

59.3 

23.6 

374.9 

999.9 

99.9 

999.9 

146.6 

70 

49.7 

120,0 

13844.7 

141.0 

-57.8 

99,9 

246.3 

48.1** 

44.0 

19.3 

377.1 

999.9 

99.9 

999.9 

148.1 

70 

50.2 

121.0 

13980.3 

138.0 

-57.8 

99.9 

246.6 

42.6** 

39.1 

16.9 

379.4 

999.9 

99.9 

999.9 

149.3 

70 

50.8 

122.0 

14118.9 

135.0 

-58.1 

99.9 

251.7 

41.9** 

39.8 

13.1 

301,2 

999,9 

99,9 

999.9 

150.8 

70 

51.3 

123,0 

14260.3 

132.0 

-58,3 

99.9 

255.0 

42.3** 

40.9 

10.9 

383.4 

999,9 

99,9 

999,9 

152,0 

70 

51.8 

124.0 

14404.8 

129.0 

-58.8 

99.9 

256.6 

41.3** 

40.2 

9.6 

385.0 

999.9 

99.9 

999.9 

153.4 

70 

52.4 

125.0 

14552.5 

126.0 

-59.0 

99.9 

258.5 

40.?** 

30.4 

8.0 

387,3 

999,9 

99.9 

999,9 

154.8 

70 

53.1 

126.0 

14704.1 

123.0 

-57,8 

99.9 

253,7 

46,0** 

45.1 

9.0 

392.  1 

999,9 

99,9 

999,9 

156.3 

70 

53.6 

127,0 

14860.0 

120.0 

-57,5 

99,9 

256.2 

53.6** 

5?.;- 

12.8 

395.5 

999.9 

99.9 

999.9 

157.8 

71 

54.0 

128.0 

15020.0 

117.0 

-57.1 

99.9 

255.1 

53.4** 

56.* 

15.1 

399,0 

999.9 

99.9 

999.9 

159.3 

71 

54.4 

129.0 

15184.3 

114.0 

-57.3 

99.9 

256.8 

58.9** 

57.* 

13.4 

401,7 

999.9 

99,9 

999,9 

160.8 

71 

54.8 

130.0 

15352.5 

111.0 

-58.3 

99,9 

256,3 

57.1** 

55,  i 

13.5 

402,9 

999.9 

99.9 

999.9 

162.2 

71 

55.4 

131.^0 

15524.9 

108.0 

-58.5 

99.9 

249.2 

53.4** 

49.  i 

18.9 

405.7 

999.9 

99.9 

999.9 

164.1 

71 

55.8 

132.0 

15701.8 

105.0 

-59.1 

99.9 

246.7 

51.6** 

47.  » 

20.4 

407.7 

999.9 

99.9 

999.9 

165.4 

71 

56.3 

133.0 

15822.2 

103.0 

-59,7 

99,9 

249,8 

49,1** 

46.1 

17,0 

409.0 

999.9 

99,9 

999,9 

166.9 

71 

56.8 

134,0 

160C6.9 

100.0 

-59.8 

99.9 

251.8 

46.4** 

44.  ( 

14.5 

412.1 

999.9 

99,9 

999.9 

168.4 

71 

57.3 

135.0 

16132.9 

98.0 

-60.9 

99.9 

243.1 

43.3** 

40..’ 

16.1 

412.5 

999.9 

99.9 

999.9 

169.7 

71 

58.2 

136.0 

14391.7 

94.0 

-61.4 

99.9 

262.6 

37,2** 

36,  • 

4.B 

416.4 

999.9 

99,9 

999.9 

171,9 

71 

59.0 

137,0 

16525.2 

92,0 

-60.9 

99.9 

280.5 

40.0** 

39.4 

-7,3 

420.0 

999.9 

99,9 

999.9 

173.3 

71 

59.8 

138.0 

16732.2 

89.0 

-59.1 

99.9 

250.3 

39.4»* 

37.1 

13.3 

427.5 

999.9 

99.9 

999,9 

175.3 

71 

60.6 

139.0 

16947.5 

86.0 

-58,3 

99.9 

248,5 

40,4** 

37.5 

14.8 

433.4 

999,9 

99,9 

999,9 

177,2 

71 

61.4 

140.0 

17170,9 

83.0 

-58.5 

99,9 

253.0 

38.4** 

37.6 

8.0 

437.5 

999.9 

99.9 

999,9 

179,2 

71 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICM  NO.  !1001 
MARSHALL  SPACP  FLIGHT  CENTER 


6 FFRRUAftV  l<375 

2015  GMT  155  36.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

OIR 

SPCFO 

If  C08P 

V COMP 

POT  T 

E POT  7 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SFC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

62.2 

141.0 

17324.3 

81.0 

-58.3 

99.9 

257.1 

40.2*-f 

39.2 

9,0 

440.9 

999.9 

99,9 

999.9 

180.8 

71 

62.9 

142.0 

17562.8 

78.0 

-56.7 

99.9 

256,3 

43,?** 

42,0 

10.2 

449,1 

999.9 

99.9 

999,9 

182.8 

71 

63.6 

143.0 

17727.2 

76.0 

-57.3 

99,9 

250.7 

44.8** 

42.3 

14.8 

451.1 

999,9 

99.9 

999,9 

184.4 

71 

64.3 

144.0 

17981.4 

73.0 

-58.1 

99.9 

250.8 

46.1** 

43.5 

15.2 

454.5 

999.9 

99.9 

999.9 

186.5 

71 

65.0 

145.0 

18155.9 

71.0 

-59.1 

99.9 

251.6 

48, I** 

45,7 

15.2 

456.0 

999,9 

99,9 

999.9 

188.2 

71 

65.7 

146.0 

18426.1 

68.0 

-59,8 

99,9 

246.9 

49. 7** 

45,8 

19.5 

460,2 

999,9 

99,9 

999,9 

190.6 

71 

66.4 

147.0 

18612.0 

66.0 

-61.2 

99,9 

248.4 

50,5** 

47.0 

18.6 

461.1 

999.9 

99.9 

999.9 

192.5 

71 

67.1 

148.0 

18900.4 

63.0 

-61.8 

99.9 

254.9 

48.9*« 

47.2 

12.7 

466.1 

999,9 

99.9 

999.9 

194.8 

71 

67. S 

149.0 

19100.0 

61«0 

-62.1 

99,9 

251.7 

44  .9** 

42.6 

14.1 

469.6 

999.9 

99,9 

999,9 

196,7 

71 

68.6 

150.0 

19305.8 

59.0 

-62.7 

99,9 

249.4 

48,2** 

45,  1 

16,9 

472,9 

999.9 

99,9 

999,9 

198.7 

71 

69.4 

151.0 

19627.8 

56.0 

-62.3 

99.9 

250.8 

50.9** 

48.  • 

16.7 

480.8 

999.9 

99.9 

999.9 

201.3 

71 

70.1 

152.0 

19852.2 

54.0 

-62,7 

99.9 

249,7 

47,9** 

44.9 

16.6 

485.0 

999,9 

99.9 

999.9 

203.4 

71 

70.9 

153.0 

20084.3 

52.0 

-63.8 

99.9 

262.2 

15.9** 

15.8 

2.2 

487.7 

999.9 

99.9 

999,9 

205.6 

71 

71.6 

154.0 

20448.9 

49.0 

-63.6 

99.9 

65.2 

53.3** 

-48.4 

-22.3 

496.5 

999.9 

99.9 

999.9 

206.6 

71 

72.4 

155.0 

20704.8 

47.0 

-63.4 

99,9 

68,3 

88,9** 

-82.6 

-32.9 

502,9 

999.9 

99.9 

999.9 

201.5 

71 

73.2 

156.0 

20971.9 

45.0 

-63.6 

99,9 

69,7 

136.8** 

-128.3 

-47.4 

500.8 

999.9 

99.9 

999,9 

196.6 

71 

74.1 

157.0 

21250.9 

43.0 

-63.6 

99.9 

67.8 

92.6** 

-85.7 

-35.0 

515.4 

999.9 

99.9 

999.9 

183.9 

71 

75.0 

158.0 

21694.7 

40.0 

-63,8 

99,9 

264.6 

48,0** 

47.  1 

4.5 

525,7 

999,9 

99,9 

999,9 

187.2 

71 

76.3 

159.0 

22012.5 

38.0 

-59.5 

99.9 

999,9 

99,9 

99.9 

99.9 

544.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

77.3 

160.0 

22351.9 

36.0 

-58.1 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

556.4 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

999 

1643 


ST*T!tN  Nfl.  llOOl 
•MARSHALL  SPACE  FL’GHT  CENTER 


IS  F'BRUARY  IS7S 

2315  GMV  166  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

spFrn 

J COYP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

PH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/SFC 

M7SFr 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

OG 

0.0 

5,9 

180.0 

996.0 

0.5 

-3.2 

290.0 

5.2 

6.9 

-1.8 

276.6 

282.x 

3.0 

76.0 

0.0 

0. 

0.1 

6.0 

196.1 

996.0 

0.5 

-2.8 

306.6 

11.1 

8,9 

-7».6 

276,5 

282.6 

3,1 

78.1 

0.2 

121. 

0.6 

7.0 

285.3 

983.0 

-0.5 

-3.5 

306.6 

11.1 

8.9 

-6.6 

276.6 

282.2 

3.0 

79.  T 

0.2 

121. 

0.7 

8.0 

383.5 

971.0 

-1.3 

-3.1 

306.6 

10.8 

8.7 

-6.6 

276.6 

282. 'i 

3.1 

87.6 

0.3 

126. 

1.0 

9.0 

676,2 

960.0 

-2.2 

-3,6 

306,5 

10,3 

8.3 

-6,1 

276,5 

232. S 

3.1 

90.6 

0.5 

125. 

1.6 

10.0 

557.6 

950.0 

-3.0 

-3.9 

306.3 

10.5 

8.6 

- 6.2 

276.5 

282.3 

3.0 

93.7 

0.7 

125. 

1.8 

11. 0 

676.8 

936.0 

-6.1 

-6.8 

306.1 

10.2 

8.2 

-6.0 

276.6 

282.0 

2.9 

96.8 

1.0 

126. 

2.2 

12.0 

768.0 

925.0 

-5.2 

-5.6 

305.9 

9.6 

7,8 

-5.6 

276.6 

281,6 

2,8 

98.6 

1.2 

126. 

2.5 

13.0 

853.3 

915.0 

-5.9 

-5.9 

305.7 

9.0 

7,3 

-5,3 

281.6 

2.7 

101.6 

1.4 

126. 

2.8 

16.0 

968.0 

906.0 

-6.5 

-6.5 

305.5 

9.2 

7.5 

-5.3 

276.8 

281.5 

2.6 

101.5 

1.5 

126. 

3.2 

15.0 

1063.8 

893.0 

-6.7 

-6.7 

306.1 

9.6 

7.6 

-5.5 

275.6 

282.5 

2.6 

101.5 

1.8 

126. 

3.6 

16.0 

1158.3 

880.0 

-7.3 

-7.3 

308.1 

9.6 

7,  * 

-5.9 

276,1 

282." 

2.5 

101.6 

2.0 

126. 

3.9 

17.0 

1267.3 

870.0 

-7,9 

-7.9 

310.3 

10.  1 

7.» 

-6.5 

276.6 

282.8 

2.6 

101.3 

2.2 

126. 

6.2 

18.0 

1366.3 

859.0 

-8.0 

-8.0 

312.6 

10.5 

7.8 

-7.1 

711. Z 

283.7 

2.6 

101.3 

2.6 

126. 

6.6 

19.0 

1666.6 

868.0 

-7.7 

-7.7 

315.1 

11. 1 

7.8 

-7.8 

77B.6 

28  5.3 

2.5 

101.3 

2.6 

127. 

6.9 

20.0 

1539.0 

838.0 

-7.7 

-9.1 

315,6 

11.6 

8,0 

-8.1 

279,5 

285.6 

2.3 

89,6 

2.8 

128. 

5.3 

21.0 

1660.6 

825.0 

-8.2 

-10.1 

316.2 

11.6 

8.3 

-R.l 

280.2 

286.0 

2.1 

85.6 

3.1 

129. 

5.7 

22.0 

1755.2 

815.0 

-8.9 

-11. 0 

312.0 

11.2 

8.3 

-7.5 

280.6 

285.9 

2.0 

86.8 

3.6 

129. 

6.1 

23.0 

1850.8 

805.0 

-9.5 

-11.3 

309.6 

10.3 

8.0 

-6.5 

280.8 

28  6.? 

2.0 

86.3 

3.6 

129. 

6.5 

26.0 

1967.6 

795.0 

-9.8 

-11.6 

307.0 

10. 1 

8,  • 

-6,1 

281,5 

207.0 

2.0 

87,8 

3.8 

129, 

6.9 

25.0 

2065.1 

785.0 

-10.3 

-12.2 

307.  1 

11.7 

9.3 

-7,0 

281.9 

287.1 

1.9 

86.3 

6.1 

129. 

7.6 

26.0 

2176.0 

772.0 

-9.6 

-12.2 

307.7 

12.1 

9.-. 

-7.6 

286.0 

289.6 

1.9 

81.2 

6.5 

129. 

7.8 

27.0 

2276.9 

762.0 

-8.9 

-13.6 

308.1 

12.3 

9.7 

-7.6 

285.8 

290.8 

1.8 

68.5 

6.8 

129. 

8.2 

28.0 

2367.0 

753.0 

-8.6 

-16.6 

308.0 

12.6 

9.9 

-7.7 

287.1 

291," 

1.6 

61.6 

5.  1 

129. 

8.5 

29.0 

2670.7 

763.0 

-8,6 

-16,1 

30  7.6 

12.8 

10.1 

-7.8 

288.2 

292.6 

1.5 

56.6 

5.3 

129. 

8.8 

30.0 

2565.  I 

736,0 

-9.2 

-18.1 

306.5 

13.0 

10.5 

-7.7 

288.5 

292.2 

1.3 

68.2 

5.5 

129. 

9.3 

31.0 

2671.1 

726.0 

-9.9 

-20.0 

303.5 

13.7 

11.6 

-7.6 

288.8 

292.0 

1.1 

63.6 

5.9 

129. 

9.6 

32.0 

2767.5 

715.0 

-10.6 

-20,8 

301.2 

16.3 

12.2 

-7.6 

289.1 

292.1 

1.0 

62.9 

6.2 

128. 

10.1 

33.0 

2875.7 

705,0 

-11.2 

-22.5 

297.2 

15.6 

13.7 

-7.1 

289.6 

292.2 

0,9 

38.6 

6.6 

178. 

10.6 

36.0 

2976.2 

696.0 

-11.8 

-26.5 

295.2 

15.9 

16.6 

-6.8 

290.0 

292.3 

0.7 

33.7 

6.9 

127. 

10.8 

35.0 

3073.8 

687.0 

-12.3 

-26.7 

292.6 

16.6 

15.2 

-6.3 

290.6 

292,3 

0.6 

28.8 

7.3 

126. 

11.3 

36.0 

3197.0 

676.0 

-13.0 

-28.8 

289.6 

17.2 

16.2 

-5.7 

291.0 

292.5 

0.5 

25.1 

7.8 

126. 

11.7 

37.0 

3299,0 

667.0 

-13.8 

-29,6 

287.2 

17.9 

17,1 

-5.3 

291.3 

292.8 

0.5 

25.1 

8.2 

125. 

12.2 

38.0 

3602.1 

658.0 

-16.3 

-30.1 

285.6 

18.7 

18.0 

-5.0 

291.8 

293.3 

0.5 

26.7 

8.7 

123. 

12.5 

39.0 

3506.5 

669.0 

-16.9 

-31.6 

285.2 

19.1 

18.6 

-5.0 

292.3 

293.6 

0.6 

22.3 

9,0 

123. 

12.9 

60.0 

3612.0 

660.0 

-15.7 

-36.6 

285'.  8 

19,5 

18.8 

-5.3 

292,5 

293.  S 

0,3 

17,9 

9.5 

122. 

13.6 

61.0 

3762.6 

629.0 

-16.2 

-36.1 

286.6 

19.8 

19.0 

-5.6 

293.3 

296.2 

0.3 

16.0 

10.0 

121. 

13.9 

62.0 

3350.9 

620.0 

-17.1 

-36.8 

285.1 

19.9 

19.  f 

-5.2 

293.6 

296.6 

0.3 

16.1 

10.6 

120. 

16.3 

63.0 

3968.2 

612.0 

-17.8 

-36.5 

282.1 

19,9 

19,  » 

-6.2 

293,9 

296.3 

0.3 

17.6 

11.1 

120. 

16.7 

66.0 

6058.9 

603.0 

-18.6 

-36.7 

278.6 

20.2 

19.1 

-3.0 

296.6 

295.2 

0.3 

18.1 

11.5 

119. 

15.2 

65.0 

6158.6 

595.0 

-19.1 

-37.5 

275.2 

20.9 

20.3 

-1.9 

296.7 

295.5 

0.2 

17.7 

12.1 

118. 

15.6 

66.0 

6259.0 

587.0 

-19.6 

-60.0 

276.1 

21.9 

21.8 

-1.6 

295.2 

295.9 

0.2 

16.3 

12.6 

117. 

16.0 

67.0 

6360.8 

579.0 

-20.3 

-61.6 

273.9 

23,1 

23.1 

-1.6 

295,6 

296,1 

0.2 

12.8 

13.0 

116. 

16.6 

68.0 

6663.7 

571.0 

-20.9 

-62.6 

276.6 

26.5 

26. f 

-1.9 

296.1 

296.7 

0.2 

12.3 

13.6 

115. 

16.8 

69.0 

6581.0 

562.0 

-21.5 

-63.7 

276.6 

25.6 

25.! 

-1.9 

296,7 

297,2 

0,1 

11.6 

16.2 

114. 

* RV  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
••  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATICN  NO.  llOOl 
H««SHAIL  SPACE  FLiGHT  rjNTER 


6 FEePMAPV  1975 

2^15  GMT  166  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HE ICHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIP 

SPEED 

U COM-' 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

DG  C 

OG  C 

OG 

M/S«=C 

m/se; 

M/SEC 

OG  K 

OG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

17.2 

50.0 

6673.2 

555.0 

-22.5 

-66.8 

273.7 

25.8 

25. S 

-1.7 

296.6 

297.1 

Q.l 

10.9 

16.8 

113. 

17.7 

51.0 

6B06.5 

565.0 

-23.5 

-65.6 

272.3 

26.1 

26.1 

-l.O 

296,9 

297.3 

0.1 

11.0 

15.5 

112. 

18.2 

52.0 

6916,6 

537,0 

-26,3 

-66,6 

271.0 

26.6 

26.! 

-0.5 

297.2 

297.6 

0.1 

10.5 

16.2 

111. 

18.6 

53.0 

5023.5 

529.0 

-25.6 

-67.6 

270.0 

26.9 

26.  ‘ 

0.0 

295.9 

297.3 

O.l 

10.7 

16.9 

no. 

18.9 

56.0 

5123.8 

521.0 

-26.5 

-6  7,8 

263.9 

26.7 

26.  t' 

0.5 

297.  1 

297.5 

0.1 

11.3 

17.3 

no. 

19.3 

55.0 

5231.6 

516.0 

-27.5 

-67.3 

267.3 

26.3 

26.? 

1.2 

297.  Z 

297.5 

0.1 

13.0 

17.9 

109. 

19.9 

56.0 

5372.6 

506.0 

-28.6 

-67.6 

266.5 

26.2 

26.1 

2.5 

297. 

297.8 

0.1 

16.1 

18.8 

loa. 

20.3 

57.0 

5672.6 

697.0 

-29.6 

-68.3 

262.5 

27.5 

27.! 

3.6 

297, i 

297.8 

0,1 

16.2 

19.3 

107. 

20.7 

58.0 

5573.6 

690,0 

-30,5 

-69,3 

260.6 

29.9 

29.1 

6.8 

297,6 

297.9 

0.1 

13.8 

19.9 

107. 

21.2 

59.0 

5690,3 

682.0 

-30,9 

-69,0 

259,6 

33.9 

33.1' 

6.2 

290.5 

298.3 

0.1 

16.8 

20.7 

105. 

21.6 

60.0 

5796.1 

675.0 

-31.0 

-69.1 

258.6 

36.8 

36.1 

7.6 

299.6 

299.9 

0.1 

16.8 

21.5 

106. 

22.0 

61.0 

5890.6 

668.0 

-31.6 

-69,1 

256,9 

38.9 

37,9 

8.8 

300,6 

300.7 

O.l 

15.6 

22.6 

103. 

22.6 

62.0 

6006.0 

661.0 

-31,9 

-69,2 

255.2 

60.8 

39. 5 

10.6 

301,0 

301.3 

0.1 

15.9 

23.2 

102. 

22.8 

63.0 

6116.0 

656.0 

-32.2 

-69.6 

^'56.3 

63  .9 

62.2 

11.9 

302.0 

302.3 

O.l 

15.9 

26.1 

101. 

23.3 

66.0 

6239.6 

666.0 

-32.6 

-69.  8 

256.0 

60.8 

66. • 

13.5 

303.0 

303.6 

O.l 

16.0 

25.3 

too. 

23.7 

65.0 

6336.9 

660.0 

-32.3 

.-69.5 

253.6 

52.6 

50,1 

16.8 

306.  5 

306.9 

0.1 

15.9 

26.6 

98. 

26.2 

66.  0 

6680.9 

631.0 

-31.9 

-50,1 

252.3 

55,9 

53.! 

17,0 

305,  8 

307.2 

0.1 

16.6 

28.0 

97. 

26,7 

67.0 

6596.6 

626.0 

-31.8 

-50.0 

250.6 

58.9 

55.! 

19.7 

308.5 

308.  8 

O.l 

16.6 

29.5 

96. 

25.0 

68.0 

6697.3 

618.0 

-31.9 

-50.1 

269.6 

61.1 

57. i 

21.6 

309.5 

309.9 

0.1 

16.6 

30.5 

95. 

25.5 

69.0 

6816.8 

611.0 

-31.6 

-69,9 

268.3 

66.2 

61,! 

26,5 

311,6 

31  1.7 

0,1 

16,6 

31,9 

91, 

25.9 

70.0 

6938.2 

606.0 

-32,0 

-50.2 

267.9 

68.5 

63. ‘ 

25.8 

312.6 

312.7 

0.1 

16.6 

33.9 

92. 

26.5 

71.0 

7079.3 

396.0 

-32.6 

-50.6 

268.9 

72  .6* 

67.! 

26.1 

313.5 

313.8 

0.1 

16.5 

35.9 

90. 

26.9 

72.0 

7186.7 

390.0 

-33.2 

-51.1 

250.6 

77.6* 

73.  J 

25.8 

316,0 

316,3 

0,1 

16.5 

37.3 

89, 

27.6 

73.0 

7295,6 

386.0 

-33.7 

-51,5 

250,8 

79,8* 

75,1 

26.2 

316.7 

315.0 

0.1 

16.6 

60.3 

88. 

27.9 

76,0 

7605.8 

378,0 

-36,5 

-52,  1 

269.1 

76.8* 

71.1 

2?. 6 

315.1 

315.6 

0.1 

16.7 

62.5 

87. 

28.6 

75.0 

7536.3 

371.0 

-35.2 

-52.6 

268.1 

77.3* 

71.1 

26.9 

315.9 

316.2 

0.1 

16,7 

66.2 

86. 

28.8 

76.0 

7669.9 

365.0 

-35,6 

-52,9 

263,0 

79,8* 

76.  1 

29,9 

316,9 

317,1 

o.l 

16.8 

65,9 

86. 

29.3 

77,0 

7765.0 

359,0 

-36,6 

-53,8 

266,9 

76.9* 

70.  \ 

30.2 

317,0 

317.2 

0.1 

16,9 

68.9 

85. 

29.7 

78.0 

7881.7 

353.0 

-36.6 

-53.8 

266.6 

68.1* 

61.! 

29.6 

318.5 

318.7 

o.l 

16.9 

50.7 

86. 

30.2 

79.0 

8000^3 

367.0 

-37.6 

-56.6 

260.7 

55.9* 

68.  i 

27.6 

319,0 

319<.2 

0.1 

16,9 

52.0 

83. 

30.6 

80.0 

.8120.6 

361.0 

-38,5 

-55,2 

260,0 

52,2* 

65.  ! 

26.1 

319,1 

319.  3 

0.1 

15,0 

53.3 

83. 

31.1 

81.0 

8262,7 

336.0 

-39,7 

-56,2 

266.0 

62.1* 

55.. » 

27.2 

319.6 

319.6 

0.1 

15,2 

56.0 

82. 

31.6 

82.0 

8365.6 

329.0 

-60.6 

99.9 

268.3 

86.7* 

78.7 

31.3 

319.6 

999.9 

69.9 

999.9 

56.2 

82. 

32.0 

83.0 

8690.6 

323.0 

. 7 

99.9 

250.5 

105.9* 

99.9 

35.3 

319.7 

999.9 

99.9 

999,9 

58.6 

81. 

32.5 

06.0 

8596.1 

318.0 

-62,8 

99.9 

252,3 

127.1* 

121.0 

38.7 

319.7 

999,9 

99,9 

999,9 

61.6 

81. 

32.9 

85.6 

8702.8 

313.0 

-63.9 

99.9 

252.7 

131.2* 

125.2 

39.0 

319.6 

999.9 

99.9 

999.9 

65.7 

80. 

33.5 

36.0 

8876.3 

305.0 

-66.9 

99.9 

252.0 

119.1* 

113.2 

36.8 

320.6 

999.9 

99.9 

999.9 

70.6 

80. 

36.0 

87.0 

8986.5 

300.0 

-66.0 

99.9 

269.8 

96.6* 

90.6 

33,3 

320.5 

999,9 

99.9 

999,9 

73,5 

79. 

36.6 

88.0 

9098 . 1 

295.0 

-67.0 

99.9 

267.6 

75.7* 

70.0 

28,9 

320.7 

999.9 

99,9 

999.9 

76.0 

79. 

36.9 

89.0 

9211,1 

290.0 

-68.0 

99.9 

265.3 

53.0* 

68.2 

22.2 

320.8 

999.9 

99.9 

999.9 

77,6 

79. 

35.6 

90.0 

9368.7 

286.0 

-69.0 

99.9 

266,9 

39.2* 

35.5 

16.6 

321.3 

999.9 

99,9 

999,9 

78.5 

78, 

35.9 

91.0 

9665.1 

279.0 

-69,7 

99.9 

266.6 

31,1* 

28,1 

13.3 

321.9 

999.9 

99,9 

999.9 

79.5 

78. 

36.3 

92.0 

9583.2 

276.0 

-50.5 

99.9 

263.2 

25.7* 

22,9 

11.6 

322.5 

999  .9 

99.9 

999.9 

80.6 

7B, 

36.8 

93.0 

9703.3 

269.0 

-50.8 

99.9 

262.6 

23.5* 

20.9 

10.9 

323.7 

999,9 

99.9 

999.9 

80.7 

78. 

37*2 

96,0 

9800.8 

265.0 

-51,1 

99.9 

266.6 

29,1* 

26.1 

12.5 

326.7 

999.9 

99,9 

999.9 

81.0 

78. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOIATFP 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  nOOl 
MARSHAU.  SPACE  FiIGHT  CfNTFP 


TIME 

MIN 

CNTCT 

HEIGHT 

GPM 

37,7 

95.0 

9924.7 

38.2 

96.0 

10076.6 

38.7 

97.0 

10205,7 

39.2 

98.0 

10310.8 

39.6 

99.0 

10444.4 

40.0 

100.0 

10580.6 

40.5 

101.0 

10719,4 

41.0 

102.0 

10032.4 

41.5 

103.0 

10976.2 

42.0 

104.0 

11093,4 

42.5 

105.0 

11213.0 

'>3, 1 

106.0 

11335.0 

43.6 

107.0 

11459.3 

44.1 

108.0 

11586.0 

44.6 

109.0 

11715.6 

45.1 

110.0 

11848.2 

45.6 

lll.O 

12017.5 

46.1 

112.0 

12156.0 

46.6 

113.0 

12297.1 

47.0 

114.0 

12404.8 

47.5 

115.0 

12'51.0 

4S.2 

116.0 

12738.0 

48.8 

117.0 

12852.5 

49.3 

118.0 

13047.4 

49.8 

119.0 

13207.6 

50.3 

120.0 

13330.3 

50.8 

121.0 

13455.3 

51.3 

122.0 

13625.9 

51.8 

123.0 

12756.8 

52.3 

124.0 

13890.4 

52.9 

125.0 

14026.8 

53.5 

126.0 

14213.1 

54.1 

127.0 

14356.3 

54,7 

128.0 

14502.7 

55.3 

129.0 

14652.3 

55.9 

130.0 

14805.7 

56.8 

131.0 

14963.6 

57.5 

132.0 

15126.5 

58.2 

133.0 

15237.4 

58.8 

134.0 

15407.5 

59.3 

135.0 

15582,2 

60.1 

136.0 

15761,1 

60.7 

137.0 

16006.9 

61.3 

138.0 

16157.0 

61.9 

139.0 

16392.5 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

MB 

OG  C. 

OG  C 

260.0 

-51.1 

99.9 

254.0 

-51.1 

99,9 

249,0 

-51,7 

99,9 

245.0 

-51.7 

99.9 

240.0 

-52.0 

99.9 

235.0 

-52.7 

99.9 

230.0 

-52.9 

99,9 

226.0 

-53.5 

99.9 

221.0 

-54.1 

99.9 

217.0 

-54,0 

99,9 

213.0 

-53.5 

99.9 

209.0 

-53.5 

99.9 

205.0 

-53,7 

99,9 

201.0 

-53.5 

99.9 

197.0 

-52.4 

99.9 

193.0 

-52.7 

99.9 

188.0 

-53.0 

99,9 

184.0 

-53.7 

99.9 

180.0 

-54.3 

99.9 

177,0 

-54.4 

99,9 

173.0 

-55.1 

99,9 

168.0 

-55.9 

99.9 

165.0 

-56,7 

99.9 

160.0 

-57,1 

99.9 

156.0 

-57.3 

99.9 

153.0 

-57.5 

99.9 

150,0 

-57,6 

99,9 

146.0 

-57.8 

99.9 

143.0 

-58.0 

99.9 

140.0 

-58.1 

99.9 

137.0 

-58,3 

99,9 

133.0 

-58.6 

99.9 

130.0 

-59.0 

99.9 

127.0 

-59.3 

99,9 

124.0 

-59.5 

99.9 

121.0 

-59.3 

99.9 

118.0 

-57.5 

99.9 

115.0 

-57,0 

99.9 

113.0 

-57.6 

99,9 

IIO.O 

-57.0 

99.9 

107.0 

-58,0 

99.9 

104.0 

-58.8 

99,9 

100.0 

-59.7 

99.9 

97.0 

-60.3 

99.9 

94.0 

-61.0 

99.9 

6 FEBR'JAUY  1575 
2315  G«T 


DIR 

5PFED 

U COH!> 

DG 

M/s<=r 

M/SEC 

248.0 

44.7* 

41.4 

250.3 

63,8** 

60,  1 

251.4 

7S,7*-» 

74.6 

251.3 

81.8** 

77.5 

250.6 

75,6** 

72.2 

249.9 

70,2** 

65,9 

250,5 

75.7** 

71  .4 

251.5 

91.0** 

86.3 

252.3 

103. 4*i 

95.5 

252,8 

106.2** 

101.5 

253.0 

105.1*"' 

100.5 

253.0 

102.x** 

97.5 

252.3 

92,4** 

88.0 

251.5 

80.8** 

76.6 

252.3 

79.7** 

75.9 

253.7 

90.5** 

86.9 

253.5 

95. 1*- 

94.1 

251.4 

86.5** 

02.0 

245.7 

65.6** 

58,4 

242.5 

50.0** 

44.3 

24  1.5 

44.5** 

39.1 

244.4 

42.6*  • 

38.1 

249,9 

45.0*  A 

42.1 

253.3 

45.6** 

43.1 

253.5 

38.1** 

36.  1 

250.5 

25.3** 

23.  1 

246, e 

18.7** 

17.2 

247.0 

18.9** 

17.  * 

245.8 

16. 7'* 

15.3 

245.2 

15.7  * 

14.  1 

251,6 

26.3** 

24.  1 

254.1 

37.7** 

36.  » 

253.2 

38.0** 

36.  > 

253,0 

35.9** 

35.  1 

257.7 

35.6** 

34.  1 

261.1 

32  .9** 

22.  i 

259,3 

30,3"* 

29,  • 

250.6 

30,7** 

30.  f 

263.5 

35.8** 

35.6 

255.8 

40.2** 

39.2 

249.4 

42.5** 

39.7 

252.4 

46.3** 

44.  t 

260.6 

49.0** 

48.  < 

2 57.3 

45,9  -* 

44.1 

245.7 

40.7  ••* 

37.9 

V COMP 

POT  T 

E POT  1 

M/SEC 

DG  K 

DG  ;; 

16.7 

326.5 

999.9 

21.6 

328.7 

999,9 

25.  1 

329.6 

99  9,9 

26.3 

331.2 

999.9 

25,5 

332,7 

995,9 

26,1 

333.5 

995,9 

25.3 

335.4 

99<’.9 

28.9 

336.1 

999.9 

31.5 

337,3 

999,9 

31,5 

339.3 

995.9 

30.7 

341.9 

995.9 

29.9 

343,7 

999.9 

28.1 

345.4 

999,9 

25.7 

347.6 

999.9 

24.2 

351.3 

999.9 

25,3 

352.9 

995,9 

27.7 

355.0 

995,9 

27.6 

356.2 

995.9 

25,1 

357,4 

99«-,9 

23.  1 

358.9 

999.9 

21.2 

360.2 

999,9 

18.4 

361.9 

999.9 

15,4 

362.5 

999,9 

13.1 

364.8 

995.9 

10.8 

367.2 

99«'.9 

8.4 

369,0 

995,9 

7.4 

370,8 

999,9 

7.4 

373.4 

995.9 

6,9 

375.3 

999.9 

6.6 

377,3 

995,9 

8.3 

379,4 

99«  .9 

10.3 

382.0 

999.9 

11.0 

383.9 

999.9 

10.3 

385.8 

999,9 

7.6 

388.2 

999.9 

5.1 

391.2 

999.9 

5.6 

397,4 

999,9 

5.0 

401.3 

999,9 

4.0 

402.1 

999.9 

9,2 

406.4 

999,9 

15.0 

407.8 

999.9 

14.0 

409.5 

999.9 

8.0 

412.5 

999.9 

10.  1 

414.8 

999,9 

16.1 

417.1 

999.9 

166  15. 


MX  RTO 

PH 

RANGE 

CM /KG 

PCT 

KM 

95.9 

999,9 

82.1 

99,9 

909.9 

83.6 

99.9 

999,9 

85,9 

99,9 

999.9 

88.  7 

99.9 

995,9 

91.2 

99.9 

999,9 

92,4 

99.9 

909.9 

93.5 

99.9 

909.9 

97.4 

99,9 

999.9 

93.6 

99.9 

999.9 

104.3 

99.9 

995,9 

105.3 

99.9 

999.9 

110.2 

99,9 

999,9 

113.1 

99.9 

999.9 

115.8 

99.9 

999.9 

117.4 

99.9 

999.9 

120,2 

99.9 

999.9 

122.5 

99.9 

999.9 

127.2 

99,9 

999.9 

128.5 

99.9 

999.9 

129.6 

99,9 

999.9 

131.0 

99.9 

999.0 

132.7 

99,9 

999.9 

134.  1 

99.9 

999.9 

135.6 

99.9 

999.9 

137.1 

99,9 

995,9 

138.4 

99,0 

099,9 

138.3 

99.9 

999.9 

138.8 

99.9 

909.9 

140.1 

99,9 

999,9 

139,9 

99.9 

999.9 

140.3 

99.9 

999.9 

141.9 

99.9 

099,0 

143.3 

99,9 

999,9 

144.6 

99.9 

999.9 

145.9 

99.9 

999.9 

147.2 

99,9 

999,9 

148.8 

99,9 

999.9 

150.2 

99.9 

999.9 

151.3 

99,9 

999,9 

152.8 

99.9 

999.9 

154.1 

99.9 

999.9 

156.0 

99.9 

999.9 

157,9 

99.9 

999,9 

159.7 

99.9 

999.9 

161.4 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  OEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

•*  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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0 

AT 

OG 

78. 

78, 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77. 

77, 

76. 

76. 

76. 

76, 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

76. 

75. 

75. 

75. 

75, 

75. 

75. 

75, 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75, 

75. 

75. 

75, 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 


STATION  NO.  llOOl 
MARSHAIL  SPACE  "LIGHT  CENTER 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

62.6 

140.0 

15525.9 

92.0 

-61.7 

63.3 

141.0 

16730,7 

89,0 

-62.8 

63.9 

142.0 

16941.6 

86.0 

-63.6 

64.6 

143.0 

17159.0 

83.0 

-64.7 

65.4 

144.0 

17384.3 

80.0 

-63.7 

66.2 

145.0 

17540.0 

78.0 

-62.6 

66.9 

146.0 

17782.3 

75.0 

-61.7 

67.7 

147.0 

17950.7 

73.0 

-59.3 

69.3 

14S.0 

18213.1 

70.0 

-60.0 

69.8 

149.0 

18393.6 

68.0 

-61.2 

69.5 

150.0 

18673.6 

65.0 

-61.4 

70.3 

151.0 

18867.4 

63.0 

-61.4 

71.9 

153.0 

19376.3 

58.0 

-64.7 

72.7 

154.0 

19700.4 

55.0 

-65.1 

73,7 

155.0 

19927.4 

53.0 

-62.6 

74.7 

156.0 

201«4.3 

51.0 

-63.2 

75.7 

157.0 

20537.2 

48.0 

-63.2 

76.7 

15C.0 

20798,9 

46.0 

-63,2 

77,9 

159.0 

21072.9 

44.0 

-62.3 

79.1 

160.0 

21510.3 

41.0 

-61.0 

80.2 

161.0 

21821.3 

39,0 

-60.7 

81.3 

162.0 

22147.4 

37.0 

-62.6 

82.5 

163.0 

22668.8 

34.0 

-62.6 

83.9 

164.0 

23042.6 

32.0 

-62.6 

85.2 

165.0 

23439.7 

30.0 

-63.6 

86.8 

166.0 

24085,4 

27.0 

-64.3 

88.6 

167.0 

24558.1 

25.0 

-62.6 

90.6 

168.0 

25346.0 

22.0 

-62.8 

92.7 

169.0 

25934.2 

20.0 

-62.1 

99.0 

170.0 

26587.4 

18.0 

-60.9 

97.5 

171.0 

27728,0 

15.0 

-58,3 

6 FEBRUARY  1975 
2315  GMT 


OEH  PT 

OIR 

s^cer 

U COMP 

V COMP 

OG  C 

OG 

«/$<=€ 

M/SEC 

M/sec 

99.9 

249.5 

39.2i<* 

36.7 

13.7 

99.9 

259.7 

44.?**- 

43.5 

7.9 

99.9 

261.5 

46.2**' 

45.7 

6.8 

99.9 

259.8 

42,6** 

41.9 

7,5 

99.9 

268.2 

38.2'*'* 

33.2 

1.2 

99.9 

274.1 

40,:** 

40.2 

-2.9 

99,9 

266.4 

41.?** 

41.2 

2.6 

99,9 

264.0 

47.,->** 

46.9 

4.9 

99.9 

264.3 

53.0** 

52.8 

5.2 

99,9 

261.5 

53,1** 

52.5 

7.9 

99,9 

254.1 

46. V** 

44  .9 

12.8 

99.9 

252.9 

42.;;** 

40.4 

12.5 

99.9 

259.1 

24,4** 

23.9 

4.6 

99,9 

63.  1 

15. f ** 

-13.9 

-7.0 

99,9 

260.9 

13.2** 

13.0 

2.1 

99.9 

75.9 

5,6** 

-5.4 

-1,4 

99,9 

74.6 

38.5** 

-37,1 

-10.2 

99,9 

61.0 

13.1** 

-11.5 

-6.4 

99.9 

275.1 

5.3** 

5.3 

-0.5 

99.9 

71.5 

3.1** 

-2.9 

-l.O 

99.9 

62.  1 

lO,*** 

-8.9 

-4,7 

99.9 

258.7 

23."** 

22.8 

4,6 

99.9 

50.3 

8.5** 

-6.5 

-5,4 

99.9 

275.1 

3.6** 

3.6 

-0,3 

99,9 

238.3 

16,0* 

14.1 

8,7 

99.9 

279.2 

0..* 

8.6 

-1.4 

99.9 

256.2 

13.  >♦ 

13.1 

3.2 

99.9 

256,3 

38,4* 

37.3 

9.1 

99.9 

265.8 

32.’* 

32.2 

2.4 

99.9 

258.9 

41.6* 

40.9 

8.0 

99.9 

999.9 

99.9 

99,9 

99,9 

166  15 


POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

OG  K 

06  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

418.3 

999.9 

99.9 

999.9 

162.7 

420.1 

999,9 

99.9 

999.9 

164.5 

422.8 

999.9 

99.9 

999.9 

166.2 

424,8 

9t59.9 

99,9 

999,9 

168.2 

431.2 

999.9 

99.9 

999.9 

170.1 

436.7 

999.9 

99,9 

999.0 

171,7 

443.5 

999.9 

99.9 

999.9 

173.5 

452.1 

999.9 

99,9 

999.9 

175.3 

456.  I 

99  9.9 

99,9 

999,9 

177.2 

457.2 

999.9 

99.9 

999.9 

178.9 

462.8 

999.9 

99.9 

999.9 

181.3 

466.9 

999.9 

99.9 

999.9 

183.0 

470.7 

999.9 

99.9 

999,9 

187.3 

477,0 

999,9 

99.9 

999,9 

187.6 

487.7 

9*9.9 

99.9 

999.9 

186.4 

491.8 

999.9 

99,9 

999,9 

188.5 

500,4 

999,9 

99,9 

999.9 

184.8 

506.5 

999.9 

99.9 

999.9 

184.3 

515.2 

999.9 

99.9 

999.9 

183.0 

528.8 

999.9 

99,9 

999,9 

185.3 

5 37.3 

1 979.9 

99.9 

909,9 

183.2 

540.5 

999,9 

99.9 

999.9 

183.3 

553.7 

999.9 

99.9 

999,9 

187.1 

563.4 

999.9 

99,9 

999,0 

185.0 

571.4 

999.9 

99.9 

999,9 

185.6 

586.8 

999.9 

99.9 

999.9 

186.2 

604.6 

909.9 

99.9 

999,9 

188.2 

626.6 

999.9 

99.9 

999.9 

191.7 

646.1 

999,9 

99.9 

999.9 

195.7 

669.8 

999.9 

99,9 

999,9 

200.1 

714,1 

999.9 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

AZ 

DG 


75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 
76. 

999. 
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S TATI  CM  NO,  1 100 1 
MARSHALL  S0«Cfc  FLIGHT  CENTER 


7 FEOrjARY  l<375 

54C  GMT  164  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPPF'' 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

NIN 

GPM 

MB 

DG  C 

06  C 

OG 

M/SFC 

M/SFC 

M/SrC 

or,  K 

CG  R 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.8 

180.0 

999.1 

-1.9 

-8.6 

343.0 

4.1 

1.4 

-3.9 

271.6 

275,8 

2.0 

60.0 

0.0 

0. 

0.2 

6.0 

204.7 

996,0 

-1.7 

-6,2 

344,0 

7.0 

1.9 

-6.7 

272.1 

278,3 

2.4 

71.4 

0.1 

167. 

0.6 

7.0 

301.1 

984.0 

-2.6 

-6.1 

343.1 

7,1 

2.1 

-6,8 

272.1 

278.4 

2.5 

77.2 

0.2 

166. 

0.9 

8.0 

390.1 

973.0 

-3.6 

-5.9 

340.4 

7 3 

2.4 

-5.9 

272,0 

278,5 

2.5 

83.9 

C.3 

165. 

1.3 

9.0 

488.1 

961.0 

-4,6 

-6,3 

336.9 

7.3 

3.  1 

-7,2 

271,9 

'•78.3 

2,5 

88.4 

0.5 

162. 

l.S 

10.0 

578.6 

950.0 

-5.6 

-6.3 

333.1 

8.3 

3.8 

-7.4 

271.9 

•'78.3 

2.5 

94.3 

0.7 

160. 

2.2 

11.0 

703.3 

935.0 

-6.6 

-6.7 

329.2 

8,7 

4.4 

-7.5 

272,0 

278.4 

2.5 

99,1 

0,9 

158. 

2.6 

12.0 

795.7 

924.0 

-7.6 

-7,6 

324,2 

8.8 

5.2 

-7.2 

271.9 

277.9 

2.3 

100.0 

l.l 

156. 

2.9 

13.0 

897,3 

912.0 

-8.5 

-8,5 

319.3 

8.4 

5.5 

-6,4 

272.0 

277.7 

2.2 

99.8 

1.3 

154. 

3.3 

14.0 

991.3 

901.0 

-9.2 

-9.3 

312.5 

8,0 

5.9 

-5.4 

272.2 

277.6 

2.1 

99.7 

1.5 

152. 

3.6 

15.0 

1086.3 

890.0 

-10.0 

-10.0 

307.9 

8 1 

6.4 

-5,0 

272,4 

277,6 

2.0 

99.6 

1.6 

150, 

4.2 

16.0 

1199.7 

877.0 

-10.7 

-10,7 

305,7 

9.5 

7.8 

-5o6 

272.7 

.277,8 

1.9 

99.5 

1.9 

146. 

4.6 

17.0 

1296,8 

866.0 

-10,8 

-10.9 

309,5 

10.3 

7.9 

-6.5 

273.6 

278.7 

1.9 

99.5 

2.1 

144. 

4.9 

18.0 

1395.4 

855.0 

-9.4 

-9.4 

315.5 

9.7 

6.8 

-6.9 

276.1 

281.9 

2.2 

99. T 

2.3 

143. 

5.3 

19.0 

1495.8 

844.0 

-8.5 

-9.1 

313.1 

8.4 

6.1 

-5.7 

278.1 

284.1 

2.3 

95.3 

2.5 

143. 

5.S 

20.0 

1597.7 

833.0 

-7.9 

-9,6 

298.5 

8.2 

7.2 

-3.9 

279,7 

u85.7 

2.2 

87.4 

2.8 

141. 

6.3 

21.0 

1710.8 

821.0 

-7.2 

-9,9 

294.7 

9.7 

8.8 

-4.1 

281.7 

207.6 

2.2 

81.1 

3.0 

139. 

6.7 

22.0 

1816.0 

810.0 

-7.2 

-10.9 

295.9 

11.0 

9.9 

-4.8 

282.7 

288.4 

2.1 

74.8 

3.2 

137. 

7.2 

23.0 

1922.6 

799.0 

-7.2 

-10.9 

293.8 

12  7 

11.6 

-5.1 

283.8 

289.6 

2.1 

74.8 

3.6 

135. 

7.6 

24.0 

2020,9 

789,0 

-7,0 

-11.2 

290.2 

13,6 

12.8 

-4.7 

285.0 

290,7 

2.1 

72,4 

3.9 

133. 

8.0 

25.0 

2130,4 

778.0 

-7.3 

-11.8 

285.8 

13.5 

13.0 

-3.7 

285,8 

291.4 

2.0 

70.1 

4.2 

131. 

8.6 

26.0 

2251.4 

766.0 

-7.9 

-12.7 

286.2 

14.5 

14.0 

-4.1 

286.5 

291.7 

1.9 

68.3 

4.6 

128. 

9.0 

27.0 

2363.7 

755.0 

-8.  8 

-13.7 

286.3 

15.0 

14.4 

-4.2 

286,7 

29  1,6 

1.8 

67.6 

5.0 

127. 

9.4 

28.0 

2456.6 

746.0 

-9.4 

-14.7 

286.8 

15.1 

14.4 

-4,3 

287,0 

291,7 

1.6 

65.2 

5,3 

125. 

9,9 

29.0 

2560.8 

736.0 

-10,3 

-15.8 

2PS.0 

15.0 

14.3 

-4.6 

287.2 

291.5 

1.5 

63.5 

5.7 

124. 

10.3 

30.0 

2666.1 

726.0 

-10.8 

-18.0 

289.3 

15,1 

14.3 

-5.0 

287.6 

291.3 

1.3 

55.5 

6.1 

123. 

10.7 

31.0 

2772,6 

716.0 

-11.3 

-21,0 

290.5 

15.6 

14.6 

-5,5 

288,3 

291.2 

1.0 

44.2 

6.4 

122. 

11.2 

32.0 

2880.5 

706.0 

-11.7 

-22.7 

291.6 

16.7 

15.5 

-6.1 

288.9 

291.5 

0.9 

39.5 

6.9 

122. 

11.6 

33.0 

2989.7 

696.0 

-12.2 

-24.6 

292.1 

17.6 

16.3 

-6.6 

289.5 

291.7 

0.7 

34.9 

7.3 

121. 

11.9 

34.0 

3089.1 

687.0 

-13.0 

-27.4 

292.3 

18.1 

16.8 

-5,9 

289,  7 

291,5 

0.6 

28.4 

7,6 

121. 

12.4 

35,0 

3200.8 

677.0 

-13.2 

-29,0 

291.7 

13.5 

17,2 

-6.8 

290.6 

292.2 

0.5 

25.1 

8.2 

120. 

12.9 

36.0 

3325.5 

666.0 

-13.7 

-30.0 

290.3 

19  ,3 

18.1 

-5.7 

291.5 

293.0 

0.5 

23.5 

8.7 

120. 

13.3 

37.0 

3440.4 

656.0 

-14.2 

-31.1 

289.2 

20.2 

19.1 

-6.6 

292.1 

293.5 

0.4 

22.2 

9.2 

119. 

13.7 

38.0 

3556.8 

646.0 

-14,5 

-32.2 

283,4 

20.8 

19.7 

-6,6 

293,1 

294.4 

0.4 

20.5 

9.7 

119. 

14.2 

39,0 

3662.9 

637,0 

-15,6 

-33.1 

287.6 

21.0 

20.0 

-6.4 

293.0 

294,2 

0,4 

20.6 

10.3 

118. 

14.7 

40.0 

3770.2 

628.0 

-16.0 

-33.4 

286.8 

21.0 

20.1 

-6.1 

293.7 

294.9 

0.4 

20.6 

10.9 

117. 

15.2 

41.0 

3903.2 

617.0 

-16.4 

-33.7 

286.6 

21.5 

20.6 

-5,1 

294,8 

295,9 

0.4 

20.7 

11.6 

117. 

15.7 

42.0 

4013.6 

6C8.0 

-17.0 

-34.2 

287.5 

22.6 

21.6 

-6,8 

295.4 

29  6.5 

0.3 

20.7 

12.2 

116. 

16.1 

43.0 

4112.9 

6C0.0 

-17.8 

-34.8 

288.4 

2’ ,6 

22.4 

-T.4 

295.5 

296.6 

0.3 

20.7 

12.7 

116. 

16.5 

44.0 

4225.8 

591.0 

-18.5 

-35.4 

289.0 

24.1 

22.8 

-7.8 

296.0 

297.0 

0.3 

20.8 

13.3 

116. 

16.9 

45.0 

A327.4 

583.0 

-10.9 

-35.7 

289.1 

23,7 

22.4 

-7,7 

296,7 

297,7 

0.3 

20.8 

13.9 

115. 

17.4 

- 46.0 

4443.2 

574.0 

-19,1 

-35,6 

289,3 

23.4 

22.1 

-7,7 

297,7 

298.  T 

0.3 

21.7 

14.6 

115. 

17.8 

47.0 

4560.8 

565.0 

-19.4 

-35.8 

290.0 

23  .6 

22.1 

-3.0 

298.7 

299.8 

0.3 

21.7 

15.1 

115. 

18.3 

48.0 

4666.7 

557.0 

-20.0 

-36.2 

290.7 

24.0 

22.5 

-8.5 

299,3 

300.3 

0.3 

21.8 

15.9 

115. 

18.7 

49,0 

4773.8 

549.0 

-20.8 

-36.9 

290.3 

24.5 

23.0 

-8.5 

299.6 

300.6 

0.3 

21.8 

16.4 

114. 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
**  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 OEG 
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STATIC'.  NO.  llOOl 
MARSHALL  SP«Cf  FLIGHT  CFNTCR 


7 FFRifUARY  IG75 

540  GMT  164  15.  0 


TIME 

CNTCT 

HE IBHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPtrEn 

U COWP 

V COMP 

POT  T 

5 POT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

A2 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/3EC 

M/SFC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

19.2 

50.0 

4896.0 

540.0 

-20.9 

-37,0 

288.4 

2', 2 

23.9 

-7.9 

300,9 

301.8 

0,3 

21. S 

17.2 

114. 

19.7 

51.0 

5033.9 

530,0 

-21.8 

-37,8 

285,9 

26,3 

25.3 

-7.2 

301.3 

302,3 

0.3 

21.0 

17.9 

114. 

20.1 

52.0 

5131.6 

523,0 

-22.6 

-38.4 

284.7 

2 7.4 

26.5 

-7.0 

301.5 

302.4 

0.3 

21.9 

18.5 

114. 

20.5 

53.0 

5258.7 

514.0 

-23.8 

-39.4 

204.4 

28.6 

27.7 

-7.1 

301,6 

302,4 

0.2 

22.0 

19.2 

113. 

20.9 

54.0 

5358.7 

507.0 

-24.6 

-40.1 

284.4 

2v.l 

23.2 

-7.3 

301.8 

302.5 

0.2 

22.0 

20.0 

113. 

21.3 

55.0 

5474.3 

499.0 

-25.2 

-40.5 

284.0 

2 .3 

28.4 

-7.1 

302,5 

303,2 

0.2 

22.1 

20.7 

113. 

21.8 

56.0 

5621.1 

489,0 

-26,  1 

-41.3 

283,2 

2*^.1 

28.3 

-6.7 

303,1 

303.8 

0.2 

22.1 

21.5 

112. 

22.3 

57.0 

5725,2 

482,0 

-27.1 

-42.2 

282.5 

2F.3 

28.1 

-6.2 

303.1 

303.7 

0.2 

22.2 

22.4 

112. 

22.7 

58. 0 

5845.6 

474.0 

-28.1 

-43.0 

2 82.1 

29.3 

23.6 

-6.2 

303.4 

304.0 

0.2 

22.3 

23.1 

112. 

23.2 

59.0 

5952.2 

467.0 

-29,1 

-43.9 

281,6 

31.2 

30,5 

-6.3 

303,4 

303,9 

0.2 

22.3 

23.8 

111. 

23.6 

60.0 

6075.4 

459.0 

-30,2 

-44,7 

280,6 

33.2 

32.6 

“6*  t 

303,5 

304.1 

0.1 

22.4 

24.6 

in. 

24.0 

61.0 

6184.7 

452.0 

-30.9 

-45.3 

273.6 

34.7 

34.3 

-5.2 

304.0 

304.5 

0.1 

22.4 

25.6 

111. 

24.4 

62.0 

6295.3 

445.0 

-31.4 

-45.7 

275.9 

33.8 

35.7 

-3.7 

304.7 

305.2 

O.l 

22.5 

26.3 

no. 

24.9 

63.0 

6407.7 

438.0 

-31.2 

-45.6 

273,9 

3'»,1 

38.0 

-2,6 

306,3 

306.8 

0.1 

22.5 

27,2 

no. 

25.4 

64.0 

6521.9 

431,0 

-31.  1 

-45.5 

273.1 

40,4 

40.3 

-2.2 

307.9 

308.4 

0.1 

22.5 

28.6 

109. 

25.9 

65.0 

6637.8 

424.0 

-31.8 

-46,1 

272.2 

41.6 

41.5 

-1.6 

308.5 

309.0 

0.1 

22.5 

29.7 

108. 

26.5 

66.0 

6789.3 

415.0 

-32.4 

-46.6 

270.2 

42.1 

42.1 

-0.2 

309.5 

310.0 

0.1 

22.5 

31.2 

108. 

27.0 

67.0 

6909.0 

4C8.0 

-33.2 

-47.3 

268.3 

42.4 

42.4 

1.3 

310,0 

310.4 

0.1 

22.6 

32.3 

107. 

27.4 

6B  .0 

7030.4 

401.0 

-34.2 

-47.8 

266.7 

43.4 

43.3 

2.5 

310.3 

310.7 

0.1 

23.4 

33.3 

106. 

27.9 

69.0 

7135.8 

395.0 

-35.1 

-48.6 

264.8 

45.8 

45.6 

4.1 

310.4 

310.8 

0.1 

23.5 

34.  5 

105. 

28.3 

70.0 

7260.2 

388.0 

-36.0 

-49.4 

263.9 

4^,0 

46.8 

5.0 

310.8 

31 1.2 

o.l 

23.6 

35.6 

105, 

28.9 

71.0 

7404,5 

380.0 

-37,2 

-50.4 

263.7 

45.1 

44.8 

5.0 

311.0 

311.4 

0.1 

23.6 

37.4 

104. 

29.3 

72.0 

7532.7 

373.0 

-38.3 

-51.3 

263.4 

42.5 

42.2 

4.9 

311.3 

311.6 

0.1 

23.7 

38.2 

103. 

29.7 

73.0 

7644.1 

367.0 

-39.1 

-52.0 

261.7 

41.2 

40.8 

5.9 

311.6 

311.9 

0.1 

23.7 

39.1 

103. 

30.2 

74.0 

7756.9 

361.0 

-39.8 

-52,6 

258.5 

42,6 

41.7 

9.5 

312,2 

312.5 

o.l 

23.8 

40.3 

102. 

30.7 

75.0 

7871.4 

355,0 

-40,0 

-52.7 

257.3 

4o.l* 

44.9 

10.  1 

313.5 

313.8 

0.1 

23.8 

41.4 

101. 

31.0 

76.0 

7987.6 

349.0 

-40.9 

99.9 

257.8 

* 5 .6* 

47.5 

10.2 

313.8 

999.9 

99.9 

999.9 

42.  1 

101. 

31.5 

77.0 

8125.3 

342.0 

-41.2 

99.9 

261.2 

55.9* 

55.3 

8.5 

315.3 

999,9 

99,9 

999.9 

A3.  7 

100. 

31.9 

78.0 

8225,4 

337.0 

-41.2 

99,9 

263,1 

63,2* 

62.  7 

7.6 

316.6 

999,9 

99,9 

999,9 

44.6 

100. 

32.4 

79.0 

8347,3 

331.0 

-41.6 

99.9 

262.5 

65.8* 

65.3 

8.5 

317.7 

999.9 

99.9 

999.9 

47.2 

99. 

32.9 

80.0 

8471.2 

325.0 

-42.2 

99.9 

259.4 

59,3* 

53.3 

10.9 

318.6 

999,9 

99.9 

999,9 

49,2 

98. 

33.4 

81.0 

8618.4 

318.0 

-42.7 

99.9 

256.7 

53  .4* 

£2.0 

12.3 

319. 8 

999,9 

99,9 

999.9 

50.2 

98. 

33.9 

82.0 

8746.7 

312.0 

-43.6 

99,9 

256.9 

16.3* 

54.8 

12,7 

320,3 

999.9 

99.9 

999.9 

51.8 

97. 

34.4 

83.0 

8855.2 

307.0 

-44.1 

99.9 

257.9 

75.6* 

64.1 

13.7 

321.0 

999.9 

99.9 

999.9 

53.2 

96. 

34.9 

84.0 

8987.3 

301.0 

-45.0 

99,9 

257.7 

70.7* 

69.1 

15.1 

321.6 

999,9 

99.9 

999.9 

55.5 

96. 

35.4 

85.0 

9099.1 

296,0 

-45,9 

99,9 

255.9 

65.1* 

63.1 

15,9 

322.0 

999,9 

99,9 

999.9 

58.  1 

95. 

36.1 

86.0 

9258,0 

289,0 

-47,0 

99.9 

251,9 

53.3* 

50.7 

16.5 

322.5 

999,9 

99,9 

999.9 

59.7 

RA. 

36.5 

87.0 

9396.8 

283.0 

-47.6 

99.9 

249.9 

50.5* 

47.4 

17.3 

323.6 

999,9 

99.9 

999,9 

61.0 

9A. 

37.0 

88.0 

9514.4 

278.0 

-48.0 

99.9 

248.9 

49,9* 

46.6 

17,9 

324.6 

999,9 

99,9 

999.9 

62.5 

93. 

37.4 

89.0 

9634,0 

273,0 

-48,5 

99.9 

250,6 

52,7* 

49,7 

17,5 

325.7 

999.9 

99.9 

999.9 

63.3 

93, 

37.9 

90.0 

9755.5 

268.0 

-48,8 

99,9 

253.0 

57.8* 

55.2 

16.8 

327.0 

999.9 

99.9 

999.9 

64.7 

92. 

38.3 

91.0 

9879,1 

263.0 

-49.4 

99.9 

254.0 

*'9.9* 

57.5 

16.6 

327.9 

999.9 

99.9 

999.9 

66.6 

92. 

38.8 

92.0 

10004.7 

258.0 

-50.1 

99,9 

255,4 

64.5* 

62.4 

16,3 

328.6 

999.9 

99.9 

999,9 

68.1 

91. 

39.2 

93.0 

10132.2 

253.0 

-51.2 

99.9 

257.9 

74.5* 

72.9 

15.7 

328.  B 

999.9 

99.9 

999.9 

69.2 

91. 

39.7 

94.0 

10261.8 

248.0 

-52.0 

99.9 

261.0 

VI, 8* 

90.7 

14.4 

329.6 

999.9 

99.9 

999.9 

71.7 

90. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTFRPOLA’' ED 
••-^BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATICN  NO.  llOOl 
MARSHALL  SPACP  FLIGHT  CENTER 


7 F13RUARY  197*; 

•■.^O  GMT  164  l*».  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRFS 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPFEO 

u cn«p 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

A7 

MIN 

GPM 

MB 

PG  C 

OG  C 

DG 

M/SFC 

M/SEC 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

40.2 

95.0 

10393.7 

243.0 

-52.1 

99.9 

262.6 

lJl.4* 

100.6 

13.1 

331.2 

999.9 

99.9 

999.9 

75.3 

90. 

40.9 

96.0 

10555.5 

237.0 

-52.3 

99.9 

262.6 

':-7.5* 

96,7 

12.6 

333.4 

999,9 

99,9 

999,9 

79.0 

90. 

41.4 

97.0 

10665.6 

233.0 

-52,1 

99,9 

260,8 

«7.7» 

86.5 

13,9 

335.3 

969.9 

99.9 

999.9 

82.6 

90. 

42.0 

98.0 

10806.0 

228.0 

-52.1 

99.9 

253.2 

72.5* 

71.0 

14.8 

337.3 

999.9 

99,9 

99  9,9 

85.  4 

89. 

42.5 

99.0 

10920.5 

224.0 

-52.5 

99.9 

258.4 

65,9* 

64.5 

13.3 

338,6 

999.9 

99,9 

999.9 

86.3 

89. 

43.1 

100.0 

11066.4 

219.0 

-52.8 

99.9 

259.6 

56.2* 

55.? 

10.1 

340.3 

999.9 

99.9 

999.9 

89.8 

89. 

43.7 

101.0 

11215.4 

214.0 

-52.9 

99.9 

260.8 

■t2.4* 

41.9 

6.8 

342.3 

999.9 

99.9 

999.9 

91.0 

88. 

44.2 

102.0 

11337.2 

210.0 

-52.8 

99.9 

260,6 

-i7.2* 

36.7 

6.1 

344,4 

999,9 

99,9 

999,9 

92.0 

88. 

44.7 

103.0 

11492.8 

205.0 

-52,5 

99,9 

253,3 

38,2* 

37.4 

7.7 

347.3 

99  9.9 

99.9 

999.9 

93.1 

88. 

45.1 

104.0 

11620.1 

201.0 

-52.8 

99.9 

25^.3 

41.9* 

40.9 

9.2 

348.7 

999.9 

99.9 

999.9 

94.1 

88. 

45.6 

105.0 

11749.8 

197.0 

-53.2 

99.9 

259.2 

50.5* 

49.6 

9.5 

350.0 

999,9 

99.9 

999,9 

95,  1 

88. 

46.1 

106.0 

11881.9 

193.0 

-53.4 

99.9 

260.6 

55.2* 

54.5 

9,0 

351.0 

999.9 

99.9 

999.9 

96.7 

88. 

46.6 

107.0 

12016.6 

189,0 

-53.7 

99.9 

258.1 

•♦6.0* 

45.0 

9.5 

353.4 

999.0 

99.0 

999.9 

99.6 

88. 

47.1 

108.0 

12154.1 

185.0 

-53.6 

99.9 

251.2 

32.9* 

31.1 

10.6 

355.8 

999.9 

99.9 

099.9 

99.6 

88. 

47.7 

109.0 

12294.9 

181.0 

-53.1 

99.9 

246.3 

30,2* 

27.7 

12.2 

358.8 

999,9 

99,9 

999,9 

100,7 

87. 

48.2 

lio.o 

12402.6 

178,0 

-53.1 

99,9 

247.0 

33,8* 

31.  1 

13.2 

360.5 

999,9 

99,9 

999.9 

101.6 

87. 

48.9 

111.0 

12586.0 

173.0 

-53.7 

99.9 

252.5 

41.9* 

40.0 

12.6 

362.6 

999.9 

99.9 

999,9 

103.0 

S7, 

49.4 

112.0 

12736.2 

169.0 

-54.0 

99.9 

255.4 

47,8* 

46.3 

12.1 

364.3 

999,9 

99,9 

999,9 

104.1 

87. 

49.9 

113.0 

12851.0 

166.0 

-54.7 

99.9 

252.6 

41,7* 

39,8 

12,5 

365,1 

999.9 

99.9 

999,9 

106.2 

87. 

50.4 

114.0 

13006.9 

162.0 

-55.3 

99,9 

243.5 

27.6* 

24,7 

12.3 

366.6 

999.9 

99.9 

999.9 

107.7 

86. 

50.9 

115iO 

13166.1 

158.0 

-56.2 

99.9 

243.6 

24.7* 

22.1 

11.0 

367.8 

909.9 

99.9 

999.9 

106.5 

86. 

51.5 

116.0 

13328.8 

154.0 

-57.0 

99.9 

255.9 

36.5* 

35.4 

8.9 

369.1 

999.9 

99.9 

999.9 

108,7 

86. 

52.0 

117.0 

13453.1 

151.0 

-57.7 

99.9 

260,0 

40,7* 

40.  I 

7.1 

370,0 

999,9 

99.9 

999.9 

109,7 

86. 

52.4 

118.0 

13579.7 

14  8.0 

-58.0 

99.9 

260.2 

3B.4* 

37.8 

6.5 

371.6 

999.9 

99.9 

999.9 

110.6 

86. 

53.0 

119.0 

13752.2 

144.0 

-58.4 

99.9 

256.9 

33.7* 

32.8 

7.6 

373.9 

999.9 

99.9 

999.9 

111.9 

86. 

53.5 

120.0 

13884.6 

141.0 

-58.7 

99.9 

249.8 

?7.5* 

25,8 

9,5 

375.5 

999.9 

99,9 

999,9 

113.0 

86. 

54.1 

121.0 

14019.6 

138.0 

-58.9 

99,9 

243.  1 

26.3* 

24.4 

9.8 

377.6 

999.9 

99.9 

999.9 

113.7 

86. 

54.6 

122.0 

14157.5 

135.0 

-58.9 

99.9 

254.8 

33.7* 

32.5 

8.8 

379.9 

999.9 

99.9 

999.9 

113.8 

86. 

55.2 

123.0 

14298.3 

132.0 

-59.8 

99.9 

253.8 

39,8* 

39.1 

7.7 

380,8 

999.9 

99,9 

999,9 

116.  1 

85, 

55.8 

124.0 

14442.0 

129,0 

-59,8 

99,9 

258,4 

37.7* 

37.0 

7,6 

383.3 

999.9 

99.9 

999.9 

117.3 

85. 

56.3 

125.0 

14589.4 

126.0 

-58.7 

99.9 

258.4 

36,8* 

36.0 

7,4 

387.8 

999.9 

99.9 

999.9 

118.4 

85. 

57.0 

126.0 

14792.0 

122.0 

-58.9 

99.9 

259.9 

39.4* 

38.8 

6.9 

391.1 

999.9 

99.9 

999.9 

119.9 

85. 

57.5 

127.0 

1494B.0 

119.0 

-59.6 

99.9 

260.8 

45.3* 

44,8 

7,3 

392,6 

999,9 

99,9 

999.9 

121.  1 

85. 

58.0 

128.0 

15107,6 

116.0 

-59,9 

99,9 

261,5 

51,3* 

51,2 

7.7 

394,  8 

999,9 

99.9 

999,9 

122.3 

85. 

58.6 

129.0 

15216.1 

114.0 

-60.3 

99,9 

262.5 

48.0* 

48.4 

6.3 

396.1 

999.9 

99,9 

999.9 

124.9 

85. 

59.1 

130.0 

15382.6 

111.0 

-59.9 

99.9 

263.  r 

38,1* 

37,9 

4.2 

399,8 

999,9 

99.9 

999.9 

126.0 

85. 

59.8 

131.0 

15553.5 

108.0 

-60.5 

99.9 

264.5 

21,1* 

21.0 

2.0 

402.0 

999,9 

99.9 

999,9 

127,4 

85, 

60.4 

132.0 

15729.0 

105.0 

-60.5 

99,9 

261.8 

16.3* 

16.6 

2.4 

405.2 

999.9 

99.9 

999,9 

127.3 

85. 

61.0 

133.0 

15909.4 

102.0 

-60.8 

99.9 

260.1 

24.8* 

24  .4 

4.2 

407.9 

999.9 

99.9 

999.9 

128.3 

85. 

61.6 

134.0 

16032.4 

100.0 

-61.2 

99.9 

263.7 

31.7* 

31.5 

3.5 

409.5 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

85, 

62.2 

135.0 

16221.7 

97,0 

-60,8 

99.9 

267,1 

33.1* 

33.0 

1.7 

413.8 

999.9 

99.9 

999,9 

130.6 

85. 

63.0 

136.0 

16416.6 

94.0 

-61.9 

99.9 

266.7 

31.9* 

31.9 

1.8 

415.4 

999.9 

99.9 

999.9 

132.2 

85, 

63.8 

137.0 

16616.9 

91.0 

-62.7 

99.9 

266.0 

39.4* 

39.3 

2.7 

417.8 

999,9 

99.9 

999,9 

133.7 

85, 

64.5 

138.0 

16824.2 

88.0 

-61.4 

99.9 

263.2 

46,3* 

46.0 

5,5 

424.4 

999,9 

99.9 

999,9 

135.2 

85. 

65.2 

139.0 

17039,7 

85.0 

-60.8 

99.9 

263.5 

26  .9* 

26.7 

3.1 

429.7 

999.9 

99.9 

999.9 

137.9 

B5. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLF  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
•*.  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STAT'CN  NO.  llOOl 
l*«RSH4I.L  S»4Ce  FLIGHT  CENTER 

7 (--CORIIARV  1975 

5^0  GMT  164  15, 


TIME 

MIN 

CNTC^ 

HEIGHT 

GPH 

66.0 

140.0 

17263.4 

66.7 

141.0 

17416.9 

67.4 

142.0 

17654.4 

68.2 

143.0 

17902.1 

68.9 

144.0 

18072.3 

69.7 

145.0 

18334.5 

70.5 

146.0 

18514.8 

71.3 

147.0 

18796.3 

72.1 

148.0 

18991  .9 

73.0 

149.0 

19296.7 

73.9 

150.0 

19508.5 

74.8 

151.0 

19727.5 

75.7 

152.0 

20070.8 

76.6 

153.0 

20311.3 

77.5 

154.0 

20563.1 

78.6 

155.0 

20963.1 

79.6 

156.0 

21244.9 

80.7 

157.0 

21540,4 

82.0 

153.0 

22013.0 

83.0 

159.0 

22347.1 

84.1 

160.0 

22697.3 

85.5 

161.0 

23262.4 

86.9 

162.0 

23669.8 

88.5 

163.0 

24107.3 

90.1 

164.0 

24831.9 

92.0 

165.0 

25368.5 

94.2 

166.0 

25960.2 

96.4 

167.0 

26973.6 

99.2 

168.0 

27760,3 

PRES 

TEM6 

DFH  FT 

MB 

OG  C 

DG  C 

82.0 

-60.3 

99.9 

80.0 

-61.6 

99.9 

77,0 

-60,5 

99,9 

74.0 

-60.3 

99.9 

72.0 

-61.9 

99.9 

69.0 

-63.6 

99.9 

67.0 

-64,2 

99.9 

64.0 

-62.5 

99.9 

62.0 

-63.2 

99.9 

59.0 

-63.4 

99,9 

57.0 

-63.4 

99.9 

55.0 

-64.2 

99.9 

52.0 

-64.2 

99.9 

50.0 

-63,4 

99.9 

48.0 

-61.7 

99.9 

45.0 

-61.4 

99.9 

43.0 

-61.6 

99,9 

41.0 

-61,2 

99,9 

38,0 

-60.5 

99.9 

36.0 

-63.8 

99.9 

34.0 

-64,2 

99,9 

31.0 

-64,4 

99,9 

29.0 

-64.3 

99.9 

27.0 

-63.4 

99,9 

24.0 

-62.9 

99.9 

22.0 

-62.3 

99.9 

20.0 

-60.1 

99.9 

17.0 

-60.5 

99.9 

15.0 

-56.7 

99.9 

DIR 

sPCCO 

U COMP 

OG 

M/S^C 

M/SEC 

241.3 

5.9-* 

6.0 

251.2 

19,0* 

18.0 

259.1 

33,8* 

33.2 

252.3 

36.1* 

34.4 

244.4 

36.9* 

33,2 

245,8 

35.6* 

32.5 

250,5 

35.9* 

33,8 

254.4 

36.5* 

35.2 

259.? 

29.7* 

29.2 

262.8 

11.6* 

11.5 

254.3 

29.0* 

28.0 

260.6 

30.3* 

29.9 

268.1 

35,9* 

35.9 

266.0 

33,9* 

33.8 

266.1 

37. 7* 

37.6 

270.6 

38.0* 

38.0 

266.8 

33,1* 

33.0 

262,0 

37,0* 

36.6 

?60.1 

40.5* 

38.*? 

259.7 

38.3* 

37,7 

261.3 

41,7* 

41,2 

254,9 

29.0* 

28.0 

271.5 

17.1* 

17.1 

232.8 

8.2* 

6.6 

263,6 

31.5* 

31.3 

241.1 

7.9* 

7.0 

271.8 

7.4* 

7.4 

137,6 

6,4* 

-4,3 

999.9 

99.9 

99.9 

V COMP 

POT  T 

e POT  ■ 

M/SEC 

OG  K 

DG  K 

3.3 

435.3 

999.9 

6.1 

435,7 

999.9 

6,4 

442.8 

998.9 

11.0 

448.2 

999.9 

16.0 

448.3 

999.9 

14.6 

450.  L 

999,9 

12.0 

452.7 

999.9 

9.8 

462.4 

999.9 

5.6 

465.0 

999.9 

1.5 

471.2 

999,9 

7.9 

475.8 

999.9 

4.9 

479.0 

999.9 

1.2 

486.  7 

999.9 

2.4 

494.0 

999.9 

2.6 

503.8 

999.9 

-0.4 

514.1 

999.9 

1.8 

520,4 

999,9 

5.1 

528.5 

999,9 

7.0 

541.9 

999.9 

6.8 

541.7 

999,9 

6.3 

549.6 

999,9 

7,6 

563.8 

999.9 

-0,5 

573.6 

999.9 

5.0 

589.2 

999.9 

3.5 

611.1 

999,9 

3.8 

628.1 

999.9 

-0,2 

652.2 

999,9 

4.7 

682.1 

999.9 

99,9 

719.6 

999,9 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

GM/K6 

PCT 

KM 

99.9 

999.9 

138.5 

99.9 

999.9 

137,9 

99.9 

989.9 

139.5 

99.9 

999.9 

141.3 

99,9 

999,9 

142.6 

99.9 

999,9 

144.4 

99.9 

999.9 

145.8 

99.9 

999.9 

147.7 

99.9 

999,9 

149,3 

99,9 

999.9 

151.5 

98.9 

999.9 

152.3 

99.9 

999.9 

152.7 

99,9 

999,9 

155,0 

99.9 

999.9 

156.8 

99.9 

999.9 

158.5 

99.9 

999.9 

161.3 

99,9 

9«>9,9 

163,4 

99,9 

999.9 

165.5 

99.9 

999,9 

168.7 

99.9 

999.9 

171.  1 

99,9 

999.9 

173,5 

99,9 

999,9 

177,4 

99.9 

999,9 

178.0 

99,9 

999,9 

178.8 

99,9 

999,9 

181.5 

99,9 

999.9 

185.1 

99,9 

999,9 

187.0 

99,9 

999,9 

186.8 

99.9 

999.9 

999.9 

0 

A7 

DG 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

83. 

84. 

83. 

84. 
83. 

999. 


1451 


STATICN  NO.  11001 

N*OSH*lL  ?»»ACF  FLIGHT  CENTER 


7 FEBRUARY  1975 
1115  GMT 


160  24.  0 


time 

CNTCT 

HE IGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

OIR 

SPFEO 

U COMP 

V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

OG 

M/SEC 

M/S«=C 

M/SEC 

OG  K 

OG  R 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

0.0 

5.7 

180.0 

1000.6 

-2.6 

-5.9 

330.0 

3.1 

1.6 

-2.7 

270,8 

277.1 

2.5 

78,0 

0,0 

0. 

0.2 

6.0 

216,5 

996,0 

-3.3 

-6,8 

334,7 

7,2 

3.  1 

-6.5 

270.5 

276.4 

2.3 

76.7 

0.1 

149. 

0.6 

7.0 

312.2 

984.0 

-4.5 

-7.1 

334.0 

7.1 

3.1 

-6.4 

270.1 

276.0 

2.3 

82.0 

O.l 

151. 

0.9 

8.0 

408.8 

972.0 

-5.1 

-6.9 

331.8 

6.9 

3.2 

-6.0 

270.5 

276.5 

2.3 

87.5 

0,3 

153. 

1.3 

9.0 

506,2 

960,0 

-6,4 

-7.2 

328.9 

6.6 

3.4 

-5,7 

270.2 

276,2 

2.3 

93.6 

0.4 

151. 

1.7 

10.0 

604.5 

948.0 

-7.4 

-7.7 

324.6 

6.7 

3.9 

-5.4 

270.1 

275.9 

2.3 

98.1 

0.6 

150. 

2.1 

11.0 

728.5 

933.0 

-8.6 

-8.6 

313.6 

6.8 

4.5 

-5.1 

270.1 

275.6 

2.1 

100.6 

0.7 

149. 

2.5 

12.0 

828.8 

921.0 

-9.5 

-9.5 

311.7 

6.9 

5.1 

-4.6 

270.2 

275.4 

2.0 

100,5 

0.9 

146. 

2.9 

13.0 

930.1 

909.0 

-9.8 

-9.8 

306.4 

6.2 

5.0 

-3.7 

270.9 

276.1 

2.0 

100.5 

1.1 

144. 

3.4 

14.0 

1024.2 

898.0 

-9.9 

-9.9 

301.7 

6.0 

5.1 

-3.1 

271.7 

276.9 

2.0 

100.4 

1.2 

141. 

3.S 

15.0 

1119.2 

887.0 

-10.6 

-10,6 

298.9 

6.1 

5,4 

-3.0 

271,9 

276.9 

1.9 

100.3 

1.4 

139. 

4.3 

16.0 

1241.5 

873.0 

-11.4 

-11.4 

296.9 

6.8 

6.0 

-3.1 

272.' 

277.2 

1.8 

100.2 

1.5 

136. 

4.7 

17.0 

1338.7 

862.0 

-12.1 

-12.1 

303.1 

8.6 

7.2 

-4.7 

272.6 

277.2 

1.8 

ino.i 

1.7 

134. 

5.0 

18.0 

1436.8 

851.0 

-12.8 

-12.8 

309.4 

11.0 

8.5 

-7.0 

272.9 

277,3 

1.7 

100.0 

1.8 

133. 

5.3 

19.0 

1545.6 

839.0 

-ll.l 

-11.1 

313.4 

12,3 

8.9 

-8,5 

275,  C 

281.0 

2.0 

100.3 

2.1 

133, 

5.7 

20.0 

1647.1 

828.0 

-10,9 

-14,5 

314.1 

13.2 

9.5 

-9.2 

276.9 

281.0 

1.5 

74.6 

2.4 

134. 

6.3 

21.0 

1769.0 

815.0 

-9.6 

-15.5 

306.3 

13.4 

10.8 

-7.9 

279.6 

283.4 

1.4 

62.1 

2.9 

133. 

6.7 

22.0 

1874.0 

. 804.0 

-9,5 

-17.5 

300,0 

13.6 

11.8 

-7.1 

280.8 

284.2 

1.2 

52.0 

3.2 

132. 

7.1 

23.0 

1970.6 

794.0 

-10.1 

-21.0 

298.  1 

14,4 

12.7 

—6.  8 

281.1 

283,7 

0.9 

40.0 

3.5 

131. 

7.5 

24,0 

20  78.1 

783.0 

-10.5 

-22.6 

297.9 

15.4 

13.6 

-7.2 

281. f 

284.1 

0.8 

36.0 

3.9 

130. 

7.9 

25,0 

2186.8 

772.0 

-11.5 

-27.4 

297.0 

15.7 

13.9 

-7.1 

281. f 

283.3 

0.5 

25.4 

4.3 

129. 

8.4 

26.0 

2306.7 

760.0 

-12.2 

-33.0 

295.3 

16.5 

14.9 

-7.0 

282,'. 

283,2 

0,3 

15.7 

4.7 

128. 

8.8 

27,0 

2418.2 

749.0 

-11.9 

-29,6 

293.6 

17.3 

15,9 

-6.9 

283.  8 

285,1 

0.4 

21.2 

5.1 

126. 

9.2 

28.0 

2521.0 

739,0 

. -12,2 

-28,7 

291,7 

18.1 

16.8 

-6,7 

284.5 

286.0 

0.5 

23.8 

5.5 

125. 

9.6 

29.0 

2625.2 

729.0 

-12.4 

-27.2 

289.4 

18.7 

17.6 

-6.2 

285.5 

287.2 

0.6 

27.7 

5.9 

124. 

10.0 

30.0 

2730.6 

719.0 

-13.1 

-27,1 

286.2 

19,1 

16.3 

-5,3 

285,7 

287.6 

0.6 

29.5 

6.4 

124. 

10.5 

31.0 

2837.3 

709.0 

-13.1 

-26,5 

281.6 

19.7 

19,3 

-4,0 

287,0 

288,9 

0.6 

31.2 

6,9 

122. 

11.0 

32.0 

2945.5 

699.0 

-13.1 

-26,5 

278,5 

20.6 

70.4 

-3.0 

288.2 

290.1 

0.6 

31.2 

7.5 

120. 

11.4 

33.0 

3055.2 

689.0 

-13.6 

-27.2 

277.6 

21.7 

21.5 

-2.9 

288. T 

290.5 

0.6 

30.5 

8.0 

119. 

11.8 

34.0 

3166.4 

679.0 

-13.8 

-28.4 

277,4 

22.8 

22.6 

-2.9 

209,8 

291,4 

0.5 

27.7 

8.5 

117, 

12.3 

35.0 

3267,7 

670,0 

-14,3 

-30.  1 

277.5 

23,9 

23,7 

-3.1 

290,  3 

291,7 

0.5 

24.7 

9.  1 

116. 

12.8 

36.0 

3404.7 

658.0 

-14.3 

-34.7 

277.4 

24.5 

24.3 

-3.1 

291.V 

292.7 

0.3 

15.8 

9.8 

114. 

13.3 

37.0 

3509.1 

649.0 

-14.5 

-34.8 

276.4 

24.7 

24.5 

-2.8 

292.7 

293.7 

0.3 

15.8 

10.6 

113. 

13.7 

38.0 

3626.6 

639.0 

-15.0 

-35.2 

274.9 

24,8 

24,7 

-2.1 

293, 

294,3 

0,3 

15.9 

11.  1 

112. 

14.2 

39.0 

3733.8 

6 30.0 

-15,3 

-35.4 

273.0 

25,3 

25.3 

-1.3 

294.3 

295.2 

0.3 

15.9 

11.8 

111. 

14.6 

40.0 

3842.4 

621.0 

-15.9 

-35.8 

272.5 

25.7 

25.7 

-1.1 

294.8 

295.8 

0.3 

16.0 

12.4 

110. 

15.2 

41.0 

3976.9 

610.0 

-16.6 

-36.4 

273.6 

25.3 

25.3 

-1.6 

295.6 

296.5 

0.3 

16.0 

13.3 

109. 

15.7 

42.0 

4101.1 

600.0 

-17,1 

-36.5 

274.9 

24.0 

23.9 

-2.1 

296,3 

297,2 

0.3 

16.6 

14.1 

108. 

16.2 

43.0 

4201.7 

592,0 

-17.5 

-36,0 

276.6 

23,4 

23.2 

-2.7 

297.0 

298. 0 

0.3 

18.0 

14.7 

108. 

16.6 

44.0 

4316.3 

583.0 

-17.9 

-35.4 

278.4 

24  .0 

23.7 

-3.5 

297.3 

298.9 

0,3 

19.9 

15.2 

107. 

17.1 

45.0 

4432.5 

574.0 

-18.6 

-35.9 

280.7 

25.8 

25.3 

-4.8 

298.4 

299.4 

0,3 

19,9 

16.0 

107. 

17.5 

46.0 

4537,0 

566.0 

-19,4 

-36.6 

281.9 

27,2 

26.6 

-5,6 

298.6 

299,5 

0.3 

20.0 

16.6 

107. 

17,9 

47.0 

4655.9 

557.0 

-20.5 

-37.5 

282.4 

28  .0 

27.3 

-6.0 

298.7 

299.6 

0.3 

20.1 

17.2 

107. 

18.4 

48.0 

4776.2 

548.0 

-21.6 

-37.2 

232.3 

28.2 

27.6 

-e.O 

298.8 

299.8 

0.3 

22.7 

18.2 

106. 

18.9 

49.0 

4884.4 

540.0 

-22,5 

-37.3 

281.2 

28.5 

27.9 

-5,5 

299,0 

299.9 

0.3 

24.3 

19.0 

106. 

* BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DJG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPjLATED 

BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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STATION  NO.  1 100 1 
NARSH*LL  SP«CE  PlIGHT  C 

7 FEBRUARY  IR75 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

OEM  PT 

DIR 

SPEED 

U COMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEC 

M/S=C 

19.4 

50.0 

4993.9 

532.0 

-23.1 

-38.2 

279,9 

28,9 

28.5 

20.0 

51.0 

5132.7 

522.0 

-23.8 

-39.2 

278.9 

28.4 

28.1 

20.5 

52.0 

5245.3 

514.0 

-24.7 

-40.0 

278.3 

27.7 

27.4 

21.0 

53.0 

5359.2 

506.0 

-25.8 

-40.9 

277.9 

28,7 

28,4 

21.5 

54.0 

5474.5 

49fl.O 

-26.4 

-41.6 

277.5 

29,9 

29.6 

22.0 

55.0 

5591.3 

490.0 

-27.5 

-42.8 

276.8 

30.0 

29.8 

22.6 

56.0 

5739.5 

480.0 

-28.4 

-43.6 

276.8 

31.2 

31,0 

23.0 

57.0 

5844.6 

4 73.0 

-29.2 

-44,2 

277.4 

32.7 

32.4 

23.5 

58. 0 

5966.3 

465.0 

-30.2 

-45.1 

278.3 

34.4 

34.0 

24.0 

59.0 

6074.1 

458.0 

-31.0 

-45.9 

278.4 

?5.5 

35.1 

24.4 

60.0 

6198.8 

450.0 

-32.0 

-46.8 

277.1 

35. 1 

34.8 

24.9 

61.0 

6309.3 

443.0 

-33.1 

-47,6 

274,9 

33.3 

33.2 

25.4 

62.0 

6421.2 

436.0 

-33.7 

-48.2 

273.4 

32.4 

32.3 

25.9 

63.0 

6534.4 

429.0 

-34.9 

-49.2 

273.1 

34.1 

34.0 

26.4 

64.0 

6665.6 

421.0 

-35,7 

-49,8 

272.4 

36.1 

36.1 

26.9 

65.0 

6765.2 

415.0 

-36,6 

-50.6 

271.0 

35.8 

35.8 

27.5 

66.0 

6916.9 

406.0 

-37.5 

-51.2 

268.7 

33. 8 

33.8 

2B.1 

67.0 

7036.7 

399.0 

-38.3 

-51.9 

268.3 

35.0 

35.0 

28.6 

68.0 

7158.2 

392.0 

-39,5 

-52.9 

269.3 

38.4* 

38,4 

29.1 

69.0 

7281.3 

385,0 

-40,3 

99,9 

2 70.3 

42,8* 

42.8 

29.6 

70.0 

7388.3 

379.0 

-40.9 

99.9 

271.0 

48.3* 

48.3 

30.3 

71.0 

7533.4 

371.0 

-40.8 

99.9 

270.7 

53.0* 

53,0 

30.3 

72.0 

7662.9 

364.0 

-41.5 

99,9 

268,5 

50.4* 

50.4 

31.3 

73.0 

7775,6 

358.0 

-41.7 

99.9 

265.1 

45.3* 

45.2 

31.6 

74.0 

7890.0 

352.0 

-42.6 

99.9 

262.6 

42.1* 

41.8 

32.3 

75.0 

8006.0 

346.0 

-42.8 

99.9 

263.0 

42.7* 

42.3 

32.9 

76.0 

8124.0 

340.0 

-43.1 

99.9 

265.9 

47,5* 

47,4 

33.4 

77.0 

8243.8 

334.0 

-43.8 

99.9 

267.8 

5 2.9* 

52.9 

34.0 

78.0 

8385.8 

327.0 

-44.5 

99.9 

267.9 

56.3* 

56.2 

34.6 

79.0 

8509.7 

321.0 

-45.0 

99.9 

265.9 

51.1* 

50.9 

35.2 

80.0 

8635.7 

315,0 

-45.4 

99,9 

262.5 

41,1* 

40,7 

35.9 

81.0 

8785,4 

308.0 

—46.  1 

■ ' 99.9 

253.1 

33.2* 

32.5 

36.5 

82.0 

8894.1 

303.0 

-46.7 

99.9 

258.8 

36.5* 

35,8 

37.0 

83,0 

9026,6 

297,0 

-47,2 

99,9 

259.5 

41,5* 

40.8 

37.6 

84.0 

9138,9 

292.0 

-47,5 

99.9 

257,5 

44.0* 

43.0 

38.1 

85.0 

9276.2 

286.0 

-47.4 

99.9 

257.0 

49.3* 

48.0 

38.7 

86.0 

9416.5 

280.0 

-47.0 

99.9 

259.3 

62.0* 

60,9 

39.2 

87.0 

9559.9 

274.0 

-47.2 

99,9 

260.7 

70,9* 

70,0 

39.7 

88,0 

9681,7 

269.0 

-47.7 

99,9 

260.5 

74.0* 

73.0 

40.2 

89.0 

9805.4 

264.0 

-48.4 

99.9 

259.8 

76.2* 

75.0 

40.7 

90.0 

9931.1 

259.0 

-48.9 

99.9 

259.9 

81.8* 

80.5 

41.2 

91,0 

10059,0 

254,0 

-49,7 

99,9 

260,  1 

85,2* 

83,9 

41.7 

92,0 

10188.9 

249.0 

-50.4 

99.9 

259.5 

79.6* 

78.2 

42.3 

93.0 

10321.2 

244.0 

-50.7 

99.9 

258.3 

60.7* 

59.4 

42.8 

94.0 

10428.8 

240.0 

-51,1 

99,9 

258.0 

43,1* 

42,1 

* BY  SPEED  NEANS  EtEVATlON  ANGLE  BETWEEN  6 ANC  10  OEG 

* BY  TEMP  MEANS  TEMPERATURE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 
♦P  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 
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160  24.  0 


V COMP 

POT  T 

E PDT  T 

MX  RTO 

RH 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

RM 

DG 

-5.0 

299.5 

300.3 

0,3 

23.6 

19,8 

106 

-4.4 

300.3 

301.1 

0.2 

22.4 

20.9 

106 

-4.0 

300.5 

301.2 

0.2 

22,5 

21.7 

105, 

-3.9 

300.6 

301,3 

0.2 

22.5 

22.4 

105, 

-3,9 

301.1 

301.8 

0.2 

22.2 

23.5 

105 

-3.5 

301.3 

301.9 

0.2 

21.4 

24.4 

105, 

-3.7 

301,9 

302.5 

0,2 

21.5 

25.3 

104, 

-4.2 

302.2 

302.7 

0,2 

21,5 

26.  1 

104, 

-5.0 

302.4 

302.9 

0.1 

21.6 

27.1 

104 

-5.2 

302.7 

303.2 

O.l 

21.2 

28.1 

104, 

-4.3 

303.  0 

303,4 

0,1 

21,3 

29.1 

103, 

-2.8 

303..  0 

303.4 

0.1 

21.4 

30.2 

103, 

-1.9 

303.6 

303.9 

0.1 

21.4 

31.0 

103 

-1.8 

303.5 

303.8 

0.1 

21.5 

31.9 

103 

-1.5 

304,  1 

304,4 

0.1 

21,5 

33.0 

102, 

-0.6 

304.2 

304.5 

0.1 

21.6 

34.2 

102 

0.8 

304.9 

305.2 

0.1 

22.1 

35.4 

101 

1.1 

305 , 4 

305.7 

0.1 

22.1 

36.5 

101, 

0,5 

305.4 

305,6 

0,1 

22,2 

37.5 

101 

-0.2 

306.0 

999.9 

99.9 

999.9 

38.8 

100 

-0.9 

306.5 

999.9 

99.9 

999.9 

39.9 

100 

-0.7 

308.5 

999.9 

99,9 

999,9 

42.3 

100, 

1.3 

309.3 

999, q 

99,9 

999.9 

44.1 

99, 

3.9 

310  ,4 

999.9 

99.9 

999.9 

45.3 

99, 

5.4 

310.9 

999.9 

99.9 

999.9 

46.6 

98, 

5.2 

312.0 

999,9 

99,9 

999,9 

47.6 

98, 

3.4 

313.2 

999.9 

99,9 

999,9 

49.2 

97, 

2.1 

313.9 

999.9 

99.9 

999.9 

50.6 

97, 

2.1 

314.8 

999.9 

99.9 

999.9 

52.7 

97, 

3.6 

315  8 

999,9 

99,9 

999.9 

54.9 

97, 

5,4 

316  9 

999.9 

99.9 

999.9 

56.4 

96, 

6.8 

318.0 

999.9 

99.9 

999.9 

57.8 

. 96, 

7.1 

318.7 

999,9 

99.9 

999,9 

58.5 

95, 

7.6 

319.7 

999.9 

99.9 

999.9 

60.0 

95, 

9,5 

320.9 

999,9 

99.9 

999.9 

61.6 

95 

11.1 

323.0 

999.9 

99.9 

999.9 

62.6 

94, 

11.5 

325.5 

999,9 

99,9 

999.9 

64,5 

94, 

11.4 

327,2 

999,9 

99,9 

999,9 

66,5 

93, 

12.2 

326.3 

999,9 

99,9 

999.9 

69.0 

93, 

13.5 

329.0 

999.9 

99,9 

999.9 

71.0 

93 

14.3 

33C.O 

999.9 

99,9 

999,9 

73,0 

92, 

14.7 

33C.7 

999,9 

99,9 

999,9 

76,0 

92, 

14.5 

331.6 

999.9 

99.9 

999.9 

78.3 

91 

12.3 

333.0 

999.9 

99.9 

999,9 

81.3 

91, 

9,0 

334.0 

999.9 

99,9 

999.9 

82.6 

91, 

STATION  NO.  I loot 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CENTER 


7 FFftRIIARY  1975 
1115  GMT 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEMP 

DEW  PT 

DIR 

SPEED 

U CGMP 

MIN 

GPM 

MB 

OG  C 

OG  C 

DG 

M/SEE 

M/SFC 

43.4 

95.0 

10565.8 

235.0 

-50.8 

99.9 

258.6 

30.5* 

29.9 

44.2 

96.0 

10734.2 

229,0 

-50.8 

99.9 

261.6 

30.2* 

29.9 

44.8 

97.0 

10849.0 

225.0 

-50.7 

99.9 

265.4 

37. 9» 

37.8 

45.4 

98.0 

10995.6 

220.0 

-50.4 

99,9 

266.9 

45,3* 

45.3 

46.0 

99.0 

11115.4 

216.0 

-50.1 

9<J.9 

267,3 

43.4* 

48.4 

46.6 

100.0 

11237.4 

212.0 

-50.4 

99.° 

263.3 

50,9* 

50.9 

47.3 

101.0 

11424.8 

206.0 

-50.4 

99.9 

263.8 

48,8* 

48.8 

47. S 

102.0 

11552,8 

202.0 

-50,  1 

99.9 

267.1 

41.7* 

41.6 

48.4 

103.0 

11683.5 

198.0 

-50.1 

99.9 

262.7 

34.1* 

33.8 

48.9 

104.0 

11816.7 

194.0 

-50.4 

99.9 

259.3 

32.8* 

32.2 

49.5 

105.0 

11952.6 

190.0 

-50.5 

99.9 

256,5 

33,6* 

32.7 

50.0 

106.0 

12091.1 

186.0 

-51.6 

99.9 

255.5 

34.1* 

33.0 

50.6 

107.0 

12232.0 

182.0 

-52.1 

99.° 

256.6 

34.0* 

23.1 

51.1 

108.0 

12375.6 

178.0 

-52.7 

99.9 

253.6 

34.3* 

33,6 

51.6 

109.0 

12485.2 

175,0 

-53.3 

99,9 

260.5 

37.2* 

36.7 

52.1 

110.0 

12633.8 

171.0 

-54.3 

99.9 

260.8 

44.3* 

43.7 

52.8 

111.0 

12823.6 

166.0 

-55.2 

99.9 

259.5 

53.1* 

52.2 

53.3 

112.0 

12939.9 

163.0 

-55.8 

99,9 

260.0 

55.1* 

54.2 

53.9 

113.0 

13098.1 

159,0 

-55.8 

99,9 

261,7 

57.9* 

57.3 

54.0 

114.0 

13219.3 

156.0 

-56.0 

99.° 

262.0 

58.6* 

58.0 

55.1 

115.0 

13342.6 

153.0 

— 56,  6 

99,9 

262.5 

51.3** 

50,9 

55.9 

116.0 

13510.4 

149.0 

-57,4 

99,9 

265.2 

66,1** 

65.9 

56.5 

117.0 

13682.3 

145.0 

-57.4 

99.9 

266.4 

69 ,9** 

69.8 

57.0 

118.0 

13814.4 

142.0 

-57.4 

99.9 

266.9 

52.8** 

52.7 

57.6 

119.0 

13949.2 

139.0 

-58.1 

99.9 

266.  1 

40.0** 

39.9 

58.0 

120.0 

14086.6 

136.0 

-58.4 

99.9 

264.9 

38.6** 

38.5 

58.5 

121.0 

14226.8 

133.0 

-58.7 

99.9 

265.3 

41.1** 

40.9 

59.0 

122.0 

14369.8 

130.0 

-59.4 

99.9 

267.7 

48.8** 

48.8 

59.5 

123.0 

14515.8 

127.0 

-60.0 

99.9 

268.4 

59,0** 

59.0 

60.0 

124.0 

14664.8 

124.0 

-60.7 

99.9 

267.7 

59.5** 

59.4 

60.5 

125.0 

14816.9 

121.0 

-61.4 

99.9 

267.1 

49.0** 

48.9 

61.2 

126.0 

15025.3 

117.0 

-61,8 

99.9 

265.2 

37.8** 

37.7 

61.7 

127.0 

15131.9 

115.0 

-62.1 

99.9 

263.4 

35.3** 

36.1 

62.3 

128.0 

15295.2 

112.0 

-62.5 

99.9 

264.1 

43.2** 

43.  < 

62.9 

129.0 

15462.7 

109.0 

-62.6 

99.9 

266.4 

60.9** 

60.8 

63.4 

130.0 

15576.6 

107.0 

-63.5 

99,9 

266.6 

71.5** 

71.4 

64.3 

131.0 

15751.2 

104.0 

-63,5 

99.9 

262.9 

52.0** 

51.6 

64.9 

132.0 

15931.2 

101. 0 

-62,8 

99,9 

263.4 

36.6** 

36.4 

65.6 

133.0 

16054.3 

99.0 

-63.2 

99.9 

272.9 

33.7** 

33.7 

66.2 

134.0 

16243.6 

96.0 

-63.2 

99.9 

275.4 

35.6** 

35.4 

66.8 

135.0 

16373.0 

94.0 

-63.5 

99,9 

272,0 

36,4** 

36.4 

67.7 

136.0 

16640.1 

90.0 

-63,4 

99,9 

269.3 

36,°** 

36.9 

68.3 

137.0 

16778,2 

88.0 

-63.4 

99.9 

271.4 

37.3** 

37.3 

69.0 

138.0 

16991.3 

85.0 

-63,4 

99.9 

272,5 

35.6** 

35i5 

69.8 

139.0 

17212.5 

82.0 

-62.6 

99.9 

267.8 

16.8** 

16.8 

• BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  BETWEEN  6 AND  10  DEG 

• BY  TEMP  MEANS  TEMPERATUOE  OR  TIME  HAVE  BEEN  INTERPOLATED 

*•  BY  SPEED  MEANS  ELEVATION  ANGLE  LESS  THAN  6 DEG 


160  26.  0 


V COMP 

POT  T 

E POT  T 

MX  PTO 

«H 

RANGE 

AZ 

M/SEC 

DG  K 

DG  K 

GH/KG 

PCT 

KM 

DG 

f.O 

336,4 

999.9 

99,9 

999.9 

83.6 

91. 

t,4 

338.9 

999,9 

99.9 

999.9 

84.9 

90. 

3.0 

340.9 

999.9 

99.9 

999.9 

85.8 

90. 

2.4 

343.5 

999,9 

99,9 

999.9 

87.8 

90. 

2.3 

345.8 

999.9 

99.9 

999.9 

88.9 

90. 

1.5 

34T.2 

999,9 

99,9 

999.9 

91.2 

90. 

l.O 

350,0 

999,9 

99,9 

999,9 

93,4 

90. 

2.1 

352.5 

999.9 

99.9 

999.9 

94.8 

90. 

4.4 

354.5 

999.9 

99.9 

999.9 

95.9 

90. 

6.1 

356.1 

999.9 

99,9 

999,9 

96,9 

90. 

7,8 

358.0 

999.9 

99,9 

999.9 

98,0 

90. 

6.5 

358.5 

999.9 

99.9 

999.9 

99.1 

90. 

T.9 

359.0 

999.9 

99.9 

999.9 

100.2 

89. 

6.8 

361.1 

999.9 

99.9 

999,9 

101.3 

89, 

6,1 

361.9 

999.9 

99.9 

999.9 

102.2 

89. 

7.1 

362.7 

999.9 

99.9 

999.9 

103.3 

89. 

S.6 

364.3 

999.9 

99,9 

999.9 

105.6 

89, 

5.5 

365.1 

999.9 

99.9 

999.9 

107.2 

89. 

{ .3 

367.7 

999.9 

99.9 

999.9 

109.0 

89. 

F.l 

369.5 

999.9 

99.9 

999.9 

109.4 

89. 

6.7 

370,5 

999,9 

99,9 

999,9 

113.5 

88. 

5.5 

371,9 

999.9 

99,9 

999.9 

114.8 

88. 

4.4 

374.8 

999.9 

99.9 

999.9 

119.5 

88. 

2.9 

377,1 

999,9 

99,9 

999,9 

120,6 

88. 

2.7 

378.2 

999.9 

99,9 

999.9 

121.8 

88. 

3.5 

380.0 

999.9 

99.9 

999.9 

122.8 

88. 

3.3 

381.9 

999.9 

99.9 

999.9 

123.9 

88. 

2.0 

383.2 

999,9 

99.9 

999,9 

125.1 

88. 

1.6 

384,5 

999.9 

99.9 

999.9 

126.3 

88. 

2.4 

385.9 

999.9 

99.9 

999.9 

129.3 

88. 

2.5 

387.4 

999.9 

99.9 

999.9 

130.6 

88. 

2.2 

300,5 

999,9 

99,9 

909,0 

132.2 

88. 

4.2 

3°1.8 

999.9 

99.9 

999.9 

133.2 

88. 

4.5 

394.1 

999.9 

99.9 

999.9 

134.5 

88. 

3.8 

396,8 

999,9 

99,9 

999,9 

135,8 

88. 

4.2 

397,2 

999.9 

99,9 

999.0 

138.3 

88. 

6.4 

400.5 

999.9 

99,9 

999.9 

142.3 

88. 

4.2 

405.2 

999.9 

99,9 

999.9 

143.6 

88. 

-1.7 

406.8 

999,9 

99.9 

999.9 

144.8 

88. 

-3.4 

410.4 

999.9 

99.9 

999.9 

146.2 

88. 

-1.3 

412.2 

999.9 

99,9 

999,9 

147,4 

88. 

C.4 

417.7 

999,9 

99.9 

999.9 

149.5 

88. 

-C.9 

420.4 

999,9 

99.9 

999.9 

150.7 

88. 

-1.6 

424.6 

999.9 

99,9 

999,9 

152.4 

88. 

^ C.6 

430.5 

999,9 

99.9 

999.9 

154.1 

88. 
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STATION  NO.  11001 
MARSHALL  SPACE  FLIGHT  CENTER 


7 FE0PU4RY  1R75 

Ills  GMT  160  24,  0 


TIME 

CNTCT 

HEIGHT 

PRES 

TEPP 

OEM  PI 

DIP 

SPEED 

U COMP 

V CDHP 

POT  T 

E POT  T 

MX  pro 

RH 

RANGE 

AZ 

MIN 

GPM 

M8 

OG  C 

DG  C 

OG 

M/SFC 

M/SEC 

M/ScC 

OG  K 

DG  K 

GM/KG 

PCT 

KM 

DG 

70,5 

140.0 

17364.0 

80.0 

-62.5 

99.9 

259.0 

10,8** 

10.6 

2.1 

433.9 

999.9 

99.9 

999.9 

153.2 

88. 

71.3 

141.0 

17600.4 

77.0 

-63.0 

99.9 

255.1 

15.5** 

15.0 

4.0 

437.5 

999,9 

99,9 

999.9 

155.2 

88. 

72,0 

142.0 

17844,5 

74,0 

-63,9 

99.9 

230,4 

14,5** 

11.2 

9,2 

440.6 

999.9 

99,9 

999.9 

154.9 

88. 

72.9 

143.0 

18012.3 

72.0 

-64.3 

99.9 

240.7 

24.8*» 

23.1 

9.0 

443.3 

999.9 

99.9 

999.9 

156.2 

88. 

73.8 

144.0 

18185.1 

70.0 

— 63.2 

99.9 

256.3 

31.2** 

30.3 

■-.4 

449.2 

999.9 

99.9 

999.9 

157.7 

88. 

74.6 

145.0 

18453.8 

67.0 

-64.3 

99.9 

247.3 

9,6** 

8.9 

3.7 

452.5 

999,9 

99,9 

999.P 

159,6 

87. 

75,4 

146.0 

18639.4 

65.0 

-63.9 

99.9 

83,9 

10,0** 

-lO.O 

-:.i 

457.3 

999.9 

99.9 

999.9 

157.7 

87. 

76.3 

147.0 

18929.3 

62.0 

-63.5 

99.9 

259.2 

21.1** 

20.8 

< .0 

464.3 

999.9 

99.9 

999.9 

158.9 

88. 

77.3 

140.0 

19130.9 

60.0 

-62.8 

99.9 

265.0 

26.9** 

26.8 

2.3 

470.  3 

99 -i.  9 

99.9 

999,9 

160.5 

87, 

78,3 

149.0 

19340,0 

58.0 

-62.5 

99.9 

277.0 

15.2** 

15.1 

-1.8 

475,7 

999. 9 

99,9 

999.9 

162.2 

87. 

79.3 

150.0 

19668.8 

55.0 

-61.1 

99.9 

289.4 

10.3** 

17.3 

-6.1 

486.2 

9^9.9 

99.9 

999.9 

162.3 

8 8. 

80.4 

151.0 

19899.3 

53.0 

-60.4 

99.9 

275.2 

10.0* 

17.9 

-1.6 

492.9 

999.9 

99.9 

999.9 

164.2 

88. 

81.4 

152.0 

20138.4 

51.0 

-61  .4 

99.9 

87.2 

6.4* 

-?.4 

-0.3 

496.0 

999,9 

99.9 

999.9 

164.3 

88. 

82.4 

153,0 

20513,5 

48,0 

-62,5 

99.9 

267.0 

19.6* 

19,5 

1,0 

502.1 

999.9 

99.9 

999.9 

164.3 

68. 

83.5 

154.0 

20776,7 

46.0 

-61.6 

99.9 

259.4 

31.8* 

31.2 

5.9 

510.4 

999.9 

99.9 

999.9 

166.3 

88. 

84.5 

155.0 

21051.6 

44.0 

-62.5 

99.9 

254.0 

20,7* 

19.9 

5,7 

514.8 

999.9 

99,9 

999,9 

168.3 

87. 

85.7 

156.0 

21338.2 

42.0 

-63.2 

99.9 

256,3 

20.5* 

19,9 

4,9 

519.9 

999.9 

99.9 

999.9 

168.4 

87. 

86.  8 

157,0 

21794,6 

39.0 

-62.6 

99.9 

265,3 

38,0* 

37.8 

3.1 

532,4 

999,9 

99.9 

999.9 

171.3 

87. 

88.1 

158.0 

22118.8 

37.0 

-63.2 

99.9 

260.2 

30.5* 

30.5 

l.O 

539.1 

999.9 

99.9 

999.9 

173.8 

87. 

89.4 

159.0 

22460.3 

35.0 

-63.5 

99,9 

254.3 

33.2* 

32.0 

0,0 

546.8 

999.9 

99,9 

999,9 

176.2 

87. 

90.7 

160.0 

22822.3 

33.0 

-62.6 

99.9 

258.2 

39,0* 

38.2 

8,0 

550.5 

999.9 

99.9 

999.9 

178,9 

87. 

92.2 

161.0 

23410.5 

30.0 

-62.3 

99.9 

274.6 

16.9* 

16.9 

-1.4 

574.9 

999.9 

99,9 

999.9 

182.0 

87. 

93.6 

162.0 

23837.7 

28.0 

-61.2 

99.9 

267.6 

30.8* 

30.8 

1.3 

589.2 

999.9 

99,9 

999.9 

183.6 

87, 

95.4 

163.0 

24298.6 

26.0 

-60.4 

99.9 

259.3 

32.2 

31.6 

6.0 

604.3 

999.9 

99,9 

999,9 

186.9 

87. 

97.1 

164.0 

24799.8 

24.0 

-58.4 

99.9 

999.9 

99.9 

99.9 

99.9 

624.1 

999.9 

99.9 

999,9 

999,9 

999. 
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These  data  were  computed  by  the 
National  Weather  Service  using  a 
scheme  different  from  that  used  in 
the  AVE  reduction  process. 
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Ft,  Totten,  US:.  T, 
W^rjmry  5,  1915  at  2315  GMT 


Time 

Wind  SiJeed 

Mxid  Blz'ection 

Time 

Mind  Speed 

Wind  Mrection 

((Miai) 

ffyxpsl) 

^(deg^ 

itMini) 

((amps)) 

((deg) 

-•'00 

5-0 

10 

36-00 

59-0 

256 

-25 

4-5 

360 

37.00 

57-5 

252 

-50 

7-5 

11 

38.00 

56-0 

250 

-'75 

'S-5 

25 

39.00 

59.0 

249 

1-00 

9,0 

26 

40-00 

62.0 

252 

1-25 

8-5 

26 

41-00 

SB-0 

257 

1-50 

'9-5 

45 

42-00 

53-5 

256 

1-75 

11-5 

48 

43-00 

52-5 

253 

2-00 

12-0 

€4 

44-00 

54-0 

251 

2-25 

14-5 

74 

45-00 

51.5 

257 

2-50 

14-0 

89 

46-00 

48,5 

260 

2,75 

11-0 

93 

47-00 

49,5 

255 

3-00 

10-0 

104 

48-00 

52.5 

254 

4-00 

3-5 

110 

49-00 

49-5 

255 

5-00 

1-0 

207 

50.00 

47-0 

261 

€-00 

4-5 

301 

51-00 

45.0 

256 

7-00 

€-0 

315 

52-00 

45-0 

257 

S-00 

€-5 

2€9 

53-00 

43-5 

258 

9-00 

13-5 

254 

54-00 

43-0 

260 

10-00 

14-0 

255 

55,00 

46-5 

260 

11-00 

13-5 

253 

56-00 

51.5 

265 

12-00 

17-0 

252 

57-00 

46-0 

266 

13-00 

22-0 

248 

58-00 

45.0 

272 

14-00 

23-0 

244 

59-00 

41-0 

280 

15-00 

25-5 

250 

60-00 

33-5 

275 

16-00 

2€-S 

253 

61-00 

33-0 

272 

17-00 

26.5 

254 

62-00 

33-0 

269 

IB- 00 

27-0 

256 

63-00 

32.0 

272 

19-00 

29-0 

255 

64-00 

32-0 

268 

20-00 

31-0 

253 

65-00 

3©,© 

267 

21-00 

33-5 

248 

66-00 

34-5 

272 

22-00 

35-0 

244 

67.00 

32-0 

266 

23-00 

36-5 

246 

68.00 

34-0 

273 

24-00 

38-5 

247 

69-00 

34-5 

268 

25-00 

41,0 

248 

70-00 

31.5 

263 

26-00 

45-0 

250 

71.00 

31-5 

271 

27-00 

50.0 

25© 

72.00 

31.5 

271 

28-00 

52.0 

249 

73-00 

31.5 

275 

29-00 

53-0 

252 

74-00 

32-5 

280 

30,00 

54-0 

252 

75.00 

31.0 

278 

31-00 

54-0 

252 

76.00 

29.0 

275 

32-00 

55-5 

252 

77.00 

29-5 

262 

33-00 

58-0 

252 

78.00 

32.0 

273 

34-00 

59-0 

254 

79.00 

31-0 

265 

35-00 

60-5 

256 

80-00 

28.5 

267 
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Ft-  Itotten,  N.  Y- 

Febrmajry  5,  1975  at  2315  GUT  CContiniiedI 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

^mps)) 

i<deg3 

81.00 

33.0 

264 

82.00 

37.0 

269 

83-00 

40.5 

273 

84-00 

45.5 

274 

85.00 

50.5 

274 

86.00 

52.0 

284 

87.00 

54-0 

293 

88-00 

60.5 

298 

89.00 

58.0 

295 

90.00 

56.0 

292 
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Ft.  Totten,  N.  Y, 
February  6,  1975  at  0515  QfT 


Time 

Hind  Speed 

Hind  Direction 

Time 

Hind  Speed 

Hind  Direction 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.25 

3.1 

333 

36.00 

68.4 

247 

.50 

3.8 

351 

37.00 

73.5 

247 

.75 

3.4 

16 

38.00 

71.1 

251 

1.00 

3.1 

5 

39.00 

66.8 

256 

1.25 

1.6 

14 

40.00 

59.1 

255 

1.50 

2.5 

353 

41.00 

52.8 

250 

1.75 

2.3 

62 

42.00 

52.6 

250 

2.00 

2.7 

125 

43.00 

53.0 

249 

2.25 

5.1 

170 

44.00 

53.7 

250 

2.50 

2.9 

209 

45.00 

55.2 

253 

2.75 

4.6 

225 

46.00 

56.1 

256 

3-00 

4.6 

220 

47.00 

52.3 

253 

4.00 

5.8 

248 

48.00 

47.6 

251 

5.00 

5.8 

232 

49.00 

49.4 

255 

6.00 

8.6 

228 

50.00 

48.0 

268 

7.00 

10.9 

234 

51.00 

37.2 

248 

8.00 

13.5 

231 

52.00 

40.1 

251 

9.00 

17.5 

230 

53.00 

40.8 

250 

10.00 

21.2 

230 

54.00 

41.3 

257 

11.00 

21.7 

234 

55.00 

40.8 

260 

12.00 

22.5 

241 

56.00 

38.8 

266 

13.00 

21.7 

247 

57.00 

35.2 

282 

14.00 

22.4 

246 

58.00 

31.0 

215 

15.00 

22.1 

247 

59.00 

37.6 

210 

16.00 

21.7 

245 

60.00 

38.6 

213 

17.00 

22-1 

239 

61.00 

36.4 

212 

18.00 

23.5 

235 

62.00 

28.3 

230 

19.00 

28.7 

236 

63.00 

40.7 

290 

20.00 

35.4 

242 

64.00 

31.4 

271 

21.00 

41.5 

252 

65.00 

28.1 

253 

22.00 

47-7 

255 

66.00 

38.5 

288 

23.00 

52.6 

255 

67.00 

27.2 

227 

24.00 

56.4 

254 

68.00 

37.8 

205 

25.00 

56.6 

253 

69.00 

29.2 

216 

26.00 

56.5 

249 

70.00 

34.5 

287 

27.00 

57.2 

248 

71.00 

27.1 

260 

28.00 

57.9 

248 

72.00 

27.5 

252 

29.00 

58.4 

248 

73.00 

35.1 

286 

30.00 

59.4 

248 

74.00 

28.7 

247 

31.00 

61.0 

247 

75.00 

30.1 

264 

32.00 

59.7 

247 

76.00 

34.6 

279 

33.00 

58.6 

246 

77.00 

29.1 

262 

34.00 

57.2 

244 

78.00 

28.7 

241 

35.00 

60.5 

244 

1459 


Ft.  Totten,  N.  Y. 
February  6,  1975  at  1115  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(raps) 

(deg) 

.00 

5.0 

240 

36.00 

62.0 

243 

.25 

4.5 

236 

37.00 

64.5 

246 

.50 

7.5 

256 

38.00 

61.0 

253 

.75 

8.5 

254 

39.00 

51.5 

256 

1.00 

8.5 

246 

40.00 

45.5 

250 

1.25 

7.5 

255 

41.00 

45.5 

248 

1.50 

9.0 

261 

42.00 

49.0 

248 

1.75 

7.5 

255 

43.00 

53.0 

247 

2.00 

9.0 

260 

44.00 

54.5 

250 

2.25 

9.5 

268 

45.00 

55.5 

254 

2.50 

10.0 

275 

46.00 

51.0 

254 

2.75 

11.0 

272 

47.00 

46.0 

256 

3.00 

12.0 

290 

48.00 

47.5 

264 

4.00 

12.5 

286 

49.00 

51.0 

272 

5.00 

17.5 

284 

50.00 

52.5 

280 

6.00 

18.5 

281 

51.00 

54.5 

289 

7.00 

19.5 

272 

52.00 

46.0 

284 

8.00 

22.0 

269 

53.00 

43.0 

275 

9.00 

22.5 

271 

54.00 

40.0 

267 

10.00 

22.5 

263 

55.00 

37.5 

258 

11.00 

22.0 

256 

56.00 

34.5 

265 

12.00 

24.0 

251 

57.00 

33.0 

272 

13.00 

27.0 

246 

58.00 

30.0 

268 

14.00 

30.0 

245 

59.00 

27.0 

265 

15.00 

31.0 

248 

60.00 

25.0 

260 

16.00 

31.5 

249 

61.00 

23.5 

256 

17.00 

32.5 

245 

62.00 

26.5 

258 

18.00 

38.0 

242 

63.00 

30.0 

260 

19.00 

38.5 

239 

64.00 

33.0 

265 

20.00 

38.0 

246 

65.00 

32.0 

264 

21.00 

41.5 

252 

66.00 

29.5 

264 

22.00 

44.0 

256 

67.00 

29.0 

264 

23.00 

52.0 

256 

68.00 

29.0 

263 

24.00 

59.0 

252 

69.00 

30.0 

268 

25.00 

60.5 

248 

70.00 

30.5 

273 

26.00 

60.5 

247 

71.00 

34.0 

274 

27.00 

61.0 

247 

72.00 

36.5 

274 

28.00 

62.0 

246 

73.00 

32.5 

273 

29.00 

63.5 

242 

74.00 

28.5 

272 

30.00 

64.0 

243 

75.00 

27.0 

275 

31.00 

64.5 

242 

76.00 

26.0 

279 

32.00 

67.0 

244 

33.00 

69.5 

245 

34.00 

71.0 

249 

35.00 

66.0 

248 

1460 


GMT 


Ft.  Totten,  N,  Y. 
February  6,  1975  at  1415 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.25 

6.3 

247 

36.00 

69.2 

244 

.50 

8.1 

246 

37.00 

66.2 

247 

.75 

8.8 

252 

38.00 

61.9 

252 

1.00 

11.1 

265 

39.00 

49.9 

251 

1.25 

10.8 

257 

40.00 

43.4 

252 

1.50 

12.2 

262 

41.00 

45.0 

233 

1.75 

14.3 

269 

42.00 

52.6 

244 

2.00 

16.7 

275 

43.00 

54.3 

240 

2.25 

17.6 

272 

44.00 

52.5 

243 

2.50 

18.8 

279 

45.0.0 

51.3 

248 

2.75 

18.2 

276 

46.00 

47.8 

247 

3.00 

18.9 

279 

47.00 

44.6 

243 

4.00 

18.7 

288 

48.00 

43.9 

234 

5.00 

20.2 

284 

49.00 

44.3 

243 

6.00 

23.0 

279 

50.00 

44.5 

243 

7.00 

21.6 

275 

51.00 

41.0 

248 

a. 00 

21.8 

267 

52.00 

37.6 

247 

9.00 

22.7 

262 

53.00 

37.0 

246 

10.00 

24.9 

262 

54.00 

36.5 

252 

11.00 

25.4 

260 

55.00 

32.6 

263 

12.00 

26.2 

257 

56.00 

29.7 

249 

13.00 

28.2 

257 

57.00 

30.0 

254 

14.00 

29.9 

259 

58.00 

28.2 

253 

15.00 

30.4 

257 

59.00 

25.4 

263 

16.00 

32.9 

255 

60.00 

22.6 

241 

17.00 

34.0 

254 

61.00 

24.7 

250 

18.00 

34.2 

251 

62.00 

27.0 

244 

19.00 

35.6 

252 

63.00 

33.3 

287 

20.00 

41.6 

250 

64.00 

27.1 

247 

21.00 

46.6 

249 

65.00 

32.3 

262 

22.00 

53.7 

249 

66.00 

30.2 

259 

23.00 

60.5 

248 

67.00 

28.7 

266 

24.00 

63.7 

246 

68.00 

25.8 

259 

25.00 

67.8 

246 

69.00 

23.3 

250 

26.00 

74.1 

246 

70.00 

29.4 

273 

27.00 

80.7 

245 

71.00 

26.7 

250 

28.00 

82.6 

247 

72.00 

28.7 

259 

29.00 

82.1 

243 

73.00 

34.0 

267 

30.00 

83.2 

245 

74.00 

29.0 

255 

31.00 

80.6 

247 

32.00 

76.9 

249 

33.00 

70.0 

248 

34.00 

69.7 

243 

35.00 

68.1 

243 

1461 


Ft.  Totten,  N. 

Y. 

February  6,  1975  at 

1715  OIT 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(inps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.25 

7.2 

226 

36,00 

64.1 

247 

.50 

7.7 

256 

37.00 

61.9 

242 

.75 

6.3 

238 

38.00 

64.0 

243 

1.00 

7.6 

247 

39.00 

67.8 

242 

1.25 

10.9 

251 

40.00 

68.1 

246 

1.50 

12.0 

262 

41.00 

64.8 

.249 

1.75 

17.3 

269 

42.00 

61.7 

251 

2.00 

17.7 

267 

43.00 

54.8 

251 

2.25 

17.5 

267 

44.00 

52.1 

250 

2.50 

18.8 

271 

45.00 

51.3 

246 

2.75 

18.6 

269 

46.00 

51.6 

240 

3.00 

21.5 

271 

47.00 

51.0 

242 

4.00 

22.2 

267 

48.00 

53.3 

243 

5.00 

22.9 

269 

49.00 

55.7 

249 

6.00 

23.0 

272 

50.0J 

55.3 

256 

7.00 

22.2 

275 

51.00 

44.1 

251 

8.00 

21.8 

271 

52.00 

39.0 

234 

9.00 

22.6 

262 

53.00 

37.7 

240 

10.00 

24.1 

259 

54.00 

39.8 

237 

11.00 

25.1 

257 

55.00 

40.6 

244 

12.00 

24.6 

256 

56.00 

41.4 

242 

13.00 

25.0 

254 

57.00 

43.6 

236 

14.00 

26.6 

255 

58.00 

51.6 

298 

15.00 

26.9 

256 

16.00 

27.4 

257 

17.00 

27.2 

258 

18.00 

27.6 

262 

19.00 

28.2 

261 

20.00 

29.7 

257 

21.00 

33.5 

253 

22.00 

35.7 

249 

23.00 

40.3 

253 

24.00 

46.5 

252 

25.00 

55.2 

252 

26.00 

66.2 

252 

27.00 

77.8 

252 

28.00 

82.9 

250 

29.00 

84.4 

247 

30.00 

84.6 

246 

31.00 

83.9 

246 

32.00 

83.3 

246 

33.00 

80.7 

247 

34.00 

74.7 

247 

35.00 

68.5 

246 

1462 

Ft.  Totten,  N.  Y. 
February  6,  1975  at  2015  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(xnps) 

(deg) 

.25 

8.5 

261 

36.00 

62.8 

248 

.50 

8.9 

263 

37.00 

61.5 

248 

.75 

8.6 

261 

38.00 

61.7 

249 

1.00 

9.5 

261 

39.00 

61. C 

249 

1.25 

11.7 

269 

40.00 

58.9 

247 

1.50 

10.8 

265 

41.00 

59.0 

248 

1.75 

11.5 

277 

42.00 

60.0 

248 

2.00 

10.5 

265 

43.00 

59.. 1 

247 

2.25 

13.1 

273 

44.00 

59.2 

253 

2.50 

14.2 

276 

45.00 

58.0 

254 

2.75 

12.2 

283 

46.00 

56.5 

248 

3.00 

14.9 

280 

47.00 

54.5 

245 

4.00 

14.8 

288 

48.00 

55.0 

241 

5.00 

17.7 

290 

49.00 

57.8 

248 

6,00 

19.1 

285 

50.00 

53.8 

257 

7.00 

19.3 

279 

51.00 

42.7 

249 

8.00 

20.6 

275 

52.00 

38.4 

241 

9.00 

21.8 

268 

53.00 

37.2 

248 

10.00 

23.1 

262 

54.00 

35.5 

241 

11.00 

22.9 

259 

55.00 

35.6 

239 

12.00 

23.7 

258 

56.00 

37.9 

248 

13.00 

24.7 

259 

57.00 

37.4 

248 

14.00 

25.2 

263 

58.00 

35.5 

251 

15.00 

25.2 

263 

59.00 

31.3 

254 

16.00 

25.9 

264 

60.00 

28.8 

251 

17.00 

25.8 

263 

61.00 

32.3 

256 

18.00 

26.3 

263 

62.00 

30.9 

246 

19.00 

26.8 

265 

63.00 

32.8 

247 

20.00 

26.3 

265 

64.00 

33.9 

248 

21.00 

27.1 

265 

65.00 

30.5 

242 

22.00 

36.3 

261 

66.00 

30.7 

252 

23.00 

47.8 

261 

67.00 

31.1 

246 

24.00 

59.7 

262 

68.00 

32.2 

246 

25.00 

69.8 

261 

69.00 

32.4 

254 

26.00 

75.7 

258 

70.00 

29.4 

255 

27.00 

78.5 

256 

71.00 

30.4 

257 

28.00 

79.6 

256 

72.00 

26.3 

262 

29.00 

82.3 

256 

73.00 

22.4 

250 

30.00 

82.4 

253 

74.00 

24.5 

258 

31.00 

84.1 

253 

75.00 

27.4 

251 

32.00 

85.3 

254 

76.00 

28.8 

261 

33.00 

80.8 

254 

77.00 

26.7 

254 

34.00 

70.4 

255 

78.00 

28.2 

248 

35.00 

65.6 

252 

79.00 

31.4 

255 

80.00 

31.6 

257 

Ft.  Totten,  N.  Y. 

February  6,  1975  at  2015  GMT  (Continued) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(itps) 

(deg) 

81.00 

31.5 

250 

82.00 

33.1 

261 

83.00 

31.2 

263 

84.00 

29.6 

252 

85.00 

32.8 

272 

86.00 

28.5 

240 

87.00 

30.2 

256 

88.00 

33.5 

250 

89.00 

32.0 

254 

90.00 

32.2 

244 

91.00 

38.4 

259 

92.00 

41.1 

256 

1464 


Ft.  Totten,  N.  Y. 
February  6,  1975  at  2315  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(ms) 

(deg) 

(Min) 

(inps) 

(deg) 

.00 

6.5 

260 

36.00 

81.0 

247 

.25 

8.0 

257 

37.00 

79.5 

246 

.50 

10.0 

253 

38.00 

79.5 

246 

.75 

10.0 

252 

39.00 

77.5 

250 

1.00 

9.0 

260 

40.00 

68.0 

250 

1.25 

10.0 

274 

41.00 

64.5 

251 

1.50 

9.5 

260 

42.00 

61.5 

253 

1.75 

9.0 

261 

43.00 

58.5 

250 

2.00 

10.0 

274 

44.00 

58.0 

248 

2.25 

9.5 

268 

45.00 

58.0 

249 

2.50 

11.5 

286 

46.00 

56.5 

247 

2.75 

12.0 

291 

47.00 

54.5 

248 

3.00 

9.5 

285 

48.00 

54.5 

251 

4.00 

10.5 

293 

49.00 

51.0 

254 

5.00 

11.0 

303 

50.00 

46.5 

253 

6.00 

12.0 

301 

51.00 

45.5 

252 

7.00 

13.0 

285 

52.00 

49.0 

252 

8.00 

13.0 

265 

53.00 

49.0 

251 

9.00 

15.0 

262 

54.00 

48.0 

248 

10.00 

16.0 

257 

55.00 

47.5 

247 

11.00 

16.0 

253 

56.00 

47.5 

247 

12.00 

17.0 

252 

57.00 

46.0 

247 

13.00 

17.5 

256 

58.00 

40.5 

251 

14.00 

18.0 

257 

59.00 

36.0 

244 

15.00 

20.0 

256 

60.00 

37.0 

238 

16.00 

22.0 

255 

61.00 

33.5 

240 

17.00 

23.5 

257 

62.00 

32.5 

237 

18.00 

24.5 

256 

63.00 

34.0 

244 

19.00 

25.5 

258 

64.00 

32.5 

246 

20.00 

26.5 

260 

65.00 

31.0 

248 

21.00 

27.5 

261 

66.00 

28.5 

246 

22.00 

29.0 

261 

67.00 

28.0 

251 

23.00 

32.5 

262 

68.00 

30.5 

245 

24.00 

34.0 

261 

69.00 

33.0 

251 

25.00 

36.0 

256 

70.00 

31.5 

253 

26.00 

42.0 

250 

71.00 

31.0 

256 

27.00 

51.0 

253 

72.00 

31.5 

251 

28.00 

60.5 

255 

73.00 

28.5 

253 

29.00 

68.5 

252 

74.00 

30.0 

246 

30.00 

72.5 

250 

75.00 

31.0 

248 

31.00 

76.0 

250 

76.00 

31.0 

255 

32.00 

77.5 

248 

77.00 

30.5 

255 

33.00 

80.5 

247 

78.00 

29.5 

256 

34.00 

81.5 

247 

79.00 

28.5 

256 

35.00 

81.0 

247 

80.00 

28.0 

257 

1465 
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Ft.  Totten,  N.  Y.  | 

February  6,  1975  at  2315  GMT  (Continued)  I 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(itps) 

(deg) 

81.00 

25.0 

255 

82.00 

23.5 

254 

83.00 

23.5 

254 

84.00 

20.5 

250 

85.00 

23.5 

230 

86.00 

26.5 

235 

87.00 

28.5 

233 

88.00 

30.5 

230 

89.00 

30.5 

243 

90.00 

35.0 

239 

I 

1466 
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Ft.  Totten,  N.  Y. 
February  7,  1975  at  0515  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(n?)s) 

(deg) 

.25 

3.4 

289 

36.00 

75.6 

238 

.50 

4.8 

287 

37.00 

72.8 

238 

.75 

4.5 

289 

38.00 

71.9 

239 

1.00 

6.4 

307 

39.00 

73.2 

239 

1.25 

4.2 

300 

40.00 

73.8 

237 

1.50 

3.5 

278 

41.00 

77.8 

237 

1.75 

6.2 

290 

42.00 

74.7 

238 

2.00 

6.4 

309 

43.00 

69.8 

239 

2.25 

5.7 

294 

44.00 

70.0 

241 

2.50 

7.8 

291 

45.00 

66. 5 

245 

2.75 

8.0 

301 

46.00 

61.2 

249 

3.00 

9.0 

293 

47.00 

57.9 

251 

4.00 

8.0 

286 

48.00 

56.2 

255 

5.00 

6.5 

283 

49.00 

51.0 

252 

6.00 

5.7 

268 

50.00 

49.6 

251 

7.00 

9.8 

277 

51.00 

45.4 

252 

8.00 

18.0 

271 

52.00 

43.2 

254 

9.00 

20.9 

258 

53.00 

39.2 

253 

10.00 

20.4 

244 

54.00 

35.8 

249 

11.00 

21.4 

237 

55.00 

34.9 

234 

12.00 

22.6 

234 

56.00 

37.2 

228 

13.00 

21.1 

231 

57.00 

40.2 

225 

14.00 

19.2 

239 

58.00 

39.7 

238 

15.00 

20.4 

244 

59.00 

40.1 

240 

16.00 

25.0 

244 

60.00 

38.7 

246 

17.00 

27.2 

246 

61.00 

39.1 

246 

18.00 

27.2 

245 

62.00 

42.5 

245 

19.00 

28.1 

243 

63.00 

39.2 

249 

20.00 

30.1 

243 

64.00 

36.0 

248 

21.00 

31.9 

244 

65.00 

32.7 

243 

22.00 

35.9 

248 

66.00 

30.7 

252 

23.00 

39.1 

247 

67.00 

30.3 

235 

24.00 

41.9 

245 

68.00 

31.6 

249 

25.00 

45.5 

246 

69.00 

32.1 

259 

26.00 

47.5 

245 

70.00 

31.0 

248 

27.00 

48.4 

241 

71.00 

31.8 

257 

28.00 

55.6 

239 

72.00 

28.7 

267 

29.00 

64.3 

240 

73.00 

22.6 

257 

30.00 

71.0 

239 

74.00 

24.3 

255 

31.00 

74.0 

238 

75.00 

24.2 

239 

32.00 

78.9 

237 

76.00 

27.2 

248 

33.00 

82.0 

237 

77.00 

27.9 

250 

34.00 

81.5 

238 

78.00 

26.5 

259 

35.00 

79.3 

238 

79.00 

26.3 

257 

80.00 

27.0 

252 

1467 


Ft.  Totten,  N.  Y. 

February  7,  1975  at  0515  GMT  (Continued) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

81.00 

27.3 

251 

82.00 

27.7 

243 

83.00 

30.1 

238 

84.00 

30.2 

247 

85.00 

31.3 

257 

86.00 

30.8 

249 

87.00 

31.6 

241 

88.00 

34.9 

250 

89.00 

35.3 

255 

90.00 

34.6 

250 

91.00 

34.2 

254 

92.00 

32.9 

262 

93.00 

29.2 

259 

94.00 

27.5 

257 

95.00 

28.4 

263 

96.00 

25.4 

255 

97.00 

25.2 

245 

98.00 

27.7 

261 

99.00 

32.6 

241 

100.00 

35.6 

280 

1468 


Ft.  Totteo^  ;N> 

F^xnary  1975  at  1115  GMT 


Time 

Sf>ee3 

Time 

Wirad  8j»eed 

Mind  ©iarection 

tMiUJ.) 

i'Jtps) 

(deg) 

'(Mi’jj) 

(aips) 

((deg) 

-00 

4-0 

320 

36,00 

48-5 

237 

-25 

3-5 

329 

37-00 

50-5 

236 

-50 

4.5 

324 

38-00 

53-5 

238 

-75 

4-5 

324 

39-00 

54-0 

241 

1-00 

5-0 

332 

40-00 

50-0 

241 

1-25 

6-0 

325 

41-00 

49-0 

237 

1,50 

<6-0 

330 

42-00 

50-0 

240 

1,75 

6-0 

328 

43-00 

44-5 

240 

2-00 

6-0 

338 

44-00 

48-0 

242 

2-25 

<6-0 

341 

45-00 

50-0 

245 

2-50 

7-0 

338 

46-00 

46-0 

251 

2-75 

7-0 

344 

47-00 

48-0 

251 

3-00 

7-0 

342 

48-00 

40-1 

251 

4-00 

5-0 

330 

49-00 

39-5 

250 

5-00 

5.0 

317 

50-00 

38-5 

252 

<6-00 

5,0 

306 

51-00 

38-0 

251 

7,00 

4-5 

309 

52-00 

39-5 

253 

S-'OO 

8-0 

292 

53-00 

37-5 

252 

9-00 

13-5 

281 

54-00 

35-0 

246 

10-00 

12-5 

275 

55-00 

35-0 

248 

11-00 

13-0 

266 

56-00 

38-5 

243 

12-00 

15-0 

258 

57-00 

31-0 

245 

13-00 

16-0 

261 

58,00 

27,5 

242 

14-00 

16-0 

263 

59-00 

28-5 

240 

15-00 

16-5 

262 

60-00 

30-5 

247 

16-00 

17,5 

260 

61-00 

29-0 

254 

17-00 

18-0 

256 

62-00 

29-0 

251 

18,00 

19-0 

253 

63,00 

32-0 

249 

19-00 

20-5 

251 

64-00 

32-5 

253 

20-00 

22-0 

245 

65-00 

31-5 

256 

21-00 

23-5 

243 

66-00 

30.0 

257 

22,00 

22-5 

249 

67-00 

26-5 

259 

23-00 

22-5 

249 

68-00 

25-5 

261 

24-00 

24-0 

249 

69-00 

25-5 

262 

25-00 

27-0 

248 

70-00 

23-0 

264 

26-00 

35-0 

244 

71-00 

20.0 

294 

27-00 

38,0 

242 

72-00 

31-0 

332 

28-00 

40-5 

237 

73-00 

26-0 

226 

29-00 

42-5 

239 

74-00 

23.5 

248 

30-00 

46-0 

238 

75-00 

23-5 

250 

31,00 

48-5 

237 

76-00 

26-0 

252 

32,00 

53-0 

237 

77-00 

28.5 

252 

33-00 

58-0 

235 

78-00 

24-5 

248 

34-00 

56,0 

238 

79-00 

30-5 

265 

35-00 

51-0 

238 

80-00 

27-0 

252 

81-00 

26.5 

250 

82-00 

26-5 

257 

83.00 

26-0 

252 

84-00 

31-0 

256 

1469 


ft-  ‘Totten,  M-  Y- 

February  7,  1975  at  1115  Q4T  (€ontiiuied) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

i(Min3 

i(«ps3 

ideg3 

85-00 

34-0 

257 

86-00 

34-5 

259 

87-00 

32-0 

253 

88-00 

34-0 

256 

89-00 

33-5 

256 

90-00 

34.0 

257 

91-00 

35-0 

248 

92-00 

38-5 

272 

93-00 

34-0 

262 

1470 


Wallops  Island,  Virginia 
February  5,  1975  at  2.315  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

<Min3 

Cmps) 

<deg) 

(Min) 

(«ps) 

(deg) 

.ao 

4.5 

285 

36.00 

57.5 

248 

.25 

5.5 

288 

37.00 

61.0 

249 

.50 

7.0 

291 

38.00 

66.5 

246 

.75 

8.0 

294 

39.00 

73.5 

247 

1.00 

8.5 

292 

40.00 

77.0 

246 

1.25 

9.0 

299 

41.00 

75.5 

247 

1-50 

4.5 

311 

42.00 

66.5 

249 

1.75 

5.5 

280 

43.00 

60.5 

253 

2.00 

7.0 

248 

44.00 

59.5 

255 

2.25 

8-0 

247 

45.00 

54.5 

259 

2.50 

9-5 

247 

46.00 

50.0 

257 

2.75 

9.0 

241 

47.00 

51.5 

257 

3.00 

11.0 

242 

48.00 

53.5 

257 

4.00 

12.0 

244 

49.00 

53.0 

257 

5.00 

15.0 

245 

50.00 

52.5 

259 

6.00 

17.0 

247 

51.00 

51.0 

255 

7-00 

19.5 

249 

52.00 

51.0 

251 

8.00 

23.0 

249 

53.00 

51.5 

255 

9.00 

23.5 

248 

54.00 

55-0 

255 

10.00 

23.5 

246 

55.00 

49.0 

257 

11.00 

24.0 

242 

56.00 

46-5 

258 

12.00 

26.5 

245 

57.00 

46.0 

255 

13.00 

26.5 

247 

58-00 

46.0 

254 

14.00 

28.5 

245 

59.00 

41.5 

254 

15-00 

30.5 

247 

60-00 

37.0 

254 

16.00 

31.5 

247 

61-00 

32.5 

253 

17.00 

31.5 

243 

62.00 

28.0 

253 

18.00 

32.0 

248 

63.00 

27.5 

258 

19.00 

35.0 

248 

64.00 

28.5 

258 

20.00 

37.0 

246 

65.00 

29-0 

259 

21.00 

40.0 

251 

66.00 

30.0 

259 

22.00 

41.0 

252 

67.00 

29.5 

264 

23.00 

42.0 

252 

68.00 

28.0 

273 

24.00 

43.5 

252 

69.00 

26.0 

272 

25.00 

44.5 

249 

70.00 

24.5 

271 

26.00 

45.5 

248 

71.00 

25.0 

271 

27.00 

46.0 

250 

72.00 

25-5 

271 

28.00 

46.5 

249 

73.00 

25.5 

271 

29.00 

46.0 

248 

74.00 

26.0 

271 

30.00 

46.0 

248 

75.00 

24.0 

272 

31.00 

46.0 

248 

76.00 

21.5 

272 

32-00 

49.0 

248 

77.00 

19.5 

273 

33-00 

51.5 

248 

78.00 

21.5 

251 

34.00 

54.0 

247 

79.00 

26.0 

252 

35.00 

56.5 

249 

80.00 

28.0 

264 

1471 


Wallops  Island,  Virginia 
Februeury  5,  1975  <-:t  i'315  GMT  (Continued) 


Tine 

Hind  Speed 

Hind  Direction 

(Min) 

(nips) 

(deg) 

81.00 

24.0 

265 

82.00 

24.5 

264 

83.00 

28.5 

257 

84.00 

30.0 

259 

85.00 

29.5 

250 

86.00 

33.0 

254 

87.00 

33.0 

250 

88.00 

35.0 

259 

89.00 

32.0 

258 

90.00 

28.5 

256 

91.00 

25.5 

255 

1472 


Wallops  Islcuid,  Virginia 

1 

February  6,  1975  at 

0515  GMT 

Time 

wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(raps) 

(deg) 

.25 

9.9 

283 

36.00 

67.6 

238 

7 

.50 

8.7 

240 

37.00 

69.8 

242 

.75 

9.8 

242 

38.00 

74.7 

243 

1.00 

13.1 

252 

39.00 

75.5 

242 

1.25 

13.4 

251 

40.00 

75.9 

243 

1.50 

14.9 

256 

41.00 

71.9 

249 

1.75 

14.8 

255 

42.00 

67.0 

255 

2.00 

15.7 

255 

43.00 

60.3 

255 

2.25 

17.3 

261 

44.00 

56.4 

253 

2.50 

17.2 

261 

45.00 

53.8 

252 

2.75 

19.2 

276 

46.00 

56.1 

252 

3.00 

24.6 

284 

47.00 

57.0 

251 

4.00 

21.0 

279 

48.00 

55.9 

252 

5.00 

21.2 

275 

49.00 

55.5 

251 

6.00 

23.8 

260 

50.00 

57.2 

253 

7.00 

25.2 

253 

51.00 

54.5 

256 

8.00 

26.5 

254 

52.00 

49.0 

256 

9.00 

31.7 

254 

53.00 

48.0 

251 

10.00 

34.8 

254 

54.00 

51.6 

252 

11.00 

35.7 

250 

55.00 

48.9 

258 

12.00 

36.9 

248 

56.00 

46.6 

254 

13.00 

36.2 

240 

57.00 

41.2 

245 

14.00 

30.9 

238 

58.00 

45.3 

259 

15.00 

29.6 

248 

59.00 

39.6 

262 

16.00 

30.1 

259 

60.00 

32.0 

267 

17.00 

37.3 

265 

61.00 

27.0 

252 

18.00 

43.7 

263 

62.00 

30.7 

250 

19.00 

45.4 

259 

63.00 

28.9 

253 

20.00 

46.1 

257 

64.00 

27.2 

247 

21.00 

46.7 

254 

65.00 

24.9 

253 

22.00 

45.8 

253 

66.00 

26.5 

256 

23.00 

47.0 

252 

67.00 

27.0 

259 

24.00 

47.1 

252 

68.00 

27.8 

260 

25.00 

47.6 

252 

69.00 

25.7 

265 

26.00 

49.1 

252 

70.00 

26.2 

271 

27.00 

50.8 

250 

71.00 

23.8 

254 

• 

28.00 

S2.6 

250 

72.00 

23.4 

260 

29.00 

54.2 

249 

73.00 

22.6 

257 

30.00 

55.7 

249 

74.00 

25.3 

267 

31.00 

57.7 

251 

75.00 

23.0 

265 

32.00 

58.6 

250 

76.00 

19.9 

251 

33.00 

61.3 

247 

77.00 

25.0 

253 

34.00 

63.4 

246 

78.00 

26.3 

264 

35.00 

65.3 

242 

79.00 

23.9 

264 

f 

80.00 

27.3 

259 

1473 

1 

1 

1 

Wallops  Island#  Virginia 
Februeury  6,  1975  at  0515  Q4T  (Continued) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(n?)s) 

(deg) 

81.00 

27.4 

259 

82.00 

30.9 

267 

83.00 

34.1 

263 

84.00 

31.8 

271 

85.00 

27.9 

265 

86.00 

34.0 

267 

87.00 

36.7 

261 

88.00 

38.1 

268 

89.00 

35.1 

271 

90.00 

32.2 

265 

91.00 

32.2 

265 

Wallops  Island,  Virginia 
February  6,  1975  at  1115  GMT 


Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(n?>s) 

(deg) 

(Min) 

Ivaps) 

(deg) 

.00 

4.0 

230 

36.00 

63.5 

243 

.25 

5.5 

231 

37.00 

64.5 

245 

.50 

6.5 

232 

38.00 

63.5 

247 

.75 

8.0 

233 

39.00 

63.5 

248 

1.00 

9.5 

234 

40.00 

64.0 

244 

1.25 

11.0 

248 

41.00 

67.5 

243 

1.50 

12.0 

257 

42.00 

65.0 

244 

1.75 

15.5 

266 

43.00 

65.5 

246 

2.00 

17.5 

252 

44.00 

66.0 

246 

2.25 

18.0 

271 

45.00 

62.5 

249 

2.50 

17.5 

272 

46.00 

57.0 

250 

2.75 

17.0 

272 

47.00 

56.0 

247 

3.00 

15.5 

269 

48.00 

56.5 

248 

4.00 

15.0 

272 

49.00 

55.0 

250 

5.00 

14.5 

275 

50.00 

53.5 

250 

6.00 

15.5 

272 

51.00 

51.5 

250 

7.00 

18.5 

258 

52.00 

52.5 

251 

8.00 

19.0 

260 

53.00 

49.5 

251 

9.00 

20.5 

259 

54.00 

45.5 

247 

10.00 

26.0 

254 

55.00 

47.0 

242 

11.00 

31.5 

249 

56.00 

50.0 

241 

12.00 

35.0 

248 

57.00 

48.5 

245 

13.00 

38.5 

248 

58.00 

47.5 

249 

14.00 

41.0 

247 

59.00 

44.5 

249 

15.00 

41.0 

248 

60.00 

42.5 

250 

16.00 

41.5 

250 

61.00 

40.5 

249 

17.00 

42.0 

251 

62.00 

39.0 

248 

18.00 

45.5 

253 

63.00 

39.0 

248 

19.00 

45.5 

252 

64.00 

39.5 

253 

20.00 

46.5 

250 

65.00 

34.5 

254 

21.00 

48.5 

250 

66.00 

31.5 

249 

22.00 

50.0 

246 

67.00 

32.5 

250 

23.00 

50.5 

246 

68.00 

29.0 

244 

24.00 

51.5 

249 

69.00 

28.0 

246 

25.00 

54.0 

250 

70.00 

26.0 

249 

26.00 

56.5 

250 

71.00 

23.0 

262 

27.00 

59.0 

249 

72.00 

24.0 

263 

28.00 

60.5 

246 

73.00 

25.5 

264 

29.00 

58.0 

244 

74.00 

27.0 

264 

30.00 

59.0 

246 

75.00 

28.0 

265 

31.00 

62.0 

248 

76.00 

25.5 

262 

32.00 

63.5 

247 

77.00 

23.0 

259 

33.00 

63.5 

245 

78.00 

20.5 

256 

34.00 

63.0 

244 

79.00 

23.0 

258 

35.00 

63.5 

244 

80.00 

25.0 

259 

1475 
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Wallops  Island,  Virginia 
February  6,  1975  at  1115  GMT  (Continued) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(nf>s) 

(deg) 

81.00 

27.5 

261 

82.00 

27.0 

263 

83.00 

26.5 

265 

84.00 

25.5 

266 

85.00 

25.0 

268 

86.00 

28.0 

267 

87.00 

28.0 

260 

88.00 

28.5 

260 

89.00 

29.0 

259 

90.00 

29.5 

259 

91.00 

30.0 

258 

92.00 

31.0 

258 

93.00 

34.5 

258 

94.00 

34.0 

265 

95.00 

33.5 

272 

96.00 

33.5 

272 

97.00 

32.5 

270 

j 
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Wallops  Island,  Virginia 
Febmary  6,  1975  at  i415  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

.25 

16.7 

272 

36.00 

68.5 

242 

.50 

7.3 

231 

37.00 

68.6 

244 

.75 

7.9 

234 

38.00 

67.5 

244 

1.00 

9.0 

240 

39.00 

67.1 

242 

1.25 

13.3 

251 

40.00 

67.5 

241 

1.50 

15.8 

263 

41.00 

71.1 

242 

1.75 

17.3 

268 

42.00 

72.0 

248 

2.00 

17.6 

275 

43.00 

66.1 

254 

2.25 

17.3 

277 

44.00 

62.3 

246 

2.50 

18.0 

278 

45.00 

65.2 

243 

2.75 

16.7 

277 

46.00 

63.1 

247 

3.00 

15.6 

280 

47.00 

56.9 

24:7 

4.00 

15.2 

277 

48.00 

55.6 

245 

5.00 

16.4 

280 

49.00 

56.5 

247 

6.00 

16.9 

276 

50.00 

52.9 

250 

7.00 

19.2 

271 

51.00 

52.6 

247 

8.00 

20.3 

266 

52.00 

51.3 

248 

9.00 

20.0 

262 

53.00 

49.4 

248 

10.00 

21.3 

254 

54.00 

50.7 

243 

11.00 

25.0 

253 

55.00 

51.1 

249 

12.00 

28.2 

256 

56.00 

42.6 

245 

13.00 

29.6 

257 

57.00 

38.6 

239 

14.00 

33.2 

256 

58.00 

37.8 

243 

15.00 

37.0 

250 

59.00 

38.0 

247 

16.00 

39.8 

244 

60.00 

35.1 

245 

17.00 

38.8 

244 

61.00 

36.4 

248 

18.00 

40.9 

250 

62.00 

34.0 

240 

19.00 

47.1 

252 

63.00 

34.3 

245 

20.00 

50.5 

249 

64.00 

29.5 

260 

21.00 

52.4 

250 

65.00 

27.4 

249 

22.00 

55.4 

251 

66.00 

24.7 

242 

23.00 

58.6 

251 

67.00 

24.5 

242 

24.00 

59.0 

250 

68.00 

24.8 

255 

25.00 

59.6 

251 

69.00 

23.3 

259 

26.00 

61.8 

253 

70.00 

27.4 

262 

27.00 

63.6 

252 

71.00 

26.8 

264 

28.00 

64.3 

250 

72.00 

22.1 

267 

29.00 

64.6 

248 

73.00 

17.8 

251 

30.00 

65.2 

246 

74.00 

22.7 

231 

31. 00 

64.5 

243 

75.00 

25.4 

244 

32.00 

66.1 

244 

76.00 

26.3 

250 

33.00 

67.8 

243 

77.00 

27.0 

264 

34.00 

69.7 

243 

78.00 

25.1 

269 

35.00 

69.2 

242 

79.00 

25.2 

265 

80.00 

25.6 

265 

Wallops  Island,  Virginia 
February  6,  1975  at  1415  GMT  (Continued) 


Time  Wind  Speed  Wind  Direction 


(Min) 

(nps) 

(deg) 

81.00 

23.8 

260 

82.00 

24.9 

258 

83.00 

25.0 

250 

84.00 

25.6 

255 

85.00 

26.5 

251 

86.00 

29.4 

256 

87.00 

25.6 

256 

88.00 

32.3 

268 

89.00 

29.1 

254 

90.00 

37.6 

273 

91.00 

24.9 

253 

92.00 

32.8 

265 

93.00 

29.6 

247 

94.00 

31.8 

251 

95.00 

32.2 

243 

96.00 

46.0 

271 

97.00 

39.2 

276 

98.00 

25.3 

236 

99.00 

22.1 

235 

100.00 

18.3 

241 

1478 


Wallops  Island,  Virginia 
F^ruary  6,  1975  at  1715  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.00 

5.0 

235 

36.00 

68.5 

243 

.25 

6.0 

228 

37.00 

67.0 

244 

.50 

7.5 

221 

38.00 

66.5 

244 

.75 

7.5 

255 

39.00 

68.0 

239 

1,00 

5.5 

248 

40.00 

70.5 

238 

1.25 

9.5 

271 

41.00 

75.5 

240 

1.50 

11.5 

267 

42.00 

74.5 

246 

1.75 

11.5 

257 

43.00 

72.5 

252 

2.00 

14.0 

277 

44.00 

66.5 

255 

2.25 

12.0 

272 

45.00 

60.5 

249 

2.50 

13.5 

274 

46.00 

59.5 

247 

2.75 

12.5 

277 

47.00 

61.0 

245 

3.00 

12.5 

276 

48, 00 

65.5 

247 

4.00 

15.0 

282 

49.00 

61.0 

248 

5.00 

14.5 

279 

50.00 

56.5 

247 

6.00 

14.0 

277 

51.00 

55.0 

244 

7.00 

15.0 

272 

52.00 

57.0 

247 

8.00 

18.0 

267 

53.00 

55.5 

249 

9.00 

21.0 

261 

54.00 

53.5 

243 

10.00 

26.5 

261 

55.00 

51.5 

246 

11.00 

29.5 

259 

56.00 

49.0 

245 

12.00 

31.0 

254 

57.00 

50.0 

247 

13.00 

31.5 

254 

58.00 

42.5 

249 

14.00 

32.5 

256 

59.00 

37.5 

245 

15.00 

33.0 

253 

60.00 

34.5 

247 

16.00 

35.5 

255 

61.00 

34.5 

245 

17.00 

35.5 

258 

62.00 

38.0 

250 

18.00 

37.0 

253 

63.00 

33.0 

250 

19.00 

44.0 

252 

64.00 

29.0 

239 

20.00 

52.5 

252 

65.00 

32.0 

255 

21.00 

56.0 

250 

66.00 

28.0 

259 

22.00 

55.5 

249 

67.00 

25.0 

245 

23.00 

57.5 

253 

68.00 

22.5 

236 

24.00 

60.0 

254 

69.00 

28.0 

246 

25.00 

61.0 

252 

70.00 

28.5 

251 

26.00 

62.0 

249 

71.00 

25.5 

251 

27.00 

62.5 

247 

72.00 

26.5 

258 

28.00 

63.0 

245 

73.00 

23.5 

267 

29.00 

63.5 

244 

74.00 

20.5 

263 

30.00 

64.0 

245 

75.00 

18.0 

253 

31.00 

67.0 

244 

76.00 

20.5 

241 

32.00 

67.5 

242 

77.00 

24.5 

251 

33.00 

67.0 

242 

78.00 

27.0 

261 

34.00 

68.0 

245 

79.00 

23.5 

262 

35.00 

68.5 

243 

80.00 

24.5 

252 

81.00 

26.0 

251 

82.00 

25.0 

253 

83.00 

28.5 

259 

1479 


Wallops  Island,  Virginia 
February  6,  1975  at  2015  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

(Min) 

(naps) 

(deg) 

.25 

11.9 

267 

36.00 

73.1 

247 

.50 

8.0 

255 

37.00 

74.1 

245 

.75 

8.0 

262 

38.00 

72.5 

245 

1.00 

8.4 

254 

39.00 

74.2 

239 

1.25 

8.1 

260 

40.00 

76.6 

241 

1.50 

7.7 

255 

41.00 

80.8 

245 

1.75 

8.5 

267 

42.00 

81.9 

252 

2.00 

8.8 

267 

43.00 

73.5 

256 

2.25 

9.6 

266 

44.00 

67.5 

253 

2.50 

10.7 

269 

45.00 

64.6 

252 

2.75 

9.5 

273 

46.00 

64.0 

248 

3.00 

9.1 

273 

47.00 

64.5 

245 

4.00 

8.9 

281 

48.00 

62.5 

245 

5.00 

6.3 

282 

49.00 

60.5 

248 

6.00 

8.1 

274 

50.00 

55.4 

249 

7.00 

10.7 

268 

51.00 

51.7 

247 

8.00 

12.8 

257 

52.00 

45.7 

247 

9.00 

16.4 

251 

53.00 

45.8 

243 

10.00 

20.9 

258 

54.00 

48.6 

244 

11.00 

23.6 

258 

55.00 

43.1 

250 

12.00 

25.9 

254 

56.00 

39.1 

249 

13.00 

28.4 

255 

57.00 

34.8 

247 

14.00 

26.9 

258 

58.00 

31.9 

252 

15.00 

27.0 

258 

59.00 

28.2 

256 

16.00 

27.2 

253 

60.00 

27.4 

255 

17.00 

28.1 

251 

61.00 

24.9 

252 

18.00 

32.2 

252 

62.00 

27.6 

237 

19.00 

40.4 

255 

63.00 

29.0 

242 

20.00 

47.4 

254 

64.00 

30.3 

247 

21.00 

52.2 

251 

65.00 

27.5 

250 

22.00 

56.1 

249 

66.00 

24.8 

253 

23.00 

57.8 

249 

67.00 

24.3 

248 

24.00 

58.5 

249 

68.00 

26.1 

255 

25.00 

59.8 

250 

69.00 

22.6 

262 

26.00 

62.3 

249 

70.00 

20.2 

256 

27.00 

63.4 

248 

71.00 

21.4 

275 

28.00 

66.7 

248 

72.00 

18.2 

241 

29.00 

70.9 

249 

73.00 

28.6 

259 

30.00 

71.3 

249 

74.00 

23.6 

249 

31.00 

72.1 

249 

75.00 

21.8 

258 

32.00 

71.2 

248 

76.00 

26.9 

255 

33.00 

71.7 

248 

77.00 

25.4 

242 

34.00 

71.3 

248 

78.00 

28.2 

239 

35.00 

71.5 

250 

79.00 

33.0 

252 

80.00 

34.2 

259 

1480 


Wallops  Island,  Virginia 
February  6,  1975  at  2015  GMT  (Continued) 


Tinve 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

81.00 

34.7 

254 

82.00 

34.0 

251 

83.00 

33.5 

264 

84.00 

33.9 

257 

85.00 

37.1 

248 

86.00 

36.9 

250 

87.00 

35.7 

252 

88.00 

34.4 

252 

89.00 

37.9 

251 

90.00 

46.4 

262 

Wallops  Island,  Virginia 

February  6,  1975  at 

2315  GMT 

Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.00 

2.0 

280 

36.00 

69.5 

245 

, .25 

3.0 

288 

37.00 

68.0 

246 

.50 

4.0 

296 

38.00 

71.0 

242 

.75 

4.0 

293 

39.00 

74.0 

244 

1.00 

4.0 

289 

40.00 

78.5 

244 

1.25 

5.5 

269 

41.00 

82.0 

245 

1.50 

5.5 

257 

42.00 

83.0 

250 

1.75 

6.0 

257 

43.00 

73.5 

255 

2.00 

6.0 

257 

44.00 

67.0 

256 

2.25 

6.0 

257 

45.00 

63.5 

257 

2.50 

6.0 

257 

46.00 

61.5 

256 

2.75 

6,0 

257 

47.00 

57.0 

250 

3.00 

7.5 

253 

48.00 

58.0 

247 

4.00 

7.0 

257 

49.00 

58.5 

244  i 

5.00 

8.5 

250 

50.00 

57.0 

246  i 

6.00 

10.0 

249 

51.00 

54.0 

246  ; 

7.00 

11.0 

248 

52.00 

52.0 

245  i 

8.00 

13.0 

244 

53.00 

50.5 

242  i 

9.00 

16.5 

246 

54.00 

47.0 

243  • 1 

10.00 

20.5 

247 

55.00 

42.5 

245 

11.00 

24.0 

249 

56.00 

39.0 

246 

12.00 

23.0 

250 

57.00 

35.5 

247  I 

13.00 

22.5 

247 

58.00 

33.5 

249  1 

14.00 

25.0 

243 

59.00 

31.5 

251  1 

15.00 

27.0 

239 

60.00 

30.0 

253 

16,00 

28.5 

239 

61.00 

24.5 

255 

17.00 

31.0 

-241 

62.00 

24.5 

252 

18.00 

34.5 

247 

63.00 

25.0 

250 

19.00 

41.5 

252 

64.00 

25.5 

250 

20,00 

48,0 

252 

65.00 

26.5 

251 

21.00 

53.0 

249 

66.00 

27.5 

251 

5 - 22.00 

55.0 

247 

67.00 

28.5 

251 

i 23.00 

56.5 

246 

68.00 

28.5 

252 

24.00 

59.5 

247 

69.00 

27.0 

251 

25.00 

61.5 

248 

70.00 

25.0 

251 

26.00 

61.0 

247 

71.00 

23.5 

250 

27.00 

64.0 

247 

72.00 

22.5 

252 

28.00 

68.5 

246 

73.00 

22.0 

253 

29.00 

68.0 

247 

74.00 

21.0 

255 

30.00 

68.5 

245 

75.00 

20.5 

256 

31.00 

69.5 

244 

76.00 

22.5 

255 

32.00 

71.0 

244 

77.00 

24.5 

254 

33.00 

74.0 

244 

j 

34.00 

73.0 

243 

1 

35.00 

70.5 

243 

i 

1482 

Wallops  Island^  Virginia 
February  1 , 1975  at  0515  GMT 


Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

CMin) 

fmps) 

(deg) 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

.25 

21.9 

347 

36.00 

77.0 

233 

.50 

7.4 

35 

37.00 

79.2 

233 

.75 

9.4 

21 

38.00 

79.3 

232 

1.00 

10.1 

16 

39.00 

80.8 

236 

1.25 

9.5 

10 

40.00 

81.2 

237 

1.50 

10.2 

24 

41.00 

80.8 

236 

1.75 

10.4 

IS 

42.00 

79.9 

236 

2.00 

10.9 

13 

43.00 

79.4 

237 

2.25 

8.8 

25 

44.00 

78.6 

236 

2.50 

8.1 

46 

45.00 

79.3 

235 

2.75 

7.1 

22 

46.00 

81.7 

233 

3.00 

5,5 

36 

47.00 

83.1 

234 

4.00 

4.2 

10 

48.00 

85.5 

236 

5.00 

3.1 

351 

49.00 

87.2 

239 

6.00 

2.3 

295 

50.00 

83.4 

242 

7.00 

4.2 

191 

51.00 

77.3 

247 

8.00 

8.4 

193 

52.00 

71.5 

248 

9.00 

10.7 

205 

53.00 

66.4 

248 

10,00 

12.3 

208 

54.00 

62.2 

249 

11.00 

13.7 

213 

55.00 

57.8 

252 

12.00 

15.3 

210 

56.00 

54.2 

253 

13.00 

15.4 

213 

57.00 

51.0 

248 

14.00 

17.1 

218 

58.00 

51.4 

247 

15.00 

20.3 

220 

59.00 

52.7 

251 

16.00 

21.2 

226 

60.00 

49.9 

254 

17.00 

21.3 

227 

61.00 

46.0 

256 

18.00 

21.8 

226 

62.00 

43.8 

257 

19.00 

21.8 

222 

63.00 

43.2 

255 

20.00 

23.0 

223 

64.00 

41.7 

251 

21.00 

28.1 

222 

65.00 

42.2 

252 

22.00 

32.7 

226 

66.00 

42.4 

248 

23.00 

35.1 

228 

67.00 

41.3 

247 

24.00 

38.0 

234 

68.00 

37.3 

242 

25,00 

44.8 

241 

69.00 

38.7 

236 

26.00 

49.9 

244 

70.00 

39.6 

238 

27.00 

57.1 

243 

71.00 

39.7 

245 

28.00 

65.8 

241 

72.00 

37.1 

249 

29.00 

71.4 

239 

73.00 

30.7 

252 

30.00 

73.6 

238 

74.00 

29.6 

242 

31.00 

75.7 

237 

75.00 

31.0 

244 

32.00 

75.7 

237 

76.00 

30.7 

243 

33.00 

75.7 

237 

77.00 

30.9 

245 

34.00 

75.9 

234 

78.00 

32.7 

252 

35.00 

76.5 

233 

79.00 

30.3 

247 

80.00 

32.9 

251 

1483 


Wallops  Islzmd,  Virginia 
February  7,  1975  at  0515  GMT  (Contintied) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

81.00 

32.0 

249 

82.00 

34.6 

251 

83.00 

35.4 

252 

84.00 

31.1 

248 

85.00 

33.7 

263 

86.00 

31.8 

261 

87.00 

28.1 

265 

88.00 

24.6 

260 

89.00 

19.5 

249 

90.00 

16.4 

244 

91.00 

19.8 

254 

92.00 

18.8 

240 

93.00 

21.2 

250 

94.00 

24.4 

257 

95.00 

26.6 

255 

96.00 

27.0 

252 

97.00 

28.1 

258 

98.00 

27.4 

263 

99.00 

28.1 

263 

100.00 

26.5 

254 

101.00 

27.7 

256 

102.00 

27.5 

254 

103.00 

27.7 

251 

104.00 

28.7 

250 

105.00 

29.9 

256 

106.00 

29.4 

261 

107.00 

29.3 

268 

108.00 

17.4 

210 

109.00 

31.5 

264 

110.00 

35.4 

254 

1484 


Wallops  Island,  Virginia 
February  7,  1975  at  1115  GMT 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

Tine 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(nps) 

(deg) 

(Min) 

(mps) 

(deg) 

.00 

3.5 

325 

36.00 

76.0 

239 

.25 

5.5 

329 

37.00 

75.5 

239 

.50 

7.5 

334 

38.00 

74.5 

237 

.75 

9.5 

338 

39.00 

72.5 

237 

1.00 

11.5 

342 

40.00 

76.0 

236 

1.25 

13.0 

341 

41.00 

69.5 

237 

1.50 

14.5 

340 

42.00 

68.5 

241 

1.75 

14.5 

339 

43.00 

66.5 

242 

2.00 

15.5 

336 

44.00 

64.0 

240 

2.25 

15.5 

337 

45.00 

63.0 

242 

2.50 

15.5 

336 

46.00 

62.0 

245 

2.75 

15.5 

335 

47.00 

59.0 

245 

3.00 

15.0 

333 

48.00 

55.5 

248 

4.00 

15.0 

332 

49.00 

55.0 

249 

5.00 

14.0 

327 

50.00 

54.5 

249 

6.00 

12.5 

308 

51.00 

54.0 

250 

7.00 

10.0 

301 

52.00 

51.5 

253 

8.00 

13.0 

295 

53.00 

48.0 

255 

9.00 

15.5 

289 

54.00 

44.5 

255 

10.00 

18.5 

282 

55.00 

43.5 

254 

11.00 

21.0 

276 

56.00 

43.0 

253 

12.00 

21.0 

272 

57.00 

42.0 

252 

13.00 

21.5 

267 

58.00 

41.0 

251 

14.00 

21.5 

263 

59.00 

40.5 

252 

15.00 

21.5 

258 

60.00 

39.5 

251 

16.00 

22.5 

258 

61.00 

39.0 

251 

17.00 

23.0 

257 

62.00 

38.0 

251 

18.00 

23.0 

256 

63.00 

37.0 

250 

19.00 

23.5 

255 

64.00 

36.5 

250 

20.00 

23.5 

254 

65.00 

35.0 

252 

21.00 

29.0 

254 

66.00 

34.0 

255 

22.00 

34.5 

251 

67.00 

33.0 

257 

23.00 

38.0 

250 

68.00 

32.0 

259 

24.00 

46.0 

247 

69.00 

31.5 

258 

25.00 

53.5 

246 

70.00 

31.0 

256 

26.00 

56.0 

247 

71.00 

30.5 

255 

27.00 

58.5 

245 

72.00 

29.5 

260 

28. 00 

61.0 

245 

73.00 

25.0 

254 

29.00 

64.0 

244 

74.00 

24.0 

253 

30.00 

69.0 

243 

75.00 

22.5 

253 

31.00 

74.0 

241 

76.00 

21.5 

252 

32.00 

78.0 

239 

77.00 

20.0 

251 

33.00 

77.5 

239 

78.00 

21.0 

251 

34.00 

77.0 

239 

79.00 

22.5 

250 

35.00 

76.5 

239 

80.00 

23.5 

250 

1485 


Wallops  Island,  Virginia 
February  7,  1975  at  1115  OCT  (Continued) 


Time 

Wind  Speed 

Wind  Direction 

(Min) 

(raps) 

(deg) 

81.00 

25.0 

251 

82.00 

25.5 

252 

83.00 

26.0 

252 

84.00 

26.5 

253 

85.00 

27.0 

253 

86.00 

28.0 

252 

87.00 

29.0 

252 

88.00 

30.0 

251 

89.00 

30.5 

250 

90.00 

31.5 

252 

91.00 

32.5 

254 

92.00 

33.0 

256 

93.00 

34.0 

258 

94.00 

34.5 

262 

95.00 

34.0 

262 

96.00 

34.5 

262 

97.00 

35.5 

261 

98.00 

36.5 

261 

99.00 

37.5 

260 

1486 


